NEW IN THIS ISSUE! 


MEL ARM Thumb Microcontrollers, RF 
AIMEL Transceivers. ..... See Pages 234, 238 


INCLUDES’ 


Microcontrollers, Logic, ICs TNOLUDES 
See Pages 263-268 


INCLUDES: 


Microphones, Speakers ~ 
See Pages 828-829 ° SM] 


HS: . Power, Modular, and I/O Connectors Ess TNCLUDES 
€O.LID. .... See Pages 53, 91, 113, 173, 199 Ze 


INCLUDES’ 


intel Microprocessors, Ethernet 
. Transceivers ..... See Pages 278-280 


AO-CAP Aluminum Organic INCLUDES 
Capacitors See Page 613 ; SMT. 


Linear ICs ari INCLUDES 
LT NEA soo Pages 1-309 || © ST 


Clock Generators, Telecommunications, 
Analog ICs....... See Pages 273-274 


MOTOROLA 


INCLUDES’ 


SMT 


INCLUDES’ 


SMT 


INCLUDES’ 


Connectors, Switches 
See Page 40, 754-757 


Capacitors, Batteries 


Panasonic. See Pages 601, 603, 894-896 


Touch Sensors, Evaluation Boards 
See Page 990 


Voltage Regulators, Optoisolators, SSRs 
“OF THE AMERICAS, ... See Pages 391-393, 806, 966-972 


SS TNCLUDES 
TOSH IBA See Pages 360-361 mo Sil ] 


P 
Weidmii = | Terminal Blocks, Power Supplies gee TCLUDES 
> p H S 
eidmiulller & converters... See Pages 124-128, 956 air 


Quality Tools —— . TNCLUDES 
See Page 871 : 
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Instrumentation Cases 838-842, 848-850 
RODUCT INDEX i 838-840, 842-843, 848-850 
0 uc Watertight/Airtight Cases ............ 838-839, 841-842 
Breadboards, Solderless ......................0200005 860 
sae aa Bulbs (Replacement) ...........00....0...c eee 887 
AC Line Cords, Power Cords...................2:6206 826 eunpons Meee eee RE ae See ee ee ENS SEES ae 
AC Receptacles..................0..::0cceeeeeees 572, 827 ears 
Accolerometer 222....22..iiittibissssstacesnvaniveien 991 Strain Relief. : 
Accessories/D-Sub (see Hardware) BUROIS os cs2ascccnsesesssenssap seo bonehiehaabaae 833, 835 
~C~ 
CODINGS ss Aaasas scaanansnnekccceneczazazeze 841-842, 844 
Cable Assemblies 
Audio & Apple 
BNC, Molded. 194 
CAT .5e... 35 
CAT 5 Patch. 
CAT 6 Patch. 117 
Modular Couplers 116, 118 Computer, Molded 32-35 
Mouse. . 83 F Type (Television) 194 
PLOC.. Fiber Optic .... : 
Programming/Prototyping 5 Flat lex Cable. 
ig to PGA. Rat, Round Conductor 


SOICto DIP. 
SQJ to DIP. 
SSOP to DIP... 


TOto DIP. 
Alligator Clips. 
Alternistors ... IEEE 1284 
Amplifiers, Broadband ................cccccccc 412, 473 IEEE 1394 
Modular 
Antenna Panel Meter. 
Callular/GPS Power Cord 
GS Patch/Hement . PR cartes 


Planar. SCSI Extension 


Stereo Extension . 


Twisted Pair 
USB Extension 
F VGA Monitor 
Audio Waterproof. . 
Connectors . 
Processors Cable Clamp.. 
Transducers Cable Grips ... 
Auto Accessories ble Stri Coaxial 4 
Cigarette Lighter Plugs/Socket gg9 Cable Strippers, Coaxial.......................000660 813 
Cable Testers....................:00008 35, 112-113, 812 
Cable Ties .... 851-852, 854-855 
Heat Stabilized . 854 
Holders 
Metal... 


Backlight, EL Element.................0....:.:ceee 998 Aly eee 
Bachplaines js...3)..00seseannsessneseeaeaahennnnncndsiid 863 Velcro... 
Backshells, D-Sub...........0.020+. 25,31, 102-103, 110 We oan: 
Ballast, Lighting ............scesseesseeeeee digikey.com ASOT er Be. 
Balun .-661 
Banana Plugs/Jacks. -..90 
Bartlet BlOcKS...22:.:2:.0ssscitinerssseaesaaansasanns 144 
Batteries 

Alkaline ... 


Camera ... “895 
Carbon Zinc. Flat Cable Jumpers. 
Chargers... Flat Hex Cable . 


Coin Call 


Lithium... 
Lithium, Rechargeable 
Nickel-Cadmium .... 
Nickel-Metal Hydride. --892 
PACKS 33 sad los 893 ice pias 
Multiconductor 
Telephone Packs 896 Seat eae 
Tester “397 Multiconductor, Foil/Braid Shielded 
BO 2018 22s iveveveven ee eve Senses eaehioueitcncs 999 
Blowers/Fans (see Fans/Blowers) 
Boards 


Adapters, Application Specific 


Round Jacketed/Shielded Flat. 


Breadboards, Solderless. 


Qad. 864-865 Shielded ... 
ee ..260 Twisted Pair 
Demonstration. --258 i 
Evaluation 0, 990 
Insulated . 858, 862 
AY ] Pere perererre rors ere reer r reer errr rete 982 
PC Prototyping. 858, 861-862, 864-866 Tinner Copper Fat Brai 
Surfboards Twisted Pair, Ribbon.. 
UNL-SIP. UTP HS Data/LAN Cable. 

Boxes.. .digikey.com Wire Wrap 
Aluminum ...........0..00ecee cece 840-842, 848-850 Camera, Color CCD..................06ccseeeeeeeeeees 


Capacitor Arrays.............0...0:eeceeeeee 642, 690 
Capacitor Networks 
Capacitors 


175-599, 600-601, 602, 603-609, 
_ 610-611, 612, 613-660, 662-663 
Aluminum Gectrolytic ..... 575-590, 592-600, 601-604 
Aluminum Bectrolytic Axial 
Aluminum Organic. 
Bi-Polar 


Ceramic 
Axial 
Qhip 642, 644-647, 648-651, 652, 653- 655 
Disc 630, 639-643, 656-658 


...631-634, 636-638 
631-634, 638, 642, 644-647, 
.- 648-651, 652, 653-655 

632-634, 642, 644-658 


Computer Grade. 
Dry Film AC... 

Hectric Double Layer . 
Film. 
Gold. 
Interference Suppressor 


617-619, 621, 625, 659 
621, 628 
659-660 
.-.650 
631-634, 636-638 
631-634, 638, 651, 652-653 
642, 651, 652-653, 656-658, 
614-615, 617 


Metallized Polypropylene 


Microwave Chi 
Monolithic Ceramic 
Multilayer Ceramic . 
Multilayer Ceramic Chip. 
Polyester ........ 


Polyester and Foil...........00...00cceeeeeeeeeeeeeee 625 
Polypropylene 621, 626-628 
PPS Allm.... 

Safety Series 

Specialty Polymer. 


Stacked Metallized Film. 
Surface Mount 


643-647, 648-651, 652-653, 656-658 
..597-599, 600-601, 602, 603-604 
622-624, 659 


659 
650 
622-624 
Tantalum. 605-607, 610-611, 612-613 
TIMING 05035933 seceeesuneeuaaass 659, 662-663 
Tantalum 604-609, 610-611, 612-613 
Axial 
Radial 
Trimmer .... 
Variable 
Card Extenders. 
Card PACKS: nes tsccsesnaaaondedoeneden bodennnedds 863 
Card Reader, Magnetic................0........e 900 
Cards 
Memory .... 


Smart Media 
Solid State Hoppy Disk . 
digikey.com 
838-842, 848-850 
838-839, 841-842 


Watertight/Airtight . 


C-Compiler 
Chokes. 537-538, 544-545, 555-556, 566-567 
Kits . 566-567, 931 
Circuit Board Accessories .....................0...008 862 
Circuit Breakers 
Switch... 827, 916-917 
Thermal .. -- 916-917 
Cleaning Accessories 
Qeaners . .-874, 878 
Swabs . 878, 880 
Wipes. . 874, 878 
Clinometers. . . - 982 


a "544-545 
537-538, 544-545, 555-556 
544, 566-567 


Array... wid 
Digital Audio 934 
Fixed 532-536, 539-544, 547-552, 

. 563, 565, 940-941 
38 539, 542, 544, 550-552, 


6, 546-549, 552-553, 
. 559-560, 940-941 


Kits. “540-541, 544, 931 
Power ... 542-543, 934 
537-538, 544-545 


941 
AT 
529-538, 540-552, 557-558, 559-561 
--.940-941 
546, 558, 561-562, 932, 940-941 
548-549, 552-554, 565 


a Step-Up . 
CompactPCI Products ...................:0:0 209, 863 


Computer Equipment 
Cable Assemblies 
Keyboards and Mouse 


Connectors 


BING ecicceicnd 184, 186, 188-192, 194, 197 
Accessories . ... 190 
Adapters 190, 197 
Qimp . - 188-189, 191-192 
Decoupled. .192 

-189 

Jack......... 189-190, 192 
Terminal Plugs 192 
Twist-On -189 
20-22, 26, 92, 96, 205-206, 862 


30, 92, 94-95, 109 


160-172, 173- 180, 198 
feeaaananea! 164-167 
167, 174, 176, 178 
.176 
.178 
- 179-180 
, 177-179 
174, 178 
- 169-171 
- 179-180 
161-163, 166 
172-173, 174-176, 178-180 
175-176 
125 Powerband Contact. 178 

sited. .176 
.176 


Miniature... 
Mini-DIN 
MS Series. 


Screw Lock.. 


Water Resistant 169 
Coaxial... “198-199 
Commercial - 82-83, 86-87 
CompactPC| 
Delta... 

DIMM Card 
DINE 2:00 

Qrcular. 

IDC Rectangular 

Mini Orcular -180 

Rectangular . 207- “208, 214 
DIP Sockets, Lock Gect. -..223 
D-Sub... 16, 18, 25-26, 97-101, 103-110, 111 


Gimp 98-99, 106 
Dual Po! 00, 105-106 
High Density . 100, 106-107 
High Density Right Angle 100, 107 


Wire Wrap “108- 109 
Exgeboard . 20-22, 26, 92, 96, 205-206, 862 
Eurocard 207-208, 214 
F Type. 194, 197 
Faston 154 
Ferrules 141 


39-40, 41 
-- 119-123 
Frewire . = 


‘050" 

.24, 26, 31, 60- 62, 67- 68, 
70-72, 74, 219-221 
sdaeaaddandddcdddeddececs 63, 66-67, 73 
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- 16-17, 20-22, 26, 58, 60-61, 
63-67, 85, 92-93 


.digikey.com 
-digikey.com 
50-52, 67-68 


Micro Cross DVI . 81 
Microphone... .. 
Mini DIN, Grcular... 
Miniature Rectangular (MR). 
Miniature Threaded 
Mini-Ft 
BMI. 


Modular Adapter . 
Modular Jacks . 
Filtered .. 
IBM Equivalent 
Modular Plugs. 
Modular, 70AD. “140 


116 


PCMCIA Memory Card 
Phone Jacks/Plugs. . 
Phono Jacks/Plugs . 


eennere 
Adapters . 
BNC 


- 181, 184-186, 190, 194, 196-197, 199 
184, 186, 188-192, 197 


Ferrules, Wire 
MCX/MMCX Type . 
Miniature Threaded 


SMA/SMI 
Terminals, Braid: 
TING sisiises 
Tools, Crimp . 
Twinaxial 
UHF. 
Sabre... 
Tools 
Scotchlok . 
SCSI 1, 2,3... 
SCSI Terminator . 
Shunts. . 


Pic . 


212-217, 202-297 
60-61, 63-67, 85 


“119, 146- 447, 148-149, 151-153, 
156-157, 158-159 
-digikey.com 
, 152, 155-157 


Toll-Free: 


Television, “F’ Type 


Terminal Blocks 124-128, 129, 131- 140 
DIN Fallin so seventies tieeteecc ccc Sacadtaad2e 129, 131 
PCB... 124-128, 132-140 

Terminals digikey.com 

2-73, 75-76 
. digikey.com 


46-147, 148-149, 152-153, 
.. 155-157, 158-159 
146-147, 158-159, 856 
146-147, 150, 153, 157-159 


Contacts (see Connectors) 


Controllers 
Brushless Fan Motor Controller. 
Development Kits 
Mixed Signal. . 
Programmable 
Source Ringer 


Converters, AC-DC ... 


Converters, DC-DC. 
DIN-Rail Mounted 
Dual Output... 
ieee Grcuit 8-340, 368, 375-376, 

379-381, 383-384, 385, 387, 388-389, 

390-391, 400-401, 419 

956-957 


Power Supply . 
‘Single Output 


Cords 
Fen.. 
Patch 
Power.. 
Counters. 
Accessories 
Frequency. "881 
Crystals...... 505-508, 510, 512-516, 518, 521, 523-527 
Oylinder Type 507, 514, 526 
Kits ......... 931 
Microprocesso! 518 
Surface Mount 505-508, 510, 513, 515-516, 


518, 521, 523-527 


LOD, 7-Segment. 
LCD Modules. . 


LED Numeric... 1027, In-Bk-Ovr 


NTSC (TFT) Modules . .-- 901 
Vacuum Ruorescent .. 
DSP eec2T 
Development Kits ..272 
Duct WING: 2ccecveesw een eeavesssssyevsecs digkey, com 


EL Elements .. 


Blectrical/Colored Tape..................0..0:ceee 837 
Emulators 


Microcontrollers . 
MPLAB-ICE. 


Z8/eZ80 Microcontrollers 


Enclosures. 
Instrumentation Cases. 
Phenolic Fiber. 


840 
838-839, 842-843 


Encoders 


Universal. 


EPROM 
Emulator . 
Eraser ... 
Programmer 


ESD Products. . 


Data Books/Manuals/Catalogs .................. 243, 411 


Data Loggers. . 
Accessories . 


DC-DC Converters... 


338-340, 368, 375-376, 
- 379-381, 383-384, 385, 387, 
388-389, 390-391, 400-401 


Power Supplies 951, 956-957 
Programmable.............060ccsseeeeeeeeeeeeeeeeee 949 
Single Output . . 946, 948-949 
Switching Regulators . AN 
Triple Output 948-949 


Voltage Regulators . 
Debugger. 
Delaylines i: .2...stctteribithoocsnec his ssasnest! 


Development Systems. 
RF Evaluation Kits. . 
TRAC (Totally Re-Configurable Analog Orcuit) . 
Web Server Kit 


DIGGS HANAYS: ic 212252te2chsbisdbecteccadanaand 472, 491 


Diodes/Rectifiers ..... 346, 430, 435-436, 446-447, 449, 
. 453-455, 460, 468-469, 471-472, 476-479, 
480-492, 493-494, 495 
430, 460 
447 
931 
346, 430, 454, 481-484, 490-492 
....346, 435-436, 449, 453-455, 
-460, 469, 471-472, 477-480, 481-486, 

ee 487-489, 490-491, 492-495 


Dispensers 
Liquid 
Tape/Wire Marker 

Displays .... 
Dot Matrix 


«920-927 
922-923, 926 


Tachometer Output 
ThermaPro-V 


Fastening Systems 
Hook and Loop 
Velcro 


Faston, Terminals................ 146-147, 154, 158-159 
Ferrites 


tsi Core... 569 
Surface Mount... 


Ferrules 


Attenuators . 
Bare Cable. 
Cable .... 

Assemblies 
Connectors. ... 
Emitters/Detectors. 
Ferrules 


Photodetectors 
Receivers 
Switches . 
Terminators. 


¢ Fax: 218-681-3380 


Transceiver ... 
Transmitters. . 


Filter Modules 


Filters ... 
Active... 
AM Ceramic. 
Qystal, Monolithic 

Dielectric. 

Digital Noi 

vl... 

Ferrites 

FM Ceramic 

Helical ... 

Line... 

Noise Filter, 2 Mode. 


FisWiPape ts. scnscscrtculoesssseeeete digikey.com 
Flash Emulator. . 260 
Flashlights . 896 
Flash Memory 281-282, 403 

Serial DataHash. 406-407 
Flux Pens/Dispensers 876, 879 
Fuses......... 500, 902-905, 906-907, 908-913, 914-915 

Alarm Indicating. 

Automotive. 

Blade.. 

Qips 

Covers 


908-913, 915 
908, 915 
931 
913 
687, 902-905, 906, 914 
904-906, 907-909, 912, 914 
500, 907, 914 


Screw Locks... 


Generators 
Oolor .. 


Graphic Sheets. 


Grommets....... 
D-Sub Backshell 


Hardware... 
Bumpers. 


Strain Relief . 
Cable Camps. 
Casters... 
D-Sub Connectors. 

Accessories... 
Fastener 

Hook and Loop. 

Velcro 
Ferrules . 
Qimp 
Split-Ring . 


Headers . 
.050” .. 
-100” Centers. 
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Heat Shrink .. 
Butane Torch 


Heat Sinks 
Graphite Sheets 
Grease. 
Pads... 


Hexfets 
Hoods, D-Sub . 


NGO RS ois artnet crenicneltdelealaceilaein'e 415-416 
IC Sockets (also see Sockets) 


[NLEGPA COBSCHOF acc witciicteecannansaaaniaciene 217 
Low Profile... 12, 214-217, 226 
Machine Pin. 214, 216-217, 222, 226 
Miniature SoHing). ce. resee ceed toeeesaapaaneadoen 213 
Qpen Frame. 

PGA . 

PLOC 

POP 


Shrink DIP 
Socket Car 
Solder Tail... 
Surface Mount . 


12, 215-217, 203- 227 
212-215, 217, 224-225 


NO TOSt CUPS iinet tbo Severe eenuelaaamutins 
Inductors (see Coils/Inductors) 
Insulating Board, Prepunched . 


Insulators ... 
MICA... 


Integrated Circuits/Semiconductors . r 
AD and D/A Converters, DAS 105, 362, 370, 
Fa siaecias 374-375, 385, 386-388, 393-394, 397-400 
Analog Switches 73, 357, 397-398 
ARM Microcontrollers 
Audio Amps..... 
AVR Microcontrollers . 
Battery Management .. 
BBD, “Bucket Brigade Devices” . 
Buck Regulators . 


Bus Control/Management 
CAN Controller Kit .... 
OCD Signal Processors 
Oreuit Protectors 


-273, 297-298, 359, 362 
268, 273 
-.273 


Cock Generators .... 
Qock Synthesizers. 
QMS LCD Drivers . 


- 298-299, 363-364, 367, 371-372, 
-378, 382-383, 384, 386-388, 400 
279-280, 282-283, 365, 388 


Serial Communications 
Counters/Timers. . 


Qurrent Mirror/Monitors. 
Data Communication. 
Data Transmission . . 

4-20mA Transmitters/Receivers . 

ADSL Drivers. 
Bhhernet . 
LOD... 
LVDM . 


.-307 
307-308 
308 
. 338-340, 368, 375+ 376, 
, 383-384, 385, 387-388, 
389-391, 400-401, 957 


74LV/ILVC.. 
7A4LVQ..... 
74LVT/LVTH . 
74LVWU... 


95HS . 

Bus Switch Products 
Digital Radio 
DRAM Controllers 
DSP (Digital Signal Processor! 
EEPROM, Parallel... 
EEPROM, Serial ...... 
EPROMs, OTP... 
Fan Controllers 


Hall Bifect Sensors. 
Hot Swap 
IEEE1304 
Infrared Encoders/Decoders . 
Instrumentation Amps. 


274. 277, 278-281, 282, 308, 362-363, 
-366, 370-372, 378-384, 385, 387, 
. 388-389, 394-395, 397-402, 410 


Isolation Amplifiers 

Keelog, Encoder/Decoder 

LCD/LED Drivers. ...273, 368, 374, 388, 391, 394, 400 

Linear ...336, 356, 362, 363-365, 366-367, 
368-369, 370-371, 372-373, 374, 

378-380, 381-384, 385, 386-389 


LMOS. 
Math Co-Processo! 
Microcontrollers... 235-239, 243, 245, 246-247, 
248-254, 255-256, 257-258, 261, 262-265, 
269-270, 273, 276-280, 352-353, 401 

8051 Architecture 
Microcontroller Supervisors. 
Microprocessors . 


i --282-283, 363, 393 
Micropr 
Mixed Signal Product... 
MOSFET/MOSFET Drivers . 341- “342, 370, 372, 
Soesaseadses 376-377, 379, 385, 388, 400, 430-431 
Multiplexer/Multiplier/Divider. ..336, 362, 383, 397-398 
eae Video - 836, 399, 401 
--401-402, 408 
4 - 283-290, 291- 292, 293-297, 357, 
- 362-363, 364-365, 367, 369-370, 371-375, 
-- 378-382, 383-384, 385, 387-388, 398-400 


PAL Compatible SPLDs .. 233, 266 
PC Fan Driver Controllers... 337 
FM es aciatiihucondadaceds 281 
PLL (Phase Locked Loop) . 362, 364, 370, 381 
Potentiometers, Digital .. 375, 402, 409-410 
Power Control/Management . 


Power Distribution Switches . 
Precision Ground Reference... 
PWM (Pulse Width Modulator) . 


Rit : 
RealTime Clocks. 52, 391, 394, “401 “403, 409 
--805 


364, 373, 384, 399-400 


RRIF Products 
CATV Amplifier Modules .............2..2:.00208 273 


D/A Converters... < Surfboards . -..867, 931 
Encoders/Decoders . 273 ‘Switches ... 764, 786, 931 
Frequency Synthesizer 273, 352, 372 TOP/IP Development. 
Transceivers . 352 Terminals, Insulated. . 


Ring Controllers . ..300 Termination 
Serial Configuration PROM Test Lead .. 
Signal Controllers. . Thermistors 
Smoke Detectors UNI-SIP Boards . 


SONET Transceivers Zener Diodes... 435, 478, 931 
SOTiny™Logic KNOBS. ...ccccecseseseeeesesesesseevevevseveeee 718-719 
v "233 
267-268, 401-403 a ea 
+243 

Switching Regulators .....365-368, 379- 381, 382, 383, Labels 

sedraerebooses 384-386, 388-389, 396, 399, 416-419 Computer Printable 
System Supervisors/Monitors 377, 408-409 Heat Shrink 
Telecommunications. Safety 

Asynchronous Transfer Mode Cell (ATM) 274 Thermal Transfer 

Audio Amplifiers . . 274 Wire Marker 

Bhernet Transceiv 2.274 Dispenser i 

ISDN U-Interface Transceivers. 274, 374 

PCM OODEC-Filters......... ee 374 ~~ Lamps... 

Voice-Switched Speaker Phones . 274 
Temperature Sensors. 
Temperature-to-Voltage Converters ............0005 378 
Timers 282, 353, 364, 370, 402 Incandescent . 
TinyLogic HS/UHS Series Magnifier 
Tone Decoder 
TRAC (Totally oe ae recut)... 


Transceivers/Receivers .. 


Voice Record/Playback . 

Voltage Converters 364, 366-368, 378-379, 
Faaunsuennninas 384-385, 389, 397, 399 

Voltage Detectors ....877, 397, 400, 425 


Voltage References 


378, 382-384, 400, 444-445 Line Generator . 


bia Regulators ....347-351, 356, 363-364, Variable Power. 
365-367, 368, 370, 372-373, 374, 376, Misible Red 
Visible Red .. . 


..378-380, 382-383, 384-385, 387-388, 
389, 391-393, 396-397, 399, 420, 443-444 
Volt- t0- Freq. / Freg.-to-Volt Converters 


LCDs 
7-Segment Displays 


Inverters 
CCFL and UV... 
&_ Backlighting 
[U0 peerereree 965, 977, 1009-1040, In-Bk-Ovr, Bk-Ovr 
VOMOWUICS i iisicsss2s03 secccccceserieersssserees 807-809 7-Segment Displays . "1009, 1021, 1025, 1027, 
Isolators, DigltAl ic ccsstccccsscciscsistiticiseanancinicna G65: sci sate doenddnases .. In-Bk-Ovr 
Alphanumeric Displays . 1021, 1027 
aha Array/Light Bars. .1010, 1021, 1026 
ASSONDIES 23335255 auras ee 1032, 1035 
Bar Graph Array. - 1010, 1016, 1026, 1032, 1040 
Jumper Wire Kits 1010, 1012, 1014-1015, 1017-1020 


Bi-Color 
‘ 1022, 1024-1025, 1028-1031, 
peer 1034-1035, 1038, 1040 
1027, 1029, 1033-1034, 1036-1038, In-Bk-Ovr 


Jumpers. . 
-100" 
2mm Discrete Wire. eo 


50-52, 67-68, 860 
67-68 
-50-52 


«123 
- 1010, 1013, 1032 
017, 1025, 1029-1030, 
- 1033, 1036-1037, 1040, In-Bk-Ovr 
Holders, Pane! Mount .. - 1016, 1024-1029 
Infrared 123, 965, , , 1010, 1021, 1029 


BASIC Samp Board of Education. ‘1033 
Boards, SMT Proto IC - 1040 
Capacitor 101 7, 1033 


Aluminum Bectrolytic ............... 581, 583, 590, 
2 603, 930-931 


Polyester. 1012-1013, 1018-1020, 1024-1025, 
Specialty Polymer. 603, 931 - 1031-1033, 1039-1040, In-Bk-Ovr, Bk-Ovr 
Tantalum. . 604, 930 1017 
Champ Connector 2195 851 
Chokes .. 566, 931 1014-1015, 1018, 1022-1025, 


Connector 
Diodes, SMT... 
D-Sub Connectors . 


1028-1029, 1034-1038 
1017, 1033 


Digital Compass . “987 Lights 
Earth Measurement: 243 7 ashlights 
Fabri-Level Switch . 984 hing Balast as 
Hs aaa Lightscope. 
ber IC.. . 
Fuses... Worklights .... 


fardware ...859 Line Conditioners. 
Heat Shrink Tubing 825, 931 
Inductors . u Lockouts. 


Infrared Development 

PES cai wiianistat A 

Magnetic Switches Magnetic Card Readers... . 
Microcontrollers .. Magnets 


Parallel Interface Connector 
706, 711, 714-716, 722, 726, “929 
670-671, 673-674, 929-930 


Memory Cards... 
CompactRash. 
Smart Media. . 


oe ale en Solid State oppy Disk . 
Serial EEPROM Designer -.-260 Memory ICs 
Spacers/Standoffs............:c6ceeeeeee 856-857, 931 Content Addressable Memory (CAM)...........0065 
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DataRlash, Serial .... 
DRAM Controllers 
EEPROM, Parallel 


Serial EEPROM Designer 
SRAMs . 


Memory Modules, SDRAM .. 


Meters 

ACCamp... 
Capacitance. 
Digital Multimeters . 
Megohmmeter 
Multimeters . 


Thermometers . 
Volt/Ammeter, Pane! Mount . . 


Microcontrollers....... 233, 235-239, 244-245, 246-247, 
. 248-255, 256-259, 261-262, 263-265, 
269-270, 273, 276-280, 352-353, 401 


FLASH. 136-239, 245, 246-247, 256 

Microchip PICs ....245-246, 247-254, 255-256, 257-258 

Programmers 
RF 


- 238, 243, 259-262, 271 


Hectret Condenser . 
Holders ... 
Magnetic... 
Surface Mount . 


Microprocessors. 


...240-241, 273-276, 
278-279, 282-283, 363 


13, 116, 118 
112, 117 
112, 117 
12-113, 114-118, 140 
enous 113, 812 


MOSFET/MOSFET Drivers . .370, 372, 376-377, 
379, 385, 388, 400, 430, 440-442, 
450, 456-459, 461-467, 476, 493 


Adapters 
Cable Assemblies. 
Cable/Wire. .. 


...digikey.com 


Optoelectronics 


Detector, IR... -973-974, 1029 
Emitters, IR ... - 965, 971, 974, 977, 1029 
Infrared LED... -965, 974, 977, 1010, 1029 
Infrared Matched Pair. --973 


Interrupter Modules .. 
IrDA Transceiver Modules . 


Light Detectors .. 
Logic Detectors 
Qptoisolators.. 
Photocouplers . 
Photodiodes ... 
Photo Interrupters. 
Photo Microsensors 965, 974-975 
Photo Reflectors. . ..970, 977 
Photo Transistor... 160-962, 977 
Remote Control Receivers ..........scccceseeeeeeees 
Sensors, Optical . 
Solid State Relays 
Optoisolators.... 
High Speed Qutput 
Interrupter Module. . 
Logic Qutput........ 
Photo Transistor Outpt 60, 961-964, 973, 977 
Photovoltaic ........ 467 
Photovoltaic Coupler. --962 
SCR/Triac Output. 963, 965 
Mhyristor: Oltputiascsssseccs ws cectecetecadeaedaanatn 962 
Oscillators. 104-505, 509-513, 516, 519-523 
Qystal . 04-505, 510-513, 516, 519-523 
PPE sia aia sasasesiearesidcnswertecdctecadteniatioan 519 
509-510 
Sain . 223, 512, 520, 522 
.504-505, 509-511, 


feentbesnaish lls Saaaendiahenien 513, 516, 519, 521, 523 


Temperature Compensated (TCXQ) . 
Voltage Controlled 


Oscilloscopes. ... 
Accessories 


Paper 
Thermal Printer .. 
Toner Transfer ... 

PC Board Prototyping 
Adapters, Application Specific .. . 867 
Copper Cad Boards 
Direct Transfers. - 866 
Drill Bits ...... 865 
ich Resist Pens. 866 
Bichant Tank and Heater . 866 
Layout Software ...... 866 
PC! Development Boards 861 
PIC DEM Boards... - 258 
Prototyping Boards. 
Surfboards. . ..867 
Toner Transfer 866 
UNI-SIP Boards... 

PC Pins/Receptacle: 

PC Terminals . 

Photocouplers. 


Thyristor Qutput . 
Photo Detectors 
Photodiodes, Emitters. 
Photo-Transistors 


. 123, 971, 974, 977 
971, 974, 977, 1029 


Potentiometers 
Audio .. 
Carbon 
Cermet... 
Conductive Plastic . 
Digital ......... 
Digital Readout Di 
Kits . 
Panel 
Panel Mountable 


712-713, 715-717, 726 
702-713, 717, 721, 726 
-..- 705, 713, 719 
375, 402, 409-410 


SMT Trimmer . 
Stock Pot™. 


Trimmer... 
Two-Axis Controller. 
Wrrewound. . 


Power Cords .. 
Power Divider...................00.ccseceeeeeeeeeeeees 
Power Entry Modules. 
PoWet QUUCt 2. siciccisiccssssassacecnndersnaaabonnnna 


863, 881, 887-889, 890-891, 
942-945, 947-948, 950-955, 956-959 


Power Supplies 


Compact PCI .. 


DC Power Supplies baditincininiatiieleetelne 881, 889, 942-945, 

ccaucnesagaes 947-951, 953-955, 956-957, 958-959 
Desktop Switcher: 954-955, 958-959 
DIN Rail Mount... 
External ....881, 888-889, 943-945, 954-955, 958- 959 
Hook-Up Cables’. 
Linear. . 
Medical 


Switching... 
Universal Input. .. 


943, 947-948, 950-955, 956-959 
942-943, 945, 951, 954-955 


International... 
Pressure Sensors 


Pressure Switches . 


881, 883 
.-.883 


Programmable Logic. ...................0..05 digikey.com 
Integrated Circuits ...229-230, 231-232, 233-234, 266 
PS adaaaada anmnmbaa pone NECaEE 229, 232-234, 266 


229, 231, 234, 238, 244, 
258-262, 271-272, 414 
232-233 


‘Og! . 
Voice Record/Playback .... 


Protectors 
Command Console 
Modem/Fax. . . 
SiBar Thyristor 


PRORGIYPING TOONS 6:0 :etsiaunnccsuennetonisnanacnnellene 
Protractors:: Digltall.icssssu:scuscisiscusunsencetnnsinueeees 


RC Networks .... 


Rectifiers/Diodes .....430, 435-436, 449, 453-455, 460, 
468-469, 476-480, 481-492, 493-494, 495, 501 
..468-469, 472, 480, 488-489 
480, 435, 454, 468-469, 471, 
481-484, 490-492 


Resistor Arrays 

Resistor Networks . 688-691, 692-695 
Surface Mount .. 688, 690-691, 692-695 

Resistors. 664-665, 666-676, 677-680, 


688-691, 692-694 


Arrays . --688, 692 
Carbon 673 
Ceramic Composition 677, 680 
Heat Sink Mountable. . 679-680 
HitG eves aiid 664-665, 668-671, 673-674, 694, 929-930 


664-665, 670, 672, 674 
Metal lm, Leaded. 
Metal Oxide Flm 


688-690, 691-695 
675-679 


668-672, 677, 679-680 
666-667 
-.678 
Zerohm Jumper Wires 


Resonators 
Ceramic 
SAW... 


Retention Modules...................00..:0ccceeeeeeeee 96 
RF Evaluation Kits..................:0:0008- 238, 411-412 


RE/Hybrid 
Attenuator 
Balun .... 
Directional Coupler 
Power Divider 

RF Line Filters. ....22.02.scsssectesectaccceenatas 

RF / OEM Modules....................ccs0ccceeee 


RF Transistors 


- 689 
661 
661 
- 661 


RF Transmitter/Receiver Boards. 
Rheostat Wirewound 

Ribbon Cables 22.6. uisvaweesweses esses weve ssvesie 
Ribbon Cable, Filters......................ccee eee ee ee 


BOING cc 0tac2hcshicarbtbbebicnransanstnaindd 431, 502-503 


digikey.com 
274, 828, 981, 991 


Accessories 
Extension Rods 
Gage Heads .... 
Mounting Blocks . 

Current .........0.. 

Data Loggers, edloa & Temperature . 

Digital Compass .. 


Level Switches . 
Hectro-Optic.... 
Evaluation Boards. . 
Foat Type Level Switch. 
Fabri-Level Kit... 


Fow Switch 


Programmable . 
Humidity 
Magnetic. 
Mechanical Shock . 


336, 965, 974-977, 1029 


--- 989 

bdseese 987, 991 
Position, Magneti - 786-787 
Pressure......... 274, 978-979, 980-982 
Proximity. 987, 989-990, 991 


Readout/Controller. 
Smoke Detection. .. 


Thermopile. 
Touch... 


Ultrasonic Proximity . 833, 835, 991 
Vibration. ---828, 991 
MPS scsi heticnicssacads eteeet petted 59, 67-68 
SiBar Thyristors, Surge Protectors................... 904 
Sidacs... 
Sidactors... 


Socket-Wrap ID. 
Sockets (also see IC Sockets) 


Right Angle, Dual-In-Line . 
‘SIM Card. 
SIMM. 


ep : » 26, » 46, 
-49, 58, 60-61, 63-67, 85, 145, 210, 212-227 
219-221, 223 


-428 
.214 
|, 227 
214 
Software 
Cfor PICI8CXXX .. 
Oscilloscope... 
PC Board Layout... 
Solder/Desolder. 
Accessories... 
Applicators .. 
Desolder Pump 875, 877 


Desoldering Braid. 


Speech Recognition Kit 
Programmable Interactive Development Kit 
Programmable Interactive Module. 


Static Control Products ... - 872-874 


Stepper Motor .......... 391, 427-428 
Surface Mount Products (see specific product listing) 
Surfboards . .867 
Kits ... 931 
Surge Absorbers 
Arrays. -906 
Multilayer Chip. -700 
ZNR. - 696-699 


887-889, 891 


Toll-Free: 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


(to23) 5 


New Product Denoted In Color — Items listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. 


. 727-753, 754-757, 758-760, 761-762, 
63-766, 767-781, 782-786, 790 


Differential 
Thermocouple 
Programmers, EPROM 
Spectrum Analyzer . 
Temperature Adapter . 
Test Leads... 


Intra-Switch. 
Key Switch 
Keypads. .. 
Kits .. 
Limit . 
Magnetic . 
Matrix Selector 
Momentary Tact 
Multi-Function . 


Transistor . 
Video Monitor 


Thermometers 
Pressure... 


Proximity . 
Pushbutton. . 


Test Leads, Nano/Micro 


728-780, 736-737, 749-753, Thermal Cutolfs.........evssssssssseseveseseeeveee 


‘54-757, 758-761, 768, 771, 773-776 


Vey ashsets babi 786 Thermistors 
748-749, 761-762, 765-766 Gass Encapsulated 
. 787, 758, 777, 779-780, 782-785 High Temperature. . 
Inrush Qurrent Limiter: 
Sensi Kits 


Miniature Sensors 

NIC. 

PIC.. 

PTC Resettable Fuses . - 687, 902- 905 
Surface Mount --- 683-686 


. 432, 501 


-- 1001-1005 
-- 1001-1003 


365-368, 379-381, 382-383, 
Pest iba euaacaidenacad 384-386, 388-389, 396, 416-419 


ay oe 


Programmable. 
Remote Reset . 
Solid State. 


aay com 


Audio/Instrument . . 
Foil Shielding .. Bench Press, IDC Assembly 
Low Static .. Butane Torch . 
Polymide Film Cable Strippers 
Safety .. Cable Tie Gun. . 
Shrink... Coax Stripper . 
Water Solubl Contact Positioner, D-Sub . 
Wre Marker... .. Qimp....73, 78-79, 112-113, 117, 141, 151, 194, 812 
BNC. 
Telephone Ch 
Adapters . Die Set. 
Cable Assemblies. 112, 117 
Mate-N-Lok® 
CDSS ses siessonicoeeen he seas eae le MIL-C-5015 
Connectors .. -- 112-113, 114-118, 140 Mini-Fit Jr... 
Terminal Blocks 24-128, 129, 131-140, 142-143 Mini-Fit Sr. 


Modular . 
MS Series 
Rack & Panel . 


DIN Rail .. 
Enxrostyle. . 


Sabre... 

Universal . 72-73, 75-76, 78-79, 81, 83-84, 178 
Cutters and PlierS....... 00... cccceeeeee neces 869-870 
Datacomm 

PHODS FICK iiss ivccinenedeasedearciseuciedddeccdsse 812 


Desoldering Pump . 
Dispensers, Solvent. 


Quick Disconnect 46-147, 158-159 spen 

Ring Tongue... 48-149, 152-153, 155-157 aie Holders . 

Spade and Lugs 46-147, 150, 153, 157-159 Lani ieee sueee 
Spring Push 144 

Test Points 860 86, 91, 99-100, 111, 163, 178 


D-Sub 
120 103... 
96 PLOC. 


- 99-100, 111 
Terminators . 
SCSI 


i Fiber Optic 119, 122 
Test Clips, IC. Field Service Kits 871 
Test Equipment Flat Cable Cutter... 
Accessories... Fume Extraction System 
Battery Testers. .. Heat Gun. 
Cable/Harness Tester . 883 Hemostats 
Capacitance Meter .. -- 883 Insertion . 
CRT Restorer Analyzer ICs... 
Emulator Knives and Blades 
EPROM Lead Straightener, IC... . 
Fash Modular Cable Stripper 112 
PIC. Multipurpose 869 
Fiber Optic a 
Frequency Counter. 881 


Function Generator . 
Generator, NTSC. 
Generator, RF... 
Isolation Transformer . 
LED Tester Box 
Light Scope. 
Logic Probe... 
Logic Pulser ... 
Megohmmeter 
Modular Cable Tester . 
Multimeters . 
Oscilloscope. 
Oscilloscope Probes. 
Parts Tester... 
Patch Cords. 
PC Cable Tester 
Power Supplies, DC 
Probes 
ACCESSOFICS........0..0ccce reece eee ee ee eeeee 


Soldering Stations... 
Thermal Wire Stripper 
Tuning, Ceramic. 
Tuning, Inductor 


548-549, 552-554, 870 
548-549, 552-554, 0 


Transducer 


978-979, 980, 982-983, 995 
833, 835 


538, 932-938, 939-941, 958-959 


Modem/Telcom 

PC Mount ..... 932, 934-939, 941 
POMCIA SMD Telcom ...........000cc0eeeceeeeeees 427 
Power . 932, 934-936, 941 


Pulse... 
Switchmode .. 


Telephone Coupling. - 938 
Telcom 


39, 954-955, 958-959 
ere 939, 958-959 
939, 954-955, 958-959 


-428, 430-431, 434, 436-438, 
439-442, 448-453, 456-459, 
461-467, 473, 474-476, 493 
431, 456-457 


Kits, Heat Shrink. 


WPS ISYSIOMNG aio aic sci cicissiisine cacti enema tenes 888, 890 
WV BraSOFS:: a. nceeitddsasadaidddassanonnnesnadaonenss 403 
~V~ 
VACUUM 592 ncdccrnsssdddats yadaaib’ doaamaosseaineacsad 860 

Varistors 

Multilayer Chip 

ZNR 
Voice Record/Playback ICs...............2...:.0::08e 242 
Voltage Detectors .................0..8 377, 397, 400, 425 
Voltage References . 346-347, 362-364, 368-369, 


..378, 382-384, 400, 444-445 


ee Regulators....347-351, 356, 363-364, 365-367, 
. «368, 370, 372-373, 374, 376, 378-380, 
“382, 383-384, 385, 387-388, 389, 391-393, 
. 896-397, 399, 416-418, 420, 443-444, 445 


Voltmeters, Miniature Panel Mount ................ 1007 


~ We 


Wall Transformers 
DCAut. 
Internati 


Wire (also see Cable/Wire) 
Ferrules 
Holders, Ties . 
Jumpers . 
Markers .. 

Dispenser . 
Saddle. 
Ties... 


Wire Duct 


938, 954, 958-959 


~Z- 


ZIF Sockets ...............:0c::eeeeeees 214, 224-225, 227 
ZNRs 

Surface Mount 

TypeC...... 

Type CH'SF/SAWVFT Chip. 

Type D (Series V) 696-698 

Type E 

MANUFACTURER'S INDEX 

3M 

Backshdlls; |D:Subs.2<c.cccstessteittitegasvaneie 25, 31 


Round Jacket/Shielded Rat Ribbon 

Twisted Pair Ribbon 
Cable Assemblies 
Connectors 


IDC Card Edge . 
Intra-Connector 
Intra-Switch.... 


Hardware, D-Sub Connector . 


Headers ......... 26, 31, 58, 67 
Heat Shrink Tubing 824-825, 931 
Hook and Loop Fasteners. 


IC Sockets 
POP 


Heat Shrink Tubing . 
Insulated Terminals. 
Patch Cords... 
Probe-It Gps . 


Type"A’ LOC........ 
Static Control Products . 
Tape 


146-147, 865 
kate “860 
“207 
‘207 


ZIF Sockets 


Aavid Thermalloy 


Heat Sinks 422-423 


ACL Staticide 
Antistatic Products 
Battery Contact Cleaner . 
Qeaning Wipes 
Static Control Equipment. 
Static Control Products... 


Alpha Wire and Cable 
Butane Torch . 


Hook-Up .. 
Multiconductor . 
Sleeving........ 
Tinned ‘Copper Braid 
UIP 


Wrre Ferrules . 


AMP/Tyco Electronics 
Adapters 

Fiber Optic 

Modular . . . 

Modular Coupler . 


Coax Stripper . 
Connectors 
QO sa ccittintitncssersteseseeeberesbasbeas 
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-100” 
1mm. . 
2mm Ribbon . 
Accessories 


Terminal Plugs 
Twist-Cn . 


MIL-C-5015. 
Plug Assemblies . 
Sealed. 
Commercial 
Qimp Terminal . 
DIN, Orcular .... 


Hardware, D-Sub 101, 103-104 
Headers .... 16, 23-24, 60-63, 66-67, 82-84, 89, 93 
High Density (HDI) 


Hoods, D-Sub... 
a 16-17, 58, 60-61, 63-67, 85, 92-98 


MTA (.100” and .156’ 
NTyt 
Rectangular DIN 
Retention Modules 


Ferrules, Wire. 194 
Miniature Threaded 193 
N Type . 193 
SHV... 193 
SMA/SMB. 187 


Terminals, Braid-Pic 


Right Angle Stacked. -.100 
SCSI .. 92-93, 96 
175-176 


176 


Terminal Blocks . 
Terminals-Splices . 


Zpack 2mm FB. 
Contacts (see Connectors) 
Extractor, PLOC Socket .. 
Ferrules, Wire... 
Fiber Optic 
Adapters ... 
Attenuators. 


di ikey.com 
16, 23-24, 60-63, 66-67, 82-84, 89, 93 
16, 23-24, 60-63, 66-67, 82-84, 89 


Miniature Spring 
PLOC. 


- 16-17, 58, 60-61, 63-67, 
85, 92-94, 96-101 


99 
16-17, 58, 60-61, 63-66, 85 


Kits, Champ Connectors. 
D-Sub Connectors ... 
Modular 


IDC Connectors... 
Miniature Spring .. 
PLO... 


Terminals — Splices 


Terminators, SCSI .... 
Tools 
Audio/Instrument ............060c:cccceeeeeee eee 174 
Contact Positioner, D-Sub.................0.0ccee 99 
101, 116, 149-151, 153-154, 


Cimp . 


Tubing, Corrugated . 


Amphenol 
Adapters, RF Coaxial .............00:0008 181, 184-186 
Connectors 

Backshell Kit... 
Crcular, 97 Seri 
Crcular, Accessories. 
Creular, MS Series 
Crcular, PT Series 
RF, Mini UHF. 


Fiber Optic, Connector: 3 
MOOS, AE GUM i ssisicicia233225-.2cccacarsbarcanwens 


Amveco/Talema 

Transformers 
Current Sense 
Toroidal 


APC (American Power Conversion) 
Surge Suppressors 
UPS Systems... 


API Delevan 
Bea OOteS snes cence teased decccecacccececedete 545 
Inductors 

Zale 0 2 (- aRSeneenr rere reere rer reer reer ts 544-545 
Common Mode Choke . 544 
Alter... 
Fixed . 
Kits ... 
Power Choke . 
Shielded Surface Mount 
Surface Mount 


APM Hexseal 
SWIC SCAS sissvicinicicineansassdduddddecdedoas dice 772 


Aries Electronics, Inc. 


.digikey.com 
891 


IC Sockets 


Lock Gect DIP 223 
Oscillator 223, 512, 520, 522 
Pin Line 223 
Strip Line. 223 


Tools 
DIP Extractor... 
IC Straightener . 


Aromat/NAIS 
Counters/Timers. 
Data Books ... 
Relays 

Mechanical ... 
Solid State 


Artesyn Technologies 
DC-DC Converters . 
Power Supplies .... 


USB .. 
Cable Assemblies 
CAT .5e. 
CATS... 
Computer, Molded. . 


PLCC Sockets. ... 


Astro Tool Corp. 
Tools... 
Qimp 
Extraction/Insertion . 

ATM America (see Brand 77 Tools) 


Atmel 
AVR Microcontroller 


Microcontrollers, 8051. . 
PAL Compatible SPLDs . 
Programmers/Emulators/ 


Component Testers 
Counter, Frequency .. 
EPROM Eraser 
Frequency Counter. 
Function Generator . . 
Generator 
Color 
NTSC. 
PF. 
IC Tester . 
Insulation Tester 
Multimeters... 
ACQCamp . 
Parts Tester . 
Oscilloscopes... 
Power Supplies 
OC. 


High-Voltage... 
Logic / Pulser 
Oscilloscope 


Accessory Tips Kit .. 
Transformer, Isolation 
Transistor Tester . . 
Video Monitor Tester 


Bourns 
Encoders 
Digital Contacting ... 


Kits, Potentiometer: 
Modular Contact, 70AD. 


Networks, Resistor 

Potentiometers 
Kits. 706-711, 929 
Panel Control ...705, 713 
Surface Mount . 706, 711-713 
Ten-Turn Wirewound . i 


Rotary Selector Switch . 
Surge Suppressors. 
‘Switches, SMT Key 
Thyristors 


Brand 77 Tools 


Tools, Hemostats .. 


Bud Industries, Inc. 
Boxes/Cases 
Cabinets . 
Enclosures . 


FPSLIC 
Ce MR ee a 
Serial Cor 

Aven 

Blades 

Deburring . 

Precision 
Tweezers. 870 Burr-Brown (see Texas Instruments) 
ality Kite. ie Bussmann (see Cooper/Bussmann) 

«Bx re ee 
BC Components Cambridge Products 

Capacitors............... 575-578, 602, 629, 638-639, Adapters 

lL di veeeeaa tt 00 654-655, 659 Connectors, RF .... 

Aluminum Hectrolytic. 575-578, 602 

Axil oes e 575-578, 629 on cise 

M nh Osramic Chip eee Encapsulated Therm 
Potentiometers, Trimmer Temperature Regulators 
Resistors ... Capital Advanced Tech. Inc. 

Kits. .. Surfboard, Kits 

Metal Rim. 664-665 Surfboards... 

Metal Film Leaded. 664-665 Surfboards, SIP Adapters. 

Power Metal Fil . 665 UNI-SIP. 

biel "676 Cardinal Components, Inc. 


Sensors, Humidity . 
Switches. 

Slide. 
Thermistors 


Varistors . 700 
BEAU (see Molex BEAU) 
Bergquist 
Feat SINK IPAS) oi sa:cscasbabbbsinabanssienienichaaa2 424 
BiCCGeneral (see General Cable) 
B&K Precision 
Adapters, Temperature ............000.c0cceeeeeees 882 
Analyzer 
50 | (Nt AAD ERO RRAR AAR AAAS Ae EIT digikey.com 
SOCOM Ea tacraaaaccaneaeeuneaens oid digikey.com 


Oscillators 
Programmable Oscillators ... 


Century Electronics 
Battery Testers: cwsiwesieeseereesvesiservssisers ion 897 


Chemtronics 
Descldering | Brad... ..iiiss.ssessveavenbeevseeeene 
Hand Lotion, ESD. . 
Heat Sink, Grease. . 


Cherry Electrical 
Keyboards and MOUS@............06.::0ccseeeeeeeee 740 
Sensors 
Fel EH echinutaiariiniaonsesaanvecresscveresris 415 
Magnet POSHION icc icinaccaacronrwncsenemneeaan 787 
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Thumbwhee .... 
Chicago Miniature Lamp, Inc. 


1031-1035 
1031-1033, 1035 


Chip Quik, Inc. ..... 
SMT Removal Kits 


Cil Technologies (see Corcom/Tyco Hectronics) 


Cinch 
Barrier Blocks. ..... 
Hardware, Screws. 
Jones Connectors... 


878 


di key.com 
-digikey.com 


Citizen 
Qystals... 
Oscillators 

C&K Components (see ITT Industries) 


Clare 
Relays, Solid State. . 
Clarostat 
Encoder, Optical . 784 
Potentiometers .. 2 


Clauss Tool 
Wire StipOGh a12.4ttsctoitittiehe center caastinaanced 813 


Coherent / Auburn Group 
Laser Diode Module 
Line Generator 


Comair Rotron 


Communication Devices (Division of EDAC) 


Matrix Switches .......0..00c cece digikey.com 
Condor 
Data Book/Engineering Manual ...............602255 411 
Power Supplies 
Accessories. .. -digikey.com 


Connector Kits. .digikey.com 
DC/DC Converters . .digikey.com 
INCE sevsesties can tan sie oienseitldiGaaaananccinad 942 


Condor / Todd Power Supplies 
Power Supplies .. 
Compact PC . 

High Power. 

Rack Mount .. 


Connor-Winfield 
Qrystals, Surface Mount .........0...:0ccceeeeee 521 
Oscillators, Surface Mount ................ccee ee eee 521 


Cooper/Bussmann 


1/4" Diameter AG . 


Alarm Indicating 


Holders 


PC Mount .... 


Cooper Tools 
(see Crescent/EREW Weller/Wiss/Xcelite) 


Corcom/Tyco Electronics 
Modular Jacks, Filtered . . ..118 
Power Entry Module 
RF Line Alters ...... 


Cornell Dubilier Electronics~-GC/Waldom 
Capacitors, MICA ........ 
Miniature Dipped Radial 
Standard Dipped Radial 
Surface Mount 


Coto Technology 


Cramer 
Geared Motors AC/DC ..........06.cccceeeeeee eee 427 


Crescent 
Tools 
Pliers, Wrenches .............0cccceeeeeeee ea ee ee 869 
Screwdrivers . 7 


Crydom Company 
Design Guide .. 
\/O Modules. ... 
Solid State Relays 
Thyristors. 
TVS (Transient Voltage Suppressors) 


C-Ton Industries 
Digital Pane! Meters .. 
Ceble Assemblies . 
Power Supplies ... 


Heat Sinks (see IERC vendor) 


Oscillators 


Resistor Arrays, Thick Film Chip. 
Resistor Networks . 


Speakers, Loud 

Surface Mount Oscillators . 

Switches 
DIP... 
Rotary 


CTS Wireless Components 
Wireless Frequency Components 


Qrcular DIN 
Qreular, Mini DIN. 
F (Television)... 
Modular Adapters . 


Desktop Switcher . 
Wall Transformers 
Sensors, Ourrent. 
Speekers....... 
Transducers, Audi 
CUI, Inc. / V-Infinity (see V-Infinity) 
Curtis 
Counters. . 
Timers... 


Custom Computer Services, Inc. (CCS) 


OOM CH cern eeceverdarcdatsaccennece 


CW Industries 


Cable Assemblies..............06.:ccccee 


Connectors 


Cygnal Integrated Products 
Controllers, C8051 Mixed Signal 
Development Kits... 


Cypress Semiconductor Corp. 


FIFO Memory. 
Microcontrollers. 
PAL Compatible SPLDs 


Programmable Logic 
Integrated Circuits 
Software 


-digikey.com 


Plastic/Rubber Test Lead. 


‘Speake 
Hardware, Standoffs . 
Heatshrink Tubing . 
Kits, Heatshrink Tubi 
Shrink Tape. 


Dallas Semiconductor .....................04 
Integrated Circuits 


Oscillators . 
Specialized .. . 
Delphi / Specialty Electronics 
Connectors 
Headers/Receptacles, 2mm ... 59 
Shorting Jumpers, 2mm . 
Shunts ... 


DESCO... digikey.com 
ESD Awareness Guide Book . 41 
Static Control Products / ESD 872 

Bags....... 872 

Heel Straps 872 

Mat/Mat Cleaner 872 

Wrist Straps... 3 
Dialight 


Diodes Inc. 
Bridge Rectifiers . 
Diode Arrays... 


476, 493 

--476, 493 

Rectifiers/Diodes.....476-479, 488-492, 493-494, 495 
Schottky Rectifiers/Diodes. 490-491 


Transistors 475-476 


TVS (Transient Voltage Suppressors) 


DynaArt 
PC Board Prototyping. 
Silverlining Kit ... 


EAC 

Feed Relays sec cescccstdsiccasimuniemnemaicnads 787 
Eastek International/PREO 

Filters, Lin@scccacccscccesidasaadadcinicavnnnoanedaes 574 
Easy Braid 

Desoldering Braid. 

Soldering Irons 

Sponges 

Sas "costs tor ah iuetiasnsiiuuanaeensanaamante 880 
EBM Industries Inc. 

Fans/BIOWEFS .......0....00ccceeceeeeeeeeeeees 922-923 
ECS International Inc. 

Qystals 521, 523-527 

Kits. -.- 931 
Data Book. 411 
Filter, Monolithic Orystal 527 


Oscillators 


TCXO. 523 
Resonators, -.527 
EDAC 
Assemblies, Waterproof ............2..0::0::ceeeees 205 
Connectors 


Waterproof... 
Switches, Matrix. 


EDP Company 
Sensors, Ultrasonic Proximity .................00208 991 


Power Supplies 
External ... 
Qpen Frame 


Emkay 
Boom Assembly.............:ceeeeeeeeeees digikey.com 
Microphones 

Bectret . 
Magnetic 
Sensors 
Accelerometer 
Vibration 


Epson Electronics America Inc. 
Qystals .. 
Kits. 


Oscillators 
Programmable Oscillators . 510 
RealTime Clocks . 394 


- 752-753 
-761 


ETA 
Qrcuit Breakers, Thermal ..............0:0cceeeeeeee 917 


ETC (see Molex ETC) 


~Fr~ 


Fairchild Semiconductor 
Integrated Crcuits 


353-354, 355-356 
+355 


HS/UHS Series 366-357 
Linear ..... -356 
p Amps .357 
Specialized 356 


TinyLogic. . 
Voltage Regulator: 


7-Segment Display . 
Bar Graph 
Emitters, IR . 
Holders ... 
Infrared 
Light Bar 
PC Mount. 
Surface Mount. 
Optoelectronics .... 
Optoisolators 

High Speed... 

SCR'Triac Output . 

Transistor Output ae 
Photo Transistors. ...........0.2.00ecceeeeeeeeeeeees 


1024-1025 
- 965 
-- 1026 
- 1024-1025 
- 1024-1025 
, 973, 1020 


GC Electronics 
Bich Resist Pens... 
Bchant Tank... 
Bchant Tank Heater . 
Fish Paper 
Terminals, Spring Push. 
Test Lead Jumpers 
Tool, Nibbler 


GC/Waldom/Cinch (see Cinch) 


GC/Waldom/Molex 
Cable, 1mm Rat. 
Cable Assemblies 
Cable Jumpers, Hat 
Connectors 

1.00mm .. 


2mm Milli-Gid. 
3.0mm Micro-Fi 
Battery (Toy Car) . 
Blindmate (BMI) 
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Extraction .... 
Gems Sensors 


Hectromechanical. --993 
Level Switches . 

Foat Type Level Switch 

Fabri-Level Kits ... 


How Switches 
Solid State Zener Barrier .. 


General Cable 


Instrumentation . 


Microphone. . 
Multiconductor 
Multi-Paired Shielded 816, 818 
Plenum. . 814-818 


Shielded. 


General Semiconductor 
Bridge Rectifiers . 
Diodes/Rectifiers. 

Grayhill 
Encoders. 
Engineering Catalog 
\/OModules. 


Sensors, Position 
Switches, Magnetic . 


Hammond Manufacturing 


-digikey.com 
age com 


Inductors. 
Racks and Accessories 
Transformers 


Hirose 
Cable Assemblies, Modular 
Connectors... 


-digikey.com 
39 


RF, Miniature. 
SIM Card... 
SmartMedia Card . 
Tool HR25 
Video... 
Water Resistant 
Wire, 2mm Discrete. . 
Fiber Optic 
Adapters ... 
Attenuators. 
Connectors. 


120 
120 
wi2 
2113 
SOMME cicccccccccsnacsdbadsaannaacwandicedond digikey.com 
Honeywell 
Sensors 
Digital Compass. --987 
Kits 986-987 
Magnetic --. 986-987 
Horn Industrial Co., Ltd. 
Microphones, Hectret Condenser.................4. 836 
Huntington Electric, Inc. 
Resistors, Wirewound ................c0eeeeeee 675-676 
ae irs 
IERC 


Fiber Optic 


Photo Detectors . 


Injectorall Electronics 
Breadboards . 865 
Drill Bits . . 

PC Boards .. 


Intel 
Controllers (PCI/LAN/WAN/CAN) ..... 
Demodulation and Coding Products . - 282 
Direct Digital Synthesis Products..............0.0.- 
Embedded Intel Architecture 

Microprocessors .. 
Bhernet Controllers 
Bthernet Repeaters ... 
Ethernet Transceivers/Receivers 


Forward Error Correction Products 
i960 Microprocessors 
Interface.............4 


MCS® 51 Microcontrollers, 
MCS® 96 Microcontrollers 
Mcs® 251 Microprocessors . 


Mcs® 296 Microprocessors . 278 
Modem Chipsets, Controllers, DSPs, AFEs 282 
Network Processors .. , 


PQ-to-PC Bridges ... 
Peripheral Interface Products. 
Processor Modules ...... 
Strong Arm® Processor. 
Telecom Broadband 


International Rectifier 


Bridge Rectifiers . 
Designers Book... 411 
Diodes/Rectifiers 480, 481-487 
Hexfets ... 461-466, 467 
HexFred Diodes 460 
Integrated Orcuits 
GONEOYPONEE on sice cae snctienie cetanene 395-396 
LDO Regulators/Switching 
Controllers 
Lighting Ballast. 
MOSFETs... 
Optoelectronics, Relays. 805 
Photovoltaic Optoisolators. 467 
Schottky Rectifiers. 
SORS.......eee ee 
Transistors, |GBT 
1/0 Interconnect 
MODE Cable is cisisisisisiis teers eneaa tea sebhe tenets 112 
Isocom 
Optoisolators 
Interrupter Module 
Photo Transistor Output. . 
ITC 


Transducer, Ultrasonic. 


ITT Industries, Cannon (C&K Switches) 
Data Books . 4 


Momentary Tact 
Pushbutton 


IXYS 
Diodes/Rectifiers 


IGST Transistors. 
Integrated Circuit: 


delight Company Inc. 
UV Brasers.. 


Jewell Instruments 


403 
digikey.com 
.. 1004-1005 


«1005 
004-1005 


JKL Components Corp. 
Inverters for OCFL and UV Lamps ..............0.5. 998 


Johnson Components .. 
Adapters, SMA/SMB. . 
Banana Plugs and Jacks 
Binding Post 
Cable, RF ... 
RF Connectors 

MCX/MMCX. . 
SMA/SMB. 
Spacers .... 
Tip Jacks/Plugs . 


JRC (see NUR) 
Judco 
SWINGS 2. cacsnccedisedandaaanned sommnonasndnbeceas 761 


JW Miller Magnetics 
Ferrite Bead Cores . 
Inductors. 

Fixed.. 


557-558, 561, 563 
557-559, 560-561 


High Ourrent Inductors 
Surface Mount 


Kemet 

Capacitors 
Aluminum Organic 
Multilayer Ceramic Chip 

Tantalum 
Axial .. 
Radial . 
‘Surface Mount .. 


Keystone Electronics Corp. 
Banana Plugs . 


Battery Clips .. 
Battery Holders 
PC Mount Coin Call . eed 
Surface Mount Coin Cell . -- 898 


Bumper: 
Bushings, Shoulder 
Cable Camps 
Crcuit Board Accessories . 


Knobs, Instrumentation. 719 
MICA Insulators ... 
Mounting Brackets . 
Mounting Hardware, Transistors . 
PC Terminals .... 


Phono Jacks/Plugs. -.90 
Sockets, Transistor ... 428 
Spacers/Standoffs . 

Standoffs .. 

Test Point: 


Washers, Fat . 


Kilo International 
Dials, Concentric Scale . sae f 18 
Knobs, Aluminum. 


LEM USA, Inc. 
‘QUFFENt SeNSONS inc nue atric aietnccctentteniehiclrs 980 
Current TransdUcers..........06ccccceeeeeeeeeeeeees 980 


Linear Technology 
Data Books ... 
Integrated Crcuits 

Analog Switches. . 


Hot Swap Controllers 


Infrared Receiver . 

Interface 378-384, 385-386, 387-389 
Microprocessor Supervisors 

MOSFET Drivers 380, 385, 389 
QpAmp.......... 378-382, 383-384, 385, 387, 389 
Program Supply, 12V Alash ............. digikey.com 
Regulators. ...378-381, 382-383, 384-387, 388-389 
RS232 Drivers/Receivers........ 378-381, 383-384, 


381, 384, 386-388 

-..378-379, 384 
-378, 382-383, 384-385 
378-381, 382-383, 
- 984-387, 388-389 


Voltage Regulators 


Linx Technologies 
Antennas/Connectors..... 
Broadband Amplifiers. 
Connectors ............. 

RF/ OEM Modules and Kits. . 


LiteOn Optoelectronics 
Displays 

Alphanumeric 

Dot Matrix 

Numeric. 


ANZ 
-412 


Highbrightness 
Infrared . 
Round, Large 
Surface Mount. 
Optoisolators ... 


Littelfuse, Inc. 
ESD Suppressor . 


"1028-1029 
- 964-965 


- 906-907, 908-911 
910-911 


Alarm Indicating . 
Automotive 
Hazardous Area Fuses 

Barrier Network . 


- 906-907, 908-909 


Telecom. 907, 910 


Holders - 908-911 
Automotive. -910 
Gips....... 911 
Panel Mount 911 
PC Mount ... 

Surface Mount . 
LMB Heeger 
EMCOSUIneS'.2.222222222senrcacnsrisooditibeiariontada 840 
Logical Systems 
Programming/Prototyping Adapters.............005 228 
Lumex Opto/Components Inc. 

Catalog CD-ROM...........006.. 411, 1009-1014, 1016 

Displays 
LOD, 7-Segment .. 1009 
LCD NTSC (TFT) M .901 
LEDs, 7-Segment 1009 


Indicator, Low Battery .. 
Laser Diodes, Visible and Infrared 


LCDs, 7-Segmen 1009 
LEDs "1009-1017 
7-Segmen 1009 


Array/Light Bas 
Bi-Color 
Quster . . 
FRashing 
High Brightness. 
Holders, Pane! Moun! 
Infrared . 


1010, 1012- 1015, 1017 
1017 
1010, 1013 


Panel Mount -1016 
PC Mount “1012- 1013 
Poly LEDs 1017 


on, 1014-1015 


White ... 
Optoisolators . 


Luxo 
Illumination Lamps 
Worklights .... 

Replacement 


~M~ 


MagneTek (see Parallax Power Components, LLC) 


Toll-Free: 
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Digital... ...1007 
Miniature -1007 
Volt/Ammeter . 1007 
Master Appliance Co. 
ICA GUINS: iia raccredeeiiveibisiidacaaisacaaaacdal 823 
Maxim 
Integrated Circuits ............0.0 ee 397-400 
MCC (Micro Commercial Components) 
Rectifiers. 471-472 
Measurement Specialties (MSI) 
ACCOEFOMELE oc eeec cece ee ee ee ee ee ee 981, 991 
Cable, Piezo. --991 


Kits, Piezo Sensor ..991 
Sensors, Pressure 

Sensor, Piezo .. ..991 
Sensor, Vibration ... Sal 
Transducers, PreSSUre..... 0... cece ce cece cece eee ee 983 


Measurement Specialties (MSI) / Schaevitz 
Boards, LVDT.. 
Cinometers. 
Protractors, Digits 
Sensors........ 

Accessories os 
Transducers, PreSSUre..... 0... cece cece cece eee ee ee 982 


Meder Electronics 
Sensors, Magnetic...........-e-ssvsrieeesseeanaceee 790 
Sensors 
Level .... 
Magnetic 


Melexis 
Integrated Orcuits 
Hall Effect Sensors. ..............c cece eee 410, 414 
Programmable . .. 2 
Specialized . 
Programmers .. 
RF Transmitters/Receivers. 
Sensors, Hall Effect 


Memory Protection Devices (MPD) 
Battery HOGS .tcccciiwintincecseectenunienens 
Cgarette Lighter Plug. 
Power Plug, Auto ... 
Power Socket, Auto. 


Metcal (Division of OK International) 
Solder/Desolder Systems 


Adapters 

AD Converters. 
CAN Controller Development Kit sal 
QMOS LOD Drivers ...... 394 
Data Books/Handbooks 
Debugger Modules 
Demonstration Boards 
Development Tools. . 
Device Adapter...... 
Emulator, MPLAB-ICE ... 

Infrared Encoders/Decoders, Kit . . 


Integrated Crcuits .. 374-375, 376-378, 394 
Interface 

KeeLog Encoders and Decoders, Kit 

Memory IOs. 


Microcontroller, RF. 
Microprocessor Supervisors . 
Mixed Signal... 
Op Amps....... 
PlC Microcontrollers 


Potentiometers, Digital 
Power Management .... 
Charge Pump DC-DC Converters. 
Power MOSFET Drivers ... 
Pulse Width Modulators .. 
Voltage Regulators... 
Processor Module 
Programmers .. 
Power Supply 
Serial EEPROM Designer 
System Management .... 
Thermal Management. ... 


Micronas 
Hall Effect, Sensors...........ccccccececeseeeeeeeeee 415 


Microsemi 
Diode Arrays... 
LED Drivers. 
TVS (Transient Voltage Suppressors) 


Microtran Company, Inc. (see Tamura Microtran) 


Mill-Max 
Adapters: PUGS Saison ebierseiseehecnaa aid 214 
Connectors. 

Spring-Loaded Contacts 
Universal Serial Bus (USB) 
Headers, Pin 
IC Sockets. .. 
DIP Socket Carrier ... 
Integral Capacitor . 
Low-Profile. . . 
Machine Pin 
Right Angle... 
Shrink DIP 


215-217 


PC Pins/Receptacles 218 
Shunts . ey.com 
Sockets 


Ming Microsystems 
RF Transmitter and Receiver Boards. 


Modern Technology 
Stepping Motor Driver Board . 


Modutec (see Jewell Instruments) 


Molex 
Cable, 1mm Fat 
Cable Assemblies, USB . 
Cable Jumpers, Rat 
Connectors... 
0.050mm 
1.00mm . 
1.25mm . 
2mm Cable-to-Board 
2mm Milli-Grid. . 
3.0mm Micro-Fit 
Blindmate (BMI) 


MicroQross DVI 
Mini-Fit BMI .... 


C-Gid Gimp . 
Extraction .... 
Molex BEAU 
Connectors 
Barrier Blocks 
Terminal Blocks ... 


Molex ETC 
Connectors, Termindls..................cceee ee 


MOO A 25 sntantisccidasenndagddnanonndsai’ igi 
Development Tools 
DSP Emulators/Programmers. 
MCU/MPU Emulators/Programmers 
Integrated Orcuits 
Advanced Clock Drivers 
Cock Drivers... 
Cock Generator: 
Cock Synthesizers 
Analog/Cctal Serial Switches: 273 
Digital Signal Processors . : 
Display Drivers... 
Math Co-Processor 
Memory 
Content Addressable spell! (CAM)........ 273 
Microcontrollers/MPUs . . .. 269-270, 273 
RAIF 
CATV Amplifier Modules 
D/A Converters 


Telecommunications 
Asynch. Transfer Mode Cell (ATM) 
Audio Amplifiers .... 
Ethernet Transceiver: 
ISDN U-Interface Transceivers 
POM OODEC-Filter .......... 
Voice Switched Speakerphone 
Sensors .......... 
Accelerometers . 
Pressure, Temperature Compensated. he 
Smoke Detection..............:0eceseeeeeeeeeees 


Mueller 
ips, Alligator 
Insulators ... 
Kits, Test Lead 
Test Leads .... 


~ Nx 


Nakagawa 
Paper, Thermal Printer. ........0..0..0::ceeeeeeeees 919 


National Semiconductor 
DetAIBOOKS sis ccccisacsidadasadaadnaindiansonnadons 411 
Integrated Circuits 
AD and D/A Converters .. 
Battery Charge Controller : 
362-368, 373. 393, 394-395 
162, 363-365, 366-367, 368-369, 
370-371, 372-373, 374 


Memory . 
Microcontrollers 
Microprocessor Reset Circuits. 
Microprocessors.......... 
MOSFET Drivers/Controllers 
Op Amps 


Telecommunication . 
Temperature Sensors 
ARTS ceca cai ‘ 
Voltage Reference. 363-364, 368- 369 
Voltage Regulators . 363-364, 365-366, 
saaanaaaanaasade 367-368, 370-372, 373-374 
NEC 
Amplifiers, Wideband................0ececseeeeeeeee 473 
Optoisolators 
High Speed Digital . 
Photo Transistor Output . 960 
Prescalers ....... 473 
Relay, Solid State 807 
RF and Microwave Products. 473 
Transistors. 473 
Needham’s Electronics 
PYOQPANMNES veces tec she ciacieinainenmmmmenncnnccisten 229 


NJR Corporation 
DC-DC Converters . 
Integrated Circuits . 

Audio Amps . 
Comparators 


Voltage Converters 
Voltage Regulators... 


NKK Switches 


NorComp 
Backshells, D-Sub . 
Connector Hardware, D-Sub. 
Connectors 

2mm Connectors . 
Centronics ..... 

DIN Rectangular, IDC 
D-Sub 


Noritake 
Displays, Vacuum Auorescent........2..0..0:006008 999 


NVE Corporation 
Evaluation Kit 
Isolators, Digital and Analog. 
Sensors, Magnetic. 


NVG Inc. 

Laser Diode 
Housing Kit 
Infrared ... 
Power Supply, SMT. 
Visible Red 

Laser Diode Module 
Adjustable Focus 
Infrared Red . 
Visible Red... 


~O~ 


Ohmite 
Resistors 
Ceramic Composition... 
Heat Sink Mountable 
Metal Oxide Flm 
Power ..... 
Wre Bement. 
Wrewound... 
Rheostat Wirewound . 


OK (Division of OK International) 


Cable/Wire, Wire-Wrap .............: eee 868 
SSCP: PUI sate tictsninintntetetncinnnttnieniiletel 877 


Fume Absorber .... 
Socket-Wrap I.D. .. 
Soldering Equipment, Stations ... 
Tools 
Fiber Optic 
Insertion/Extraction IC 
Wire Wrapping 


Omron Electronics, Inc. ...................605 igi 
Connectors 
FCPC.. 
FPCRex.. 
Counters/Timers 
Data Books/Catalogs. 
Fiber Optic Cable... 
Photo Microsensor 
Power Supplies .... 


Mechanical 

Solid State .. 

Sensors 
poe Proximity 


tony Tact 
Pushbutton... 
Rotary DIP 
Thumbwhee ... 


Onset Computer Corporation 
Sensors / Data Loggers . 
Humidity .. 
Temperature. 


On-Shore Technology 
Headers, Pin.. 
IC Sockets .... 
Terminal Blocks. 


Optek Technology, Inc. 
Optoisolators . 
Photodiodes 


Displays 
LOD Modules, Graphic 
Inverters, DCto AC Power... 


~P~ 
Paladin Tools 
Cable Testers 112-113, 812 
Desoldering Pump . ...877 
Kit, Termination... ...ccccescneestescened digikey.com 


Cable Strippers 
Coaxial Cable Strippers 


Probe Pick 
Punchdown Tool 
Modular Cable Strippers . 
Modular Crimp... 
Scissors/Knives 
Wrre Strippers. ... 


Panasonic 
Attenuator .... 
Audio Amps... . 


Capacitors 

i . 579-590, 592-599, 

600-601, 602-903, 604 
...642, 690 

- 588-589 

636-637, 640-647, 648-650 


Ceramic Safety. 630, 643 


Computer Grade . - 595 
Film. 616, 619-629, 635 
Gold.. 591 
Interference Suppressor . -635 
- 930-931 

-650 

-690 

, 625 


- 643-647, 648-650 
622-624, 629 


SPetialty Polym... ce 0cceccwwevwcreeeeennd 603 
Tantalum . 605-607 
Tantalum .. 604-607 
Card Readers, Magnetic ...900 
Chokes, Surface Mount . 537-538 
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Creuit Protector . 
Coils, Choke ... 

Qoils, Voltage Step-Up. 
Coupler 
DC-DC Converters 
DC-DC Power Modules 
Diodes... 


Graphite Sheets 

Inductors, Surface Mount. 532-536 
Integrated Circuits .... 

Laser Diodes, Visible Red 

WEDS. iid ataandedocinnd 1036-1040, In-Bk-Ovr, Bk-Ovr 


1036, In-Bk-Ovr 


KitSis a sdcrctsctssnassitibeitinsaeasnaasanaadawin 931 

Numeric Displays . In-Bk-Ovr 

Surface Mount 1036-1038 

Wide Angle - 1040 
Light Scope... 896 
Magnetic Card 900 
Memory Cards........... 427 
Microphone, Cartridges/Holders 836 
MOSFETs 
Networks 

Capacitors... 

RC. 


Optoisolators .. 
Infrared LED .... 
Photo Diodes. 
Photo Interrupter. 976 
Photo Reflector . 977 
Photo Transistors . -.977 
Potentiometers. 
Audio.. --720 


Cermet 
Kits. 
Slide... 


SMT Trimmer 
Thumbwheel . .-720 
Trimmer... 
Power Divider. . .-661 
Printers, Thermal 919 


RR Hybrid 


Directional Coupler. 
Power Divider ... 
Sensors 

Hall Effect 


Capacitors 
Aluminum Bectrolytic. 
Ceramic. 643-647, 648-650 
Film... 622-624, 629 


Specialty Polymer. 
Tantalum 


Potentiometers, Trimm 
Resistors........ 
Resistors, Arrays. 
Surge Absorbers 
Switches... 
Transistors . 
Varistor, Multilayer Chip 
Voltage Regulators 
Surge Absorbers 
Switches .... 


Detector . 727-728 
Momentary Pushbutton 728-730 
Multi-Function .. 727 
Power ...... 728 
Rotary Encoder. 785 


Thermistors. 
Tools, Power 


Ultrasonic Ceramic 
Transformers. 
Transistors....... 
Varistor, SMT Multilayer Chip 
Voltage Detectors. .. 


Panavise 
Bench Press, IDC Assembly 
Crcuit Board Holders . 


Vise, Magnetic Base Adapter . 


Panduit 
Cable Camps .... 
Connectors, Splice. 
Heat Shrink. 


“Board of Education” Kit . 
Programmers .... 
BASIC Stamp. 
Ubicom 5xX Series . 


Parallax Power Components, LCC (formerly Magnetek) 
Inductors 
High Frequency...........0...: cece 940-941 


Parlex Corporation 
Flat Rex Cable 
100” (2.54mm) 


Patco Electronics 
Battety ages isisiccnccescesodddsadinedieddadess 897 


Patco Service, Inc. 
Stripper, Thermal Wire ...............::cceeeeeeee 813 


PC Boards 
Software, PC Board Layout .............00:00:c0e 866 


Pericom 
Integrated Orcuits 


Cock Drivers. 

LVDS Data Transmissiot 

Video Switch 
Logic ICs 


Phoenix Contact 
DIN Rail .- 131 
PCB... 132-135 
Terminal Blocks. . 131-135 
Photonic Detectors 
Photo Diodes/Emitters.. 974 


Phycomp USA, Inc. (see Yageo America) 


Potter & Brumfield / Tyco Electronics 
Crcuit Breakers. 


Power-One 
DC-DC Converters . 
Power Supplies . 


Programmable 949 
Filter Modules. 947 
Power Trends 
(see Texas Instruments/Plug-In Power Solutions) 
PRD Plastics 
BOS. aissiecciteciecitisnsniesssdarsdensaeieesstonasiand 999 


Precision Electronic Components Ltd. 
Potentiometers 
Carbon .. 
Cermet .. 
Digital Readout Dial .... 
Ten-Turn Wirewound . . 


Prototyping Tools... 
Sound Modules .... 


Power Entry Modules . 


Quantum Research Group. 

Sensors ........0605 

Evaluation Boards. 

Auid Level. 

Proximity. 

Touch ... 
Quarton, Inc. 


Laser Diode, Module . 
Laser Line Generator . 


Rabbit Semiconductor 
Microprocessor 
Programmable Circuits. . 
TOP / IP Development Ki 
TOP / IP Tool Kit 


Raychem (see Tyco Hectronics / Raychem) 


Red Lion Controls 
Counters, Modules 
Panel Meters, Miniature Voltmeter 

REMtech (see Sumida Corporation) 


R.F. Solutions 
PiC Emulators 


Richco Plastics Company ... 
Bushing Insulators, Nylon . 
Bushings, Strain Relief . 
Cable Camps . 
Cable Ties... 
Fuses, Covers. 


Wre.. 
Tools, Cable Ties Gun. 
Wrre Saddle. 
Wrre Ties. 


Rikei 
Cable, NANO... 
Ribbon Cable. . 


Roman-Jones, Inc. 
SPROM Programmers ........00..0200csseeeeeeeeees 231 


a 


Schaevitz (see Measurement Specialties/Schaevitz) 


Schott Corporation 
Inductors ... 


934-935 


Transformers . 933-935 
Sealod Unit Pats 2 :2.2cccsscsecasrtiiwcined digikey.com 
Sensory, Inc. 

Voice Recognition Kit 241 

Programmable Interactive Development Kit.....241 


Programmable Interactive Module 2241 
SenSym ICT 
Sensors, Pressure .... 978-979 
Transducers, Pressure. 978-979 
Sequoia Publishing 
Books, PC Reference ...........0cccecee eee eeeeeeee 41 


Sharp Microelectronics of the Americas 
Fiber Optic 
Receivers. 
Transmitters 
1Qs/Semiconductors 
Chopper PegUIAOPS ccc cecicsiweinneiinesinnomnes 393 
LDO Voltage Regulators...............cc0 391-393 


Optoelectronics 
IR Emitters 971 
IrDA Transceiver Modules. -972 
Light Detectors. ss0904 
Photo Diodes. 971 
Photo Transistors -971 
Photocouplers. . - 966-969 
Photointerrupters -970 
Remote Control Receivers . 972 

Relays, Solid State. . 806 

Sensors 


Distance Measuring . 


Singatron 
Connectors, Circular DIN & Mini DIN............... 180 


Specialty Electronics (see Delphi/Specialty Hectronics) 


Sprague-Goodman 
Capacitors, Trimmer . 
Tools 


SRC Devices 
Switches, Reed ten .cniiiweeswves weer ye yp vesieureee 


Stanley Electric Sales of America 
LEDs 


--.662-663 
--.662-663 


7-Segment 
Alphanumeric 
Bar Lights. 
Bi-Color. 
Infrared . 
Surface Mount. 


Steinel America 


Steward 


Stewart Connector Systems 
Cable Assemblies, CATS and CAT6 .... 
Connectors, Modular Plugs and Jacks. 
Modular Plugs and Jacks . 
Tools, Crimp.. 


Storm Data Entry Technology 
Encoder. . 


Keypads . 


Sullins Electronics Corporation 
Connectors 
Compact PCI... 
Edlgeboard 
Hard Metric . 
Shorting Jumpers (.100” Centers) . 
Headers 
Pin... 
2mm. 
Shunts .. 


Sumida Corporation 
Inductors, Power 
‘Switches, Reed. . 


«926-927 


. .digikey.com 
. .digikey.com 


Susumu Co., Ltd. 

Resistors, Thin Film Qhip .................002.. 666-667 
Swanstrom Tool 

Tools, Outters and Pliers................cecee eee eee 870 


Switchcraft, Inc. 


Phone Jacks/Plugs 


Power .......... 
Weathertight ... 


a 


Talema Electronic, LLC 
Inductors .. 


Tamura/Microtran 
Transformers 
Modem/Telcom 
PC Mount ... 
Telephone Coupling . 
Wall Mount 


Teccor Electronics 
Atternistors 
Data Books/Catalogs. 
Diacs 
Fuses, Telecommunication 
Quadracs .. 


Rectifiers -501 
SCRs.. -502-503 
Sidacs -501 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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New Product Denoted In Color — Items listed as digikey.com do not appear in the catalog, but appear on the Digi-Key Web Site. 


Sidactors. 
Switches, Bilateral Trigger . 
Triacs 


Tech Tools 
Emulator, EPROWPIC. 
PROQKAMMEN PIG 2c cscs csitisuteeaaneasaamsansaae 


Techcon (Division of OK International) 
Ruid Dispensing System .............0::cc:ceeeeee 877 


Telcom Semiconductor, Inc. (see Microchip Technology) 


Texas Instruments ................0..00:0008 digikey.com 
Amplifiers .......283-290, 291-292, 293-295, 296-297 
Bus Solutions 

Qock Drivers. 


Central Office CODEOs . 


Qient Modem OODECs. --300 
IDA sess teases 300 
Ring Controllers. 300 
SONET Transceivers . 300 


UARTs 


USB... 300 
USB Transient Suppression. 300 
Video Decoders/Encoders. . . 

Data Conversion 


Analog-to-Digital Converters ............064 
Audio Analog-to-Digital Converters . 
Audio Digital-to-Analog Converters . 
Audio Direct Stream D/A Converters 
Digital-to-Analog Converters... 
DSP-Compatible A’D Converters . 
Voltage-to-Frequency Converters 
Data Transmission 
4-20mA Transmitters/Receivers . 
ADSL Drivers. 
Bihernet . 


Digital Audio Interface RECEIVE... seseseeseesses 308 
Digital Logic 


Bus Switch. 


LVCR/LVOU/LVCZ 
LVT/LVTH.. 


Digital Signal Processors 
FAFOMemaory .. 
Filters ..... 
Integrators 
Linear Peripheral Drivers 
Microcontrollers 
MSP430 Family . 
™MS370 Family . 
Multiplexers . 


PC Fan Driver Controllers 

Power Control/Management Products 
CCFL Drivers . 337 
Hot-Swap .. 337 
Peripheral .. 337 


Power + Array. 
Power + Logic. .. 
Special Functions 


Backlight Converters . . 
Motion/Motor Control . 
Power Supply Products 

Audio Differential Line Drivers . 
Battery Management 
Buck Regulators .. 
DC-to-DC Converters 
MCU Supervisory Crcuit Drivers. 
MOSFET/MOSFET Drivers... 
Power Distribution Switches 
PWM Controllers....... 
Schottky Diode Arrays . 
Voltage References. . 
Voltage Regulators... 


Precision Ground Reference... 
Programmable Gate Arrays 
RealTime Clocks . 
RF Products .. 
Signal Controllers 

Audio Processors/CODEOS............::00cceeee 352 


Texas Instruments / Plug-In Power Solutions 
Integrated Orcuits 
DC-DC Converters. .... 
Switching Regulators 
Textool/3M 
IG SOCKS AI Fi siiiiinngssansastaaeesecscassnens 227 


Thermometrics 
Fuses, PTC Resettable...............ccseeceeeeeees 
Inrush Qurrent Limiters : 


Thomson Airpax Mechatronics, LCC 
BS (2 9 0= 0) 1 0, (01 on a oe ee eae ee 428 


Todd Power Supplies/Condor 
Power Supplies . . 
Compact PCI . 

High Power 

Rack Mount .. 


Toko 
Antenna, GPS Patch/Hement .................26000e 565 


Inductors 
Fixed . 
Kits ... 
Surface Mount . 

Integrated Orcuit: 

Power Supplies, Switching 

Resonators, Ceramic . 

Transformers, Balun 

Voltage Regulators ... 


Toshiba 
IC Drivers, Darlington Sink 
Integrated Orcuits......... 
Linear ICs... 
Logic IOs. 
Memory ICs. 

FLASH. 


Optoisolators . 
Photovoltaic Coupler. 


Tosoku 
Optical Encoders.......0cccccceceecesesseeeeneee 784 


TPl 


Coax Adapter Connector Kit 


F (Television) Cables. 
Multimeters. 
Oscilloscopes 
Probes, Oscilloscope. 
Software, Oscilloscope 
Test Gips 
Test Leads .... 
Thermometers 


Tripp Lite Power Protection 


Line Conditioners 
Power Inverters... 
Power Strips 

Power Supplies, DC Regulated. 
Surge Suppressors . 
UPS Systems .... 


Tyco Electronics / AMP (see AMP/Tyco Hectronics) 
Tyco Electronics / P&B (see Potter & Brumfield/Tyco) 


Tyco Electronics / Raychem 
Power Distribution Switch . 


LCD Displays 
LCD Modules, Character. 


Vector Electronic Company 


Backplanes. ...863 
Cable, Wire Wrap -- 868 
Card Extenders 
Card Racks ... 


Connectors, Edgeboard . 
PC Board Prototyping. . . 
Accessories .... 


PC! Development 
Prototyping Boards . 861 
Tools, Slit-N-Wrap . . 868 
V-Infinity (Division of CUI, Inc.) 
AC-DC Converters .... 


DC-to-DC Converters . 
Volgen America, Inc. 


FER SINKS: hat hituahaitiideiasenonondcensenies 429 


Walling Co. 
EPROMIEFSSeS ©: fs Seesid esas mcsentacncemese 403 
Weidmuller 
DO DG Convenes. a visacadcdedteasessasaaeeeteencs 956 
Power Supplies. . 


Terminal Blocks . 


Soldering Equipment. 
Soldering Irons .... 

Replacement Tips . 
Soldering Station, Calibration Unit 
Thermal Tweezers . 


Vise, Circuit Board . 
Wickmann 


Security Bits . 
Tweezers .. 


Winbond Electronics Corp. America 
Voice Record/Playback IOs ............0:ceeeeeeee 242 


Wintec Industries 
Memory Cards, CompactAas! 
Memory Modules, SDRAM . . 


Wiss 
WHIlitY MinIfGs. ccccccsetetscetciacaicmiimnnasncationeed 868 
World Magnetics 
Sensors 
PYESSUPE SWNCNES i: ee scctdesseasaanccennevncs 988 


Xcelite 
PHISAS/ OUI S ic eceneievesia seen eeeierrehicuubeyice 
Screwdrivers. . 


Xeltek 
Programmers 
EPROM.... 
Universal . . 


Xicor 


ol 
Potentiometers, Digital 
RealTime Clocks 


-673-674 


Metal Film. 
Metal Oxide . 
Wrewound.. 
Zerohm Jumper Wires ... 


Yageo America 
Antennas, Cerami 
Capacitors .... 

Ceramic Disc 
Multilayer Ceramic 
Surface Mount . 
Resistors. 
Kits... 
Surface Mount . 
Thick Film... 


- 668-669 
- 668-669, 929-930 
- 668-669 
--.668-669 


Zetex 
AMPIITELS: ween e tutus eaa ee ese aaa iuad 
Brushless Fan Motor Controllers . 
Capacitance Diodes ..... 
Diodes, Surface Mount . 
Hyperabrupt Varactor Diodes 
Integrated Orcuits 

Qurrent Monitor/Mirror 
DC/DC Converters 
Specialized 
Timer. 
Variable 


MOSFET/MOSFET Drivers . 
Multiplexer, Video ... 
Security Siren Driver. 
TRAC Development Ki 
Transistors ... 

“H’ Bridge. 
Voltage Reference . 
Voltage Regulators. .. 
Voltage Supply Monitor. 


-446 
433-434, 436-438, 439-442 


Zilog 
Adapter Zi 
Counters/Timers 282 
Controllers... 

Peripheral . 

Serial Communication. ... 
Development Kit, Web Server. 
Emulators/Programmers, 

€280/28/Z8 Plus/DSP 
Integrated Circuits... 
Microcontrollers, eZ80, 
Microprocessors............. 
Web Server Development Kit 


Z-World 
Programmable Controllers.............06..c00ceeeee 240 


Conversion Chart 


inch x 25.4 

mm + 25.4 

inch x 2.54 

cm x .3937 

foot x .3048 
meter x 3.28084 


kilograms . 


pie. 
nf. 


0z. X 28.349 

Ib. x 4536 

-1pf = 100,000pf 
-1uf = 100nf 
100,000pf = 100nf 
100nf = .1pf 


celsius 
fahrenheit to 


fahrenheit 
celsius 


VA = volt x amps 
watt = volt x amps 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


MAIL/FAX ORDER FORM 


701 Brooks Ave. South 
P.O. Box 677 
Thief River Falls, MN 56701-0677 


QO Personal Order O Company Order (Please Check One) 
Ship to: 
Customer Number 


Customer Name 


#T023 


No. of Pages: 


To: 


From: 


Co.: Digi-Key Corporation 


Co.: 


Dept.: Order Department 


Phone No: 


Fax No: 218-681-3380 


(Please Check One) 


Fax No: 


Payment Method: O Credit Card OQ COD OCheckorMO QO Open Acct. 


Card Number: 
OMC OVISA 
QAmEx ODiscover 


HULU 
Expiration Date LLL] 


Security Code L L] [] [] 
(See back of card.) 


Credit Card Holder's Name (Please Print Clearly) 


Mo. Yr. 


Company Name Phone ( ) 
Shipping Address Apartment/Suite 
City State Zip 
Bill to: 
P.O. No. Account No. 
Company Name Phone ( ) 
Billing Address Apartment/Suite 
City State Zip 
Quantity Digi-Key Part No. Description (brief) Price/Unit | Total Price Ship Via: 
{ Are substitutions acceptable? 
OYes ONo 
2 Are backorders acceptable? 
‘ OYes ONo 
Backordered for a period of 
4 Backorder shipping method: 
5 Confirmation required? 
QYes ONo 
6 Confirm VIA: Q Phone O FAX 
7 
HANDLING CHARGES 
8 
$0.00 - $24.99 Add $5.00 
9 $25.00 and Up No Charge 
i International Orders Additional $6.00 
We pay all shipping (our choice of method) 
11 and insurance to addresses in the U.S.A. 
and Canada when check or money order 
12 accompanies order. 
13 1. Total of all items 
14 2. Orders less than $25.00 
add $5.00 handling charge ...$ 
15 
3. Sub Total 
16 
4. Minnesota residents 
17 add 6.5% tax of line 3 
5. International orders 
18 (excluding Canada) 
add $6.00 
19 
6. Total enclosed 
20 (Total of all lines ) (U.S. Dollars) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Digi-Key Terms and Conditions 


General Conditions of order: 


Do Not Use Products Sold by Digi-Key as Critical Components 
in Life Support Devices or Systems: 


Products sold by Digi-Key are not authorized for use as critical 
components in life support devices or systems. A critical 
component is any component of a life support device or 
system whose failure to perform can be reasonably expected 
to cause the failure of the life support device or system, or to 
affect its safety or effectiveness. Any attempt to purchase any 
Digi-Key product for that purpose is null and void and Digi-Key 
accepts no liability whatsoever in contract, tort or otherwise 
whether or not resulting from our or our employees’ 
negligence or failure to detect an improper purchase. 


All orders, regardless of how they are placed, submitted through the 
Digi-Key Web site or through its printed catalog are specifically 
subject to all the terms and conditions contained herein. No 
change, alteration, deletion or modification of any of these terms 
and conditions is permitted. No person is authorized to accept 
confirm or vary these terms and conditions including all 
representations and warranties unless they have been posted on 
this web site. All terms are specifically and exclusively subject to 
interpretation under the U.S. Uniform Commercial Code and all 
claims or disputes shall be interpreted according to Minnesota law 
and subject to jurisdiction in Minnesota state or federal courts at the 
exclusion of any other choice of law or choice of jurisdiction, 
including the UN convention on CISG. 


Orders placed on forms deviating from these terms and conditions 
will not be accepted. 


Digi-Key may offer technical assistance or suggest alternative parts 
based on technical information available to Digi-Key. DIGI-KEY 
DOES NOT GUARANTEE that this assistance is correct or that 
suggested part alternatives are based on the most recent data or 
that our interpretation and accuracy of the data is correct. 
Customer is solely responsible for confirming the validity of 
the assistance and the specifications as well as determining 
the appropriateness and compatibility in selecting part(s) for 
their application. 


Product Liability: 


Digi-Key’s sole obligation for products that prove to be 
defective within 90 days of purchase will be for replacement or 
refund. Digi-Key gives no warranty, either expressed or 
implied, and specifically disclaims all other warranties, 
including warranties for merchantability and fitness. In no 
event shall Digi-Key’s liability exceed the buyer’s purchase 
price, nor shall Digi-Key be liable for any indirect or 
consequential damages. 

This warranty does not apply to products which have been subject 
to misuse (including static discharge), neglect, accident or 
modification, or which have been soldered or altered during 
assembly and not capable of being tested. 


How To Order 


Cj By Telephone: 800-344-4539 (U.S. & Canada) 
or 218-681-6674 


Our friendly sales representatives are ready to serve you from 7:30a.m. 
to 11:00p.m. Central Time Monday through Friday. For most efficient 
service, please have ready a list of quantities and part numbers and, if 
paying by credit card, your MasterCard, VISA, American Express or 
Discover card. 


Note: Calls may be recorded or monitored for quality and training 
purposes. 


CO By Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Fax lines can be accessed 24-hours a day, 7-days a week, 
365-days a year. Depending on the shipping method; fax orders will be 
processed and shipped according to the “Orders entered by times” 
listed below under Shipment. Orders received after these cutoff times 
will be processed and shipped the next business day. Please include 
your daytime telephone number and/or e-mail address in case we have 
any questions about your order. 


By Internet: www.digikey.com 


Order on-line 24-hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Digi- 
Key’s Top Rated website receives hundreds-of-thousands of orders 
each year. Internet orders received after normal business hours are 
promptly processed and shipped the next business day. 


CO By Mail: Simply Mail Your Order To: 
Digi-Key Corporation 
701 Brooks Avenue South 
P.O. Box 677 
Thief River Falls, MN 56701-0677 


International customers please see “International Orders” below for 
additional information. 


Ordering Information 


Prices/Quantities: 


Digi-Key makes every effort to present current and accurate pricing in its 
catalog and on its Web site. However, prices are subject to change without 
notice and quantities may be limited. All orders are subject to current pricing 
at time of acceptance by Digi-Key. Digi-Key country specific websites offer 
alternative currencies. No trade in other currencies will be accepted. 


Shipment: 

Digi-Key’s offices and warehouse are open and staffed Monday through 

Friday, 7:30a.m.-11:00p.m. Central Time (subject to holidays). Orders are 

shipped only on these business days. Orders and correspondence received 

on Saturday and Sunday will be addressed/shipped on the following Monday 

and included in that day’s business. 

Digi-Key’s cut-off times for Same-Day Shipment Monday-Friday are as 

follows: 

* Orders entered by 6:00 p.m. CT*—All USPS Options 
(Express Mail delayed 1 day). 

* Orders entered by 7:00 p.m. CT*—All FedEx air options. 

* Orders entered by 8:00 p.m. CT*—All UPS air and surface options. 


= 
Ups 


(i 


exrnel 


Shipping Charges: 

Shipping or freight charges and insurance will be paid by the customer. All 

sales are made FOB point (as defined by the INCOTERMS 2000) in Thief 

River Falls, MN, USA. Shipping or freight charges from Digi-Key’s warehouse 

in Thief River Falls, MN are prepaid and added to the invoice, billed collect or 

billed to a 3rd party. 

*When a check or money order accompanies your order, Digi-Key pays all 
shipping and insurance (our choice for method of shipping) to all addresses 
in the U.S.A. and Canada, unless such charges exceed 10% on orders of 
$200 or less, or 5% on orders greater than $200. Digi-Key will notify you 
prior to shipment if these conditions exist. 


Handling Charge: 

* A $5.00 handling charge applies to all orders less than $25.00. 

* A $6.50 processing fee will be applied to all International orders, excluding 
Canada. 


Sales Tax: 


Only Minnesota residents need to remit 6.5% sales tax. Digi-Key does not 
remit sales tax to states other than Minnesota. Any sales tax due that is not 
collected by Digi-Key is the responsibility of the customer. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Payment: 

Digi-Key offers a number of convenient payment methods: 

For United States customers we offer check, money order, MasterCard, 
VISA, American Express, Discover, and C.O.D. as well as open account 
credit to qualified institutions and businesses. 

For Canadian customers we offer all of the above payment options except 
C.O.D. 

For International customers see “International Orders” below. 

To obtain a credit application for open account credit contact any sales 
representative by calling 800-344-4539 (U.S. & Canada) or 218-681-6674 or 
faxing your request to 218-681-3380. Or, you may go to www.digikey.com 
and click on “Contact Us”, which will bring you to the “Digi-Key Com- 
munications” page. Then click on “Net 30 Credit Application” in the 
“Accounting” box. Please allow sufficient time for the credit approval process. 
To avoid delay on your initial order you may elect an alternative payment 
method. 


Dishonored Check Policy: 

If a check you give us for payment is dishonored for any reason by the bank 
or other institution on which it is drawn, you agree to pay us $20.00 as a 
service charge (if the check cannot be redeposited) pursuant to Minnesota 
Statutes § 332.50. In addition, you agree to pay any other reasonable 
charges imposed by any check verification company or collection agency that 
we may use for collection. 


Out-Of-Stock: 


On orders paid by check, money order or credit card items not available for 
immediate shipment will be shipped as they become available. Items not 
available at the end of 30 days will be cancelled and refunded/credited in 
cases of prepayment. The number of backorder days may be extended 
beyond 30 days at customer’s request. If a refund check is issued, the 
cancelled item can be re-entered without a handling charge if the check and 
cancellation notice are returned to us. 


On orders billed to customers with open account credit items not available for 
immediate shipment will be shipped and billed as they become available. 
Items not available at the end of 90 days will be cancelled. The number of 
backorder days may be extended beyond 90 days at customers request. 


International Orders: 


In addition to the United States and its territories, Digi-Key accepts 
international orders. All orders of international origin are exported from the 
U.S. in accordance with the Export Administration Regulations. Diversion 
contrary to U.S. Law is prohibited. An additional handling charge of $6.00 will 
be included for processing and invoicing. All duties and taxes will be the 
responsibility of the customer. 

Payment options for International customers: MasterCard, VISA, 
American Express, Discover, cashier’s check in U.S. funds, as well as open 
account credit to qualified institutions and businesses. We cannot accept 
personal checks or certified personal checks. Money orders can result in 
significant delays. Use of Letters of Credit must be approved in advance by 
Digi-Key’s Accounting Department. 

To obtain a credit application for open account credit contact any sales 
representative by calling 218-681-6674 or faxing your request to 218-681- 
3380. Or, you may go to www.digikey.com and click on “Contact Us”, which 
will bring you to the “Digi-Key Communications” page. Then click on “Net 30 
Credit Application” in the “Accounting” box. Please allow sufficient time for the 
credit approval process. To avoid delay on your initial order you may elect an 
alternative payment method. 


Customer Service: 
Voice: 800-858-3616 in (U.S. & Canada) or 218-681-6674 
Fax: 218-681-3380 
Internet: www.digikey.com (click “Contact Us”) 
Mail: Digi-Key Corporation 
Attn: Customer Service 
P.O. Box 677 
Thief River Falls, MN 56701-0677 


A friendly, competent staff of customer service representatives is available 
Monday through Friday, 7:30 a.m. to 11:00 p.m. Central Time to assist you. 
Please have your sales order or invoice number available when you call. 


Freight Damage: 

If you receive merchandise that has been damaged in transit, it is important 
to keep the shipping carton, packing material and parts intact. Please contact 
a Digi-Key Customer Service representative immediately to initiate a claim. 
See “Customer Service” above for contact information. 


Return Policy: 


Digi-Key accepts merchandise returns subject to the terms outlined below 

and will replace the product or refund your money at your option. 

To facilitate processing of returned merchandise: 

«Please contact a Customer Service Representative to obtain an RMA 
(Returned Merchandise Authorization) number prior to returning product. 
See “Customer Service” above for contact information. 

* All returns should be made within 30 days of date of invoice and be 
accompanied by the original invoice number and a brief explanation of the 
reason for the return. 

* Return freight charge must be prepaid. Sorry, C.O.D. returns cannot be 
accepted. 

* Returned merchandise must be in original packaging and resalable 
condition. 

* Parts returned due to customer error may by subject to a restocking charge. 
“Not-in Catalog Items” and parts specified as “Non-Cancelable/Non- 
Returnable” at time of quote or sale are not returnable. 

* Defective merchandise may be returned within 90 days of the original 
invoice date and need not be in original packaging. 


Duplicate Mailings: 

If you receive more than one catalog with the same name and address, 
please return the labels to Digi-Key and pass the catalog along to a friend. 
Also, if you do not require multiple copies to the same company address, 
contact a sales representative to verify your mailing information. A forms 
based communications method for catalog issues (Receive, Remove, 
Change of Address) can be accessed at www.digikey.com by clicking 
“Contact Us”, which brings you to the “Digi-Key Communications” page. Then 
click “Catalog Mailing List” and scroll to “Service Out Options” to note your 
preferences. Alternatively, you may mail, telephone or fax Digi-Key your 
request. 


Environmental Note: 


Anti-static packing peanuts used by Digi-Key contain no CFC’s and are 
biodegradable. Digi-Key’s catalogs are printed on recycled paper using 
vegetable-based ink. 


Privacy Policy: 

Your privacy preferences as a Digi-Key customer are important to us. 
Although we occasionally make the names and addresses of our customer 
list available to selected companies that offer products or services that may 
be of interest to you, you may request to “opt out” of these mailings by going 
to www.digikey.com and clicking “Contact Us”, which brings you to the “Digi- 
Key Communications” page. Then click “Remove from the List” in the 
“Catalog Mailing List” box. This brings you to the “Digi-Key Catalog Request” 
page which offers a number of “Service Opt Out Options”. Alternatively, you 
may mail, telephone or fax Digi-Key your request. 


ISO 9002 Certified: 


Digi-Key’s operations from order entry through shipping 
have been fully ISO certified since March 17,1994 and 
are recertified on an annual basis. Copies of our quality 
manual are available at www.digikey.com or upon verbal 
or written request. A copy of Digi-Key Corporation’s ISO 
Certification is also available by request. 


CERTIFIED 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANP tyco Electronics 


Single Ended — Female 


ANP tyco Electronics 


* MC= Multi-Color 
D-Subminiature ee 
: No. of Rib: Socket Connectors AW 
< Con- |Conn.| Length | bon* | Digi-Key Pricing 
Connectors tacts |Finish| Feet (Meters)| Cable| Part No. 1 10 
Male Female Gold | 6 (1.83) | MC | A7FXGOS06M-ND 8.56 69.72 
g | Gold) 6(1.83) | GR | A7FXG-0906G-ND 830 67.58 
Material and Finish: Plastic Shell: Housing, Cover & Cable Stabilizer — Gold | 10(3.05) | MC | A7FXG-0910M-ND 9.54 77.67 
94V-0 rated thermoplastic, black Metal Shell: Front Shell — Steel, tin plated Gold |_10 (3.05) | GR_| A7FXG-0910G-ND 9.10 74.11 
Housing, Cover & Cable Stabilizer — 94\-0 rated thermoplastic, black Gold} 6 (1.83) | MC | A7FXG-1506M-ND 11.65 94.88 
Contacts — Phosphor bronze, duplex plated 30)” gold on mating end, tin- 15 Gold} 6 (1.83) GR | A7FXG-1506G-ND 10.83 88.21 
lead on termination end, with entire contact nickel underplated Threaded Gold | 10 (3.05) | MC | A7FXG-1510M-ND 13.40 109.13 
Inserts — Brass, unplated Mounting Holes: Standard — .120" (3.05mm) Gold |_10 (3.05) | GR_| AZEXG1510GND 12.04 __ 98.01 Socket Socket Connector Permanent Pull-Tabs 
Dia. + Recognized under the Component Program of Underwriters Gold} 6 (1.83) MC | A7FXG-2506M-ND 14.82 120.70 Connector with Central To Be Used With Strain 
Laboratories Inc., File No. £28476 AL & 25 Gold} 6(1.83) | GR | A7FXG2506G-ND 13.66 111.26 Polarizing Key Relief Version 
* Certified by Canadian Standards Assoc., Hle No. LR 46568 ® Gold | 10 (3.05) | MC | A7FXG2510M-ND 17.57 143.07 
Gold | 10(3.05) | GR_| A7FXG2510GND__15.64__ 127.34 Material and Finish: 
Cor 
No. of |Contact] Dim. A | Digi-Key Pricing [AMP Gold | 6 (1.83) | MC | A7FXG3706M-ND 21.21—-172.71 + Housi train Relief — Black th lastic, 94V-0 rated 
|Contacts| Finish | _In.(mm) __| Part No. 1 10 _|Part No. 37 | Gold} 6(1.83) | GR | A7FXG3706G-ND 19.72 160.57 using, Cover & Svein ae sibalde attt sis ; 
Male D-Sub Conn., Plastic Shell Gold | 10(3.05) | MC | A7FXG3710M-ND 25.23 205.46 * Gold Finish: Contacts — Phosphor bronze, duplex 15)!" gold or 30,1" gold 
9 | Gold | .984(24.99) |AMSOSGND 645 30,94) 747321-4 Gold | 10 (3.05) | GR | A7FXG3710GND 22.75 185.22 on post/pin mating end, 100)"-200))" bright tin-lead on termination end, with 
15 | Gold | 1.312 (33.32) | AMSISGND 7.51  36.03|747321-3 ‘Asn aiaeis| , : entire contact underplated 50H” nickel 
so available in the following configuration: 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AMS25G-ND 9.36  44.93|747321-2 ASX 1 °ND With Metal Shell Connector. : = = 
37_| Gold | 2.500 (63.50) | AMS37GND 12.80 61.46 |747321-1 all for complete part number and pricing! : No. of ] Contact | Dim.A Digi-Key Pricing | AMP 
Male D-Sub Conn., Metal Shell, ° (Contacts | Finish In. (mm) __|Part No. 1 10__| Part No. 
w/Threaded Inserts Socket Connector Only (Strain Reliefs Sold Separately) 
9 | Gold | .984 (24.99) |AMLOSKND 8.74 41.96] 747043-4 Male to Male 10 |15u" AU] .68(17.27) | ASCIOGND 1.11  5.24]499997-1 
15 | Gold | 1.312 (33.32) | AMLISK-ND 9.80 47.05 |747043-3 14 |15y" AU) .88 (22.35) | ASCI4G-ND 1.62 7.66 |499997-2 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AML25K-ND 11.75 56.38/747043-2 16 |15u" AU) .98 (24.89) | ASCIGG-ND 1.70 8.07/499997-3 
37_| Gold | 2.500 (63.50) | AML37K-ND 15.01 72.06 |747043-1 * MC=Multi-Color 20 | 15,” AU] 1.18 (29.97) | ASC20G-ND 1.79 8.47|499997-4 
Female D-Sub Conn., Plastic Shell 24 | 15" AU] 1.38 (35.05) | ASC24G-ND 2.21 10.49|499997-5 
9 | Gold | 984 (24.99) ]AFSOSGND 6.45 30.94 /747318-4 : 26 | 15” AU| 1.48 (37.59) | ASC26EG-ND 2.21 10.49|499997-6 
25 | cas | 18524708) | AROSGND 936 44s |7a7a10.2 conn.| “Fest” | bor | Digi-Ke Pic 0 fae AU) a cee7) eee) S02 1170 aoeeer7 
F A . 4 | nn. in’ igi-Key ricing " a 
37__| Gold | 2.500 (63.50) | AFS37GND 12.80 61.46 |747318-1 Finish| (Meters) | Cable| Part No. 1 10 3 foal 188 Et.75) Rey ool, 1170 doogeré 
i” AU | 2.18 (55.37) | ASCAOG-ND 2.72 12.91 |499997-9 
Female D-Sub Conn., Metal Shell, Gold ) 6 (1.83) | MC AINIMG.OSOGNEND) = 15.59 126.95 50 |15," AU| 2.68 (68.07) | ASCBOG.ND 3.32 15.73| 1-499997-0 
w/Threaded Inserts Gold) 6(183) | CR eee 1833 124.82 60 | teu" AU 3.18 (80.77) | ASOSOGND 4.25 2017|1.499997-1 
9 | Gold | .984 (24.99) |ARLOSKND = 8.74 41.96 ]747052-4 Gold | 10 (3.05) | MC | A7MMG-O910M-ND 16.57 134.91 64 jue AU| 3.38 (85.85) | ASOS4GND 4.68 22.18 |1-499997-2 
15 | Gold | 1.312 (33.32) | AR-ISK-ND 9.80 47.05 | 747052-3 Gold | 10 (3.05) | GR_| AZMMG-0910G-ND__16.13__131.34 E ; : : 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AR25K-ND 11.75 56.38) 747052-2 Gold | 6 (1.83) | MC | A7MMG1506M-ND 18.94 154.23 10 )30y" AU] .680 (17.27) | ASNIOAND 1.36 6.45)746290-1 
37__| Gold | 2.500 (63.50) | AR.37K-ND 15.01 72.06 |747052-1 Gold | 6 (1.83) | GR | A7MMG1506GND 1812 147.56 14 = | 30p" AU} .880 (22.35) | ASNI4A-ND 1.79 8.47 |746290-2 
Male D-Sub Conn., Metal Shell Gold | 10(3.05) | MC | A7MMG1510M-ND 20.69 168.48 16 | 0p" AU | .980 (24.89) | ASNIGA(ND 1.87 8.87 |746290-3 
9) Gold | 984 (24.99) |AMROOGND 698  33.49/747306-4 Gold | 10 (3.05) | GR_| A7MMG-1510GND 19.33 _ 157.37 20 | 30p” AU | 1.180 (29.97) | ASN20A-ND 1.96 9.28 |746290-4 
15 | Gold | 1.312 (33.32) | AMRISGND 7.95 38.15 |747306-3 Gold | 6 (1.83) | MC | A7MMG2506M-ND 24.36 198.35 24 | 30y"AU | 1.380 (35.05) | ASN24A-ND 2.21 10.49|746290-5 
25 | Gold | 1.852(47.04) | AMR2E5GND 989 47.48) 747306-2 Gold | 6(1.83) | GR | A7MMG2506G-ND 23.20 188.91 26 | 30," AU| 1.480 (37.59) | ASN26A-ND 2.21 10.49|746290-6 
37 | Gold | 2500 (63.50) | AMR37GND 1325 63.58 |747306-1 Gold | 10 (3.05) | MC | A7MMG-2510M-ND 27.11 220.73 30 | 30" AU| 1.680 (42.67)| ASN30A-ND 2.55 12.10|746290-7 
50 | Gold | 2.406 (61.11) | AMR50GND 10.85 —_ 88.35|746790-1 _ Buea va Pee oH oe 34 | 30p" AU | 1.880 (47.75) | ASN34A-ND 2.81 13.31 |746290-8 
Male D-Sub Conn., Plastic Shell, ‘ H . : 40 |30y” AU | 2.180 (55.37) | ASN4OA-ND 3.32 15.73)746290-9 
w/Threaded Inserts 37 | Gold | 6(1.83) | GR | A7MMG3706GND 21.44 174.59 50 |30u” AU} 2.670 (68.07) | ASNSOA-ND 4.00 18.96|1-746290-0 
9 | Gold | .984 (24.99) |AMVOSK-ND 830 39.85] 747053-4 Gold | 10(3.05) | MC | AYMMG3710M-ND 37.45 304.98 60 | 30,” AU | 3.180 (80.77) | ASN6OA-ND 4.93 23.39 | 1-746290-1 
15 | Gold | 1.312(33.32) | AMVISK-ND 9.36 44.93 | 747053-3 Gold | 10 (3.05) | GR_| AZMMGS3710GND__34.97__ 284.74 64 | 30,” AU|3.380 (85.85) | ASN64A-ND 5.44 25.81 | 1-746290-2 
25 Gold | 1.852 (47.04) | AMV25K-ND 11.22 53.83 | 747053-2 A\so available in the following configuration: Socket Connector With Polarizing Key 
37__| Gold | 2.500 (63.50) | AMV37K-ND 14.57 69.94 |747053-1 A7PPL_} -ND — With Metal Shell Connector. 10 |ten" AU] .68(17.27) | AKCIOGND 1.11 5.24) 746285-1 
Female D-Sub Conn., Metal Shell Call for complete part number and pricing! 14 | 15," AU] .88 (22.35) | AKCI4GND 1.62 7.66|746285-2 
2 oe aes pee See ee Cees 16/15,” AU] .98 (24.89) | AKCIGGND 1.70 8.07 |746285-3 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AFRE5G-ND 9.89 47.48 |747303-2 Female to Female 20/15" AU) 1.18 (29.97) ARCEINS 1.79 8.47 | 740285-4 
37 | Gold | 2500 (6350) | AFRGVGND 1325 6358 |747203-1 24/15" AU] 1.38 (35.05) | AKC24G-ND 2.21 10.49/746285-5 
50_| Gold | 2.406 (61.11) | AFR50G-ND__12.39 100.89 | 746789-1 26 | 15u" AU) 1.48 (87.59) FAKCZOG:ND) 2.21 10.49 /746285-6 
Female D-Sub Conn. Plastic Shell, * MIC= Mut-Color So [ie Al] .55(ear) aes 247 11.70 | 740086 7 
w/Threaded Inserts GR= Gay Me : : : § 
9 | Gold | 984(24.99) [ARVO9K-ND 830 39.85] 747051-4 Newel Length | Rib: tee a pee eae ao ion es 
15 | Gold | 1.312 (33.32) | AFVISK-ND 9.36 44.93 |747051-3 Con- |Conn.) Feet | bont | Digi-Key Pricing i" (68.07) ; . 
25 | Gold | 1.852 (47.04) | AFV25K-ND 11.22 53.83|747051-2 tacts |Finish| (Meters) |Cable| Part No. 1 1 60 | 15y” AU | 3.18 (80.77) | AKOB0GND 4.25 20.17 | 1-746285-1 
37_| Gold | 2.500 (63.50) | AFV37K-ND 14.57 _ 69.94 |747051-1 Gold | 6 (1.83) | MC | A7FFGOS00MEND 15.66 127.51 64/15," AU| 3.38 (85.85) | AKOS4G-ND 4.68 22.18 | 1-746285-2 
Cable Strain Relief/Stabilizer Gold| 6(1.83) | GR | A7FFG0906G-ND 1540 125.37 10 /30u" AU] .680(17.27) | AKNIOA-ND 1.36  6.45|746288-1 
9 = _ ADSRO9-ND 32 2.52 |747275-4 Gold | 10 (3.05) | MC | A7FFG-0910M-ND. 1548 126.06 14 |30p” AU] .880 (22.35) | AKNI4A-ND 1.79 8.47 |746288-2 
15 = = ADSR15-ND 36 2.84 | 747275-3 Gold | 10 (3.05) | GR | A7FFG-0910G-ND 16.20 131.90 16 = |30u" AU] .980 (24.89) | AKNI6GA-ND 1.87 8.87 | 746288-3 
2 | — - ADSR25-ND 40 3.15 |747275-2 Gold | 6 (1.83) | MC | A7FFG-1506M-ND 20.68 168.38 20/30" AU] 1.180 (29.97) AKN20A-ND 1.96 9.28|746288-4 
37) = ADSR37-ND 483.79) 747275-1 Gold | 6 (1.83) | GR | A7FFG1506GND =: 19.86 161.71 24 — |30,1” AU | 1.380 (35.05) | AKN24A-ND 2.21 10.49) 746288-5 
ss = ADSR50-ND 1.00 __7.89 | 746785-1 Gold | 10 (3.05) | MC ) A7FFG1510M-ND = 22.43 182.63 26 — |30,1" AU | 1.480 (37.59) | AKN26A-ND 2.21 10.49) 746288-6 
Gold | 10 (3.05) |_GR_| A7FFGH510G-ND_—_21.06 _171.51 30/30," AU | 1.680 (42.67) | AKN30A-ND 2.81 13.31 |746288-7 
Gold] 6(1.83) | MC | A7FFG2506M-ND = 25.53—-207.85 34 |30y” AU | 1.880 (47.75) | AKN34A-ND 2.81 13.31 /746288-8 
A 2 -ND Gold | 6 (1.83) | GR | A7FFG-2506G-ND = 24.36 198.39 40 |30y1” AU | 2.180 (55.37) | AKN40A-ND 3.32 15.73 | 746288-9 
Gold | 10 (3.05) | MC | A7FRG2510M-ND =. 28.27 230.22 44 |30p” AU | 2.380 (60.45) | AKN44A-ND 3.91 18.55 | 1-746288-3 
Style ] Ribbon Cable 28 GE a peo aN a aaa 50 |/30y" AU| 2.670 (68.07) | AKNSOA-ND 4.00 18.96 | 1-746288-0 
7010 (D-Sub M=Multi-color Kl - . : 7 a e : 
signee G=Gray ay |G) 8(183) | GR | ATFEGS7OSGND 3490 284.17 64 [Sou AU | 2380 (65389) | AKNBAAND 5.44258 |1-746088-2 
Conn. Finish Gold | 10 (3.05) | MC | A7FFG3710M-ND 40.41 329.06 ee = : 
Gis <15u Gold [tena only.) Gold | 10 (3.05) |_GR | A7FFG3710G-ND 3793 308.83 Strain Relief For Socket Connectors 
ii Se eet only., — | | 
AE 2p GOR | No. Of Contacts 7 A'so available in the following configuration: oe Sse SS a 1 lopeee 
L oe pene eer pare aaa 16 | — | .98(2489) | ASSRIE-ND 19 1.72 |499252-8 
: 20 — | 1.18 (29.97) | ASSR20-ND 19 1.72|499252-2 
et i 24 — | 1.38 (35.05) | ASSR24-ND 23 2.06] 1-499252-0 
D-Subminiature Cable Assemblies Male to Female 26 — | 1.48 (37.59) | ASSR26-ND .23 2.06 |499252-3 
Single Ended — Male & 30 — | 1.68 (42.67) | ASSR30-ND 23 2.06] 1-499252-2 
g Ee * MC= Multi-Color 34 — | 1.88 (47.75) | ASSR34-ND .23 2.06 |499252-6 
: =e 40 — | 2.18 (55.37) | ASSR40-ND 27 2.41 /499252-1 
* MC=Multi-Color, GR= Gray 44 — | 238(60.45) | ASSR44-ND 31 2.75] 1-499252-1 
No. of Length | Rib- Length | Rib- 50 — | 2.68(68.07) | ASSR50-ND 31 2.75/499252-4 
Con- |Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing Conn. Feet bon* | Digi-Key Pricing 60 = 3.18 (80.77) | ASSR60-ND 35 3.09]499252-7 
tacts |Finish| (Meters) |Cable | Part No. Finish] (Meters) |Cable | Part No. 1 10 64 —__| 3.38 (85.85) | ASSR64-ND 42 _3,78|1-499252-3 
Gold] 6 (1.83) | MC | A7MXG-0906V-ND 8.53 «69.44 om Buen nS AS eS ieee ieee Permanent Pull Tabs (For Conn. w/Strain Reliefs) 
Gold} 6 (1.83) | GR | A7MXGO906GND 8.27 67.30 ‘ ; , 10 — | 44(11.18) | ASPTIO-ND 13 1.17]88450-2 
9 | Gia} 10(3.05) | MC | A7MXGOSIOM-ND 950 77.39 Gold | 10 (3.05) | MC | A7MFG-0910M-ND 16.60 135.18 14 — | 64(1626) | aSPTI4.ND 14 1.25 |88450-3 
Gold | 10 (3.05) | GR | A7MXG0910GND_ —9.07_—73.83 Gold | 10 (3.05) | GR | A7MFGO910GND 16.16 131.62 16 — | 74(1880) | ASPTIE-ND 14 1.28 [8450-4 
Gold] 6 (1.83) | MC | A7MXG1506M-ND 10.78 87.80 Gold | 6 (1.83) | MC | A7MFG1506M-ND = 19.81 161.31 20 — | .88(22.35) | ASPT20-ND 16 1.41 /88450-5 
jg | Gold] 6(1.83) | GR | A7MXG-1506GND 9.96 81.14 Gold | 6(1.83) | GR | A7MFG-1506GND = 18.99 154.64 24 — | 1.08 (27.43) | ASPT24-ND 17 1.54/88450-6 
Gold | 10 (3.05) | MC | A7MXG-1510M-ND 12.53 102.05 Gold | 10 (3.05) | MC ) A7MFG1510M-ND = 21.56 175.56 26 — | 4.18 (29.97 -ND 18 1.61 |88450-7 
(29.97) | ASPT26 
Gold | 10 (3.05) | GR | A7MXG1510GND_ 11.17 _-90.94 Gold | 10 (3.05) | GR_| A7MFGH510GND 20.20 164.45 30 — | 1.38 (35.05) | ASPT30-ND 19 1.74|1-88450-2 
Gold | 6 (1.83) | MC | A7MXG2506M-ND 14.24 115.96 Gold | 6 (1.83) | MC | A7MFG-2506M-ND 23.78 193.65 34 — | 4.58 (40.13) | ASPT34-ND 21 1.87/88450-8 
( ) 
a5 | God) 6(1.83) | GR | AZMXG-2506GND 13.08 10651 Gold} 6(1.83) | GR | A7MFG2506GND 23.75 193.40 40 — | 1.82 (46.23) | ASPT40-ND .23 2.07 /88450-9 
Gold | 10 (3.05) | MC | A7MXG-2510M-ND 16.99 138.33 Gold | 10 (3.05) | MC | A7MFG2510M-ND = 27.69 225.47 0 — | 239/58: ASPTS50-ND 27. 240/1-88450-0 
Gold | 10(3.05) | GR | A7MFG2510GND 25.76 209.72 5 (58.93) a 
Gold | 10 (3.05) | GR | A7MXG2510GND 15.05 122.58 (3.05) : s 60 — | 280(71.12) | ASPT6O-ND 31 2.73|1-88450-1 
Gold] 6 (1.83) | MC | A7MXG3706M-ND 19.73 160.67 Gold | 6 (1.83) | MC | A7MFG3706M-ND 34.91 284.27 Continous strip 
37 _| Gold} 6 (1.83) | GR | AZMXG-3706GND 18.24 148.53 g7_| Gold | 6 (1.83) | GR | A7MFG3706G-ND 33.42 272.13 no positions _|1200(3048.0)] ASPTOT-ND 18.59 166.45 |88450-1 
Gold | 10 (3.05) | MC | A7MXG3710M-ND 23.75 193.42 Gold | 10 (3.05) | MC | A7MFG3710M-ND = 38.93 317.02 Keying Plug For Socket C t 
Gold | 10 (3.05) | GR | A7MXG3710GND 21.27 173.19 Gold | 10 (3.05) | GR | A7MFG3710GND_ 36.45 296.78 : eying: RING For soc kar © Onnectors 
Al lable in the following configuration: Also available in the following configuration: tong uge ey Sr Magri 
ISO aval ein the fol 2 : 
A7PX_} ND - With Metal Shell Connector. A7PS_1- -ND — With Metal Shell Connector. Keying Plugs 10/Comb SEEM 83 8.95 |104072-1 


Call for complete part number and pricing! 


Call for complete part number and pricing! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANP tyco Electronics 


Socket Connectors (cont) 


No. of 
Contacts 


Contact 
Finish 


Dim. A Digi-Key Pricing 

In. (mm) __| Part No. 1 10 
Snap-in Polarizer 

For Pin Connectors, Universal Pin, 

Pinless Headers and Low Profile 
Pin Headers 
Socket Connector Only (Strain Reliefs Sold Separately) 

16 = /30u" AU] .980 (24.89) | ASCIGA-(ND 1.44 11.69 /111634-3 
60 |30p:" AU | 3.180 (80.77) | ASOS0A-ND 3.40 27.65 |1-111634-1 
Socket Connector With Polarizing Key 


AMP 
Part No. 


A24195-ND 1.12 10.08] 499991-2 


14 |30u" AU] .880 (22.35) | AKCI4A-ND 1.33 10.83 }111633-2 
Strain Relief 

14 = .880 (22.35) | ASSUI4-ND .20—-1.78]111564-9 

16 a .980 (24.89) | ASSUI6-ND 201.84] 111564-8 

60 — 3.180 (80.77) | ASSU60-ND 37 3.36 /111564-7 

64 = 3.380 (85.85) | ASSU64-ND 413.71 | 1-111564-3 


Pin Connectors 


Material and Finish: Housing & Cover - Black 
thermoplastic, 94V-0 rated Electrical Characteristics 
- Contact current rating: 1 amp. Operating temp: 
-55°C to +105°C Dielectric Withstanding Voltage: 
receptacles- 1000 volts, RMS, pin connectors- 500 
volts, RMS. Contacts - Phosphor bronze, duplex 
plated .000015 gold pin end; .000100- .000200 

bright tin-lead on cable termination end; entire AL S 
contact underplated with .000050 nickel + Recognized under Component 
Program of Underwriters Laboratories Inc. File No. £28476 * Certified by 
Canadian Standards Association File No. LR16455 


No. of | Contact Dim. A Digi-Key Pricing AMP 
Contacts} Finish In. (mm) Part No. 1 10 | Part No. 
Pin Connectors (Strain Reliefs Sold Separately) 
16 Gold | 1.172 (29.77) | APKI6G-ND 8.26 67.26 |111445-3 
34 Gold | 2.072 (52.63) | APK34G-ND 10.08 82.08 | 111445-8 
40 Gold | 2.372 (60.25) | APK40G-ND 10.64 86.64 | 111445-9 
60 Gold | 3.372 (85.65) APK60G-ND 14.00 114.00 | 1-111445-2 
Strain Reliefs For Pin Connectors 
26 _— = APSR26-ND 2.47 22.20 |111547-6 


Socket Connector — Single Ended 


* MC= Multi-Color 
GR=Gay 
No. of Rib- 
Con- |Conn.| Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts |Finish| In. (cm) Cable | Part No. i 10 
10 Gold | 36 (91.44) | MC | A1AXG1036M-ND 1.92 15.67 
Gold | 36 (91.44) | GR_| AIAXG1036GND_ 1.67 __—*13.58 
14 Gold | 36 (91.44) | MC | AIAXG1436M-ND 2.77 22.52 
Gold | 36 (91.44) | GR_| AIAXG1436GND_— 2.41 19.65 
16 Gold | 36 (91.44) | MC | A1AXG1636M-ND 3.01 24.54 
Gold | 36 (91.44) | GR_| AIAXG1636GND_ 2.60_—21.20 
20 Gold | 36 (91.44) | MC | A1AXG2036M-ND 3.57 29.09 
Gold | 36 (91.44) | GR_| AIAXG2036GND 3.06 24.94 
26 Gold | 36 (91.44) | MC | A1IAXG2636M-ND 4.35 35.38 
Gold | 36 (91.44) | GR_| AIAXG2636GND_ 3.69 __—:30.06 
34 Gold | 36 (91.44) | MC | AIAXG3436M-ND 5.25 42.74 
Gold | 36 (91.44) | GR_| AIAXG3436GND 4.40 35.81 
40 Gold | 36 (91.44) | MC | A1AXG4036M-ND 6.01 48.92 
Gold | 36 (91.44) | GR_| AIAXG4036GND_ 4.99 _ 40.65 
50 Gold | 36 (91.44) | MC | A1AXG5036M-ND 8.09 65.88 
Gold | 36 (91.44) | GR_| AIAXG5036GND_ 6.81 55.49 
60 Gold | 36 (91.44) | MC | A1AXG6036M-ND 10.01 81.52 
Gold | 36 (91.44) | GR_| AIAXG6036GND_ 8.50 (69.19 


A\so available in the following versions: 

A1BXGOLOLO-ND — Socket Connector with Strain Relief 
A1CXG-OLOL11-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key 
A1DXGOOO00-ND— Socket Connector w/Strain Relief & Central Polarizing Key 
Call for complete part number and pricing! 


Pin Connector to Pin Connector 


* MC= Multi-Color 


GR=Gay 
No. of Rib- 
Con- | Conn. | Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | In. (cm) | Cable | Part No. 1 10 
Gold | 6 (15.24) MC | A3KKG-1006M-ND 10.80 87.98 
Gold | 6 (15.24) GR | ASKKG1006GND 10.76 87.63 
10 | Gold | 18 (45.72) | MC | A3KKG1018M-ND 11.08 90.20 
Gold | 18 (45.72) | GR | A3KKG1018GND 10.95 89.16 
Gold | 36 (91.44) | MC | A3KKG1036M-ND 11.49 93.54 
Gold_| 36 (91.44) | GR_| ASKKG1036GND_ 11.23 91.44 
Gold | 6 (15.24) MC | A3KKG-1406M-ND 16.22 132.09 
14 | Gold | 6 (15.24) GR | ASKKG1406GND 16.16 131.61 
Gold | 18 (45.72) | MC | ASKKG1418M-ND 16.60 135.21 


Gold | 18 (45.72) | GR | ASKKG1418GND 16.43 133.78 No. of Rib- 

14 | Gold | 36(91.44) AB3KKG-1436M-ND 17.18 139.89 Con- |Conn.| Length | bont | Digi-Key Pricing 
Gold | 36 (91.44) | GR_| A3KKG1436G-ND__16.83__ 137.03 tacts |Finish| In. (cm) | Cable | Part No. 1 10 
Gold | 6 (15.24) ABKKG-1606M-ND 16.74 136.30 Gold [6 (15.24) | MC [A3AAGGO06M-ND 11.02 89.76 
Gold | 6 (15.24) | GR | ASKKG1606G-ND 16.67 135.75 Gold | 6 (15.24) | GR | A3AAG6006GND 10.77 87.70 

je | Gold | 1845.72) ASKKG-1618M-ND 17.18 139.86 Gold | 18 (45.72) | MC | A3AAG-6018M-ND 12.66 103.08 
Gold | 18 (45.72) | GR | ASKKG1618GND 16.97 138.20 60 | Gold | 18 (45.72) | GR | A3AAG6018G-ND 11.90 96.91 
Gold | 36 (91.44) ASKKG-1636M-ND 17.83 145.21 Gold | 36 (91.44) | MC | A3AAG-6036M-ND 15.11 123.07 
Gold | 36 (91.44) | GR | A3KKG1636G-ND 17.42 141.87 Gold | 36 (91.44) | GR_| ASAAG-6036G-ND 13.60 110.73 
Gold | 6 (15.24) ASKKG-2006M-ND 17.63 143.59 oa ; 

Gold | 6 (15.24) | GR | ASKKG2006GND 17.55 142.90 Also available in the following versions: , 
Gold | 18 (45.72) A3KKG-2018M-ND 18.18 148.05 A3BBG-OOO00-ND— Socket Connector with Strain Relief. 

20 Gold | 18 (45.72) | GR | A3KKG2018GND 17.93 145.98 A300G-ON000-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. 
Gold | 36 (91.44) | MC | A8KKG-2036M-ND 19.00 154.74 ASDDG-OOO00-ND — Socket Connector w/Strain Relief & Central Polarizing Key. 
Gold | 36 (91.44) | GR_| A3KKG2036G-ND 18.49 150.59 all for complete part number and pricing! 

Gold | 6 (15.24) ABKKG-2606M-ND 19.68 160.22 
Gold | 6 (15.24) | GR | A3KKG2606G-ND 19.57 159.33 ‘ : 

og | Gold | 18(45.72) ASKKG-2618M-ND 20.39 166.01 Pin Connector — Single Ended 
Gold | 18 (45.72) | GR | ASKKG2618GND 20.06 163.35 
Gold | 36 (91.44) ASKKG-2636M-ND 21.45 174.70 
Gold | 36 (91.44) | GR | A3KKG2636G-ND 20.80 _ 169.38 
Gold | 6 (15.24) ASKKG-3406M-ND 20.62 167.94 
Gold | 6 (15.24) | GR | ASKKG3406G-ND 20.48 166.78 
Gold | 18 (45.72) ASKKG-3418M-ND 21.55 175.49 * MC= Mult: 

34 | Gold | 18 (45:72) | GR | ABKKG3418GND 2113 172.03 Laer lor 
Gold | 36 (91.44) | MC | A3KKG3436M-ND 22.94 186.82 
Gold | 36 (91.44) | GR _| A3KKG3436G-ND_ 22.09 179.89 No. of Rib- 

Gold | 6 (15.24) | MC | ASKKG4006M-ND 21.83 177.74 Con- |Conn.| Length | bon* | Digi-Key Pricing 
Gold | 6 (15.24) | GR | A3KKG4006GND 21.66 176.36 tacts |Finish| In. (cm) | Cable | Part No. 1 10 

4g | Gd | 18(45.72) | MC | A3KKG-4018M-ND 22.92 186.66 to | Gold | 36 (91.44) | MC | AIKXG-1036V-ND 6.15 50.10 
Gold | 18 (45.72) | GR | ASKKG4018G-ND 22.42 182.52 Gold | 36 (91.44) | GR_|AIKXG1036GND 5.90 48.01 
Gold | 36 (91.44) | MC | A3KKG-4036M-ND 24.57 200.04 14. | Gold’ | 36 (91.44) | MC | AIKXGT436V-ND 9.16 74.63 
Gold | 36 (91.44) | GR | A3KKG4036G-ND 23.55 191.77 Gold | 36 (91.44) | GR_|AIKXG1436GND_— 8.81 71.76 
Gold | 6 (15.24) [MC | A3KKGS5006M-ND 24.65 200.75 qe | Hd | 36 (91.44) | MIC | ATKXGTEIEN-ND— 957 77.95 
Gold | 6 (15.24) | GR | ASKKGS5006GND 24.44 199.02 Gold | 36 (91.44) | GR_| AIKXG1636GND_ 9.16 74.61 

50 | Gold | 18 (45.72) | MC | A3KKG5018M-ND 26.02 211.90 Gold | 36 (91.44) | MC | AIKXG2036M-ND 10.32 84.06 
Gold | 36 (91.44) | MC | A3KKG-5036M-ND 28.08 228.64 20 | cold | 36 (91.44) | GR | AIKXG2086GND_9.81__79.91 
Gold | 36 (91.44) | GR | ASKKG5036GND 26.80 218.25 Gold | 36 (91.44) | MC | AIKXG2636M-ND 11.79 96.04 
Gold | 6 (15.24) | MC] A3KKG-6006M-ND 28.82 234.66 26 | God | 36(91.44) | GR | AIKXG2636GND 11.14 90.72 
Gold | 6 (15.24) | GR | ASKKG-E006GND 28.57 232.61 Gold | 36 (91.44) | MC | ATKXGS436M-ND 12.86 104.74 

go | Gold | 18(45.72) | MC | A3KKG-6018M-ND 30.45 247.99 34 | God | 36(91.44) | GR | AIKXG3436GND 1201 97.81 
Gold | 18 (45.72) | GR | ASKKG6018GND 29.70 241.82 Gold | 36 (91.44) | MC] ATKXG-4036M-ND 13.98 113.40 
Gold | 36 (91.44) | MC | A3KKG6036M-ND 32.91 267.97 40 | God | 36 (91.44) | GR | AIKXG4036GND 1291 105.13 
Gold | 36 (91.44) | GR | ASKKG-6036GND 31.39 255.64 50 | Gold | 36 (91.44) | MC _| AIKXGSO36M-ND 16.09 131.06 

69 | old | 36(91.44) | MC) ATKXG6O36VEND 18.91 153.97 
Gold | 36 (91.44) | GR_| AIKXG6036G-ND 17.39 _ 141.64 
-ND 
Socket Connector to Pin Connector 
Style [ 


Conn. Finish 
Gis <15p Gold 
Ais >15u Gold 

T=Tin 


| No. Of Contacts 


Socket Connector to Socket Connector 


* MC= Multi-Color 
GR=Gay 


G=Gray 


M=Multi-color 


fir Cable 


L{ Length (Use “inches” only.) 


No. of 
Con- 
tacts 


Conn. 
Finish 


Length 
In. (cm) 


Digi-Key 
Part No. 


Gold 
Gold 
Gold 
Gold 
Gold 
Gold 


6 (15.24) 
6 (15.24) 
18 (45.72) 
18 (45.72) 
36 (91.44) 
36 (91.44) 


ABAAG-1006M-ND 
ABAAG-1006G-ND 
ASAAG-1018M-ND 
ABAAG-1018G-ND 
ASAAG-1036M-ND 
ABAAG-1036G-ND 


Gold 
Gold 
Gold 
Gold 
Gold 
Gold 


6 (15.24) 
6 (15.24) 
18 (45.72) 


ABAAG-1406M-ND 
ABSAAG-1406G-ND 
ASAAG-1418M-ND 
ABAAG-1418G-ND 
ASAAG-1436M-ND 
ASAAG-1436G-ND 


Gold 
Gold 
Gold 
Gold 
Gold 
Gold 


ABAAG-1606M-ND 
ASAAG-1606G-ND 
ASAAG-1618M-ND 
ASAAG-1618G-ND 
ABSAAG-1636M-ND 
ASAAG-1636G-ND 


Gold 
Gold 
Gold 
Gold 
Gold 
Gold 


ABAAG-2006M-ND 
ASAAG-2006G-ND 
ASAAG-2018M-ND 
ASAAG-2018G-ND 
ASAAG-2036M-ND 
ABAAG-2036G-ND 


Gold 
Gold 
Gold 
Gold 
Gold 
Gold 


18 (45.72) 
18 (45.72) 
36 (91.44) 
36 (91.44) 


ABAAG-2606M-ND 
ABAAG-2606G-ND 
ASAAG-2618M-ND 
ABAAG-2618G-ND 
ASAAG-2636M-ND 
ABAAG-2636G-ND 


Gold 
Gold 
Gold 
Gold 
Gold 


6 (15.24) 
6 (15.24) 
18 (45.72) 
36 (91.44) 
36 (91.44) 


ABAAG-3406M-ND 
ABAAG-3406G-ND 
ASAAG-3418G-ND 
ABSAAG-3436M-ND 
ASAAG-3436G-ND 


Gold 
Gold 
Gold 
Gold 
Gold 
Gold 


6 (15.24) 
6 (15.24) 
18 (45.72) 
18 (45.72) 
36 (91.44) 
36 (91.44) 


ABAAG-4006M-ND 
ABSAAG-4006G-ND 
ASAAG-4018M-ND 
ASAAG-4018G-ND 
ASAAG-4036M-ND 
ASAAG-4036G-ND 


Gold 
Gold 
Gold 
Gold 
Gold 
Gold 


6 (15.24) 
6 (15.24) 
18 (45.72) 
18 (45.72) 
36 (91.44) 
36 (91.44) 


ABAAG-5006M-ND 
ABAAG-5006G-ND 
ASAAG-5018M-ND 
ABAAG-5018G-ND 
ASAAG-5036M-ND 
ABAAG-5036G-ND 


* MC = Multi-Color 


GR=Gay 
No. of Rib- 
Con- | Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts |Finish| In. (cm) | Cable | Part No. 1 10 
Gold | 6 (15.24) MC | ASAKG-1006M-ND 6.58 53.55 
Gold | 6 (15.24) GR | ASAKG1006GND 6.53 53.20 
10 Gold | 18(45.72) | MC | ASAKG1018M-ND 685 55.77 
Gold | 18(45.72) | GR | ASAKG1018GND 672 54.72 
Gold | 36(91.44) | MC | ASAKG1036M-ND 7.26 59.11 
Gold | 36(91.44) | GR_| ASAKG1036GND_ 7.00 __57.01 
Gold | 6 (15.24) MC | ASAKG-1406M-ND 9.82 79.98 
Gold | 6 (15.24) GR | ASAKG1406GND 9.76 = 79.50 
14 Gold | 18 (45.72) | MC | A3AKG-1418M-ND 10.21 83.10 
Gold | 18(45.72) | GR | ASAKG1418GND 10.03 81.67 
Gold | 36(91.44) | MC | ASAKG1436M-ND 10.78 87.78 
Gold_| 36 (91.44) | GR_| ASAKG1436GND 10.43 84.92 
Gold | 6 (15.24) MC | ASAKG-1606M-ND 10.18 82.89 
Gold | 6 (15.24) GR | ASAKG-1606G-ND 10.11 82.33 
16 Gold | 18(45.72) | MC | A3AKG1618M-ND 10.62 86.45 
Gold | 18(45.72) | GR | ASAKG1618GND 10.41 84.79 
Gold | 36(91.44) | MC | ASAKG1636M-ND 11.27 91.80 
Gold | 36 (91.44) | GR_| ASAKGI636GND 10.86 88.46 
Gold | 6 (15.24) MC | A8AKG-2006M-ND 10.88 88.62 
Gold | 6 (15.24) GR | ASAKG-2006GND 10.80 87.92 
20 Gold | 18(45.72) | MC | A3AKG2018M-ND 11.43 93.08 
Gold | 18 (45.72) | GR | ASAKG2018GND 11.18 91.00 
Gold | 36(91.44) | MC | ASAKG2036M-ND 12.25 99.77 
Gold | 36(91.44) | GR_| ASAKG2036GND_ 11.74 95.62 
Gold | 6 (15.24) MC | ASAKG-2606M-ND 12.23 99.56 
Gold | 6 (15.24) GR | ASAKG-2606GND 12.12 98.67 
26 Gold | 18 (45.72) | MC | ASAKG2618M-ND 12.94 105.35 
Gold | 18(45.72) | GR | ASAKG2618GND 1261 102.69 
Gold | 36 (91.44) | MC | ASAKG2636M-ND 14.01 114.04 
Gold | 36 (91.44) | GR_| ASAKG2636GND_ 13.35 108.72 
Gold | 6 (15.24) MC | ASAKG-3406M-ND 12.50 101.78 
Gold | 6 (15.24) GR | ASAKG-3406GND 12.87 104.78 
34 Gold | 18 (45.72) | MC | ASAKG3418M-ND 13.94 113.49 
Gold | 18(45.72) | GR | ASAKG3418GND 13.51 110.03 
Gold | 36(91.44) | MC | ASAKG3436M-ND 15.33 124.82 
Gold | 36(91.44) | GR_| ASAKG3436GND_ 14.48 117.89 
Gold | 6 (15.24) MC | ASAKG-4006M-ND 13.91 113.26 
Gold | 6 (15.24) GR | ASAKG-4006GND 13.74 111.88 
40 Gold | 18(45.72) | MC | A3AKG4018M-ND 15.00 122.18 
Gold | 18(45.72) | GR | ASAKG4018GND 14.50 118.04 
Gold | 36(91.44) | MC | ASAKG4036M-ND 16.65 135.56 
Gold | 36 (91.44) | GR_| ASAKG4036GND 15.63 127.29 
Gold | 6 (15.24) MC | A3AKG-5006M-ND 16.65 135.57 
Gold | 6 (15.24) GR | ASAKG-S006GND 16.44 133.84 
50 Gold | 18(45.72) | MC | A3AKG5018M-ND 18.02 146.73 
Gold | 18 (45.72) | GR | ASAKG5018GND 17.38 141.53 
Gold | 36(91.44) | MC | A3AKG5036M-ND 20.07 163.46 
Gold | 36(91.44) | GR_| ASAKG5036GND_ 18.80 153.08 
Gold | 6 (15.24) MC | ASAKG-6006M-ND 19.92 162.21 
Gold | 6 (15.24) GR | ASAKG6006GND 19.67 160.15 
60 Gold | 18 (45.72) | MC | A3AKG6018M-ND 21.56 175.53 
Gold | 18(45.72) | GR | ASAKG6018GND 20.80 169.37 
Gold | 36(91.44) | MC | ASAKG6036M-ND 24.01 195.52 
Gold | 36(91.44) | GR_| ASAKG6036GND 22.50 183.19 
Also available in the following version: 
A38CKG-OOOOID-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. 


Call for complete part number and pricing! 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Gold] 6(1.83) | MC | C7MXG2506M-ND 957 72.56 Gold | 6(1.83) | MC |C7MMG3706M-ND 22.83 173.04 
Tin | 6(1.83) | MC | C7MXT-2506M-ND 868 65.82 Tin | 6(1.83) | MC | C7MMT-3706M-ND 20.20 153.16 
Gold | 6 (1.83) | GR | C7MXG2506GND 854 64.77 Gold | 6(1.83) | GR | C7MMG3706GND 21.51 163.03 
INDUSTRIES 25 | tin) S(1.83) | GR | CYMAT-2506G-ND 7.66 58.03 Tin | 6(1.83) | GR | C7MMT-3706G-ND 18.88 143.15 
Gold 19 (30 MG | C7MXG-2510M-ND 12.00 91.00 37 | gia} 1013.08) | MC | C>MMGS7IOM-ND 26.39 200.04 
= a 10 (305) pe NS Tin | 10(305) | MC | C7MMT-3710M-ND 2377 180.16 
D-Subminiature Connectors Tin | 10(3.08) | GR | GrMxT2510GND 940 71.29 Gold | 10(3.05) | GR |C7MMG3710GND 24.19 183.36 
Gold | 6 (1.83) | MC | CIMXG-G706M-ND 14.08 106.77 Tin | 10(3.05) | GR |C7MMT-3710G.ND 21.57 163.48 
All Plastic Shell Tin | 6(1.83) | MC | C7MXT-3706M-ND 1277 96.83 Aso available in the following configuration: 
Gola 8 (1 83) R GTMXG 37063 ND 12.76 96.76 C7PPC-OOIOIOIO-ND— With Metal Face Connector. 
In c & E. . icing! 
37 | old tie MC | C7MXG-3710M-ND 17.65 133.77 Collier complets part number and pricing! 
Tin | 10(3.05) | MC | G7MXT-3710M-ND 16.34 123.83 
: Gold | 10(3.05) | GR | C7MXG3710GND 1545 117.09 Female to Female 
Tin | 10(3.05) | GR | C7MXT-3710G.ND 14.13 107.15 
LE Also available in the following configuration: 
af ¢7PX_]-OOOOD-ND — With Metal Face Connector. 


Female 


Call for complete part number and pricing! 


Single Ended — Female 


* MC= Multi-Color, GR = Gray 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts |Finish|Feet (Meters)| Cable | Part No. 1 10 
Using Plastic Shell Connectors 
Gold | 6 (1.83) | MC ]C7FFGO906M-ND 899 68.11 
Tin | 6(1.83) ] MC | C7FFT-O906M-ND 7.83 59.37 
Gold | 6(1.83) | GR | C7FFG0906GND 875 66.35 
Specifications: + Contacts: phosphor bronze + Contact Plating: Gold -10p in. * MC= Multi-Color, GR = Gr Tin | 6 (1.83) GR | C7FFT-0906G-ND = 7.60 57.61 
gold (in mating area) over 50y in. nickel; Tin -100p in. tin-lead + Insulator ay 9 | ed 10 (3.05) MC | C7FFG-O910M-ND 9.85 74.67 
material: UL 94V-0 flame-retardant thermoplastic * Cover pull-off force 226.79 No. of Rib- Tin 10 (3.05) MC | C7FFT-O910M-ND 8.70 65.93 
grams/contact minimum (force applied along contacts’ primary axis) + With- Con- | Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing Gold | 10 (3.05) GR | C7FFG-0910G-ND 946 71.73 
drawal force 56.70g — 226.79g/contact, typical + Color: blue » Qperating temp.: tacts |Finish|Feet (Meters)| Cable | Part No. 1 10 Tin 10 (3.05) GR_| C7FFT-0910G-ND. 8.31 62.99 
55° to +125°C + Current 1A (max.) per contact.» Dielectric Withstand Voltage: Using Plastic Shell Connectors Gold | 6 (1.83) MC | C7FFG1I506M-ND 12.37 93.77 
500Vdc (sea level) + Insulation resistance: 5 x 10% ohms Cold MC | C7EXGO906M-ND 5.14. 38.97 Tin 6 (1.83) MC | C7FFT-1506M-ND 10.86 82.34 
; Ta ra Tin MC | C7FXT-O906M-ND 4.56 34.60 Gold | 6(1.83) | GR | C7FFG1506GND 11.64 88.27 
pal eee ima Be eY ee Cold GR | C7EXGO906GND 491 37.21 ts | Tn] 601.83) | GR | C7FFF-1506GND 10.14 76.85 
Male D-Subminiature Connectors Plastic Shell Tin GR | C7FXT-0906G-ND 4.33 32.84 Gold | 10 (3.05) MC eae AS ION og 12-92 105.62 
— Gold MC | C7FXG-0910M-ND 6.01 45.53 Tin 10 (3.05) MC | C7FFT-1510M-ND 12.41 94.09 
H aid Ba oaee Sveersis 32 pe aa Tin MC | C7FXT-O910M-ND 543 41.16 Gold | 10(3.05) | GR | C7FFG1510GND 12.71 96.35 
15 | Gold | 1.312(3332)|CMPISGND 440 33.37 255.60 Gold GR | O7FXG-0S10GND 5.62 42.59 Tin_|_10(3.05) | GR Tecate 1120 84:95 
15 | Tin | 1312(3332)|QMPISEND 375 2844 217.80 Tin GR_| C7FXT-0910G-ND__5.04__38.22 Gold | 6 (1.83) | MC | C7FFG-2506M-ND 17.30 131.15 
25 | Gold | 1.852 (47.04) |CQVP25GND 592 44.89 343.80 Gold MC | C7FXG1506M-ND 7.35 55.70 Tin | 6(1.83) ) MC | C7FFT-2506M-ND 15.24 115.56 
25 | Tin | 1.852 a QMIP25T-ND 5.02 38.07 291.60 Tin MC | C7FXT-1506M-ND 6.59 49.98 Gold | 6(1.83) | GR | C7FFG-2506GND 16.26 123.28 
37 | Gold | 2.500 (63.50) |CMP37GND 874 66.27 507.60 Gold CR | C7FXG1506GND 662 50.20 Tin | 6(1.83) | GR | C7FFT-2506GND 14.22 107.77 
37__| Tin | 2.500 (63.50) |CQMP37T-ND 7.44 56.40 432.00 Tin CR | C7FXT-1506G-ND 587 44.49 25 | Gold | 10(3.05) | MC | C7FRG2510M-ND 19.72 149.52 
Female D-Subminiature Connectors, Plastic Shell Gold MC | C7FXG1510M-ND 8.90 67.45 Tin 10 (3.05) MC | C7FFT-2510M-ND 17.68 134.01 
9 | Gold J] .984 (24.99) |OPOOGND 3.84 29.14 223.20 Tin MC | C7FXT-1510M-ND 8.14 61.73 Gold | 10(3.05) | GR | C7FFG2510GND 18.01 136.54 
ae an eae eae ae eat cota Gold GR | C7FXG1510GND 7.69 58.28 Tin_|_10(3.05) | GR_| C7FFT-2510GND__15.97_ 121.03 
15 | Tin | 1312 93.02) GPISTND 4.28 3243 248.40 Tin GR GATEISIOGNDE 6.03 _52.57 Gold | 6(1.83) | MC | C7FRG3706M-ND 25.49 193.25 
28 | Gola | 11852 (47.04) |GFP25GND 682 5170 39600 Gold MC | C7FXG2506M-ND 10.47 79.37 Tin | 6(1.83) ] MC | C7FFT-3706M-ND 22.47 170.34 
25 Tin | 1.852 (47.04) |CFP25T-ND 5.80 43.95 336.60 Tin MC | C7FXT-2506M-ND 9.45 = 71.62 Gold | 6 (1.83) GR | C7FFG3706GND 924.17 183.24 
37 | Gold | 2.500 (63.50) |CFP87GND 10.08 76.38 585.00 Gold GR | C7FXG2506GND 9.44 71.58 a7 | Tin | 6(1.83) | GR | C7FFT-S706G-ND 21.15 160.33 
37__| Tin | 2.500 (63.50) |CFP37T-ND 8.56 64.86 496.80 Tin GR | C7FXT-2506G-ND 842 63.83 Gold | 10(3.05) | MC | C7FFG3710M-ND 29.05 220.25 
Male D-Subminiature Connectors, Metal Face Gold MC | C7FXG2510M-ND 12.90 97.82 Tin | 10(3.05) | MC | C7FFT-3710M-ND 26.03 197.34 
9 | Gold | .984 (24.99) [GVIMO9GND 3.66 2773 21240 Tin MC | C7FXT-2510M-ND 11.88 90.06 Gold | 10(3.05) | GR | C7FFG3710GND 26.85 203.57 
9 | Tin | .984(24.99) |QMMOST-ND 3.11 23.57 180.54 Gold GR | C7FXG2510GND 11.19 84.84 Tin | 10(3.05) | GR_|C7FFT-3710GND 23.83 _ 180.66 
15 | Gold | 1.312 (33.32) |QMMI5GND 4.81 36.43 279.00 Tin GR_| C7PXT-2510G.ND__10.17__77.08 : : prec Tos 
15 Tin | 1.312 (33.32) |OVIM15T-ND 4.08 30.96 237.15 Cold MC | C7FXG3706M-ND 15.42 116.88 Also available in the following configuration: 
25 | Gold | 1.852 (47.04) |QVM25GND 651 49.35 378.00 : : C7SSO-OOIOO0-ND — With Metal Face Connector. 
25 | Tin | 1.852(47.04) |GVIM25T-ND 553 41.95 321.30 Tin MC |[GZEATESTUCMEND) 13:91 105.42 Call for complete part number and pricing! 
37 | Gold | 2.500 (63.50) |OVIM37G-ND 964 73.09 559.80 Gold GR | C7FXG3706GND 14.10 106.87 . 
37__| Tin | 2.500 (63.50) |QVM37T-ND 819 62.12 475.83 Tin GR | O7FXT-3706G-ND 12.59 96.41 
Female D-Subminiature Connectors, Metal Face es Me eS ee ie Male to Female 
9 | Gold | .984(24.99) ]CRMO9GND 4.25 32.20 246.60 WW B : . : 
9 | Tin | .984 (24.99) |CRMOST-ND 3.61 27.37 209.61 Gold GR | CPEXGS710GND 16.78 127.19 
15 | Gold | 1.312 (33.32) |CRMISGND 5.52 41.83 320.40 Tin GR _| C7FXT-3710GND 15.27 115.74 
15 | Tin | 1.312 (33.32)|CRMIST-ND 4.69 35.56 272.34 ‘able | ‘ parca. 
25 | Gold | 1.852 (47.04) |CRV25GND 747 56.64 433.80 ee Waid Eee 
25 | Tin | 1.852 (47.04) |CRM25T-ND 635 4814 368.73 -OIOCI0101-ND — With Metal Face Connector. 
37 | Gold | 2.500 (63.50) | CHV87GND 11.10 8413 644.40 Call for complete part number and pricing! 
37__| Tin | 2.500 (63.50) |CAV37T-ND 9.43 71.51 547.74 
Male to Male * MC= Multi-Color, GR = Gray 
No. of Rib- 
Cc - - N D Con- |Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing 
; tacts |Finish |Feet (Meters) | Cable | Part No. 1 10 
Style } Hyder y 5 I, Using Plastic Shell Connectors 
7-10 (D-Sub) G=Gray color i Gold | 6 (1.83) | MC ]C7MFGO906M-ND 849 64.35 
Conn. Finish ‘ Tin | 6(1.83) | MC |C7MFT-O906M-ND 7.41 56.18 
G=Gold Length (Use “Feet” only.) 7 wil € Gold | 6(1.83) | GR |C7MFGO906GND 826 62.59 
T=Tin 0 LO g | Tin | 6(1.83) | GR |C7MFT-0906G-ND 7.18 54.41 
No. Of Contacts Gold | 10(3.05) | MC |C7MFGO910M-ND 9.35 70.91 
* MC=Multi- = Tin | 10(3.05) | MC |C7MFT-O910M-ND 828 62.73 
Me = Mul on Gh = aay Gold | 10(3.05) | GR |C7MFG-O910GND 897 67.97 
% ini Ca Ass i No. of Rib- | a Tin_| 10(3.05) | GR_|C7MFT-0910GND 7.89 _59.80 
D-Subminiature Cable emblies Con- |Conn.|_ Length | bon* | Digi-Key Pricing Gold | 6 (1.83) | MC |C7MFG1506M-ND 11.75 89.07 
= tacts |Finish|Feet (Meters) | Cable | Part No. 1 10 Tin 6 (1.83) MC |C7MFT-1506M-ND 10.34 78.35 
Using Plastic Shell Connectors Gold | 6 (1.83) | GR |C7MFGI506GND 11.02 83.57 
Gold] 6 (1.83) | MC ]C7MMGO906M-ND 7.99 60.59 ys | Tn | 6(1.83) | GR |C7MFT-1506GND 9.61 72.85 
Tin | 6(1.83) ] MC | C7MMT-0906M-ND 699 52.98 Gold | 10(3.05) | MC |C7MFG1510M-ND 13.30 100.82 
T din Gold} 6(1.83) | GR | C7MMGO0906GND 7.76 58.83 Tin | 10(3.05) | MC |C7MFT-1510M-ND 11.89 90.10 
Tin | 6(1.83) | GR | C7MMT-0906G-ND 6.76 51.22 Gold | 10(3.05) | GR |C7MFGH510GND 12.09 91.65 
* MC= Multi Color, GR = Gray Gold | 10(3.05) | MC | C7MMGO910M-ND 8.86 67.15 Tin_| 10(3.05) | GR _|C7MFT-1510GND 10.68 80.93 
: Tin | 10(3.05) | MC | C7MMT-O910M-ND 7.85 59.54 Gold | 6(1.83) | MC |C7MFG2506M-ND 16.39 124.26 
No. of Rib- | Gold | 10(3.05) | GR | C7MMGO910GND 8.47 64.21 Tin | 6(1.83) | MC |C7MFT-2506M-ND 14.48 109.77 
Gee arb eae awe Tin | 10(3.05)_| GR_| C7MMT-0910G-ND__7.47__ 56.60 Gold | 6 (1.83) | GR |C7MFG2506GND 1536 116.47 
acts_[Fint eet (\ eters} He Shella : Gold | 6 (1.83) | MC | C7MMG-1506M-ND 11.13 84.37 5 | Tin | 6(1.83) | GR | C7MFT-2506G-ND 13.45 101.98 
SING RIASHe SNe Connectors Tin | 6(1.83) | MC | C7MMT-1506M-ND 9.81 74.35 Gold | 10(3.05) | MC |C7MFG2510M-ND 18.82 142.70 
ae 8 (1-83) ve NS rer ora Gold} 6(1.83) | GR | C7MMG1506GND 10.40 78.87 Tin | 10(3.05) | MC |C7MFT-2510M-ND 16.91 128.22 
Gold ae CR | C7MXGO906GND 441 33.45 Tin | 6(1.83) | GR | C7MMT-1506GND 9.08 68.86 Gold | 10(3.05) | GR |C7MFG2510GND 17.11 129.72 
Tin | 6(1.83) | GR | C7MXT-O906GND 391 29.65 Gold | 10(3.05) | MC | C7MMG1510M-ND 12.68 96.12 Tin_| 10(3.05) | GR_|C7MFT-2510GND 15.20 115.23 
9 | Gold | 10(3.05) | MC | C7MXGOSIOM-ND 5.51 41.77 Tin | 10(3.05) | MC | C7MMT-1510M-ND 11.36 86.10 Gold | 6 (1.83) | MC |[C7MFG3706M-ND 24.16 183.15 
Tin | 10(3.05) | MC | C7MXT-0910M-ND 5.01 37.96 Gold | 10(3.05) | GR | C7MMG1510GND 11.47 86.95 Tin | 6(1.83) | MC |C7MFT-3706M-ND 21.34 161.75 
Gold | 10(3.05) | GR | C7MXGO910GND 5.12 38.83 Tin | 10(3.05) | GR_| C7MMT-1510GND 10.15 76.94 Gold | 6(1.83) | GR |C7MFG3706GND 22.84 173.14 
Tin_|{ _10(3.05)_| GR_| C7MXT-0910GND__4.62_35.03 Gold | 6 (1.83) | MC | C7MMG2506M-ND 15.49 117.44 g7_| Tin | 6(1.83) | GR | C7MFI-3706G-ND 20.02 151.74 
Gold | 6(1.83) | MC | C7MXG1506M-ND 6.73 51.00 Tin | 6(1.83) | MC | C7MMT-2506M-ND 13.72 103.98 Gold | 10(3.05) | MC |C7MFG3710M-ND 27.72 210.15 
Tin (183) MC | C7MXT-1506M-ND 6.07 45.99 Cold ete CR | C7MMG2506GND 14.46 109.65 Tin | 10(3.05) | MC |C7MFT-3710M-ND 24.90 188.75 
Geld ae Ee CRE ates 890 0 Tin | 6(1.83) | GR | C7MMT-2506GND 1269 96.19 Gold | 10(3.05) | GR |C7MFG3710GND 25.52 193.46 
18 | cola | 10(3.05) | Mc | C7MXG1510M-ND 828 62.75 Gold | 10(3.05) | MC | C7MMG-2510M-ND 17.93 135.89 Tin_| 10(3.05) | CA (GiMEISSADEINIE 22.70_ 172.07 
an, orc me CA ELAS 76 ae an ing es a ico ea A'so available in the following configuration: 
7 . ; i . " C7 -O000-ND — With Metal Face Connector. 
Tin 10 (808) GR_| C7MXT-1510GND__6.41_— 48.57 Tin | 10(3.05) | GR_| C7MMT-2510GND 14.44 109.44 Call for complete part number and pricing! 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


CW oustnies 


DIP Connectors Single Ended — Style 4 : : Double Ended — Style 8 
act ai : inna e * MC=Multi Color, GR = Gray MC = Multi Color, GR = Gray 
lo. of jimensions - In. (mm) 
- No. of Rib- No. of Rib- 
Pins A B c 248 Con- |Conn.| Length bon* | Digi-Key Pricing Con- |Conn.| Length bon" | Digi-Key Pricing 
14 | .42 (10.67) | .754 (19.15) | .300 (7.62) 4 235) tacts |Finish| In. (cm) Cable | Part No. ‘il 10 tacts |Finish| In. (cm) Cable | Part No. J 10 
Gold | 6 (15.24) | MC | C4PXG1406M-ND 1.78 13.51 Gold | 6 (15.24) | MC | C8PPG1406M-ND 3.39 25.73 
16 | .42 (10.67) | .854 (21.69) | .300 (7.62) > Tin | 6(1524) | MC | C4PXT-1406M-ND 154 11.67 Tin | 6(1524) | MC | CBPPT-1406M-ND 291 22.06 
24 | .72 (18.29) | 1.264 (32.11)].600 (15.24) | B Gold | 6 (15.24) | GR | C4PXG1406GND =-1.73 13.11 Gold | 6(15.24) | GR | C8PPG1406GND 334 25.33 
40 | 72(18.29) | 2.067 (62.50)| 600 (15.24 AS Tin | 6(15.24) | GR | CAPXT-1406G-ND 1.49 11.28 Tin | 6(15.24) | GR | CBPPT-1406GND 286 21.67 
(18.29) | 2.067 (52.50)|.600 (15.24) Gold | 18 (45.72) | MC | CAPXG1418M-ND 212 16.08 Gold | 18(45.72) | MC | CBPPG1418M-ND 373 28.30 
ta | Tin | 18(45.72) | MC | CPXT-1418M-ND 1.88 14.25 {A a 18 (45.72) | MC ee aN 325 24.64 
bs ; . fade 2 Gold | 18(45.72) | GR | CAPXG1418GND = 1.97 14.90 Id | 18 (45.72) | GR | CBPPG1418GND 358 27.12 
SPECIFICATIONS: + Contacts: phosphor bronze + Contact Plating: Gold — Tin | 18(45.72) | GR | CAPXT-1418GND = 1.72-—«13.07 Tin | 18(45.72) | GR | CBPPT-1418GND 3.09 23.45 
10 Id over 50 kel Tin — 10 lead + Insulator Material 
in. gold over SOy in. nickel Tin — 1001 in. tin-lead + Insulator Material: Gold | 36(91.44) | MC | C4PXG-1436M-ND 263 19.94 Gold | 36 (91.44) | MC | CBPPG1436M-ND 4.24 3216 
UL 94V 0 retardant glass-filled thermoplastic + Strain Relief Strap Material: Tin 36 (91.44) MC_ | C4PXT-1436M-ND. 239 18.11 Tin 36 (91.44) MC_ | C8PPT-1436M-ND 3.76 28.49 
Tin-plated steel + Color: Blue + Operating Temperature: -55°C to -125°C Gold | 36 (91.44) GR | CAPXG-1436G-ND 232 17.58 Gold | 36 (91.44) feat Bees ere 3.93 29.80 
+ Current Rating: 1A (maximum) per contact » Dielectric Withstand Tin_| 36(91.44) | GR_| CA4PXT-1436G-ND 2.08 15.75 Tin_| 36 (91.44) | GR PPT-1436G-ND 3.45 26.13 
Voltage: Greater than 500Vdc at sea level + Insulation Resistance: Greater Gold (15.24) | MC Ee 1.90 ep eis 8 (eee ve SERS oo ps = 
than 5 x 109 ohms + Mates with .050” (1.27mm) centered round conductor Tin | 6(15.24) | MC PXT-1606M-ND 1.64 nm Ri § 7 : 
flat cable and standard Dip socket win ie 300" or .100" x .600" Gis attead S eee i Be as attean 2 eee Set Be 
i 2 i 7 . in F is “ A I i i .| + 
(254mm x 7.62mm or 2.54mm x 15.24mm) contact spacing + Cover pull-off Gold | 18(45.72) | MC | CAPXG1618M-ND 2.29 = 17.33 Gold | 18 (45.72) | MC | CBPPG1618M-ND 3.99 30.26 
force, with strain relief 20 Ib. (7.46kg) minimum (force along contacts’ ig | Tin, | 18 (45.72) MC_ | C4PXT-1618M-ND 2.03 15.39 16 Tin | 18 (45.72) MC | C8PPT-1618M-ND 3.48 26.38 
primary axis) Gold | 18(45.72) | GR | CAPXG1618GND 210 15.96 Gold | 18 (45.72) | GR | C8PPG1618GND 381 28.88 
Tin | 18(45.72) | GR | CAPXT-1618GND 1.85 = 14.02 Tin | 18(45.72) | GR | CBPPT-1618GND 330 25.00 
No. of [Contact| Digi-Key Pricing Gold | 36 (91.44) | MC | C4PXG1636M-ND 2.87 21.74 Gold | 36 (91.44) | MC | C8PPG1636M-ND 4.57 34.66 
Contacts | Finish | Part N 1 10 100 1,000 Tin | 36 (91.44) | MC | CAPXT-1636M-ND 261 19.80 Tin | 36 (91.44) | MC | C8PPT-1636M-ND 4.06 30.79 
ISCISE EES ani = s Gold | 36(91.44) | GR | CAPXG1636GND 250 18.99 Gold | 36(91.44) | GR | COPPG1636GND = 4.21. 31.91 
DIP Connectors — .175” (4.44mm) Pin Length Tin_| 36 (91.44) | GR | CAPXT-1636GND 2.25 17.05 Tin_| 36 (91.44) | GR | CBPPT-1636GND 370 28.04 
i ee? Ease Sm | Stisas | MG |GIPXEadOSMND 269 2039 Sin | Gtisaa | MC | CBPPEROSMND S09 3886 
-ND 1.37 10.39 79.56 574.60 in . : IM . i . R IM : ; 
ie ne eaaieaNe 1 sf 4293 9900 71500 Gold | 6 (15.24) | GR | CAPXG2406GND 3.02 22.90 Gold | 6(15.24) | GR | C8PPG2406GND 584 44.29 
16 Tin | CDPIeTND 145 1099 8415 60775 Tin | 6(15.24) | GR | CAPXT-2406G-ND 260 1969 Tin | 6(15.24) | GR | CBPPT-2406G-ND 5.00 37.87 
: : . 00 Gold | 18 (45.72) | MC | C4PXG-2418M-ND 3.70 28.01 Gold | 18 (45.72) | MC | C8PPG-2418M-ND 652 49.40 
24 Gold | QDP24GND = 2.82 21.39 163.80 11831 Tin | 18(45.72) | MC | CAPXT-2418M-ND 327 24.80 og | Tin. | 18(45.72) | MC | CRPPT-2418M-ND 5.67 42.98 
24 Tin | QOP24T-ND 240 1818 139.23 1005.55 24 | Gold | 18(45.72) | GR | CHPXG2418GND 342 25.93 Gold | 18 (45.72) | GR | CBPPG2418GND 624 47.32 
40 Gold | ODP40G-ND 4.06 30.79 235.80 1703.00 Tin | 18(45.72) | GR | C4PXT-2418G-ND 3.00 2272 Tin | 18(45.72) | GR | C8PPT-2418G-ND 5.40 40.90 
40 Tin | COP40T-ND 3.45 26.17 200.43 1447.55 Gold | 36 (91.44) | MC | C4PXG-2436M-ND 4.57 34.64 Gold | 36 (91.44) | MC CBPEG-2436M-ND 739 56.02 
li fe Tin | 36 (91.44) | MC | CAPXT-2436M-ND 4.15 31.43 Tin | 36 (91.44) | MC | C8PPT-2436M-ND 654 49.61 
Strain Roller Straps For DIP Connectors Gold | 36(91.44) | GR | C4PXG-2436GND 4.02 30.48 Gold | 36 (91.44) | GR | C8PPG2436GND 6.84 51.86 
ie = ene iG i ieee 00 Tin_| 36(91.44) | GR_| C4PXT-2436GND —-3.60_—a27.27 Tin | 36(91.44) | GR_| COPPT-2436GND _—«6.00_—«45.45 
— | Osnric- ; ; : : Gold | 6 (15.24) | MC | C4PXG4006M-ND 4.55 34.46 Gold | 6 (15.24) [MC | C8PPG4006M-ND 8.61 65.25 
24 = ODSR24-ND 22 06165 12.60 91.00 Tin | 6(15.24) | MC | C4PXT-4006M-ND 394 29.85 Tin | 6(15.24) | MC | C8PPT-4006M-ND 7.39 56.01 
40 — CDSR40-ND 25 1.88 14.40 104.00 Gold | 6 (15.24) GR | CAPXG4006GND 440 33.33 Gold | 6(15.24) | GR a ee 846 64.11 
Tin | 6(15.24) | GR | CAPXT-4006G-ND 379 28.71 Tin | 6(15.24) | GR | CBPPT-4006G-ND 724 54.87 
Gold | 18 (45.72) | MC | C4PXG4018M-ND 552 41.82 Gold | 18 (45.72) | MC | C8PPG4018M-ND 958 72.60 
Tin | 18(45.72) | MC | CAPXT-4018M-ND 4.91 37.20 Tin | 18(45.72) | MC | C8PPT-4018M-ND 836 63.37 
40 40 
Cc | -[] _]-ND Gold | 18(45.72) | GR | CAPXG4018GND 5.07 38.41 Gold | 18(45.72) | GR | C8PPG4018GND 913 69.19 
Tin | 18(45.72) | GR | CAPXT-4018G-ND 4.46 33.79 Tin | 18(45.72) | GR | CBPPT-4018GND 791 59.96 
s Gold | 36 (91.44) | MC | C4PXG4036M-ND 6.97 52.85 Gold | 36 (91.44) | MC | C8PPG4036M-ND 11.03 83.64 
2100 «single ced 7" Tin | 36(91.44) | MC | CAPXT-4036M-ND 636 48.23 Tin | 36(91.44) | MC | C8PPT-4036M-ND 981 74.40 
4 (010 =Single-Ended ea fo Gold | 36 (91.44) | GR | CAPXG4036GND 6.07 46.08 Gold | 36 (91.44) | GR | CBPPG4036GND 10.13 76.82 
6 CID = Double-Ended GaGa fas Tin_| 36(91.44) | GR | C4PXT-4036GND 5.46 41.41 Tin | 36(91.44) | GR | COPPT-4036GND —8.91_—«67.58 
8 LIL] = Double Ended aie F Fi i 2 5 a : se 
0 (CIC = Double-Ended r _ “ A\so available in the following version: Also available in the following version: | ; 
om . Length (Use “Inches” only.) ARK! END “Dip Connector with Strain Relief Strap. -ND— Dip Connector with Strain Relief Strap. 


Conn. Finish] 
G=G@ld 


LY No. of Contacts 


Call for complete part number and pricing! 


T=Tin} 


Single Ended — Style 2 
* MC= Multi Color, GR = Gray 


* MC= Multi Color, GR= 


Double Ended — Style 6 
Gay 


CeRRL 
Call for complete part number and pricing! 


Double Ended — Style 0 
* MC= Multi Color, GR = Gray 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing 
tacts [Finish| In. (cm) Cable | Part No. 1 10 
Gold 6 (15.24) MC | C2PXG-1406M-ND 1.78 13.51 
Tin 6 (15.24) MC | C2PXT-1406M-ND 1.54 A 
Gold 6 Head e pee eee {ie 
Tin 6 (15.24) PXT-1406G-ND- H 
Gold | 18 (45.72) MC | C2PXG-1418M-ND 2.12 
14 Tin 18 (45.72) MC | C2PXT-1418M-ND 1.88 
Gold | 18 (45.72) GR| C2PXG-1418G-ND 1.97 
Tin 18 (45.72) GR | C2PXT-1418G-ND 1.72 
Gold | 36 (91.44 MC | C2PXG-1436M-ND 2.63 
Tin 36 (91.44) MC | C2PXT-1436M-ND 2.39 
Gold | 36 (91.44 GR| C2PXG-1436G-ND 2.32 
Tin 36 (91.44) GR__| C2PXT-1436G-ND 2.08 
Gold 6 (15.24) MC | C2PXG-1606M-ND 1.90 
Tin 6 (15.24) Mc See 1.64 
Gold 6 (15.24) PXG-1606G-ND 1.84 
Tin 6 (15.24) GR_| C2PXT-1606G-ND 1.58 
Gold | 18 (45.72) MC | C2PXG-1618M-ND 2.29 
16 Tin 18 (45.72) MC | C2PXT-1618M-ND 2.03 
Gold | 18 (45.72) GR| C2PXG-1618G-ND 2.10 
Tin 18 (45.72) GR_| C2PXT-1618G-ND 1.85 
Gold | 36 (91.44 MC | C2PXG-1636M-ND 2.87 
Tin 36 (91.44) MC | C2PXT-1636M-ND 261 
Gold | 36 (91.44 GR| C2PXG-1636G-ND 2.50 
Tin 36 (91.44) GR__| C2PXT-1636G-ND 2.25 
Gold 6 (15.24) MC | C2PXG-2406M-ND 3.11 
Tin 6 (15.24) MC | C2PXT-2406M-ND 2.69 
Gold 6 (15.24) GR| C2PXG-2406G-ND 3.02 
Tin 6 (15.24) GR | C2PXT-2406G-ND 2.60 
Gold | 18 (45.72) MC | C2PXG-2418M-ND 3.70 
24 Tin 18 (45.72) MC | C2PXT-2418M-ND 3.27 
Gold | 18 (45.72) GR| C2PXG-2418G-ND 3.42 
Tin 18 (45.72) GR | C2PXT-2418G-ND 3.00 
Gold | 36 (91.44 MC | C2PXG-2436M-ND 4.57 
Tin 36 (91.44) MC | C2PXT-2436M-ND 415 
Gold | 36 (91.44 GR| C2PXG-2436G-ND 4.02 
Tin 36 (91.44) GR_| C2PXT-2436G-ND 3.60 
Gold | 6(15.24) | MC | C2PXG4006M-ND 4.55 
Tin 6 ted us ES ir 
Gold 6 (15.24) PXG-4006G-ND z 
Tin 6 (15.24) GR | C2PXT-4006G-ND 3.79 
Gold | 18 (45.72) MC | C2PXG-4018M-ND 5.52 
40 Tin 18 (45.72) MC | C2PXT-4018M-ND 4.91 
Gold | 18 (45.72) GR| C2PXG-4018G-ND 5.07 
Tin 18 (45.72) GR | C2PXT-4018G-ND 4.46 
Gold | 36 (91.44 MC | C2PXG-4036M-ND 6.97 
Tin 36 (91.44) MC | C2PXT-4036M-ND 6.36 5. 
Gold | 36 (91.44) GR_| C2PXG-4036G-ND 6.07 46.03 
Tin 36 (91.44) GR_| C2PXT-4036G-ND 5.46 41.41 


Also available in the following version: 


-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. 


Cl -| 
Call for complete part number and pricing! 


No. of Rib- 
Conn. Digi-Key Pricing Con- | Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing 
Finish Part No. 1 10 tacts |Finish| In. (cm) Cable | Part No. 
Gold ¥ C6PPG-1406M-ND 25.73 Gold | 6 (15.24) MC | OOPPG-1406M-ND 3.39 25.73 
Tin ¥ Q6PPT-1406M-ND 22.06 Tin 6 (15.24) MC | OOPPT-1406M-ND 2.91 22.06 
Gold 6 (15. C6PPG-1406G-ND 25.33 Gold | 6 (15.24) GR} OOPPG-1406G-ND 3.34 25.33 
Tin 6 (15. O6PPT-1406G-ND 21.67 Tin 6 (15.24) GR_| OOPPT-1406G-ND 286 21.67 
Gold | 18 (45.72) C6PPG-1418M-ND 28.30 Gold | 18 (45.72) MC | OOPPG-1418M-ND 3.73 28.30 
Tin 18 (45.72) Q6PPT-1418M-ND 24.64 14 Tin 18 (45.72) MC | OOPPT-1418M-ND 3.25 24.64 
Gold | 18 (45.72) C6PPG-1418G-ND 27.12 Gold | 18 (45.72) GR} OOPPG-1418G-ND 3.58 27.12 
Tin 18 (45.72) Q6PPT-1418G-ND 23.45 Tin 18 (45.72) GR_| OOPPT-1418G-ND 3.09 23.45 
Gold | 36 (91.44) C6PPG-1436M-ND 32.16 Gold | 36 (91.44) MC | OOPPG-1436M-ND 4.24 32.16 
Tin 36 (91.44) Q6PPT-1436M-ND Tin 36 (91.44) MC | OOPPT-1436M-ND 3.76 28.49 
Gold | 36 (91.44) C6PPG-1436G-ND Gold | 36 (91.44) GR} OOPPG-1436G-ND 3.93 29.80 
Tin 36 (91.44) Q6PPT-1436G-ND Tin 36 (91.44) GR_| OOPPT-1436G-ND 3.45 26.13 
Gold 6 (15.24) C6PPG-1606M-ND Gold | 6 (15.24) MC | OOPPG-1606M-ND 3.60 27.32 
Tin 6 (15.24) CQ6PPT-1606M-ND Tin 6 (15.24) MC | OOPPT-1606M-ND 3.09 23.44 
Gold 6 (15.24) C6PPG-1606G-ND Gold | 6 (15.24) GR} OOPPG-1606G-ND 3.54 26.86 
Tin 6 (15.24) Q6PPT-1606G-ND Tin 6 (15.24) GR_| OOPPT-1606G-ND 3.03 22.98 
Gold | 18 (45.72) C6PPG-1618M-ND Gold | 18 (45.72) MC | OOPPG-1618M-ND 3.99 30.26 
Tin 18 (45.72) Q6PPT-1618M-ND 16 Tin 18 (45.72) MC | OOPPT-1618M-ND 348 26.38 
Gold | 18 (45.72) C6PPG-1618G-ND Gold | 18 (45.72) GR} OOPPG-1618G-ND 3.81 28.88 
Tin 18 (45.72) Q6PPT-1618G-ND Tin 18 (45.72) GR_| OOPPT-1618G-ND 3.30 25.00 
Gold | 36 (91.44) C6PPG-1636M-ND Gold | 36 (91.44) MC | OOPPG-1636M-ND 4.57 34.66 
Tin 36 (91.44) Q6PPT-1636M-ND Tin 36 (91.44) MC | OOPPT-1636M-ND 4.06 30.79 
Gold | 36 (91.44) C6PPG-1636G-ND Gold | 36 (91.44) GR} OOPPG-1636G-ND 4.21 31.91 
Tin 36 (91.44) CO6PPT-1636G-ND Tin 36 (91.44) GR_| OOPPT-1636G-ND 3.70 28.04 
Gold 6 (15.24) C6PPG-2406M-ND Gold | 6 (15.24) MC | OOPPG-2406M-ND 5.93 44.98 
Tin 6 (15.24) Q6PPT-2406M-ND Tin 6 (15.24) MC | OOPPT-2406M-ND 5.09 38.56 
Gold 6 (15.24) C6PPG-2406G-ND Gold | 6 (15.24) GR} OOPPG-2406G-ND 5.84 44.29 
Tin 6 (15.24) CQ6PPT-2406G-ND Tin 6 (15.24) GR_s| OOPPT-2406G-ND 5.00 37.87 
Gold | 18 (45.72) C6PPG-2418M-ND Gold | 18 (45.72) MC | OOPPG-2418M-ND 6.52 49.40 
Tin 18 (45.72) Q6PPT-2418M-ND Tin 18 (45.72) MC | OOPPT-2418M-ND 5.67 42.98 
Gold | 18 (45.72) C6PPG-2418G-ND 24 | Gold | 18 (45.72) GR} OOPPG-2418G-ND 6.24 47.32 
Tin 18 (45.72) Q6PPT-2418G-ND Tin 18 (45.72) GR OOPPT-2418G-ND 5.40 40.90 
Gold | 36 (91.44) C6PPG-2436M-ND Gold | 36 (91.44) MC | OOPPG-2436M-ND 7.39 56.02 
Tin 36 (91.44) Q6PPT-2436M-ND Tin 36 (91.44) MC | OOPPT-2436M-ND 6.54 49.61 
Gold | 36 (91.44) C6PPG-2436G-ND Gold | 36 (91.44) GR_| OOPPG-2436G-ND 6.84 51.86 
Tin 36 (91.44) Q6PPT-2436G-ND Tin 36 (91.44) GR_| OOPPT-2436G-ND 6.00 45.45 
Gold 6 (15.24) Q6PPG-4006M-ND Gold | 6 (15.24) MC | OOPPG-4006M-ND 8.61 65.25 
Tin 6 (15.24) Q6PPT-4006M-ND Tin 6 (15.24) MC | OOPPT-4006M-ND 7.39 56.01 
Gold 6 (15.24) C6PPG-4006G-ND Gold | 6 (15.24) GR_| OOPPG-4006G-ND 8.46 64.11 
Tin 6 (15.24) Q6PPT-4006G-ND Tin 6 (15.24) GR_| OOPPT-4006G-ND 7.24 54.87 
Gold | 18 (45. Q6PPG-4018M-ND Gold | 18 (45.72) MC | OOPPG-4018M-ND 9.58 72.60 
Tin 18 Q6PPT-4018M-ND Tin 18 (45.72) MC | OOPPT-4018M-ND 8.36 63.37 
Gold | 18 CO6PPG-4018G-ND 40 | Gold | 18 (45.72) GR_| OOPPG-4018G-ND 9.13 69.19 
Tin 18 Q6PPT-4018G-ND Tin 18 (45.72) GR_ | OOPPT-4018G-ND 7.91 59.96 
Gold | 36 Q6PPG-4036M-ND Gold | 36 (91.44) MC | OOPPG-4036M-ND 11.03 83.64 
Tin 36 (91. Q6PPT-4036M-ND Tin 36 (91.44) MC | OOPPT-4036M-ND 9.81 74.40 
Gold - Q6PPG-4036G-ND Gold | 36 (91.44) GR | OOPPG-4036GND = 10.13 76.82 
Tin c O6PPT-4036G-ND_ Tin 36 (91.44) GR_| OOPPT-4036G-ND 8.91 67.58 
Also available in the following version: Also available in the following version: 
|-ND — Dip Connector with Strain Relief Strap. CORR_]- -ND— Dip Connector with Strain Relief Strap. 


O6RR_]- 
Call for complete part number and pricing! 


Call for complete part number and pricing! 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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No. of | Cont. ] Dim. A | Digi-Key Price Each i i 
Cul Cont. | Finish | Inch(mm) | Part No. 1 10 100 Term I nation J u m pers 
IN D U STR | E S Socket Connector with Polarizing Key (Cont.) Socket Connector — Single Ended 
34_| Gold |1.877 (47.68) |CKOMGND 282 214 1.64 \ 
Socket Connectors WE Tin |1.877 (47.68) |OKC34T-ND 240 1.82 1.40 
4g | Gold [2.177 (65.30) |CKCAOGND 3.10 2351.80 
5 Tin__|2.177 (55.30) |OXCAOT-ND_ 264 200 _——*1:.58 
Socket Connector Socket Connector with 
Central Polarizing Key 59 | Gold [2.677 (68.00) |CKCBOGND 3.72 282 2.16 ef 
Tin_|2.677(68.00) |CKC5OT-ND 316 240 1.84 MC = Multi-Color, GR = Gray 
go | Gold 13.177 (80.70) |CKOBOGND 463 3.44263 No. of Rib- 
Tin _|3.177 (80.70) |OXOS0T-ND 385 292 2.24 Con- |Conn.| Length | bone | Digi-Key Price Each 
Socket Connector w/Polarizing Key and Strain Relief tacts Finnish] aaliich cm) as sGamNe) darts: i uu 
jo | Gold | 677 (17.20) |CKRIOGND 1.36 1.04 80 Gold | 36 (91.44) | MC | CIAXG1036M-ND 1.84 = 1.40 
Tin__| 677 (17.20) |OKRIOT-ND 1.16 88 68 Tin | 36(91.44) | MC | CIAXT-1036M-ND 1.67 1.27 
q4__| Gold | 877 (22.28) [CKRIAGND 1.83 1.39 1.07 10 | God | 36(91.44) | GR | CIAXG1036G-ND 161 1.23 
Tin -877 (22.28) |CKRI4T-ND 1.55 1.18 91 Tin 36 (91.44) | GR | CIAXT-1036GND 1.45 1.10 
ie | C9 | 977 (24.82) |GRIEGND 205° 1560 1.19 Gold | 36 (91.44) | MC | CIAXG1436M-ND 2.60 1.97 
a nee oe — pe it Tin | 36 (91.44) | MC | CIAXT-1436M-ND 236 1.80 
Kt . OKR2 5 a F 14 
20 
Tin | 1.177 (29.90) |OKR20T-ND 1.82 1.38 1.06 Gold | 96(91.44) | GR Cee CA 
Socket Connector with Socket Connector with 5 | Gold | 1.477 (37.52) CKR26GND 2.48 1.88 1.44 Tin_| 36(91.44) | GR_| CIAXT-1436GND_ 2.05 1.56 
Strain Relief Strain Relief and Central Tin | 1.477 (37.52) |OKRE6T-ND 211 1.60 1.23 Gold | 36 (91.44) | MC | CIAXG1636M-ND 299 2.27 
Polarizing Key u Gold | 1.877 (47.68) |CKR34G-ND 3.04 231 1.77 Tin | 36(91.44) | MC | CIAXT-1636M-ND 2.72 2.06 
Tin _| 1.877 (47.68) |OXR34T-ND 258 1.96 _1.50 16 | God | 36(91.44) | GR | CIAXG1636G.ND 263 2.00 
4g | Gold |2.177 (65.30) [CKRAOGND 329° 250 1.91 Tin | 36(91.44) | GR | CIAXT-1636GND 235 1.79 
Tin |2.177 (55.30) |OXR40T-ND 2.79 212 1.63 Gold | 36 (91.44) | Mc | CIAXG2086M-ND 3.38. 2.56 
50 See fac eee ae es ie Tin | 36(91.44) | MC |CIAXT-2036M-ND 3.09 2.35 
in A A - 5. z i 20 
gp | Gold [3.177 (80.70) |CKREOGND 477 362 «2.78 Gold | 36(91.44) | GR | CIAXG-2036G-ND 293 2.22 
Tin_|3.177 (80.70) |OKRE0T-ND 4.06 3.08 —«-2.36 Tin_| 36 (91.44) | GR_| CIAXT-2036G-ND_ 2642.00 
Polarizing Key PK-1-ND 22/2 86/10 6.30/100 Gold | 36 (91.44) | MC | CIAXG2636M-ND 4.18 = 3.18 
Tin | 36(91.44) | MC | CIAXT-2636M-ND 384 2.92 
26 | Gold | 36(91.44) | GR | CIAXG2636GND 361 274 
Tin | 36(91.44) | GR_| CIAXT-2636GND 3.26 2.48 
+ Contacts: Phosphor bronze + Contact Plating: Gold — 10 in. gold PC B Con necto rs Gold | 36 (91.44) | MC | CIAXG3436M-ND 5.29 4.01 
(in mating area) over 50u in. nickel. Tin — 100y in. tin-lead Tin | 36(91.44) | MC | CIAXT-3436M-ND 4.86 3.69 
ial: ; + Contacts: Phosphor bronze 4) ‘ i 
+ Insulator Material: UL 94V-0 flame-retardant thermoplastic Pa 34 
+ Strain Relief Strap Material: Insulated stainless steel + Color: Contact Plating: Tin — 100} Gold | 36 (91.44) | GR | CIAXGS436GND 4.53 sat 
Blue + Operating Temperature: -55°C to +125°C + Current Rating: in tin-lead + Insulator Material: Tin_| 36(91.44) | GR_| CIAXT-3436GND 4.11 3.12 
1A (maximum) per contact + Dielectric Withstand Voltage: Greater UL 24V-0 flame-fetardant Gold | 36 (91.44) | MC |CIAXG4036M-ND 6.01 4.56 
than 00 Vde at sea level + Insulation Resistance: Greater than Ee Daas Tin | 36(91.44) | MC | CIAXT-4036M-ND 5.55 4.21 
5x109 ohms + Withdrawal force 56.709 = 226.79g/contact, typical. 4125°C. + Current Rating: 1A 40 Gold | 36 (91.44) | GR | CIAXG4036GND 5.11 3.88 
+ Cover pull-off force 226.79g/contact, minimum (force along contacts’ : ‘ we 
primary axis) (max.) per contact » Dielectric 50 © Tin | 36(91.44) | GR_| CIAXT-4036GND 4.65 3.53 
bie ap tare eral G37 Gold | 36 (91.44) | MC | CIAXGS5036M-ND 7.36 5.58 
No. of | Cont. | Dim. A | Digi-Key Price Each Ihanis alee even 9 Tin | 36 (91.44) | MC | CIAXT-5036M-ND 6.80 5.16 
Cont. | Finish | Inch(mm) | Part No. 1 10 100 sulation Resistance: Greater than 5 x 10° ohms. Cover pull-off force, 50 |aia | 36 (91.44) | GR | CIAXG-5036GND 6.23 473 
without strain relief, 5.60kg. min. (force along contacts’ primary axis) 44) ‘ ‘ 
Socket Connector Tin_| 36 (91.44) | GR_| CIAXT-5036G-ND _5.67 4.31 
to | Gd | 677 (17.20) [CSCIOGND 1.12 85 65 No. of | Cont. | Dim. A | Digi-Key Price Each Gold | 36 (91.44) | MC | CIAXG6036M-ND 887 6.73 
Tin__| .677(17.20) [CSCIOT-ND 95 72 56 Cont. | Finish | Inch(mm) _| Part No. 10100 Tin | 36 (91.44) | MC | CIAXT-6036M-ND 8.19 6.22 
44 | Gold | 877 (22.28) |CSCI4GND 1.58 1.20 92 PCB Connectors 60 | cold | 36 (91.44) | GR |CIAXG6036GND 753 5.71 
Tin__| .877 (22.28) |CSCI4T-ND 1.34 1.02 19 10 | Tin | .700(17.78) |CPCIOT-ND 1.24 Tin_ | 36 (91.44) | GR | CIAXT-6036G-ND 6.85 5.20 
16 | ee Eee el 20 | Tin | 1.200 (9048) aay 14 Aiso availablein the following versions: 
Tin__| .977 (24.82) |CSCI6T-ND_ 1.55 1.18 31 26 | Tin | 1.500(38.10) |CPC26T-ND 1.86 GAEDE EIGEN 2 Scoled Conese wh Sircn Rial 
Gold | 1.177 (29.90) |CS@OGND 1.92 1461.12 4 =| Tin | 1.900(48.26) |CRCHIT-ND 2.26 }O00010-ND — nnector with Strain Relief. 
20 | Tin |4.177(29.90) |CSceoT-ND 163 124 ~~ 95 Bs au ee) 3 C1OC-COOICIOIG-ND ~ Socket Connector with Central Polarizing Key. 
40 | Tin | 2.200 (55.88) | CPCAOT-ND 2.60 Sipe ISIECIDING © St Gain as, ernie Gate ls 
ag | Gold | 1.477 (87.52) |CSC2EGND 229° 1.74 1.34 50 | Tin |2.700(68.58) |CPC5OT-ND 3.22 i picts ee ila a evan 
Tin _| 1.477 (37.52) |CSC26T-ND 1.95 148 1.14 -60_| Tin | 3.200 (81.28) | CPOBOT-ND 3.72 all for complete part number and pricing! 
34_| Gold | 1.877 (47.68) | CSOHMGND 2820-214 1.64 ; ; 
Tin_| 1.877 (47.68) |CSC34T-ND 2.40 1.82 1.40 + Full row version. (“Special Center” version shown above). _aq 
4g | Cold |2.177 (65.30) |CSCAOGND 3.10 2351.80 PCB Connector — Single Ended 
Tin_| 2.177 (55.30) |CSCAOT-ND 264 200 1.53 Cc rd Ed Cc 
Gold | 2.677 (68.00) |CSC5OGND 3.72 «282 = 2.16 
50 | in| 2.677 (68.00) |CSC5OT:ND 3.16 240 1.84 a ge onnectors — 
60 Gold | 3.177 (80.70) | CSC60G-ND 4.53 3.44 2.63 + Contacts: Phosphor bronze 
Tin | 3.177 (80.70) |CSOBOT-ND 385 292 2.24 * Contact Plating: Gold — 10 * MC = Multi-Color, GR = Gray 
. 5 in. gold (in mating area) over 7 
Socket Connector With Strain Relief 50 in. nickel. Tin — 100p in. No. of Rib- Ex i 
jo | Gold | .677(17.20) |CSRIOGND 1.36 1.04 80 tin-lead + Insulator Material: Con- Conn. Length | bons | Digi-Key Price Each 
Tin | 677 (17.20) |CSRIOT-ND 1.16 88 68 UL 94V-0 flame-retardant tacts |Finish) Inch(cm) | Cable | Part No. 1 10 
14 Gold | .877 (22.28) |CSRI4GND_ 1.83 1.39 1.07 thermoplastic +» Color: Blue Tin | 36(91.44) | MC | CIPXT-1036M-ND 1.97 1.49 
Tin_| .877(22.28) |CSRI4T-ND 1.55 1.18 ot * Op Temperature: -55°C to 10 | tin | 36(91.44) | GR | CIPXT-1036GND 1.74 1.32 
je | Cold | 977 (24.82) |CSRIGGND 205° 1.56 1.19 +125°C + Current Rating: 1 Tin | 36(91.44) | MC | CIPXT-2036M-ND 291 2.21 
Tin__| 977 (24.82) |CSRIGT-ND 174 1.32 1.01 e mee) pe ated c Di- 20 | Tin | 36(91.44) | GR | CIPXT-2036GND 246 _1.87 
20 Gold | 1.177 (28.90) |CSR2OGND) 2.14 _ _ a th, : Soo vie ete level + Insulation Resistance: Greater Tin | 36 (91.44) | MC ey 3-75 2 
Tin _| 1.177 (28.90) [ESREUIENOM 1.62 08 1.06 than Bx108 ohms + Cover pull-off jie 226.79g./contact min. (force = Tin_| 36(91.44) | GA RGIRXE2696GNON 3.17 241 
2g | Gold | 1.477 (37.52) |CSR26GND 2481.88 1.44 along contacts’ primary axis) | Tin | 36(91.44) | MC | CIPXT-3436M-ND 4.73 3.59 
Tin_| 1.477 (37.52) |CSR26T-ND 211 1.60 —*'1.28 34 | tin | 36(91.44) | GR | CIPXT-3436GND 3.97 3.02 
34_| Gold | 1.877 (47.68) | CSRMGND 3.04 2311.77 No. of [Contact| Dim. A | Digi-Key Price Each ao | T? | 36(91-44) | MC | CIPXT-4036M-ND 5.51 4.19 
Tin_| 1.877 (47.68) |CSR34T-ND 258 1.96 1.50 Cont. | Finish | Inch(mm) | Part No. 1 10 100 Tin | 36(91.44) | GR | CIPXT-4036GND 4.62.50 
4g | Cold |2.177 (65.30) |CSRAOGND 329° 250 1.91 5p | Tm | 36(91.44) | MC | CIPXT-5036M-ND 6.86 5.21 
Tin_| 2.177 (55.30) |CSRAOT-ND 279 212 1.63 Card Edge Connectors Tin_| 36(91.44) | GR | CIPXT-5036GND 5.74 4.35 
50 | Gold | 2.677 (68.00) | CSR50GND 394 2.9 2.29 .976 (24.79) | CCEIOG-ND 2.42 1.41 60 Tin | 36(91.44) | MC | CIPXT-6036M-ND 5.59 4.24 
an Ber en Sore 33s ae se 976 (24.79) | CCEIOT-ND 2.05 1.19 Tin | 36(91.44) | GR_| CIPXT-6036GND 4.25 3.22 
60 4 : ; i ; loo= 
Tin | 3.177 (80.70) |CSR60T-ND 4.06 308 2.36 pe ae cai ioe Hees 
Socket Connector With Polarizing Key +776 ae etn Bh a8 Cc - -ND 
jo | Gold | 677 (17.20) |CKCIOGND 112 85 65 Poa 454 i STAD 320 +91 Ribbon Cable 
Tin__| .677(17.20) [CKCIOT-ND 95 72 56 : : : Z Style pe ce 
44 | Gold | 877 (22.28) [CKCIMGND 1.58 1.20092 2.176 (55.27) Roa 4 8t 279 Conn. Finish an (use “inens” only.) 
Tin__| 877 (22.28) |CKCI4T-ND 1.34 ‘1.02 79 2.176 (55.27) | OCEB4T-ND 4.09 2.38 G=Gold 9 i 
je | ld | 977 (24.82) |CKCIEGND 1.83 1.39 1.07 2.476 (62.89) | COHOGND 5.61 3.26 T=Tin Ino. Of Contacts 
Tin__| .977 (24.82) |OKCIGT-ND 1.55 1.18 91 2.476 (62.89) | OCEAOT-ND 4.77 278 re ® A , 
a | Gold | 1.17 (29.90) [CKCZOGND 1921.46.12 i cai . ee Sons Digi-Key“ Custom Cable Assemblies Available 
Tin _| 1.177 (29.90) | QKC20T-ND__1.63 1.24 95 " ° i ° Cc | Te | F I 1 800 344 4539 
og | Gold [1.477 (37.52) [OKC@2EGND-229°—«1:74—~—«1.34 — 2.976 (75.59) | OOESOT-ND 5.36 3.12 ‘a O ree: I- = = 
Tin_| 1.477 (37.52) |OKC26T-ND_ 1.95 1481.14 Polarizing Key PRAND 22/2 6.30/10) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Termination Jumpers (cont) 
Card Edge Connector — Single Ended 


* MC = Multi-Color, GR = Gray 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length bon+ | Digi-Key hd Each 
tacts |Finish| In.(cm) | Cable | Part No. 10 
Gold | 36 (91.44) | MC | CIEXG1036M-ND 3.14 2.39 
Tin | 36 (91.44) | MC | CIEXT-1036M-ND 278 © 2.11 
10 | old | 36 (91.44) | GR | CIEXG1036GND 292 221 
Tin | 36(91.44) | GR | CIEXT-1036GND 2.55 1.94 
Gold | 36 (91.44) | MC | CIEXG2036M-ND 4.68 3.55 
Tin | 36(91.44) | MC | CIEXT-2036M-ND 420 3.19 
20 | God | 36 (91.44) | GR | CIEXG2036G-ND 423 © 3.21 
Tin | 36(91.44) | GR | CIEXT-2036GND 3.74 2.84 
Gold | 36 (91.44) | MC | CIEXG2636M-ND 5.77 4.38 
Tin | 36(91.44) | MC | CIEXT-2636M-ND 518 3.93 
26 | God | 36 (91.44) | GR | CIEXG2636GND 519 3.94 
Tin | 36(91.44) | GR | CIEXT-2636GND 461 3.50 
Gold | 36 (91.44) | MC | CIEXG3436M-ND 7.27 552 
Tin | 36(91.44) | MC | CIEXT-3436M-ND 655 497 
34 | od | 36 (91.44) | GR | CIEXG3436GND 652 4.94 
Tin | 36(91.44) | GR | CIEXT-3436GND 580 4.40 
Gold | 36 (91.44) | MC | CIEXG4036EM-ND 852 646 
Tin | 36 (91.44) | MC | CIEXT-4036M-ND 7.68 5.83 
40 | God | 36 (91.44) | GR | CIEXG-4036GND 7.62 5.78 
Tin | 36(91.44) | GR | CIEXT-4036GND 6.78 5.14 
Gold | 36 (91.44) | MC | CIEXGS036M-ND 9.96 7.56 
Tin | 3691.44) | MC | CIEXT-5036M-ND 9.02 6.84 
50 | cold | 36 (91.44) | GR | CIEXGS5036GND 884 6.70 
Tin | 36(91.44) | GR | CIEXT5036GND 7.89 5.98 


Socket Connector-to-Socket Connector 


* MC = Multi-Color, GR = Gray 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length bon* | Digi-Key Price Each 
tacts |Finish} In. (cm) | Cable | Part No. 1 10 
Gold | 6 (15.24) | MC | CBAAGHOO6M-ND 235 1.79 
Tin | 6(15.24) | MC | CBAAT-1006M-ND 202 = 1.53 
Gold | 6 (15.24) | GR | CBAAG1O06GND 232 1.76 
Tin | 6(15.24) | GR | CBAAT-1006GND 198 = 1.51 
Gold | 18 (45.72) | MC | CBAAG1O18M-ND 259 1.97 
Tin | 18(45.72) | MC | CBAAT-1018M-ND 226 = 1.72 
10 | Gold | 18 (45.72) | GR | CBAAG1OI8GND 248 1.89 
Tin | 18(45.72) | GR | CBAAT-1018GND 2151.63 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3AAG1036M-ND 296 2.25 
Tin | 36(91.44) | MC | CBAAT-1036M-ND 262 1.99 
Gold | 36 (91.44) | GR | CBAAG1036GND 273 207 
Tin | 36(91.44) | GR | CRAAT-1036G-ND 239 ‘1.82 
Gold | 6 (15.24) | MC | C3AAG1406M-ND 333 253 
Tin | 6(15.24) | MC | CBAAT-1406M-ND 286 © 2.17 
Gold | 6 (15.24) | GR | CBAAG1406GND 328 2.49 
Tin | 6(1524) | GR | CRAAT-1406GND 2812.13 
Gold | 18 (45.72) | MC | CBAAG-1418M-ND 367 2.79 
Tin | 18(45.72) | MC | CBAAT-1418M-ND 320 2.43 
14 | cold | 18 (45.72) | GR | CRAAG-1418GND 352 267 
Tin | 18(45.72) | GR | CBAAT-1418GND 3.04231 
Gold | 36 (91.44) | MC | CBAAG1436M-ND 418 3.17 
Tin | 36(91.44) | MC | CBAAT-1436M-ND 371 = 281 
Gold | 36 (91.44) | GR | CBAAG-1436GND 387 2.94 
Tin | 36(91.44) | GR | CRAAT-1436G.ND 3.92.58 
Gold | 6 (15.24) | MC | CBAAGIE06M-ND 385 292 
Tin | 6(15.24) | MC | CBAAT-1606M-ND 330 2.51 
Gold | 6 (15.24) | GR | CBAAG1606GND 379 288 
Tin | 6(15.24) | GR | CRAAT-1606GND 324 = 2.46 
Gold | 18 (45.72) | MC | CBAAG1618M-ND 4.24 3.22 
Tin | 18(45.72) | MC | CBAAT-1618M-ND 369 2.80 
16 | cold | 18 (45.72) | GR | CBAAG1618GND 4.06 3.08 
Tin | 18(45.72) | GR | CBAAT-1618GND 351 2.66 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3AAG-1636M-ND 482 3.66 
Tin | 36(91.44) | MC | CBAAT-1636M-ND 427 3.24 
Gold | 36 (91.44) | GR | CBAAG1636GND 446 3.38 
Tin | 36(91.44) | GR | CBAAT-1636G.ND 391 2.97 


No. of Rib- 
Con- |Conn.| Length bons | Digi-Key Price Each 
tacts |Finish| In. (cm) | Cable | Part No. 1 40 
Gold | 6 (15.24) | Mc | C3AAG200EM-ND 4.09 3.10 
Tin | (1524) | MC | C3AAT-2006M-ND 351 267 
Gold | 6(15.24) | GR | C3AAG2006GND 4.01 3.05 
Tin | (1524) | GR | CBAAT-2006GND 3.43261 
Gold | 18 (45.72) | MC | C3AAG2018M-ND 457 3.47 
Tin | 18(45.72) | MC | C3AAT-2018M-ND 4.00 3.08 
20 | cold | 18(45.72) | GR | CRAAG2018GND 4.35 ~—3.30 
Tin | 18(45.72) | GR | CBAAT-2018GND 3.77. 2.86 
Gold | 36(91.44) | MC | C3AAG203EM-ND 5.30 4.02 
Tin | 36(91.44) | MC | C3AAT-203EM-ND 4.72 3.58 
Gold | 36(91.44) | GR | C3AAG2036GND 485 3.68 
Tin | 36(91.44) | GR | CBAAT-2036GND 4,273.24 
Gold | 6(15.24) | MC | C3AAG2606M-ND 4.90 3.72 
Tin | (1524) | MC | C3AAT-2606M-ND 4.21 3.20 
Gold | 6(15.24) | GR | C3AAG2606GND 481 3.65 
Tin | 6(1524) | GR | CBAAT-2606GND 4.12 3.13 
Gold | 18 (45.72) | MC | C3AAG-2618M-ND 553 4.20 
Tin | 18 (45.72) | MC | C3AAT-2618M-ND 484 368 
26 | God | 18(45.72) | GR | C3AAG2618GND 524 3.98 
Tin | 18(45.72) | GR | CBAAT-2618GND 456 3.46 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3AAG-2636M-ND 6.48 4.92 
Tin | 3691.44) | MC | CRAAT-2636M-ND 5.79 4.39 
Gold | 36 (91.44) | GR | C3AAG-2636GND 5.90 4.48 
Tin | 36(91.44) | GR | CBAAT-2636GND 5.21 3.95 
Gold | 6(15.24) | MC | C3AAG3406V-ND 605 4.59 
Tin | (1524) | MC | CRAAT-3406M-ND 5.21 3.95 
Gold | 6(15.24) | GR | C3AAG-3406GND 5.93 4.50 
Tin | (1524) | GR | CBAAT-3406GND 5.08 3.86 
Gold | 18 (45.72) | MC | C3AAG-3418M-ND 687 5.22 
Tin | 18 (45.72) | MC | CRAAT-3418M-ND 603 4.57 
34 | Gold | 18(45.72) | GR | CBAAGS418GND 650 4.93 
Tin | 18(45.72) | GR | CBAAT-3418GND 565 4.29 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3AAG-3436M-ND 8.11 6.15 
Tin | 36 (91.44) | MC | CRAAT-3436MND 7.26 5.51 
Gold | 36 (91.44) | GR | C3AAG-3436GND 7.35 558 
Tin | 3691.44) | GR | CBAAT-3436GND 651 4.94 
Gold | 6(15.24) | MC | C3AAG-4006M-ND 669 5.07 
Tin | (1524) | MC | C3AAT-4006M-ND 5.76 4.37 
Gold | 6(15.24) | GR | C3AAG-4006GND 654 4.96 
Tin | 6(1524) | GR | CBAAT-4006GND 561 4.25 
Gold | 18 (45.72) | MC | C3AAG-4018M-ND 7.66 5.81 
Tin | 18(45.72) | MC | CRAAT-4018M-ND 673 5.10 
40 | Gold | 18(45.72) | GR | CBAAG401I8GND 7.21 5.47 
Tin | 18(45.72) | GR | CBAAT-4018GND 628 4.76 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3AAG-4036M-ND 9.11 691 
Tin | 3691.44) | MC | CRAAT-4036MND 8.18 6.21 
Gold | 36 (91.44) | GR | C3AAG-4036GND 821 6.23 
Tin | 36(91.44) | GR | CBAAT-4036GND 7.28 5.52 
Gold | 6(15.24) | MC | C3AAGS5006M-ND 8.05 6.10 
Tin | (1524) | MC | C3AAT-SOOBM-ND 693 5.26 
Gold | 6(15.24) | GR | C3AAG5006GND 786 5.96 
Tin | (1524) | GR | CBAAT-SO06GND 674 5.12 
Gold | 18 (45.72) | MC | C3AAG-5018M-ND 9.26 7.02 
Tin | 18(45.72) | MC | CRAAT-SO18MND 8.14 6.18 
50 | Gold | 18 (45.72) | GR | C3AAGS5OIBGND 870 660 
Tin | 18(45.72) | GR | CBAAT-S018GND 758 5.75 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3AAG-5036M-ND 11.08 8.40 
Tin | 36 (91.44) | MC | C3AAT-SO3EM-ND 9.96 7.56 
Gold | 36 (91.44) | GR | C3AAG-5036GND 9.95 7.55 
Tin | 36(91.44) | GR | CBAAT-SO36GND 884 6.70 
Gold | 6(15.24) | MC | C3AAG6006M-ND 9.78 7.42 
Tin | (1524) | MC | C3AAT-6006M-ND 842 6.39 
Gold | 6(15.24) | GR | CBAAGE00EGND 955 7.25 
Tin | 6(1524) | GR | CBAAT-6006GND 820 622 
Gold | 18 (45.72) | MC | C3AAG-6018M-ND 11.23 851 
Tin | 18(45.72) | MC | C3AAT-6018M-ND 987 7.49 
60 | Gold | 18 (45.72) | GR | CBAAG6018GND 1056 8.01 
Tin : (45.72) | GR | C3AAT-6018GND 920 698 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3AAG-6036M-ND 13.40 10.16 
Tin | 36(91.44) | MC | CBAAT-6036EM-ND 1204 913 
Gold | 36 (91.44) | GR | C3AAG-6036GND 1206 9.15 
Tin | 3691.44) | GR | CBAAT-6036GND 10.70 812 


Also available in the following versions: 

C@BB+-O11-1-ND — Socket Connector with Strain Relief. 
300-0111 ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. 
C3DD1-C171L-ND — Socket Connector w. Strain Relief & Central Polarizing Key. 
Call for complete part number and pricing! 


Cc -ND 
style} 


Conn. Finish 
G=Gold 
T=Tin 


Ribbon Cable 
M=Multi-color 

G=Gray 

Length (Use “Inches” only.) 


No. Of Contacts 
Digi-Key® Custom Cable Assemblies Available 


Call Toll Free: 1-800-344-4539 


PCB Connector to PCB Connector 


* MC = Multi-Color, GR = Gray 


No. of Rib- 
Con- |Conn.| Length | bons | Digi-Key Price Each 
tacts |Finish| In.(cm) | Cable | Part No. 1 10 
Tin | 6(15.24) | MC |CQPPT-1006M-ND 260 1.98 
Tin | 6(1524) | GR |CRPPT-1006GND 256 1.95 
Tin | 18 (45:72) | MC |CSPPT-1018M-ND 284 2.16 
10 | tin | 18(45.72) | GR | C3PPT-1018GND 273 207 
Tin | 36(91.44) | MC |CQPPT-1036M-ND 321 2.43 
Tin_| 36(91.44) | GR | CBPPT-1036GND 298 2.26 
Tin | 6(15.24) | MC | CSPPT-2006MND 3.16 240 
Tin | 6(15.24) | GR |CBPPT-2006GND 308 234 
Tin | 18(45.72) | MC | C3PPT-2018M-ND 364 277 
20 | Tin | 18(45:72) | GR | CBPPT-2018GND 342 259 
Tin | 36(91.44) | MC | C3PPT-2036M-ND 437 3.32 
Tin | 36(91.44) | GR | CRPPT-2036GND 392 2.97 
Tin | 6(15.24) | MC | CSPPT-2606M-ND 403 3.06 
Tin | 6(15.24) | GR | CRPPT-2606GND 394 299 
Tin | 18(45:72) | MC | CSPPT-2618M-ND 467 3.54 
26 | tin | 18 (45.72) | GR | CSPPT-2618GND 438 3.32 
Tin | 36(91.44) | MC | CQPPT-2636M-ND 561 4.26 
Tin_| 36(91.44) | GR | CRPPT-2636G-ND 5.03 3.82 
Tin | 6(1524) | MC |CQPPT-3406MND 494 3.75 
Tin | 6(15.24) | GR |CBPPT-3406GND 481 3.65 
Tin | 18(45:72) | MC | CSPPT-3418M-ND 5.76 4.37 
34 | Tin | 18(45:72) | GR | CBPPT-3418GND 538 4.08 
Tin | 36(91.44) | MC | C3PPT-3436M-ND 699 5.30 
Tin | 36(91.44) | GR | CRPPT-3436GND 624 4.73 
Tin | 6(15.24) | MC |CSPPT-4006M-ND 5.69 4.32 
Tin | 6(15.24) | GR | CBPPT-4006GND 554 4.21 
Tin | 18(45.72) | MC | C3PPT-4018M-ND 666 5.06 
40 | Tin | 18 (4572) | GR |C3PPT-4018GND 621 4.71 
Tin | 36(91.44) | MC | CSPPT-4036M-ND 812 6.16 
Tin | 36(91.44) | GR | CRPPT-4036G-ND 722 5.48 
Tin | 6(15.24) | MC |CSPPT-SO06MND 7.05 5.35 
Tin | 6(15.24) | GR | CBPPT-5006GND 687 5.21 
Tin | 18(45:72) | MC |C3PPT-5018M-ND 827 6.27 
50 | tin | 18(45.72) | GR |CRPPT-5018GND 7.70 5.84 
Tin | 36(91.44) | MC | C3PPT-5036M-ND 10.09 7.65 
Tin | 36(91.44) | GR | CBPPT-5036G-ND 896 6.80 
Tin | 6(1524) | MC |CSPPT-6006MND 816 6.19 
Tin | 6(1524) | GR | CBPPT-6006GND 794 6.02 
Tin | 18(45.72) | MC |C3PPT-6018M-ND 961 7.29 
60 | Tin | 18(45.72) | GR | CBPPT-6018GND 894 6.78 
Tin | 36(91.44) | MC | C3PPT-6036M-ND 11.79 8.94 
Tin | 36(91.44) | GR | CBPPT-6036GND 1045 7.92 


* MC = Multi-Color, GR = Gray 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 +« Phone: 218-681-6674 


¢ Fax: 218-681-3380 


No. of Rib- 
Con- |Conn.) Length bons | Digi-Key Price Each 
tacts |Finish| In.(cm) | Cable | Part No. 1 10 
Gold | 6 (15.24) | MC | C3EEG1006M-ND 496 3.76 
Tin | 6(15.24) | MC | CBEET-1006M-ND 4.23 © 3.21 
Gold | 6 (15.24) | GR | CBEEG1006GND 492 3.73 
Tin | 6(1524) | GR | CBEET1006GND 419 3.18 
Gold | 18 (45.72) | MC | C3EEG-1018M-ND 520 3.95 
Tin | 18(45.72) | MC | CBEET-1018M-ND 447 © 3.40 
10 | Gold | 18(45.72) | GR | CBEEG1018GND 5.08 3.86 
Tin | 18 (45.72) | GR | CBEET-1018GND 436 © 3.31 
Gold | 36(91.44) | MC | C3EEG-1036M-ND 556 4.22 
Tin | 36 (91.44) | MC | CBEET-1036M-ND 484 3.67 
Gold | 36(91.44) | GR | C3EEG1036G-ND 5.33 4.05 
Tin | 36 (91.44) | GR | CBEET-1036GND 461 3.50 
Gold | 6 (1524) | MC | C3EEG2006M-ND 669 5.08 
Tin | 6(15.24) | MC | CBEET-2006M-ND 572 4.34 
Gold | 6 (15.24) | GR | CBEEG2006GND 662 5.02 
Tin | 6(1524) | GR | CBEET-2006GND 565 4.29 
Gold | 18 (45.72) | MC | C3EEG-2018M-ND 718 5.44 
Tin | 18 (45.72) | MC | C3EET-2018M-ND 621 4,71 
20 | Gold | 18(45.72) | GR | CREEG2018GND 695 5.27 
Tin | 18 (45.72) | GR | CBEET2018GND 598 4.54 
Gold | 36(91.44) | MC | C3EEG-2036M-ND 7.90 6.00 
Tin | 36 (91.44) | MC | CBEET-2036M-ND 694 5.26 
Gold | 36(91.44) | GR | CBEEG2036G-ND 7.45 5.65 
Tin | 36 (91.44) | GR | CBEET-2036GND 649 4.92 
(Continued) 


(t023) 21 


GUD noustaes 


Termination Jumpers 
Card Edge to Card Edge (Cont) 


No. of Rib- No. of Rib- 
Con- |Conn. | Length bon* | Digi-Key Price Each Con- | Conn. | Length bon+ | Digi-Key Price Each 
tacts |Finish| In. (cm) | Cable | PartNo. 1 10 tacts |Finish| In. (cm) | Cable | Part No. 1 10 


Tin | 6 (15.24) MC |C8APT-SO06M-ND 6.99 5.31 
Tin | 6 (15.24) GR |C8APT-5006GND 6.80 5.16 


Tin | 18(45.72) | GR | C3AET-S018GND = 9.79 7.43 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3AEGS5036M-ND 13.68 10.38 


( 
( 
50 Tin | 18 (45.72) | MC | C3APT-5018M-ND 8.21 6.23 50 | Tin | 36 (91.44) | MC | C8AET-5036M-ND 12.18 9.24 
No. of Rib- Tin | 18 (45.72) | GR | C3APT-5018G-ND 7.64 5.80 Gold | 36 (91.44) | GR | C3AEG5036GND 1256 9.52 
@m tena tema lear lerrey Price Each Tin | 36 (91.44) | MC |C3APT-5036M-ND 10.03 7.61 Tin | 36(91.44) | GR | CBAET-5036GND 11.05 838 
tacts [Finish] In. (cm) | Cable | Part No. 1 10 Tin_| 36 (91.44) |_GR_|C3APT-5036G-ND_ 890 6.75 
Gold | 6(15.24) | MC |C3EEG-2606M-ND 806 6.12 Tin | 6(15.24) | MC |C3APT-6006M-ND 8.29 6.29 A’so available in the following versions: 
Tin | 6(15.24) | MC | CBEET-2606M-ND 690 5.24 Tin | 6(15.24) | GR | C3APT-6006GND 8.07 6.12 3BEC-OOIOIOIC-ND — Socket Connector with Strain Relief. 
Gold | 6 (15.24) | GR | CSEEG2606GND 797 6.05 go | Hn | 18(45.72)) MC [CORRE DOING 9.74 = 7.39 C3CELLOCIO0CIO-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. 
Tin | 6(15.24) | GR | CSEET-2606GND 6.81 5.16 Tin | 18(45.72) | GR |CG3APT-6018GND 9.07 6.88 C3DEL-OOIOIOIG-ND — Socket Connector w. Strain Relief & Central Polarizing Key. 
Gold | 18 (45.72) | MC | C3EEG-2618M-ND 870 6.60 Tin | 36 (91.44) | MC |CBAPT-6036M-ND 11.91 9.04 Call for complete part number and pricing! 
ag | Tin | 18 (45.72) | MC | CBEET-2618MND 7.53 5.71 Tin | 36 (91.44) | GR |C3APT-6036G-ND 1057 8.02 
Gold | 18(45.72) | GR | C3EEG2618GND 8.41 6.38 Aso available in the following versions: 
Tin | 18 (45.72) | GR | C3EET-2618GND 7.24 5.50 C3BPLL-OLILILILFND — Socket Connector with Strain Relief. 
Gold | 36(91.44) | MC | C3EEG-2636M-ND 964 © 7.31 C3CPC-CIDOICID-ND — Socket Connector with Central Polarizing Key. PCB Connector to Card Edge Connector 
Tin | 36(91.44) | MC | CBEET-2636M-ND 8.48 6.43 C3DP-OOOOA-ND — Socket Connector w. Strain Relief & Central Polarizing Key. 
Gold | 36 a 44) | GR | CBEEG2636GND 9.06 6.87 Gall for complete pert number and pricing! 
Tin | 36(91.44) | GR | C3EET-2636G-ND 7.90 5.99 
Gold | 6(15.24) | MC | C3EEG3406M-ND 10.02 7.60 
Tin | 6(15.24) | MC | C3EET-3406M-ND 8.58 6.51 Socket Connector to Card Edge 
Gold | 6(15.24) | GR | C3EEG3406G-ND 9.90 7.51 Cc t 
Tin | 6(15.24) | GR | CBEET-3406GND 845 6.41 onnector 
Gold | 18 (45.72) | MC | C3EEG-3418M-ND 10.84 8.22 err . 
Tin | 18(45.72) | MC | CBEET-3418M-ND 940 7.13 Bs Mu tan ey 
% | cod | 18(45.72) | GR | C3EEG3418GND 1047 7.94 No. of Rib- 
Tin | 18 (45.72) | GR | C3EET-3418GND 9.02 6.85 Con- |Conn.| Length | bone | Digi-Key Price Each 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3EEG-3436M-ND 12.07 9.16 Gen lineal tien) | Ctl mats 1 10 
Tin | 36(91.44) | MC | C3EET-3436M-ND 10.63 8.07 
Gold | 36 i 44) | GR | CBFEG-3436GND 11.32 8.59 * MC = Multi-Color, GR = Gray mn aes A eg eis ee = 
Tin | 36 (91.44) | GR | C3EET-3436G-ND 988 7.49 5 i ; : 
Gold | 6 (15.24) | MC | C3EEG4006M-ND 11.71 888 No. of Rib- jo | Tn | 1804572) | MC (CEERI, 366 6 278 
Tin | 6(15.24) | MC | C3EET-4006M-ND 10.02 7.60 Con- |Conn.| Length | bons | Digi-Key Price Each Tin | 18(45.72) | GR | C3PET-1018GND = 3.54 2.69 
Gold | 6(15.24) | GR | C3EEG-4006G-ND 1156 877 tacts |Finish} In(cm) | Cable | Part No. 10 Tin | 36 (91.44) | MC | C3PET-1036M-ND 4.02 3.05 
Tin | 6(15.24) | GR | CBEET-4006GND 9.87 7.49 Gold | 6(15.24) | MC | C3AEG1006M-ND 3. 278 Tin_| 36(91.44) | GR_| GBPET-1036GND_ 3.79 2.88 
Gold | 18 (45.72) | MC | C3EEG-4018M-ND 1268 9.61 Tin ‘ uc | C3AET-006VM-ND 3. 237 Tin | 6(15.24) | MC | C3PET-2006M-ND 4.44 3.37 
ao | Tin | 18(48:72) | MC | C3EET-4018M-ND 10.99 834 Gold C3AEG-1006G-ND 275 Tin | 6(15.24) | GR | CBPET-2006GND 4.36 3.31 
Gold | 18 (45.72) | GR | GBEEG4018GND 12.23 9.27 Ti : C3AET-1006G-ND 3. 234 Tin | 18(45.72) | MC | C3PET-2018M-ND 493 3.74 
Tin | 18(45.72) | GR | CBEET-4018G.ND 1054 8.00 HY : : : 20 | tn | 19(4572) | GR | C3PET2018GND 470 357 
Gold . CBAEG-1018M-ND 3: 2.96 in (45.72) . . 
Se’ ls ae tm | touera | Me |GATIOINMND S37 258 m | were | we |Get 55 420 
Gold | 36 (e144) CR | C3EEG4036G.ND 1323 10.04 ee : eS 878 287 Tn | 6144) | St es 8) 388 
Tin | 36(9144 | GR | C3EET4036GND 1155 876 Tin : CB3AET-1018GND 3. 2.47 Tin | 6(15.24) | MC | C3PET-2606M-ND 5.47 9 4.15 
Gold} 6 (1524) | MIC] CBEEG-5006V-ND 13.25 10.05 Gold F C3AEG-1036M-ND 4. 3.23 Tin | 6(15.24) | GR | C3PET-2606GND 537 4.08 
Tin ees Mc |C3EETSO0eMLND 1198 861 Tin ; C3AET-1036M-ND 3. 2.83 Tin | 18 (45.72) | MC | C3PET-2618M-ND 610 4.63 
: : ’ 26 
cold | 6 (1524) | GR | C3EEGS006GND 1307 951 Gold : CBAEG-1036GND 4, 3.06 Tin | 18 (45.72) | GR | C3PET-2618GND 581 4.41 
Tin | 6(1524) | GR | CBEET-SO06GND 11.17 8.47 Tin : C3AET-1036G-ND Tin | 36 (91.44) | MC | C8PET-2636M-ND 7.04 5.34 
Gold | 18 (45.72) | MC | C3EEG-5018M-ND 14.47 10.97 Gold . C3AEG-2006M-ND Tin | 36 (91.44) | GR | C3PET-2636G-ND 647 4.91 
59 | lin | 18(45:72) | MC | C3EET-5018M-ND 1257 9.53 Tin . C3AET-2006M-ND Tin | 6(15.24) | MC | C3PET-3406M-ND 676 5.13 
Gold | 18 (45.72) | GR | C3EEGS5018GND 1390 10.54 Gold . C3AEG-2006G-ND Tin | 6(15.24) | GR | C@PET-3406GND 663 5.03 
Tin | 18(45.72) | GR | CQEET-5018GND 12.01 9.11 Tin . CBAET-2006G-ND Tin | 18(45.72) | MC | CQPET-3418M-ND 7.58 5.75 
Gold | 36 (91.44) | MC | C3EEG5036M-ND 16.29 12.35 Gold . CBAEG-2018M-ND 34 | tin | 18(45.72) | GR | C3PET-3418GND 7.20 5.46 
Tin | 36(91.44) | MC | C3EET-5036M-ND 14.39 10.91 Tin . C3AET-2018M-ND Tin | 3691.44) | MC | CBPET-3436M-ND 881 6.68 
|e |S Eee Ss he ot ae |S ee | soon | or fareromrsio_s06 si 
Uni] 86 SEAR): | GR Bess S 2 id SUTASTEA AND Tin | 6(1524) | MC | CBPET-4006M-ND 7.86 5.96 
Tin ; C3AET.2036M-ND Tin | 6(15.24) | GR | C3PET-4006G-ND 7.71 5.85 
Gold : C3AEG-2036G-ND ao | TM | 18(45:72) | MC | C3PET4018M-ND 883 6.70 
Tin : C3AET.2036G-ND Tin | 18 (45.72) | GR | C3PET-4018GND 838 6.36 
cad) 6(1899 | Mo | cs 08/90 m | iad | a eo 78 
Tin | 6 (15.24) CBAET-2606M-ND i (91.44) & : : 
Gold tea C3AEG-2606G:ND Tin | 6(15.24) | MC | C3PET-5006M-ND 9.21 6.98 
Tin | 6 (15.24) C3AET-2606G-ND Tin | 6(15.24) | GR | C3PET-5006G-ND 9.02 6.84 
Gold | 18 (45.72) C3AEG-2618M-ND so | Tn | 18(45:72) | MC | CaPET-So1sM-ND 10.42 7.90 
Tin | 18 (45.72) C3AET-2618M-ND Tin | 18 (45.72) | GR | C3PET-5018GND 985 7.48 
* MC = Multi- = Gold | 18 (45.72) C3AEG-2618G:ND Tin | 36 (91.44) | MC | C3PET-5036M-ND 12.24 9.28 
MC = Multi-Color, GR = Gray 
Tin | 18 (45.72) CSAET-2618G-ND Tin | 36 (91.44) | GR | C3PET-5036G-ND 11.11 8.43 
No. of Rib- Gold | 36 (91.44) C3AEG-2636M-ND 
Con- |Conn.) Length | bon« | Digi-Key Price Each Tin | 36 (91.44) C3AET-2636M-ND 
tacts |Finish| In. (cm) | Cable | Part No. 1 10 Gold | 36 (91.44) CB3AEG-2636G-ND c < -ND 
Tin | 6 (15.24) | MC | C3APT-1006M-ND 202 1.53 me oe aetna Biipen Cable 
Tin | 6(15.24) | GR | C3APT-1006GND 1.98 1.51 oe) Sts) ASS e tn syie} M=Multi-color 
Tin | 18(45.72) | MC | CBAPT1018M-ND 226 1.72 Tin: | 6.(15.24) CORSE CE MARD) G=Gi 
10 ¢ ; ‘ Gold | 6 (15.24) CBAEG-3406G-ND : ray 
Tin | 18(45.72) | GR | C3APT-1018GND 215 = 1.63 Tin | 6(15.24) C3AET-3406G.ND Conn. Finish I_TLength (Use “Inches” only.) 
Tin | 36 (91.44) | MC | C3APT-1036M-ND 262 1.99 G=Gold 
Gold | 18 (45.72) C3AEG-3418M-ND T=Tin No. Of Contacts 
Tin | 611520 | MO | GHPFENEAND a3 258 Jn | 194672) | No Signi Gaston cane Aceasa fies Avlchl 
. ; H . : Gold | 18 (45.72) C3AEG-3418G-ND igi- m mbli vai 
Tin | 6(15.24) | GR | CBAPT-2006G-ND 3.26 247 Tin | 18 (45.72) C3AET-3418G-ND gi-Key” Lusto aDIEASSe es Avallevie 
wo | 1 | 184579 | MC |cowranrauD aw 2 ais) Slot | Wc | AEs oroanno Call Toll Free: 1-800-344-4539 
Tin | 18 (45.72) | GR | C3APT-2018GND 359 273 Tin | 36 (91.44) C3AET-3436M-ND . 
Tin | 36 (91.44) | MC | C3APT-2036M-ND 4.55 3.45 Gold | 36 (91.44) CB3AEG-3436G:ND 
Tin | 36 (91.44) | GR | C3APT-2036G-ND 4.10 3.11 Tin_|_36 (91.44) CBAET-3436G-ND a 
Tin | 6(15.24) | MC | CRAPT-2606MND 4.12 3.13 Gold | 6 (15.24) CBAEG-4006M-ND 50-Conductor Ribbon 
Tin | 6(15.24) | GR | C@APT-2606GND 4.03 3.06 Tin | 6 (15.24) G3AET-4006M-ND é ) 
oe Tin | 18 (45.72) | MC | C3APT-2618M-ND 4.76 3.61 Gold | 6 (15.24) C3AEG-4006G-ND rikei Cable 635mm Pitch 
Tin | 18 (45.72) | GR | C3APT-2618GND 447 3.39 Tin | 6 (15.24) CBAET-4006G-ND For NANO IDC Connector System 
Tin | 36(91.44) | MC | C3APT-2636M-ND 5.70 4.33 Gold | 18 (45.72) CBAEG-4018M-ND ( ‘ y ) , 
Tin_|_36 (91.44) |_GR_| C3APT-2636G-ND 5.12 3.89 Tin | 18 (45.72) CBAET-4018M-ND RIBBON CABLE: 0.635mm (25MIL) pitch flat gray cable with 
7 it Gold | 18 (45.72) C3AEG-4018G-ND 30AWG (7/0.1mm) conductors is designed to allow terminations to a 
uy ee i Sel ts ae Tin | 18 (45.72) C3AET-4018G-ND High Density IDC connector. 
Tin | 18 (45.72) | MC | C3APT-3418M-ND 5.89 4.47 Gold | 36 (91.44) C3AEG-4036M-ND Features: + Capacitance: Approx. 105pF/m + Inductance: Approx. 
34 z Tin | 36 (91.44) CBAET-4036M-ND 0.48uH/m + Impedance: + Approx. 719 + Propagation Delay Time: 
Tin | 18 (45.72) | GR | C3APT-3418GND 552 4.19 id a1 44 FEN) 
Tin | 36 (91.44) | MC | C3APT-3436M-ND 7.13 5.41 et : a ‘ py emai Approx. 5.4ns/m 
Tin | 96 (91.44) | GR ECSRRISASSENDN 6.97 4.83 Gold | 6 (15.24) CBAEG-5006M-ND Digi-Key Price 
Tin | 6(15.24) | MC | G3APT-4006M-ND 5.72 4.34 Tin | 6(15.24) C3AET-5006M-ND Description Part No. Each 
Tin | 6(15.24) | GR |GART-AQ06G:ND) 557 = (4.23 Gold | 6 (15.24) CBAEG-5006G-ND 5 Foot (1.52 Meter) Length R9029-5-ND 13.00 
4p | Tn | 1844572) | MC [RCOATTSOIENEND) 669 = 5.08 Tin | 6 (15.24) C3AET-5006G-ND 10 Foot (3.05 Meter) Length R9029-10-ND 23.20 
Tin | 18 (45.72) | GR | C3APT-4018GND 624 4.74 Gold | 18 (45.72) CBAEG-5018M-ND 50 Foot (15.24 Meter) Length R9029-50-ND 104.00 
Tin | 36(91.44) | MC | C3APT-4036M-ND 815 6.18 Tin | 18 (45.72) C3AET-5018M-ND 100 Foot (30.48 Meter) Length R9029-100-ND 192.00 
Tin | 36 (91.44) | GR | C3APT-4036G-ND 7.25 5.50 Gold | 18 (45.72) C3AEG-5018G:ND 200 Foot (60.96 Meter) Length R9029-200-ND _ 352.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 


¢ Fax: 218-681-3380 


ANP tyco Electronics & No.of/ Cont.| Post ey ; 
Con- | Gold | Length Digi-Key Price Each | AMP 
INDUSTRIES 7 tacts| Plat. | Inch(mm) | _ Part No. 1 10. |Part No. 
Protected Headers Pin Header With Latches - Without Strain Relief 
Protected Headers on G itoatone: 15y" | .110(2.79) | AHEI0G-ND 1.62 1.35 |499910-1 
Specifications: 10 | 30u" | .110(2.79) |  AHE1OA-ND 1.71 1.43 |499160-1 
. * Connectors recognized under component program of Under- 30u" | .155 (3.94) AHGI0A-ND 4.71 1.43 |499374-1 
Straight-Lead Hf TSS (8. A 
g writers Laboratories Inc. File No. E28476. 1A 15,0" | 110 (2.79) AHE14G-ND 2.22 1.85 |499910-2 
+ Connectors certified by Canadian Standards Association File No. 30y" | .155 (3.94) AHGI4A-ND. 2.36 1.97 |499374-2 
LR16455. 15u" | .110(279)| AHEIGGND 245 2.04 |499910-3 
+ 025” (.64mm) Sq. Posts, .240” (6.10mm) Mating Post Length. 16 | 30p” | .110 (2.79) AHEI6A-ND 2.64 2.20 |499160-3 
+ Material and Finish: Housing and Latches — Black thermo- 30" | .155 (3.94) AHGI6A-ND 264 2.20 |499374-3 
plastic, 94V-0 rated. 15y" | .110(2.79) | AHE2Z0G-ND 3.01 251 |499910-4 
: + Contact Finish: 15, or 30y gold on post/pin mating end, .000100- 20 SOut 110 (2.79) Aneesh) ecard Glleeitae 
oe ata et Tees bated .000200 bright tin-lead on termination end, with entire contact 30y" | .155(3.94) | AHG2OAND 3.19 2.66 |499374-4 
Connector, sold separately (see below). underplated .000050 nickel. 15y” | .110(2.79) | AHE24G-ND 3.47 2.89 |499910-5 

: 24 |30y" | .110(2.79) | AHE24A-ND 3.79 3.16 |499160-5 

Right-Angle Straight-Lead 30y" | 155 (3.94) | AHG24AND 3.79 3.16 |499374-5 

No.of — Dim.A 15p" | 110 (2.79) AHE26G-ND 3.70 3.08 | 499910-6 

Pins __In. (mm)_ No.of Dim. A 26 |30u" | .110(2.79)| AHEZ6AND 3.98 3.31 |499160-6 

Pins In. (mm) 30," | .155(3.94) | AHG26AND _—-3.98__3.31 | 4993746 
- 1:28 (32-00) go | 15H” | 110 (2.79) AHE30G-ND 416 3.47 |499910-7 
ae tee toga 30y" | .110 (2.79) | __ AHE30A-ND. 449 3.74 |499160-7 
1.76 (44.70) 15y" | .110(2.79) | AHEB4G-ND 458 3.81 |499910-8 
1.96 (49.78) 34 |30y | .110(2.79) | AHES4A-ND 4.97 4.14 |499160-8 
Lock Ejector Hooks, two required per 2.06 (52.32) A” 410 (2.79) ae ’ : ‘ 
connector, sold separately (see below). 2.26 (57.40) Pin fey 30p" | .155 (3.94) AHG34A-ND 4.97 4.14 | 4993748 
2.46 (62.48) 15y" | .110(2.79) | AHE4OG-ND. 5.25 4.37 |499910-9 
2.76 (70.10) 40 | 30," | .110(2.79) | AHE4OA-ND 5.71 4.75 |499160-9 
i ” 2.96 (75.18) Ale f : . 
Straight Lead 3.35 (82.80) Lock Ejector Hooks, two required per 30," | 155(3.94) | AHCHOAND 5.71 4.75 |499974-9 
Wire Wrap 3.76 (95.50) connector, sold separately (see below). 15° | .110(2.79)| AHESOGND 6.37 5.30 |1-499910-0 
3.96 (100.58) 50 |30u" | .110(2.79) | AHESOA-ND 6.93 5.77 |1-499160-0 
30p" | .155(3.94) | AHGSOA-ND ——-6.93_5.77 | 1-499374-0 

iaaves iat at 4 No.oflcont.) Post 15" | .110(2.79) | AHEBOGND 7.49 6.23 | 1-499910-1 

ld eebars ee or, Con- | Gold | Length Digi-Key Price Each | AMP 60 | 30" | .110(2.79) | | AHESOA-ND 8.09 6.73 | 1-499160-1 

pega tacts| Plat. | Inch(mm) | Part No. 1 10 | Part No. 30,” | .155(3.94) | AHGB0A-ND  —-8.09_—«6.73 | 1-499374-1 

Pin Header Without Latches 4 | 15H" | -110 (2.79) | AHEB4G-ND 7.81 6.49 | 1-499910-2 

Right-Anal 1a" | .110(2.79)|  AHSTOGND 102.85 |102153-1 30y" | 110 (2.79) | __ AHEB4A-ND 8.40 6.99 | 1-499160-2| 

ight-Angle 10 | 30y" | 110 (2.79) | AHS10K-ND 141.93 | 102154-1 Pin Header With Latches - With Strain Relief 

Wire Wrap 15, | .155 (3.94) [EEAMIOGNOES) 1.11.93 | 102186-1 toy] 110(2.79)|  AHKIOGND 1.62 1.35 |499922-1 

15u" | .110 (2.79) | AHS14G-ND 1.34 1.12 | 102153-2 to | 30H" | 110 (2.79) | AHKT0A-ND 1.62 1.35 |499206-1 
14 [ 90H" | 110 (2.79) )  AHS14K-ND 1.43 1.20 | 102154-2 15u" | .155(3.94) | AHL1OG-ND 350 291 |499923-1 

Lock Ejector Hooks, two ie oan Rita ee prelias 30" | 155 (3.94) | AHLIOAND 1.71 1.43 |102321-1 

required per connector, is : : : 15u” | .110(2.79)| AHKI4GND 222 1.85 |499922-2 

sold separately {ts494) 15y" | .110 (2.79) |  AHS16G-ND 1.53 1.27 | 102153-3 4a |sour | 1100275) [Rr Bae? or lise 

(see below) tahenge te | 30H" | -110 (2.79) | AHS16K-ND 1.76 1.47 | 102154-3 I | 110 (2.78) ; : 

15y" | 155 (3.94) | AHJ16GND 176 1.47 |102155-3 30," | .155 (3.94) | AHL14A-ND. 236 1.97 |102321-2 

SPECIFICATIONS: + Contacts: phosphor bronze, standard. + Con- S0y' | .155 (3.94) AAI CES) 1,94" 1.62 |102156-3 a Toe pitied oa oa pines 
tact Plating: 10p in. gold (in mating area) over 50y in. nickel. + Insu- 15p" | .110 (2.79) ‘AHS20G-ND 1.90 1.58 ) 102153-4 16 ue 110 (2.78) oe ‘ ” pales 
lator Material: UL 94V-0 flame-retardant thermoplastic. * Color: 20 30p" ) .110 (2.79) AHS20K-ND 2.08 1.74 | 102154-4 15p" | .155 (3.94) AHLI6G-ND 2.45 2.04 | 499923-3 
blue. + Operating Temperature: -55°C to +125°C. + Current 15y” | .155 (3.94) | AHJ20G-ND 208 1.74 | 102155-4 30y" | .155 (3.94) | _ AHL16A-ND. 2.64 2.20 | 102321-3 
Rating: 1A (maximum) per contact. + Dielectric Withstand 30p" | .155 (3.94) | AHJ20K-ND 231 1.93 |102156-4 15y” | .110(2.79)| | AHK20G-ND 3.01 251 |499922-4 
Voltage: greater than_500 Vdc at sea level. + Insulation Resistance: 15y” | 110 (2.79) AHS24G-ND. 2.22 = 1.85 | 102153-5 30u" | .110 (2.79) AHK20A-ND. 3.19 266 |499206-4 
greater than 5 x 109 ohms. + U.S. Defense Department Mil-C- 24 3830p” | .110 (2.79) AHS24K-ND 245 2.04 | 102154-5 20 15," | .155 (3.94) AHL20G-ND 298 2.48 | 499923-4 
83503/20, 21, approved. 15y” | .155 (3.94) | AHJ24G-ND 245 2.04 | 102155-5 30," | 155 (3.94) | _ AHL20A-ND 3.19 2.66 |102321-4 
No. of Digi-Key Price Each a s reat oe << oe totes 15y" | .110(2.79)| AHK24GND 3.47. 2.89 |499922-5 
|Contacts| Description Part No. 1 10 100 1,000 Bar a wen AERSBIND 55° 949 |10n1es 6 24 | 30y" | .110(2.79) | — AHK24A-ND. 3.79 3.16 |499206-5 
Protected Headers - Gold Finish 26 1a “155 (3.94) | AHJ26G:ND 255 212 | 102155-6 30y" | .155 (3.94) | __ AHL24A-ND. 3.79 3.16 | 102321-5 

Srightled Peay 6G doy” | 155(3.94) | AH26K-ND 2.78231 | 102156-6 1p | 110 (2.78) | AHK26GND 3.70 3.08 | 499922-6 

10 a ed WW Me oe ie OS 15° |.110 (279) | AHSSOGND 2.78 2.31] 102183-7 og |30u" | 110(279)|  AHK26AND 3.24270 |499206-6 
‘ ' ‘ : : " 4 15" | .155 (3.94) |  AHL26G-ND 3.71 3.09 |499923-6 
Right-Angle WW |CHAI0GND 208 1.58 1.21 88 30 | 30)” | .110 (2.79) | AHS30K-ND 287 2.39 | 102154-7 Mm 
Straight-Lead CHS4GND 7.30. «99 +~«.76~=«55 15" | .155 (3.94) |__ AHJ30G-ND 287 2.39 | 102155-7 3p" | .155 (3.94) | AHL26A-ND. 3.98 3.31 | 102321-6 

44 |Right-Angle CHRI4GND 130 99 76 55 15” | .110 (2.79) | AHS34G-ND 3.05 2.54 | 102153-8 30y” | 110 (2.79) | AHK30A-ND 449 3.74 |499206-7 
Straight-Lead WW|CHWI4GND 2.64 200 1.53 1.11 ” i é 
Aa AciOWW (GHAMGNID] p64 200 163114 34 | 90H" | 110(2.79) | AHS34K-ND 3.15 2.62 | 102154-8 30 | 15y" | .155 (3.94) |  AHL30G-ND 4.17 3.47 |499923-7 
Straight-Lead CHSIGGND 1461.11 85 62 15y” | .155 (3.94) | AHJ34G-ND 3.15 2.62 /102155-8 30y" | .155 (3.94) | __ AHL30A-ND 449 3.74 |102321-7 
5 9} ; : : ; 30y" | .155 (3.94) | __ AHJ34K-ND 3.33 2.77 |102156-8 tu’) 110(2.79)| AHKMGND 458 3.81 |400922-8 

16. |Right-Angle CHRIGGND 146 1.11 85 62 Z i” | 110 (2.79) . ' y 
Straight-Lead WW |CHWI6GND 298 226 1.73 1.25 15pl | .110 (2.79) AHS40G-ND 3.52 2.93 | 102153-9 94 | 30H" | -110 (2.79) | AHK34A-ND 4.97 4.14 |499206-8 
Right-Angle WW__|CHAIGGND 2.98 2.26 1.73 1.25 4g | SOK’ | 110 (2.79) | AHS40K-ND 3.61 3.01 | 102154-9 15," | .155 (3.94) |  AHL34G-ND 459 3.82 |499923-8 
Straight-Lead CHS20GND 1.52 1.16 89 64 15y” | .155 (3.94) | AHJ40G-ND 3.61 3.01 | 102155-9 30." | 155(3.94) | AHL34A-ND 497 4.14 |102321-8 

29 _|Right-Angle CHROOGND 152 1.16 89 64 30y" | .155 (3.94) | __ AHJ40K-ND 3.84 3.20 | 102156-9 et : : : 
svt’ cemee 32 22 1m if] | lactwem| sewn ee sete || [soem] mane o selie 

ight-Angle . . F F = a . i 

; j é 47 | 1- 40 
Straight-Lead GHSEGND 186 141 108 78 15u" | 110(2.79) | __AHSS0G-ND 4.16 3.47 |1-102153-0 15° | 155(3.94) | AHLAOGND 529 44 |490923-9 
Right-Angle CHROEGND 186 141 108 78 30,” | 110 (2.79) | AHSSOK-ND 4.26 3.54 | 1-102154-0 

26 | otne ; ' : : 50 . 30," | .155 (3.94) | __ AHL40A-ND. 5.71 4.75 |102321-9 
Straight-Lead WW |CHW26G-ND 3.72 282 216 1.56 15y” | .155 (3.94) | AHJS0G-ND 4.26 3.54 | 1-102155-0 - 

Right-Angle WW__|CHA26G-ND 3.72 2.82 216 1.56 30y” | .155 (3.94) | __ AHJS0K-ND 4.66 3.87 | 1-102156-0 15y" | .110(2.79)] | AHK50G-ND —- 6.37_—«5.30 | 1-499922-0 
Straight-Lead CHSMGND 2.23 -«+1.70 «+1.30~+~«94 t5u° | 110 (2.79) | AHS6OG-ND 487 4.05 11-102153-41 50 | 30H’ | -110 (2.79) | AHKSOA-ND 5.95 4.95 | 1-499206-0 

34 Right-Angle CHR34GND =2.23 1.70 1.30 94 en 30u" | .110 (2.79) AHS60K-ND 497 4.14 | 1-102154-1 15y" | .155 (3.94) AHL50G-ND 6.41 5.33 | 1-499923-0 

Rela tte SiS PH = ao 1 15u" | .155(3.94)| AHJE0GND 4.97 4.14 | 1-102155-1 30u" | .155 (3.94) |  AHLS0AND ——6.93_5.77 |1-102321-0 
ght Angle Cases : : = : 30" | .155 (3.94) | __ AHJ60K-ND 5.18 4.31 | 1-102156-1 15y” | .110(2.79)|  AHK60G-ND 7.49 6.23 |1-499922-1 
Straight-Lead CHSOGND 2.73 2.07 (1.59 (1.15 - | . : . 

49 _|Right-Angle CHR4AOGND 2.73 207 159 1.15 15p” | 110 (2.79) | AHS64G-ND 5.01 4.17 | 1-102153-2 go | 30H" | -110(2.79) | AHKBOA-ND 8.09 6.73 | 1-499206-1 
Straight-Lead WW |CHW40GND 543 412 315 228 64. | SOK" | -110 (2.79) | AHS64KND 5.11 4.25 | 1-102154-2 15” | 155 (3.94) | AHL60G-ND 749 6.23 | 1-499923-1 
Right-Angle WW |CHA40G-ND 5.43 4.12 3.15 2.28 15u”" | .155 (3.94) | AHJ64G-ND 5.11 4.25 | 1-102155-2 30, | 155 (3.94) | AHL6OA-ND 8.09 6.73 |1-102321-1 
Straight-Lead CHS5OGND 3.04 «231 «1.77_—=«*1:-28 " i 4 i .43 | 1- 

Right-Ange, - CHREDGND «304 «231 «177—«128 SO | 155 (3.94) 52 848 | eee 15° | .110(2.79)| AHKEAGND 7.81 6.49 | 1-499922-2 

50 |siraight-Lead WW |CHWSOGND 6.11 463 355 257 Pin Header With ACTION PIN Contacts gq |30H’ | -110(2.79)] AHKG4A-ND 8.40 6.99 | 1-499206-2 
Right-Angle WW |CHASOGND 6.11 4.63 3.55__2.57 10 ]30u" | .174 (4.42)  AHAT0A-ND 1.76 1.47 | 499582-1 15,” | 155 (3.94) |  AHL64G-ND 7.77 6.46 | 1-499923-2 
Straight-Lead SP’ [CHB60GND 5.08 386 296 214 14 |30y" | .174 (4.42) | AHA14A-ND 241 2.01 |499582-2 3ou" | .155 (3.94) | AHL64A-ND 8.40 6.99 | 1-102321-21 
(Shrouded) 16 |30y" | .174 (4.42) |  AHAI6A-ND 2.68 2.24 | 499582-3 Lock Ejector Hooks (2 Required per tor) 
Straight-Lead WW"/CHO60G-ND 5.08 3.86 2962.14 20 |30u" | .174(4.42)| AHAZOAND 3.15 2.62 | 499582-4 OEE JOC ION HOOKS Ae Reduired per Connector 

60 (Srowded) Ie a7 2 LE 24 | 30p" | .174 (4.42) | __ AHA24A-ND 3.79 3.16 | 499582-5 Short ALSNO1-ND $.47/2 | 102312-1 
(Shrouded). : : : . 26 | 30y” | .174 (4.42) | AHA26A-ND 3.98 3.31 |499582-6 Long w/o Push Tabs ‘ALLINO1-ND $.47/2 _ |102320-1 
Right-Angle WW" |CHEBOGND 5.08 366 296 214 2 ne ae FAAS NS a a pices Pin Header Mounting Kit * 

(Shrouded) P|: : een ( ; : Bolt and Nut, 2 each/kit | __ A26333-ND 153 — |102198-1 
CLKS01-ND Lock Gector Hooks-Short (2 required per connector) . . $.22/2 40 | 30y" | 174 (4.42) | AHA40A-ND 5.46 4.54 | 499582-9 st : 
CLKS02-ND Lock Gector Hooks: Long - with strain relief; 50_|30p" | .174 (4.42) AHA50A-ND 6.02 __ 5.01 | 1-499582-0 * 2-56 bolts and nuts may be used to mount pin headers with and w/out 
(2 required per connector) .........++++ssseeeeeeees $.22/2 60 | 30” | .174 (4.42) | AHA6OA-ND 6.69 5.56 | 1-499582-1 latches. If latches are to be used, the bolts must be positioned in the pin 
* Lock ejector hooks included. 64 | 30u” | .174 (4.42) | _ AHA64A-ND 8.19 6.81 | 1-499582-2 header before the latches are installed. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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ANP tyco Electronics No. of | Cont. Post 
Con- | Gold | Length Digi-Key Biles Each | AMP No. of 
tacts} Plat. | Inch (mm) Part No. 10 | Part No. Pin: 
Protected Headers (Cont.) go | 15H | -110(2.79) | AHC30G-ND 4.49 3.74 |499786-7 
Right-Angle 30u" | .110 (2.79) |__ AHC30K-ND 8.54 7.10 |499141-7 
15u” | .110 (2.79) | AHC34G-ND 4.97 4.14 |499786-8 
No.of Dim. A 34 | 30" | .110 (2.79) | AHC34K-ND 5.46 4.54 |499141-8 
Pins In. (mm) 30u" | .155 (3.94) |__AHT34K-ND 5.95 4.95 | 102322-8 
“40 1.26 (32.00) 15y” | 110 (2.79) | AHC40G-ND 5.71 4.75 |499786-9 
1.46 (37.08) 40 | 30p” | .110 (2.79) | AHC4OK-ND 6.23 5.18 |499141-9 
1.56 (39.62) 30y" | .155 (3.94) |__ AHT40K-ND 6.93 5.77 | 102322-9 
1.76 (44.70) 15p” | .110 (2.79) | AHC50G-ND 693 5.77 | 1-499786-0 
poe tse) ian 50 |30u” | .110(2.79)| AHCSOK-ND 7.63_—«6.35 | 1-499141-0 Contact 
2.26 (57.40) Pin Length 30y” | .155 (3.94) AHTSOK-ND 8.40 6.99 | 1-102322-0 No. of Gold Digi-Key Price Each AMP 
2.46 (62.48) 15y” | .110(2.79)] AHCBOGND 10.68 8.88 | 1-499786-1 Contacts | Plating | PartNo. 1 100 | Part No. 
Bore 60 oe peters pena oo oe ee Shrouded with .150” (3.81mm) End Dimension 
3.76 (95.50) Lock Ejector Hooks, two required per i - = - Double Row - Right-Angle Post 
3.96 (100.58) connector, sold separately. 15u" | .110 (2.79) | AHC84G-ND 8.40 6.99 | 1-499786-2 or eS = eso 
: : 64 | 30y" | .110 (2.79) | AHO64-ND 9.31 7.75 | 1-499141-2 10 ne (GRETEISD) pa Bae does 
Ou" | .155 (3.94) | AHT64K- . 53 | 1- - a d : - 

iaetor Gon a SH! eal i 1028 B58 | Hoes iF 15u" | A26287-ND 78 63 | 103310-2 

Con- | Gold | Length Digi-Key Price Each | AMP iaht- ire. 30u" | A26288-ND 1.41 1.14 | 103311-2 

tacts| Plat. | Inch ‘cain Patt NCL u 10 | Part No. Straight Lead Wire Wrap 16 15p” A26289-ND 65 53 | 103310-3 

Right-Angle Pin Headers Without Latches Lock Ejector Hooks, two required per soe ae = zt es 

to | 15H" | 110 (2.79) | AHRI0G-ND 141.93 | 102159-1 connector, sold separately (see below) 20 ae 926292-ND 1.00 ‘81 icine 
30u" | .110 (2.79) | __ AHRIOK-ND 1.30 1.08 | 102160-1 Me : : = 
15u” | .110 (2.79) | AHR14G-ND 1.43 1.20 | 102159-2 26 1 eee 1.24 1.01 | 1038106 

44 | 30H" | 110 (2.79) | AHRI4K-ND 1.62 1.35 | 102160-2 No.of Dim. A S0u__{BA26204-N0) 1.39 4.13 _| 108311-6 
15p” | .155 (3.94) | AHZ14G-ND 1.99 1.66 | 102161-2 Pins In. (mm) ; 34 15p! A26295-ND 1.58 1.28 | 103310-7 
30p” | .155 (3.94) |__ AHZ14K-ND. 1.85 1.54 | 102162-2 (154.94) 30u" | A26296-ND 1.79 1.45 | 103311-7 
15y" | .110 (2.79) | AHRI6G-ND 1.76 1.47 | 102159-3 60 — 3.76 (95.50) Rip rong 15u" | A26297-ND 473 3.83 | 103310-8 

16 | 30,” | .110 (2.79) | AHRIGK-ND 217 1.81 | 102160-3 a bss 30u" | A26298-ND 1.83 1.49 | 103311-8 
iar |110(27%)) APROOGND 208 174 | fooisB4 o | Fea 1 ie | Hoxton 

7 301 110 (2.79) | AHR20K-ND 231 1.93 | 102160-4 Soy" [maebe00 a eS ET SST 
15y” | .155 (3.94) | AHZ20G-ND 273 227 |102161-4 
30u" | .155 (3.94) |__AHZ20K-ND 2.45 2.04 | 102162-4 

4 | 30H” | -110 (2.79) | AHR24K-ND 2.68 2.24 | 102160-5 No.of | Contact | , 

15” | .155 (3.94) | __AHZ24G-ND 3.19 2.66 | 102161-5 Con- Gold Digi-Key Price Each AMP 
15u” | 110 (2.79) | AHR26G-ND 255 2.12 |102159-6 tacts | Plating | Part No. i 10 Part No. In. (mm) 
30” | 110 (2.79) | AHR26K-ND 278 2.31 | 102160-6 Aea 

26 15y "155 (3.94)| AHZ26GND 338 281 | 102161-6 Protected Headers - Gold Finish 
30p" | .155 (3.94) | __ AHZ26K-ND. 3.01 2.51 | 102162-6 60 15u” | AHW60GND —.28.63 23.32 | 1-102158-1 
15y” | .110 (2.79) | AHR30G-ND 287 2.39 |102159-7 

30 30y” | .110 (2.79) AHR30K-ND 3.05 2.54 | 102160-7 Lock Ejector Hooks (2 Required per Connector) 
15u" | .155 (3.94) | AHZ30G-ND 3.79 3.16 | 102161-7 
ao’ peters AHZ30K-ND 3.38 2.81 | 102162-7 Short ALSNO1-ND $.47/2 102312-1 
15u”" | .110 (2.79) | AHR34G-ND 3.15 2.62 | 102159-8 Long w/o Push Tabs | ALLNO1-ND_ $.47/2 102320-1 

gq | 30u" | -110 (2.79) | AHRS4K-ND 3.33 2.77 | 102160-8 
15u" | .155 (3.94) | AHZ34G-ND 4.21 3.51 | 102161-8 
30y" | .155 (3.94) |__AHZ34K-ND. 3.75 3.12 | 102162-8 ed ate Tae Genes reefers leas 
15u” | .110 (2.79) | AHR4OG-ND 3.61 3.01 | 102159-9 F n- leig igi-Key rice Eac! 

40 30," pees AHR40K-ND 3.84 3.20 | 102160-9 ANIP tyco Electronics tacts | Plating | Inch(mm) | PartNo. 1 100 | Part No. 
30p" | 155 (3.94) |__AHZ40K-ND 4.26 3.54 | 102162-9 Shrouded with Ejection Latches and .150” (3.81mm) 
1Sp" | .110 (2.79) | AHR50G-ND 4.26 3.54 | 1-102159-0 a . End Dimension Double Row - Right Angle Post 

50 | 30H” | -110 (2.79) | AHRSOK-ND 4.66 3.87 | 1-102160-0 Low Profile i 4 Sided = 
15” | .155 (3.94) | AHZ50G-ND 5.92 4.92 | 1-102161-0 10 ne eet pean Bay ie Hota 
30u" | .155 (3.94) |_AHZ50K-ND. 5.18 4.31 | 1-102162-0 ; i" i - : ! : 
oy Sees AHR60G-ND 497 4.12 |1-102159-1 Protective Headers ™ -100 xX 14 30y" 5 (14.9) | A26303-ND_ 2.18 1.77 | 104130-2 
30p" | .110 (2.79) | AHR6OK-ND 5.18 4.31 | 1-102160-1 16 | 30," 5 (14.9) | A26304-ND 2.29 1.86 | 104130-3 

au ef to aon AHZ60G-ND 693 5.77 | 1-102161-1 .100 Centers 20 | 30u" 5 (14.9) | A26305-ND 6.62 5.36 | 104130-4 
30u" | .155 (3.94) | __ AHZ60K-ND 5.95 4.95 | 1-102162-1 30” | 585(14.9) | A26306-ND 2.79 2.27 |104130-5 
15” | .110 (2.79) | AHR64G-ND 5.11 4.25 |1-102159-2 Specifications: 26 30u" | .435(11.0) | A26307-ND 2.75 2.23 | 104315-5 

gq | Ou" | -110(2.79) | AHRB4KND 5.32 4.43 | 1-102160-2 + .025” (.64mm) Sq. Posts, .240” (6.10mm) Mating Post Length. 34 | 30" 5 (14.9) | A26308-ND 3.13 2.54 | 104130-6 
15u" | .155 (3.94) | AHZ64G-ND 7.21 6.00 | 1-102161-2 Shia er Iara Cine ieiicl A icich pigckan 3Our 5 (14.9) | AB6IOG-ND 3.34 2.71 |104130-7 
Sou" | .155(3.94) | AHZ64K-ND 6.20 _5.16 | 1-102162-2 aterialand’ Finis moveingtand, batches! — Black inermo- 40 | soy_| -495(11.0) | Az6at0-ND 8.93 7.23 | 104315-7 

Headers With Short Latches oagua aie 30" 5 (14.9) | A2631-ND 3.78 3.06 |104130-9 
> - + Contact Finish: 15 or 30 gold on post/pin mating end, 100p- 50 a ? ¥ : ? 7 

to | 15H" | -110 (2.79) | AHBIOG-ND 1.71 1.43 |499913-1 30 Pinisn 00! i : 3p! 5(11.0) | A26312-ND 3.74 3.03 | 104315-9 
30” | 110 (2.79) AHB10K-ND 3.93 3.27 |499345-1 Op bright tin-lead on termination end, with entire contact 

44 | 15H" | 110 (2.79) | AHBI4G-ND 2.36 1.97 |499913-2 underplated 501 nickel. 
30p" | .110 (2.79) |__ AHB14K-ND 4.66 3.87 |499345-2 
15u” | .110 (2.79) | AHBI6G-ND 264 2.20 |499913-3 f 

16 | sour | 110 (2.79) | AHBIGKND 2.87 _2.39 | 499945-3 ina ng. in (ri) 

a9 | 15x” | -110 (2:79) | AHB20G-ND 3.19 2.66 |499913-4 “200 (20:33 
30u" | .110 (2.79) | _ AHB20K-ND 3.52 2.93 | 499345-4 Op ton, an 

og | 19H" | -110 (2.79) | AHB24G-ND 3.79 3.16 [499913-5 1.10 (27.94) 
30y" | .110 (2.79) |__ AHB24K-ND 4.16 3.47 |499345-5 1'30 (33.02) 

9g | 15H" | -110 (2:79) | AHB26G-ND 3.98 3.31 |499913-6 1,60 (40.64) 
30p" | .110 (2.79) |__ AHB26K-ND 4.40 3.66 |499345-6 2.00 (50.80) 

30_[ 15,” [170 (2.79) [__ AHB30G-ND 4.49 3.74 [499913-7 2.30 (58.42) 

gq | 15H | .110(2.79) | AHBS4G-ND 497 4.14 | 499913-8 2.80 (71.12) 
30y" | .110 (2.79) | AHB34K-ND 5.46 4.54 |499345-8 3.30 (83.82) 

ag | 15+" | 110 (2.79) | AHB40G-ND 5.15 4.28 |499913-9 
30p" | .110 (2.79) | __ AHB4OK-ND 6.23 _ 5.18 | 499345-9 - 

50 | 1H" | -110 (2.79) | AHB50G-ND 6.93 5.77 | 1-499913-0 Contact | 2 No.of | Contact | Latching - p 
30y” | 110 (2.79) AHB50K-ND 7.63 6.35 | 1-499345-0 . Gold Digi-Key Price Each Con- Gold Height Digi-Key Price Each | AMP 

60 15u" | .110 (2.79) AHB60G-ND 8.09 6.73 | 1-499913-1 Contacts | Plating | Part No. 1 100 Part No. tacts | Plating | Inch(mm) | Part No. 1 100 | Part No. 
30” | .110 (2.79) | AHB6OK-ND. 8.93 7.48 | 1-499345-1 Shrouded with .150” (3.81mm) End Dimension Shrouded with Ejection Latches and .150” (3.81mm) 

64 ae Hee pines an oe asec Double Row - Straight Post End Dimension Double Row - Straight Post 

Headers Wh Long Latches ee 2 eset | | fe [et [eee ee ie ee 
15p" | .110 (2.79) | AHCIOG-ND 1.71 1.43 | 499786-1 15” | A26269-ND 103308-2 30” | 585 (14.9) | A26315-ND 216 1.76 |104128-2 

10 | 30y” | 110 (2.79) | AHC1O0K-ND 1.90 1.58 | 499141-1 30u" A26270-ND 103309-2 es 30p” | .435 (11.0) | A26316-ND 2.16 1.76 | 104313-2 
30p" | .155 (3.94) |_AHTIOK-ND 2.08 1.74 | 102322-1 15,” | A26271-ND 103308-3 30y” | .585(14.9) | A26317-ND 225 1.82 [104128-3 
15p" | .110 (2.79) | AHCI4G-ND 2.36 1.97 | 499786-2 30ut" | A26272-ND 103309-3 16 | go | 435 (11.0) | A26318-ND 2.25 1.82 |104313-3 

14 | 30u" | .110(2.79) | AHC14K-ND 259 2.16 |499141-2 Tey" | AD6573-ND 1033085 wt : : 
30p" | .155 (3.94) |__ AHT14K-ND. 2.87 2.39 | 102322-2 a ap | SO | 585(149) ee 242 1-96 | 10b1284 

30u" | A26274-ND 103309-5 30u” | 435 (11.0) | A26320-ND 242 1.96 |104313-4 
15u” | 110 (2.79) | AHCI6G-ND 2.64 2.20 | 499786-2 3 E 

16 | 30u" | .110(2.79) | AHCIGKND 2.87 2.39 |499141-3 1 eee 1088066 ag | Se | 585 (14.9) ei 256° 2.08 | 104126-5 
30y"" | .155 (3.94) | __ AHT16K-ND 3.15 2.62 | 102322-3 SOu_[EA262 76ND) 103309-6 30y" | 435 (11.0) | A26322-ND__2.69 2.18 |104313-5 
15u" | .110 (2.79) | AHC20G-ND —«3.19~—«2.66 | 499786-4 1S eee 103308-7 34 | 30u" | 585 (14.9) | A26323-ND 3.05 2.47 |104128-6 

20 | 30y" | .110 (2.79) | AHC20K-ND 3.52 2.93 |499141-4 30y"__| A26278-ND 103309-7 30y"_| 435 (11.0) | A26324-ND 3.05 2.47 | 104313-6 
30y" | .155 (3.94) |__ AHT20K-ND 3.89 3.24 | 102322-4 15p” | A26279-ND 103308-8 40 30u” | .585 (14.9) | A26325-ND 8.72 7.06 | 104128-7 

4 | 15H" | 110 (2.79) | AHC24G-ND 3.79 3.16 | 499786-5 30" __| A26280-ND 103309-8 30" | .435 (11.0) | A26326-ND 3.28 2.66 | 104313-7 
30u” | 110 (2.79) |__ AHC24K-ND 416 3.47 |499141-5 15" — | A26281-ND 1-103308-0 50 30u" | .585 (14.9) | A26327-ND 3.65 2.96 |104128-9 
15y” | .110 (2.79) | AHC26G-ND 3.98 3.31 |499786-6 30" A26282-ND 1-103309-0 30u” | .435 (11.0) | A26328-ND 3.65 2.96 | 104313-9 

26 | 30y” | 110 (2.79) | AHC26K-ND 4.40 3.66 | 499141-6 15" — | A26283-ND 1-103308-2 60 30u" =] .585 (14.9) | A26329-ND 1.93 1.57 |1-104128-0 
30y” | .155 (3.94) AHT26K-ND. 483 4.02 | 102322-6 30y” A26284-ND 1-103309-2 30y” 435 (11.0) | A26330-ND 4.20 3.40 | 1-104313-0 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 -« Phone: 218-681-6674 


¢ Fax: 218-681-3380 


3M D-Subminiature Connectors 


(12.95) py ug Receptacle Backshell 


Wire Accommodation: 26 & 28 AWG solid and stranded. 
Order strain reliefs separately. oAL & 


Physical: + Contact Material: Beryllium Copper Plating + Underplate: 
50” Nickel — QQ-N-290, Class 2 + Wiping Area: 30,” Gold — MIL- 
G-45204, Type Il, Grade C + Shell Material: Steel, Plating: Tin + Strain 
Relief Material: Stainless Steel .016” (.41mm) Thick » Marking: 3M 
logo and Contact Position Numbers. Electrical: + Current Rating: 1 


Style Ribbon Cable 
70 (D-Sub) H R=Multi-color 
Conn. Finish 7 a J°Gray 
G= Gold <15y Length (Use “Feet” only.) 
K = Gold >15p1 Gold- Copper = 
beryllium pin plating | L__{o. Of Contacts 


D-Sub Cable Assemblies 
Single Ended 


Male 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 


No. of 


Length Digi-Key Pricing 
Feet (Meters), Part No. al 10 


M7PXK-0906R-ND 11.40 100.01 
M7PXG-0906R-ND 7.63 66.95 
M7PXK-0906J-ND 10.42 91.41 
M7PXG-0906J-ND . 58.35 
M7PXK-0910R-ND . 118.61 
M7PXG-0910R-ND 5 85.55 
M7PXK-0910J-ND 4 104.27 
M7PXG-0910J-ND . 71.21 


M7PXK-1506R-ND , 127.32 
M7PXG-1506R-ND . 95.12 
M7PXK-1506J-ND 4 113.53 
M7PXG-1506J-ND I 81.33 
M7PXK-1510R-ND . 157.10 
M7PXG-1510R-ND i 124.90 
M7PXK-1510J-ND . 134.12 
M7PXG-1510J-ND i 101.92 


M7PXK-2506R-ND . 164.62 
M7PXG-2506R-ND % 125.57 
M7PXK-2506J-ND 5 142.25 
M7PXG-2506J-ND A 103.20 
M7PXK-2510R-ND s 212.99 
M7PXG-2510R-ND . 173.94 
M7PXK-2510J-ND j 175.71 
M7PXG-2510J-ND . 136.67 


M7PXK-3706R-ND . 223.24 
M7PXG-3706R-ND i 175.93 
M7PXK-3706J-ND d 191.41 
M7PXG-3706J-ND . 144.10 
M7PXK-3710R-ND 5. 292.08 
M7PXG-3710R-ND : 244.77 
M7PXK-3710J-ND f 239.03 
M7PXG-3710J-ND 4 191.72 


SSSs8SBR8l3 ss gB888eass8888eeasR8i 


BBQs: 


the following configurations: 


-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert. 


|-ND — Metal Shell Connector with Threaded Insert & 


Strain Relief. 


Call for complete part number and pricing! 


amp. * Insulation Resistance: >1x10° 2 @ 500 VDC. + Withstanding Con- | Conn. 
Voltage: 1000VRMS @ sea level. Environmental: + Temperature tacts | Finish 
Rating: -55°C to +105°C. UL File No.: E68080, CSA File No.: LR- Au 30u" 
40971. Au 15y" 
Au 30" 
Na of] Dim. -In. (mm) Digi-Key Pricing = [3M Au 15" 
Cont.| A B Part No. 1 10 _|Part No. Au 30" 
Plugs with flange, thru-hole style, Male Au 15, 
9 |.98(24.89) .67(17.02) |MMROSKND 5.01 42.18 [8209-6000 Au 30p 
15 |1.31 (33.27) 1.00(25.40)|MMRISK-ND 5.70 47.95 |8215-6000 Au 15p! 
25 |1.85(46.99) 1.54(39.12)|MMR25K-ND 6.47 54.43 /8225-6000 ‘Au 30," 
37_|2.50 (63.50) 2.18 (55.37) |MMR37K-ND 8.36 __70.35 |8237-6000 Au 15y" 
Plugs with 4-40 threaded insert, Male Au 30y" 
9 | 98 (24.89) 67 (17.02) | MMLOSK-ND 6.14 — 51.63 8209-6003 Au 15p" 
15 |1.31 (33.27) 1.00(25.40) |MML15K-ND 6.82 57.40 |8215-6003 Au 30p" 
25 |1.85(46.99) 1.54(39.12) |MML25K-ND 7.36 61.95 |8225-6003 Au 15" 
37 |2.50(63.50) 2.18 (55.37) |MML37K-ND 9.13 76.83 |8237-6003 Au 0p" 
50 |2.40 (60.96) 2.074 (52.68)| MML50K-ND 18.20 153.13 |8250-6005 Au 15y" 
Receptacles with flange, thru-hole style, Female Au 30p” 
9 | 98 (24.89) .67 (17.02) | MFROSKND 5.14 — 43.23 /8309-6000 Au 15p" 
15 | 1.31 (33.27) .97 (24.64) | MFRISKND 591 49.70 /8315-6000 Au 30h" 
25 |1.85 (46.99) 1.51 (38.35) | MFR25K-ND 6.57 55.30 |8325-6000 Au 15y" 
37_|2.50 (63.50) 2.16 (54.86) | MFR37K-ND 8.49 _71.40 |8337-6000 Au 30)" 
Receptacles with 4-40 threaded insert, Female Au 15" 
9 | 98 (24.89) 67 (17.02) | MFLOS9K-ND 6.26 52.68 8309-6003 Au 30p" 
15 /1.31 (33.27) .97 (24.64) | MFLISK-ND 7.03 59.15 |8315-6003 Au 15p" 
25 |1.85 (46.99) 1.51 (38.35) | MA.25K-ND 7.47 62.83 |8325-6003 Au 30," 
37 |2.50(63.50) 2.16(54.86)| MAL37K-ND 9.13 76.83 |8337-6003 Au 15y" 
50 |2.40 (60.96) 2.068(52.53)| MA.50K-ND 18.20 153.13 |8350-6005 Au 30)" 
Backshells Au 1p” 
9 = = MDBAN9-ND 3.12 26.25 |3485-2100F Au 30p" 
15 _ — MDBFI5-ND 3.12 26.25 |3485-2200F Au 15q" 
25 _ _ MDBF25-ND 3.12 26.25 |3485-2300F Au 30)" 
37 _ _ MDBF37-ND 3.12 26.25 |3485-2400F Au 15y" 
50 = = MDBF50-ND 3.12 _ 26.25 |3485-2500F 
Strain Relief A’so available in 
9 = —  |MDSRO9-ND 25 2.10 [3448-8D09A M7NXC} 
15 - — _|MDSRI5-ND 25 2.10 |3448-8D15A M7VX_1- 
25 _ — MDSR25-ND 25 2.10 |3448-8D25A 
37 _ _ MDSR37-ND 25 2.10 |3448-8D37A 
50 = = MDSR50-ND_.25 2.10 |3448-8D50A. 


Series 89 
D-Subminiature Connectors 


We've designed these standard-performance D-Sub connectors to 
reduce costs and save assembly time. 

Physical Specifications: + Insulation Material: Glass reinforced 
polyester (PBT) »* Flammability rating: UL94V-0 + Color: Gray 
+ Marking: Molded figures 3M Logo, part identification number and 
contact position number + Shell Material: Steel + Plating: Tin 
+ Design: Pin Connector with dimples + Fastening: Through Hole and 
4-40 Insert + Contact Material: Copper Alloy » Contact Plating: Wipe 
area 15u” average gold over nickel * Wire Accommodation: 26 & 28 
AWG Solid or Stranded. Electrical Specifications: + Current Rating: 
1A » Insulation Resistance: >1 x 102 @ 500 VDC » Withstanding 
Voltage: 1000VRMS @ Sea Level. Environmental Specifications: 
+ Operating Temperature: -55°C to +105°C 


Na of Dim. -In. (mm) Digi-Key Pricing 3M 
Cont. A B Part No. 1 10 | PartNo. 
D-Sub Connectors, Male 
9 | 98(24.89) .67(17.02) | MMRO9GND 4.59 37.34} 89809-8000 
15 | 1.31 (33.27) 1.00(25.40)|MMRISGND 5.92 48.17) 89815-8000 
25 | 1.85(46.99) 1.54 (39.12) | MMR25GND 6.41 52.16 89825-8000 
37 | 2.50 (63.50) 2.18 (55.37) | MMR37GND 8.68 _70.68 | 89837-8000 


Single Ended 


Female 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M 


No. of 
Con- | Conn. 
tacts | Finish 


Length Digi-Key Pricing 
Feet (Meters)| Part No. 1 10 


Au 30” 
Au 15y" 
Au 30" 
Au 15,” 
Au 30" 
Au 15y" 
Au 30” 
Au 15y" 


6 (1.83) M7SXK-0906R-ND 11.60 101.72 
M7SXG-0906R-ND 7.31 64.10 
M7SXK-0906J-ND 10.62 93.12 
M7SXG-0906J-ND 6.33 55.50 
M7SXK-0910R-ND 13.72 120.32 
M7SXG-0910R-ND 9.43 82.70 
. M7SXK-0910J-ND 12.09 105.98 
10 (3.05) M7SXG-0910J-ND 7.80 68.36 


Au 30” 
Au 15y” 
Au 30 
Au 15y” 
Au 30” 
Au 15y" 
Au 30 
Au 15y" 


6 (1.83) M7SXK-1506R-ND 14.84 130.17 
6 (1.83) M7SXG-1506R-ND 10.26 89.99 
6 (1.83) M7SXK-1506J-ND 13.27 116.38 
6 (1.83) M7SXG-1506J-ND 869 76.20 
10 (3.05) M7SXK-1510R-ND 18.24 159.95 
10 (3.08) M7SXG-1510R-ND 13.66 119.77 
10 (3.05) M7SXK-1510J-ND 15.62 136.97 
10 (3.05) M7SXG-1510J-ND 11.04 96.79 


D-Sub Connectors, Male, Insert 
9 | 98(24.89) .67 (17.02) | MMLO9GND 5.08 41.33 89809-8003 
15 | 1.31 (33.27) 1.00 (25.40)} MMLISGND 6.34 51.59 | 89815-8003 
25 | 1.85 (46.99) 1.54 (39.12) | MML25GND 6.79 55.29) 89825-8003 
37 | 2.50 (63.50) 2.18 (55.37) | MML37GND 8.96 72.96 | 89837-8003 
D-Sub Connectors, Female 
9 | .98(24.89) .67(17.02) | MFROSGND 4.24 34.49) 89909-8000 
15 | 1.31 (33.27) 1.00 (25.40)| MFRISGND 5.25 42.75 | 89915-8000 
25 | 1.85 (46.99) 1.54 (39.12)| MFR25GND 5.74 46.74] 89925-8000 
37 | 2.50 (63.50) 2.18 (55.37) | MAR87GND 7.39 60.14 | 89937-8000 
D-Sub Connectors, Female, Insert 
9 | .98(24.89) .67(17.02) | MFLOSGND 4.38 35.63) 89909-8003 
15 | 1.31 (33.27) 1.00 (25.40) |MFLISGND 5.71 46.46 | 89915-8003 
25 | 1.85 (46.99) 1.54(39.12)|MA25GND 6.16 50.16 | 89925-8003 
37 | 2.50 (63.50) 2.18 (55.37) |MA.387GND 7.77 _63.27 | 89937-8003 
Strain Relief 


9 = = MDSRO9-ND = .25 — | 3448-8D09A 
15 = = MDSRI5-ND 25 — | 3448-8D15A 
2 = = MDSR25-ND 25 — | 3448-8D25A 
37 = _ MDSR37-ND 25 —_| 3448-8D37A 


Au 30" 
Au 15,” 
Au 30" 
Au 15" 
Au 30” 
Au 15y" 
Au 30" 
Au 15,” 


M7SXK-2506R-ND 18.93 166.04 
M7SXG-2506R-ND 13.73 120.44 
M7SXK-2506J-ND 16.38 143.67 
M7SXG-2506J-ND 11.18 98.07 
M7SXK-2510R-ND 24.45 214.41 
M7SXG-2510R-ND 19.25 168.81 
M7SXK-2510J-ND 20.20 177.14 
M7SXG-2510J-ND 15.00 131.54 


Au 30 
Au 15,” 
Au 30 
Au 15y 
Au 30” 
Au 15,” 
Au 30" 
Au 15,” 


M7SXK-3706R-ND 25.65 224.95 
M7SXG-3706R-ND 19.49 170.90 
M7SXK-3706J-ND 22.02 193.12 
M7SXG-3706J-ND 15.86 139.07 
M7SXK-3710R-ND 33.50 293.79 
M7SXG-3710R-ND 27.34 239.74 
M7SXK-3710J-ND 27.45 240.74 
M7SXG-3710J-ND 21.29 186.69 


Male to Male 
*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M 
No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon’* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish |Feet(Meters) |Cable| Part No. 1 10 


Au30y" | 6 (1.83) MC | M7PPK-O906R-ND 19.63 172.11 
Au 15p” ( MC | M7PPG-O906R-ND 12.09 105.99 

Au30y" | 6 (1.83) GR | M7PPK-0906J-ND 18.65 163.51 
9 | Au 15y" ( GR | M7PPG-0906J-ND 11.11 97.39 
Au30p" | 10(3.05) ) MC | M7PPK-O910R-ND 21.75 190.71 
Au 15y" | 10(3.05) ) MC | M7PPG-0910R-ND 14.21 124.59 
Au30p" | 10(3.05) ) GR | M7PPK-0910J-ND 20.11 176.38 
Au 15y" | 10(3.05) | GR | M7PPG-0910J-ND 12.57 110.26 
Au30y" | 6 (1.83) MC | M7PPK-1506R-ND 23.94 209.97 
Au15y" | 6 (1.83) MC | M7PPG-1506R-ND 16.60 145.56 
Au30y" | 6 (1.83) GR | M7PPK-1506J-ND 22.37. 196.18 
Au 5p" | 6 (1.83) GR | M7PPG-1506J-ND 15.03 131.77 


1S Au30y" | 10(3.05) ) MC | M7PPK-1510R-ND 27.34 239.75 
Au 15p" | 10(3.05) ) MC | M7PPG-1510R-ND 20.00 175.34 
Au30p" | 10(3.05) ) GR | M7PPK-1510J-ND 24.72 216.77 
Au 15y" | 10(3.05) | GR | M7PPG-1510J-ND 17.37 152.36 
Au30y" | 6 (1.83) MC | M7PPK-2506R-ND 29.27 256.67 
Au15y" | 6 (1.83) MC | M7PPG-2506R-ND 20.36 178.58 
Au30y" | 6 (1.83) GR | M7PPK-2506J-ND 26.72 234.30 

25 Au 5p" | 6 (1.83) GR | M7PPG2506J-ND 17.81 156.21 
Au30p" | 10(3.05) ) MC | M7PPK-2510R-ND 34.79 305.04 
Au 15y" | 10(3.05) ) MC | M7PPG-2510R-ND 25.88 226.95 
Au30y" | 10(3.05) ) GR | M7PPK-2510J-ND 30.53 267.77 
Au 15y" | 10(3.05) | GR | M7PPG2510J-ND 21.63 189.68 
Au30y" | 6 (1.83) MC | M7PPK-3706R-ND 39.14 343.23 
Au15y" | 6 (1.83) MC | M7PPG-3706R-ND 28.35 248.61 
Au30y" | 6 (1.83) GR | M7PPK-3706J-ND 35.51 311.40 

37 Au 5p" | 6 (1.83) GR | M7PPG3706J-ND 24.72 216.78 


Au30p" | 10(3.05) ) MC | M7PPK-3710R-ND 46.99 412.06 
Au 15y" | 10(3.05) ) MC | M7PPG3710R-ND 36.20 317.44 
Au30y" | 10(3.05) ) GR | M7PPK-3710J-ND 40.94 359.01 
Au 15y" | 10(3.05) | GR | M7PPG3710J-ND 30.15 264.39 


Aso available in the following configurations: 


M7NN_]- -ND— Metal Shell Connector w/ Threaded Insert. 
M7VV[_}- -ND — Metal Shell Connector w/ Threaded Insert & 
Strain Relief. 


Call for complete part number and pricing! 


Female to Female 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 


Also available in the following configurations: 


|-ND — Metal Shell Connector w/ Threaded Insert. 


M7OX_}- 
M 


|-ND — Metal Shell Connector w/ Threaded Insert & 


Strain Relief. 


Call for complete part number and pricing! 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish |Feet(Meters)|Cable| Part No. 1 10 
Au30yu" | 6 (1.83) MC | M7SSK-O906R-ND 20.02 175.53 
Au 15" | 6 (1.83) MC | M7SSG-0906R-ND 11.44 100.29 
Au 30") 6 (1.83) GR | M7SSK-0906J-ND 19.04 166.93 
9 Au 15") 6 (1.83) GR | M7SSG-0906J-ND 10.46 91.69 
Au30y" |} 10 (3.05) | MC | M7SSK-O910R-ND 22.14 194.13 
Au 15y” | 10 (3.05) | MC | M7SSG0910R-ND 13.56 118.89 
Au 30") 10(3.05) | GR | M7SSK-0910J-ND 20.50 179.80 
Au 15" | 10(3.05) | GR | M7SSG-0910J-ND 11.92 104.56 
Au30p" | 6 (1.83) MC | M7SSK-1506R-ND 24.59 215.67 
Au 15u" | 6 (1.83) MC | M7SSG-1506R-ND 15.43 135.30 
Au 30") 6 (1.83) GR | M7SSK-1506J-ND 23.02 201.88 
15 Au 15") 6 (1.83) GR | M7SSG-1506J-ND 13.86 121.51 
Au30y" |} 10 (3.05) | MC | M7SSK-1510R-ND 27.99 245.45 
Au 15” |} 10 (3.05) | MC | M7SSG1510R-ND 18.83 165.08 
Au30y" |} 10 (3.05) | GR | M7SSK-1510J-ND 25.37 222.47 
Au 15y" | 10 (3.05) | GR | M7SSG1510J-ND 16.20 142.10 
Au30p" | 6 (1.83) MC | M7SSK-2506R-ND 29.59 259.52 
Au 15" | 6 (1.83) MC | M7SSG-2506R-ND 19.19 168.32 
Au30p" | 6 (1.83) GR | M7SSK-2506J-ND 27.04 237.15 
25 Au 15") 6 (1.83) GR | M7SSG-2506J-ND 16.64 145.95 
Au 30y") 10(3.05) | MC | M7SSK-2510R-ND 35.11 307.89 
Au 15” |} 10 (3.05) | MC | M7SSG2510R-ND 24.71 216.69 
Au30y”| 10 (3.05) | GR | M7SSK-2510J-ND 30.86 270.62 
Au 15" | 10(3.05) | GR | M7SSG2510J-ND 20.46 179.42 
Au30u"|) 6 (1.83) MC | M7SSK-3706R-ND 39.53 346.65 
Au 15" | 6 (1.83) MC | M7SSG-3706R-ND 27.20 238.55 
Au30p" | 6 (1.83) GR | M7SSK-3706J-ND 35.90 314.82 
37 Au 15") 6 (1.83) GR | M7SSG3706J-ND 23.57 206.72 
Au 30u") 10(3.05) | MC | M7SSK-3710R-ND 47.38 415.48 
Au 15” | 10 (3.05) | MC | M7SSG3710R-ND 35.05 307.39 
Au30y” |} 10 (3.05) | GR | M7SSK-3710J-ND 41.33 362.43 
Au 15y" | 10 (3.05) | GR _| M7SSG3710J-ND 29.00 254.34 
Also available in the following configurations: 
M70Q,_|-| |-ND — Metal Shell Connector w/ Threaded Insert. 
M7WW,_ }- |-ND — Metal Shell Connector w/ Threaded Insert & 
Strain Relief. 
Call for complete part number and pricing! (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 +« Phone: 218-681-6674 


+ Fax: 218-681-3380 (to23) 25 


3M _ D-Sub Cable Assemblies (Cont. i ” ” No.of] Dim.-In.(mm) | Digi-Key Pricing | 3M 
(Cont) SMI Series 89, 100” x .100 cape ae ee a ae 
(2.54mm x 2.54mm) Socket Connectors 3%] = — |MPSRBEND 463.85 | 3448-4636 
Male to Female Lge nF : "i eek 40 = = MPSR40-ND 46 = 3.85 | 3448-4640 
Ly These high-quality, standard-performance IDC sockets minimize applied 50 = = MPSR50-ND 46 3.85 | 3448-4650 
assembly costs without sacrificing reliability. The Series 89 IDC socket is part 60 = = MPSR60-ND 46 3.85 | 3448-4660 
*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M of a new line of standard-performance interconnects specifically designed to 64 = = MPSR64-ND 46 3.95 | 3448-4664 
’ help electronic equipment manufacturers hold down applied assembly costs. Lock Eject. Hooks (Short) MDLKS1-ND 29/2 1.23 | 3505-16 
No. of Rib- These interconnects also offer the quality and reliability you'd expect from Lock Eject. Hooks (Long) MDLKS2-ND  .33/2 1.40 | 3505-17 
Con- | Conn. Length bon* | Digi-Key Pricing 3M. _ They have been engineered with a “systems” approach that has a 
tacts | Finish _|Feet (meters)| Cable| Part No. 1 10 Sein Mite Ch process od Leber rece Lon. 
Au 30u” fe MC | M7I -0906R-ND 19.82 173.82 * Insulation feria: Gass Ti polyester » Tammadility rating: ig ” 
anor as MC Meee eae 1082 403.14 pps Mr Ai Meee gues SMe ae cue ola -100 (2.54mm) 
P a 7 + Pins are Phosphor Bronze » Contact Plating: ea: 30U” : - MIL 
mute) eries, | at IRFESSoeeetNG 1058 otee 45204, Type 11, Grade ©. Under Plate: 1004" Nickel CON-290, Class 2 + Wire Card Edge Connectors 
9 | Au30u"} 10 (3.05) | MC | M7PSK-O910R-ND 21.94 192.42 Accommodation: 28 AWG Stranded. Electrical Specifications: * Qurrent 
Au 15’ | 10(3.05) | MC | M7PSG-0910R-ND 13.88 121.74 Rating: 1A = Insulation Resistance: >1x10° @ 500 VDC + Withstanding 
Au30u"| 10(3.05) | GR | M7PSK-O910J-ND 20.31 178.09 acted hires Environmental Specifications: » Operating 
Au 15,” | 10 (3.05) GR | M7PSG-0910J-ND 1225 107.41 Temperature: -55°C to +105°C. UL File No.: £68080, CSA File No.: LR40971 
Au3oy” | 6 (1.83) | MC | M7PSK1506R-ND 24.27 212.82 , aE - 
Au 15") 6(1.83) | MC | M7PSG-1506R-ND 16.01 140.43 eH eeey Lesa: Feo a (err ; 
Ausou"| 6 (1.83) | GR | M7PSK-1506/ND 2270 199.03 : : S 3, W/Drilled 
ql IDC Socket Gold “K Mountin, 
Au 15u"| 6(1.83) | GR | M7PSG1506J-ND 14.44 126.64 (18.03) 9 
15 | au3ou"| 10(3.05) | MC | M7PSK1510R-ND 2767 24260 10 | .68(17.27) | MSCIOAND 53 4.28 | 89110-0001 Flanges 
Au 15u"| 10 (3.05) | MC | M7PSG-1510R-ND 19.41 170.21 |) 8iz2c5) eee A 98 | 88114 0001 , 
Au30u"| 10(3.05) | GR | M7PSK-1510J-ND 25.04 219.62 16 .98 (24.89) MSC16A-ND 84 6.84 | 89116-0001 Physical: * Insulation Material: Glass reinforced polyester. Rammability 
Au 15y” |_ 10 (3.05) | GR | M7PSG-1510J-ND 16.79 147.23 20 | 1.18(29.97) | MSC2Q0AND 1.05 855 | 89120-0001 rating: UL 94V-0 + Color: Gray + Contact Material: Beryllium copper » Plating: 
Ausou"| 6 (1.83) | MC | M7PSK-2506R-ND 29.43 258.10 24 |) 1.38(35.05) | MSC24AND = 1.26 = 10.26 | 89124-0001 30y” Gold + Marking: 3M logo, Part Identification Number. Electrical: + Current 
Au 15u"| 6 (1.83) | MC | M7PSG2506R-ND 19.78 173.45 26 1.48 (37.59) | MSC26A-ND 1.37 11.12 | 89126-0001 Rating: 1 amp « Insulation Resistance: >1x10°Q @ 500VDC + Withstanding 
Au30u"| 6 (1.83) | GR | M7PSK-2506ND 2688 235.73 30 1.68 (42.67) | MSC30AND 1.58 12.83 | 89130-0001 Voltage: 1000VRMS @ sea level. Environmental: + Temperature Rating: 
Aui5u"} 6(1.83) | GR} M7PSG2506/-ND 17.23 151.08 34 | 1.88 (47.75) | MSC34A-ND 1.79 14.54 | 89134-0001 -55°C to +105°C. UL File No.: E68080, CSA File No.: LR-40971. 
25 | au3ou"| 10(3.05) | MC | M7PSK-2510R-ND 34.95 306.47 40 | 218(55.37) | MSCAOAND = 2.10 17.10 | 89140-0001 Wire Accommodation: 26AWG solid or stranded, 28AWG solid or stranded, 30 
Au 15u”| 10(3.05) | MC | M7PSG-2510R-ND 25.30 221.82 50 | 2.68(68.07) |MSCBOAND) 263 21.98 | 89150-0001 AWGsolid. Order strain reliefs separately. 
Au30u| 10(3.05) | GR | M7PSK-2510J-ND 30.70 269.19 60_| 3.18 (80.77) _| MSOBDA:ND! 3.15 _25.65__| 89160-0001 No.of] Dim. -Inch(mm) Digi-Key Pricing | 3M 
Au 15u" | _10(3.05) | GR | M7PSG-2510J-ND 21.04 184.55 IDC Socket Gold, Polarizing Cont.| A B__| PartNo. 110 _| PartNo. 
Ausou"| 6 (1.83) | MC | M7PSK-3706R-ND 39.33 344.94 10 | .68(17.27) | MKCIOAND 53 4.28 | 89110-0101 TUE Drilled Mounting Flanaes 
Au 15u"| 6 (1.83) MC | M7PSG-3706R-ND 27.78 243.58 14 -88 (22.35) MKC14A-ND 74 5.99 | 89114-0101 uns EL 
30 | 6(1.83) | GR | M7PSKS70BLND 3571. 31311 16 | .98(2489) | MKCIGAND 84 6.84 _| 80116-0101 10] 1.40 (35.56) .612(15.54) [MCFIOKND 3.02 25.38 ] 3358-0000 
Aut’ | 61.83) | GR | M7PSG370B-ND 2415 211.75 20 | 1.18(2997) | MKCOOAND 1.05 8.55. | 89120-0101 16| 1.70(43.18) .912(23.16) |MCFI6K-ND 372 31.33 | 3368-0000 
a7 | ava0n"| 101308) | MC | M7PSKS7I0RND 4718 413.77 24 | 138(3505) | MKC4AND 1.26 10.26 | 89124-0101 20) 1.90 (48.26) 1.112(28.24)|MOROK-ND 4.62 38.85 | 3461-0000 
15,” | 10(308) | MC | M7PSG37I0RND 3563 31242 26 | 148(3759) | MKC6AND 137 11.12 | 89126-0101 26) 2.20 (55.88) 1.412(35.86)|MOR6KND 547 46.03 | 3462-0000 
30u"| 10(308) | GR | M7PSKS7IQ-ND 41-14 36072 30 | 1.68(4267) | MKC30AND 1.58 1283 | 89130-0101 34) 2.60 (66.04) 1.812(46.02)/MOR4K-ND 6.36 53.55 | 3463-0000 
15,” | 10(308) | GR | M7PSG37I0-ND 2958 259.37 34 | 188 (47.75) | MKC344ND 1.79 1454 | 89134-0101 40) 2.90(73.66) 2.112(53.64)|MORIOKND 7.80 65.63 | 3464-0000 
aN : ae 40 | 218(5537) | MKCAOAND 210 17.10 | 89140-0101 50) 3.40 (86.36) 2.612(66.34)/MORSOK-ND 8.03 67.55 | 3415-0000 
Also available in the following configurations: 50 2.68 (68.07) | MKC50A-ND 263 21.38 | 89150-0101 60) 3.90 (99.06) 3.112 (79.04)/MOF60K-ND 10.11 85.05 | 3666-0000 
MIN} -| -ND— Metal Shell Connector w/ Threaded Insert. 60 | 3.18(80.77) | MKOB0AND 3.15 2565 | 89160-0101 64 | 4.10 (104.14) 3.312 (84.12) |MOFB4K-ND 10.28 86.45 | 3403-0000 
} |-ND — Metal Shell Connector w/ Threaded Insert & Strain Relief Without Flanges 
Strain Relief. 
et 10 = MKSR10-ND 21 1.71 | 3448-89110 10} .96 (24.38) .612(15.54) |MCEIOK-ND 3.02 25.38 | 3358-0001 
all for complete part number and pricing! 14 = MKSR14-ND ‘A 4.71 | 3448-89114 16) 1.26 (32.00) .912(23.16) |MCEIGKND 3.72 31.33 | 3368-0001 
16 = MKSR16-ND 21 1.71 | 3448-89116 20) 1.46 (37.08) 1.112 (28.24)/MQE20K-ND 4.62 38.85 | 3461-0001 
aa - 20 — MKSR20-ND 21 a7 3448-89120 26) 1.76 (44.70) 1.412 (35.86)|MQE26K-ND 5.47 46.03 | 3462-0001 
3M 100” x .100 24 (6.10) 24 = MKSRO4-ND 21 1.71 | 3448-89124 34) 2.16 (54.86) 1.812 (46.02)|MOEB4K-ND 636 53.55 | 3463-0001 
(2.54mm x 2.54mm) So) - Fee 2 i ae 5)| 295 (75.18) 2612 (6633) MOESOKND 803 6788 | otte-00t 
. . 30 = M ‘ND 211.71 | 3448-89130 .96 (75.18) 2 ; : : : - 
Socket Connectors 34 = MKSR34-ND 21 1.71 | 3448-89134 60) 3.46 (87.88) 3.112 (79.04)|MCEBOK-ND 10.11 85.05 | 3666-0001 
a? 40 — MKSR40-ND 21 1.71 3448-89140 64| 3.66 (92.96) 3.312 (84.12) |MCEB4K-ND 10.28 86.45 | 3403-0001 
Wire Accommodation: 26, 28, 30AWG (10.44) 50 = MKSR50-ND 211.71 | 3448-89150 With Slotted Mounting Flanges 
solid or stranded. 60 = MKSR60-ND 211.71 | 3448-89160 10] 1.30 (33.02) .612(15.54) [MCSTOKND 3.02 25.38 ] 3358-0002 
Ps: non Marl Gace oon pate Feri Bins soe me 2 22 | ame 
ng: UL 94 : Gray * Con rial: Beryllium copper + Plating: 100” x .100” 26 | 2.10 (53.34) 1.412(35.86)|MCS26K-ND 5.47 46.03 | 3462-0002 
30” gold + Wire Accommodation: 26 & 28 AWG solid or stranded, 30 AWG . xX. 34| 2.50 (63.50) 1.812(46.02)|MCS34K-ND 6.36 53.55 | 3463-0002 
solid * Marking: 3M logo, Part Identification Number and Orientation Triangle. | 7 
Electrical: + Qurrent Rating: 1A + Insulation Resistance: >1x10°Q @500 VDC (2.54mm x 2.54mm) Plug Connectors PH aa (i380 Deislenon NR 403 oe Seretienc 
+ Withstanding Voltage: 1000VRMS @ sea level. Environmental: + Temp. sii 60| 3.80 (96.52) 3.112(79.04)|MCS6OK-ND 10.11 85.05 | 3666-0002 
Rating: -55°C to +105°C. UL File No.: E68080; CSA File No.: LR-40971. bbl eet SO ANG AWG 33 (8.38) 64 4.00 (101.60) 3312 (84.12) |MOS64KND 1028 8648 | 3403-0002 
No. of Dim. A Digi-Key Pricing 3M Physleal: -» Insuletion: Material: G Strain Reliefs 
Contacts] In. (mm) Part No. 1 10 Part No. nS cae <u ee oe = = 
 olareing Slots (Open End) ONES ice ane eis 8 = = NOSTIEND He a8 344853 
10 | 68(1727) | MSCIOKND 193 1628 | 3473-6000 Matarial:'Flat Cable Connectors are a; — —  |MCSR20-ND 1.02 858 | 3448-54 
14 | .88(22.35) | MSCI4K-ND 235 19.78 | 3385-6000 Beryllium Copper» Plating: 301° Cold 26 = —  |MCSR26-ND 1.02 858 | 3448-55 
a jievooan eS ao es ered Latch ect Headers are Copper Alloy. Electrical: * Current Rating: 1 amp. 2 —- =. MCSR34-ND 1.02 8.58 | 3448-56 
: : ; f E : : : ; 3 j : = —  |MCSR40-ND 1.02 858 | 3448-57 
24 | 1.38 (35.05) | MSC4K-ND 3.39 28.53 | 3626-6000 Insulation lesistances =1x10. 0 @ O00 VG. = Withetencing Vouege: sof — — — |MCSRE0-ND 1.02 858 | 3448-58 
26 | 1.48(37.59) | MSC26KND 3.66 30.80 | 3399-6000 cea erm La Nf ae eo] = — — — |MCSR60-ND 260 21.88 | 3448-31 
30 | 1.68 (4267) | MSC30K-ND 420 35.35 | 3419-6000 +106°G. UL le No,: Bb2080,,CSA File No: LA-40071, | — — _|McsR64ND 102 858 | 3448-59 
34 | 1.88(47.75) | MSC34KND 4.76 40.08 | 3414-6000 No.of] Dim. —In. (mm) Digi-Key Pricing 3M 
50 | 208\es07 | MScSOKND 699 sa80 | siasenno | | ml Crea aa aaa M : -ND 
60_| 3.18(80.77) | MSOB0KND 865 72.80 | 3334-6000 a With Slotted Mounting a OER Style 1] RibEah Cables 
Center-Bumped Polarizing (Open End) : .48) 90 (22.86) - e 1010 Single Ended R=Multi-color 
0 SVE) WMRCORNON 123 1628) S473 6500 14 |1.40 (35.56) 1.10(27.94)|MPL14KND 389 32.73 | 4614-6000 3010 Double Ended Gray 
ia | ‘88(2035) | MKCI4KND 238 19.78 | 39086600 16 MPLI6K-ND 4.41 37.10 | 4616-6000 Conn. Finish K-Twisted Pair 
is | Stas) | womens Se cies | osteo | | | 2 Re ees tee se ae re 
20 | 1.18 (29.97) | MKG20KND 2.83 23.80 | 3421-6600 | ; : K = Gold >1511 Gold- Copper 
24 | 1.38(35.05) | MKC24K-ND 339 28.53 | 3626-6600 = Peay 5S 40.18 | 4626-6000 berylium pin pl me [No. Of Contact 
26 | ‘asca7se) | MKGOSCND 36s ane0 | as00-68 0 MAGN fos tka | aoe — 
30 {68 (oen HKCSOK ND i 35.35 319.6000 a Mire 7-26 61.08 | 4691-6000 
34 | 1.88 (47.75) | MKC34K-ND 4.76 40.08 | 3414-6600 a MES AE ie aes baie oM Termination Jumpers 
40 | 218(55.37) | MKCAOKND 5.60 47.08 | 3417-6600 50 MPL5OKND 872 7333 | 4650-6000 
50 | 268(68.07) | MKC50K-ND 6.99 58.80 | 3425-6600 60 MPLEOKND 1028 8645 | 4660-6000 Single Ended Socket 
60_| 3.18(80.77) | MKOB0KND 8.65 _—72.80 | 3334-6600 64 MPL64KND 1096 9223 | 4664-6000 Connector 
Center-Bumped Polarizing (Closed End) M ting Fl: = = 
70 | .68(17.27) | MSDIOKND 206 17.33 | 3473-7600 0 maar os FEBS SIO BOSH 
14 | .88 (22.35) | MSDI4KND 258 21.70 | 3385-7600 : ; ‘ ‘ i 
ie | (98 a MeN 270 2275 Seen 14 |1.40 (35.56) 1.10(27.94)|MPKI4K-ND 389 32.73 | 4614-6001 MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 
20 | 1.18(2997) | MSD20KND 297 2503 | 3421-7600 1.20 (30.48) |MPKI6KND 4.41 37.10 | 4616-6001 No. of Rib- 
24 | 1138(35.05) | MSD24KND 356 29.93 | 3626-7600 1.40 (35.56) | MPK20K-ND 5.14 43.23 | 4620-6001 Con-| Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 
26 | 1.48 (37.59) | MSD26K-ND 3.85 32.38 | 3399-7600 1.60 (40.64) | MPK24KND 5.66 47.60 | 4624-6001 tacts | Finish | In. (cm) | Cable | Part No. 1 10 
30 | 1.68(42.67) | MSD80K-ND 4.41 = 37.10 | 3419-7600 1.70 (43.18) | MPK26K-ND 5.84 49.18 | 4626-6001 Au 30u" | 36 (91.44) | MC |MIAXK-1036RND 4.61 40.46 
34 | 1.88 (47.75) | MSD@4KND 4.97 41.83 | 3414-7600 1.90 (48.26) | MPK30K-ND 54.08 | 4630-6001 jo | Au15u" | 36 (91.44) | MC |MIAXA1036R-ND 2.08 18.23 
40 | 2.18(55.37) | MSD40K-ND 5.82 49.00 | 3417-7600 2.10 (53.34) | MPK34K-ND 61.08 | 4634-6001 Au 30u" | 36 (91.44) | GR |MIAXK-1036J-ND 4.12 36.16 
50 | 2.68(68.07) | MSD50K-ND 7.26 61.08 | 3425-7600 2.20 (55.88) | MPK36K-ND 64.58 | 4636-6001 Au 15y" | 36 (91.44) | GR_|M1AXA-1036J-ND 1.59 13.93 
60 | 3.18(80.77) | MSD60K-ND 8.99 _75.60 _| 3334-7600 2.40 (60.96) | MPKAOK-ND 67.73 | 4640-6001 ‘Au 30u" | 36 (91.44) | MC |MIAXK1436R-ND 5.90 51.74 
Cable Strain Relief/Stabilizer 2.90 (73.66) | MPKS0K-ND 73.33 | 4650-6001 14 | AutSu" | 36 (91.44) | MC /MIAXA-1436R-ND 291 25.52 
10 = MSSRI0-ND 25 2.10 | 3448-3010 3.40 (86.36) | MPK60K-ND 86.45 | 4660-6001 Au 30u" | 36 (91.44) | GR |MIAXK-1436-ND 5.21 45.72 
14 - MSSR14-ND 25. -—.2.40 | 3448-3014 3.60 (91.44) | MPK64K-ND_ 92.23 | 4664-6001 Au 15" | 36 (91.44) | GR |MI1AXA1436J-ND 2.22 19.50 
16 = MSSRI6-ND 25 2.10 | 3448-3016 Strain Reliefs Au30y" | 36 (91.44) | MC |MTAXK1636R-ND 6.54 57.39 
20 = MSSR20-ND 25 2410 | 3448-3020 MPSRI0-ND 46 3.85 | 3448-4610 16 Au 15y” | 36 (91.44) | MC | M1AXA-1636R-ND 3.33 29.18 
24 = MSSR24-ND 25 2.40 | 3448-3024 MPSRI4-ND 46 3.85 | 3448-4614 Au30y" | 36 (91.44) | GR | M1AXK-1636J-ND 5.76 50.50 
26 = MSSR26-ND 25 2.10 | 3448-3026 MPSRI6-ND 46 3.85 | 3448-4616 Au 15y” | 36 (91.44) | GR | M1AXA-1636J-ND 2.54 22.28 
30 _ MSSR30-ND 25 ~—-.2.10 | 3448-3030 MPSR20-ND 46 3.85 | 3448-4620 ‘Au30u" | 36 (91.44) | MC |MTAXK-2036R-ND 7.60 66.66 
34 _ MSSR34-ND 25 2.10 | 3448-3034 MPSR24-ND 46 3.85 | 3448-4624 9 | Au t5u" | 36 (91.44) | MC |M1AXA-2036R-ND 4.16 36.45 
40 = MSSR40-ND 25 ~—-.2.10 | 3448-3040 MPSR26-ND 46 3.85 | 3448-4626 Au30y" | 36 (91.44) | GR | M1AXK-2036J-ND 6.62 58.07 
50 = MSSR50-ND 25 ~—2.10 | 3448-3050 MPSR30-ND 46 3.85 | 3448-4630 Au 15p” | 36 (91.44) | GR_| M1AXA-2036J-ND 3.18 27.86 
60 = MSSR60-ND 252.10 | 3448-3060 MPSR34-ND 46 3.85 | 3448-4634 (Continued) 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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3M Termination Jumpers Plug Connector — Single Ended No. of Rib- 
Single Ended Socket Connector (Cont.) *Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | In. (cm) /|Cable| Part No. 1 10 
No. off Rib- pal eae = Au 30,” | 36 (91.44) | MC | MSAAK-1436R-ND 9.57 83.95 
Con- | Conn. | Length | bon") Digi-Key Pricing eon |Comments Poona (Blot Key Bueng Au 15" | 36 (91.44) | MC | M3AAA-1436R-ND 3.59 31.51 
tacts | Finish | In. (cm) | Cablel Part No. 1 10 tacts fanisiie In. (cm) _|Cable| Part No. 1 10 14 Au 30) 36 (91.44) GR | MBAAK-1436-ND 889 7792 
Au 30" | 36 (91.44) MC | MIAXK2436R-ND 9.12 79.94 10 | Au30u" | 40 (101.60) | TW | MIKXK1040KND 6.36 55.77 Au 15y"| 36(91.44) | GR |MBAAA-1436-ND 2.91 2548 
Au 15 | 36(91.44)| MC] MIAXA2436RND 499 43.75 14 | Au30u" | 40 (101.60) TW | MIKXK1440K-ND 8.84 77.50 2 
24 | wi30u” | 36 (91.44)| GR | MIAXK-2436J-ND 794 69.62 16 | Au30u" | 40 (101.60) | TW | MIKXK-1640K-ND 10.04 88.08 AuSOu") 6(15.24) | MO |MGAAKIBOSR:ND) 842 73.83 
Au 15." | 36 (91.44)|_GR | MIAXA-2436/-ND 381 33.42 20 | Au30y" | 40 (101.60) | TW | M1KXK-2040K-ND 11.97 104.97 je | AU SH") 6(15.24) | MC | MSAAA1606R-ND = 1.98 17.40 
Au soy” | 36 (91.44)| MC | MIAXK-2636R-ND 9.86 86.44 26 | Au 30u" | 40 (101.60) | TW _| MIKXK-2640K-ND 14.26 125.04 Au30p") 6(15.24) | GR | MSAAK1606ND = 8.29 72.68 
ng | Au 15u | 36(91.44) | MC | MIAXA-2636R-ND 5.40 47.40 34 | Au 30,” | 40 (101.60) | TW | MIKXK-3440K-ND 18.05 158.25 Au 15" | 6(15.24) | GR |MB3AAA1606J-ND 1.85 16.22 
6 | aso" | 36 (91.44)| GR | MIAXK-2636J-ND 858 75.26 40 | Au 30," | 40 (101.60) | TW | M1KXK-4040K-ND 20.46 179.46 Au30p" | 18 (45.72) | MC | M3AAK-1618R-ND 9.27 81.28 
Au 15u" | 36 (91.44) |_GR | M1AXA-2636J-ND 4.13 36.21 50 | Au30y" | 40(101.60)| TW | M1KXK-5040K-ND 23.48 205.86 te | Au15u" | 18(45.72) | MC | M3AAA-1618R-ND 2.83 24.85 
Au sou" | 36 (91.44) | MC | MIAXK-3036R-ND 11.97 105.00 60 | Au30p" | 40 (101.60) | TW | M1KXK-6040K-ND 27.89 244.53 Au30p" | 18 (45.72) | GR | M3AAK-1618-ND 8.88 77.83 
49 | Au 15u | 36 (91.44) | MC | M1AXA-3036R-ND 6.87 60.25 64 | Au30p" | 40 (101.60) | TW | M1KXK-6440K-ND 29.75 260.85 Au 15" | 18 (45.72) | GR |M3AAA-1618J-ND 2.44 21.40 
Au30u" | 36 (91.44)| GR | M1AXK-3036J-ND 10.31 90.39 P z 
Au 15° oe lol ad GR | M1AXA-3036J-ND 5.20 45.64 Also available in the following configurations: ieee re otad Me NGAAABGBP: ND ‘an x02 
Au 30" | 36 (91.44) | MC | M1AXK-3436R-ND 1285 112.69 MI1RXK-| |40K-ND — Standard Qpen End without Range, with Polarizing 16 Mian 36 91.44 GR | MBAAK-1636J-ND 976 85.55 
Au 15.” | 36 (91.44) | MC | M1AXA-3436R-ND 7.07 61.96 Key & Strain Relief. ae ea GR |MBAAM636IND 332 2912 
34 Au 30u" | 36 (91.44)| GR | MIAXK-3436J-ND 11.18 98.08 M1WXk-| |40K-ND — Standard Qpen End with Range, with Polarizing Key. i (91.44) = = 
Au 15u” | 36 (91.44) |_GR_| M1AXA-3436J-ND 5.40 47.35 M1YXk-| J40K-ND — Standard Qpen End with Hange, with Polarizing Key Au 30y" | 6 (15.24) | MC | M3AAK-2006R-ND 9.37 82.17 
Au soy” | 36 (91.44)| MC] MIAXK-4036R-ND 15.11 132.47 and Strain Relief. 20 Au 15p" 6 (15.24) | MC | M3AAA-2006R-ND 248 21.75 
40 Au 15y” | 36 (91.44)| MC | M1AXA-4036R-ND 8.31 72.91 Call for complete part number and pricing! Au 30u 6 (15.24) | GR | M3AAK-2006J-ND 9.21 80.74 
Au 30y” | 36 (91.44)) GR | MIAXK-4036J-ND 13.15 115.27 Au i5y" | 6 (15.24) | GR | M3AAA-2006J-ND 2.32 20.32 
Au 15y" | 36 (91.44) |_GR | MIAXA4036-ND 6.35 55.71 Au 30u" | 18 (45.72) | MC |MBAAK-2018R-ND 10.43 91.47 
Aus0u" | 36 (91.44) | MC | MIAXK5036R-ND 18.87 165.52 Single Ended a9 | Au15y” | 18 (45.72) | MC ) M3AAA-2018R-ND 3.54 31.05 
50 | Au 15p" | 36 (91.44) | MC | MIAXA-5036R-ND 10.39 91.13 Card Edge Au 30u” | 18 (45.72) | GR | M3AAK-2018J-ND 9.94 87.17 
ae ear a RAS eReENG eer Tete Connector Au 15u" | 18 (45.72) | GR_| M3AAA-2018J-ND 3.05 26.75 
ABO ar MC | MIAXK-60362-ND 23.07 202.27 rate Ss Me NOAA Seeehe ee Dee 
eo. | AU Tait | 36 (91.46) | MC coring ica? 100.86 *MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 2 | ausoyi | 36 (tad) | GR |MBAAK2086:ND 11.04 96.83 
Au30u" | 36 (91.44) GR | M1AXK-6036J-ND 20.12 176.47 mute | 3eto1.44) | GR INSRGREGIINOM 415 3041 
Au toyt | 56 (9148)| Gt Re) 955 8356 Nake ee Pty ae MC MBAAK-2406F-ND 41.23 98.49 
Also available in the following configurations: Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing nite teen MC | MB3AAA-2406R-ND 298 26.10 
M1BX71-CIC136C]-ND — Standard End w/ Strain Relief tacts | Finish Cable | Part No. 1 10 24 H é ; . 
Qpen { g m7 Au30u" | 6(15.24) | GR | M3AAK-2406J-ND 11.04 96.77 
MIO} -ND— Standard Qpen End w/ Polarizing Key. Au SO 4) | MC ere 5:82 51.00 Au t5y’ | 6 (15.24) | GR | MSAAA-2406-ND 2.78 24.98 
M1DX_|-C JC 136(_}ND — Standard Open End w/ Polarizing Key & Strain Relief. Au 30” 44) | GR | MIEXIC1036J-ND 5.33 46.70 Au 300") 18 (45.72) | MC | MGAAK2418R:ND 12.50 109.65 
M1TXK-(_]_J36(_}-ND — Standard Closed End w/ Polarizing Key. Au 30y" 44) | MC |MIEXK-1636R-ND 8.36 73.35 i sar is pe Mc (RERARELERINE 455 s726 
M1UXK-CJC136(_]-ND — Standard Closed End w/ Polarizing Key & Strain Relief. Au 30" .44) | GR | M1EXK-1636J-ND 7.58 66.46 24 aia ba pee RERNE j192 10449 
Call for complete part number and pricing! Au 30,0 44) [MC | M1EXK-2036R-ND 10.40 91.17 a Tae ‘Bt pa S TEN SHIEENG See Seta 
Au 30,1" .44) | GR_| M1EXK-2036J-ND 9.42 82.58 : sake 5 : 
Single Ended Socket Connector Au 30, 44) | MC | MIEXK-2636R-ND 12.68 111.24 Au SOul) 38 (91.44) | MC emcee (eat 12640 
epics ; 9 tisk ; % Au 30," 44) | GR | MIEXK-2636U-ND 11.41 100.05 24 | Au 15p" | 36 (91.44) | MC | M3AAA-2436R-ND 6.16 54.01 
‘Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate Au 30,0 44) | MC | M1EXK-3436R-ND 15.35 134.64 Au 30y” | 36 (91.44) | GR | M8AAK-2436J-ND 13.24 116.07 
No. of Rib- Au 30u" 44) | GR_| M1EXK-3436J-ND 13.69 120.03 Au 15p" | 36 (91.44) | GR_| M3AAA-2436-ND 4.98 43.68 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing Au 30)” 44) | MC | M1EXK-4036R-ND 18.55 162.68 Au30u" | 6(15.24) | MC | M3AAK-2606R-ND 12.13 106.37 
tacts | Finish | In. (cm) _|Cable| Part No. 1 10 Au 30p” 44) | GR_| MIEXK-4036J-ND 16.59 145.48 og | Aut5u"| 6(15.24) | MC | M3AAA-2606R-ND 3.22 28.28 
49 | Au30u" ] 40 (101.60) | TW | MIAXK-1040KND 4.99 43.80 Au 30” .44) | MC | M1EXK-5036R-ND 20.50 179.77 Au 30p" | 6 (15.24) | GR | M3AAK-2606J-ND 11.92 104.50 
‘Au 15," | 40 (101.60) | TW | M1AXA-1040K-ND 2.46 21.57 Au 30)" .44) | GR | M1EXK-5036J-ND 18.05 158.27 Au 15y" | 6(15.24) | GR | M3AAA2606-ND 3.01_—_26.41 
44 | A S0u" [40 (101.60) | TW | MIAXK1440K-ND 6.43 56.41 Au 30” 44) | MC | MIEXK-6036R-ND 25.34 222.22 Au 30" | 18 (45.72) | MC | MBAAK-2618R-ND 13.51 118.46 
‘Au 15u" | 40 (101.60) | TW | M1AXA-1440K-ND 3.44 30.19 Au 30)” 44) | GR_| MIEXK-6036J-ND 22.40 _ 196.42 ag | Au 19u" | 18(45.72) | MC | M3AAA-2618R-ND 4.60 40.37 
4 | A 30H" [40 (101.60) | TW | MIAXK-1640KND 7.15 62.72 Au 30," 44) | MC | MIEXK-6436R-ND 26.24 230.07 Au 30" | 18 (45.72) | GR | M3AAK-2618J-ND 12.87 112.87 
‘Au 15u" | 40 (101.60) | TW | M1AXA-1640K-ND 3.93 34.50 Au 30)" 44) | GR | M1EXK-6436J-ND 23.10 202.56 Au 15" | 18 (45.72) | GR |M3AAA-2618J-ND 3.97 __34.78 
‘Au 30u" [40 (101.60) | TW |MIAXK-2040K-ND 8.36 73.34 " q 
20 | pase [40 Uio eo) | TW [MIAKADDMORND. 86 4633) (| Aaoavalablein the tolowing configurations: Aico) 360148) | MC eee] 32 128 
26 | Au 30H" | 40 (107.60) | TW | MIAXK2640KND 70.85 95.11 M1FXK-(JC]36(-ND — Card Edge Connector w/ Flange. 26 Au30u" | 36(91.44) | GR | MBAAK-2636I-ND 14.30 125.42 
Au 15u" | 40 (101.60) | TW | M1AXA-2640K-ND 6.39 __ 56.07 M1GXK-LJC136(_]-ND — Card Edge Connector w/ Slotted Range. Au 15” | 36(91.44) | GR | MBAAA2636ND 540 47.93 
Au 30y" | 40 (101.60) | TW | MIAXK-3440K-ND 14.15 124.05 M1MXK-(J136(_]-ND — Card Edge Connector w/ Strain Relief. = z ~ ’ 
34 | ay 15," | 40 (101.60) | TW | M1AXA-3440KND 836 73.32 Colitorborlet pert numb el pala! Au30u" | 6(15.24) | MC |MBAAK-3006R-ND 14.03 123.05 
ao | SOUT | 40 (101.60) | TW | MTAXK-4040K-ND 16.63 145.83 go | Au toy") 6(15.24) | MC ieee S03 93.56 
‘Au 15,1” | 40 (101.60) | TW | M1AXA-4040K-ND 9.84 86.26 hace BtieDd = REA Seen ae en 
‘Au 30u" | 40 (101.60) | TW | MIAXK-5040K-ND 20.78 182.21 Single Ended Card Edge Connector iH : 3006 . : 
50 | Au 15 | 40 (101.60) | TW | M1AXA-5040K-ND 1230 107.82 fom ne _ "9 ' Au30p" | 18 (45.72) | MC | M3AAK-3018R-ND 15.83 138.85 
a ‘Au 30," | 40 (101.60) | TW | MIAXK-6040K-ND 25.35 222.30 Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate go | Au 15u” | 18 (45.72) | MC ) M3AAA-3018R-ND 5.63 49.36 
‘Au 15” | 40 (101.60) | TW | M1AXA-6040K-ND 14.76 129.39 AIS Au30u" | 18 (45.72) | GR | M3AAK-3018J-ND 15.00 131.55 
A’so available in the following configurations: Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing Auto | 18 (45.72) | GR TS e 4:80 _ 42.06 
‘ ine 7 Pei ; Au 30" | 36 (91.44) | MC |M3AAK-3036R-ND 18.54 162.57 
M1 |40K-ND — Standard Qpen End w/ Strain Relief. Finish In. (cm)__|Cable| Part No. 1 Au i5u | 36(91.44) | MC | M3AAA-3036R-ND 833 73.08 
M1CX(_}-CJDJ40K-ND — Standard Qpen End w/ Polarizing Key. ‘Au 30u" | 40 (101.60) | TW | MiEXK-1040K-ND 6.20 30 Mae ret aA GR | M3AAK-3036J-ND 1687 147.96 
M1DX_]-LJLJ40K-ND — Standard Qpen End w/ Polarizing Key & Strain Relief. Au 30u" | 40 (101.60) | TW | M1EXK-1640K-ND 8.97 frets 36 (91.44) | GR |MBAAA-3036-ND 667 5847 
M1TXK-JLJ40K-ND — Standard Closed End w/ Polarizing Key. ‘Au 30u" | 40 (101.60) | TW | MiEXK-2040K-ND 11.16 oe 6 (15.24) | MC | MBAAK3406R.ND 15,79 138.44 
M1UXK-CJ_/40K-ND — Standard Closed End w/ Polarizing Key & Strain Relief. ‘Au 30u" | 40 (101.60) | TW | M1EXK-2640K-ND 13.67 aie ee Mc |NGAAAS406R.|ND| 422 3698 
all for complete part number and pricing! ‘Au 30u" | 40 (101.60) | TW | MiEXK-3440K-ND 16.65 34 ‘A 304 shinee GR | MBAAK-3406.ND 1551 136.00 
mae ea AO TIOLGD: TW IRHERESHIGEENGD on oe Au 15u" | 6 (15.24) | GR | MBAAA3406J-ND 3.94 34.54 
ug Connector mn : d q ’ 3 i d 
tug ‘Au 201" | 40 (101.60) TW | M1EX«.6040K ND 27.63 Au 30u | 18 (45.72) | MC |MAAK-3418R-ND 17.59 154.24 
Single Ended ‘x 304" 40 (101.60)| TW | MiEM6440KND 28.67 94 | Au15y”| 18 (45.72) | MC | M3AAA-3418R-ND 6.02 52.78 
: seallss d Au30u" | 18 (45.72) | GR | M3AAK-3418J-ND 16.76 146.94 
3M Also available in the following configurations: Au 15y” | 18 (45.72) | GR | M3AAA-3418-ND 5.19 45.48 
*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray MI1FXK-| |40K-ND — Card Edge Connector w/ Flange. Au 30y”" | 36 (91.44) | MC | M3AAK-3436R-ND 20.29 177.96 
No. of Rib- M1GXk-(_]_140K-ND — Card Edge Connector w/ Slotted Range. gq | Au 15u"|) 36 (91.44) | MC ] M3AAA-3436R-ND 8.72 76.50 
f + | Digi. tel M1MXk-| |40K-ND — Card Edge Connector w/ Strain Relief. Au 30u” | 36 (91.44) | GR | M3AAK-3436J-ND 18.63 163.35 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing ‘cingt 
tacts | Finish | In. (cm) |Cable| Part No. 1 1 Call for complete part number and pricing! Au 15u" | 36 (91.44) | GR |M3AAA-3436J-ND 7.07 62.02 
jo. | AuS0u" | 36 (97.44) | MC | MIKXK1036R-ND 5.98 52.43 Au30u" | 6(15.24) | MC |MBAAK-4006R-ND 18.55 162.63 
Au 30" | 36 (91.44) | GR | MIKXK1036-ND 5.49 48.13 Socket to Socket 4g | Au15y”| 6(15.24) | MC | M3AAA-4006R-ND 4.96 43.50 
qq | AusOu” | 36 (91.44) | MIC] MIKXK1436R-ND 8.31 72.83 Connector Au30u" | 6(15.24) | GR | M3AAK-4006J-ND 18.22 159.76 
Au 30u" | 36 (91.44) | GR | MIKXK1436-ND 7.62 66.81 Au 15y" | 6(15.24) | GR | M3AAA4006-ND 4.63 40.63 
16 Ae Seer is MSE tA Ae oe Au 30p” | 18 (45.72) | MC | M3AAK-4018R-ND 20.67 181.23 
rs : LOSE : d *MC = | = Au 15" | 18 (45.72) | MC | M3AAA-4018R-ND 7.08 62.10 
20. | AlSOu" | 36 (91.44) | MC | MIKXK-2036R-ND 11.21 98.0 MG = SM Mul Colts h= SMIctey 40 304 eee GR | MBAAK-4018/ND 1969 17263 
Au30p' | 36 (91.44) | GR | MIKXK-2036-ND 10.23 89.70 No. of Rib- Au 15u" | 18(45.72) | GR | MBAAA4018ND 610 53.50 
24 | AuSOuT] 36 (91.44) [MC | MIKXK-2436R-ND 12.66 111.01 Con-| Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing Aus0u" | 36 (91.44) | MC | MGAAK-4036R-ND 23.85 209.14 
Au 30u" | 36 (91.44) | GR_| MIKXK-2436J-ND 11.48 100.68 Finish | In. (cm! Cable | Part No. it 10 ie x - 7 
tacts s ic) it Au 15y” | 36 (91.44) | MC | M3AAA-4036R-ND 10.26 90.01 
36 | AuSOu"] 36 (91.44) | MC | MIKXK-2636R-ND 13.27 116.37 Au30"| 6 (15.24 | MC | MGAAK1006RND 6.31 55.34 40 | rau" | 36 (91.44) | GR |MBAAK-4036J-ND 21.89 191.94 
Au 30u | 36 (91.44) | GR_| MIKXK-2636J-ND 11.99 _ 105.18 Au 15y"| 6 (15.24) | MC | M3AAA-1006R-ND 1.24 10.88 a ‘ ' 
‘Au 30u" | 36 (91.44) | MC | MIKXK-3036R-ND 15.45 135.49 ° - 4006J. Au 15y" | 36 (91.44) | GR | M3AAA-4036J-ND 8.30 72.81 
30 Au30u"| 6(15.24) | GR | M3AAK-1006J-ND 6.23 54.62 - 
Au30u" | 36 (91.44) | GR | MIKXK-303Q-ND 13.78 120.88 Au i5u"| 6 (1524) | GR | MBAAA100BIND 116 10.16 Au30u" | 6(15.24) | MC |MBAAK-5006R-ND 23.16 203.09 
34 | AuS0u” | 36 (97.44) | MC | MIKXK3436R-ND 16.75 146.89 Aur30i") 18 (45.72) | MCT MBAAK1018R-ND 6.84 59.99 59 | Au tou”) 6 (15.24) | MC | M3AAA-SO06R-ND 6.20 54.38 
Au 30" | 36 (91.44) | GR | MIKXK3436-ND 15.08 132.28 ee 48 (4872) | MC | MBAAM1018RND 177 1553 Au30u" | 6(15.24) | GR | M3AAK-5006J-ND 22.76 199.56 
gq | AuS0u” | 36 (97.44) | MC | MIKXK-3636R-ND 17.88 156.79 304" 18 (45.72) | GR | MGAAK1018-ND 660 57.84 Au 15p" | 6(15.24) | GR | M3AAA5006-ND 5.79 50.79 
an] sores | gr Sea ec oes mea | eleera | ee (Mamie 88 ass Aah | 184572 [MC |RRASTSRND 5 28 
40 A 30h 36 (91.44) | GR | MIKXK-4036J-ND 16.98 148.90 Au 30" | 36 (91.44) | MC | M3AAK-1036R-ND 7.64 66.96 59 | AU tot) 18 (45.72) | MC eee O05 77-63 
7 : B . fi Au 30" | 18 (45.72) | GR | M3AAK-5018J-ND 24.59 215.65 
‘Au 30" | 36 (91.44) | MC | MIKXK-S036R-ND 21.57 189.17 Au 15p" | 36 (91.44) | MC | M3AAA1036R-ND = 2.57 22.50 Au 15u’ | 18(45.72) | GR |MBAAA501Q-ND 763 66.88 
50 | au30u | 36 (91.44) | GR | MIKXK-5036J-ND 19.12 _ 167.67 Au 30p") 36 (91.44) | GR | M3AAK-1036J-ND 7.15 62.66 ut} 18 (45.72) : : 
‘Au 30u" | 36 (91.44) | MC | MIKXK-6036R-ND 25.60 224.50 Au 15u1” | 36 (91.44) | GR | M3AAA1036J-ND 2.08 18.20 AUSOU" | 36 (91.44) | MC | M3ANGS036R-ND 29.79 261.28 
60 | ‘au30u | 36 (91.44) | GR | MIKXK-6036J-ND 22.66 198.70 Ausoy’ | 6(15.24) | MC | M@AAK1406R-ND 7.72 67.67 50 | Au 15y" ) 36 (91.44) | MC | MSAAA-SO36R-ND 12.83 112.51 
4 | Au 30u" | 36 (91.44) | MC | MIKXK6436R-ND 27.31 239.48 Au 15u"| 6(15.24) | MC | M3AAA1406R-ND 1.74 15.23 Au30u" | 36 (91.44) | GR | MSAAK-SO36J-ND 27.34 299.78 
Au 30p" | 36 (91.44) | GR | MIKXK-6436-ND 24.17 211.97 Au30u"| 6(15.24) | GR | M3AAK-1406J-ND 7.60 66.66 Au 15u" | 36 (91.44) | GR_| M3AAA-5S036J-ND 10.38 91.01 
Aso available in the following configurations: Autoy| 6 (16.24) | GA NSERC 162 1422 Au sy") 6(15.24) | MC eeeeeeceteg (208 251-07 
“ ND — - f Au 30y" | 18 (45.72) | MC | M3AAK-1418R-ND 8.46 74.18 Au 15p” | 6 (15.24) | MC | M3AAA-6006R-ND 7.44 65.25 
Te a Ascent ase aie igs toler | me |mowetnenn@ sae Zins| f | co |aae| Gta) | cx MeMKemmiND ahi 2067 
MIYXK- JL J36(_]-ND — Pin Connector w/ Polarizing Key & Strain Raliet. uso’) 18(45.72) | GR MEAS RNY 8.12 71.17 Auge’ | 6(15.24) | GR TVGAS EOS NOE 6.95 60.95 
Call for complete part number and pricing! Au 15" | 18 (45.72) | GR_| MBAAA-1418J-ND 2.14 18.73 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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3M Termination Jumpers No. of Rib- Socket 
ke ki nn r (Cont, Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
S0pket losocket Contiector: (cam) tacts | Finish | In. (cm) | Cable| PartNo. iest0 Connector to 
oe para atalpemse . Au 301" | 6 (1524) | MC | MKKK1606RND 14.20 124.56 Plug Connector 
n- | Conn. | Lengt n* | Digi-Key ricing Au30u" | 6 (15.24) | GR | M3KKK-1606J-ND 14.07 123.41 “MC = in " 
tacts | Finish_| In. (cm)_| Cable| Part No. i a0) de AsO | 18(4572)| MC | MBKKK-6i8R-ND 1805 132.01 MG'= OM Mult Colon GRi= Sh Grey 
Au30y" | 18 (45.72) | MC | MSAAK-6018R-ND 31.81 278.98 Au 30p” | 18 (45.72) | GR | M3KKK-1618J-ND 14.66 128.56 No. of Rib- 
Au 15y" | 18 (45.72) | MC | M3AAA-6018R-ND 10.62 93.16 Au 30” | 36 (91.44) | MC | M3KKK-1636R-ND 16.33 143.18 Con- | Conn. Length | bon’ | Digi-Key Pricing 
60 | Au30y" | 18 (45.72) | GR | M3AAK-6018J-ND 30.34 266.08 Au 30" | 36 (91.44) | GR | M8KKK-1636J-ND 15.54 136.28 tacts | Finish | In. (cm) |Cable| Part No. 1 
Au 15y" | 18 (45.72) |_GR_| M3AAA-6018J-ND___9.15 _80.26 ‘Au30u" | 6 (15.24) | MC | M3KKK-2006R-ND 16.59 145.44 Au 30u" | 6 (15.24) | MC | MSAKK-1006R-ND 7.68 67.31 
Au 30” | 36 (91.44) | MC | M3AAK-6036R-ND 36.59 320.83 Au30u" | 6 (15.24) | GR | M3KKK-2006J-ND 16.42 144.01 Au30u" | 6(15.24) | GR | M3AKK-1006/:ND 7.59 66.59 
60 | Au 15 | 36 (91.44) | MC IIMSAA C030 ND) 15.40 135.01 Au30y" | 18(45.72)| MC | M3KKK-2018R-ND 17.65 154.74 jo |Au30u" | 18(45.72) | MC | M3AKK-1018R-ND 8.21 71.96 
AU 30H” | 36 (91.44) | GR | MSAAK-6036-ND 33.64 295.03 20 | auoy | 18(45.72)| GR | MBKKK-2018/-ND 1716 150.44 Au30u" | 18 (45.72) | GR | M3AKK-1018J-ND 7.96 69.81 
Au 15y” | 36 (91.44) | GR | MSAAA6036ND 12.45 109.21 Au30n” | 36 (91.44) | MC | M3KKK-2036R-ND 19.24 168.69 Au 30" | 36 (91.44) | MC | M3AKK-1036R-ND 9.00 78.93 
Also available in the following configurations: Au 30" | 36 (91.44) |_GR_| M3KKK-2036J-ND 18.26 160.10 es . SS eoay a eee ost as 
M3BEL]- -ND — Standard Qpen End w/ Strain Relief. Au30u" | 6 (15.24) | MC | M3KKK-2406R-ND 1832 160.62 ny . ue : : 
M300 -ND - Standard Qpen End w/ Polarizing Key. A 30 peer GR | MBKKK2406J-ND 18.12 158.90 Au30u" | 6 (15.24) | GR | MBAKK-1606/-ND 11.18 98.05 
M3DD—} | ND— Standard Qoen End w/ Polarizing Key & Strain Relief. Aus0u | 18(45.72) | MC | M3KKK-2418R-ND 1959 171.78 16 | AU S0u! | 18 (45.72) | MC | MGANEISISE-ND) 12.16 106.64 
MSTTK{ -ND — Standard Closed End w/ Polarizing Key. 24 ns 30" | 18(45.72)| GR | M3KKK-2418J-ND 19.00 166.62 Au 30y" | 18 (45.72) | GR | M3AKK-1618J-ND 11.77 103.20 
MSUUK- ND — Standard Closed End w/ Polarizing Key & Strain Relief. Au30u" | 36 (91.44) | MC | MSKKK2436R-ND 21.50 188.53 Au 30," | 36 (91.44) | MC | M3AKK-1636R-ND 13.43. 117.81 
Call for complete part number and pricing! Au 30” | 36 (91.44) | GR | M3KKK-2436J-ND 20.32 178.20 Au 30p" | 36 (91.44) | GR_| MSAKKI636-ND__ 12.65 110.92 
730" | 615.24) | MC | MBKKK-2606R- ND 18.95 166-20 Ausou" | 6(15.24) | MC | MBAKK2006R-ND 12.98 113.81 
mane | 6 1524) | GR | MaKKC2606/ND 1874 16435 Au30u" | 6 (15.24) | GR | M3AKK-2006J-ND 1281 112.37 
SOGKS! tp Socket Connector ‘A 30, 1B U4S72) MC | MSKKK-2618R-ND 20.33 178.31 po | fu S0u") 18 (45.72) | MC eee ieob 123.11 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate 26 Mone 18 (45.72) GR | M3KKK-2618J-ND 19.70 172.72 Au 30y” | 18 (45.72) | GR | M3AKK-2018J-ND 13.55 118.81 
yuan 36 (91.44) | MC | MBKKK2636R-ND 22.40 196-45 Au30u" | 36 (91.44) | MC | M3AKK-2036R-ND 15.63 137.06 
No. of Rib- mao 36 (01.44) | GR | MSKKR2636)ND. 2113 18527 ‘Au 30" | 36 (91.44) | GR | M3AKK-2036J-ND 14.65 128.46 
Con-| Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing i : : i Ausou” | 6(15.24) | MC | MBAKK2406R-ND 14.77 129.56 
tacts | Finish | In. (cm) |Cable| Part No. 1 10 nea ee iS Mecca ae bees Au30u" | 6 (15.24) | GR | M3AKK-2406J-ND 14.58 127.84 
‘Au 30u" | 20 (50.80) | TW | MBAAK1020KND 7.03 61.65 , 5 3006S . / Au30u" | 18 (45.72) | MC | M3AKK-2418R-ND 16.05 140.72 
Au 15h" 20 (50.80) | TW | M3AMA-1020KND 1.96 17.19 30 | Au 30" | 18 (45.72) | MC | MBKKK-3018A-ND 22.79 199.84 4 | au sou" | 18 (45.72) | GR | MBAKK-2418-ND 15.46 135.56 
Au30y" | 40 (101.60) TW | M3AAK-1040K-ND 8.02 70.30 Au 30p" | 18 (45.72) | GR | M3KKKC3018J-ND 21.96 192.54 Au30y" | 36 (91.44) | MC | MSAKK-2436R-ND 17.96 157.46 
10 | isu" | 40(101.60)| TW | MGAAA-040K-ND 295 2584 Au30u" | 36 (91.44) | MC | M3KKC-3036R-ND 25.49 223.56 Au 30," | 36 (91.44) | GR | MGAKK-2436J-ND 1678 14714 
Au 30u" | 60 (152.40) | TW | M3AAK-1060K-ND 9.00 78.95 Au 30y” | 36 (91.44) | GR | M3KKK-3036J-ND 23.83 208.95 Aus0u" | 6 (15.24) | MC | M3AKK-2606R-ND 15.54 136.29 
Au 15” | 60 (152.40) | TW | M3AAA-1060K-ND 3.93 34.49 tooo ehead LS Reece ao aan Nee bree me Na eet ND 1 1a 
7 Zz Z sy . -3406J- . x HN” . 2 | | 5. 
Aut | 20 (5080) | TW | MBAAAIG20KND 275 3407] J | 34 | AuS0N |18(4572)| MC /MaKKcasteRND 25:39 22268) BE | °° | nao | 18(45.72) | GR | MOAKC26IBND 1628 142.79 
Aso," | 40 (101.60)| TW | MBAAK-1440K.ND 10.11 88.62 Au30u" | 18(45.72)| GR | MSKKK-3418J-ND 24.56 215.34 ‘Au30u" | 36 (91.44) | MC | M3AKK-2636R-ND 18.99 166.53 
14 Au 15" 40 (101.60) TW | MBAAA-1440K-ND 4.13 36.18 Au 30y" | 36 (91.44) | MC | M3KKK-3436R-ND 28.09 246.36 Au 30p” | 36 (91.44) | GR_| M3AKK-2636J-ND 17.71 155.34 
Au 30u" | 60 (152.40)| TW | M3AAK-1460K-ND 11.49 100.72 Au 30p" | 36 (91.44) | GR | MBKKKCS436JND 26.43 231.75 Ausou" | 6 (15.24) | MC | MSAKK-3O06R-ND 17.51 153.54 
Au 15," | 60 (152.40)| TW | M3AAA1460K-ND 551 48.28 Au30u" | 6 (15.24) | MC | MGKKK3606R-ND 24.97 218.93 Au30u" | 6(15.24) | GR | M3AKK-3006-ND 17.23 151.10 
‘A130, 20 (50.80) | TW | M3AAK1620KND 9.57 83.94 Au30u" | 6 (15.24) | GR | M3KKK-3606J-ND 24.66 216.28 go | AuSOu" | 18 (45.72) | MC | M3AKK-3018R-ND 19.31 169.35 
aie 20 (80.80) | TW | MSAAA1620KND 314 2751 gg | Au30u" | 18(45.72) | MC | MSKKK-3618R-ND 26.93 236.14 Au30u" | 18 (45.72) | GR | MSAKK-3018-ND 18.48 162.04 
iso 40 (101.60) TW | MBAAK-1640KND 11.15 9777 Au30y" | 18(45.72)| GR | M3KKK-3618J-ND 26.02 228.19 Au30u" | 36 (91.44) | MC | M3AKK-3036R-ND 22.02 193.06 
16 | rset | 40 (401.60)| TW | MBAAAI640KND 4.71 41.94 Au30y" | 36 (91.44) | MC | MSKKK-3636R-ND 29.87 261.96 ‘Au 30" | 36 (91.44) | GR | M3AKK-3036J-ND 20.35 178.45 
A304" 60(15240)| TW | MBAAK1660KND 1273 111.61 Au 30u" | 36 (91.44) | GR | MSKKK-3636J-ND 28.06 246,04 AuSOL" | 6 (15.24) | MIC | MBAKK-3406R-ND 19.69 172.64 
Au 15,” | 60 (152.40)| TW | M3AAA-1660K-ND 6.29 55.18 Au 30p” | 6 (15.24) | MC | M3KKK-4006R-ND 26.22 220.89 AUSOu! | 6 (15.24) | CR INGA OOLNy 19.41 170.20 
‘Au30u"| 20 (50.80) | TW | MSAAK-2020KND 10.81 94.81 Au3Op" | 6 (15.24) | GR | MSKKK-4006J-ND 25.89 227.02 a4 | AUS) 1805.72) | MC eer 2140 168.44 
ert 20 (50.80) | TW | M3AAA2020K-ND 3.92 3439 4p | Au30u" | 18 (45.72) | MC | M3KKK-4018R-ND 28.34 248.49 Au SOu" | 18 (45.72) | GR | MSAKK-3418)-ND 20.66 181.14 
io Ae aN fe ee Ferrer Au 30u" | 18 (45.72) | GR | M3KKK-4018J-ND 27.36 239.89 ae mati = RAs NE one sore 
20 4 ; ; i ; Au30u" | 36 (91.44) | MC | MSKKK-4036R-ND 31.52 276.40 ’ : 3436 . é 
Auanr | eotiseay| TW [REAMESTSHENGH iac6 1050 Au 30y" | 36 (91.44) | GR | M3KKK-4036J-ND 2956 259.20 AUSOu"| 6 (15.24) | MC | MSAKK4006R-ND 22.38 196.26 
ie 60(152.40)| TW | MBAAA-2060K.ND 787 68.97 Aso” | 6 (15.24) | MC | MSKKK-5006R-ND 28.56 250.46 AuS0p") 6(15.24) | GR | MBAKICAD0GND 22.05 193.39 
Fe : ; ; Asso” | 6 (15.24) | GR | M3KKK-5006J-ND 28.15 246.87 4p | Au30y" | 18 (45.72) | MC | MBAKKG4018R-ND 24.50 214.86 
Au30H"| 20 (50.80) | TW Peering (400 12280 Au 30.” | 18 (45.72) | MC | M3KKK-5018R-ND 31.21 273.71 Au S0p” ) 18 (45.72) | GR | MBAKICADISEND 23.52 206.26 
ae rca Ww TANC cE jew iaee 50 | aw30u" | 18 (45.72)| GR | M3KKK5018J-ND 29.99 26296 ‘Au SOU” ) 36 (91.44) | MC | MBAKC4036R-ND 27.68 242.77 
26 I" | 40 (101.60) Pe Ree US ; : Au30u" | 36 (91.44) | MC | MSKKK-5036R-ND 35.19 308.59 AuS0yt | 36(91.44) | CA INSERRIOSE Noe 25.72 225.57 
‘Au 15 | 40 (101.60)] TW | M3AAA-2640K-ND 7.66 67.18 Augon’ | 36(91.44) | GR | MaKMC5036ND 3274 287.09 ‘Aus0u" | 6 (15.24) | MC | MSAKK-5006R-ND 25.86 226.80 
‘Au 30u" | 60 (152.40)] TW | M3AAK-2660K-ND 19.13 167.75 cs : d : 50 | Au30u") 6(15.24) | GR | MBAKK-5006J-ND 25.45 223.22 
Au 15u" | 60 (152.40) | TW | M3AAA-2660K-ND 10.22 89.66 Au 30u" ) 6 (15.24) | MC | MSKKK-6006R-ND 33.70 295.53 Au 30u” | 18 (45.72) | MC | MSAKK-5018R-ND 28.51 250.05 
‘Au 30u" | 20 (50.80) | TW | M3AAK-3420K-ND 18.24 159.92 Aus0u" | 6 (15.24) | GA | MBKKICE006ND) 93.21 291.23 Au30u" | 18 (45.72) | GR | M3AKK-5018J-ND 27.29 239.30 
Au 15,” | 20 (50.80) | TW | M3AAA-3420K-ND 6.67 58.46 60 nee iat mn Necrosis oe aoe 50 | Au30u" | 36 (91.44) | MC | M3AKK-5036R-ND 32.49 284.93 
34 | AuS0u" | 40 (101.60)) TW | M3AAK-3440K-ND 21.59 189.32 ane a eras Me IRGEEREGEGNE ares sence Au 30u" |_36 (91.44) | GR_| M3AKK-5036J-ND 30.04 263.43 
‘Au 15” | 40 (101.60)| TW | M3AAA-3440K-ND 10.02 87.86 Mao ad ch REEEDERE sas; sence ‘Aus0u" | 6 (15.24) | MC | MBAKK-6006R-ND 31.17 273.30 
Au 30u" | 60 (152.40)| TW | M3AAK-3460K-ND 24.94 218.71 IW" _| 36 (91.44) Seely : b Au30u" | 6(15.24) | GR | MSAKK-6006J-ND 30.68 269.00 
Au 15y” | 60 (152.40) | TW | M8AAA-3460K-ND 13.37 117.25 pee eheam i Rec ecetinay oat eines go | AU30}") 18 (45.72) | MC | M3AKK-6018R-ND 34.35 301.21 
‘Au 30y" | 20 (50.80) | TW | M3AAK-4020K-ND 21.43 187.91 (e : 6406 : i Au 30y" | 18 (45.72) | GR | M3AKK-6018-ND 32.88 288.31 
A 15 20 (80.80) TW | M3AAA-4020K-ND 7.84 68.78 4 | AuSOu | 18 (45.72) | MC | MSKKCGSISRND 39.35 345.03 Au 301" | 36 (91.44) | MC | M3AKK-6036R-ND 39.12 343.06 
‘Au 30" | 40 (101.60)] TW | M3AAK-4040K-ND 25.37 222.49 Au 30p" | 18 (45.72) | GR | M3KKK-6418J-ND 37.78 331.28 Au 30u” | 36 (91.44) | GR_| M3AKK-6036J-ND 36.18 317.26 
40 | au i5u" | 40(101.60)/ TW | M3AAA-4040K-ND 11.79 103.36 Au 30," | 36 (91.44) | MC | M3KKK-6436R-ND 44.44 389.67 
HL : ; Au 30u" | 36 (91.44) | GR | M8KKK-6436J-ND 41.30 362.16 Also available in the following configurations: 
‘Au 30u" | 60 (152.40) TW | M3AAK-4060K-ND 29.32 257.07 a ai , 
| A 7 5 ae M3AWL]- -ND — Socket Connector w/Polarizing Key & Strain Relief. 
Au 15y” | 60 (152.40) | TW | M8AAA-4060K-ND 15.73 137.94 A’so available in the following configurations: MBBRC/ |-ND — Socket Connector with SR, Pin Connector 
‘Au 30q" | 20 (50.80) | TW | MBAAK5020KND 26.77 234.75 MBRRK- PND Fin Connector wo Renge, w/ Polarizing Key 8 without Flange with PK and SA, 
Au 15u" | 20 (50.80) | TW | MSAAA-5020K-ND 9.80 85.98 rain Relief. ’ ak ! ; 
7 Au 30 40 (101.60)| TW | M3AAK-5040K-ND 31.70 277.97 MWK ND — Pin Connector with Flange, w/ Polarizing Key. sce a Aayewinpcoden Provconnector with 
Au 15” | 40 (101.60) TW | M8AAA-5040K-ND 14.73 129.20 MBYYK- |-ND — Pin Connector with Range, w/ Polarizing Key & M3CKC} -ND — Socket Connector Qpen with Polarizing Key. 
Au 30p” | 60 (152.40)| TW | M3AAK-5060K-ND 36.63 321.20 Strain Relief. MBCWE}1 -ND — Socket Connector with PK, Pin Connector with 
Au 15,1" | 60 (152.40) | TW | M3AAA-5060K-ND 19.66 172.43 Call for complete part number and pricing! Flange w/ PK. 
‘Au 30" | 20 (50.80) | TW | M3AAK-G020K-ND 32.96 288.99 Plat: iehabiae : M3DRCJ- |ND — Socket Connector with PK and SR, Pin Connector 
‘Au 15u" | 20 (50.80) | TW | M3AAA-6020K-ND 11.77 103.17 ug Connector to Plug Connector without Range with PK and SR. 
go | AuS0u" | 40 (101.60) | TW | M3AAK-6040K-ND 38.87 340.86 *Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate M3DYL_]- |-ND — Socket Connector with PK and SR, Pin Connector 
‘Au 15 | 40 (101.60) TW | MSAAA-6040K-ND 17.68 155.04 with Range with PK and SR. 
Au 30h" | 60 (152.40) | TW | MSAAK-6060K-ND 44.79 392.73 No. of Rib- M3TK_]- |-ND — Socket Connector Closed with Polarizing Key. 
‘Au 151" | 60 (152.40)| TW | M3AAA-G060K-ND 23.60 206.91 Con- | Conn. | Length |bont | Digi-Key Pricing M3URC]- ND — Socket Connector Closed End with PK and SR, 
(Aso available in the following configurations: tacts | Finish In. (cm) {Cable | Part No. 1 10 Pin Connector without ange with PK and SR. 
f ry ‘Au 30u” | 20 (50.80) MSKKK-1020K-ND 9.76 85.59 MBUYL_]+ | ND — Socket Connector Qosed End with PK and SR, 
Neo ND oon oe ew Stan Peclief. 10 | 30, | 40 (101.60) MSKKK-1040K-ND 10.75 94.24 Pin Connector with Flange with PK & SR. 
oom Standard Qpen w/ Polarizing Key. 7 7 7 z a Call for complete part number and pricing! 
M3DOE} JK-ND — Standard Cpen End w/ Polarizing Key & Strain lef a: | Se | 20 te.8O) ete 154 118.69 
MOTI K-ND- Standard Closed End w/ Polarizing Key. : Au 30q1” | 40 (101.60) MSKKK-1440K-ND 14,92 130.80 
MBUUK IK-ND — Standard Closed End w/ Polarizing Key & Strain Relief. 46 | Au30u" | 20 (50.80) MBKKK-1620K-ND 15.36 134.67 Socket Connector to Plug Connector 


Call for complete part number and pricing! 


Plug Connector 


to Plug 
Connector 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M 

No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | In. (cm) |Cable| Part No. 1 10 

Au30u"| 6 (15.24) | MC | M3KKK-1006R-ND 9.04 79.28 

Au30u"} 6 (15.24) | GR | M3KKK-1006J-ND 8.96 78.56 

10 Au 30u"| 18 (45.72) | MC | M3KKK-1018R-ND 9.57 83.93 

Au 30u"| 18 (45.72) | GR | M3KKK-1018J-ND 9.33 81.78 

Au 30u" | 36 (91.44) | MC | M3KKK-1036R-ND 10.37 90.90 

Au 30u" | 36 (91.44) | GR_| M8KKK-1036J-ND 9.88 86.60 

Au30u"| 6 (15.24) | MC | M38KKK-1406R-ND 12.53 109.85 

Au30u"| 6 (15.24) | GR | M8KKK-1406J-ND 12.41 108.84 

14 Au 30y"| 18 (45.72) | MC | M38KKK-1418R-ND 13.27 116.36 

Au 30u"| 18 (45.72) | GR | M8KKK-1418J-ND 12.93 113.35 

Au 30u" | 36 (91.44) | MC | M3KKK-1436R-ND 14.38 126.13 

Au 30u" | 36 (91.44) | GR | M8KKK-1436J-ND_ 13.70 120.10 


Au 30)” 


40 (101.60) 


MS8KKK-1640K-ND 


16.93 


148.50 


Au 30," 


20 | x 30" 


20 (50.80) 
40 (101.60) 


M8KKK-2020K-ND 
M8KKK-2040K-ND 


18.03 
20.00 


158.08 
175.37 


Au 30y" 
Au 30)” 


20 (50.80) 
40 (101.60) 


M8KKK-2620K-ND 
M8KKK-2640K-ND 


20.83 
23.39 


182.65 
205.12 


Au 30y" 
Au 30)” 


20 (50.80) 
40 (101.60) 


M8KKK-3420K-ND 
M8KKK-3440K-ND 


26.04 
29.39 


228.32 
257.72 


Au 30y" 
Au 30p” 


20 (50.80) 
40 (101.60) 


M8KKK-4020K-ND 
M8KKK-4040K-ND 


29.10 
33.04 


255.17 
289.75 


Au 30y" 
Au 30)” 


20 (50.80) 
40 (101.60) 


M8KKK-5020K-ND 
M8KKK-5040K-ND 


32.16 
37.09 


282.06 
325.28 


Au 30y" 
Au 30)” 


20 (50.80) 
40 (101.60) 


22)22)22)22|22 22)22)22/22 


M8KKK-6020K-ND 
M8KKK-6040K-ND 


38.03 
43.94 


333.45 
385.32 


Au 30," 
Au 30)” 


20 (50.80) 
40 (101.60) 


22 


M8KKK-6420K-ND 
M8KKK-6440K-ND 


40.56 
46.87 


355.72 
411.05 


*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate 


A’so available in the following configurations: 


M3RRI- 


K-ND — Pin Connector without Range, with Polarizing Key 


and Strain Relief. 


M3WWk- 


K-ND — Pin Connector with Range, with Polarizing Key. 


M3YYK- 


IK-ND — Pin Connector with Flange, with Polarizing Key and 


Strain Relief. 


Call for complete part number and pricing! 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish In. (cm) | Cable | Part No. 1 10 
Au 30y” | 20 (50.80) | TW | M3AKK-1020K-ND 840 73.62 
10 | Au 30y" | 40 (101.60)| TW | M3AKK-1040K-ND 9.38 82.27 
Au 30p"” | 60 (152.40) | TW | M3AKK-1060K-ND 10.37 90.92 
Au 30y" | 20 (50.80) | TW | M3AKK-1620K-ND 12.46 109.31 
16 | Au30y” | 40 (101.60)) TW | M3AKK-1640K-ND 14.04 123.14 
Au 30y” | 60 (152.40) | TW _| M3AKK-1660K-ND 15.62 136.97 
Au 30y” | 20 (50.80) | TW | M3AKK-2020K-ND 14.42 126.45 
20 | Au30y" | 40 (101.60)| TW | M3AKK-2040K-ND 16.39 143.73 
Au 30y"" | 60 (152.40) | TW _| M3AKK-2060K-ND 18.36 161.03 
Au 30p” | 20 (50.80) | TW | M3AKK-2620K-ND 17.42 152.72 
26 | Au30y" | 40(101.60)| TW | M3AKK-2640K-ND 19.98 175.20 
Au 30y”” | 60 (152.40) | TW | M3AKK-2660K-ND 22.54 197.68 
Au 30p" | 20 (50.80) | TW | M3AKK-3420K-ND 22.14 194.12 
34 | Au30y” | 40 (101.60)| TW | M3AKK-3440K-ND 25.49 223.52 
Au 30u" | 60 (152.40) | TW | M3AKK-3460K-ND 28.84 252.91 
Au 30p” | 20 (50.80) | TW | M3AKK-4020K-ND 25.26 221.54 
40 | Au 30" | 40(101.60)| TW | M3AKK-4040K-ND 29.21 256.12 
Au 30y” | 60 (152.40) | TW | M3AKK-4060K-ND 33.15 290.70 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


3M Termination Jumpers 
Socket to Plug Connector (Cont.) 


Card Edge to Card Edge 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish In. (cm) [Cable | Part No. 1 10 
Au30y" | 20 (50.80) | TW |M3AKK-5S020K-ND 29.47 258.40 
50 | Au30y” | 40 (101.60) | TW |M3AKK-SO040K-ND 34.40 301.62 
Au 30y” | 60 (152.40) | TW _|M3AKK-SO60K-ND 39.33 344.85 
Au 30" | 20 (50.80) | TW |M3AKK-6020K-ND 35.49 311.22 
60 | Au 30y” | 40 (101.60) | TW | M3AKK-6040K-ND 41.41 363.09 
Au 30p” | 60 (152.40) | TW |M3AKK-6060K-ND 47.32 414.96 
Also available in the following configurations: 
MBAW_}- K-ND — Socket Connector/Pin Connector w/ Range w/ PK. 
MS3BR_}- K-ND — Socket Connector with SR, Pin Connector without 
Flange with PK and SR. 
M3 -| IK-ND — Socket Connector with SR, Pin Connector with 
Fange with PK and SR. 
M3 -| IK-ND — Socket Connector with PK, Pin Connector without 
Aange with PK. 
M3CW_]- IK-ND — Socket Connector with PK, Pin Connector with 
Fange with PK. 
M83DRL_}- K-ND — Socket Connector with PK and SR, Pin Connector 
without Range with PK and SR. 
M83DYL_}- K-ND — Socket Connector with PK and SR, Pin Connector 
with Range with PK and SR. 
M83TK_}-| IK-ND — Gosed End Socket Connector with PK, Pin 
Connector without Range with PK. 
M3URL_]-| IK-ND — Gosed End Socket Connector with PK and SR, Pin 
Connector without Range with PK and SR. 
M3UY[_]-| K-ND — Closed End Socket Connector with PK and SR, Pin 


Connector with Range with PK and SR. 
Call for complete part number and pricing! 


M - -ND 
Style 7 Ribbon Cable 
10/0 Single Ended |} R=Multi-color 
3-15 Double Ended J ray 
Conn. Finish 7 ie TWisted Pale 
G=Gold <15p {Length (Use “Inches” only.) 
K = Gold >15,1 Gold- Copper [io Ot Contacts 
beryllium pin plating 4 : 


Aso available in the following configurations: 


*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate MSARC| |-ND — Socket Connector/Card Edge Connector w/ Flange. 
= M3AGK-| |-ND — Socket Conn./Card Edge Conn. w/ Slotted Hange. 
NoZof le | 7 MSAMK- -IND — Socket Conn./Card Edge Conn. w/ Strain Relief. 
Care || eee || eit ea | Hy utah) MSBEK| ND — Socket Connector/Card Exige Connector 
pects AESnIE Use) (Cabra arte: i ity M3BRC- |-ND — Socket Connector/Card Edge Connector w/ Range. 
Au 30y1” | 20 (50.80) | TW | M3EEK-1020K-ND 9.44 82.74 M3BGK |-ND — Socket Conn./Card Edge Conn. w/ Slotted Range. 
10. | Au 30uI" | 40 (101.60) | TW | M3EEK-1040K-ND 10.42 91.39 MSBMK-| ND — Socket Connector with Strain Relief./Card Edge 
Au 30,1" | 60 (152.40) | TW | M3EEK-1060K-ND 11.41 100.04 Connector with Strain Relief. 
Au 30x" | 20 (50.80) | TW | M3EEK-1620K-ND 13.21 115.86 M3CEK- ND — Socket Connector/Card Edge Connector. 
16 | Au30u" | 40 (101.60) | TW | M3EEK-1640K-ND 14.79 129.69 M3CRK ND — Socket Connector/Card Edge Connector w/ Hange. 
Au 30,1” | 60 (152.40) | TW | MSEEK-1660K-ND 16.37 143.53 M30GK, |-ND — Socket Conn./Card Edge Conn. w/ Slotted Range. 
Au 30x” | 20 (50.80) | TW | MSEEK-2020K-ND 16.40 143.83 MSOMIC-| ND — Socket Conn. Qpen End w/ Strain Relief/Card 
20 | Au30u” | 40 (101.60) | TW | M3EEK-2040K-ND 18.37 161.12 Edge Connector with Strain Relief. 
Au 30,1" | 60 (152.40) | TW | M3EEK-2060K-ND 20.35 178.41 MSDEK- |ND — Socket Connector/Card Edge Connector . 
Au 30y” | 20 (50.80) | TW | M3EEK-2620K-ND 19.66 172.39 M3DR«< |-ND — Socket Connector/Card Edge Connector w/Fange. 
26 | Au 30)" | 40 (101.60) | TW | M3EEK-2640K-ND 22.22 194.86 M3DeK, ENO = Socket Conn/Card Exige Conn. w/ Slotted Flange, 
Au 30u1" | 60 (152.40) | TW | M3EEK-2660K-ND 24.78 217.34 MSDMIk{ Eom mu Saute w/ PK aria Reliel/ 
7 ige Conn. wi rain Relief. 
Au 30u" | 20 (50.80) | TW | M3EEK-3420K-ND 23.24 203.81 
34 | auzou" | 40 (101.60) | TW | M3EEK-3440K-ND 26.59 233.21 MSTEC| -ND— apeneeninas End with Pk/Card Edge 
Au 30,1" | 60 (152.40) | TW | M3EEK-3460K-ND 29.95 262.60 MTR: ND-— Socket Connector Closed End with PK/Card Edge 
Au30u" | 20 (50.80) | TW | M3EEK-4020K-ND 28.32 248.33 Connector with Flange. 
40 | Au30u" | 40 (101.60) | TW | MSEEK-4040K-ND 92.26 282.91 MaTaK ND — Socket Connector Closed End with PK/Card Edge 
Au 30,1" | 60 (152.40) | TW | M3EEK-4060K-ND 36.21 317.49 Connector with Slotted Range. 
Au 30y" | 20 (50.80) | TW | M3EEK-5020K-ND 30.02 263.25 M3TMK- |-ND — Socket Connector Closed End with PK/Card Edge 
50 | Au30p" | 40 (101.60) | TW | M3EEK-5040K-ND 34.95 306.47 Connector with Strain Relief. 
Au 30,1" | 60 (152.40) | TW | M3EEK-5060K-ND 39.88 349.70 M3UEK: ND — Socket Connector Closed End with PK & SR/Card 
Au 30x" | 20 (50.80) | TW | M3EEK-6020K-ND 37.51 328.89 Exige Connector Standard. 
60 | Au30p" | 40 (101.60) | TW | M3EEK-6040K-ND 43.42 380.76 MSURK- ND — Socket Connector Closed End with PK & SR/Card 
Au 30,1" | 60 (152.40) | TW | M3EEK-6060K-ND 49.34 432.63 Edge Connector with ange. 
Au 30” | 20 (50.80) | TW | MSEEK-6420K-ND 38.42 336.91 M3UGK- |-ND — Socket Connector Closed End with PK & SR/Card 
64 | Au 30y” | 40 (101.60) | TW | M3EEK-6440K-ND 44.73 392.24 Edge Connector with Slotted Range. 
Au 30u” | 60 (152.40) | TW | M3EEK-6460K-ND 51.04 447.56 M3UMK+ ND — Socket Connector Closed End with PK & Strain 
Relief/Card Edge Connector w/ Strain Relief. 
Asso available in the following configurations: Call for complete part number and pricing! 
M3FRK K-ND — with ange. 
M3GGK- K-ND — with Slotted Range. Socket Connector to Card Edge 


Call for complete part number and pricing! 


*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate 


Card Edge No. of Rib- 
to Card Socket Connector pin Con-| Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 
Edge to Card Edge iy) tacts | Finish | _In.(cm) |Cable| Part No. 1 10 
Connector é Au 30u" | 20 (50.80) | TW | MBAEK-1020KND 8.23 72.20 
MO = z 3M 10 | Au30u" | 40 (101.60) | TW | M3AEK-1040K-ND 9.22 80.85 
Mes Simul Saenieh ei ctay . ' 3M Au 30y’ | 60 (152.40) | TW | MBAEK-1060K-ND 10.21 89.49 
Noli RIE: MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray ‘Au30u” | 20 (50.80) | TW | M3AEK1620K-ND 11.39 99.90 
Con-| Conn | Length | bon | Digi-Key Pricing aa FIRS 16 | Au30u" | 40(101.60) | TW | MBAEK-1640K-ND 12.97 113.73 
tacts| Finish | In. (cm) | Cable| Part No. 1 10 SG safe (fae cs Au 30u" | 60 (152.40) | TW | M3AEK-1660K-ND 14.55 127.57 
Au 301" | 6 (15.24) | MC |MGEEK1006R-ND 872 76.43 Gum | Gram | Corin [igen [sey iaeliy Au30y" | 20 (50.80) | TW | MGAEK-2020K-ND 13.61 119.32 
Au30u" | 6 (15.24) | GR | MSEEK-1006J-ND 863 75.71 tacts | Finish | In. (cm) | Cable] Part No. i uo 20 | Au 30" | 40 (101.60) | TW | M3AEK-2040K-ND 15.58 136.61 
jo | AuSOu" | 18 (45.72) | MC | MSEEK-1018RND 9.25 81.08 Au 30p" | 6 (15.24) M3AEK-1006R-ND 7.51 65.88 Au 30” | 60 (152.40) | TW | M3AEK-2060K-ND 17.55 _ 153.90 
23/268 |Slwemene eh se] || [sae] sce [clamor eel | ee oem wears oo tee 
ue : : ‘ Au 30x" | 18 (45.72) M3AEK-1018R-ND 8.04 70.53 i ‘ a 4 : . 
Au 30u" | 36 (91.44) | GR |MS3EBK-1036J-ND 9.55 83.75 : : . r i a i : ; 
Au 20° 6 a aa MC |MBEEXT606R-ND 12.06 105.75 ANS0u" | 18 (45.72) eeeeleeeg 7-80 a = OCR oo ER 
. x . » i” | 20 (50.80) | TW | MGAEK-3420KND 20.74 181.87 
Au30u" | 6(15.24) | GR | M3EEK-1606J-ND 11.93 104.60 Au 30U" | 36 (91.44) MSARC1036R-ND 8.84 P . 3440K: 
be » 34 | Au30p" | 40 (101.60) | TW | M3AEK-3440K-ND 24.09 211.26 

te | Av30u" | 18(45.72) | MC |MSERCI618RND 1291 113.20 Au 30p” | 36 (91.44) MSAEK-1036J-ND 8.35 Au 30," | 60 (152.40) | TW | MGAEK-3460K-ND 27.44 240.65 
Peace Bae mua] (1529) [MC | MERC IEDBRND r024 AIH] 2016080 | TW [MAE EDK ND 240721012 
Ny 30" 36 (91.44) | GR | MBEEK1636-ND 1340. 11747 Au30u" | 6 (15.24) M3AEK-1606J-ND 10.11 40 | Au30p" | 40 (101.60) | TW | M3AEK-4040K-ND 28.82 252.70 
AusOu" | 6 (15.24) | MC |MBEEK2006R-ND 14.96 137.19 Au 30x" | 18 (45.72) M3AEK-1618R-ND 11.09 Au 30u1" | 60 (152.40) | TW _| MS3AEK-4060K-ND 32.76 287.28 
Au30u" | 6 (15.24) | GR |M3EEK-2006J-ND 14.80 129.76 Au 30" | 18 (45.72) MS3AEK-1618J-ND 10.70 Au 30p" | 20 (50.80) | TW | MSAEK-5020K-ND 28.39 249.00 

9 | Au30u" | 18 (45.72) | MC |MSEEX2018R-ND 16.02 140.49 Au 30” | 36 (91.44) MSAEK-1636R-ND 12.36 50 | Au 30p" | 40 (101.60) | TW | M3AEK-5040K-ND 33.32 292.22 
Au30u" | 18 (45.72) | GR | M3EEK-2018J-ND 15.53 136.19 Au 30” | 36 (91.44) MBAEK-1636J-ND 11.58 Au 30y” | 60 (152.40) | TW | M3AEK-5S060K-ND 38.25 335.45 

q : 3 i i Au 30p" | 20 (50.80) | TW | M3AEK-6020K-ND 35.23 308.94 
fs SO 7 (et mi MC NERC opOgI ND, 1663 aes Auge | BCI 5.28) MSABC2006R-ND 12.17 60 | Au 304" 40 hee on TW | MSAEK-6040K-ND 41.15 360.81 
Au sou” | 6 (15.24) | MC |MBEEK-2606R-ND 17.78 155.96 Au 30p” | 6 (15.24) MGAEK-2006J-ND — 12.00 Au 30, | 60 (152.40) | TW | M3AEK-6060K-ND 47.06 412.68 
Au30p" | 6(15.24) | GR | MSEEK-2606J-ND 17.57 154.09 Au 30p" | 18 (45.72) MS3AEK-2018R-ND 13.23 

og | Au30u” | 18 (45.72) | MC |MSEB<2618R-ND 19.16 168.05 Au 30" | 18 (45.72) MSAEK-2018J-ND 12.74 Also available in the following configurations: 

Au 30" 18 (45.72) | GR | M3EEK-2618J-ND 1853 162.46 Au 30p” | 36 (91.44) M3AEK-2036R-ND 14.82 MBARK-| K-ND — Socket Connector/Card Edge Connector w/ Range. 
Pe oe 2 i an on Heese ae ieo, Au 30” | 36 (91.44) M3AEK-2036J-ND 13.84 MBAGK K-ND — Socket Conn./Card Edge Conn. w/ Slotted Range. 

ey (91.44) ci HI . . . MS3AMK- IK-ND — Socket Conn./Card Edge Conn. w/ Strain Relief. 
Au30p" | 6 (15.24) | MC | M3EEK-3406R-ND 20.79 182.33 Au3Ou" | 6 (15.24) MSAEK-2606R-ND 14.96 MGBEX IK-ND — Socket Connector/Card Edge Connector. 
Au30u" | 6(15.24) | GR |MS3EEK-3406J-ND 20.51 179.89 Au30u"| 6 (15.24) MSAEK-2606J-ND 14.74 : 

M3BRK- IK-ND — Socket Connector/Card Edge Connector w/ Range. 
aq. | Av 30u" | 18(45.72) | MC | MBEEK-3418R-ND 22.59 198.13 Au 30" | 18 (45.72) M3AEK-2618R-ND 16.34 MOBCK. Ie Sea Conn id Bec wei 

Au 30” | 18 (45.72) | GR | M3EEK-3418J-ND 21.76 190.83 r d | “| “ND — Socket Conn Eclge Conn. w/ Slotted Range. 
Au 30p" | 36 (91.44) | MC | MSEEK-3436R-ND 25.30 221.85 fs oe es on sere eee. aap MS3BMI-| K-ND — Socket Connector with Strain Reliel/Card Edge 
Au 30," | 36 (91.44) | GR | MGEEK-3436J-ND 23.63 207.24 feel 7 + ‘i . seed = be Connector with Strain Relief. 
Au sou" | 6(15.24) | MC |MSEEX-4006R-ND 25.44 223.05 id (91.44) SEO : M30EK- IK-ND — Socket Connector/Card Edge Connector. 
Au30u" | 6(15.24) | GR |MSEEK-4006J-ND 25.11 220.18 Au30p" | 6 (15.24) M3AEK-3406R-ND 18.29 MSCHK K-ND — Socket Connector/Card Edge Conn. w/ Flange. 

4o | Au30u" | 18 (45.72) | MC | M3EEK-4018R-ND 27.56 241.65 Au 30u" | 6 (15.24) MBAEK-3406J-ND 18.01 MB0GK-| K-ND — Socket Conn./Card Edge Conn. w/ Slotted ange. 
a as ae eae a Means ana et ze Au 30p" | 18 (45.72) MBAEK-3418R-ND 20.09 MB3OMIK- K-ND — Socket Connector Qpen End with PK/Card Edge 
au30y" | 36 (91.44) | GR | MGEEK4036)-ND 2878 252.36 Au 30p" | 18 (45.72) Mecano 19.26 pnnedol valley an Fete 
Ausou" | 6(15.24) | MC |MGEEX-S006R-ND 26.42 231.65 Au 30n | 36 (91.44) M3ABK3436R'ND 22.80 MSDEK| END Seek Compactor Sera Fuge Qonnedor: 

Au30y" | 6 (15.24) | GR | MSEEK-5006J-ND 26.01 228.06 Au 30uI" | 36 (91.44) MSAEK-3436J-ND 21.13 M3DAK IK-ND — Socket Connector/Card Edge Connector w/ Range. 
Au30y" | 18 (45.72) | MC | MSEEK-5018R-ND 29.07 254.90 Au 30u" | 6 (15.24) MBAEK-4006R.ND 21.99 MBDGK IK-ND — Socket Conn./Card Edge Conn. w/ Slotted Range. 

50 | au3ou" | 18(45.72)| GR |MBEEKS5018-ND 2784 244.15 A ae 6 : 52 i MBAEK-4006J-ND 21.66 M8DMK-| IK-ND — Socket Conn. Qpen End w/ PK & Strain Relief/ 
Au 30u" | 36 (91.44) | MC | M3EEK-5036R-ND 33.04 289.78 a : : Card Edge Conn. w/ Strain Relief. 

Au30u" | 36 (91.44) | GR |MSEEK-5036J-ND 30.59 268.28 Au 30u | 18 (45.72) Vereen 2411 MSTEK, IK-ND — Socket Connector Closed End w/ PK/Card Edge 

Au sou" | 6 (15.24) | MC |MS3EEK-6006R-ND 33.18 290.97 Au 30p" | 18 (45.72) MBAEK-4018J-ND 23.13 Connector Stand. 

Au30u" | 6 (15.24) | GR | MS3EEK-6006J-ND 32.69 286.67 Au 30x!” | 36 (91.44) MSAB-4036R-ND 27.29 M3TFK- K-ND — Socket Connector Closed End w/ PK/Card Edge 
go | AuSOu’ | 18(45.72) | MC | MSEEK-6018R-ND 36.36 318.88 Au 30x" | 36 (91.44) MS3AEK-4036J-ND 25.33 Connector w/ Flange: 

Au 30" | 18 (45.72) | GR |MS3EEK-6018J-ND 34.89 305.98 g 

Aso | 36(91.44) | Mc |MGEEK6036R-ND 41.14 360.73 Au 30p" | 6 (15.24) MSAEK-5006R-ND 24.79 MSTGK K-ND — Socket Connector Closed End w/ PK/Card Edge 

Au30u" | 36 (91.44) | GR | MSEEK-6036J-ND 38.19 334.93 Au30u"| 6 (15.24) MSAEK-5006J-ND 24.38 Connector w/ Slotted Flange. 

Ausoy” | 6(15.24) | MC |MSEEK-6406R-ND 33.81 296.46 Au 30y" | 18 (45.72) MSAEK-5018R-ND 27.44 MSTMK IK-ND — Socket Connector Gosed End w/ PK/Card Edge 

Au30u" | 6(15.24) | GR |MS3EEK-6406J-ND 33.28 291.88 Au 30” | 18 (45.72) M3AEK-5018J-ND 26.22 Connector w/ Strain Relief. 

ga | AuSOu’ | 18(45.72) | MC | MSEEK-6418R-ND 37.20 326.22 Au 30y” | 36 (91.44) MSAEK-5036R-ND 31.42 MSUEK+ K-ND — Socket Connector Closed End w/ PK & SR/Card 
Au30u" | 18 (45.72) | GR | M3EEK-6418J-ND 35.63 312.47 Au 30u" | 36 (91.44) MBAEK-5036J-ND 28,97 Edge Connector Standard. 

Au 30" | 36 (91.44) | MC | MSEEK-6436R-ND 42.29 370.86 MBUR¢| IK-ND — Socket. Conn. Closed End w/ PK & SR/Card Edge 
Au 30p" | 36 (91.44) | GR_ | M3EEK-6436J-ND 39.15 343.35 Au 30u" | 6 (15.24) MSAEK-6006R-ND 30.91 Connector Flange. a 
Au30u"| 6 (15.24) MSAEK-6006J-ND 30.42 q tes : 
Also available in the following configurations: Au 30” | 18 (45.72) M3AEK-6018R-ND 34.09 Mes KEN sane ae as wi PK & SA‘Card Exige 
M3FRG -ND — Card Edge Connector w/ Range. Au30u" | 18 (45.72) MSAEK-6018J-ND 32.62 MINECLON Wi SIO ange. : 
M3GGK- -ND — Card Edge Connector w/ Slotted Range. “ ‘ M3UMK-| IK-ND — Socket Conn. Closed End w/ PK & Strain Relief/ 
M3MMK |ND — Card Edge Connector w/ Strain Relief. Aus0y" | 36 ne MSAERSCOSOR ND) 38.86 Card Edge Connector w/Strain Relief. 


Call for complete part number and pricing! 


More Product Available Online: 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


36 (91.44) MS3AEK-6036J-ND 35.92 


Au 30,” 


Call for complete part number and pricing! 
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aM Delta Flat Ribbon Cable Connectors 


Physical: + Insulation Material: 

Glass reinforced polyester. «JAR (ay 
Rammability rating: UL 94-0 

* Color: Gray * Contact Material: Hat cable 
connectors are beryllium copper; Latch 
eject headers are copper alloy + Plating: 
30y” gold. Electrical: » Current Rating: 1A 
+ Insulation Resistance: >1x10° Q @ 500 
VDC * Withstanding Voltage: 1000VRMS @ 
sea level. Environmental: » Temperature 
Rating: -55°C to +105°C. UL File No.: 
E8080, CSA Fille No.: LR-40971 

3 mounting designs available. Those with 
Prefix MDA on Digi-Key part number: 
combination mount, which is a universal 
mount type that accepts both bail and 
screw mount hardware. Prefix MDC: bail 
mount, which can be used as a standard I/O 
connector for various electronic 
applications. Positive latching and easy 
disconnect. Prefix MDB: screw mount, 
which have #4-40 threaded insert that 
simplifies mounting when a more 
permanent connection is desired + Wire 
Accommodation: 26-30 AWG stranded 


No. of Dim. - In. (mm) Digi-Key 
Cont. A B Part No. 1 10 Part No. 
Plugs 
1.75 (44.45) 1.42 (36.07) |MDAI4K-ND 4.41 = 37.10 | 3572-1000 
14 | 1.58 (40.13) 1.20 (30.48) | MDC14K-ND 4.60 38.68 | 3572-1001 
1.75 (44.45) 1.42 (36.07) |MDBI4K-ND__4.70_—-39.55_| 3572-1002 
2.17 (55.12) 1.84 (46.74) |MDA24K-ND 5.22 43.93 | 3548-1000 
24 | 2.00 (50.80) 1.63(41.40) |MDC24K-ND 5.45 45.85 | 3548-1001 


( (36.07) 

( (30.48) 

¢ (36.07) 

( (46.74) 

( (41.40) 

( (46.74) |MDB24K-ND 5.55 46.73 | 3548-1002 
2.68 (68.07) 2.35 (59.69) |MDA36K-ND 6.43 54.08 | 3366-1000 

( (54.36) 

( (59.69) 

( (74.93) 

( (69.34) 

( (74.93) 


36 | 2.52 (64.01) 2.14 (54.36) |MDC36K-ND 6.74 56.70 | 3366-1001 
MDB36K-ND__6.88___57.93_| 3366-1002 
MDASOK-ND 7.65 64.40 | 3564-1000 
MDOS0K-ND 8.26 69.48 | 3564-1001 


50 | 3.11 (78.99) 2.73 (69.34) 


3.27 (83.06) 2.95 (74.93) |MDBS50K-ND 8.47 71.23 | 3564-1002 
Sockets 

1.75 (44.45) 1.42 (36.07) |MDD14K-ND 4.41 37.10 | 3573-1000 

14 | 1.58 (40.13) 1.20 (30.48) | MDFI4K-ND 4.60 38.68 | 3573-1001 

1.75 (44.45) 1.42 (36.07) |MDEI4K-ND 4.70 39.55 _| 3573-1002 

2.17 (55.12) 1.84 (46.74) |MDD24K-ND 5.22 43.93 | 3549-1000 

24 | 2.00 (50.80) 1.63(41.40) |MDF24K-ND 5.45 45.85 | 3549-1001 


) 
) 
) 
) |MDE24K-ND__5.55__46.73_| 3549-1002 
x .69) |MDDS6K-ND 6.43 54.08 | 3367-1000 
36 | 2.52 (64.01) 214 (54.36) |MDF36K-ND 6.74 56.70 | 3367-1001 
) 
) 
) 
) 


MDE36K-ND 6.88 __57.93_| 3367-1002 
MDD50K-ND 7.65 64.40 | 3565-1000 
MDP50K-ND 8.26 69.48 | 3565-1001 
MDES0K-ND 8.47 71.23 | 3565-1002 
Backshells 


50 | 3.11 (78.99) 2.73 (69.34) 


Single Ended — Male 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate 


Male to Male 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate 


No. of Rib- No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish /Feet (Meters) | Cable| Part No. 1 10 tacts | Finish | Feet (Meters) |Cable | Part No. 1 10 
14 Au30p" | 5(1.52) | TW | M7KXK-1405K-ND 11.68 102.43 14 Au 30u" 5 (1.52) | TW | M7KKK-1405K-ND 19.22 168.55 
Au30u" | 10 (3.05) | TW | M7KXK-1410K-ND 15.82 138.74 Au 30" | 10(3.05) | TW | M7KKK-1410K-ND 23.36 204.86 
4 | AuS0u" | 51.52) | TW | M7KXK-2405K-ND 14.76 129.39 gg | AuS0H" | 5(1.52) | TW | M7KKK-3605K:ND 32.16 282.04 
Au 30p” | 10(3.05) | TW | M7KXK-2410K-ND 20.67 181.26 Au 30y" | 10(3.05) | TW | M7KKK-3610K-ND 42.81 375.40 
Au30u" | 5 (1.52) | TW | M7KXK-3605K-ND 21.40 187.70 5p | AuS0u') 5(1.52) | TW | M/KKIESOOSICND) 40.20 352.55 
36 | au3ou" | 10 (3.05) | TW | M7KXK3610K-ND 32.05 281.07 Au sou" | 10(8.05)_| TW EREISSSSOUNSNOE 54.09 482.22 
Au30p" | 5 (1.52) | TW | M7KXK-5005K-ND 27.50 241.11 Also available in the following configuration: 
50 | augou" | 10(3.05) | TW | M7KXK-S010K-ND 42.28 370.79 M7LL}} K-ND — Double Ended Male Delta w/ Insert. 
M7aq_} IK-ND — Double Ended Male Delta w/ Bail Lock. 
Also available in the following configurations: Call for complete part number and pricing! 
M7LX_}- K-ND — Male Detta with Insert. 
M70X_} K-ND — Male Delta with Bail Lock. Female to Female 


Call for complete part number and pricing! 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 


No. of Rib- 
Single Ended — Female Con-| Conn. | Length | bon* | Digi-Key Pricing 
*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray tacts | Finish |Feet (Meters) |Cable| Part No. il 10 
Au30y” | 6 (1.83) | MC |M7RRK-1406R-ND 19.54 171.31 
No. of Rib- Au30y” | 6(1.83) | GR | M7RRK1406-ND 18.16 159.26 
Con- | Conn. | Length | bon’ | Digi-Key Pricing 14 | puso” | 10 (3.05) | MC | M7RRK-1410R-ND 22.51 197.36 
tacts | Finish | Feet (Meters) |Cable| Part No. 1 10 Au30y” | 10(3.05) | GR |M7RRK1410-ND 20.22 177.28 
Au30u"| 6 (1.83) | MC | M7RXK-1406R-ND 12.00 105.19 Aus0u" | 6 (1.83) | MC | M7RRK-2406R-ND 25.32 222.02 
44 |Au30"] 6(1.83) | GR |M7AXK-1406-ND 10.62 93.14 a4 | MUSOU" | 6 (1.83) | GR | M7RRK-2406J-ND 22.96 201.37 
Au30u"| 10(3.05) | MC |M7RXK-1410R-ND 14.97. 131.24 Au30y” | 10(3.05) | MC | M7RRK-2410R-ND 30.41 266.67 
Au30y" | 10 (3.05) M7RXK-1410-ND 12.68 111.16 Au30y" | 10(3.05) | GR_|M7RRK-2410J-ND 26.49 232.26 
Au30u"| 6 (1.83) M7RXK2406R-ND 16.48 144.50 Au30y” | 6(1.83) | MC |M7RRK3606R-ND 33.29 291.93 
Au30y” | 6 (1.83) M7RXK-2406J-ND 14.12 123.85 gg | M30u" | 6(1.83) | GR | M7RRICSGO6U-ND 29.66 260.10 
Au 30" | 10 (3.05) M7RXK-2410R-ND 21.57. 189.15 Au30y” | 10(3.05) | MC |M7RRK-3610R-ND 41.14 360.76 
Au 30u" | 10 (3.05) M7RXK-2410U-ND 17.65 154.74 Au30p" | 10(3.05) | GR | M7RRK-3610-ND 35.09 307.71 
Au30u" | 6 (1.83) M7RXK-3606R.ND 22.53 197.59 Au30u" | 6 (1.83) | MC | M7RRK-5006R-ND 41.32 362.98 
Au 30” | 6 (1.83) M7RXK-3606J-ND 1890 165.76 50 | A¥30u"| 6(1.83) | GR | M7RRK-S006J-ND 36.42 319.99 
Au30u" | 10 (3.05) M7RXK-3610R-ND 30.38 266.43 Au30p” | 10(3.05) | MC | M7RRK-SO10R-ND 51.93 455.39 
Au 30,” | 10 (3.05) M7RXK-3610J-ND 24.33 213.38 Au30y” | 10(3.05) | GR | M7RRKSO10Q-ND 43.76 383.73 
Au 30y" | 6 (1.83) M7RXK-5006R-ND 28.62 250.95 A’so available in the following configuration: 
Au30y" | 6 (1.83) M7RXK-5006J-ND 23.71 207.95 M7TTL} | ND — Double Ended Female Delta w/ Insert. 
Au 30u" | 10 (3.05) M7RXK-5010R-ND 39.22 343.96 M7UUL_}- ND — Double Ended Female Delta w/ Bail Lock. 


Au 30” | 10 (3.05) M7RXK-5010J-ND 31.05 272.30 


Also available in the following configurations: 

M in |-ND — Female Delta with Insert. 
M7UX_]- |-ND — Female Delta with Bail Lock. 
Call for complete part number and pricing! 


Single Ended — Female 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 


Call for complete part number and pricing! 


Female to Female 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate 


5] — —_[MDBRO-ND 3.12 26.25 | 3485-2500 a 
Metal Strain Reliefs tacts | Finish |Feet (Meters) |Cable| Part No. 1 10 

“y= — |MDSFI4ND 443.68 | 3448-60 44 |AuS0u | 5 (1.52) M7RXK-1405K-ND 11.68 102.43 
alo —  |MosR4ND 44 368 | 3448.61 Au30u" | 10 (3.05) M7RXK-1410K-ND 15.82 138.74 
wef —  |MDSRIE-ND 44 3.68 | 3448-62 og |AUSOu | 5 (1.52) M7RXK-2405K-ND 14.76 129.39 
50; — — _|Mosmo-ND 44 3.68 | 3448-63 Au30u” | 10 (3.05) M7RXK-2410K-ND 20.67 _ 181.26 
ge | 30H" | 5 (1.52) M7RXK-3605K-ND 21.40 187.70 
Au30u” | 10 (3.05) M7RXK-3610K-ND 32.05 281.07 
M - -ND Ausou" | 5(1.52) M7RXK-5005K-ND 27.50 241.11 


Style Ribbon Cable 
700 Delta K L sea 


Conn. Finish 7 K=Twisted Pair 
G = Gold <15y1 phosphor bronze [Length (Use “Feet” only.) 


K = Gold >15,1 Gold- Copper 
beryllium pin plating LI No. Of Contacts 


Delta Cable Assemblies 
Single Ended — Male 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M 
No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish _|Feet (Meters) | Cable | Part No. 1 10 
Au 30” | 6 (1.83) MC | M7KXK-1406R-ND 12.00 105.19 
Au 30u” | 6 (1.83) GR_| M7KXK-1406J-ND 10.62 93.14 
1 Au 30u” | 10 (3.05) | MC | M7KXK-1410R-ND 14.97 131.24 
Au 30u” | 10 (3.05) | GR_| M7KXK-1410J-ND 12.68 111.16 
Au 30u” | 6 (1.83) MC | M7KXK-2406R-ND 16.48 144.50 
Au 30u” | 6 (1.83) GR | M7KXK-2406J-ND 14.12 123.85 
24 Au 30u” | 10 (3.05) | MC | M7KXK-2410R-ND 21.57 189.15 
Au 30u” | 10 (3.05) | GR_| M7KXK-2410J-ND 17.65 154.74 
Au 30u” | 6 (1.83) MC | M7KXK-3606R-ND 22.53 197.59 
Au 30u” | 6 (1.83) GR_ | M7KXK-3606J-ND 18.90 165.76 
36 | puso" | 10 (3.05) | MC |M7KXK-3610R-ND 30.38 266.43 
Au 30u” | 10 (3.05) | GR_| M7KXK-3610J-ND 24.33 213.38 
Au 30” | 6 (1.83) MC | M7KXK-5006R-ND 28.62 250.95 
Au 30u” | 6 (1.83) GR_ | M7KXK-5006J-ND 23.71 207.95 
50 | ausou" | 10 (3.05) | MC |M7KXK-SO10R-ND 39.22 343.96 
Au 30u” | 10 (3.05) | GR | M7KXK-5010J-ND 31.05 272.30 
Also available in the following configuration: 
M7LX_}-| |-ND — Male Delta w/ Insert. 
M7QX_}-| |-ND — Male Delta w/ Bail Lock. 


Call for complete part number and pricing! 


50 


Au 30y” | 10 (3.05) M7RXK-5010K-ND 42.28 370.79 


Also available in the following configuration: 

M | K-ND — Female Delta w/ Insert. 
M7UX_]- K-ND — Female Delta w/ Bail Lock. 
Call for complete part number and pricing! 


Male to Male 


*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 3M 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish |Feet (Meters) |Cable | Part No. 1 10 


6 (1.83) | MC | M7KKK-1406R-ND 19.54 171.31 
6 (1.83) GR | M7KKK-1406J-ND 18.16 159.26 
10 (3.05) | MC | M7KKK-1410R-ND 22.51 197.36 
10 (3.05) M7KKK-1410J-ND 20.22 177.28 


14 


6 (1.83) M7KKK-2406R-ND 25.32 222.02 
6 (1.83) M7KKK-2406J-ND 22.96 201.37 
10 (3.05) M7KKK-2410R-ND 30.41 266.67 
10 (3.05) M7KKK-2410J-ND 26.49 232.26 


6 (1.83) M7KKK-3606R-ND 33.29 291.93 
6 (1.83) M7KKK-3606J-ND 29.66 260.10 
10 (3.05) M7KKK-3610R-ND 41.14 360.76 
10 (3.05) M7KKK-3610J-ND 35.09 307.71 


6 (1.83) M7KKK-S006R-ND 41.32 362.38 
6 (1.83) M7KKK-S006J-ND 36.42 319.39 
10 (3.05) M7KKK-5010R-ND 51.93 455.39 


10 (3.05) M7KKK-5010J-ND 43.76 383.73 


Also available in the following configuration: 

M7LL[_}- -ND — Double Ended Male Delta w/ Insert. 
M7Qq_}- |-ND — Double Ended Male Delta w/ Bail Lock. 
Call for complete part number and pricing! 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon’ | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish | Feet (Meters)|Cable| Part No. 1 10 
14 Aus0y” | 5 (1.52) TW | M7RRK-1405K-ND 19.22 168.55 
Au 30y" | 10(3.05) | TW | M7RRK-1410K-ND 23.36 204.86 
Aus0y” | 5 (1.52) TW | M7RRK-3605K-ND 32.16 282.04 
36 Au30y” | 10(3.05) | TW | M7RRK-3610K-ND 42.81 375.40 
Au30y" | 5 (1.52) TW | M7RRK-SOO5SK-ND = 40.20 352.55 
50 Au 30" | 10(3.05) | TW | M7RRK-SO10K-ND 54.99 482.22 
Also available in the following configuration: 
M7TTL]- K-ND — Double Ended Female Delta w/ Insert. 
M7UUL_]-| IK-ND — Double Ended Female Delta w/ Bail Lock. 


Call for complete part number and pricing! 


Male to Female 
*MC = 3M Multi-Color, GR = 3M Gray 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish [Feet (Meters)|Cable| Part No. 1 10 
Au30y" | 6 (1.83) MC | M7KRK-1406R-ND 19.54 171.31 
Au30y" | 6 (1.83) GR | M7KRK-1406J-ND 18.16 159.26 
2 Au30y" | 10(3.05) | MC | M7KRK-1410R-ND 22.51 197.36 
Au 30y” | 10(3.05) | GR | M7KRK-1410J-ND 20.22 177.28 
Au30y" | 6 (1.83) MC | M7KRK-2406R-ND = 25.32 222.02 
24 Au 30y" | 6 (1.83) GR | M7KRK-2406J-ND 22.96 201.37 
Au 30y" | 10(3.05) | MC | M7KRK-2410R-ND 30.41 266.67 
Au 30y" | 10 (3.05) | GR | M7KRK-2410J-ND 26.49 232.26 
Au30y" | 6 (1.83) MC | M7KRK-3606R-ND = 33.29 291.93 
Au30y" | 6 (1.83) GR | M7KRK-3606J-ND 29.66 260.09 
36 Au 30y" | 10(3.05) | MC | M7KRK-3610R-ND 41.14 360.76 
Au 30u” | 10 (3.05) | GR_| M7KRK-3610J-ND 35.09 307.71 
Au 30y" | 6 (1.83) MC | M7KRK-5006R-ND = 41.32 362.38 
Au30y" | 6 (1.83) GR | M7KRK-5006J-ND 36.42 319.39 
50 | ausou" | 10 (3.05) | MC | M7KRK-SO1OR-ND 51.93 455.39 
Au 30y” |_10(3.05) | GR | M7KRK-5010J-ND 43.76 383.73 


Also available in the following configuration: 

M7LTL}- |-ND — Male Delta/Female Delta w/ Insert. 
M7QU_}- |-ND — Male Delta/Female Delta w/ Bail Lock. 
Call for complete part number and pricing! 


Male to Female 
*Twisted Pair Cable Finished Length is Approximate 


No. of Rib- 
Con- | Conn. Length | bon* | Digi-Key Pricing 
tacts | Finish _|Feet (Meters)|Cable| Part No. 1 10 
Au30yu"|) 5 (1.52) TW | M7KRK-1405K-ND 19.22 168.55 
1 Au 30u"| 10(3.05) | TW | M7KRK-1410K-ND 23.36 204.86 
Au30u"| 5 (1.52) TW | M7KRK-3605K-ND 32.16 282.04 
36 Au 30u"| 10(3.05) | TW | M7KRK-3610K-ND 42.81 375.40 
50 Au30yu"| 5 (1.52) TW | M7KRK-5005K-ND 40.20 352.55 
Au 30" | 10 (3.05) | TW | M7KRK-5010K-ND 54.99 482.22 


A’so available in the following configuration: 

M7LT_}- IK-ND — Male Delta/Female Delta w/ Insert. 
M7QU_}- K-ND — Male Delta/Female Delta w/ Bail Lock. 
Call for complete part number and pricing! 


More Product Available Online: www.digikey.com 


30 (1023) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


3Mi Latch/Eject Headers .100” x .100” (2.54mm x 2.54mm) 


Four-wall shrouded housing to protect No. of Dim. A Digi-Key Pricing 3M 
against physical and chemical pin | Cont. | In.(mm) | PartNo. 1 100 500 _| Part No. 
damage. Order optional ejector latches Right Angle 


separately below. 1.26 (32.00)] MHRIOK-ND 1.54 116.92 529.10] 3793-5002 
1.46 (37.08)| MHRI4K-ND 1.71 129.56 586.30] 3314-5002 
1.56 (39.62)| MHRIGK-ND 1.77 134.30 607.75] 3408-5002 
1.76 (44.70)| MHR20K-ND 1.98 150.10 679.25] 3428-5002 
1.96 (49.78)| MHR24K-ND 2.18 165.90 750.75] 3627-5002 
2.06 (52.32)| MHR26K-ND 2.33 176.96 800.80) 3429-5002 
2.26 (57.40)| MHR30K-ND 2.68 203.82 922.35) 3440-5002 
2.46 (62.48)| MHR34K-ND 3.02 229.10 1036.75] 3431-5002 
2.76 (70.10) MHR40K-ND 3.45 262.28 1186.90) 3432-5002 
3.26 (82.80)| MHR50K-ND 4.16 316.00 1430.00) 3433-5002 
3.76 (95.50) | MHR60K-ND 5.12 388.68 1758.90 | 3372-5002 
Straight 
1.26 (32.00)| MHS10OK-ND 1.54 116.92 529.10] 3793-6002 
1.46 (37.08)| MHS14K-ND 1.71 129.56 586.30] 3314-6002 
1.56 (39.62)| MHSI6K-ND 1.77 134.30 607.75] 3408-6002 
1.76 (44.70)| MHS20K-ND 1.89 143.78 650.65] 3428-6002 
1.96 (49.78)| MHS24K-ND 2.18 165.90 750.75] 3627-6002 
2.06 (52.32)| MHS26K-ND 2.33 176.96 800.80] 3429-6002 
2.26 (57.40)| MHS30K-ND 2.68 203.82 922.35] 3440-6002 
2.46 (62.48)| MHS34K-ND 3.02 229.10 1036.75] 3431-6002 
2.76 (70.10)| MHS40K-ND 3.45 262.28 1186.90] 3432-6002 
3.26 (82.80)| MHS50K-ND 4.16 316.00 1430.00] 3433-6002 
3.76 (95.50) | MHS60K-ND 5.12 388.68 1758.90| 3372-6002 
Optional Ejector Latches for Connectors 
MLKSO1-ND* 21/2, 7.90 35.75] 3505-2 
MLKSO2-NDt .21/2 7.90  35.75| 3505-3 


Right Angle Headers 
, 68 


Digi-Key Pricing 3M 
Part No. 1 100 500 | Part No. 
Straight Solder Tail 
)| MHB1OK-ND 1.33 101.12 457.60 |2510-6002UB) 
) | MHB14K-ND 1.37 104.28 471.90 |2514-6002UB) 
) | MHBI6K-ND 1.54 116.92 529.10|2516-6002UB) 
.77)| MHB20K-ND 1.60 121.66 550.55 | 2520-6002UB) 
24 | 1.49 (37.85) | MHB24K-ND 1.68 127.98 579.15 |2524-6002UB) 
) 
) 
) 


( 

( 

( 

( 

cations: Insulation: ( 
+ Material: Gass filled Polyester (PBT) | 26 ounat 

( 

( 

( 

( 


MHB26K-ND 1.71 129.56 586.30 | 2526-6002UB) 
+ Hammability: UL94V-0 + Color: Gay | 30 MHB30K-ND 1.98 150.10 679.25 | 2530-6002UB} 
+ Marking: 3M logo and Orientation | 34 1. MHB34K-ND 2.06 156.42 707.85 | 2534-6002UB) 
Triangle Contact: + Material: Phosphor | 40 |2.29(58.17)| MHB40K-ND 2.20 167.48 757.90 |2540-6002UB) 
Bronze (0510) Plating: + Underplate: | 50 /2.79(70.87)] MHBSOK-ND 2.72 206.98 936.65) 2550-6002UB) 
3.29 (83.57) | MHB60K-ND 3.27 248.06 1122.55 | 2560-6002UB) 
Right Angle Solder Tail 


100y” Nickel--QQ-N-290, Class 2 | 60 
+ Wiping Area: Gold--MIL-G-45204, 


Type Il, Grade C * Solder Tails: 200” 4970.79 (20.07)|MHDIOKND 1.48 112.18 _507.65]2510-5002UB 
Gunn * Wrap | 44 J0.99(22.15) | MHD14K-ND 1.52 115.34 521.95 |2514-5002UB 

; 16 | 1.09 (27.69) |MHDI6K-ND 1.68 127.98 579.15/2516-5002UB 
Electrical Specifications: + Current | 20 | 1.29(32.77)|MHD20K-ND 1.77 134.30 607.75 |2520-5002UB 
Rating: 2A + Insulation Resistance: | 24 | 1.49 (37.85) |MHD24K-ND 1.85 140.62 636.35/2524-5002UB) 


(20.07) 
(22.15) 
(27.69) 
(o729 
>1x10° @ 500Vde + Withstanding | 26 | 1.59 (40.39) |MHD26K-ND 1.87 142.20 643.50 |2526-5002UB| 
(45.47) 
(50.55) 
(58.17) 
(70.87) 
(83.57) 


voltage: 1000Vrms at Sea Level 30 | 1.79 (45.47) | MHD30K-ND 2.54 192.76 872.30/2530-5002UB) 
Environmental Specification: 34 | 1.99 (50.55) |MHD84K-ND 2.25 170.64 772.20/2534-5002UB 
+ Temperature Rating: -55°Cto +105°C | 40 |2.29(58.17)|MHD40K-ND 2.41 183.28 829.40 /2540-5002UB 
UL File No.: £68080 50 |2.79(70.87)|MHD50K-ND 3.00 227.52 1029.60/2550-5002UB 
CSAFlle No.: LR 40971 60 |3.29 (83.57) |MHD60K-ND 3.60 273.34 1236.95] 2560-5002UB 


3M Round Jacketed/Shielded Flat Cable 3659 series 


PHYSICAL: - Insulation Material: Polyvinyl Chloride (PVC) Cover 
Sheilding (atch 


+ Flammability Rating: UL VW-1 + Color: Black + Inner 
Cable: Scotchflex Product No. 3365; 28 AWG 7 x 36 
Conductors; UL Style: 2651 + Shielding: 0.001” (.03mm) and 
90% Optical Coverage Tinned Copper Braid 


Screw 
lock (4-40) 


y 


ELECTRICAL: = Volt. Rating: 150 V Split Bonded A 
+ Insulation Resistance: > 1 x 14" 1" Cover nut 
10!0cy/ 10 ft. : raid 
At B ” Op. sheilding 
ENVIRONMENTAL: r (Braid \ | Milt winding tab 
+ Temperature Rating: oda Pape Alum./Poly. Sheilding eae 
“AF to +1 76°F Thickness» Film Foi cover (A) 
(-20°C to +80°C) Cable 
No. of Dim Note: X In Part No. = Ft. Per Roll 
Con- (Inch) Digi-Key *Price Per Roll 
tacts “A” Bie Part No. 5 ft. 10 ft. 25 ft. 50 ft. 100 ft. 
15 29 700 MC15R-X-ND 11.54 21.43 47.81 82.44 131.90 
20 .30 950 MC20R-X-ND 12.43 23.08 51.49 88.78 142.04 
24 35 1.150 MC24R-X-ND 13.32 24.73 55.17 95.11 152.18 
25 35 1.200 MC25R-X-ND 13.73 25.50 56.89 98.09 156.94 
26 35 1.250 MC26R-X-ND 14.20 26.38 58.84 101.45 162.32 
34 39 1.650 MC34R-X-ND 15.98 29.68 66.20 114.14 182.62 
36 41 1.750 MC36R-X-ND 16.42 30.50 68.04 117.31 187.70 
37 41 1.800 MC37R-X-ND 16.87 31.32 69.88 120.48 192.76 
40 41 1.950 MC40R-X-ND 17.31 32.15 71.72 123.65 197.84 
50 50 2.450 MC50R-X-ND 19.97 37.09 82.74 142.66 228.26 
60 53 2.950 MC60R-X-ND 22.39 41.58 92.76 159.94 255.90 
64 54 3.150 MC64R-X-ND 23.53 43.69 97.46 168.04 268.86 
No. of Digi-Key Pricing 3M 
Contacts Part No. i 100 500 1,000 Part No. 
D-Sub Backshells 
9 MDBS09-ND 3.12 237.00 1072.50 1950.00 3357-9209 
15 MDBS15-ND 4.26 323.90 1465.75 2665.00 3357-9215 
25 MDBS25-ND 4.58 347.60 1573.00 2860.00 3357-9225 
37 MDBS37-ND 6.45 489.80 2216.50 4030.00 3357-9237 
50 MDBS50-ND 10.77 818.44 3703.70 6734.00 3357-9250 


3M Gray Flat Cable 3365 series r : 
B 

PHYSICAL: = Insulation Material: Polyvinyl Chloride (PVC) + Ram- Fasc) -+—+1.050(1.27) 7 

mability Rating: UL VW-1 + Color: Gray * Marking: Red Edge » Con- 

ductors: 28 AWG 7x36 Tinned Stranded Copper 1 Cee v8] [(BXSYSX® 

ELECTRICAL: + Voltage Rating: 300 V = Insulation Resistance: >1 x 35 vi 


Y 


1010/10 ft. (88) ed ANG ed 221°F. (105°C.) 

ENVIRONMENTAL: + Temperature Rating: -4°F to +221°F (-20°C to Stranded Copper eect ag. 

+105°Q) 

Dimensions Note: X In Part No. = Ft. Per Roll 
No. of Inch (mm) Digi-Key *Price Per Roll 

Contacts URS re Part No. ft. 10ft. 25 ft. SO ft. §— 100 ft. 300 ft. 
10 | .500(12.70) | .450(11.43) | MCIOGXND 198 367 818 1411 2540 67.72 
14 | .700(17.78) | .650(16.51) | MCI4GXND 277 514 1146 19.75 3556 94.82 
16 | .800 (20.32) | .750(19.05) | MCIEGXND 3.16 5.87 13.09 2258 40.64 108.36 
20 | 1.000 (25.40) | .950(24.13) | MC2Q0GX-ND 395 7.34 1637 28.23 50.81 135.48 
24 | 1.200 (30.48) | 1.150(29.21) | MC24GX-ND 4.74 881 19.64 3387 6096 162.56 
26 | 1.300 (33.02) | 1.250 (31.75) | MC26G-X-ND 5.14 9.54 21.28 3669 66.04 176.12 
34 | 1.700 (43.18) | 1.650(41.91) | MC34GX-ND 6.72 1247 2783 47.98 86.36 230.30 
37 | 1.850 (46.99) | 1.800 (45.72) | MC37GX-ND 7.31 13.58 30.28 5221 93.98 250.62 
40 | 2.000 (50.80) | 1.950 (49.53) | MC40G-X-ND 7.90 1468 932.74 56.45 101.60 270.94 
50 | 2.500 (63.50) | 2.450 (62.23) | MO50G-X-ND 9.88 1834 40.92 70.55 127.00 338.66 
60 | 3.000 (76.20) | 2.950 (74.93) | MOS0GX-ND 11.85 22.01 49.11 84.67 15240 406.40 
64 | 3.200 (81.28) | 3.150 (80.01) | MOS4GX-ND 12.64 2348 5238 90.31 162.56 433.50 

3M Color Coded Flat Cable 3302 series 8 


B 042 
PHYSICAL: = Insulation Material: Polyvinyl Chloride (PVC) + Rammability ,050(1.27) — |e 


Rating: UL VW-1 + Color: 10 Color Repeat, Clear Carrier + Conductors: 28 OOO /@@O@S) 
AWG 7 x 36 Tinned Stranded Copper. ELECTRICAL: + Voltage Rating: 300V grown 178°F (81°C) #28 AWG 7X 36 
* Insulation Resistance: > 1 x 10%Q/ 10 ft. ENVIRONMENTAL: +» Temperature PVC Insul. Tinned Stranded 
Rating: -4°F to +176°F (-20°Cto +80°Q) Flame Retardant Copper Cond. 


Dimensions Note: X In Part No. = Ft. Per Roll 
No. of Inch (mm) Digi-Key *Price Per Roll 
Contacts “p” apy Part No. Sf. 10ft 25ft SOft 100ft 300ft. 
10 -500 (12.70) | .450(11.43) | MCIOM-X-ND 3.06 5.67 12.66 21.83 39.29 104.76 
14 -700 (17.78) | .650(16.51) | MCI4M-X-ND 4.28 7.95 17.73 30.56 55.01 146.70 
16 .800 (20.32) | .750(19.05) | MCI6M-X-ND 4.89 9.08 20.27 34.94 62.89 167.72 
20 1.000 (25.40) | .950 (24.13) 611 11.35 25.32 43.65 78.57 209.52 
24 1.200 (30.48) | 1.150 (29.21) 7.33 13.62 30.38 52.39 94.30 251.46 
26 1.300 (33.02) | 1.250 (31.75) 795 14.76 32.92 56.75 102.16 272.42 
34 1.700 (43.18) | 1.650 (41.91) 10.39 19.29 43.03 74.20 133.55 356.14 
37 1.850 (46.99) | 1.800 (45.72) 11.31 21.00 46.84 80.76 145.37 387.66 


12.22 22.70 50.63 87.30 157.14 419.04 
15.27 28.37 63.28 109.10 196.38 523.78 
MO60M-X-ND 18.33 34.05 75.95 130.95 235.71 628.56 
MO64V-X-ND 19.55 36.31 81.01 139.67 251.41 670.42 


50 2.500 (63.50) | 2.450 (62.23) 
60 3.000 (76.20) | 2.950 (74.93) 


( 
40 2.000 (50.80) | 1.950 (49.53) 
( 
( 
64 3.200 (81.28) |_3.150 (80.01) 


3M Twisted Pair Flat Cable 1700 series 


Section Through Twist 
A ~ 
=—.100(2.54) 


PHYSICAL: = Insulation Material: Polyvinyl ——————— 
Chloride (PVC) + Hammability Rating: UL VW-1. ___ __. | 
18"+.5(457.2) 2"+.25(50.8) e 


ELECTRICAL: + Voltage Rating: 300 V = Insulation 
Resistance: >1 x 10%Q/ 10ft. 

ENVIRONMENTAL: + Temperature Rating: -4°F 
to +176°F (-20°C to +80°O) 


‘Standard product has at. 18" pyc'insulated #28AWG —_176°F (80°C, 
(45.72cm) twisted sections Tinned Strand. Clear PV 
and 2” (5.08cm) flat sections. Copper Conductors _ Insul.-Flame Retard. 


Dimensions Note: X In Part No. = Ft. Per Roll 
No. of Inch (mm) Digi-Key *Price Per Roll 

Contacts “A EBa Part No. 5 ft. 10 ft. 25 ft. 50 ft. 100 ft. 
10 -50 (12.70) -450 (11.43) MC10F-X-ND 2.74 5.10 11.37 19.60 31.36 
14 .70 (17.78) .650 (16.51) MC14FX-ND 3.84 7A3 15.91 27.44 43.90 
16 -80 (20.32) -750 (19.05) MC16F-X-ND. 4.39 8.15 18.19 31.36 50.18 
20 1.00 (25.40) | .950 (24.13) MC20F-X-ND 5.49 10.19 22.74 39.20 62.72 
26 1.30 (33.02) | 1.250 (31.75) MC26F-X-ND. 73 13.25 29.56 50.96 81.54 
34 1.70 (43.18) | 1.650 (41.91) MC34F-X-ND. 9.33 17.33 38.65 66.64 106.62 
36 1.80 (45.72) | 1.750 (44.45) MC36F-X-ND. 9.88 18.35 40.93 70.56 112.90 
40 2.00 (50.80) | 1.950 (49.53) MC40F-X-ND 10.98 20.38 45.47 78.40 125.44 
50 2.50 (63.50) | 2.450 (62.23) MC50F-X-ND 13.72 25.48 56.84 98.00 156.80 
60 3.00 (76.20) | 2.950 (74.93) MO60F-X-ND 15.73 29.21 65.16 112.35 179.76 
64 3.20 (81.28) | 3.150 (80.01) MO64F-X-ND 17.56 32.61 72.75 125.44 — 200.70 

t If ordered in full reel size, may contain a splice. Comes in unree! box. 

3M High Flex Life Cable 3319 series -w 


19 strands of high strength copper alloy provide the longest flex life available for dynamic applications. 


PHYSICAL: + Insulation Material: Polyvinyl Chloride (PVC) + Color: 
Black + Marking, Standard: None » CSA Option: UL AWM 2651 105C. A 


300V V1, 3M NU, CSA AWM 1A 105C 300V FT1 + Conductors: 28 gps | | B 
AWG 19x40 (19x0.079) Silver Plated Stranded Copper Alloy (89% (0.64) > 

conductivity) al 050 (1.27) 
ELECTRICAL: + Voltage Rating: 300 V = Insulation Resistance: >1 x LSPA SABA SA EASA SALA SALAS. 
1019cy 10ft. (3m) ib 82) 28AWG 19 X 40 (19 X 0.079) 


Silver plated, stranded 


ENVIRONMENTAL: + Temperature Rating: -4°F to +221°F (-20°C to 
Copper alloy conductors 


+105°C) * Hammability Rating: UL: W-1, CSA: FT1 


Dimensions Note: X In Part No. = Ft. Per Roll 
No. of Inch (mm) Digi-Key *Price Per Roll 
Contacts oy eB Part No. 5 ft. 10 ft. 25 ft. 50 ft. 100 ft. 
10 .50 (12.70) -45 (11.43) MC10H-X-ND 18.99 35.26 78.66 135.63 217.00 
14 70 (17.78) .65 (16.51) MC14H-X-ND 26.58 49.37 110.13 189.88 303.80 
16 80 (20.32) .75 (19.05) MC16H-X-ND 30.38 56.42 125.86 217.00 347.20 
20 1.00 (25.40) -95 (24.13) MC20H-X-ND 37.98 70.53 157.33 271.25 434.00 
24 1.20 (30.48) | 1.15 (29.21) MC24H-X-ND 45.57 84.63 188.79 325.50 520.80 
26 1.30 (33.02) | 1.25 (31.75) MC26H-X-ND 49.37 91.68 204.52 35263 564.20 
34 1.70 (43.18) | 1.65 (41.91) MC34H-X-ND_ 64.56 119.89 267.45 461.13 737.80 
37 1.85 (46.99) | 1.80 (45.72) MC37H-X-ND 70.25 13047 291.05 501.81 802.90 
40 2.00 (50.80) | 1.95 (49.53) MC40H-X-ND 75.95 141.05 314.65 542.50 868.00 
50 2.50 (63.50) | 2.45 (62.23) MCS50H-X-ND 94.94 17631 393.31 678.13 1085.00 
60 3.00 (76.20) | 2.95 (74.93) MO60H-X-ND 113.93 211.58 471.98 813.75 1302.00 
64 3.20 (81.28) | 3.15 (80.01) MO84H-X-ND 121.52 225.67 503.43 867.98 1388.76 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(T023) 31 


ASSMANN_ Computer Cable Assemblies 


Fig. 1 — Parallel Extension Fig. 2 — Parallel Printer (Snap Hood) Fig. 3 — Parallel Printer (Molded Hood) Fig. 4 — Right Angle Parallel Printer 
a ste + " 
| | l) Dili | 
a) R= IP 
Fig. 5 — Serial Printer (Snap Hoods) IEEE 1284 Bi-Directional Printer 
7 af i 
ill (} § CH | 
jo} oO} b 
I 3 3 
Fig. 9 — Connection Cable, 25-Pin Interface Fig. 11 — 9-Pin Interface Extension VGA Monitor Extension 
Serial/Parallel 
n 3 U1 in Ey in 
l ty | : {|e 
Fig. 13 — Premium VGA Monitor Extension Fig. 14— PC/XT/AT Keyboard Extension Fig. 16 — PS/2 Keyboard Extension - 
Straight 
[13 EI a 
[— 3 : HAL 
Fig. 20 — Stereo Extension Cable 
a me E 
Fig. Length Digi-Key Price Each Assmann 
No. | Feet (Meters) | Lines Description Part No. 1 10 25 Part No. 
Molded Extension for 36-Pin Centronics Interfaces 
6.56 ft. (2m) 7 : AE1000-ND 12.38 10.88 9.75 AK155-2 
1 | 984 tt(3m) | %6 ex penttonies 36-Finihemalto/remale AE1001-ND 16.50 14.50 13.00 AK434-3 
6.56 ft. (2m) ; ; AE1002-ND 10.73 9.43 8.45 AK138-2 
1 | 984it.(3m) | % ee Contranics Se-riti Male joiMale AE1003-ND 15.02 13.20 11.83 AK426-3 
6.56 ft. (2m) F : AE1004-ND 11.55 10.15 9.10 AK140-2 
1 | 984i (3m) | %6 ex Gentfonies: 36-Fin|Male.to Remale: AE1005-ND 15.68 13.78 12.35 AK430-3 
Parallel Printer Cable, IBM PC & Compatibles 
5.90 ft (1.8m) AE1006-ND 479 4.21 3.77 AK101-1.8 
9.84 ft. (3m) r ee eee r AE1007-ND 7.99 7.02 6.30 AK102-3 
2 16.40 ft. (5m) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Snap-Hoods ‘AE1099-ND 706 621 557 AK103-5 
22.96 ft. (7m) AE1100-ND 8.94 7.86 7.05 AK104-7 
6.56 ft. (2m) AE1101-ND 4.59 4.04 3.62 AK108-2 
3 | 9.84 ft. (3m) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Molded Hoods AE1102-ND 5.81 5.11 4.58 AK127-3 
22.96 ft. (7m) AE1104-ND 9.47 8.33 7.47 AK159-7 
4 6.56 ft. (2m) 25 D-Sub 25-Pin Male to Right Angle Centronics 36-Pin Male AE1008-ND 8.25 7.25 6.50 AK525-2 
6.56 ft. (2m) D-Sub 25-Pin Male to Left Angle Centronics 36-Pin Male AE1009-ND 8.25 7.25 6.50 AK525-L2 
Parallel Printer Cable, IBM PC & Compatibles 
5 | 9.84 ft. (3m) 8 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male, Snap-Hoods AE1103-ND 3.27 2.88 2.58 AK150-3 
IEEE 1284 Bi-Directional Cable - Molded Hoods 
5.90 ft. (1.8m) AE1105-ND 10.26 9.02 8.09 AK711-1.8 
6 | 9.84 ft. (3m) 25 D-Sub 25-Pin Male to Centronics 36-Pin Male, Printer AE1106-ND 13.79 12.13 10.87 AK712-3 
16.40 ft. (5m) AE1107-ND 18.65 16.39 14.69 AK713-5 
5.90 ft. (1.8m) AE1108-ND 10.82 9.52 8.53 AK733-1.8 
7 | 9.84 ft. (3m) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Female, Connection AE1109-ND 14.59 12.82 11.50 AK734-3 
16.40 ft. (5m) AE1110-ND 20.53 18.04 16.18 AK735-5 
5.90 ft. (1.8m) AE1112-ND 10.63 9.34 8.38 AK736-1.8 
8 | 9.84 ft. (3m) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male, Extension AE1113-ND 13.93 12.24 10.98 AK737-3 
16.40 ft. (5m) AE1114-ND 20.66 18.16 16.28 AK738-5 
Snap-Hood Connection for 25-Pin Interface 
9 | 6.56 ft. (2m) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Male, Snap-Hoods AE1111-ND 3.83 3.37 3.02 AK401-2 
Molded Extension for 25-Pin Interfaces 
6.56 ft. (2m) ; AE1010-ND 6.93 6.09 5.46 AK137-2 
10 | ggaft.(3m) | 2 2x D-Sub 25-Pin Male to Male AE1011-ND 8.58 7.54 6.76 AK162-3 
6.56 ft. (2m) ; AE1012-ND 7.06 6.21 5.57 AK135-2 
10 | ggaft(3m) | 2° 2x D-Sub 25-Pin Male to Female AE1013-ND 8.58 7.54 6.76 AK166-3 
6.56 ft. (2m) , AE1014-ND 7.23 6.36 5.70 AK133-2 
10 | ggatt.(3m) | 25 2x D-Sub 25-Pin Female to Female AE1015-ND 10.03 8.82 7.91 AK170-3 
Molded Extension for 9-Pin Interfaces 
6.56 ft. (2m) ; AE1018-ND 5.35 4.70 4.22 AK129-2 
11 | 9.84 ft. (3m) 9 2x D-Sub 9-Pin Male to Male AE1019-ND 6.01 5.28 474 AK174-3 
6.56 ft. (2m) ; ‘AE1020-ND 5.35 4.70 4.22 AK131-2 
11 | 984 ft. (3m) 9 2x D-Sub 9-Pin Male to Female AE1021-ND 6.01 5.28 4.74 AK178-3 
6.56 ft. (2m) ; ‘AE1016-ND 5.35 4.70 4.22 AK152-2 
11 | 984 ft. (3m) 9 2x D-Sub 9-Pin Female to Female AE1017-ND 6.11 5.37 481 AK182-3 
VGA Monitor Extension Cable - IBM PS/2 
12 | 6.56 ft. (2m) = 2x H/D D-Sub 15-Pin Male to Female AE1022-ND 6.01 5.28 474 AK322-2 
Molded VGA to 5 x BNC, Monitor Cable 
— | 6.56 ft. (2m) = HD D-Sub 15-Pin Male to 5 x BBNC Male AE1116-ND 17.23 15.14 13.58 AK553-2 
Molded Premium VGA Monitor Extension Cable 
13 | 5.90 ft. (1.8m) | — HD D-Sub 15-Pin Male to HD D-Sub 15-Pin Female AE1117-ND 10.13 8.91 7.99 AK3220-1.8 
IBM PC-XT/AT Keyboard Extension 
6.56 ft. (2m) ; AE1023-ND 4.29 3.77 3.38 AK306-2 
14 | 46.4 ft (5m) 5 5-Pin Standard Din Male to Female ‘AE1024-ND 8.75 7.69 6.89 ‘AK307-5 
Molded PS/2 Keyboard Extension 
6.56 ft. (2m) - F AE1025-ND 5.84 5.14 4.61 AK323-2 
15 | 46.4 ft. (5m) 8 8-Pin Mini Din Male to Female, Spiral AE1026-ND 10.73 9.43 8.45 AK528-5 
16 | 6.56 ft. (2m) 6 MiniDIN 6-Pin Male to MiniDIN 6-Pin Female, Straight AE1118-ND 2.48 2.18 1.95 AK323/G-2 
PS/2 Keyboard Cable - Straight 
17 | 6.56 ft. (2m) 6 MiniDIN 6-Pin Male to MiniDIN 6-Pin Male, Molded AE1119-ND 241 2.12 1.90 AK678-2 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ASSMANN Computer Cable Assemblies (cont) 


Fig. 21 — Stereo Extension Cable Fig. 22 — Stereo Extension Cable Fig. 23 — IBM Modem/Adapter 


“a ai) 


AE1115-ND & AE1030-ND : 1-8, 2-3, 3-2, 4-20, 5-7, 6-6, 7- 
4,8-5, 9-22, SS 

AE1031-ND & AE1032-ND: 1-8, 2-2, 3-3, 4-6, 5-7, 6-20, AE1033-ND & AE1034-ND: 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, 7-8, 
7-5, 8-4, 9-22, shell-shell 8-7, 9-9, shell-shell 


Fig. 26 — Fig. 27 — Fig. 28 — PS/2 Fig. 29 — PS/2 Mouse- 
PS/2 Keyboard Adapter D-Sub > Mouse Adapter Cable Adapter 
Adapter 


Fig. 24 — Null Modem Cross-Over Cable 


D 


52-3; 3-2; 4-5; 5-4: 7-7; 8-20; 15,17-8, 24-15. 7 
-15, 3-13, 4-12, 5-10, 6-11, 10-5, 11-6, 12-4, 13-3, 15-2, 25-25. &S) Adapter to assist in the installation of interface 
2-3, 3-2, 4-5, 5-4, (6+8)-20, 7-7, 20-(6+8). Se systems, using standard cables. 


Fig. 30 — Jumper Box Fig. 31 — Wiring Box Fig. 33 — Power Cord, Straight/Angled 


Adapter for special matching of RS ‘ Adapter for special matching of RS 232 
232 interfaces. The link wires & ‘S| interfaces, with the high quality 
included give an easy economical contacts and wire bridges. This as if 

way of permanently reconfiguring 2 adapter can be used many times =r (0 | 
pin functions without rewiring cable <5 for the reconfiguration of cables with- 
assemblies. f out the need for soldering. 


Fig. 34 — Power Cord, Straight/Straight Fig. 35 — Power Cord, Straight/8-Device Power Cord Extension Fig. 37 — 


Modular Plug 
ih cac{(m | gE 0 ih 


Fig. Length Price Each Assmann 
No. | Feet (Meters) | Lines Description 1 10 25 Part No. 
Power Splitter Cables 
.66 ft. (.2m) 4 Power Cable for 2 - 5 1/4” Drives AE1027-ND 1.98 1.74 1.56 AK319-.2 
18 .66 ft. (.2m) 4 Power Cable for 2 - 3 1/2” Drives AE1028-ND 1.98 1.74 1.56 AK520-.2 
-66 ft. (.2m) 4 Power Cable for 3 1/2” and 5 1/4” Drives AE1029-ND 1.98 1.74 1.56 AK521-.2 
Multi Media Cables 
19 6.56 ft. (2m) a 3.5mm Stereo Cable, 2 Phono Plugs AE1042-ND 6.77 5.95 5.33 AK243-2 
20 8.2 ft. (2.5m) a 3.5mm Stereo Cable, Plug/Jack AE1043-ND 3.60 3.17 2.84 AK203-2.5 
21 6.56 ft. (2m) — RCA Cable, Phono Plug/Plug AE1044-ND 1.81 1.59 1.43 AK-302-2 
22 6.56 ft. (2m) SS RCA Cable, Double Phono Plug/Jack AE1045-ND 2.44 2.14 1.92 AK3030-2 
PC Modem (AT Adapter Cable) 
23 -82 ft. (.25m) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE1115-ND 1.72 1.51 1.36 AK128-0.25 
6.56 ft. (2m) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE1030-ND 4.72 4.15 3.72 AK125-2 
Null Modem Cables 
23 9.84 ft. (3m) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Male AE1031-ND 5.05 4.44 3.98 AK149-3 
9.84 ft. (3m) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1032-ND 5.28 4.64 4.16 AK124-3 
Null Modem , Cross-Cables 
24 9.84 ft. (3m) 9 D-Sub 9-Pin Female to D-Sub 9-Pin Female AE1033-ND 5.68 4.99 4.48 AK143-3 
9.84 ft. (3m) g D-Sub 9-Pin Male to D-Sub 9-Pin Female AE1034-ND 5.68 4.99 4.48 AK142-3 
Null Modem, Serial Cables 
9.84 ft. (3m) 25 D-Sub 25-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1035-ND 4.39 3.86 3.46 AK144-3 
25 9.84 ft. (3m) 25 D-Sub 25-Pin Male to D-Sub 25-Pin Female AE1036-ND 7.49 6.59 5.91 AK250-3 
9.84 ft. (3m) 25 D-Sub 25-Pin Female to D-Sub 25-Pin Female AE1037-ND 4.39 3.86 3.46 AK251-3 
PS/2 Keyboard Adapters 
26 — = 1X MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x DIN 5-Pin Male AE1046-ND 3.93 3.46 3.10 AB961 
— = 1x MiniDIN, 6-Pin Male to DIN 5-Pin Female AE1047-ND 3.04 2.67 2.40 AB440 
D-Sub Adapters 
= = 9-Pin Male to 25-Pin Male AE1048-ND 3.04 2.67 2.40 AB913 
27 _— = 9-Pin Female to 25-Pin Male AE1049-ND 3.04 2.67 2.40 AB914 
_— — 9-Pin Male to 25-Pin Female AE1050-ND 3.04 2.67 2.40 AB914F 
= — 9-Pin Female to 25-Pin Female AE1051-ND 3.04 2.67 2.40 AB915 
PS/2 Mouse Adapters 
= a 1x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 9-Pin Male AE1052-ND 3.00 2.64 2.37 AB401 
— a 1 x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1053-ND 6.01 5.28 4.74 AB450 
28 — = Xe MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 25-Pin Male AE1054-ND 6.30 5.54 4.97 AB402 
— = 1 x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Male AE1055-ND 2.77 2.44 2.19 AB405 
= = 1x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1156-ND 2.08 1.83 1.64 AB406 
— = 1x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 25-Pin Female AE1056-ND 7.26 6.38 5.72 AB441 
PS/2 Mouse-Cable Adapters 
ft. (.15m) —= 1 x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 9-Pin Male AE1154-ND 2.28 2.01 1.80 AB401K 
29 5 ft. (.15m) — 1x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1158-ND 2.08 1.83 1.64 AB450K 
-5 ft. (.15m) = 1 x MiniDIN, 6-Pin Male to 1 x D-Sub 9-Pin Male AE1155-ND 2.28 2.01 1.80 AB405K 
-5 ft. (.15m) — 1 x MiniDIN, 6-Pin Female to 1 x D-Sub 9-Pin Female AE1157-ND 2.28 2.01 1.80 AB406K 
J umper Box 
30 = — 1x Male, 1 x Female, 25-Pin, Plastic AE1038-ND 7.39 6.50 5.83 AB972 
— = 1 x Male, 1 x Female, 25-Pin, Metallized AE1039-ND 7.82 6.88 6.17 AB973 
Wiring Box 
31 = = 1x Male, 1 x Female, 25-Pin, Plastic AE1040-ND 14.12 12.42 11.13 AB946 
= = 1x Male, 1 x Female, 25-Pin, Metallized AE1041-ND 14.62 12.85 11.52 AB947 
Y-Power Cord 
32 6.56 ft. (2m) — 1 x Power Plug to 2 x Straight Connector, 10A, 125V AE1120-ND 6.40 5.63 5.05 AK500/Y-U-2 
Power Cords 
33 6.56 ft. (2m) — Power Plug, Straight to IEC Connector, Angled, 10A, 125V AE1121-ND 3.43 3.02 2.71 AK500/U-1-2 
34 6.56 ft. (2m) — Power Plug, Straight to IEC Connector, Straight, 10A, 125V AE1122-ND 3.43 3.02 2.71 AK500/U-2-2 
35 6.56 ft. (2m) _ Power Plug, Straight to Figure 8 Device Connector, Straight AE1123-ND 2.15 1.89 1.69 AK500/U-3-2 
Power Cord Extension 
36 6.56 ft. (2m) — IEC Plug, Straight to IEC Socket, Straight, 10A, 125V AE1124-ND 3.73 3.28 2.94 AK500/U-4-2 
Modular Plugs 
= a 4P4C, Unshielded, for Flat Cable AE1194-ND 13 12 AW A-MO-4/4-SF 
— = 6P4C, Unshielded, for Flat Cable AE1196-ND 13 12 M1 A-MO-6/4-SF 
37 — a 6P6C, Unshielded, for Flat Cable AE1198-ND .20 18 16 A-MO-6/6-SF 
— = 8P8C, Unshielded, for Flat Cable AE1200-ND .30 .27 24 A-MO-8/8-SF 
— = 8P8C, Shielded, for Flat Cable, CATS AE1201-ND 1.52 1.34 1.20 A-MO-8/8-SFS 
= = 4P4C, Unshielded, for Round Cable AE1195-ND 13 12 At A-MO-4/4-SR 
— — 6P4C, Unshielded, for Round Cable AE1197-ND 13 12 P| A-MO-6/4-SR 
37 _— = 6P6C, Unshielded, for Round Cable AE1199-ND .20 18 16 A-MO-6/6-SR 
_— a 8P8C, Unshielded, for Round Cable AE1202-ND .30 27 24 A-MO-8/8-SR 
= = 8P8C, Shielded, for Round Cable, CATS AE1203-ND 1.52 1.34 1.20 A-MO-8/8-SRS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 33 


ASSMANN scsl, USB & CAT5 Computer Cable Assemblies 


Fig. 1— Internal Adapter, Molding 


Fig. 6 — SCSI-3 M-M Adapter 


Fig. 2— Internal Adapter, Assembly 


Fig. 11 — D-Sub 50 Male with Latch 


uy! 


Fig. 8 — Centronic 


Fig. 3 — Low Profile Adapter 


SCSI-2 Extension Cable 


Fig. 4 — SCSI-3 M-F Adapter 


Fig. 5 — SCSI-3 F-F Adapter 


Tk 


Fig. 9 — Box Header 50 Male 


| 


Fig. 14 — SCSI-3 Extension Cable 


ig. 10 — Box Header 50 M/F 


ig. 15 — SCSI-3 Adapter Cal 


Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. |Meters/Lines| Description Part No. 1 10 25 Part No. 
SCSI Series, Internal Adapter 
1 — | — | HP D-sub 68 Male to Box Header 50 Male AE1057-ND 13.99 12.30 11.03 | AB-Y1007 
2 —_ | — | HP D-sub 68 Female to Socket 50 Female AEI058-ND 18.68 16.42 14.72 | AB-Y1008 
SCSI Series, Low Profile Adapter 
3 | — | 50 | HPD68 Female to IDC50 Female AE1059-ND 20.00 _17.58 15.76 | AB-Y1014 Fig. 19 — SCSI-3 Internal Flat Cable 
SCSI-3 Series, Adapter 
4 = 50 | HP D-sub 50 Male to HP D-sub 68 Female AEI060-ND 26.93 23.67 21.22 | AB-Y334 
5 = 50 | HP D-sub 50 Female to HP D-sub 68 Female AEI061-ND 25.81 22.68 20.34 | AB-Y335 
6 = 50 | HP D-sub 50 Male to HP D-sub 68 Male AEI062-ND 29.34 25.79 23.12 | AB-Y344 
7 = 50_| HP D-sub 68 Male to HP D-sub 50 Female AE1063-ND 27.98 24.60 22.05 | AB-Y345 
SCSI-1 Series, Terminator 
8 = 50 | Centronic 50 Male, A Cable, Active AEI064-ND 15.35 13.49 12.09 | AB-Y102T 
9 | — | 50 | Box Header 50 Male, A Cable, Active AEIOG6-ND 16.47 14.48 12.98 | ABYI30T ig. 20 — SCSI-3 Internal Flat Cable Fig. 21 — SCSI-3 Internal RAID Flat Cable 
10 | — 50 | Box Header 50 WF, A Cable, Active AEI065-ND 20.00 17.58 15.76 | AB-Y126T 
SCSI-2 Series, Terminator 
1 = 50_| HP D-sub 50 Male with Latch, A Cable, Active AE1067-ND__20.00_17.58 15.76 | ABY201L 
SCSI-3 Series, Terminator 
12) |. — 68 | HP D-sub 68 Male with Latch, P Cable, Passive AE1068-ND 22.28 19.58 17.55 | AB-Y315T 
SCSI-2 Series, Round Cable 
13 | .91 50_| Half-pitch D-sub 50 Male to Centronic 50 Male, A Cable AEI069-ND_ 16.60 14.59 13.08 | AK-Y1202 
SCSI-3 Series, Round Cable 3 Internal RAID Flat Cable | Fig. 23 — SCSI-3 Internal RAID 
14} 91 68 | Half-pitch D-sub 68 Male X 2, A Cable AEI070-ND 29.60 26.02 23.33 | AK-Y1301 
15 | .91 | 50 | Half-pitch D-sub 68 Male to Centronic 50 Male, A Cable AEI071-ND 18.94 16.65 14.93 | AK-Y1302 = i=l f = a 
16 | .91 50 | Half-pitch D-sub 68 Male to Half-pitch D-sub 50 Male, A Cable AE1072-ND 21.62 19.00 17.03 | AK-Y1303 
A 9 25 | Half-pitch D-sub 68 Male to D-sub 25 Male, A Cable AE1073-ND_ 15.94 14.01 12.56 | AK-Y1304 
SCSI Series, Flat Cable 
18 2 50 | UL 2651, 50 pins, 1.27mm pitch, IDC 50 x 8, P Cable AE1074-ND 7.06 6.21 5.57 | AK-Y2110 
SCSI-3 Series, Flat Cable 
19 | .45 | 68 | .635mm HP D-sub 68 Male x 2, P Cable AEI075-ND 13.33 11.72 10.51 | AK-Y2301 
20 | 60 68 | .635mm HP D-sub 68 Male X 3, P Cable AEI076-ND 21.32 18.74 16.80 | AK-Y2302 
21 1.2 | 68 | .635mm HP D-sub 68 Male x 5, P Cable AEI077-ND 29.67 26.08 923.38 | AK-Y2303 
22 | 2.0 | 68 | .635mm HP D-sub 68 Male x 8, P Cable AEI078-ND 43.33 38.08 34.14 | AK-Y2304 
23 | 1.6 | 68 | .635mm HP D-sub 68 Female X 2 to .635mm HP D-sub 68 Malex8 | AE1079-ND 59.73 52.49 47.06 | AK-Y2310 
FAST SCSI 2 to SCSI 2 Cable, Shielded, UL 2919 
24 | .90 | 50 | D-Sub 50, HP, Male, Giip to D-Sub 50, HP, Male, ip AEI163-ND 18.71 16.45 14.75 | AK579/F-1 
24 | 2.0 | 50 | D-Sub 50, HP, Male, Giip to D-Sub 50, HP, Male, Gip AEI164-ND 25.01. 21.99 19.71 | AK579/F2 
1EEE1394 Cable Double Shielded 
25 | 18 6 | 6-Pin Maleto 6-Pin Male AEI125-ND 18.25 16.04 14.38 | AK1394-18 
25 | 3.0 6 | 6-Pin Maleto 6-Pin Mae AEI128-ND 24.02 21.12 18.93 | AK1394-30 
25 | 5.0 6 | 6-Pin Maleto 6-Pin Male AEI131-ND = 34.22 30.08 926.97 | AK1394-50 
25 | 18 4 | 6-Pin Maleto 4-Pin Mae AEI126-ND 21.81 19.17 17.19 | AK1394-184 
25 | 3.0 4 | 6-Pin Maleto 4-Pin Male AE1129-ND 26.70 23.47 21.04 | AK1394-304 
25 | 5.0 4 | 6-Pin Maleto 4-Pin Mae AE1132-ND 34.88 30.66 27.49 | AK1394-504 
25 | 18 4 | 4-Pin Maleto 4-Pin Male AE1127-ND 28.05 24.65 22.10 | AK1394-1844 a i " 
25 | 3.0 4 | 4-Pin Maleto 4-Pin Male AE1130-ND 32.93 28.95 25.95 | AK1394-3044 Sear ame po aah - re ances. 
25 | 5.0 | 4 |4PinMdeto4-Pin Mde AEI133-ND_ 41.12 36.14 32.40 | AK1394-5044 Dip Connector Connector Connector 
IEEE 1394 & USB Connectors 
26 | — | — | IEEE1394 Horizontal SMT AE7348-ND 2.00 1.76 1.58 | AIES-SMT 
27 | — | — | IEEEOonn. 1394 Horizontal POB AE7347-ND 1.90 1.67 1.50} AIES-DIP 
28 | — | — | IEEEConn. 1394 Vertical PCB AE7346-ND 1.90 1.67 1.50} AIEEDIP 
2.) 4 | USB4P Female Dip, Type A AE1083-ND 1.26 1.11 1.00 | AU-Y1005 
30 | — 4 | USB4P Female Type A AE1084-ND 1.26 1.11 1.00 | AU-Y1006 - 
31 | — | 4 | USB4P Mae Dip, Type B AEI085-ND 193 1.70 1.52 AU-Y1007 el PLRga + aCbE Se Ae — USB Plugs and 
32 | — 4 | USB4P Female Dual Port, Type A AE1086-ND 2.34 2.06 1.85 | AU-Y1008 Connector 
USB Plugs and Hoods 
33 | — | — | USBAMale, Solder Version AE1134-ND 92 82 .73 | A-USBPA 
33 | — | — | USBBMadle, Solder Version AE1136-ND 1.06 93 .84 | A-USBPB 
33 | — | — | Hood for USBAMade AE1135-ND 43 38 .34 | A-USBPA-HOOD 
33 | — | — | Hood for USBBMade AE1137-ND 43 38 .34 | A-USBPB-HOOD 
(Continued) 
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ASSMANN SCSI, USB & CAT5 Computer Cable Assemblies (Cont.) 


Fig. 34 — USB Extension Cable, Ato A 


Length Digi-Key Price Each Assmann 
Fig) Meters Lines| Description Part No. 110 25 _| PartNo. ET | By 
USB Extension Cable 
34] 1.5 | 4 |High Speed, USB4P Male (A) to (A) AEI081-ND 393 346 310 | AU-Yi001 : ‘ 
35| 1.5 | 4  |High Speed, USB4P Male (A) to Male (B) AEI082-ND 3.99 3.51 3.15 | AU-Y1002A Fig. 35 — USB Extension Cable, A to B 
36/ 1.8 | 4 JUSBAMdeto USBA Female, Dbl. Shield AEI136-ND 528 464 4.16 | AK6G9-18 
36] 3.0 | 4 |USBAMaeto USBA Female, Dbl. Shield AEI139-ND 650 5.72 5.13 | AK669-30 
36| 5.0 | 4 |USBAMaleto USBA Female, Dbl. Shield AEI140-ND 7.62 6.70 _6.01_| AK669-50 
USB Cable Double Shielded Fig. 36 — USB Extension Cable Fig. 37 — USB Cable, Ato 
34] 20 | 4 |USBAMadeto USBB Made, iMac blue AEIM46-ND 495 435 390 |AK672MB Open End 
34] 2.0 | 4 |USBAMadeto USBBMde, iMac purple AEI147-ND 4.95 4.35 3.90 | AK672MG ay) 
34] 2.0 | 4 |USBAMaeto USBBMde, iMac green AEI148-ND 4.95 4.35 3.90 | AK672ML aC 
34] 20 | 4 |USBAMaeto USBBMde, iMac red AEI149-ND 4.95 4.35 3.90 | AK672MS. ie: 
34| 2.0 | 4 |USBAMadleto USBB Mal, iMac orange AEI150-ND 4.95 4.35 3.90 | AK672MT UTP 
34| 20 | 4 |USBAMdeto USBAMde AEII41-ND 482 424 3.80 | AK670 a 
34| 5.0 | 4 |USBAMaeto USBAMde AEI142-ND 7.79 6.85 _6.14 | AK670-5 - 
37| 20 | 4 |USBAtoQpen End AEH43-ND 3.17 279 2.50 | AK670-OE Fig.39 — USB Adapter on 
37| 20 | 4 |USBBtoQpen End AEI153-ND 3.23 2.85 2.55 | AK673-CE Slot Bracket 
35| 20 | 4 |USBAMdeto USBBMde AEI144-ND 482 4.24 3.80 | AK672 
35| 5.0 | 4 |USBAMadeto USBBMde AEI145-ND 7.26 6.38__5.72 | AK672-5, 
38/ 20 | 4 |USBBMadeto USBBMde AEIIS1-ND 495 435 390 |AK673 
38| 5.0 | 4 |USBBMaleto USBB Mae AEI152-ND 7.95 6.99 6.27 | AK673-5 
USB Adapters — Internal/External on Slot Bracket, Double Shielded : 
39] 0.25 | — |2xUSB-A Female to 2 x 5-Pin, 2.54mm Socket Conn. AEMI61-ND 7.10 6.24 5.59 |AK674 Fig. 40 — USB A-Type F Connector Fig. 41 — CAT 5(e) Patch Cable 
39| 0.25 | — |2xUSB-AFemaleto 1 x 8-Pin, 2.54mm Socket Conn. AEI162-ND 7.49 6.59 5.91 | AK674-8 \Y— 
USB Adapters — Molded a NS { 
40] — | 4 JUSB Adapter, A Type, Female AEI080-ND «294-259 2.32 |AU-YI000-A fe wo iS i gt 
40| — | 4 |USB-AFemaleto USB-B Male AEI159-ND 673 5.92 5.31 |AUSB2 = = if” 
40) — | 4 |USB-AMaleto USB-B Female AEI160-ND 673 592 5.31 |AUSB3 
Unshielded Version (UTP) Shielded Version (FTP) 
Length Digi-Key Price Each Assmann Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Meter} Description Part No. 1 10 25 Part No. Part No. 1 10 25 | Part No. 
PVC Cable Assembly CAT5, RJ 45 — Assembled 
41 | 0.5 | CAT5, Patch Cable, Gray AE1087-ND 2.05 1.80 1.62 A-MCU 80005-APGRAY AE1090-ND 439 3.86 3.46 | A-MCS 80005-APGRAY 
41 | 1.0 | CAT5, Patch Cable, Gray AE1088-ND 257 227 2.03 A-MCU 80010-APGRAY AE1091-ND 5.05 4.44 3.98 | A-MCS 80010-APGRAY 
41 | 2.0 | CATS, Patch Cable, Gray AE1089-ND 3.53 3.11 2.79 A-MCU 80020-APGRAY AE1092-ND 6.30 5.54 _4.97_| A-MCS 80020-APGRAY 
PVC Cable Assembly CAT5, RJ 45 — Molded 
41 | 0.5 | CAT5, Patch Cable, Gray AE1093-ND 251 221 1.98 A-MCU 80005-MPGRAY AE1096-ND 485 4.27 3.83 | A-MCS 80005-MPGRAY 
41 | 1.0 | CAT5, Patch Cable, Gray AE1094-ND 3.00 264 237 A-MCU 80010-MPGRAY AE1097-ND 5.51 4.85 4.35 | A-MCS 80010-MPGRAY 
41 | 2.0 | CAT5, Patch Cable, Gray AE1095-ND 3.73 3.28 2.94 A-MCU 80020-MPGRAY AE1098-ND 6.73 5.92 5.31 | A-MCS 80020-MPGRAY 
41 | 3.0 | CATS, Patch Cable, Gray AE1184-ND 3.86 3.39 3.04 A-MCU-80030 AE1169-ND 6.01 5.28 4.74 | A-MCS-80030 
41 5 CAT 5, Patch Cable, Gray AE1189-ND 5.44 4.78 4.29 A-MCU-80050 AE1174-ND 8.15 7.17 6.43. | A-MCS-80050 
41 | 2.0 | CATS, Patch Cable, Blue AE1180-ND 3.10 273 245 A-MCU-80020/B AE1165-ND 4.93 434 3.89 |A-MCS 80020/B 
41 | 3.0 | CAT5, Patch Cable, Blue AE1185-ND 3.86 3.39 3.04 A-MCU-80030/B AE1170-ND 6.01 5.28 4.74 | A-MCS-80030/B 
ra 5 CAT 5, Patch Cable, Blue AE1190-ND 544 4.78 4.29 A-MCU-80050/B AE1175-ND 4.85 4.27 3.83 | A-MCS-80050/B 
41 | 2.0 | CAT5, Patch Cable, Green AE1181-ND 3.10 273 2.45 A-MCU-80020/G AE1166-ND 4.93 4.34 3.89 | A-MCS 80020/G 
41 | 3.0 | CAT5, Patch Cable, Green AE1186-ND 3.86 3.39 3.04 A-MCU-80030/G AE1171-ND 6.01 5.28 _4.74_| A-MCS-80030/G 
a 5 CAT 5, Patch Cable, Green AE1191-ND 544. 478 429 A-MCU-80050/G AE1176-ND 8.15 7.17 6.43 | A-MCS-80050/G 
41 | 2.0 | CAT5, Patch Cable, Red AE1182-ND 3.10 273 2.45 A-MCU-80020/R AE1167-ND 4.93 4.34 3.89 | A-MCS 80020/R 
41 | 3.0 | CAT5, Patch Cable, Red AE1187-ND 3.86 3.39 3.04 A-MCU-80030/R AE1172-ND 6.01 5.28 4.74 | A-MCS-80030/R 
ra 5 CAT 5, Patch Cable, Red AE1192-ND 5.44 4.78 4.29 A-MCU-80050/R AE1177-ND 8.15 7.17 6.43. | A-MCS-80050/R 
41 | 2.0 | CATS, Patch Cable, Yellow AE1183-ND 3.10 2.73 2.45 A-MCU-80020/Y AE1168-ND 4.93 4.34 3.89 _| A-MCS 80020/Y 
41 | 3.0 | CATS, Patch Cable, Yellow AE1188-ND 3.86 3.39 3.04 A-MCU-80030/Y AE1173-ND 6.01 5.28 4.74 | A-MCS-80030/Y 
4 5 CAT 5, Patch Cable, Yellow AE1193-ND 5.44 4.78 4.29 A-MCU-80050/Y AE1178-ND 8.15 7.17 6.43 | A-MCS-80050/Y 
PVC Cable Assembly CAT5(e), RJ 45 — Molded 
41 | 1.0 | CAT 5e, Patch Cable, Gray AE1208-ND 275 242 217 A-MCUP 80010 AE1233-ND 459 4.04 3.62 ]A-MCSP 80010 
41 | 2.0 | CAT .5e, Patch Cable, Gray AE1213-ND 3.67 3.23 2.89 A-MCUP 80020 AE1238-ND 5.96 5.24 4.70 | A-MCSP 80020 
41 | 3.0 | CAT .5e, Patch Cable, Gray AE1218-ND 484 426 3.82 A-MCUP 80030 AE1243-ND 7.52 6.62__5.93_| A-MCSP 80030 
a 5 CAT .5e, Patch Cable, Gray AE1223-ND 6.86 6.04 5.41 A-MCUP 80050 AE1248-ND 7.52 6.62 5.93 | A-MCSP 80050 
41 | 10 | CAT .5e, Patch Cable, Gray AE1228-ND 11.68 10.26 9.20 A-MCUP 80100 AE1253-ND 17.19 15.11 13.55 | A-MCSP 80100 
41 | 1.0 | CAT .5e, Patch Cable, Red AE1209-ND 275 242 217 A-MCUP 80010/R AE1234-ND 459 4.04 3.62 | A-MCSP 80010/R 
41 | 2.0 | CAT .5e, Patch Cable, Red AE1214-ND 3.67 3.23 2.89 A-MCUP 80020/R AE1239-ND 5.96 5.24 4.70 | A-MCSP 80020/R 
41 | 3.0 | CAT .5e, Patch Cable, Red AE1219-ND 484 4.26 3.82 A-MCUP 80030/R AE1244-ND 7.52 6.62__5.93_| A-MCSP 80030/R 
a 5 CAT .5e, Patch Cable, Red AE1224-ND 686 6.04 5.41 A-MCUP 80050/R AE1249-ND 10.36 9141 817 |A-MCSP 80050/;R 
41 | 10 | CAT .5e, Patch Cable, Red AE1229-ND 11.68 10.26 9.20 A-MCUP 80100/R AE1254-ND 17.19 15.11 13.55 | A-MCSP 80100/R 
41 | 1.0 | CAT .5e, Patch Cable, Blue AE1210-ND 2.75 242 247 A-MCUP 80010/B AE1235-ND 4.59 4.04 3.62 | A-MCSP 80010/B 
41 | 2.0 | CAT .5e, Patch Cable, Blue AE1215-ND 3.67 3.23 2.89 A-MCUP 80020/B AE1240-ND 5.96 5.24 4.70 | A-MCSP 80020/B 
41 | 3.0 | CAT .5e, Patch Cable, Blue AE1220-ND 484 4.26 3.82 A-MCUP 80030/B AE1245-ND 7.52 6.62 __5.93_| A-MCSP 80030/B 
a 5 CAT .5e, Patch Cable, Blue AE1225-ND 6.86 6.04 5.41 A-MCUP 80050/B AE1250-ND 10.36 9.11 817 |A-MCSP 80050; 
41 | 10 | CAT .5e, Patch Cable, Blue AE1230-ND 11.68 10.26 9.20 A-MCUP 80100/B AE1255-ND 17.19 15.11 13.55 | A-MCSP 80100/B 
41 | 1.0 | CAT .5e, Patch Cable, Yellow AE1211-ND 2.75 242 217 A-MCUP 80010/Y AE1236-ND 4.59 4.04 3.62 | A-MCSP 80010/Y 
41 | 2.0 | CAT .5e, Patch Cable, Yellow AE1216-ND 367 3.23 2.89 A-MCUP 80020/Y AE1241-ND 5.96 5.24 4.70 | A-MCSP 80020/Y 
41 | 3.0 | CAT .5e, Patch Cable, Yellow AE1221-ND 484 4.26 3.82 A-MCUP 80030/Y AE1246-ND 7.52 6.62__5.93_| A-MCSP 80030/Y 
a 5 CAT .5e, Patch Cable, Yellow AE1226-ND 686 6.04 541 A-MCUP 80050/Y AE1251-ND 70.36 9141 817 |A-MCSP 80050/Y 
41 | 10 | CAT 5e, Patch Cable, Yellow AE1231-ND 11.68 10.26 9.20 A-MCUP 80100/Y AE1256-ND 17.19 15.11 13.55 | A-MCSP 80100/Y 
41 | 1.0 | CAT .5e, Patch Cable, Green AE1212-ND 2.75 242 217 A-MCUP 80010/G AE1237-ND 4.59 4.04 3.62 | A-MCSP 80010/G 
41 | 2.0 | CAT .5e, Patch Cable, Green AE1217-ND 3.67 3.23 2.89 A-MCUP 80020/G AE1242-ND 5.96 5.24 4.70 | A-MCSP 80020/G 
41 | 3.0 | CAT.5e, Patch Cable, Green AE1222-ND 484 4.26 3.82 A-MCUP 80030/G AE1247-ND 7.52 6.62__5.93_| A-MCSP 80030/G 
a 5 CAT .5e, Patch Cable, Green AE1227-ND 686 6.04 5.41 A-MCUP 80050/G AE1252-ND 7036 9141 817 |A-MCSP 80050/G 
41 | 10 | CAT .5e, Patch Cable, Green AE1232-ND 11.68 10.26 9.20 A-MCUP 80100/G AE1257-ND 17.19 15.11 13.55 | A-MCSP 80100/G 
Cable Testers Network Cable Modular Cable Tester Premium Network Cable 
PC Cable Tester, Standalone Tester, RJ45, BNC RJ45 / RJ11 / RU12 Tester RJ45, BNC 
All suitable PC cable * Cable tester for + Modular cable + Total of 18 


can be tested with 
this tester. 

* Checks: connection, 
pin allocation and 


gZ shielding + Pin allocation 
E shown by LEDs: transmit (25), 


receive (36), battery (1), shielding 
(2), number of wires (4) » 4 Buttons: Test, auto/ 
manual, speed, on/off + Automatic and manual test 
run * Connectors: DSub-9 M/F, DSub-15 M/F, 
DSub-15 HD M/F, DSub-25 M/F Centronics 36 
female, BNC male, RJ45 female, USB A+B female, 
IEEE 1394 female + Power supply by 9V block 
battery, 9V/150mA external power supply optional 
+ Dimensions (WxDxH): 250mm x 130mm x 35mm 


AE1207-ND PC Cable Tester, Standalone 
(ACT-PC-SO) 


shielded and un- 
shielded CATS cable 
with RJ45 plug as well as 

for BNC-coax cable + Test 
function for cable with RJ45 UTP/ 

STP and BNC plug, patch panels and modular wall 
plates + Fast test function by auto-scanning + Tests: 
connection, allocation, pairs according to EIA/TIA 
356A, 568A, 568B, Token Ring + Main device with 
one RJ45 and one BNC female, remote unit with 
one RJ45 female + With remote unit for testing of 
installed cable + LEDs for status display * Operation 
with 9V block battery + Includes artificial leather 
bag 


AE1206-ND Network Cable Tester 
(ACTIN x tctect nsenashoc od! $130.94 


tester for cable 
with RJ45, RJ12 
and Ru11 plug 

+ Fast test function 
by auto-scanning 


+ Test: connection, allocation 


and pairs 


+ Main device with two RJ45 female; remote unit 


with one RJ45 female 


+ Installed cable can be tested with remote unit 


+ LEDs for status display 


* Operation with 9V block battery 
+ Includes artificial leather bag 


AE1204-ND Modular Cable Tester 


LEDs (for each 
wire and for 
shielding) show 
the allocation and give 
a fast, exact test result 

+ Operation with 9V block 
battery +* Test function for cable with RJ45/11 
UTP/STP & BNC plugs, patch panels and modular 
wall plates + Includes BNC cable adapter for coax 
cable test + Manual or automatic test run + Tests: 
connection, allocation, pairs according to EIA/TIA 
356A, 568A, 568B, Token Ring + Main device with 
two RJ45 female, remote unit with one RJ45 
female - Installed cable can be tested with remote 
unit + Includes artificial leather bag 


AE1205-ND Premium Network Cable Tester 
(ACT-LAN) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


ANP TYCO Bectronics 


.100” (2.54mm) Flat Flex Cable Assemblies 


100 (2.54mm) Flat Flex Cable Material: + 


QQC502 + 


acteristics: * Current Rating: 2 amperes (28AWG equivalent) 


Rating: 300 volts » Temperature Rating: 
Resistance: 5000 megohms (min.) + 


-20°C to +105°C 
Insulation Rammability: 


Polyester, self-extinguishing per UL Hame Test VW-1 


Solder Tab to Solder Tab 


, 2 J 


145 
(3.68) > 


as 
086 
(66) 


Conductors: Un-plated copper per 
Insulation: Rame retardant polyester film Performance Char- 
+ Voltage 
+ Insulation 


Solder Tab pin 


No. of Length Digi-Key Pricing 
(Contacts| _in.(mm) | Part No. il 10 100 
2 (50.80) | A9AAT-0202F-ND 64 5.22 38.43 
3 (76.20) | AQAAT-0203F-ND 76 6.16 45.36 
4 (101.60) | AQAAT-0204F-ND .87 7.10 52.29 
2 5 (127.00) | AQAAT-0205F-ND 99 8.04 59.22 
6 (152.40) | AQAAT-0206F-ND 1.10 8.98 66.15 
8 (203.20) | AQAAT-0208F-ND 1.33. 10.83 79.80 
2 (50.80) | AQAAT-0302F-ND 83 6.75 49.77 
3 (76.20) | AQAAT-0303F-ND 95 7.72 56.91 
4 (101.60) | AQAAT-0304F-ND 1.07 8.72 64.26 
3 5 (127.00) | AQAAT-0305F-ND 1.19 9.72 71.61 
6 (152.40) | AQAAT-0306F-ND 1.31 10.69 78.75 
8 (203.20) | AQAAT-0308F-ND 1.56 12.68 93.45 
2 (50.80) | AQAAT-0402F-ND 99 8.09 59.64 
3 (76.20) | A9AAT-0403F-ND 1.12 9.12 67.20 
4 (101.60) | AQAAT-0404F-ND 1.25 10.15 74.76 
4 5 (127.00) | AQAAT-0405F-ND 1.37 1117 82.32 
6 (152.40) | AQAAT-0406F-ND 1.50 12.20 89.88 
8 (203.20) | AQAAT-0408F-ND 1.75 14.25 105.00 
2 (50.80) | A9AAT-0502F-ND 1.14 9.32 68.67 
3 (76.20) | AQAAT-0503F-ND 1.27 10.37 76.44 
4 (101.60) | AQAAT-0504F-ND 1.40 1143 84.21 
5 5 (127.00) | AQAAT-0505F-ND 1.54 12.51 92.19 
6 (152.40) | AQAAT-O506F-ND 1.67 13.57 99.96 
8 (203.20) | AQAAT-0508F-ND 1.93 15.70 115.71 
2 (50.80) | A9AAT-0602F-ND 1.30 10.57 77.91 
3 (76.20) | AQAAT-0603F-ND 1.45 11.77 86.73 
4 (101.60) | AQAAT-0604F-ND 1.59 12.94 95.34 
6 5 (127.00) | AQJAAT-O605F-ND 1.74 14.14 104.16 
6 (152.40) | AJAAT-O606F-ND 1.88 15.33 112.98 
8 (203.20) | AQAAT-O608F-ND 2.18 17.73 130.62 
2 (50.80) | AQAAT-0802F-ND 1.63 13.28 97.86 
3 (76.20) | A9AAT-0803F-ND 1.81 14.76 108.78 
4 (101.60) | AQAAT-0804F-ND 1.99 16.22 119.49 
8 5 (127.00) | AQAAT-O805F-ND 2.17 17.67 130.20 
6 (152.40) | AQAAT-O806F-ND 2.35 19.12 140.91 
8 (203.20) | AQAAT-O808F-ND_ 2.71 22.06 162.54 
2 (50.80) | AQAAT-0902F-ND 1.81 14.71 108.36 
3 (76.20) | AQAAT-0903F-ND 2.03 16.53 121.80 
4 (101.60) | A9AAT-O904F-ND) 2.25 18.35 135.24 
9 5 (127.00) | AQAAT-O905F-ND 2.48 20.18 148.68 
6 (152.40) | AQAAT-O906F-ND 2.70 22.00 162.12 
8 (203.20) | AQAAT-O908F-ND 3.15 25.65 189.00 
2 (50.80) | AQAAT-1002F-ND 1.89 15.42 113.61 
3 (76.20) | AQAAT-1003F-ND 2.12 17.27 127.26 
4 (101.60) | A9AAT-1004F-ND 2.35 19.12 140.91 
10 5 (127.00) | AQAAT-1005F-ND 2.58 20.98 154.56 
6 (152.40) | AQAAT-1006F-ND 2.81 22.86 168.42 
8 (203.20) | AQAAT-1008F-ND__ 3.26 26.56 195.72 
2 (50.80) | AQAAT-1102F-ND 1.80 14.62 107.73 
3 (76.20) | AQAAT-1103F-ND 2.03 16.50 121.59 
4 (101.60) | AQAAT-1104F-ND 2.26 18.41 135.66 
1 5 (127.00) | AQAAT-1105F-ND 2.50 20.32 149.73 
6 (152.40) | AQAAT-1106F-ND 2.73 22.20 163.59 
8 (203.20) | AQAAT-1108F-ND 3.19 25.99 191.52 
2 (50.80) | AQAAT-1202F-ND 2.08 16.90 124.53 
3 (76.20) | AQAAT-1203F-ND 2.39 19.47 143.43 
4 (101.60) | A9AAT-1204F-ND 2.70 22.00 162.12 
12 5 (127.00) | AQAAT-1205F-ND 3.02 24.57 181.02 
6 (152.40) | AQAAT-1206F-ND 3.33 27.10 199.71 
8 (203.20) | AQAAT-1208F-ND__ 3.96 32.21 237.30 
2 (50.80) | AQAAT-1302F-ND 2.21 17.96 132.30 
3 (76.20) | AQAAT-1303F-ND 2.52 20.55 151.41 
4 (101.60) | A9AAT-1304F-ND 2.84 23.14 170.52 
13 5 (127.00) | AQAAT-1305F-ND 3.16 25.74 189.63 
6 (152.40) | AQAAT-1306F-ND 3.48 28.33 208.74 
8 (203.20) | AQAAT-1308F-ND 4.12 33.52 246.96 
2 (50.80) | AQAAT-1402F-ND 2.34 19.04 140.28 
3 (76.20) | AQAAT-1403F-ND 2.66 21.66 159.60 
4 (101.60) | A9AAT-1404F-ND 2.98 24.28 178.92 
14 5 (127.00) | A9AAT-1405F-ND 3.30 26.90 198.24 
6 (152.40) | AQAAT-1406F-ND 3.63 29.55 217.77 
8 (203.20) | AQAAT-1408F-ND__ 4.27 34.80 256.41 
2 (50.80) | AQAAT-1502F-ND 2.47 20.12 148.26 
3 (76.20) | AQAAT-1503F-ND 2.80 22.80 168.00 
4 (101.60) | AQAAT-1504F-ND 3.13 25.48 187.74 
15 5 (127.00) | AQAAT-1505F-ND 3.46 28.16 207.48 
6 (152.40) | AQAAT-1506F-ND 3.79 30.84 227.22 
8 (203.20) | AQAAT-1508F-ND 4.45 36.20 266.70 
2 (50.80) | AQAAT-1602F-ND 2.60 21.18 156.03 
3 (76.20) | AQAAT-1603F-ND 2.93 23.88 175.98 
4 (101.60) | A9AAT-1604F-ND 3.27 26.62 196.14 
16 5 (127.00) | AQAAT-1605F-ND 3.60 29.33 216.09 
6 (152.40) | AQAAT-1606F-ND 3.93 32.03 236.04 
8 (203.20) | AQAAT-1608F-ND__4.60__37.48 276.15 
2 (50.80) | AQAAT-1802F-ND 3.31 26.93 198.45 
3 (76.20) | AQAAT-1803F-ND 3.87 31.55 232.47 
4 (101.60) | A9AAT-1804F-ND 4.44 36.17 266.49 
18 5 (127.00) | AQAAT-1805F-ND 5.01 40.78 300.51 
6 (152.40) | AQAAT-1806F-ND 5.58 45.40 334.53 
8 (203.20) | AQAAT-1808F-ND 6.71 54.61 402.36 
2 (50.80) | AQAAT-2002F-ND 3.57 29.07 214.20 
3 (76.20) | AQAAT-2003F-ND 4.15 33.80 249.06 
4 (101.60) | A9AAT-2004F-ND 4.73 38.50 283.71 
20 5 (127.00) | AQAAT-2005F-ND 5.31 43.21 318.36 
6 (152.40) | AQAAT-2006F-ND 5.88 47.91 353.01 
8 (203.20) | AQAAT-2008F-ND 7.04 57.34 422.52 


Single-Row Receptacle Housing to Solder Tab 
Mates with single row .025 (.64mm) square pin, .100 (2.54mm) headers. 


Housing Contacts — Material and Finish: Phosphor bronze; 
Duplex plated 15y gold 
or 30u gold on mating area. A9BAG—LIDIDILIF-ND = 15y gold, 
A9BAA —CIDICIDIF-ND = 30p gold. 


plated gold duplex or bright tin-lead overall. 


Plain Style Housing — Material: 


Single-Row Receptacle Housing to 
Single-Row Receptacle Housing 
Mates with single row .025 (.64mm) square pin, .100 (2.54mm) headers. 


Black thermoplastic, flame 


retardant, 94V-0 rated. Duplex plated contacts. A9BBG—CLIOLIF- 


ND = 15y.gold, A9BBA—CICICILIF-ND = 30p gold 


No. of Length Digi-Key Pricing No. of Length Digi-Key Pricing 
\Contacts| in.(mm) | Part No. 1 10 100 (Contacts| _in.(mm) | Part No. 1 10 100 
2 (50.80) | AQBAG-0202F-ND 1.94 15.76 116.13 2 (50.80) | AOBBG-0202F-ND 3.23 26.31 193.83 
3 (76.20) | ASBAG-0203F-ND 2.05 16.70 123.06 3 (76.20) | A9BBG-0203F-ND 3.35 27.25 200.76 
4(101.60) | AIBAG-0204F-ND 2.17 17.64 129.99 4 (101.60) | A9BBG-0204F-ND 3.46 28.16 207.48 
2 5 (127.00) | A9YBAG-0205F-ND 2.28 18.55 136.71 2 5 (127.00)| A9BBG-0205F-ND 3.57 29.10 214.41 
6 52. 40)| A9BAG-0206F-ND 2.39 19.49 143.64 6 (152.40) | AQBBG-0206F-ND 3.69 30.04 221.34 
8 (203.20) | A9OBAG-0208F-ND__2.63__ 21.38 __ 157.50 8 (203.20) | AOBBG-0208F-ND 3.92 31.92 235.20 
2 (50.80) | A9BAG-0302F-ND 2.23 18.15 133.77 2 (50.80) | AJBBG-0302F-ND 3.63 29.55 217.77 
3 (76.20) | ASBAG-0303F-ND 2.35 19.15 141.12 3 (76.20) | AJBBG-0303F-ND 3.75 30.55 225.12 
4 (101.60) | AIBAG-0304F-ND 2.47 20.12 148.26 4 (101.60) | A9BBG-0304F-ND 3.87 31.52 232.26 
3 5 (127.00) | A9BAG-0305F-ND 2.59 21.12 155.61 3 5 (127.00) | A9BBG-0305F-ND 3.99 32.52 239.61 
6 tt 52.40) | AOBAG-0306F-ND 2.71 22.09 162.75 6 (152.40) | A9BBG-0306F-ND 4.12 33.52 246.96 
8 (203.20) | AOBAG-0308F-ND_ 2.96 24.08 177.45 8 (203.20) | A9BBG-0308F-ND 4.36 35.48 261.45 
2 (50.80) | AIBAG-0402F-ND 2.52 20.49 150.99 2 (50.80) | ASBBG-0402F-ND 4.04 32.86 242.13 
3 (76.20) | ASBAG-0403F-ND 2.64 21.52 158.55 3 (76.20) | A9BBG-0403F-ND 4.16 33.89 249.69 
4 (101.60) | ASBAG-0404F-ND 2.77 22.54 166.11 4 (101.60) | A9BBG-0404F-ND 4.29 34.91 257.25 
4 5 (127.00) | A9BAG-0405F-ND 2.89 23.57 173.67 4 5 (127.00) | A9BBG-0405F-ND 4.41 35.94 264.81 
6 (152.40) | AQBAG-0406F-ND 3.02 24.60 181.23 6 (152.40) | AOBBG-0406F-ND 4.54 36.96 272.37 
8 (203.20) | A9BAG-0408F-ND 3.27 26.65 196.35 8 (203.20) | A9BBG-0408F-ND 4.79 39.02 287.49 
2 (50.80) | AJBAG-0502F-ND 2.79 22.69 167.16 2 (50.80) | ASBBG-0502F-ND 4.43 36.08 265.86 
3 (76.20) | ASBAG-0503F-ND 2.92 23.74 174.93 3 (76.20) | A9BBG-0503F-ND 4.56 37.14 273.63 
4(101.60)| A9BAG-O504F-ND 3.05 24.82 182.91 4 (101.60)| A9BBG-0504F-ND 4.69 38.19 281.40 
5 5 (127.00) | A9BAG-O505F-ND 3.18 25.88 190.68 5 5 (127.00)| A9BBG-O505F-ND 4.82 39.27 289.38 
6 tt 52.40) | A9BAG-0506F-ND 3.31 26.93 198.45 6 (152.40) | A9BBG-OSO6F-ND 4.95 40.33 297.15 
8 (203.20) | A9OBAG-0508F-ND 3.57 29.07__-214.20 8 (203.20) | A9BBG-0508F-ND 5.22 42.47 312.90 
2 (50.80) | AQBAG-0602F-ND 3.07 25.02 184.38 2 (50.80) | ASBBG-0602F-ND 4.84 39.44 290.64 
3 (76.20) | A9BAG-0603F-ND 3.22 26.19 192.99 3 (76.20) | ASBBG-0603F-ND 4.99 40.64 299.46 
4 (101.60) | A9BAG-0604F-ND 3.36 27.39 201.81 4 (101.60)| A9BBG-0604F-ND 5.14 41.84 308.28 
6 5 (127.00) | AYBAG-O605F-ND 3.51 28.59 210.63 6 5 (127.00)| A9BBG-O605F-ND 5.29 43.04 317.10 
6 (152.40) | AQBAG-O606F-ND 3.66 29.78 219.45 6 (152.40) | AOBBG-O606F-ND 5.43 44.23 325.92 
8 (203.20) | A9BAG-O608F-ND__3.95 32.18 237.09 8 (203.20) | AOBBG-0608F-ND_ 5.73 46.63 343.56 
2 (50.80) | AQBAG-0802F-ND 3.66 29.81 219.66 2 (50.80) | ASBBG-0802F-ND 5.69 46.34 341.46 
3 (76.20) | A9BAG-0803F-ND 3.84 31.26 230.37 3 (76.20) | A9BBG-0803F-ND 5.87 47.79 352.17 
4(101.60)| A9BAG-0804F-ND 4.02 32.75 241.29 4 (101.60)| A9BBG-0804F-ND 6.05 49.25 362.88 
8 5 (127.00) | A9BAG-0805F-ND 4.20 34.20 252.00 8 5 (127.00) | A9BBG-0805F-ND 6.23 50.73 373.80 
6 (52. 40)| A9BAG-O806F-ND 4.38 35.65 262.71 6 (152.40) | A9BBG-0806F-ND_ 6.41 52.18 384.51 
8 (203.20) | A9OBAG-0808F-ND__4.74 38.59 284.34 8 (203.20) | A9BBG-0808F-ND 6.77 55.12 406.14 
2 (50.80) | ASBAG-0902F-ND 4.00 32.58 240.03 2 (50.80) | ASBBG-0902F-ND 6.19 50.42 371.49 
3 (76.20) | ASBAG-0903F-ND 4.22 34.40 253.47 3 (76.20) | AQBBG-0903F-ND 6.42 52.24 384.93 
4 (101.60) | A9BAG-0904F-ND 4.45 36.22 266.91 4 (101.60)| A9BBG-0904F-ND 6.64 54.06 398.37 
9 5 (127.00) | A9BAG-O905F-ND 4.67 38.05 280.35 9 5 (127.00)| A9BBG-O905F-ND 6.86 55.89 411.81 
6 (152.40) | AQBAG-O906F-ND 4.89 39.84 293.58 6 (152.40) | A9BBG-O906F-ND 7.09 57.71 425.25 
8 (203.20) | A9BAG-O908F-ND__5.34 43.49 320.46 8 (203.20) | A9BBG-0908F-ND 7.54 61.36 452.13 
2 (50.80) | AQBAG-1002F-ND 4.24 34.54 254.52 2 (50.80) | ASBBG-1002F-ND 6.59 53.67 395.43 
3 (76.20) | A9BAG-1003F-ND 4.47 36.39 268.17 3 (76.20) | A9BBG-1003F-ND 6.82 55.52 409.08 
4(101.60)| A9BAG-1004F-ND 4.70 38.25 281.82 4 (101.60) | A9BBG-1004F-ND 7.05 57.37 422.73 
10 5 (127.00) | A9BAG-1005F-ND 4.92 40.10 295.47 10 5 (127.00)| A9BBG-1005F-ND 7.27 59.22 436.38 
6 (tee. 40)| A9BAG-1006F-ND 5.16 41.98 309.33 6 (152.40) | A9BBG-1006F-ND 7.50 61.10 450.24 
8 (203.20) | AQBAG-1008F-ND__5.61 45.69 336.63 8 (203.20) | A9BBG-1008F-ND 7.96 64.81 477.54 
2 (50.80) | ASBAG-1102F-ND 4.39 35.77 263.55 2 (50.80) | AJBBG-1102F-ND 6.99 56.91 419.37 
3 (76.20) | AQBAG-1103F-ND 4.62 37.65 277.41 3 (76.20) | ASBBG-1103F-ND 7.22 58.80 433.23 
4(101.60) | AIBAG-1104F-ND 4.86 39.56 291.48 4 (101.60) | A9BBG-1104F-ND 7.46 60.71 447.30 
11 5 (127.00) | AQBAG-1105F-ND 5.09 41.47 305.55 11 5 (127.00) | A9BBG-1105F-ND 7.69 62.61 461.37 
6 (152.40) | A9BAG-1106F-ND 5.32 43.35 319.41 6 (152.40) | AOBBG-1106F-ND 7.92 64.50 475.23 
8 (203.20) | A9BAG-1108F-ND__5.79 47.14 347.34 8 (203.20) | A9BBG-1108F-ND 8.39 68.29 503.16 
2 (50.80) | AQBAG-1202F-ND 4.83 39.33 289.80 2 (50.80) | AJBBG-1202F-ND 7.58 61.73 454.86 
3 (76.20) | ASBAG-1203F-ND 5.14 41.87 308.49 3 (76.20) | ASBBG-1203F-ND 7.90 64.30 473.76 
4(101.60)| A9BAG-1204F-ND 5.46 44.43 327.39 4 (101.60) | A9BBG-1204F-ND 8.21 66.86 492.66 
12 5 (127.00) | A9YBAG-1205F-ND 5.77 46.97 346.08 12 5 (127.00) | A9BBG-1205F-ND 8.52 69.40 511.35 
6 52. 40)| A9BAG-1206F-ND 6.08 49.53 364.98 6 (152.40) | AOBBG-1206F-ND 8.84 71.96 530.25 
8 (203.20) | A9BAG-1208F-ND__6.71 54.63 402.57 8 (203.20) | A9BBG-1208F-ND 9.46 77.06__567.84 
2 (50.80) | AQBAG-1302F-ND 5.10 41.50 305.76 2 (50.80) | ASBBG-1302F-ND 7.99 65.04 479.22 
3 (76.20) | ASBAG-1303F-ND 5.41 44.09 324.87 3 (76.20) | AJBBG-1303F-ND 8.31 67.63 498.33 
4 (101.60) | A9BAG-1304F-ND 5.73 46.68 343.98 4 (101.60) | A9BBG-1304F-ND 8.62 70.22 517.44 
13 5 (127.00) | A9YBAG-1305F-ND 6.05 49.28 363.09 13 5 (127.00) | A9BBG-1305F-ND 8.94 72.82 536.55 
6 (152.40) | AQBAG-1306F-ND 6.37 51.87 382.20 6 (152.40) | A9BBG-1306F-ND 9.26 75.41 555.66 
8 (203.20) | A9BAG-1308F-ND__7.01__ 57.06 420.42 8 (203.20) | A9BBG-1308F-ND 9.89 80.57 593.67 
2 (50.80) | AJBAG-1402F-ND 5.36 43.66 321.72 2 (50.80) | ASBBG-1402F-ND 8.39 68.29 503.16 
3 (76.20) | ASBAG-1403F-ND 5.68 46.28 341.04 3 (76.20) | A9BBG-1403F-ND 8.71 70.91 522.48 
4(101.60)| A9BAG-1404F-ND 6.01 48.91 360.36 4 (101.60) | A9BBG-1404F-ND 9.03 73.53 541.80 
14 5 (127.00) | A9BAG-1405F-ND 6.33 51.53 379.68 14 5 (127.00)| A9BBG-1405F-ND 9.35 76.15 561.12 
6 52. 40)| A9BAG-1406F-ND 6.65 54.18 399.21 6 (152.40) | A9BBG-1406F-ND 9.68 78.80 580.65 
8 (203.20) | A9BAG-1408F-ND 7.30 59.42 437.85 8 (203.20) | A9BBG-1408F-ND 10.32 84.05 619.29 
2 (50.80) | AQBAG-1502F-ND 5.84 47.57 350.49 2 (50.80) | ASBBG-1502F-ND 9.21 75.01 552.72 
3 (76.20) | AQBAG-1503F-ND 6.17 50.25 370.23 3 (76.20) | AQBBG-1503F-ND 9.54 77.69 572.46 
4 (101.60) | A9BAG-1504F-ND 6.50 52.92 389.97 4 (101.60)| A9BBG-1504F-ND 9.87 80.37 592.20 
15 5 (127.00) | A9BAG-1505F-ND 6.83 55.60 409.71 15 5 (127.00)| A9BBG-1505F-ND 10.20 83.05 611.94 
6 52. 40)| A9BAG-1506F-ND 7.16 58.28 429.45 6 (152.40) | A9BBG-1506F-ND 10.53 85.73 631.68 
8 (203.20) | A9BAG-1508F-ND__7.82 63.64 468.93 8 (203.20) | A9BBG-1508F-ND 11.19 91.09 671.16 
2 (50.80) | A9BAG-1602F-ND 6.18 50.33 370.86 2 (50.80) | ASBBG-1602F-ND 9.77 79.52 585.90 
3 (76.20) | A9BAG-1603F-ND 6.52 53.07 391.02 3 (76.20) | A9BBG-1603F-ND 10.10 82.22 605.85 
4(101.60)| A9BAG-1604F-ND 6.85 55.77 410.97 4 (101.60) | A9BBG-1604F-ND 10.43 84.93 625.80 
16 5 (127.00) | AYBAG-1605F-ND 7.18 58.48 430.92 16 5 (127.00) | A9BBG-1605F-ND 10.77 87.67 645.96 
6 (52. 40)| A9BAG-1606F-ND 7.52 61.22 451.08 6 (152.40) | AOBBG-1606F-ND 11.10 90.37 665.91 
8 (203.20) | AQBAG-1608F-ND__8.19 66.66 491.19 8 (203.20) | A9BBG-1608F-ND 11.77 95.82 706.02 
2 (50.80) | ASBAG-1802F-ND 7.31 59.54 438.69 2 (50.80) | AJBBG-1802F-ND 11.32 92.14 678.93 
3 (76.20) | AQBAG-1803F-ND 7.88 64.15 472.71 3 (76.20) | A9BBG-1803F-ND 11.88 96.76 712.95 
4 (101.60) | A9BAG-1804F-ND 8.45 68.77 506.73 4 (101.60) | AOBBG-1804F-ND 12.45 101.37 746.97 
18 5 (127.00) | A9YBAG-1805F-ND 9.01 73.39 540.75 18 5 (127.00) | A9BBG-1805F-ND 13.02 105.99 780.99 
6 (52. 40)| A9BAG-1806F-ND 9.58 78.00 574.77 6 (152.40) | A9BBG-1806F-ND 13.58 110.58 814.80 
8 (203.20) | AOBAG-1808F-ND_ 10.71 87.21 642.60 8 (203.20) | A9BBG-1808F-ND_ 14.71 119.81 882.84 
2 (50.80) | A9BAG-2002F-ND 8.00 65.12 479.85 2 (50.80) | AJBBG-2002F-ND 12.42 101.15 745.29 
3 (76.20) | ASBAG-2003F-ND 8.58 69.83 514.50 3 (76.20) | A9BBG-2003F-ND 13.00 105.85 779.94 
4 (101.60) | A9BAG-2004F-ND 9.15 74.53 549.15 4 (101.60) | A9BBG-2004F-ND 13.58 110.58 814.80 
20 5 (127.00) | A9BAG-2005F-ND 9.73 79.23 583.80 20 5 (127.00) | A9BBG-2005F-ND 14.16 115.28 849.45 
6 52. 40)| A9BAG-2006F-ND 10.31 83.96 618.66 6 (152.40) | AOBBG-2006F-ND 14.74 119.99 884.10 
8 (203.20) | A9BAG-2008F-ND 11.47 93.37 687.96 8 (203.20) | A9BBG-2008F-ND 15.89 129.39 953.40 


Also available in 30 Gold, ASBAA —LILIDUIF-ND 
Call for complete part number and pricing. 


Also available in 30 Gold, A9BBA —LIDUIF-ND 
Call for complete part number and pricing. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


¢ Fax: 218-681-3380 


arlax -100” (2.54mm) Flat Flex Cable 


CORPORATION 


Material: 
+ Conductors: Unplated copper per QQ-C502 
+ Insulation: Flame retardant polyester film 


Performance Characteristics: 

+ Current Rating: 2 amperes (28 AWG equivalent) 
+ Voltage Rating: 300 volts 

+ Temperature Rating: -55° to +105°C. 

+ Insulation Resistance: 5000 megohms (min.) 


+ Insulation Flammability: Polyester, self-extinguishing per UL Flame 


Test VW-1 
+ UL Style 2643 


oe 


rholex GC/Waldo 
ay, 


.100” (2.54mm) Round 
Conductor Flat Cable in 


Typical Electrical Values: 

+ Resistance: 55/1000 feet (304.8 meters) max. 
+ Capacitance: 10.8 pf/ft (max.) 

+ Impedance: 128 ohms 


Precut Lengths 


26 AWG (7 x 34) Stranded, Topcoat 


Features: 


Flex Cable * Gray PVC insulation 
——_ >| |<.075 (1.91) >| }x.050 (1.27) * ULL. temperature rating -20°C to 105°C 
(Note: “X” in Digi-Key nae + ULL. voltage 300 V. max. 
No. of - Part No. Represents No. of Feet) Tr A * ULL. flammability rating VW-1 
Con- | Digi-Key Pricing ott | = : * ULL. Style No. 2651 
tacts | Part No. 5 10 25 50 100 (28) 5 B + ULL. recognized (File #E61522) 
2 APO2-X-ND 5:36 957 23.10 4455 82.50 * CSA certification (File #LL61126) 
3 | ARBXND 58 1044 2520 4860 90.00 Dim. - Inch (mm) 
Conductors “A” “B" 
4 | APO4XND 6.18 11.02 2660 51.30 95.00 5 100 (2.54) 300 (7.62) 
5 | AFOSX-ND 6.34 1131 2730 5265 97.50 3 (200 (5.08) “400 (10.16) 
6 | AFO6-X-ND 6.83 1218 2940 56.70 105.00 4 .300 (7.62) .500 (12.70) 
8 | AF08-X-ND 7.64 13.63 3290 6345 117.50 5 -400 (10.16) -600 (15.24) 
9 | ADOXND 878 1566 3780 7290 135.00 6 500 (12.70) -700 (17.78) 
10 | AFI0-X-ND 9.10 16.24 3920 75.60 140.00 e “700. (1-78) S00 (22-88) 
= : : : : : 9 800 (20.32) 1.000 (25.40) Digi-Key Dimension L 
11 | AFI-XND 9.43 1682 4060 78.30 145.00 56 900 (22.86) 1.100 (27.94) Part No. In. (mm) 
: : ; - XXXX-02-ND 2” (50.80 
12. | AFI2-XND 9.75 1740 42.00 81.00 150.00 14 1.000 (25.40) 1.200 (30.48) XXXX-04-ND 4” an 3 
13 | AFIZXND —10.08 1798 4340 83.70 — 155.00 12 1.100 (27.94) 1.300 (33.02) XXXX-06-ND 6” (152.4) 
14 | AFI4-X-ND 10.40 18.56 4480 86.40 160.00 13 1.200 (30.48) 1.400 (35.56) 
15 | AFISXND 1073 1944 46.20 = 89.10 165.00 Ls 1900(98:08) 1900'(98-10) .050 7 7 
15 1.400 (35.56 1.600 (40.64) 1.27) 041 
16 | AFIGXND 11.70 2088+ 5040 -97.20_—+180.00 (ee) “064 =e = poe (1.04) 
16 1.500 (38.10) 1.700 (43.18) O<O<O=<-O=x-O=x-6 
18 | AFISXND = 13.49 24.07 58.10 112.05 207.50 18 1.700 (43.18) 1.900 (48.26) 
20 | AROXND 15.44 2755 66.50 128.25 237.50 20 1.900 (48.26) 2.100 (53.34) No.of bim.s Dim. W (Ref) 
Positions In. (mm) In. (mm) 
3 -200 (5.08) -300 (7.62) 
Physical Specifications (Dimensions) 4 -300 (7.62) -400 (10.16) 
5 400 (10.16) .500 (12.70) 
° s P Dim A 28 AWG 7/36 6 .500 (12.70) 600 (15.24) 
rikei Ri bbon Cable Dim B Stranded conductor 7 600 (15.24) .700 (17.78) 
Tin coated copper 8 -700 (17.78) -800 (20.32) 
Insulation Material: PVC, UL VW-1. .025(.64) UL one th 9 800 (20.32) -900 (22.86) 
Capacitance pfift.: 12.6. i ‘050 (1.27) 105°C 300) 10 .900 (22.86) 1.000 (25.40) 
Color: Color-coded is standard 10 color repeat (brown, red, orange, 
yellow, green, blue, purple, gray, white, black). Gray has single-edge (OOO00! -034 (.86) Digi-Key Pricing Molex 
strip for pin one orientation. Pos. | Part No. 1 10 Part No. 
Inductance pH/ft.: 20. ; 3 | WM03-02-ND 38 3.33 28100-0264 
Edge Marking: None. Dim, =Ineh:(mm) 3 | WM03-04-ND 46 4.02 28100-0265 
piiates pias ney vrai Ae aren Conductors “A” “B” 3__| WIM03-06-ND 55 4.89 28100-0266 
enter Spacing - Inch (mm): .050” (1.27mm). 
Insulation Resistance: 1x10'° ohms 110 ft. 10f (3m) sample used, 10 500 (12.70) 450 (11.43) : aie NS = pe Saintes 
measured at 500 V. 14 .700 (17.78) .650 (16.51) qa : : 
2 ; 4 | WM04-06-ND 82 7.20 28100-0270 
Conductor: Stranded copper, tinned. 16 800 (20.32) 750 (19.05) 
Rise Time ns: 3. : d : 5 | WM05-02-ND 55 4.83 28100-0272 
Conductor Size: #28 AWG 7x36. 20 1.000 (25.40) .950 (24.13) 5 | WM05-04-ND 69 6.06 28100-0273 
Voltage Rating: 300 V RMS. 24 1.200 (30.48) 1.150 (29.21) 5 _(BNMOS.06, No) 86 7.63 28100-0274 
Impedance, ohms: 100. Impedance, capacitance, inductance, and 6 WW06-02-ND 57 5.00 28100-0276 
propagation delay were measured Ground-Signal-Ground on a time- 26 1.300 (33.02) 1.250 (31.75) 6 WW06-04-ND 72 6.34 28100-0277 
domain reflectometer. 34 1.700 (43.18) 1.650 (41.91) 6 WWM06-06-ND 91 8.06 28100-0278 
Temperature Rating: -20°C to + 105°C. Maximum storage 2. 
temperature for unterminated bulk cable is 120°F (50°C). 36 1.800 (45.72) 1.750 (44.45) f eee a ie = a Siop eet 
UL Style Number: 2651. 40 2.000 (50.80) 1.950 (49.53) Seal : : 
7_|_WM07-06-ND 96 8.49 28100-0282 
Multi-Color Ribbon Cable* ae 2.500 (68.50) 2.450 (62.23) 8 | WMO08-02-ND 60 5.27 28100-0284 
60 3.000 (76.20) 2.950 (74.93) 8 | WM08-04-ND 79 6.99 28100-0285 
With Standard 10 Color Repeat Sequence 64 3.200 (81.28) 3.150 (80.01) 8 | WM08-06-ND 1.02 8.97 28100-0286 
Ayer 9 | wog-02-ND 61 5.43 28100-0288 
ae ane (Note: “X” in Digi-Key He blk te? of Feet) Gray Ribbon Cable* 9 WM09-04-ND 82 725 28100-0289 
; Pee 3 a as 9 a ona ; : Larne 9 | WM09-06-ND 1.07 9.40 28100-0290 
facts | Part No. With Single Edge Red Strip For Pin Qne Crientation 10 | wwit0-02-ND 63 558 28100-0292 
9 Ee tS _2.02 488 ee No. of (Note: “X” in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet) 10 ORC ON 86 7.63 28100-0293 
10 | ROOO-XND 1.27 2.26 5.46 10.53 19.50 Con- | Digi-Key Pricing 10 | WN10-06-ND 113 9.93 28100-0294 
14 | ROOI-XND 1.78 3.18 7.67 1478 27.38 tacts | Part No. 5 10 25 50 100 
16 | ROOZXND 2.03 3.63 8.75 16.88 31.25 9 | RO19-X-ND 93 1.66 4.01 773 14.31 
20 | ROO3XND 2.54 454 1096 2413-3913 10 | RO20-X-ND 87 1.55 3.75 7.22 13.38 Paladin-Tools’ 
24 | ROO-XND 3.06 545 1316 25.38 47.00 14 | RO21-XND 1.24 2.20 5.32 10.26 19.00 . 
25 | ROW-XND 3.19 569 1374 26.49 49.06 46 | RO22-X-ND 1.40 2.49 602 1161 21.50 P | T 
26 | ROOS-XND 3.30 589 1423 27.44 50.81 20 | R023-X-ND 1.76 3.13 756 1458 27.00 Cc Cab e ester 
34 | ROOG-XND 4.31 7.69 (1855 35.78 ~—66.25 24 | RO24-X-ND 2.10 3.74 9.03 1742 32.25 Tests continuity of PC cables. Identifies open, 
36 R010-X-ND 5.48 9.77 23.59 45.50 84.25 26 | RO25-X-ND 2.29 4.09 9.87 19.04 35.25 shorted and cross connected wires. Tests 
37_ | ROIBXND 467 833-2011 3878 71.81 34 | RO2EXND 299 534 1288 2484 46.00 Gombinalions, Of. coax:INGi98.,9; 02 RNG; Fs) 
and RJ11 telephone cables; D-Sub 9 Pin 
40 R007-X-ND 5.09 9.08 21.91 42.26 78.25 40 | R027-X-ND 3.51 6.27 15.14 29.19 54.06 (male/female); D-Sub 15 Pin (including H.D. and 
50 | ROOS-XND 636 11.35 27.41 52.85 _ 97.88 50 | RO28-X-ND 4.39 7.83 18.90 3645 67.50 male/female); D-Sub 25 Pin (male/female). 
60 | ROOOXND 760 1356 9273 6311 116.88 60 | RO2-XND 525 937 2263 4364 «80.81 aoe calase Batloty included 
64 | ROI4XND 809 1444 3486 6723 124.50 64 | ROSO-XND 1008 1798 4340 8370 155.00 Ow.nas, DoH connections. 


* Cable available in 200 ft reel , Please call for pricing 


* Cable available in 200 ft reel , Please call for pricing 


PAL1570-ND.. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


CORPORATION 


0.5mm and 1mm Flat Flex Cable 


Parlex custom jumper cables are available with flat conductors of 
desired length, stripped at both ends. The insulation has been 
stripped from one side only, exposing one surface of the conductors. 
Conductors have been pre-tinned for direct insertion into connectors. 
Features: 

* Superior Mechanical and Shielding Performance +» Meets FCC, CIS 
PR/VDE effectivity requirements for inter connects + High flexibility 


0.5mm Flat Flex Cable 


rating of 10 million flex cycles on a .6” (15.24mm) radius with opti- 
mum design layout * Superior mechanical and abrasion resistance 


Cable Characteristics: 

* Conductors: Cu., tin/lead plated * Current Rating: 0.5A (0.5mm); 
1.50A (1mm) + Voltage Rating: 90 volts + Insulation: polyester 
* Temperature Rating: -55°C to 105°C + Dielectric Strength: 2500 
volts/mil + U.L. Flame Rating: VW-1 + U.L. Styles: 20890 & 20566 


No. of | Dim. A Digi-Key Pricing Parlex No. of | Dim. A Digi-Key Pricing Parlex 
Pos. | (mm) | PartNo. 1 10 100 250 Part No. Pos. | (mm) | PartNo. 1 10 100 250 Part No. 
2” (5.08cm) Unshielded Flat Flex Cable 30 15.5 HFF-30U-04-ND 4.50 37.50 275.00 582.50 | 0.5MM-30-4-B 
10 55 HFF-10U-02-ND 3.60 30.00 220.00 466.00 0.5MM-10-2-B 36 18.5 HFF-36U-04-ND 4.64 38.63 283.25 599.98 0.5MM-36-4-B 
20 10.5 HFF-20U-02-ND 3.74 31.13 228.25 483.48 0.5MM-20-2-B 40 20.5 HFF-40U-04-ND 4.73 39.38 288.75 611.63 0.5MM-40-4-B 
24 12.5 HFF-24U-02-ND 3.78 31.50 231.00 489.30 | 0.5MM-24-2-B 50 25.5 HFF-50U-04-ND 495 41.25 302.50 640.75 | _0.5MM-50-4-B 
30 15.5 HFF-30U-02-ND 3.83 31.88 233.75 495.13 | 0.5MM-30-2-B 6” (15.24cm) Unshielded Flat Flex Cable 
36 18.5 HFF-36U-02-ND 3.87 32.25 236.50 500.95 | 0.5MM-36-2-B 10 55 HFF-10U-06-ND 450. 3750 275.00 582.50] 0.5MM-10-6-B 
40 20.5 HFF-40U-02-ND 3.92 32.63 239.25 506.78 | 0.5MM-40-2-B 20 105 HFF-20U-06-ND 495 41.25 302.50 640.75 | 0.5MM-20-6-B 
50 25.5 HFF-50U-02-ND 4.05 33.75 247.50 524.25 | 0.5MM-50-2-B 24 125 HFF-24U-06-ND 518 4313 31625 669.88 | 0.5MM-24-6-B 
4” (10.16cm) Unshielded Flat Flex Cable 30 15.5 HFF-30U-06-ND 5.40 45.00 330.00 699.00 | 0.5MM-30-6-B 
10 5.5 HFF-10U-04-ND 4.05 33.75 247.50 524.25 | 0.5MM-10-4-B 36 18.5 HFF-36U-06-ND 5.54 46.13 338.25 716.48 | 0.5MM-36-6-B 
20 10.5 HFF-20U-04-ND 4.28 35.63 261.25 553.38 | 0.5MM-20-4-B 40 20.5 HFF-40U-06-ND 5.63 46.88 343.75 728.13 | 0.5MM-40-6-B 
24 12.5 HFF-24U-04-ND 4.37 36.38 266.75 565.03 0.5MM-24-4-B 50 25.5 HFF-50U-06-ND 5.85 48.75 357.50 757.25 0.5MM-50-6-B 
1mm Flat Flex Cable 
No. of | Dim. A Digi-Key Pricing Parlex No. of | Dim. A Digi-Key Pricing Parlex 
Pos. (mm) Part No. 1 10 100 250 Part No. Pos. (mm) Part No. 1 10 100 250 Part No. 
2” (5.08cm) Unshielded Flat Flex Cable 18 19.15 | HF18U-06-ND 4.50 37.50 275.00 582.50 | 1.00MM-18-6-B 
6 715 HFO6U-02-ND 2.25 18.75 137.50 291.25 1.00MM-6-2-B 20 21.15 HF20U-06-ND. 4.73 39.38 288.75 611.63 1.00MM-20-6-B 
8 9.15 | HFO8U-02-ND 2.48 20.63 151.25 320.38 | 1.00MM-8-2-B 22 23.15 | HF22U-06-ND 495 41.25 302.50 640.75 | 1.00MM-22-6-B 
10 11.15 HF10U-02-ND 2.70 22.50 165.00 349.50 1.00MM-10-2-B 24 25.15 HF24U-06-ND 5.18 43.13 316.25 669.88 1.00MM-24-6-B 
12 13.15 HF12U-02-ND 2.93 24.38 178.75 378.63 1.00MM-12-2-B 26 27.15 HF26U-06-ND 5.40 45.00 330.00 699.00 1.00MM-26-6-B 
14 15.15 HF14U-02-ND 3.15 26.25 192.50 407.75 1.00MM-14-2-B 28 29.15 HF28U-06-ND 5.63 46.88 343.75 728.13 1.00MM-28-6-B 
16 17.15 | HF16U-02-ND 3.38 28.13 206.25 436.88 | 1.00MM-16-2-B 30 31.15 | HF30U-06-ND 5.85 48.75 357.50 757.25 | _1.00MM-30-6-B 
18 19.15 | HF18U-02-ND 3.60 30.00 220.00 466.00 | 1.00MM-18-2-B 8” (20.32cm) Unshielded Flat Flex Cable 
20 21.15 HF20U-02-ND 3.83 31.88 233.75 495.13 1.00MM-20-2-B 6 7415 HFO6U-08-ND 3.60 30.00 220.00 466.00 1.00MM-6-8-B 
22 23.15 | HF22U-02-ND 4.05 33.75 247.50 524.25 | 1.00MM-22-2-B 8 9.15 | HFO8U-08-ND 3.83 31.88 233.75 495.13 | 1.00MM-8-8-B 
24 25.15 HF24U-02-ND 4.28 35.63 261.25 553.38 1.00MM-24-2-B 10 14.15 HF10U-08-ND 4.05 33.75 247.50 524.25 1.00MM-10-8-B 
26 27.15 HF26U-02-ND 4.50 37.50 275.00 582.50 1.00MM-26-2-B 12 13.15 HF12U-08-ND 4.28 35.63 261.25 553.38 1.00MM-12-8-B 
28 29.15 | HF28U-02-ND 4.73 39.38 288.75 611.63 | 1.00MM-28-2-B 14 15.15 | HF14U-08-ND 450 37.50 275.00 582.50 | 1.00MM-14-8-B 
30 31.15 | HF30U-02-ND 495 41.25 302.50 640.75 | 1.00MM-30-2-B 16 17.15 | HF16U-08-ND 4.73 39.38 288.75 611.63 | 1.00MM-16-8-B 
3” (7.62cm) Unshielded Flat Flex Cable 18 19.15 | HF18U-08-ND 495 41.25 302.50 640.75 | 1.00MM-18-8-B 
6 7.15 | HFO6U-03-ND 248 2063 151.25 320.38 | 1.00MM6-3-B 20 21.15 | HF20U-08-ND 5.18 43.13 316.25 669.88 | 1.00MM-20-8-B 
8 9.15 | HFO8U-03-ND 2.70 2250 165.00 349.50 | 1.00MM-8-3-B 22 23.15 | HF22U-08-ND 5.40 45.00 330.00 699.00 | 1.00MM-22-8-B 
10 11.15 HF10U-03-ND 2.93 24.38 178.75 378.63 1.00MM-10-3-B 24 25.15 HF24U-08-ND 5.63 46.88 343.75 728.13 1.00MM-24-8-B 
12 13.15 HF12U-03-ND 3.15 26.25 192.50 407.75 1.00MM-12-3-B 26 27.15 HF26U-08-ND 5.85 48.75 357.50 = 757.25 1.00MM-26-8-B 
14 15.15 | HF14U-03-ND 3.38 28.13 206.25 436.88 | 1.00MM-14-3-B 28 29.15 | HF28U-08-ND 6.08 50.63 371.25 786.38 | 1.00MM-28-8-B 
16 1715: HF16U-03-ND 3.60 30.00 220.00 466.00 1.00MM-16-3-B 30 31.15 HF30U-08-ND 6.30 52.50 385.00 815.50 1.00MM-30-8-B 
18 19.15 | HF18U-03-ND 3.83 31.88 233.75 495.13 | 1.00MM-18-3-B 10” (25.40cm) Unshielded Flat Flex Cable 
20 21.15 | HF20U-03-ND 4.05 33.75 247.50 524.25 | 1.00MM-20-3-B 6 7.45 | HFO6U-10-ND 4.05. 3375 24750 524.25 | 1.00MM6-10-B 
22 23.15 | HF22U-03-ND 4.28 35.63 261.25 553.38 | 1.00MM-22-3-B 8 9.15 | HFO8U-10-ND 4.28 3563 261.25 553.38 | 1.00MM-8-10-B 
24 25.15 | HF24U-03-ND 4.50 37.50 275.00 = 582.50 | 1.00MM-24-3-B 10 11.15 | HF10U-10-ND 4.50 37.50 275.00 582.50 | 1.00MM-10-10-B 
26 27.15 | HF26U-03-ND 4.73 39.38 288.75 611.63 | 1.00MM-26-3-B 12 13.15 | HF12U-10-ND 4.73 39.38 288.75 611.63 | 1.00MM-12-10-B 
28 29.15 | HF28U-03-ND 4.95 41.25 302.50 640.75 | 1.00MM-28-3-B 14 15.15 | HF14U-10-ND 495 41.25 302.50 640.75 | 1.00MM-14-10-B 
30 31.15 | HF30U-03-ND 5.18 43.13 316.25 669.88 | 1.00MM-30-3-B 16 17.15 | HF16U-10-ND 5.18 43.13 316.25 669.88 | 1.00MM-16-10-B 
4” (10.16cm) Unshielded Flat Flex Cable 18 19.15 | HF18U-10-ND 5.40 45.00 330.00 699.00 | 1.00MM-18-10-B 
6 7.15 | HFO6U-04-ND 2.70 22.50 165.00 349.50 | 1.00MM-6-4-B 20 21.15 | HF20U-10-ND 5.63 46.88 343.75 728.13 | 1.00MM-20-10-B 
8 9.15 | HFO8U-04-ND 2.93 24.38 178.75 378.63 | 1.00MM-8-4-B 22 23.15 | HF22U-10-ND 5.85 48.75 357.50 757.25 | 1.00MM-22-10-B 
10 11.15 | HF10U-04-ND 3.15 26.25 192.50 407.75 | 1.00MM-10-4-B 24 25.15 | HF24U-10-ND 6.08 50.63 371.25 786.38 | 1.00MM-24-10-B 
12 13.15 | HF12U-04-ND 3.38 28.13 206.25 436.88 | 1.00MM-12-4-B 26 27.15 | HF26U-10-ND 6.30 52.50 385.00 815.50 | 1.00MM-26-10-B 
14 15.15 | HF14U-04-ND 3.60 30.00 220.00 466.00 | 1.00MM-14-4-B 28 29.15 | HF28U-10-ND 6.53 54.38 398.75 844.63 | 1.00MM-28-10-B 
16 17.15 | HF16U-04-ND 3.83 31.88 233.75 495.13 | 1.00MM-16-4-B 30 31.15 | HF30U-10-ND 6.75 56.25 412.50 _ 873.75 | _1.00MM-30-10-B 
18 19.15 | HF18U-04-ND 4.05 33.75 247.50 524.25 | 1.00MM-18-4-B 12” (30.48cm) Unshielded Flat Flex Cable 
20 21.15 | HF20U-04-ND 4.28 35.63 261.25 553.38 | 1.00MM-20-4-B 6 7.15 | HF06U-12-ND 450. 3750 275.00 58250 | 1.00MM6-12-B 
22 23.15 | HF22U-04-ND 4.50 37.50 275.00 582.50 | 1.00MM-22-4-B 8 9.15 | HFO8U-12-ND 473 39.38 288.75 611.63 | 1.00MM-8-12-B 
24 | 25.15 Ree 4.73 39.38 288.75 611.63 | 1.00MM-24-4-B 10 11.15 | HF10U-12-ND 4.95 41.25 302.50 640.75 | 1.00MM-10-12-B 
260 | 27.15 nner ee 495 41.25 302.50 640.75 | 1.00MM-26-4-B 12 13.15 | HF12U-12-ND 518 43.13 316.25 669.88 | 1.00MM-12-12-B 
28 | 29.15 |iHE2SUS0s-ND) 518 43.13 316.25 669.88 | 1.00MM-28-4-B 14 15.15 | HF14U-12-ND 5.40 45.00 330.00 699.00 | 1.00MM-14-12-B 
30 | 31.15 ESHRSOUSCs:ND) 5.40__45.00_330.00__699.00_| _1.00MM-30-4-B 16 17.15 | HF16U-12-ND 5.63 46.88 343.75 728.13 | 1.00MM-16-12-B 
5” (12.70cm) Unshielded Flat Flex Cable 18 19.15 HF18U-12-ND 5.85 48.75 357.50 757.25 1.00MM-18-12-B 
6 7.15 | HFO6U-05-ND 2.93 24.38 178.75 378.63 | 1.00MM-6-5-B 20 21.15 | HF20U-12-ND 6.08 50.63 371.25 786.38 | 1.00MM-20-12-B 
8 9.15 | HFO8U-05-ND 3.15 26.25 192.50 407.75 | 1.00MM-8-5-B 22 23.15 | HF22U-12-ND 6.30 52.50 385.00 815.50 | 1.00MM-22-12-B 
10 11.15 | HF10U-05-ND 3.38 28.13 206.25 436.88 | 1.00MM-10-5-B 24 25.15 | HF24U-12-ND 6.53 54.38 398.75 844.63 | 1.00MM-24-12-B 
12 13.15 | HF12U-05-ND 3.60 30.00 220.00 466.00 | 1.00MM-12-5-B 26 27.15 | HF26U-12-ND 6.75 56.25 412.50 873.75 | 1.00MM-26-12-B 
14 15.15 | HF14U-05-ND 3.83 31.88 233.75 495.13 | 1.00MM-14-5-B 28 29.15 | HF28U-12-ND 6.98 58.13 426.25 902.88 | 1.00MM-28-12-B 
16 17.15 | HF16U-05-ND 4.05 33.75 247.50 524.25 | 1.00MM-16-5-B 30 31.15 | HF30U-12-ND 7.20 60.00 440.00 932.00 | _1.00MM-30-12-B 
18 19.15 | HF18U-05-ND 4.28 35.63 261.25 553.38 | 1.00MM-18-5-B 18” (45.72cm) Unshielded Flat Flex Cable 
20 21.15 | HF20U-05-ND 450 37.50 275.00 582.50 | 1.00MM-20-5-B 6 7.15 | HFO6U-18-ND 585 48.75 357.50 75725 | 1.00MM618-B 
22 23.15 | HF22U-05-ND 4.73 39.38 288.75 611.63 | 1.00MM-22-5-B 8 9.15 | HFO8U-18-ND 6.08 5063 371.25 78638 | 1.00MM-8-18-B 
24 25.15 | HF24U-05-ND 495 41.25 302.50 640.75 | 1.00MM-24-5-B 10 44.15 | HF10U-18-ND 630 5250 385.00 81550 | 1.00MM-10-18-B 
26 27.15 | HF26U-05-ND 5.18 43.13 316.25 669.88 | 1.00MM-26-5-B 12 13.15 | HF12U-18-ND 6.53 54.38 398.75 844.63 | 1.00MM-12-18-B 
28 29.15 | HF28U-05-ND 5.40 45.00 330.00 699.00 | 1.00MM-28-5-B 14 15.15 | HF14U-18-ND 675 5625 41250 873.75 | 1.00MM-14-18-B 
30__| 31.15 (EanRSOUSOSs NB DiS 6.88875. T2871 5% |, 210030256) 16 | 17.15 | HF16U-18-ND 6.98 5813 426.25 902.88 | 1.00MM-16-18-B 
6” (15.24cm) Unshielded Flat Flex Cable 18 19.15 HF18U-18-ND 7.20 60.00 440.00 932.00 1.00MM-18-18-B 
6 7.15 | HFO6U-06-ND 3.15 26.25 192.50 407.75 | 1.00MM-6-6-B 20 21.15 | HF20U-18-ND 7.43 61.88 453.75 961.13 | 1.00MM-20-18-B 
8 9.15 | HFO8U-06-ND 3.38 28.13 206.25 436.88 | 1.00MM-8-6-B 22 23.15 | HF22U-18-ND 7.65 63.75 467.50 990.25 | 1.00MM-22-18-B 
10 11.15 | HF10U-06-ND 3.60 30.00 220.00 466.00 | 1.00MM-10-6-B 24 25.15 | HF24U-18-ND 7.88 65.63 481.25 1019.38 | 1.00MM-24-18-B 
12 13.15 | HF12U-06-ND 3.83 31.88 233.75 495.13 | 1.00MM-12-6-B 26 27.15 | HF26U-18-ND 8.10 67.50 495.00 1048.50 | 1.00MM-26-18-B 
14 15.15 | HF14U-06-ND 4.05 33.75 247.50 524.25 | 1.00MM-14-6-B 28 29.15 | HF28U-18-ND 8.33 69.38 508.75 1077.63 | 1.00MM-28-18-B 
16 17.15 | HF16U-06-ND 4.28 35.63 261.25 553.38 | 1.00MM-16-6-B 30 31.15 | HF30U-18-ND 8.55 71.25 522.50 1106.75 | 1.00MM-30-18-B 
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|, Caan 0.3mm Flex Connectors Low Profile - Fuis series 


Features: Contact spacing (pitch) 0.3mm. Flexible printed circuits (FPC) with Applications: Consumer electronics, portable equipment, cameras, PDA's and 


Part contact spacing of 0.3mm are used with increased frequency. These connectors other devices where board space and component packaging requires ultra small 
Se occupy less board space and are lighter than comparable connectors with interconnection. 
ACTUATOR contacts spaced at 0.5mm. Ratings: Current: 0.15A Temp. range: -40°C to +70°C. Volt: 30V AC 
B Dimensions Cut Tape Tape & Reel 
Ca No. of (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Hirose 

WON Pos. A B Part No. 1 25 100 250 Part No. 2,500 5,000 10,000 Part No. 
17 7.6 4.8 | HFM17CT-ND 1.86 1.35 TAT 94 HFM17TR-ND  637.00/M_  624.75/M 612.50/M_ |FH18-17S-0.3SHW 
21 8.8 6.0 | HFM21CT-ND 1.63 1.25 1.00 83 HFM21TR-ND  637.50/M_ 625.00/M 612.50/M_ |FH18-21S-0.3SHW 
c 25 10.0 7.2 | HFM25CT-ND 1.82 1.40 1.12 93 HFM25TR-ND 714.00/M 700.00/M 686.00/M_ |FH18-25S-0.3SHW 
3.0 a a 8 (Lead is 27 10.6 7.8 | HFM27CT-ND 1.82 1.40 1.12 93 HFM27TR-ND 714.00/M 700.00/M 686.00/M_ |FH18-27S-0.3SHW 
t+ ha 7 included) 39 14.2 11.4 | HFM39CT-ND 2.08 1.60 1.28 1.07 HFM39TR-ND  816.00/M 800.00/M 784.00/M |/FH18-39S-0.3SHW 
51 17.8 15.0 | HFM51CT-ND 2.34 1.80 1.44 1.20 HFMS51TR-ND _918.00/M_ _900.00/M_ _882.00/M_|FH18-51S-0.3SHW 


HIROSE 

ELECTRIC 

Co.,LTD. 
0.5mm Flex Ls 
Connectors — 
“Flip-Lock” SMT/ZIF Type Flexible pee pane nia an isn ees eee i 

H Hi H 10. mm, igi rice Eaci igi-t ricin jirose 
Printed Circuit Board Connectors Fig.| Pos. | A-B | PartNo. 1 10 100 250 _| PartNo. 1,000 2,000" 6,000 Part No. 
Horizontal Mount — Bottom Contact Type 
The FH12 Series of miniature connectors for FPC/FFC use 10 | 81 91] HRIOCEND 155 1.21 92 78 HRJIOTR-ND = 529.10/M 518.93/M FH12-10S-0.5SH 
brings form to the newly developed “flip-lock” concept and 20 | 13.1 14.1 | HRI20CT-ND 190 148 113 95 HFJ20TR-ND = 648.70/M 636.23/M FH12-20S-0.5SH 
can be used with SMT (surface mount technology) to | 4 | 24 | 151 161 | HRI24CTND 175 146 108 90 HFJ24TR-ND = 686.59/M 673.13/M FH12-24S-0.5SH 
eliminate the problems of the contemporary slide-lock 30 | 181 191 | HRISOCT-ND 192 160 119 99 HFJ30TR-ND = 753.53/M 738.75/M FH12-30S-0.5SH 
system. These connectors have a contact spacing of 40 | 231 241 | HRIOCT-ND 235 196 145 1.20 HFJ40TR-ND = 921.19/M 903.13/M FH12-40S-0.5SH 
0.5mm, are suited to high density mounting, and are based 50_| 281 20.1 | HRISOCT-ND 265 220 1.63 1.36 HFJ50TR-ND = 1037.85/M 1017.50/M FH12-50S-0.5SH 
on a single-action ZIF (zero insertion force) structure for Horizontal Mount — Top Contact Type 
easy connections. Types with top or bottom contacts, and 10 | 835 91] HRIOCEND 1.20 93 71 60 HFKIOTR-ND = 409.50/M 401.63/M FH12A-108-0.5SH 
vertical mounting are available to suit your applications. 20 | 13.35 14.1 | HR@OCT-ND 155 1.21 92 78 HFK20TR-ND = 529.10/M 518.93/M FH12A-20S-0.5SH 
: : o| 24 | 1535 161] HRACFND 1.70 1.92 1.01 85 HFK24TR-ND = 580.45/M 569.29/M FH12A-24S-0.5SH 
Materials/Finish: 30 | 18.35 19.1] HAK3OCT-ND 1.66 1.39 1.03 85 HAKGOTR-ND - 652.80/M 640.00/M FH12A-30S-0.5SH 
+ Insulation: Polyimide resin, beige; PPS resin, dark brown 40 | 23.35 24.1 | HRS4OCT-ND 201 167 1.24 1.03 HFK40TR-ND = 786.68/M 771.25/M FH12A-40S-0.5SH 
(UL94V-0) * Contacts: Phosphor bronze, solder plating. 50 | 28.35 201 | HRKSOCT-ND 235 196 145 1.20 HFK50TR-ND = 921.19/M 903.13/M FH12A-50S-0.5SH 
| Vertical Mount 

Electrical: 10 65 8.2 | HFLI0CT-ND 1.20 93 71 60 HFLIOTR-ND 418.95 409.50/M — FH12-10S-0.5SV 
+ Rated Qurrent: 0.4A * Insulation Resistance: 500MQ or 20 | 11.5 132] HA20CT-ND 160 1.24 95 80 HFL20TR-ND 558.60 546.00/M = FH12-20S-0.5SV 
greater at 100V DC + Withstand Voltage: 150V ACfor one | 3| 24 | 135 152] HA24C-ND 175 136 1.04 88 HFL24TR-ND 611.80 598.00/M — FH12-24S-0.5SV 
minute * Contact Resistance: 50m9 or less (Note: When all 30 | 165 182] HASOCT-ND 1.71 142 1.05 88 HFL307TR-ND 698.25 669.38/M = FH12-30S-0.5SV 
conductors are to continuously carry the rated current, set 40 | 21.5 232] HA40CT-ND 209 174 129 1.07 HFL40TR-ND 855.19 819.83/M — FH12-40S-0.5SV 
ie current to70% of thorated curtert value 50 | 265 282| HASOCT-ND 243 203 150 1.25 HFL507TR-ND 996.17 954.98/M — FH12-50S-0.5SV 


Hag sec 1mm Flex Connectors 


Co.,LTD. 


1mm Pitch Flexible Printed Circuit Connectors (Figures 1 and 2) 

Features: + High-density packaging achieved by 1 mm pitch contacts + Dual-side contact construction allows FPC 
and FFC conductors to be inserted in either direction » Enhanced contact reliability through high contact 
pressure + Applicable to 0.25mm to 0.35mm thick flexible printed circuit boards +» Uses PBT (UL94V-0) insulating 
materials which are highly resistant to solvents and high temperature + Kinked dip posts for board retention during 
wave soldering Material/Finish: + Insulator: Polybutylene phthalate, black +* Contacts: Phosphor bronze, tin-lead 
plated Electrical: + Rated Current: 0.5A + Insulation Resistance: At 100V DC, 500MQ min. + Withstanding Voltage: 
150V AC for 1 minute + Contact Resistance: 40mQ max. 


SMT ZIF Type Flexible PCB Connectors (Figures 3 and 4) 

Features: + Low profile type with 3mm packaged height; 1mm pitch permits high-density packaging + Excellent 
workability is offered by the ZIF structure which provides positive contact by only lightly inserting FPC/FFC and then 
pushing in the movable locking flap * Recommended thickness of flexible circuit board is 0.25mm to 0.30mm + PPS 
(UL94V-0) with excellent solvent resistance and high temperature resistance is used for the insulation material + The 
SMT type connectors permit high density and automatic packaging on circuit boards + Also available in embossed 
tape packaging Material/Finish: + Insulator: PPS resin, natural finish » Contact: Phosphor bronze, tin plating 
Electrical: + Rated Current: 0.5A * Insulator Resistance: 500MQ at 100VDC min. + Withstanding Voltage: 150V AC 
for 1 minute at specified value + Contact Resistance: 25mQ max. 


No.of | Dim.A| Digi-Key Price Each Hirose No. of | Dim.A| Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Pos. (mm) Part No. 1 10 100 250 Part No. Fig. Pos. (mm) Part No. 1 10 100 250 Part No. 
Right Angle SMT Flex Without Board Mount Boss 
6 8 HFGO6T-ND 60 42 29 .24 | FH21-6S-1DS 6 12.2 HFEO6F-ND 1.03 -80 61 .52 | FH10A-6S-1SH 
8 10 HFGO8T-ND .70 49 .33 28 FH21-8S-1DS 8 14.2 HFEO8F-ND 1.18 92 70 -59 | FH10A-8S-1SH 
10 12 HFG10T-ND 68 56 Al .35 | FH21-10S-1DS 10 16.2 HFE10F-ND 1.29 1.01 77 .65 | FH10A-10S-1SH 
12 14 HFG12T-ND 76 62 45 .38 FH21-12S-1DS 12 18.2 HFE12F-ND 1.41 1.10 84 71 FH10A-12S-1SH 
14 16 HFG14T-ND 87 72 52 44 | FH21-14S-1DS 14 20.2 HFE14F-ND 1.48 1.16 88 .75 | FH10A-14S-1SH 
16 18 HFG16T-ND .99 as 59 -50 | FH21-16S-1DS 16 22.2 HFE16F-ND 1.67 1.30 99 .84 | FH10A-16S-1SH 
it 18 20 HFG18T-ND 1.06 83 63 54 FH21-18S-1DS 3 18 24.2 HFE18F-ND 1.82 1.42 1.08 .92 | FH10A-18S-1SH 
20 22 HFG20T-ND 1.22 95 72 61 FH21-20S-1DS 20 26.2 HFE20F-ND 1.63 1.35 1.00 .83 | FH10A-20S-1SH 
22 24 HFG22T-ND 1.25 .98 75 -63 | FH21-22S-1DS 22 28.2 HFE22F-ND 1.69 1.41 1.04 .87 | FH10A-22S-1SH 
24 26 HFG24T-ND 1.37 1.07 81 .69 | FH21-24S-1DS 24 30.2 HFE24F-ND 1.76 1.46 1.08 -90 | FH10A-24S-1SH 
26 28 HFG26T-ND 1.48 1.16 88 .75 | FH21-26S-1DS 26 31.2 HFE26F-ND 2.05 1.71 1.26 1.05 | FH10A-26S-1SH 
28 30 HFG28T-ND 1.63 1.27 O7 .82 | FH21-28S-1DS 28 34.2 HFE28F-ND 2.11 1.76 1.30 1.08 | FH10A-28S-1SH 
30 32 HFG30T-ND 1.67 1.30 .99 .84 | FH21-30S-1DS 30 36.2 HFES0F-ND 2.18 1.81 1.34 1.12 | FH10A-30S-1SH 
Straight SMT Flex With Board Mount Boss 
6 8 HFFO6T-ND 55 39 .26 .22 | FH21-6S-1DSA 6 12.2 HFHO6T-ND 1.03 -80 61 .52 | FH10A-6S-1SHB 
8 10 HFFO8T-ND 65 46 31 -26 | FH21-8S-1DSA 8 14.2 HFHO8T-ND 1.18 92 .70 -59 | FH10A-8S-1SHB 
10 12 HFF10T-ND 61 -50 .36 31 FH21-10S-1DSA 10 16.2 HFH10T-ND 1.29 1.01 77 .65 | FH10A-10S-1SHB 
12 14 HFF12T-ND 68 56 AL .35 | FH21-12S-1DSA 12 18.2 HFH12T-ND 1.41 1.10 84 an FH10A-12S-1SHB 
14 16 HFF14T-ND 76 62 45 38 FH21-14S-1DSA 14 20.2 HFH14T-ND 1.48 1.16 88 .75 | FH10A-14S-1SHB 
16 18 HFF16T-ND 87 fe 52 44 | FH21-16S-1DSA 16 22.2 HFH16T-ND 1.67 1.30 99 .84 | FH10A-16S-1SHB 
2 18 20 HFF18T-ND 95 78 57 48 FH21-18S-1DSA 4 18 24.2 HFH18T-ND 1.82 1.42 1.08 -92 | FH10A-18S-1SHB 
20 22 HFF20T-ND 1.10 86 66 -56 | FH21-20S-1DSA 20 26.2 HFH20T-ND 1.63 1.35 1.00 .83 | FH10A-20S-1SHB 
22 24 HFF22T-ND 1.14 89 68 -57 | FH21-22S-1DSA 22 28.2 HFH22T-ND 1.69 1.41 1.04 .87 | FH10A-22S-1SHB 
24 26 HFF24T-ND 1.22 95 72 61 FH21-24S-1DSA 24 30.2 HFH24T-ND 1.76 1.46 1.08 -90 | FH10A-24S-1SHB 
26 28 HFF26T-ND 1.29 1.01 a. -65 | FH21-26S-1DSA 26 32.2 HFH26T-ND 2.05 Pal 1.26 1.05 | FH10A-26S-1SHB 
28 30 HFF28T-ND 1.44 1.13 86 .73 | FH21-28S-1DSA 28 34.2 HFH28T-ND 2.11 1.76 1.30 1.08 | FH10A-28S-1SHB 
30 32 HFF30T-ND 1.48 1.16 88 .75 | FH21-30S-1DSA 30 36.2 HFH30T-ND 2.18 1.81 1.34 1.12 | FH10A-30S-1SHB 
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OMRON. NEW! 0.5mm-Pitch Rotary-Lock FPC Connector 


SMT ZIF (Zero Insertion Force) Improves Assembly Reliability and Manufacturing Efficiency 


Dim. Cut Tape Tape and Reel 
No. of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 

Pos. | (mm) | Part No. 1 25 50 100 | PartNo. 1,500 6,000 _| Part No. 

10 o1 OR639CT-ND 85 77 68 62 | OR639TR-ND 425.00/M  408.00/M | XF2H-1015-1 

12 10.1 OR640CT-ND 90 B81 72 .65 | OR640TR-ND 450.00/M 432.00/M | XF2H-1215-1 

13 10.6 OR641CT-ND 95 86 76 69 | OR641TR-ND 475.00/M 456.00/M | XF2H-1315-1 

14 14 OR642CT-ND 1.03 93 82 74 | OR642TR-ND 512.50/M 492.00/M | XF2H-1415-1 

18 13.4 OR643CT-ND 1.08 97 86 78 | OR643TR-ND 537.50/M 516.00/M | XF2H-1815-1 

20 144 OR644CT-ND 1.13 1.02 90 81 OR644TR-ND 562.50/M 540.00/M | XF2H-2015-1 
Specifications: 21 146 OR645CT-ND 1.18 1.06 94 85 | OR645TR-ND 587.50/M  564.00/M | XF2H-2115-1 
Rated Current: 0.5A, Rated Voltage: 50 VDC, | 22 15.1 OR646CT-ND 1.20 1.08 96 87 | OR646TR-ND 600.00/M  576.00/M | XF2H-2215-1 
Withstand Voltage: 250 VAC for 1 min., Insertion | 24 16.1 OR647CT-ND 1.25 113 1.00 90 | OR647TR-ND 625.00/M 600.00/M | XF2H-2415-1 
Tolerance: 20 times. 26 17.4 OR648CT-ND 1.33 1.20 1.06 96 | OR648TR-ND 662.50/M _636.00/M | XF2H-2615-1 
Features: 30 19.4 OR649CT-ND 1.38 1.24 1.10 99 | OR649TR-ND 687.50/M 660.00/M | XF2H-3015-1 
+ Rotary-lock at rear instead of front simplifies assembly, | 32 20.1 ORG50CT-ND 1.43 1.29 144 1.03 | OR650TR-ND 712.50/M  684.00/M | XF2H-3215-1 
provides secure connection even if cable flexes upward 33 20.6 OR651CT-ND 1.50 1.35 1.20 1.08 OR651TR-ND 750.00/M 720.00/M | XF2H-3315-1 
+ FPG housing design ensures reliable alignment of cir- | 34 214 OR652CT-ND 1.55 1.40 1.24 112 | OR652TR-ND 775.00/M 744.00/M | XF2H-3415-1 
cuits during assembly, unaffected by rotary-lock + Dou- | 35 21.6 OR653CT-ND 1.60 1.44 1.28 1.16 | OR6S53TR-ND 800.00/M  768.00/M | XF2H-3515-1 
Be ee eee See eer || 46 22.1 | OR@54CT-ND 1.63 1.47 1.30 1.17. | OR654TR-ND 812.50/M  780.00/M | XF2H-3615-1 
Bee caae eee RA oe eae 23.1 OR655CT-ND 1.65 1.49 1.32 1.19 | OR655TR-ND 825.00/M  792.00/M | XF2H-3815-1 
materials“ Connector 1s, supplied.with totaly lockIn Me: "|, 46 24.1 OR656CT-ND 1.68 1.51 1.34 1.21 OR656TR-ND 837.50/M  804.00/M | XF2H-4015-1 
open position, eliminating a step during assembly, | 45 26.6 | OR657CT-ND 1.78 1.60 1.42 1.28 | OR657TR-ND 887.50/M  852.00/M | XF2H-4515-1 
improving, productivity '*, ew profile, measuresionly 2mm "| -55 29.4 OR658CT-ND 1.85 1.67 1.48 1.34 OR658TR-ND 925.00/M  888.00/M | XF2H-5015-1 
maximum above the circuit board. 


NEW! 0.5mm-Pitch Slide-Lock FPC Connector 


Low Profile SMT ZIF (Zero Insertion Force) Connectors Small Footprint Reduces Space on Circuit Boards 


Dim. Cut Tape Tape and Reel 
No. of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 
Pos. (mm) Part No. i 25 50 100 Part No. 3,000 6,000 Part No. 

4 6.9 OR675CT-ND 73 66 58 53 OR675TR-ND 362.50/M 348.00/M | XF2L-0425-1 

5 7.4 OR676CT-ND* 15 68 60 54 OR676TR-ND* 375.00/M 360.00/M | XF2L-0535-1 

6 7.9 OR677CT-ND 78 .70 62 56 OR677TR-ND 387.50/M 372.00/M | XF2L-0625-1 

7 8.4 OR678CT-ND 83 75 66 60 OR678TR-ND 412.50/M 396.00/M | XF2L-0725-1 

7 8.4 OR679CT-ND* 83 75 66 60 OR679TR-ND* 412.50/M 396.00/M | XF2L-0735-1 

8 8.9 OR680CT-ND 85 Wea 68 62 OR680TR-ND 425.00/M 408.00/M | XF2L-0825-1 

8 8.9 OR681CT-ND* 85 es 68 62 OR681TR-ND* 425.00/M 408.00/M | XF2L-0835-1 
Specifications: 10 9.9 OR682CT-ND 93 84 74 67 OR682TR-ND 462.50/M 444.00/M | XF2L-1025-1 
Rated Current: 0.5A, Rated Voltage: 50 VDC, 12 10.9 OR683CT-ND* 98 88 78 71 OR683TR-ND* 487.50/M  468.00/M | XF2L-1235-1 
Withstand Voltage: 250 VAC for 1 min., Insertion 13 11.4 OR684CT-ND 1.03 93 82 74 OR684TR-ND 512.50/M _ 492.00/M | XF2L-1325-1 
Tolerance: 20 times. 13 11.4 OR685CT-ND* 1.03 93 82 74 OR685TR-ND* 512.50/M 492.00/M | XF2L-1335-1 
Features: 15 12.4 OR686CT-ND* 1.05 95 84 76 OR686TR-ND* 525.00/M 504.00/M | XF2L-1535-1 
- Low profile, measures 1.2 mm maximum above the | 18 13.9 OR687CT-ND* 1.23 ing 98 89 | OR687TR-ND* 612.50/M 588.00/M | XF2L-1835-1 
board * Top and bottom contact styles have identical | 20 14.9 OR688CT-ND* 1.25 1.13 1.00 90 | OR688TR-ND* 625.00/M  600.00/M | XF2L-2035-1 
dimensions, utilize the same PCB layout for board |_21 15.4 OR689CT-ND 1.30 1.17 1.04 94 | OR689TR-ND 650.00/M _624.00/M | XF2L-2125-1 
design + Hold down terminal improves connection 22 15.9 OR690CT-ND* 1.33 1.20 1.06 96 OR690TR-ND* 662.50/M 636.00/M | XF2L-2235-1 
stability during soldering +* Slide mechanism locks 26 17.9 OR691CT-ND 1.45 1.31 1.16 1.05 OR691TR-ND 725.00/M 696.00/M | XF2L-2625-1 
securely * Connectors supplied on tape reels for 30 19.9 OR692CT-ND 1.60 1.44 1.28 1.16 OR692TR-ND 800.00/M 768.00/M | XF2L-3025-1 
automatic insertion; color coded slide identifies top and 30 19.9 OR693CT-ND* 1.60 1.44 1.28 1.16 OR693TR-ND* 800.00/M 768.00/M | XF2L-3035-1 
bottom contact versions to avoid mix-ups during 
production. * Bottom Contact Type 


NEW! 0.5mm-Pitch Vertical Slide-Lock FPC Connector 


SMT ZIF (Zero Insertion Force) Connector with Low Profile, Top Entry Ideal for Automated Assembly Processes 


Specifications: 


Dim. Cut Tape Tape and Reel 

Rated Current: 0.5A, No. of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 
Rated Voltage: 50 Pos. (mm) Part No. 1 25 50 100 Part No. 1,000 5,000 Part No. 
VDC, Withstand Volt- 6 75 OR659CT-ND 58 52 AG 42 OR659TR-ND 287.50 276.00/M | XF2J-0624-11 
age: 250VAC for 1 8 8.5 OR660CT-ND 68 61 54 49 OR660TR-ND 337.50 324.00/M | XF2J-0824-11 
min., Insertion Toler- 10 9.5 OR661CT-ND 73 66 58 53 OR661TR-ND 362.50 348.00/M | XF2J-1024-11 
ance: 30 times. 12 10.5 OR662CT-ND 80 72 64 58 OR662TR-ND 400.00 384.00/M | XF2J-1224-11 
easiuioe: 14 11.5 OR663CT-ND 88 79 .70 63 OR663TR-ND 437.50 420.00/M | XF2J-1424-11 
7 16 12.5 OR664CT-ND 93 84 74 67 OR664TR-ND 462.50 444.00/M | XF2J-1624-11 
Srna ee 18 13.5 OR665CT-ND 98 88 78 71 OR665TR-ND 487.50 468.00/M | XF2U-1824-11 
automatic ‘assembly 20 14.5 OR666CT-ND 1.03 .93 82 74 OR666TR-ND 512.50 492.00/M | XF2J-2024-11 
gasigk + Verticalrelide-mechanich locke lax-clrGutk 22 15.5 OR667CT-ND 1.05 .95 84 76 OR667TR-ND 525.00 504.00/M | XF2J-2224-11 

f : 24 16.5 OR668CT-ND 1.13 1.02 90 81 OR668TR-ND 562.50 540.00/M | XF2J-2424-11 
securely in place +» Low-profile, measures only 4.15 mm 
above the circuit board + Hold down terminal improves 26 175 OR669CT-ND 1.20 1.08 96 87 OR669TR-ND 600.00 576.00/M | XF2J-2624-11 
connection stability during soldering + Connectors 28 18.5 OR670CT-ND 1.25 113 1.00 90 OR670TR-ND 625.00 600.00/M | XF2J-2824-11 
supplied on tape reels for automatic insertion. 30 19.5 OR671CT-ND 1.30 117 1.04 94 OR671TR-ND 650.00 624.00/M | XF2J-3024-11 


NEW! 0.5mm-Pitch Vertical FPC Connector 


SMT Non-ZIF (Zero Insertion Force) Connector Offers a Low-Cost Top Entry Alternative to Locking Types 


Specifications: Rated Current: 0.5A, Rated Features: - Enlarged top surface area makes automatic assembly easier » Low profile * Measures only 
Voltage: 50VDC, Withstand Voltage: 250 VAC for 4.15mm above the circuit board » Hold-down terminal improves connection stability during soldering 


1 min., Insertion Tolerance: 10 times + Connectors supplied on tape reels for automatic insertion 
Dim. Cut Tape Tape and Reel 
No. of A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Omron 
Pos. (mm) Part No. 1 25 50 100 Part No. 1,000 5,000 Part No. 
6 4.9 OR672CT-ND 40 36 32 29 OR672TR-ND 200.00 192.00/M | XF2G-0614-11 
14 8.9 OR673CT-ND 60 54 48 44 OR673TR-ND 300.00 288.00/M | XF2G-1414-11 
16 9.9 OR674CT-ND 70 63 56 51 OR674TR-ND 350.00 336.00/M | XF2G-1614-11 


More Product Available Online: www.digikey.com 
40 1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


ihalok GC/Waldom 


1mm FFC/FPC Connectors 


Features: + Vertical: For use with 0.30mm thick FFC/FPC. Tuning fork contacts assure stable, low contact resistance. Optional 
cable retention barbs provide cable strain relief and assure full retention of cable. Optional polarizing peg assures proper orientation 
to PCB and kinked outer solder tails offer PCB retention. SMT compatible. Material: Housing 4/6 nylon, UL 94V-0. Actuator: LCP, 
UL 94V-0. Contact: Phosphor Bronze Alloy. Plating: Tin/Lead, 90/10. Temp: -20 to +80°C. Electrical: Volt: 125V Current 1.0A. 
Contact Resistance: 20 MOhm max. Dielectric Withstanding Volt: 500V AC/1 min. Insulation Resistance: 100MOhm min. + Right 
Angle: For 0.30mm thick FFC/FPC. Metal solder tabs provide PCB hold-down and strain relief for SMT tails. Material: 4/6 nylon, UL 
94V-0 Actuator: PPS, UL 94V-0 Contact: Phosphor Bronze. Plating: Tin Solder Tabs: Phosphor Bronze, Tin Plating Temp.: -20 to 
+85°C. Electrical: Volt.: 125V Current: 1.0A Contact Resistance: 20MOhm Max. Dielectric Withstanding Volt: 500V AC/1 min. 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| Pos. Inch (mm) | Part No. 1 10 100 250 | Part No. 
Vertical, ZIF - No Pegs 
4 -366 (9.30) | WM5300-ND 99 81 62 50 | 71226-0425 
6 -445 (11.30) | WM5301-ND 1.18 97 74 ~=©.60 | 71226-0625 
8 -524 (13.30) | WM5302-ND 1.38 1.13 .87 .69 | 71226-0825 
10 -602 (15.30) | WM5303-ND 1.58 1.28 .99 .79 | 71226-1025 
12. -681 (17.30) | WM5304-ND 1.78 145 1.12 .90 | 71226-1225 
14 -760 (19.30) | WM5305-ND 1.97 1.61 1.24 .99 | 71226-1425 
1 16 -839 (21.30) | WM5306-ND 2.17 1.77 1.36 1.09 | 71226-1625 
18 917 (23.30) | WM5307-ND 2.37 1.93 1.48 1.19 | 71226-1825 
20 -996 (25.30) | WM5308-ND 2.56 2.09 1.61 1.29 | 71226-2025 
22 | 1.075 (27.30) |_ WM5309-ND 2.76 2.25 1.73 1.38 | 71226-2225 
24 =| 1.154 (29.30) | WM5310-ND 2.95 2.40 1.85 1.48 | 71226-2425 
26 = | 1.232 (31.30) | WM5311-ND 3.15 2.56 1.97 1.58 | 71226-2625 
28 | 1.311 (33.30) | WM5312-ND 3.35 2.73 2.10 1.68 | 71226-2825 
30 | 1.390 (35.30) | WM5313-ND 3.55 2.89 2.23 1.78 | 71226-3025 


Cut Tape Tape & Reel 
No. of Dim. A Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| Pos. | Inch (mm) Part No. if 10 100 250 | Part No. 1,000 Part No. 
Right Angle, SMT, ZIF Top Contact Style 
4 405 (10.30) | WM5700CT-ND 1.09 93 .73 .67 | WM5700TR-ND 422.80 52207-0490 
6 484 (12.30) | WM5701CT-ND 92 79 ‘62.57 | WM5701TR-ND 357.53 52207-0690 
8 -562 (14.30) | WM5702CT-ND 1.20 1.03 81 .74 | WM5702TR-ND 467.43 52207-0890 
10 | .641 (16.30) | WM5703CT-ND 1.47 1.27 -99  .91 | WM5703TR-ND 573.13 52207-1090 
12 | .720 (18.30) | WM5704CT-ND 1.73 1.48 1.16 1.06 | WM5704TR-ND 671.83 52207-1290 
14 | .799 (20.30) | WM5705CT-ND 1.96 1.68 1.31 1.21 | WM5705TR-ND 763.70 52207-1490 
2 16 | .877 (22.30) | WM5706CT-ND 2.18 1.87 1.46 1.34 | WM5706TR-ND 848.05 52207-1690 
18 | .956 (24.30) | WM5707CT-ND 2.39 2.05 1.60 1.47 | WM5707TR-ND 930.30 52207-1890 
20 | 1.035 (26.30) | WM5708CT-ND 2.59 2.22 1.73 1.59 | WM5708TR-ND- 1005.55 52207-2090 
22 | 1.114 (28.30) | WM5709CT-ND 2.58 2.21. 1.72 1.58 | WM5709TR-ND 1001.88 52207-2290 
24 | 1.192 (30.30) | WM5710CT-ND 2.92 2.51 1.95 1.79 | WM5710TR-ND = 1137.33 52207-2490 
26 | 1.271 (32.30) | WM5711CT-ND 3.08 2.64 2.06 1.88 | WM5711TR-ND- 1195.95 52207-2690 
28 | 1.350 (34.30) | WM5712CT-ND 3.23 2.77 2.16 1.98 | WM5712TR-ND 1257.03 52207-2890 
30 | 1.430 (36.30) | WM5713CT-ND 3.39 2.90 2.26 2.08 | WM5713TR-ND 1317.93 52207-3090 


1.00mm (.039”) Pitch Standard Length Jumpers 


Features and Specifications: Molex introduces a complete line of 1.00 (.039”) pitch Flat Flex Cable jumpers. These jumpers are used to connect 2 PC boards and terminate 
to either ZIF or Non-ZIF FFC Connectors + Reference Information: UL Style No.: 2896. Mates with: Any 1.00mm (.039”) Pitch Molex FFC/FPC Connector. Designed in: 
Millimeters. + Electrical: Voltage: 30V. Current: 1.3A »* Physical: Strip Length: 4.0mm (.157”). Reinforcement Length: 8.00mm (.315”). Conductor Width: 0.70mm (.028"). 


Conductor Thickness: 0.10mm (.004”). End Thickness: 0.3040.05mm (.012+.002”). Temperature: -40° to 80°C» Contacts on same side 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each Molex No. of Dim. A Digi-Key Price Each Molex 
Pos. (mm) Part No. 1 10 100 250 | Part No. Pos. (mm) Part No. 1 10 100 250 | Part No. 
2” (5.08cm) Unshielded Flat Flex Cable 6” (15.24cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 7.15 WM10000-ND 245 2.04 1.50 1.27 | 21039-0203 6 7.15 WM10052-ND 283 2.36 1.73 1.47 | 21039-0211 
8 9.15 WM10001-ND 264 2.20 1.62 1.37 | 21039-0225 8 9.15 WM10053-ND 280 2.34 1.72 1.46 | 21039-0233 
10 11.15 WM10002-ND 2.90 2.42 1.78 1.51 | 21039-0247 10 11.15 WM10054-ND 3.18 2.66 1.95 1.65 | 21039-0255 
12 13.15 WM10003-ND 316 2.64 1.93 1.64 | 21039-0269 12 13.15 WM10055-ND 340 283 2.08 1.76 | 21039-0277 
14 15.15 WM10004-ND 3.31 276 2.03 1.72 | 21039-0291 14 15.15 WM10056-ND 357 298 219 1.85 | 21039-0299 
16 17.15 WM10005-ND 340 284 2.08 1.77 | 21039-0313 16 17.15 WM10057-ND 376 314 230 1.95 | 21039-0321 
18 19.15 WM10006-ND 352 294 216 1.83 | 21039-0335 18 19.15 WM10058-ND 4.01 3.34 245 2.08 | 21039-0343 
20 21.15 WM10007-ND 3.66 3.05 224 1.90 | 21039-0357 20 21.15 WM10059-ND 432 3.61 2.65 2.24 | 21039-0365 
22 23.15 WM10008-ND 370 3.09 227 1.92 | 21039-0379 22 23.15 WM10060-ND 439 366 269 2.28 | 21039-0387 
24 25.15 WM10009-ND 390 3.26 239 2.03 | 21039-0401 24 25.15 WM10061-ND 483 4.03 296 2.51 | 21039-0409 
26 27.15 WM10010-ND 394 3.29 241 2.04 | 21039-0423 26 27.15 WM10062-ND 490 4.09 3.00 2.54 | 21039-0431 
28 29.15 WM10011-ND 3.96 3.31 2.43 2.06 | 21039-0445 28 29.15 WM10063-ND 496 414 3.04 2.57 | 21039-0453 
30 31.15 WM10012-ND 4.00 3.33 245 2.07 | 21039-0467 30 31.15 WM10064-ND 5.03 419 3.08 2.61 | 21039-0475 
3” (7.62cm) Unshielded Flat Flex Cable 8” (20.32cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 7.15 WM10013-ND 264 2.20 1.62 1.37 | 21039-0205 6 7.15 WM10065-ND 3.00 2.50 1.84 1.56 | 21039-0215 
8 9.15 WM10014-ND 290 2.42 1.78 1.51. | 21039-0227 8 9.15 WM10066-ND 3.22 2.69 1.97 1.67 | 21039-0237 
10 11.15 WM10015-ND 3.12 2.60 1.91 1.62 | 21039-0249 10 11.15 WM10067-ND 343 287 210 1.78 | 21039-0259 
12 13.15 WM10016-ND 342 285 2.09 1.77 | 21039-0271 12 13.15 WM10068-ND 372 310 228 1.93 | 21039-0281 
14 15.15 WM10017-ND 3.36 2.80 2.06 1.74 | 21039-0293 14 15.15 WM10069-ND 3.93 3.28 2.41 2.04 | 21039-0303 
16 17.15 WM10018-ND 347 290 213 1.80 | 21039-0315 16 17.15 WM10070-ND 418 349 256 2.17 | 21039-0325 
18 19.15 WM10019-ND 3.63 3.03 222 1.88 | 21039-0337 18 19.15 WM10071-ND 449 3.75 275 2.33 | 21039-0347 
20 21.15 WM10020-ND 382 319 234 1.98 | 21039-0359 20 21.15 WM10072-ND 490 4.09 3.00 2.54 | 21039-0369 
22 23.15 WM10021-ND 3.87 3.23 2.37 2.01 | 21039-0381 22 23.15 WM10073-ND 4.98 4.16 3.05 2.58 | 21039-0391 
24 25.15 WM10022-ND 414 345 253 2.15 | 21039-0403 24 25.15 WM10074-ND 555 463 340 2.88 | 21039-0413 
26 27.15 WM10023-ND 418 349 256 2.17 | 21039-0425 26 27.15 WM10075-ND 563 469 344 2.92 | 21039-0435 
28 29.15 WM10024-ND 422 352 258 2.19 | 21039-0447 28 29.15 WM10076-ND 5.70 4.76 349 2.96 | 21039-0457 
30 31.15 WM10025-ND 426 355 261 2.21 | 21039-0469 30 31.15 WM10077-ND 5.79 483 354 3.00 | 21039-0479 
4” (10.16cm) Unshielded Flat Flex Cable 10” (25.40cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 7.15 WM10026-ND 277 2.31 1.70 1.44 | 21039-0207 6 7.15 WM10078-ND 3.19 2.66 1.95 1.66 | 21039-0219 
8 9.15 WM10027-ND 2.91 2.43 1.78 1.51 | 21039-0229 8 9.15 WM10079-ND 346 289 212 1.80 | 21039-0241 
10 11.15 WM10028-ND 3.04 2.54 1.86 1.58 | 21039-0251 10 11.15 WM10080-ND 3.72 3.11 2.28 1.93 | 21039-0263 
12 13.15 WM10029-ND 3.20 2.67 1.96 1.66 | 21039-0273 12 13.15 WM10081-ND 406 339 249 2.41 | 21039-0285 
14 15.15 WM10030-ND 333 2.78 2.04 1.73 | 21039-0295 14 15.15 WM10082-ND 432 3.61 2.65 2.24 | 21039-0307 
16 17.15 WM10031-ND 347 290 213 1.80 | 21039-0317 16 17.15 WM10083-ND 463 386 283 2.40 | 21039-0329 
18 19.15 WM10032-ND 365 3.05 224 1.90 | 21039-0339 18 19.15 WM10084-ND 5.00 417 3.06 2.59 | 21039-0351 
20 21.15 WM10033-ND 389 3.24 238 2.02 | 21039-0361 20 24.15 WM10085-ND 550 459 336 2.85 | 21039-0373 
22 23.15 WM10034-ND 393 3.28 24 2.04 | 21039-0383 22 23.15 WM10086-ND 559 467 342 2.90 | 21039-0395 
24 25.15 WM10035-ND 4.26 3.55 2.61 2.21 | 21039-0405 24 25.15 WM10087-ND 6.30 5.25 3.85 3.26 | 21039-0417 
26 27.15 WM10036-ND 430 359 264 2.23 | 21039-0427 26 27.15 WM10088-ND 639 5.33 3.91 3.31 | 21039-0439 
28 29.15 WM10037-ND 436 363 267 2.26 | 21039-0449 28 29.15 WM10089-ND 648 5.41 3.97 3.36 | 21039-0461 
30 31.15 WM10038-ND 440 367 269 2.28 | 21039-0471 30 31.15 WM10090-ND 658 549 4.03 3.41 | 21039-0483 
5” (12.70cm) Unshielded Flat Flex Cable 12” (30.48cm) Unshielded Flat Flex Cable 
6 7.15 WM10039-ND 276 2.30 1.69 1.43 | 21039-0209 6 7.15 WM10091-ND 339 283 2.08 1.76 | 21039-0221 
8 9.15 WM10040-ND 2.91 2.43 1.78 1.51 | 21039-0231 8 9.15 WM10092-ND 370 3.09 227 1.92 | 21039-0243 
10 11.15 WM10041-ND 3.06 2.55 1.88 1.59 | 21039-0253 10 11.15 WM10093-ND 4.01 3.34 2.45 2.08 | 21039-0265 
12 13.15 WM10042-ND 3.24 271 1.99. 1.68 | 21039-0275 12 13.15 WM10094-ND 440 367 269 2.28 | 21039-0287 
14 15.15 WM10043-ND 340 283 2.08 1.76 | 21039-0297 14 15.15 WM10095-ND 472 394 289 2.45 | 21039-0309 
16 17.15 WM10044-ND 356 2.97 218 1.85 | 21039-0319 16 17.15 WM10096-ND 5.07 423 3.11 2.63 | 21039-0331 
18 19.15 WM10045-ND 3.77 3.15 2.31 1.96 | 21039-0341 18 19.15 WM10097-ND 5.52 4.61 3.38 2.86 | 21039-0353 
20 21.15 WM10046-ND 4.04 3.37 247 2.10 | 21039-0363 20 24.15 WM10098-ND 610 5.09 373 3.16 | 21039-0375 
22 23.15 WM10047-ND 410 342 251 2.13 | 21039-0385 22 23.15 WM10099-ND 622 519 3.81 3.22 | 21039-0397 
24 25.15 WM10048-ND 449 3.74 275 2.33 | 21039-0407 24 25.15 WM10100-ND 7.05 588 4.31 3.66 | 21039-0419 
26 27.15 WM10049-ND 454 3.78 278 2.35 | 21039-0429 26 27.15 WM10101-ND 716 597 438 3.71 | 21039-0441 
28 29.15 WM10050-ND 459 383 281 2.38 | 21039-0451 28 29.15 WM10102-ND 726 606 444 3.77 | 21039-0463 
30 31.15 WM10051-ND 464 387 284 2.41 | 21039-0473 30 31.15 WM10103-ND 738 615 4.51 3.83 | 21039-0485 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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rolex GC/Waldom = Micro-Miniature 1.25mm Connectors 


1.25mm CONNECTORS: Physical Specifications: + Housing: PBTP, UL 94V-0 + Temperature: -40° to 
+85°C. UL File No.: E29179 CSA File No.: LR19980 1.25mm CRIMP TERMINAL: Electrical Specifications: 
+ Voltage: 125V + Current: 1.0A (0.8A for 32AWG) + Contact Resistance: 20mQ max. « Dielectric 


Withstanding Volt.: 250V AC/1 min. + Insulation Resistance: 100MQ min. Physical Specifications: 
+ Contact: Phosphor Bronze + Plating: Tin +» Wire Range: 28 to 32 AWG = Insulation Range: 1.00mm dia. 
max. + Strip Length: 1.40 to 1.90mm 


Fig. 1 — 1.25mm Receptacle Housing 


Fig. 4 - 1.25mm SMT Straight Header 


Fig. 5 —- 1.25mm SMT Right Angle Header 


1.25 3.4 
3.6 (N41) 3.6 fs 
(pitch)1.25 “1 1 ine 7 
16 1 > NO. _| : i} 
0.35 
cm 6 Pilla Supplied on Strip 
Cir- | Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Molex Cir- | Dimension (mm) | Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| cuits A B Part No. 1 10 100 500 | PartNo. Fig.|_cuits A B Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 
Receptacle Housing 10 14.25 11.25 | WM1750-ND 1.33 1.18 79 63 | 53048-1010 
2 4.25 1.25 WM1720-ND 34 28 20 16 51021-0200 an 15.50 12.50 WM1751-ND 1.43 1.27 85 68 53048-1110 
3 5.50 2.50 WM1721-ND 38 132 23 18 51021-0300 3 12 16.75 13.75 WM1752-ND 1.53 1.35 90 72 53048-1210 
4 6.75 3.75 | WM1722-ND 42 38 25 20 | 51021-0400 13 18.00 15.00 | WM17006-ND 163 1.44 96 .77 | 53048-1310 
5 8.00 5.00 | WM1723-ND 47 42 28 23 | 51021-0500 14 19.25 16.25 | WM17007-ND 1.73 153 1.02 82 | 53048-1410 
6 925 6.25 | WM1724-ND I 43 31 25 | 51021-0600 15 20.50 17.50 | WM17008-ND 1.84 1.63 1.09 87 | 53048-1510 
7 10.50 7.50 | WM1725-ND 56 46 33 .27 | 51021-0700 SMT Straight Header 
{ 8 11.75. 8.75 | WM1726-ND .60 53 .36 .29 | 51021-0800 2 7.65 1.25 | WM1764-ND 1.254.419 74 59 | 53398-0290 
9 13.00 10.00 WM1727-ND 64 57 38 31 51021-0900 3 8.90 2.50 WM1765-ND 1.49 1.32 88 71 53398-0390 
10 14.25 11.25 WM1728-ND 68 57 1 33 | 51021-1000 4 10.15 3.75 WM1766-ND 1.65 1.46 97 78 | 53398-0490 
1 15.50 12.50 WM1729-ND 73 60 43 35 51021-1100 5 11.40 5.00 WM1767-ND 1.82 1.61 1.07 86 53398-0590 
12 16.75 13.75 WM1730-ND T 64 46 37 51021-1200 6 12.65 6.25 WM1768-ND 1.95 1.73 1.15 92 53398-0690 
13 18.00 15.00 | WM17000-ND 81 72 48 39 | 51021-1300 7 13.90 7.50 | WM1769-ND 241 1.74 1.24 1.00 | 53398-0790 
14 19.25 16.25 | wm17001-ND 85 76 51 41 | 51021-1400 4) 8 15.15 8.75 | WM1770-ND 225 199 1.33 1.06 | 53398-0890 
15 20.50 17.50 | WM17002-ND 89 79 53 42 | 51021-1500 9 16.40 10.00 | WM1771-ND 240 212 1.42 1413 | 53398-0990 
Seraiafi teaser 11 | 1990 1250 |WMt77eND 260208 ts8 127 | s2e0e-100 
: pie = hat . . o . peas 12 20.15 13.75 | WM1774-ND 285 2.52 1.68 1.35 | 53398-1290 
j : ; . ; 13 21.40 15.00 | WM17009-ND 3.04 269 1.79 1.44 | 53398-1390 
5 6.75 3.75 Re oO ee ee ee eee 14 | 2265 1625 | WM17010-ND 316 279 1.86 1.49 | 53398-1490 
: on ce aoe ee pea pe = a 15 | 2390 17.50 | WM17011-ND 3.23. 266 1.90 1.52 | 53398-1590 
7 | 10.50 7.50 | WM1736-ND 96 80 57 46 | 53047-0710 SMT Right Angle Header 
8 11.75 8.75 | WM1737-ND +06 '87 63 ‘50 | 53047-0810 2 7.65 1.25 | WM1753-ND 1.31 1.16 78 62 | 53261-0290 
Bicg 13.00 10.00 | WM1738-ND 1.08 96 64 51 | 53047-0910 2 6900-250 ae peg, 39 we =f: | 28201-0390) 
io | i425 tas | ween ize 0s zeae | somrsowo | | | ¢ | 118 S75 ums 171 faz tort | atu 
11 15.50 12.50 | WM1740-ND 136 1.20 80 64 | 53047-1110 ‘ 1265 625 || WNi757.ND a6i 478. 4.49 ‘os: | “58561-0600 
ie 16.75 13.75 ae her bee nal g68 | Sat 1210) 7 13.90 7.50 | WM1758-ND 216 1.91 1.27 1.02 | 53261-0790 
13 | 18.00 15.00 HE ioacas Te. SSNS BEL Ab8' | pedee 1810 5} 8 | 1515 875 | WMt759-ND 2.28 202 1.35 1.08 | 53261-0890 
14 | 19.25 16.25 aa wpe Neen” ge 20a) eee 9 | 16.40 10.00 | WM1760-ND 246 218 1.45 1.16 | 53261-0990 
15 | 20.50 17.50 _ [MIMAIOOSSND) 1731.53 1.02 82 | 83047-1510 10 | 17.65 11.25 | WM1761-ND 2.60 230 1.54 1.23 | 53261-1090 
Right Angle Header 1 18.90 12.50 | WM1762-ND 275 243 1.62 1.30 | 53261-1190 
2 4.25 1.25 | WM1742-ND 48 42 28 .23 | 53048-0210 12 20.15 13.75 | WM1763-ND 2.91 257 1.71 1.37 | 53261-1290 
3 5.50 2.50 | WM1743-ND 57 5 34 .28 | 53048-0310 14 22.65 16.25 | WM17012-ND 3.22 284 1.90 1.52 | 53261-1490 
4 6.75 3.75 | WM1744-ND 75 66 44 .36 | 53048-0410 15 23.90 17.50 | WM17013-ND 335 2.96 1.98 1.58 | 53261-1590 
3 5 8.00 5.00 WM1745-ND 84 -70 50 40 | 53048-0510 6 | Crimp Term., 28-32 AWG | WM1775-ND _— .06 .05 .04 | 50058-8000 
8 9.25 6.25 (EWMIZZe-ND) 87 wT 52 AT | 53048-0610 Prototype Crimp Tool (Molex) | WM9931-ND 170.20 each 63811-0200 
7 10.50, 7.50 | WM1747-ND 1.04 92 62 50 | 53048-0710 Production Crimp Tool (Molex) | WM9932-ND 448.50 each 63811-0000 
8 11.75 8.75 WM1748-ND 1.06 94 63 50 | 53048-0810 Contact Extraction Tool (Molex) | WM9933-ND 120.20 each 57072-6000 
9 13.00 10.00 WM1749-ND 1.23 1.09 .73 58 53048-0910 Housing Extraction Tool (Molex) | WM9934-ND 128.72 each 11-03-0045 
Panel Mate 1.25mm Connectors 
Ultra Low Profile 
Physical Specifications: 
+ Housing: PBTP, UL 94V-0 * Temperature: -40 to +85°C + Contact: Phosphor Bronze 
+ Plating: Gold (Tin/Lead on SMT tails) + Solder Tabs: Phosphor Bronze, Tin/Lead plating 
Electrical Specifications: 
+ Voltage: 125V + Current: 1.0A + Contact Resistance: 20M ohm max. » Dielectric 
Withstanding Volt: 250V AC + Insulation Resistance: 100M ohm min. Cir- Dim. (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Cire Dim. (mm) DighKey Pics Each Molex Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Fig. | cuits ‘Reo B Part No. 1 10 100 Part No. Right Angle, SMT 1.90mm Profile Header 
Receptacle Housing - Ultra Low Profile 2 7.65 1.25 | WMS5500-ND 1.61 1.43 .95 | 53780-0290 
2 572 725 WM5400-ND 76 67 45] 51146-0200 3 8.90 2.50 | WMS5501-ND 2.24 1.98 1.32 | 53780-0390 
3 6.97 2.50 WM5401-ND 83 74 50 | 51146-0300 2 5 11.40 5.00 | WM5502-ND 2.80 2.48 1.65 | 53780-0590 
4 8.22 3.75 WM5402-ND 93 82 55 | 51146-0400 6 12.65 6.25 | WM5503-ND 2.94 2.60 1.73 | 53780-0690 
1/2 |3% 32 ee 1 2S | Bucy 7 | 1990 750 | wussoeno 920299149 | saven07a 
7 | 4197 750 WM5405-ND 119 1106 74 51146-0700 9 16.40 10.00 | _WMS5505-ND 3.45 3.05 2.04 | 53780-0990 
9 14.47 10.00 WM5406-ND 1.38 1.22 82 51146-0900 Crimp Terminal AWG 28-30 WM5506-ND 42 38 25 50641-8141 
14 | 20.72 16.25 | WM5407-ND 1.83 1.62 1.08 | 51146-1400 Hand Crimper Wwmg963-ND 541.30 each 57352-5000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HeS2ccre DF12 and DF17 Surface Mount Connectors 


‘O.,LTD 


DF12 Series - 0.5mm Pitch 


Features: + Connectors furnished with reinforcement fittings to prevent peeling of the 
solder joints (due to mechanical stress) are also available and these can be mounted to 
FPC with confidence + A specification with convenient guide posts for manual work is 
available as well as one without guide posts for automatic mounting. 


Specifications: +» Current Capacity: 0.3A/pin * Rated Voltage: 50V AC/pin « Insulation 
Resistance: 100V DC, 500 MQ min. + Withstand Voltage: 1 min. at rated value, 150V AC 
* Contact Resistance: 100 mA DC, 50 mQ max. 


Material (receptacle/header): + Insulation: Heat-resistant resin, beige (natural), UL94V-0 
+ Contacts: Copper alloy with gold plating + Fittings: Copper alloy with solder plating. 


3mm Stacking Height 


No. of Dim. (mm)| Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.|Contacts| Description A B | Part No. 1 25 = 100 | Part No. 
Receptacles 
3mm Stacking Height 
32 101 7.5] H2735ND 1.75 1.27 1.04 | DF12A(3.0)-32DS-0.5V(80) 
1 | 50. | With Guide Posts |14.6 12.0] H2736-ND 2.15 1.65 1.32 | DF12A(3.0)-50DS-0.5V(80) 
60 17.1 14.5] H2737-ND 2.34 1.80 1.44 | DF12A(3.0)-60DS-0.5V(80) 
3mm Stacking Height 
32 ; 11.0 7.5] HI508-ND 1.82 1.32 1.08 | DF12A(3.0)-32DS-0.5v(80) 
3 | 50 |With Guide Posts &) 155 12.0] His09-ND 2.18 1.68 1.34 | DFI243.0)-50DS-0.5V(80) 
co | Reinforced Fittings} 159 44.5) HiS10-ND 2.34 1.80 1.44 | DF12A(3.0)-60DS-0.5V(80) 
3.5 To 5.0mm Stacking Height 
20 71 45] H2740-ND 1.56 1.13.93 | DFI2A-20DS-0.5V(80) 
30 9.6 7.0| H2741-ND 1.66 1.28 1.02 | DFI2A-30DS-0.5V(80) 
1 | 36 | With Guide Posts [11.1 8.5 | H2742ND 1.82 1.40 1.12 | DF12A-36DS-0.5V(80) 
40 12.1 9.5 | H2743-ND 1.95 1.50 1.20 | DF12A-40D$-0.5V(80) 
50 14.6 12.0] H2744-ND 2.21 1.70 1.36 | DF12A4-50DS-0.5V(80) 
20 8.0 45| H2745-ND 1.60 1.16  .95 | DFI2-20DS-0.5V(80) 
30 | with cide Posts | 122 70] HE746-ND 1.69 1:90 1.04 | DF12-300S-0.5V(80) 
3] 36 *}12.0 8.5 | H2747-ND 1.85 1.43. 1.14 | DF12-36DS-0.5V(80) 
Reinforced Fittings 
40 13.0 95] H2748-ND 1.95 1.50 1.20 | DF12-40DS-0.5V(80) 
50 15.5 12.0] H2749-ND 2.28 1.75 1.40 | DF12-50DS-0.5V(80) 


32 10.2 7.5] H2750-ND 1.69 1.30 1.04 | DF12D(3.0)-32DP-0.5V(80) 
2 50 With Guide Posts |14.7 12.0] H2751-ND 2.18 1.68 1.34 | DF12D(3.0)-50DP-0.5V(80) 
60 17.2 14.5) H2752-ND 2.41 1.85 1.48 | DF12D(3.0)-60DP-0.5V(80) 
32 With Guide Posts & 11.0 7.5 | H2753-ND 1.82 1.32 1.08 | DF12(3.0)-32DP-0.5V(80) 
4 50 A 15.5 12.0] H2754-ND 2.18 1.68 1.34 | DF12(3.0)-50DP-0.5V(80) 
Reinforced Fittings 
60 18.0 14.5} H2755-ND 2.41 1.85 1.48 | DF12(3.0)-60DP-0.5V(80) 
3.5mm Stacking Height 
20 7.2 45 H2756-ND 1.33 97  .79 | DF12D(3.5)-20DP-0.5V(80) 
2 36 With Guide Posts 11.2 85] H2757-ND 1.72 1.33 1.06 | DF12D(3.5)-36DP-0.5V(80) 
40 12.2 9.5) H2758-ND 1.85 1.43 1.14 | DF12D(3.5)-40DP-0.5V(80) 
50 14.7 12.0) H2759-ND 2.18 1.68 1.34 | DF12D(3.5)-50DP-0.5V(80) 
20 8.0 4.5 | H2760-ND 1.41 1.02  .84 | DF12(3.5)-20DP-0.5V(80) 
36 |With Guide Posts &)12.0 8.5 | H2761-ND 1.79 1.38 1.10 | DF12(3.5)-36DP-0.5V(80) 
3 40 | Reinforced Fittings}13.0 9.5 | H2762-ND 1.92 1.48 1.18 | DF12(3.5)-40DP-0.5V(80) 
50 15.5 12.0] H2763-ND 2.18 1.68 1.34 | DF12(3.5)-50DP-0.5V(80) 
4.0mm Stacking Height 
30 9.7 7.0 | H2764-ND 1.82 1.32 1.08 | DF12D(4.0)-30DP-0.5V(80) 
2 36 With Guide Posts 11.2 85] H2765-ND 1.72 1.33 1.06 | DF12D(4.0)-36DP-0.5V(80) 
40 12.2 9.5] H2766-ND 1.85 1.43 1.14 | DF12D(4.0)-40DP-0.5V(80) 
50 14.7 12.0) H2767-ND 2.18 1.68 1.34 | DF12D(4.0)-50DP-0.5V(80) 
30 10.5 7.0 | H2768-ND 1.86 1.35 1.11 | DF12(4.0)-30DP-0.5V(80) 
4 36 |With Guide Posts &|12.0 8.5 | H2769-ND 1.79 1.38 1.10 | DF12(4.0)-36DP-0.5V(80) 
40 | Reinforced Fittings)13.0 9.5 | H2770-ND 1.92 1.48 1.18 | DF12(4.0)-40DP-0.5V(80) 
50 15.5 12.0] H2771-ND 2.18 1.68 1.34 | DF12(4.0)-50DP-0.5V(80) 
5.0mm Stacking Height 
2 20 With Guide Posts 7.2 45 | H2772-ND 1.56 1.13.93 | DF12D(5.0)-20DP-0.5V(80) 
50 14.7 12.0) H2773-ND 2.44 1.88 1.50 | DF12D(5.0)-50DP-0.5V(80) 
20 |With Guide Posts &| 8.0 4.5 | H2774-ND 1.33 .97  .79 | DF12(5.0)-20DP-0.5V 
4 50 | Reinforced Fittings} 15.5 12.0) H2775-ND 2.47 1.90 1.52 | DF12(5.0)-50DP-0.5V 


DF17 Series - 0.5mm Pitch 


Features: + Developed for portable electronic and mobile telecommunications equipment + Designed 
specifically for mobile electronic devices, these connectors withstand the shock and resist breakage and 
disconnection that can occur when subjected to drop impact. 


Applications: Suited to a wide variety of mobile applications such as LCD-related equipment, miniature 
portable remote terminals, as well as portable telephones. 


Specifications: + Rated Current: 0.3A + Rated Voltage: AC50 +* Temperature Range: -35°C to +85°C 
+ Storage Temperature: -10°C to +60°C + Humidity Range: 40-80% + Storage Humidity: 40-70% 
+ Insulation Resistance: 500MQ or more + Contact Resistance: 50mQ or less + Vibration Resistance: No 
instantaneous electric disconnection of 1 uS or more * Humidity Resistance: Contact; 50mQ or less, 
Insulation; 250MQ or more + Temp. Cycle: Contact Resistance; 50mQ or less, Insulation Resistance; 
500MQ or more + Duration Against Plugging/Unplugging: Contact resistance 50mQ or less * Heat 


Resistance of Soldering: No fusion of resin section affecting performance. 


Material (receptacle/header): + Insulator: Nylon resin, white, UL94V-0 + Contacts: Phosphor bronze, 
gold plating + Metal Fittings: Copper Alloy, solder plating. 


Fig. 1 


Shown with 
reinforced fittings 


Fig. 2 


Shown with 


reinforced fittings 


ee 
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2mm Stacking Height 


Cut Tape T& R* 
No. of Dim. (mm)| Digi-Key Price Each Pricing | Hirose 
Fig.| Contacts] Description A B Part No. 1 25 100 1,000 | Part No. 
Receptacles 
3mm Stacking Height 
20 8.2 4.5 | H2354CT-ND 1.67 «1.21 -99 | 585.00 | DFI7A(3.0)-20DS-0.5V(51) 
30 With Guide 10.7 7.0 | H2355CT-ND 1.79 1.38 1.10 | 732.00 | DFI7A(3.0)-30DS-0.5V(51) 
40 Posts & Without 13.2 9.5 | H2356CT-ND 211 1.63 1.30 | 865.00 | DFI7A(3.0)-40DS-0.5V(51) 
1 50 Reinforced 15.7 12.0) H2357CT-ND 244 1.88 1.50 | 998.00 | DFI7A(3.0)-50DS-0.5V(51) 
60 Rittin 18.2 14.5) H2358CT-ND 280 2.15 1.72 |1144.00 | DFI7A(3.0)-60DS-0.5V(51) 
70 igs 20.7 17.0) H2359CT-ND 3.15 2.43 1.94 |1290.00 | DFI7A(3.0)-70DS-0.5V(51) 
80 23.2 19.5| H2360CT-ND 3.10 241 1.93 |1391.00 | DFI7A(3.0)-80DS-0.5V(51) 
4mm Stacking Height 
20 8.2 4.5 | H2361CT-ND 1.63 1.19 .97 | 572.00 | DFI7A(4.0)-20DS-0.5V(51) 
30 With Guide |10.7 7.0 | H2362CT-ND 1.69 1.30 1.04 | 692.00 | DFI7A(4.0)-30DS-0.5V(51) 
40 /|Posts & Without]13.2 9.5 | H2363CT-ND 202 1.55 1.24 | 825.00 | DFI7A(4.0)-40DS-0.5V(51) 
1 50 Reinforced |15.7 12.0) H2364CT-ND 1.63 1.19 .97 | 572.00 | DFI7A(4.0)-50DS-0.5V(51) 
60 Fittings 18.2 14.5] H2365CT-ND 1.69 1.30 1.04 | 692.00 | DFI7A(4.0)-60DS-0.5V(51) 
70 20.7 17.0) HR2738CT-ND 3.13 2.43 1.95 |1404.00 | DF17A(4.0)-70DS-0.5V(51) 
80 23.2 19.5} H2366CT-ND 290 2.25 1.80 |1300.00 | DFI7A(4.0)-80DS-0.5V(51) 
3mm Stacking Height 
20 10.0 4.5 | H2367CT-ND 1.75 1.27 1.04 | 612.00 | DF17(3.0)-20DS-0.5V(51) 
30 With Guide 125 7.0 | H2368CT-ND 1.82 1.40 1.12 | 745.00 | DF17(3.0)-30DS-0.5V(51) 
40 Posts & With 15.0 9.5 | H2369CT-ND 215 1.65 1.32 | 878.00 | DF17(3.0)-40DS-0.5V(51) 
1 50 Reinforced 17.5 12.0} H2370CT-ND 250 1.93 1.54 |1024.00 | DF17(3.0)-50DS-0.5V(51) 
60 Fittings 20.0 14.5} H2371CT-ND 283 2.18 1.74 |1157.00 | DF17(3.0)-60DS-0.5V(51) 
70 9S 22.5 17.0} H2372CT-ND 3.19 2.45 1.96 |1303.00 | DF17(3.0)-70DS-0.5V(51) 
80 25.0 19.5} H2373CT-ND 3.13 2.43 1.95 |1404.00 | DF17(3.0)-80DS-0.5V(51) 
4mm Stacking Height 
20 10.0 4.5 | H2374CT-ND 1.67 = 1.21 .99 | 585.00 | DF17(4.0)-20DS-0.5V(51) 
30 With Guide |12.5 7.0 | H2375CT-ND 1.76 1.35 1.08 | 718.00 | DF17(4.0)-30DS-0.5V(51) 
1 40 Posts & With |15.0 9.5 | H2376CT-ND 2.05 1.58 1.26 | 838.00 | DF17(4.0)-40DS-0.5V(51) 
50 Reinforced [17.5 12.0} H2377CT-ND 234 1.80 1.44 | 958.00 | DF17(4.0)-50DS-0.5V(51) 
60 Fittings 20.0 14.5) H2378CT-ND 267 2.05 1.64 |1091.00 | DF17(4.0)-60DS-0.5V(51) 
80 25.0 19.5} H2379CT-ND 293 2.28 1.82 |1313.00 | DF17(4.0)-80DS-0.5V(51) 


20 82 45 | H2380CT-ND 1.79 1.30 1.06 | 625.00 | DFI7A(2.0)-20DP-0.5V(51) 

30 | Wiheuide [127 7:0 | He38icT-ND 1.89 1.45 1.16 | 771.00 | DFI7A(2.0)-30DP-0.5V(51) 

40 posts & Without | 22 95 | H2382CT-ND 224 1.73 1.38 | 918.00 | DFI7A(2.0)-40DP-0.5V(51) 

2) 50 Re orcad | 15:7 120] H2383CT-ND 260 2.00 1.60 |1064.00 | DF17A(2.0)-50DP-0.5V(51) 

60 tings, 182 14.5] H2384CT-ND 296 228 1.82 |1210.00 | DF17A(2.0)-60DP-0.5V(51) 

70 S 20.7 17.0) He385CT-ND 299 232 1.86 |1339.00 | DF17A(2.0)-70DP-0.5V(51) 

80 23.2 19.5| H2386CT-ND 331 257 2.06 |1482.00 | DF17A(2.0)-80DP-0.5V(51) 
4mm Stacking Height 

20 82 45 | H2387CT-ND 1.86 1.35 1.11 | 652.00 | DFI7A(4.0)-20DP-0.5V(51) 

30 | Wiheuide [127 7:0 | He388CT-ND 1.95 1.50 1.20 | 798.00 | DF17A(4.0)-30DP-0.5V(51) 

40 |ocete & Without! 122 9.5 | H2389CT-ND 234 1.80 1.44 | 958.00 | DF17A(4.0)-40DP-0.5V(51) 

2] 50 Poa a 15.7 12.0| H2390CT-ND 286 220 1.76 |1170.00 | DFI7A(4.0)-50DP-0.5V(51) 

60 Bang 18.2 14.5] H2391CT-ND 3.09 238 1.90 |1264.00 | DFI7A(4.0)-60DP-0.5V(51) 

70 ‘NGS 20.7 17.0} H2392CT-ND 3.13 2.43 1.95 |1404.00 | DFI7A(4.0)-70DP-0.5V(51) 

80 23.2 19.5| H2393CT-ND 345 268 2.15 | 1547.00 | DF17A(4.0)-80DP-0.5V(51) 
2mm Stacking Height 

20 10.0 4.5 | H2394CT-ND 1.86 1.35 1.411 | 652.00 | DF17(2.0)-20DP-0.5V(51) 

30 | Wihade |125 7.0 | He395CT-ND 1.95 1.50 1.20 | 798.00 | DF17(2.0)-30DP-0.5V(51) 

40 | posta with |120 9.5 | H2396CT-ND 231 1.78 1.42 | 944.00 | DF17(2.0)-40DP-0.5V(51) 

2) 50 | ‘Bemtoroed. [17-8 12.0] H2397CT-ND 267 2.05 1.64 | 1091.00 | DF17(2.0)-50DP-0.5V(51) 

60 cols 20.0 14.5) H2398CT-ND 3.02 233 1.86 |1237.00 | DF17(2.0)-60DP-0.5V(51) 

70 ings |22.5 17.0} H2399CT-ND 3.02 2.34 1.88 |1352.00 | DF17(2.0)-70DP-0.5V(51) 

80 25.0 19.5| H2400CT-ND 3.34259 2.07 |1495.00 | DF17(2.0)-80DP-0.5V(51) 
4mm Stacking Height 

20 10.0 45] H2401CT-ND 1.63 1.25 1.00 | 665.00 | DF17(4.0)-20DP-0.5V(51) 

30 | Witheuide |125 7.0 | Hedo2cr-ND 202 1.55 1.24 | 825.00 | DF17(4.0)-30DP-0.5V(51) 

40 | posta with {120 95 | Hedo3CT-ND 237 1.83 1.46 | 971.00 | DFI7(4.0)-40DP-0.5V(51) 

2) 50 | “Bemtorcad. {17-5 120] H2404CT-ND 293 225 1.80 |1197.00 | DF17(4.0)-50DP-0.5V(51) 

60 Fittings |20-0 145] H2405CT-ND 312 240 1.92 |1277.00 | DF17(4.0)-60DP-0.5V(51) 

70 8 22.5 17.0| He406CT-ND 3.16 246 1.97 |1417.00 | DFI7(4.0)-70DP-0.5V(51) 

80 25.0 19.5} H2407CT-ND 351 273 218 |1573.00 | DF17(4.0)-80DP-0.5V(51) 


* For Tape and Reel Part No., change “CT-ND” to “TR-ND”. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


HIROSE r 
Hg eecine FX6 Series - Surface Mount 


0.8mm Connectors 


Features: This small-sized, lightweight type has approximately one 
quarter the weight and one half the mounting volume compared to half- 
pitch connectors (1.27mm Pitch) available until now. Stacking height 
can be set from 5 to 9mm in 1mm steps. Though these are low profile 
type connectors, the effective length of engagement is long at 1.7mm, 
which affords a fit with leeway. 
Applications: Notebook computers, personal terminals and other office 
automation equipment. Equipment that calls for miniaturization and 


lighter weight. 


Material: - Insulator: PPS resign, Light brown, UL94V-0 + Head- 
er/Recept. pins: Phosphor bronze + Contacts: Gold plating + Leads: 


Tin plating 


Electrical: + Current capacity: 0.5 A + Rated voltage: 100 V AC = In- 
sulation resistance: 250 V DC, 1,000 MQ or more + Withstand voltage 
for 1 minute at specified value 300V AC + Contact resistance: 100 mA 


DC 40m or less 


HIROSE 
HeG eecine 
CO.,LTD. 
FX11L Series -Surface Mount 


0.5mm Conn. with Ground Plate for 
2mm Board-to-Board Connections 


Features: Low Profile Design. The board-to-board mating height of 
2mm suits smaller, thinner case designs. Improved transmission 
efficiency between boards. Transmission characteristics have been 
improved through a design that fixes ground plates to both sides of 
the header and receptacle. Signal and ground are arranged in a ratio 
of 10:1 with the ground plate SMT connected to the board. The 
ground stability achieved serves to reduce noise. Suited to High- 
Density Applications. The signal contact pitch of 0.5mm produces a 
smaller connector utilizing less board area for mounting. 
Applications: Notebook computers, PDA, and other miniature 
electronic equipment. 

Material: - Insulator: LCP resign, Beige, UL94V-0 + Contacts: 


Fi nce Gi PIAS Gala) Dig leey Linea eed Lilet Copper alloy + Header: Phosphor bronze + Receptacle: 
ig. | Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. ‘ sah . 
4mm Vertical Header with Positioning Boss Engagement area: Gold plating of 0.1 um Termination Area: Flash 
20 15.8 7.2 H2408-ND 2.15 1.65 1.32 FX6-20P-0.8SV plating Ground plate: Phosphor bronze solder plating + Reinforced 
40 23.8 15.2 H2409-ND 3.06 235 1.88 FX6-40P-0.8SV fitting/plate: Phosphor bronze, Tin plating 
nT 50 27.8 19.2 H2410-ND 3.00 2.40 1.86 FX6-50P-0.8SV Electrical: - Rated current: 0.3 A, operating temperature range -55 
60 31.8 23.2 H2411-ND 3.38 2.71 2.10 FX6-60P-0.8SV to 80°C + Rated voltage: 50 V AC + Operating humidity range: 
80 39.8 31.2 H2412-ND 410 3.28 2.54 FX6-80P-0.8SV Relative humidity 95% or less (No condensation) 
100 47.8 39.2 H2413-ND 490 3.92 3.03 FX6-100P-0.8SV 
4mm Vertical Header without Positioning Boss No. of Contacts | Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
20 15.8 72 H2438-ND 215 1.65 1.32 FX6A-20P-0.8SV Fig. | Signal Ground A B Part No. 125 (100 | PartNo. 
40 23.8 15.2 H2439-ND 3.06 235 1.88 FX6A-40P-0.8SV Headers with Ground Plate, with Guideposts 
1 | 90 he eA) S100) 2.80: L865) | ERG DOE O.8SN 606 22.6 175 | H2517-ND 4.29 3.44 2.66 | FX11LA-60P/6-SV 
60 one ate ne RAD SGP) eA 2210) | ORAGACOR OgSy 808 28.6 23.5 | H2518-ND 4.76 3.81 2.95 | FX11LA-80P/8-SV 
80 39.8 31.2 H2442-ND 410 3.28 2.54 FX6A-80P-0.8SV 2 : ; : : ; 
rr 78 cod Hada ND wg0. 30> 2.08 FXBA-100P-0.88V 100 10 34.6 29.5 | H2519-ND 5.23 4.18 3.23 | FX11LA-100P/10-SV 
: : 7 ee : : 120. 12 40.6 35.5 | H2520-ND 5.72 4.58 3.54 | FX11LA-120P/12-SV 
5mm Vertical Header with Positioning Boss =, =, = 
T 160 318.232 H2417-ND 4133.30 2.55 | FX6-00P-0.88V1 Headers with Ground Plate, without Guideposts 
5mm Vertical Header without Positioning Boss 60 6 22.6 17.5 | H2521-ND 4.29 3.44 2.66 | FX11LB-60P/6-SV 
20 158 72 H2444-ND 289 223 1.78 FX6A-20P-0.8SV1 2 80 8 28.6 23.5 | H2522-ND 4.76 3.81 2.95 | FX11LB-80P/8-SV 
1 40 23.8 152 H2445-ND 330 264 204 FX6A-40P-0.8SV1 100 10 34.6 29.5 | H2523-ND 5.23 4.18 3.23 | FX11LB-100P/10-SV 
60 318 23.2 H2447-ND 413 330 255 FX6A-60P-0.8SV1 120.12 40.6 35.5 | H2524-ND 5.72 4.58 3.54 | FX11LB-120P/12-SV 
6mm Vertical Header with Positioning Boss Headers without Ground Plate, with Guideposts 
T [100 478 39.2 H2425-ND 5.78 4.62 3.57 FX6-100P-0.8SV2 68 = 22.6 16.5 | H2533-ND 3.38 271 2.10 | FX11LA-68P-SV 
6mm Vertical Header without Positioning Boss 92 - 28.6 22.5 | H2534-ND 3.80 3.04 2.35 | FX11LA-92P-SV 
1 50 27.8 19.2 H2452-ND 3.71 2.97 2.30 FX6A-50P-0.8SV2 2 116 - 34.6 28.5 | H2535-ND 4.18 3.35 2.59 | FX11LA-116P-SV 
60 31.8 23.2 _| _H2453-ND 413 3.30 2.55 FX6A-60P-0.8SV2 140 - 40.6 34.5 | H2536-ND 4.59 3.68 2.84 | FX11LA-140P-SV 
4mm Vertical Receptacle with Positioning Boss Headers without Ground Plate, without Guideposts 
20 15.8 72 H2426-ND 231 1.78 1.42 FX6-20S-0.8SV 
40 238 152 H2427-ND 2B 225 «1:74 FX6-408-0.88V 68 = 22.6 16.5 | H2537-ND 3.38 2.71 2.10 | FX11LB-68P-SV 
5p a6 192 H2428-ND 322 258 199 FX6-508-0.88V > 92 - 28.6 22.5 | H2538-ND 3.80 3.04 2.35 | FX11LB-92P-SV 
2) 60 318 232 H2429-ND 363. 291 «2.25 FX6-608-0.88V 116 - 34.6 28.5 | H2539-ND 4.18 3.35 2.59 | FX11LB-116P-SV 
- 308 312 H2430-ND 451°. Set 279 FX6-808-0.88V 140 - 40.6 34.5 | H2540-ND 4.59 3.68 2.84 | FX11LB-140P-SV 
100 47.8 39.2 H2431-ND 5.34 4.27 3.30 | FX6-100S-0.8SV Receptacles with Ground Plate, with Guideposts 
4mm Vertical Receptacle without Positioning Boss 60 6 25 17.5 | H2525-ND 4.48 3.59 2.78 | FX11LA-60S/6-SV 
20 15.8 7.2 H2456-ND 231 1.78 1.42 FX6A-208-0.8SV 4 80 8 31 23.5 | H2526-ND 4.95 3.96 3.06 | FX11LA-80S/8-SV 
40 23.8 15.2 H2457-ND 281 225 1.74 FX6A-40S-0.8SV 100 10 37 29.5 | H2527-ND 5.45 4.36 3.37 | FX11LA-100S/10-SV 
> | 50 27.8 19.2 H2458-ND 3.22 258 1.99 FX6A-50S-0.8SV 120. 12 43 35.5 | H2528-ND 5.94 4.76 3.68 | FX11LA-120S/12-SV 
60 31.8 23.2 H2459-ND 3.63 291 2.25 FX6A-60S-0.8SV Receptacles with Ground Plate, without Guideposts 
80 39.8 31.2 H2460-ND 451 361 2.79 FX6A-80S-0.8SV 60 6 25 17.5 | H2529-ND 4.48 3.59 2.78 | FX11LB-60S/6-SV 
100 47.8 39.2 __| __H2461-ND 5.34 4.27 _ 3.30 FX6A-100S-0.8SV 1 80 8 31 23.5 | H2530-ND 4.95 3.96 3.06 | FX11LB-80S/8-SV 
6mm Vertical Receptacle with Positioning Boss 100 10 37 29.5 | H2531-ND 5.45 4.36 3.37 | FX11LB-100S/10-SV 
20 15.8 72 H2432-ND 3.08 247 1.91 FX6-20S-0.8SV2 120. 12 43 35.5 | H2532-ND 5.94 4.76 3.68 | FX11LB-120S/12-SV 
40 23.8 15.2 H2433-ND 399 3.19 2.47 FX6-40S-0.88V2 Receptacles without Ground Plate, with Guideposts 
> | 50 27.8 19.2 H2434-ND 443 355 2.74 FX6-50S-0.8SV2 68 — 35 165 NECSEENON 207 325 252 | PXILAcOS SV 
60 31.8 23.2 H2435-ND 490 3.92 3.03 FX6-60S-0.8SV2 : : ; : 
80 398 31.2 H2436-ND 578 462 3.57 | FX6-80S-0.8SV2 1 92, = a1 22.5 Bieaweg 451 3.61 2.79 | EX11LA-925-SV 
100 478 39.2 H2437-ND 671 5.37 _4.15 | FX6-100S-0.8SV2 wee SS 37 28.5 [Byes 5:01 4.01 3.10 | FX1ILA-1165-SV 
6mm Vertical Receptacle without Positioning Boss 140 = 43 7 34.5 nla AND) 5.47 4.38 3.39 FX11LA-1408-SV 
40 23.8 15.2 H2463-ND 3.99 319 247 FX6A-40S-0.85V2 Receptacles without Ground Plate, without Guideposts 
50 27.8 19.2 H2464-ND 443 355 2.74 FX6A-50S-0.8SV2 68 - 25 16.5 | H2545-ND 4.07 3.26 2.52 | FX11LB-68S-SV 
2] 60 31.8 23.2 H2465-ND 490 3.92 3.03 FX6A-60S-0.8SV2 1 92 - 31 22.5 | H2546-ND 4.51 3.61 2.79 | FX11LB-92S-SV 
80 39.8 31.2 H2466-ND 5.78 462 3.57 FX6A-80S-0.8SV2 116 - 37 28.5 | H2547-ND 5.01 4.01 3.10 | FX11LB-116S-SV 
100 47.8 39.2 H2467-ND 6.71 5.37 4.15 FX6A-100S-0.8SV2 140 - 43 34.5 | H2548-ND 5.47 4.38 3.39 | FX11LB-140S-SV 
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FX6 Series - Surface Mount 


0.5mm Conn. with Ground Plate for Board-to-Board Connectors 


Features: Transmission characteristics have been 
improved through a design that fixes ground plates to 
both sides of the header and receptacle. 

Signal and ground are arranged in a ratio of 10:1 with the 
ground plate SMT connected to the board. The ground 
stability achieved serves to reduce noise. Suited to high- 
density applications. The single contact pitch of 0.5mm 
produces a smaller connector utilizing less board area 
for mounting. Board-to-Board dimensions of 4mm and 
5mm are available. 

Materials: + Insulator: LCP resin, Beige, UL94V-0 
* Contacts: Phosphor bronze +» Header Engagement 
Area: Gold plating of 0.1m + Termination Area: Solder 
plating + Receptacle Engagement Area: Gold plating of 
0.1m + Termination Area: Flash plating Ground plate: 
Phosphor bronze, solder plating + Reinforced fitting: 
Phosphor bronze, Tin plating 

Electrical: - Rated current: 0.3A + Operating temp.: 
range -55 to 85°C + Rated voltage: 50 V AC + Oper- 
ating humidity range: Relative humidity 95% or less 
(No condensation) 

Note: The thickness of the solder paste is not included in 
the stack height. 


No. of Contacts} Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Hirose Digi-Key T&R Pricing Hirose 
Fig. |Signal Ground| A B Part No. 1 25 +100 Part No. Part No. 1,000 Part No. 
Headers 4mm Mounting Height with Guidepost 

80 8 31.1 23.5 | H2476-ND 5.94 4.76 3.68 FX10A- 80P/8-SV H2476TR-ND 2288.00 FX10A- 80P/8-SV(21) 

1 100 10 37.1 29.5 | H2477-ND 6.57 5.26 4.07 FX10A-100P/10-SV H2477TR-ND 2535.00 FX10A-100P/10-SV(21) 
120 12 43.1 35.5 | H2478-ND 4.43 3.55 2.74 FX10A-120P/12-SV H2478TR-ND 2769.00 FX10A-120P/12-SV(21) 
140 14 49.1 41.5 | H2479-ND 7.13 5.99 4.71 FX10A-140P/14-SV H2479TR-ND 3042.00 FX10A-140P/14-SV(21) 

Headers 4mm Mounting Height without Guidepost 

80 8 31.1 23.5 | H2480-ND 5.94 4.76 3.68 FX10B- 80P/8-SV H2480TR-ND 2288.00 FX10B- 80P/8-SV(21) 

1 100 10 37.1 29.5 | H2481-ND 6.57 5.26 4.07 FX10B-100P/10-SV H2481TR-ND 2535.00 FX10B-100P/10-SV(21) 
120 12 43.1 35.5 | H2482-ND 6.53 549 4.31 FX10B-120P/12-SV H2482TR-ND 2769.00 FX10B-120P/12-SV(21) 
140 14 49.1 41.5 | H2483-ND 713 5.99 4.71 FX10B-140P/14-SV H2483TR-ND 3029.00 FX10B-140P/14-SV(21) 

Headers 5mm Mounting Height with Guidepost 

80 8 31.1 23.5 | H2484-ND 5.94 4.76 3.68 FX10A- 80P/8-SV1 H2484TR-ND 2288.00 FX10A- 80P/8-SV1(21) 

1 100 10 37.1 29.5 | H2485-ND 6.57 5.26 4.07 FX10A-100P/10-SV1 | H2485TR-ND 2535.00 FX10A-100P/10-SV1(21) 
120 12 43.1 35.5 | H2486-ND 6.53 5.49 4.31 FX10A-120P/12-SV1 | H2486TR-ND 2769.00 FX10A-120P/12-SV1(21) 
140 14 49.1 41.5 | H2487-ND 7.13 5.99 4.71 FX10A-140P/14-SV1 | H2487TR-ND 3042.00 FX10A-140P/14-SV1(21) 

Headers 5mm Mounting Height without Guidepost 

80 8 31.1 23.5 | H2488-ND 5.94 4.76 3.68 FX10B- 80P/8-SV1 H2488TR-ND 2288.00 FX10B- 80P/8-SV1(21) 

1 100 10 37.1 29.5 | H2489-ND 6.57 5.26 4.07 FX10B-100P/10-SV1 | H2489TR-ND 2535.00 FX10B-100P/10-SV1(21) 
120 12 43.1 35.5 | H2490-ND 6.53 549 4.31 FX10B-120P/12-SV1 | H2490TR-ND 2769.00 FX10B-120P/12-SV1(21) 
140 14 49.1 41.5 | H2491-ND 7.13 5.99 4.71 FX10B-140P/14-SV1 | H2491TR-ND 3042.00 FX10B-140P/14-SV1(21) 

Receptacles with Guidepost 

80 8 31.1 23.5 | H2468-ND 5.97 4.78 3.69 FX10A-80S/8-SV H2468TR-ND 2314.00 FX10A-80S/8-SV(21) 

2 100 10 37.1 29.5 | H2469-ND 6.68 5.35 4.14 FX10A-100S/10-SV H2469TR-ND 2574.00 FX10A-100S/10-SV(21) 
120 12 43.1 35.5 | H2470-ND 6.80 5.72 4.49 FX10A-120S/12-SV H2470TR-ND 2873.00 FX10A-120S/12-SV(21) 
140 14 49.1 41.5 | H2471-ND 7.48 6.28 4.94 FX10A-140S/14-SV H2471TR-ND 3172.00 FX10A-140S/14-SV(21) 

Receptacles without Guidepost 

80 8 [31.1 23.5| H2472-ND 5.97 4.78 3.469 FX10B- 80S/8-SV H2472TR-ND 2314.00 FX10B- 80S/8-SV(21) 

2 100 10 37.1 29.5 | H2473-ND 6.68 5.35 4.14 FX10B-100S/10-SV H2473TR-ND 2574.00 FX10B-100S/10-SV(21) 
120 12 43.1 35.5 | H2474-ND 6.71 5.37 4.15 FX10B-120S/12-SV H2474TR-ND 2873.00 FX10B-120S/12-SV(21) 
140 14 49.1 41.5 | H2475-ND 7.48 6.28 4.94 FX10B-140S/14-SV H2475TR-ND 3172.00 FX10B-140S/14-SV(21) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DF13 Series 


DF13 Series is 1.25mm pitch, compact “PCB-to-Wire” Nylon 
Connectors best suited for high density applications requiring reduced 
cost production, and light-weight. 

Electrical Specifications: + Current Capacity: 1A + Rated Voltage: 
AC150V * Insulation Resistance: Condition: DC100, Standard Value: 
Minimum 500MQ + Withstanding Voltage: Condition: At specified value, 
Standard Value: AC500V. + Contact Resistance: Condition: At DC0.1A, 
Standard Value: Max. 30mQ. 

Material & Finish: Pin Header Insulator: Polyimide resin, beige, UL94V- 
0. Pin Header Contact: Brass, tin plating. Pin Header Hardware: Brass, g \ 
tin plating. Crimp Socket Insulator: Polyimide resin, beige, UL94V-0. Guide Post 
Crimp Socket Contact: Phosphor bronze, tin plating. 


No.of} Dim. (mm) | Digi-Key Pricing Hirose No.of] Dim. (mm) | Digi-Key Pricing Hirose No.of} Dim. (mm) | Digi-Key Pricing Hirose 
Pins| A B | Part No. 125 100 |Part No. Pins| A B | Part No. 125 100 |PartNo. Pins| A B_ | Part No. 125 100 | PartNo. 
Fig. 1 — Single Row Crimp Socket Connectors 5] 7.90 5.00|H2202-ND* 64 9.60 30.08] DFI3-5P-1.25DS(20) 10 [14.15 11.25/H2226-ND* 99 17.94 58.73 | DF13-10P-1.25H(20) 
ar z 6) 9.15 6.25|H2203-ND* .72 10.80 33.84) DF13-6P-1.25DS(20) 11 |15.40 12.50|H2227-ND* 1.03 18.56 60.75 | DF13-11P-1.25H(20) 
‘ ea on IBN = Bo toes Bee se ieee 7) 10.40 7.50|H2204-ND* .61 11.00 36.00) DF13-7P-1.25DS(20) 12 |16.65 13.75|H2228-ND* 1.13 20.49 67.05 | DF13-12P-1.25H(20) 
4/665 375/HOIBI-ND 34 406 1213|DFI34S-128C 811.65 8.75|H2205-ND* .74 13.48 44.10) DF13-8P-1.25DS(20) 14 19.15 16.25|H2229-ND* 1.28 23.10 75.60 | DF13-14P-1.25H(20) 
51790 SO00/KE1@2ND 35 424 1265] DFI3.58-125C 10 [14.15 11.25} H2206-ND* .87 15.68 51.30 | DF13-10P-1.25DS(20) 15 | 20.40 17.50 |H2230-ND* 1.33 24.13 78.98 | DF13-15P-1.25H(20) 
6 | 915 625/H218-ND 37 439 13.10| DFI3-6S-1.25C 1a tone daee PBN sie oes cee Pris 1aP-1 Dero} Fig. 6 — Dual Row Crimp Socket Connectors 
b \1185 875|HoIesND 55 G52 toda | DFI9eS 1250 15 | 2040 1750|Hes25 ND 1.18 2131 6075 [DF-15P1250820) | | 29/1965 1125|Hoo52ND 38 485 1298 | DFIS2008 1250 
10 }14.15 11.25/H2186-ND 41 6.14 19.22] DF13-10S-1.25C Fig. 4 — Single Row Connectors — 30 | 22.90 17.50|H2233-ND 43 5.12 15.28 | DF13-30DS-1.25C 
11 15.40 1250)H2187-ND 43 6.49 20.33] DFI3-11S-1.25C SMT-Compatible Vertical Pin Header 40 |29.15 23.75|H2234.ND 49 5.83 17.40 | DF13-40DS-1.25C 
12 |16.65 13.75/H2188-ND 44 6.63 20.77] DF13-12S-1.25C 2) 415  1.25/ H2207-ND* 69 10.28 32.20) DF13-2P-1.25V(20) Fig. 7 — Dual Row Sockets, Straight Pin Headers 
14 ]19.15 16.25/H2189-ND 48 7.18 22.49) DFI3-14S-1.25C 3 oa <o eid a ee aoe Dee ae avon with Guide Posts - SMT (gold) 
15 (20.40 us EE2SENDA 49 _7.31_ 22.89 | DFIS-18S-1,256 B:| 7901 (500 feo 62 1121 3668 | DEI3-SP-1.25V(20) 10 ] 12.10 5.00] H2235-ND 1.23 22.28 72.90 | DF13-10DP-1.25V(50) 
‘ig. 2 — Single Row Connectors — B| 915 625/HD211-ND* 69 1244 40.73| DFI3-6P-1.25V(20) 20 | 18.35 11.25]H2236-ND* 1.76 33.81 108.20 | DF13-20DP-1.25V(50) 
Vertical Pin Header 7/1040 750/H2212-ND* 76 1368 4478 | DFI3-7P-1.25V(20) 30 | 24.60 17.50)H2237-ND* 2.36 45.31 145.00 | DF13-30DP-1.25V(50) 
2) 415 1.25)H2191-ND 44 5.27 15.73] DF13-2P-1.25DSA 8] 11.65 8.75/H2213-ND" 90 16.36 53.55 DF13-8P-1.25V(20) 40 (30.85 _23.75 | H2238-ND" 3.04 58.38 186.80 | DFI3-40DP.1.25V(50) 
3 | 5.40 250/H2192-ND 54 6.43 19.20| DF13-3P-1.25DSA 40 }14.15 11.25] He214-ND* 1.04 1884 61.65 | DF13-10P-1.25V(20) Fig. 8 — Dual Row Sockets, Straight Pin Headers 
4 | 665 3.75)H2193-ND .50 7.55 23.64] DFI3-4P-1.25DSA 11] 15.40 12.50] H2215-ND* 1.12 20.28 66.38 | DF13-11P-1.25V(20) with Guide Posts - SMT (gold) 
5) 790 5.00}H2194-ND 57 8.56 26.81 | DFI3-5P-1.25DSA 12 | 16.65 13.75] H2216-ND* 1.19 21.59 70.65 | DF13-12P-1.25V(20) 10 12.10 5.00 |H2239-ND* 1.23 22.28 72.90 ] DFISA-10DP-1.25V(50) 
6 | 9.15 6.25/H2195-ND 649.59 30.03 | DF13-6P-1.25DSA 14] 19.15 16.25] H2217-ND* 1.35 24.34 79.65 | DF13-14P-1.25V(20) 20 | 18.35 11.25]H2240-ND* 1.76 33.81 108.20 | DFI3A-20DP-1.25V(50) 
7 /10.40  7.50)H2196-ND = .71 10.63 33.30) DF13-7P-1.25DSA 15 | 20.40 17.50} H2218-ND* 1.41 25.51 83.48 | DF13-15P-1.25V(20) 30 | 24.60 17.50|H2241-ND* 2.36 45.31 145.00 | DFI3A-30DP-1.25V(50) 
8 |11.65 875|H2197-ND 67 12.11 39.65| DF13-8P-1.25DSA Fig. 5 — Single Row Connectors — 40 [30.85 23.75 |H2242-ND* 3.04 58.38 186.80 | DFI3A-40DP-1.25V(50) 
io ieee ia Hea ine ie nae Pele (oe sere SMT-Compatible Right Angle Pin Header Fig. 9 — Socket Crimp Terminal 
1 tose toe BSN Goo ieee nee pete tae deepen 2] 415 1.25] Fe219-ND 53 7.95 24.91 | DFIG-2P-1.25H(20) Socket Gimp Contacts, 
45 [2040 17:50 (MESON 122 2005 7216 DeI-15P-1 2S06A 3) 5.40 250|H2220-ND* .60 8.93 27.97] DF13-3P-1.25H(20) Tin Plating, AWG26-30_|H9992-ND 3.56/100 _| DF13-2630SCF 
area Ts : pele aE 4) 6.65 3.75|H2221-ND* .71 10.65 33.37| DF13-4P-1.25H(20) Socket Orimp Contacts, 
Fig. 3 — Single Row Connectors — Right Angle Pin Header 5 | 7.90 5.00} H2222-ND* 59 10.66 34.88) DF13-5P-1.25H(20) Cold Prating, AWG26-30 | H9991-ND 549/100 | DF13-2630SOFA 
2] 415 1.25]H2199-ND* 48 5.78 17.25] DF13-2P-1.25DS(20) 6 | 9.15 6.25|H2223-ND* .65 11.83 38.70| DF13-6P-1.25H(20) 5 
3 | 540 250)H2260-ND' 43 6.45 20.21 | DF13-3P-1.25DS(20) 7 | 10.40 7.50}H2224-ND' 71 1293 42.30 DES 7P-1 2ar4a0) Gimp Toolfor DIS (ESE 973.08 ea_| DFIS-TE2B30HG 
4 | 6.65 375|H2201-ND* .56 8.40 26.32 | DF13-4P-1.25DS(20) 8 [11.65 8.75|H2225-ND* 86 15.54 50.85 | DF13-8P-1.25H(20) * (20) indicates tin plating; (50) indicates gold plating. 


1mm Connectors [Fis , 1.27mm Connectors 0.6mm Connectors 


DF9 Series ; 2 FX2 Series - Surface Mount FX8 Series - Surface Mount 


SMT (w/Reinforced Hardware) 1mm 
Center Line Board-to-Board Connector 
+ 4.3mm mated height between PCBs. 
Insulator is manufactured from polyimide 
to withstand the high temperatures result- 
ing from VPS, IR, and Heat blow solder- 
ing. PCB contact is a “Gull-Wing” type 
design to ensure reliable performance. 
Designed to control and accept dimen- 
sional changes by thermo-elasticity. Rein- 
forcement hardware is provided to elimin- FX2 Series is a 1.27mm mil spacing, 2 piece connector for use in 

ate mechanical stress to solder joints during mating and unmating board-to-board application » High performance PPS resin insulator is The FX8 Series of 0.6mm pitch board mounting SMT connectors can 


cycles. compatible to VPS, IR and hot air reflow + Gull wing-shaped lead is be used with 3mm or greater distance between the boards. They are 
Electrical: + Rated Current: 0.5A * Rated Voltage: AC150V = Insula- used for ease of checking soldered connection + Use of positioning designed with the objectives of miniaturization, space-saving, and 
tion Resistance: Condition: DC100V, Standard Value: Min. 5S00MQ boss for substrate packaging offers improved handling capability multiple contacts for internal mounting. 

+ Withstanding Voltage: Condition: At standard value, Standard Value: + Solder-fixing reinforcement bracket, which disperses inserting/ Features: + 3mm stacking height + The engagement portion is 


50m or less + Contact Resistance: Condition: At 0.1 ADC, Standard extracting stress, is available for optional specification. 
Value: 50m or less. 

Material & Finish: + Receptacle Header Insulator: Polyimide resin, 
beige (natural), UL94V-0 +» Receptacle Header Connector: Phosphor 
bronze, tin plating * Receptacle Header Fitting: Brass, tin plating. 


designed to prevent erroneous insertion and a bellows structure that 
Electrical: + Rated Current: 0.5A + Rated Voltage: 125VAC = Insula- is not susceptible to twisting has been used in the contacts. + The 
tion Resistance: More than 100MQ at 250VDC + Withstanding SMT soldering lead portion protrudes about 0.7mm beyond the outer 
Voltage: 300VAC + Contact Resistance: Less than 45 mQ at 100mA surface of the housing, enabling image processing for automatic 
DC + Durability: 500 times mating cycles. mounting and affording excellent repair qualities +» Connectors are 


No. of| Dim. (mm) | Digi-Ke Pricing Hirose 7 Inich: » Di 7 sas és equipped with board positioning bosses which prevent incorrect 
Pins A 2B Baines 1 25 100 Part No.* thera Seno kaa eaneeee fen ee insertion to the board by means of boss position and boss diameter. 
Fig. 1 — Receptacle with Guide Post Black PBT resin and polyimide resin, UL94V-0. Electrical: + Current Capacity: 0.4A per pin +» Rated Voltage: 100V 

9 8.30 3.00) H2152-ND 1.76 33.75 108.00 | DF9-9S-1V(20) . i cicis, : C+ Insulation Resistance: 100MQ or greater at 250V DC + Withstand 

41 | 930 4.00) H2183-ND 1.69 32.50 104.00 | DFO-11S-1V(20) Contact Material & Finish: + Receptacle Header: Phosphor bronze | Voltage: 300V AC r.m.s. for one minute at specified value + Contact 

13 | 10.30 5.00) H2154-ND 1.98 38.13 122.00 | DF9-13S-1V(20) ie arate gold plating + Socket: Beryllium copper with selective Resistance: 45mQ or less at 100mA DC 

a 133 oo Hp an rae ie, on De tre tMion} ena 7 Material and Finish: + Insulation: PPS resin, light brown, UL94V-0 

19 | 13.30 800) H2I57-ND 231 44.38 142.00 | DRR-19S-1V(20) No.of] Dim. (mm) | Digi-Key Pricing Hirose SaaS ec eo OOH oe Gene ited 

21 | 14.30 9.00] H2158-ND 2.18 41.88 134.00 | DFR-21S-1V(20) Erol i B | PartNo. 1 25 100 | PartNo. Plated leads + Receptacle Contacts: Phosphor bronze, gold-plate 

23 | 15.30 10.00) H2159-ND 1.76 33.75 108.00 | DFB-23S-1V(20) 5 . contacts and leads 

25 | 16.30 11.00] H2160-ND 2.37 45.63 146,00 | DFR-25S-1V(20) Fig. 1 — Straight Type Receptacle 

31 | 19.30 14.00] H2161-ND 1.88 36.13 115.60 | DFX-31S-1V(20) 22.75 11.43 |H2248-ND 3.25 64.90 200.60 | FX2-20S-1.27SV No.of | Dim. | Digi-Key Pricing Hirose 

41 | 24.30 19.00} H2162-ND 2.91 55.94 179.00 | DF3-41S-1V(20) 35.45 24.13 |H2249-ND 4.15 83.05 256.70 | FX2-40S-1.27SV Pins | A | PartNo. i 25 100 _| Part No. 

51_| 29.30 24.00} H2163-ND 3.93 78.65 243.10 | DP0-51S-1V(54) 43.07 31.75 |H2250-ND 4.70 94.05 290.70 | FX2-52S-1.27SV Fig. 1 — Single Row Vertical Pin Header 

31 | 19.30 14.00) H2176-ND 2.18 41.88 134.00 | DFOB-31S-1V(20) 48.15 36.83 |H2251-ND 5.06 101.20 312.80) FX2-60S-1.27SV 

41_| 24.30 19.00] H2177-ND_2.54 48.75 156.00 DFBE 418-120) 60.85 49.53 |H2252-ND 5.78 115.50 357.00 | FXx2-80S-1.27SV 60" | 24.60 Say 273 62.50 168.00 | FB GOP-SV 
Fig. 2 — Pin Header with Reinforced Hardware Fig. 2 — Right Angle Header 80 | 30.60 | H2327-ND 3.15 60.63 194.00 | FX8-80P-SV 

9 | 830 s.0O ey 172 $4.08 110.00 | Dra eP-1V420) 22.75 12.065 |H2243-ND 228 43.75 140.00 | FX2-20P-0.635SH 90 | 33.60 eg 282 87-75 178.50 | PE COP SY 

11 | 9.30 4.00) H2165-ND 1.72 33.13 106.00 | DFB-11P-1V(20) ee : : : : 100 | 36.60 | H2329-ND 3.08 61.60 190.40 | FX8-100P-SV 

13 | 10.30 5.00] H2166-ND 1.48 26.81 87.75 | DFR-13P-1V(20) 35.45 24.765 | H2244-ND 3.02 58.13 186.00 | FX2-40P-0.635SH 120 | 42.60 | H2330-ND 3.44 68.75 212.50 | FX8-120P-SV 

15 | 11.30 6.00] H2167-ND 2.15 41.25 132.00 | DFO-15P-1V(20) 43.07 32.385 | H2245-ND 3.00 59.95 185.30) FX2-52P-0.635SH 140 | 48.60 | H2331-ND 3.82 76.45 236.30 | FX8-140P-SV 

17 | 12.30 7.00) H2168-ND 2.28 43.75 140.00 | DF9-17P-1V(20) 48.15 37.465 |H2246-ND 3.25 64.90 200.60 | FX2-60P-0.635SH i : 

19 | 13.30 8.00) H2169-ND 2.34 45.00 144.00 | DF9-19P-1V(20) 60.85 50.165 |H2247-ND 3.96 79.20 244.80 | FX2-80P-0.635SH Fig. 2 — Single Row Receptacles 

21 | 14.30 9.00) H2170-ND 2.22 42.75 136.80 | DF9-21P-1V/20) Fig. 3 — Straight Header 60 | 24.60 | H2332-ND 3.03 60.50 187.00 | FX8-60S-SV 

25 | 1630 11.00] He72ND 261 50.13. teod0 | DeBasP-1V(20) 2275 1143 |HE25GND S11 6215 192.10] PO20PA127SV a0 | 3060] HesseND 260 7205 22270 | PEAOSSV 

31 | 1930 14.00] H2173-ND 226 4344 139.00 | DF9-31P-1V(20) 35.45 24.13 |H2254-ND 3.93 78.65 243.10) FX2-40P-1.27SV 90 | 33.60 | H2334-ND 3.91 78.10 241.40 | FX8-90S-SV 

41 | 24.30 19.00) H2174-ND 2.91 55.94 179.00 | DFO-41P-1V(20) 43.07 31.75 |H2255-ND 4.48 89.65 277.10) FX2-52P-1.27SV 100 | 36.60 | H2335-ND 4.18 = 83.60 258.40 | FX8-100S-SV 

51_ | 29.30 24.00] H2175-ND 3.93 78.65 243.10 | DFB-51P-1V(54) 48.15 36.83 |H2256-ND 4.81 96.25 297.50 | FX2-60P-1.27SV 120 | 42.60 | H2336-ND 4.73 94.60 292.40 | FX8-120S-SV 


60.85 49.53 | H2257-ND 5.67 113.30 350.20 | FX2-80P-1.27SV 140 | 48.60 | H2337-ND 5.34 106.70 329.80 | FX8-140S-SV 


* (20) indicates tin plating; (54) indicates gold plating. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 45 


HeS2ecre DF4 and MDF7 Series Connectors 


0.,1TD 
DF4 Series - 2mm Pitch Board-in Connector 


Features: + Extractable socket and board-in connector provided with the dual-sided harness eliminate one 
of the two headers required for a dual-sided socket harness, with the board separating function remaining 
unchanged » Compact and multicontact + Temporary board fixing structure 

Applications: » Notebook computers, compact OA equipment 

Specifications: + Rated Current: Crimping - 24AWG: 3A, 26AWG: 2A, 28AWG: 1A. ID Termination - wire 
size 26/28AWG:1A + Operating Temperature: -30°C to 85°C + Rated Voltage: Crimping - AC250V ID 
termination - AC100V 


Material: * Crimp Plug: Insulation, polyamide resin, black, UL94V-0 + Crimp Terminal for Plug: Terminal, 
brass, tin-plated + ID Termination Plug: + Insulation: Polyamide resin, black, UL94V-0 + Terminal: Phosphor 


bronze, tin-plated 


No. of Dimension (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. 
Single-Row Crimp Plug 
2 45 2.0 H2582-ND -30 AZ 10 DF4- 2P-2C 
3 6.5 4.0 H2583-ND 31 14 10 DF4- 3P-2C 
4 85 6.0 H2584-ND 32 14 10 DF4- 4P-2C 
5 10.5 8.0 H2585-ND 38 17 2 DF4- 5P-2C 
6 12.5 10.0 H2586-ND 34 15 A DF4- 6P-2C 
7 14.5 12.0 H2587-ND 35 16 aol DF4- 7P-2C 
1 8 16.5 14.0 H2588-ND 28 14 1 DF4- 8P-2C 
9 18.5 16.0 H2589-ND .29 14 AW DF4- 9P-2C 
10 20.5 18.0 H2590-ND -30 15 WW DF4-10P-2C 
1 22.5 20.0 H2591-ND 31 15 1 DF4-11P-2C 
12 245 22.0 H2592-ND 31 15 2 DF4-12P-2C 
13 26.5 24.0 H2593-ND 32 16 2 DF4-13P-2C 
14 28.5 26.0 H2594-ND .33 16 12 DF4-14P-2C 
15 30.0 28.0 H2595-ND 34 7 13 DF4-15P-2C 
Double-Row Crimp Plug 
4 48 2.0 H2596-ND 44 22 16 DF4- 4DP-2C 
6 6.8 4.0 H2597-ND 45 22 A7 DF4- 6DP-2C 
8 8.8 6.0 H2598-ND AG 23 lif DF4- 8DP-2C. 
10 10.8 8.0 H2599-ND AT 23 A7 DF4-10DP-2C 
12 12.8 10.0 H2600-ND 48 24 18 DF4-12DP-2C 
14 14.8 12.0 H2601-ND 53 26 Ag: DF4-14DP-2C 
16 16.8 14.0 H2602-ND 54 26 20 DF4-16DP-2C 
2 18 18.8 16.0 H2603-ND 55 27 .20 DF4-18DP-2C 
20 20.8 18.0 H2604-ND 44 27 21 DF4-20DP-2C 
22 22.8 20.0 H2605-ND 45 27 22 DF4-22DP-2C 
24 248 22.0 H2606-ND 46 28 22 DF4-24DP-2C 
26 26.8 24.0 H2607-ND AG 28 22 DF4-26DP-2C 
28 28.8 26.0 H2608-ND 50 30 24 DF4-28DP-2C 
30 30.8 28.0 H2609-ND 52 32 25 DF4-30DP-2C 
32 32.8 30.0 H2610-ND 53 32 :25) DF4-32DP-2C 
Crimp Terminal 
Loose Piece Cut Tape* Tape & Reel ¢ 
Digi-Key Pricing Hirose Pricing Pricing Hirose 
Description Part No. 100 Part No. 10 50 100 10,000 Part No. 
24-28 AWGTin Plig. | H2612-ND 4.22 DF4-2428PC} .68 1.84 3.00 12.36/M DF4-2428PCF 
Tool 
Manual Crimper for Loose Contacts ............. H9993-ND 935.40 each DF4-TA2428HC 


* For Qut Tape, add “CT” to the Digi-Key Part No. (H2612CT-ND) 
t For Tape & Reel, add “TR’ to the Digi-Key Part No. (H2612TR-ND) 


Termination Plugs 


Fig. 2 

7 1.2 

4 

r 

JL 
Applicable through hole Applicable through hole 
diameter: 0.8104 diameter: 0.8404 
No. of Dimension (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. 
Straight ID 
26 AWG 
2 6.0 2.0 H2613-ND 52 26 19 DFA- 2P-2R26 
3 8.0 4.0 H2614-ND A5 28 22 DF4- 3P-2R26 
4 10.0 6.0 H2615-ND 53 33 26 DFA- 4P-2R26 
5 12.0 8.0 H2616-ND 66 40 32 DF4- 5P-2R26 
6 14.0 10.0 H2617-ND 57 42 34 DF4- 6P-2R26 
7 16.0 12.0 H2618-ND 63 46 .38 DFA- 7P-2R26 
1 8 18.0 14.0 H2619-ND 69 51 A DFA- 8P-2R26 
9 20.0 16.0 H2620-ND 75 55 A5 DF4- 9P-2R26 
10 22.0 18.0 H2621-ND 81 59 49 DF4-10P-2R26 
an 24.0 20.0 H2622-ND 96 70 58 DF4-11P-2R26 
12 26.0 22.0 H2623-ND 1.02 75 61 DF4-12P-2R26 
13 28.0 24.0 H2624-ND 1.09 79 65 DF4-13P-2R26 
14 30.0 26.0 H2625-ND 1.15 84 69 DF4-14P-2R26 
15 32.0 28.0 H2626-ND 1.21 88 72 DF4-15P-2R26 
28 AWG 

2 6.0 2.0 H2627-ND 52 26 19 DFA- 2P-2R28 
3 8.0 4.0 H2628-ND A5 28 22 DF4- 3P-2R28 
4 10.0 6.0 H2629-ND 53 33 26 DFA- 4P-2R28 
5 12.0 8.0 H2630-ND 66 40 32 DF4- 5P-2R28 
a 6 14.0 10.0 H2631-ND 57 42 34 DF4- 6P-2R28 
Z 16.0 12.0 H2632-ND 63 46 38 DF4- 7P-2R28 
8 18.0 14.0 H2633-ND 69 51 A DF4- 8P-2R28 
9 20.0 16.0 H2634-ND 75 55 AB DF4- 9P-2R28 
10 22.0 18.0 H2635-ND 81 59 49 DF4-10P-2R28 


No. of Dimension (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 25 100 Part No. 
28 AWG (cont.) 
1 24.0 20.0 H2636-ND 96 70 58 DF4-11P-2R28 
12 26.0 22.0 H2637-ND 1.02 75 61 DF4-12P-2R28 
1 13 28.0 24.0 H2638-ND 1.09 79 65 DF4-13P-2R28 
14 30.0 26.0 H2639-ND 1.15 84 69 DF4-14P-2R28 
15 32.0 28.0 88 72 DF4-15P-2R28 
2 6.0 2.0 27 20 DF4- 2PA-2R26 
3 8.0 4.0 27 21 DF4- 3PA-2R26 
4 10.0 6.0 32 25 DF4- 4PA-2R26 
5 12.0 8.0 31 25 DF4- 5PA-2R26 
6 14.0 10.0 A5 35 DF4- 6PA-2R26 
2 7 16.0 12.0 A5 37 DFA- 7PA-2R26 
8 18.0 14.0 49 40 DF4- 8PA-2R26 
9 20.0 16.0 53 43 DF4- 9PA-2R26 
10 22.0 18.0 58 AT DF4-10PA-2R26 
1 24.0 20.0 68 56 DF4-11PA-2R26 
12 26.0 22.0 713 59 DF4-12PA-2R26 
13 28.0 24.0 77 63 DF4-13PA-2R26 
14 30.0 26.0 81 66 DF4-14PA-2R26 
15 32.0 28.0 85 69 DF4-15PA-2R26 
2 6.0 2.0 25 19 DF4- 2PA-2R28 
3 8.0 4.0 27 21 DF4- 3PA-2R28 
4 10.0 6.0 32 25 DF4- 4PA-2R28 
5 12.0 8.0 39 31 DF4- SPA-2R28, 
6 14.0 10.0 A5 35 DF4- 6PA-2R28 
7 16.0 12.0 A5 37 DF4- 7PA-2R28 
2 8 18.0 14.0 AQ 40 DF4- 8PA-2R28 
9 20.0 16.0 53 43 DF4- 9PA-2R28 
10 22.0 18.0 60 49 DF4-10PA-2R28 
1 24.0 20.0 68 56 DF4-11PA-2R28 
12 26.0 22.0 713 59 DF4-12PA-2R28 
13 28.0 24.0 7 63 DF4-13PA-2R28 
14 30.0 26.0 15 61 DF4-14PA-2R28 
15 32.0 28.0 85 69 DF4-15PA-2R28 


MDF7 Series - 2.54mm Pitch Bottom Entry Connector 


Features: + Board-to-board distance can be freely set. Pass-through construction header pins and many 
header variations allow you set the board-to-board steplessly » Arrangement of components sides. 
Components sides of two boards can be arranged on the same side, without facing each other. 
Applications: Telephones, internal connections of OA/FA equipment, connection of IPM and IGBT to boards. 
Specifications: - Rated Current: 3A + Rated Voltage: AC250V + Operating Temperature: -35°C to 85°C 
+ Insulation Resistance: 1,000MQ or more + Contact Resistance: 30 mQ or less = Insertion and withdrawals 
force: MIN 0.4N (40gf), MAX 4.4N (450gf) 

Materials: - Receptacle: Insulation; Polyamide resin, black, UL94V-0 and Terminal; Phosphor bronze, gold- 
plated + Pin Header: Insulation; PBT resin, Main body - Black / Locator: Grey, UL94V-0 and Terminal; 
Brass with gold-plated 


No. of Dimension (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Contacts Part No. 1 25 100 Part No. 
3 7.62 5.08 H2549-ND 95 69 57 MDF7- 3S-2.54DSA 
5 12.70 10.16 H2550-ND 1.11 81 66 MDF7- 5S-2.54DSA 
6 15.24 12.70 H2551-ND 1.17 85 70 MDF7- 6S-2.54DSA 
7 17.78 15.24 H2552-ND 1.24 90 74 MDF7- 7S-2.54DSA 
8 20.32 17.78 H2553-ND 1.31 95 78 MDF7- 8S-2.54DSA 
9 22.86 20.32 H2554-ND 1.38 1.00 82 MDF7- 9S-2.54DSA 
10 25.40 22.86 H2555-ND 1.55 1.13 92 MDF7-10S-2.54DSA 
1 27.94 25.40 H2556-ND 1.62 TA? 96 MDF7-11S-2.54DSA 
12 30.48 27.94 H2557-ND 1.68 1.22 1.00 MDF7-12S-2.54DSA 
13 33.02 30.48 H2558-ND 1.70 1.23 1.01 MDF7-13S-2.54DSA 
1 14 35.56 33.02 H2559-ND. 1.72 1.25 1.02 MDF7-14S-2.54DSA 
15 38.10 35.56 H2560-ND 1.77 1.29 1.05 MDF7-15S-2.54DSA 
16 40.64 38.10 H2561-ND 1.86 1.35 1.10 MDF7-16S-2.54DSA 
17 43.18 40.64 H2562-ND 1.65 1.27 1.02 MDF7-17S-2.54DSA 
18 45.72 43.18 H2563-ND 1.77 1.36 1.09 MDF7-18S-2.54DSA 
19 48.26 45.72 H2564-ND 1.79 1.38 1.11 MDF7-19S-2.54DSA 
20 50.80 48.26 H2565-ND 1.82 1.40 1.12 MDF7-20S-2.54DSA 
21 53.34 50.80 H2566-ND 1.93 1.49 1.19 MDF7-21S-2.54DSA 
22 55.88 53.34 H2567-ND 1.98 1.53 1.23 MDF7-22S-2.54DSA 
23 58.42 55.88 H2568-ND 2.04 1.58 1.26 MDF7-23S-2.54DSA 
24 60.96 58.42 H2569-ND. 2.10 1.62 1.30 MDF7-24S-2.54DSA 
25 63.50 60.96 H2570-ND 2.27 1.75 1.40 MDF7-25S-2.54DSA 
Double Row 
12 15.24 12.70 H2571-ND 2.80 2.16 1.73 MDF7-12D-2.54DSA 
14 17.78 15.24 H2572-ND 3.17 245 1.96 MDF7-14D-2.54DSA 
16 20.32 17.78 H2573-ND 2.88 2.31 1.79 MDF7-16D-2.54DSA 
20 25.40 22.86 H2574-ND 3.30 2.65 2.05 MDF7-20D-2.54DSA 
2 22 27.94 25.40 H2575-ND 3.39 2.72 2.10 MDF7-22D-2.54DSA 
26 33.02 30.48 H2577-ND 3.88 3.11 2.40 MDF7-26D-2.54DSA 
30 38.10 35.56 H2578-ND 4.42 3.54 2.74 MDF7-30D-2.54DSA 
34 43.18 40.64 H2579-ND 5.06 4.05 3.13 MDF7-34D-2.54DSA 
40 50.80 48.26 H2580-ND 5.83 4.67 3.61 MDF7-40D-2.54DSA 
46 58.42 55.88 H2581-ND 6.65 5.32 4.14 MDF7-46D-2.54DSA 


46 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Hes ELECTRIC 2mm Connectors (interconnect wire available) 


O.,LTD 


_cj Specifications + Current Capacity: 3A with AWG24 cable + Rated Voltage: 250VAC = Insulation Res.: Min. 1000MQ at 500VDC 
DF3 SERIES - Single Row Connectors * Withstand Voltage: 650VAG + Contact Res.: Max. 30MQ at 0.1ADC 


Fig. 2 Fig. 5 — Fig. 6 — 
A. Socket . Pi Surface Mount Surface Mount 


No. Dimensions No. Dimensions 
of (mm) Digi-Key Pricing Hirose of (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig.) Pins A B Part No. 1 25 100 | Part No. Fig.|_ Pins A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
Single Row Crimp Socket 7 16.0 12.0 H2110-ND 48 713 22.33 | DF3-7P-2DS 
2 6.0 2.0 H2083-ND 26 283 7.98 | DF3-2S-2C 8 18.0 14.0 H2111-ND 50 7.50 23.50 | DF3-8P-2DS 
3 8.0 4.0 H2084-ND 28 3.02 8.53 | DF3-3S-2C 9 20.0 16.0 H2112-ND 57 8.48 26.56 | DF3-9P-2DS 
4 10.0 6.0 H2085-ND 28 3.02 8.53 | DF3-4S-2C 10 22.0 18.0 H2113-ND 60 8.93 27.97 | DF3-10P-2DS 
5 12.0 8.0 H2086-ND 30 3.22 9.08 | DF3-5S-2C 4} 24.0 20.0 H2114-ND 70 10.50 32.90 | DF3-11P-2DS 
: a roeReN - a sae are ee ae 12 26.0 22.0 H2115-ND 73 10.95 34.31 | DF3-12P-2DS 
3 18.0 446 eoKe ND ‘451 990 | Orsss2C 13 28.0 24.0 H2310-ND 58 10.45 34.20 | DF3-13P-2DS 
1 9 BAO 160 HeeND 8-335 10.00 | DF3-98-20 14 30.0 26.0 H2311-ND 60 10.93 35.78 | DF3-14P-2DS 
40 220 18.0 H2091-ND °39«3.52 «10.50 | DF3-10S-2C 15 32.0 28.0 H2312-ND 63 11.34 37.13 | DF3-15P-2DS 
1 24.0 20.0 H2092-ND. 30 3.60 10.75 | DF3-11S-2C Surface Mount Vertical Header 
12 26.0 22.0 H2093-ND 32 3.77. 11.25 | DF3-12S-2C 2 85 2.0 H2116-ND 62 9.30 29.14 | DF3-2P-2v(20) 
13 28.0 24.0 H2290-ND 32 3.77 11.25 | DF3-13S-2C 3 10.5 4.0 H2117-ND 65 9.75 30.55 | DF3-3P-2V(20) 
14 30.0 26.0 H2291-ND 35 4.19 12.50 | DF3-14S-2C 4 12.5 6.0 H2118-ND 68 10.20 31.96 | DF3-4P-2V(20) 
15 32.0 28.0 H2292-ND 354.19 12.50 | DF3-15S-2C 5 14.5 8.0 H2119-ND 73 10.88 34.08 | DF3-5P-2V(20) 
ON Crimp Contact for DF3 Socket, Tin H2138-ND = = 3.57 DF3-2428SC 6 16.5 10.0 H2148-ND 57 10.38 33.98 DF3-6P-2V(20) 
Crimp Contact for DF3 Socket, Gold_| H2305-ND _ = 10.67 | DF3-2428SCC 7 18.5 12.0 H2121-ND 59 10.73 35.10 DF3-7P-2V(20) 
2p | Crimp Contact for DF3 Pin, Tin H2306-ND = — 4.87 | DF3-EP2428PC 8 205 14.0 H2122-ND 6211.14 36.45 | DF3-8P-2V(20) 
Crimp Contact for DFS Pin, Gold H2307-ND —_ — 19.88 | DF3-EP2428PCA 5 9 225 160 H2123-ND ‘68 1231 40.28 | DF3-9P-2V(20) 
_|Crimp Tool for DF3 Socket H9997-ND 665.13 = — | DF3-TA2428HC 10 245 18.0 H2124-ND 70 1272 41.63 | DF3-10P-2V(20) 
Crimp Tool for DF3 Pin _H2308-ND_ 797.39 - —__| DF3EP-TA2428HC 11 ge — H2125-ND 76 1382 45.23 | DE3-11P-2V(20) 
Vertical Protected Header: 12 28.5 22.0 H2126-ND 79 14.23 46.58 | DF3-12P-2V(20) 
2 6.0 _ inzae ein) wee 288. fer -| | DESA-ck2Doh 13 30.5 24.0 H2313-ND 85 15.33 50.18 | DF3-13P-2V(20) 
3 8.0 4.0 H2095-ND 28 3.08 8.69 _| DF3A-3P-2DSA 
4 10.0 60 H2096-ND 33. «3.54 9.98 | DF3A-4P-2DSA 14 32.5 26.0 H2314-ND 89 16.02 52.43 | DF3-14P-2V(20) 
5 120 80 H2097-ND °34.«408.«12.17_ | DF3A-5P-2DSA 15 34.5 28.0 H2315-ND 93 16.91 55.35 _| DF3-15P-2V(20) 
6 14.0 10.0 H2098-ND 35 4.20 12.55 | DF3A-6P-2DSA Surface Mount Horizontal Right Angle Header 
7 16.0 12.0 H2099-ND 37 4.37_—-13.06_| DF3A-7P-2DSA 2 8.5 2.0 H2127-ND 63 9.45 29.61 | DF3-2P-2H(20) 
7 8 18.0 14.0 H2147-ND 52 6.16 18.40 | DF3A-8P-2DSA 3 10.5 4.0 H2128-ND 66 9.90 31.02 | DF3-3P-2H(20) 
9 20.0 16.0 H2101-ND -40 6.05 18.96 | DF3A-9P-2DSA 4 12.5 6.0 H2129-ND 69 10.35 32.43 | DF3-4P-2H(20) 
10 22.0 18.0 H2102-ND 43 6.39 20.03 _| DF3A-10P-2DSA 5 145 8.0 H2130-ND 74 11.03 34.55 | DF3-5P-2H(20) 
11 24.0 20.0 H2103-ND 43 6.52 20.41 | DF3A-11P-2DSA 6 165 10.0 H2131-ND ‘58 1052 34.43. | DF3-6P-2H(20) 
12 26.0 22.0 H2104-ND 45 6.68 20.92 | DF3A-12P-2DSA 7 185 120 H2149-ND ‘60 10.93. 35.78 | DF3-7P-2H(20) 
13 28.0 24.0 H2293-ND 1.77 32.11 105.08 | DF3-13P-2DSA 3 005 14.0 H2133.ND 6311.34 37.13 | DF3-8P-2H(20) 
14 30.0 26.0 H2294-ND 1.86 33.62 110.03 | DF3-14P-2DSA 6 
15 32.0 28.0 H2295-ND 1.66 31.94 102.20 | DF3-15P-2DSA a or nas te eae - ise ieee Bane aren 
Right Angle Protected Header : . i ‘ : 
. a0 a0 BOS ag. AED AIS.EO TI DESRODS 1 26.5 20.0 H2136-ND 78 14.09 46.13 _| DF3-11P-2H(20) 
3 8.0 40 H2106-ND ‘44. 528 15.75 | DF3-3P-2DS 12 28.5 22.0 H2137-ND 80 14.44 47.25 | DF3-12P-2H(20) 
4 4 10.0 6.0 H2107-ND 48 5.78 17.25 DF3-4P-2DS 13 30.5 24.0 H2316-ND 86 15.61 51.08 DF3-13P-2H(20) 
5 12.0 8.0 H2108-ND 42 6.23 19.51 DF3-5P-2DS 14 32.5 26.0 H2317-ND -90 16.29 53.33 DF3-14P-2H(20) 
6 14.0 10.0 H2109-ND 44 6.60 20.68 | DF3-6P-2DS 15 34.5 28.0 H2318-ND 95 17.26 56.48 | DF3-15P-2H(20) 


‘* Hy Specifications: + Current Rating: 2A at 1P + Voltage: 200VAC at 1P = Insulation Res.: 1000MQ or more at 5S00VDC + Withstanding Voltage: 
A3B/A4B SERI ES Crimp Connectors 650VAC r.m.s. for 1 minute * Contact Res.: 15mQ or less at 100mADC. 


Fig. 4 Note: For use with all series. 
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No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig.| Pins A B Part No. 1 25 100 Part No. Fig.| Pins A B Part No. i 25 100 Part No. 
Dual Row Crimp Socket Single Row Crimp Socket 
2 4.0 2.0 H2011-ND 46 5.44 16.25 | A4B-2S-2C 

4 4.0 2.0 H2001-ND 475.61 —-16.75 | A3B-4D-2C 7 ae me Penteiin 46 «553 1650 | AdB3S-00 
6 oe #0 nzleleeeAN wD a IDD)s 119.) SDB eG 4 8.0 6.0 H2013-ND 475.61 16.75 | A4B-4S-2C 
8 8.0 6.0 H2003-ND 53 6.28 18.75 | A3B-8D-2C 2 5 10.0 8.0 H2014-ND 48 5.70 17.00 | A4B-5S-2C 
10 10.0 8.0 H2004-ND 55 6.62 ~—- 19.75 | A3B-10D-2C 6 12.0 10.0 H2015-ND 48 5.78 17.25 | A4B-6S-2C 

1) 2 12.0 10.0 H2005-ND 42 6.23 19.51 | A3B-12D-2C i ae ine Hetil i oop re Mee os 
14 14.0 12.0 H2006-ND 44 6.53 20.45 | A3B-14D-2C 12 AO Ea H2018-ND 53 «637-—«19.00 | A4B-128-2c 
18 18.0 16.0 neWeranla) AB “AB! ELBE, MOB IAD eG 3 [Crimp Terminal for A3B-A4B Type | H9999-ND = — 7.32 | A3B-2630SCC 
20 20.0 18.0 H2008-ND 48 7.20 22.56 | A3B-20D-2C Crimp Tool for A3B-A4B Type H9998-ND _ 958.40 = —__| A3B-TA2630HC 
24 24.0 22.0 H2009-ND 51 7.65 23.97 | A3B-24D-2C 4 | Polarizing Key for Socket Connectors | H2000-ND _ 3.23/10 = 18.58 | A3-GPIN(A) 
28 28.0 26.0 H2010-ND 54 8.03 25.15 | A3B-28D-2C (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (T023) 47 


HIROSE ; ; , 
ELECTRIC 2mm Connectors (interconnect wire available) (Cont) 

Specifications: + Current Capacity: 3A with AWG24 cable + Rated Voltage: 250VAC = Insulation Res.: Min. 
DF11 SERIES - Dual Row Connectors 1000MQ at S00VDC + Withstand Voltage: 650VAC + Contact Res.: Max. 30MQ at 0.1ADC 


Fig. 2 
A. Socket 


No. Dimensions No. Dimensions 
of (mm) Digi-Key Hirose of (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig.| Pins A B Part No. 1 100 | Part No. Fig.| Pins A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
Dual Row Crimp Socket 24 28.5 22.0 H2049-ND 1.82 35.06 112.20 | DF11-24DS-2V(20) 
a BO 20 eave 44. 528 15.75 |DF11-4DS2c 26 30.5 24.0 H2270-ND 1.94 37.38 119.60 | DF11-26DS-2V(20) 
e 8.0 A MBB ANTD spr? 606? 47.75! DETTEDS2G 4| 28 32.5 26.0 H2271-ND 2.04 39.25 125.60 | DF11-28DS-2V(20) 
. 46.0 6A Lpooe ND da Boe <49'38 [DFIeeDSe0 30 34.5 28.0 H2272-ND 2.14 41.13 131.60 | DF11-30DS-2V(20) 
; ; ‘ , : : Pete 32 36.5 30.0 H2273-ND 2.23 42.94 137.40 | DF11-32DS-2V(20) 
10 12.0 8.0 H2023-ND 40 6.00 18.80 /DF11-10DS-2C Vartical Protactad Heador 
12 14.0 10.0 H2024-ND 54 6.45 19.25 |DF11-12DS-2C 
4 6.0 2.0 H2143-ND 54 8.03 25.15 | DF11-4DP-2DSA(20) 
14 16.0 12.0 H2140-ND 40 6.00 18.80 )DF11-14DS-2C 6 8.0 40 H2051-ND 60 9.00 28.20 | DF11-6DP-2DSA(20) 
16 18.0 14.0 H2025-ND 41 4.86 14.50 |DF11-16DS-20 8 10.0 6.0 H2052-ND 64 9.60 30.08 | DF11-8DP-2DSA(20) 
1] 18 20.0 16.0 H2026-ND 44 6.53 20.45 /DF11-18DS-2C 10 12.0 8.0 H2053-ND .73 10.88 34.08 | DF11-10DP-2DSA(20) 
20 22.0 18.0 H2027-ND 43 5.11 15.25 |DF11-20DS-2C 12 14.0 10.0 H2054-ND 62 11.14 36.45 | DF11-12DP-2DSA(20) 
22 24.0 20.0 H2028-ND 49° 7.28 22.80 |DF11-22DS-2C 14 16.0 12.0 H2055-ND 68 12.24 40.05 | DF11-14DP-2DSA(20) 
24 26.0 22.0 H2029-ND ‘50. 7.50 23.50 |DF11-24DS-20 16 18.0 14.0 H2056-ND 59 10.66 34.88 | DF11-16DP-2DSA(20) 
- 28.0 nO H2261-ND 52 7.80 24.44 |DF11-26Ds-26 5] 18 20.0 16.0 H2057-ND 80 14.51 47.48 | DF11-18DP-2DSA(20) 
28 _ 350 ners) i- 8410. 25-88"|DETi2eps-06 20 22.0 18.0 H2058-ND .75 13.54 44.33 | DF11-20DP-2DSA(20) 
22 24.0 20.0 H2059-ND .97 17.53 57.38 | DF11-22DP-2DSA(20) 
30 32.0 28.0 H2263-ND 56 8.40 26.32 |DF11-30DS-2C 
is aa cs ne ie ka Wes Or GsDRIaobe8G 24 26.0 22.0 H2060-ND 1.02 18.49 60.53 | DF11-24DP-2DSA(20) 
: : : : : 26 28.0 24.0 H2275-ND 1.08 19.46 63.68 | DF11-26DP-2DSA(20) 
2A Crimp Contact for DF11 Socket, Tin H2139-ND = = 3.63 | DF11-2428SC 28 30.0 26.0 H2276-ND 113 20.49 67.05 | DF11-28DP-2DSA(20) 
Crimp Contact for DF11 Socket, Gold) H2300-ND = = 10.98 |DF11-2428SCA 30 32.0 28.0 H2277-ND 95 17.19 56.25 | DF11-30DP-2DSA(20) 
op | Crimp Contact for DF11 Pin, Tin H2301-ND - - 9.46 | DF11-EP2428PC 32 34.0 30.0 H2278-ND 1.25 22.62 74.03 | DF11-32DP-2DSA(20) 
Crimp Contact for DF11 Pin, Gold H2302-ND — — — 12.70 |DF11-EP2428PCA Right Angle Protected Header 
Crimp Tool for DF11 Socket H9995-ND 828.06 — — |DF11-TA2428HC 4 6.0 2.0 H2061-ND 58 8.70 27.26 | DF11-4DP-2DS(22) 
— |Crimp Tool for DF11 Pin H2304-ND 958.40 — — |DF11EP-TA2428HC 6 8.0 20 nHlolseAN|) GG. 2:90) ©9102) DELI -BDP 205(22) 
Extraction Tool for DF11 Socket H9996-ND 9.91 — — |DF-c-PO(B) . 10 eo neWseHN ils HOB): 220114) DIU SDR -eOS\ee) 
Gertican PCa Sacket 10 12.0 8.0 H2145-ND 60 10.93 35.78 | DF11-10DP-2DS(22) 
once oe 12 14.0 10.0 H2065-ND 68 12.38 40.50 | DF11-12DP-2D8(22) 
8 10.0 6.0 In ASEIONLD) 1.07 19.39 63.45 |DF11-8DS-2DSA 14 16.0 12.0 H2066-ND 75 13.54 44.33 | DF11-14DP-2D8(22) 
10 12.0 8.0 H2031-ND 117 24.11 69.08 |DF11-10DS-2DSA 16 18.0 14.0 H2067-ND 68 12.31 40.28 | DF11-16DP-2DS(22) 
12 14.0 10.0 H2141-ND 1.27 22.89 74.93 |DF11-12DS-2DSA 6 18 20.0 16.0 H2068-ND 90 16.23 53.10 | DF11-18DP-2DS(22) 
14 16.0 12.0 H2033-ND 1.36 24.68 80.78 |DF11-14DS-2DSA 20 22.0 18.0 H2069-ND .98 17.67 57.83 | DF11-20DP-2DS(22) 
16 18.0 14.0 H2034-ND 1.49 27.02 88.43 |DF11-16DS-2DSA 22 24.0 20.0 H2070-ND 1.09 19.80 64.80 | DF11-22DP-2DS(22) 
18 20.0 16.0 H2035-ND 1.59 28.81 94.28 |DF11-18DS-2DSA 24 26.0 22.0 H2071-ND 1.16 20.90 68.40 | DF11-24DP-2DS(22) 
3| 2 22.0 18.0 H2036-ND 1.73 31.35 102.60 |DF11-20DS-2DSA 26 ee0 ae eae = ee 22.07 72.23 | DF11-26DP-2D8(22) 
22 24.0 20.0 H2037-ND 1.83 33.14 108.45 |DF11-22DS-2DSA pi nes mi eet He Bi ses ea ent tonle oe 
24 26.0 22.0 H2038-ND 1.65 31.75 101.60 |DF11-24DS-2DSA 2 82: . Be _ : igs =s0DP 208 (ee) 
a a a ks dae saash AGB Ad [DEI TSeDe SOSA 32 34.0 30.0 H2283-ND 1.41 25.51 83.48 | DF11-32DP-2DS(22) 
- - = - - - - : Surface Mount Protected Header 
28 30.0 26.0 H2266-ND 1.43 27.50 88.00 |DF11-28DS-2DSA ri a ae EGRET 108 1946 6368 |DF11-4DP-2vie0) 
30 32.0 28.0 H2267-ND 1.89 36.44 116.60 |DF11-30DS-2DSA 6 40 105 H2073-ND 1.20 21.79 71.33 | DF11-6DP-2V(20) 
32 34.0 30.0 H2268-ND 1.99 38.19 122.20 |DF11-32DS-2DSA 8 6.0 125 H2074-ND 1.28 23.10 75.60 | DF11-8DP-2V(20) 
Surface Mount Vertical Socket 10 8.0 14.5 H2075-ND 1.37 24.75 81.00 | DF11-10DP-2V(20) 
4 85 20 H2039-ND (96 17.39 56.93 |DF11-4DS-2V(20) 12 10.0 16.5 H2076-ND 1.44 26.13 85.50 | DF11-12DP-2V(20) 
6 105 4.0 H2040-ND 1.08 19.46 63.68 |DF11-6DS-2V(20) 14 12.0 18.5 H2077-ND 1.54 27.78 90.90 | DF11-14DP-2V(20) 
8 125 6.0 H2041-ND 4.20 21.66 70.88 |DF11-8D8-2V(20) 16 14.0 20.5 H2078-ND 1.62 29.29 95.85 | DF11-16DP-2V(20) 
40 145 6 Reagent 131 2365 77.40 |DF11-1008-2v(20) 7\| 18 16.0 22.5 H2079-ND 1.71 31.01 101.48 | DF11-18DP-2V(20) 
20 18.0 24.5 H2080-ND 1.77 32.04 104.85 | DF11-20DP-2V(20) 
12 16.5 10.0 H2043-ND 1.44 25.99 85.05 |DF11-12DS-2V(20) 
4 22 20.0 26.5 H2081-ND 1.86 33.69 110.25 | DF11-22DP-2V(20) 
14 18.5 12.0 H2142-ND 1.55 27.98 91.58 |DF11-14DS-2V(20) oA oor ona EpoeoND 1.67 32.18 102.80 | DF11-24DP-2V(20) 
16 20.5 14.0 H2045-ND 1.68 30.39 99.45 |DF11-16DS-2V(20) 26 24.0 30.5 H2285-ND 1.75 33.69 107.80 | DF11-26DP-2v(20) 
18 22.5 16.0 H2046-ND 1.79 32.45 106.20 |DF11-18DS-2V(20) 28 26.0 32.5 H2286-ND 2.04 39.25 125.60 | DF11-28DP-2V(20) 
20 24.5 18.0 H2047-ND 1.63 31.38 100.40 | DF11-20DS-2V(20) 30 28.0 34.5 H2287-ND 2.14 41.13 131.60 | DF11-30DP-2V(20) 
22 26.5 20.0 H2048-ND 1.73 33.19 106.20 | DF11-22DS-2V(20) 32 30.0 36.5 H2288-ND 1.93 37.19 119.00 | DF11-32DP-2V(20) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
48 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Hegeecre DF7 and DF22 Series Connectors 


O.,LTD 
i = i ini No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
DF7 Series - 3.96mm Pitch Miniature Connectors for Fig.| Contacts| A 4 e eats ; So aap. | etn 
Secondary Power Supplies (C-UL and TUV Approved Items) Sockets 
se . at . ¥ . 2 10.00 3.96 = H2709-ND .33 DF/7-2S-3.96C 
Features: « Positive locking feature; a complete locking function utilizing an internal system is used in these 
‘i . 6 . 3 13.96 7.92 = H2710-ND .30 DF7-3S-3.96C 
connectors. This prevents release due to external shock +» Usable at maximum current capacity. A maximum ae el 7 
f ity of 10A i d when 16AWG wire i 4 4 17.92 11.88 H2711-ND 35 DF7-4S-3.96C 
current carrying capacity of is permitted when G wire is used. 3 5 2188 15.84 _ 42712-ND ‘49 DF7-5S-3.96C 
Applications: Secondary power supply circuits of a wide variety of electronic, office, industrial, and 6 25.84 19.80 = H2713-ND 53 DF7-6S-3.96C 
consumer equipment. 8 33.76 27.72 ae H2715-ND 36 DF7-8S-3.96C 
Specifications: + Rated Current: 22AWG: 4A, 20AWG: 5A, 18AWG: 7A and 16AWG: 10A + Rated Voltage: 9 | 87.72 31.68 — | He7t6-ND 65 DF7-9S-3.96C 
10 41.68 35.64 = H2717-ND 70 DF7-10S-3.96C 


C-UL; AC600V. TUV; 7.92mm pitch - AC600V, 3.96mm pitch - AC300V - File No. C-UL: £52653 TUV: 


R9750437 + Contact Resistance: 10m2Q or less (initial) + Insulation Resistance: 1,000m Q or greater Retainers for both Sockets and In-Li 


* Single Unit Insertion & Withdrawal Life: 0.3 N min., 4.5 N max. = Insertion/ Withdrawal Life: 20 mQ 2 10.00 3.96 _ H2718-ND 33 DF7-2RS/P-3.96 
or less. 3 13.96 7.92 = H2719-ND .28 DF7-3RS/P-3.96 
Materials: + Sockets: Insulation, polyimide resin, natural (white , UL94V-0 + Headers: Insulation, polyimide 4 17.92 11.88 a He720-ND 3 DF7-4RS/P-3.96 
(glass strengthened product), natural (beige), UL94V-0. Contacts, brass, solder plating + In-Line Plugs: 6 5 21.88 15.84 2 He721-ND Av DF7-SRS/P-3.96 
Insulation, polyimide resin, natural (white), UL94V-0 + Retainers: Insulation, polyimide resin, black, UL94V-0 6 25.84 19.80 _ He722-ND 3 DF7-6RS/P-3.96 
+ Crimp Terminals: Contacts, copper alloy, tin plating. 8 33.76 27.72 _ He724-ND 43 DF7-8RS/P-3.96 

9 37.72 31.68 = H2725-ND AG DF7-9RS/P-3.96 


* DF7-2P-7.92DSA is DF7-3P-3.96DSA with No. 2 pin removed and the number of contacts are indicated as 2. DF7-3P- 
7.92DSA is DF7-5P-3.96DSA with No.2 & 4 pins removed and the number of contacts are indicated as 3. 


+ DF7-2P-7.92DS is DF7-3P-3.96DS with No. 2 pin removed and the number of contacts are indicated as 2. DF7-3P- 
7.92DS is DF7-5P-3.96DS with No. 2 and 4 pins removed and the number of contacts are indicated as 3. 


Crimp Terminal 


Loose Piece Cut Tape* Tape & Reel + 
Descrip- | Digi-Key Price Each Hirose Price Each Pricing Hirose 
tion Part No. 100 Part No. 10 50 100 3,000 Part No. 
Female - Tin Plating 
16-18 | H2728-ND 10 DF7-1618SC 28 15 13 32.34/M DF7-1618SCF 
20-22 | H2730-ND 10 DF7-2022SC 28 15 A3 32.34/M DF7-2022SCF 
Male - Tin Plating 
16-18 | H2732-ND 10 DF7-1618PC 25 15 13 37.09/M DF7-1618PCF 
20-22 | H2734-ND 10 DF7-2022PC 25 15 13 37.09/M DF7-2022PCF 
Tool 

Manual Crimper for DF7 Series 16-18 AWG H9986-ND 1520.10 each HT104/DF7-1618 
Manual Crimper for DF7 Series 20-22 AWG H9987-ND 1520.10 each HT104/DF7-2022 


* For Qut Tape, add “CT” to the Digi-Key Part No. (H2728CT-ND) 
t For Tape & Reel, add “TR’ to the Digi-Key Part No. (H2728TR-ND) 


DF22 Series - 7.92mm Pitch Connectors for High-Current 
Internal Power Supplies 


Features: » 20A maximum current capacity. The connector can 
carry a maximum current of 20A with 12AWG wire + Complete Lock 
Function: Secure latch mechanism the fully shrouded latch 


mechanism is resistant to accidental unlatching from shock, and 
vibration. 20A 18A 15A 


Applications: Consumer-electronics and power supplies for 20A 18A 15A 
electronic devices, business machines, and industrial machinery. 15A 13A 


Specifications: + Operating Temperature Range: -35°C to 85°C 
* Contact Resistance: 5mQ or less (initial) * Insulation Resistance: 15A 13A 


Rated Current 
12AWG | 14AWG | 16AWG 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 1,000M9 or more. 
Fig. | Contacts A B G Part No. 1 25 100 Part No. Material: + Crimp Socket: Insulation, polyimide resin, natural (white),UL94V-0 + Polarization options are color 
Pin Headers coded: DF22R is black and DF22L is red + Female Crimp Contact: Terminal, high conductivity copper alloy, 
- tin (whiskers free) * Header Insulation: Polyimide resin (glass reinforced), natural (beige)t, UL94V-0 
Straight + Header Terminal: High-conductivity copper alloy, tin (whiskers free). 
2 10.40 3.96 = H2669-ND AT 29 23 DF7-2P-3.96DSA 
3 14.36 7.92 = H2670-ND 56 34 27 DF7-3P-3.96DSA 
4 18.32 11.88 _ H2671-ND 66 40 32 DF7-4P-3.96DSA 
5 22.28 15.84 = H2672-ND 62 45 37 DF7-5P-3.96DSA 
6 26.24 19.80 _— H2673-ND 69 51 42 DF7-6P-3.96DSA 
1 Zi 30.20 23.76 = H2674-ND aT 56 AG DF7-7P-3.96DSA 
8 34.16 27.72 _ H2675-ND 93 68 56 DF7-8P-3.96DSA 
9 38.12 31.68 _ H2676-ND 1.01 73 60 DF7-9P-3.96DSA 
10 42.08 35.64 _ H2677-ND 1.09 80 65 DF710P-3.96DSA 
2 14.36 7.92 = H2678-ND 56 34 27 DF7-2P-7.92DSA 
3 22.28 15.84 wd H2679-ND. 58 43 35 DF7-3P-7.92DSA 
Right-Angle 
2 3.96 10.40 8.40 H2680-ND 55 33 26 DF7-2P-3.96DS 
3 7.92 14.36 12.36 H2681-ND 65 40 31 DF7-3P-3.96DS 
4 11.88 18.32 16.32 H2682-ND 58 42 35 DF7-4P-3.96DS 
5 15.84 22.28 20.28 H2683-ND 71 52 43 DF7-5P-3.96DS 
6 19.80 26.24 24.24 H2684-ND 79 58 A7 DF7-6P-3.96DS 
2 7 23.76 30.20 28.20 | H2685-ND 88 64 52 | DF7-7P-3.96DS No. of Dimension (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
8 | 27.72 3416 3216 | H2686-ND 1.07 78 64 | DF7-8P-3.96DS Fig. | Contacts | _A B Cc Part No. 1 25100 __| Part No. 
9 31.68 38.12 36.12 H2687-ND 1.15 84 69 DF7-9P-3.96DS Pin Headers 
10 35.64 42.08 40.08 H2688-ND 1.23 90 73 DF7-10P-3.96DS Right-Angle 
2t 7.92 14.36 12.36 H2689-ND 68 At .33 DF7-2P-7.92DS 2 19.80 15.00 7.92 H2776-ND 70 5A 42 DF22-2P-7.92DS 
3t 15.84 22.28 20.28 H2690-ND pal 52 43 DF7-3P-7.92DS 1 3 27.72 22.92 15.84 H2777-ND 95 69 57 DF22-3P-7.92DS 
i a SPS PONDS AR SET] 4 [ee oe oe ee a | peanzeee 
In-Line — Panel Lock Type 5 43.56 38.76 31.68 H2779-ND 1.34 7 -80 DF22-5P-7.92DS 
2 10.40 3.96 17.40 H2691-ND 34 17 13 DF7-2EP-3.96C Straight: 
3 14.36 7.92 21.36 H2692-ND .39 9 14 DF7-3EP-3.96C 2 F ee a, = een it = 2 Poe ops torea 
4 18.32 11.88 25.32 | H2693-ND 45 22.17 | DF7-4EP-3.96C 4 | 33.06 2376 — H2782-ND 116 85 69 | DF22-4P-7.92DSA 
5 22.28 15.84 29.28 | H2694-ND 65 47 39 DF7-5EP-3.96C. 5 40.98 31.68 = H2783-ND 1.36 99 81 DF22-5P-7.92DSA 
*| 5 | S020 2378 a7a0 | roswenD = 7s st as | FV TeP-ace0 cite Seka t Housin 
8 | 3416 27.72 41.16 _| He697-ND 79 58 47 ‘| DF7-8EP-3.96C F - Po se = ree 2 2 ae Pee oe eee 
9 38.12 31.68 45.12 | H2698-ND 84 61 50 | DF7-9EP-3.96C 4 | 3134 2376 = H2786-ND 56 34 ‘37 (| DRR2-4S-7.92C 
10 42.08 35.64 49.08 H2699-ND 88 64 53. DF7-10EP-3.96C 5 39.26 31.68 — H2787-ND 64 39 30 DF22-5S-7.92C 
In-Line 
2 1040 396 = H2700-ND 34 1713 | DF7A-2EP-3.96C Contacts 
3 | 1436 7.92 — | #e701-ND 39 19° 14 | DF7A-3EP-3.96C — - —— 
4 18.32 11.88 -— H2702-ND 45 22 17 | DF7A-4EP-3.96C Digi-Key Cut Tape Price Each Tape & Reel” | Hirose 
4] 5 | 2228 15.84 — | He703-ND 65 47.39 | DF7A-SEP-3.96C Description Battie: ys) fy ely lite 
6 26.24 19.80 a H2704-ND 80 58 48 DF7A-6EP-3.96C 14-16 AWG H2788CT-ND 22 AZ AW 134.58/2,500 DF22-1416SOF 
7 30.20 23.76 _ H2705-ND B 54 45 DF7A-7EP-3.96C 12 AWG H2789CT-ND 18 12 AW 111.35/2,000 DF22A-1416SCF 
9 | 9812 31.68 —__| #e707-ND 84 61.50 _| DF7A-9EP-3.96C * For Tape and Reel Part Number change CT:ND to TRAND 
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HIROSE 


. 
Hegetciec Fs, DF7, DF11, DF13, DF22 Interconnect Wire (housing available) 
"3 . 
CONTACT SPECIFICATIONS: - Rated Current: DF3: 24AWG: Standards: UL: E52653 and CSA: LR95109. i a ia ND 
3A, 26 AWG: 2A, 28AWG: 1A DF11: 24-26 AWG: 2A, 28 AWG: WIRE SPECIFICATIONS: * Stranded tinned copper conductor —— al 
1A + Operating Temperature: -30°C to +85°C + Rated Voltage: + Color coded PVC insulation + Flammability: Passes UL VW-1 ee 
AC250V * Insulation Resistance: 1000 MQ or more + Contact flame test + Wire is ordered per EIA-359-A color specifications WIRE GAGE | 
Resistance: 30 mQ or less + Insertion / Withdrawals Force: Min. __ which allows for some variation in shade * Operating Temper- NO. OF SIZE 
0.3 N (30gf), Max. 4.4 N (450gf) + Material (crimp terminal for ature: -40°C to +90°C (CSA TR-64), -40°C to +80°C (UL AWM CONDUCTORS 7= 16 AWG 
socket): Phosphor bronze with tin or gold plating. Safety 1007) 01 = One 9= 18 AWG 
i — q _ Pj SERIES T=Tin = 
Fig. 1 — Socket to Socket Fig. 2 — Pin to Socket 2 = DF3 Series G=Gold 4=24 AWG 
5 = DF7 Series a2 os We 
DF11 Series = 
4 = DF13 Series FORTHE RIMPce 1= 30 AWG 
6 = DF22 Series (Inch) 
— 02 = 2 Inches COLOR OF WIRE 
CONTACT END 03 = 3 Inches A = Orange 
A = Male/Pin [| 04 = 4 Inches B = Black 
Fig. 3 — Pin to Pin B = Female/Socket 05 = 5 Inches G = Green 
X = Single Ended 06 = 6 Inches L = Blue 
= __ 08 = 8 Inches N= Brown 
1=SingleRow |_| 10=10 Inches R = Red 
2 = Double Row 12 = 12 Inches S = Gray 
a V = Violet 
W = White 
Y = Yellow 


* For Cin Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: A=Orange B=Black G=Green L=Blue N=Brown R=Red S=Gray V=Violet W-=White Y= Yellow 
Cable | Digi-Key Price Each Cable | Digi-Key Price Each Cable | Digi-Key Price Each 
Fig. | Length (in.)| Part No. 10 100 250 Fig. | Length (in.)| Part No. 10 100 250 Fig. | Length (in| Part No. 10 100 250 
DF3 - TIN PLATED CONTACTS 2 H2AAT-10102-LI6-ND 57 42 36 2 H2AXT-10102-118-ND 53 39 34 
3 H2AAT-10103-LI6-ND 57 42.36 3 H2AXT-10103-L18-ND 54 40 34 
24 AWG WIRE 4 H2AAT-10104-C16-ND 58 43  .37 Fig. 5 4 | H2AXT-10104-C18-ND 54 40. .35 
2 H2BBT-10102-14-ND 54 40 35 Fig. 3 5 H2AAT-10105-L16-ND 58 43 .37 (Pin 5 H2AXT-10105-018-ND 55 41.35 
3 H2BBT-10103-L4-ND 55 41.35 (Pin to 6 H2AAT-10106-LI6-ND 58 43 .37 Single 6 H2AXT-10106-L18-ND 55 41.35 
Fig. 1 4 H2BBT-10104-(14-ND 55 41.35 Pin) 8 H2AAT-10108-L16-ND 59 44.38 End) 8 H2AXT-10108-L18-ND 57 42 36 
(Socket to 5 H2BBT-10105-L14-ND 564136 10 H2AAT-10110-L16-ND 60 45 .39 10 H2AXT-10110-L18-ND 58 43 37 
Socket) 6 H2BBT-10106-L4-ND 56 42 = .36 12 | H2AAT-10112(06-ND 61 45 39 12 | H2AXT-10112[018-ND 59 43 38 
8 eee «8h AC? 2 | H2BXT-10102D6-ND 52.3933 
10 H2BBT-10110-L4-ND 58 = .43—Ss« 857 3 pECO10s BEND ao 798). ad 15y GOLD PLATED CONTAC 
12 | H2BBT-10112-(4-ND 59.4438 : ; : 
5 Pee rsd ss 41 as Fig. 4 4 H2BXT-10104-L16-ND 53.39.34. 24 AWG WIRE 
; lacmacenn ae (Socket 5 H2BXT-10105-CI6-ND 54 40 .34 2 H2BBG-10102-04-ND 61 45 39 
Fig. 2 4 | H2ABT-10104-014-ND 56 42 36 — 8 ee ae ses = - = 3 | H2BBG-10103-04-ND 62 45.39 
(Pinto 5 | H2ABT-10105-D4-ND 57 42 36 nd) 8 “VO S oo al Fig. 1 4 | H2BBG-101044ND 62 46 40 
ses A HOABT-10106-C4-ND 58 43 37 10 | H2BXT-10110-LI6-ND 56 41° 36 Gocketto| 5 H2BBG-10105-C14-ND 63 46 40 
8 | H2ABT-10108-014-ND 59 43.37 12 (ADZEATAIOUIZISIGNDE 57  .42' 36 Socket) 6 | H2BBG-10106-(/4-ND 63 47 40 
10 | H2ABT-10110-C4-ND 60 44 38 2 H2AXT-10102-K16-ND 53 39.34 8 H2BBG-10108-L4-ND 64 47 41 
12 | H2ABT-10112(04-ND 61.4539 3 H2AXT-10103-LI6-ND 54 40 34 10 | H2BBG-10110-04-ND 65 48 42 
2 H2AAT-10102-C4-ND 57 42 .36 Fig. 5 4 H2AXT-10104-L16-ND 54 40.35 12 | H2BBG-10112-4-ND 66 ~—.49_—42 
3 H2AAT-10103-L4-ND 57 42-37 (Pin 5 H2AXT-10105-CI6-ND 55 40 .35 2 H2ABG-10102-C4ND 67 49 43 
Fig. 3 4 H2AAT-10104-C4-ND 58 43 37 Single 6 H2AXT-10106-LI6-ND 55 41.35 3 H2ABG-10103-C14-ND 67 50 43 
(Pin to 5 eee 8 AB 87 End) 8 H2AXT-10108-L16-ND 56.41.36 Fig. 2 4 H2ABG-10104-C14-ND 68 50 43 
Pin) 6 Peay 9) AS 87 10 | H2AXT-10110-CI6-ND 57.42.36 ‘inte 5 | H2ABG-10105-C4-ND 68 50 43 
- Rega ae ma pe — 12 H2AXT-10112-C16-ND 584337, Socket) 6 H2ABG-10106-C14-ND 69 51 .44 
3 «Ty MPSS aN 0 “a8 25 28 AWG WIRE 8 H2ABG-10108-L14-ND 70 «51.44 
: : : 10 | H2ABG-10110-04-ND 71 «5245 
2 H2BXT-10102-14-ND 52.3938 2 H2BBT-10102-L8-ND 5440.35 12 PORRCHOIDEUNDT 72 3-46 
3 H2BXT-10103-C4-ND 53 39 34 3 H2BBT-10103-L18-ND 5541.35 Ss —- : aoe 
Fig. 4 4 H2BXT-10104-L14-ND 53.39.84 Fig. 4 4 H2BBT-10104-18-ND 56 41.36 2 H2AAG-10102-4-ND 72 5346 
(Socket 5 | H2BXT-10105-(4-ND 54 40.34 (Socketto) 5 | H2BBT-10105(18ND 56 41 36 3 REBAC ICICI ENDS 6.73 54 AG 
Single 6 H2BXT-10106-L4-ND 54.4035 6 H2BBT-10106-L18-ND 57 42 .36 2 4 H2AAG-10104[ 44ND = 730 547 
Socket) Fig. 3 
End) 8 H2BXT-10108-L4-ND 5504185 8 H2BBT-10108-L18-ND 58 43 37 2 5 H2AAG-10105-L14-ND 7454 AT 
10 H2BXT-10110-104-ND 56 42 36 10 H2BBT-10110-[08-ND 59 43 «38 (Pin to 6 H2AAG-10106-L_]4-ND 74 55 47 
12 | H2BXT-10112-04-ND 574237 42 | HOBBT-10112C018-ND 60 .44 38 Pin) 8 H2AAG-10108-L14-ND 75 55 48 
2 | H2AXT-1010204-ND 53.3934 2 | H2ABT-1010218-ND 56 41 36 10 eae 76 SE CAO 
3 H2AXT-10103-L4-ND 54 40 34 3 H2ABT-10103-C8-ND 56 41 36 12 | H2AAG-1011204-ND 77 —«57__—9 
Fig. 5 4 H2AXT-10104-(]4-ND 54 40 35 ae 4 H2ABT-10104-(8-ND 57 42 36 2: H2BXG-10102-(4-ND 55 41 35 
: ; =a ig. J F . 
(Pin 5 H2AXT-10105-C4-ND 55 41.35 ees 7 CeweteceNe 57 42 37 3 H2BXG-10103-C14-ND 56 41. 36 
Single 6 H2AXT-10106-L4-ND 55 41.35 | 5 LEORSORSD oe Fig. 4 4 H2BXG-10104-C4-ND 56 42 36 
End) 8 H2AXT-10108-L14-ND 56 42 36 }ocket) Ss t 4. 
8 H2ABT-10108-018-ND 59 43 38 (Socket 5 H2BXG-10105-[4-ND 57 42 36 
10 | H2AXT-10110-K4-ND 57 42 37 : 
40. | H2ABT-10110-08-ND 60 44 38 Single 6 H2BXG-10106-L4-ND 57 43 37 
12 | H2AXT-1011204-ND 58.4337 
12 H2ABT-10112-(18-ND 61.4539 End) 8 H2BXG-101084ND 58 4337 
26 AWG WIRE : one 
2 | H2AAT-10102-018-ND 57 42.36 10 ee OO SB 
2 H2BBT-10102-16-ND 54 40 35 3 H2AAT-10103-C18-ND 57. 42-37 12 H2BXG-10112-14-ND 60-4539 
3 H2BBT-10103-L16-ND 55 41 35 4 H2AAT-10104-08-ND 58 43 37 2 H2AXG-10102-C4-ND 61 45 39 
Fig. 1 4 H2BBT-10104-L16-ND 55 41 35 Fig. 3 5 H2AAT-10105(C18-ND 58 43. 37 3 H2AXG-10103-L14-ND 61 45.39 
(Socket to 5 H2BBT-10105-L16-ND 564136 (Pin to 6 H2AAT-10106-L18-ND 59 44. 38 Fig. 5 4 H2AXG-10104-L14-ND 62 46 .40 
Socket) 6 H2BBT-10106-LI6-ND = =.56 4236 Pin) 8 H2AAT-10108-C18-ND 60 44 38 (Pin 5 H2AXG-10105-C14-ND 62 46 .40 
8 eee 8h Ae? -40110-C8- Single 6 | H2AXG-10106-(/4-ND 63 47 40 
10 | H2AAT-10110-K18-ND 61 45 39 
10 PBzEB CMOS 56 4S S7 End) 8 H2AXG-10108-C4-ND 64 4741 
12 | H2AAT-10112-(18-ND 62.4640 : é : 
12 | H2BBT-10112L16-ND 59.4438 
10 | H2AXG-10110-04-ND 65 48 42 
7 H2ABT10102016ND 55. 41.35 2 H2BXT-10102-018-ND 52 39  .33 
: : : 12 | H2AXG-10112-(4-ND 66 ~—.49_—42 
3 H2ABT-10103-CI6-ND 56 41 36 3 H2BXT-10103-L18-ND 53 .39 34 
: . : ‘ 26 AWG WIRE 
Fig. 2 4 H2ABT-10104-L6-ND 56 42 36 Fig. 4 4 H2BXT-10104-18-ND 53 39.34 
(Pinto 5 H2ABT-10105-LI6-ND 57 42.36 (Socket 5 H2BXT-10105-L18-ND 54.4034 Fig. 1 a H2BBG-10102[6-ND 61 45 .39 
Socket) 6 H2ABT-10106-L6-ND 57 42.37 Single 6 H2BXT-10106-L18-ND 54 40 .35 isocketto| 3 H2BBG-10103-CI6ND 61 45 39 
8 H2ABT-10108-LJ6-ND 58 43 37 End) 8 H2BXT-10108-L]8-ND 55 AL 35 Socket) 4 H2BBG-10104-(_16-ND 62 46 40 
10 H2ABT-10110-LJ6-ND 59 44 38 10 H2BXT-10110-L18-ND 57 42 36 5 H2BBG-10105-16-ND 62 AG 40 
12 | H2ABT-10112(16-ND 60 45 38 12 | H2BXT-10112018-ND 58 43.37 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


50 (1023) 


He62° DF3, DF7, DF11, DF13, DF22 Interconnect Wire (housing available) (Cont,) 


* For Cin Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: A=Orange B=Black G=Green L=Blue N=Brown R=Red S=Gray V=Violet W-=White Y = Yellow 


Cable | Digi-Key Price Each Cable | Digi-Key Price Each Cable | Digi-Key Price Each 
Fig. | Length (In.)| Part No. 10 100 250 Fig. | Length (In.)| Part No. 10 100 250 Fig. | Length (In.)| Part No. 10 100 250 
Fig. 1 6 H2BBG-10106-LI6-ND 63 46 40 DF11 - TIN PLATED CONTAC 28 AWG WIRE 
(Socketto| 2% [RRC Oe of a7 CA Ow AWG WIRE 2 | HSBBT-10102-C08-ND 55 41 35 
Socket) | 10  |RZBBCOuIi Noy 85 48 At 3 HSBBT-10103-C18-ND 55 41 35 
12 | H2BBG-101126-ND 66 49 42 ene ‘ne ps ee es Fig. 1 4 | H3BBT-101048ND 56 41 36 
HONS ; ; ; 5 H3BBT-10105-C18-ND 56 42 36 
cae) ASEAN i a ae Fig. 1 4 | HSBBT-10104-(/4-ND 564136 aie 6 | HSBBT-10106-Li8ND 57 42 36 
a Pimige 5 ‘ocke' i z F 
o HEE NONE IGN (Socketto] 5 MSBBIAOQISIEa ND) 56 42 436 8 H3BBT-10108-L18-ND 58 43 37 
Fig. 2 + sco 87 «6.80.43 Socket)| & | H3BBT-10106-4-ND 57.4236 10 | H3BBT-10110-C8-ND 59 44 38 
(Pinto | 5 Rey 68 80 AS 8 | HSBBT10108END) 58 43 37 12 | HSBBT-10112-018-ND 60 .45_—.38 
Socket) 6 H2ABG-10106-LI6-ND 68 51 44 10 | HSBBT-10110-04-ND 59 43 38 D [AROSE se 41 36 
8 H2ABG-10108-C6-ND 69 51 44 12 | HSBBT-10112-014-ND 60.44.38 A PE 5 40 36 
10 | H2ABG-10110-C6-ND 70 52 45 2 HSABT-10102-014-ND 56 41 36 ba ‘i H3ABT-10104-08-ND 57 42 36 
12 | H2ABG-10112-016-ND 71 53 46 3 HSABT-10103-L14-ND 56 42 36 tae 5 H3ABT-10105-C18-ND 58 43 37 
2 H2AAG-10102-C16-ND 72 53 46 Fig. 2 4 ace 8! A286 Socket) 8 MSABIIOIOGIRIG NDE 58 43° (37 
-FAle- (Pin to 5 H8ABT-10105-L14-ND 574237 8 H3ABT-10108-L18-ND 59 44 38 
3 H2AAG-10103-LI6-ND 72 54 46 
6 HSABT-10106-C14-ND 58 43 37 -40110-C8- 
‘ 4 H2AAG-10104-LI6-ND 73. .54 47 Socket) 10 H3ABT-10110-18-ND 60 45 38 
Fig. 3 . . . 8 H3ABT-10108-L]4-ND 59 44 38 12 H3ABT-10112-(18-ND 61 45 39 
(Pin to 5 eee 3 84 A? 10 | H3ABT-10110-114-ND 60.44.38 
7 aes aenD Co 2 H3AAT-10102-C18-ND 57 42 36 
Pin) G-10106-L16- : : : 12 | HSABT-10112-014-ND 614539 Rep 
i Peete ce ap 3 H3AAT-10103-L18-ND 58 43 37 
. : . 2 H3AAT-10102-[]4-ND 57 42 36 : 4 H3AAT-10104-(18-ND 58 43 37 
10 Peuepeue 76 6 AS 3 | HSAAT-10103-L14-ND 574237 Fig.3 | 5 | H3AAT-10105-CI8-ND 59.43.37 
12 | H2AAG-1011206-ND 77579 ; 4 H3AAT-10104-L14-ND 58.43.37 (Pin to 6 H3AAT-10106-L18-ND 59 44 38 
2 H2BXG-10102-LI6-ND 55 41° .35 ee 5 H3AAT-10105-L]4-ND 584337 Pin) 8 H8AAT-10108-LI8-ND 60 45 38 
3 H2BXG-10103-LI6-ND 56 41. .36 Pin) 6 H3AAT-10106-L14-ND 594438 10 H3AAT-10110-LI8-ND 61 45 39 
Fig. 4 4 H2BXG-10104-L16-ND 56 42 36 8 H3AAT-10108-L14-ND 60.4438 12 | H3AAT-10112(08-ND 62.4640 
(Socket | 5 | H2BXG-101056-ND 57 42 .36 : ere ai . rs 2 | HSBXT-10102-C18-ND 52.3934 
Single 6 | H2BXG-10106-16-ND 57 42 37 ee : : : ; So ces =868S 9d 
End) 8 Peecceoctaenn sa 43 37 : eas ne - = = Fig. 4 4 H3BXT-10104-[18-ND 53 40 34 
‘0 eee oS 8S Fig. 4 4 HOBXT-10104: -ND 53393 pe : teas oe = a 
ig. - -14- f E a" ingle ~ -L18- : : . 
12 | H2BXG-10112-016-ND 60 44 38 
€ g (Socket 5 H3BXT-10105-C4-ND 54 40 34 End) 8 H3BXT-10108-L18-ND 56 41 36 
2 H2AXG-10102-C16-ND 61 45 39 Single 6 HSBXT-10106-C14-ND 54 40.35 10 | HSBXT-10110-018-ND 57 42 36 
3 H2AXG-10103-L16-ND 61 45 39 End) 8 HSBXT-10108-C4-ND 55 41.35 12 | HSBXT-10112-018-ND 58.4337 
Fig. 5 4 H2AXG-10104-L16-ND 62 46 40 10 | HSBXT-10110-L14-ND 56 4236 2 H3AXT-10102-18-ND 53 40 34 
(Pin 5 H2AXG-10105-LI6-ND 62 46 .40 12 H3BXT-10112-L14-ND 574237 3 H3AXT-10103-L18-ND 54.4035 
Single 6 H2AXG-10106-LI6-ND 63 46 40 2 HSAXT-10102-014-ND 53 40 34 Fig. 5 4 H3AXT-10104-018-ND 55 40 35 
End) 8 H2AXG-10108-C6-ND 64 47.41 3 HSAXT-10103-C14-ND 54 40.34 (Pin 5 H3AXT-10105-C18-ND 55 41.35 
10 | H2AXG-10110-C6-ND 65 48 41 Fig. 5 4 H3AXT-10104-04-ND 54 40.35 Single 6 H3AXT-10106-L18-ND 56 41 36 
12 | HRAXG4O112C6-ND 66 49 42 (Pin 5 HSAXT-10105-C14-ND 55 41.35 End) 8 H3AXT-10108-L18-ND 57 42 36 
Single 6 HSAXT-10106-C4-ND 55 41.35 10 | H3AXT-10110-C18-ND 58 43 37 
28 AWG WIRE End) 8 H3AXT-10108-L4-ND 56 42 36 12 | H3AXT-10112[]8-ND 59° 4438 
10 | HSAXT-10110-04-ND 57 42.37 
2 H2BBG-10102-(_]8-ND 61 45 39 DF11 - 15 GOLD PLATED CONT. 
12 | HSAXT-10112-014-ND 584337 
3 H2BBG-10103-[18-ND 62 46 39 Sawa VARE 
Fig. 1 4 | H2BBG-10104018-ND 62 46 .40 26:AWG WIRE 
(Socketto| 5 | H2BBG-10105-18-ND 63 46 40 2 | HSBBT-10102-C6-ND 55 40 35 2 eee oC 
Socket) | © | H2BBG-1010618-ND 63 47.40 3 | H3BBT-10103C16-ND 55 41.35 cee oe pas . - 
8 H2BBG-10108-18-ND 64 48 41 Fig. 1 4 H3BBT-10104-16-ND 56 41 36 Fig. 1 é MEeS ye! mat ay eo. as 
10 | H2BBG-10110-18-ND 65 48 42 (Socket to| 8 H3BBT-10105-LI6-ND 56 41 36 (Socket to : : ; 
7 cee ease 57 42 36 Socket) 6 H3BBG-10106-04-ND 71 53.46 
12 | H2BBG-1011218-ND 66 49 42 Socket) ; ; ; 3 fecha 72 64 46 
8 HSBBT-10108-L16-ND 58 43 37 PA ocneuniec ee 
2 MAPCIOMOZ BIND 67 49 AB 10 | HSBBT-10110-C6-ND 58 43 37 cha eae : : ; 
3 H2ABG-10103-18ND 67.5043 12 | H3BBT-1011216-ND_ 59.4438 12. (MUGEEGSIORIEEaNOs 75 65.48 
Fig. 2 4 H2ABG-10104-018-ND 68 50 43 > ar OoEene se. 41.96 2 H3ABG-10102-54-ND 71 53 46 
(Pin to 5 H2ABG-10105-18ND 68 = 50-44 3 H3ABT-10103-LI6-ND 56 42 36 7 WEIASIEPIGN YE O12) 
Socket) 8 HEABC AON MIEND 69 51 44 Fig. 2 4 H3ABT-10104-C16-ND 57 42.36 Fig. 2 : ean ae & ] pe 
8 H2ABG-10108-L18-ND .70 52 45 (Pinto 5 H3ABT-10105-C6-ND 57 42-37 (Pin to i EP 
10 | H2ABG-10110-018-ND 71 52 45 Socket) 6 H3ABT-10106-H6-ND 58 43 37 Socket) : a ee 
12 | H2ABG-10112-018-ND 72 53 46 8 HSABT-10108-LI6-ND 59 43 37 WA cn cesnniecan ee 
2 H2AAG-10102-C18-ND 72 53 46 - eens he - - es 12 | H8ABG-10112-04-ND 76.5649 
3 H2AAG-10103-(18-ND 73 54.46 3 EV GS GRGDIG ENS = ze = 2 H3AAG-10102-114-ND .73 54.47 
' 4 H2AAG-10104-L18-ND  .73 54.47 3 ee ANS = ae = 3 H3AAG-10103-L14-ND 74 4.55 47 
Fig. 3 5 H2AAG-10105-CI8-ND 74 55 47 5 renneancenD ee : 4 H3AAG-10104-514-ND 74. 5547 
(Pin to 6 H2AAG-10106-CI8-ND 74 55 47 Fig. 3 i ae : : ; Fig. 3 5 H3AAG-10105-L4-ND 75 55 48 
Pin) 9. 5 HSAAT-10105-CI6-ND 58 43 37 (Pin to 3 ene ce an 
8 H2AAG-10108-L18-ND 75 56 48 (Pin to ‘ : . ; 
6 HSAAT-10106-CI6-ND 59 43 38 Pin) 4 een cs 49 
10 | H2AAG-10110-018-ND 76 56 49 Pin) 5 HSAATO1OREIEND| 60 44 38 -10108-L14- . : ; 
12 | HOAAG-10112-08-ND 78 57 50 io ey Ce an 10 | H3AAG-10110-04-ND 77. 5749 
2 eee ase 12 | H@AAG-10112-04-ND 78.58.50 
2 BEBXCHOOZ END 56 41.36 SS ‘ : : 2 H3BXG-10102-514-ND 60 44 38 
3 H2BXG-10103-18-ND 56 41 36 2 |RBSEXTSOLOZIEIGND) 52 3933 3 | H8BXG-10103-D4-ND 60 45 38 
Fig. 4 4 H2BXG-10104-18-ND 57 42.36 3 H3BXT-10103-L16-ND 53.3934 Fig. 4 4 H3BXG-10104-L4-ND 61 45 39 
(Socket 5 H2BXG-10105-L18-ND 57 42 37 Fig. 4 4 H3BXT-10104-L16-ND 53-3934 (Socket 5 H3BXG-10105-C/4-ND 61 45 39 
Single 6 H2BXG-10106-C18-ND 58 43 37 (Socket 5 HSBXT-10105-CI6-ND 54 40 34 Single 6 HSEXG-0106E4ND 62 46 39 
End) 8 H2BXG-10108-L18-ND 59 43. 38 Single 6 H3BXT-10106-LI6-ND 544035 End) 8 H3BXG-10108-L4-ND 63 46  .40 
10 | H2BXG-10110-18-ND 60 44 38 End) 8 BOE by 65 At 85 10 | H3BXG-10110-04-ND 64 4744 
12 | H2BXG-10112C08-ND 61 45 39 10 RETO NG 6 41 86 12 | H3BXG-10112-04-ND 65.481 
12 | HSBXT-10112-016-ND 574236 5 rCeRCenNGN 62 4a a9 
2 FEE SORE CE aes 2 HSAXT-10102L16-ND = 533934 3 H3AXG-10103-L14-ND 62 46 .40 
: 3 ee 62 (AG C88 3 | H3AXT-10103-C16-ND 544034 Fig. 5 4 | H8AXG-10104-D14-ND 63 46 40 
Fig. 5 4 H2AXG-10104-018-ND 62 46 40 Fig. 5 4 HSAXT-10104-C16-ND 54 40.35 (Pin 5 HBAXG-10105-C14-ND 63 47. 40 
(Pin 5 H2AXG-10105-L18-ND 63 46 40 (Pin 5 HSAXT-10105-C16-ND 55 41.35 Single 6 H3AXG-10106-C4-ND 64 47. 44 
Single 6 H2AXG-10106-L18-ND 63 47 .40 Single 6 HSAXT-10106-LI6-ND 55 41.35 End) 8 H3AXG-10108-C4-ND 65 48 44 
End) 8 H2AXG-10108-L18-ND 64 48 41 End) 8 HSAXT-10108-LI6-ND 56 42 36 10 | H3AXG-10110-C4-ND 66 49 42 
10 H2AXG-10110-.18-ND 65 48 42 10 H3AXT-10110-LJ6-ND 57 42 .37 12 H3AXG-10112-(4-ND 67 49 43 
-40112-C8- 12 | HSAXT-10112-016-ND 58 43 37 
12 H2AXG-10112-18-ND 66 49 42 3. 0 3 (Continued) 
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Hag ~DF3, DF7, DF11, DF13, DF22 Interconnect Wire (housing available) (Cont) 


* For (in Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: A= Orange B=Black G=Green L=Blue N=Brown R=Red S=Gray V=Violet W-=White Y= Yellow 


Cable | Digi-Key Price Each Cable | Digi-Key Price Each Cable | Digi-Key Price Each 
Fig. Length (in.)| Part No. 10 100 250 Fig. Length (in.)| Part No. 10 100 250 Fig. Length (in.) | Part No. 10 100 250 
26 AWG WIRE DF 'N PLATED CONTA 2 H4BXT-1010218-ND 54 40 34 
2 | HSBBG-10102-D6-ND 69 51 44 16 AWG WIRE : 5 eee ot AOS 
3 H3BBG-10103-16-ND 70 52 45 - RES Sa PAPA S = a0 Fig. 4 4 H4BXT-10104-L]8-ND 55 AL 35 
Fig. 1 4 | H3BBG-10104-C6-ND 70 52 45 ; ead a a : pea oe 2 - ] 
- - -L17- A R “ ingle - -18- : . 4 
(Socetto] 5 ieee 3 Fig.1 | 4 | HEBBT-410104-7-ND 644841 end) | 8 |HABXT-IO10801-ND 57 43 37 
Socket) S eee 2) Socket 5 | HSBBT-10105-CI7-ND 65 48 42 - 4010-8: 44 
3 WReSeCtinotisennn 72 59 46 paren : cele las os 10 | H4BXT-10110-18-ND 59 44 38 
10 | H3BBG-10110-C6-ND 73 54 47 ‘ocket) : a Se 12 | H4BXT-10112(18-ND 60 44 38 
12 | H3BBG-10112(16-ND 74.55.47 : fa : : : 30 AWG WIRE 
10 | HSBBT-10110-LI7-ND 68 50 .44 
. Sreeie ae pu Ps ae 12 | HSBBT-10112-07-ND 7051.44 2 | H4BBT-10102-C1-ND 57 42 36 
¢ Sra ; : : 2 H5BXT-10102-K7-ND 57 42 36 3 H4BBT-10103-C1-ND 57, 42_— 37 
Fig. 2 4 Ree 2 88 AS Fig. 1 4 | H4BBT-10104-C1-ND 584337 
3 HSBXT-10103-C7-ND 57 .42_~—«.37 ig. O ! : . 
(Pin to 2 SSE IDA) a i Socket t 5 H4BBT-10105-CH1-ND 59 43 38 
Fig. 4 4 HSBXT-10104-47-ND 58 43 .37 (Socket to . . . 
Socket) 6 | H3ABG-10106-LI6-ND 73 5447 Sock 5 H4BBT-10106-CI1-ND 59 44 .38 
(Socket 5 HSBXT-10105-C7-ND 59 43.37 }ocket) : : . 
8 | H3ABG-10108-LI6-ND .74 55 47 : 
Single 6 HS5BXT-10106-77-ND 59 44 ~~ 38 8 H4BBT-10108-C]1-ND 61 45.39 
10 | H3ABG-10110-C16-ND 75 56 48 
12 | HBABG-10112-CIe-ND 76 56 .49 End) 8 H5BXT-10108-L]7-ND 61.45.39 10 H4BBT-10110-L11-ND 62, 46.40 
5 TEASE RESEND a 7 a7 10 H5BXT-10110-L7-ND 62 46 40 12 H4BBT-10112-L]1-ND 63 47 At 
: ae : : : 12 | HSBXT-10112-17-ND 63 .47_—=« 5 1 - 
® |reoroecene Mat 7 oe: 2 
i ae ae okie Fig. 4 4 | HaBXT-10104C1-ND 8541.35 
cid 5 | H8AAG-10105-16-ND 75 55.48 2 | HSBBT-10102-9-ND 63 «47.40 ee seas a ae 
(Pin to 6 | H3AAG-10106-D16-ND 75 56 48 5 (ye VEE Weoerer || MOU ; Als 
3 3 HSBBT-10103-C19-ND 64 47 41 
Pin) 8 | H3AAG-10108-CI6-ND 76 56 49 Single 6 H4BXT-10106-C1-ND 56 42 36 
: : : , 4 HSBBT-10104-119-ND 64 48 41 
Fig. 1 End) 8 H4BXT-10108-C1-ND 57 .43.—.37 
10 ReROC TOC 77 57.49 5 H5BBT-10105-(J9-ND 65 48 42 
(Socket to : : . 10 H4BXT-10110-L1-ND 594438 
12] MEAG TONE TEND 738880 Socket) | & [eae oo 49 (42 12 | H4BXT-1011201-ND 60.44.38 
2 H3BXG-10102-6-ND 60 44 38 8 H5BBT-10108-L]9-ND 67 49 .43 : : : 
3 | H3BXG-10103-L6-ND 60 44 .38 10 | HSBBT-10110-K9-ND 68 50 .44 DF13 - GOLD PLATED CONTACTS 
Fig. 4 4 H3BXG-10104-LI6-ND 614539 12 H5BBT-10112-19-ND_ 70.5144 28 AWG WIRE 
(Socket 5 | H3BXG-10105-Ll6-ND 61 45 39 2 H5BXT-1010209-ND. 57. 42.36 
Single 6 | H3BXG-10106-Cl6-ND 62 46 39 3 HSBXT-10103-19-ND 57 42.37 2 H4BBG-10102-118-ND 60 45  .39 
End) 8 | H3BXG-10108-L16-ND 62 46 40 Fig. 4 4 HSBXT-101049-ND 58 43 37 3 H4BBG-10103-018-ND 61 45 39 
10 | H8BXG-10110-D6-ND 63 47 41 (Socket 5 HSBXT-10105-CI9-ND 59 43 37 Fig. 1 4 H4BBG-10104-118-ND 62 46 39 
E “LO ‘ 5 o i a aimee socket to e -_18- : . : 
12 EREBSGIOMIBIGNDS 64 484! Single 6 H5BXT-10106-19-ND 59 44 38 Sock 5 | H4BBG-10105-018-ND 62 46.40 
2 | H8AXG-10102-Kl6-ND 62 46 .39 End) 8 H5BXT-10108-D19-ND 61.45.39 Socket) 6 H4BBG-10106-L18-ND 63 47  .40 
3 H3AXG-10108-16-ND 62.4640 10 | HSBXT-10110-L9-ND 62.4640 8 H4BBG-10108-L18-ND 64 48 41 
Fig. 5 4 | H8AXG-10104-C16-ND 63 46 40 42. | HSBXT-10112:09-ND 63 47-40 10 | H4BBG-10110-C8-ND 66 49 .42 
(Pin 5 | H8AXG-10105-CI6-ND 63 47 40 Sa AWG WIRE 12 | H4BBG-10112-18-ND 67 50 .43 
Single 6 | H8AXG-10106-L16-ND 63 47 41 2 H4BXG-10102-018-ND 55 41. 35 
End) 8 | H3AXG-10108-C16-ND 64 48 41 2 HSBBT-10102-C0-ND 63 47  .40 3 H4BXG-10103-018-ND 56 41 36 
10 | H3AXG-10110-D16-ND 65 48 42 3 HSBBT-10103-C0-ND 64 47 41 Fig. 4 4 H4BXG-10104-018-ND 57 42 36 
12 | H8AXG-10112-LI6-ND 66 49 _—42 Fig. 1 4 HSBBT-10104-C0-ND 64 48 41 (Socket 5 H4BXG-10105-018-ND 57 42 37 
28 AWG WIRE (Socketto) 5 CES y 65 48 2 Single 6 | H4BXG-10106-L18-ND 58 43 37 
= Socket) 6 HSBBT-10106-C0-ND 66 49 42 End) 8 H4BXG-10108-D18-ND 59 44 38 
AO cesemece ee Mae SOLS OO ND 10 | H4BXG-10110-L18-ND 61 4539 
esse na 10 Reso §668 50 Ad 12 | H4BXG-10112-L18-ND 62.4640 
Fig. 1 4 H3BBG-10104-(J8-ND 71525 12 H5BBT-10112-L0-ND 70.5144 Sr AWE 
(Socket to 5S EBBBGAOIOSEIGNDS 71 53) AAS 2 HSBXT-10102-40-ND 57 42.36 ANS WIRE 
Socket) 6 BBS Oeunee 72 «53 AG 3 | HSBXT-10103-LJ0-ND 57 42 37 2 | H4BBG-1010201-ND 60 45 39 
& | ReBRS OO eNEE 7S (54 4G Fig. 4 4 | HSBXT-10104-[0-ND 58 43 37 3 | H4BBG-10103-C1-ND 61 45 39 
10 RRCEBC IOUS 74 55 A? (Socket 5 | HSBXT-10105-0-ND 59 43 37 Fig. 1 4 | H4BBG-10104-D1-ND 62 46 39 
12 (BSBBGSOMESNDE 75 55 46 Single 6 | HSBXT-10106-D0-ND 59 44 38 (Socketto] 5 |H4BBG-10105-C1-ND 62 46 40 
2 H3ABG-10102T]8-ND 71.5346 End) 8 H5BXT-10108-LJ0-ND 61 -.45_—s.39 Socket) 6 H4BBG-10106-L11-ND 63 47-40 
3 H3ABG-10103-L18-ND 72.5346 10 H5BXT-10110-L0-ND 62 46 40 8 H4BBG-10108-L1-ND 64 48 41 
Fig. 2 4 |RBABGSIOIOS ENDS .73) 54 46 12 | HSBXT-10112-K0-ND 63 .47_—«w40. 10 | H4BBG-10110-C1-ND 66 49.42 
(Pin to 5 eee 3S 84 A? 22 AWG WIRE 12 | H4BBG-10112-11-ND_ 67.50.43 
Socket) & Pee 4 4 AT 2 | H4BXG-10102-C1-ND 55 41 35 
8 | H3ABG-10108-18-ND .75 55 48 2 HSBBT-10102-12-ND 63 47  .40 4 ee aye 
10 | H3ABG-10110-018-ND 76 56 48 3 HSBBT-10103-2-ND 64 47 41 ; j eaermecnn 
12 | H3ABG-10112-L18-ND 77 _—.57__—.49 F 4 HSBBT-10104-2-ND 64 48 41 Fig. 4 : ; ; 
Fig. 1 (Socket 5 H4BXG-10105-C]1-ND 57 .42—.37 
2 | H8AAG-10102-018-ND .73 54 .47 5 HSBBT-10105-2-ND 65 48 42 
(Socket to ‘ = Single 6 H4BXG-10106-C]1-ND 58 43 37 
3 H3AAG-10103-(18-ND 74 55 AT 6 H5BBT-10106 ND 66 49 42 
Socket) End) 8 H4BXG-10108-C]1-ND 59 44.38 
4 | H8AAG-10104-018-ND 74 55 48 8 HSBBT-10108-2-ND 67 49 .43 io (teeeeertetited 6; 45 sa 
Fig. 3 5 | H3AAG-10105-Cl8-ND 75 55 48 10 | HSBBT-10110-02-ND 68 50 44 2 eeeeenetet co as ao 
sald 6 H3AAG-10106-LI8-ND .76 56 .48 12 | HSBBT-1011212-ND_ 705144 : : : 
in) 8 | H3AAG-10108-L18-ND .77 57 49 2 HSBXT-10102-42-ND 57 42.36 DF22 CONTACTS 
10 | H3AAG-10110-018-ND 78 57 50 3 H5BXT-10103-2-ND 57 42.37 Te AWG IRE 
12 | H3AAG-10112-118-ND 79 58 _—50 Fig. 4 4 HSBXT-10104-12-ND 58 43 .37 
2 H3BXG-10102-(18-ND 60 44 38 (Socket 5 H5BXT-10105-J2-ND 59 4387 2 H6BBT-10102-]7-ND 72 «=6.53 46 
3 H3BXG-10103-18-ND .60 45  .39 Single 6 H5BXT-10106-L12-ND 59 44 38 3 H6BBT-10103-J7-ND 73547 
Fig. 4 4 H3BXG-10104-(18-ND 61 45 39 End) 8 H5BXT-10108-L12-ND 61 .45—s 39 Fig. 1 4 H6BBT-10104-[]7-ND 73547 
(Socket 5 | H3BXG-10105-CI8-ND 61 45 39 10 | HSBXT-10110-12-ND 62 46 40 (ocketto] 5 H6BBT-10105-C7-ND 74 «5547 
Single 6 H3BXG-10106-8-ND 62 46  .40 12 H5BXT-10112-12-ND 63. .47_—s 40 Socket) 6 H6BBT-10106-LJ7-ND  .75 5548 
End) 8 H3BXG-10108-L18-ND 63 47 40 8 H@6BBT-10108( 17ND 76 56D 
jo | H3BxXG-10110-08-ND 64 47 41 10 | H6BBT-10110-7-ND  .77. 57.49 
42 | H3BxXG-10112(08-ND 65 48 42 12 | H6BBT-10112(7-ND .79 58 50 
2 H3AXG-10102-(18-ND 62 46 39 2 H4BBT-1010218-ND 57 42 36 2 H6BXT-101027-ND 61.4539 
3 | H8AXG-10103-L18-ND 62 46 40 3 H4BBT-10103-L18-ND 57 42.37 3 H6BXT-10103-C7-ND 62 46  .40 
Fig. 5 4 H3AXG-10104-(J8-ND 63 46 40 Fig. 1 4 H4BBT-10104-(18-ND 58 43 37 Fig. 4 4 H6BXT-10104-L]7-ND 63 6 40 
(Pin 5 H3AXG-10105-J8-ND 63 47 ~~ «40 (Socket to 5 H4BBT-10105-(J8-ND 59 43° «38 (Socket 5 H6BXT-10105-L]7-ND 63 47 ~~ ~40 
Single 6 H3AXG-10106-J8-ND 64 A7 AL Socket) 6 H4BBT-10106-(J8-ND 59 44 38 Single 6 H6BXT-10106-L]7-ND 64 A7 At 
End) 8 H3AXG-10108-L18-ND 65 48 41 8 H4BBT-10108-L18-ND 61. «45—S 39) End) 8 H6BXT-10108-L17-ND 654842 
10 | H3AXG-10110-018-ND 66 49 42 10 | H4BBT-10110-K18-ND 62 46 40 10 | H6BXT-10110-C7-ND 67 49.43 
12 | H3AXG-10112-018-ND 67 50 43 12 | H4BBT-10112018-ND 63 47° 41 12 | H6BXT-10112-7-ND 68 50 .43 
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NEW! Power Supply Connectors — PX Series 


Features: + Power supply connector for high-current withstands voltage of 2200V AC max. and 10A/contact 
(60A/6 contacts) of rated current + Housing design prevents incorrect insertion; opening section is designed 
to prevent reverse insertion and mating direction is easily checked. The opening section is keyed to prevent 
misalignment of plugs in parallel applications. + Reliable contact structure; three point contact, gold plated 
contacts (standard) with high-level environmental resistance, contact spring guard structure, structure 
prevents retainer deformation. 

Specifications: - Temp. Range: -55°C to +105°C + Voltage: AC600V + Current: 10A + Contact 
Resistance: 10mo@ max. measured at 100mA = Insulation Resistance: 1000Mo min. measured at DC 
500V Material: + Contacts: Copper alloy, gold plating + Insulator: PBT resin (UL94V-0) + Metal Fixture: 
Copper alloy, solder plating 


Fig. 2 - Plug Fig. 3 - Plug Holder Cover 


Fig. 1 - Receptacle 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Circuits Part No. 1 10 50 Part No. 

1 8 H10068-ND 5.08 4.20 3.50 PX10-AD4WP 
12 H10069-ND 5.42 4.49 3.74 PX10-AF6WP. 

2 4 H10071-ND 2.02 1.68 1.40 PX50-AD4S 
6 H10072-ND 2.44 2.03 1.69 PX50-AF6S 

3 4 H10070-ND 1.82 1.52 1.26 PX-4WS-CV 
6 H10074-ND 2.44 2.03 1.69 PX-6WS-CV 

Female Terminal, 
= 16-18AWG H10073-ND = 50 AN PX50-SC-131 


NEW! Connectors — QR/P1 Series 


QR/P1 series connectors are small and compact high 8, 12, 16, 24 and 32 way. Crimp terminals assure 
density versions of original OR/P series. Available in positive and reliable termination with minimum labor. 
Features: + The coupling mechanism assures stable and reliable contact pressure through point and blade 
contact, in addition to smooth coupling that is sufficiently capable of dealing with variations in the coupling 
length specific to the plug-in connection. +» One opposed pair (in 12 contacts), 2 pairs (in 8, 16, and 24 
contacts), and 3 pairs (in 32 contacts) can be used as power supply contacts. They are spaced further apart 
than the others so as to have enough creeping distance to withstand a high voltage. Fire-retardant insulation 
materials (UL94-0) are used. * The Guide Pin is made of steel nickel plated to be strong enough against 
accidental coupling shock. * The mount of a receptacle housing is done through floating bushes. Thus, they 
may help to give more smooth coupling of connectors by self-adjusting function. 

Specifications: + Operating Temp. Range: -10°C to +60°C + Voltage: Power Terminal: AC 250V; Signal 
Terminal: AC 125V + Current: Power Unit: 13A max. (AWG 14 use); Signal Unit: 3A + Withstand Voltage: 
Power Terminal: AC 1000V; Signal Terminal: AC 500V - Insulation Resistance: 5000M Q higher at DC 
500V + Contact Resistance: Power Unit: 10m Q or less at DC1A; Signal Unit: 15m Q or less at DC1A 
+ Material: Insulator. Polyethylene terephtalate, black; Terminal: Phosphor bronze, selective gold plating 
with nickel underplating 


Fig. 2 - Socket Housing 


Fig. 1 - Plug Housing 


(NEW?! Connectors — QR/P4 and P6 Series 


QR/P4 series is a series of small connectors for rack and panel application. This is a smaller rectangular 
size version of the QR/P and QR/P1 series. Available in 8, 12, 16, 24, 32 and 40 contacts. Wires are 
connected to the connectors without solder for easier connection and higher reliability. 

QR/P6 series are miniaturized versions of the QR/P and QR/P1 series. Rectangular multi-contact rack and 
panel connectors for plug-in connection. Available in 6, 12, 16, and 24 contacts for highly efficient and 
reliable crimp termination. 

Features: + Offers smooth insertion/extraction and stable contact pressure through point-blade contact, and 
allows for the deviations in contact length specific to plug-in connection. + Miniaturized by separating power 
contacts from signal contacts. + Miniaturized using guide pins integral with the insulator. » The connectors 
of the series have passed UL, CSA and TUV standards. 

Applications: - PPC + Transmission, automation, reception and data communication equipment » Vending 
machines +» Measuring instruments * Switch boards 

QR/P4 Specifications: » Operating Temp: -10°C to +60°C + Rated Voltage: Power: AC 300V; Signal: AC 
250V + Rated Current: Power: 3A; Signal: 1A + Withstand Voltage: Power: AC 2000V; Signal: AC 
500V = Insulation Resistance: Min. 5000M © at DC 500V + Contact Resistance: Power: Max. 15mQ at 
DC1A; Signal: Max. 15mQ at DC1A »* Material: /nsulator: PBT resin (UL94V-0), Black; Contact: Phosphor 
bronze, Selective gold plated over nickel 

QR/P6 Specifications: - Operating Temp.: -10°C to +60°C + Rated Voltage: AC 120V + Rated Current: 
Power Terminal: 10A; Signal Terminal: 1A + Withstand Voltage (for 1 min.): Power Unit: AC 1000V; Signal 
Unit: AC 500V + Insulation Resistance: 5000M © or less at DC 500V + Contact Resistance: Power 
Terminal: 10m Q or less at DC1A: Signal Terminal: 15m Q or less at DC1A + Materials: /nsulator: PBT 
resin (UL94V-0), Black; Terminal: Phosphor bronze, selective gold plating with nickel underplating 


Fig. 1 - QR/P4 

Male Housing 

use with QR/P1 
Male Contacts 3.5 


Fig. 2 - QR/P4 
Female Housing 
use with QR/P1 
Female Contacts 


Fig. 3 - QR/P6 
Male Housing 
use with QR/P1 
Male Contacts 


Fig. 4 - QR/P6 
Female Housing 
use with QR/P1 
Female Contacts 


No. of Dimension Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Circuits L (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
QR/P4 Series 
8 34.68 H10103-ND 3.28 2.72 2.26 | QR/P4-8P-C(01) 
12 39.8 H10093-ND 412 3.41 2.84 | QR/P4-12P-C(01) 
1 16 44.84 H10095-ND 4.96 4.11 3.42 | QR/P4-16P-C(01) 
24 55 H10097-ND 5.34 442 3.68 | QR/P4-24P-C(01) 
32 67.7 H10099-ND 5.77 4.78 3.98 | QR/P4-32P-C(01) 
40 77.86 H10101-ND 6.18 5.12 4.26 | QR/P4-40P-C(01) 
8 34.68 H10104-ND 3.68 3.05 2.54 | QR/P4-8S-C(01) 
12 39.8 H10094-ND 3.97 3.29 2.74 | QR/P4-12S-C(01) 
2 16 44.84 H10096-ND 5.74 4.76 3.96 | QR/P4-16S-C(01) 
24 55 H10098-ND 6.18 5.12 4.26 | QR/P4-24S-C(01) 
32 67.7 H10100-ND 6.61 5.48 4.56 | QR/P4-32S-C(01) 
40 77.86 H10102-ND 7.02 5.81 4.84 | QR/P4-40S-C(01) 
QR/P6 Series 
6 32.67 H10111-ND 2.99 2.49 2.07 | QR/P6-6P-C(01) 
12 41.47 H10105-ND 2.90 2.40 2.00 | QR/P6-12P-C(01) 
3 16 46.55 H10107-ND 2.99 2.49 2.07 | QR/P6-16P-C(01) 
24 56.71 H10109-ND 3.28 2.72 2.26 | QR/P6-24P-C(01) 
6 32.67 H10112-ND 3.28 2.72 2.26 | QR/P6-6S-C(01) 
4 12 41.47 H10106-ND 3.42 2.84 2.36 | QR/P6-12S-C(01) 
16 46.55 H10108-ND 4.35 3.60 3.00 | QR/P6-16S-C(01) 
24 56.71 H10110-ND 412 3.41 2.84 | QR/P6-24S-C(01) 


NEW! Connectors — QR/P8 Series 


QR/P8 series is a series of small connectors for rack and panel application. This is a smaller rectangular 
size version of the QR/P and QR/P1 series. Electrodes available are 8, 12 and 20. Wires are connected to 
the connectors without solder for easier connection and higher reliability. 

Features: + The connector of this series is about 20% smaller in length than that of the QR/P4 series with 
the same number of electrodes. + Wires of AWG 20-28 can be connected with the two pairs of terminals on 
the two sides, while wires of AWG 24-28 can be connected with the terminals for signals. + The pins give 
stable contact pressure because of their point contact with the receptacle blades, and have a larger 
allowance for the variation of connection length. + The connectors have passed UL, CSA and TUV 
standards. 

Application: - PPC + Transmission, automation, reception and data communication equipment + Vending 
machines + Measuring instruments + Switchboards 

Specifications: - Operating Temp.: -10°C to 60°C + Withstand Voltage (for 1 min.): Power Supply: AC 
2000V; Signal Unit: AC 500V_ = Insulation Resistance: 1000M Q or less at DC 500V + Contact 
Resistance: 30m Q or less at DC1A + Material: /nsulator: Polycarbonate resin UL94V-0, Black; Contact: 
Phosphor bronze, selective gold plated over nickel 


No. of Dimension Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Circuits L (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
8 46.4 H10083-ND 4.52 3.75 3.12 | QR/P1-8P-C(01) 
12 51 H10075-ND 4.96 4.11 3.42 | QR/P1-12P-C(01) 
1 16 57.6 H10077-ND 5.34 442 3.68 | QR/P1-16P-C(01) 
24 68.8 H10079-ND 5.77 4.78 3.98 | QR/P1-24P-C(01) 
32 85.5 H10081-ND 6.81 5.77 4.85 | QR/P1-32P-C(01) 
8 46.4 H10084-ND 5.25 4.35 3.62 | QR/P1-8S-C(01) 
12 51 H10076-ND 5.77 4.78 3.98 | QR/P1-12S-C(01) 
2 16 57.6 H10078-ND 6.18 5.12 4.26 | QR/P1-16S-C(01) 
24 68.8 H10080-ND 6.70 5.55 4.62 | QR/P1-24S-C(01) 
32 85.5 H10082-ND 7.62 6.45 5.43 | QR/P1-32S-C(01) 
Male Contact, 14-16AWG H10086-ND = 87 70 | QR/P1-PC1B-121 
Male Contact, 18-24AWG H10085-ND = 62 50 | QR/P1-PC1A-111 
Female Contact, 14-16AWG H10090-ND = 84 67 | QR/P1-SC1B-121 
Female Contact, 18-24AWG H10089-ND = 58 47 | QR/P1-SC1A-111 
Male Contact, 20-24AWG H10088-ND = 49 -40 | QR/P1-PC2B-121 
Male Contact, 24-28AWG H10087-ND = 50 -39° | QR/P1-PC2A-111 
Female Contact, 20-24AWG H10092-ND = 60 -49 | QR/P1-SC2B-121 
Female Contact, 24-28AWG H10091-ND = 48 -38 | QR/P1-SC2A-111 
Hand Crimp Tool for H10086-ND H10123-ND 770.06 = = TC-QR/P1-PC1B 
Hand Crimp Tool for H10085-ND H10122-ND 742.05 =. = TC-QR/P1-PC1A 
Hand Crimp Tool for H10090-ND H10127-ND 770.06 = = TC-QR/P1-SC1B 
Hand Crimp Tool for H10089-ND H10126-ND 742.05 = = TC-QR/P1-SC1A 
Hand Crimp Tool for H10088-ND H10125-ND 770.06 = = TC-QR/P1-PC2B 
Hand Crimp Tool for H10087-ND H10124-ND 587.29 = = TC-QR/P1-PC2A 
Hand Crimp Tool for H10092-ND H10129-ND 770.06 = _ TC-QR/P1-SC2B 
Hand Crimp Tool for H10091-ND H10128-ND 587.29 = = TC-QR/P1-SC2A 
Extraction Tool H10121-ND 1065 —  — | TC-QR/P1-21 


Fig. 1 - Male Housing 


Fig. 2 - Female Housing 


No. of Dimension Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Circuits L (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
8 27 H10116-ND 2.80 2.33 1.94 | QR/P8-8P-C(01) 
1 12 31 H10002-ND 2.90 2.40 2.00 | QR/P8-12P-C(01) 
20 39 H10114-ND 3.42 2.84 2.36 | QR/P8-20P-C(01) 
8 27 H10117-ND 2.93 2.43 2.02 | QR/P8-8S-C(01) 
2 12 31 H10113-ND 3.28 2.72 2.26 | QR/P8-12S-C(01) 
20 39 H10115-ND 3.83 3.17 2.64 | QR/P8-20S-C(01) 
Male Contact, 20-24AWG H10118-ND _ 24 -20 | QR/P8-PC-111 
Female Contact, 20-24AWG H10119-ND = 24 -20 | QR/P8-SC-111 
Male Contact, 24-28AWG H10003-ND = 24 .20 | QR/P8-PC-121 
Female Contact, 24-28AWG H10120-ND = 24 -20 | QR/P8-SC-121 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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oullins 2mm Connectors 


SPECIFICATIONS: Current Rating: 1 Amp Contact Resistance: 20 milli Ohm Max. Dielectric Withstanding: 500 VAC Operating Temperature: -40°C to +105°C Contact Material: Headers: Brass, Receptacles: 
Phosphor Bronze. Insulator Material: Polyester, UL 94V-0 Contact Finish: Selective Plating, Gold/Tin 
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Cir-| Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Sullins Cir-| Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Sullins Cir-| Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Sullins 
Fig.|cuits| AB | PartNo. 110 100 PartNo. Fig.|cuits| AB _ | PartNo. 110 100| PartNo. Fig.[cuits| A _B_| PartNo. 110 100 PartNo. 
Single Row Header, Straight 22 |42.00 44.00/S2106-22-ND .98 .86 .73| PRPN221PARN Single Row Recept. SMT Contacts, Pin 1 on Right Hand Side 
2]200 4.00 |S210502ND 44 38 .33] PRPNO2IPAEN 23 |44.00 46.00/S2106-23-ND 1.01.88 .75| PRPN231PARN 416.00 850|S210204ND 70 .58 .37| PPPNO41BALD 
3 | 4.00 6.00 |S2105-03-ND .46 .40 34] PRPNOS1PAEN 24 |46.00 48.00 |S2106-24-ND 1.04 .91  .77] PRPN241PARN 5 | 8.00 10.50] $2102-05-ND 77 .64_ .41| PPPNOSiBALD 
4 |6.00 8.00 |S$2105-04-ND .48 .42 .36| PRPNO41PAEN 25 |48.00 50.00/S2106-25-ND 1.07 .93 .79| PRPN251PARN 6 | 10.00 12.50] $2102-06-ND .84 .70 .45| PPPNOG1BFLD 
5 |8.00 10.00/S2105-05-ND .50 .44 37) PRPNOSIPAEN 26 [50.00 52.00|S2106-26-ND 1.10 .96 .81| PRPN261PARN 7 12.00 14.50] $2102-07-ND .91 .76  .49| PPPNO71BFLD 
6 |10.00 12.00|S2105-06-ND 52.45.39 | PRPNO61PAEN 27 /52.00 54.00] S2106-27-ND 1.13 99 84) PRPN271PARN 8 | 14.00 16.50| S2102-08-ND 1.02.85 .54| PPPNO81BALD 
7 112.00 14.00] $2105-07-ND 54.47.40 | PRPNO71PAEN 28 |54.00 56.00|S2106-28-ND 1.16 1.01 .86) PRPN281PARN 9 | 16.00 18.50| S2102-09-ND 1.09.90  .58| PPPNO91BALD 
8 114.00 16.00/$2105-08-ND .56 .49 41) PRPNOS1PAEN 29 |56.00 58.00/S2106-29-ND 1.19 1.04 .88] PRPN291PARN 10 |18.00 20.50| $2102-10-ND 1.12 .93 .60| PPPN1O1BFLD 
9 116.00 18.00/$2105-09-ND .58 .51  .43| PRPNO91PAEN 2 | 30 ]58.00 60.00) S2106-30-ND 1.22 1.06 .90) PRPN301PARN 5B! 42 )22.00 24.50|$210212-ND 133 1.11 .71| PPPNI21BRLD 
40 |18.00 20.00|$2105-10-ND .60 52 .44| PRPNIO1PAEN 31 [60.00 62.00/S2106-31-ND 1.25 1.09 .92| PRPN311PARN 13 |24.00 26.50) $2102-13-ND 1.47 1.22 .78) PPPN131BFLD 
11 |20.00 22.00|S2105-11-ND .62 .54 .46| PRPN111PAEN 32 /62.00 64.00/S2106-32-ND 1.28 1.12  .95|) PRPN321PARN 15 | 28.00 30.50] S2102-15-ND 1.68 1.40 .89/ PPPN151BALD 
12 122.00 24.00/S210512-ND .64..56.47 | PRPNI21PAEN 33 [64.00 66.00|S2106-33-ND 1.31 1.14.97] PRPN331PARN 18 [34.00 36.50] $2102-18-ND 2.03 1.69 1.08] PPPNi8iBFLD 
13 |24.00 26,00/$2105-13-ND .66 .58 .49| PRPN131PAEN 34 |66.00 68.00|S2106-34-ND 1.34 1.17  .99] PRPN341PARN 20 | 38.00 40.50] S2102-20-ND 2.24 1.86 1.19] PPPN201BFLD 
14 |26.00 28.00]S2105-14-ND 68 .59  .50| PRPNi141PAEN 35 |68.00 70.00 |S2106-35-ND 1.37 1.19 1.01 | PRPN3S1PARN 22 |42.00 44.50| S2102-22-ND 2.49 2.06 1.32] PPPN221BFLD 
15 |28.00 30.00|S2105-15-ND .70 .61 .52| PRPN151PAEN 36 |70.00_72.00 | $2106-36-ND_1.40_1.22 1.03 |_PRPN361PARN 25 | 48.00_50.50| $2102-25-ND 2.80 2.32 1.48| PPPN251BFLD 
16 |30.00 32.00|S2105-16-ND .72 63.53 | PRPNIG1PAEN 37 |72.00 74.00) S2106-37-ND 1.43 1.25 1.06 | PRPN371PARN Dual Row Headers, Straight 
17 [32.00 34.00|S2105-17-ND .74 64 .55| PRPNI71PAEN 38 | 74.00 76.00 |S2106-38-ND 1.46 1.27 1.08 | PRPN381PARN 4] 2.00 4.00 ]$2210-02-ND .11 .10 .09] PRPNO22PAEN 
18 |34.00 36.00|$2105-18-ND .76 .66 .56| PRPN181PAEN 39 | 76.00 78.00 | S2106-39-ND 1.49 1.30 1.10 | PRPN391PARN 6 | 4.00 6.00 |$2210-03-ND 17 15  .13] PRPNOS2PAEN 
19 ]36.00 38.00]S2105-19-ND .78 .68 .58| PRPN191PAEN 40 |78.00_80.00]S2106-40-ND 1.41 1.23 1.04 |_PRPN401PARN 8 | 6.00 8.00 |S2210-04-ND .96 .83  .71| PRPNO42PAEN 
20 |38.00 40.00}$2105-20-ND .80 .70 .59| PRPN201PAEN Single Row Receptacle Straight 10 | 8.00 10.00] S2210-05-ND 1.00 .87 .74| PRPNOS2PAEN 
1 [21 [40.00 42.00|S2105-21-ND 82.71.61 | PRPN211PAEN 4 ]6.00 8.50 |S2103-04ND .60 .50 .32] PPPNO41BFON 12 | 10.00 12.00|$2210-06-ND 1.04 .90 _.77 | PRPNO62PAEN 
22 [42.00 44.00/S2105-22-ND 84 .73  .62| PRPN221PAEN 5 | 8.00 10.50|S2103-05-ND .63 .53  .34| PPPNO51BFON 1412.00 14.00|$2210-07-ND 1.08 94  .80| PRPNO72PAEN 
23 |44.00 46.00/S2105-23-ND .86 .75 .63 | PRPN231PAEN 6 |10.00 12.50|S2103-06-ND .67 .56  .36| PPPNOG1BFON 16 |14.00 16.00|$2210-08-ND 1.12 .97 .82| PRPNO82PAEN 
2446.00 48.00|S2105-24-ND .88 .77  .65) PRPN241PAEN 7 |12.00 14.50|S2103-07-ND .70 .58  .37| PPPNO71BFON 18 |16.00 18.00} $2210-09-ND 1.16 1.01  .85| PRPNO92PAEN 
25 |48.00 50.00/S2105-25-ND .90 .78 .66 | PRPN251PAEN 8 [14.00 16.50|S2103-08-ND .77_.64__.41 | PPPNO81BFON 20 | 18.00 20.00] $2210-10-ND 1.20 1.04 .88 PRPN102PAEN 
26 [50.00 52.00|S2105-26-ND_ .92 80 __.68 | PRPN261PAEN 9 |16.00 1850|S2103-09-ND .81 .67  .43| PPPNOSTBFON 22 [20.00 22.00| $2210-11-ND 1.24 1.08.91 | PRPN112PAEN 
27 [52.00 54.00|S2105-27-ND .94 .82 .69| PRPN271PAEN 10 |18.00 20.50|$2103-10-ND 84 .70 .45| PPPN1O1BFON 24 [22.00 24.00] $2210-12-ND 1.28 1.11  .94] PRPN122PAEN 
28 |54.00 56.00|S2105-28-ND .96 .84 71] PRPN281PAEN 3 | 11 [20.00 22.50]S2103-11-ND 91.76 49} PPPN111BFON 26 | 24.00 26.00] S2210-13-ND 1.32 1.15 .97] PRPN132PAEN 
29 |56.00 58.00/S2105-29-ND .98 .85 .72| PRPN291PAEN 12 |22.00 24.50|S2103-12-ND 98 .82 .52| PPPN121BFON 28 |26.00 28.00] $2210-14-ND 1.36 1.18 1.00] PRPN142PAEN 
30 |58.00 60.00/S2105-30-ND 1.00 .87 .74| PRPN3O1PAEN 15 |28.00_ 30.50 |$2103-15-ND 1.23 1.02.65 | PPPN151BFON g | 30 |28.00 30.00] $2210-15-ND 1.40 1.22 1.03 | PRPNIS2PAEN 
31 [60.00 62.00|S2105-31-ND 1.02 .89 _.75 | PRPNG11PAEN 18 |34.00 36.50|S2103-18-ND 1.51 1.25  .80| PPPN18iBFON 32 [30.00 32.00| S2210-16-ND 1.44 1.25 1.06 | PRPN162PAEN 
32 [62.00 64.00] S2105-32-ND 1.04 .90 .77| PRPN321PAEN 22 |42.00 44.50|S2103-22-ND 1.82 1.51 .97| PPPN221BFON 36 [34.00 36.00] S2210-18-ND 1.52 1.32 1.12] PRPN182PAEN 
33 [64.00 66.00|S2105-33-ND 1.06 .92 .78| PRPNG31PAEN 25 |48.00 50.50|S2103-25-ND 2.07 1.72 1.10) PPPN251BFCN 38 36.00 38.00| S2210-19-ND 1.56 1.35 1.15] PRPNI92PAEN 
34 |66.00 68.00|S2105-34-ND 1.08 .94 .80 | PRPN341PAEN 30 |58.00 60.50|S2103-30-ND 2.49 2.06 1.32} PPPN301BFON 40 | 38.00 40.00] S2210-20-ND 1.60 1.39 1.18] PRPN202PAEN 
35 |68.00 70.00|S2105-35-ND 1.10 .96  .81 | PRPNG51PAEN 36 [70.00 72.50 |S2103-36-ND 2.98 2.47 _ 1.58 | PPPN361BFON 42 |40.00 42.00] $2210-21-ND 1.64 1.42 1.21] PRPN212PAEN 
36 [70.00 72.00|S2105-36-ND 1.12.97 _.83| PRPN361PAEN 40 [78.00 80.50|S2103-40-ND 3.29 2.73 1.74 | PPPN401BFON 44 [42.00 44.00| S2210-22-ND 1.68 1.46 1.24 | PRPN222PAEN 
37 |72.00 74.00 | S2105-37-ND 1.14.99 .84) PRPN371PAEN Single Row Receptacle, Right Angle 46 |44.00 46.00) S2210-23-ND 1.72 1.49 1.26] PRPN232PAEN 
38 |74.00 76.00|S2105-38-ND 1.16 1.01  .85 | PRPN381PAEN 41600 850 ]S210404ND 84.70 .45| PPPNO4IFGGN 48 | 46.00 48.00] S2210-24-ND 1.76 1.53 1.29] PRPN242PAEN 
39 |76.00 78.00|S2105-39-ND 1.18 1.03  .87 | PRPN391PAEN 5 |8.00 1050/S210405ND .88 .73  .47| PPPNOSIFGGN 50 |48.00 50.00] $2210-25-ND 1.80 1.56 1.32] PRPN252PAEN 
40 [78.00 80.00|S2105-40-ND 1.11.97 _.82 | PRPN401PAEN 6 110.00 1250/$2104-06ND .95 .79 .50| PPPNOGIFGGN 60 |58.00 60.00] $2210-30-ND 2.00 1.74 1.47] PRPN302PAEN 
Single Row Header, Right Angle 7 |12.00 14.50]S2104-07-ND 1.05 .87  .56| PPPNO71FGGN 72 |70.00_72.00| $2210-36-ND_2.24 1.94 1.65 | PRPN362PAEN 
2] 2.00 4.00 |$2106-02-ND 38 .34 .29) PRPNO21PARN 4 | 8 [14.00 16.50|$2104-08-ND 112 93.60 | PPPNO81FOGN 80 | 78.00 80.00 | S2210-40-ND_2.22 1.93 _1.63 | PRPN402PAEN 
3 | 4.00 6.00 |S2106-03-ND 41 36 .31) PRPNOS1PARN 9 ]16.00 18.50|S2104-09-ND 1.16 .96 .62| PPPNOSIFGGN Dual Row Headers, SMT, without Locating Peg 
4 |6.00 8.00 |S2106-04-ND .44 .39 .33| PRPNO41PARN 10 18.00 20.50|S2104-10-ND 1.19 .99 .63| PPPNIO1FGGN 4 | 2.00 4.00 | $2209-02-ND .60 .50 .32| PRPNO22MAMS 
5 | 8.00 10.00)S2106-05-ND 47 .41  .35| PRPNOSiPARN 12 |22.00 24.50|S2104-12-ND 1.40 116 .74| PPPN121FGGN 6 | 4.00 6.00 | $2209-03-ND .88 .73  .47| PRPNO32MAMS 
6 |10.00 12.00)S2106-06-ND .50 .44  .37| PRPNO61PARN 15 |28.00 30.50|S2104-15-ND 1.79 1.48 .95| PPPNI51FGGN 8 | 6.00 8.00 | S2209-04-ND 1.12 .93  .60| PRPNO42MAMS 
7 112.00 14.00|82106-07-ND 53.47.40 | PRPNO71PARN 17 |32.00 34.50|S2104-17-ND 2.00 1.66 1.06| PPPNI71FGGN 10 | 8.00 10.00} $2209-05-ND 1.30 1.08 .69) PRPNOS2MAMS 
8 |14.00 16.00]S2106-08-ND .56 .49 .42] PRPNOSIPARN | | Single Row Recept. SMT Contacts, Pin 1 on Left Hand Side 12 | 10.00 12.00] $2209-06-ND 1.47 1.22 .78| PRPNO62MAMS 
9 116.00 1800/$2106-09-ND .59 .52 .44/ PRPNOO1PARN 416.00 850 |S2101-04ND 70 58 37] PPPNO4IBRLC 14 ]12.00 14.00|$2209-07-ND 1.68 1.40  .89] PRPNO72MAMS 
10 |18.00 20.00|$2106-10-ND .62 54 .46| PRPNIO1PARN 5 |800 1050/S2101-05ND 77 64 41 | PPPNOSIBRLC 16 |14.00 16.00|$2209-08-ND 1.79 1.48 .95) PRPNO82MAMS 
2| 11 }20.00 2200/S2106-11-ND .65 57  .48| PRPN111PARN 6 |10.00 1250/S2101-06-ND 84 70 45| PPPNOGIBRLC 7 | 18| 16.00 18.00) s2209-09-ND 1.86 1.54 99] PRPNO92MAMS 
12 122.00 24.00/S210612-ND 68.60.51 | PRPNI21PARN 7 112.00 1450/Se101-07-ND 91 76 49) PPPNO7IBRLC 20 | 18.00 20.00] $2209-10-ND 1.96 1.63 1.04] PRPN102MAMS 
13 |24.00 26.00|$2106-13-ND .71 62 .53| PRPN131PARN 8 |14.00 1650|S2101-08-ND 1.02 .85 .54| PPPNO81BALC 22 | 20.00 _22.00| $2209-11-ND_ 2.14 1.77 1.13 | PRPN112MAMS 
14 126.00 28.00/S2106-14-ND 74 .65 .55| PRPNI41PARN 9116.00 18.50|S2101-09-ND 1.099058 | PPPNOSTERLC 24 [22.00 24.00] $2209-12-ND 235 1.95 1.24] PRPN122MAMS 
15 [28.00 30.00/$2106-15-ND 77 67 .57| PRPNISIPARN| | 5a 10/1800 2050/Set01-10ND 112 93 60| PPPNIOIBRC 26 | 24.00 26.00| S2209-13-ND 2.52 2.09 1.34| PRPN132MAMS 
16 |30.00 32.00|$2106-16-ND .80 .70 .59| PRPNIG1PARN 42/2200 2450|S2101-12ND 133 111 71 PPPN12iBFLC 28 | 26.00 28.00] S2209-14-ND 2.73 2.27 1.45| PRPN142MAMS 
17 |32.00 34.00|$2106-17-ND 83 73.62] PRPNI71PARN 15 |28.00 30.50|S2101-15-ND 1.68 1.40 .89| PPPN151BFLC 30 |28.00 30.00 /(S220G15:ND 2.91 2.41 1.54) PRPNIS2MAMS 
18 |34.00 36.00|S2106-18-ND .86 .75 .64 PRPNI81PARN 18 |34.00 36.50 |S2101-18-ND 2.03 1.69 1.08 | PPPN181BFLC 32 130.00 32.00 /S2200F16-ND 3.12 2.59 1.65 | PRPNI62MAMS 
19 |36.00 38.00|$2106-19-ND .89 .78 .66 | PRPN191PARN 20 [38.00 40.50/S2101-20-ND 2.24 1.86 1.19 | PPPN201BFLC 34 152.00 34.00 [S2200ST7-ND 3.93 2.76 1.76) PRPNI72MAMS 
20 |38.00 40.00]S2106-20-ND .92 .80 .68| PRPN201PARN 22 |42.00 44.50|S2101-22-ND 249 2.06 1.32] PPPN221BFLC 36 [34.00 36.00/IS2200515:ND 3.50 2.90 1.85] PRPNIB2MAMS 
21 [40.00 42.00|S2106-21-ND 95.83.70 | PRPN211PARN 25 [48.00 50.50 |S2101-25-ND 2.80 2.32 1.48 | PPPN251BFLC (Continued) 
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Cir-| Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Sullins Cir-| Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Sullins Cir-| Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Sullins 

Fig.[cuits| AB _ | PartNo. 110 100 | Part No. Fig|cuits) AB _| PartNo. 110 100 | Part No. Fig.|cuits;| AB _| PartNo. 110 100 | Part No. 
38 [36.00 38.00] $2209-19-ND 3.71 3.08 1.97 | PRPN192MAMS 40 [38.00 40.00] $2201-20-ND 298 2.47 1.58 | PPWN202AFON Dual Row Recept. SMT, Top Entry Low Profile w/o Locating Peg 
40 | 38.00 40.00) S2209-20-ND 3.89 3.22 2.06 | PRPN202MAMS 44 | 42.00 44.00] S2201-22-ND 3.29 2.73 1.74 | PPWN222AFON 8 | 6.00 8.40 | $2207-04-ND 1.51 1.25  .80| PPPNO42GRNS 
42 |40.00 42.00|$2209-21-ND 4.10 3.40 217|PRPN212MAMS | | 9 | 5048.00 50.00| $2201-25-ND 3.75 3.11 1.98 | PPWN252AFON 40 | 8.00 10.40) $2207-05-ND 1.82 1.51  .97|PPPNOSOGANS 
7 | 44 |42.00 44.00] $2209-22-ND 4.27 3.54 2.26 | PRPN222MAMS 60 [58.00 60.00] $2201-30-ND 4.48 3.72 2.37 | PPWNGO2AFON 4210.00 1240|$2207-06-ND 210 1.74 1.11 | PPPNOB2GENS 
46 | 44.00 46.00] $2209-23-ND 4.48 3.72 2.37 | PRPN232MAMS 80 [78.00 80.00] $2201-40-ND 5.99 4.96 3.17 | PPWN402AFON 44 |12.00 14.40] $2207-07-ND 2.38 1.98 1.26 | PPPNO72GRNS 
48 |46.00 48.00) S2209-24-ND 4.69 3.89 2.48 | PRPN242MAMS Dual Row Receptacle SMT without Locating Peg 16 114.00 16.40|$2207-08-ND 2.49 2.06 1.32 | PPPNO82GFNS 
50 [48.00 50.00| $2209-25-ND 4.87 4.04 2.58 | PRPN252MAMS 6 | 4.00 6.00]S2202-03-ND 98 .82 52 |PPPNOS2FFKS 18 [16.00 18.40] $2207-09-ND 256 212 1.36 | PPPNOS2GANS 
Dual Row Headers, SMT, with Locating Peg 8 | 6.00 8.00 | $2202-04-ND 1.12 .93  .60 | PPPNO42FRKS 20 |18.00 20.40] S2207-10-ND 2.59 2.15 1.37 | PPPN102GRNS 
4] 200 4.00 ]S2208-02-ND 60 .50 .32]PRPNO22MAMP 10 | 8.00 10.00) $2202-05-ND 1.30 1.08  .69 | PPPNOS2FFKS 12| 24 |22.00 24.40) $2207-12-ND 3.12 2.59 1.65 | PPPN122GANS 
6 | 4.00 6.00 | $2208-03-ND .88 .73  .47 | PRPNOS2MAMP 12 | 10.00 12.00) S2202-06-ND 1.47 1.22 —.78 | PPPNO62AKS 30 |28.00 30.40] $2207-15-ND 3.89 3.22 2.06 | PPPN152GRNS 
8 | 6.00 8.00 |$2208-04-ND 1.12 .93  .60 | PRPNO42MAMP 14 |12.00 14.00| $2202-07-ND 1.68 1.40 _.89 | PPPNO72FEKS 36 134.00 36.40| $2207-18-ND 4.69 3,89 2.48 | PPPNI82GFNS 
10 | 8.00 10.00] $2208-05-ND 1.30 1.08 .69 | PRPNOS2MAMP 16 | 14.00 16.00] S2202-08-ND 1.89 1.57 1.00 | PPPNO82FFKS 44 [42.00 44.40] $2207-22-ND 5.71 4.73 3.02 | PPPN222GRNS 
12 | 10.00 12.00 | S2208-06-ND 1.47 1.22 _.78 | PRPNO62MAMP 18 | 16.00 18.00} S2202-09-ND 2.14 1.77 1.13 ) PPPNO92FKS 56 |54.00 56.40] $2207-28-ND 7.11 5.89 3.76 | PPPN282GRNS 
14 | 12.00 14.00] S2208-07-ND 1.68 1.40  .89 | PRPNO72MAMP 10) 20 | 18.00 20.00] S2202-10-ND 2.24 1.86 1.19 | PPPNI02AKS 60 |58.00 60.40] $2207-30-ND 7.63 6.33 4.04 | PPPN302GRNS 
16 |14.00 16.00] $2208-08-ND 1.79 1.48 .95 | PRPNO82MAMP 24 | 22.00 24.00) $220212-ND 2.70 2.24 1.43 | PPPNI22FAKS 70 |68.00 70.40] $2207-35-ND 8.89 7.37 4.70 | PPPN352GRNS 
7) 48| 16.00 18.00|$2208-09-ND 1.86 1.54 99 | PRPNO92MAMP 26 | 24.00 26.00] S2202-13-ND_2.91 2.41 1.54 | PPPN132FFKS 80 |78.00_80.40| $2207-40-ND 10.15 8.41 5.37 | PPPN402GRNS. 

20 |18.00 20.00] S2208-10-ND 1.96 1.63 1.04 | PRPN102MAMP 30 | 28.00 30.00} S2202-15-ND 3.36 2.79 1.78 | PPPNIS2FKS Dual Row Receptacle Right Angle 

24 | 22.00 24.00 | $2208-12-ND 2.35 1.95 1.24 | PRPN122MAMP 40 | 38.00 40.00) S2202-20-ND 4.48 3.72 2.37 | PPPN202FKS 6 | 4.00 6.50 |$220403-ND .88 .73  .47]PPWNO32FJFN 
30 [28.00 30.00] $2208-15-ND 2.91 241 1.54 | PRPN1S52MAMP 44 | 42.00 44.00) $2202-22-ND 4.94 4.09 2.61 | PPPN222FFKS 8 | 6.00 8.50 |$2204-04-ND 1.12 .93  .60 | PPWNO42FJRN 
36 | 34.00 36.00} $2208-18-ND 3.50 2.90 1.85 | PRPN182MAMP 50 | 48.00 50.00) S2202-25-ND 5.60 4.64 2.96 | PPPN252FrKS 10 | 8.00 10.50] $2204-05-ND 1.19 .99 .63 | PPWNOS52FJRN 
44.|42.00 44.00] $2208-22-ND 4.27 3.54 2.26 | PRPN222MAMP 60 | 58.00_60.00| S2202-30-ND_6.72 5.57 _3.56 | PPPNG02FFKS 1210.00 12.50] $2204-06-ND 1.26 1.05 67 | PPWNO62FJRN 
50 |48.00 50.00 | $2208-25-ND 4.87 4.04 2.58 | PRPN252MAMP. Dual Row Receptacle SMT with Locating Peg 14 |12.00 14.50| $2204-07-ND 1.37 1.14 _.73 | PPWNO72FJRN 
Dual Row Headers, Right Angle 6 | 4.00 6.00 |$2208:03:-ND) 98 82 52) PPPNOS2FEKP 16 [14.00 16.50|$2204-08-ND 1.47 1.22.78 | PPWNOB2RJRN 
4] 200 4.00 | $2200-02-ND 1.32 1.15  .97]PRPNO22PARN 8 | 6.00 8.00 | $2203-04ND 1.12.93 .60 | PPPNO42FRKP 18 |16.00 18.50] $2204-09-ND 1.58 1.31  .84 | PPWNO92FJRN 
6 | 4.00 6.00 | $2200-03-ND 1.38 1.20 1.01 | PRPNO32PARN 10 | 8.00 10.00) $2203-05-ND 1.30 1.08 — .69 | PPPNOS2FFKP 20 | 18.00 20.50] $2204-10-ND 1.61 1.34 .86 | PPWN102RJRN 
8 | 6.00 8.00 | $2200-04-ND 1.44 1.25 1.06 | PRPNO42PARN 12 | 10.00 12.00) $2203-06-ND 1.47 1.22.78 | PPPNO62FFKP 22 | 20.00 22.50] $2204-11-ND 1.79 1.48 .95 | PPWN112RJRN 
10| 8.00 10.00] $2200-05-ND 1.50 1.30 1.10 | PRPNO52PARN 14 [12.00 14.00 [S2205-07ND) 1.68 1.40 _.89 | PPPNO72FFKP 24 |22.00 24.50 | $2204-12-ND 1.96 1.63 _1.04 | PPWN122EJRN 
12[10.00 12.00| $2200-06-ND 1.56 1.35 1.15|PRPNO62PARN | | 10 : be a Seen oy io ie bid eel 26 [24.00 26.50/ $2204-13-ND 2.10 1.74 1.11 | PPWNI32FUEN 
1412.00 14.00] $2200-07-ND 1.62 1.41 1.19 | PRPNO72PARN oy [2-00 2400 RESEENT 270 224 14n| PPM 4g) 28 |26.00 28.50] $2204-14-ND 2.28 1.89 1.21 | PPWN142R/RV 


16 | 14.00 16.00] $2200-08-ND 1.68 1.46 1.23 | PRPNO82PARN 
18 | 16.00 18.00] $2200-09-ND 1.74 1.51 1.28 | PRPNO92PARN 
20 |18.00 20.00] $2200-10-ND 1.80 1.56 1.32 | PRPNIO2PARN 
22 |20.00 22.00] $2200-11-ND 1.86 1.61 1.37 | PRPN112PARN 
24 [22.00 24.00| $2200-12-ND 1.92 1.67 1.41 | PRPNI22PARN : : a 
26 |24.00 26.00| $2200-13-ND 1.98 1.72 1.45 | PRPNI32PARN Dual Row Recep. Bottom Entry, SMT, with Locating Peg 


28 | 26.00 28.00] $2200-14-ND 2.04 1.77 1.50 | PRPN142PARN 10) 8.00 10.00 [Sz20eOeNg) 1.82 1.51.97 | PRPNDE2CHNP 
8 | 502.00 30.00 REESMEINE 210 12 154 | PRRNISOPARN 12] 10.00 12.00] $2205-06-ND 2.10 1.74 1.11 | PPPNO62GHNP 
pies Se ees 14.12.00 14.00] $2205-07-ND 2.38 1.98 1.26 | PPPNO72GHNP 


32 [30.00 32.00 | S2200-16-ND 2.16 1.87 1.59 | PRPN162PARN 
2 oe 34.00 ee 229 1a i PRPNI172PARN 16 | 14.00 16.00} S2205-08-ND 2.49 2.06 1.32 | PPPNO82GHNP 
: i af . 7 18 | 16.00_18.00 | S2205-09-ND_ 2.56 2.12 1.36 | PPPNO92GHNP. 


36 |34.00 36.00 | S2200-18-ND 2.28 1.98 1.67 | PRPN182PARN 48.00 50.50} $2204-25-ND 3.75 3.11 1.98 | PPWN252FJRN 
38 | 36.00 38.00 | S2200-19-ND 2.34 2.03 1.72 | PRPN192PARN 20 |'18.00 20.00 Peo ogiey 259. 2.15 1.97 | PRPNTO2GHNP 58.00 60.50 | S2204-30-ND_ 4.48 3.72 2.37 | PPWN302FJRN 
11] 24 | 22.00 24.00) S2205-12-ND 3.12 2.59 1.65 | PPPN122GHNP 7 
40 |38.00 40.00) S2200-20-ND 2.40 2.08 1.76 | PRPN202PARN Headers - Quad Row, Straight 
24.00 26.00) S2205-13-ND 3.36 2.79 1.78 | PPPN132GHNP 
42 | 40.00 42.00 | S2200-21-ND_2.46 2.13 1.81 | PRPN212PARN 28,00 30.00| $2205-15-ND 3.89 322 2.06 | PPPNIS2GHNP 24 |10.00 12.00] S2401-06-ND 8.06 6.99 5.91 | PRPNO64ROON 
44 |42.00 44.00} S2200-22-ND 2.52 2.19 1.85 | PRPN222PARN i i ‘ ; , 
46 
48 


30 | 28.00 30.50 | S2204-15-ND 2.45 2.03 1.30 | PPWNI52FJFN 
30.00 32.50] $2204-16-ND 2.38 1.98 1.26 | PPWNI62FJFN 
32.00 34.50 | S2204-17-ND_ 2.56 2.12 1.36 | PPWN172FJAV 
34.00 36.50] S2204-18-ND 2.70 2.24 1.43 | PPWN182FJRN 
36.00 38.50) S2204-19-ND 2.84 2.35 1.50 | PPWN192FJRFN 
38.00 40.50) S2204-20-ND 2.98 2.47 1.58 | PPWN202FJFA\ 


30 | 28.00 30.00 | S2203-15-ND 3.36 2.79 1.78) PPPN152FRKP 32 
34 
36 
38 
40 
42 |40.00 42.50] S2204-21-ND 3.15 2.61 1.67 | PPWN212FJRN 
44 
46 
48 
50 
60 


44 | 42.00 44.00 | S2203-22-ND 4.94 4.09 2.61 | PPPN222FRKP. 
50 | 48.00 50.00 | S2203-25-ND 5.60 4.64 2.96 | PPPN252AKP 
60 |58.00 60.00 | S2203-30-ND 6.72 5.57 3.56 | PPPN302FFKP. 


42.00 44.50 | S2204-22-ND 3.29 2.73 1.74 | PPWN222FJRFN 
44.00 46.50) S2204-23-ND 3.43 2.85 1.82 | PPWN232FJFV 
46.00 48.50] S2204-24-ND 3.57 2.96 1.89 | PPWN242FJRN 


26 
30 
40 | 18.00 20.00 | S2401-10-ND 8.22 7.13 6.03 | PRPN104ROCN 
2, et leioate te 2m ie leeccrn || [a fee etl easeno 7 ae ocefrmezane | | | @|z20 aum|seoriaym sa 779 ety rez 
50 | 48.00 50.00) S2200-25-ND 2.70 2.34 1.98 | PRPN252PARN = ees a ee Le ee te Rel ecat i 72 |34.00 36.00) S2401-18-ND 8.54 7.40 6.26 | PRPN184ROCN 
80 | 58.00 60.00) $2200-30-ND 3.00 2.60 2.20 | PRPNG02PARN Dual Row Recept. SMT, Top Entry Low Profile w/Locating Peg 84 | 40.00 42.00) S2401-21-ND 8.66 7.51 6.35 | PRPN214ROON 
80 |78.00 80.00 | S2200-40-ND 3.33 _ 2.89 2.45 PRPN402PARN 40] 8.00 10.40] $2206-05-ND 1.82 1.51.97 | PPPNOS2GRNP 96 |46.00 48.00 | S2401-24-ND 8.78 7.61 6.44 | PRPN244ROCN 
Dual Row Receptacle Straight 42/10.00 12.40] $2206-06-ND 2.10 1.74 1.11] PPPNOG2GRNP 120|58.00 60.00| S2401-30-ND 9.02 7.82 6.62 PRPN304ROCN 
6 | 4.00 6.00 | S2201-03-ND .88 .73  .47 | PPWNO32AFON 14 |12.00 14.40] $2206-07-ND 238 1.98 1.26|PPPNO72GRNP Quad Row, Receptacle Straight 
8 | 6.00 8.00 | $2201-04-ND 1.12 93  .60 | PPWNO42AFCN 16 |14.00 16.40| $2206-08-ND 249 206 1.32 | PPPNOS2GANP 24] 10.00 12.40]S2402-06-ND 2.73 2.27 1.45 |PPRNOG4EFON 
10 | 8.00 10.00] $2201-05-ND 1.19 .99 .63 | PPWNOS2AFON 18 | 16.00 18.40|$2206-09-ND 256 212 1.36 | PPPNO92GRNP 40 |18.00 20.40] $2402-10-ND 4.55 3.77 2.41 | PPRNIO4EFCN 
12] 10.00 12.00] $2201-06-ND 1.26 1.05  .67 | PPWNO62AFON 20 118.00 20.401 S2206-10-ND 2.59 215 1.37] PPPNIO2GENP 48 |22.00 24.40) S2402-12-ND 5.46 4.53 2.89 | PPRN124EFCN 
14 | 12.00 14.00] $2201-07-ND_1.37 1.14 __.73 | PPWNO72AFON 24/2200 24.40|$2206-12-ND 3.12 259 1.65| PPPN122GRNP 45 60 |28.00 30.40| S2402-15-ND 6.83 5.66 _3.61 | PPRNI54EFON 
9 | 16 [14.00 16.00]$2201-08-ND 1.47 1.22  .78 | PPWNO82AFCN 30 |28.00 30.40| $2206-15-ND 3.89 3.22 2.06 | PPPNIS2GRNP 72 [34.00 36.40] S2402-18-ND 8.19 6.79 4.33 |PPRNI84EFON 
18 | 16.00 18.00} S2201-09-ND 1.58 1.31  .84 | PPWNO92AFCN 12 36 |34.00 36.40| S2206-18-ND 4.69 3.89 2.48] PPPN182GA\P 84 |40.00 42.40) S2402-21-ND 9.56 7.92 5.06 | PPRN214EFON 
20 | 18.00 20.00} S2201-10-ND 1.61 1.34 .86 | PPWN102AFON 44 | 42.00 44.40| S2206-22-ND 5.71 4.73 3.02 | PPPN222GRNP. 96 |46.00 48.40 | S2402-24-ND 10.92 9.05 5.78 | PPRN244EFCN 
22 | 20.00 22.00) S2201-11-ND 1.79 1.48  .95 | PPWN112AFCN 56 | 54.00 56.40) S2206-28-ND 7.11 5.89 3.76 | PPPN282GRNP. 120/58.00 60.40 | S2402-30-ND 13.65 11.31 7.22 | PPRNS04EFCN 
24 | 22.00 24.00 | S2201-12-ND 1.96 1.63 1.04 | PPWN122AFON 60 |58.00 60.40) S2206-30-ND 7.63 6.33 4.04 | PPPN302GRNP. Shunt, Open Top 
26 | 24.00 26.00} S2201-13-ND 2.10 1.74 1.11 | PPWN132AFON 70 |68.00 70.40 | S2206-35-ND 8.89 7.37 4.70 | PPPN352GR\P 16 2 Tin $9003-ND 1.05/10 8.75/100 | STNO2SYBN 
30 | 28.00 30.00] S2201-15-ND 2.45 2.03 1.30 | PPWN152AFON 80 | 78.00 80.40) S2206-40-ND 10.15 8.41 5.37 | PPPN402GRNP 2 Gold $9004-ND 1.05/10 8.75/100 | SPNO2SYBN 
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rolex GC/Waldom = 2mm Milli-Grid™ Connectors 
Oe 

HEADERS: Electrical: + Qurrent: 2.0A * Dielectric Withstanding Voltage: S00V (Shrouded Vertical, SMT, and Right — LCP, UL 94V-O, Side Entry and Side Entry SMT: Black nylon, UL 94-0) + Contact: Phosphor Bronze = Plating: 15)" Select 

Angle: 1000V) = Insulation Resistance: 1000MQ min. Physical: + Housing: 4/6 nylon, UL 94V-0 (Right Angle: Black Gold » Temperature: -55 to +105°C 

glass-filled polyester, UL 94V-0) » Contact: Phosphor Bronze + Plating: 15,1" Select Gold * Temperature: -55 to +105°C CRIMP TERMINAL: Electrical: + Voltage: 125V + Current: 26AWG: 1.5, 28AWG: 1.0, and 30AWG: 0.5 + Contact 
RECEPTACLE: Electrical: + Voltage: 125V + Current: 1.0A + Contact Resistance: 25mQ max. (Side Entry, Side Entry Resistance: 40mQ max. Physical: + Contact: Phosphor Bronze * Plating: 15,1” Select Gold + Temperature: -40 to +105°C 
SMT, and Top/Bottom Entry: 15mQ max.) + Dielectric Withstanding Voltage: 500V AC (Top/Bottom Entry: 1000V) — + Wire Range: 26-30AWG = Insulation Range: 1.40mm diameter max. 

+ Insulation Resistance: 1000M 2 min. Physical: + Housing: Black glass-filled LCP, UL 94V-0 (Top/Bottom Entry: Black CRIMP HOUSING: Physical: + Housing: Black glass-filled polyester, UL 94V-0 + Temperature: -55 to +105°C 


Fig. 1 — Vertical Fig. 4 —- Shrouded Right Angle 
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Digi-Key Pricing i Dimension (mm) | Digi-Key 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | cuits A B Part No. 1 100 Part No. 
Headers — Vertical Headers — Shrouded Vertical (cont.) 
4 3.90 2.00 | WM18201-ND 57 499 33.28 87089-0416 24 26.65 22.00 | WM18068-ND 250 22.08 147.23 87331-2420 
6 5.90 4.00 | WM18202-ND 76 6.71 44.75 87089-0616 3 30 32.65 28.00 | WM18069-ND 3.13 27.57 183.83 87331-3020 
8 7.90 6.00 | WM18203-ND 87 769 51.25 87089-0816 40 42.65 38.00 | WM18070-ND 418 3687 245.78 87331-4020 
10 9.90 8.00 | WM18204-ND .98 8.61 57.38 87089-1016 44 46.65 42.00 | WM18071-ND 460 40.55 270.33 87331-4420 
12 11.90 10.00 | WM18205-ND 1.21 10.66 71.08 87089-1216 50 52.65 48.00_| WM18072-ND 5.22 46.06 307.05 87331-5020 
14 13.90 12.00 | WM18206-ND 1.23 1082 072.15 87089-1416 Headers — Shrouded Right Angle 
16 15.90 14.00 | WM18207-ND 1.37 12.11 80.70 87089-1616 
18 | 17.90 16.00 | wi18208-ND 154 1356 90.40 | 87089-1816 t | pee con ieyumereetna tee. eo. eteg. || arasenaey 
20 19.90 18.00 | WM18209-ND 1.73 15.28 101.88 87089-2016 8 sos 6.00 | WM18090-ND 112 987 6578 87333-0820 
22 | 21.90 20.00 [IMI62i10.N 191 16.86__—-112.43—| 87089-2216 10 | 1265 8.00 | WM18091-ND 145 1018 67.88 | 87333-1020 
24 23.90 22.00 | WM18211-ND 2.03 17.91 119.38 87089-2416 12 1465 10.00 | WM18092-ND 138 12.21 81.40 87333-1220 
26 25.90 24.00 | WM18212-ND 2.31 20.37 135.83 87089-2616 
1 | & | 28 foo |winesisn ae han sas | Gross asi 2 | oe Ce a 2 ce ae | eee 
30 29.90 28.00 | WM18214-ND 253 22.31 148.73 87089-3016 4 18 2065 1600 | WM18095-ND 208 «1835 «122.33 87333-1820 
32 31.90 30.00_| WM18215-ND 2.53 22.29 148.63 87089-3216 20 2265 18.00 | WM18096-ND 231 20.38 13585 87333-2020 
34 33.90 32.00 WM18216-ND. 2.57 22.68 151.20 87089-3416 22 24.65 20.00 WM18097-ND 2.55 22.46 149.73 87333-2220 
36 35.90 34.00 | WM18217-ND 3.16 27.84 185.63 87089-3616 DA 26.65. 22.00 | WM18098-ND 278 24.50 163.30 87333-2420 
38 37.90 36.00 | WM18218-ND 287 25.31 168.73 87089-3816 30 3265 28.00 | WM18099-ND 347 30.60 203.98 87333-3020 
40 39.90 38.00 | WM18219-ND 3.04 26.78 178.55 87089-4016 40 42.65 38.00 | WM18100-ND 464 40.90 27265 87333-4020 
42 41.90 40.00 _| WM18220-ND 3.23 28.49 189.90 87089-4216 44 46.65 42.00 | WM18101-ND 510 4498 29985 87333-4420 
44 43.90 42.00 | WM18221-ND 3.37 29.78 198.50 87089-4416 50 52.65 48.00 | WM18102-ND 5.80 51.14 340.93 87333-5020 
46 45.90 44.00 | WM18222-ND 3.53 31.11 207.43 87089-4616 
48 | 47.90 46.00 | WM18223-ND 3.67 3240 216.03 | 87089-4816 Headers = shrouded sir 
50 49.90 48.00 | WM18224-ND 3.38 29.85 199.03 87089-5016 4 6.65 2.00 | WM18073-ND 1.19 10.50 70.00 87332-0420 
5 6 8.65 4.00 | WM18074-ND 149 13.13 87.50 87332-0620 
Headers — Right Angle 8 | 10.65 6.00 | WM18075-ND 163 14.35 95.65 | 87332-0820 
4 4.00 2.00 | WM18112-ND 59 5.20 34.65 87049-0416 10 12.65 8.00 | WM18076-ND 1.56 12.70 87.95 87332-1020 
6 6.00 4.00 | WM18113-ND 63 552 36.78 87049-0616 12 14.65 10.00 | WM18077-ND 1.86 16.39 109.28 87332-1220 
8 8.00 6.00 | WM18114-ND 80 7.03 46.88 87049-0816 14 16.65 12.00 | WM18078-ND 2.01 17.71 118.08 87332-1420 
10 10.00 8.00 | WM18115-ND 119 10.50 69.98 87049-1016 16 18.65 14.00 | WM18079-ND 2.20 19.44 129.58 87332-1620 
12 12.00 10.00 | WM18116-ND 1.21 10.65 70.98 87049-1216 5 18 20.65 16.00 | WM18080-ND 2.61 23.03 153.50 87332-1820 
14 14.00 12.00 | WM18117-ND 1.34 9 11.84 78.93 87049-1416 20 22.65 18.00 / WM18081-ND 253 22.29 = 148.60 87332-2020 
16 16.00 14.00 | WM18118-ND 1.34 11.78 78.55 87049-1616 22 24.65 20.00 | WM18082-ND 3.05 26.94 179.58 87332-2220 
18 18.00 16.00 | WM18119-ND 157 13.88 92.53 87049-1816 24 26.65 22.00 | WM18083-ND 3.10 27.36 182.43 87332-2420 
20 20.00 18.00 | WM18120-ND 156 13.79 91.90 87049-2016 30 32.65 28.00 | WM18084-ND 3.71 32.71 218.08 87332-3020 
22 22.00 20.00 | WM18121-ND 1.91 16.82 112.10 87049-2216 40 42.65 38.00 | WM18085-ND 4.64 40.90 272.65 87332-4020 
24 | 24.00 22.00 | WM18122-ND 180 15.92 106.10 | 87049-2416 44 | 46.65 42.00 | EMIICOSe ND 5.10 44.98 299.85 | 87332-4420 
2 | 26 | 26.00 24.00 | WM18123-ND 215 1899 126.63 | 87049-2616 50 | 52.65 48.00 INVMILGOB7N DiBOT SUI = 88029. | 0879925020 
28 28.00 26.00 | WM18124-ND 239 2113 140.88 87049-2816 Headers — Vertical SMT 
30 30.00 28.00 | WM18125-ND 2.34 18.99 131.45 87049-3016 
z | S20 3000 |Waneraenb 249 2027 _iaoat_|_Browo-are e) a 3 ee if eS Se | ee 
34 34.00 32.00 | WM18127-ND 2.55 20.73 143.53 87049-3416 12 11.90 10.00 WM18160-ND 1.92 16.94 112.93 87267-1250 
36 36.00 34.00 | WM18128-ND 2.54 20.62 142.79 87049-3616 14 13.90 12.00 WM18161-ND 1.98 17.45 116.35 87267-1450 
38 38.00 36.00 WM18129-ND. 2.83 24.99 166.63 87049-3816 16 15.90 14.00 WM18162-ND 2.16 19.08 127.20 87267-1650 
40 40.00 38.00 | WM18130-ND 282 2486 165.75 87049-4016 i z 
42_| 42.00 40.00 |WMisisi-ND 295 26.07 173.80 | 87049-4216 20 | i980 1800 |WMreietND 231 1880 130.19 | 87267-2050 
44 44.00 42.00 | WM18132-ND 295 26.03 173.53 87049-4416 22 21.90 20.00 | WM18165-ND 277 2446 163.08 87267-2250 
46 46.00 44.00 | WM18133-ND 3.08 27.15 180.98 87049-4616 24 23.90 22.00 | WM18166-ND 277 2252 155.93 87267-2450 
48 48.00 46.00 | WM18134-ND 3.14 27.72 184.80 87049-4816 26 25.90 24.00 _| WM18167-ND 3.01 24.42 169.04 87267-2650 
50 50.00 48.00 | WM18135-ND 2.76 24.32 162.13 87049-5016 6 28 27.90 26.00 WM18168-ND 3.30 26.78 185.40 87267-2850 
Sa s2 | s1s0 3000 |WMIBI7OND 380 335i 22343 | 87267-3250 
4 6.65 2.00 | WM18058-ND 89 7.83 52.23 | 87331-0420 34 | 33.90 32.00 | WM18171-ND 3.73 30.34 210.04 | 87267-3450 
6 8.65 4.00 | WM18059-ND 97 8.60 = 57.30 | 87331-0620 36 | 35.90 34.00 _| WM18172-ND 4.20 37.07 247.10 | 87267-3650 
| ieee nen RnaeeetiNe dee lages Jerae: lh aessiciecs 38 | 37.90 36.00 |WMI8173-ND 4.48 39.50 263.30 | 87267-3850 
ip 4465 10.00 [WNisoeD ND {oe <4i00._. 74.45 87331-1220 40 39.90 38.00 | WM18174-ND 953 84.11 560.73 87267-4050 
3 : : : : : 42 41.90 40.00 | WM18175-ND 4.70 41.43 276.20 87267-4250 
14 16.65 12.00 WM18063-ND 1.46 12.87 85.83 87331-1420 44 43.90 42.00 WM18176-ND 4.86 42.90 286.03 87267-4450 
oS BS eed 2 RE SS | pene ee 
20 | 2265 18.00 |WMI8066ND 2.08 18.36 122.43 | 87331-2020 s0_| 4990 4800 |WMIBI79ND 557 4a16 2773 | 87267-5050 
22 24.65 20.00 | WM18067-ND 2.29 20.24 134.95 87331-2220 (Continued) 
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rolex GC/Waldom 2mm Milli-Grid ™ Connectors (Cont.) 


Fig. 7 — Vertical, Dual Row Through-Hole Fig. 10 —- Top/Bottom Entry SMT (VLPR2) 
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Cir- Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Molex Cir- Dimension (mm) | Digi-Key Pricing Molex 
Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | cuits A B Part No. 1 10 100 Part No. 
Board-to-Board Receptacle Receptacle — Top/Bottom Entry SMT (VLPR2) 
Vertical, Dual Row Through-Hole 
: 7 4 4.00 2.00 | WM18103-ND 115 10.17 67.80 | 87340-0422 
4 4.19 2.00 | WM18000-ND 154 12.54 86.83 | 79107-0001 6 6.00 4.00: | WM18104-ND 145 1277 85.13 | 87340-0622 
oo mats hells ie ee ae eae 8 8.00 6.00 | WM18105-ND 2.02 17.79 118.58 | 87340-0822 
: ‘ 8 : : ‘ ; 10 | 10.00 8.00 | WM18106-ND 232 2049 136.58 | 87340-1022 
i Le Pets Se eae Reet Ei) es See 1o | 12 | 1200 10.00 | wM18107-ND 279 24.60 164.00 | 87340-1222 
14 14:49 15°00 WIM1S005:ND 3100 OBI +7673 9107-0008 14 14.00 12.00 | WM18108-ND 3.85 34.00 226.68 87340-1422 
te | 1619 1400 (Retanccents Dak. BRAT lead. | 791070007 16 | 16.00 14.00 | WM18109-ND 4.30 37.92 252.80 | 87340-1622 
7 | 18 | 1819 16.00 | wm1g007-ND 2.91 23.62 163.53 | 79107-0008 18 | 18.00, 16.00 ee 4.66. A110, 27408) | (870401822 
20 | 20.19 18.00 |WM18008-ND 3.17 27.95 186.33 | 79107-0009 20 | 20.00 18.00 MS POON 89.29) —_ 1EBB28' 1, “BAAN e0ee 
22 | 22.19 20.00 | WM18009-ND 3.31 29.21 194.70 | 79107-0010 Board-to-Board Receptacle 
24 | 24.19 22.00 | WM18010-ND 3.67 32.40 216.03 | 79107-0011 Vertical, Dual Row Top/Bottom Entry, SMT 
30 | 30.19 28.00 | WM18011-ND 452 39.86 265.73 | 79107-0014 7 ai 2.00 KORaaETE ee SAO 607E= I o0SD0ON 
40 | 40.19 38.00 | WM18012-ND 6.01 53.03 353.50 | 79107-0019 ‘ : : : : 
44 | 44.19 42.00 | WM18013-ND 6.64 58.59 390.63 | 79107-0021 he Hie Mest ae es bined apenas 
50 | 50.19 48.00 | WM18014-ND 7.55 66.59 443.95 | 79107-0024 ‘ : : : , 
- 10 | 1019 8.00 | WM18018-ND 2.28 1849 128.03 | 79109-0004 
Receptacle — Side Entry 12 | 1219 10.00 | WM18019-ND 2.72 24.02 160.10 | 79109-0005 
8 8.20 6.00 | WM18136-ND 213 18.81 125.38 | 87264-0850 14 14.19 12.00 | WM18020-ND 2.82 24.92 166.15 79109-0006 
10 10.20 8.00 | WM18137-ND 2.33 20.60 137.30 | 87264-1050 16 16.19 14.00 | WM18021-ND 3.08 27.15 181.00 79109-0007 
12 | 12.200 10.00 ON aea goer. bee HOR es: «||,.8 (eee lod 11} 18 | 1819 16.00 | WM18022-ND 3.32 29.27 195.10 | 79109-0008 
4) 14200 12.00 ane ee. renee Nebee. || eee a0 20 | 2019 18.00 | WM18023-ND 3.48 30.71 204.70 | 79109-0009 
16 | 1620 14.00 (MIEN SSe Seb 2 AVEO: |B I268 1Gou) 22 | 2219 20.00 | WM18024-ND 3.42 27.82 192.60 | 79109-0010 
bs bee Soe He . he se ir bees see 24 | 24.19 22.00 | WM18025-ND 3.79 3083 213.46 | 79109-0011 
22 | 2220 20.00 (RTS ged. dood bade | droee-noe0 30 | 30.19 28.00 | WM18026-ND 4.68 41.32 275.45 | 79109-0014 
24 | 24.20 22.00 | WM18144-ND 3.84 33.91 226.08 | 87264-2450 Dem 2 te eNe Ree ERO 290295 ||| eile Oly 
26 | 26.20 24.00 | WM18145-ND 4.28 37.72 251.48 | 87264-2650 “a psa be ai, ree a aes ves | aes 
28 | 28.20 26.00 | WM18146-ND 439 38.75 258.33 | 87264-2850 é : a ; : d i 
8 | 30 | 3020 28.00 |wm18147-ND 4.62 40.80 272.00 | 87264-3050 Crimp Housing — Standard 
32 | 32.20 30.00 | WM18148-ND 4.60 37.35 258.55 | 87264-3250 rr Za 200 WRECEaTE a. aaa) dene. ||) STiooae 
34 34.20 32.00 | WM18149-ND 479 38.93 269.53 | 87264-3450 6 620 4.00 | WM18031-ND 39 319 22.05 51110-0650 
36 | 36.20 34.00 | WM18150-ND 5.24 46.22 308.15 | 87264-3650 3 320 .co. Reet ee des Seeso.|| seate08se 
38 38.20 36.00 | WM18151-ND 5.50 48.51 323.43 | 87264-3850 10 10:50 8.00 | WM1803-ND ‘Ad 360 24.95 51110-1050 
40 | 40.20 38.00 | WM18152-ND 5.70 50.29 335.28 | 87264-4050 12 | 1220 10.00 (TRCeaeNes a er ME rep 
42 | 42.20 40.00 | WM18153-ND 5.90 52.06 347.08 | 87264-4250 : - : : : 
44 | 44.20 42.00 | WM18154-ND 6.06 53.48 356.53 | 87264-4450 14 | 14200 12.00 HEROS 5600 4.91 92.73 | 51110-1450 
46 | 46.20 44.00 | WM18155-ND 6.31 55.65 371.03 | 87264-4650 16 | 16.20 14.00 | WM18036-ND 60 4.91 34.00 | 51110-1650 
48 | 48.20 46.00 | WM18156-ND 6.51 57.48 383.20 | 87264-4850 12 | 18 | 16.20 16.00 (URIeOS Ne) 69 6.09 40.63 | 51110-1850 
50 | 50.20 48.00 | WM18157-ND 6.68 58.91 392.73 | 87264-5050 20 | 20:20 18.00 NMS Ce Ne 76 668 44.53 | 51110-2050 
Recentscie — Siac Enay Sait 22 | 22.20 20.00 | wM18039-ND 82 7.28 48.50 | 51110-2250 
— Si 
P Zé 24 | 24.20 22.00 | wM18040-ND 89 7.86 52.43 | 51110-2450 
10 | 10.20 8.00 |wmts1g0-ND 3.68 3251 216.73 | 87368-1020 26 | 2620 24.00 | WNISO41-ND of ~~ p40. 6600. | St410-2650 
12 | 1220 10.00 |wmts181-ND 4.33 38.24 254.90 | 87368-1220 23 | 2820 26.00 [WATTEOZOIND foo. 9100. <Sa.08: |Il vetiioseso 
14 | 14.20 12.00 | wM18182-ND 4.57 40.30 268.68 | 87368-1420 20 | 3020 28.00 IRUNiBocaiNs fide: --  Giegi.. -~es1a0"" Ill. <evid0-a080 
16 16.20 14.00 | WM18183-ND 485 42.75 285.03 | 87368-1620 - - - - - 
18 | 1820 16.00 | WM18184-ND 4.82 39.14 270.99 | 87368-1820 Crimp Housing — With Polarization Keys 
20 20.20 18.00 WM18185-ND. 5.18 45.66 304.43 87368-2020 8 8.20 6.00 WM18044-ND 45 3.95 26.30 51110-0851 
22 | 22.20 20.00 | WM18186-ND 5.32 46.90 312.68 | 87368-2220 10 | 1020 8.00 | WM18045-ND ‘47. 446 ~—-27.73 | 51110-1051 
24 | 24.20 22.00 | WM18187-ND 5.74 50.64 337.63 | 87368-2420 42 | 1220 1000 | wMtgo4e-ND ‘49 «432 «28.80 | 51110-1251 
26 | 26.20 24.00 | WM18188-ND 6.00 5297 353.13 | 87368-2620 
14 | 1420 12.00 | WM18047-ND 564.91 2.73 | 51110-1451 
28 | 28.20 26.00 _| WM18189-ND 6.18 54.53 363.53 | 87368-2820 de | seek GaGa Fi one % a . ay.-||| seqieHent 
[eee ae fame se en we lem | |u| is | em io |mmoowm sm oa | sino 
34 | 34.20 32.00 | WM18192-ND 7.40 65.27 435.13 | 87368-3420 . ae be hep Sas vi ke ps . : ; pes 
36 | 36.20 34.00 | WM18193-ND 8.01 70.64 470.93 | 87368-3620 : : = ; : ; : 
38 | 38.20 36.00 |WM18194-ND 8.61 76.01 506.73 _| 87368-3820 24 | 24.20 22.00 | WM18052-ND 89 786 52.43 | 51110-2451 
40 | 40.20 38.00 | WM18195-ND 8.61 76.01 506.73 | 87368-4020 26 | 26.20 24.00 NEON 95 8.40 56.00 | 51110-2651 
42 | 42.20 40.00 | WM18196-ND 9.22 81.39 542.58 | 87368-4220 28 | 26.20 26.00 NO HOE 00) 8898") || SBEUl Reo! 
44 | 44.20 42.00 | WM18197-ND 9.83 86.75 578.33 | 87368-4420 30 | 30.20 28.00 [WM I8055;ND 1.09 9.59 63.90 | 51110-3051 
va ead pre res Ae ee tase borhis pein 13 |Crimp Terminal (26-30AWG) | WM18056-ND - 1.35 10.77 50394-8100 
50 50.20 48.00 WM18200-ND 11.96 105.54 703.63 87368-5020 Hand Tool for 2mm Crimp Contacts | WM18057-ND 170.12 = = 11-01-0204 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 57 


2mm x 2mm Vertical 
Socket 


Dimensions in mm 
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204 # -2mm 


Features: « High temperature dielectric + IR, vapor and wave solder 
compatible + Available in thru hole + Industry standard compatible 
+ Minimizes PC board stacking heights + End stackable feature + Side 
stackable feature 

Physical Specifications: - Insulation Material: High Temperature 
Glass Filled Polyester (PCT) + Color: Natural + Marking: Molded 
orientation delta + Contact Material: Beryllium copper + Contact 
Plating: - Wiping area: 30u” gold plate + Solder Tails: 100,” 90/10 
SnPb plate » Underplate: 50y” nickel 

Electrical Specifications: + Current Rating: 1.5Amp = Insulation 
Resistance: 5000 Megohms @ 250 volts min. +» Withstanding Voltage: 
500 VDC @ Sea level 

Environmental Specifications: + Operating Temp.: -55° to +105°C 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each 3M 
Pos. Inch (mm) Part No. 1 100 500 | Part No. 
Socket Vertical PC Mount 
8 -310 (7.87) 3M1008-ND 1.89 1.44 1.31 | 150208-6002-TB 
10 -389 (9.88) 3M1010-ND 2.00 1.52 1.38 | 150210-6002-TB 
12 | .467(11.86) | 3M1012-ND 2.04 1.55 1.41 | 150212-6002-TB 
20 | .782(19.86) | 3M1020-ND 2.31 1.76 1.59 | 150220-6002-TB 
24 | .940 (23.88) | 3M1024-ND 2.43 1.85 1.68 | 150224-6002-TB 
30 | 1.176 (29.87) | 3M1030-ND 2.70 2.06 1.86 | 150230-6002-TB 
40 | 1.570 (39.88) | 3M1040-ND 2.97 2.26 2.05 | 150240-6002-TB 
44 | 1.727 (43.87) | 3M1044-ND 3.10 2.36 2.14 | 150244-6002-TB 
50 | 1.964 (49.88) | 3M1050-ND 3.31 2.52 2.28 | 150250-6002-TB 
60 | 2.357 (59.87) | 3M1060-ND 3.64 2.77 2.51 | 150260-6002-TB 


2mm 
Wiremount 
Socket 


2mm Wiremount Socket — 1mm Pitch Cable 

Features: - Industry standard compatible + Mates with 2mm x 2mm 
grid pin strips + Low profile +» Preassembled covers + Available with 
and without strain relief Physical Specifications: + Insulation 
Material: Glass Filled Polyester (PBT), Flammability: UL94 V-0 
+ Color: Gray + Contact Material: Beryllium copper + Contact 
Plating: + Underplate and U-slot: 50-150y" Nickel, QQ-N-290, Class 2 
+ Wiping area: Gold Mil-G-45204, Type Il, Grade C + Marking: 
Orientation triangle and 3M logo Electrical Specifications: + Current 
Rating: 1Amp = Insulation Resistance: >1x10Q at 500 Vdc + With- 
standing Voltage: 1000Vrms at Sea Level Environmental 
Specifications: + Operating Temperature Rating: -55° to +105°C 
Rating: UL File No. E86982, CSA File No. LR#48869 


y vam Round Conductor Flat Cable — 28AWG Stranded, 

Features: + Close spacing permits high signal density + 28AWG wire 
on 1mm centers permits mass termination to 2mm connectors + Zipp- 
able for branching or discrete termination + Stranded wire provides 
flexibility and extended product life Physical Specifications: + Insula- 
tion Material: Polyvinyl Chloride (PVC) + Color: Gray + Marking: Red 
Edge + Conductors: 28 AWG, 7 x 36 Tinned Stranded Copper 
Electrical Specifications: + Voltage Rating: 300V = Insulation 
Resistance: >1x10'°Q/3m (10 ft) +» Characteristic Impedance: 920 
Unbalanced, 1469 Balanced + Capacitance: 55.50 pF/m Unbalanced, 
32.77 pF/m Balanced + Inductance: 0.47 wH/m Unbalanced, 0.70 pH/m 
Balanced + Propagation Delay: 4.95 ns/m Unbalanced, 4.78 ns/m 
Balanced Environmental Specifications: + Temperature Rating 
Operating: -20°C to +105°C + Flammability Rating: UL: VW-1, CSA: 


FT1 Rating: UL File No. E42769, Style 2651 CSA File No. LL 53649 
(optional) 

No. of | Digi-Key Price Each 3M 

Pos. Part No. 1 100 500 Part No. 


IDC Socket Gold 
10 MSA10A-ND 3.14 2.39 212 


152210-0100-GB 


12 MSA12A-ND 3.18 2.42 219 152212-0100-GB 
44 MSA44A-ND 4.49 3.42 3.09 152244-0100-GB 
50 MSAS0A-ND 4.58 3.48 3.15 152250-0100-GB 
IDC Socket Gold with Strain Relief 
10 MSE10A-ND 3.64 277 2.51 152210-0103-GB 
12 MSE12A-ND 3.83 2.91 2.64 152212-0103-GB 
44 MSE44A-ND 5.05 3.84 3.48 152244-0103-GB 
50 MSE50A-ND 5.14 3.91 3.54 152250-0103-GB 


No. |_ (NOTE: “X” in Part No. Represents No. of Meters) 
of |Digi-Key Price Per Meters 3M 
Pos. |Part No. 5 10 25 50 100 | Part No. 
Ribbon Cable Gray 
10 |MCIOL-X-ND 7.81 14.50 3235 55.78 89.24 | 3625/10 100M 
12 |MC12L-X-ND 9.37 17.40 38.82 66.93 107.08 | 3625/12 100M 
44 |MC44L-X-ND 34.58 64.22 143.26 247.00 395.20 | 3625/44 100M 
50 |MCS5OL-X-ND 39.29 72.96 162.76 280.63 449.00 | 3625/50 100M 


100m reel quantity may contain splices. Splice position will be 
marked on the reel. 


More Product Available Online: 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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2mm x 2mm Pin Strip Headers 


Dual Row — Straight Header 
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Features: « Industry standard compatible + High temperature dielectric + IR, vapor and 
wave solder compatible + Straight Solder Tail + Maximizes use of PC board space 
+ Mates with boardmount and wiremount products + End stackable feature + Side 
stackable feature 

Physical Specifications: - Contact Plating: + Wiping area: Gold - MIL-G-45204, 
Type Il, Grade C + Solder Tails: 200u” 90/10 Tin Lead - MIL-P-81728 + Underplate: 
100u”" nickel - QQ-N-290, Class 2 + Contact Material: Copper Alloy + Insulation 
Material: + Right Angle: Glass Filled Polyester (PCT) + Straight: Liquid Crystal 
Polymer (LCP) +» Flammability: UL 94V-0 + Color: + Natural 

Electrical Specifications: + Current Rating: 1.5Amp_ = Insulation Resistance: >5x10° 
Ohms @ 250 VDC + Withstanding Voltage: 500 VDC @ Sea level 


1.50 Environmental Specifications: » Operating Temperature: -55° to +105°C 
Y 
> *5'00 - No. of Dim. A Digi-Key Price Each 3M 
>oo 05 Pos. | Inch (mm) Part No. 1 100 500 Part No. 
Te00 1.0> Dual Row Straight Header 

8 .295 (7.49) 3M1108-ND 96 73 66 151208-8422-TB 
Dimensions in mm 10 -374 (9.50) 3M1110-ND 1.06 81 73 151210-8422-TB 
12 -453 (11.51) 3M1112-ND 1.16 89 81 151212-8422-TB 
Dual Row — Right Angle Header 20 | .768 (19.51) | 3M1120-ND 1.56 1.19 1.08 | 151220-8422-TB 
24 -925 (23.50) 3M1124-ND 1.79 1.36 1.23 151224-8422-TB 
11.00 30 1.162 (29.51) | 3M1130-ND 2.06 1.57 1.42 151230-8422-TB 


v , z 40 | 1.556 (39.52) 

soo Nooo o[420 2,00 44 | 1.714 (43.54) 
Ne MT Ts db + 25 50 | 1.950 (49.53) 

\ eaey a 60__| 2.344 (59.54) 


3M1140-ND 2.45 1.87 1.69 
3M1144-ND 264 2.01 1.82 
3M1150-ND 2.91 2.22 2.01 
3M1160-ND 3.37. 2.56 2.32 


151240-8422-TB 
151244-8422-TB 
151250-8422-TB 
151260-8422-TB 
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Dual Row Right Angle Header 
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Dimensions in mm 


295 (7.49) 
374 (9.50) 

12 | .453 (11.51) 
20 | .768 (19.51) 
24 | .925 (23.50) 
30 | 1.162 (29.51) 
40 | 1.556 (39.52) 
44 | 1.714 (43.54) 
50 | 1.950 (49.53) 
60 _| 2.344 (59.54) 


3M1208-ND 62 48 43 
3M1210-ND x71 54 49 
3M1212-ND At 59 53 
3M1220-ND 1.04 79 72 
3M1224-ND 1.21 92 83 
3M1230-ND 1.39 1.06 96 
3M1240-ND 1.87 1.43 1.29 
3M1244-ND 2.00 1.52 1.38 
3M1250-ND 2.18 1.66 1.51 
3M1260-ND 2.50 1.90 1.72 


151208-7422-TB 
151210-7422-TB 
151212-7422-TB 
151220-7422-TB 
151224-7422-TB 
151230-7422-TB 
151240-7422-TB 
151244-7422-TB 
151250-7422-TB 
151260-7422-TB 
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2mm Cable-to-Board 
Receptacle 


UL2651, UL2678 UL File No: E29179 CSA File No: 
LR19980 Mates With: Milli-Griid 2.00mm Headers 
Electrical: Voltage: 125V DC Current: 1.0A Contact 
Res.: 30mQ max. Dielectric Withstanding Volt: 500V AC Insulation Res. : 
5000MQ min. Physical: Housing: High Thermoplastic, UL 94V-0 Contact: 
Copper Alloy Plating Contact Area: (15,1') Gold Operating Temp: -20 to +85°C 
Cable: 1.00mm Hat Cable, 7 Strands, 28 AWG. 


k— DIMA—4 


No. of} Dim. (mm) | Digi-Key Price Each Molex 
Pos. A B_ | PartNo. ieee 25) Part No. 
Dual Row, IDT w/out Polarization and Locking Ramp 
10 | 16.65 8.00 | WM1410-ND 2.48 1.98 1.65 | 87568-1061 
12 | 18.65 10.00 | WM1412-ND 2.75 2.20 1.83 | 87568-1261 
14 | 20.65 12.00 | WM1414-ND 3.17 2.54 2.11 | 87568-1461 
16 | 22.65 14.00 | WM1416-ND 3.39 2.72 2.26 | 87568-1661 
20 | 26.65 18.00 | WM1420-ND 3.53 2.83 2.36 | 87568-2061 
22 | 28.65 20.00 | WM1422-ND 3.89 3.11 2.59 | 87568-2261 
24 | 30.65 22.00 | WM1424-ND 4.23 3.39 2.83 | 87568-2461 
26 | 32.65 24.00 | WM1426-ND 4.32 3.63 2.88 | 87568-2661 
30 | 36.65 28.00 | WM1430-ND 4.56 3.65 3.04 | 87568-3061 
34 | 40.65 32.00 | WM1434-ND 4.80 4.04 3.21 | 87568-3461 
40 | 46.65 38.00 | WM1440-ND 5.22 4.39 3.49 | 87568-4061 
44 | 50.65 42.00 | WM1444-ND 5.44 4.57 3.63 | 87568-4461 
50 | 56.65 48.00 | WM1450-ND 6.00 5.04 4.00 | 87568-5061 
Dual Row, IDT with Single Locking Ramp 
10 | 16.65 8.00 | WM14010-ND 2.48 2.08 1.65 | 87568-1071 
12 | 18.65 10.00 | WM14012-ND_ 2.75 2.20 1.83 | 87568-1271 
Dual Row, IDT with Polarization and Locking Ramp 
14 | 20.65 12.00)WM14114-ND 3.17 2.54 2.11 | 87568-1491 
16 | 22.65 14.00}WM14116-ND 3.39 2.72 2.26 | 87568-1691 
20 | 26.65 18.00}WM14120-ND 3.53 2.83 2.36 | 87568-2091 
22 =| 28.65 20.00} WM14122-ND 3.89 3.11 2.59 | 87568-2291 
24 | 30.65 22.00|WM14124-ND 4.23 3.39 2.83 | 87568-2491 
26 | 32.65 24.00}WM14126-ND 4.32 3.46 2.88 | 87568-2691 
30 | 36.65 28.00|}WM14130-ND 4.56 3.65 3.04 | 87568-3091 
34 | 40.65 32.00 |WM14134-ND 4.80 3.85 3.21 | 87568-3491 
40 | 46.65 38.00|WM14140-ND 5.22 4.18 3.49 | 87568-4091 
44 | 50.65 42.00|}WM14144-ND 5.44 4.35 3.63 | 87568-4491 
50 | 56.65 48.00 |WM14150-ND 6.00 4.80 4.00 | 87568-5091 


imm 
Round 
Conductor 
Flat Cable 


UL File No: E61522, UL Style No. 2678 CSA File No: LL61126 
Electrical: Voltage: 150V Physical: Flammability: VW-1 Operating 
Temp.: -20 to +105°C Insulation: Gray PVC Edge Mark: Black, 
28AWG Stranded, Tinned 


(NOTE: in Part No. Represents No. of Feet) 
Cir- | Dim. (mm) | Digi-Key Price Per Feet 

cuits} A B_ | Part No. 5 10 25 50 100 
10 ]10.00 9.00} WM11-X-ND 3.28 6.18 13.51 23.16 38.59 
20 /20.00 19.00) WM12-X-ND 6.39 12.03 26.32 45.11 75.19 
24 |24.00 23.00] WM13-X-ND 7.67 14.44 31.58 54.13 90.22 
40 |40.00 39.00] WM14-X-ND 14.06 26.46 57.88 99.23 165.38 
44 |44.00 43.00] WM15-X-ND 15.46 29.11 63.68 109.16 181.94 
50 |50.00 49.00] WM16-X-ND 15.97 30.07 65.78 112.76 187.94 


ANP tyco Electronics 


2mm Ribbon Connectors 


Polarized Non-polarized 


Position #1 


Position # 1 


B 


Dimensions in mm 


The new 2.0 (.079) AMP-LATCH® receptacle connector family features 

contacts on a true 2.0 x 2.0 (.079 x .079) mating grid for 1.0 (.039) 

pitch ribbon. These receptacles feature insulation displacement 

contacts (IDC) with a top/bottom single beam contact orientation. 

Contacts are beryllium copper, duplex plated 30,” gold in the mating 

area and 100y” min. tin-lead on termination end all over 50u” nickel 

underplating. Contact mating area is 1.54 (.061) from the face of the 

housing and they accept 0.50mm (.0197) round or square posts. 

Product Facts: 

+ True hard metric 2.0 x 2.0 mating grid for 1.0 pitch ribbon cable 

+ Insulation displacement (IDC), beryllium copper contacts, duplex 
plated gold-over-nickel 

+ U.L. 94V-0 rated thermoplastic components 

Performance Data: 

+ Durability: 150 cycles 

+ Termination Resistance: 25 milliohms max. 

+ Mating Force: 1.67 N max. 

+ Unmating Force: 0.14 N min. 

* Operating Temp. : -65°C to +105°C. 


No. of | Dimensions Digi-Key Price Each AMP 
Pos. A B Part No. 1 25 Part No. 
Recept.-Feed Thru Cover Polarized 

10 15.16 10.41 AKAI0K-ND 218 1.37 |111623-1 
14 19.18 14.40 AKA14K-ND 221 1.39 |111623-2 
16 21.18 16.41 AKAI6K-ND 2.28 144 |111623-3 
20 25.17 20.40 AKA20K-ND 235 148 |111623-4 
24 29.18 24.41 AKA24K-ND 267 1.68 | 111623-5 
26 31.17 26.42 AKA26K-ND 273 1.72 |111623-6 
30 35.18 30.40 AKA30K-ND 278 1.75 |111623-7 
40 45.19 40.41 AKA40K-ND 3.41 214 |111623-9 
44 49.17 44.40 AKA44K-ND 3.42 215 | 1-111623-0 
50 55.17 50.39 AKAS0K-ND 3.63 2.28 | 1-111623-1 


Recept.-Feed Thru Cover Non-Polarized 


8 13.18 8.41 ASAO08K-ND 251 1.58 | 1-111626-6 
10 | 15.16 10.41 ASA10K-ND 218 1.37 |111626-1 
14 | 19.18 14.40 ASA14K-ND 221 1.39 | 111626-2 
16 | 21.18 16.41 ASAI6K-ND 228 1.44 |111626-3 
20 | 2517 20.40 ASA20K-ND 235 1.48 |111626-4 
22 | 27.18 22.40 ASA22K-ND 2.29 1.44 | 1-111626-5 
24 =| 29.18 24.41 ASA24K-ND 267 1.68 |111626-5 
26 | 31.17 26.42 ASA26K-ND 273 1.72 |111626-6 
30 | 35.18 30.40 ASAS30K-ND 269 1.69 |111626-7 
34 | 39.17 34.42 ASA34K-ND 289 1.82 |111626-8 
40 | 45.19 40.41 ASA40K-ND 3.41 214 | 1-111626-9 
44 | 4917 44.40 ASA44K-ND 3.42 215 | 1-111626-0 
50 | 55.17 50.39 ASASOK-ND 3.63 2.28 | 1-111626-1 


www.digikey.com 


DELPHI SPECIALTY 
Connection Systems ELECTRONICS 


2mm SMT Headers / Receptacles 


“INORCOMP 2mm Headers 


Features: + 15 microinches selective gold plating * Insulator is glass filled thermoplastic UL Rating 94VO 
+ Color: Black + Contact material is phosphor bronze » “Post plated” contacts; no bare edges. 


Single Row — Single Row — Dual Row — 4.00, 
Right Angle Header 1.00 Straight Header Straight Header | 2.00 
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Manufacturer’s Full Length Headers and Receptacles _Digi-Key’s Cut Length to your 


Available in Multiple Pin Versions Specification 
Specifications: + Housing Material: High | Specifications: - Housing Material: High 5 Fale Ta Digi Ba: Pi 
temperature thermoplastic, UL flammability rating | temperature thermoplastic, UL flammability rating meen) a a 1 aa 100 eee ree i! pres Adder 
94 V-O. + Color: Natural + Contact Material: | 94 V-O. + Color: Natural » Contact Material: -— . “ - 
Phosphor Bronze. Beryllium copper. Header Single Row Straight - 36 Pins 
70.0 2163S-36-ND 2.80 25.05 206.32| 2163-36-01-P2 2163S-XX-ND 1.00 05 


Header Single Row Right Angle - 36 Pins 
70.0 2163R-36-ND 2.84 25.41 209.26] 2163-36-02-P2 2163R-XX-ND 1.04 .05 
Header Dual Row Straight - 72 Pins 
70.0 2164S-36-ND 5.41 48.41 398.63] 2164-72-01-P2 2164S-XX-ND 1.45 1 


“iri 4 | oats oR oEoE 
[slats ja z BEooooo 

I} - 
a 


ada 
4 
420 


How to Order 2mm Headers — 4 Easy Steps 


Q. How do! order an 2163S header with 16 pins? 


A. Call Digi-Key where you'll happily receive the price or determine 
the cost yourself. 


. Select needed "Digi-Key Part Number" and number of pins desired. 

. Begin with appropriate "Base Price" of your selected Part Number (refer to 
chart). 

. Multiply the number of pins you desire by "Pin Adder" of your selected Part 
Number (refer to chart). 

. Add Step 2 and Step 3 together for Final Cost. 


Specifications: + Housing Material: High | Specifications: + Housing Material: High 
temperature thermoplastic, UL flammability rating | temperature thermoplastic, UL flammability rating 
94 V-O + Color: Natural * Contact Material: | 94 V-O + Color: Natural * Contact Material: 
Phosphor Bronze. Phosphor Bronze. 


20000-Q0-ND 
Base Part Number Number of Desired Pins Per Row 


51.0 2.0-) B3o(}(] 2.0 


Specifications: + Housing Material: High temp. thermoplastic, UL flammability rating 94 V-O + Color: 
Black + Pin Material: Phosphor Bronze, drawn wire. 


OUR EXAMPLE YOUR DIGI-KEY PART NUMBER 
Step 1. 2163S-16-ND Step 1. Dates OA ees IND 
No. of | Dim. Digi-Key Price Each Manufacturer Step 2. 1.00 Step 2. 
Fig.| Pos. | “A” | Finish | PartNo. 1 10 100 500 | Part No. Step 3. 16x .05 = .80 Step 3. a 
Dual Row, Bottom Entry (Receptacle) 4 Your =$4 4 Your = 
8 8.026 | 15Gold| SPE1017-ND 1.34 = 1.20 99 .79 | 203-04-15-01 Step 4. Our Coste #180 Step 4. our Cost 
12 | 12.040] 15Gold| SPE1018-ND 1.85 1.66 1.37 1.08 | 203-06-15-01 : iti -800- B 
16 | 16.053] 15.Gold | SPE1019-ND 239 215 1.77 1.40 | 203-08-15-01 NOTE: For Quantities of 10 or More, Call 1-800-DIGI-KEY 
1 | 20 | 20.066] 15uGold | SPE1020-ND 2.91 2.61 215 1.70 |203-10-15-01 
24 | 24.079| 15uGold| SPE1021-ND 342 3.06 252 2.00 |203-12-15-01 
26 | 26.086 | 15yGold | SPE1022ND 3.71 3.32 273 2.16 |203-13-15-01 
30 | 30.099 | 15 Gold | SPE1023-ND 4.22 3.78 = 3.11_—-2.46_| 203-15-15-01 2m m Receptacles 
Dual Row, Bottom Entry, Ultra Low Profile (Receptacle) Features: + Printed Circuit Board Mounted Receptacle + .079” (2mm) centers for real estate savings 
8 8.026 | 154 Gold | SPE1010-ND 141 7.00 “82 65 | 233-0433-01 + Single and Dual Row Offerings + 15 microinches selective gold + Insulator, housing, material is glass filled 
12 12.040 | 15 Gold | SPE1011-ND 1.51 1.36 1.12 "88 | 233-0633-01 thermoplastic, UL Rating 94VO » Color: Black + Contact material is phosphor bronze 
16 | 16.053] 15uGold| SPE1012-ND 1.94 1.74 1.43 1.13 | 233-0833-01 - - oh ; 
2 | 20 |20.066| 15:Gold] SPE1013-ND 234 210 1.73 1.37 |233-1033-01 Single Row — Vertical Receptacle He Pnes Pasi aie an ae? 
24 | 24.079] 15yGold| SPE1014-ND 2.74 245 2.02 1.60 | 233-1233-01 2 = - = = 
26 | 26.086 | 151Gold| SPE1015-ND 296 266 219 1.73 | 233-1333-01 A +l 162.0 Receptacle Single Row Vertical 
30 | 30.099 | 15Gold | SPE1016-ND 3.36 3.01 2.48 _—‘1.96_| 233-1533-01 (eT=TeT=\eT=TeT=ib5 ry 3 | 2063S-03-ND 1.43 1.28 1.05 | 2063-03-01-P2 
Single Row, Top Entry (Receptacle) >| l1.00 lle 4 | 2063S-04-ND 1.57 1.41 1.16 | 2063-04-01-P2 
4 | 8.026 ]15uGold] SPE1024ND 80.72.5947. | 204-04-15-01 SRS is i S| eee 
6 | 12.040] 15uGold| SPE1025-ND 1.08 97 80 64 |204-06-15-01 S Bees NA oe tee 1s gage 1 
8 |16.053| 15uGold| SPE1026-ND 1.34 120 99 .79 |204-08-15-01 H eed ag to qe Stes aoe 
3 | 10 | 20.066] 15uGold| SPE1027-ND 1.60 1.43 1.18 .93 |204-10-15-01 9 Wexestnn] 234 210 173 | ooes0901.P2 
12 | 24.079] 151Gold| SPE1028-ND 1.85 1.66 1.37 1.08 |204-12-15-01 to Neosat 251 225 125 | 206310-01-P2 
13 | 26.086] 151Gold| SPE1029-ND 2.00 1.79 1.47 1.17 |204-13-15-01 11 epesSaaine] 265 298 196 | 2063-11-01-P2 
15 | 30.099| 15Gold| SPE1030-ND 2.25 2.02 1.66 _1.32_| 204-15-15-01 - 12 Neosat] Se 253 208 | 20e912-01-P2 
Dual Ri Top Entry (Ri tacle) Dual Row - Vertical Receptacle = : = : —_ 
8 | 8.026 ] 15 Gold Sara Nb ‘ aa = ae ° 99.79 | 205-04-1501 A Receptacle Dual Row: Vertical 
H pL Gol A 4 i x -04- “O72 
12 | 12.040] 15yGold| SPE1032ND 185 1.66 137 1.08 |205-06-1501 aeeeeeeE ee aaa 
16 | 16.053] 15.Gold| SPE1033-ND 2.39 215 1.77 1.40 |205-08-1501 noo a oo By : to | 2064S-05-ND 251 225 185 | 2064-10-01-P2 
4 | 20 | 20.066] 151Gold| SPE1034-ND 2.91 261 215 1.70 |205-10-1501 1.00 A 12 | 2064S-06-ND 282 253 208) 2064-12-01-P2 
24 | 24.079] 15yGold| SPE1035-ND 342 3.06 252 2.00 |205-12-1501 14 | 2064S-07-ND 314 281 231 | 2064-14-01-P2 
26 | 26.086 | 15uGold| SPE1036-ND 3.71 3.32 273 2.16 |205-13-1501 16 | 20648-08-ND 345 309 255 | 2064-16-01-P2 
30 | 30.099 | 15 Gold | SPE1037-ND 260 2.34 1.92 1.52 |205-15-1501 18 | 20648-09-ND 379 340 280 | 2064-18-01-P2 
36 Position, Dual Row 20 | 2064S-10-ND 4.10 368 3.03 | 2064-20-01-P2 
5] — = Gold SPE1211-ND 234 210 1.73 1.37 ]SM2MD18S15-01 22 | 2064S11-ND 4.42 3.96 3.26 | 2064-22-01-P2 
Tin SPE1212ND 1.62 146 1.2 SM2MD18S02-01 2064S12-ND 4.76 4.26 —3.51 | 2064-24-01-P2 


1.96 4 pees 


cI aaa mo 


L-3.40 — O05 l-— 3.40 —| 2.0" | 11.0 
| . . “1.0 . ‘ LOW PROFILE: + Housing Material: Glass filled STANDARD PROFILE: + Housing Material: 
ULTRA LOW PROFILE: + Housing Material: Glass filled | STANDARD PROFILE: + Housing Material: thermoplastic, UL flammability rating 94V-O + Color: | Glass filled thermoplastic, UL flammability rating 
thermoplastic, UL flammability rating 94 V-O + Color: } Glass filled thermoplastic, UL flammability rating Black + Contact Material: High Performance 94V-O + Color: Black + Contact Material: High 
Black + Contact Material: Beryllium Copper 94 V-O + Contact Material: Phosphor Bronze Copper Alloy Performance Copper Alloy 


Digi-Key Price Each Manufacturer Digi-Key Pricing NorComp 
Fig. Finish Part No. 1 10 100 500 | Part No. Fig. Finish Part No. id 10 100 500 | Part No. 
1 Low Profile, Tin SPE1303-ND 26 23 .20 .19 | 2MS-19-02-01 1 Low Profile, Tin LP1-006-ND 23 2.01 16.59 57.28 | 800-002-LP1-006 
Low Profile, Gold* SPE1304-ND 52 46 39 .38 | 2MS-19-33-01 Low Profile, Gold* LP1-001-ND 46 4.08 33.60 116.00 | 800-002-LP1-001 
2 | Standard Profile, Gold* | SPE1302-ND 14 13 1 .09 | 2UM-G 2 | Standard Profile, Gold* | SP2-001-ND 14 1.28 10.50 36.25 | 800-002-SP2-001 


*30u" gold plated 


*30y" gold plated 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 59 
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AINIPF tyco Electronics 


MTA .100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers 


IDC RECEPTACLES: + Wire-to-post connectors preloaded with dual beam contacts + Connectors and headers are end-to- 
end stackable * Connectors preloaded with IDC contact - All contacts are slotted for insulation displacement (IDC) terminal 
technique + Contacts are lubricated to prevent fretting corrosion + Meets the material requirements of Table 23.1 of 
UL1410 Standards for Television Receiver and Video Products (wire-to-post connectors only) * Recognized under the 
Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 » Certified by Canadian Standards Association 
PERFORMANCE DATA: Voltage Rating: 250 vac. Current Rating: 4 amp max. Low-Level Resistance: 5 mQ max. initial 
Dielectric Withstanding Voltage: 750 vac./1 min. Insulation Resistance: 5000 MQ min. initial. Operating Temperature: 
-55°C to +105°C. MATERIAL AND FINISH: Receptacles: UL94V-2 rated (unless otherwise noted), type 6/6 nylon (28 AWG 
- Green; 26 AWG - Blue; 24 AWG- White; 22 AWG- Red). Contacts: Phosphor bronze, post tin plated, 30.1. 


REPLACEMENT IDC CONTACTS: MATERIAL AND FINISH: Phosphor bronze, post tin plated; 30. 


CST-100 CRIMP CONTACTS AND HOUSINGS: - High current rating + Mates with MTA and similar competitive notched 
headers + Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., Fle No. £28476 + Certified by 
Canadian Standards Association, File No. LR7189. PERFORMANCE DATA: Voltage Rating: 250 vac. Current Rating: 4 anp 
max. Low-Level Resistance: 6 mQ max. initia, 10 mQ max. final. Insulation Resistance: 1000 MQ min. initial, 100 MQ 
min. final. Operating Temperature: -55°C to +105°C. MATERIAL AND FINISH: Selective gold, 30,1 gold over 1271 nickel or 


bright tin-lead on entire contact. Wire Range: 22-26 AWG Max. Ins. Diameter: .065 
KEYING PLUG WITH CARRIER STRIP (10 plugs per strip): Material: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon, natural color 


LED CONNECTORS: Designed to mate with .36mm-.51mm diameter posts or square leads. MATERIAL AND FINISH: 
Receptacles: UL94\V-2 rated, type 6/6 nylon (28 AWG- Green; 26 AWG - Blue; 24 AWG- White; 22 AWG- Red). Contacts: 


Phosphor bronze, post tin plated, 30. 


REPLACEMENT LED CONTACTS: MATERIAL AND FINISH: Phosphor bronze, post tin plated; 30,1. 
POST HEADERS: Material For Housing: Polyester UL94V-0 rated, natural. Posts: Tin plated copper alloy. 


Fig. 1 Housing S520 113.21) 


Discrete 
Wire IDC 


Fig. 3 CST-100 Housing 
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Fig. 6 Strain Relief Cover - 
Closed End 


Fig. 9 Dust Cover - 
Feed-Thru 
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With Polarizing Tabs 


Fig. 4 CST-100 Crimp Contact 
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Fig. 7 Dust Cover - 
Closed End 
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Fig. 2 IDC & LED Contacts 
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Fig. 5 Keying Plug 
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Fig. 8 Strain Relief Cover - 
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Rear Bend Front Bend 


Cir- Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description cuits] Inch (mm) Part No. 1 25 | PartNo. 
Receptacles, .100” (2.54mm) Centers 
2 -200 (5.08) A19050-ND 12 .06 | 640443-2 
3 -300 (7.62) A19051-ND 12 .07 | 640443-3 
4 400 (10.16) A19052-ND 20 12 | 640443-4 
5 -500 (12.70) A19053-ND 26 5 | 640443-5 
6 -600 (15.24) A19054-ND 28 16 | 640443-6 
Qosed End with Lock, 7 -700 (17.78) A19055-ND 33 18 | 640443-7 
1 w/out Polarizing Tabs, 8 800 (20.32) A19056-ND 37 21 | 640443-8 
28 AWG Geen, 9 900 (22.86) A19057-ND -92 83 | 640443-9 
Tin Plated 10 | 1.000 (25.40) A19058-ND AB 26 | 1-640443-0 
11. | 1.100 (27.94) A19059-ND 1.12 1.01 | 1-640443-1 
12 | 1.200 (30.48) A19060-ND 60 33 | 1-640443-2 
13 | 1.300 (33.02) A19061-ND 1.33 1.20 | 1-640443-3 
14 | 1.400 (35.56) A19062-ND 1.43 1.29 | 1-640443-4 
15 | 1.500 (38.1) A26193-ND -98 89 | 1-640443-5 


Cir- | Dim. “A” Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description cuits| Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. 
2 | .200(5.08) 223773-ND 12 10 | 6438162 
3 | [300 (7.62) 423774-ND 14 412-| 643816-3 
4 | 400 (10.16) 423775-ND 20 19 | 643816-4 
hosed End with Lock, 5 | 500(12.7) 423776-ND 26 24 | 643816-5 
aa_| with Polarizing Tabs, 6 | .600(15.24) 23777-ND 2826 | 643816-6 
28 AWG Green, 7 | -700(17.78) 423778-ND 33 30 | 643816-7 
Tin Plated 8 | :800(20.32) 423779-ND ‘37.34 | 6438168 
10 | 1.00 (25.4) 423780-ND 46 42. | 1-643816-0 
12 | 1.200(30.48) | A28781-ND ‘60054 | 1-643816-2 
15 | 1.500 (38.1) 423782-ND ‘98 89 | 1-643816-5 
2 | 200 (5.08) AI9132-ND 20.10 | 640623-2 
3 | (300 (7.62) A19133-ND 419 11 | 640623-3 
4 | 400 (10.16) A19134-ND ‘20 = 12. | 640623-4 
5 | 500(12.70) A19135-ND 26 615 | 640623-5 
6 | .600(1524) A19136-ND 28 «= -16 | 640623-6 
Feed-Thru with Lock, 7 | :700(17.78) A19137-ND 33 18. | 640623-7 
1 | wlout Polarizing Tabs, | 8 | 800 (20.32) A19138-ND ‘37.21 | 640623-8 
28 AWG Green, 9 | :900(2286) A19139-ND 92 ~~ -83. | 640623-9 
Tin Plated 10 | 1.000 (25.40) | _A19140-ND 46 = 26 | 1-640623-0 
11 | 1.100 (2794) | A19141-ND 112 1.01 | 1-640623-1 
12 | 1.200(30.48) | —_A19142-ND ‘606.33. | (1-640623-2 
13 | 1.300(33.02)} _A19143-ND 133 1.20 | 1-640623-3 
14 | 1.400(35.56) | _A19144-ND 143 © 129 | 1-640623-4 
15 | 1.500 (38.1) A26194-ND 98 89 | 1-640623-5 
2 | 200 (5.08) 723783-ND 4716 | 644565-2 
3 | [300 (7.62) 423784-ND 49 17 | 644565-3 
4 | 400 (10.16) 423785-ND 20 © 19. | 644565-4 
Feed-Thru with Lock, 5 | 500 (12.7) 423786-ND 26 624 | 644565-5 
4a. | with Polarizing Tabs, 6 | .600(15.24) 423787-ND 2826 | 644565-6 
28 AWG Green, 7 | -700(17.78) 423788-ND 33 '30 | 644565-7 
Tin Plated 8 | :800(20.32) 423789-ND 37.84 | 644565-8 
10 | 1.00 (25.4) 423790-ND 46 42 | 1-644565-0 
12 | 1.200(30.48) | _A23791-ND 6054 | 1-644565-2 
15 | 1.500 (38.1) 423792-ND 198 89 | 1-644565-5 
2 | 200 (5.08) ‘A19030-ND “12.06 | 640442-2 
3 | (300 (7.62) ‘A19031-ND 42 07 | 640442-3 
4 | 400 (10.16) ‘A19032-ND ‘20 = 12. | 640442-4 
5 | 500(1270) ‘A19033-ND 26 615 | 640442-5 
6 | .600(1524) A19034-ND 28 «= 16 | 640442-6 
; 7 | :700(17.78) A19035-ND 330418. | 640442-7 
Sar pain otal 8 | .800 (20.32) ‘A19036-ND 37 ‘21 | 640442-8 
1 | eo iana Tabs, | 9 | 900 (22.86) ‘A19037-ND 92 = 83. | 640442-9 
aa 10 | 1.000 (25.40) | _A19038-ND 46 = .26 | 1-640442-0 
11 | 1.100 (27.94) | _A19039-ND 112 © 1.01 | 1-640442-1 
12 | 1.200(30.48) | _A19040-ND ‘606.33. | 1-640442-2 
13 | 1.300(33.02)} _A19041-ND 133 1.20 | 1-640442-3 
13 | 1.300(33.02) | A26195-NDt 75 68 | 1-643828-3 
14 | 1.400(35.56) | _A19042-ND 143 1.29 | 1-640442-4 
15 | 1.500 (38.1) 426196-ND ‘98 89 | 1-640442-5 
2 | 200 (5.08) 723793-ND “1210 | 643815-2 
3 | 300 (7.62) 423794-ND 14-42 | 643815-3 
4 | 400 (10.16) 423795-ND 20 = 19 | 643815-4 
: 5 | 500 (12.7) 423796-ND 26 = 24 | 643815-5 
Rrarsa nines 6 | .600 (15.24) A23797-ND 28 26 | 643815-6 
1h mee 7 | :700(17.78) 423798-ND 33 30 | 643815-7 
ae 8 | .800(2032) 423799-ND '37. 234 | 643815-8 
10 | 1.00 (25.4) 423800-ND 46.42. | 1-643815-0 
12 | 1.200(30.48) | _A23801-ND ‘60 054 | 1-643815-2 
13 | 1.300(33.02) | A23802-NDt 75 68 | 1-644313-3 
15 | 1.500 (38.1) A23803-ND 98.89 | 1-643815-5 
2 | 200 (5.08) AT9112-ND 20.10 | 640622-2 
3 | [300 (7.62) A19113-ND 49 11 | 640622-3 
4 | 400 (10.16) A19114-ND 20 © 12 | 640622-4 
5 | '500(12.70) A19115-ND 26 © 15 | 640622-5 
6 | .600(1524) A19116-ND 28 16 | 640622-6 
: 7 | -700(17.78) A19117-ND 33018. | 640622-7 
ai eon sory 8 | .800 (20.32) A19118-ND 37 ‘21 | 640622-8 
1 mana Tas, | 9 | 900 (22.86) A19119-ND ‘92 83. | 640622-9 
etal 10 | 1.000 (25.40) | _A19120-ND 102 92 | 1-640622-0 
11 | 1.100(2794) | —_A19121-ND 112 1.01 | 1-640622-1 
12 | 1.200(30.48) | _A19122-ND ‘60 = 83. | 1-640622-2 
13 | 1.300(33.02)} —_A19130-ND 133 1.20 | 1-640622-3 
13 | 1.300(33.02) | A26197-NDt 75 68 | 1-644577-3 
14 | 1.400 (35.56) | —_A19131-ND 143 1.29 | 1-640622-4 
15 | 1.500 (38.1) 426198-ND 98 89 | 1-640622-5 
2 | 200 (5.08) 723804-ND 4716 | 644564-2 
3 | '300(7.62) 423805-ND 49 18 | 644564-3 
4 | 400 (10.16) 423806-ND 20 19 | 644564-4 
Feed-Thru with Lock, 5 | 500 (12.7) 423807-ND 26 24 | 644564-5 
4a. | with Polarizing Tabs, 6 | .600(15.24) A23808-ND 2826 | 644564-6 
26 AWG Blue, 7 | -700(17.78) 423809-ND 33 30 | 644564-7 
Tin Plated 8 | .800(2032) A23810-ND ‘37°34 | 644564-8 
12 | 1.200(30.48) | A28811-ND ‘60 8-54 | 1-644564-2 
13 | 1.300(33.02) | A23812-NDt 75 68 | 1-644497-3 
15 | 1.500 (38.1) 423813-ND ‘98 89 | 1-644564-5 
2 | 200 (5.08) ‘AT901-ND “12.06 | 640441-2 
3 | 300 (7.62) ‘A19020-ND 42 07 | 640441-3 
4 | 400 (10.16) A1902-ND 42 07 | 640441-4 
5 | 500(12.70) A19021-ND 26 0615 | 640441-5 
6 | .600(1524) ‘A1903-ND 28 = -16 | 640441-6 
: 7 | :700(17.78) A19022-ND 33048 | 640441-7 
prayed iat 8 | .800(20.32) ‘A1904-ND 37 ‘21 | 640441-8 
1 raed Tas | 9 | 900 (22.86) A19023-ND 92 = 83 | 640441-9 
aide 10 | 1.000 (25.40) | A1905-ND 46 = 26 | 1-640441-0 
11 | 1.100 (2794) | A19024-ND 112 1.01 | 4-640441-1 
12 | 1.200(30.48) | _A19025-ND ‘606.33. | 1-640441-2 
13 | 1.300(33.02) | _A19026-ND 133 1.20 | 1-640441-3 
13 | 1.300(33.02) | A26199-NDt 75 68 | 1-644574-3 
14 | 1.400(35.56) | _A19027-ND 143 1.29 | 1-640441-4 
15 | 1.500 (38.1) 423767-ND ‘98 89 | 1-640441-5 
2 | 200 (5.08) 7A23814-ND “210 | 643814-2 
3 | (300 (7.62) 423815-ND 14°42 | 643814-3 
4 | .400(10.16) 423816-ND ‘20 = 19 | 643814-4 
: 5 | 500 (12.7) 423817-ND 26 024 | 643814-5 
Sn boat 6 | .600 (15.24) A23818-ND 28 26 | 643814-6 
1h eee 7 | :700(17.78) 423819-ND 33 30 | 643814-7 
Sartell 8 | .800(2032) 423820-ND ‘37.234 | 643814-8 
10 | 1.00 (25.4) 423821-ND 46 «42 | 1-643814-0 
12 | 1.200(30.48) | _A23822-ND ‘O54 | 1-643814-2 
13 | 1.300(33.02) | A23823-NDt 75 68 | 1-644312-3 
15 | 1.500 (38.1) 423824-ND 9889 | 16438145 
t UL94V-0 - Black Housing (Continued) 


60 1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


MTA .100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers (Cont.) 


Cir | Dim. "A" Digi-Key Price Each | AMP Cir- | Dim. "A" Digi-Key ae Each | AMP 
Fig. | Description cuits | Inch (mm) Part No. U 25 Part No. Fig. | Description cuits| Inch (mm) Part No. 25 | Part No. 
| Ses ee 2) eee Remmi | 2 | zose | oxo = 10 | enesss 
“ a out Polarizing Tabs, 
4 | .400 (10.16) A19093-ND 20 “12 | e40621-4 26 AWG Blue, Tin Plated _| 3 | -300(7-62) MEZA ERD 19 11 | 6416553 
5 | .500 (12.70) A19094-ND 26 -15 | 640621-5 1 | Cosed End with Lock, 2 200 (5.08) A19160-ND a2 06 | 641535-2 
6 0 (15.24) ‘A19095-ND 28 16 | 640621-6 w/out Polarizing Tabs, 3 | .300 (7.62) A19161-ND 12 .07 | 641535-3 
Feed Thiti with Look 7 | -700(17.78) ‘A19096-ND 33 18 | 640621-7 24 AWG White, 5 | .500(12.7) 23920-ND 26 .24 | 641535-5 
wout Polarizing Tabs 8 | .800 (20.32) A19097-ND 37 .21 | 640621-8 Tin Plated 6 | .600 (15.24) A23921-ND 28 .26 | 641535-6 
1 é d 9 | .900 (22.86) ‘A19098-ND 1.77 1.59 | 640621-9 Closed End wiLock, w/Po- 
24 AWG White, 10 | 1.000 (25.40) ‘A19099-ND 46 26 | 1-640621-0 rn , 
Treo 11 | 1.100 (27.94) | A19100-ND 1121.01 | 1-640621-1 Be ae tee nee pes [eee eee ee fe | ORE 
12 | 1.200 (30.48) A19101-ND 60 .33 | 1-640621-2 Feed- Thru w/ Lock, 
13 | 1.300 (33.02) A19110-ND 1.33 1.20 | 1-640621-3 avout Poleising Tebe, 2 | .200 (5.08) ‘A19200-ND 19 10 | 641654-2 
13 | 1.300 (aa 02) A23768-NDt 75 .68 | 1-644576-3 24 AWG White Tin Plated | 3 | -300 (7.62) A19201-ND 19 11 | 641654-3 
14 | 1.400 (35.56) A19111-ND 1.43 1.29 | 1-640621-4 Gsed End wi Look 31200 6.08) AIIGOIND) p 06} GASSED 
15_{ 1.500 (38.1) REND 98 89 | _1-640621-5 1 | wout Polarizing Tab 3 | 300(7.62 A19151-ND 42 ‘07 | 6415343 
2 | 200 (5.08) 723826-ND 17 “16 | 644563-2 wiout Polarizing Tabs, (7.62) ‘ : 
3 | [300 (7.62) 23827-ND 18 47 | 64a563-3 22 AWGRed, Tin Plated | 8 | .800 (20.32) A23923-ND. 37 34 | 641534-8 
4 | .400 (10.16) 23828-ND 30 ‘49 | eaasea-4 Feed-Thru w/ Lock, 2 | .200 (5.08) ‘A19190-ND 20 10 | 641653-2 
: 5 | 500(12.7) 23829-ND 36 ‘oa | 6ad563-5 w/out Polarizing Tabs, 3 | .300 (7.62) A19191-ND 19 11 | 641653-3 
Feed-Thru with Lock, 8 | 600 (1524) 923830.ND 8 06 | 644563-6 22 AWG Red, Tin Plated | 8 | .800 (20.32) A23924-ND 37 34 | 641653-8 
1a_ | W/ Polarizing Tabs, 7 | -700(17.78) A23831-ND 33 '30 | 644563-7 Replacement LED Contacts 
24 AWG White, 8 | .800 (20.32) 423832-ND ‘37 '34 | 644563-8 28 AWG Tin Plated = = AI9317-ND ‘1.58/25 2.81/50 | 641646-1 
Tin Pated 10 | 1.00 (25.4) A23833-ND 46 42 | 1-644563-0 2 | 26AWG Tin Plated _ - A19316-ND 1.58/25 2.81/50 | 641645-1 
12 | 1.200 (30.48) A23834-ND 60 54 | 1-644563-2 24 AWG, Tin Plated - - A19315-ND 1.58/25 2.81/50 | 641644-1 
13 | 1.300 (33.02) A23835-NDt Ra) 68 | 1-644579-3 22 AWG, Tin Plated - - A19314-ND. 1.58/25 2.81/50 | 641643-1 
15 |_ 1.500 (38.1) A23836-ND 98 89 | 1-644563-5 Keying Plugs with Carrier Strip 
z] ee nN SEND: oe oS enna 5__[ 10 Plugs per Strip = = A19310-ND 52 29 | 6419941 
: 5 Accessories, .100” (2.54mm) Centers 
4 | .400 (10.16) ‘A1907-ND 20 12 | 640440-4 u 
5 Poet ‘A19011-ND 26 15 | 640440-5 2 | .200 (5.08) A19230-ND 30 7 | 643075-2 
6 | .600 (15.24) ‘A1908-ND 28 16 | 640440-6 3 | .300 (7.62) A19231-ND 99 .90 | 643075-3 
Qosed End with Lock, 7 700 (17.78) A19012-ND 33 18 | 640440-7 4 | .400 (10.16) A19232-ND 33 -19 | 643075-4 
w/out Polarizing Tabs, 8 | .800 (20.32) 1909-ND 37 21 | 640440-8 5 | -500 (12.70) lees AND 06 | O0Z35 
1 | 29 AWG Red, 9 | .900 (22.86) A19013-ND 92 83 | 640440-9 6 | .600 (15.24) A19234-ND 34 19 | 643075-6 
Tin Plated 10 | 1.000 (25.40) A1910-ND 46 26 | 1-640440-0 Closed End 7 | .700 (17.78) A19235-ND 1.01 ‘91 | 643075-7 
11 | 1.100 (27.94) A19014-ND 112 1.01 | 1-640440-1 6 | Strain Relief Covers 8 | .800 (20.32) A19236-ND 1.01 ‘91 | 6430758 
12 | 1.200 (30. 48) A19015-ND 60 33 | 1-640440-2 White , 9 | 900 (22.86) A19237-ND 1.01 -92 | 643075-9 
13, | 1.300 (33.02) A19016-ND 1.33 1.20 | 1-640440-3 10 | 1.000 (25.40) A19238-ND 1.02 -92 | 1-643075-0 
14 | 1.400 (35.56) A19017-ND 1.43 1.29 | 1-640440-4 11 | 1.100 (27.94) A19239-ND 1.02 92 | 1-643075-1 
15 | 1.500 (38.1) A23770-ND 98 89 | 1-640440-5 12 | 1.200 (30.48) A19240-ND 1.02 93 | 1-643075-2 
2 200 (5.08) A23837-ND 12 10 | 643813-2 13 | 1.300 (33.02) A19241-ND 98 88 | 1-643075-3 
2 | .200(5.08) A29084-NDt 32 .30 | 644083-2 ibe erent heaes Nes i i a ppg 
3 | .300 (7.62) ‘A29085-NDt 81 .73 | 644083-3 B 5. | : B Z 
4 | .400 (10.16) A23838-ND .20 19 | 643813-4 2 | .200 (5.08) A19250-ND 1 -10 | 640550-2 
Cosed End with Lock, 5 Oe A23839-ND 26 .24 | 643813-5 3 | 300 (7.62) A19251-ND 29 -13_| 640550-3 
1a. | with Polarizing Tabs, 7 | .700(17.78) A23840-ND 33 .30 | 643813-7 4 | 400 (10.16) A19252-ND 33 -15 | 640550-4 
22 AWG Red, 8 | .800 (20.32) A23841-ND 37 .34 | 643813-8 5 | .500 (12.70) A19253-ND 39 -18 | 640550-5 
Tin Plated 10 | 1.00 (25.4) A23842-ND 46 42 | 1-643813-0 6 | .600 (15.24) A19254-ND 40 -20 | 640550-6 
11. | 1.100 (27.94) A23843-ND 2.16 1.95 | 1-643813-1 osed End 7 | .700 (17.78) A19255-ND 43 .22 | 640550-7 
12 | 1.200 (30.48) A23844-ND 60 54 | 1-643813-2 7 | Dust Covers. 8 | .800 (20.32) A19256-ND 45 .25 | 640550-8 
13 | 1.300 (33.02) A23845-NDt 75 68 | 1-644083-3 White 9 | .900 (22.86) A19257-ND 49 .27 | 640550-9 
15 | 1.500 (38.1) A23846-ND 98 89 | 1-643813-5 10 | 1.000 (25.40) A19258-ND 53 -29 | 1-640550-0 
2 | .200 (5.08) ‘A19070-ND 20 -10 | 640620-2 11 | 1.100 (27.94) A19259-ND 57 .31 | 1-640550-1 
3 | .300 (7.62) A19071-ND 19 11 | 640620-3 12 | 1.200 (30.48) ‘A19260-ND 63 .35 | 1-640550-2 
4 | .400 (10.16) ‘A19072-ND 20 12 | 640620-4 13 | 1.300 (33.02) A19261-ND 66 .36 | 1-640550-3 
5 | .500 (12.70) ‘A19073-ND 26 15 | 640620-5 14 | 1.400 (35.56) A19262-ND 71 .39 | 1-640550-4 
6 0 (15.24) A19074-ND 28 16 | 640620-6 15 | 1.500 (38.1) A23893-ND. 45 41 | 1-640550-5 
Feed Thru with Lock 7 | 700(17.78) ‘A19075-ND 33 .18 | 640620-7 2 | .200 (5.08) ‘A19270-ND 45 AT | 643077-2 
out Polesving Tobe, 8 | .800 (20.32) ‘A19076-ND 37 .21 | 640620-8 3 | .300 (7.62) A19271-ND 15 14 | 643077-3 
1 | AWG Fed ig Tens, 9 | .900 (22.86) A19077-ND 92 .83 | 640620-9 4 | .400 (10.16) A19272-ND 40 37 | 643077-4 
Tin Plated 10 | 1.000 (25.40) ‘A19078-ND 46 .26 | 1-640620-0 5 | .500 (12.70) A19273-ND 50 46 | 643077-5 
11 | 1.100 (27.94) ‘A19079-ND 112 1.01 | 1-640620-1 6 | .600 (15.24) A19274-ND 55 50 | 643077-6 
12 | 1.200 (30.48) ‘A19080-ND 60 .33 | 1-640620-2 Baia 7 | .700 (17.78) A19275-ND 57 52 | 643077-7 
13 | 1.300 (33.02) A19081-ND 1.33 1.20 | 1-640620-3 fake 8 | .800 (20.32) A19276-ND 65 59 | 643077-8 
13 | 1.300 (33.02) A23771-NDt 75 68 | 1-644575-3 8 | Strain Relief Covers, 9 | .900 (22.86) 19277-ND 1.09 98 | 643077-9 
14 | 1.400 (35.56) ‘A19090-ND 1.43 1.29 | 1-640620-4 White 10 | 1.000 (25.40) A19278-ND 1.02 .92 | 1-643077-0 
15 | 1.500 (38.1) A23772-ND. 98 .89 | 1-640620-5 11 | 1.100 (27.94) A19279-ND 1.02 .92 | 1-643077-1 
2 | .200 (5.08) 723847-ND 17 -16 | 644540-2 12 | 1.200 (30.48) A19280-ND 1.02 .93 | 1-643077-2 
3 | .300 (7.62) ‘A23848-ND 19 18 | 644540-3 13 | 1.300 (33.02) A19281-ND 1.03 .93 | 1-643077-3 
4 | .400 (10.16) ‘A23849-ND 20 19 | 644540-4 14 | 1.400 (35.56) A19282-ND 1.03 .93 | 1-643077-4 
Feed: Thru with Leck 5 | .500 (12.7) A23850-ND 26 .24 | 644540-5 15 | 1.500 (38.1) A23894-ND 1.04 .94 | 1-643077-5 
with Polarizing Tabs, 6 | .600 (15.24) A23851-ND 28 -26 | 644540-6 3 | .300 (7.62) A19291-ND 16 07 | 640642-3 
1A | 55 AWG Red : 7 | .700 (17.78) A23852-ND 33 -30 | 644540-7 4 | .400 (10.16) A19292-ND 16 09 | 640642-4 
Tin Plated 8 | -800 (20.32) ‘A23853-ND 37 34 | 6445408 5 | .500 (12.70) A19293-ND 18 10 | 640642-5 
10 | 1.00 (25.4) A23854-ND AG 42 | 1-644540-0 6 | .600 (15.24) A19294-ND 36 .20 | 640642-6 
12 | 1.200 (30.48) A23855-ND 60 -54 | 1-644540-2 7 | .700 (17.78) A19295-ND 40 .22 | 640642-7 
13, | 1.300 (33.02) ‘A23856-NDt Be) 68 | 1-644578-3 Feed-Thru 8 | .800 (20.32) A19296-ND 45 .25 | 640642-8 
15 | 1.500 (38.1) A23857-ND 98 -89 | 1-644540-5 9 | Dust Covers, 9 | .900 (22.86) A19297-ND 49 .27 | 640642-9 
Replacement IDC Contacts White 10 | 1.000 (25.40) ‘A19298-ND 53 .29 | 1-640642-0 
Sid. 28 AWG Tin Plated | — = A19313-ND 1.40/25 2.49/50 | 640639-1 11 | 1.100 (27.94) A19299-ND 57 31 | 1-640642-1 
2 | Sid. 26 AWG Tin Plated | — _— A19290-ND 1.58/25 2.81/50 | 640638-2 12 | 1.200 (30.48) A19300-ND 63 -35 | 1-640642-2 
Std. 24 AWG Tin Plated | — _ A19312-ND 1.58/25 2.81/50 | 640637-1 13 | 1.300 (33.02) A19301-ND 66 36) 1-640642-3 
Std. 22 AWG, Tin Plated | — - A19311-ND 1.58/25 2.81/50 | 640636-1 a oe has te i S eoteects 
eST-100) re eae) a Separately ) sHaRe Post Headers, .100 (2.54mm) Centers (.200 (5.08) Wide Base) 
3 | .320(8.13) A19491-ND 27) AT | 770602-3 2 | -200 (5.08) AISUEND 25" 18 | E22 
4 | 008) ee «2 = 2 | rome 4 | doctor | aisiano. = 27a | eaoasaa 
5 | 520 (13.21) ‘A19493-ND 30 .28 | 770602-5 : : , ; : ; 
6 | .620(15.75) | _A19494-ND 36.33. | 7706026 Straight Post 8 | ‘500 ( 5.24) RISaND. 3333 | e1odso-g 
; 7 | .720 (18.29) A19495-ND 42 .39 | 770602-7 10 | .64 (.025) Square, 7 | 001778 Ere) So | Gaon 
3 | 22-26 AWGWhite, 8 | .820 (20.83) ‘A19496-ND 48 44 | 770602-8 Tin Plated : . : : 
Tin Plated 9 | .920 (23.37) ‘A19497-ND 54 49 | 770602-9 8 | .800 (20.32) Bg1ND 48 44 | 640452-8 
10 | 1.020 (25.91) ‘A19498-ND 61 55 | 1-770602-0 9 | -900 (22.86) A19333-ND 4 AQ | 640452-9 
11 | 1.120 (28.45) ‘A19499-ND 67 .60 | 1-770602-1 10 | 1.000 (25.40) A1915-ND 60 55 | 1-640452-0 
42 | 1290 (50. 99) ‘A19500-ND 73 ‘66 | 1-770602-2 15 | 1.500 (38.1) A24931-ND 1.13 1.02 | 1-640452-5 
13 | 1.320 (33.53) A19510-ND 79 .71 | 1-770602-3 2 | .200 (5.08) A1916-ND 21 -13 | 640453-2 
14 | 1.420 (36.07) A19511-ND 85 .77 | 1-770602-4 3 | .300 (7.62) A19340-ND 24 19 | 640453-3 
15 | 1.520 (38.61) A23961-ND 91 82 | 1-770602-5 : on tt 26) ee es oe = Cae e 
CST-100 Crimp Contact Right Angle Post 6 | .600 (15.24) 1918-ND 38 '34 | 640453-6 
Tin Plated, Loose _ = A19520-ND 1.63/25 2.90/50 | 770666-1 11 | .64(.025) Square, 7 | .700 (17.78) A19342-ND A4 40 | 640453-7 
4 Gold Plated, Loose = = A23962-ND 9.73/25 17.29/50 | 770666-2 Tin Plated 8 -800 (20.32) A1919-ND 50 46 | 640453-8 
Gold Plated, Strip a — A23963-ND 5.07/25 9.00/50 | 770601-2 9 .900 (22.86) A19343-ND 57 51 | 640453-9 
LED Receptacles (mate with .36 -.51mm diameter posts), .100” (2.54mm) centers 10 | 1.000 (25.40) A1920-ND 63 57 | 1-640453-0 
Closed End with Lock, 12 | 1.200 (30.48) A23927-ND 75 .68 | 1-640453-2 
: 2 | .200(5.08) A19180-ND 12 .06 | 641537-2 15 | 1.500 (38.1) A23896-ND 3.26 2.94 | 1-640453-5 
ee Gace Prated 3 | .300 (7.62) A19181-ND 2 07 | 641537-3 Narrow Base Post Headers, .100” (2.54mm) Centers (2.34mm Wide Base) 
Fead-Thru with Lock, , 2 | .188 (478) ‘AT9350-ND 22 “15 | 644456-2 
1 | wiout Polarizing Tabs, | 3 | p55) Sa foo asi heieres ‘on tos) Sure 3 | 288 (7.32) A19351-ND 23.18 | 644456-3 
Goeed ftiilock | 1 aoc —_— 0 | woRaetveles, | 5 | jag(i2ay | argsssND '33.—=S 30 | teases 
wiout Polarizing Tabs, Bs) icant be AOS oe i ist aoe Un rast 6 | .588 (14.94) A19354-ND 36 33 | 644456-6 
26 AWG Blue, Tin Plated : : : Z + UL94V-0 - Black Housing (Continued) 
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MTA .100” (2.54mm) Receptacles and Post Headers (Cont.) 


Cire | Dim. "A" Digi-Key Price Each | AMP Cir- | Dim. "A" Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description cuits | Inch (mm) Part No. 1 25 | PartNo. Fig. | Description cuits| Inch (mm) Part No. 1 29) Part No. 
7 | .688 (17.48) A19355-ND 42 "39 | 644456-7 8 | .800 (20.32) A1924-ND 20 12 | 640456-8 
‘ 8 | .788 (20.02) A19356-ND 48 44 | 644456-8 9 | 900 (22.86) A19473-ND ‘60 54 | 640456-9 
Bees) Saute 9 | .888 (22.56) 19357-ND 54 49 | 644456-9 Straight Post 40 | 1.000 (25.40) | _A1925-ND 24 14 | 1-640456-0 
wwlo Petentive Legs 10 | 988 (25.10) A19358-ND 60 '55 | 1-644456-0 top | -84¢025) Square, 41 | 1.100 (2794) | A19474-ND 73 66 | 1-640456-1 
Tin Plated ; 11 | 1.088 (27.64) | A19359-ND 66 “60 | 1-644456-1 Tin Plated 12 | 1.200 (30.48) | _A19475-ND ‘37 21 | 1-640456-2 
(cont) 12 | 1.188 (30.18) | A19360-ND 73 166 | 1-644456-2 (cont.) 13 | 1.300 (33.02) | _A19476-ND ‘86 78 | 1-640456-3 
1a | 1988 (95.26) | _A19362.ND a7 | heaaase-d 15 | isoo(ast) | AdoGoND 135179 | 1-610486-5 
2 | .200(5.08) A1970-ND 24 “fe | 644695-2 2 | 200 (5.08) A24932-ND 45 AT | 641215-2 
3 | .300(7.62) A19371-ND 19 ‘18 | 644695-3 3 | .300(7.62) A24933-ND 68 ‘61 | 641215-3 
10 4 | .400 (10.16) A19372-ND 29 ‘27 | 644695-4 4 | .400 (10.16) A24934-ND 4 76 | 641215-4 
5 | .500 (12.70) 19373-ND 37 '33 | 644695-5 5 | .500(12.7) A24935-ND 1.09 '99 | 641215-5 
Save 6 | .600 (15.24) A19374-ND 40 "36 | 644695-6 6 | .600 (15.24) A24936-ND 122 1.10 | 641215-6 
Of te Gur 7 | -700 (17,78) A19375-ND 47 42 | 644695-7 Straight Post 7 | 700 (17.78) 224937-ND 135 1.22 | 641215-7 
pert Dsl : 8 | .800 (20.32) A19376-ND 53 48 | 644695-8 12A | .64 (.025) Square, 8 | 800 (20.32) A23941-ND ‘80 73 | 641215-8 
Ai alea 9 | .900 (22.86) A19877-ND 60 ‘54 | 644695-9 30,1 Gold Plated 9 | 900 (22.86) A24938-ND 161 1.45 | 641215-9 
11 | 1002794) | At9379.ND 8 | 1844605" 11 | vioo@7o | AeaoonD = 1.9877 | teatotest 
12 | 1.200 (30.48) | A19380-ND 221 1.99 | 1-644695-2 12 | 1.200 (30.48) | A24941-ND 206 1.86 | 1-641215-2 
13 | 1.300 (33.02) | A19381-ND ‘86 78 | 1-644695-3 14 | 1.400 (35.56) | A24942-ND 241 2.17 | 1-641215-4 
14 | 1.400 (35.56) |_A19962-ND 93 84 | 1-644695-4 15 | 1.500 (38.1) A24943-ND 264 2.38 | 1-641215-5 
2 | .200 (5.08) ‘A19390-ND 2A “13 | 644457-2 2 | 200 (5.08) A1926-ND “10 04 | 640457-2 
3 | .300(7.62) A19391-ND 24 47 | 644457-3 3 | .300(7.62) 19480-ND ‘09 106 | 640457-3 
4 | .400 (10.16) A19392-ND 28 25 | 644457-4 4 | .400 (10.16) A1927-ND 12 ‘07 | 640457-4 
5 | .500 (12.70) A19393-ND 35 "32 | 644457-5 5 | 500 (12.70) A19481-ND 15 109 | 640457-5 
Pia antie Bost 6 | .600 (15.24) A19394-ND 38 34 | 644457-6 6 | .600 (15.24) A1928-ND 17 10 | 640457-6 
elon Sane 7 | -700 (17,78) A1995-ND 122 1.10 | 644457-7 Right Angle Post 7 | 700 (17.78) ‘A19482-ND 19 11 | 640457-7 
Cole es 8 | .800 (20.32) A19396-ND 50 46 | 644457-8 .64 (.025) Square, 8 | 800 (20.32) ‘A1929-ND 20 12 | 640457-8 
wabae 9 | .900 (22.86) A19897-ND ‘57 ‘51 | 644457-9 Tin Plated 9 | 900 (22.86) ‘A19483-ND ‘60 ‘54 | 640457-9 
11 | tto0(e794) | At9360-ND 6 8 | 1eMasr 11 | thoo(e79s) | AtedB4ND 3 e8| Lelodsr 
12 | 1.200 (30.48) | A19400-ND 75 68 | 1-644457-2 12 | 1.200 (30.48) | A19485-ND ‘37 ‘21 | 1-640457-2 
13 | 1.300 (33.02) | A19401-ND 82 74 | 1-644457-3 13 | 1.300 (33.02) | _A19486-ND ‘86 78 | 1-640457-3 
4g 14 | 1400 done 2 Al 9402.ND 88 0 | 1-6444o7-4 14 | 1.400 (35.56) | __A19487-ND 93 84 | 1-640457-4 
| ; ; 13B 2 | .200(5.08) A24944-ND 68 ‘61 | 41216-2 
3 | 300 (7.62) A19411-ND 20 “18 | 644694-3 3 | 300 (7.62) A24945-ND ‘93 ‘a4 | 6412163 
4 | .400 (10.16) A19412-ND 30 28 | 64d694-4 4 | .400 (10.16) A23943-ND 113 1.02 | 641216-4 
5 | 500 (12.70) A19413-ND 38 '35 | 644694-5 5 | .500(12.7) A24946-ND 135 1.22 | 641216-5 
lane cicipces 6 | .600 (15.24) A19414-ND rT '38 | 644694-6 6 | .600 (15.24) A24947-ND 148 1.34 | 641216-6 
Br Lao Saute 7 | -700 (17.78) A19415-ND 48 ‘44 | 644694-7 Fight Angle Poe 7 | 700 (17.78) A24948-ND 154 1.39 | 641216-7 
with PetenveLegs, | § | “Soo{o2a9) | AISAIZND 36 | eiacoa 4 (025) Square, 9 | s00 (2286) | AodaanD «170s tat | oat21e9 
yn Fleted to | 1.000 (25.40) | A19418-ND 69 ‘63 | 1-644694-0 souiCold Plates 10 | 1.00 (25.4) A24950-ND 190 1.71 | 1-641216-0 
11 | 1.100 (27.94) | A19419-ND 76 169 | 1-644694-1 11 | 1.100 (2794) | A24951-ND 206 1.86 | 1-641216-1 
12 | 1.200(30.48) | A19420-ND 83 75 | 1-644694-2 12 | 1.200 (30.48) | A24952-ND 253 228 | 1-641216-2 
13 | 1.300 (33.02) | _A19421-ND ‘90 ‘at | 1-644694-3 13 | 1.300 (33.02) | A24953-ND 244 220 | 1-641216-3 
14 | 1.400 (85.56) | __A19422-ND ‘97 88 | 1-644694-4 14 | 1.400 (35.56) | A24954-ND 260 235 | 1-641216-4 
Polarized Headers, .100” (2.54mm) Centers 15 | 1.500 (38.1) ‘A24955-ND 2.66 2.40 | 1-641216-5 
2 | .200 (5.08) A19423-ND 10 04 | 640454-2 Shrouded Headers, .100” (2.54mm) 
3 | .300(7.62) A19430-ND ‘09 106 | 640454-3 2 | 284 (721) 723045-ND 38 34 | 644486-2 
4 | .400 (10.16) A19431-ND 12 ‘07 | 640454-4 3 | .384 (9.75) A23046-ND 43 '39 | 64a4g6-3 
5 | .500 (12.70) A19432-ND 15 109 | 640454-5 4 | 484 (12.29) A23925-ND 73 "66 | 644486-4 
7 | Sooiz7) | At9daéND 19 it | eloase 8 | ees(iza) | A2se28ND «1.000 | uae 
Ot eo5) Sake 8 | .800 (20.32) A19435-ND 20 “12 | 640454-8 garcight Post 64,025) | 2 | 7841991) A23930-ND 1.16 1.05 | 644486-7 
Tin Pated to | iooo(esa0) | Ataa37.ND eta | 6400540 Suaewres, | S| Sutee) (MMMM 15s | Casses 
11 | 1.100 bros A19438-ND 73 "66 | 1-640454-1 Tin Plated 10 ita ers) A23935-ND 1.66 1.50 | 1-644486-0 
12 | 1.200 (30.48) | A19439-ND ‘37 ‘at | 1-640454-2 11 | 1.184 (30.07) | A23986-ND 183 1.65 | 1-644486-1 
13 | 1.300 (33.02) | _A19440-ND 86 78 | 1-640454-3 12 | 1.284(3261) | A23987-ND 1:99 1.80 | 1-644486-2 
14 | 1.400 (35.56) | A19441-ND 93 84 | 1-640454-4 13 | 1.384 (35.15) | A23988-ND 216 1.95 | 1-644486-3 
iA 15 | 1.500 (38.1) A23929-ND 125 1.13 | 1-640454-5 44 14 | 1.484 (37.69) | __A23939-ND 233 210 | 1-644486-4 
2 J .200 (5.08) 723897-ND ah “AO | 641213-2 2 | 284 (7.21) A23958-ND 45 a1 | 644861-2 
3 | .300(7.62) A23898-ND 68 62 | 641213-3 3 | .384 (9.75) A23959-ND 64 ‘58 | 644861-3 
4 | .400 (10.16) A23899-ND 84 76 | 641213-4 4 | 484 (12.29) A23940-ND 73 "66 | 644861-4 
5 | .500(127) A23900-ND ‘80 73 | 641213-5 5 | 584 (14.83) A23825-ND ‘1 ‘83 | 644861-5 
7 | Foo(i778) | A2302ND 12948 | Butzie7 7 | Jeatigsy |  AoseseND 111100 | aaa. 
Briton) Sure, 8 | .800 (20.32) £23931-ND ‘80 73 | 641213-8 Sawa Ree 8 | 884 (22.45) £23960-ND ‘59 ‘54 | 644861-8 
Soy Gola Piao 9 | .900 (22.86) A23903-ND 162 © 1.46 | 641213-9 mae , 9 | 984 (24.99) A23860-ND 180 1.63 | 644861-9 
to | 1.00 (25.4) A23904-ND 169 1.52 | 1-641213-0 jo | 1.084 (27.53) | A23861-ND 1.66 1.50 | 1-644861-0 
11. | 1.100 (27.94) | A23905-ND 196 1.7 | 1-641213-1 11 | 1.184 (30.07) | A23862-ND 183 1.65 | 1-644861-1 
12 | 1.200 (30.48) | A23906-ND 206 1.86 | 1-641213-2 12 | 1.284(32.61) | _A23863-ND 1:99 1.80 | 1-644861-2 
13 | 1.300 (33.02) | A23907-ND 226 © 2.04 | 1-641213-3 13 | 1.384 (35.15) | A23864-ND 216 1.95 | 1-644861-3 
14 | 1.400 (35.56) | A23908-ND 240 216 | 1-641213-4 14 | 1.484 (37.69) | __A23865-ND 233 210 | 1-644861-4 
15 | 1.500 (38.1) A23909-ND 246 2.20 | 1-641213-5 2 | 284 (7.21) A23866-ND 77 69 | 644488-2 
2 | 200 (5.08) A19450-ND 10 04 | 640455-2 3 | .384 (9.75) A23867-ND 7 69 | 64a4g8-3 
3 | .300(7.62) A19451-ND 09 108 | 640455-3 4 | 484 (12.29) A23868-ND 76 ‘69 | 64aaee-4 
4 | .400 (10.16) A19452-ND 12 ‘07 | 640455-4 5 | 584 (14.83) A23869-ND 1.01 ‘ot | 64a488-5 
8 | 00(1824) | Asd64ND W740 | eloases Fight-Angle Posts 7 | Jeaigsy |  AoserenD «120.1109. | eaaaee7 
prance ios! 7 | 700 (17.78) A19455-ND 19 “11 | 640455-7 15A Pe Le) uae 8 | 884 (22.45) £23872-ND 138 1.24 | 644488-8 
‘at (1025) Sous: 8 | .800 (20.32) ‘A19456-ND 20 12 | 640455-8 noe aed wout Pegs, 1 9 | ‘94 (24.99) A23873-ND 155 1.40 | 644488-9 
rae 9 | .900 (22.86) 19457-ND ‘60 ‘54 | 640455-9 jo | 1.084 (27.53) | A23874-ND 172 1.55 | 1-644488-0 
to | 1.000 (25.40) | A19458-ND 24 "14 | 1-640455-0 11 | 1.184 (30.07) | A23875-ND 189 1.71 | 1-644488-1 
11 | 1.100 (27.94) | A19459-ND 73 "66 | 1-640455-1 12 | 1.284(32.61) | A23876-ND 206 1.86 | 1-644488-2 
12 | 1.200 (30.48) | A19460-ND ‘37 ‘at | 1-640455-2 13 | 1.384 (35.15) | A23877-ND 224 202 | 1-644488-3 
13 | 1.300(33.02)| A19461-ND 86 78 | 1-640455-3 14 | 1.484 (37.69) | __A23878-ND 242 218 | 1-644488-4 
14 | 1.400 (35.56) | A19462-ND 93 84 | 1-640455-4 2 | .284(7.21) A23879-ND 77 69 | 644803-2 
184 15 | 1.500 (38.1) 423932-ND 125 1.13 | 1-640455-5 3 | 384 (9.75) A23880-ND 7 ‘69 | 644803-3 
2 | .200 (5.08) 723910-ND 74 67 | 6412142 4 | 484 (12.29) A23881-ND 76 ‘69 | 644803-4 
3 | 300 (7.62) £2391 1-ND 1.01 192 | 641214-3 5 | 584 (14.83) A23882-ND ‘61 '55 | 644803-5 
5 | ‘soon | Aos1gnD sat | eataias Fight-Angle Posts 7 | Jeaigsy |  aoseeen «158148. | 04aB087 
6 | .600 (15.24) £23914-ND 165 1.49 | 6412146 15 | 84 (.025) Square, 8 | 884 (22.45) £23885-ND 138 1.24 | 644803-8 
Siotwanaia Post 7 | .700 (17.78) £23915-ND 179 1.61 | 6412147 ase wiout Pegs, 9 | .984 (24.99) A23886-ND 1.55 1.40 | 644803-9 
ee ( 025) Sai 8 | .800 (20.32) ‘A23933-ND 80 73 | 641214-8 in 10 | 1.084 (27.53) ‘A23887-ND 1.72 1.55 | 1-644803-0 
a caacaal 9 | .900 (22.86) 423916-ND 196 1.77 | 641214-9 11 | 1.184 (30.07) | A23888-ND 189 1.71 | 1-644803-1 
I to | 1.00 (25.4) 423917-ND 204 1.84 | 1-641214-0 12 | 1.284(32.61) | A23889-ND 206 1.86 | 1-644803-2 
11 | 1.100 (27.94) | A23918-ND 213 = 1.92 | 1-641214-1 13 | 1.384 (35.15) | A23890-ND 224 202 | 1-644803-3 
12 | 1.200 (30.48) | A23919-ND 229 207 | 1-641214-2 14 | 1.484 (37.69) | _A23891-ND 242 218 | 1-644803-4 
13 | 1.300 (33.02) | A24927-ND 253 2.28 | 1-641214-3 = 
12 | 1-400 (3¢66) (ESSeeND Sea. bal eaita A9982-ND_—T-Handle Tool for MTA.100" (254m)... cess seessseeteseee $16.28 each | 59803-1 
15 | 1.500 (38.1) A24929-ND 266 2.40 | 1-641214-.5 A1998-ND Gimp Die for MTA .100” (2.54mm) IDC Receptacles 
Post Headers, .100” (2.54mm) Centers, Friction Lock Header (Must be used with handle A2031-ND ) use with Fig. 1.............. $103.74 each 58246-1 
> | 200 (6.08) AIG2T-ND 10 or | BAO4SED A2031-ND Manual Pistol Grip Handle for Metal & All-Plastic Shell 
Srsichiped 3 .300 (7.62) A19470-ND 09 06 | 640456-3 Connectors. (Must order crimp die separately) use with Fig. 1 ...... $55.50 each | 58074-1 
12 | ‘64 (025) te 4 | .400 (10.16) A1922-ND 12 ‘07 | 640456-4 19530-ND —_Qrimp Tool for CST-100 w/Die ...$201.00 each | 58517-1 
SA (. 5 | .500 (12.70) 19471-ND 15 109 | 640456-5 : : 
Tin Plated 8 | ‘goo tsan Re ue oe cadens A19531-ND Die Set for CST-100 (use with A9996) . $159.00 each | 58517-2 
7 .700 (17.78) A19472-ND 19 11 | 640456-7 A9996-ND Gimp Tool Handle for CST-100 ..$75.00 each 354940-1 
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MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers 


IDC CONNECTORS: + Wire-to-post connectors preloaded with dual beam contacts + Connectors and headers are end-to-end 
stackable + Connectors preloaded with IDC contacts + All contacts are slotted for insulation displacement (IDC) terminal 
technique * Contacts are lubricated to prevent fretting corrosion » Meets the material requirements of Table 23.1 of UL1410 
Standards for Television Receiver and Video Products (wire-to-post connectors only) * Recognized under the Component 
Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. £28476 + Certified by Canadian Standards Association, File No. LR7189. 
PERFORMANCE DATA: Voltage Rating: 250 VAC. Current Rating: 5 amp max. for Connector. Low-Level Resistance: 3 
mQ. max. initial. Dielectric Withstanding Voltage: 1250 VAC/1 min. Insulation Resistance: 5000 MQ min. initial. 
Operating Temperature: -55°C to +105°C. MATERIAL AND FINISH — Housing: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon (24 AWG - 
White; 22 AWG- Red: 20 AWG- Yellow; 18 AWG- Orange). Contacts: Phosphor bronze, post tin plated, 30. 


REPLACEMENT IDC CONTACTS: MATERIAL AND FINISH: Phosphor bronze, post tin plated; 30. 


SL-156 CRIMP CONTACTS AND HOUSINGS: + High current rating + Mates with MTA and similar competitive notched 
headers » Rugged wire-to-board interconnection to mate with .045 square or round post headers + Housing made of flame 
retardant 6/6 nylon + Connectors are end-to-end stackable + Wire-to-board system offers polarization with friction lock for 
positive mating » Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories Inc., File No. E28476 + Certified 
by Canadian Standards Association, Fle No. LR7189. PERFORMANCE DATA: Voltage Rating: 250 VAC. Current Rating: 10 
amp max. @ 250 VAC. Low-Level Resistance: 3.0 mQ max. initial. Dielectric Withstanding Voltage: 2000 VAC/1 min. 
Insulation Resistance: 1000 MQ min. initial. Operating Temperature: -55°C to +105°C. MATERIAL AND FINISH 
(CONTACTS): Bright tin plated brass or phosphor bronze; .012 (0.3) pre-tin or 30p1 over nickel. Wire Range: 18-24 AWG 
Max. Insulation Diameter: .110 (2.79mm). 


KEYING PLUG WITH CARRIER STRIP (10 plugs per strip): MATERIAL: UL94V-2 rated, type 6/6 nylon, natural color 
POST HEADERS: Material For Housing: Polyester 94V-0 rated, white. Posts: Copper alloy. 
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Digi-Key Price AMP 
Description Part No. Each Part No. 
Tools 

QIMP TOO W/Die ccs ecctnaccceersaceiesssvaveeticeeersaeasoes A19996-ND 400.28 90123-5 
T-Handle Tool for MTA .156" (3.96mm) ..............0.00sseee ees A9981-ND 16.28 59804-1 
Qrimp Die for MTA .156” (3.96mm) Receptacles 

(Must be used with handle A2031-ND.)............6.:ecseeeeeee A1999-ND 103.74 58247-1 
Manual Pistol Grip Tool for Metal & All-Plastic Shell 

Connectors. (Must order crimp die separately.) ............6.05 A2031-ND 55.50 58074-1 


Dim. "A" Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. il 25 | Part No. 
Receptacles, .156” (3.96mm) centers 
2 .312 (7.92) A23988-ND 54 -49| 640430-2 
3 468 (11.89) A23964-ND 25 -13 | 640430-3 
4 -624 (15.85) A23965-ND 26 -24| 640430-4 
5 -780 (19.81) A23995-ND 52 -48| 640430-5 
Qosed End with Lock 6 .936 (23.77) A23966-ND 34 -31 | 640430-6 
1 w/out Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A24019-ND 67 -60 | 640430-7 
26 AWG Blue, 8 1.248 (31.7) A24131-ND 76 -69 | 640430-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A24132-ND 86 -78 | 640430-9 
10 1.560 (39.62) A24133-ND 95 -86 | 1-640430-0 
1 1.716 (43.59) A24134-ND 1.05 -95 | 1-640430-1 
12 1.872 (47.55) A24135-ND 1.14 1.03] 1-640430-2 
17 2.652 (67.36) A23967-ND 76 -69 | 1-640430-7 
2 -312 (7.92) A24136-ND 21 19} 643821-2 
3 468 (11.89) A23968-ND 25 -13 | 643821-3 
4 -624 (15.85) A23969-ND 27 -25| 643821-4 
5 -780 (19.81) A24137-ND 52 48} 643821-5 
Qosed End with Lock 6 -936 (23.77) A23970-ND 34 -31 | 643821-6 
1 with Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A24138-ND 67 -60 | 643821-7 
26 AWG Blue, 8 1.248 (31.7) A26135-ND 76 -69 | 643821-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A24829-ND 1.11 1.01 | 643821-9 
10 1.560 (39.62) A26041-ND 5 -86 | 1-643821-0 
1 1.716 (43.59) A26042-ND 1.05 95} 1-643821-1 
12 1.872 (47.55) A26043-ND 1.14 1.03} 1-643821-2 
17 2.652 (67.36) A23971-ND 76 -69 | 1-643821-7 
2 -312 (7.92) A24044-ND 15 14} 640435-2 
3 468 (11.89) A23972-ND 25 -13 | 640435-3 
4 -624 (15.85) A23973-ND 26 -24| 640435-4 
5 -780 (19.81) A26045-ND 52 48} 640435-5 
Qosed End w/out Lock 6 -936 (23.77) A23974-ND 34 -31 | 640435-6 
1 w/out Polarizing Tabs, a 1.092 (27.74) A26046-ND 67 -60 | 640435-7 
26 AWGBuue, 8 1.248 (31.7) A26048-ND 76 -69 | 640435-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A26049-ND 86 -78 | 640435-9 
10 1.560 (39.62) A26050-ND 5 -86 | 1-640435-0 
1 1.716 (43.59) A26051-ND 1.05 -95 | 1-640435-1 
12 1.872 (47.55) A26052-ND 1.14 1.03} 1-640435-2 
17 2.652 (67.36) A23975-ND 76 -69 | 1-640435-7 
2 .312 (7.92) A24098-ND 15 -14| 640595-2 
3 468 (11.89) A24045-ND 24 -22| 640595-3 
4 .624 (15.85) A24046-ND 27 -25| 640595-4 
5 -780 (19.81) A24099-ND 52 -48| 640595-5 
Feed-Thru with Lock 6 -936 (23.77) A24047-ND 34 -31 | 640595-6 
1 w/out Polarizing Tabs, qT 1.092 (27.74) A24100-ND 67 -60 | 640595-7 
26 AWG Bue, 8 1.248 (31.7) A24101-ND 76 -69 | 640595-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A24102-ND 86 -78 | 640595-9 
10 1.560 (39.62) A24103-ND 5 -86 | 1-640595-0 
an 1.716 (43.59) A24104-ND 1.05 95 | 1-640595-1 
12 1.872 (47.55) A24105-ND 1.14 1.03} 1-640595-2 
17 2.652 (67.36) A24048-ND 76 -69 | 1-640595-7 
2 .312 (7.92) A24106-ND 15 -14| 640608-2 
3 468 (11.89) A24049-ND 24 -22| 640608-3 
4 .624 (15.85) A24050-ND 27 -25| 640608-4 
5 -780 (19.81) A24107-ND 52 -48| 640608-5 
Feed-Thru w/out Lock 6 -936 (23.77) A24051-ND 34 -31 | 640608-6 
1 w/out Polarizing Tabs, f 1.092 (27.74) A24956-ND 67 -60 | 640608-7 
26 AWG Blue, 8 1.248 (31.7) A24957-ND 76 -69 | 640608-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A24958-ND 86 -78 | 640608-9 
10 1.560 (39.62) A24959-ND 95 .86 | 1-640608-0 
1 1.716 (43.59) A24960-ND 1.05 95 | 1-640608-1 
12 1.872 (47.55) A24961-ND 1.14 1.03} 1-640608-2 
17 2.652 (67.36) A24052-ND 76 -69 | 1-640608-7 
2 -312 (7.92) A19630-ND 21 19} 640429-2 
3 468 (11.89) A19631-ND 25 .08 | 640429-3 
4 -624 (15.85) A19632-ND 26 -15| 640429-4 
5 -780 (19.81) A19633-ND 1.26 1.14] 640429-5 
Qosed End with Lock 6 -936 (23.77) A19634-ND 34 -19} 640429-6 
1 w/out Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A19635-ND 67 -60 | 640429-7 
24 AWGWhite, 8 1.248 (31.70) A19636-ND 1.01 -91 | 640429-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A19637-ND 86 -78 | 640429-9 
10 1.560 (39.62) A19638-ND 5 .86 | 1-640429-0 
1 1.716 (43.59) A19639-ND 1.05 95} 1-640429-1 
12 1.872 (47.55) A19640-ND 1.14 1.03} 1-640429-2 
17 2.652 (67.36) A23976-ND 76 -69 | 1-640429-7 
2 -312 (7.92) A26053-ND 21 19} 643820-2 
3 468 (11.89) A23977-ND 26 -14| 643820-3 
4 -624 (15.85) A23978-ND 26 -24| 643820-4 
5 -780 (19.81) A26054-ND 52 48) 643820-5 
Qosed End with Lock 6 -936 (23.77) A23979-ND 34 -31 | 643820-6 
1 with Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A26055-ND 67 -60 | 643820-7 
24 AWGWhite, 8 1.248 (31.7) A26056-ND 76 -69 | 643820-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A26057-ND 86 -78 | 643820-9 
10 1.560 (39.62) A26058-ND 5 -86 | 1-643820-0 
W 1.716 (43.59) A26059-ND 1.05 95 | 1-643820-1 
12 1.872 (47.55) A26060-ND 1.14 1.03} 1-643820-2 
17 2.652 (67.36) A23980-ND 76 -69 | 1-643820-7 
2 .312 (7.92) A26061-ND 15 -14| 640434-2 
3 468 (11.89) A23981-ND 25 -13 | 640434-3 
4 -624 (15.85) A23982-ND 26 24} 640434-4 
5 .780 (19.81) A26062-ND 52 48} 640434-5 
Qosed End w/out Lock 6 -936 (23.77) A23983-ND 34 -31 | 640434-6 
1 w/out Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A26063-ND 1.60 1.45] 640434-7 
24 AWG White, 8 1.248 (31.7) A26064-ND 76 69 | 640434-8 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A26065-ND 86 -78 | 640434-9 
10 1.560 (39.62) A26066-ND 5 -86 | 1-640434-0 
an 1.716 (43.59) A26067-ND 1.05 95] 1-640434-1 
12 1.872 (47.55) A26068-ND 1.14 1.03} 1-640434-2 
17 2.652 (67.36) A23984-ND 76 -69 | 1-640434-7 
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MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (cont.) 


Dim. "A" Digi-Key Price Each | AMP Dim Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25_| Part No. 
Receptacles, .156” (3.96mm) centers (Cont.) 2 rhe ‘A26089-ND 21 -19 | 644463-2 
aide 3 468 (11.89) A24004-ND 24 23 | 644463-3 
ae pene = oe 7 ce 4 624 (15.85) A24005-ND 26 24 | 644463-4 
i “604 (15.85) (aESeAND ae PH Closed End wiout lock 5 sola A26090-ND 52 48 | 644463-5 
osed End w/out Lock 5 -780 (19.81) A26070-ND 52 48 | 644464-5 1 | with Polarizing Tabs, 7 936 (23.77) CREAN) A Sl BeOS 
i : : “996 (23.77) (GEeTpIND oh. 5i # 22 AWG Red, 7 1.092 (27.74) A26091-ND 67 60 | 644463-7 
1. | with Polarizing Tabs, Tin Plated 8 begeel A26092-ND 76 69 | 644463-8 
24 AWG White, 7 1.092 (27.74) A26071-ND 67 60 | 644464-7 in 7 404 (35.66) [ESCOND aa leaadea's 
Tin Plated : jae peta a = pennies 10 ae A26094-ND 95 86 | 1-644463-0 
: ; : af) | ORG# 11 | 1.716 (43.59) A26096-ND 1.05 95 | 1-644463-1 
10 | 1.560 (39.62) RRO) 5 BG | 1-644404-0 12 bp ere A26097-ND 1.14 1.03 | 1-644463-2 
11 | 1.716 (43.59) |RRReBO EN LOS: 295.) reaaabet 2 "312 (7.92) ‘A19700-ND 65.59 | 640601-2 
12 | 1.872 (47.55) A26076-ND 1.14 1.03 | 1-644464-2 3 468 (11.89) A19701-ND 24 14 | 640601-3 
7 aie SITE ait 1G | GMC0S 2 4 | .624(15.85) | A19702-ND 27 15 | 640601-4 
3 465 (11.69) eke ae «lt | OAOROE SG 5 | .780(19.81) | —A19703-ND 1.03.93 | 640601-5 
ie 624 (15.85) (VED 2Z21NB) 26.15 | 640602-4 Feed-Thru with Lock 6 986 (23.77) A19704-ND 34 19 |640601-6 
5 -780 (19.81) A19723-ND 52.48 | 6406025 1 | Wout Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A19705-ND 67 60 | 640601-7 
Feed-Thru with Lock 6 .936 (23.77) A19724-ND 34 19 | 640602-6 22 AWG Red, 8 1.248 (31.70) ‘19706-ND ‘76 69 | 640601-8 
4 | w/out Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A19725-ND 67 60 | 640602-7 Tin Plated 9 1.404 (35.66) ‘19707-ND 86.78 |640601-9 
24 AWG White, 8 1.248 (31.70) A19726-ND .76 69 | 640602-8 10 | 1.560 (39.62) ‘M19708-ND 1.39 1.26 | 1-640601-0 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A19727-ND 86-78 | 640602-9 TT 1.716 (43.59) A19709-ND 1.05 95 | 1-640601-1 
10 1.560 (39.62) A19728-ND 95.86 | 1-640602-0 12 1.872 (47.55) A19710-ND 4.14 1.03 | 1-640601-2 
1 1.716 (43.59) A19729-ND 1.05 95 | 1-640602-1 17 2.652 (67.36) A24064-ND 78.70 | 1-640601-7 
12 | 1.872 (47.55) A19730-ND 1.14 1.03 | 1-640602-2 2 pepe! A24984-ND 21.19 | 644467-2 
17__ | 2.652 (67.36) A24053-ND 76.69 | 1-640602-7 3 468 (11.89) A24065-ND 24 23 | 644467-3 
2 cis ‘A24962-ND 21.19 | 644468-2 4 624 (15.85) A24066-ND 27.25 | 644467-4 
3 468 (11.89) A24054-ND 23.22 | 644468-3 Foed-Thru with Lock 5 zone) A24985-ND 52 48 | 644467-5 
4 .624 (15.85) ‘A24055-ND 26 24. | 644468-4 1 | with Polarizing Tabs, 6 936 (23.77) A24067-ND 34 31 | 644467-6 
Feed-Thru with Lock 5 780 (19.81) A24963-ND 52 48 | 644468-5 22 AWG Red, 7 1.092 (27.74) A24986-ND 67 60 | 644467-7 
1 | with Polarizing Tabs, 6 .936 (23.77) ‘A24056-ND 34 31 | 644468-6 Tin Plated 8 1.248 (31.7) A24987-ND 76 69 | 644467-8 
24 AWG White, 7 1.092 (27.74) A24964-ND 67 60 | 644468-7 9 1.404 (35.66) A24988-ND 86 78 | 644467-9 
Tin Plated 8 1.248 (31.7) A24965-ND 76 69 | 644468-8 10 | 1.560 (39.62) A24989-ND 95 86 | 1-644467-0 
9 1.404 (35.66) A24966-ND 86 78 | 644468-9 11 | 1.716 (43.59) ‘A24990-ND 1.05 95 | 1-644467-1 
10 | 1.560 (39.62) A24967-ND 95 86 | 1-644468-0 12 | 1.872 (47.55) A24991-ND 1.14 1.03 | 1-644467-2 
1 1.716 (43.59) A24968-ND 1.05 95 | 1-644468-1 2 312 (7.92) A24992-ND 17 .16 ) 640606-2 
12 1.872 (47.55) A24969-ND 1.14 1.03 | 1-644468-2 3 -468 (11.89) ‘A24068-ND 25.23 | 640606-3 
2 pone A24970-ND 15 14 | 640607-2 4 -624 (15.85) A24069-ND 27.25 | 640606-4 
3 468 (11.89) A24057-ND 24.22 | 640607-3 5 -780 (19.81) A24993-ND 52.48 | 640606-5 
4 .624 (15.85) A24058-ND 26 24 | 640607-4. Feed-Thru w/out Lock 6 -936 (23.77) A24070-ND 34 -31 | 640606-6 
Feed-Thru w/out Lock 5 .780 (19.81) A24971-ND 52 48 | 640607-5 4 | w/out Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A24994-ND 67 60 | 640606-7 
1 | w/out Polarizing Tabs, 6 .936 (23.77) A24059-ND 34 31 | 640607-6 22 AWG Red, 8 lin A24995-ND -76 69 | 640606-8 
24 AWG White, 7 1,092 (27.74) A24972-ND 67 60 | 640607-7 Tin Plated 9 404 (35.66) A24996-ND 86.78 | 640606-9 
Tin Plated, 8 1.248 (31.7) A24973-ND 76 69 | 640607-8 10 15603860) A24997-ND 95.86 | 1-640606-0 
10 | 1.560(39.62) | A24974-ND 95 86 | 1-640607-0 11 | 1.716 (43.59), eee ny 1.05.95 | 1-640606-1 
12 | 1.872(47.55) | A24975-ND 1.14 1.03 | 1-640607-2 12° | 1.872(47.55) eae 1.82 1.64 | 1-640606-2 
17_| 2.652(67.36)_|__A24060-ND 76___.69 | 1-640607-7 17 | 2.652(67.96) [MEMCSOaiSN) TBS 2103 ee OOeL 
2 he A24976-ND 21.19 |644472-2 2 pe RENEEND ek) ld. Garis 
3 468 (11.89) £24061-ND 24 22 | 644472-3 3 468 (11.89) A24072-ND 25.23 | 644471-3 
4 | .624(15.85) |  A24062-ND 27.24 | 644470-4 2 624 (15.85) Meee ee er 25) CAMA I4 
: 5 | .780(19.81) A24977-ND 52.48 | 644472-5 Feed-Thru w/out Lock 5 sea RAED) me. 28) MATS 
Feed-Thru w/out Lock si an 6 936 (23.77) A24074-ND 34 31 |644471-6 
1 | with Polarizing Tabs, 6 .936 (23.77) A24063-ND 34 31 | 644472-6 1 | with Polarizing Tabs, . ee Bias a gay lea 
P 7 1.092 (27.74) A24978-ND 67 60 | 644472-7 22 AWG Red, ‘ . : : 
24 AWG White, 8 1.248 (31.7) A24141-ND 76 69 |644471-8 
Tin Plated 8 1.248 (31.7) A24979-ND 76 69 | 644472-8 Tin Plated 9 1.404 (8568) pout Be. allan 
9 1.404 (35.66) ‘A24980-ND 86 78 | 644472-9 ; ‘ : : 
10 | 1.560 (39.62) A24981-ND 95 86 | 1-644472-0 10 | 1.560 (39.62) A24143-ND 95 86 | 1-644471-0 
11 | 1.716 (43.59) A24144-ND 1.05 95 | 1-644471-1 
” TTIB\ES 9) REED Os ae ea 12 1.872 (47.55) A24145-ND 1.14 1.03 | 1-644471-2 
12__| 1.872 (47.55) A24983-ND 1.14 1.03 | 1-644472-2 2 "B12 (7.92) FO=c01ND Soa sto GAMES 
7 pila pe ASIANS) 2) 2-19) Gee e 3 468 (11.89) A19591-ND 25 08 | 640427-3 
3 468 (11.89) SESH END) 25 08 | 640428-3 4 | .624 (15.85) A19592-ND 26 15 |640427-4 
4 624 (15.85) A19612-ND 26 15 | 640428-4 . 780 (1981) ‘A19593-ND ee ap | eagae75 
; 5 | .780(19.81) (ICSI e+ a8: | BAONES Closed End with Lock 6 | .936 (23.77) A19594-ND 37.24 |640427-6 
ised End with Lock 8 936 (23.77) ASIAN) 34.19 | 640428-6 4 | wlout Polarizing Tabs, 7 | 1.092 (27.74) | _A19595-ND 67 60 | 640427-7 
1 | Wout Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A19615-ND 1.60 1.45 | 640428-7 20 AWG Yellow, 8 4.248 (31.70) ’M9596-ND 76 69 |640427-8 
22 AWG Red, 8 1.248 (31.70) A19616-ND 76.69 | 640428-8 Tin Plated 9 1.404 (35.66) A19597-ND 1.10 99 |640427-9 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A19617-ND 86 78 | 640428-9 10 | 1.560 (39.62) M19598-ND ‘95 86 | 1-640427-0 
10 | 1.560 (39.62) A19618-ND 95 86 | 1-640428-0 11 | 1.716 (43.59) A19599-ND 1.05 95 | 1-640427-1 
11 | 1.716 (43.59) A19619-ND 1.05 — .95 | 1-640428-1 12 | 1.872(4755) ‘A19600-ND 444 1.03 | 4-640427-2 
12 | 1.872 (47.55) ‘A19620-ND 1.14 1.03 | 1-640428-2 17_| 2.652 (67.36) A24007-ND 78.70 | 1-640427-7 
17__| 2652 (67.36) A23990-ND 78 __.70 | 1-640428-7 2 “312 (7.92) A26098-ND 2119 |643818-2 
2 oie A26077-ND 21 19 | 643819-2 3 468 (11.89) A24008-ND 25 13 | 643818-3 
3 468 (11.89) A23991-ND 25 13 | 643819-3 4 624 (15.85) A24009-ND 26 = -.24 | 643818-4 
4 -624 (15.85) A23992-ND 26.24 | 643819-4 5 .780 (19.81) ‘A26099-ND 52 48 | 643818-5 
5 ate A26078-ND 1.26 1.14 | 643819-5 Closed End with Lock 6 .936 (23.77) A24010-ND 34 31 | 643818-6 
Qosed End with Lock 6 936 (23.77) A23993-ND 34.31 | 643819-6 1 | With Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A26100-ND 67.60 | 643818-7 
4 | with Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A23994-ND 1.14 1.03 | 643819-7 20 AWG Yellow, 8 nl ae A26101-ND 76 69 | 643818-8 
22 AWG Red, 8 1.248 (31.7) A26079-ND 76 69 | 643819-8 Tin Plated 9 404 (35.66) A26102-ND 86 78 | 643818-9 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A26080-ND 86 78 | 643819-9 10 hese wipe A26103-ND 118 1.07 | 1-643818-0 
10 | 1.560 (39.62) A26081-ND 95 86 | 1-643819-0 11 | 1.716 (43.59) A26104-ND 1.05 — .95 | 1-643818-1 
11 | 1.716 (43.59) A26082-ND 1.05 95 | 1-643819-1 12 | 1.872 (47.55) A26105-ND 1.14 1.03 | 1-643818-2 
12 | 1.872 (47.55) A26083-ND 1.14 1.03 | 1-643819-2 17__| 2.652 (67.36) A24011-ND 99.89 | 1-643818-7 
17__|_ 2.652 (67.36) A23996-ND 78.70 | 1-643819-7 2 312 (7.92) A24012-ND 65 59 | 640432-2 
2 Paine A26084-ND 21.19 | 640433-2 3 468 (11.89) A26106-ND 25 13 | 640432-3 
3 468 (11.89) A23997-ND 25 13 | 640433-3 4 624 (15.85) A24013-ND 26 © .24 | 640432-4 
4 .624 (15.85) A23998-ND 26 24 | 640433-4 5 -780 (19.81) A26107-ND 52 48 | 640432-5 
5 sa A26085-ND 52 48 | 640433-5 osed End w/out Lock 6 .936 (23.77) A24014-ND 34 31 | 640432-6 
Closed End w/out Lock 6 936 (23.77) ‘A23999-ND 34 31 | 640433-6 1 | without Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A26108-ND 67 60 | 640432-7 
1 | without Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) ‘A26086-ND 67.60 | 640433-7 20 AWG Yellow, 8 1.248 (31.7) A26109-ND 76 69 | 640432-8 
22 AWG Red, 8 1.248 (31.7) ‘A24000-ND 1.03 93 | 640433-8 Tin Plated 9 1.404 (35.66) A26110-ND 86 78 | 640432-9 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) ‘A26087-ND 86 78 | 640433-9 10 | 1.560 (39.62) A26111-ND 95 86 | 1-640432-0 
10 1.560 (39.62) A24001-ND 118 1.07 | 1-640433-0 11 1.716 (43.59) A26112-ND 1.05 —.95 | 1-640432-1 
11 | 1.716 (43.59) ‘A26088-ND 4.05 95 | 1-640433-1 12 | 1.872 (47.55) A26113-ND 1.14 1.03 | 1-640432-2 
12 | 1.872 (47.55) A24002-ND 1.38 1.25 | 1-640433-2 17 | 2.652 (67.36) A24015-ND 78-70 | 1-640492-7 
17 | 2.652 (67.36) A24003-ND 1.27 1.15 | 1-640433-7 (Continued) 
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AMP TYCO cectronics MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (Cont) 
Dim. "A" Digi-Key Price Each | AMP Dim Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 _| Part No. 

Receptacles, .156” (3.96mm) centers (Cont.) Qosed End w/out Lock 9 1.404 (35.66) A19653-ND 86 .78 | 640431-9 
ri “B12 (7.92) (SSRN mI 40 lesdaene w/out Polarizing Tabs, 10 | 1.560 (39.62) | A1960-ND 95.86 | 1-640431-0 
3 468 (11.89) 24016-ND 55 23 | eaaago-3 1 | 18 AWGQrange, 11 | 1.716 (43.59) | A19654-ND 1.05 95 | 1-640431-1 
4 | 624 (15.88) [SINE og a | pAadgoad Tin Plated 12 | 1.872(47.55) | A19655-ND 1.14 1.08 | 1-640431-2 
siecle ad wile lack A "780 (19.81) A26115-ND ‘52 ag | 64aa60-5 (cont.) 17__| 2.652(67.36) | _A24028-ND 76.69 | 1-640431-7 
ltr edetietae - '936 (23.77) ea BND 3A 81 |e4aaeng 2 312 (7.92) 26127-ND 21.19 |644461-2 
20 AWG Yellow, 7 | 1.092 (27.74) | A26116-ND 67 60 | 644462-7 Bo” || eee) RetaND, er, see | OeMeLS 
Tin Plated 8 | 1.248 (31.7) |  A26117-ND 76 69 |644462-8 4 | S2(1585) Re ined bape a 
9 | 1.404 (35.66) | A26118-ND 86 78 |644462-9 Qosed End w/out Lock 5 | -780(19.61) RESINS ete | Oe 
10 | 1.560(39.62) | A26119-ND 95 86 | 1-644462-0 1. | with Polarizing Tabs, 6 | 836 (23.77) ah gl, GANGES 
11 | 1.716 (43.59) | A26120-ND 1.05 95 | 1-644462-1 18 AWG Orange, 7 | 1.002 (27.74) |e BE) 7260! GEOL? 
12__| 1.872(47.55) |__A26121-ND 1414 1.03 | 1-644462-2 Tin Plated S|) 1248817) ee 0) G8 | BEBE 
2 312 (7.92) A19680-ND 65 59 | 640600-2 9 | 1.404 (35.66) RE BG, 18!) OMNES 
3 468 (11.89) A19681-ND 25 14 |640600-3 to | 1.560 (39.62) | A26132-ND 95 86 | 1-644461-0 
4 | 624 (15.85) A19682.ND 7 46 |paocon-4 11 | 1.716 (43.59) | A26133-ND 1.05 95 | 1-644461-1 
; "780 (19.81) 19683. ND ‘=> 48 | p406005 12 | 1.872(47.55) | _A26134-ND 1.14 1.08 | 1-644461-2 
Feed-Thru with Look 6 | .936(23.77) | A19684-ND 34 19 | 640600-6 7 312 (7.82) NE SetNe et 219: Sie 
4 | Wout Polarizing Tabs, 7 | 4.092 (27.74) A19685-ND .67 60 | 640600-7 3 468 (11.89) 1966 1ND) 24-14 | 640509-3 
20 AWG Yellow, 8 1.248 (31.70) A19686-ND 76 69 | 640600-8 4 624 (15.85) A19662-ND 27.15 ) 640599-4 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A19687-ND 1.31 1.19 |640600-9 5 -780 (19.81) A19663-ND 52.48 | 640599-5 
10 | 1560(39.62) | Atgees-NO 95. 288° |1:640600-0 Feed-Thru with Lock 6 936 (23.77) A19664-ND 34 19 | 640599-6 
11 | 1716(4359) | Atg6e9-ND 405° tos [4-640600:1 4 | wlout Polarizing Tabs, 7 | 1.092(27.74) | A19665-ND 1.12 1.02 | 640599-7 
12 | 1872(4755) |  A19690-ND 414%. 1.05°| 456406002 18 AWG Crange, 8 | 1.248(31.70) | —A19666-ND 76 69 | 640599-8 
17_| 2652(6736) | _A24075-ND a. 70 eeacsoO7 Tin Plated 9 | 1.404 (35.66) | —A19667-ND 86 78 | 640599-9 
7 “312 (7.92) POATAEND oot 19; (@AAMGGD 10 | 1.560 (39.62) | —A19668-ND 95.86 | 1-640599-0 
7 468 (11.89) [LGR 35. 23. 6444663 11 | 4.716 (43.59) | A19669-ND 1.45 1.31 | 1-640599-1 
4 | 624 (15.85) LSUAPTINE Oy oe | paagee-d 12 | 1.872(47.55) | A19670-ND 1.14 1.08 | 1-640599-2 
Sita ke é "720 (19.81) ELAN =. 45 | 644460 17_| 2.652 (67.36) | _A24086-ND 76 _.69 | 1-640599-7 
1 | with Polarizing Tabs, 6 | .936(23.77) | A24078-ND 34 31 |644466-6 : 312 (7.82) eeUENY 21 19) BeeS2 
20 AWG Yalow, 7 | 4.092 (27.74) £24148-ND 67 60 | 644466-7 468 (11.89) LEAN D 24 22 | 644465-3 
Tin Plated 8 | 1.248 (31.7) |  A24149-ND 76 69 |644466-8 4 | 624(158) er <geg. OE 
9 | 1.404(35.66) |  A24150-ND 86 78 |644466-9 Feed-Thru with Lock 5 | -780(19.81) HE = ee 
10 | 1.560 (39.62) A24151-ND 95 86 | 1-644466-0 1 | with Polarizing Tabs, 6 936 (23.77) A24089-ND 3431 | 644465-6 
11 | 1.716 (43.59) A26000-ND 1.05 95 | 1-644466-1 18 AWG Orange, 7 | 1.092 (27.74) A26019-ND 67.60 | 644465-7 
12 | 1.872 (47.55) A26001-ND 1.44 1.03 | 1-644466-2 Tin Plated 8 1.248 (31.7) A26020-ND 76.69 | 644465-8 
7 “312 (7.92) SSeS Hg! 346: BARS: 9 | 1.404 (35.66) |  A26021-ND 86 78 | 644465-9 
3 468 (11.89) A24079-ND ‘24 22 | 640605-3 1o | 1.560 (39.62) |  A26022-ND 95 86 | 1-644465-0 
4 | 624 (15.85) [RUSTON oe 208: | e400 4 11 | 4.716 (43.59) | A26023-ND 1.05 95 | 1-644465-1 
7 "720 (19.81) [SSNTGUND "epi. -1a8: | e4D6055 12 | 1.872(47.55) | _A26024-ND 1.14 1.03 | 1-644465-2 
Feed-Thru w/out Lock 6 936 (23.77) £24081-ND 34 31 | 640605-6 2 312 (7.92) EsvzsiN0) 17» 116. 6408042 
1 | Wout Polarizing Tabs, 7 | 4.092 (27.74) £26047-ND 67 60 | 640605-7 3 468 (11.89) R2A090-ND 24 22 | 6406043 
20 AWG Yellow, 8 1.248 (31.7) A26004-ND 76 69 |640605-8 Bs 624 (15.85) eA SHARD) 27 25 | 6406044 
Tin Plated 9 | 1.404(35.66) | — A26005-ND 86 —.78 | 640605-9 5 -780 (19.81) HEM SEAND) 1.01.82 | 6406045 
10 | 1560 (39.62) |  A26006-ND 95 86: /1-6406050 Feed-Thru w/out Look 6 936 (23.7) A24093-ND 34 31 |640604-6 
11 | 1.716(4359) |  a26007-ND 405 05-14: 6400084 1 | without Polarizing Tabs, 7 | 1.092(27.74) |  26026-ND 67.60 | 640604-7 
12 | 11872(4755) |  a26008-ND iid. 108 | (:6a06052 18 AWG Qrange, 8 1.248 (31.7) A26027-ND 1.22 1.40 | 640604-8 
17 | 2.652(6736) | _ A24082-ND oa _ a0 aseaoeoes. Tin Plated 9 | 1.404 (35.66) |  A26028-ND 86.78 | 640604-9 
53 “312 (7.92) SSNS >I 19 18444702 10 | 1.560 (39.62) | A26029-ND 95.86 | 1-640604-0 
. 468 (11.89) [SXGTOUND 04 2 | 9444703 11 | 4.716 (43.59) |  A26080-ND 1.05 95 | 1-640604-1 
4 | 6241585) NDAD me: oa leaaanee 12 | 1.872(47.55) | A24081-ND 34.31 | 1-640604-2 
Feed-Thru w/out Lock 5 780 (19.81) £26010-ND 52.48 | 644470-5 17 | 2.652 (67.36) Leste AND) -76__.69 | 1-640604-7 
4. | with Polarizing Tabs, 6 936 (23.77) A24085-ND 34 31 |644470-6 2 312 (7.92) RECESEAND) al. = 19: OAANGD2 
20 AWG Yellow, 7 | 4.092 (27.74) £26011-ND 67.60 |644470-7 3 468 (11.89) A24095-ND 24.22 | 644469-3 
Tin Plated 8 1.248 (31.7) A26012-ND 76 69 |644470-8 ed 624 (15.85) RENE AR Sf 25 | 644deo-4 
9 1.404 (35.66) A26013-ND 86.78 | 644470-9 Feed-Thru w/out Lock 5 780 (19.81) A26033-ND 52.48 | 644469-5 
10 | 1.560 (39.62) | A26014-ND 95 86 | 1-644470-0 1 | with Polarizing Tabs, 6 936 (23.77) A24097-ND 3431 | 644469-6 
11 1.716 (43.59) A26015-ND 1.05 95 | 1-644470-1 18 AWG range, 7 1.092 (27.74) A26034-ND 67 — 60 | 644469-7 
12 | 1.872 (47.55) A26016-ND 1.14 1.03 | 1-644470-2 Tin Plated 8 1.248 (31.7) A26035-ND 76.69 | 644469-8 
2 312 (7.92) ‘A1951-ND 21.19 [640426-2 9 | 1.404 (35.66) A26036-ND 86.78 | 644469-9 
7 468 (11.89) cen 8. 12. |e4oane-a 10 | 1.560 (39.62) | A26087-ND 95 .86 | 1-644469-0 
4 | 6241585) SESS “ag. “23 |e4odbe-a 11 | 4.716 (43.59) | A26088-ND 1.05 95 | 1-644469-1 
fi "780 (19.81) SESSENS eo, wae e40oeS 12 | 1.872(47.55) | _ A26039-ND 1.14 1.03 | 1-644469-2 

Qlsed End with Lock 6 936 (23.7) A1953-ND 34 19 | 640426-6 Replacement IDC Contacts, .156” (3.96mm) Centers 
1 | wut Polarizing Tabs, 7 | 1.092(27.74) | A19582-ND 67.60 |640426-7 Tin Plated, 18 AWG = = A19820-ND 26 10 |640631-2 
18 AWG Crange, 8 | 1.248(31.70) | A1954-ND 76 69 |640426-8 9 | TinPreted, 20 AWG = = 19825-ND 26 10 |640632-2 
Tin Plated 9 | 1.404 (35.66) | A19583-ND 86 78 |640426-9 Tin Plated, 22 AWG _ _ 19830-ND 26 10 |640633-2 
10 | 1.560 (39.62) | A1955-ND 95 86 | 1-640426-0 Tin Plated, 24 AWG _ a 19835-ND 26 10 |640634-2 

. ies ere Pee or fe neice SL-156 Crimp Housings (Contacts Sold Separately) 
17 2.652 (67.36) A24020-ND 76.69 | 1-640426-7 2 -308 (7.82) A19970-ND 32 13 | 640251-2 
2 "312 (7.92) 7226122.ND 37419 |643817-2 3 465 (11.81) A19971-ND 29 15 | 640251-3 
3 468 (11.89) 924021-ND 25 13 |643817-3 4 | .620(15.75) A19972-ND 32.20 | 640251-4 
4 | 624(15.85) 924022-ND 26 24 |643817-4 5 777 (19.74) A19973-ND 36.25 | 640251-5 
5 780 (19.81) 926123-ND 52 48 |643817-5 6 933 (23.70) A19974-ND 27 ~~ 13 | 640251-6 
Qosed End with Lock 6 936 (23.77) A24023-ND 34.31 |643817-6 Without Lock Ramp 7 | 1.090 (27.69) | “A19975-ND A4 BA) 640251-7 
1 | with Polarizing Tabs, 7 1.092 (27.74) A24024-ND 112 1.02 |643817-7 3 | Without Polarizing Tabs, 8 1.246 (31.65) A19976-ND A739 | 640251-8 
18 AWG Crange, 8 1.248 (31.7) A26124-ND 76 69 | 643817-8 UL94V-0 White 9 1.402 (35.61) A19977-ND 49.44 | 640251-9 
Tin Plated 9 1.404 (35.66) A24025-ND 1.07.97 |643817-9 10 | 1.558 (39.57) A19978-ND 54 49 | 1-640251-0 
10 1.560 (39.62) A26125-ND 95 86 | 1-643817-0 1 1.715 (43.56) A19979-ND 59.54 | 1-640251-1 
1 1.716 (43.59) A26126-ND 1.45 1.31 | 1-643817-1 12 1.871 (47.52) A19980-ND 1.01.91 | 1-640251-2 
12 | 1.872 (47.55) A24026-ND 1.36 1.23 | 1-643817-2 13 | 2.027 (51.49) A24128-ND 70 64 | 1-640251-3 
17__ | 2.652 (67.36) A24027-ND 76.69 | 1-643817-7 14 | 2.183 (55.45) A24129-ND 75.68 | 1-640251-4 
2 "312 (7.92) ”A1956-ND 2149 1640431-2 16 | 2.496 (63.40) | _A24130-ND 86.78 | 1-640251-6 
Closed End w/out Lock 3 468 (11.89) A19650-ND 25 08 | 640431-3 e 308 (7.82) A S50-ND) 82 18: | 640250-2 
1 | wout Polarizing Tebe, 4 | 624(15.85) 1957-ND 26 15 |640431-4 With Lock Ramp 3 465 (11.81) A19951-ND 18.06 | 640250-3 
18 AWG Crange, 5 | .780(19.81) A19651-ND 52.48 |640431-5 4 | Without Polarizing Tabs, 4 | .620(15.75) (SESSENND) 32.20 | 640250-4 
Tin Plated 6 .936 (23.77) A1958-ND 34.19 | 640431-6 UL94V-0 White 5 177 (19.74) A19953-ND 22 10 | 640250-5 
7 | 1.092(27.74) | A19652-ND 67.60 |640431-7 6 933 (23.70) A19954-ND 23.11 | 640250-6 

8 | 1.248 (31.70) | _A1959-ND 76.69 |640431-8 (Continued) 
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MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (Cont.) 


Dim. "A" Digi-Key Price Each | AMP Dim. "A" Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Circuits | _Inch (mm) Part No. 1 25 _| Part No. Fig. | Description Circuits | Inch (mm) Part No. 1 25. | Part No. 
SL-156 Crimp Housings (Contacts Sold Separately) Continued Keying Plugs 
7 1.090 (27.69) A19955-ND 24 12 |640250-7 Loose Piece, Rush 
8 | 1.246(31.65) | A19956-ND 29 15 |640250-8 13 rere! Headers = = ARS SND) eer StS ROB 
9 1.402 (35.61 A19957-ND 49 .44 |640250-9 ie Sir 
With Lock Ramp 10 ee ‘A19958-ND 54 49 | 1-640250-0 14 ey fp Hue = = A19840-ND 259 1.21 |641623-1 
4 | Without Polarizing Tabs, 1" 1.715 (43.56) ‘A19959-ND 59 54 | 1-640250-1 Tong Nose 
UL94V-0 White 12 | 1.871 (47.52) ‘A19960-ND 40.22 | 1-640250-2 15 i _ _ ‘A19850-ND 24 12 |640630-1 
(cont.) 13 | 2027(51.49) | 428761-ND 70 64 | 1-640250-3 Used with Steed Post 
14 2.183 (55.45) A24126-ND 75 68 | 1-640250-4 Panel Mount End Caps 
16 | 2.496 (63.40) A24127-ND 86.78 | 1-640250-6 16 | Black Nylon 2 = A19860-ND 48 43 1641533-1 
2 308 (7.82) A24111-ND 32 13 -|770849-2 17. | Black Nylon 3-24 — A19855-ND 66.60 |641440-1 
; pode patties = SS Liss Flat Post Headers, .156” (3.96mm) Centers 
5 777 (19.74) A24114-ND 18 16 |770849-5 2 312 (7.92) A1961-ND 25.15 | 640383-2 
6 .933 (23.70) A24115-ND 32 30 | 770849-6 3 -468 (11.89) A19870-ND 53 41 | 640383-3 
With Lock Ramp 7 1.090 (27.69) A24116-ND 38 34 |770849-7 4 .624 (15.85) A1962-ND 3 -29 | 640383-4 
5 | With Polarizing Tabs, 8 1.246 (31.65) A24117-ND 43.39 |770849-8 Straight Post 5 780 (19.81) ‘A19871-ND 39 36 |640383-5 
UL94V-0 White 9 1.402 (35.61) A24118-ND 49.44 |770849-9 .045” (1.14mm) Square, 6 936 (23.77) ‘A1963-ND 43 .39 |640383-6 
10 1.558 (39.57) A24119-ND 54 49 | 1-770849-0 4g | Standard UL94V-0, 7 1.092 (27.74) A19872-ND 50 45 | 640383-7 
"1 1.715 (43.56) ‘A24120-ND 59.54 | 1-770849-1 Tin Plated, 8 1.248 (31.70) A1964-ND 57 52 |640383-8 
12) | 1.871 (47.52) RR REAZTEND 65 59 | 1-770849-2 125" (3.18mm) Soldertail,| 9 | 1.404(35.66) | _A19873-ND 64 58 |640383-9 
13 | 2027 (51.49) eae eee 70.84 | 1-770849-3 White 40 | 1.560 (39.62) | A1965-ND 71.65 | 1-640383-0 
14 | 2.183 (55.45) A24123-ND 75.68 | 1-770849-4 
16 | 2496 (63-40) AOLBLND) Be. ed eels " 1.716 (43.59) A19874-ND 79.71 |1-640383-1 
12 | 1.872 (47.55) ‘A19875-ND 86.78 | 1-640383-2 
; 17__| 2.652 (67.36) A26167-ND 152 1.37 | 1-640383-7 
* Loose Pc. oy Strip_ 2 312 (7.92) 726168-ND 30 28 |640384-2 
Digi-Key Price Each | AMP Digi-Key Form Pricing Amp i 7 B 4 
Fig.| Description Part No. 1 25 | PartNo. | Part No. 1,000 3,000 | PartNo. 3 -468 (11.89) A26169-ND 24.22 | 640384-3 
SL-156 Crimp Contacts Straight Post 4 624 (15.85) A24152-ND 60 55 |640384-4 
g | Brass, Tin Plated, 6.5A | A19990-ND 31 23 ] 640706-1] A24200-ND 2234 18.15/M| 640252-1 045" (1.14mm) Round, 5 780 (19.81) AND) 39.36 | 6403845 
Brass, Pre-Tin Pltd., 6.5A | A19991-ND .26 _.17_| 640706-2| A24201-ND_ 17.89 __14.54/M | 640252-2 4g | Standard UL94V-0, 6 986 (23.77) A26171-ND 82.75 | 640384-6 
: ress, Tn Hated 6.04 A19992-ND 32.22 | 640707-1 aa oo 1e1gM S500e0-t Tin Plated, 7 1.092 (27.74) A26172-ND 50.45 |640384-7 
itd. 6.5 A — - -| - A24203- ; i . i 
Brass, Gold Plated, 65 A A24205-ND__.60__.41_| 770258-1 | A24204-ND 108.64 _88.27/M| 350980-3 lee (Ss term) Solgatal)/" °e dpc pee Us eee eee 
Phosphor Bronze, Tin A19993-ND 32 22 | 770522-1| A24206-ND 24.53 19.93/M| 770476-1 site 2 eS pee Gee ag leone 
g | Plated, Hooded, 10 A , : 2 10 | 1.560 (39.62) A24154-ND 1.37 1.24 | 1-640384-0 
Phosphor Bronze, Gold | z4208-ND 38 26 | 770522-2| A24207-ND 69.87 56.77/M| 770476-2 12_|_1.872(47.55) [RRC 9S. CROSS 
Plated, Hooded, 10 A 2 B12 (7.92) A1966-ND 10.05 [640385-2 
3 468 (11.89) ‘A19876-ND 10.06 | 640385-3 
Dim. "A" Digi-Key Price Each | AMP ; 4 .624 (15.85) A1967-ND 14.08 | 640385-4 
Fig. | Description Circuits | _Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Right Angle Post 5 780 (19.81) M19877-ND ‘48 11 |640385-5 
SL-156 Keying Plugs and Pins cachet as 6 | .936 (23.7) ‘A1968-ND 21 12 |640385-6 
— | Plug, Keying = = ‘A19994-ND 21.05 |640254-1 19 pst ed : 7 1.092 (27.74) ‘A19878-ND 23 13 |640385-7 
— | Pin, Keying - - ‘A19995-ND 23.08 |640255-1 495" (3.18mm) Soidsiat'| 8 1.248 (31.70) ‘A1969-ND 29 17 |640385-8 
Accessories, .156” (3.96mm) Centers White $ 9 1.404 (35.66) A19879-ND 86 .78 | 640385-9 
2 B12 (7.92) A19740-ND 33.19 16430672 10 | 1.560 (39.62) A1970-ND 33.19 | 1-640385-0 
3 468 (11.89) A19741-ND 1.06 96 | 643067-3 1 1.716 (43.59) A19880-ND 1.05.95 | 1-640385-1 
4 624 (15.85) ‘A19742-ND 1.06 96 | 643067-4 12__|_ 1,872 (47.55) A19881-ND_ 40.22 | 1-640385-2 
5 .780 (19.81) A19743-ND 1.07.97 | 643067-5 2 312 (7.92) ‘A24155-ND 09.08 | 644751-2 
6 .936 (23.77) ‘A19744-ND 1.07.97 |643067-6 Fight Angle Post 3 468 (11.89) A24156-ND 10.09 | 644751-3 
osed End 7 1.092 (27.74) ‘A19745-ND 1.08 97 |643067-7 045" (1.14mm) Square, 4 624 (15.85) A24157-ND 140 13 | 644751-4 
9 | Strain Relief Covers, 8 | 1.248 (31.70) ‘A19746-ND 1.08  .98 |643067-8 Standard UL94V-0, 5 -780 (19.81) A24158-ND 18.17 | 644751-5 
White 9 1.404 (35.66) A19747-ND 1.08 98 |643067-9 18 | Tin Plated, ° =so0(23.77) beeiah eo) eee 
10 | 1.560 (39.62) ‘A19748-ND 1.09 98 | 1-643067-0 175° (4.45mm) Soldertail, |” wee play sO EL OL 
" 1.716 (43.59) ‘A19749-ND 1.17 1.06 | 1-643067-1 White 8 1.248 (31.7) A24161-ND 29.27 |644751-8 
12 | 1.872(47.55) ‘M19750-ND 140 99 | 1-643067-2 10 | 1.560 (39.62) A24162-ND 33.31 | 1-644751-0 
13 | 2.028 (51.51) ‘A24108-ND 1.48 1.06 | 1-643067-3 12 | 1,872 (47.55) A24163-ND AO 36 | 1-644751-2 
17 2.652 (67.36) A24109-ND 1.11 1.01 | 1-643067-7 Straight Post Headers, .156” (3.96mm) Centers, Friction Lock Header 
2 312 (7.92) A19760-ND 25 -12 | 640551-2 2 .312 (7.92) A1971-ND 10.05 | 640445-2 
3 -468 (11.89) A19761-ND .29 15 | 640551-3 3 .468 (11.89) A19890-ND 10 06 |640445-3 
4 624 (15.85) ‘A19762-ND 34 18 |640551-4 Square Post 4 624 (15.85) A1972-ND 14.08 | 640445-4 
5 -780 (19.81) A19763-ND 26.20 | 640551-5 045" (1.14mm) Square 5 .780 (19.81) A19891-ND 18 11 640445-5 
49 | Closed End Dust Covers, 6 936 (23.77) ‘A19764-ND 28.23 | 640551-6 Standard LOAD, 6 936 (23.77) A1973-ND 21 12 |640445-6 
White a 1.092 (27.74) A19765-ND 29 -26 | 640551-7 20 | in Plated. . 7 1.092 (27.74) A19892-ND 23.13: |640445-7 
8 1.248 (31.70) ‘A19766-ND 31.29 |640551-8 _ (a.1@mm) Sanat 1 1.248 (31.70) ‘A1974-ND 29 ~~ .17 |640445-8 
9 1.404 (35.66) A19767-ND 35 32 | 640551-9 White ‘ . 9 1.404 (35.66) A19893-ND 86 78 |640445-9 
10 | 1.560 (39.62) ‘A19768-ND 38 34 | 1-640551-0 10 | 1.560 (39.62) A1975-ND 83.19 | 1-640445-0 
11 1.716 (43.59) A19769-ND 40.37 | 1-640551-1 an] 1.716 (43.59) A19894-ND 1.05 95 | 1-640445-1 
12 | 1.872 (47.55) ‘A19770-ND 43.39 | 1-640551-2 12 | 1.872 (47.55) ‘A19895-ND 40.22 | 1-640445-2 
2 312 (7.92) ‘A19780-ND 24.22 |643071-2 2 312 (7.92) A24164-ND 10.09 [644752-2 
3 468 (11.89) A19781-ND 35 32 |643071-3 3 468 (11.89) ‘A24165-ND 10.09 | 644752-3 
4 624 (15.85) A19782-ND A748 | 643071-4 Square Post 4 .624 (15.85) A24166-ND 14 13 |644752-4 
5 .780 (19.81) ‘A19783-ND 88 80 |643071-5 .045” (1.14mm) Square, 5 780 (19.81) A24167-ND 18 © 17 |644752-5 
6 .986 (23.77) A19784-ND 57 52 | 643071-6 29 | Standard UL94V-0, 6 .936 (23.77) A24168-ND 24 .20 |644752-6 
Feed-Thru 7 1.092 (27.74) ‘A19785-ND 142 1.01 |643071-7 Tin Plated, 7 1.092 (27.74) A24169-ND 23.21 |644752-7 
11 | Strain Relief Covers, 8 1.248 (31.70) ‘A19786-ND 71.65 |643071-8 .175" (4.45mm) Soldertail, | 8 1.248 (31.7) A24170-ND 29.27 |644752-8 
White 9 1.404 (35.66) ‘A19787-ND 75.68 |643071-9 White 9 1.404 (35.66) A26175-ND 86  .78 |644752-9 
10 | 1.560 (39.62) ‘A19788-ND 1.47 1.06 | 1-643071-0 10 | 1.560 (39.62) A24171-ND 33.31 | 1-644752-0 
" 1.716 (43.59) ‘A19789-ND 1.09 99 | 1-643071-1 12 | 1.872 (47.55) A24172-ND 40 36 | 1-644752-2 
12 | 1.872 (47.55) ‘A19790-ND 147 1.06 | 1-643071-2 2 312 (7.92) 724173-ND 94.85 [641208-2 
15 | 2340 (59.44) ‘A24110-ND 149 1.07 | 1-643071-5 3 468 (11.89) A26176-ND 1.06 96 |641208-3 
17__| 2.652 (67.36) ‘A26040-ND 1.41 1.01 | 1-643071-7 4 624 (15.85) A26177-ND 1.38 1.25 |641208-4 
3 468 (11.89) ‘A19801-ND 26.15 [640643-3 Square Post 5 .780 (19.81) A26178-ND 1.77 1.60 |641208-5 
4 .624 (15.85) ‘A19802-ND 28 18 |640643-4 .045” (1.14mm) Square, 6 .936 (23.77) A26179-ND 215 1.94 |641208-6 
5 .780 (19.81) ‘A19803-ND 32.20 |640643-5 ap | Standard UL94V-0, 7 1.092 (27.74) A26180-ND 2.44 2.20 |641208-7 
6 .936 (23.77) ‘A19804-ND 19 14 |640643-6 30,1 Gold Plated, 8 1.248 (31.70) A26181-ND 283 2.55 |641208-8 
4g. | Feed Thru Dust Covers, 7 1.092 (27.74) ‘A19805-ND 38 26 |640643-7 125" (3.18mm) Soldertail, | 9 1.404 (35.66) A26182-ND 3.18 2.87 |641208-9 
White 8 1.248 (31.70) ‘A19806-ND 24 17 |640643-8 White 10 | 1.560 (39.62) A26183-ND 3.50 3.16 | 1-641208-0 
9 1.404 (35.66) ‘A19807-ND 46.32 |640643-9 "W 1.716 (43.59) A26184-ND 3.86 3.48 | 1-641208-1 
10 | 1.560 (39.62) ‘A19808-ND 50 34 | 1-640643-0 12 | 1.872 (47.55) A26185-ND 4.21 3.79 |1-641208-2 
" 1.716 (43.59) ‘A19809-ND 54 37 | 1-640643-1 17__| 2.652 (67.36) A26186-ND 6.07 5.47 | 1-641208-7 
12 | 1.872 (47.55) ‘A19810-ND 58 _.39 | 1-640643-2 (Continued) 
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MTA .156” (3.96mm) Receptacles and Post Headers (Cort.) 


Dim. "A" Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Circuits Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. 
Straight Post Headers, .156” (3.96mm) Centers, Friction Lock Header 
2 -312 (7.92) A19900-ND -10 .05 |640388-2 
3 -468 (11.89) A19901-ND 10 06 |640388-3 
4 .624 (15.85) A19902-ND 14 08 |640388-4 
Ore nani rane 5 | .780(19.81) A19903-ND 48.11 |640388-5 
St andard UL9AV-0, : 6 .936 (23.77) A19904-ND 21 12 |640388-6 
20 Tin Plated. é 7 1.092 (27.74) A19905-ND .23 13 |640388-7 
125° (3. 48mm) Soldertail 8 1.248 (31.70) A19906-ND 29 17 |640388-8 
White 7 , g 1.404 (35.66) A19907-ND 86 -78 |640388-9 
10 1.560 (39.62) A19908-ND .33 .19 | 1-640388-0 
ahah 1.716 (43.59) A19909-ND 2.01 1.82 | 1-640388-1 
12 1.872 (47.55) A19910-ND 40 .22 | 1-640388-2 
2 -312 (7.92) A24176-ND .09 08 |644753-2 
Round Post 3 -468 (11.89) A24177-ND 10 09 |644753-3 
045" (1.14mm) Square, 4 .624 (15.85) A24178-ND 14 13 |644753-4 
Standard ULOAV-0. : 5 -780 (19.81) A24179-ND 18 17 |644753-5 
20 Tin Plated , 6 .936 (23.77) A24180-ND 21 .20 |644753-6 
175° (4. 45mm) Soldertail te 1.092 (27.74) A24181-ND .23 21 |644753-7 
White . : 8 1.248 (31.7) A24182-ND .29 .27 |644753-8 
10 1.560 (39.62) A24183-ND .33 .31 | 1-644753-0 
12 1.872 (47.55) A24184-ND 40 -36 | 1-644753-2 
Right Angle Post Headers, .156” (3.96mm) Centers, Friction Lock Header 
2 -312 (7.92) A1976-ND 31 -29 ]640389-2 
3 -468 (11.89) A19920-ND AT 43 |640389-3 
Right Angle Post 4 .624 (15.85) A1977-ND 63 57 |640389-4 
045 (1.14mm) Square, 5 -780 (19.81) A19921-ND 79 -71 |640389-5 
21 Front Bend, 6 .936 (23.77) A1978-ND 86 -78 |640389-6 
Standard UL94V-0, £ 1.092 (27.74) A19922-ND 1.00 -90 |640389-7 
Tin-Plated, 8 1.248 (31.70) A1979-ND 1.14 1.03 |640389-8 
.125" (3.18mm) Soldertail, 9 1.404 (35.66) A19923-ND 1.29 1.16 |640389-9 
White 10 1.560 (39.62) A1980-ND 1.43 1.29 |1-640389-0 
1 1.716 (43.59) A19924-ND 1.57 1.42 |1-640389-1 
12 1.872 (47.55) A19925-ND 1.71 1.55 _|1-640389-2 
2 -312 (7.92) A24174-ND 1.05 95 |641210-2 
Right Angle Post 3 -468 (11.89) A24175-ND 1.22 = 1.10 |641210-3 
.045” (1.14mm) Square, 4 .624 (15.85) A26187-ND 1.57 1.42 |641210-4 
Front Bend, 5 -780 (19.81) A26188-ND 1.90 1.71 |641210-5 
21 (| Standard UL94V-0, 6 .936 (23.77) A26189-ND 2.31 2.09 /641210-6 
30 Gold Plated, 8 1.248 (31.70) A26190-ND 2.96 2.67 /641210-8 
.125” (3.18mm) Soldertail, 9 1.404 (35.66) A26191-ND 3.28 2.95 /641210-9 
White 10 1.560 (39.62) A24186-ND 3.48 3.14 |1-641210-0 
12 1.872 (47.55) A26192-ND 440 3.97 |1-641210-2 
2 312 (7.92) A19930-ND 60 55 |640387-2 
3 468 (11.89) A19931-ND AT 43 |640387-3 
Right Angle Post 4 .624 (15.85) A19932-ND 63 57 |640387-4 
.045” (1.14mm) Square, 5 -780 (19.81) A19933-ND 79 -71 |640387-5 
22 Rear Bend, 6 .936 (23.77) A19934-ND 86 .78 |640387-6 
Standard UL94V-0, 7 1.092 (27.74) A19935-ND 1.00 -90 |640387-7 
Tin-Plated, 8 1.248 (31.70) A19936-ND 1.14 1.03 |640387-8 
.125” (3.18mm) Soldertail, 9 1.404 (35.66) A19937-ND 1.29 1.16 |640387-9 
White 10 1.560 (39.62) A19938-ND 1.43 1.29 |1-640387-0 
1 1.716 (43.59) A19939-ND 1.57 1.42 |1-640387-1 
12 1.872 (47.55) A19940-ND 1.71 1.55 |1-640387-2 


ANP tyco Electronics 


2-Position, Low Profile Post Shunts 


Material: Housing: Glass-filled thermoplastic, 94V-0 rated Contact: Beryllium copper or 
phosphor bronze Finish: (50) nickel with gold plate in contact area or tin plate overall 


Housing | Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description Color Part No. 10 50 | Part No. 
Economy, .100 (2.54) Centerline 

Strip of 10, Gold Rash, (5,1) over Nickel Black A26228-ND .09 08 | 382811-8 
Strip of 10, Gold Plate, (151) over Nickel Blue A26226-ND 33 26 | 382811-2 

1A Strip of 10, Gold Plate, (15,1) over Nickel Black A26227-ND 09 07 | 382811-6 
Strip of 10, Gold Plate, (15,1) over Nickel Red A26230-ND 12 .09 | 382811-9 
Loose Piece, Gold Plate, (15,1) over Nickel Black A26231-ND 34 27 | 1-382811-6 
Strip of 10, Tin Plate, (1001) over Nickel Black A26229-ND 10 08 | 382811-5 

Standard Housing, .200 (5.08) Centerline 

Strip of 10, Gold Plate, (15,1) over Nickel Black A26232-ND 49 40 | 531230-2 

1B] Strip of 10, Gold Plate, (301) over Nickel Black A26233-ND 57 45 | 531230-3 
Strip of 10, Tin Plate, (1001) over Nickel Black A26234-ND 42 33 | 531230-1 

Handle, .100 (2.54) Centerline 

2 Qpen Top & Gold Plate, (301) over Nickel Black A26242-ND 12 10 | 881545-2 

Qpen Top & Tin Plate, (1001) over Nickel Black A26243-ND 13 11 | 881545-4 
2mm Mini-Shunt, .079 (2.00) Centerline 
3 Strip of 10, Gold Plate, (15,1) over Nickel Black A26244-ND 26 21 | 382575-2 


avi Board Mount Interconnect Products 


Finish Options: + 10-microinch selective gold over 50-microinch nickel on contact post; 100-microinch 90/10 
solder plate on tail portion + 100-microinch 90/0 solder plate on posts and tails 


2400 Series: 

+ Material: Glass filled polyester + Flammability: UL94V-O + Color: Gray + Phosphor bronze plating + 100- 
microinch nickel underplating » Gold wiping area * 200-microinch 60/40 tin on solder tails + Current Rating: 3 
Amps + Withstanding Voltage: 100 Vac. + Temperature Rating: -55°C to +105°C + UL File No. E88080, CSA 
File No. LR 40971 


’ i Solder Plated Gold Plated 
No. of Dimensions nc Digi-Key Price | Digi-Key Price 
Fig. | Posts | L Aref) B iG D | PartNo. Each | Part No. Each 
400 14 —  — NA — | 929647-09-36-ND 2.23 
545.210 —  — |929834-02-36-ND 1.31 | 929647-02-36-ND 2.41 
36 |.235 745 410 —  — |929834-03-36-ND 1.58 | 929647-03-36-ND 3.00 
1 845 510 —  — |929834-04-36-ND 1.75 | 929647-04-36-ND 3.85 
945 610 —  — |929834-05-36-ND 1.77 | 929647-05-36-ND 3.56 
1245 910 —  — |929834-07-36-ND 2.02 | 929647-07-36-ND 4.14 
36/205 535 130 — | — |929400-01-36-ND 1.31 | 920450-01-36-ND 233 
480 145 —  — |929836-09-36-ND 2.48 | 929665-09-36-ND 3.60 
545.210 —  — |929836-02-36-ND 2.14 | 929665-02-36-ND 3.91 
72 |.285 645 310 —  — |929836-08-36-ND 2.77 | 929665-08-36-ND 4.22 
75 40 — — NA — | 929665-03-36-ND 4.83 
2 845 510 —  — |929836-04-36-ND 2.83 | 929665-04-36-ND 6.20 
945 610 —  — |929836-05-36-ND 2.68 | 929665-05-36-ND 6.68 
7 lag 98 175 —  — ]829710-10-36-ND 2.25 | 929715-10-36-ND 4.12 
; 828 410 — | — |929710-03-36-ND 3.20 | 929715-03-36-ND 5.37 
3 | 36 [235 180 105 070 075 |929895-01-36-ND 1.33 | NA = 
2 | 7 |295 215-140 070.075 | 929838-04-36-ND 2.75 | 929667-04-36-ND 5.16 
: 480 405 070 —_.075 _|929838-02-36-ND 2.77 | 929667-02-36-ND 6.20 
36 |.295 3600 — —  — |929500-01-36-ND 1.46 | 929550-01-36-ND 2.89 
36 [NA — 125 —  — |929974-01-36-ND 1.87 | 929850-01-36-ND 2.41 
7 | 7 |NA  —  — —  — |929975-01-36-ND 3.24 | 929852-01-36-ND 4.62 
929955-06-ND 1.87 
1.46 (10, in. gold) per 10 
8 2 |NA  SHUNTSI! 929950-00-ND ; 
per 10) 999957-08-ND 2.08 
(30y in. gold) per 10 


Fig. 1 — Straight, Single Row Male 
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Fig. 2 — Straight, Dual Row Male 
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Fig. 3 — Right Angle, Single Row Male 
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Fig. 4 — Right Angle, Dual Row Male 
(.1” x .1” Matrix) 
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Fig. 7 — Straight, Dual Row Female 
(1 x .1” Matrix) 
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Fig. 6 — Straight, Single Row Female 
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Fig. 8-— Shorting Jumpers 
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Available in 


@jullins, .025” (.64mm) Square Headers 7 to 86 


Features Materials 
+ Available in 36-pin version or 1 to 35 size to meet + Insulator Material: Black thermoplastic polyester. VW 

your application. * Contact Material: CA510, phosphor bronze. Pin arsions! 
* Temperature: -65°C to + 125°C. * Contact Plating: Gold — .000010 Gold (Head Only); 
+ UL Flammability Rating: 94V-0. Tin — .000100 Tin. 
* Current Rating: 3 amperes. 
TO PURCHASE A TO PURCHASE A 
36 PIN HEADER... 1-35 PIN HEADER... 

Dimensions STEP 1 STEP 2 | STEP 3 
Contact Inch (mm) Digi-Key Pricing Sullins Digi-Key Base Pin - 
Finish A B Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. Price | Adder HOW TO ORDER 4 EASY STEP Ss 


Single Row Straight (36 Pins) Single Row Straight (36 Pins) A a 
230 (5.84) | .120(3.05) ] S1012-36-ND 1.03 9.18 75.60 | PTC36SAAN | | Si012XXND] 39 02 How do | order an $1012 header with 16 pins? 


-230 (5.84) | .220 (5.59) $1022-36-ND 1.77 15.81 130.20 | PTC36SABN $1022-XX-ND} 83 .03 


Tin | .230(5.84) | .720 (18.29 

230 (5.84) | .820(20.83) | S1082-36-ND _3.11___—-27.80 __—-228.90 | PTC36SAHN | | S1082-XXND| 1.20 | .06 

318 (8.08) | 1203.05) |Si21236ND 1.28 1148 94.50] PTCRGSFAN | | St2i2XXND/ 66.) 02 SOOUOU0-O0-ND 

318 (8.08) | .220(5.59) | S122236-ND 211 1887 155.40 | PTC36SFBN | | S1222-xXXND| 84 

318 (8.08) | .320(8.13) | $123236-ND 228 20.40 ‘168.00 | PTC36SFON | | S1232-XXND| 1.02 Base Part Number We Number of 

318 (8.08) | 420(10.67) | $1242-36-ND 245 21.93 180.60 | PTC36SFDN | | S1242-XXND] 1.21 Desired Pins 
per row 


230 (5.84) | .320(8.13) | S1082-36-ND 191 17.09 140.70 | PTC36SACN | | S1032-XX-ND| 98 | .03 Call Digi-Key where you'll happily receive the price. 
230 (5.84) | .420(10.67) | $1042-36-ND 2.08 1862 153.30 | PTC36SADN | | S1042-x<ND| 81 | 04 
230 (5.84) | .520(13.21) | $1052-36-ND 222 1989  163.80| PTC36SAEN | | S1052-XXND| 96 | 04 or 
230 (5.84) | .620(15.75) | $1062-36-ND 276 2474 —203.70| PTC36SARN | | S1062-XXND| 1.18 | 05 i 
) | $1072-36-ND 294 2627 216.30] PTC36SAGN | | S1072-xXXND| 1.38 | 05 Detatenlne tie core yoursart 
) 


04 

04 

04 

-318 (8.08) | .520(13.21) | S1252-36-ND 3.31 29.58 243.60 | PTC36SFEN $1252-XX-ND| 1.41 06 
-230 (5.84) | .120 (3.05) $1011-36-ND 1.28 11.48 94.50 | PZC36SAAN S1011-XX-ND} 66 .02 
-230 (5.84) | .220 (5.59) $1021-36-ND 2.14 19.13 157.50 | PZC36SABN $1021-XX-ND} 87 04 
04 

04 

05 

06 

06 

06 


-230 (5.84) | .320 (8.13) $1031-36-ND 2.59 23.49 198.45 | PZC36SACN $1031-XX-ND} 1.05 


-230 (5.84) | .420 (10.67) $1041-36-ND 2.45 21.93 180.60 | PZC36SADN $1041-XX-ND} 1.21 


Step 1. Select needed “Digi-Key Part Number” and number of 


230 (5.84) | .520(13.21) | S1051-36-ND 2.62 23.46 ~—-193.20 | PZC36SAEN | | S1051-XXND| 1.03 ; ; 
pins desired. 


-230 (5.84) | .620(15.75) | S1061-36-ND 3.19 28.56 235.20 | PZC36SARN S1061-XX-ND} 1.29 
Gold .230 (5.8.4) | .720(18.29) | S1071-36-ND 3.36 30.09 247.80 | PZC36SAGN S1071-XX-ND} 1.47 
-230 (5.84) | .820 (20.83) | S1081-36-ND 3.53 31.62 260.40 | PZC36SAHN $1081-XX-ND| 1.65 


: Step 2. in with appropriate “Base Price” of your selected 
-318 (8.08) | .120 (3.05) $1211-36-ND 1.62 14.54 119.70 | PZC36SFAN $1211-XX-ND 67 03 i Beg ePrOR y 


318 (8.08) | .220(5.59) | S1221-36ND 259 23.21 191.10 | PZC36SFBN | | S1221-xxND| 1.00 | .05 Part Number (refer to chart). 
318 (8.08) | .320(8.13) | S1231-36-ND 276 24.74 208.70 | PZC36SFON | | S1231-XXND| 1.18 | .05 
318 (8.08) | .420(10.67) | $1241-36-ND 2.94 26.27 216.30 | PZC36SFDN | | S1241-XXND| 1.38 | .05 Step 3. Multiply the number of pins you desire by “Pin Adder” 
318 (8.08) | 520(13.21) | S1251-36-ND 3.85 —34.43~—-283.50 | PZC36SFEN | | S1251-XXND| 1.64 | 07 
Single Row Right-Angle (36 Pins) Single Row Right-Angle (36 Pins) of your selected Part Number (refer to chart). 

230 (5.84) | .100(254) | SI11236ND 151 1352 11130] PTCSESBAN | | Si112xXND] 55 | 03 
230 (5.84) | .200(5.08) | $1122-36-ND 1.94 17.34 142.80) PTO36SBBN | | $1122-XX-ND| 66 04 Steo 4. Add Step 2 & Step 3 together for Final Cost! 
230 (5.84) | .300(7.62) | S113236-ND 279 24.99 205.80 | PTC36SBON | | S1132XXND| 1.21 05 

Tin | .230(5.84) | .400(10.16) | $1142-36-ND 376 3366 277.20| PTC36SBDN | | S1142-xXXND] 1.54 | .07 ia 
230 (5.84) | 500(1270) |S1152-36-ND 4.02 35,96 206.10 | PTC36SBEN | | S1152-XXND] 1.82 | 07 Our Example Your Digi-Key Part Number 
318 (8.08) | .100(254) | S131236ND 194 17.34 14280] PTC36SGAN | | SI312XXND] 66 | 04 
318 (8.08) | .200(5.08) | S1322-36-ND 3.48 ~—31.11__-256.20 | PTC36SCRN | | S1322-XXND|_1.60 06 
230 (5.84) | .100(254) | S1111-36ND 1.82 1632 134.40) PZC3GSBAN | | S1111-X<ND] 89 03 Step 1. $1012-16-ND S___-__ es - ND 
230 (5.84) | .200(5.08) | S1121-36-ND 228 20.40 ‘168.00 | PZC36SBBN | | S1121-xXND] 1.02 | 04 
230 (5.84) | .300(7.62) | S1131-36-ND 322 2882 237.30 | PZC36SBCN | | S1131-xXND] 1.32 | .06 

Gold | .230(5.84) | .400(10.16) |$1141-36-ND 4.25 38.00 312.90 | PZC36SBDN | | S1141-XX-ND] 1.71 08 
230 (5.84) | .500(1270) | S1151-36-ND 4.50 40.29 ~—_—331.80 | PZC36SBEN | | S1151-XX-ND| 1.98 08 Step 2. 39 
318 (8.08) | .100(254) | S1311-36ND 234 20.91 172.20] PZC36SGAN | | S1311-XXND| 1.09 04 
318 (8.08) | .200(5.08) | S1321-36-ND 4.02 35.96 ~—-296.10 | PZC36SCRN | | S1321-xxND] 1.82 | 07 

Dual Row Straight (72 Pins) Dual Row Straight (72 Pins) 

230 (584) | .120(8.05) |S201236-ND 1.85 1658 13650] PTCSGDAAN | | S2012XXND] 92 | .03 Step 3. 16 x .02 = .32 x = 


230 (5.84) | .220(5.59) | $2022-36-ND 2.76 24.74 203.70 | PTC36DABN | | $2022-xXND| 1.18 | 05 

(230 (5.84) | 320/813) | $2032-36-ND 3.96 35.45 291.90 | PTC36DACN | | S2032-xXXND| 1.76 | 07 

“230 (5.84) | .420(10.67) | $2042-36-ND 430 3851 ~—317.10| PTC36DADN | | S2042-xXND| 1.76 | 08 

230 (5.84) | .520(13.21) | $2052-36-ND 465 41.57 342.30 | PTC36DAEN | | S2052-x<ND] 214 | 08 Step 4. Your Cost = $.71 Your Cost = $ 

(230 (5.84) | .620(15.75) | $2062-36-ND 596 5330  438.90| PTC3EDARN | | Se062-xXND| 248 | 11 

Tin | .230(5.84) | .720(1829) | $2072-36-ND 633 5661  466.20/ PTC3EDAGN | | s2072-xxND] 252 | 12 
) 


.230 (5.84) | .820 (20.83) _| $2082-36-ND 670 59.93 493.50 | PTC36DAHN | | S2082-XX-ND] 2.92 12 NOTE: For quantities of 10 or more, 
318 (8.08) | .120(3.05) | S221236ND 234 2091 17220] PIC36DFAN | | S2212XXND| 1.09 04 
318 (8.08) | .220(5.59) | $2222-36-ND 3.65 3264 268.80 PTC36DFBN | | $2222-XX-ND| 1.42 07 call 1-800-DIGI-KEY. 


-318 (8.08) | .320 (8.13) $2232-36-ND 3.99 35.70 294.00 | PTC36DFON $2232-XX-ND| 1.79 .07 


-318 (8.08) | .420(10.67) | S2242-36-ND 4.33 38.76 319.20 | PTC36DFDN $2242-XX-ND| 1.80 .08 
-318 (8.08) | .520(13.21) | S2252-36-ND 5.59 49.98 411.60 | PTC36DFEN $2252-XX-ND|_ 2.44 10 
-230 (5.84) | .120 (3.05) $2011-36-ND 2.37 21.17 174.30 | PZC36DAAN $2011-XX-ND] 1.12 04 
-230 (5.84) | .220 (5.59) $2021-36-ND 3.48 31.11 256.20 | PZC36DABN $2021-XX-ND| 1.60 .06 


230 (5.84) | 320(8.13) | S2031-36-ND 4.82 4310 354.90] PZC36DACN | | S2031-xXND} 1.97 | .09 ees! 

230 (5.84) | .420(10.67) | $2041-36-ND 5.16 46.16 380.10 | PZC36DADN | | S2041-xxND} 2.33 | .09 t f 

230 (5.84) | 520(13.21) | $2051-36-ND 550 49.22 405.30 | PZC36DAEN | | $2051-XXND] 2.34 | 10 s 

230 (5.84) | .620(15.75) | $2061-36-ND 690 61.71 508.20 | PZC36DAFN | | S2061-XXND] 2.77 | 13 Head 
Gold | .230(5.84) | .720(18.29) | $2071-36-ND 7.27 65.03 535.50 | PZC36DAGN | | $2071-XXND] 317 | 13 

230 (5.84) | .820(20.83) | $2081-36-ND __7.67__—-68.60__ 564.90 | PZC36DAHN | | S2081-XX-ND] 3.24 | 14 iba en 

318 (8.08) | .120(3.05) | S2211-36ND 3.02 27.03  222.60| PZC36DFAN | | S2211-XXND| 1.46 | 05 } 

3188.08) | .220(5.59) | $2221-36-ND 462 41.31 + 340.20 | PZC36DFBN | | $2221-XXND| 2.11 08 ne Ui 

318 (8.08) | 320(8.13) | $2231-36-ND 496 44.37 365.40 | PZC36DFON | | S2031-xXND] 212 | .09 + “060 

318 (8.08) | 420(10.67) | $2241-36-ND 530 47.43 390.60 | PZC36DFDN | | S2a41-xxND} 212 | 10 LB, 48) 

318 (8.08) | .520(13.21) | $2251-36-ND __6.67__—-59.67__-491.40 | PZC36DFEN | | S2251-xXXND| 288 | 12 

Dual Row Right-Angle (72 Pins) Dual Row Right-Angle (72 Pins) Single Single Dual 
230 (5.84) | 120/305) | S211236ND 279 2499 20580] PTC36DBAN | | S2112X<ND| 1.21 05 


Straight Right Angle Straight Right Angle 


230 (5.84) | .220(5.59) | $212236-ND 4.05 36.21 298.20 | PTC3EDBBN | | $2122-xXND] 1.85 | 07 
230 (5.84) | .320(8.13) | $213236-ND 6.10 54.57 449.40 | PTC3EDBCN | | S2132-XXND] 263 | 11 
Tin | .230(5.84) | .420(10.67) | $2142-36-ND 670 59.93 493.50 | PTC36DBDN | | $2142-XXND| 292 | 12 
230 (5.84) | 520(13.21) | $2152-36-ND 7.30 65.28 ~—_537.60 | PTC36DBEN | | S2152-XXND] 3.20 | 13 (050 (1.27) Typ. 025 (0.64) 
318 (8.08) | .120(3.05) | S231236-ND 5.33 47.69 392.70 | PTC3EDGAN | | S2312XXND| 216 | .10 “LF Typ. 
318 (8.08) | .220(5.59) | $2322-36-ND__6.58_——58.91__485.10 | PTC36DGAN | | s2322-x<ND| 279 | 12 fi Af 


-230 (5.84) | .120 (3.05) $2111-36-ND 3.42 30.60 252.00 | PZC36DBAN $2111-XX-ND] 1.53 .06 


Sq. 


.230 (5.84) | .220(5.59) | S2121-36-ND 479 42.84 352.80 | PZC36DBBN | | S2121-XX-ND] 1.93 .09 Single Row 

.230 (5.84) | .320(8.13) | S2131-36-ND 7.07 63.24 ~—- 520.80 | PZC36DBON | | S2131-XX-ND] 2.96 13 
Gold | .230(5.84) | .420(10.67) | $2141-36-ND 7.64 68.34 562.80 | PZC36DBDN | | S2141-XX-ND} 3.21 14 

.230 (5.84) | 520(13.21) | S2151-36-ND 8.24 73.70 _ 606.90 | PZC36DBEN | | S2151-XX-ND] 3.50 15 oMfolo olfola I I 

318 (8.08) | .120(3.05) | S2377-36-ND 630 56.36 464.10 | PZC36DGAN | [S2317-xXXND| 2.84 a 

-318 (8.08) | .220(5.59) | S2321-36-ND 7.67 68.60 _564.90 | PZC36DGBN | | S2321-XXND]} 3.24 14 oyoya oyoya UU 

Shorting J umpers 7 

Tin = $9000-ND = 98 — | STOO2SYAN Dual Row eae A 46 
Au Rash ae $9001-ND = 116 — | SPOD2SYAN : : 
Gold emacs End $9002-ND = 1.31 —__| ssm2syaN 
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f™. 
Aas GC/Waldom P,C. Board Connectors 


-100 (2.54mm) P.C. Board Connectors 
94V-O Material, Mates with .025” (.64mm) square pins, end-to-end stackable. 


-156 (3.96mm) P.C. Board Connectors 
94V-2 Nylon Housing. Mates with .045” (1.14mm) pins. 


Fig. 1 — Side Entry 
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Fig. 5 — Bottom Entry 


400(10.16)4 Fa sort 076 }_-A——_-4 
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Fig. 3 - Top Entry Fig. 6 — Top Entry 400 (10.16) 76 | 
240(6.10)i._J Ny 100(2.54),| Copper (1.98) 
Copper Side Ng Side ggg 4 156(3.96) 
(02) RSRRP Copper Side 413 (1.14) 
12(3.05)_ -10 .25(6.35) Bi 
154 (2.54) 2 ee 
(381) 045 045-1 .062(1.57) 
(1.14) is (1.14) 
Cir- Dim. A Digi-Key Pricing Molex Cir- Dim. A Digi-Key Pricing Molex 
Fig. cuits Inch (mm) Part No. u 10 100 Part No. Fig. cuits Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
100 (2.54mm) P.C. Board Connectors 6 596 (15.14) WM3237-ND 1 7.48 53.45 22-18-2061 
2 -196 (4.98) WM3000-ND 33 2.96 19.70 22-15-2026 7 -696 (17.68) WM3238-ND 1.13 9.96 66.38 22-18-2071 
3 .296 (7.52) WM3001-ND 36 3.20 21.30 22-15-2036 8 .796 (20.22) WM3239-ND 1.27 11.25 74.98 22-18-2081 
4 .396 (10.06) WM3002-ND 57 5.02 33.48 22-15-2046 3 9 .896 (22.76) WM3240-ND 1.34 11.05 78.95 22-18-2091 
5 .496 (12.60) WM3003-ND 68 6.04 40.28 22-15-2056 10 .996 (25.30) WM3241-ND 1.50 12.39 88.50 22-18-2101 
6 596 (15.14) WM3004-ND 81 7A 47.40 22-15-2066 1 1.096 (27.84) WM3242-ND 1.72 14.16 101.13 22-18-2111 
1 ia .696 (17.68) WM3005-ND 84 743 49.50 22-15-2076 12 1.196 (30.38) WM3243-ND 1.87 15.36 109.73 22-18-2121 
8 .796 (20.22) WM3006-ND 97 8.55 57.03 22-15-2086 156 (3.96mm) P.C. Board Connectors 
9 896 (22.76) WM3007-ND 1.08 9.53 63.53 22-15-2096 3 .46 (11.68) WM3300-ND 52 4.28 30.60 09-52-3031 
10 -996 (25.30) WM3008-ND. 1.20 10.61 70.75 22-15-2106 4 .62 (15.75) WM3301-ND 67 5.88 39.20 09-52-3041 
11 1.096 (27.84) WM3009-ND. 1.40 12.32 82.13 22-15-2116 5 .78 (19.81) WM3302-ND 72 5.90 42.15 09-52-3051 
12 _| 1.196 (30.38) |__ WM3010-ND 146 12.89 85.93 22-15-2126 6 .93 (23.62) WM3303-ND 94 8.30 55.30 09-52-3061 
2 .196 (4.98) WM3100-ND 34 3.03 20.20 22-14-2024 é Z 1.09 (27.69) WM3304-ND 1.09 9.62 64.13 09-52-3071 
3 .296 (7.52) WM3101-ND AT 441 27.38 22-14-2034 8 1.24 (31.50) WM3305-ND 1.15 10.13 67.55 09-52-3081 
4 .396 (10.06) WM3102-ND 59 5.24 34.90 22-14-2044 9 1.40 (35.56) WM3306-ND 1.38 12.14 80.93 09-52-3091 
5 -496 (12.60) WM3103-ND 72 6.31 42.08 22-14-2054 10 1.56 (39.62) WM3307-ND 1.52 13.38 89.20 09-52-3101 
6 596 (15.14) WM3104-ND 84 7.44 49.58 22-14-2064 11 1.71 (43.43) WM3308-ND 1.65 14.58 97.18 09-52-3111 
2 7 .696 (17.68) WM3105-ND .96 8.51 56.73 22-14-2074 12 1.87 (47.50) WM3309-ND 1.80 15.90 106.00 09-52-3121 
8 .796 (20.22) WM3106-ND. 1.10 9.68 64.50 22-14-2084 3 -46 (11.68) WM3400-ND 54 4.75 31.68 09-52-3032 
9 .896 (22.76) WM3107-ND 1.21 10.71 71.40 22-14-2094 4 62 (15.75) WM3401-ND 69 6.09 40.63 09-52-3042 
10 996 (25.30) WM3108-ND 1.26 11.15 74.35 22-14-2104 5 .78 (19.81) WM3402-ND 84 7.38 49.23 09-52-3052 
1 1.096 (27.84) | WM3109-ND 139 12.24 81.60 22-14-2114 6 .93 (23.62) WM3403-ND 98 8.67 57.80 09-52-3062 
12 1.196 (30.38) WM3110-ND 1.59 14.04 93.60 22-14-2124 5 7 1.09 (27.69) WM3404-ND 1.25 11.03 73.53 09-52-3072 
2 .196 (4.98) WM3200-ND 24 2.15 14.30 22-02-2025 8 1.24 (31.50) WM3405-ND 1.29 11.36 75.70 09-52-3082 
3 .296 (7.52) WM3201-ND 45 3.95 26.30 22-02-2035 9 1.40 (35.56) WM3406-ND 1.43 12.64 84.28 09-52-3092 
4 .396 (10.06) WM3202-ND 49 4.30 28.68 22-02-2045 10 1.56 (39.62) WM3407-ND 1.59 13.99 93.28 09-52-3102 
5 .496 (12.60) WM3203-ND 61 5.35 35.68 22-02-2055 12 1.87 (47.50) WM3409-ND 1.89 1665 111.00 09-52-3122 
6 -596 (15.14) WM3204-ND 73 6.02 43.00 22-02-2065 3 .46 (11.68) WM3500-ND 52 4.59 30.60 09-52-3033 
3 7 -696 (17.68) WM3205-ND. 92 8.13 54.23 22-02-2075 4 .62 (15.75) WM3501-ND 60 5.27 35.13 09-52-3043 
8 -796 (20.22) WM3206-ND 96 8.49 56.60 22-02-2085 5 .78 (19.81) WM3502-ND .80 7.06 47.08 09-52-3053 
9 .896 (22.76) WM3207-ND 1.16 9.55 68.20 22-02-2095 6 .93 (23.62) WM3503-ND 87 7.64 50.90 09-52-3063 
10 -996 (25.30) WM3208-ND 1.22 10.73 71.53 22-02-2105 6 7 1.09 (27.69) WM3504-ND 1.09 9.62 64.13 09-52-3073 
1 1.096 (27.84) WM3209-ND 1.32 10.88 77.70 22-02-2115 8 1.24 (31.50) WM3505-ND 1.15 10.13 67.55 09-52-3083 
12 1.196 (30.38) WM3210-ND 1.45 11.95 85.38 22-02-2125 9 1.40 (35.56) WM3506-ND 1.38 12.14 80.93 09-52-3093 
-100 (2.54mm) P.C. Board Connectors - Gold 10 1.56 (39.62) WM3507-ND 1.44 12.70 84.68 09-52-3103 
2 -196 (4.98) WM3211-ND 89 3.23 23.08 22-16-2020 11 1.71 (43.43) WM3508-ND 1.65 14.58 97.18 09-52-3113 
3 .296 (7.52) WM3212-ND 54 4.75 31.68 22-16-2030 12 1.87 (47.50) WM3509-ND 1.80 15.90 106.00 09-52-3123 
4 .396 (10.06) WM3213-ND 68 6.04 40.28 22-16-2040 156 (3.96mm) P.C. Board Connectors - Gold 
5 -496 (12.60) WM3214-ND 83 7.32 48.83 22-16-2050 3 -46 (11.68) WM3510-ND 79 6.96 46.38 09-62-3031 
6 -596 (15.14) WM3215-ND .99 8.70 58.03 22-16-2060 4 .62 (15.75) WM3511-ND 94 8.25 55.03 09-62-3041 
1 7 -696 (17.68) WM3216-ND 1.13 9.99 66.60 22-16-2070 5 .78 (19.81) WM3512-ND 1.19 10.52 70.15 09-62-3051 
8 -796 (20.22) WM3217-ND 1.21 10.64 70.95 22-16-2080 4 6 .93 (23.62) WM3513-ND 1.42 12.53 83.55 09-62-3061 
9 -896 (22.76) WM3218-ND 1.42 11.70 83.58 22-16-2090 7 1.09 (27.69) WM3514-ND 1.72 1515 101.00 09-62-3071 
10 -996 (25.30) WM3219-ND 1.58 = 13.92 92.78 22-16-2100 8 1.24 (31.50) WM3515-ND 1.95 17.21 114.73 09-62-3081 
am 1.096 (27.84) WM3220-ND 1.72 14.16 101.13 22-16-2110 10 1.56 (39.62) WM3517-ND 2.42 21.35 142.30 09-62-3101 
12 1.196 (30.38) WM3221-ND 1.80 14.84 106.03 22-16-2120 12 1.87 (47.50) WM3519-ND 2.82 24.91 166.08 09-62-3121 
2 -196 (4.98) WM3222-ND A 3.36 24.00 22-17-3022 3 46 (11.68) WM3520-ND 82 7.28 48.50 09-62-3032 
3 -296 (7.52) WM3223-ND 56 4.58 32.73 22-17-3032 4 62 (15.75) WM3521-ND 1.07 9.42 62.83 09-62-3042 
4 -396 (10.06) WM3224-ND 72 5.89 42.08 22-17-3042 5 6 .93 (23.62) WM3523-ND 1.56 13.75 91.68 09-62-3062 
5 -496 (12.60) WM3225-ND 87 7.65 51.00 22-17-3052 7 1.09 (27.69) WM3524-ND 1.80 15.87 105.78 09-62-3072 
6 -596 (15.14) WM3226-ND 1.03 8.44 60.30 22-17-3062 8 1.24 (31.50) WM3525-ND 2.04 18.02 120.10 09-62-3082 
2 7 -696 (17.68) WM3227-ND 1.10 9.07 64.75 22-17-3072 10 1.56 (39.62) WM3527-ND 2.53 2236 149.08 09-62-3102 
8 .796 (20.22) WM3228-ND 1.34 11.79 78.58 22-17-3082 3 “46 (11.68) WM3530-ND 79 6.96 46.38 09-62-3033 
9 .896 (22.76) WM3229-ND 149 13.13 87.53 22-17-3092 4 ‘62 (15.75) WM3531-ND 1.02 9.00 59.98 09-62-3043 
10 .996 (25.30) WM3230-ND 1.65 13.56 96.83 22-17-3102 5 78 (19.81) WM3532-ND 126 11.09 73,90 09-62-3053 
11 1.096 (27.84) | WM3231-ND 217 1919 127.93 22-17-3112 6 '93 (23.62) WM3533-ND 141 12.43 82.85 09-62-3063 
12 | 1.196 (30.38) | __ WM3232-ND 1.96 17.26 115.08 22-17-3122 6 7 1.09 (27.69) WM3534-ND 1.91 16.90 109.00 09-62-3073 
2 -196 (4.98) WM3233-ND 39 3.23 23.08 22-18-2021 8 1.24 (31.50) WM3535-ND 1.95 17.21 114.73 09-62-3083 
3 3 -296 (7.52) WM3234-ND 54 4.43 31.68 22-18-2031 10 1.56 (39.62) WM3537-ND 2.42 21.35 142.30 09-62-3103 
4 -396 (10.06) WM3235-ND 68 5.64 40.28 22-18-2041 1 1.71 (43.43) WM3538-ND 3.01 26.63 171.80 09-62-3113 
5 -496 (12.60) WM3236-ND 83 6.87 49.08 22-18-2051 12 1.87 (47.50) WM3539-ND 2.78 24.54 _ 163.60 09-62-3123 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ole GC/waldom .100 KK* and .100 C-Grid® Breakaway Headers 


Fig. 1 — KK” Breakaway Header — Right Angle 


Features: + 250V + 4.0A + Contact Res.: 20m max. 
+ Dielectric Withstanding Volt: 1500V = Insulation Res.: 
50K MQ min. * Housing: Giass-filled nylon, UL94V-0 
* Contact: Phosphor Bronze, 0.64mm (.025”) square 
* Temp.: 0°C to +75°C + UL File No.: £29179 + CSA File 
No.: LR19980 


Fig. 2— KK” Breakaway Header — Vertical 
Features: + 250V + 4.0A = Contact Res.: 20m max. 
+ Dielectric Withstanding Volt: 1500V = Insulation Res.: 
50K MQ min. * Housing: Giass-filled nylon, UL94V-0 
+ Contact: Phosphor Bronze, 0.64mm (.025”) square 
* Temp.: 0°C to +75°C * UL File No.: E29179 + CSAFile 
No.: LR19980 


Fig. 3— C-Grid” Breakaway Header — Dual Row, 
Vertical 

Features: * 250V + 3.0A * Contact Res.: 15mQ max. 
+ Dielectric Withstanding Volt: 600V + Insulation Res.: 
1000 MQ min. * Housing: Glass-filled polyester, UL94V- 
0 + Contact: Phosphor Bronze + Temp.: -40°C to 
+105°C + UL File No.: E29179 (G) + CSA File No.: 


Fig. 4 — C-Grid® Breakaway Header - Low 
Profile, Dual Row Right Angle 

Features: + 250V + 3.0A = Contact Res.: 15m max. 
+ Dielectric Withstanding Volt: 600V + Insulation Res.: 
1000 MQ min. + Housing: Glass-filled polyester, 
UL94V-0 + Contact: Phosphor Bronze + Temp.: -40°C to 
+105°C + UL File No.: £29179 (H) 


LR19980A 
-— A —- 
rp BO [=240— 
(ree 
Mating End PC Tail Mating End PC Tail 
M (Inch) P (Inch) M (Inch) P (Inch) Part No. 
22-28-4XX0" 
244, 120 240 125 20.08 AXX3* 
22-28-8XX1" 22-28-4XX1* 
324 120 30-28. 8XX3* 320 130 20.08 AXXA* 
* Replace XX with no. of circuits, 02-36. * Replace XX with no. of circuits, 02-36. 
Cir- Dim. Inch Digi-Key Price Each | Molex Cir- Dim. Inch Digi-Key Price Each Molex Cir- Dim. Inch Digi-Key Price Each Molex 
cuits | A B_ | PartNo. 1 10 100] Part No. cuits| A B_ | Part No. 1 10 100 | PartNo. cuits| A B_ | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
.100 KK® Breakaway Header 27 | 2700 2.600 | WM6127-ND 1.72 1.59 1.40] 22-28-8272 22 | 2200 2100 | WM6322-ND 1.43 1.32 1.17| 22-28-8223 
Fig. 1 — Single Row, Right Angle - Tin oo peas Sane Medes nes bn i Son ee 23 | 2300 2200 | WNM6323-ND 1.49 1.38 1.22 22-28-8233 
28 ; ; 83 1.70 1. x 24 | 2.400 2.300 | WM6324-ND 1.54 1.43 1.26) 22-28-8243 
oe ped ee i os = he 30 | 3.000 2.900 | WM6130-ND 1.89 1.75 1.55) 22-28-8302 25 | 2500 2400 | WM6325-ND 1.60 1.48 1.31) 22-28-8253 
1 | 200 300 RORENOANME «a5 a3. 20| oo.on-eow 31 | 3.100 3.000 | WM6131-ND 1.95 1.80 1.59] 22-28-8312 26 | 2600 2500 | WM6326-ND 1.66 1.54 1.36) 22-28-8263 
: : ae 32 | 3.200 3.100 | WM6132-ND 2.00 1.85 1.64] 22-28-8322 
& | oo soo | WMENEND aa at se|ancpenee | | 22 | 2000 8200 |MMBIGBND 200 191 1a0/2ozeemD | | 3 | 35) oon | wMeQoeND 7 164 145) zeonenns 
: : : : 34 | 3.400 3.300 | WM6134-ND 2.12 1.96 1.73) 22-28-8342 
7 | 700.600 | WM6007-ND 49 45-40] 22-28-8070 35 | 3500 3.400 | WW6135-ND 2.18 2.01 1.78] 22-28-8352 29 | 2800 2800 ieeguemg 189 1.70 1.50) 22-20-0203 
s | 800 700 | WM6008-ND 53 50 .44| 22-28-8080 36 | 3600 3.500 | WM6136-ND 258 217 1.72 22-28-8962 30 | 3.000 2.900 | WM6330-ND 1.89 1.75 1.55) 22-28-8303 
9 | 900 800 | WW6009-ND —-58_~—54_.48| 22-28-8090 Fig. 1 — Single Row, Right Angle - Tin 31 | 3100 3.000 | WM6331-ND 1.95 1.80 1.59| 22-28-8313 
10 | 1.000  .900 | WM6010-ND 63 58 .51| 22-28-8100 2 | 200 100 | WW6202ND 25 23 21] 2208-6021 32 | 3.200 3.100 | WM6332-ND 2.00 1.85 1.64) 22-28-8323 
11 | 1.100 1.000 | WM6011-ND__.67_-.62_—.55| 22-28-8110 3 | 300 200 | wwe203-ND 29 27 24) 20-08-8031 33 | 3.300 3.200 | WM6333-ND 2.06 1.91 1.69) 22-28-8333 
12 | 1.200 1.100 | WM6012ND 72. 67.59] 22-28-8120 4 | 400 300 | WM6204-ND 33 31.28) 22-28-8041 34 | 3400 3.300 | WMESS4-ND | 2.12 1.96 1.73) 22-28-8343 
13 | 1.300 1.200 | WM6013-ND 1.11 1.03 .91| 22-28-8130 5 | 500 400 | WM6205-ND ~—-.38-—«35_—=Cw31| 22-28-8051 35 | 3.500 3.400 | WM6335-ND 2.18 2.01 1.78) 22-28-8353 
14 | 1.400 1.300 | WM6014-ND 81.7567 | 22-28-8140 6 600.500 _| WM6206-ND_ _—42_—«.39_—=35| 22-28-8061 36_| 3.600 3.500 | WM6336-ND 2.58 2.17 1.72| 22-28-8363 
15 | 1.500 1.400 | WM6015-ND 86 .80 .70| 22-28-8150 Fd .700 .600 | WM6207-ND 46 43° .38| 22-28-8071 Fig. 2 — Single Row, Vertical - Tin 
16 | 1.600 1.500 | WM6016-ND 1.23 1.07 .91| 22-28-8160 8 | .800 700 | WV6208-ND 51 47 42) 22-28-8081 2 | 200 100 | WM6402ND 21 20 18] 22-28-4020 
17 | 1.700 1.600 | WN6017-ND 1.30 1.13 .96| 22-28-8170 9 | .900 .800 | WV6209-ND 55 5145) 22-28-8091 3 | .300  .200 | WM6403-ND 24 23.20] 22-28-4030 
8 | 1.800 1.700 | wwe01sND 1.00 .92 .82| 22-28-8180 10 | 1.000  .900 | WW6210-ND 59 .55 .49| 22-28-8101 4 | 400 300 | WMe404-ND 27 25 .20| 20-08-4040 
49 | 1900 1800 | Wwe019-ND 1.04 97 .85| 22-28-8190 11 | 1.100 1.000 | WM6211-ND 6459.52 | 22-28-8111 5 | 500 400 | WW6405-ND 29 28 24) 20-08-4050 
2 | 200 10 [wai tm in 2) neem || 1 (Mae = © S[zeen | S| sm [meme 2 » zlzeen 
> Sos on oe “ i = oop aoe 14 | 1.400 1.300 | WM6214-ND 77 «.71_—«63| 22-28-8141 us ses ee Hagin = = = ae 
i : Boies 2 15 | 1.500 1.400 | WM6215-ND 81.75 .66| 22-28-8151 ; : pee 
8 ee 2 en ne ie tos| ween 16 | 1.600 1.500 | WME2IE-ND 85.79 _.70| 22.28.8161 a eo ee wo ae cel ooeanes 
“ ; ere ee 17 | 1.700 1.600 | WM6217-ND 90.83.73] 22-28-8171 ; 5 pape 
25 | 2500 2.400 | WM6025-ND 1.32 1.22 1.08) 22-28-8250 18 | 1800 1700 | wwe2teND 94 87 77| 22-28-8181 11 | 1.100 1.000 | WM6411-ND_——45_—=42-_—37| (22-28-4110 
26 | 2600 2.500 | WM6026-ND 1.37 1.27 1.12] 22-28-8260 49 | 1900 1800 | wwe219-ND 98 91 .81| 22-28-8191 12 | 1.200 1.100 | WM6412-ND 48 .44 .39| 22-28-4120 
27 | 2.700 2.600 | WM6027-ND_ 1.41 1.31 1.16] 22-28-8270 20 | 2.000 1.900 | WM6220-ND 1.02 .95 .84| 22-28-8201 13 | 1.300 1.200 | WM6413-ND 50 .47 41) 22-28-4130 
28 | 2800 2.700 | WM6028-ND 1.46 1.35 1.19) 22-28-8280 21 | 2100 2.000 | WM6221-ND 1.07 .99 .88| 22-28-8211 14 | 1.400 1.300 | WM6414-ND 53-4944 | (22-28-4140 
29 2.900 2.800 | WM6029-ND 1.51 1.39 1.23] 22-28-8290 22 2.200 2.100 | W6222-ND 1.11 1.03 .91| 22-28-8221 15 1.500 1.400 | WM6415-ND 56 .52 .46| 22-28-4150 
30 | 3.000 2.900 | WM6030-ND 1.55 1.44 1.27) 22-28-8300 23 | 2300 2.200 | WM6223-ND 1.15 1.07 .95| 22-28-8231 16 | 1.600 1.500 | WM6416-ND 585448 | 22-28-4160 
31 | 3.100 3.000 | WM6031-ND 1.60 1.48 1.31 | 22-28-8310 24 | 2.400 2.300 | WM6224-ND 1.20 1.11 98] 22-28-8241 17 | 1.700 1.600 | WM6417-ND = .61._—«57_—«50| 22-28-4170 
32 | 3.200 3.100 | WM6032-ND 1.64 1.52 1.35| 22-28-8320 25 | 2.500 2.400 | WM6225-ND 1.24 1.15 1.02} 22-28-8251 18 | 1.800 1.700 | WN6418-ND 63 .59 .52| 22-28-4180 
33 | 3300 3200 | WM6033-ND 1.69 1.56 1.38) 22-28-8330 26 | 2600 2.500 | WM6226-ND 1.28 1.19 1.05| 22-28-8261 19 | 1.900 1.800 | Wwe419-ND ~—«.6-—«s61_—C54| 22-28-4190 
34 3.400 3.300 | WW6034-ND 1.74 1.61 1.42| 22-28-8340 27 2.700 2.600 | WM6227-ND 1.33 1.23 1.09} 22-28-8271 20 2.000 1.900 | WM6420-ND 69 .64 .56| 22-28-4200 
35 | 3.500 3.400 | WM6035-ND 1.78 1.65 1.46| 22-28-8350 oe yes END te ia = oa 21 | 2100 2.000 | WM6421-ND_—.71_—.66_—59| 22-28-4210 
36_| 3.600_3.500_| WM6036-.ND__2.11 1.78 1.41 | 22-28-8960 a0 | 2000 2900 RURESSANGM 146 195 119| 2-28-0001 22 | 2200 2.100 | WM6422-ND 74-69-61] 22-28-4220 
Fig. 1 — Single Row, Right Angle - 151 Select Gold 31 3.100 3.000 | Ww6231-ND 1.50 1.39 1.23/ 22-28-8311 a pe ae verses 2 Z = ear 
Pee cc. ae $2) 8200 3.100 RRs 154 1.49 1.26) 2228-6021 25 | 2500 2400 | WM6425ND 82 76-67) 22-28-4250 
3 | 300.200 | WM6I03-ND 3431.28) 22-28-8032 33 | 3.300 3.200 | WM6233-ND 1.59 1.47 1.30) 22-28-8331 
4 |) 400 300 | WM6104-ND 3937.33 | 22-28-8042 34 | 3400 3.300 | WM6234-ND 1.63 1.51 1.33] 22-28-8341 26 | 2600 2500 [RUNEIEEIE 84 78.60 / 22-20-4260 
5 | .500 400 | WV6105-ND 45 42 37] 22-28-8052 35 | 3500 3.400 | WMe235-ND 1.67 1.55 1.37| 22-28-8351 27 | 2700 2.600 | WM6427-ND ~—-.87_—«81_—«71 22-28-4270 
6 -600 -500 WM6106-ND 51.47 .42| 22-28-8062 36 3.600 3.500 | WMV6236-ND 1.98 1.67 1.32] 22-28-8361 28 2.800 2.700 | WM6428-ND 90 .83 .73) 22-28-4280 
7 | .700 600 | WW6107-ND 57. «53.47 (22-28-8072 Fig. 1 — Single Row, Right Angle - 15u Select Gold 29 | 2900 2.800 |BVWiese NDE) §=92 86.76) 22-26-4200 
8 .800 .700 | WNMG6108-ND 62 58 .51| 22-28-8082 2 "200 100 | WM6302-ND 28 26 23] 22-28-8023 30 | 3.000 2900 | WM6430-ND 95 .88 .78) 22-28-4300 
9 900 800 WM6109-ND 68 .63 .56| 22-28-8092 3 300 200 WM6303-ND 34 31 .28| 22-28-8033 31 3.100 3.000 | WM6431-ND 97 90 .80| 22-28-4310 
10 | 1.000  .900 | WM6110-ND .74 69 .61| 22-28-8102 4 | 400 300 | WN6304-ND .39_-«.37_—«.83) 22-28-8043 32 | 3.200 3.100 | WM6432-ND 1.00 93 .82) 22-28-4320 
11 | 1.100 1.000 | WM6111-ND _.80_.74_.65| 22-28-8112 5 | .500 400 | WNM6305-ND 45 42.37) 22-28-8053 33 | 3.300 3200 | WM6433-ND 1.03 .95 .84) 22-28-4330 
72 | 1200 1.100 | WM6112-ND 85.79 .70| 22-28-8122 6 | .600 500 | WV6306-ND_—.51._—47_—42| 22-28-8063 34 | 3.400 3.300 | WM6434-ND 1.05 98 86) 22-28-4340 
13 | 1300 1.200 | WM6113-ND 1.35 1.26 1.11| 22-28-8132 7 | .700 600 | WV6307-ND -.57_-«53_—47| (22-28-8073 35 | 3.500 3.400 | WM6435-ND 1.08 1.00.88) 22-28-4350 
14 | 1400 1.300 | wwe114-ND 97 -90_.79| 22-28-8142 8 | .800 700 | WV6308-ND 62 58 51) 22-28-8083 36 | 3.600 3.500 | WM6436-ND 1.27 1.08 .85| 22-28-4360 
15 | 1.500 1.400 | WM6115-ND 1.03 .95 .84| 22-28-8152 oe rae a WEEN = = - Sir ais Fig. 2 — Single Row, Vertical - 154 Select Gold 
fae ee eee iis aleeee | |e im lee oe Sleaen || 7 | lee 2 2 zeae 
18 | 1.800 1.700 | WM6118-ND 1.20 1.11 .98| 22-28-8182 i: ye i ESN a Bt gh ons 4 | 400 300 | WM6504.ND 31.29 .26| 22-28-4043 
a pens ie ERS ie ieee ee tie 14 | 1.400 1.300 | WM6314-ND 97.90 .79| 22-28-8143 coe en EM cee cal poner 
: : ay eee 15 | 1.500 1.400 | WM6315-ND 1.03 .95 .84| 22-28-8153 : : es 
21 2.100 2.000 | WW6121-ND 1.37 1.27 1.12 | 22-28-8212 16 4.600 1.500 | Ww6316-ND 1.08 1.00 .89| 22-28-8163 7 .700 600 WM6507-ND 42 39 .34| 22-28-4073 
22 | 2200 2.100 | WM6122-ND 1.43 1.32 1.17] 22-28-8222 17 | 1.700 1.600 | Wwe3t7-ND 1.14 1.06 .94| 22-28-8173 8 | .800 700 | WM6508-ND 45 42 37) 22-28-4083 
23 | 2300 2.200 | WM6123-ND 1.49 1.38 1.22) 22-28-8232 18 | 1.800 1.700 | W6318-ND 1.20 1.11 98 22-28-8183 9 | .900 800 | WM6509-ND 49 .46 40) 22-28-4093 
24 | 2.400 2.300 | WM6124-ND 1.54 1.43 1.26) 22-28-8242 19 | 1900 1.800 | Wve319-ND 1.26 1.16 1.03] 22-28-8193 10 | 1.000  .900 | WM6510-ND 52 49.43] 22-28-4103 
25 | 2500 2.400 | WM6125-ND 1.60 1.48 1.31) 22-28-8252 20 | 2.000 1.900 | WM6320-ND 1.31 1.22 1.08] 22-28-8203 11 | 1.100 1.000 | WM6511-ND—56._—52—46| (22-28-4113 
26 | 2600 2.500 | WM6126-ND 1.66 1.54 1.36] 22-28-8262 21 | 2100 2.000 | WM6321-ND 1.37 1.27 1.12| 22-28-8213 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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hole Gciwaldom 400 KK® and .100 C-Grid® Breakaway Headers (Cont) 


Gir- Dim. Inch Digi-Key Price Each Molex Cir- Dim. Inch Digi-Key Price Each Molex Cir- Dim. Inch Digi-Key Price Each Molex 
cuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. cuits A B Part No. 1 10 100 | PartNo. cuits A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
Fig. 2 — Single Row, Vertical - 15 Select Gold 27 2.700 2.600 | WN6727-ND 1.38 1.28 1.13} 22-28-4274 74 3.690 3.600 | WM6974-ND 2.79 2.58 2.28} 10-88-1741 
12 1.200 1.100 | WM6512-ND 60 56 .49| 22-28-4123 28 2.800 2.700 | WN6728-ND 1.42 1.32 1.16} 22-28-4284 76 3.790 3.700 | WM6976-ND 2.86 2.64 2.33] 10-88-1761 
13 1.300 1.200 | WM6513-ND 63 59 .52| 22-28-4133 29 2.900 2.800 | WNM6729-ND 1.47 1.36 1.20} 22-28-4294 78 3.890 3.800 | WM6978-ND 2.93 2.71 2.39} 10-88-1781 
14 1.400 1.300 | WM6514-ND 67 62 .55| 22-28-4143 30 | 3.000 2.900 | WN6730-ND 1.51 1.40 1.24] 22-28-4304 80 3.990 3.900 | WM6980-ND 3.46 2.91 2.31} 10-88-1801 
15 | 1.500 1.400 | WM6515-ND. 71 66 .58| 22-28-4153 31 3.100 3.000 | WM6731-ND 1.56 1.44 1.27| 22-28-4314 Fig. 4 — Dual Row, Low Profile - Right Angle, 
16 | 1.600 1.500 | WM6516-ND 74 .69_.61| 22-28-4163 32 | 3200 3.100 | W6732-ND 1.60 1.48 1.31] 22-28-4324 15y min. Select Gold 
17 1.700 1.600 | WM6517-ND 78 72 .64| 22-28-4173 33 3.300 3.200 | WM6733-ND 1.65 1.52 1.35 | 22-28-4334 4 .190 100 'WM7004-ND. 50 .47 .41 |} 10-89-1046 
18 1.800 1.700 | WM6518-ND 81 76 .67| 22-28-4183 34 3.400 3.300 | WM6734-ND 1.69 1.57 1.38 | 22-28-4344 6 .290 .200 'WM7006-ND. 67 62.55} 10-89-1066 
19 1.900 1.800 | WM6519-ND 85 .79 .70| 22-28-4193 35 3.500 3.400 | WNV6735-ND 1.74 1.61 1.42] 22-28-4354 8 .390 300 'WM7008-ND. .84 .78 .69} 10-89-1086 
20 2.000 1.900 | WM6520-ND 89 82 .73]| 22-28-4203 36 3.600 3.500 | WV6736-ND 2.06 1.73 1.37] 22-28-4364 10 -490 -400 WV7010-ND 1.01.94 .83) 10-89-1106 
24 2.100 2.000 | Ww6521-ND 92 86 .76| 22-28-4213 12 590 -500 | WM7012-ND- 1.18 1.10 .97| 10-89-1126 
22 | 2.200 2100 | WM6522-ND 96 .89 .79| 22-28-4223 Fig. 3 — Dual Row - Vertical - 15u min. Select Gold 14 | 690 600 | WM7014-ND 1.35 1.25 1.11| 10-89-1146 
23 2.300 2.200 | WV6523-ND 1.00 .92 82) 22-28-4233 4 190 100 | wwes04-ND 32.30 .27] 10-89-1041 16 .790 -700 | WM7016-ND 1.52 1.41 1.25) 10-89-1166 


24 | 2400 2300 | WM6524-ND 1.03 .96 .85) 22-28-4243 
25 | 2500 2400 | WW6525-ND 1.07 .99 .88) 22-28-4253 


18 .890 -800 | WM7018-ND 1.69 1.57 1.38 | 10-89-1186 
20 .990 900 | WM7020-ND 1.86 1.72 1.52 | 10-89-1206 


6 .290 -200 | WM6806-ND 40 .38  .33} 10-89-1061 
8 .390 -300 | WM6808-ND 49.45  .40| 10-89-1081 


26 | 2600 2.500 | WM6526-ND 1.10 1.02 .91| 22-28-4263 10 | 490 400 MORESIORDNI 57 63 47/ 10-80-1101 22 | 1.090 1.000 | WM7022-ND 2.03 1.88 1.66] 10-89-1226 
27 | 2700 2600 | WM6527-ND 1.14 1.06 .94] 22-28-4273 42 | 590 500 | Wwes12-ND 65 60 53) 10-89-1121 24 | 1.190 1.100 | WM7024-ND 2.20 2.04 1.80] 10-89-1246 
28 | 2800 2700 | WM6528-ND 1.18 1.09 .96| 22-28-4283 14 | .690. 600 | Wwesi4nD 73.68 .60| 10-80-1141 26 | 1.290 1.200 | WM7026-ND 2.37 2.19 1.94] 10-89-1266 
29 | 2.900 2.800 | WM6529-ND 1.21 1.12 .99] 22-28-4293 16| 790 700 | Wwesie-ND 81 75 .66/ 10-89-1161 28 | 1.390 1.300 | WM7028-ND 2.54 2.35 2.08] 10-89-1286 
30 | 3.000 2900 | WM6530-ND 1.25 1.16 1.02] 22-28-4303 18 | 890 800 | WwesieND 89 83 731 10-89-1181 30 | 1.490 1.400 | WM7030-ND 2.71 2.51 2.21] 10-89-1306 
31_| 3.100 3.000 | WM6S531-ND 1.29 1.19 1.05 | 22-28-4313 20 | ‘990 900 | wwea20-ND 97 9080) 10-89-1201 32 | 1.590 1.500 | WM7032-ND 2.88 2.66 2.35] 10-89-1326 
32 | 3.200 3.100 | WM6532-ND 1.32 1.23 1.08) 22-28-4323 22 | 1.090 1.000 | WM6822-ND_ 1.05 97 _.86| 10-89-1221 34 | 1.690 1.600 | WM7034-ND 3.05 2.82 2.49] 10-89-1346 
$3. | 3300 9.200 |BMMGSs SND 1.96 1.26 1.11) 22-28-4693 24] 1.190 1.100 | WM6824-ND 1.13 1.05 93] 10-89-1241 36 | 1.790 1.700 | WM7036-ND 3.22 2.98 2.63| 10-89-1366 
4 | 3400 3.300 Necegegs 1-09 1.29 1.14) 22-28-4043 26 | 1.290 1.200 | WMe826-ND 1.21 1.12 99] 10-89-1261 38 | 1.890 1.800 | WMI7038-ND 3.39 3.13 2.77] 10-89-1386 
85 / 3500 3400 [eee 143 1.93 1.17) 22-28-4053 28 | 1.390 1.300 | WMe828-ND 1.29 1.20 1.06] 10-89-1281 40 | 1.990 1.900 | WMI7040-ND 3.56 3.29 2.91 | 10-89-1406 
36_| 3.600 3.500 | WM6536-ND_ 1.69 1.43 1.13 | 22-28-4363 30 | 1.490 1.400 | WM6830-ND ‘1.37 1.27 1.12| 10-89-1301 42 | 2.090 2.000 | WM7042-ND 3.73 3.45 3.05| 10-89-1426 
Fig. 2 — Single Row, Vertical - Tin 32 | 1.590 1.500 | WM6832-ND 1.45 1.35 1.19| 10-89-1321 44 | 2190 2.100 | WM7044-ND 3.90 3.60 3.18] 10-89-1446 
2 | 200.100 | WM6602ND = 24.22.20 | 22-28-4021 34 | 1.690 1.600 | WM6834-ND 1.53 1.42 1.26| 10-89-1341 46 | 2.290 2200 | WM7046-ND 4.07 3.76 3.32| 10-89-1466 
3 | 300.200 | WM6603-ND = 27.25.23 | 22-28-4031 36 | 1.790 1.700 | WM6836-ND 1.62 1.50 1.32] 10-89-1361 48 | 2.390 2.300 | WM7048-ND 4.24 3.92 3.46 | 10-89-1486 
4 | 400 300 | WM6604-ND 31.29.26 | 22-28-4041 38 | 1.890 1.800 | WM6838-ND 1.70 1.57 1.39] 10-89-1381 50 | 2490 2.400 | WM7050-ND 4.41 4.07 3.60] 10-89-1506 
5 | 500 400 | WM6605-ND 34.32.29 | 22-28-4051 40 | 1.990 1.900 | WM6840-ND 1.78 1.64 1.45] 10-89-1401 52 | 2590 2500 | WM7052-ND 4.58 4.23 3.74| 10-89-1526 
6 | 600 500 | WM6606-ND 38.36.31 | 22-28-4061 42 | 2.090 2.000 | WM6842-ND___1.86 1.72 1.52| 10-89-1421 64 | 2690 2600 | WM7054-ND 4.75 4.39 3.98 | 10-89-1546 
7 | .700 600 | WM6607-ND 42 39.34) 2228-4071 44 | 2190 2.100 | WM6844-ND 1.94 1.79 1.59] 10-89-1441 56 | 2790 2.700 | WM7056-ND 4.92 4.54 4.01 | 10-89-1566 
8 | 800 700 | WM6608-ND 454237 | 22-28-4081 46 | 2290 2.200 | WM6846-ND 2.02 1.87 1.65] 10-89-1461 58 | 2890 2.800 | WM7058-ND 5.09 4.70 4.15] 10-89-1586 
9 | 900.800 | WME609-ND 49 46 .40/| 22-28-4091 48 | 2390 2300 | WM6848-ND 2.10 1.94 1.72] 10-89-1481 60 | 2990 2900 | WM7060-ND 5.26 4.86 4.29| 10-89-1606 
10 | 1.000.900 | WM6610-ND = 52) 4943) 22-28-4101 50 | 2.490 2.400 | WM6850-ND 2.18 2.02 1.78] 10-89-1501 62 | 3.090 3.000 | WM7062-ND 5.43 5.01 4.43| 10-89-1626 
11 | 1.100 1.000 [MMMGGIINDIS 56 52 46 | 2226-4111 52 | 2590 2.500 | WM6852-ND 2.26 2.09 1.85| 10-89-1521 64 | 3190 3.100 | Ww7064.ND 5.60 517 457| 10-89-1046 
is bee 4 306 ae = 2 ss oe, 54 | 2.690 2.600 | WM6854-ND 2.34 2.17 1.91 | 10-89-1541 66 | 3290 3.200 | WM7066-ND 5.77 5.33 4.71 | 10-89-1666 
3 | 13 : 613- 63 59 52] 22: 56 | 2790 2.700 | WM6856-ND 2.42 2.24 1.98] 10-89-1561 r -89- 
ia | 71200 1300 OREN 67 co Se oaatad 68 | 3.390 3.300 | WM7068-ND 5.94 5.48 4.85| 10-89-1686 
: 3 6 87 62 55) 22- 58 | 2.890 2.800 | WM6858-ND 2.50 2.32 2.05] 10-89-1581 rl .89- 
1s | 1500 1400 OREN 31 es een die 70 | 3.490 3.400 | WM7070-ND 6.11 5.64 4.98] 10-89-1706 
J : }615- 71 66 58} 22- 60 | 2990 2.900 | WM6860-ND 2.58 2.39 2.11| 10-89-1601 | -89- 
ie | 1600 1500 FREER 7a Fill os onaiet 72 | 3.590 3.500 | WM7072-ND 6.28 5.80 5.12| 10-89-1726 
: 500 616- 74 69 : 62 | 3.090 3.000 | WM6862-ND 2.66 2.46 2.18| 10-89-1621 
4711.70 1.600 ORESTZNGIN 70 7264] oo20-4171 74 | 3.690 3.600 | WM7074-ND 6.45 5.96 5.26| 10-89-1746 
: : 7. 64] 3.190 3.100 | WM6864-ND 2.75 2.54 2.24] 10-89-1641 
ta | 1800 1700 ROMEETERGNN 61 76 7| 22-20-4191 76 | 3.790 3.700 | WM7076-ND 6.62 6.11 5.40| 10-89-1766 
: : 81 76 66 | 3.290 3.200 | WM6866-ND 2.83 2.61 2.31] 10-89-1661 73 | 3890 3.800 | Ww707e-ND 679 627 5.54| 10-89-1786 
19 | 1.900 1.800 | WM6619-ND 85.79.70] 22-28-4191 : 4 POG: 
68 | 3.390 3.300 | WM6868-ND 291 2.69 2.38] 10-89-1681 go | 3990 3.900 | Www70e0-ND 8.03 675 5.36| 10-89-1806 
20 | 2.000 1.900 | WM6620-ND 89. 82-73 | 22-28-4201 70 | 3.490 3.400 | WM6870-ND 2.99 2.76 2.44] 10-89-1701 L : 
21_| 2100 2.000 | WMG6621-ND_ 92-86 _.76| 22-28-4211 72 | 3590 3.500 | WM6872-ND 3.07 2.84 251 | 10-89-1721 Fig. 4 — Dual Row, Low Profile - Right Angie, 150 
i z Ti d, Nickel Overall 
22 | 2.200 2100 | WM6622-ND 96 89 .79| 22-28-4221 74 | 3.690 3.600 | WM6874-ND 3.15 2.91 257] 10-89-1741 eee ee Overe! 
23 | 2300 2200 | WM6623-ND 1.00 .92 .82| 22-28-4231 76 | 3790 3.700 | wwea76-ND 323 299 264| 10-89-1761 4 |] 190  .100 | WM7104-ND 33.31.28] 10-88-1045 
24 | 2400 2300 | WM6624-ND 1.03 .96 .85| 22-28-4241 73 | 3890 3.800 | WW6878-ND 3.31 306 270) 10-89-1781 6 | 290 .200 | WM7106-ND 42 39 35] 10-88-1065 
25 | 2.500 2400 | WM6625-ND 1.07 .99 .88| 22-28-4251 30 | 3990 3.900 | vwweag0-ND 3.91 329 261 | 10-89-1801 8 | 390 300 | WM7108-ND 51 47 .42| 10-88-1085 
26 | 2600 2500 | WM6626-ND 1.10 1.02 91 | 22-28-4261 Fig. 3 — Dual Row - Vertical - 150y Tin/Lead, jo | 490 400 | WM7110-ND 59-5549 10-88-1105 
27 | 2.700 2600 | WM6627-ND 1.14 1.06 .94| 22-28-4271 Nickel Overall 12 | 590 500 | WM7112ND .68._-—«63_—«56| 10-88-1125 
28 | 2.800 2700 | WM6628-ND 1.18 1.09 .96| 22-28-4281 4 | .1990 .100 | Ww6904-ND 30.29.25] 10-88-1041 14 | 690 600 | WW7114-ND 76.71.63 10-88-1145 
29 | 2.900 2800 | WM6629-ND 1.21 1.12 .99| 22-28-4201 6 | .290 200 | WM6906-ND 38 .35 .31| 10-88-1061 16 | 790 700 | WM7116-ND 85.79.70] 10-88-1165 
30 | 3.000 2900 | WM6630-ND 1.25 1.16 1.02] 22-28-4301 8 | .390 300 | WM6908-ND 45 .42 .37| 10-88-1081 18 | .890 800 | WM7118:ND 94 87.77 10-88-1185 
31 | 3100 3.000 | WMG6631-ND 1.29 1.19 1.05| 22-28-4311 10 | .490 400 | Wwe910-ND 52. «48.43 10-88-1101 20 | 990 900 | WM7120-ND 1.02 .95 .84| 10-88-1205 
32 | 3.200 3.100 | WM6632-ND = 1.32 1.23 1.08 | 22-28-4321 12 590 -500 | WMV6912-ND 59 .55  .48| 10-88-1121 22 1.090 1.000 | WM7122-ND 1.11 1.03 .91| 10-88-1225 
33 | 3.300 3.200 | WM6633-ND 1.36 1.26 1.11 | 22-28-4331 14 | .690 600 | WM6914-ND 66.61.54] 10-88-1141 24 | 1490 1.100 | WM7124-ND 1.19 1.11.98] 10-88-1245 
34 | 3.400 3.300 | WM6634-ND 1.39 1.29 1.14] 22-28-4341 16 | .790  .700 | WM6916-ND = 73-68-60) 10-88-1161 26 | 1.290 1.200 | WM7126-ND 1.28 1.18 1.05) 10-88-1265 
35 | 3.500 3.400 | WM6635-ND 1.43 1.33 1.17] 22-28-4351 18 | .890 .800 | WM6918-ND = 80.74.66] 10-88-1181 28 | 1.390 1.300 | WM7128-ND 1.36 1.26 1.12] 10-88-1285 
36_| 3.600 3.500 | WM6636-ND_ 1.69 1.43 1.13] 22-28-4361 20 | .990 900 | WM6920-ND 87-8172) 10-88-1201 30 | 1.490 1.400 | WM7130-ND 1.45 1.34 1.19] 10-88-1305 
Fig. 2 — Single Row, Vertical - 15 Select Gold 22 | 1.090 1.000 | WM6922-ND 94 87  .77| 10-88-1221 32 | 1.590 1.500 | WM7132-ND 1.54 1.42 1.26] 10-88-1325 
2 | 200 100 | WM6702-ND 25 .24 .21] 22-28-4004 24] 1.190 1.100 | WM6924-ND 1.01 .94 83] 10-88-1241 34 | 1690 1.600 | ww7134ND 1.62 1.50 1.33] 10-88-1345 
3 | 300 200 | WM6703-ND 30 .28 .25] 22-28-4034 26 | 1.290 1.200 | WM6926-ND 1.08 1.01 .89| 10-88-1261 36 | 1.790 1.700 | Ww7136-ND 1.71 1.58 1.40| 10-88-1365 
4 | 400 300 | WMG6704-ND 34 .32 .28] 22-28-4044 28 | 1.390 1.300 | WM6928-ND 1.16 1.07.95] 10-88-1281 38 | 1890 1.800 | W7138-ND 1.79 1.66 147| 10-88-1385 
5 | 500 400 | WMG6705-ND 39 .36 32] 22-28-4054 30 | 1.490 1.400 | WM6930-ND 1.23 1.14 1.00] 10-88-1301 40 | 1990 1.900 | Ww7140-ND 1.88 1.74 1.54| 10-88-1405 
6 | 600 500 | WM6706-ND _—43_—«.40_—.36| 22-28-4064 32 | 1.590 1.500 | WM6932-ND_ 1.30 1.20 1.06| 10-88-1321 42 | 2090 2000 | WM7142-ND 197 1.82 161| 10-88-1425 
7 | 700 600 | WM6707-ND 48 .44 39] 22-28-4074 34] 1.690 1.600 | WM6934-ND 1.37 1.27 1.12] 10-88-1341 3190 2100 IRRRTAINNIN 205 1.00 108 | 1o-ee-1445 
8 | 800 700 | WM6708-ND 52 49 43] 22-28-4084 36 | 1.790 1.700 | WM6936-ND 1.44 1.33 1.18] 10-88-1361 4g | 2200 2200 RORTMMANENN 214 1.98 4.75] 10-89-1465 
9 | 900 800 | WW6709-ND 57 53 .47| 22-28-4094 38 | 1.890 1.800 | WM6938-ND 1.51 1.40 1.24] 10-88-1381 ; ; pees 
48 | 2390 2.300 | WM7148-ND 2.22 2.06 1.82] 10-88-1485 
10 | 1.000  .900 | WM6710-ND  .61_—«57_—«50| 22-28-4104 40 | 1.990 1.900 | WM6940-ND 1.58 1.46 1.29] 10-88-1401 so | 2490 2400 MORGREM 231 2.14 1.69| 10-89-1605 
11 | 1.100 1.000 | WM6711-ND _.66_—.61_.54| 22-28-4114 42 | 2.090 2.000 | WM6942-ND 1.65 1.53 1.35| 10-88-1421 so | 2590 2500 RRGEINEMM 239 221 196| 10-88-1625 
42 | 1.200 1.100 | WM6712ND 70.65 .58| 22-28-4124 44] 2190 2.100 | WM6944-ND 1.72 1.59 1.41] 10-88-1441 ; ; a 
13 | 1.300 1.200 | WM6713-ND 75 69 61 | 22-28-4134 46 | 2.290 2.200 | WMe946-ND ‘1.79 1.66 1.47| 10-88-1461 - Aan pend ey ce Ae a pectin 
14 | 1.400 1.300 | WM6714-ND 79.74.65] 22-28-4144 48 | 2.390 2.300 | WM6948-ND 1.86 1.73 1.52 10-88-1481 as | 2800 2800 NREREMNENN 265 245 217| 10-80-1885 
15 | 1.500 1.400 | WM6715-ND 84-78-69] 22-28-4154 50 | 2490 2.400 | WM6950-ND 1.93 1.79 1.58] 10-88-1501 fo | 2990 2900 OREM 274 253 2741 10-80-1605 
16 | 1.600 1.500 | WM6716-ND _.88_.82_.72| 22-28-4164 52 | 2590 2.500 | WM6952-ND 2.01 1.86 1.64| 10-88-1521 @ | 3090 2000 RRREMENTME oa 261 291 | i088 1605 
17 | 1.700 1.600 | WM6717-ND 93 86 .76| 22-28-4174 54] 2.690 2.600 | WM6954-ND 2.08 1.92 1.70] 10-88-1541 : : ——— = 
18 | 1.800 1.700 | WW6718-ND 97 .90 .80| 22-28-4184 56 | 2.790 2700 | WM6956-ND 2.15 1.99 1.76] 10-88-1561 84 | 3.190 3.100 IEE DD 2.91 269 2.38) 10-66-1645 
19 | 1.900 1.800 | WW6719-ND 1.02 .94 83] 22-28-4194 58 | 2.890 2.800 | WM6958-ND 2.22 2.05 1.81] 10-88-1581 86 | 3.290 3.200 | MMITIEG NDI) 3.00 2.77 2.45 10-88-1665 
20 | 2000 1.900 | WM6720-ND 1.06 .98 .87| 22-28-4204 60 | 2990 2.900 | WM6960-ND 2.29 2.12 1.87 10-88-1601 6B) 3390 3.300 | WMII68-ND 3.08 2.85 252 10-88-1685 
21 | 2100 2.000 | WMG6721-ND 1.11 1.03 .91| 22-28-4214 62 | 3.090 3.000 | WM6962-ND 2.36 2.18 1.93] 10-88-1621 70 | 3490 3.400 | MMIAIZONDD) 3.17 2.93 259) 10-68-1705 
22 | 2200 2100 | WM6722-ND 1.15 1.07 .94] 22-28-4204 64] 3.190 3.100 | WM6964-ND 2.43 2.25 1.99] 10-88-1641 72 | 3500 3.500 (MAEM 8.25 3.01 2.66 | 10-86-1725 
23 | 2300 2.200 | WM6723-ND 1.20 1.11 .98| 22-28-4234 66 | 3.290 3.200 | WM6966-ND 2.50 2.31 2.05) 10-88-1661 74 | 3.690 3.600 | WM7174-ND 3.34 3.09 2.73 | 10-88-1745 
24 | 2400 2300 | WM6724-ND 1.24 1.15 1.02] 22-28-4244 68 | 3.390 3.300 | WM6968-ND 2.57 2.38 2.10] 10-88-1681 76 | 3.790 3.700 | WM7176-ND 3.42 3.17 2.80] 10-88-1765 
25 | 2500 2400 | WM6725-ND 1.29 1.19 1.05] 22-28-4254 70 | 3.490 3.400 | WM6970-ND 2.64 2.45 2.16] 10-88-1701 78 | 3.890 3.800 | WM7178-ND 3.51 3.24 2.87 | 10-88-1785 
26 | 2600 2500 | WM6726-ND 1.33 1.23 1.09] 22-28-4264 72 | 3.590 3.500 | WM6972-ND 2.71 2.51 2.22] 10-88-1721 80 | 3990 3.900 | WM7180-ND 4.15 3.49 2.77 | 10-88-1805 
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.100” (2.54mm) Center Headers 


.025” (.64mm) Square Pins The Molex KK° Concept utilizes a double cantilever 
contact design in mating with P.C. board pins. UL Recognized (File #29179), CSA 
Recognized (File 19980). Voltage Rating: 250 VAC Max. Current Rating: Up to 2.5 
Amps (w/22 AWG wire) Resistance: 20 milliohms max. Dielectric Withstanding 
Voltage: 1500 VAC for 60 seconds Storage Temp.: -40°C to 105°C Material: 94V-0 


Fig. 3 - Straight-Friction Lock Header 
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Fig. 1 - Straight Header 
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Fig. 2 - Right Angle Header 
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Fig. 5 - Center Crimp Terminal Housing 
(contacts sold separately) 
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Dim. A Digi-Key Pricing Molex Cir- Dim. A Digi-Key Pricing Molex 
In.(mm)___| Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. Fig. |cuits|_In.(mm) _| Part No. 1 10 100 500 1,000 _| Part No. 
-100” (2.54mm) Center Headers Tin Plating 2 | .190 (4.83) | WM2733-ND 56 463 33.10 132.40 219.78 | 22-12-2021 
2 | .190 (4.83) | WM4000-ND 24 1.98 14.13 56.50 93.79 | 22-03-2021 3 | .290 (7.37) | WM2734-ND 78 6.84 45.63 182.50 302.95 | 22-12-2031 
3 | .290(7.37) | ww4001-ND 360 «344 ~~ 2090 83.60 138.78 | 22-03-2031 4 | .390(9.91) | WM2735-ND 97 857 57.10 228.40 379.14 | 22-12-2041 
4 | 390(9.91) | wwaoo2-ND “44-389 «25.93 «10370 ~—« 172.14 | 22-03-2041 5 | .490 (12.45) | WM2736-ND 1.19 10.50 69.98 279.90 464.63 | 22-12-2051 
5 | .490 (12.45) | WM4003-ND 53 464 «©3093 «12370 205.34 | 20-03-2051 6 | 590 (14.99) | WM2737-ND 1.41 12.48 83.23 332.90 552.61 | 22-12-2061 
6 | 590 (14.99) | WM4004-ND Gi. LEabe. "oR oB - 148.60: seaBey | 5.035061 2 | 7 | .690(17.53) | WM2738-ND 1.63 14.42 96.10 384.40 638.10 | 22-12-2071 
1 | 7 | ‘690 (17'58) | wwaoos-No 30. B20 4193 46890 274.40: |'95.03-0074 8 | .790 (20.07) | WM2739-ND 1.86 16.38 109.23 436.90 725.25 | 22-12-2081 
: : : y ; : : 9 | .890 (22.61) | WM2740-ND 2.08 18.33 122.23 488.90 811.57 | 22-12-2091 
8 | .790 (20.07) | WM4006-ND 70° 6.20 41.33 165.30 274.40 | 22-03-2081 10 | .990 (25.15) | WM2741-ND 2.29 20.22 134.78 539.10 894.91 | 22-12-2101 
9 | .890 (22.61) | WM4007-ND 78 6.88 45.88 183.50 304.61 | 22-03-2091 11 |1.090 (27.69) | WM2742-ND 2.51 22.14 147.63 590.50 980.23 | 22-12-2111 
hi 90 ree) MECC he oe ee ered Eeaeas pat 12 |1.190 (30.23) | WM2743-ND 2.68 (23.67 157.80 _631.20_ 1047.79 | 22-12-2121 
12 |1.190 (90.28) | WMMOIO-ND 938.19 54.58 21890 _ 362.98 | 22-09-2121 3 | ‘300(7.82) | WMa7OIND 90 792 8278 ati10 38043 | 22-11-2092 
2 | .190 (4.83) | WM4100-ND 29° 2.55 17.00 68.00 112.88 | 22-05-2021 4 | .400 (10.16) | WM2702-ND 92 813 54.23 216.90 360.05 | 22-11-2042 
.290 (7.37) | WM4101-ND 38 3.35 = 22.33 89.30 148.24 | 22-05-2031 5 | 500 (12.70) | WM2703-ND 1.27 11.19 74.63 298.50 495.51 | 22-11-2052 
4 | .390(9.91) | WM4102-ND 48 4.21 28.08 112.30 186.42 | 22-05-2041 6 | .600 (15.24) | WM2704-ND 1.39 12.27 81.80 327.20 543.15 | 22-11-2062 
5 | .490 (12.45) | WM4103-ND 57 5.07 33.80 135.20 224.43 | 22-05-2051 3 | 7 | .700(17.78) | WM2705-ND 1.60 14.15 94.30 377.20 626.15 | 22-11-2072 
6 | .590 (14.99) | WM4104-ND 67 5.93 39.53 158.10 262.45 | 22-05-2061 8 | 800 (20.32) | WM2706-ND 1.67 14.74 98.28 393.10 652.55 | 22-11-2082 
2 7 | .690 (17.53) | WM4105-ND 76 6.74 44.93 179.70 298.30 | 22-05-2071 9 | .900 (22.86) | WM2707-ND 1.87 16.51 110.08 440.30 730.90 | 22-11-2092 
8 | .790 (20.07) | WM4106-ND ‘87. 7.65 51.00 204.00 338.64 | 22-05-2081 10 |1.000 (25.40) | WM2708-ND 2.07 18.23 121.53 486.10 806.93 | 22-11-2102 
9 | .890 (22.61) | WM4107-ND 97 855 56.98 22790 378.31 | 22-05-2091 11 |1.100 (27.94) | WM2709-ND 2.27 20.00 133.33 533.30 885.28 | 22-11-2112 
10 | .990 (25.15) | wM4108-ND 97. 857 +5710 22840 379.14 | 22-05-2101 12 _|1.200 (30.48) | WM2710-ND 2.46 21.72 144.80 579.20 _-961.47_| 22-11-2122 
11 | 1.090 (27.69) | WM4109-ND 1.06 9.37 6248 249.90 414.83 | 22-05-2111 2 | .200 (5.08) | WM2711-ND 99 8.78 58.53 234.10 388.61 | 22-12-2024 
12 | 1.190 (30.23) | WM4110-ND__1.14 10.07 _ 67.10 268.40 _445.54 | 22-05-2121 3 a0 G01) ett aING ! ao : ae a aad tn pene oe Sond 
2 oa ee NMCCENE ee on ered see tages pate 5 | .500 (12.70) | WM2714-ND 1.60 14.15 94.30 377.20 626.15 | 22-12-2054 
; : ; : : i : 6 | .600 (15.24) | WM2715-ND 1.74 15.33 102.20 408.80 678.61 | 22-12-2064 
4 | .400 (10.16) | WM4202-ND 44 3.89 25.93 103.70 172.14 | 22-23-2041 4] 7 | .700(17.78) | WM2716-ND 1.89 16.65 111.00 444.00 737.04 | 22-12-2074 
5 |) 500 (12.70) | WM4203-ND 51 4.49 29.90 119.60 198.54 | 22-23-2051 8 | 800 (20.32) | WM2717-ND 1.96 16.17 115.48 461.90 766.75 | 22-12-2084 
6 | .600 (15.24) | WM4204-ND 57 5.02 = 33.48 = 133.90 222.27 | 22-23-2061 9 | .900 (22.86) | WM2718-ND 2.20 19.39 129.28 517.10 858.39 | 22-12-2094 
3 | 7 | .700 (17.78) | WM4205-ND 65 5.77 38.48 = 153.90 255.47 | 22-23-2071 10 |1.000 (25.40) | WM2719-ND 2.48 21.45 143.00 572.00 949.52 | 22-12-2104 
8 | .800 (20.32) | WM4206-ND 74 6.53 43.50 174.00 288.84 | 22-23-2081 11. |1.100 (27.94) | WM2720-ND 2.67 21.96 156.88 627.50 1041.65 | 22-12-2114 
9 | .900 (22.86) | WM4207-ND 82 7.22 48.13 192.50 319.55 | 22-23-2091 12 |1.200 (30.48) | WM2721-ND 2.90 23.91 170.80 683.20 1134.11 | 22-12-2124 
10 | 1.000 (25.40) | WM4208-ND 82 7.28 48.50 194.00 322.04 | 22-23-2101 -100” (2.54mm) Center Crimp Terminal Housing (Contacts Sold Separately Below) 
11 | 1.100 (27.94) | WM4209-ND 90 7.95 53.03 212.10 352.09 | 22-23-2111 With Locking Ramp and Polarizing Ribs 
12 | 1.200 (30.48) | WM4210-ND 97 8.57 57.10 228.40 _ 379.14 | 22-23-2121 2 ] .220(5.59) | WM2000-ND 22 1.91 12.70 50.80 84.33 | 22-01-3027 
2] .200 (5.08) | WM4300-ND 47° 416 =©27.73. 110.90 184.09 | 22-05-3021 3 | .320(8.13) | WM2001-ND 27 2.39 = 15.90 63.60 105.58 | 22-01-3037 
.300 (7.62) | WM4301-ND 61 5.40 35.98 143.90 238.87 | 22-05-3031 4 | .420 (10.67) | WM2002-ND 33 2.92 19.48 77.90 129.31 | 22-01-3047 
4 | .400 (10.16) | WM4302-ND 76 668 44.53 178.10 295.65 | 22-05-3041 5 | 520 (13.21) | WM2003-ND 39 3.46 23.08 92.30 153.22 | 22-01-3057 
5 | .500 (12.70) | WM4303-ND 82 7.22 48.13 192.50 319.55 | 22-05-3051 6 | .620 (15.75) | WM2004-ND 45 3.99 26.63 106.50 176.79 | 22-01-3067 
6 | .600 (15.24) | WM4304-ND 90 7.97 53.13 212.50 352.75 | 22-05-3061 5 | 7 | .720(18.29) | WM2005-ND 51 453 30.23 120.90 200.69 | 22-01-3077 
4 | 7 | .700(17.78) | WM4305-ND 1.04 9.19 61.28 245.10 406.87 | 22-05-3071 8 | .820 (20.83) | WM2006-ND 58 5.16 = 34.38 = 137.50 228.25 | 22-01-3087 
8 | .800 (20.32) | WM4306-ND 1.08 889 63.53 254.10 421.81 | 22-05-3081 9 | .920 (23.37) | WM2007-ND 63 5.55 37.03 148.10 245.85 | 22-01-3097 
9 | 900(22.86) | WM4307-ND 1.12 985 6568 26270 436.08 | 22-05-3091 10 |1.020 (25.91) | WM2008-ND 70 615 40.98 163.90 272.07 | 22-01-3107 
10 |1.000 (25.40) | WM4308-ND 113 996 6638 26550 440.73 | 22-05-3101 11 1.120 (28.45) | WM2009-ND 75 663 44.20 176.80 293.49 | 22-01-3117 
11 | 1.100 (27.94) | WM4309-ND 1.23 1087 72.48 289.90 481.23 | 22-05-3111 12 {1.220 (30.99) NM2OHONDR 81 7.11 _47.40 _189.60_ 314.74 | 28-01-3127 
12 | 1.200 (30.48) | WM4310-ND 1.26 (10.40 74.28 ~—-297.10 _ 493.19 | 22-05-3121 With Locking Ramp 
-100” (2.54mm) Center Header Gold Plating 2 ] .220(5.59) | WM2011-ND 20. 1.74 © 11.60 46.40 77.02 | 22-01-2027 
3 | .320(8.13) | WM2012-ND 25 2.22 = 14.83 59.30 98.44 | 22-01-2037 
2) .190 (4.83) | WM2722-ND 534.70 31.30 125.20 207.83 | 22-10-2021 4 | .420 (10.67) | WM2013-ND 30 266 17.70 70.80 117.53 | 22-01-2047 
3 | .290(7.37) | WM2723-ND 73 6.04 = 43.13 172.50 286.35 | 22-10-2031 5 | 520 (13.21) | WM2014-ND 36 3.14 20.90 83.60 138.78 | 22-01-2057 
4) .390(9.91) | WM2724-ND 95 7.79 55.68 222.70 369.68 | 22-10-2041 6 | .620 (15.75) | WM2015-ND 40 357 23.78 95.10 157.87 | 22-01-2067 
5 | .490 (12.45) | WM2725-ND 1.16 10.23 68.20 9272.80 = 452.85 | 22-10-2051 5 | 7 | .720(18.29) | WM2016-ND 46 4.09 27.28 109.10 181.11 | 22-01-2077 
6 | .590 (14.99) | WM2726-ND 1.37 12.06 80.38 321.50 533.69 | 22-10-2061 8 | .820 (20.83) | WM2017-ND 51 4.53 30.23 120.90 200.69 | 22-01-2087 
1 | 7 | .690(17.53) | WM2727-ND 1.51 13.35 88.98 355.90 590.79 | 22-10-2071 9 | .920 (23.37) | WM2018-ND 56 4.97 33.10 132.40 219.78 | 22-01-2097 
8 | .790 (20.07) | WM2728-ND 1.72 15.17 101.13 404.50 671.47 | 22-10-2081 10 |1.020 (25.91) | WM2019-ND 62 549 36.58 146.30 242.86 | 22-01-2107 
9 | .890 (22.61) | WM2729-ND 1.92 16.98 113.18 452.70 751.48 | 22-10-2091 11 |1.120 (28.45) | WM2020-ND 67 5.91 39.43 157.70 261.78 | 22-01-2117 
10 | .990 (25.15) | WM2730-ND 2.12 18.72 124.80 499.20 828.67 | 22-10-2101 12_|1.220 (30.99) | WM2021-ND 72639 42.63 170.50 283.03 | 22-01-2127 
11 | 1.090 (27.69) | WM2731-ND 2.34 20.62 137.48 549.90 912.83 | 22-10-2111 Polarizing Key for .100” Housings WM2400-ND- 1.64/10 10.90/100 43.60/500 ‘| 15-04-9209 
12 | 1.190 (30.23) | WM2732-ND 2.53 22.35 148.98 595.90 989.19 | 22-10-2121 Polarizing Peg for .100" Housings | WM2401-ND 1.64/10 10.90/100 _43.60/500_| 15-04-9210 
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rolex GC/Waldom Crimp Terminals For .100” 
\Y/ (2.54mm) Center Housings 


fo: 
molex 


GC/Waldom 


eee 


-100” (2.54mm) High Pressure 
Terminal Housings 
+ Standard with locking ramp + 94V-0 material + Mates with .025” (0.64mm) Pins 


Material: Brass, Plating: 200-300p inch Hot-Tin Dip tin plating. + -.05 (1.32) + Up to 425 grams normal force + Multiple contacting points + Patented double 
cantilever with box shroud » Accepts #22 to 30 AWGwire, .062” insulation dia 
.08 (1.93) Dim. A Digi-Key Pricing Molex 
U Circuits| Inch(mm) | PartNo. 1 10 100 | Part No. 
A B 1 -120 (3.05) | WM2600-ND 25 2.08 14.83 | 10-11-2013 
=| “Gonductor: ~ lasulation 2 | .220(5.59) | WM2601-ND 20 1.80 11.98 | 10-11-2028 
B  GimpArea Crimp Area 3 | :320(8.13) | WM2602ND 26 2.13 15.20] 10-11-2033 
4 -420 (10.67) | WM2603-ND 32 2.82 18.78 | 10-11-2043 
a 5 .520 (13.21) | WM2604-ND 37 3.30 © 22.00 | 10-11-2053 
; = = a 12 (3.05) A Vin 6 -620 (15.75) | WM2605-ND 43 = 3.78 25.20 | 10-11-2063 
Wire | Insulation Digi-Key Pricing Molex 100° L_aa (11.2) 7 .720 (18.29) | WM2606-ND 48 427 28.48} 10-11-2073 
Description | Size | Dia. (Inch)| Finish | Part No. 10 100 500 | Part No. (2.54) a 8 .820 (20.83) | WM2607-ND 54 4.75 31.68 | 10-11-2083 
For .100” 22-30| .062Max.| Tin | WM2200-ND 63 5.04 21.00] 08-50-0114 s ie ‘ten non CEOSNG = a copes ieee 
Housings 22-30) .062 Max. | Gold | WM2312-ND 2.40 19.17 79.88} 08-55-0102 100 (2.84) (i29) 1 1.120 (28.45) WM2610-ND 7 6.26 44 70 10-11-2113 
Universal Crimp Tool (Molex)... WMg9999-ND 36.19 each 63811-1000 J 12 | 1.220 (30.99) | WM2611-ND 766.74 = 44.93 | 10-11-2123 
Production Tool (Molex) WM9915-ND. 170.12 each 11-01-0185 Gimp Terminal, 22-30, 
Extraction Tool (Molex) WM9927-ND 8.57 each 11-03-0022 Tin/Copper Plating wwv2612-ND_ — __1.68 13.47 | 08-50-0005 


72 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


molex GC/Waldom 
eae 
The Molex KK® Concept utilizes a double 
cantilever contact design in mating with 
P.C. board pins. UL Recognized (File 
#29179), CSA Recognized (File 19980). 


Fig. 2 - Right Angle Header 
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Fig. 5 - Straight Friction Lock Header f 


.156” Center Headers 


.045” Square Pins 


Voltage Rating: 250 VAC Max. 


Current Rating: Up to 7 Amps (w/18 AWG 


wire) 
Resistance: 20 milliohms max. 


Dimensions 
Shown in 
Inches 


Dielectric Withstanding Voltage: 1500 
VAC for 60 seconds 

Storage Temperature: -40°C to 105°C 
Material: 94V-0 


Fig. 3 - Straight-Friction Lock Header for use with 
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Locking Ramp & Polarizing Ribs 
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Locking Ramp only 
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Fig. 6 - Right Angle Friction Lock Header for use with 


Locking Ramp & Polarizing Ribs 


Fig. 1 


- Straight Header 
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Fig. 4 
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- Right Angle-Friction Lock Header for use with 
,_. Locking Ramp only 


Fig. 7 - 


Center Crimp Terminal Housing 
(contacts sold separately) 


40 Min. Insert, Depth 
-100 Lock Ramp 
f 


: 3 
.203 Shown With Term. 
Locked Into Housing 


Cir-| Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex Cir-] Dim. (Inch) i-Key Pricing Molex Cir-| Dim. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex 
Figlcuits|_ A _B_| PartNo. 110 _100 | PartNo. Fig.cuits| AB _| PartNo. 110 _100 | Part No. Figjcuits|_ A _B_| PartNo. 110 _100 |Part No. 
-156” Center Headers 5 | 624 .774]WM4643-ND 55 4.86 32.38 | 26-60-5050 8 [1.092 1.242] WM5230-ND 3.12 27.57 183.80 [26-61-4080 
2 | 267. — |WM4400-ND 25 1.26 7.56 | 26-48-1021 6 | .780 930] WM4644-ND .71 6.26 41.70 | 26-60-5060 9 |1.248 1.398] WM5231-ND 3.50 30.90 206.00 |26-61-4090 
3 | 423 — |WM4401-ND 26 1.92 11.52 | 26-48-1031 7 | 936 1.086] WM4645-ND .73 6.47 43.13 | 26-60-5070 5 | 10 |1.404 1.554) WM5232-ND 3.89 34.28 228.55 |26-61-4100 
4 | 579 — |WM4402-ND .29 2.58 15.48 | 26-48-1041 g | 8 |1-092 1.242) WM4646-ND .82 7.28 48.50 | 26-60-5080 11 |1.560 1.710} WM5233-ND 4.26 37.61 250.75 |26-61-4110 
5 | .735 — |WM4403-ND .36 3.21 19.26 | 26-48-1051 9 |1.248 1.398) WM4647-ND .92 8.08 53.88 | 26-60-5090 12 |1.716 1.866] WM5234-ND 4.66 41.08 273.88 | 26-61-4120 
6 | 891 — |WM4404-ND 44 3.87 23.22 | 26-48-1061 10 ]1.404 1.554) WM4648-ND 1.01 8.88 59.23 | 26-60-5100 2 | 156 .306] WM5235-ND 1.01 8.91 59.43 26-61-5020 
1 | 7 |1.047 — |WM4405-ND 51 4.53 27.18 | 26-48-1071 11 /1.560 1.710) WM4649-ND 1.10 9.69 64.60 | 26-60-5110 3 | .312 .462] WM5236-ND 1.45 12.80 85.35 |26-61-5030 
8 |1.203 — |WM4406-ND 58 5.13 30.78 | 26-48-1081 12 |1.716 1.866] WM4650-ND_1.19 10.50 __69.98 | 26-60-5120 4 | 468 .618] WM5237-ND 1.85 16.35 108.98 |26-61-5040 
9 |1.359 — |WM4407-ND .66 5.85 35.10 | 26-48-1091 .156” Center Headers - Gold 5 | 624 .774| WM5238-ND 228 20.16 134.38 |26-61-5050 
10 [1.515 — |WM4408-ND .74 6.51 39.06 | 26-48-1101 2 | .267 — |WM5002-ND .66 5.85 35.10 | 26-48-2021 6 | .780 .930} WM5239-ND 2.73 24.08 160.55 |26-61-5060 
11 |1.671 — |WM4409-ND 81 7.11 42.66 | 26-48-1111 3 | .423 — | WMS5003-ND .99 8.70 52.20 | 26-48-2031 6 | 7 | .986 1.086] WM5240-ND 3.17 27.98 186.50 |26-61-5070 
12 [1.827 — | WM4410-ND 88 7.77 46.62 | 26-48-1121 4 | 579 — |WMS004-ND 1.32 11.64 69.84 | 26-48-2041 8 [1.092 1.242| WMS241-ND 360 31.79 211.90 |26-61-5080 
3 | 42a — |WMasOIND 25 219 1314 [26-48-1002 6 | ‘291 — | WMS0OBND 198 17.49 10404 | 26-48-2061 oe 1 ee Se 2c) eee 
4 | 579 — |WM4502-ND .33 2.94 17.64 | 26-48-1042 1] 7 |1.047  — | WM5007-ND 2.31 20.40 122.40 | 26-48-2071 in teh ton Seen rae et oe te Speteiig 
5 | 735 — |WM4503-ND .41 3.60 21.60 | 26-48-1052 8 |1.203 — |WMS008-ND 2.64 23.28 139.68 | 26-48-2081 42/1716 1866] WMS5245-ND 535 4717 314.45 |26-61-5120 
6 | 891 — |WM4504-ND .50 4.38 26.28 | 26-48-1062 9 |1.359 — |WMS009-ND 2.97 26.19 157.14 | 26-48-2091 “156” Center Crimp Terminal Housing 
2| 7 |1.047 — |WM4505-ND 58 5.10 30.60 |26-48-1072 10 |1.515 — | WMS5010-ND 3.30 29.13 174.78 | 26-48-2101 icortacts Sold Separately Below) wiLocking Ramp 94V2 Nyfon 
8 |1.203 — |WM4506-ND .66 5.85 35.10 | 26-48-1082 11 |1.671 — | WMS5011-ND 3.63 32.04 192.24 | 26-48-2111 parate’y ing Ramp a 
9 |1.359 — |WM4507-ND .74 6.57 39.42 | 26-48-1092 12 [1.827 — | WM5012-ND 3.96 34.98 209.88 | 26-48-2121 2) 310 — |WM2100-ND .22 1.78 12.70 /09-50-3021 
10 1.515 — |WM4508-ND .83 7.32 43.92 | 26-48-1102 2 | 267 — |WMS5102-ND .79 6.96 41.76 | 26-48-2022 3) 460 — |WM2101-ND .28 2.28 16.28 /09-50-3031 
11 |1.671. — |WM4509-ND 91 8.04 48.24 |26-48-1112 3 | .423  — | WM5103-ND 1.19 10.47 62.82 | 26-48-2032 4 | 620  — |WM2102ND 34 2.98 19.88 /09-50-3041 
12 |1.827_ — |WM4510-ND 1.00 8.79 52.74 | 26-48-1122 4 | 579 — | WM5104-ND 1.58 13.92 83.52 | 26-48-2042 5 | .780 — | WM2103-ND 40 3.51 23.43 09-50-3051 
2 | 310 — |WM4600-ND 25 1.62 9.72 | 26-48-1025 5 | .735 — | WMS5105-ND 1.98 17.43 104.58 | 26-48-2052 6 | 930 — | WM2104-ND 46 4.05 27.03 |09-50-3061 
3 | 466 — |WM4601-ND .28 2.43 14.58 | 26-48-1035 6 | 891 — |WMS106-ND 2.37 20.91 125.46 | 26-48-2062 7 | 7 |1.090 — | WM2105-ND .52 4.59 30.60 |09-50-3071 
4 | 622 — |WM4602-ND .37 3.24 19.44 | 26-48-1045 2/7 |1.047 — | WM5107-ND 2.77 24.42 146.52 | 26-48-2072 8 |1.240 — |WM2106-ND .58 5.13 34.18 |09-50-3081 
5 | 778 — |WM4603-ND .47 4.11 24.66 | 26-48-1055 8 |1.203 — |WMS108-ND 3.15 27.81 166.86 | 26-48-2082 9 }1.400 — |WM2107-ND .64 5.67 37.78 |09-50-3091 
6 | 934 — |WM4604-ND .56 4.92 29.52 | 26-48-1065 9 |1.359 — |WMS109-ND 3.55 31.32 187.92 | 26-48-2092 10 | 1.560 — |WM2108-ND .72 6.37 42.48 |09-50-3101 
3| 7 |1.090 — |WM4605-ND 65 5.76 34.56 |26-48-1075 10 1.515 — | WM5110-ND 3.94 34.77 208.62 | 26-48-2102 11/1.710 — |WM2109-ND .76 6.74 44.93 |09-50-3111 
8 |1.246 — |WM4606-ND .75 6.60 39.60 | 26-48-1085 11 |1.671 — | WM5111-ND 4.34 38.28 229.68 | 26-48-2112 12 [1.870 — |WM2110-ND 84 7.45 49.65 [09-50-3121 
9 |1.402 — |WM4607-ND .84 7.41 44.46 | 26-48-1095 12 [1.827 — | WM5112-ND 4.74 41.79 250.74 | 26-48-2122 With Locking Ramp and Polarizing Ribs - 94V-0 Polyester 
10 1.558 — |WM4608-ND .94 8.25 49.50 | 26-48-1105 2 | 310 — |WM5200-ND 68 6.00 36.00 | 26-48-2025 2) 340 — [WHGHHHENG] 02 1.93 13.78 loo-50-e008 
11/1.714 — |WM4609-ND 1.03 9.06 54.36 | 26-48-1115 3 | .466 — |WM5201-ND 1.02 9.00 54.00 | 26-48-2035 ; : : 7 
12 [1.870 — |WM4610-ND 1.12 9.87 59.22 | 26-48-1125 4 | 622 — | WM5202-ND 1.37 12.06 72.36 | 26-48-2045 3 | 500 — [WMETIZND) 31 2.71 18.08 [09-50-8033 
2.310 — |WM4700-ND .25 1.13 6.77 | 26-48-1026 5 | .778 — |WM5203-ND 1.71 15.06 90.36 | 26-48-2055 4 | 650 — | WM2113-ND .37 3.30 22.00 09-50-8043 
3 | 466 — |WM4701-ND .32 2.79 16.74 | 26-48-1036 6 | 934 — | WM5204-ND 2.04 18.00 108.00 | 26-48-2065 5) 810 — |WM2114-ND 45 3.68 26.30 /09-50-8053 
4 | 622 — |WM4702-ND .43 3.75 22.50 | 26-48-1046 3 | 7 |1.090 — | WM5205-ND 2.39 21.06 126.36 | 26-48-2075 6 | 970 — |WM211S-ND .51 4.53 30.23 /09-50-8063 
5 | .778 — |WM4703-ND .53 4.68 28.08 | 26-48-1056 8 /1.246 — | WM5206-ND 2.73 24.06 144.36 | 26-48-2085 7) 7 11.120 — | WM2116-ND 59° 5.18 34.53 09-50-8073 
6 | 934 — |WM4704-ND 63 5.58 33.48 | 26-48-1066 9 |1.402 — | WM5207-ND 3.06 27.00 162.00 | 26-48-2095 8 |1.280 — | WM2117-ND 65 5.72 38.10 09-50-8083 
4| 7 |1.090 — |WM4705-ND .75 6.60 39.60 | 26-48-1076 10 |1.558 — | WM5208-ND 3.41 30.06 180.36 | 26-48-2105 9 )1.430 — | WM2118-ND .72 6.36 42.40 |09-50-8093 
8 |1.246 — |WM4706-ND .85 7.53 45.18 | 26-48-1086 11 |1.714 — | WM5209-ND 3.75 33.06 198.36 | 26-48-2115 101.600 — |WM2119-ND .79 6.96 46.38 [09-50-8103 
9 |1.402 — |WM4707-ND .96 8.49 50.94 | 26-48-1096 12 [1.870 _— | WM5210-ND 4.09 36.09 216.54 | 26-48-2125 11]1.750 — |WM2120-ND .86 7.60 50.68 [09-50-8113 
10 1.558 — |WM4708-ND 1.07 9.42 56.52 | 26-48-1106 2 | 310 — |WMS212-ND .91 8.04 48.24 | 26-48-2026 12 [1.900 — |WM2121-ND 93 8.25 54.98 |09-05-8123 
11./1.714 — |WM4709-ND 1.18 10.38 62.28 | 26-48-1116 3 | 466 — | WM5213-ND 1.36 12.00 72.00 | 26-48-2036 With Locking Ramp - 94V-0 Polyester 
12 [1.870 _— |WM4710-ND 1.28 11.28 67.68 | 26-48-1126 4 | 622 — | WM5214-ND 1.82 16.02 96.12 | 26-48-2046 
2 | 156 .306|WM4620-ND .25 2.02 14.02 [26-60-4020 5 | 778 — |WMS215-ND 2.26 19.98 119.88 | 26-48-2056 ; a = WSS oa ve ee heer 
3 | 312 .462)WM4621-ND .35 3.09 20.58 | 26-60-4030 6 | 934 — |WMS216-ND 2.73 24.06 144.36 | 26-48-2066 4 | 650 — |WM2124ND 36 314 20.90 |09-50-8041 
4 | 468 .618)WM4622-ND .44 3.84 25.60 | 26-60-4040 4 | 7 |1.090 — | WM5217-ND 3.18 28.02 168.12 | 26-48-2076 5 | 310 — RWREISHING! 42 373 2488 |oo-so-s051 
5 | 624 .774|WM4623-ND .52 4.59 30.60 | 26-60-4050 8 |1.246 — |WMS5218-ND 3.62 31.98 191.88 | 26-48-2086 3 | 970 — WMEIORING! 43 427 o84e |oo-so-eos1 
6 | .780 .930)WM4624-ND .61 5.34 35.60 | 26-60-4060 9 |1.402 — |WMS219-ND 4.08 36.00 216.00 | 26-48-2096 le lato) MIMGISANE| ss 491 32.73 [09-50-8071 
5 | 7 | 936 1.086|WM4625-ND .69 6.09 40.63 |26-60-4070 10 1.558 — | WM5220-ND 4.54 40.02 240.12 | 26-48-2106 : = & : : : beng 
8 |1.092 1.242}WM4626-ND .78 6.84 45.63 | 26-60-4080 111.714 — |WM5221-ND 4.98 43.98 263.88 | 26-48-2116 8 |1.280 — | WM2128-ND .62 5.45 36.33 |09-50-8081 
9 |1.248 1.398] WM4627-ND .86 7.60 50.68 | 26-60-4090 12 |1.870 _— | WM5222-ND 5.44 48.00 288.00 | 26-48-2126 9 |1.430 — |WM2129-ND .68 6.04 40.28 09-50-8091 
10 |1.404 1.554/WM4628-ND .95 8.35 55.68 | 26-60-4100 2 | 156 .306)WM5224-ND .89 7.82 52.10 | 26-61-4020 10 )1.600 — |WM2130-ND .75 6.57 43.83 09-50-8101 
11 |1.560 1.710] WM4629-ND 1.03 9.10 60.68 | 26-60-4110 3 | .312 .462] WM5225-ND 1.27 11.25 74.98 | 26-61-4030 11:/1.750  — | WM2131-ND 817.17 47.80 09-50-8111 
12 |1.716 1.866] WM4630-ND 1.12 9.85 65.68 | 26-60-4120 5 | 4 | -468 .618) WM5226-ND 1.62 14.25 95.03 | 26-61-4040 12 |1.900__— _ | WM2132-ND__.88__7.76__51.70_|09-50-8121 
2 | 156 .306/WM4640-ND 28 2.44 16.28 | 26-60-5020 5 | 624 .774| WM5227-ND 2.00 17.67 117.80 | 26-61-4050 Polarizing Key for .156" Housings WM2402-ND_ .23/1 2.07/10 | 15-04-0219 
6 | 3 | 312 .462)WM4641-ND .37 3.24 21.63 | 26-60-5030 6 | .780 .930] WM5228-ND 2.38 21.00 139.98 | 26-61-4060 Polarizing Peg for .156" Housings WM2403-ND .23/1 2.07/10 | 15-04-0220 
4 | 468 .618|WM4642-ND 46 4.05 27.03 [26-60-5040 7 | 936 1.086] WM5229-ND 2.76 24.38 162.53 | 26-61-4070] —_| Polarizing Key for .156" Friclock Housings | WM2404-ND .22/1 1.95/10 | 15-04-0297 
. . 
Crimp Terminals for Wire Insulation Digi-Key Pricing Molex 
Description Material Size Dia. (Inch) Finish | Part No. 10 100 500 Part No. 
as i Brass 18-24 | .110 Max. Tin |WV2300-ND* 60 483 20.13 | 08-50-0106 
.156 Center Housings Brass 22-26 | .065 Max. Tin | WVi2301-ND* 48 3.81 15.88 | 08-50-0108 
Plating: 200-300p” Hot-Tin Dip tin plating or 15,1” of Select Gold Bronze 18-24 110 Tin |WM2302-ND* 81 6.48 27.00 08-52-0072 
Bronze 22-26 .065 Tin | WVi2303-ND* 60 477 19.88 | 08-50-0134 
Trif For .156” Brass 18-24 110 Gold | WM2305-ND* 644 51.48 214.50 | 08-56-0106 
rifurcon Contact Housings Brass 22-26 065 Gold | WM2306-ND* 644 51.48 214.50 | 08-56-0108 
Points Bronze 18-20 110 Gold | WM2304-ND* 666 53.28 222.00 | 08-58-0122 
Contact Vg, Bronze 22-26 .065 Gold _|WM2307-ND* 6.66 53.28 —-222.00_| 08-58-0126 
wing = Trifurcon 18-20 110 Tin | WM2313-NDf 87 6.93 28.88 | 08-52-0113 
Trifurcon 22-26 .065 Tin |WM2314-NDt 88 7.02 29.25 | 08-52-0125 
Hand Tool (Waldom) WM9903-ND 12.48 each WHT-1919 
Universal Crimp Tool (Molex) . WMg9999-ND 36.19 each 63811-1000 
Extraction Tool (Molex) ... WM9928-ND 8.57 each 11-03-0016 
Production Tool (Molex) . WM9926-ND NEW! 170.32 each 63811-2200 
Conductor Insulation Production Tool (Molex) WM9914-ND NEW! 170.32 each 63811-2300 


Crimp Area Crimp Area 


* For use with WM9926-ND crimp tool. 


+For use with WIM9914-ND crimp tool. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(ole GC/Waldom tholex GC/Waldom 


66 35 
wm. LOY Car” Battery Connector  _-_— 
Fig. 1 -— Plug Fig. 2 —- Socket Fig. 3 —- Receptacle . Crimp Terminal 
;—13.2- . 
; Connector Kits 
}-10.5-| 
WM9803 Kit Qty. Item 
36 Crimp Terminal Housings 48 
18 Straight Headers 24 
18 Right Angle Headers 24 
10 Shunts = 
100 Crimp Term (22-30 AWG) _ 
— Crimp Term (18-24 AWG) 00 
_ Crimping Tool HT-1919 1 
1 Crimping Tool HT-1921 = 
+15 Amp current rating per circuit Digi-Key Pricing Molex 1 Extractor Tool HT-1884 1 
« 300V voltage rating Fig. | Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 
f 1 |WM2308-ND 41 3.87 16.92 24.18 | 351-43-0201 a7 
+ 14-20 AWG wire range 2 | WM2311-ND 09 88 3.87 5.53 | 357-28-0201 we Digi-Key | Molex 
+ Nylon 6/6 housing 94V-2 3 |WM2309-ND 40 3.75 16.40 23.43 | 351-41-0201 Description Part No. Price Part No. 
+ Industry standard product for radio controlled |—4 [WM2310-ND a AO «A. 16:90" | 8572720201 .100” Connector Kit WMg803-ND 36.50 KK-100 
toy cars WM9999-ND Universal Crimp Tool (Waldom) ........:csccsesceceeeseee $36.19 each -156" Connector Kit WM9804-ND 36.75 KK-156 
iN iz Cir- Dim. - Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex 
molex GC/Waldom C-Grid™ SL .100 Pocket Headers [Fe |aits A B Part No. 140 100 500 _| Part. No. 
YQ ——_—_- 2 | .100(254) .210(5.33) | WM4800-ND 84 7.05 55.93 223.70 | 705-43-0001 
: ae . . 3 | .200(5.08) .320(8.13) | W4801-ND 84 7.02 55.68 222.70 | 705-43-0002 
+ Plating: 15 microinches min. gold. MATERIAL: + Pins: .025"square, phosphor bronze. + Insulator: UL 4 .300 (7.62) 420 (10.67) | WM4802-ND 90 7.58 60.13 240.50 | 705-43-0003 
94V-0 glass filled PCT, black; Vapor phase and infrared process compatible. ELECTRICAL: + Current 5 | .400(10.16) .520 (13.21) | WM4803-ND 1.04 8.73 69.33 277.30 | 705-43-0004 
ina: : i i : + Di i ; 1] 6 | 500(12.70) .620 (15.75) | WM4804-ND 1.05 8.83 70.10 280.40 | 705-43-0005 
Rating: 3 amps. Insulation Resistance: 1,000 megaohms. Dielectric Strength: 600 VAG rm.s for 1 7 | 800(1824) 720 (1829) | WMM4805.ND 130 1037 8638 345.50 | 705-43-0006 
minute. ENVIRONMENTAL: + Operating Temperature: -40°C to +125°C. »* UL Listed & CSA Certified. 8 | .700(17.78) .820 (20.83) | WM4806-ND 71.39 11.66 9255 370.20 | 705-43-0007 
9 | .800 (20.32) .920 (23.37) | WM4807-ND 1.48 12.44 98.73 394.90 | 705-43-0008 
jana A “7 > _ Ri 10 | .900 (22.86) 1.020 (25.91) | WM4808-ND 1.57 13.22 104.93 419.70 | 705-43-0009 
Fig. 1 nea etiam Fig. 2 rl Sil lineal 2 | .100(2.54) .210(5.33) | Wi4900-ND  .71 5.95 47.20 188.80 | 705-53-0001 
ates wi ersion Bee etsion 3 | .200(5.08) .320(8.13) | Wi4901-ND 93 7.78 61.73 246.90 | 705-53-0002 
040 4 | .300(7.62) .420 (10.67) | Wi4902-ND 96 8.08 64.15 256.60 | 705-53-0003 
(1.02) 120 535 (13.59) Ref. 5 | .400(10.16) .520(13.21) | WM4903-ND 1.11 9.36 74.33 297.30 | 705-53-0004 
Typ.Wall (3.05) 350 -450.(11.43) 1350, 2] 6 | .500(12.70) .620(15.75) | WM4904-ND 1.12 9.38 74.45 297.80 | 705-53-0005 
Ref. (g. 89) Ret, F—> 4=:015 (:38) 240 (6.10) — nen oso (1.02 7 | 600(15.24) .720 (18.29) | WM4905-ND 1.30 10.88 86.38 345.50 | 705-53-0006 
a 2607 I Typ. Ref. oe Measure point “ioe al PR 7 8 | .700(17.78) .820 (20.83) | WM4906-ND 1.39 11.66 92.55 370.20 | 705-53-0007 
200 ey oa eenate! | = .050 (1.27 (699) [FE Gold ; [ J cs3Ber 9 | .800 (20.32) .920 (23.37) | WV4907-ND 1.48 12.44 98.73 394.90 | 705-53-0008 
(5.08) - (2.54) : » LL Measure Point Re EP og (6.20) let 10 | .900 (22.86) 1.020 (25.91) | WM4908-ND 1.57 12.59 104.93 419.70 | 705-53-0009 
; Mes set | CT a9 SO 080 11.2%) * os TTT 2 | .100(254) .199(5.05) |WW2900-ND 51 449 2990 119.60 | 50-57-9402 
Gold 240 (3.30) Measure Point Tin/Lead (.38)Typ.Ref. **-100 (2.54) 3 | .200(5.08) .299(7.59) | WI2901-ND 68 5.99 39.90 159.60 | 50-57-9403 
(6.10) 4 | .300(7.62) .399 (10.13) | WM2902-ND 50 4.38 29.18 116.70 | 50-57-9404 
= - 5 | .400(10.16) .499 (12.67) | Wi2903-ND 61 5.40 35.98 143.90 | 50-57-9405 
Fig. 3 - “G” Version, End-to-End Fig. 4- “A” Version 3] 6 | .500(12.70) .599(15.21) | WM2904-ND .70 6.20 41.33 165.30 | 50-57-9406 
Stackable (Use C-Grid f (Use C-Grid Crimp 7 | 600(15.24) .699 (17.75) | WM2905-ND .79 7.01 46.70 186.80 | 50-57-9407 
Crimp Terminals sold below) Terminals sold below) 8 | .700(17.78) .799 (20.29) | WM2906-ND .85 7.54 50.28 201.10 | 50-57-9408 
9 | .800 (20.32) .899 (22.83) | WM2907-ND 87 7.65 51.00 204.00 | 50-57-9409 
Cir. No. 4 10 | .900 (22.86) .999 (25.37) | WMI2908-ND__.87_—7.71__51.38 205.50 | 50-57-9410 
Identification 2 | .100(2.54)  .220(5.59) | WM2533-ND 95 840 56.00 224.00 | 70107-0001 
Arrow j+-B 040 .099 (2.51) __-075 (1.91) 3 | .200(5.08) .320(8.13) | WM2534-ND 96 851 56.73 226.90 | 70107-0002 
(1.02) Ig] Max Ref. | 4 | .300(7.62) .420 (10.67) | WM2535-ND 99 873 58.18 232.70 | 70107-0003 
TyP: ag 5 | .400(10.16) .520 (13.21) | WM2536-ND 1.13 9.96 66.38 265.50 | 70107-0004 
— aan 4] 6 | .500(12.70) .620(15.75) | WM2537-ND 1.46 12.92 86.10 344.40 | 70107-0005 
050 ain 7 | 600(15.24) .720 (18.29) | WM2538-ND 1.48 13.07 87.13 348.50 | 70107-0006 
(1.27) Typ: 8 | .700(17.78) .820 (20.83) | WM2539-ND 1.52 13.41 89.43 357.70 | 70107-0007 
9 | .800 (20.32) .920 (23.37) | WM2540-ND 1.55 13.67 91.10 364.40 | 70107-0008 
10 | .900 (22.86) 1.020 (25.91) | WM2541-ND 1.61 14.21 94.70 _ 378.80 | 70107-0009 


otek GC/Waldom C-Grid™ Crimp 
QY 


= idq™ 
‘ holex GC/Waldom C-Grid 
w= Connector Housings ae 


wa. Box Crimp Terminals 


Loose Form. + Terminal Material: Phosphor Bronze. +» Current Rating: 3.0 Amps (24AWG) 30°C Rise 


Fig. 1 — “A” Version Fig. 2— “A” Version Over Ambient, UL Listed & CSA Certified. 


“A” Version, Non-Polarized, End-to- 


: End & Side-by-Side Stackable. 
r 7 Mates w/ Unshrouded Headers. 
Cir. No. 


a ->—— 507 (12.88) —~+ .842 (21.39) 
EYEE [__~ (Before Crimp) 
.099 (2.51) Max Ref. mt FE Um 
|.008 (.08) = ie | : 
Cir- Dim. — Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex Max. CULotr Ate a 
Fig. | cuits| A B Part No. 1 10 100 500 | Part. No. 
2 | .100 (2.54) —.199 (5.05) |WM2800-ND 54 4.80 32.03 128.10 | 50-57-9002 - - — — 
3 | .200(5.08)  .299(7.59) |WM2801-ND 68 5.99 39.90 159.60 | 50-57-9003 J Wire | Insul. Dia. : Digi-Key Pricing Molex 
4 | .300(7.62) .399 (10.13) | WM2802-ND 70 6.20 41.33 165.30 | 50-57-9004 Fig. | Range | Inch (mm)| Plating | Part No. 10 100 500 __1,000 | Part No. 
5 | .400(10.16) .499 (12.67) | WM2803-ND .74 6.49 43.25 173.00 | 50-57-9005 22-24 | .064(1.63)| Tint | WM2510-ND 85 7.05 28.20 46.81] 16-02-0102 
1 6 | .500 (12.70) .599 (15.21) |WM2804-ND .77 6.79 45.28 181.10 | 50-57-9006 24-30 | .060(1.52)} Tint | WM2511-ND 85 7.05 28.20 46.81 | 16-02-0096 
7 | 600 (15.24) .699 (17.75) |WM2805-ND 81S 7.17. 47.80 191.20 | 50-57-9007 22-24 | .064 (1.63)| Goldt | WM2512-ND 1.26 10.53 42.10 69.89]16-02-0103 
8 | .700 (17.78) .799 (20.29) | WM2806-ND 857.54 50.28 201.10 | 50-57-9008 1 24-30 | .060(1.52)| Goldt | WM2513-ND 1.26 10.53 42.10 69.89] 16-02-0097 
9 | .800 (20.32) .899 (22.83) | WM2807-ND .91 8.03 53.53 214.10 | 50-57-9009 22-24 | .064 (1.63)| Tint | WM2556-ND* 1.13 9.38 37.50 62.25) 16-02-1114 
10 | .900 (22.86) _.999 (25.37) | WM2808-ND__.95__—-8.40 56.00 _ 224.00 | 50-57-9010 24-30 | .060(1.52)) Tint | WM2557-ND* 1.13 9.38 37.50 62.25] 16-02-1116 
4 | .100 (2.54) 199 (5.05) [WM2519-ND 1.87 16.46 109.73 438.90 | 22-55-2041 22-24 | .064 (1.63)| Goldt | WM2554-ND* 1.78 14.85 59.40 98.60] 16-02-1125 
6 | .200(5.08) .299 (7.59) |WM2520-ND 1.62 14.25 95.03 380.10 | 22-55-2061 24-30 | .060 (1.52)| Goldt | WM2555-ND* 1.78 14.85 59.40 98.60] 16-02-1109 
8 | .300(7.62) .399 (10.13) | WM2521-ND 2.04 18.02 120.10 480.40 | 22-55-2081 22-24 | .064 (1.63) Tint | WM2517-ND 85 7.05 28.20 46.81| 16-02-0114 
10 | .400 (10.16) .499 (12.67) | WM2522-ND 2.13 18.81 125.43 501.70 | 22-55-2101 > | 2430 | .060(1.52)) Tint | WM2518-ND 85 7.05 28.20 46.81] 16-02-0108 
12 | .500(12.70) .599 (15.21) | WM2523-ND 2.22 19.57 130.48 521.90 | 22-55-2121 22-24 | .064 (1.63)| Goldt | WM2515-ND 1.36 11.33 45.30 75.20}16-02-0115 
14 | .600(15.24) .699 (17.75) | WM2524-ND 2.31 20.37 135.83 543.30 | 22-55-2141 24-30 | .060 (1.52)| Goldt | WM2516-ND 1.35 11.25 45.00 74.70} 16-02-0109 
2 16 -700 (17.78) .799 (20.29) | WM2525-ND 2.39 21.08 140.50 562.00 | 22-55-2161 Universal Crimp Tool (Molex) WM9999-ND 36.19 each 63811-1000 
18 | .800 (20.32) .899 (22.83) | WM2526-ND 2.47 21.83 145.50 582.00 | 22-55-2181 C-Grid Hand Crimper 22-24 & 
20 | .900 (22.86) .999 (25.37) | WM2527-ND 2.57 22.64 150.90 603.60 | 22-55-2201 32-36 AWG WMg917-ND 170.12 each 11-01-0208 
22 | 1.000 (25.40) 1.099 (27.91) |WM2528-ND 2.65 23.39 155.90 623.60 | 22-55-2221 C-Grid Hand Crimper 24 - 30 AWG WM9919-ND 170.12 each 11-01-0209 
30 | 1400 (38°56) 1.499 38.07) [WM2530.ND 297 2623 174.88 699.50 | 20-55-2301 mserion Tos! WMSOTL-ND 876 each ‘108-0082 
. . cS ; x 4 ‘ 4 +150 pin. tin/lead over 50 p in. nickel overall. 
40 | 1.900 (48.26) 1.999 (50.77) | WM2531-ND 3.44 30.31 202.08 808.30 | 22-55-2401 se F Fei ' 
50 | 2.400 (60.96) 2.499 (63.47) | WM2532-ND 387 3413 22750 910.00 | 22-55-2501 TMi pues yet buenas min. nickel overall with 75 pin. min. tin/lead in select area. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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molex GC/waldom Power Connectors 


Pe - Plug Receptacle Cable Connector Designer Kit 
WM9800-ND — Contains all parts needed to assemble male and female 
062 Diameter Connecto rs connectors from single-circuit to s6-ciruit designs (250V and up to 5A’circuit); 
* UL File Number E-29179; CSA File Number LR-19980 + Up to 5 amperes per circuit* + 250 Volt rating* = totds = Sablaapects All have pin terminal size .062" dia. with crimping ver en 
+ Friction lock + Standard color is natural (* Ratings based on fully loaded housings.) REAM AOE: SAIC GEE es reais aioe hea tp de. nite Gin hk $34. 
Grid Patterns Grid. | Cire. Max. Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing Molex 
(Conte sold Space| (a) | Type |Amp V.| A BC  D__ F | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 
separately) .062” Diameter Connector Housings — with Detent Only, Free Hanging 
1 Plug 5 2500} — — .750 — —]|WNM1201-ND .25 2.03 14.48 | 03-06-2011 
Receptacle} 5 250) — — .780  — .183 | WM1200-ND 26 215 15.38 | 03-06-1011 
2 Plug 5 250} 609 .318 .780 .300 .440 | WM1220-ND .27 2.19 15.63 | 03-06-2023 
Receptacle} 5 250/ .505 .265 810 .192 .340 | WM1230-ND 34 (2.77 __ 19.80 | 03-06-1023 
3 Plug 5 250] .754 .318 .750 .300 .590 | WM1221-ND 39 3.23 23.08 | 03-06-2032 
Receptacle} 5 250/ 650 .265 .780 192 484 | WM1231-ND 413.36 23.98 | 03-06-1032 
4 Plug 5 250} 865 312 .750 .295 .730 | WM1222-ND .51 4.23 30.23 | 03-06-2042 
Receptacle} 5 250/ .785 .260 .780 .192 .630 | WM1232-ND 51 4.23 30.23 | 03-06-1042 
4(b) Plug 5 250] 615 465 .750 .442 .442 | WM1223-ND .51 4.23 30.23 | 03-06-2044 
Receptacle} 5 250/ .506 400.750 339.339 | WM1233-ND 514.23 30.23 | 03-06-1044 
145" 5 Plug 5 250/1.044 318 .750 .310 .890 | WM1224-ND 52 4.26 30.43 | 03-06-2055 
Receptacle} 5 250/ .940 .265 780 .192 .775 | WM1234ND 63 5.19 37.08 | 03-06-1056 
6 Plug 5 250] 615 .607 .750 .600 .450 | WM1225-ND 64 5.29 37.78 | 03-06-2061 
Receptacle} 5 250/ 552. 505.780.494.344 | WM1235-ND 64 5.29 37.78 | 03-06-1062 
9 Plug 5 250] .752 615 .750 .590 .590 | WM1226-ND 65 5.39 38.53 | 03-06-2092 
Receptacle} 5 250/ .650 552 .780 494 489 | WM1236-ND 65 5.39 38.53 | 03-06-1092 
12 Plug 5 250} .903 .614 .750 .590 .740 | WM1227-ND 67 5.49 39.23 | 03-06-2122 
.062” Terminals Receptacle} 5 250/ .795 .563  .780 .494 634 | WM1237-ND__.67_ 5.49 39.23 | 03-06-1122 
e 2 Male _ 15 Plug 5 250/1.042 614 .750 .590 .880 | WM1228-ND .79 649 46.38 | 03-06-2152 
Use with .062" housings. Temperature Range: -40°C to “", ens na =) — Ca Receptacle} 5 250/ .934 563.780 487.776 | WM1238-ND 79 6.49 46.38 | 03-06-1152 
105°C + .008" stock 70/30 brass. High Volt. Test: With- 6? peueeee 24 [| Plug 5 250(/1.182 765.750 .740 1.040 | WM1220-ND 1.86 15.32 109.43 | 03-06-2242 
stands 1500 volts RMS for 60 seconds. Current Rating: Crimp Area Crimp Area .062” Diameter Connector Housings - with Mounting Ears & Detent, Panel Mount 
Amperage rating 5 amps. Storage Temp. Range: -40°C to tres oka ————— Plug | 5 250] 609 318 780 .300 .440| WM1203ND 33 273 19.48 | 03-06-2024 
1206 Plating: 200-200) Het iniLsp tin pleting: "082 2 | Receptacle] 5 250] 505 265 810 .192 340 | WM1202-ND 33 273 19.48 |03-06-1022 
Wire | Insulation | Digi-Key Pricing Molex 3 Plug 5 250} .754 .318 .750 .300 .590 | WM1205-ND 39 3.23 23.08 | 03-06-2033 
Description Size | Dia. (Inch) | Part No. 10 100 Part No. Receptacle} 5 250] .650 .265 .780 .192 .484 | WM1204-ND 41 3.36 23.98 | 03-06-1038 
Male, Crimp Type 18-24 | .060/.120 | WM1000-ND 69 5.52 23.00 02-06-2103 Plug 5 250} 865 312 .750 .295 .730 | WM1207-ND 51 4.23 30.23 | 03-06-2041 
renal. Gime Type 18:24 60. 120 se bet ND B ae 2128 2.06108 4 | Receptacle) 5 250| 785 .260 780 .192 .630 | WM1206-ND 53 4.36 31.13 |03-06-1041 
je, Orim .040/. | dl .! k z 7 % 
Msc Siete (ats [San [Wanoen ss sae cam) [wera || | [4] © 20) SS SSO Ae Mel WMEOND SI at mia lmoome 
Male, PCB Solder-Tail = = 'WM1004-ND. 1.38 11.04 46.00 02-06-8103 mi 
Female, POS Solder. Teil — — WMIO0SND 138 1104 46.00 | 02-06-7108 145") Plug | 5 250/1.044 318 .750 .310 .890 | WM1240-ND 63 5.19 37.08 | 03-06-2054 
Wlele, Crimp Type 16-24 | 060/120 | WM1006-ND* 5.094074 16975 | 02-06-6103 Receptacle} 5 250] 940 .265 780 .192 .775 | WM1241-ND 63 5.19 37.08 | 03-06-1055 
Male, Crimp Type 24-30 | .040/.090 | WM1007-ND* 5.09 40.74 169.75 02-06-6135 6 Plug 5 250] 615 607 .750 .600 .450 | WW1211-ND 64 5.29 37.78 | 03-06-2062 
Female, Crimp Type 18-24 | .060/.120 | W1008-ND* 5.09 40.74 169.75 02-06-5103 Receptacle) 5 250] .552 .505 .780 .494 .344 | WM1210-ND_ 64 5.29 37.78 | 03-06-1061 
Female, Qriimp Type 24-30 | .040/.090 | WM1009-ND* 5.09 40.74 __—169.75 02-06-5135 9 Plug 5 250] .752 615 .750 .590 .590 | WM1213-ND 65 5.39 38.53 | 03-06-2091 
Male, POB WM1010-ND* 6.28 50.22 209.25 02-06-6122 Receptacle} 5 250} .650 552 .780 .494 .489 | WM1212-ND 65 5.39 38.53 | 03-06-1091 
Female, POB WMIO1I-ND* 6.28 50.22 209.25 | 02-06-7104 Plug 5 250] .903 614 .750 590 .740 | WM1215-ND 67 5.49 39.23 | 03-06-2121 
Hand Tool (Waldom) WM9900-ND 12.48 each WHT-1921 12 | Receptacle| 5 250| 795 563 780 .494 634 | WM1214.ND 67 5.49 39.23 | 03-06-1121 
Pe (woe VSD Fe peect Too 15 | Pug | 5 250/1.042 614 750 590 880 | WM1217-ND .79 649 46.38 [03-06-2151 
Extraction Tool (Molex) WM9929-ND. 17.14 each 11-03-0002 4 |. Plug | 5 250/1.182 .765 750.740 1.040 | WMI219-ND 1.86 15.32 109.43 | 03-06-2241 
x Receptacle} 5 250/1.079 .715 .750 .634 .918 | WM1218-ND 1.80 14.82 105.83 | 03-06-1241 
15,1 Select Gold Finish 
(a) Bectrical ratings are per circuit. (b) 4 circuits in square grid pattern. 
” Grid Pattern 
-084” Power Connectors = 5 
Features: + Intermateable, intermountable, and interchangeable with industry standard versions + Cross tested to assure industry 27 Lod sai Fees r 
compatibility + UL recognized, CSA certified + Up to 13.5 amperes per circuit (30°C rise)* + 600 Volt rating* + Positive locks nO 10) fo 
+ Fully isolated contacts + Circuit |.D. grooves to reduce assembly errors + Anti-stress positioning tabs to reduce breakage | 
2 3 4 6 9 12 
e 7 Amperes/ | Voltage 
Fig. 1 - Plug Fig. 3 - Circuit Rating Panel Cutout Dimension (Inch) Digi-Key Pricing Molex 
Vertical Header Pos. | Des. (Max.)* | (Max.)*| A B Ct oD «C F _G_| PartNo. 1 10 100 _500 | PartNo. 
Fig. 1 - Plug 
2 Plug 13.5 600 -300 550 WM1242-ND .51 4.49 29.90 119.60 | 50-84-1020 
3 Plug 13.5 600 -300 800 WM1244-ND .52 4.59 30.60 122.40 | 50-84-1030 
4 Plug 13.5 600 -300 1.050 WM1246-ND .55 4.86 32.38 129.50 | 50-84-1040 
6 Plug 11.0 600 -800 -550 WM1248-ND .64 5.67 37.78 151.10 | 50-84-1060 
9 Plug 11.0 600 -800 800 WM1250-ND_ .75 6.63 44.20 176.80 | 50-84-1090 
12 Plug = 600 -800 800 WM1252-ND 1.24 10.98 73.20 292.80 | 50-84-1120 
15 Plug = 600 -800 1.050 WM1254-ND 1.30 11.46 76.43 305.70 | 50-84-1150 
Fig. 2 - Cap 
2 Cap 13.5 600 -300 550 340.095 250 530 .565 | WM1243-ND .57 5.07 33.80 135.20 | 50-84-2020 
3 Cap 13.5 600 -300 .800 340.095 250 530 .815 | WM1245-ND .56 4.97 33.10 132.40 | 50-84-2030 
9 Cap 11.0 600 -800 -800 480 .275 250 1.030 .815 | WM1251-ND .84 7.38 49.20 196.80 | 50-84-2090 
12 Cap = 600 -800 1.050 480  .275 -350 1.030 1.065 | WM1253-ND 1.43 12.59 83.93 335.70 | 50-84-2120 
15 Cap = 600 -800 1.300 480.275 -350 1.030 1.315 | WM1255-ND 1.52 13.40 89.33 357.30 | 50-84-2150 
Fig. 3 - Vertical Header 
2 Male = =. -300 -550 WM1256-ND_ .89 7.82 52.10 208.40 | 10-84-4020 
2 Female — = -300 -550 WM1263-ND___.84 7.38 49.23 196.90 | 10-84-4022 
CaP rane utOUE: cs & 3 | Male = —|.300 800 WM1257-ND 1.01 8.88 59.23 236.90 | 10-84-4030 
175 1 3 Female — — 300 -800 WM1264-ND 978.57 57.10 228.40 | 10-84-4032 
4 Male = = -300 1.050 WM1258-ND 1.19 10.50 69.98 279.90 | 10-84-4040 
= 4 Female = = -300 1.050 WM1265-ND 1.15 10.17 67.80 271.20 | 10-84-4042 
110 [* “Je 6 Male _ = -800 -550 WM1259-ND 1.56 13.75 91.68 366.70 | 10-84-4060 
a? 7 6 Female = = -800 -550 WM1266-ND 1.62 14.25 95.03 380.10 | 10-84-4062 
Optional AL Le D 9 Male _ = -800 800 WM1260-ND 1.98 17.48 116.50 466.00 | 10-84-4090 
Polarizing Max Panel 9 | Female = — | 800.800 WM1267-ND_2.28 20.16 134.40 _ 537.60 | 10-84-4092 
Key -100 Thickness: 090 12 | Male = = 800 1.050 WM1261-ND 2.35 20.70 138.00 552.00 | 10-84-4120 
; a, 12 Female — = -800 1.050 WM1268-ND 2.89 25.53 170.23 680.90 | 10-84-4122 
4 - Circuit #1 location when using polarizing key 15 Male = = 800 1.300 WM1262-ND 2.90 25.62 170.83 683.30 | 10-84-4150 
option with 2, 3, and 4 circuit housing. 15 | Female - - 800 1.300 WM1269-ND 3.16 27.92 186.13 744.50 | 10-84-4152 
® - Circuit #1 location when using polarizing key 
option with 6, 9, 12 and 15 circuit housing. * Ratings are per circuit, based on fully loaded housings. 


tt Cap housing should be installed into panel in the same direction as the panel cutout is punched. 
2, 3, & 4 Position 6, 9,12, & 15 
Vertical Header Position Header 


; 73. i Wire Size | Insulation 
iG. on Assemblies -084” Terminals AWG | Dia. (Inch) | Digi-Key Pricing Molex 
ayout Dim. Split Pin (Male) Socket (Female) Description | Tin Plated | Min. Max. | Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. 


Male Crimp 14-20 .060 .130 | WM1270-ND .92 7.35 30.63 49.00 | 02-08-2004 


Female Crimp 14-20 |.060 _.130 | WM1271-ND 947.50 31.25 50.00 | 02-08-1002 
@ .070 -790 -760 Hand Tool 14-20 =_ — | WMg9925-ND 160.11 each 63811-3500 


Se SN Extraction Tool 14-20 a — | wmg921-ND 51.42 each 11-01-0168 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 75 


rholex GC/Waldom 
< 


.093” Diameter Connectors 


Power Connectors 


Cable Connector Designer Kits 


WM9801-ND — Contains same as WM9800-ND but covers from single to 15-circuit designs (250V 
and up to 12A/circuit. 45 complete connectors with .093" (2.36mm) dia. pin size. Crimping tool, pin 


terminal ejector and case included ............. 0. cece ccc cece cere eee eee eee eee $30.35 
Grid | Circ. Max. Dimensions (Inch) Digi-Key Pricing Molex 
+ UL File Number E-29179; CSA Receptacle Header Space| (a) Type | AmpsVolts A B Cc D F | Part No. 1 10 100 | PartNo. 
File Number LR-19980. .093” Diameter Connector Housings — With Detent Only, Free Hanging 
“Up to 12 amperes per circuit ; | Pug | 12 5000) — — 2250 437 — |WMI301I-ND 40 3.28 23.43 |03-09-2014 
(ratings based on fully loaded Receptacle) 12 5000 | — — 1.859 312 — |WM1300-ND 40 3.29 23.53 [03-09-1014 
housings). ; | Pug | 12 250] — — 1.000 358 — |WM1303-ND 22 1.78 1270 )03-09-2011 
Receptacle) 12 250 | — — 1.000 .234 — |WM1302ND 22 1.78 12.70 [03-09-1011 
* 250 Volt rating for 03-09 series; Plug | 12 250] .800 .375 1.000 352 .639/WM1324-ND 31 259 18.50 |03-09-2022 
600 Volt rating for 19-09 series 5 Receptacle) 12 250 | .725 .312 1.030 .250 .536 |WM1331-ND 34 2.78 19.88 |03-09-1022 
+ Friction lock for 03-09 series: 3 | Pug | 12 250] .933 .375 .970 .340 .770 |WM1325-ND 40 3.33 23.78 | 03-09-2032 
Positive lock for 19-09 series Receptacle) 12 250 | 840 312 1.015 .236 .670 |WM1332-ND 42 3.48 24.88 | 03-09-1032 
4 | Pug | 12 260] 1.131 .375 1.000 .338 971 |WW1326-ND 45 3.68 26.30 | 03-09-2042 
Receptacle) 12 250 | 1.038 .312 1.000 .236 .868 |WM1333-ND 45 3.73 26.63 | 03-09-1042 
Receptacle 19e'|4(¢| Plug | 12 250 | 555 695 1.024 538.538 |WMI327-ND 66 5.42 38.70 |03-09-2049 
i (0) peceptacl| 12 250 | .500 .600 1.000 .434 .434 |WM1334.ND 64 5.24 37.40 |03-09-1049 
ga), Plug | 12 250) — — 969.350 1.170/WMi315ND 72 5.89 42.08 | 03-09-2057 
Receptacle) 12 250 | — — 1.000 .240 1.070/WM1314-ND 69 5.66 40.43 | 03-09-1057 
g | Pla | 9 250] .750 .695 1.000 .733 .636 |WM1328-ND 59 4.89 34.93 /03-09-2062 
Receptacle) 9 250 | .718 .600 1.015 .632 .434 |WM1335-ND 59 4.89 34.93 | 03-09-1064 
gi| Plug | 9 250) .937 .660 .970 730 .770 |WM1329-ND 70 5.79. 41.98 |03-09-2092 
Panel Cutout 2000 Receptacle) 9 250 | 828 .725 1.015 .625 .666 |WM1336-ND .75 6.20 44.25 | 03-09-1094 
WEBI oYofoto) Ne jo| Plug 7.5 250 | 1.155 .760 1.000 .737 .770 |WM1330-ND 76 6.29 44.95 03-09-2121 
7 oon a Sane Receptacle 7.5 250 | 1.050 .655 1.015 633.871 |WM1337-ND__.78 6.39 45.68 | 03-09-1126 
-198" x.198" Grid 198” x.198” Grid io) Pus | 12 600] —  — 1.081 359.656 JWMIAOT-ND 54443 31.68 [03-09-2028 
[oags|__ [Receptacle 12 600 | — — 1.063 265.631 |WMI400-ND__51_4.23 30.23 | 03-09-1028 
; afb) Pus | 9 600] — — 1.031 359 1.156|WMI405-ND 65 5.39 98.48 / 03-09-2048 
Grid Patterns Ix Receptacle 9 600] — — 1.063 .265 1.032/WM1404-ND 64 5.24 37.40 |03-09-1047 
aN O .093” Diameter Connector Housings — 
Z\ oO oO With Mounting Ears & Detent, Panel Mount 
L\ oO O} [OO] }OOO 3 | Pug | 12 250| .933 .375 970 340 .770 |WMI1307-ND 46 3.78 27.03 03-09-2031 
g oO Oo} |OO}| JOOO Receptacle| 12 250 | 840 .312 1.015 .236 .670 |WM1338-ND .44 3.63 _ 25.93 | 03-09-1081 
© O O}| [OO] OOO 4 | Pug | 12 250] 1.131 .375 969.338 971 )WM1309-ND 47 3.88 27.73 / 03-09-2041 
Receptacle) 12 250 | 1.038 .312 1.000 .236 .868 |WM1308-ND 45 3.73 26.63 |03-09-1041 
1 2 3 4 5 6 9 a(g|_ Pug | 12 250 | 585 695.969 58 538 /WMI3IT-ND 65 5.39 38.48 | 03-09-2040 
Receptacle) 12 250 | 500 .600 1.000 .434 .434 |WM1310-ND 64 5.24 37.40 [03-09-1040 
Contacts sold separately) 19 6 | Pug | 9 250] .750 .695 .969 733.536 |WMII317-ND 62 5.09 36.35 | 03-09-2061 
ji Receptacle) 9 250 | .718 .600 1.015 632 .434 |WM1316-ND 62 5.09 36.35 | 03-09-1061 
59 F gie)| Plug | 9 250] .937 .660 .970 730 .770 |WMISI9-ND 72 5.94 42.45 |03-09-2001 
.093” Terminals Receptacle) 9 250 | .828 .725 1.015 .625 .666 |WM1318-ND 72 5.94 42.45 | 03-09-1091 
+ Use with .093" housing yo| Plug [75 250] 1.155 .760 .969 .737 .975 |WM1321-ND 76 6.29 44.95 [03-09-2122 
+ Temperature Range: 40°C to 105°C + .010" stock 70/30 brass Receptacle 7.5 250 | 1.050 665 1.015 .633 .871 |WM1320-ND 78 6.39 45.68 | 03-09-1125 
+ High Voltage Test: Withstands 1500 volts RMS for 60 seconds min. applied between 15 ferris a = a = a = ww ee ss aos enon eno aoet 
adjacent terminals .248"| 2(b) lug : - : : 5 A : j ee 
* Current Rating: Amperage rating up to 12 amps on some sizes oa 7 - * a iw a = —— = = eos scons 
“storage temperature nendge: ye eee Receptacle) 11600 | 920 .310 1.140 .250 .760 |WM1776-ND 72 5.89 42.08 | 19-09-1030 
+ Plating: 200-300p Inch Hot-Tin Dip tin plating 4 PReceptaclel 9 600 | 1.168 .311 1.140 250 .760 |WM1502-ND 76 6.68 44.53 | 19-09-1041 
g | Pug | 9 600 | 1.048 .658 1.100 .640 .886 |WWI505-ND 82 7.22 48.13 | 19-09-2061 
Solder Tail .250"| Receptacle) 9 600 | .946 .608 1.140 540 .790 |WM1504-ND 827.22 48.13 | 19-09-1061 
.093 Male g | Pug 8 600 | 1.048 .910 1.100 .890 .890 |WM1507-ND 1.10 9.68 64.50 | 19-09-2091 
® ; Receptacle) 8 600 | 948 .850 1.140 .790 .790 |WM1506-ND 1.09 9.64 64.28 | 19-09-1091 
a Solder Tail to| Pug 6 600 | 1.300 .910 1.100 .890 1.140]WM1509-ND 1.16 10.23 68.20 | 19-09-2122 
Receptacle) 6 600 | 1.094 .850 1.140 .790 1.034/WM1508-ND 1.64 14.47 96.48 | 19-09-1121 
t5| Plug | 6 600 | 1.552 .910 1.100 .800 1.388/WMI511-ND 2.08 18.39 122.60 | 19-09-2153 
.120 Female .120 Female Receptacle) 6 600 | 1.422 .850 1.140 .790 1.282|/WM1510-ND 2.08 18.33 122.23 | 19-09-1151 
6 ‘eto 6 oe ; | Plug | 12 600] .485 343 320 320 .320 |WMI601-ND 36 2.98 21.30 | 19-09-2018 
ae i : Receptacle) 12 600 | — — — _  .300 .400 |WMI1600-ND» .36 298 21.30 | 19-09-1019 
>| Plug | 12 600] .800 .365 .635 .320 .580 |WM1603-ND 53 4.33 30,93 | 19-09-2028 
Receptacle) 12 600| — — — .300 .560 |WM1602-ND) 53 4.33 30.93 | 19-09-1029 
Insulation | Digi-Key Pricing Molex 3 | Plug | 11 600 | 1.022 .365 .862 .320 .848 |WM1605-ND 50 4.08 29.18 | 19-09-2038 
Description Dia. (Inch) | Part No. 10 100 _-500_| PartNo. Receptacle) 11 600 | — — — 300 .830 |WMI604-ND) 514.23 30.23 | 19-09-1039 
Male, Crimp Type "065/.160 |IWAATTOO.ND 74 594 2475 | 02-09-2103 4 | Pug | 9 600] 1.270 .965 1.109 .21 1.110) WW1607-ND 59 4.89 34.90 | 19-09-2048 
Female, Orimp Type .065/.160 | WM1101-ND 73 585 24.38 | 02-09-1104 .264"| " [Receptaclel 9 600| — — — _  .300 1.090|WMI1606-ND- .60 4.94 35.28 | 19-09-1049 
Male, Crimp Type .060/.120 | WM1102-ND 77 615 25.63 | 02-09-2118 6 Peaeanl : S ONS Ge 28 oo atest eit pee Hee 
Female, imp Type 060/120 [ENTS POS SESS seb 0eh | OE Oe g | Plug 8 600 | 1.048 .909 .883 .868 .850 |WM1611-ND .74 6.09 43.50 | 19-09-2098 
Male, Solder-Tail wet) 13.56 56.50 | 02-09-2133 Receptacle 8 600| — — — 560 .830|WMI610-ND .74 6.12 43.73 | 19-09-1099 
Femele, Solder-Tal MICS 13.59 56.63 | 02-09-1134 ao; Pug | 7 600] 1100 910 1.140 668 1.112/WM6I3ND 98 8.09 57.80] 19-09-2128 
Male, Crimp Type WM1106-ND* 71.07 296.13 | 02-09-6123 Receptacle 7 600| — — — __.830 .900 |WM1612-ND- .83 6.84 48.88 | 19-09-1129 
Female, Orimp Type WWM11107-ND* 71.07 296.13 | 02-09-5142 jg| Plug | 6 600] 1.552 .910 1.392 .868 1.380|WMIGI5-ND 1.16 9.59 68.50 | 19-09-2158 
Male, Crimp Type WM11108-ND* 80.34 334.75 | 02-09-6145 Receptacle) 6 600] — — — _ .868 1.380|/WM1614-ND- 1.16 9.52 68.03 | 19-09-1159 
Female, Qrimp Type WM1109-ND* 80.34 334.75 | 02-09-5147 .093” Diameter Shrouded Male Pin Header 
Male, Solder-Tail WM1110-ND* 99.03 412.63 | 02-09-6132 3 | Header | 5 250] .770 330 — — — |WM1625-ND 1.98 17.48 116.50] 10-18-1032 
Female, Solder-Tail WM1111-ND* 106.08 442.00 | 02-09-5132 4 | Header | 5 250] 970 330 — — — |WM1626-ND 226 19.92 132.83] 10-18-1041 
Hand Tool (Waldom) WwMig9903-ND 12.48 each WHT-1919 198" 6 | Header | 5 250] .740 540 — — — |WM1627-ND 239 21.13 140.88] 10-18-1061 
(14-22 AWG) (Molex) WM9923-ND 170.12 each 11-01-0084 9 | Header | 5 250] .770 730 — — — |WM1628-ND 3.08 27.15 180.98 | 10-18-1090 
Universal Crimp Tool (Molex) WMi9999-ND 36.19 each 63811-1000 12) Header | 5 250] 980 .740 — — — |WM1629-ND 4.49 39.59 263.90 | 10-18-1120 


Production Tool 
(24-30 AWG) (Molex) 
Extraction Tool (Molex) 


WM19924-ND_ 
WM9930-ND_ 


139.19 each 
17.14 each 


11-01-0006 
11-03-0006 


* 15y Select Gold Finish 


+ These Receptacles do not have mounting ears. 


(a) Hectrical ratings are per circuit. 

(b) Center spacing .248" (6.30mm) will 
accommodate: 14, 16,and 18 AWG 
with 1/32” (.79mm) insulation — 16 
with 18 AWG (double crimp), each (c) 4 circuits in square grid pattern. 


with 1/32” (.79mm) insulation. 


WM1400-WM1405 housing have 


positive locking rather than detent 


lock. 


(d) Has positive lock rather than detent 
lock. 
(e) Mounting ears are molded flush 
with back edge of wire end. Not 
centered on side. 
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i =N . 
ruolee GC/Waldom 7.50 Pitch Sabre™ Connectors 


Features and Benefits: + Patented new integral Terminal Position Assurance (TPA) on mated male and 
female terminal + Virtually eliminates terminal backout +» Wire-to-wire and wire-to-board connector system 
+ Polarized housing assures proper mating + Terminals are fully isolated in housing « Positive latch reduces 
accidental disengagement from plug Electrical Specifications: + Voltage: 1000V + Current: 18A + Con- 
tact Resistance: 10m max. + Dielectric Withstanding Voltage: 6000V - Insulation Resistance: 1000 
mQ. min. Mechanical: + Contact Insertion Force: 2 lb. max. + Contact Retention to Housing: 20 Ib. min. 
+ Wire Pull-Out Force: 20 Ib. min. + Mating Force: 3 lb. max. + Unmating Force: 1 Ib. min. + Normal 
Force: 3 lb. nominal + Durabii 25 cycles Physical: - Housing: Nylon, 94V-0 + Temperature: -40°C to 
+75°C Approvals: UL File No.: E29179 and Ul1950; CSA File No.: LR19980 


Fig. 1 —- Receptacle Fig. 2 —- Wire-to-Wire Plug 
454 
(11.53) 


faa 


PCB Mig. 
Clip 40; 
(Optional [435765 


B 
7p 8749) 


—_B 
22048) 


OOOO! ooooU! | 


.002” (.062mm) PCB thickness on headers with board lock 002" (.062mm) PCB thickness on headers with board lock 


Firewire 1394 I/O Connectors 


Headers are offered in high temperature plastic for true 
SMT processing. Full metal shielding design supports 
ESD protection. Rugged gold plated leaf contacts 
withstands up to 1500 cycles. 


Fig. 1 —- Right Angle 
Flat Header 


Fig. 2 — Right Angle 
Upright Header 


Digi-Key Price Each Molex 

Fig. | Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 WM17300-ND 4.01 3.54 236 [53462-0611 
2 | WW17301-ND 8.64 7.62 5.09 |53460-0611 


Mezzanine IEEE 1386 Connectors 


Electrical: Voltage: 250V. Current: 0.5A. Contact 

Resistance: 30m max. Dielectric Withstanding Voltage: 

250V. Insulation Resistance: 1000 MQ min. 

. Mechanical: Contact Retention to Housing: 0.4kgf min. 
35.89 Mating Force: 60g max. per contact. Unmating Force: 35g 

Receptacle, : min. per contact. Durability: 100 cycles. 

Dual Row, SMT, Physical: Housing: Glass-filled LCP, UL 94V-O. Contact: 

Vertical Stacking Phosphor bronze. Plating: 0.76um (30n”) Gold min. 

Temperature: -15°C to +85°C. 

Features: Mated height on these parts are only 10 

millimeters. 


Cir- | Digi-Key Price Each Molex 
Plug, Dual Row, | Fig. | cuits | Part No. it 10 100 | Part No. 
SMT, Vertical ; 1 | 64 | WNM17201-ND 6.29 5.56 3.71 | 71439-0164 
Stacking 2 | 64 |WM17200-ND 6.86 6.06 4.04 | 71436-2164 


USB Connectors 


USB Standard Features: + Broad industry support from computer and telecom leaders * 12 Mbit/sec low-cost data 
transfer rates + Provides PC/telephone integration and digital connectivity * Standard serial port connector for all devices 
+ Supports daisy chaining and up to 127 devices + Windows ‘95 Cperating Driver support Applications: + Desktop and 
Notebook POs = Peripherals * Keyboard, Mouse * Telephony, ISDN, PBX's, Handsets 

PCB Receptacle Features (Series A): + Right-angle single, dual-stack + Positive polarization + 1,500 mating cycles 
+ Metal shielding + Four positions with gold-plated contacts: Two for signal on 2mm centerline and two for power on 2.5 


Dimensions mm centerline * Rated for 1.0 Amp max. per contact 
a Inch (mm) iai- { USB Receptacles: + Electrical: Voltage: 30V Current: 1.0A Contact Resistance: 30mQ max. Dielectric Withstanding 
fs cn A nn) 5 ae Ha i res ne Buln Volt: 750V AC Insulation Resistance: 100M min. » Housing: (Type A) Glass fiber-filled nylon. (Type B) Gass fiber- 
ig. | cuits , art No. atUNO: filled polyester, UL94V-0 Contact: Phosphor Bronze Metal Shell: (Type A) Stee! Alloy. (Type B) Copper Alloy + Plating: 
Single Row Receptacle Gold Hash Temp: 0 to +40°C 
2 -623 (15.82) .295 (7.49) W18463-ND. 88 73 52 | 44441-2002 
3 -918 (23.32) -590 (14.99) WM18464-ND. 1.02 85 61 44441-2003 
1 4 1.213 (30.81) -885 (22.48) WM18465-ND. 1.16 96 ‘69 | 44441-2004 
5 1.508 (38.30) 1.180 (29.97) WM18466-ND 136 1.12 80 | 44441-2005 
6 1.803 (45.80) 1.475 (37.47) WM18467-ND 1.53 1.27 91 44441-2006 
Single Row Plug 
2 .745 (18.92) .295 (7.49) WM18468-ND 87 72 52 | 43680-2002 
3 1.040 (26.42) -590 (14.99) WM18469-ND 1.03 85 61 43680-2003 
2 4 1.335 (33.91) -885 (22.48) WM18470-ND 1.17 7 .69 | 43680-2004 
5 1.630 (41.40) 1.180 (29.97) WM18471-ND. 136 1.12 -80 | 43680-2005 
6 1.925 (48.90) 1.475 (37.47) WM18472-ND 1.53 1.35 91 43680-2006 
Vertical Header, SMC — Without Board Lock 
2 -830 (21.08) .295 (7.49) WM18473-ND 1.71 1.41 1.01 43160-0102 
3 1.125 (28.58) -590 (14.99) WM18474-ND 235 1.94 1.38 | 43160-0103 
3 4 1.420 (36.07) -885 (22.48) WM118475-ND 246 2.03 1.45 | 43160-0104 
5 1.715 (43.56) 1.180 (29.97) WM18476-ND 285 235 1.68 | 43160-0105 
6 2.010 (51.05) 1.475 (37.47) WM18477-ND 3.22 265 1.90 | 43160-0106 
Vertical Header, SMC — With Board Lock 
2 -830 (21.08) -295 (7.49) WM18478-ND 1.90 1.57 1.412 | 43160-2102 
3 1.125 (28.58) -590 (14.99) WM18479-ND 2.29 189 1.35 | 43160-2103 
3 | 4 1.420 (36.07) | .885 (22.48) WM18480-ND 277 2.29 1.64 | 43160-2104 Digi-Key Brice Exch Molex 
5 1.715 (43.56) | 1.180 (29.97) | WM18481-ND 318 262 1.87 | 43160-2105 Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
6 eu ney qa eet ae oe hoa 5 a 210" (| 45160-2108 1. |Single PCB Receptacle WM17100-ND. 1.05 93 62 | 87531-0001 
2 830 (21 <r oe (7.49) 7 AE — 188 +4156 1.41 43160-1102 2 _|Stacked POB Receptacle WM17101-ND 3.03 2.68 1.79 | 87525-0001 
3 | 1.125(2858) | s90(1499) | wat oer ND 229 189 135 | 43160-1103 3. |Type'A’ Single Upright, Right Angle WWM17106-ND 1.80 1.60 1.07 | 89485-0000 
4 4 1.420 (36.07) 885 (22.48) WN118485-ND 269 222 1.59 | 43160-1104 4 |Type'B Single Right Angle, Short Body, 
5 1.715 (43.56) | 1.180 (29.97) WM18486-ND 310 256 1.83 | 43160-1105 with Screw Range WM17107-ND 183 1.62 1.08 | 67285-0000 
6 2.010 (51.05) 1.475 (37.47) WM18487-ND 3.51 2.89 2.07 | 43160-1106 5 Type'B Single Right Angle, Black WM17108-ND. 195 1.73 1.15 | 67068-0000 
Right Angle Header, SMC — With Board Lock Type 'B Single Right Angle, White WM17109-ND 1.69 1.50 1.00 | 67068-1000 
2 -830 (21.08) .295 (7.49) W118488-ND. 213 1.76 1.26 | 43160-3102 6 Type'B Vertical with Paired Boardlocks 
3 1.125 (28.58) -590 (14.99) WM18489-ND. 256 212 1.51 43160-3103 and Grounding Pins WM17110-ND 1.59 1.40 94 | 67265-0000 
4 4 1.420 (36.07) -885 (22.48) WM118490-ND. 3.00 248 1.77 | 43160-3104 
5 1.715 (43.56) 1.180 (29.97) WM118491-ND. 3.39 2.79 2.00 | 43160-3105 
6 2.010 (51.05) 1.475 (37.47) WM18492-ND 3.75 3.09 221 43160-3106 US B Cable Assem bl ies and Con nectors 
T™ 10.50 
Sabre™ Tools sis pee 
a ; 7.507 11.75 : PiN2} PINs 
Digi-Key Price Molex <t— A ly 
Description Part No. Each Part No. PIN 4 = 
15.00 1 [-25~) "I 1) -R| at 10.50 
Qrimp Tool for Power Connectors - Female Ww9907-ND 159.49 63811-0400 PIN 1 0 (ales a D i (| oo ; 
Qrmp Tool for Power Connectors - Male W19908-ND 160.11 63811-0600 A 48.00 48.00 PIN in 
Extraction Tool - Female WMg909-ND 24.20 63813-0500 ‘a ll 
Extraction Tool - Male WM9910-ND. 167.39 63813-0800 
Features: Fully-shielded and polarized plugs. Friction grip Fig. 2 
H TT H , Female on over-molded body facilitates easy mating/ unmating 
7.50 Pitch Sabre Terminals Tin Plating rz Electrical: Voltage: 30V Current: 1.0A Contact Resistance: 15 ba Srp < 
a 30mQ max. Dielectric Withstanding Volt: 750V AC ced Z 
Maximum Insulation Resistance: 1000MQ min. Mechanical: Mating fens.) L475 
Insulation Force: 35N max. Withdrawal Force: 10N min. Durability: 48.00 
Wire Diameter | Digi-Key Price Each | Molex 1500 cycles min. he A 
Desc. i Inch Part No. i] ali a Part No. 
ested |S en enn) atte D190} Barth Dim. A Digi-Key Price Each Molex 
Female} AWG 14-18 |.130 (3.30) | WM18493-ND .14 .12 .09 | 43375-0001 Fig.| Inches (mm) | Description Part No. 1 10 25 Part No. 
Male | AWG 14-18 |.130 (3.30) | WM18495-ND 17 15.11 | 43178-1002 1_| 2090 (82.28) | USB Type'A-to-B Fulll-Rated WM17103-ND 4.89 3.92 3.26 | 88732-9200 
Female} AWG 14-18 |.180 (4.57) | WM18494-ND 14 .12 .09 | 43375-1001 2 2080 (81.89) | USB Type 'A-to-Pigtail’ Full-Rated WM17104-ND 4.33 3.47 289 | 88728-3400 
Male | AWG14-18 |.180 (4.57) | WM18496-ND  .17 .15 .11 | 43178-2002 2080 (81.89) | USB Type 'A-to-Pigtail’ Sub-Channel | WM17105-ND 3.05 244 2.04 | 88738-8200 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Current Carrying Capabi s: The Mini-Fit, Jr. can handle standard equipment I/O currents despite its small 
size. For example, the 2 circuit PCB connector can handle up to 9 amps at 250 volts. 

Features: + UL recognized, CSA certified, and TUV licensed + Up to 9 amperes/circuit + 250 volt rating 
Specifications: » Material: Terminal: Brass; Plating: Tin; Housing: UL 94V-2 nylon 6/6 + Voltage Current: 
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Fig. 1 - Receptacle Housing 
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* Contact Resistance: 10mQ max. 


Fig. 2 — Plug Housing 
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250V (Vertical Header with Pegs: 600V) - Insulation Resistance: 
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Fig. 3 — Vertical Header Assembly 
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Fig. 7 — Vertical Header with Pegs 


OV AC 


Fig. 4 — Right Angle Header 
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Fig. 8 — Right Angle Header with Pegs 

Strain Relief 

use with 5557 
Receptacle Series 


287 FF 
(7:30), | 
Panel Thickness: .070" (1.78mm) 
Cir- Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex Cir- Dim. = Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig.|cuits| Amps A B c Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.|cuits| Amps A B Cc Part No. 1 10 100 | Part No. 
2] 9 | .213 (5.40) = = WM3700-ND 40 36 24 | 39-01-2020 Tin Plated 
4 | 8 | .378(9.60) | .165 (4.20) - W3701-ND 44 39.26 | 39-01-2040 2 | 9 | .606(15.40) = 213 (5.40) | WM3900-ND 90 75 54 | 39-29-1028 
6 | 8 | .543 (13.80) | .331 (8.40) = Wwi3702-ND 53 47 31 | 39-01-2060 4 | 8 | .772(19.60) | .165 (4.20) | .378 (9.60) | WV3901-ND 115 95 68 | 39-29-1048 
8 | 7 | .709 (18.00) | .496 (12.60) = WN3703-ND 58 48.35 | 39-01-2080 6 | 8 | .937 (23.80) | .331 (23.80) | .543 (13.80) | WM3902-ND 1.41 116 — .83 | 39-29-1068 
10 | 7 | .874 (22.20) | 661 (16.80) a WM3704-ND 68 60 —_.40 | 39-01-2100 8 | 7 | 1.102 (28.00)| 12.60 (.496) | .709 (18.00) | WM3903-ND 1.69 1.40 1.00 | 39-29-1088 
1 | 12} 6 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) - WM3705-ND 75 67 45 | 39-01-2120 10 | 7 | 1.268 (32.20)| .661 (16.80) | .874 (22.20) | WM3904-ND 2.02 1.67 1.19 | 39-29-1108 
14} 6 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) _ WM3706-ND 90 80 53 | 39-01-2140 12} 6 | 1.433 (36.40)| .827 (21.00 | 1.039 (26.40) | WM3905-ND 2.36 1.95 1.40 | 39-29-1128 
16 | 6 | 1.370 (34.80) }1.158 (29.40) - WM3707-ND 91 81 54] 39-01-2160] | 4] 14) 6 | 1.598 (40.60)| -992 (25.20) | 1.205 (30.60) | WM3906-ND 277 2.29 1.64 | 39-29-1148 
18 | 6 | 1.535 (39.00) |1.323 (33.60) _ W93708-ND 1.04 93 62 | 39-01-2180 16 | 6 | 1.764 (44.80) | 1.158 (29.40)| 1.370 (34.80) | WM3907-ND 3.20 264 1.89 | 39-29-1168 
20 | 6 | 1.701 (43.20) |1.488 (37.80) = Ww13709-ND 114 94 67 | 39-01-2200 18 | 6 | 1.929 (49.00) | 1.323 (33.60) ) 1.535 (39.00) | WM3908-ND 371 3.06 2.19 | 39-29-1188 
22 | 6 | 1.866 (47.40) |1.654 (42.00) - WM3710-ND 1.87 1.66 1.11 | 39-01-2220 20 | 6 | 2.094 (53.20) | 1.488 (37.80) | 1.701 (43.20) | Wii3909-ND 4.25 3.51 2.51 | 39-29-1208 
24 | 6 [2.031 (51.60) |1.819 (46.20) - Ww3711-ND 1.24 1.10 _.74 | 39-01-2240 22] 6 | 2.260 (57.40)| 1.654 (42.00) 1.866 (47.40) | WVi3910-ND 4.84 3.99 2.85 | 39-29-1228 
2] 9 | .213(5.40) = 425 (10.80) | WM3600-ND 47 ~42~—~«.28 | 39-01-2021 24 | 6 | 2.425 (61.60)| 1.819 (46.20) | 2.031 (51.60) | WVi3911-ND 5.35 4.41 3.15 | 39-29-1248 
4 | 8 | .378(9.60) | .165(4.20) | .591 (15.00) | WM3601-ND 51 = 46 31 | 39-01-2041 Gold Plated 
6 | 8 | .543 (13.80) ) .331 (8.40) | .756 (19.20) | WM3602-ND 54 48 33 | 39-01-2061 2 | 9 | .606 (15.40) = .213 (5.40) | WM3920-ND 218 1.80 1.28 | 39-29-5023 
a| 8 | 7 | -709(18.00) | .496 (12.60) | .921 (23.40) | WM3603-ND 58 52.35 | 39-01-2081 4 | 8 | .772(19.60) | .165(4.20) | .378 (9.60) | Wii3921-ND 258 213 1.52 | 39-29-5043 
10 | 7 | .874 (22.20) | .661 (16.80) | 1.087 (27.60)| WM3604-ND 68 60 40 | 39-01-2101 6 | 8 | .987 (23.80) | .331 (8.40) | .543 (13.80) | WM3922-ND 310 256 1.83 | 39-29-5063 
12 | 6 | 1.039 (26.40) | .827 (21.00) |1.252 (31.80) WM3605-ND 69 57 AT | 39-01-2121 8 | 7 | 1.102 (28.00)) .496 (12.60) | .709 (18.00) | WiMi3923-ND 3.68 3.03 2.17 | 39-29-5083 
14 | 6 | 1.205 (30.60) | .992 (25.20) | 1.417 (36.00)) WM3606-ND 93 77 5S | 39-01-2141 10] 7 | 1.268 (32.20)| .661 (16.80) | .874 (22.20) | WM3924-ND 4.32 3.57 2.55 | 39-29-5103 
16 |_6 | 1.370 (34.80) [1.158 (29.40) |1.583 (40.20)| WM3607-ND 1.20 1.06 __.71 | 39-01-2161 4| 12] 6 | 1.433 (36.40)| .827 (21.00) | 1.089 (26.40) | WM3925-ND 5.02 414 2.96 | 39-29-5123 
Tin Plated 14} 6 | 1.598 (40.60)| .992 (25.20) | 1.205 (30.60) | WM3926-ND 5.83 4.81 3.44 | 39-29-5143 
2] 9 | .210(5.40) = = WM3800-ND 79 71 47 | 39-28-1023 16 | 6 | 1.764 (44.80) | 1.158 (29.40) | 1.370 (34.80) | WM3927-ND 6.69 552 3.94 | 39-29-5163 
4 8 .380 (9.60) | .170 (4.20) = WM3801-ND 1.01 89 60 | 39-28-1043 18 | 6 | 1.929 (49.00) | 1.323 (33.60) | 1.535 (39.00) | WIM3928-ND 7.69 634 4.53 | 39-29-5183 
6 | 8 | 540 (13.80) | .330 (8.40) - WM3802-ND 131 116 78 | 39-28-1063 20 | 6 | 2.094 (53.20) | 1.488 (37.80) 1.701 (43.20)| WiVi3929-ND 8.77 7.23 5.17 | 39-29-5203 
8 | 7 | .710(18.00) | .500 (12.60) =_ WM3803-ND 149 1.32 88 | 39-28-1083 22) 6 | 2.260 (57.40) | 1.654 (42.00)| 1.866 (47.40) | WM3930-ND 9.85 8.12 5.80 | 39-29-5223 
10 | 7 | .870 (22.20) | .660 (16.80) _ WM3804-ND 192 1.70 1.13 | 39-28-1103 24 | 6 | 2.425 (61.60)| 1.819 (46.20) | 2.031 (51.60) | WiM3931-ND 10.98 9.04 6.46 | 39-29-5243 
3 | 12 | 8 | 1.040 (26.40) | .825 (20.96) _— WW13805-ND 1.86 164 1.10 | 39-28-1123 3 | 9 | .543 (13.80) | .331 (8.40) = WM18434-ND* 46 38.28 | 39-01-4030 
14| 6 | 1.200 (31.60) | .990 (25.20) _— Ww13806-ND 247 218 1.46 | 39-28-1143 5| 4 | 8 | .709(18.01) | 496 (12.60) ra WM18435-ND 54. 45 32 | 39-01-4040 
16 | 6 | 1.370 (34.80) |1.160 (29.40) — W13807-ND 274 242 1.61 | 39-28-1163 5 | 8 | .874 (22.20) | .661 (16.80) = WM18436-ND 57.48.34 | 39-01-4050 
18 | 6 | 1.540 (39.00) |1.320 (33.60) _— Ww13808-ND 3.44 3.04 2.08 | 39-28-1183 3 | 9 | .543 (13.80) | .331 (8.40) | .756 (19.20) | WM18437-ND* + 50 45 30 | 39-01-4032 
20 | 6 | 1.700 (43.20) |1.490 (37.80) _ Ww13809-ND 3.77 3411 2.22 | 39-28-1203 3 | 9 | .543 (13.80) | .331 (8.40) | .756 (19.20) | WI18439-ND* § 50 41.30 | 39-01-4036 
22.| 6 | 1.870 (47.40) |1.650 (42.00) =_ WM3810-ND 410 362 2.42 | 39-28-1223) | 6| 4 | 8 | .709(18.01) | .496 (12.60) | .921 (23.40) | WM18440-ND§ 53.44.32 | 39-01-4046 
24 | 6 | 2.030 (51.60) |1.820 (46.20) _ Wwi381 1-ND 4.06 3.34 2.39 | 39-28-1243 5 | 8 | .874 (22.20) | .661 (16.80) | 1.087 (27.60); WM18438-NDt 56 46.33 | 39-01-4052 
30 Gold Plated 5 | 8 | .874 (22.20) | .661 (16.80) | 1.087 (27.60) | WM18441-ND§ 56 46 33 | 39-01-4056 
2] 9 | .210(6.40) = me, WM3820-ND 781. 1.50 1.07 | 39-29-0023 3] 9 | 543(13.80) | .331 (8.40) _ WM18442-ND 1.01 83.60 | 39-30-1039 
4 | 8 | .380(960) | .170(4.20) = WM3821-ND 282 232 1.66 | 39-29-0043] | 7| 3 | 9 | -$43(13.80) | .331 (8.40) = Ue AND 1.01 89.80 | 39-30-2035 
6 | 8 | 540(1380) | '330 (8.40) = WWi3822-ND 384 340 227 | 39-29-0063 4] 8 | .709(18.01) | .496 (12.60) - WM18444-ND 159 1.31 94 | 39-30-2045, 
8 | 7 | -710(18.00) | 500 (12.60) — WMi3823-ND 485 400 286 | 39-29-0083 5 | 8 | 874 (22.20) | 661 (16.80) - WM18445-ND 1.76 1.55 1.04 | 39-30-2056 
10 | 7 | .870 (22.20) | .660 (16.80) = Wi3824-ND 580 478 3.42 | 39-29-0108 3] 9 | 543 (13.80) | .331 (8.40) = WM18446-ND 1.20 1.06.71 | 39-30-3085 
12 | 6 | 1.040 (26.40) | .830 (21.00) a WM3825-ND 676 597 3.98 | 39-29-0123] | 8| 4 | 8 | .709(18.01) | 496 (12.60) = WM18447-ND 1.41 1.16.83 | 39-30-3045 
3 5 | 8 | 874 (22.20) | 661 (16.80) - WM18448-ND 1.62 143.96 | 39-30-3055 
14} 6 | 1.200 (30.60) | .990 (25.20) - WM3826-ND 788 6.96 4.64 | 39-29-0143 
16 | 6 | 1.370 (34.80) |1.160 (29.40) 9 — WM3827-ND 889 785 5.24 | 39-29-0163 Strain Relief (use with Fig. 1) 
18 | 6 | 1.540 (39.00) |1.320 (33.60) — WN3828-ND 9.95 8.78 5.86 | 39-29-0183 6 WM13702-ND 238 — — | 15-04-0296 
20 | 6 | 1.700 (43.20) |1.490 (37.80) =_ WM3829-ND 11.00 971 648 | 39-29-0203} | 9| 8 WM13703-ND 202 — — | 15-04-0343 
22 | 6 | 1.870 (47.40) |1.650 (42.00) — WN3830-ND 1205 993 7.10 | 39-29-0223 12 WM13705-ND 257 — —— — _| 15-04-0345 
24 6 _| 2.030 (51.60) |1.820 (46.20) = WM3831-ND 13.11 10.80 7.71 | 39-29-0243 * 3-circuit receptacle designed for first-mate/last-break applications + Panel Mount § Free-Hanging 
hal Fees i Wire Insulation Dia. Digi-Key Price Each Molex 
Mini Fit Jr. Terminals Plating: Tin Plated Brass (+ High copper alloy) Description | Size Inch (mm) Part No. 1 40 100 | Part No. 
Male 18-24 | .051 - 122 (1.30- 3.10) | WM1912-NDt 32.27.19 | 44478-1112 
ea (16.79) ia Female | 18-24 | .051 -.122(1.30-3.10) | WM1914-NDF 32 27 19 ‘| 44476-1112 
Female | 18-24 | .060- .120(1.52- 3.05) | WM18523-NDt§ 92.76 55 | 44485-1212 
—— =o, O Male 18-24 | .051 - 122 (1.30-3.10) | WM3940-ND* 27 «23.16 | 30490-2012 
Male 18-24 | 051 - 122 (1.30-3.10) | WM3941-ND* § 1.23 1.01.73 | 30490-1012 
Male 22-28 | .035-.071 (.89- 1.80) | Wi2502-ND — 07 05 | 39-00-0049 
Wire insulation Dia. Digi-Key Price Each Molex Female | 22-28 | .035-.071 (.89- 1.80) | WM2503-ND — 07 _.05_| 39-00-0047 
Description | Size Inch (mm) Part No. 1 10 100 | PartNo. Male 22-28 | .035- .071 (.90- 1.80) | WIM18522-ND+§ 82 68 49 | 39-00-0222 
Male 16 | .071-.122(1.80-3.10) | WM1911-NDt 32.27 ~~«19:«*| -44478-3112 Femae | 22-28 |_.035- .071 (.90- 1.80)_| WM18519-ND#§ 74 62 44 | 39-00-0184 
Female 16 | .071 - 122 (1.80- 3.10) | WM1913-NDt 32.27.19 _| 44476-3112 Universal Crimp Tool (Molex) .... .| WM9999-ND 36.19 — — | 63811-1000 
Male 16 | .071 - .122(1.80- 3.10) | WM18520-NDE§ 86711] 39-00-0224 Mini-Fit Jr. Qrimp Tool, 16 AWG . Wwm9964-ND 160.11 —  —_ | 11-01-0199 
Female 16_| .071 - .122(1.80- 3.10) | WM18517-NDE§ 86 71__—51_|_ 39-00-0186 et Cen el os oe AWE Ve eeiaing te = aS Hote 
Male 18-24 | 051 - 118 (1.30 - 3.00) | WM2500-ND — 07 ~—-.05 ‘| 39-00-0041 ini-Fit Jr. Orimp Tool, 22- A . = = “01. 
Female __| 18-24 | .051 -.118(1.30- 3.00) | WM2501-ND — 09 _.06_| 39-00-0039 Extraction Tool - BASIE 1733 — | * 11-08-0044 
Male 18-24 | .051 - 122 (1.30- 3.10) | WM18521-ND#§ 86 7 ‘51 | 39-00-0220 t High copper alloy plating — offers another 3 amps of current * Grounding pin § Gold 
Female | 18-24 | .051 - 122 (1.30- 3.10) | WM18518-ND+§ 7462 44 | 39-00-0182 | + phosphor Bronze, Post-plated Gold over Nickel 
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LN ; eo. # “ Cir- Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
molex GC/Waldom Mini-Fit BMI Con nectors Fig.|cuits| A B Cc D E__| Part No. 110 100 |Part No. 
YY SSS Vertical Header 
4 | 14 1.512 (38.40)| .990 (25.15) | 1.362 (34.59) = _ WM17902-ND 3.41 2.82 2.01 | 15-24-6146 
Fig. 1 - Receptacle with Panel Mount Ears Fig. 2 - Plug with Panel Mount Ears Right Angle Header 
j= A—+} 4 | .165 (4.19) | 590 (14.99) _ _ = WM17800-ND 1.62 1.34 .96 | 15-24-6040 
5 .760 (19.30) | .331 (8.41) _ = _ WM17801-ND 2.26 1.87 1.33 |15-24-6060 
10 |1.090 (27.69)| .661 (16.79) = = _ WM17802-ND 3.19 2.82 1.88 |15-24-6100 
1.420 (36.07)| .992 (25.20) _ _ = WM17803-ND 3.67 3.24 2.16 |15-24-6140 


Mini-Fit, HCS Connectors 


620 Dual Row, Vertical, Without Pegs 
(15:75 
pa ey 
| 570 —_ ns 165 
(14.48) 165 i (4.20) 
4.20)7} | Te 
453(11.51) >| (4-20) | [5 3807 Y 
CNHI ENN} (9.60) gooo oat 
on : L olfeleptesle ba i  .055(1.40) #1 (5.50) 
(6.60) aah i PCB Thickness: .070” (1.78mm) 
" _~—— 
LY (5.89) a 
#1 : . ; : Dimensions 
PCB Thickness: .050 PCB Thickness: .063 (1.60) Cir- Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
PCB Cutout PCB Cutout cuits| Amps A B Part No. 1 10 100 | Part No. 
Gani 21 12 “210 (5.40) = WM18449-ND 140 98 65 | 44472-0254 
ac varucel Header 4] 380 (9.60) | .170 (4.20) | WM18450-ND 1.66 1.38 .98 | 44472-0454 
6 | 11 | .540(13.80) | .330(8.40) | WM18451-ND 222 1.96 1.31 | 44472-0654 
8 | 10 | .710(18.00) | .500(12.60) | WM18452-ND 315 260 1.86 | 44472-0854 
: to | 10 | .870(22.20) | .660(16.80) | WM18453-ND 3.32 274 1.96 | 44472-1054 
1 A—_-| 12 | 9 | 1.040 (26.40) | .830 (21.00) | WM18454-ND 3.60 297 212 | 44472-1254 
: : in Bas 14 | 9 | 1.200(30.60) | .990 (25.20) | WM18455-ND 4.43 3.65 261 | 44472-1454 
165 | 7 ; , = .165 (4.19) te | 9 | 1.370 (34.80) | 1.160 (29.40)| WM18456-ND 4.98 4.10 293 | 44472-1654 
(4.19), 
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Mini-Fit, SMC Connectors 


Surface Mount Compatible Headers, Dual Row 
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pos ) To Poe y Bbr1 (1.80) Cir- Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits A B c Part No. 1 10 100 | Part No. 


4 | .740(18.81) | .165 (4.20) | .653 (16.60) | WM18457-ND 3.64 3.21 2.14 | 43810-0001 
1 6 | .906 (23.01) | .331 (8.40) | .819(20.80) | WM18458-ND 4.55 3.76 2.68 | 43810-0002 
10 | 1.237 (31.41) | .661 (16.80) | 1.150 (29.20) | WM18459-ND 649 5.73 3.82 | 43810-0004 
4 | .740(18.81) | .165 (4.20) | .653 (16.60) | WM18460-ND 3.28 271 1.94 | 44068-0001 
2 6 | .906 (23.01) | .331 (8.40) | 819 (20.80) | WM18461-ND 4.11 3.39 2.42 | 44068-0002 
10 | 1.237 (31.41) | .661 (16.80)| 1.150 (29.20) | WM18462-ND 5.85 4.82 3.45 | 44068-0004 


sot | F>).130 287 72a 
i= (830) ‘ sa yg 118 (3.0) 


U PCB Thickness: .070 (1.78) 
#1 als E on ia Layout: Component Side 
287 |. +| 


217 
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Features and Benefits: + Blind mating + Will mate with Mini-Fit, Jr. + Fully isolated terminals to protect 
contacts from damage + Uses standard Mini-Fit series terminals + UL File No.: E29179 + CSA File No.: 
LR19980 + TUV License No.: R75142 

Specifications: + Voltage: 600V + Current: 9.0A + Contact Resistance: 10mQ min. + Dielectric With- 
standing Voltage: 1500V + Insulation Resistance: 1000 mQ min. 

Physical: » Housing: 6/6 nylon, UL 94V-2 + Temperature: -40°C to +105°C Fig. 2 - Receptacle 
Housing 


Cir- Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. |cuits|__A B Cc D E __| Part No. 110 100| Part No. 
Receptacle with Panel Mount Ears 
4 |1.583 (40.21)| .165 (4.19) | 1.150 (29.21) | .693 (17.60) | .508 (12.90) | WM17500-ND .79 .66 .47 | 15-06-0040 
4 | & |1:748 (44.40)| 931 (8.41) | 1.315 (98.40)  .868 (21.79) | 673 (17.09) | WWI17501-ND .78 .64 46 | 15-06-0060 
40 |2.078 (52.78)| .664 (16.79)| 1.645 (41.78) | 1.189 (30.20)| 1.004 (25.50) WM17502-ND 1.17 .97 .69 | 15-06-0100 
14 2.409 (61.19)] 992 (25.20)| 1.976 (50.19) | 1.520 (38.61)| 1.335 (33.91)| WM17503-ND 1.57 1.30.93 | 15-06-0140 
F Cir- Digi-Key Price Each Molex 
Plug with Panel Mount Ears Fig. | Cuit | Description Part No. 110 100 | PartNo. 
4 | .622(15.80) | .165 (4.19)| .779 (19.79) |.642(16.31)| — | WM17700-ND .63 .52 .37 | 15-06-0045 j 4 | Connector Plug wiStrain 
> | 6 |.787(1999)| .331 (841) | .945 (20.50) | 807 (2050) — | WMII7701-ND .71 63.42 | 15-06-0065 Relief IDT WM6981-ND 1.67 1.48.99 | 15-24-3030 
40 |1.118 (52.78)| .664 (16.79)| 1.276 (28.91) |1.138 (28.91), — | WM17702-ND .83 .74 .49 | 15-06-0105 2 4__| Receptacle Housing WM6982-ND 75.67 45 | 15-24-4048 
14 |1.449 (36.80)| 992 (25.20)| 1.606 (38.61) |1.469 (37.31), _— | WM17703-ND 1.13.93 .67 |15-06-0145 3 4__| Pin Housing WM6985-ND 3.74 49 | 15-24-4047 
Vertical Receptacle Header 4 4_| Vertical Header WM6986-ND {94 1.71 1.14 | 15-24-4157 
4 | .615 (15.62) | .165(4.19)| 535 (13.59) | = — — | WMI17600-ND 1.83 1.62 1.08 | 15-24-7040 Power Connection Terminals 
| 6 | -780(19.81) | 931 (841)| 701 (1781) | — — | WMI17601-ND 2.17 1.79 1.28 | 15-24-7060 : 
40 |1.111 (28.22)| 664 (16.79)| 1.031 (26.19) — — | WM17602-ND 3.04 2.51 1.79 | 15-24-7100 Max. Insulation 
14 |1.442 (36.63)| 992 (25.20)| 1.362 (34.59)|  — — | WMI17603-ND 3.46 2.85 2.04 | 15-24-7140 ee pute Diemetes Digi-Key Erico/EaC hag polex 
5 Description Size Inch (mm) Part No. 1 10 100 | Part No. 
Vertical Header Female AWG 14-20 133 (3.39) WM6983-ND 21° 419 13 | 02-08-1202 
| 4 | 888(1740)| 170 (422) 595 (13.59) | — — — | WMI17900-ND 1.68 1.39.99 | 15-24-6046 Male AWG 14-20 133 (3.39) WM6984-ND_.21. 19.13 | 02-08-1235 
40 |1.181 (30.00)| .660 (16.76)} 1.031 (26.19) — — | WMI17901-ND 2.65 2.19 1.57 | 15-24-6106 Universal Crimp Tool (Molex) WM9999-ND 36.19 each 63811-1000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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holex GC/Waldom 
YY 


y! [ 
Molded Retention Peg 


Micro-Fit 3.0" 
euemmes——- Connectors 


Plating: Tin or Gold 
BMI Features and Benefits: Connectors float in panel cutout up to 1.27mm (.050") in any direction. Use standard Micro-Ft terminals. Innovative panel 
mounting design holds connectors firmly in place. Fully isolated contacts prevent terminal damage. Fully polarized to completely prevent mismating. 


Features: + Fully isolated contacts » Fully polarized to mating receptacle * Integral pull tabs for ease in unmating Electrical: 250V Qurrent: 5.0A max. Contact 
Res.: 10mQ max. Dielectric Withstanding Volt: 1500V AC Insulation Res.: 1,000MQ min. Physical: Housing: Polyester, UL 94-0 Contact: Phosphor Bronze 


4.20 3.86 9.90 
= i 
Cir- Dim. (mm) Digi-Key Price Each Molex Cir- Dim. (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | cuits | A B Plating _| Part No. 1 10 100 | Part No Fig. | cuits | A B Plating _| Part No. i) 10 100 | Part No. 
Plug - Panel Mount (uses male terminal) Micro-Fit Receptacle 
2 | 3.85 = = WM1777-ND 49 Al 29 | 43020-0200 2 7] 685 3.00 = WM1845-ND 49 44 29 | 43645-0200 
4 6.85 3.00 — WM1778-ND 55 AG .33 | 43020-0400 3 9.85 6.00 = WM1846-ND 52 43 -31 | 43645-0300 
6 9.85 6.00 a WM1779-ND 65 54 .39 | 43020-0600 5 4 12.85 9.00 — WM1847-ND 55 46 .33 | 43645-0400 
1 8 |1285 9.00 = WM1780-ND 70 60 "43. | 43020-0800 5 | 15.85 12.00 - WM1848-ND 61 50 .36 | 43645-0500 
jo | 1585 12.00 _ WM1781-ND 83 74 "49 | 43020-1000 6 | 1885 15.00 | — WM1849-ND 65 54 .39 | 43645-0600 
12 | 18.85 15.00 _— WM1782-ND 96 85 57 | 43020-1200 Micro-Fit Plug without Panel Mounts 
Receptacle (uses female terminal) 2 7] 685 3.00 = WM1855-ND 49 AA 29 | 43640-0201 
>) 365 = aime WM1783-ND 49 44 39] 43025-0200 3 | 985 6.00 - WM1856-ND 52 43 .31 | 43640-0301 
6 4 | 1285 9.00 - WM1857-ND 55 46 .33 | 43640-0401 
4 | 685 3.00 - WM1784-ND 55 49 .33 | 43025-0400 
5 | 15.85 12.00 - WM1858-ND 61 50 .36 | 43640-0501 
pe) 28 3 aes 2800 ee ise Peal bee 6 | 1885 15.00 —__|wwtese-nD 65 54 39_| 43640-0601 
8 | 12.85 9.00 - WM1786-ND 72 64 43 | 43025-0800 : : - - i 3 : - 
10 | 15.85 12.00 _ WM1787-ND 83 74 .49 | 43025-1000 Micro-Fit Plug with Panel Mounts 
12 | 18.85 15.00 - WM1788-ND 96 85 .57_| 43025-1200 2°) 685 3.00 = WM1850-ND 49 Al 29 | 43640-0200 
Vertical Header - Through-Hole with Offset Terminal Retention 7 ; ae ay = WitceenG 38 ve 3 seeda oaep 
2 | 385 0 — Tin | WM1789-ND 95 79 56 | 43045-0212 5 | 1585 12.00 — | wmiss3-ND 61 ‘50 36 | 43640-0500 
4 | 685 3.00 Tin WiMOND) 1.20 99 71 | 48045-0412 6 [1885 15.00 = WM1854-ND 65 54 .39_| 43640-0600 
3] 8 [izes 00 | tin |WMi7enD te 152 1109. | ag0as-osia Micro-Fit Header - Right Angle 
10 | 15.85 12.00 Tin WM1793-ND 2.16 1.78 1.28 | 43045-1012 2 $85 300 ay WHcouNS ioe ica es doeee aw 
12 | 18.85 15.00 Tin WM1794-ND 2.30 1.90 1.36 | 43045-1212 3 | 3 6. in ‘ ‘ ‘ . 50-03 
: 8 4 | 1285 9.00 Tin WM1862-ND 1.46 1.24 .86 | 43650-0400 
2 | 385 — | Gold, 30u" | WMI795-NDI) 1.42 Te 84 | 43045-0214 5 | 15.85 12.00 Tin WM1863-ND 1.72 1.42 1.01 | 43650-0500 
: one oon ae au Whe eH tee 4a ene aetd 6 | 18.85 15.00 Tin WM1864-ND 1.90 1.57 1.12 | 43650-0600 
F x iold, 30p 2 : E 5 =| 7 
3} 8 | 1285 900 | Gold, 30u"|WM1798-ND 290 256 1.71 | 43045-0814 2 | See 300 | ee MCE isc toe ee deen nae 
10 | 15.85 12.00 | Gold, 30u" | WM1799-ND 3.46 3.05 2.04 | 43045-1014 ; 4 ; ; : 
i 8 4 | 1285 9.00 Gold | WM1867-ND 1.80 1.49 1.07 | 43650-0401 
12 | 18.85 15.00 _| Gold, 30u" PNMIGOGNE 3.90 _3.22 2.30 | 49045-1214 5 |1585 12.00] Gold |WMi868-ND 2.06 1.70 1.22. | 43650-0501 
Vertical Header - SMT with Fitting Nail 6 | 1885 15.00 Gold | WM1869-ND__2.33 1.92 1.38 | 43650-0601 
2 3.85 = Tin WM1801-ND 2.65 2.34 1.56 | 43045-0218 Micro-Fit Header - Right Angle with Retention Clip 
4 | 685 3.00 Tin WM1802-ND — 3.06 2.52 1.80 | 43045-0418 2 |] 685 3.00 Tin WM1870-ND ‘1.32 1.09 °78 | 43650-0203 
3 6 9.85 6.00 Tin WM1803-ND 3.83 3.16 2.26 | 43045-0618 3 9.85 6.00 Tin WM1871-ND 1.51 1.25 .90 | 43650-0303 
8 12.85 9.00 Tin WM1804-ND — 3.95 3.25 2.33 | 43045-0818 9 4 12.85 9.00 Tin WM1872-ND 1.71 1.51 1.01 | 43650-0403 
10 | 15.85 12.00 Tin WM1805-ND 4.34 3.83 2.56 | 43045-1018 5 | 15.85 12.00 Tin WM1873-ND 1.90 1.57 1.12 | 43650-0503 
12 | 1885 15.00 Tin WM1806-ND 4.73 4.17 2.78 | 43045-1218 6 | 18.85 15.00 Tin WM1874-ND 2.08 1.72 1.23 | 43650-0603 
2 | 3.85 — | Gold, 30” | WM1807-ND 3.26 2.88 1.92 | 43045-0220 2 | 685 3.00 Gold | WM1875-ND ‘1.58 1.31 93 | 43650-0204 
4 | 685 3.00 | Gold, 30u" | WM1808-ND _—3.91 3.45 2.30 | 43045-0420 3 | 985 6.00 Gold | WM1876-ND 1.75 1.45 1.04 | 43650-0304 
7 6 | 9.85 6.00 | Gold, 30u" |WM1809-ND 4.53 4.00 2.67 | 43045-0620 9 4 | 1285 9.00 Gold | WM1877-ND 2.00 1.65 1.18 | 43650-0404 
8 | 12.85 9.00 | Gold, 30u" |WM1810-ND 5.26 4.64 3.10 | 43045-0820 5 | 15.85 12.00 Gold | WM1878-ND 2.30 1.90 1.36 | 43650-0504 
10 | 15.85 12.00 | Gold, 30u" | WM1811-ND 5.88 5.19 3.46 | 43045-1020 6 | 18.85 15.00 Gold | WM1879-ND_ 2.47 2.04 1.46 | 43650-0604 
12 | 18.85 15.00 | Gold, 30u" | WM1812-ND 6.49 5.73 3.82 | 43045-1220 Micro-Fit Header - Right Angle, SMT with Retention Clip 
Right Angle Header - Through-Hole 2 7] 685 3.00 Tin WM1880-ND 2.44 2.02 1.44 | 43650-0209 
2 | 3.85 = Tin WM1813-ND 1.14 T.01 67 | 43045-0200 3 | 985 6.00 Tin WM1881-ND 2.70 2.23 1.60 | 43650-0309 
4 | 685 3.00 Tin WM1814-ND 1.44 1.28 '85 | 43045-0400 10 4 | 1285 9.00 Tin WM1882-ND —-2.97 2.45 1.75 | 43650-0409 
i 6 | 985 6.00 Tin WM1815-ND 1.83 162 108 | 43045-0600 5 | 15.85 12.00 Tin WM1883-ND —3.20 2.64 1.89 | 43650-0509 
3 |1285 9.00 Tin WM1816-ND 2.23 197 132 | 43045-0800 6 | 1885 15.00 Tin WM1884-ND 3.44 2.84 2.03 | 43650-0609 
10 | 15.85 12.00 Tin WM1817-ND 2.61 2.31 1.54 | 43045-1000 2 | 685 3.00 Gold |WM1885-ND 2.78 2.29 1.64 | 43650-0210 
12 | 1885 15.00 Tin WM1818-ND _3.00 2.65 1.77 | 43045-1200 ‘i : Fe eee he Wintec Sue See 4 ss aeeen only 
: a 500 cn ae Roe pee oat ey onieeaes 5 | 1585 12.00 | Gold |WMia88ND 371 3.08 2.19 | 43650-0510 
, 6 | 985 600 | Gold 30u" | WMt1821-ND 2.89 a 170 | 43045-0602 6 | 1885 15.00 Gold__|WM1889-ND__4.01__3.31__2.36 | 43650-0610 
8 | 1285 9.00 | Gold, 30u" |WM1822-ND 3.58 3.16 2.11 | 43045-0802 Micro-Fit Header - Right Angle, SMT with Fitting Nail 
10 | 15.85 12.00 | Gold, 30u” |WM1823-ND 4.16 3.68 2.45 | 43045-1002 2 6.85 3.00 Tin WM1890-ND 2.57 2.12 1.52 | 43650-0212 
12 | 18.85 15.00 | Gold, 30u" | WM1824-ND 4.77 4.22 2.81 | 43045-1202 a : ome eon a ae NG a so : ee geen ai 
Right Angle Header - SMT with Fitting Nall 5 |1585 12.00 Tin |WMi893ND 333 274 1.98 | 43650-0512 
: 23 560 a Ree ae ae Tes Seeadae 6 | 18.85 15.00 Tin WM1894-ND _3.56 2.94 2.10 | 43650-0612 
A jal In | a ds a -| 
: 2 | 685 3.00 Gold |WM1895-ND 2.89 2.39 1.71 | 43650-0213 
4 6 | 9.85 — 6.00 Tin WM1827-ND 3.57 2.95 2.11 | 43045-0609 3 | 985 6.00 Gold | WM1896-ND 3.22 2.85 1.90 | 43650-0313 
8 | 12.85 9.00 Tin WM1828-ND 4.17 3.68 2.46 | 43045-0809 1 4 | 1285 9.00 Gold | WM1897-ND 3.54 3.12 2.09 | 43650-0413 
10 | 15.85 12.00 Tin WM1829-ND 4.64 3.83 2.73 | 43045-1009 5 | 15.85 12.00 Gold | WM1898-ND 3.83 3.16 2.26 | 43650-0513 
12 | 18.85 15.00 Tin WM1830-ND__5.11 4.51 3.01 | 43045-1209 6 | 18.85 15.00 Gold WM1899-ND_ 4.13 3.65 2.43 | 43650-0613 
2 3.85 —_ | Gold, 30u" | WM1831-ND 3.31 2.73 1.95 | 43045-0211 Micro-Fit Header - Right Angle, SMT with Retention Peg 
4 6.85 3.00 | Gold, 304” | WM1832-ND 4.11 3.39 2.43 | 43045-0411 3 9.85 6.00 Tin WM1901-ND 2.53 2.09 1.50 | 43650-0306 
4 6 9.85 6.00 | Gold, 30n” | WM1833-ND 4.85 4.00 2.86 | 43045-0611 4 | 12.85 9.00 Tin WM1902-ND 2.80 2.31 1.65 | 43650-0406 
8 12.85 9.00 | Gold, 30y” | WM1834-ND 5.74 4.73 3.38 | 43045-0811 12 5 15.85 12.00 Tin WM1903-ND —3.05 2.52 1.80 | 43650-0506 
10 | 15.85 12.00 | Gold, 30u” |WM1835-ND 6.48 5.34 3.82 | 43045-1011 6 18.85 15.00 Tin WM1904-ND__3.27 2.70 1.93 | 43650-0606 
12 | 18.85 15.00 | Gold, 30u" | WM1836-ND 7.24 5.97 4.27 | 43045-1211 (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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fale} i -Fi = Cir- Dim. (mm) Digi-Key Price Each Molex 
me scivaidom Micro Fit 3.0 Connectors (Cont.) Fig. | cuits A B Plating Part No. 1 10 100 | Part No. 
Cir- Dim. (mm) Digi-Key Price Each Molex BMI Plug - Panel-to-Panel 
Fig. | cuits A B Plating Part No. al 10 100 | Part No. 4 22.84 3.00 = WM3608-ND 66 55 39 | 44300-0400 
Micro-Fit Header - Right Angle, SMT with Retention Peg 6 25.84 6.00 = WM3609-ND 79 66 47 | 44300-0600 
2 6.85 3.00 Gold WM1905-ND 2.60 2.15 1.54 | 43650-0207 8 28.84 9.00 = WM3610-ND 90 75 .53 | 44300-0800 
3 9.85 6.00 Gold | WM1906-ND 2.92 2.41 1.72 | 43650-0307 40 | 3184 12.00 = WM3611-ND 1.05 37 ‘2 | 44300-1000 
12} 4 | 1285 9.00 Gold | WM1907-ND 3.03 250 1.79 | 43650-0407 12 | 3484 15.00 —  |wasi2nD 124 103 73, | 44300-1200 
5 15.85 12.00 Gold WM1908-ND 3.54 2.92 2.09 | 43650-0507 
6 18.85 15.00 Gold WM1909-ND 3.84 3.17 2.26 | 43650-0607 a 1s S784" 18-00 = MONS, les 1.20 £86. | 448001400 
- —— = . - ~ - 16 40.84 21.00 _ WM3614-ND 1.68 1.39 -99 | 44300-1600 
Microshit;Header!= Vertical, Wire-to-Board 18 | 43.84 24.00 — | wws615-NnD 189 156 1.12 | 44300-1800 
. 6.85 3.00 Tin [Rei 87 12 51 | 43650-0215 20 | 46.84 27.00 _ WM3616-ND 2.10 1.73. 1.24 | 44300-2000 
3 9.85 6.00 Tin WM1918-ND 1.19 98 71 | 43650-0315 22 49.84 30.00 = WM3617-ND 2.30 204 1.36 | 44300-2200 
13 4 12.85 9.00 Tin WM1919-ND 1.28 1.06 -76 | 43650-0415 7 3 7 7 
5 | 15.85 12.00 Tin | WM1920-ND ‘1.37 1.13 81 | 43650-0515 24 | 52.84 93.00 = MIMSCINER 2.52 2.23 1.49 | 44900-2400 
6 18.85 15.00 Tin WM1921-ND 1.52 1.26 -90 | 43650-0615 
2 6.85 3.00 Gold, 15y” | WM1922-ND 1.09 90 -65 | 43650-0216 . . ™ . t 10.9 1 t 1240 | 
3 | 985 6.00 | Gold teu" | wMi923ND 129 107 —76 | 436500316 | Micro-Fit 3.0" Terminals [C pasa —— 
13 4 12.85 9.00 Gold, 15y” | WM1924-ND 1.50 1.24 -89 | 43650-0416 i : 
5 15.85 12.00 | Gold, 15y” | WM1925-ND 1.71 1.41 1.01 | 43650-0516 Wire Insul. 
6 18.85 15.00 | Gold, 15y” | WM1926-ND 1.94 1.60 1.14 | 43650-0616 Size Dia. Digi-Key Price Each Molex 
BMI Receptacle - Panel-to-Panel Description AWG (mm) Part No. 10 100 500) Part No. 
4 | 24.60 3.00 = WM3712ND 66 59 39 | 44133-0400 Loose Female-Tin 20-24 1.85 | WM1837-ND  .16  .10 .08 | 43030-0007 
6 | 2770 6.00 _ WM3713-ND 69 62 “a1 | 44133-0600 Loose Female-Tin 26-30 1.27. | WM1838ND 16 .10 08 | 43030-0010 
3 | 3070 900 —  |wma714np 90 ‘80 ‘53 | 44133-0800 Loose Female-30y” Gold 20-24 1.85 | WM1839-ND 17 11 09 | 43030-0009 
140 33.80 12.00 _ WM3715-ND 4.05 ‘93 ‘62 | 44133-1000 Loose Female-30” Gold 26-30 1.27 WM1840-ND .23 14 12 | 43030-0012 
12 36.80 15.00 = WM3716-ND 1.24 1.10 -73 | 44133-1200 Loose Male-Tin 20-24 1.85 WM1841-ND 16 10 .08 | 43031-0007 
14 | 14 | 39.90 18.00 = WM3717-ND 1.45 1.29 86 | 44133-1400 Loose Male-Tin 26-30 1.27 WM1842-ND 16 .10 08 | 43031-0010 
16 42.90 21.00 = WM3718-ND 1.68 1.39 .99 | 44133-1600 Loose Male-30u” Gold 20-24 1.85 WM1843-ND 25 16 -13 | 43031-0009 
18 46.00 24.00 = WM3719-ND 1.88 1.67 1.11. | 44133-1800 Loose Male-30u” Gold 26-30 1.27 WM1844-ND 25 16 -13 | 43031-0012 
20 | 49.00 27.00 = WM8720-ND 2.10 1.73 1.24 | 44133-2000 Universal Crimp Tool (Molex). Wwmg999-ND 36.19 each | 63811-1000 
22 51.80 30.00 _— WM3721-ND 2.30 1.90 1.36 | 44133-2200 Crimp Tool ... WM9935-ND 170.12 each 63811-2800 
24 54.90 33.00 _ WM3722-ND 2.52 2.08 1.49 | 44133-2400 Extraction Tool WM9937-ND 17.14 each 11-03-0043 
ini-Fi um Cir- | Dim. (mm) Digi-Ke Price Each | Molex 
Mini-Fit, Sr." Connectors (50 Amps) Figleuts|_ A'S” [Paing| PartNer 10° 100 [Part No. 
Features: + High current (50 amp) + Fully polarized + Positive locks + Low engagement force + Wire-to-wire, wire-to-board. Mini-Fit, Sr. Receptacle Housing 
Electrical: Voltage: 600V Current: 50A max. Physical: Housing: Polyester Contact: Copper alloy Plating: Tin/lead over nickel 2 |23.50 10.00} Tin |WM1927-ND 1.56 1.29 92 | 42816-0212 
Temperature: -40°C to +105°C Approvals: UL File No.: E29179, CSA File No.: LR19980, TUV License No.: R9751144 : : ee Bad i” MIMI SSeNE ie fed Aid peste 
5 |53.50 40.00} Tin |WM1930-ND) 2.11 1.74 1.25 | 42816-0512 
6 [63.50 50.00} Tin |WM1931-ND 2.31 1.91 1.36 | 42816-0612 
Mini-Fit, Sr. Plug Housing — Panel Mount 
2 |31.30 10.00) Tin |WM1932-ND 1.57 1.30  .93 | 42818-0212 
3 |41.30 20.00) Tin |WM1933-ND 1.74 1.44 1.03 | 42818-0312 
2 4 |51.30 30.00) Tin |WM1934-ND 1.93 1.59 1.14 | 42818-0412 
5 |61.30 40.00} Tin |WM1935-ND) 2.11 1.74 1.25 | 42818-0512 
6 [71.30 50.00} Tin | WM1936-ND 2.28 1.89 1.35 | 42818-0612 
Mini-Fit, Sr. Header — Vertical with Metal Clip Mount, SMC 
2 |23.82 10.00) Tin |WM1937-ND 3.36 2.77 1.98 | 42819-2212 
3 |33.82 20.00) Tin |WM1938-ND 4.33 3.57 2.55 | 42819-3212 
3 4 |43.82 30.00) Tin |WM1939-ND 5.12 4.22 3.02 | 42819-4212 
5 |53.82 40.00} Tin |WM1940-ND 5.80 4.78 3.42 | 42819-5212 
6 (63.82 50.00} Tin |WM1941-ND 6.85 5.65 4.03 | 42819-6212 
5 ci Mini-Fit, Sr. Header — Right Angle with Metal Clip Mount, SMC 
Geel ae e 2 [23.82 10.00] Tin ]WM1942-ND 4.57 3.77 2.69 | 42820-2212 
car ara Harn mn YO 3 |33.82 20.00) Tin |WM1943-ND 6.18 5.10 3.64 | 42820-3212 
a 4 4 |43.82 30.00) Tin |WM1944-ND 7.44 6.13 4.38 | 42820-4212 
5 |53.82 40.00} Tin | WM1945-ND 8.57 7.06 5.04 | 42820-5212 
6 [63.82 50.00} Tin |WM1946-ND 10.20 8.41 6.01 | 42820-6212 
Wire Size Dim. (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig.| AWG A B Plating | Part No. 1 10 100 Part No. 
Mini-Fit, Sr. Terminal — Female 
4 |12and10); 5.90 6.60 Tin WM1947-ND 67 55 40 42815-0011 
8 6.00 5.50 Tin WM1915-ND 67 55 -40 42815-0031 
Mini-Fit, Sr. Terminal — Male 
2 |12and10) 5.90 6.60 Tin WM1948-ND 67 55 40 42817-0011 
8 6.00 5.50 Tin WM1916-ND 67 55 -40 42817-0031 
Crimp Tool, 8 AWG WM9960-ND 348.19 = = 63811-1500 
Crimp Tool, 10-12 AWG. WM9962-ND 348.19 _— = 63811-1600 
Extraction Tool WM9961-ND 68.81 = = 63813-0400 


H ™ ( ind i ) The MicroCross DVI I/O Connectors from Molex are 
MicroCross™ DVI (Digital Visual Interface lating the way in suppt ol the COWG (OG Sey apne 
Working Group) DVI interface standard. MicroCross DVI B60 Ful isi rele Sc a 
Connector System has been chosen by the DDWG as the standard digital <I Cate crime 
interface for connecting a host device and display device to ee : 
support high-resolution video applications. Supporting one Grounding 


or two digital channels driven by TMDS (Transition 
Minimized Differential Signaling) and/or a high bandwidth Plug key 
analog interface, the MicroOross was chosen by the DDWG ensures 


cable 
diameters 
Za Positive retention 


for its size, performance and cost. No other interface in the Poe LFH if jackscrews 
industry compares. The innovative crossing ground blade —_zippering 075 (t 91) 
design and LFH™ (Low Force Helix) contact interface signal contact 


design provides the industry with a video interface design that will support over 1.65Gb/s per differential pair (for a total 
9.9Gb/s over a dual link implementation) and 2.5GHz support for the analog interface. This provides the industry the 
performance head room it needs for future growth and development of video products. This innovative approach addresses 
the problem of an industry in transition. By providing a single high performance interface, precious board I/O space is 
saved and lower system costs are achieved. The interface provides added benefits of a high cycle life interface for mobile 
applications and the improved EMI performance needed for high speed links. The EMI performance is achieved through the 
360° shielding of the MicroQross DVI cable and connector design. The MicroCross DVI connector system and the DVI 


standard are moving the graphics industry to the next level by providing unmatched electrical and mechanical performance 
while allowing for low cost implementation. 
Digi-Key Price Each Molex 

Fig.| Description Part No. 1 25 50 Part No. 
1 | DVI-Digital to DVI-Digital, Single Link...... WM18509-ND. 32.08 29.41 26.74 | 88741-8000 
2 | DVI-Analog to DVI-Analog . ...|WM18510-ND 31.93 29.27 26.61 | 88741-8200 
3 | DVI-Analog to VGA.. -|WM18511-ND 26.13 23.96 21.78 | 88741-8300 
4 | DVI-Digital to DFP... .|WM18512-ND 34.72 31.83 28.94 | 88741-8600 
5 | DVI-Analog Plug to VGA Receptacle . -|WM18513-ND 9.10 8.34 7.59 | 88741-8700 
6 | DVI-Digital Plug to DFP Receptacle........]WM18514-ND 14.65 13.44 12.22 | 88741-8800 
7 | DVI-l-Analog/Digital Recept. to VGA Plug .|WM18515-ND 16.87 15.47 14.06 | 88741-9100 
8 | DVI-Digital Receptacle to DFP Plug. -..|WM18516-ND 19.66 18.03 16.39 | 88741-9300 
9 | DVI-I R/Angle Recept, Gold Flash .| WM5600-ND 4.46 4.10 3.73 | 74320-1004 
10 | DVI-D R/Angle Recept, Gold Flash . - | WM5601-ND 3.91 3.59 3.26 | 74320-4004 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AINMP TYCO Flectronics Commercial MATE-N-LOK® Connectors 


Authorized Distributor 


2,3 & 4 Circuits, In Line 
+330 


3 & 4 Circuits, In Line 6, 9, 12 & 15 Circuits, Matrix 


aah ox : |. .660 
¢ Ht ef ote 
Tr Lt 


850 
| 


+—1—+ 


(hoocm mM 
DODO 


a 001 (] 
Mounting Holes at Mounting Holes = 


Socket Housing (Plug) 
Socket Housing (Plug) 


Single Circuit 


( 
6, 8 & 10 Circuits, Dual Row ~ E oi kD 


2,3, & 4 Circuits, In Line : z 4  .785  .930 >| Socket Housing 
Pin Housing Detent Lock TT ra 


Mate with Free Hanging Socket Connectors 
k— E— ha Housing Material: Natural nylon 
a L. 360 Pin Material: Copper alloy. 


Pin Housing (Cap) 4 ‘ F é Note: Use standard pin for .062" (1.57 mm) 
ee rac) Pin Housing (Cap) thick PC board. Use long tail for .125” 


Socket Housing (Plug) Socket Housing (Plug) (3.18 mm) thick PC board. 


No. of Dimensions — Inch Digi-Key Pricing | AMP No. of Dim. - Inch Digi-Key Pricing AMP 
Cir. | Description A B Cc D E Fe Part No. 1 100 | Part No. Cir. | Description A B Part No. 1 100 | Part No. 
Fig.1 - Panel-Mount Rectangular Connectors (Contacts Sold Separately) Pre-Tin with Detent Lock 915 _ A1212-ND 47 37.33 | 350211-1 
3 | Pin Housing 890 645 123 123 810 —| At400-ND 18 14.05 |1-480305-0 Gold with Detent Lock 5 — 1.30 108.03 | 350211-2 
Socket Housing | 890.645.123.123, — ~—.630|_A1401-ND 2116.31 |1-480304-0 Pre-Tin Positive Lock 15 0 — A14371-ND 1 72.26 | 350543-1 
4 |PinHousing [1.090 845123 .123:1.010 =] —A1402-ND 2217.06 |1-480426-0 cola usitive Lock. 915 Ee 253 204.89 | 350543-2 
Socket Housing | 1.090.845 123.128, = — __—~830|_A1403-ND A6__ 37.23 | 1-480425-0 4 | Pre-Tin Positive 
g | Pin Housing 850 575 138 188 655  —| A1404-ND 36 28.16 |1-480276-0 Lock Long Tail 15 A14373-ND 1.62 131.04 | 350544-1 
Socket Housing | .850 575.138.1388 = — ~—.565| —_A1405-ND 58 47.20 |1-480273-0 Pre-Tin Detent 
g | Pin Housing 1.085 815 1385 135 «905 —| A1406-ND 62 50.10 |1-480277-0 Lock Long Tail : 15 A14374-ND 84 68.17 | 350424-1 
Socket Housing | 1.085.815 135.135, = — ~—.805| —_A1407-ND 69 _ 56.18 | 1-480274-0 Gold Detent Lock Long Tail 215 — A14375-ND 4.31 348.50 | 350424-2 
42 | Pin Housing 1.320 1.050 135 135 1.145 —| At1424-ND 74 59.86 | 1-480278-0 Pre-Tin Positive 
Socket Housing | 1.320 1.050 135.135 = — 1.045 || __A1425-ND 80 64.83 |1-480275-0 Lock Dual Row 05 — BITE 5 51.18 | 1-380999-0 
45 | Pin Housing 1.555 1.200 133 133 1.382 —| A1426-ND 1.04 84.51 |1-480324-0 6 | Gold Positive 
Socket Housing | 1.555 1.290 133 133 — 1.280] A1427-ND 1.17 95.04 |1-480323-0 Lock Dual Row 705 — A1215-ND 2.74 222.02 | 2-380999-0 
A sz Pre-Tin Positive 
Fig. 2 - Free-Hanging Rectangular Connectors (Contacts Sold Separately) Lock Long Tail Dual Row 705 ot ‘A14376-ND 1.01 81.79 | 350425-1 
Pin Housing Pre-Tin Positive 
Detent Lock 300 1200 — — — — |Report .09 __7.48 |1-480350-0 Lock Dual Row 900 — A1216-ND 75 59.40 | 350212-1 
Pin Housing 300 1240 — — — —| At408-ND 08 6.16 |1-480351-0 g__| Pre Tin Positive 
1 [Socket Housing| —  — — 260 870  —J| A1409ND 08 _ 6.16 |1-480349-0 Lock Long Tail 00 — A14377-ND 1.14 92.53 | 350426-1 
Pin Housing Gold Positive 
Detent Lock 300.1325 — — —  —| A2%5388-ND* 24 19.26 |1-480401-0 Lock Dual Row 900 — At217-ND 3.15 255.37 | 350212-2 
Socket Housing | — ss — 260995 A25389-ND* 108.05 | 1-480400-0 Pre-Tin Positive 
Pin Housing 610 930 330 — — —]_ A1410-ND 107.83 |1-480319-0 Lock Dual Row 1.095 — A1218-ND 89 70.08 | 1-380991-0 
Socket Housing | —  — — 530 860 .205| A1411-ND 10 7.80 |1-480318-0] | 49 | Gold Positive 
2. | Pin Housing Lock Dual Row 1.095 — A1219-ND 4.16 337.09 | 2-380991-0 
Detent Lock 610 930 330 — —  —| A25756-ND* 44 35.48 |1-480498-1 PreTin Positive 
Socket Housing | — = —  — 530.860 .295| —_A25757-ND* 42 34.19 |1-480393-1 Lock Long Tail 1.095  — A14378-ND 1.64 132.87 | 350219-1 
Pin Housing g10. 930. 325. —  —  —J/ At400-ND 18 14.05 /1-480305-0 Pre-Tin Positive Lock 1.290 — ‘A14379-ND 1.66 134.49 | 350213-1 
Socket Housing | —  =§— — —_—825 850.200 | __A1429-ND 19 14.74 |1-480303-0 | | 12 | Pre-Tin Positive 
3. | Pin Housing Lock Long Tail 1.290 — ‘A14380-ND 1.73 140.31 | 350220-1 
Detent Lock 810 .930 325 — — — A25414-ND* .389 31.19 | 1-480387-0 Pre-Tin Positive Lock 1.680 a A14381-ND 2.05 165.79 | 350214-1 
Socket Housing — = — 825 850 .290| _A25415-ND* 42 33.90 | 1-480388-0 16 Pre-Tin Positive 
PinHousing | 1.010 930 330 — — —J| At402ND 22 17.06 |1-480426-0 Lock Long Tal 1.660 ND 2.68 216.65 | 350427-1 
Socket Housing | — = — ——— _‘1.030_.850_—310 |_A1431-ND 18__ 14.36 | 1-480424-0 Fig. 3 - PC Board Vertical Pin Header - Mate w/Socket Housing - UL94V-2 
4 | Pin Housing : 
Detent Lock | 1.010.930 330 — — —T| AQS5416NDt 1.06 85.77 |794132-1 é pew ta bestioe 350 ol 49.31 | 770328-1 
es cae Housing Mal ULS4V-0 15 — | _A25422.ND 5244.71 | 794296-1 
in Housing F = = — = = x a i ~ - z : — 7 : 
8 | socket Housing ‘a0 a{a.ND "36 28.75 | 14802700 | |_12__| Gold, with Positive Lock 1.290 25423-ND 479 367.89 | 350213-2 
8 Pin Housing 900 —_ _ = = = A1206-ND 56 45.73 | 1-480345-0 Fig. 3 - PC Board Vertical Socket Header - Mate w/Pin Housing - UL94V-2 
Socket Housing 805 A1207-ND 38 30.14 | 1-480283-0 PreTTin, In-Line 
to |PinHousing [1.095 = — — — — —]  At4t4-ND 65 52.42]1-480339-0] | 4 | gut Compatible 1.000 — | _A25425-ND 98 79.30 | 794287-1 
Socket Housing 1.00 At415-ND .73 59.00 | 1-480285-0 | Pre Tin, Matrix a 7405763-ND “38 71.36 | 3506411 
9 | Pre-Tin, Matrix 960 — ‘A25764-ND 1.22 98.54 | 350642-1 
No. of Dim. Inch Digi-Key Pricing AMP 12 | Pre-Tin, Matrix 1.200 — ‘A25426-ND 1.66 134.22 | 350643-1 
Cir. | Description A B Part No. Al 100 | Part No. 15 | Pre-Tin, Matrix 1.440 — ‘A25765-ND 2.03 164.24 | 350644-1 
Fig. 3 - Printed Circuit Board Pin Header Assemblies - Mate Socket Housing Fig. 4 - Positive Lock Socket Housing 
Pre-Tin with Detent Lock 55 — A1208-ND 32 25.05 | 350209-1 2 | Socket Housing (Plug) 435 °° — A14357-ND 32 24.93 | 1-480720-0 
Gold with Detent Lock 515 — A1209-ND 1.07 86.72 | 350209-2 3 | Socket Housing (Plug) 630 — A14358-ND 66 53.37 | 1-480721-0 
Pre-Tin Positive Lock B15 A14364-ND 42 33.00 | 350539-1 4 | Socket Housing (Plug) 830 0 — A14359-ND 72 58.25 | 1-480722-0 
2 | Gold Positive Lock 515 — A14365-ND 1.28 103.82_| 350539-2 Fig. 5 - Motor Mount Housing (Positive Lock) 
Pre-Tin with Positive 5 
Lock Long Tail 15 — A14366-ND 90 73.21 | 350540-1 6 | Pin Housing (Cap) LO ‘A14361-ND 4 43.58 | 1-480271-0 
PreTin Detent 6 | Socket Housing (Plug) — 610 | A1413-ND 36 28.75 | 1-480270-0 
Lock Long Tai 515 — | _A14367-ND 55 44.51 | 350422-1 A aaa ee tid tan pO OT ea ie ed Rapeceet 
Pre-Tin with Detent Lock 715. — | At2t0-ND 50 39.85 | 350210-1 ‘2 | Bnbbesng (es) in| ee Mig, <orer' | qserae a 
Gold with Detent Lock mm = At211-ND 1.63 132.06 | 350210-2 12 | Socket Housing (Plug) 495 | A25412-ND ‘20 64.83 | 1.480287-0 
g;_ | Pre TinPosttive Look 15 — eco Ne 6 7184 | 3505411 16 | Pin Housing (Cap) 1.680 — | A14363-ND 90 73.02 | 1-480439-0 
Gold Positive Lock 715 = A14369-ND 1.84 149.16 | 350541-2 16 Socket Housing (Plug) = 1.585 A14362-ND 1.18 95.60 | 1-480438-0 
Pre-Tin Detent 
Lock Long Tal AAG A14370-ND 72 58.28 | 350423-1__| * UV Stable Black Color + Housing Material: UL94V-0 Rated (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANP tyco Electronics Commercial MATE-N-LOK® Connectors (Cont) 


Fig. 4 


Pin Housing (Cap) 


F + .785 l«— .930 —s| 
=| Se =| eT IK 850 —» Pe >| 


BI fe) | ee ) 
aaa : { 


Socket Housing (Plug) 


150 ral 


Fig. 7 


Mating parts include socket housings, a vertical 
PC Board socket header and the insulation 
displacement connnectors (IDC) Specifications: 
+ Pre-Tin Solder Tail: width .052” (1.32mm) * Hous- 
ing Material: Nylon, black + Flammability Rating: 
UL94V-2 + Contact: Phosphor bronze + Pin 
Material: Copper alloy 


Recommended PC Board Layout: .061” 
(1.57mm) thick PC Board. 


No. of Dim. - Inch Digi-Key Pricing AMP Dim. - Inch Digi-Key Pricing AMP 
Cir. | Description A B Part No. 1 100 Part No. Description A B Part No. if 100 Part No. 
Fig. 6 - PC Board Right Angle Pin Headers - Mates with Socket Housing Dust Covers for IDC Parts - UL94V-2 
2 UL94V-2, Nylon, Natural -600 = A25753-ND 1.03 83.54 | 794120-1 For Feed to Wiring, Polyester, White = _— A25438-ND 14 11.61 | 770232-1 
3 UL94V-0, Nylon -800 _— A25429-ND 1.41 113.99 | 643488-1 For Feed Through Wiring, Poly, White = = A25439-ND 15 12.03 | 770233-1 
4 UL94V-2, Nylon, Natural 1.000, — A25430-ND Pid 62.53 | 641737-1 Fig. 9 - Commoning Tabs - Use With Pin Housing 
4 | “oiaceMount Compaible | 1.000 — | Ae54g1-np 1.25 101.39 | 770846-1 elles: Sass, in Meta S78 ae | Se 
p = - = 3 Holes, Brass, Tin Plated 579 -203 | A25428-ND .05 4.05 | 60842-1 
4 UL94V-0, Nylon 1.000 = A25432-ND 1.17 95.02 | 1-641737-1 Tools 
Fig. 7 - PC Board Surface Mount Pin Header MATE-N-LOK® Qrimp Tool for 24-18AWG A9974-ND NEW! 426.93/1 91512-1 
4 Pin Header, In-Line = = A25424-ND 1.12 90.97 | 770829-1 MATE-N-LOK® Crimp Tool for 20-14AWG A9908-ND NEW! 393.68/1 91504-1 
7 A = PRO-CRIMPER I! Hand Tool Without Dies A9996-ND 75.00/1 354940-1 
Fig. 8 - Insulation Displacement Connector (IDC) Die Set 18-24AWG 9940-ND 405,00/1 90574-2 
Pre-Tin, 22AWG Red, UL94V-2 A14383-ND AT 37.48 | 770156-2 Die Set 14-20AWG A9939-ND 105.00/1 90575-2 
Pre-Tin, 22AWG, Red, UL94V-0 A25433-ND 68 54.80 | 794036-3 Pin Extraction Tool A1419-ND 14.36/1 A65644-1 
Pre-Tin Pin Finish 20AWG, Yellow, UL94V-2 A14384-ND AT 37.48 | 770156-4 Pin Insertion Tool A9998-ND 16.45/1 91002-1 
Pre-Tin, 20AWG, Yellow, UL94V-0 A25434-ND 68 54.80 | 794036-2 Contact Insertion Tool A1444-ND 27.20/1 455830-1 
Pre-Tin Pin Finish 18AWG, Orange, UL94V-2 A14385-ND 47 37.48 | 770156-3 Hand Tool Orimp w/Die for .043-.075 Insulation Diameter A19996-ND 400.28/1 90123-5 
Pre-Tin, 18AWG Orange, UL94V-0 A25435-ND 84 67.94 | 794036-1 CERTI-CRIMP 26-24AWG. A9918-ND 382.20/1 90066-7 
Pre-Tin, 16AWG Blue, UL94V-2 A25436-ND 73 59.38 | 770156-5 Pro-Qrimper II Hand Tool, Without Dies A25418-ND 162.00/1 90574-1 
Pre-Tin, 16AWG, Blue, UL94V-0 A25437-ND 68 54.80 | 794036-4 Pro-Qrimper II Hand Tool, Without Dies, 20-14AWG A25419-ND 162.00/1 90575-1 


Contacts 


Fig. 1 ay Fig. 2 


* Carries up to 15 amps maximum é A 
(based on 30°C temperature rise) : For PC board with the following 
specifications: 


+ Board Thickness: .062” (1.57mm) 
+ Board Hole Size: .057” (1.45mm) 


+ Low insertion/extraction forces 
+ UL recognized for 250 volts, AC/DC. 
* CSA certified 


Insulation Dia. Digi-Key Pricing AMP Digi-Key Tape & Reel* AMP 
Description Range Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. Size Pricing Part No. 
Fig. 1 - Crimp Contacts (Pins & Sockets) 
Pin, Brass, Pre-Tin A25547-ND 1.51 10.16 61174-1 A25547TR-ND. 8,000 24.86/M 350079-1 
Socket, Brass, Pre-Tin A25548-ND 1.51 10.16 61173-1 A25548TR-ND 6,500 24.86/M 350078-1 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin 30-22AWG => = = _ A25549TR-ND 8,000 55.56/M 350079-4 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin .040 - .075 A25550-ND 2.40 16.11 61173-4 A25550TR-ND 6,500 51.32/M 350078-4 
Pin, Brass, Gold A25552-ND 11.84 79.66 61174-5 A25552TR-ND. 8,000 366.18/M 350079-5 
Socket, Brass, Gold A25767-ND 11.84 79.66 61173-5 = =_ - = 
Pin, Brass, Pre-Tin ‘A1422-ND 1.02 6.89 60618-1 = = = = 
Socket, Brass, Pre-Tin A1423-ND 1.01 6.80 60617-1 = = = = 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin A25554-ND 2.23 15.01 60618-4 A25554TR-ND. 8,000 51.32/M 61116-4 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin 24-18AWG A25555-ND 2.23 15.01 60617-4 A25555TR-ND. 7,000 38.42/M 61314-4 
Pin, Brass, Gold 060.100 A1432-ND 9.67 58.39 60618-5 = _ - - 
Socket, Brass, Gold ‘ . A1433-ND 9.67 65.07 60617-5 A1433TR-ND 7,000 366.63/M 61314-5 
Pin, Phosphor Bronze, Select Gold A25558-ND 11.68 78.55 60618-6 = ext — — 
Socket, Phosphor Bronze, Select Gold A25559-ND 9.97 67.06 60617-6 A25559TR-ND 7,000 314.81/M 61314-6 
Pin, Brass, Select Gold = _ _ — A25560TR-ND_ 8,000 206.96/M 61116-7 
Pin, Brass, Pre-Tin A1420-ND 1.01 6.80 60620-1 = = = = 
Socket, Brass, Pre-Tin A1421-ND 1.01 6.80 60619-1 — — _— — 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin 20-14AWG A25561-ND 2.23 15.01 60620-4 = = = = 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin 100 - 130 A25562-ND 2.23 15.01 60619-4 = = = — 
Pin, Brass, Gold A1434-ND 11.84 79.66 60620-5 A1434TR-ND 5,000 366.18/M 61118-5 
Socket, Brass, Gold A1435-ND 9.67 58.39 60619-5 = _ — _ 
Socket, Phosphor Bronze, Gold A25565-ND 11.10 74.67 60619-7 A25565TR-ND_ 5,000 435.71/M 61117-6 
Pin, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG Brass, Pre-Tin A25568-ND 1.51 10.16 350639-1 A25568TR-ND 3,000 39.52/M 350558-1 
Socket, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Brass, Pre-Tin -115 Max. = — = = A25567TR-ND. 3,000 39.52/M 350557-1 
Pin, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG Phos. Brz., Pre-Tin (stacked) = _ a _ A25769TR-ND 3,000 73.92/M 350558-4 
Socket, (2)18 or (1)18 and (1)16AWG, Phos. Brz., Pre-Tin A25570-ND 2.23 15.00 350638-4 A25570TR-ND 3,000 73.92/M 350557-4 
Fig. 2 - PC Board Contacts 
Pin, Phosphor Bronze, Pre-Tin = A24727-ND 1.82 16.05 61518-1 = — —= = 
Socket, Phosphor Bronze, Pre-Tin _ A24728-ND 1.92 16.92 61320-1 = —_— — _ 
Keying Plug 
Nylon, Natural UL94V-2 = ‘A16066-ND = 10.65 200821-1 = = = = 


Gold Finish - Plated with .000030 min. gold in mating area and inside wire barre! over .000050 min. nickel 
Select Gold Finish - Plated with .000030 min. gold in mating area over .000050 min. nickel 
* The TR are also available in CT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANP tyco Electronics © Soft Shell Connectors 


Fig. 1 - Universal MATE-N-LOK® Connectors Fig. 2 - Plug Housing Strain Relief Fig. 3 - Plug Housing Strain Relief 


+ Pins and sockets can be intermixed in the same housing » Positive 
polarization + Pin or socket contact can be hot + Positive locking . (Enclosed) “ 
housings » Removable, crimp snap-in contacts + Low contact mating 
force » Dual locking lances provide optimum contact stability + Panel- 
mount or free-hanging » Harness to PC board capability using pin or 


socket header assemblies , > 5 
Features: + Rated to 600 volts + Insulation capacity to .200" (5.08 mm) fe y 1378 (34.93) hi .530 (13.46) 
dia. + Contacts are on .250" (6.35 mm) centerline spacing + Housing (2) #6x3/8 Lg Type B Pan Head __ , a __ (2) #6x5/8 Lg Type B Pan Head 
Material: UL rated 94V-2, natural nylon. sheet metal screws (not supplied) 4 sheet metal screws (not supplied) 
Fig. 4 - Printed Circuit Board Pin Header Assemblies Fig. 7 - Contacts 
Housing: 94V-2 rating, natural color. Contact: Phosphor bronze pre-tin plated Contact: Phosphor bronze. (Pins & Sockets) 
or .000030 (0.0008 mm) min. gold over .000050 (0.0013 mm) min. nickel. Fig. 5A - 2, 3, 4 Fig. 5B — 6, 9, 12, &15 Housing: 94V-2 rated, natural nylon. = i 
Fig. 4A - 2, 3, 4 Fig. 4B -6, 9,12 & 15 In-Line Circuits Multiple Row Circuits \ | 
In-Line Circuits Multiple Row Circuits LSocket Teo) 
q ; poo n/n 4 ST) 
) d L Pin .790 | 
L (20.07) 
No. of Mates Digi-Key Pricing AMP No. of Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Circuits | Description With Part No. 1 100 Part No. Fig. | Circuits Plating Material Part No. 1 100 _| Part No. 
Universal MATE-N-LOK® UL 94V-2 Connectors (Contacts Sold Separately) Pin Header Assemblies — PCB Mount 
1 Plug In-Line | A14271-ND | A14270-ND .09 7.40 | 1-350867-0 2 Pre-Tin UL94V-2 | A1466-ND 25 19.80 | 350428-1 
1 Cap In-Line__| A14270-ND__| A14271-ND 10 7.80 | 770421-1 2 Gold UL94V-2 | A1467-ND 1.14 92.16 | 350428-2 
2 | Plugin-line | A1449-ND | A1448-ND 17 13.22 | 1-480698-0 : Eero Shee Te Ee 
2 Cap In-Line | A1448-ND A1449-ND 15 12.07} 1-480699-0 4A 3 Pre-Tin toav-o  (ARBTEAND ig... “doen | seb 7e0!4 
3 Plug In-Line | A1451-ND ‘A1450-ND 16 12.63 | 1-480700-0 4 PreTin UL94V-21A1470-ND “4233.00 | 350430-1 
3 Cap In-Line | A1450-ND A1451-ND A7 13.24 | 1-480701-0 4 Gold ULo4v-2.-|A1471-ND 199 161.10 | 350430-2 
4 Plug In-Line A1453-ND A1452-ND ate 13.57 1-480702-0 4 Pre-Tin UL94V-0 A14316-ND 59 46.79 | 350792-1 
4 Cap In-Line A1452-ND A1453-ND ae 13.44 1-480703-0 5 Pre-Tin UL94V-2 A14317-ND 64 50.78 | 640466-1 
5 Plug In-Line | A1455-ND ‘A1454-ND 21 16.87 | 1-480763-0 5 Pre-Tin UL94V-0__|A14318-ND 95 _74.97 | 640900-1 
5 Cap In-Line | A1454-ND A1455-ND 24 19.03 | 1-480764-0 6 Pre-Tin UL94V-2_[A1472-ND 132.21 | 350431-1 
1 6 Plug Matrix A1457-ND A1456-ND 21 16.44 | 1-480704-0 6 Gold UL94V-2 A1473-ND 2.81 227.65 | 350431-2 
6 Cap Matrix A1456-ND A1457-ND .20 15.68 | 1-480705-0 6 Pre-Tin UL94V-2 A14319-ND 2.30 206.25 | 641832-1 
6 Plug In-Line | A14273-ND | A14272-ND 42 33.48 | 640585-1 iS Pre-Tin UL94V-0 | A14322-ND 97 77.01 | 350711-1 
6 Cap In-Line | A14272-ND__| A14273-ND 71 57.41 | 926307-1 6 Gold UL94V-0__|A14323-ND 2.78 220.01 | 350711-2 
8 | Plugin-Line | A14275-ND | A14274-ND 64.51.55 | 640586-1 ; eat veavn  (eeaaiN Aap taneoe [euleoe 
8 Cap In-Line | A14274-ND__| A14275-ND 1.08 87.53 | 926308-1 45 3 PreTi = 4 : : = 
re-Tin UL94V-2_[A1474-ND 75 59.40 | 350432-1 
9 Plug Matrix | A1459-ND A1458-ND 24 18.66 | 1-480706-0 9 Gold ULoav-2 | A1475-ND 3:95 319.64 | 350432-2 
9 Cap Matrix | A1458-ND A1459-ND 21 16.79 | 1-480707-0 9 Pre-Tin UL9av-0 |A14324-ND 91.71.94 | 350712-1 
12 Plug Matrix A1461-ND A1460-ND a2? 21.58 1-480708-0 42 Pre-Tin UL94V-2 A1476-ND 90 71.50 | 350433-1 
12 Cap Matrix | A1460-ND A1461-ND 24 19.03 | 1-480709-0 12 Gold uLo4v-2 | A1477-ND 5411 413.53 | 350433-2 
15 Plug Matrix | A1463-ND ‘A1462-ND 40 31.32 | 1-480710-0 12 Pre-Tin UL94V-0 | A14325-ND 110 86.81 | 350713-1 
15 Cap Matrix | A1462-ND A1463-ND 35 27.95 | 1-480711-0 12 Gold UL94V-0 | A14326-ND 3.76 297.02 | 350713-2 
Universal MATE-N-LOK® UL 94V-0 Connectors (Contacts Sold Separately) 15 Pre-Tin UL94V-2 | A1478-ND -99 78.11 | 350434-1 
1 Plug In-Line | A14277-ND | A14276-ND 2419.22 | 350865-1 i aoe bLeavn  (ageeeoa eee aay ge | sepia 
1 Cap In-Line | A14276-ND__| A14276-ND 24 19.22 | 350866-1 Socket Header Assemblies — PCE Moant : 
2 Plug In-Line | A14279-ND | A14278-ND. 28 22.43 | 350777-1 
2 Cap In-Line_| A14278-ND | A14279-ND 33 25.88 | 350778-1 A eth Tea in “one ae ete 
3 | Plugin-Line | A14261-ND | A14280-ND 28.21.91 | 350766-1 2 aot bres Tate 5 ee 
3 Cap In-Line | A14280-ND | A14281-ND 33 26.40 | 350767-1 3 Gold ULoav-2 | A1493-ND 179 144.63 | 350760-3 
4 Plug In-Line | A14283-ND | A14282-ND 29 22.85 | 350779-1 5A 3 Pre-Tin UL94V-0 _|A14328-ND ‘47 37.43 | 350825-1 
4 Cap In-Line | A14282-ND__| A14283-ND 37 28.93 | 350780-1 4 Pre-Tin UL94V-21A1494-ND 3729.48 | 350761-4 
5 Plug In-Line | A14285-ND | A14284-ND 31 24.41 | 350809-1 4 Gold UL94V-2 | A1495-ND 229 206.86 | 350761-3 
5 Cap In-Line | A14284-ND__| A14285-ND 37 29.50 _| 350810-1 4 Pre-Tin ULO4V-0 | A14329-ND 64 50.65 | 350826-1 
6 Plug In-Line | A14287-ND | A14286-ND 66 51.88 | 640581-1 6 Pre-Tin UL94V-2_|A1496-ND 61 48.18 | 350762-4 
j 6 Cap In-Line | A14286-ND | A14287-ND 1.71 138.08 | 926307-3 6 Gold UL94V-2 | A1497-ND 3.40 275.44 | 350762-3 
6 Plug Matrix | A14289-ND A14288-ND Al 32.78 | 350715-1 6 Pre-Tin UL94V-0 _|A14330-ND 87 _68.58 | 350827-1 
6 Cap Matrix | A14288-ND A14289-ND 37 28.89 | 350781-1 9 Pre-Tin UL94V-2 | A1498-ND 70 55.51 | 350763-4 
8 Plug In-Line | A14291-ND | A14290-ND 56 42.73 | 640582-1 9 Pre-Tin UL94V-0__|A14331-ND 97 _76.29 | 350828-1 
8 | CapIn-Line | A14290-ND__| A14291-ND 1.74 141.03 _|_926308-3 sa | 13 ee ULeave  (aeeerin ee gee | Seeee re 
9 Plug Matrix | A14293-ND | A14292-ND 36 28.43 | 350720-1 12 Pre-Tin ULo4v-0 | A14332-ND 129 101.72 | 380829-1 
9 Cap Matrix | A14292-ND | A14293-ND 4435.09 | 350782-1 42 Gold uLodv-0 _[A14333-ND 5.09 412.36 | 380829.2 
12 Plug Matrix | A14295-ND | A14294-ND 46 36.30 | 350735-1 15 Pre-Tin UL94V-21A1202-ND 1.59 128.35 | 350765-4 
12 Cap Matrix | A14294-ND__| A14295-ND 54 42.98 | 350783-1 15 Pre-Tin UL94v-0 |A14334-ND 157 123.80 | 350830-1 
15 Plug Matrix | A14297-ND | A14296-ND 59 46.64 | 350736-1 15 Gold UL94V-0 _|A14335-ND 6.22 503.35 | 350830-2 
15 Cap Matrix A14296-ND A14297-ND -90 73.15 350784-1 Pin Header Assemblies, Right-Angle — PCB Mount 
Keying Plug 94V-2 A14304-ND 19 15.35 |) 1-640415-1 2 Pre-Tin UL94V-0 | A14306-ND 1.03 81.37 | 1-350942-0 
Keying Plug 94V-0 A14305-ND 20 15.99 | 1-640415-0 2 Gold UL94V-0 | A1481-ND. 1.80 142.41 | 2-350942-0 
3 Pre-Tin UL94V-0 _|A14307-ND 1.05 83.00 | 1-350943-0 
No. of Insert Digi-Key Pricing AMP 3 Gold UL94V-0__|A14308-ND 2.76 223.06 | 2-350943-0 
Fig. | Circuits | Description Supplied | Part No. 1 100 Part No. 4 Pre-Tin UL94V-0 | A1484-ND 1.07 84.73 | 1-350944-0 
Enclosed Plug Housing Strain Relief UL94V-2 8 : aT TEVA a see 28 2te.84 esata 
2 Nylon, Natural Yes A14348-ND+ 81 64.31 | 1-640719-0 5 Gold ULo4v-0 _|A14310-ND 3.44 278.70 | 2-380045-0 
3 Nylon, Natural Yes A14349-ND+ 82 66.65 | 1-640720-0 3 Pre-Tin UL94V-01A14317-ND 19615532 | 640583-1 
3 Nylon, Natural No A14350-ND+ 126 112.63 | 641763-1 8 Pre-Tin UL94V-0 | A14312-ND 2.10 166.15 | 640584-1 
4 Nylon, Natural No A14351-ND+ 1.35 121.17 | 641775-2 8 Gold UL94V-0 _|A14313-ND 525 415.36 | 640584-2 
2 : Nee Areata Je Apes - ae Sago 5 Contacts (Pins & Sockets) — For Use With Universal MATE-N-LOK® Connectors 
: Rice INeticl i AieeNee ee erae ll teageaa Pin, 24-18AWG, Brass - Pre-Tin A1436-ND 1.02/10 6.86] 350706-1 
f2 Nyi on ‘Natiaval Yes (M4365.ND- O 7378 | 1.640723-0 Socket, 24-18AWG, Brass - Pre-Tin A1437-NDt .95/10 _6.38 | 350689-1 
15 Nylon, Natural Yes AM4366\NDS fod weie | 1:640724-0 Pin, 24-18AWG, Brass - Gold ‘A1438-ND 7.12/10 47.88] 350706-2 
: e : L_* : Socket, 24-18AWG, Brass - Gold A1439-NDt 7.65/10 46.18 | 350689-2 
Enclosed Plug Housing Strain Relief UL94V-0 Pin, 20-14AWG, Brass - Pre-Tin A1440-ND 95/10 6.38 | 350705-1 
2 Nylon Yes ‘A14338-ND+ 90 73.10 | 640713-1 Socket, 20-14AWG, Brass - Pre-Tin A1441-ND 84/10 5.64 | 350550-1 
e Nylon Yes A14339-ND+ 84 66.51 | 640714-1 Pin, 20-14AWG, Brass - Gold A1442-ND 7.12/10 47.88] 350705-2 
4 Nylon Yes A14340-ND+ 92 74.86 | 641776-1 Socket, 20-14AWG, Brass - Gold A1443-ND 8.09/10 54.42 | 350550-2 
5 Nylon Yes A14341-ND> 94 75.75 | 643030-1 Pin, 24-18AWG, Brass - Pre-Tin 20.07mm |A14298-ND 89/10 5.40 | 350690-1 
7 6 Nylon Yes A14342-ND+ 95 76.62 | 643313-1 Pin, 24-18AWG, Brass - Gold 20.07mm__|A14299-ND 7.4710 45.08 | 350690-2 
8 Nylon Yes A14343-ND> 97 78.26 | 643314-1 7 |Pin, 20-14AWG, Brass - Pre-Tin 20.07mm |A14300-ND 87/10 5.88] 350547-1 
6 Nylon Yes A14344-ND+ 87 68.54 | 640715-1 Pin, 20-14AWG, Brass - Gold 20.07mm__|A14301-ND 7.94/10 53.44 | 350547-2 
9 Nylon Yes (A14345-ND> 90 71.23 | 640716-1 Pin, 20-14AWG, Brass - Pre-Tin 20.57mm |A14303-ND T.10/10 7.39 | 350552-1 
12 Nylon Yes A14346-ND+ 1.01 81.90 | 640717-1 Socket, 20-14AWG, Brass - Pre-Tin 19.81mm | A14302-ND 1.24/10 8.36 | 350551-1 
15 Nylon Yes A14347-ND+ 1.00 79.21 | 640718-1 Universal MATE-N-LOK® Crimp Tool AGRRENTD Neg? =. | eoab0 
Open Plug Housing Strain Reliefs for ae RELOK® Gimp Toal 
3 | 23:4,5, 6 and 8 Circuit, In-Line A14336-ND+ 50 40.44 | 350811-1 vaNersa vr aah ea A9907-ND NEW! 426.93. — | 91500-1 
59,1 2and/ 15 Cwrcutt, Matix GABE SIENI! abZ == 186501 2008121 PRO-CRIMPER I Hand Tool w/o Dies | A9996-ND 75.00 — | 354940-1 
=> Contact Insertion Tool A1444-ND 27.20 = 455830-1 Die Set 14-20 AWG A9943-ND 127.50 = 90546-2 
* Note: Two strain reliefs required per housing. t Socket Contact - .010" (.25mm) stock thickness. Die Set 18-24 AWG A9944-ND 127.50 = — | 90548-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMP TYCO eectonics Soft Shell Connectors Universal MATE-N-LOK II® Connectors 


Product Facts: Performance Characteristics: 

+ Ultimate reliability * Dielectric Withstanding Voltage: 5.0 KVAC or 10 KVDC between adjacent circuits 
+ insiand sockets ican belintermixed inithe:same housing + Insulation Resistance: 1000 megohms minimum between adjacent circuits 
+ Available in 2 thru 15 Circuit sizes for free hanging or panel mount wire-to-wire connection : 

+ Polarized housings available in UL94V-0 flammability rated material “Voltage Rating: 600V. AC or:DC 

+ Crimp terminals accept 10-24AWG wire sizes, 10 Amps + Connector Mating: Split Pin — 1.5 lb. max. per circuit 

+ Tin or duplex gold plated contacts + Connector Unmating: Split Pin — .5 Ib min. per circuit 

+ Contacts are on .250” (6.35mm) centerline spacing 

+ Recognized under the Component Program of Underwriters Laboratories, Inc. File No. E28476 5 i 
* Certified by Canadian Standards Association File No. LR 16455-113 * Contact Retention: 35 lb min. per contact 
+ Passed test by VDE under their Test Report No. 4751-1431-4016/A8E + Durability: 50 cycles, mating and unmating 


+ Contact Insertion Force: 3.0 lb max. per contact unassembled 
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Pin Connector Socket Connector Description ae paras ea) Penne: i. “moo ae No. 
Pin Contacts 
=e =a 24-18AWG — Brass, Pre-Tin | .040-.100 (1.02-2.54) _| 1.005 (25.53) | A14254-ND 1.47 9.86 | 770252-1 
24-18AWG — Brass, Gold .040-.100 (1.02-2.54) | 1.005 (25.53) | A14255-ND 6.72 45.22 | 770252-2 
20-14AWG — Brass, Pre-Tin | .060-.130 (1.52-3.30) | 1.005 (25.53) | A14256-ND 1.47_—«9.86 | 770250-1 
20-14AWG — Brass, Gold .060-.130 (1.52-3.30) | 1.005 (25.53) | A14257-ND 6.72 45.22 | 770250-2 
- 20-14AWG — Brass, Pre-Tin | .130-.200 (3.30-5.08) | .995 (25.27) | A14258-ND 1.93 12.99] 770248-1 
eed Besenption rents } Bente! Fiche a eal 20-14AWG — Brass, Gold .130-.200 (3.30-5.08) | .995 (25.27) | A14259-ND 8.15 54.82 | 770248-2 
12-10AWG — Brass, Pre-Tin | .200 max. (5.08 max.) | 1.005 (25.53) | A14260-ND 3.09 20.78 | 770246-3 
Connector Housing Kits 12-40AWG — Brass, Gold .200 max. (5.08 max.) | 1.005 (25.53) | A14261-ND 14.66 98.62 | 770246-4 
2 Plug _ A14240-ND 46 © 36.74 | 770017-1 Sueeek Contacts 
2 Cap _ A14247-ND 47 37.49 | 770024-1 
4 Plug ‘200 20.82) CERIN Si dade SS00IB 24-18AWG — Brass, Pre-Tin | .040-.100 (1.02-2.54) | .980 (24.89) | A14262-ND 1.70 11.42 | 770253-3 
3 Cap 300 (20.32) | A1a248-ND ee; Jaaes || 00s 24-18AWG — Brass, Gold .040-.100 (1.02-2.54) | .980 (24.89) | A14263-ND 10.49 70.55 | 770253-4 
4 Plug 4.050 (26.67) | 14242-ND ig Asati ||'7700164 20-14AWG — Brass, Pre-Tin | .060-.130 (1.52-3.30) | .980 (24.89) | A14264-ND 1.79 12.01 | 770251-3 
4 Cap 1.050 (26.67) | A14249-ND 61 48.43 | 70026-1 20-14AWG — Brass, Gold .060-.130 (1.52-3.30) | .980 (24.89) | A14265-ND 11.04 74.27 | 770251-4 
‘ Plug _ mane ee. Sei aac a700R64 20-14AWG — Brass, Pre-Tin | .130-.200 (3.30-5.08) | .970 (24.64) | A14266-ND 2.33 15.71 | 770249-3 
: Cap _ [yy SERINTD ear “0186: || 700e 74 20-14AWG — Brass, Gold 130-.200 (3.30-5.08) | .970 (24.64) | A14267-ND 13.42 90.28 | 770249-4 
- Pg e032 Sp cea na | OOS 12-10AWG — Brass, Pre-Tin | .200 max. (5.08 max.) | .980 (24.89) | A14268-ND 3.09 20.78 | 770247-3 
j ee 500 20.22) (eee ee: nade: | SHB 12-10AWG — Brass, Gold .200 max. (5.08 max.) | .980 (24.89) | A14269-ND 14.86 99.98 | 770247-4 
12 Plug 1.050 (26.67) | A14245-ND 1.24 100.42 | 770022-1 PRO-CRIMPER Il Hand Tool without Dies...........0.c0ccsecceeseeeeseeee A9996-ND 75.00 each | 354940-1 
12 Cap 1.050 (26.67) | A14252-ND 1.20. ~— 96.77 _|_770029-1 Dis Set AWG 24:18 28s exrsccsto agtistcatostaacansategendaenctaceereies A9944-ND 127.50each | 90548-2 
15 Plug 1.300 (33.02) | A14246-ND 1.02 80.34 ) 770023-1 Die Set AWG 20-14, 1.52mm-3.30mM............0.20ce ese ee eee eee cece ees A9943-ND 127.50 each | 90546-2 
15 Cap 1.300 (33.02) | A14253-ND 97 76.54 | 770030-1 Die Set AWG 20-14, 3.30MM-5.08MM............ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees A9924-ND 127.50 each | 90547-2 
Contact Insertion Tool..............+ A1444-ND 27.20 — | 455830-1 Die Set AWG 42210 x. ace sn cas auessvsiraaseubandbslusniueansaneusivacktessenct A9923-ND 127.50each | 58530-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANP EYCO Erctronics .062” (1.57mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket Connectors 


Product Facts: No of Dim. (Inch) Digi-Key Pricing AMP 
+ Polarized + Cavity Identification + Low contact-mating force + Detent and positive locking Fig. | Circuits | Description A B Cc Part No. 10 50 Part No. 
+ Tin plating + Free-hanging styles + Recognized under the Component Program of ie 7 7; 
Underwriters t-aboratorios inc., File No. £28476 + Certified by Canadian Standards +062" (1.57mm) Diameter Housings 
Association, File No. LR7189 1 1 Receptacle, with Detent, In-line = = 785 A14001-ND 96 3.74 | 770277-1 
AMP .062” (1.57mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket connectors form a total system of | 2 2 Receptacle, with Detent, In-line | .340 .199 820 A14002-ND 1.50 4.30 | 770342-1 
economical commercial-grade connectors and offer compatibility with competitive soft shells. 2 2 Receptacle, Positive, In-line -340. .199 .820 A25484-ND 3.99 15.49 | 770419-1 
General Specifications: 2 3 Receptacle, with Detent, In-line 490 .199 .785 A14003-ND 1.49 5.79 | 770333-1 
+ Thermal Shock: -55°C to +105°C_ + Temperature-Humidity Cycling: +25°C to +65°C at ‘ ; ee bak pet ae oe ae = a eS ee es ee 
90-95% RH + Durability: 50 mating cycles » Dielectric Withstanding Voltage: 1.0kVAC eceptacie, with Detent, Matrix / 345 345  .878 5 3 8 
+ Insulation Resistance: 1000 megohms minimum initial » Voltage Rating: 250VAC + Con- 3 6 Receptacle, with Detent, Matrix 345.495 .785 A14006-ND 3.11 12.08 | 770356-1 
tact Rating: + Connector: 24-30AWG — .5-1.5 Amps, 18-24AWG — 1.5-6 Amps + Contacts 3 9 Receptacle, with Detent, Matrix | .490 .495 .790 A14007-ND 3.52 13.65 | 770429-1 
may be used in either plug or receptacle housings. 1 1 Plug, with Detent, In-line — — .750 A14008-ND 1.12 4.33 | 770278-1 
2 2 Plug, with Detent, In-line 440 .300 .780 A14009-ND 1.13 3.23 | 770340-1 
7 ahs j 2 3 Plug, with Detent, In-line 590 .300 .750 A14010-ND 2.04 7.91 | 770331-1 
Fig. 1 — 1 Circuit, In-line 2 4 Plug, with Detent, In-line .733 .300 .750 A14011-ND 7.12 27.61 | 770275-1 
3 4 Plug, with Detent, Matrix 445 445 868 A14012-ND 3.32 12.87 | 770433-1 
300 3 6 Plug, with Detent, Matrix 445 .600 .750 A14013-ND 2.67 10.34 | 770355-1 
3 9 Plug, with Detent, Matrix 590 .600 .750 A14014-ND 3.09 12.00 | 770428-1 
(©) Panel Mount Housings — UL94V-2 
200 | | So 2 2 Receptacle, with Detent, In-line 340 .199 .820 A25485-ND 4.05 15.73 | 770343-1 
Cc — le > 2 3 Receptacle, with Detent, In-line 490 .199 .785 A25486-ND 4.86 18.84 | 770326-1 
Receptacle -203 2 | 4 | Receptacle, with Detent, In-line | 635 .199 .785 A25487-ND 7.06 27.40 | 770335-1 
3 4 Receptacle, with Detent, Matrix 345 345 878 A25488-ND 3.32 12.89 | 770441-1 
: aan 7 3 6 Receptacle, with Detent, Matrix 345.495 .785 A25489-ND 7.24 28.08 | 770354-1 
Fig. 2— 2, 3, and 4 Circuit, In-line Panel-mount 3 | 9 _| Receptacle, with Detent, Matrix | 490 .495 .790 A25758-ND 3.51 13.63 | 770427-1 
[>] Panel-Mount flange =| 2 2 Plug, with Detent, In-line 440 .300 .780 A25490-ND 3.69 14.31 | 770341-1 
1 Flange 2 3 Plug, with Detent, In-line 590 .300 .750 A25491-ND 2.04 7.91 | 770332-1 
12) i 2 4 Plug, with Detent, In-line 733.300 .750 A25759-ND 7.12 27.61 | 770334-1 
iO oo A 3 4 Plug, with Detent, Matrix 445 .445 868 A25492-ND 9.11 35.34 | 770443-1 
10] — 3 6 Plug, with Detent, Matrix 445 .600 .750 A25760-ND 7.27 28.20 | 770353-1 
4 3 9 Plug, with Detent, Matrix 590 .600 .750 A25761-ND 3.09 12.00 | 770426-1 
c 
Receptacle Digi-Key Price AMP: 
Description Part No. Each Part No. 
Tools 
Contact Insertion Tool A9998-ND 16.45 91002-1 
Contact Extraction Tool A25483-ND 103.50 318831-1 
Crimp Tool 30AWG with Die A9819-ND 162.00 90870-1 
Crimp Tool 24AWG with Die A9820-ND 162.00 90869-1 
PRO-CRIMPER Hand Tool without Die A9996-ND 75.00 354940-1 
Die Set 18-24AWG, Use with A9996 A9957-ND 105.00 90869-2 
Die Set 24-30AWG, Use with A9996 A9956-ND 105.00 90870-2 
Ins. Dia. Digi-Key Loose Piece Pricing AMP. Digi-Key Tape and Reel AMP 
Description Range Inch (mm) Part No. 100 500 Part No. Part No. ¢ Size Price Part No. 
.062” (1.57mm) Contacts 
Pin, 24-30AWG — Brass, Pre-tin .060 (1.524) A14016-ND 4.08 17.65 794018-1 A14016TR-ND 10,000 17.91/M | 640391-1 
Socket, 24-30AWG — Brass, Pre-tin -060 (1.524) A14048-ND 4.08 17.65 794019-1 A14048TR-ND 10,000 13.67/M | 640392-1 
Socket, 24-30AWG — Brass, Pre-tin 060 (1.524) = = = — A25477TR-ND* 10,000 14.00/M | 794046-1* 
Pin, 18-24AWG — Brass, Pre-tin -050-.110 (1.27-2.794) A14015-ND 4.08 17.65 794017-1 A14015TR-ND 6,000 24.35/M | 770983-1 
Socket, 18-24AWG — Brass Pre-tin -050-.110 (1.27-2.794) A14049-ND 4.08 17.65 794016-1 A14049TR-ND 6,500 15.18/M | 350628-1 
Socket, 18-24AWG — Phosphor Bronze, Pre-tin -050-.110 (1.27-2.794) = _ = = A25480TR-ND 6,500 23.46/M | 350628-2 
Pin, 18-24AWG — Brass, Select Gold -050-.110 (1.27-2.794) = = = = A25481TR-ND 6,000 136.91/M | 350629-5 
Socket, 18-24AWG — Brass, Select Gold -050-.110 (1.27-2.794) = = = = A25482TR-ND 6,500 131.09/M | 350628-5 
* Lanceless socket for overmolding. 
t+ Tape and Reel (TR) is also available in Cut Tape. 
MT Connectors No.of | Digi-Key Pricing ‘AMP No. of | Digi-Key Pricing AMP 
Positions Part No. 1 25 Part No. Positions | Part No. al 25 Part No. 
DOUBLE ROW MT RECEPTACLE CONNECTORS .100" asain) AMPMODU°MT Covers - 2 Required for each Connector | |AMPMODU* Housings - Double Row (Order Contacts Sep.) 
CENTERS. Housings Preloaded with Standard Pressure Contacts. 4 A3031-ND 87 13.68 4-87456-9 
Insulation Diameter: .050" (1.27mm) Mating Post Length: .222-.273" (5.64- 6 BSOG2:ND 1.89/2 42.76/50 | 102396-1 6 A3032-ND 94 14.78 | 87456-1 
6.94mm) max. Housing and Cover: Black thermoplastic, flame retardant. 8 A3063-ND 2.22/2 50.26/50 102396-2 8 A3033-ND 1.01 15.87 87456-3 
Contacts: Copper alloy HOUSING FEATURES: » Capable of connecting 10 A3064-ND 1.12/2 25.37/50 102396-3 10 A3034-ND 1.12 17.51 87456-6 
up to 100 wires simultaneously. + Available in single and double row 12 A3065-ND 1.69/2 38.19/50 | 102396-4 ii Seca ioe toe Se 6 
configurations in .100” (2.54mm) centerline spacing. 14 A3066-ND 3.98/2 90.19/50 102396-5 16 ‘A3037-ND 129 20.25 1-87456-2 
16 A3067-ND 1.69/2 38.16/50 102396-6 18 A3038-ND 1.85 29.01 1-87456-4 
Connectors ~ 20 A3069-ND 3.06/2 69.18/50 102396-8 20 A3039-ND 1.54 24.08 1-87456-6 
; 24 A3070-ND 3.41/2 77.10/50 | 1-102396-0 oe NG ie orae || gavaees 
34 A3072-ND 2.20/2 49.79/50 | 1-102396-5 28 ‘A3042-ND 1199 31.20 | 2-87456-4 
40 A3073-ND 2.58/2 58.51/50 1-102396-8 34 A3043-ND 2.41 37.77 3-87456-0 
50 A3074-ND 4.58/2 103.73/50 | 2-102396-3 ae ancl aa eae aS aeace 
64 A3076-ND 2.93/2 66.38/50 3-102396-0 60 ‘A3046-ND 3.66 57.27 5-87456-2 
© HOUSINGS Keying Plug} A3077-ND. 1.46/10 4.57/50 86286-1 
AMPMODU AMPMODU? Housings - Single Row (Order Contacts Sep.) 
2 A3011-ND 84 13.14 87499-3 SPECIFICATIONS: Contact Current Rating: 3 amperes. 
No. of Digi-Key Pricing AMP sy e Terminal Resistance: 12 milliohms max. Contact Material: 
Positions | Part No. 1 25 Part No. fe es = pes Be-Cu. CONTACT FEATURES: Available in a variety of 
AMPMODU* MT Connectors - IDC Crimp Type . ° platings and contact pressures; Dual cantilever contact 
6 A3047-ND 2.01 45.60 102398-1 5 A3014-ND A2 6.57 87499-9 beam with built-in overstress assures reliable connection. 
8 A3048-ND 2.28 51.60 | 102398-2 6 BS0iS:ND) spe 8.21 | 1-87499-1 
10 A3049-ND 2.78 63.00 102398-3 7 A3016-ND .70 10.95 87499-1 Wire | Insul. Con. 
12 A3050-ND 3.31 75.00 | 102398-4 8 A3017-ND 61 9.49 | 1-87499-3 Size | Dia. __| Pres. | Digi-Key Pricing | AMP. 
14 A3051-ND 3.84 87.00 102398-5 9 A3018-ND 7B 11.49 1-87499-5 (AWG)| (Max.) |Plating) Type | Part No. 10 100 | Part No. 
16 A3052-ND 3.88 86.51 102398-6 10 A3019-ND 66 10.40 1-87499-7 Nickel | Stand. | A3000-ND 3.24 28.53/87667-3 
18 A3053-ND 4.44 91.98 102398-7 . 7 20-06 | _ -061" Gold | Stand. | A3001-ND 4.61 40.57|87667-2 
20 A3054-ND 5.49 124.20 102398-8 1 A3020-ND 1.57 24.63 1-87499-9 (1.55mm) | Nickel | High | A3003-ND 2.50 21.96 | 102128-2 
24 A3055-ND 6.63 150.00 1-102398-0 12 A3021-ND 70 10.95 2-87499-1 Gold High | A3004-ND 2.27 18.83] 102128-1 
4 Rae aa8 464 a4 pe pstees 13 A3022-ND 94 14.78 2-87499-3 Nickel |Intermed.) A3005-ND 3.88 34.11 |87046-4 
| i H Si | .069” Gold |Intermed.| A3006-ND 2.97 25.26|87046-3 
50 A3059-ND 9.65 218.40 2-102398-3 14 oe = shed plik ed “ee (1.75mm) | Nickel | High | A3007-ND 1.43 12.12] 1-87309-3 
60 A3060-ND 11.37 257.40 | 2-102398-8 15 [fa ND) 87 13.68 | 2-87499-7 Gold | High | A3008-ND 2.32 19.23| 1-87309-4 
64 A3061-ND 17.60 398.40 | 3-102398-0 16 A3025-ND a1 14.23 | 2-87499-9 Gimp Tool MT Conn. 22-26AWG....| A9983-ND 478.10 each | 90418-1 
A2031-ND Man. Pistol GripTool for use with Head Assembly. ....$55.50 each 18 A3027-ND 94 14.78 3-87499-4 Qrimp Tool MT Conn. 20-24AWG. A9978-ND 478.10 each | 90202-2 
A2040-ND Head Assembly Tool for AMP MT Conn. ....... --$162.26 each 20 A3029-ND 1.08 16.97 3-87499-7 Keying Plug .| A38077-ND 1.46 — | 86286-1 
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Authorized utor 
Product Facts: General Specifications: 


+ Polarized + Cavity Identification +» Low contact-mating force + Detent and positive locking + Tin plating * A aia iced a to Oenle : Lach aca a he ary Herre i pied at reas RH + hah 
. i . A i il ability: 50 mating cycles + Dielectric Withstanding Voltage: 1. + Insulation Resistance: 
ee era nae ve SC MeMe eee Paboratonies ness nein: megohms minimum initial + Voltage Rating: 250VAC + Contact Rating: + .093” (2.36mm) Connector: AWG 

sa SPITE ORY MADSAUIRN AS NEREES ESOC RON, PaGINe: P 14-24 — 2.0-10.0 Amps + Material: » Housing: Nylon, natural color. Flammability Rating: UL94V-2 + Con- 
AMP.093" (2.36mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket connectors form a total system of economical tacts: .010" (0.25mm) stock thickness. Select Gold is .000030min. gold over nickel. Phosphor bronze contact 
commercial-grade connectors and offer compatibility with competitive soft shells. should be used in high-temp./humidity cycling applications. 


AMP TYCO Electronics .093” (2.36mm) Soft-Shell Commercial Pin and Socket Connectors 


Fig. 1 —1 Circuit In-Line No. of Inch Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Circuits} Description (mm) Part No. 10 50 Part No. 
Free Hanging Housing — .198” (5.03mm) Centerline Spacing 
>I 1 1 Receptacle, with Detent _ A14050-ND 93 3.60 | 770063-1 
2 2 Receptacle, with Detent -540 (13.72) A14051-ND 1.38 3.96 | 770065-1 
1.00 2 3 Receptacle, with Detent .670 (17.02) A14052-ND 241 9.35 | 770070-1 
2 4 Receptacle, with Detent -870 (22.10) A14053-ND 2.75 10.66 | 770075-1 
Receptacle 4 4 Receptacle, Square with Detent -443 (11.25) A14054-ND 5.47 21.23 | 770843-1 
3 5 Receptacle, with Detent 1.070 (27.18) A14055-ND 2.78 7.94 | 770083-1 
Fig. 2— 2, 3, and 4 | 6 | Receptacle, with Detent 435 (11.05) ‘A14056-ND 3.21 12.45 | 770086-1 
4 Circuit, In-Line 4 | 6 | Receptacle, without Detents 435 (11.05) A25538-ND 3.21 12.45 | 770088-1 
4 9 Receptacle, with Detent .670 (17.02) A14057-ND 4.04 15.67 | 770092-1 
4 12 Receptacle, with Detents -870 (22.10) A25528-ND 416 16.16 | 770098-1 
f= 7 4 15 Receptacle, without Detents 1.070 (27.18) A25529-ND 6.35 24.64 | 770105-1 
1 1 Plug, without Mount Ears a A14058-ND 1.19 4.61 | 770064-1 
e—125—* 2 2 Plug, without Mount Ears .640 (16.26) A14059-ND 247 7.06 | 770069-1 
Receptacle 2 | 3 | Plug, without Mount Ears .770 (19.56) ‘A14060-ND 234 9.09 | 770074-1 
2 4 Plug, without Mount Ears -970 (24.64) A14061-ND 261 10.12 | 770078-1 
* = jrouit. In-Li 4 4 Plug Square, without Mount Ears -540(13.71) A14062-ND 9.00 34.90 | 770842-1 
Fig: $= 5 Cireult In-Line Pa 3 | 5 | Plug, without Mount Ears 1.170 (29.72) ‘A14063-ND 213 6.10 | 770084-1 
198, | 4 | 6 | Plug, without Mount Ears 535 (13.59) A14064-ND 3.63 14.06 | 770090-1 
OO 4 9 Plug, without Mount Ears .770 (19.56) A14065-ND 3.97 15.42 | 770096-1 
4 12 Plug, without Mount Ears .970 (24.64) A25536-ND 4.15 16.10 | 770102-1 
-— 4 15 Plug, without Mount Ears 1.170 (29.72) A25537-ND 5.73 22.23 | 770107-1 
1.00 Panel-Mount — .198” (5.03mm) Centerline Spacing 
0 Receptacle 2 2 | Receptacle, with Detents 540 (13.72) ‘A14386-ND 1.81 7.02 | 770066-1 
2 3 Receptacle, with Detents .670 (17.02) A14388-ND 2.54 9.84 | 770071-1 
Fig. 4— 4, 6, 9, 12, and pensar Panel-mount 2 | 4 | Receptacle, with Detents 870 (22.10) A14389-ND 2.75 10.66 | 770076-1 
15 Circuit, Matrix ' flange] flange] 4 | 6 | Receptacle, with Detents 435 (11.05) ‘A25524-ND 10.53 40.84 | 770087-1 
198 4 9 Receptacle, with Detents -670 (17.02) A25525-ND 4.24 16.46 | 770093-1 
: 4 12 Receptacle, with Detents .870 (22.10) A25526-ND 8.85 34.31 | 770099-1 
4 15 Receptacle, without Detents 1.070 (27.18) A25527-ND 6.35 24.64 | 770103-1 
2 2 Plug, without Mount Ears .640 (16.26) A14387-ND 5.74 22.28 | 770068-1 
2 3 Plug, without Mount Ears .770 (19.56) A25530-ND 249 9.65 | 770073-1 
2 4 Plug, without Mount Ears -970 (24.64) A25531-ND 261 10.12 | 770077-1 
4 6 Plug, without Mount Ears -535 (13.59) A25532-ND 3.26 12.67 | 770089-1 
4 9 Plug, with Mount Ears at Wire End | .770 (19.56) A25533-ND 10.89 42.23 | 770095-1 
Panel mount i eeu 4 12 | Plug, without Mount Ears .970 (24.64) A25534-ND 10.06 39.04 | 770101-1 
t 9 | 9 4 4 15 Plug, without Mount Ears 1.170 (29.72) A25535-ND 9.80 38.03 | 770106-1 
, 250 fh Free Hanging Housing — .250” (6.35mm) Centerline Spacing 
5 3 Receptacle, In-line = A25771-ND 3.84 14.89 | 770339-1 
zi 6 4 Receptacle, In-line a A25519-ND 5.54 21.50 | 770337-1 
4.440 — 7 6 Receptacle, Matrix — A25772-ND 8.92 34.61 | 770360-1 
Receptacle 8 2 Receptacle, Positive Lock, In-line _— A25513-ND 2.10 8.15 | 770424-1 
Pi 8 3 Receptacle, Positive Lock, In-line = A25514-ND 4.01 15.55 | 770785-1 
banat Panel-mount 8 4 Receptacle, Positive Lock, In-line = A25754-ND 7.36 28.56 | 770784-1 
flanges flange 5 | 3 | Plug, In-line = ‘A25774-ND 289 11.22 | 70276-1 
3 6 4 Plug, In-line — A25522-ND 5.39 20.91 | 770336-1 
cE v 6 Plug, Matrix _ A25523-ND 3.89 15.10 | 770361-1 
7 8 2 Plug, Positive Lock, In-line = A25515-ND 2.75 10.65 | 770425-1 
Z| 8 3 Plug, Positive Lock, In-line ars A25516-ND 4.20 16.29 | 770783-1 
L_-T440 8 | 4 | Plug, Positive Lock, In-line = A25755-ND 8.86 34.38 | 770810-1 
B5e" Receptacle Panel-Mount — .250” (6.35mm) Centerline Spacing 
5 3 Receptacle, In-line = A25770-ND 2.83 10.98 | 770269-1 
Fig. 7 — 6 Circuit, Matrix 6 | 4 | Receptacle, In-line _ A25517-ND 5.54 21.50 | 770329-1 
ri 6 Receptacle, Matrix _ A25518-ND 4.79 18.60 | 770372-1 
5 3 Plug, In-line = A25773-ND 7.79 30.24 | 770338-1 
6 4 Plug, In-line _— A25520-ND 5.39 20.91 | 770330-1 
7 6 Plug, Matrix = A25521-ND 4.04 15.68 | 770373-1 
= 4.145 Digi-Key Price AMP 
-250 Receptacle Description Part No. Each Part No. 
Tools 
Fig: 2,3. and 4:Clreult:In- Eine Contact Insertion Tool ‘A9998-ND 16.45 91002-1 
Contact Extraction Tool A9950-ND 38.60 318837-1 
bt ‘ Crimp Tool 24AWG with Die A9817-ND 162.00 90872-1 
C1 t ' Crimp Tool 20AWG with Die A9818-ND 162.00 90871-1 
s— 1.073 PRO-CRIMPER Hand Tool without Die A9996-ND 75.00 354940-1 
Receptacle Die Set 14-20AWG use with A9996 A9953-ND 105.00 90871-2 
Die Set 18-24AWG use with A9996 A9952-ND 105.00 90872-2 
Ins. Dia. Digi-Key Loose Piece Pricing AMP. Digi-Key Tape and Reel AMP 
Description Range In. (mm) Part No. 100 500 Part No. Part No. + Size Price Part No. 
.093” (2.36mm) Contacts — May be used in either plug or receptacle housings. 
Pin, 18-24AWG, Brass, Pre-tin 110 (2.79) A14098-ND 4.12 17.82 770147-1 = 
Socket, 18-24AWG, Brass, Pre-tin -110 (2.79) A14096-ND 4.12 17.82 770146-1 = = = = 
Pin, 18-24AWG, Brass, Select Gold .110 (2.79) A25775-ND 20.17 87.23 770147-5 - 
Socket, 18-24AWG, Brass, Select Gold -110 (2.79) A25776-ND 17.75 76.76 770146-5 = = = = 
Pin, 14-20AWG, Brass, Pre-tin 140 (3.56) A14099-ND 4.12 17.82 770145-1 A14099TR-ND 4,000 19.22/M 350416-1 
Socket, 14-20AWG, Brass, Pre-tin -140 (3.56) A14097-ND 4.12 17.82 770144-1 A14097TR-ND 4,000 19.22/M 350415-1 
Pin, 14-20AWG, Brass, Select Gold .140 (3.56) A25778-ND 20.17 87.23 770145-5 A25778TR-ND 4,000 215.10/M 350416-5 
Socket, 14-20AWG, Brass, Select Gold -140 (3.56) A25779-ND 17.75 76.76 770144-5 A25779TR-ND 4,000 207.64/M 350415-5 
Socket, 14-20AWG, Phosphor Bronze, Pre-tin -140 (3.56) = = = = A25509TR-ND 4,000 36.10/M 350415-6 
Pin, 14-20AWG, Brass, Pre-tin .180 (4.57) = = _ - A25510TR-ND* 3,750 22.07/M 770530-1 
Socket, 14-20AWG, Brass, Pre-tin -180 (4.57) = = = = A25511TR-ND* 3,750 22.07/M 770529-1 
Pin, 14-18 or (2)18AWG, Brass, Pre-tin .180 (4.57) = = _ - A25512TR-ND+ 1,200 57.20/M 770385-1 
Socket, 14-18 or (2)18AWG, Phosphor Bronze, Pre-tin .180 (4.57) =— - - - A25780TR-ND+ 1,200 60.20/M 770383-1 
t+ Tape and Reel (TR) are also available in Cut Tape. * Contact length is .875. + 0.013” (.33mm) stock thickness and accept two wires, each with maximum .180” insulation diameter 
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ANIP tyco Electronics (MR) Miniature Rectangular Connectors 


Product Facts: + Housings positively lock to prevent accidental Component Program of Underwriters Laboratories, Inc. File No. E28476 Performance Characteristics: 

disengagement + Either cap or plug housing can be mounted insame + Certified by Canadian Standards Association File No. LR 71 89 *Comm- , Dielectric Withstanding Voltage: 2.5 KVAC between adjacent 
rectangular panel cutout without additional hardware + Brick red UL94V- __ oning bars can be used to common adjacent pin contacts in any column ditcuits «lesulation Resistance: 1500 mecohms minimum initial 
0 housings + Plug and cap design includes molded-in polarizing feature or row. Maximum stack per pin is two. Use the mating socket housing to a ete . : 9 

to assure proper mating + High density achieved through .165" assemble the Commoning Bar unto the pins. Illustration is the proper between adjacent circuits + Voltage Rating: 250V AC + Contact 
(4.19mm) contact centerline spacing + Recognized under the _ insertion of the Commoning Bar. Rating: AWG 26-18 — Test Current 1-6 Amps 
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Fig.8 NEW! 


Commoningz* 
Bar 


ig. 12 - Pin 
+————.790 ————» 
No. of Dim. A Digi-Key Pricing AMP No. of Dim. (Inch) Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Pos. Type (Inch) Part No. 1 25 Part No. Fig. | Pos. | Plating A B Part No. 1 25 Part No. 
In-Line Housing (Contacts Sold Separately) 9 6 Tin 620 120 A14206-ND 1.72 36.99 640500-1 
2 Cp “455 A14100-ND “47 70.18 7-640507-0 6 Gold 620.120 A14207-ND 4.49 96.76 640500-2 
3 Cap ‘620 ‘14101-ND ‘69 1498 4-640508-0 9 Tin 620.120 ‘A14208-ND 2.23 48.05 640501-1 
1 2 Plug “455 ‘M14110-ND 38 851 4-640517-0 9 Gold 620.120 A14209-ND 6.23 134.23 640501-2 
3 Plug ‘620 ‘M4141-ND 68 14.76 +-640518-0 to | 12 Tin 785 120 A14210-ND 2.86 61.74 640502-1 
Matrix Housing (Contacts Sold Separately) ie = — ‘on veers on pes, heen 
4 Cap 455 A14102-ND 75 16.17 1-640509-0 15 Gold 950.120 A14213-ND 10.98 245.74 640503-2 
2 6 Cap 620 A14103-ND 85 18.29 1-640510-0 20 Tin 950.120 A14214-ND 4.55 98.05 640504-1 
4 Plug 455 A14112-ND a 15.98 1-640519-0 20 Gold 950 120 A14215-ND 12.92 278.38 640504-2 
6 Plug 620 A14113-ND 62 13.89 1-640520-0 1 24 Tin 1.115 120 A14216-ND 5.06 109.14 640505-1 
9 Cap 620 A14104-ND 1 19.59 1-640511-0 24 Gold 1415 120 A14217-ND 14.34 308.97 640505-2 
12 Cap 785 A14105-ND 1.01 21.80 1-640512-0 36 Tin 1610 120 A14218-ND 8.20 176.80 640506-1 
3 15 Cap -950 A14106-ND 114 24.01 1-640513-0 36 Gold 1.610.120 A14219-ND 30.49 682.61 640506-2 
9 Plug 620 A14114-ND 92 20.64 1-640521-0 PCB Board Vertical Headers, .120” (3.05mm) Board Thickness 
12 Plug 785 A14115-ND 1.01 21.70 1-640522-0 2 Tin 455 «180 A14220-ND 1.42 30.67 640497-3 
15 Plug 950 A14116-ND 1.08 23.28 1-640523-0 2 Gold 455 .180 A14221-ND 1.77 38.09 640497-4 
20 Cap 950 A14107-ND 1.76 37.95 1-640514-0 3 Tin 620.180 A14222-ND 1.50 32.36 640498-3 
4 24 Cap 1.115 A14108-ND 1.87 40.35 1-640515-0 9 3 Gold .620 .180 A14223-ND 2.62 56.45 640498-4 
20 Plug .950 A14117-ND 1.76 37.98 1-640524-0 4 Tin 455.180 A14224-ND 1.75 37.80 640499-3 
24 Plug 1.115 A14118-ND 1.88 40.47 1-640525-0 4 Gold 455 180 A14225-ND 3.27 70.50 640499-4 
5 36 Cap = ‘A14109-ND 2.35 50.57 1-640516-0 6 Tin 620.180 A14226-ND 1.72 36.99 640500-3 
36 Plug = A14119-ND 1.94 41.92 1-640526-0 6 Gold 620.180 A14227-ND 4.49 96.76 640500-4 
No. of Dim. A Digi-Key Pricing AMP 9 Tin 620.180 ‘A14228-ND 2.23 48.05 640501-3 
Fig. Pos. (Inch) Part No. 1 25 Part No. 9 Gold 620 180 A14229-ND 574 128.49 640501-4 
SBalrneUaN IG soins olisapetaesy) 0 | 3 | qa | 7s to | anasenD © 80a 17407 | tosoo-a 
. IANS ie eoen’ || spe 15 | Tin 950 180 A14232-ND 3.51 75.54 | 640503-3 
: : : 15 | Gold 950.180 A14233-ND 9.83 211.87 640503-4 
f2 420 14122-ND 1.73 37.32 350374-1 20 Tin 950.180 A14234-ND 4.55 98.05 640504-3 
6 15 420 AIgIeSND) 2.63 56.71 350523-1 20 | Gold 950 180 A14235-ND 1292 278.38 640504-4 
20 560 LA AND) 272 58.62 480634-1 24 Tin 1115 180 14236-ND 5.06 109.14 640505-3 
24 560 A14125-ND 2.78 59.90 350524-1 al 24 | Gold 1.115 180 A14237-ND 1454 325.56 640505-4 
36 560 A14126-ND 3.65 78.75 480594-1 36 Tin 1.610 180 A14238-ND 8.20 176.80 640506-3 
Adapting Grommet (Flexible PVC - Black) 36 Gold 1.610 _.180 A14239-ND 30.49 682.61 640506-4 
156 ‘A14130-ND 1.01 21.79 1-350377-0 Ins. Dia. | Digi-Key Pricing AMP 
7 6 218 A14131-ND 1.20 25.82 1-350376-0 Fig. | Description Range Inches | Part No. 25 100 | Part No. 
296 A14132-ND 97 20.83 1-350375-0 Contacts (Pins and Sockets) 
218 AA14133-ND 99 21.31 1-350378-1 {2 ]Live Split Pin, 24-26AWG Phos. Brz., Pretin | .025-.050 | A14234-ND 540 13.32 | 640579-1 
7 9, 12, 15 250 A14134-ND 98 21.13 1-350379-1 13 _|Std. Socket, 24-26AWG, Phos. Brz., Pre-tin .025-.050__|_A25441-ND 518 12.79 | 794001-1 
281 AA14135-ND 1.24 26.79 1-350380-1 12 |Live Split Pin, 24-26AWG, Phos. Brz., Select Gold| .025-.050 | A25444-ND 21.34 52.63 | 640579-2 
pall BIA IS6-ND 1.08 23.17 1-380935-0 13 _|Std. Socket, 24-26AWG Phos. Brz., Select Gold | .025-.050 | A25445-ND 20.52 __50.61 | 794001-2 
7 20, 24, 36 375 A14137-ND 1.03 22.19 1-380936-0 12 |Live Split Pin, 18-26AWG, Phos. Brz.,Pre-tin | .050--115 | A14199-ND 540 13.32 | 640545-1 
312 AA14138-ND 147__31.72 1-380937-0 13 _|Std. Socket, 18-26AWG, Phos. Brz., Pre-tin 050-115 | _A14197-ND 5.08 12.54 | 641300-1 
; ; Digi-Key Pricing AMP 12 |Live Split Pin, 18-26AWG, Phos. Brz., Select Gold] .050-.115 | Al4198-ND 11.51 28.39 | 640545-2 
Fig. _| Description Length Part No. 1 25 Part No. 13 _|Std. Socket, 18-26AWG Phos. Brz., Select Gold | _.050-.115 | A14196-ND__10.60__-26.14 | 641300-2 
Commoning Bar 14_|Solder Tail Socket, Phos. Brz., Pretin = A25447-ND* 5.70 14.07 | 350838-1 
2 Greuit, Brass, Pretin 305 A25449-ND 08 1.63 350020-1 jg [Grounding Pin, Phos. Brz., Pre-tin (050-115 | A25442-ND 5.40 13.32 | 640580-1 
8 | 3Qrcuit, Brass, Pre-tin 470 A25450-ND .08 1.83 350021-1 Grounding Pin, Phos. Brz., Select Gold 050-115 | A25446-ND 21.58 53.24 | 640580-2 
4 Creuit, Brass, Pretin 635, A25451-ND 08 1.83 350022-1 Keying Plug 
No. of Dim. (Inch) Digi-Key Pricing AMP 16 = A14195-ND = 42.25 | 350591-1 
Fig. Pos. | Plating A B Part No. 1 25 Part No. Tools 
PCB Board Vertical Headers, .062” (1.57mm) Board Thickness Die Set MR, Use with A9996. 79949-ND 7120.00 each 58514-2 
2 Tin 455, 120 A14200-ND 63 13.52 640497-1 PRO-CRIMPER Hand Tool . A9996-ND 75.00 each 354940-1 
2 Gold 455 120 A14201-ND 1.77 38.09 640497-2 Extraction Tool........ ‘A9954-ND 17.78 each | 455822-2 
7 3 Tin 620 120 ‘A14202-ND 94 20.17 640498-1 CERTI-CRIMP Tool MR. ‘A9936-ND 523.76 each | 90325-1 
3 Gold 620 120 A14203-ND 2.62 56.45 640498-2 Contact Insertion Tool .. A1444-ND 27.20 each | 455830-1 
4 Tin 455 120 ‘A14204-ND 1.72 37.14 640499-1 Pro-rimper I|_ Hand Tool . A25448-ND 182.25 each _| 58514-1 
4 Gold 455 120 A14205-ND 3.27 70.50 640499-2 * Recommended for use with MR Socket Housings 
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AIVIP tyco Electronics 


Board Mount Headers (Figures 1 & 2 mate with Figure 3) 


Board Mount Headers — .050” (1.27mm) Spacing 


100 (2.54) 


Housing: Black thermoplastic, 94V-0 rated. Contacts: Copper alloy, plated gold in mating area. 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Description Pos. Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Board Mount Headers (Figures 1 and 2 Mate with Figure 3) 
Protected Dual Row Right Angle Header 24 .730 (18.54) A24196-ND 5.20 4.66 1-104069-2 
Protected Dual Row Right Angle Header 30 880 (22.35) A3205-ND 5.79 5.18 104069-5 
Protected Dual Row Right Angle Header 40 1.130 (28.70) A3206-ND 7.44 6.65 104069-6 
1 Protected Dual Row Right Angle Header 50 1.380 (35.05) A3207-ND 9.00 8.07 104069-2 
Protected Dual Row Right Angle Header 60 1.630 (41.40) A3208-ND 9.46 8.47 104069-7 
Protected Dual Row Right Angle Header 80 2.130 (54.10) A24197-ND 13.33 11.94 104069-3 
Protected Dual Row Right Angle Header 100 2.630 (66.80) A3209-ND 15.67 14.03 1-104069-7 
Protected Dual Row Vertical Header 16 -530 (13.46) A24198-ND 3.97 3.56 1-104068-0 
Protected Dual Row Vertical Header 20 -630 (16.00) A3210-ND 4.08 3.66 104068-1 
Protected Dual Row Vertical Header 24 .730 (18.54) A24832-ND 4.75 4.25 1-104068-1 
Protected Dual Row Vertical Header 30 880 (22.35) A3211-ND 5.59 4.99 104068-3 
2 Protected Dual Row Vertical Header 40 1.130 (28.70) A3212-ND 6.76 6.06 104068-4 
Protected Dual Row Vertical Header 50 1.380 (35.05) A3213-ND 8.19 7.34 104068-5 
Protected Dual Row Vertical Header 60 1.630 (41.40) A3214-ND 9.46 8.47 104068-6 
Protected Dual Row Vertical Header 68 1.830 (46.48) A24833-ND 11.31 10.13 1-104068-8 
Protected Dual Row Vertical Header 80 2.130 (54.10) A24834-ND 13.98 12.52 1-104068-6 
Protected Dual Row Vertical Header 100 2.630 (66.80) A3215-ND 14.40 12.90 1-104068-7 
Dual Row Vertical Receptacle 20 544 (13.82) A3216-ND 3.98 3.60 104078-1 
Dual Row Vertical Receptacle 30 .794 (20.17) A3217-ND 5.43 4.92 104078-4 
3 Dual Row Vertical Receptacle 40 1.044 (26.52) A3218-ND 6.60 5.98 104078-2 
Dual Row Vertical Receptacle 50 1.294 (32.87) A3219-ND 8.00 7.25 104078-5 
Dual Row Vertical Receptacle 60 1.544 (39.22) A3220-ND 9.25 8.38 104078-6 
Dual Row Vertical Receptacle 100 2.544 (64.62) A3221-ND 14.10 12.77 104078-8 


ANP 


SMT Headers and Receptacles — 
.050” (1.27mm) Spacing 


AMPMODU? SMT 
Receptacles — .100” 
(2.54mm) Spacing 


Housing: Black polyphenylene sulfide, 94V-0 rated. 
Contacts:Phosphor bronze, duplex plated min. gold on contact area. 


Housing: Glass filled, black thermoplastic, 94V-0 rated. 
Contacts: Phosphor bronze, plated gold in mating area. 


Vertical Dual Row Surface Mount Header No. of Dim. A Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
057 Vertical Mount, Bottom Entry with Holddowns 
i 10 700 (17.78) ‘A3100-ND 4.05 3.68 535959-1 
U 20 1.200 (30.48) A3101-ND 5.04 4.56 535959-3 
26 1.500 (38.10) A3102-ND 5.72 5.19 535959-2 
284 (7.21) 
\"anannanana 


f 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


” . 
4) {he AMPMODU® .050” (1.27mm) Grid SMT Connectors 
a Housing: Black glass filled thermoplastic, 94V-0 rated. 
(1.27) Contacts: Phosphor bronze (headers), beryllium copper (receptacles), both with duplex plated gold in mating area. 
Header Receptacle 
No. of Dim. A Digi-Key Price Each AMP. 
Pos. Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Vertical Dual Row Surface Mount Headers 
20 -630 (16.00) A3250-ND 4.21 3.78 104549-2 
30 -880 (22.35) A3252-ND 6.76 6.06 104549-5 
40 1.130 (28.70) | A3254-ND 6.79 6.09 | 104549-6 feoe! 187 (4.75) 
50 1.380 (35.05) A3256-ND 10.14 9.08 104549-7 feo | 
100 2.630 (66.80) | A3260-ND 1232 11.16 | 1-104549-0 Ik en) 
cf ae |.050 (1.27) 
No. of Dim. — Inch (mm) Price Each AMP 
Pos. A Be Part No. 1 25 Part No. 
Vertical Dual Row Surface Mount Headers 
20 -622 (15.80) -250 (6.35) A3107-ND 4.40 3.99 104655-3 
50 1.372 (34.85) 250 (6.35) A3108-ND 4.43 4.01 104655-6 
70 1.872 (47.55) 250 (6.35) A3109-ND 8.19 7.42 104655-8 
J I. U 100 2.622 (66.60) 250 (6.35) A3110-ND 6.63 6.00 1-104655-1 
0501.27) f125(3.18) 20 622 (15.80) 320 (8.13) A3111-ND 4.40 3.99 104656-2 
Com 50 1.372 (34.85) 320 (8.13) A3112-ND 7.21 6.53 104656-5 
Ao a a a 70 1.872 (47.55) 320 (8.13) A3113-ND 5.04 4.56 104656-7 
-198 (5.03) 100 2.622 (66.60) 320 (8.13) A3114-ND 10.76 9.75 1-104656-0 
20 -622 (15.80) 390 (9.91) A3115-ND 2.73 2.48 104693-2 
50 1.372 (34.85) 390 (9.91) A3116-ND 4.43 4.01 104693-5 
No. of Dim.A Digi-Key Price Each AMP 70 1.872 (47.55) 390 (9.91) A3117-ND 8.19 7.42 104693-7 
nee sa (Ga) Part No. 1 25 Part No. 100 2.622 (66.60) 390 (9.91) A3118-ND 8.16 7.31 1-104693-0 
Vertical Dual Row Surface Mount Receptacles Vertical Dual Row Surface Mount Receptacles 
20 -544 (13.82) A3250-ND 4.24 3.84 104550-2 20 -516 (13.11) = A3103-ND 3.38 3.03 104652-2 
30 .794 (20.17) A3253-ND 5.75 5.21 104550-4 50 1.266 (32.16) = A3104-ND 7.05 6.32 104652-5 
40 1.044 (26.52) A3255-ND 6.97 6.32 104550-5 70 1.766 (44.86) = A3105-ND 8.55 7.68 104652-7 
50 1.294 (32.87) A3257-ND 8.40 7.61 104550-6 100 2.516 (63.91) = A3106-ND 10.43 9.35 1-104652-0 
100 2.544 (64.62) A3261-ND 17.01 15.73 104550-9 * Mated Height 
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Johnson Plugs and Jacks 


Components’ 


Digi-Key Pricing Johnson Digi-Key Pricing Johnson 
Fig. | Color | Part No. 1 10 100 250 500 1,000 | Part No. Fig. | Color | Part No. 1 10 100 250 500 1,000 | Part No. 
Tip J acks - for Standard Tip Plug: 2.03mm Tip Plugs - Insulated Solderless Type 
White | J330-ND 97 8.66 68.59 14440 270.75 505.40 | 105-1041-001 White | J300-ND 7” 631 49.97 10520 197.25 36820 | 105-0301-001 
Red | J124-ND 97 8.66 68.59 144.40 270.75 ~~ 505.40 | 105-1042-001 Red | J103-ND* “A 631 49.97 105.20 197.25 368.20 | 105-0302-001 
4 | Black | J125-ND 97 8.66 68.59 144.40 = 270.75 = 505.40 | 105-1043-001 41 | Black | J104-ND* 7 6.31 49.97 105.20 197.25 368.20 | 105-0303-001 
Geen | J331-ND 97 8.66 6859 144.40 270.75 505.40 | 105-1044-001 Geen | J301-ND A 6.31 49.97 105.20 197.25 368.20 | 105-0304-001 
Yellow | J333-ND 97 8.66 68.59 144.40 270.75 505.40 | 105-1047-001 Blue | J305-ND 71 631 49.97 105.20 197.25 _ 368.20 | 105-0310-001 
Bue | J126-ND 97 8.66 6859 144.40 270.75 __605.40_| 105-1050-001 Tip Plugs - Insulated Stacking Single Type 
white fee izontal Fests seks - fr Standard Tip p ig: 2:03em = to | Ped | 54ND 243 21.60 171.00 360.00 675.00 1260.00 | 105-1202-001 
bg ice: 2 Sis! ann oy eeey ebay | donee cot Back | JM55ND__ 243 21.60 _171.00__ 360.00 _675.00_ 1260.00 | 105-120-001 
Black | J110-ND* 35° 312 2470 5200 9750 18200 | 105-0753-001 Minature Banana Plugs - insulated Solder Type 
Green | J117-ND 35342 24.70 5200 9750 18200 | 105-0754-001 13 | Ped | J457-ND 141 12.53 99.18 20880 391.50 730.80 | 108-102-001 
2 | ange | u112-ND 353.42 24.70 5200 9750 18200 | 105-0756-001 Black | _J458-ND. 1.41 12.53 99.18 208.80 391.50 730.80 | 108-1003-001 
Yellow ] J113-ND 35 3.12 24.70 5200 97.50 182.00 | 105-0757-001 For Standard Banana Plug 4.44mm Across Flats 
Brown | J114-ND 35 3.12 24.70 52.00 97.50 182.00 | 105-0758-001 14] — J147-ND* 1.13 10.01 79.23 166.80 312.75 583.80 | 108-0740-001 
ae ae = a oh nore slip ho pega Uninsulated w/Knurled Thumb Nut For Standard Banana Plug 4.44mm Across Flats 
Horizontal Insulated Miniature Test J acks - for Standard Tip Plug: 2.03mm 15 deSTARD) 1.92 = 17.04 134.90 284.00 532.50 994.00 | 111-228-001 
White | J575-ND 343052413 «50.80 95.25 177.80 | 105-1101-001 : Binding Posts '= Insulated Standard 
Red | J576-ND 430513 5080 9825 17780 | 105-1102-001 White | J370-ND 154 13.70 10849 22840 428.25 79940 | 111-0101-001 
Black | J577-ND 34.3058. 13 50.80 9525 17780 | 105-1103-001 Red | J164-ND* 1.54 13.70 10849 22840 428.25 799.40 | 111-0102-001 
3 Geen | J578-ND 34 3.05 24.13 50.80 95.25 177.80 | 105-1104-001 16 | Black | J165-ND* 1.54 13.70 108.49 228.40 428.25 799.40 | 111-0103-001 
Yellow | J579-ND 34 3.05 24.13 50.80 95.25 177.80 | 105-1107-001 Geen | J371-ND 1.70 15.10 119.51 251.60 471.75 880.60 | 111-0104-001 
Blue | J580-ND '34.0«3.05 24.13 50.80 9525 17780 | 105-1110-001 Yellow | _J372-ND 1.54 13.70 10849 228.40 428.25 799.40 | 111-007-001 
Vertical Test J acks - for Standard Tip Plug: 2.03mm Banana J acks - Insulated Solder Terminal 
White | J119-ND 53 «4.68 37.05 78.00 146.25 273.00 | 105-0851-001 White | J150-ND* 45 (3.98 31.54 66.40 12450 282.40 | 108-0901-001 
Red | J120-ND 53 468 © 37.05 78.00 146.25 273.00 | 105-0852-001 Red | J151-ND* 45 3.98 31.54 66.40 124.50 232.40 | 108-0902-001 
4 | Back | J121-ND 53 468 © 37.05 78.00 146.25 273.00 | 105-0853-001 Black | J152-ND* 45 3.98 31.54 66.40 124.50 282.40 | 108-0903-001 
Geen | J122-ND 53 468 = 37.05 78.00 146.25 278.00 | 105-0854-001 Green | J153-ND 50 444 = 35.15 74.00 138.75 259.00 | 108-0904-001 
Yellow | J123-ND 53 468 = 37.05 78.00 146.25 273.00 | 105-0857-001 17 | Qrange | J356-ND 45 3.98 31.54 66.40 124.50 282.40 | 108-0906-001 
Blue_| J312-ND 53 468 37.05 78.00 146.25 273.00 | 105-0860-001 Yellow | J154-ND 45 3.98 31.54 66.40 124.50 232.40 | 108-0907-001 
Vertical Insulated Formed Contact Test J acks - for Standard Tip Plug: 2.03mm Brown | J357-ND 50 4.44 35.15 74.00 138.75 259.00 | 108-0908-001 
White | J581-ND 48 4.22 33.44 70.40 132.00 246.40 | 105-2201-201 Blue | J155-ND 45 3.98 31.54 66.40 124.50 232.40 | 108-0910-001 
Red | J582-ND 48 422 33.44 70.40 132.00 246.40 | 105-2202-201 Violet_|_J358-ND 50 444 35.15 74.00 138.75 259.00 | 108-0912-001 
5 | Black | J583-ND 48 4.22 93.44 70.40 132.00 246.40 | 105-2203-201 Banana Plug - Uninsulated Panel Mount Threaded Stud 
Green aaa BO Bee SO ORD 18200: BRAG || | 105 22020) 18 | — | J148-ND 1191061 83.98 176.80 331.50 618.80 | 108-0750-001 
Yellow | J585-ND 48 = 4.22 33.44 70.40 13200 246.40 | 105-2207-201 BananaiPlid = UnInGulated Panel Maun Serowar 
Blue_| J586-ND 43 3.86 30.59 64.40 120.75 225.40 | 105-2210-201 geen ype 
Shielded Test J ack ~ Horizontal i9 | — | Jt49-ND 1039.17 7258 «182.80 286.50 534.80 | 108-0753-001 
6 | mn | J463-ND 365 3247 257.07 541.20 1014.75 1894.20 | 129-0701-301 : Banana Plugs - Insulated Solderiess Tapered Handle 
Gold | J571-ND 450 3050 291.06 62370 1039.50 as 429-070-302 White | J144-ND* 96 8.50 6726 141.60 265.50 495.60 | 108-0301-001 
Shielded Test J ack - Vertical Red | J145-ND* 96 8.50 67.26 141.60 265.50 495.60 | 108-0302-001 
Black | J146-ND* 96 8.50 67.26 141.60 265.50 495.60 | 108-0303-001 
Tin | J462-ND 3.56 31.68 250.80 528.00 990.00 1848.00 | 129-0701-201 
7 | cold | J570-ND 440-3856 284.13 608.85 101475 = — _| 129-0701-202 Geen ae Fe mi GI eae eee ag a 
cea : : : 20 | Grange] J341-ND 96 8.50 67.26 141.60 265.50 495.60 | 108-0306-001 
Tip J acks - Insulated Deluxe Yellow | J342-ND 96 850 6726 141.60 265.50 495.60 | 108-0307-001 
White | J105-ND 1.02 9.07 71.82 151.20 283.50 529.20 | 105-0601-001 Brown | J343-ND 96 8.50 67.26 141.60 265.50 495.60 | 108-0308-001 
Red | J106-ND 1.02 9.07 71.82 151.20 283.50 529.20 | 105-0602-001 Blue | J344-ND 96 8.50 67.26 141.60 265.50 495.60 | 108-0310-001 
g | Black | J107-ND 1.02 9.07 71.82 151.20 283.50 529.20 | 105-0603-001 Violet | J345-ND 96 8.50 67.26 141.60 265.50 495.60 | 108-032-001 
Geen | J337-ND 1.02 9.07 71.82 151.20 283.50 529.20 | 105-0604-001 
Yellow | J338-ND 102 907 7182 151.20 28350 529.20 | 105-0607-001 Banana Plugs - Insulated Round Body Solder Stud 
Blue | J339-ND 102 907 7192 158120 28350 52920 | 105-0610-001 > | Red | J156-ND 1.92 17.06 135.09 28440 533.25 995.40 | 108-1722-101 
Tip] acks - Insulated Standard Type 6.35mm Black | _J157-ND 1.92 17.06 195.09 284.40 533.25 995.40 | 108-1723-101 
White | J320-ND 5962 4123. 8680 16275 303.80 | 105-0801-001 Banana Plugs - Insulated Round Body Solderless 
Red | J117-ND* 59 (5.21 41.23, 86.80 16275 303.80 | 105-0802-001 > | Red | J158-ND 146 1294 10241 21560 404.25 754.60 | 108-1722-103 
Black | J118-ND* 59 (5.21 41.23 86.80 162.75 303.80 | 105-0803-001 Black | J159-ND 1.46 1294 10241 215.60 404.25 754.60 | 108-1723-103 
9 | Geen | J321-ND 59 (5.21 41.23 86.80 162.75 303.80 | 105-0804-001 Banana Plugs - Insulated Stacking Single Type 
Yelow eae me en ees BED, ABE TD <0 Sdered. || (1050807008 White | J459-ND 159° -1411—«111.72 285.20 441.00 823.20 | 108-1081-001 
Blue _|/v825-ND 59521 _41.23 _—*86.80_162.75 _ 308.80 _| 105-0610-001 22] Red | J460-ND 159 1411 111.72 235.20 441.00 823.20 | 108-1082-001 
Tip J acks with Sleeve Assembly Black | J461-ND 159 14.11 111.72 235.20 441.00 —_—823.20 | 108-1083-001 
White | J450-ND 121 10.75 85.12 17920 336.00 627.20 | 105-0701-001 
10 | Red | J451-ND 1.21 10.75 85.12 179.20 336.00 627.20 | 105-0702-001 J100-KIT-ND Digi-Key® Plug & Jack Kit Contains 10 each of the plugs or jacks as denoted (*) on chart. 
Black | J452-ND 1.21 10.75 85.12 179.20 336.00 627.20 | 105-0703-001 Price includes compartment divided plastic box for easy storage and quick access ...................665 $76.95 
EYSTONE Standardized Phono-plugs Digi-Key Pricing 
Fig. | Description Part No. 4) 10 100 
i Fig. 2 Fig. 3 : 
1 Conventional Type 561K-ND 55 4.55 41.09 
2 Strain Relief Lug Crimps to Wire Insulation 565K-ND 74 6.12 52.43 
3 Panel Mount Jack Hex Base Type 576K-ND 1.82 15.07 134.21 
4 | Snap-Fit 90° PC Phono Jack 901K-ND 115 9.50 85.59 


More Product Available Online: www.digikey.com 
90 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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DXM series high-density I/O connectors with bellow contacts have an interconnect design to ensure positive 
locking, effortless coupling, terminal protection and EMI reduction in a miniaturized and rugged package. 
DXM series offer one of the most varied and complete lines of High-Density connectors in the world. 
Applications: Office, factory and home automation, computers, measurement, communication and control 
equipment, and other commercial applications needing high density interconnections. 

Features: + 1.27mm (0.050") contact spacing conserves valuable board space and permits ultra-high density 
designs + Bellow contacts create smooth and precise mating + Unique shell design assures first make/last 


Fig. 3 — Board Lock Pin 
Harpoon Type 
16.77 >< 


Fig. 1 — Plug Discrete IDC Fig. 2 — Plug Solder Type 


Fig. 8 — Receptacle Straight Type 


N=ZW)! High Density I/O Connectors 


break grounding and overall noise protection + IDC termination allows quick and low cost termination to 
AWG #28 wires + Backshell and receptacle shell are made of diecast zinc alloy or stainless steel to reduce 
the penetration of external EMI noise + Overmold backshell provided for EDS protection is available in “one- 
touch” locking and “screw” locking +» Termination methods are available in IDC, soldering, right angle dip, 
straight dip and SMT 

Specifications: +» Current capacity: 0.5A + Rated voltage: AC125V = Insulation resistance: 250MQ or less at 
DC100mA »* Withstanding voltage: AC 300Vr.m.s. for 1 minute 


Fig. 4 — Receptacle Straight 
Type = 57 


Fig. 5 — Board Screw on Type 


Fig. 6 — Board Lock Pin, Round 
TYPE 157 : 


BIg 


No. Dimension Digi-Key Price Each Hirose No. Dimension Digi-Key Price Each Hirose 

Fig. | Contacts L (mm) Part No. 1 10 50 Part No. Fig. Contacts L (mm) Part No. al 10 50 | Part No. 
14 17.09 H10049-ND 8.92 7.55 5.66 |DX30AM-14P 14 29.54 H10042-ND 8.42 7.13 5.35 |DX20M-14S 
20 20.90 H10050-ND 8.11 6.87 5.15 | DX30AM-20P 20 33.35 H10043-ND 8.46 7.36 5.89 |DX20M-20S 
26 24.71 H10001-ND 8.76 7.42 5.57 | DX30AM-26P 4 26 37.16 H10044-ND 8.88 7.72 6.18 |DX20M-26S 

1 36 31.06 H10051-ND 9.18 7.98 6.39 |DX30AM-36P 36 43.51 H10045-ND 9.45 8.22 6.58 |DX20M-36S 
50 39.95 H10052-ND 10.74 9.34 7.48 | DX30AM-5OP 50 52.40 H10046-ND 10.47. 9.10 7.28 |Dx20M-50S 
68 51.38 H10053-ND 12.84 11.88 9.96 |DX30AM-68P 68 63.83 H10047-ND 10.48 9.70 8.13 |DX20M-68S 
80 59.00 H10054-ND 13.67 12.87 11.26 |DX30AM-80P 68 63.83 H10025-ND 13.84. 12.81 10.73 |DX10BM-68S 
100 71.70 H10048-ND 14.52 13.67 11.96 | DX30AM-100P 5 80 71.45 H10026-ND 13.04 1228 10.74 |DX10BM-80S 
20 20.90 RiOOSS ENG Se Bi OF GAB. DOME 100 84.15 H10023-ND 14.30_13.46 11.78 |DX10BM-100S 
26 24.71 H10064-ND 10.19 8.86 7.09 | DX40M-26P 

2 36 31.06 H10065-ND 10.10 9.35 7.83 | DX40M-36P ¢ 100 re oe 14.52 18.67 11:96. [DX10BM-100SE 
50 Bats Hi006e.ND 11.72 1088 9.09 |DX40M-50P = 100 84.15 H10022-ND 11.22 10.38 8.70 |DX10AM-100SE2 
100 71.70 H10062-ND 18.23 17.62 _15.80_| DX40M-100P we oels alee 11.22 10.38 _8.70_| DX10AM-100SE1 
14 20.54 H10027-ND 4.70 3.89 2.92 |DX10GIM-148 a 83.88 nA ONTS) Neiee s12i23. 10/25) |DXZ0BM 66S 
20 33.35 H10035-ND 499 413 3.10 |DX10GM-20S 8 80 71.45 H10041-ND 13.34 12.34 10.34 |DX20BM-80S 
26 37.16 H10029-ND 508 420 3415 |DX10G1M-26S 100 84.15 H10039-ND 14.30 13.46 11.78_|DX20BM-100S 
36 43.51 H10031-ND 5.25 435 3.26 |DX10GIM-36S 8 100 = MiGOSSEN) 11.22 10.38 _8.70_{DX30M-100-CV1 
50 52.40 H10033-ND 5.97 4.95 3.71 |DX10G1M-50S 14 25.79 H10056:ND 5.08 4.20 3.15 |DX30M-14-CV(10) 
68 63.83 H10037-ND 7.85 6.65 4.99 | DX10GM-68S 20 29.60 H10057-ND 4.58 3.80 2.85 / DX30M-20-CV(10) 

3 14 29.54 H10028-ND* 3.97 3.29 247 |DX10GIM-14SE 10 26 33.50 H10058:ND 5.22 432 3.24 |DX30M-26-CV(10) 
20 33.35 H10036-ND 499 413 3.10 |DX10GM-20SE 36 39.80 H10059-ND. 5.22 432 3.24 |DX30M-36-CV(10) 
26 37.16 H10030-ND* 3.97 3.29 2.47 |DX10G1M-26SE 50 48.70 H10060-ND 5.77 4.78 3.59 | DX30M-50-CV(10) 
36 43.51 H10032-ND* 4.15 344 2.58 |DX10G1M-36SE 68 60.13 H10061-ND 6.15 5.09 3.82 _|DX30M-68-CV(10) 
50 52.40 H10034-ND* 5.25 4.35 3.26 |DX10G1M-50SE 1 50 = H10067-ND 17.76 17.17 15.40 |DX70M-50P(TB)CV 
68 63.83 H10038-ND 7.85 6.65 4.99 | DX10GM-68SE * With Board Locks 


EAL 2 Rack and Panel Connectors — 516 Series 


Features: 


+ UL Recognized + Plug and receptacle in 20, 38, 56, 90 or 120 
contact sizes + Contact termination options include crimp, P.C. tail, 
wire hole and wire wrap + Mating and unmating simplified with use of 


actuating screws + Contacts suitable for either plug or receptacle 


Fig. 1— 20 Pin Plug and Receptacle, Grey 


Specifications: 


+ Insulator Material: Diallyl Phthalate, Color: Green, or Polycarbonate 
Color: Grey + Contact Material: Phosphor Bronze Alloy CA-510 + Con- 
tact Plating: Gold over nickel for entire contact + Cover Material: Die- 


cast zinc, finished with grey enamel paint + Current Rating: 8.5 


Fig. 2— 38 Pin Plug and Receptacle, Grey 


[42.88 +] 


|-—— 50.80 —_+| 


Fig. 3— 56 Pin Plug and Receptacle, Grey 


Amperes + Contact Resistance: 10 Milliohms maximum + Dielectric 


Withstanding Voltage: 2000 V AC rms at sea level 


+ Insulation 


Resistance: 5000 Megohms minimum + Operating Temperature: 


-65°C to +125°C 
4.45 N) per contact position 


Fig. 6-— Metal Connector Cover 


+ Insertion and Withdrawal Force: 2 to 16 oz. (0.56 to 


Fig. 4— 90 Pin Plug and Receptacle, Grey 


Side Cable Entry No. i 1 
of Dimensions 
Cont. a) 
23.01| 17.42 
38 39.78| 22.23 
39.78| 22.23 
45.09| 31.34 
51.31|38.89 
No. No. 
Con- Digi-Key Price Each EDAC Con- Digi-Key Price Each EDAC 
Fig. | tacts | Description Part No. 1 25 Part No. Fig. | tacts | Description Part No. 1 25 Part No. 
20 | Plug with Screw 151-1024-ND 8.00 6.00 | 516-020-000-301 120 | Plug with Screw 151-1040-ND 18.38 13.79 | 516-120-000-101 
1 20 | Plug with Nut 151-1025-ND 5.81 4.36 | 516-020-000-302 5 120 | Plug with Nut 151-1041-ND 9.52 7.14 | 516-120-000-102 
20 | Receptcale with Screw 151-1026-ND 7.62 5.71 | 516-020-000-401 120 | Receptcale with Screw 151-1042-ND 18.76 14.07 | 516-120-000-201 
20 _| Receptcale with Nut 151-1027-ND 5.71 4.29 | 516-020-000-402 120 | Receptcale with Nut 151-1043-ND 9.90 7.43 | 516-120-000-202 
38. | Elo with Screw noi 028 NG B10" 86.08" "|, 216-038-000°304 — | Cover for 20 Position 151-1044-ND '13.05—«9.79 | 516-230-520 
| 638" | Elug with Nut peg eo ye 5.71 4.29 | 516-038-000-302 — | Cover for 38 Position 151-1045-ND 14.00 10.50 | 516-230-538 
38 | Receptcale with Screw 151-1030-ND 8.00 6.00 | 516-038-000-401 é = _| Cover for 56 Posit HE OseING! 4eas. “41b0. | eieoa0sKe 
38__| Receptcale with Nut 151-1031-ND 5.52 _4.14_| 516-038-000-402 Over TOL 20 SOStlon : 
Cover for 90 Position 151-1047-ND 15.71 11.79 | 516-230-590 
56. | Elva with Sctew feta OBE ND BO> = G05 316.038 000 20) —_| Cover for 120 Position 151-1048-ND___‘17.33 ‘11.93. | 516-230-512 
56 | Plug with Nut 151-1033-ND 5.90 4.43 | 516-056-000-302 : ; 
7 56 | Receptcale with Screw 151-1034-ND 8.10 6.07 | 516-056-000-401 7A | — | Solder Eyelet 151-1049-ND = 3.39) 516-290-500 
56 | _Receptcale with Nut 151-1035-ND 5.71 4.29 | 516-056-000-402 7B | — | Soldertail 151-1050-ND = 3.21 | 516-290-520 
90] Plug with Screw 151-1036-ND 15.71 11.79 | 516-090-000-301 7¢ | — | Wirewrap 151-1051-ND = 4.11 | 516-290-541 
4 90 | Plug with Nut 151-1037-ND 7.14 5.36 | 516-090-000-302 7D — | Crimp Type 151-1052-ND = 3.75 | 516-290-590 
90 | Receptcale with Screw 151-1038-ND 15.43 11.57 | 516-090-000-401 — | — | Crimp Tool 151-1058-ND 159.00 — | 516-280-201 
90 | Receptcale with Nut 151-1039-ND 6.95 5.21 _| 516-090-000-402 — | —__| Extraction Tool 151-1059-ND 49.00 —__| 516-280-300 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 +« Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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ANIP tyco Electronics .050” (1.27mm) Connectors 


Fig. 5 AWNY Fig. 7 


fh \ Housing: 
Housing: NG Qj Gass-filled 
Glass-filled } f aN polyester, 
polyester, rated 94V-0, 
rated 94V-0, black Contacts: 
black Contacts: , Phosphor bronze, 
Phosphor bronze, selectively plated with Al} Selectively plated with min. 
Housing & Tine Plate: Gass-filled nylon, rated 94V-0, black for standard, LOP, rated 94V-0, black | min. of 301 gold in mating area and tin- f of 30,1 gold in mating area and tin-lead 
for High Temp. Contacts: Phosphor bronze, selectively plated with min. of 301 gold in mating area | lead in solder tail area Retention Leg | Enclosure: Polyester, rated 94V-0 Shields: “| insolder tail area Retention Leg 
and tin-lead in solder tail area Retention Leg (Board Lock): Brass, tin-lead plated (Board Lock): Brass, tin-lead plated Brass, nickel plated Locking Spring: Stainless Steel (Board Lock): Brass, tin-lead plated 


nc: a Housing and Covers: Thermoplastic, 94V-0 
Ae Conan bes: A S ‘ rated, black or gray Contacts: Phosphor 
phor bronze, selectively Housing: Gass & bronze, duplex plated 30 gold on mating 
plated with imine of 30 filled nylon, rated hs om end; 50p tin-lead on termination end; all 
A hia 94V-0, black Contacts: . underplated 501 nickel Shell: Steel, plated 
gold in mating area and Ph S an Fi : 
tin-lead in solder tail area josphor bronze, selectively ~ : 20p bright tin-lead over 50y copper 
Shield: Carbon sted, tin- plated with min. of 12u gold in Alen Recommended Wire Size: 28 AWG or 30 
mating area and tin-lead in solder tail AWG, solid or stranded, with a .029-.036 
area Shield: Carbon steel, tin-cobalt plated (0.74-0.89) insulation diameter 


Fig. 16 


Housing and Covers: B 

Thermoplastic, 94V-0 1 A NE ? N Backshell: Zinc, plated nickel 

rated, black Contacts: SS \ K over copper Jackscrews: Stainless 
Phosphor bronze, duplex steel or steel, black electroless nickel 


plated 30 tin-lead on termination 8 . i 
pes earpiece pena pala Backshell: Zinc, plated nickel over copper Spring Latch: Stainless sted 2-56 Screws: Stainless steel Strain Relief bike 266 Stews: Sie sed *sran Relief Staple: 
Steel, plated 2001 bright tin-lead over 501 copper Staple: ‘Sted plated fries ce ia pring : Stainless st : Ess SI Steal, plated tin-lead over nickel 
Fig. 17 : ig. Covers: Thermoplastic, 94V-0 rated, black 
- dt B : Shell: Steel, plated 200y bright tin over 
Backshells: Zinc Boot: PVC, t 50y copper Bracket: Zinc, plated nickel 
Black Jackscrews: Stainless y > >) = ie, over copper Contacts: Phosphor bronze, 
steel and PVC, black Staple: F . S : Wg duplex plated 301 gold on mating end; 50. 
Carbon steel, plated 50p tin-lead over ©} = bright tin-lead in termination area, all 
50u nickel 2-56 Screws: Stainless steel Sy underplated 50p1 nickel 
No. of Dim. A Price Each AMP No. of Dim. A Digi-Key Price Each AMP 
Descripti Inch (mm) 1 25) Part No. Fig.| Pos. | Description Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
CHAMP ® .050” (1.27mm) Series | (VESA Media Bus Standard) 10] 26 |w/WireLacing Term. Covers, Gray | .965(24.51) | A23680-ND 45.36 ‘| 1-750877-2 
1] 20 | Vert. Plug, w/ Locks, Standard .949 (24.05) | A26151-ND 449 3.63 | 5-175473-1 10] 50 | w/ Wire Lacing Term. Covers, Black | 1.565 (39.75) | A23684-ND 40 32 | 750877-5 
1 | 40 | Vert. Plug, w/ Locks, High Temp. 1.447 (36.75) | A26152-ND 1.95 1.58 | 557102-5 10} 50 | w/ Wire Lacing Term. Covers, Gray | 1.565 (39.75) | A23681-ND 40 32 | 1-750877-5 
1 | 50 | Vert. Plug, w/ Locks, Standard 1.697 (43.10) | A26153-ND 682 5.51 | 5-175473-6 10} 68 | w/ Wire Lacing Term. Covers, Black | 2.015 (51.18) | A23685-ND 48 .38 | 750877-7 
1 | 68 | Vertical Plug 2.147 (54.53) | A15022-ND 3.54 3.17 | 1-557102-7 10] 68 | w/ WireLacing Term. Covers, Gray | 2.015 (51.18) | A23682-ND 48 .38 | 1-750877-7 
1 | 80 | Vert. Plug, w/ Locks, Standard 2.447 (62.15) [Aza be 8.20 6.64 | 5-175473-9 10| 100 | w/ Wire Lacing Term. Covers, Gray | 2.815 (71.50) | _A23683-ND 53 _.42_| 1-750877-9 
1 | 80 | Vert. Plug, w/ Locks, High Temp. —_| 2.947 (74.85) | _A15020-ND 354 3.18 | 2-557102-1 - 
2 | 80 | Vert. Recept., w/ Locks, High Temp. | 2.447 (62.18) | A26157-ND 223 «181 | 2557103-1 11| 50 | w/ Assembled Terminal Covers 1.579 (40.11) | A23695-ND 625 5.00 | 749925-3 
1 | 100 | Vert. Recent. w/ Locks, High Temp. | 2.947 (74.85) | _A26155-ND 4025 329 | 6-175473-0 11| 68 | w/ Assembled Terminal Covers 2.029 (51.54) | _A23696-ND 8.30 6.64 | 749925-5 
1 | 100 | Vert. Plug, w/ Locks, High Temp. —_| 2.947 (74.85) | A26156-ND 334 270 | 2-557102-5 Shielded Receptacles 
2 | 100 | Vert. Recept. w/ Locks, Standard 2.947 (74.85) | A26158-ND 10.25 8.29 | 6-175475-0 12| 40 | wo Assembled Terminal Covers 1.329 (33.76) | A23699-ND 958 7.66 | 749699-4 
2 | 100 | Vert. Recept. w/ Locks, High Temp. | 2.947 (74.85) | _A26159-ND 465 377 | 2-857103-5 12] 50 | w/ Assembled Terminal Covers 1.579 (40.11) | A23697-ND 748 5.98 | 749210-5 
3) 40 | Right Angle Plug, High Temp. 1.391 (35.33) | A26160-ND 1.79 1.45 | 557100-5 12| 50 | wo Assembled Terminal Covers 1.579 (40.11) | A23700-ND 748 5.98 | 749699-5 
4 | 40 | Right Angle Recept., High Temp. 1.391 (35.33) | A26161-ND 200 1.62 | 557101-5 12 68 | w/ Assembled Terminal Covers 2.029 (51.54) | A23698-ND 9.28 7.42 | 749210-7 
3) 50 | Right Angle Plug, High Temp. 1.641 (41.68) | A26149-ND 1.97 1.60 | 557100-9 12 68 | wio Assembled Terminal Covers 2.029 (51.54) | A23701-ND 6.25 5.00 | 749699-7 
4 | 50 | Right Angle Plug, Standard 1,641 (41.68) | A24225-ND 750 6.07 | 5-175474-6 12] 68 | w/ Wire Lacing Assort. Term. Covers | 2.029 (51.54) | A23703-ND 720 5.76 | 786860-7 
4 | 50 | Fight Angle Recept., High Temp. | 1.641 (41.68) | A26150-ND 219 1.77 | S5/101-9 12 | 100 | w/o Assembled Terminal Govers _| 2.829(71.86) | _A23702-ND 19.40 15.52 _| 749699-8 
3 | 68 | Right Angle Plug, Standard 2.091 (53.11) | A26162-ND 7.64 618 | 5-175472-8 = = : - ——__> 
3 | 68 | Right Angle Plug, High Temp. 2.091 (53.11) | A15023-ND 3.25 2.90 | 1-557100-7 Straight and Angled Exit RFI/EMI Shielded Backshell Kits 
3] 80 | Right Angle Plug, High Temp. 2.391 (60.73) | A15021-ND 371 3.32 | 2-557100-1 13] 20 | Straight with Spring Latches 1.290 (32.77) | A23546-ND 823 6.58 | 749190-1 
4 | 80 | Right Angle Recept., High Temp. 2.391 (60.73) | __A24228-ND 237 1.92 | 2-557101-1 14] 20 | Angled with Spring Latches 1.290 (32.77) | A23551-ND 7.98 6.38 | 749199-1 
3 | 100 | Right Angle Plug, High Temp. 2.891 (73.43) | __A24229-ND 336 272 | 2-557100-5 15| 26 | Straight with Spring Latches 1.290 (32.77) | A23589-ND 5.08 4.06 | 749608-1 
4 | 100 | Right Angle Recept., Hgh Temp. 2.891 (73.43) | A24230-ND 3.15 2.55 | 2-557101-5 14| 26 | Angled with Spring Latches 1.290 (32.77) | A23590-ND 930 7.44 | 749609-1 
4 | 140 | Right Angle Recept., High Temp. 3.891 (98.83) |_A24231-ND 456 3.69 | 4-557101-9 13 40 | Straight with Spring Latches 1.290 (32.77) | A23547-ND 948 7.58 | 749192-1 
CHAMP® .050” (1.27mm) Series II (Wire-To-Board) 13] 50 | Straight w/ Spring Latches, 0.355 (9.02)| 1.395 (35.43) | A23548-ND 685 548 | 749193-1 
5 | 26 | Plug Cable Connector 1.024 (26.00) ] A26163-ND 5.19 420 | 2-175677-4 13] 50 | Straight w/ Spring Latches, 0.400 (10.16)| 1.395 (35.43) | A3306-ND 621 5.56 | 749193-2 
5 | 50_ | Plug Cable Connector 1.626 (41.30) | __A26164-ND 8.01 648 | 2-175677-7 14) 50 | Angled with Spring Latches 1.395 (35.43) | A23552-ND 10.15 812 | 749202-2 
6 | 26 | Enclosure Kits 1.319 (33.50) | __A26138-ND 442 358 | 176793-4 15| 50 | Straight with Spring Latches 1.800 (45.72) | A3307-ND 8.09 7.28 | 749889-3 
7 | 14 | Right Angle Recept., Board Lock 1.163 (29.54) | A26139-ND 4.02 3.25 | 2-178238-1 14| 68 | Angled with Spring Latches 1.405 (35.69) | _A23585-ND 11.83 9.46 | 749204-1 
7 | 20 | Right Angle Recept., Board Lock 1.313 (33.35) | A26140-ND 416 337 | 2-178238-2 13] 68 | Straight with Spring Latches 1.405 (35.69) | A3308-ND 10.99 9.84 | 749195-2 
7 | 26 | Right Angle Recept., Board Lock 1.463 (37.16) | A26141-ND 5.05 4.09 | 2-178238-4 14] 68 | Angled with Spring Latches 1.405 (35.69) | A23586-ND 12.00 9.60 | 749204-2 
7 | 50 | Right Angle Recept., Board Lock 2.063 (52.40) | A26142-ND 691 559 | 2-178238-7 14] 80 | Angled with Spring Latches 1.600 (40.64) | A23587-ND 13.05 10.44 | 749205-1 
7 | 68 | Right Angle Recept., Board Lock 2.513 (63.83) | __A26143-ND 8.06 6.52 | 2-178238-8 13| 80 | Straight with Spring Latches 1.600 (40.64) | A23549-ND 11.30 9.04 | 749196-2 
8 | 14 | Right Angle Recept., High Temp. 1.163 (29.54) | A26144-ND 5.03 4.07 | 557153-3 13] 100 Straight with Spring Latches 1.725 (43.82) | A23550-ND 13.40 10.72 | 749197-1 
CHAMP ® .050” (1.27mm) FH Connectors 14 | 100| Angled with Spring Latches 1.725 (43.82) A23588-ND 14.73 11.78 749206-1 
9 | 60 | Vert. Recept., 18mm, B=.62 (15.70) | 1.953 (49.60) | A26145-ND 13.94 11.27 | 176378-2 Shielded Backshell Kits 
9 | 80 | Vert. Recept., 12mm, B=.38 (9.70) | 2.453 (62.30) | A26146-ND 10.29 8.33 | 176372-3 16] 50 | Straight w/ Male #2-56 Jackscrews | 1.270 (32.26) | _A23543-ND 11.73 9.38 | 749080-1 
9 | 80 | Vert. Recept., 13mm, B=.42 (10.70) | 2.453 (62.30) | A26147-ND 10.50 8.50 | 176373-3 17| 68 | Straight w/ Male #2-56 Jackscrews | 1.887 (47.93) | A3309-ND 16.19 14.55 | 750752-1 
eo i iN) MR is 17| 68 | Straight w/ Female #4-40 Jackscrews| 1.887 (47.93) | A23591-ND 13.38 10.70 _| 750752-2 
AMPLIMITE ® .050 (1.27mm) Series (SCSI-2, SCSI-3, IPI-2, HIPPI) 16| 100] Straight w/ Male #2-56 Jackscrews | 1.695 (43.05) | A23544-ND 14.93 11.94 | 749081-1 
Cable Plug Connectors 16| 100] Straight w/ Male #2-56 Jackscrews _| 2.082 (52.88) | _A23545-ND 14.93 11.94 _| 749654-1 
10] 26 | w/ Wire Lacing Term. Covers, Black | .979 (24.87) A23677-ND 7.03 5.62 750913-2 Panel Mount Receptacle Assemblies 
10| 26 | w/ Wire Lacing Term. Qovers. Gray | .979 (24.87) ||" AZ6196-ND 703 5.62 | 1-750913-2 18] 26] With Rails, 2-56 Threaded Holes | 1.465 (37.21) | A23619-ND 798 638 | 749611-1 
10] 50 | w/WireLacing Term. Covers, Black | 1.579 (40.11) | _A23678-ND 695 5.56 | 750913-5 18| 50 | With Ralls 2-56 Threaded Hol 2.065 (52.45) [NESSTONS ites 952 | 7408s 
10] 50 | w/ Wire Lacing Term. Covers, Gay | 1.579 (40.11) | A3302-ND 725 649 | 1-750913-5 aS ‘ = -065 (52.45) : : 
10| 68 | w/WireLacing Term, Covers, Black | 2.029 (51.54) | A23679-ND 580 464 | 750913-7 18| 50 | With Rails, 4-40 Threaded Holes 2.065 (52.45) | __A3311-ND 10.21 9.14 _| 750450-1 
10 | 68 | w/ WireLacing Term. Covers, Gray | 2.029 (51.54) | A3305-ND 754 676 | 1-750913-7 19] 50) w/o Rails, 2-56 Threaded Holes 
10 | 100 | w/ Wire Lacing Term. Covers, Gray _| 2.829 (71.86) | _A23676-ND 17.98 14.38 | 1-750913-9 Unassembled Wire Lacing 
10} 20 | w/ Assembled Terminal Covers .829 (21.06) | A23687-ND 470 3.76 | 749111-1 B: 1.830" (46.48mm) 2.065 (52.45) | A23620-ND 715 5.72 | 786862-5 
10 | 26 | w/ Assembled Terminal Covers .979 (24.87) | A23686-ND 640 512 | 1-749111-0 19] 68 | w/o Rails, 2-56 Threaded Holes 
10] 26 | w/o Assembled Terminal Covers .979 (24.87) | _A23690-ND 470 376 | 749621-2 Assembled Standard 
10 28 | w/o Assembled Terminal Covers 1.029 (26.14) | A23691-ND 7.25 5.80 | 749621-3 B: 2.280" (57.91mm) 2.515 (63.88) | A23624-ND 14.43 11.54 | 749656-7 
10] 40 | wo Assembled Terminal Covers 1.329 (33.76) | A23692-ND 470 376 | 749621-4 19) 50 | wi Rails, 2-56 Threaded Holes 
10 50 | w/ Assembled Terminal Covers 1.579 (40.11) | A15029-ND 437 354 | 749111-4 B: 1.830" (46.48mm) 2.065 (52.45) | A3312-ND 939 841 | 749656-5 
10] 50 | wo Assembled Terminal Covers 1.579 (40.11) A3301-ND 5.62 5.04 749621-5 19] 50] w/o Rails, 4-40 Threaded Holes 
10] 68 | w/ Assembled Terminal Covers 2.029 (51.54) | A3303-ND 650 5.20 | 749111-6 B: 1.830" (46.48mm) 2.065 (52.45) | _A3313-ND 768 614 | 750640-1 
10) 68 | wo Assembled Terminal Covers / 2.020 (51-54) (Rata Gil bee | eee 7 20| 68 | Without Rails and Latch Blocks [2.515 (63.88) | A26137-ND 13.20 10.56 _| 749877-7 
10] 80 | w/ Assembled Terminal Covers 2.329 (59.16) | A23688-ND 14.58 11.66 | 749111-7 f 
10] 80 | wo Assembled Terminal Covers 2.329 (59.16) | _A23693-ND 14.05 11.24 | 749621-8 20 | 100| Without Rails and Latch Blocks 3915 (4.20) 2048 16.38 _| 749877-9 
10| 100 | w/ Assembled Terminal Covers 2.829 (71.86) | A23689-ND 1798 1438 | 749111-8 20 | 50 | Without Rails and Latch Blocks, Plug | 2.065 (52.45) | A23725-ND 24.50 19.60 | 749879-5 
10 | 100 | w/o Assembled Terminal Covers 2.829 (71.86) | __A23694-ND 12.50 10.00 | 749621-9 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Fig. 21 


Covers: Thermoplastic, 
94V-0 rated, black 
Contacts: Phosphor 


bronze, duplex plated 30p x 
gold on mating end; 50y bright tin- 

lead in termination area, all underplated 50y nickel 
Recommended Wire Size: .025 (.64) centerline, 30 AWG 
solid or stranded, PVC, flat ribbon cable 


.050” (1.27mm) Connectors (Cont, 


Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, 

black, SMT compatible Shell: Steel, plated 200.1 bright 
tin over 50 copper Bracket: Zinc, plated nickel over 
copper Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 30,1 
gold on mating end; 120p tin-lead on solder end; all 
underplated 501 nickel 


Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black Contacts: 
Phosphor bronze, duplex plated 81 gold on contact 
area; 2540 tin-lead on solder area; all underplated 50 
nickel 


Housing: Thermoplastic, 94-0 rated, black, SMT com- 
patible Shell: Steel, plated 200, bright tin over 50. 
copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper 
Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 30,1 gold on 
mating end; 120p tin-lead on solder end; all underplated 
50p nickel 


ie = = 


t 
Saeaeney /SeaEES) (PE) 
Sees, see 
i) al 


GEnsEEy ASSESSES 
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High density interface POB mount connectors meet 
the requirements of Versa Module Europe (VME) 
bussing per SBus standards. Available in 
configurations for parallel board stacking as required 
by SBus specifications. 

Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black 
Contacts: Phosphor bronze, plated; 30 gold on 
mating end, 150 tin-lead on solder tail, all over 50 
nickel underplating 


Housing: Thermoplastic, 94-0 rated, black, SMT compatible Shell: Steel, 
plated 200p1 bright tin over 50,1 copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper 
Contacts: Phosphor bronze, duplex plated 30p1 gold on mating end; 120, tin- 
lead on solder end; all underplated 501 nickel 


Housing: Thermoplastic, 94V-0 rated, black, SMT compatible Shell: Steel, plated 200u bright tin 
over 50 copper Bracket: Zinc, plated nickel over copper Contacts: Phosphor bronze, duplex 
plated 301 gold on mating end, 120p (for .125) 150 (for .173) tin-lead on solder end; all 
underplated 501 nickel 


No. of Dim. A Digi-Key Price Each AMP No. of Dim. A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Pos. | Description Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. Fig. | Pos. | Description Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Unshielded Plug Assemblies and Backshell Kit 24) 26 | With Rails, without Boardlocks 1.465 (37.21) | A3315-ND 478 3.82 | 787190-2 
21 | @g._| Unshielded for 24 50 | With Rails, with Boardlocks 2.065 (52.45) | A3319-ND 7.28 6.55 | 787190-5 
.025 (0.64) Centerline Ribbon Cable | 2.023 (51.30) | _A23711-ND 3.18 2.55 | 786090-7 24] 50 | With Rails, with Boardlocks, 
Right Angle Receptacle Headers 4-40 Threaded Holes 2.065 (52.45) | A23735-ND 6.03 4.82 | 787266-5 
22] 40 | Without Rails, with Boardlocks, 24] 68 | With Rails, without Boardlocks 2.515 (63.88) | A23736-ND 748 5.98 | 787190-7 
-100 (2.54) Solder Tails 1.815 (46.10) | A23726-ND 5.73 4.58 787170-4 24 | 68 | With Rails, with Boardlocks 2.515 (63.88) | A3323-ND. 8.35 7.48 787171-7 
22| 50 | Without Rails, without Boardlocks, 25 |50/50| Right Angle Stacked with Rails, 
100 (2.54) Solder Tails 2.065 (52.45) | A3320-ND 555 4.44 ‘| 787169-5 B: .906 (23.01) 2.065 (52.45) | A23737-ND 20.68 16.54 | 787656-1 
22] 50 | Without Rails, with Boardlocks, 25 |68/68| Right Angle Stacked with Rails, 
100 (2.54) Solder Tails 2.065 (52.45) | A23727-ND 613 4.90 | 787170-5 B: 1.156 (29.36) 2.515 (63.88) | A23738-ND 33.88 27.10 | 787678-1 
22) 50 | Without Rails, with Boardlocks, 25 |68/68] Right Angle Stacked with Rails, 
-120 (3.05) Solder Tails 2.065 (52.45) | A23728-ND 8.38 6.70 | 787362-5 Hat Top, B: 1.156 (29.36) 2.515 (63.88)_| A23739-ND 36.03 28.82_| 787679-1 
22| 68 | Without Rails, without Boardlocks, Vertical Receptacle Headers Without Rails and Latch Blocks 
op | ag Fnac spr at ala bas 2.515 (63.88) (eo mae) eer (CaM Oo eT 26] 50 ]-125(3.18) Solder Tal 2.065 (52.45) | A23740-ND 658 5.26 | 7490705 
"100 (2.54) Solder Tals 2515 (63.88) | _A3324-ND ee alee 26 | 50 | 173 (4.99) ACTION PIN Tail 2.065 (52.45) | A23741-ND 9.03 7.22 | 786555-5 
22 | 100 | Without Pails, without Boardlocks, 26] 68 | .125 (3.18) Solder Tail 2.515 (63.88) | A23742-ND 673 5.38 | 749070-7 
.100 (2.54) Solder Tails 3.315 (84.20) | A3325-ND 14.85 13.30 | 787169-9 2S | GG" ite (ASR) ACTION FIN Tal 2.515 (69.88) Reo S155) «EE: | sfRGRGS-7 
22| 400 | Without Rails, with Boardlocks, 26 | 68 | .280 (7.11) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A23744-ND 18.03 14.42 | 786557-7 
“120 (3.05) Solder Tals 3.315 (84.20) | A23730-ND 1253 10.02 | 787362-9 26 | 100 | .125 (3.18) Solder Tail 3.315 (84.20) | A23745-ND 13.50 10.80 | 749070-9 
23 | 26 | Without Rails, with Boardlocks, 26 | 100 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 3.315 (84.20) | A23746-ND 26.05 20.84 _| 786555-9 
100 (2.54) Solder Tails 1.465 (37.21) A3314-ND 6.57 5.88 787082-2 Vertical Receptacle Headers Without Rails and With Latch Blocks 
23) 28 | Without Rails, with Boardlocks, 27] 28 |.125 (3.18) Solder Tail 1.515 (38.48) | A23747-ND 555 4.44 | 749721-3 
100 (2.54) Solder Tails 1.515 (38.48) | A23731-ND 698 5.58 | 787082-3 27| 50 |.125 (3.18) Solder Tail 2.065 (52.45) | A23748-ND 7.38 5.90 | 749721-5 
23] 50 | Without Rails, with Boardlocks, 27| 68 | .125 (3.18) Solder Tail 2.515 (63.88) | A23749-ND 568 4.54 | 749721-7 
100 (2.54) Solder Tails 2.065 (52.45) | A3316-ND 416 3.76 | 787082-5 27 | 68 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 2.515 (63.88) | A23750-ND 8.58 6.86 | 786155-7 
23 50 | Without Rails, with Boardlocks, Vertical Receptacle Headers With Rails and Latch Blocks 
-100 (2.54) Solder Tails 2.065 (52.45) | A3317-ND 715 641 | 787394-5 28] 20 |.173 (4.39) ACTION PIN Tail 1.315 (33.40) | A23751-ND 5.95 476 | 786554-1 
23) 50 te 28| 26 | .125 (3.18) Solder Tail 1.465 (37.21) | A23752-ND 538 4.30 | 749069-2 
100 (2 a 28) 26 | .173 (4.39) ACTION PIN Tail 1.465 (37.21) | A23753-ND 613 4.90 | 786554-2 
al es Wee ae ae 2.065 (52.45) |e eoroe B00” 2998, || <f8T395 5 28| 50 |.125(3.18) Solder Tal 2.065 (52.45) | A23754-ND 643 5.14 | 7490695 
"100 (2.54) Solder Tals 2515 (63.88) | _A3321-ND B76) "eGo. [ames 28 | 50 | .173 (4.39) ACTICN PIN Tail 2.065 (52.45) | A23755-ND 790 6.32 | 786554-5 
23) 68 | Without Pails, without Boardlocks, 28 | 68 |.125 (3.18) Solder Tail 2.515 (63.88) | A23756-ND 7.38 5.90 | 749069-7 
"100 (2.54) Solder Tails 2.515 (63.88) | A3322-ND agi eee IPaTaeae 28 | 68. | .173 (4.39) ACTION PIN Tal 2.515 (63.88) | A23757-ND 11.50 9.20 | 786554-7 
23 | 68 | With Self Retaining Posts, 81 Gold 2.100 (53.20) | A23705-ND 6.03 482 | 3-174682-7 6B (88. | 2B0 (7M) ACTION FIN Tal 2.515 (63.88) Meee «16.05 1444 | 786556-7 
23| 68. | With Saf Retaining Posts, 30 Gold [2.100 (53.20) | _A23706-ND 340 672 | 8-174682-7 28 | 100 | .125 (3.18) Solder Tail 3.315 (84.20) | A23759-ND 13.50 _10.80_|_749069-9 
24] 26 With Rails, with Boardlooks 1.465 (37.21) | A28733-ND «5.80 4.64‘ 787171-2 SBUS Connectors 
24| 40 | With Rails, with Boardlocks 1.815 (46.10) A23734-ND 5.95 4.76 787171-4 29] 96 | Receptacle Header w/o Polarization | 2.795 (70.99) A23704-ND 14.33 11.46 750350-2 
24 50 | With Rails, with Boardlocks 2.065 (52.45) | A3318-ND 754 676 | 787171-5 29 96 | Plug Header without Polarization 2.80 (71.00) | A23618-ND 920 7.36 | 174683-8 


Shielded .050” (1.27mm) Slimline 
Connectors Right-Angle Headers 


Shielded .050” (1.27mm) Slimline Cable 
Connectors, Plug 


Fig. 2 


Connector shown partially assembled. 


H ing: UL 94V-0 d th = 
Seas q Ele eathatul Given dimensions reflect full assembly. 


plastic, black Contact Footprints: 
-100 x .050 (2.54 x 1.27) staggered 
centerlines Bracket: Zinc, plated 
200 min. tin or tin-lead over 200u 
min. copper Metal-Shell: Carbon 


steel, plated 200y min. tin over 50y 38) 
min. copper Boardlocks: Copper to 
alloy, tin-lead plated Contacts: 

Phosphor bronze, duplex plated 30u 
min. gold on mating end, tin-lead 
plated 120 min. on solder end, all 
over 50p min. nickel 


Covers: UL 

94V-0 rated 

thermoplastic, black 

Shell: Steel, plated 200y 

min. bright tin-lead over 50y min. 

copper Contacts: Phosphor bronze, duplex 
plated 30p min. gold on mating end, 50p min. 
bright tin-lead on termination end, all underplated 


1.250 
(31.75) 


Backshells: Copper-nickel alloy Jackscrews: 
Steel, plated 100p min. tin over 50 min. copper, 


aay = 50y nickel Bracket: Zinc, plated 200p min. handles covered with ABS, gray Inserts: Zinc, 
¢ No. of om Digi-Key Price Each AMP nickel over 200p min. copper Recommended plated 200y min. tin over 200p min. copper 
Fig. | Pos. | Description Part No. 1 25 | Part No. Wire Size: 28 AWG, PVC or polyolefin insulation Outside Covers: Gray and black 
1 26 | Receptacle A23760-ND 14.26 11.54 | 750823-1 
26/26 | Stacked Receptacle w/o Rear Contact Shield, Unkeyed | A23761-ND* 31.09 25.14 | 786200-1 7 oo 7 
A i Fig. ble Dia. Digi-Ke Price Each AMP 
2 | 26/26 | Stacked Receptacle with Rear Contact Shield, Keyed | A23762-NDt 18.66 15.09 | 750821-1 figs Deeeiniion ane PariNee “iammiear oni earinin 
26/26 | Stacked Receptacle with Rear Contact Shield, Unkeyed | A23763-ND* 18.80 15.20 | 750820-1 1 _| Plug Connector wimax. OD. .082 (0.813) | A23764-ND 70.06 8.14 750833-1 
* Both headers unkeyed with 4-40 threaded holes. 2 | Backshall Kit, Unkeyed | .250-.280(6.35-7.11) | A23765-ND 11.28 9.12 | 750850-1 
t+ Lower header unkeyed with 4-40 threaded holes, upper header keyed in keying position 1. Backshell Kit, Unkeyed -280-.310 (7.11-7.87) A23766-ND 9.92 8.02 750850-3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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; No. of Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP 
Alvi = tyco Electronics Positions Inch (mm) Part No. 1 25 | PartNo. 
Authorized Distributor 90° Snap-On 
® 185 - .230 (4.70 - 5.84) A24275-ND 210 161 | 552412-1 
CHAMP?® Parallel Interface Connectors 4 250 - .300 (6.35 - 7.62) A24276-ND 1.12 86 | 1-552412-1 
2A 250 - .300 (6.35 - 7.62) ‘A1538-ND 95 73 | 552413-1 
, ; Lt ; 305 - .360 (7.75 - 9.14) A24277-ND 201 1.55 | 1-552413-1 
For Discrete Wire .- = = i hd 36 805 - .360 (7.75 - 9.14) ‘A1539-ND 89 69 | 5524141 
Termination ( | Je 330 - .380 (8.38 - 9.65) A24278-ND 222 171 | 3-552414-1 
—— ‘ anne 340 - .400 (8.64 - 10.16) 724279-ND 93 72 | 5520141 
180° Strain Relief 90° Strain Relief 50 315 - .415 (8.00 - 10.54) A24280-ND 69 53 | 1-552011-1 
: a ; 415 - .465 (10.54 - 11.81) A1549-ND 53 43 | 552011-1 
Lis cail| lailins t Digi-Key price ecg Paar ‘475 - 540 (12.07 - 13.72) 424281-ND 84 65 | 552731-1 
Pos. | Inch(mm) | Description Part No. 1 25__| Part No. “410-475 (10.41 - 12.07) ‘A24282-ND "94 "72 | 552406-1 
22 AWG, Solid or Stranded 64 475 - .540 (12.07 - 13.72) A24283-ND 136 1.05 | 1-552496-1 
14_ [1.750 (44.45) [Plug, Screw Lock A24234-ND 2.39 1.83 | 552300-1 a 540 - .605 (13.72 - 15.37) Ee es = 2 eae 
Plug, Screw Lock ‘A24235-ND 3.13 2.40 | 552301-1 BG Age uel 
24 |2.175 (55.25) Pug Pullock 124236-ND 263 202 | 552317-1 Positions Description Part No. 1 25 Part No. 
36 _|2.685 (68.20) | Plug, Bail Lock A24237-ND_ 2.66 2.04 | 552318-1 Cable to Panel Mount (2 required per assembly) 
Plug, Screw Lock 724238-ND 248 1.90 | 552173-1 24 Snap-On ‘A24290-ND 1.07 83 | 1-552298-1 
50 [3.280 (83.31) | Plug, Bail Lock A24239-ND 414 3.18 | 552319-1 50 ‘Snap-On A24291-ND 28 22 | 1-552027-1 
Receptacle, Screw or Bail Lock A24240-ND 275 2.11 | 552064-1 64 Snap-On ‘A24292-ND 59 46__|_1-552296-1 
64 |3,875 (98.43) | Plug, Screw Lock A24241-ND 3.80 2.92 | 552303-1 50 Snap-In A24293-ND 4B 33 | 552962-3 
: “S| Receptacle, Screw or Bail Lock A24242-ND 3.60 2.76 | 552307-1 
Large Insulation wire Connectors, 22 AWG Solid or Stranded Vertical Mount Edge Mount 
36 [2.685 (68.20) | Receptacle, Screw or Bail Lock A24257-ND 3.33 256 | 5-555037-1 p : 
Plug, Screw Lock A24258-ND 3.80 2.92 | 556039-1 
50 |9-260 (83.31) | pcentacle, Screw or Bail Lock A24259-ND 3.80 2.92 | 555227-1 End Vow ete 
3.671 (93.24) | Plug, Bail Lock A24260-ND 464 3.56 | 555753-1 Heri Mount 
64 9. Mount 
3.875 (98.43) | Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock} A24261-ND 6.12 4.70 | 555151-1 aca Pee. 
24-26 AWG, Solid or 24 AWG Stranded 
Plug, Screw Lock A24243-ND 239 1.83 | 552282-1 No. of] Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
14 |1.750 (44.45) | Plug, Bail Lock A24244-ND 218 1.68 | 552270-1 Pos. | Inch(mm) |Description Part No. 1 25 | Part No. 
Receptacle, Screw or Bail Lock A24245-ND 214 1.64 | 552312-1 5 
Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock} __A24246-ND 243 1.87 | 2-552271-1 Vertical Mount Connectors 
Plug, Sorew Lock 24247-ND 3.33 2.56 | 5522831 14 | 1.750 (44.45) | Receptacle, Screw or Bail Lock A26165-ND 773 6.18 [552212-1 
24. |2.175 (55.25) | Plug, Bail Lock A1502-ND 2.94 2.38 | 552272-1 24 | 2.175 (65.25) | Plug. Screw Look PEEETND 798 5.90 /552221-1 
: 9) | Receptacle, Screw or Bail Lock 124248-ND 367 282 | 552313-1 Receptacle, Screw or Bail Lock A1510-ND 5.01 4.49 |552204-1 
Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock} __A1508-ND 256 2.08 | 2-552273-1 36 _ | 2.685 (68.20) | Receptacle, Screw or Bail Lock At511-ND 8.00 6.40 [522235-1 
Plug, Screw Lock A24249-ND 2.75 2.11 | 552284-1 50 | 3.280 (83.31) | Plug Screw Lock ALSO NS Dee ee poee 
36 {2688 (68:20) | Pus, Ball Lock ‘M1503-ND 437 391 | 5520744 Receptacle, Screw or Bail Lock A1552-ND 5.98 5.36 |552118-1 
° “| Receptacle, Screw or Bail Lock A24250-ND 266 2.04 | 552314-1 64 | 3.875 (98.43) | Plug. Screw Lock A24351-ND 11.28 9.02 )552243-1 
Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock] __A1509-ND 2.77 2.25 | 2-552275-1 Receptacle, Screw or Bail Lock ‘A24352-ND 9.90 7.92 |552246-1 
Plug, Screw Lock, Thick Range A1540-ND 2.79 2.51 | 229974-1 Edge Mount Connectors 
50. |3.280 (83.31) | Receptacle, Screw Lock, Thick Range A1541-ND 279 251 | 229975-1 24 | 2.175 (55.25) | Receptacle, Screw or Bail Lock 1512-ND 7.28 5.82 |552230-1 
Plug, Ball Lock ; fils ND) 278 250 | 5520321 36 | 2.685 (68.20) | Receptacle, Screw or Bail Lock A1513-ND 783 6.26 |552241-1 
Reverace. fare Mi, Screw or Bail Lock a aa ae a ae 50 _| 3.280 (83.31) | Receptacle, Screw or Bail Lock A1553-ND 8.20 6.56 |552130-1 
lug, Screw Locl 7 . i 
64 |3.875 (98.43) Plug, Bail Lock A24253-ND 3.67 282 | 552276-1 Edge Mount With ACTION PIN Connectors 
: “S") Receptacle, Screw or Bail Lock A24254-ND 4.14 3.18 | 552315-1 36 | 2.685 (68.20) | Plug A24388-ND 10.38 8.30 |553444-3 
tacle, ., Screw or . . z - tacle | . d - 
1e, Panel Mt., Screw or Bail Lock} A24255-ND 3.69 283 | 2-552277-1 Receptac! A24389-ND 8787.02 |553443-3 
26-28 AWG, Stranded Receptacle 724390-ND 485 3.88 |553443-4 
Plug, Soew Lock AISSOND 2451180 | SSMS 50, | 9280681) | Fret, Sdl-Reained Terminals | ADHG@-ND Sas 95 [55476041 
24 | 3.875 (98.43) | Plug, Bail Lock ; A1531-ND 443 3.40 | 552469-1 Plug, Self Retained Terminals 124394-ND 615 492 |584758-1 
Rovere fare Iv Soren Or Beal Eos a eas oe 22 ee Receptacle, Shielded for Screw Lock| __A24395-ND. 8.68 6.94 |557984-1 
lug, Screw Loc - : . Plu A24396-ND 73.13 10.50 |554759-1 
36 |2.685 (68.20) | Pug, Bail Lock ; A1535-ND 2.66 2.04 | 552470-1 G3 |) 3.875 (86-49) Fecmptacle 924397-ND 40.05 8.04 |553443-5 
Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock} __A1537-ND 5.31 4.08 | 2-552475-1 RIGREAnGIa MauneEC a 
Plug, Screw Lock, Thick Flange A1544-ND 272 218 | 552390-1 Hon A ngs MON’ GORGE TOFS 
50 |3.280 (83.31) | Receptacle, Screw Lock, Thick Range A1545-ND 270 2.16 | 552391-1 14 | 1.750 (44.45) | Receptacle, Standard, Self-Tapping A24353-ND 7.90 6.32 [552738-1 
: *°"”) Plug, Bail Lock A1546-ND 275 2.20 | 552471-1 Receptacle, Standard, Self-Tapping A1514-ND 755 6.04 |552740-1 
Receptacle, Panel Mt., Screw or Bail Lock| __A1547-ND 348 2.78 | 2-552476-1 24 | 2.175 (65.25) | Receptacle, Standard, Self-Tapping A24354-ND* 568 4.54 |552791-1 
64 |3.875 (98.43) | Plug, Screw Lock A24256-ND 626 4.80 | 552488-1 Plug, Standard, Self-Tapping ‘A24355-ND 8.03 6.42 |552741-1 
Pecooacle Standard Sel-Teppim [AST ND T3870 [Bert 
as 36__| 2.685 (68.20) | Receptacle, Standard, Self- Tapping At515-ND 7135.70 [552742-1 
Integral Locking Latch, Preassembled Plug, Standard, Self-Tapping A1555-ND 8.27 6.14 |552726-1 
50 ]3.280 (83.31) | Receptacle, Black ‘A24262-ND 2.09 1.61 | 553921-1 Receptacle, Standard, Self-Tapping AA1554-ND 830 6.84 | 552725-1 
50 | 3.280 (83.31) | Receptacle, Gray A24251-ND 2.68 2.06 | 553921-2 50 3.280 (83.31) | Receptacle, Reverse, Self-Tapping A24357-ND 5.68 4.54 |552725-3 
64 |3.875 (98.43) | Receptacle A24263-ND 4.01 3.08 | 554381-2 Plug, Reverse, Self-Tapping A24358-ND 7.10 5.68 | 552726-3 
Dust covers Receptacle, Standard, Thru-Bolt A24359-ND 7.90 6.32 |552725-2 
- 64 | 3.875 (98.43) Receptacle, Standard, Self-Tapping A24360-ND 9.48 7.58 |552744-1 
24 = Position, Receptacle, Red ‘A24285-ND 52 41 | 229969-4 Plug, Standard, Self-Tapping A24361-ND 17.73 14.18 |552745-1 
36 a Position, Receptacle, Red A24286-ND 52 -41 | 229969-3 No. of | Cable R Digi-Ke Pri h AMP 
50 =_ Position, Receptacle, Red A24287-ND 12 10 | 229969-1 0:9) eran ae mgt ey rice Eacl 
64 = Position, Receptacle, Red A24289-ND 62 48 | 229969-2 Pos. Inch(mm) _| Description Part No. il 25 Part No. 
24 = Position, Plug, Blue A24192-ND 80 65 | 229968-4 90° Slide-On Strain Relief Cover Kits & Accessories 
36 = Position, Plug, Blue A24193-ND 58 -A7 | 229968-3 -425- 500 | Tapered Cover Kit A24341-ND 1.92 1.54 |552560-5 
50 oo Position, Plug, Blue A24194-ND 14.11 | 229968-1 (10.80 - 12.70) | Cable Qamp ‘A24342-ND 24 18 | 1-229910-1 
a = | Fosition, lug. 'Bue REND abe) fends] cere 350-425 | Standard Cover Kit 824343-ND 153 1.23 [552960-2 
Hardware Kits (8.89 - 10.80) | Tapered Cover Kit A24344-ND 49 40_ | 552560-1 
Screw Lock Hardware Kit ‘A1525-ND 221 1.70 | 552568-1 50 | -500-.550 | Standard Cover Kit A24345-ND 1.33 1.07 | 552960-5 
Bail Lock Hardware Kit A1526-ND 205 1.57 | 5525671 (12.70 - 13.97)| Cable amp A24346-ND 48 39 | 4-229910-1 
Bent Bail Lock Hardware Kit use w/90° Strain Relief Cover A24224-ND 1.91 1.47 | 552567-2 425 - 550 | 90° Slide-On Cover A24347-ND 57 46 | 552617-1 
CHAMP-LOK Hardware Kit for 36 & 50 Pos. Thin Flange 724226-ND 241 1.85 | 553359-1 (10.80 - 13.97) 
Tools 425 Max. | Std. Slide-Cn Ovr. use w/Adj. Gamp | A24348-ND’ 66 53 | 552760-1 
Insertion Tool for CHAMP IDC Connector AIS28-ND 174.90 — | 229764-2 AIDED) =. | Paustenls Cale emp. eS) Se = [est 
T-Handle Wire Insertion Tool A1529-ND 882 — | 229384-1 Hardware Kits 
Portable Hand Operated Tool (MI-1) ‘A24382-ND 806.65 — | 229378-1 Screw Lock Hardware Kit, Vertical Mount A1523-ND 3.45 2.76 | 552563-1 
Palm Grip Tool ‘A24383-ND 131.00 —_| 229451-1 Bail Lock Hardware Kit, Vertical Mount A1520-ND 1.88 1.50 | 552562-1 
: = : J-Hook Screw Lock, Vertical Mount Kit A24364-ND 445 3.56 |552690-1 
No. of Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP Screw Lock Hardware Kit, Edge Mount A1521-ND 475 3.80 |552675-1 
Positions Inch (mm) Part No. u 25__|_Part No. Bail Lock Hardware Kit, Edge Mount A1522-ND 558 4.46 | 552676-1 
Strain Relief Covers Screw Lock Hardware Kit, Right Angle Mount ‘A1524-ND 1.60 1.28 [552631-1 
180° Snap-On Metric Front Mount Kit, Right Angle A24362-ND 410 3.28 |552633-3 
54 T7520 (445-5 5H) AOAD64-ND 98 a BBD0707 Metric Rear Mount Kit, Right Angle A24363-ND 410 3.28 |552633-4 
.265 - .310 (6.73 - 7.87) A24265-ND 1.71 1.32 2-552079-1 Bent Bail Lock, use with 90° Strain Relief A24340-ND 1.76 1.43 | 552561-4 
.230 - .280 (5.84 - 7.11) ‘A24266-ND 1.37 1.05 | 552076-1 Bail Lock, with Hex Nut 4-40 A24232-ND 1.25 1.00 | 552561-6 
24 .280 - .320 (7.11 - 8.13) A1506-ND 1.80 1.38 | 1-552076-1 Bail Lock, 90° Bail Gip A24233-ND 1.90 1.52 [552561-8 
820 - .380 (8.13 - 9.65) A24267-ND 1.59 1.22 | 2-552076-1 Accessories 
290 - .360 (7.37 - 9.14) A24268-ND 1.59 1.22 | 552073-1 5 
36 (360 -.430 (9.14 - 10.92) A1507-ND 158 © 1.21 | 5520735 Matic Secale (ee HRD ON 1.68 | 52004 3 
430 - 500 (10.92 - 12.70) 424068. ND 460. 453.| Beane Standoff Mounting Studs 4-40, Length .640 (16.26) A24398-ND 60 48 | 229995-2 
“330.980 (8.38 -9.65) ASA 70 ND) 293 474-13 5520081 Standoff Mounting Studs 4-40, Length 1.000 (25.40) A24399-ND 79 64 | 552113-1 
.380 - .430 (9.65 - 10.92) 24271-ND 138 © 1.06 | 2-552008-1 anne leon poe {aes Panes to: ge [sees 
50 430 -.490 (10.92 - 12.45) A1548-ND 1.90 1.71 | 552008-1 : pal : 
480 - 550 (12 19 - 13.97) 824272-ND 138 106 | 4552008-1 J-Hook Latch for Pana Mount Reopt. to 90° Cable A24386-ND 53 43 | 552655-1 
‘430 - .500 (10.92 - 12.70) £24273-ND 2171.67 | 552003-1 4-40 Mounting Screw A1516-ND 95/10 | 229911-1 
64 480 - .540 (12.19 - 13.72) A24274-ND 1.96 1.51 | 552082-1 * For IEEE-488 applications + Mounting holes .125” (3.175) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AINI _ t CO 5 Cable Range Digi-Key Price Each | AMP 
pa Electronics Inch (mm) Description Part No. 1 25 | Part No. 
uthorized Distributor Back-to-Back Connector Assembly 
CHAMP® L hP tel | f d Ribb .380 - .400 (9.65 - 10.16) | 24 AWG Cable to Cable Kit, 50 Pos. | A24373-ND 24.70 19.97 | 553257-1 
r nter n i n .300 - .375 (7.62 - 9.53) | Back to Back Kit, 24 Pos. ‘A24374-ND 18.59 15.03 | 555182-1 
atc aralle terface a ° .300 - .375 (7.62 - 9.53) _| Snap-on-Cover, 24 Pos. ‘A24375-ND 3.36 2.72 | 554831-1 
Cable Connectors Interface Bus Connector 
— 24 Position with 2 Jackscrews A24376-ND 10.74 8.69 | 554815-1 
50 Positions Gender Menders 
> - Receptacle with J-Hook Hardware | A24377-ND 15.32 12.39 | 554875-1 
= Receptacle w/out J-Hook Hardware | A24378-ND 17.08 13.82 | 554875-2 
Shielded - Plug with J-Hook Hardware ‘A24379-ND 30.41 24.59 | 554876-1 
lelde = Plug w/out J-Hook Hardware ‘A24380-ND 22.35 18.07 | 554876-2 
Receptacle Receptacle 
No. off Dim. A Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. Inch (mm) Part No. i 25 Part No. Description Part No. U 25 | Part No. 
Latch Low Profile Connectors - Plastic Modular Champ Adapter - Prewired Assembly* (conn. / 90° cover / hardware) |A1573-ND* 10.88 8.80 | 552789-1 
Screw Lock Pare ax : = si: = 
14] 1.750 (44.45) | Pug 724213. ND 0) er 535064 Wrring is as follows: Pin 1 — Green; Pin 2 — Black; Pin 26 — Red; Pin 27 — Yellow. 
14 | 1.750 (44.45) | Receptacle A24214-ND 5.80 5.27 553597-1 
24 | 2.175 (55.25) | Plug A1559-ND 6.12 5.56 553598-1 © : 
24 | 2.175 (55.25) | Receptacle A1561-ND 5.87 5.33 | 553599-1 CHAMP® Shielded Connectors 
36 | 2.685 (68.20) | Plug A1563-ND 6.64 6.04 553600-1 
36 | 2.685 (68.20) | Receptacle AA1565-ND 6.64 6.04 553601-1 Terminals: Selectively plated gold over nickel plated high strength copper alloy, tin plated tails. Housing & 
50 | 3.280 (83.31) | Plug A1567-ND 9.75 8.73 553602-1 Cover Material: Thermoplastic, black 
50 | 3.280 (83.31) | Receptacle A1569-ND 5.40 4.91 553603-1 : : 
64 | 3.875 (98.43) | Plug A24220-ND 22.99 20.88 552837-1 2 A : 
64 | 3.875 (98.43) | Receptacle £24190-ND 2299 2088 | 552838-1 Screw-Lock _ Bail Lock Cable Connector Kits 
= ee 
Bail Lock F A Groove Side 
180° Cover 
24 | 2.175 (55.25) | Receptacle A1561-ND 5.87 5.33 553599-1 
36 | 2.685 (68.20) | Plug A1564-ND 6.01 547 554084-1 
36 | 2.685 (68.20) | Receptacle A1565-ND 6.64 6.04 553601-1 
50 | 3.280 (83.31) | Receptacle A1569-ND 5.40 4.91 553603-1 
64 | 3.651 (92.74) | Plug A24221-ND 22.90 20.80 552933-1 . 
64 | 3.875 (98.43) | Receptacle A24190-ND 22.99 20.88 | 552838-1 ae 
Panel Mount 
24 | 2.175 (55.25) | Plug A24215-ND 5.98 5.43 554103-1 Tape 
24 | 2.175 (55.25) | Receptacle A24216-ND 6.25 5.68 554088-1 CabioipratalS 
36 | 2.685 (68.20) | Receptacle A1566-ND 6.17 5.61 554089-1 Over Inner WI 
50 | 3.280 (83.31) | Receptacle A1570-ND 8.16 7.28 554090-1 ernie ntact 
64 | 3.875 (98.43) | Receptacle A24191-ND 38.30 30.64 552843-1 ees ee 
eptac| 
Shielded CHAMP® Latch Panel Mount Connectors - Plastic Assembly 
Screw Lock, Preassembled 
24 | 2.205 (56.01) | Receptacle, 6-32 A1556-ND 8.35 759 554434-1 = = ; 
50 | 3.310 (84.07) | Receptacle, 4-40 A1557-ND 15.80 14.15 554436-2 fee of j oa A ere Renee Ae ae pai 
Bail Lock, Preassembled 0s. Inch (mm) sctlfaion art No. art No. 
36 | 2.715 (68.96) | Receptacle, 4-40 A1575-ND 8.30 7.54 | 554346-2 Right Angle, Preassembled Screw Lock 
36 | 2.715 (68.96) | Receptacle, 4-40 A24218-ND* 8.69 7.90 555983-1 24 | 2.205 (56.01) | Receptacle, Standard, 6-32 A15016-ND 9.85 8.79 | 553811-1 
50 | 3.310 (84.07) | Receptacle, 4-40 A24219-ND* 4.75 4.32 554902-1 24 | 2205 (56.01) | Receptacle, Reverse, 6-32 A24294-ND 25.00 20.00 | 553811-2 
Screw Lock, Loose Pieces 50 | 3.305 (83.95) | Receptacle, Reverse, 4-40 A24295-ND 883 7.06 | 553813-4 
2a] 2.380 (60.48) | Receptacle MEST) _ AD 55AGIO 50_| 3.305 (63.95) | Receptacle, Standard, 4-40 At5001-ND 952 8.53 | 553813-3 
36 | 2.380 (60.45) | Receptacle A24217-ND 8.57 7.79 554348-1 Right Angle, Preassembled Bail Lock 
50 _| 3.475 (88.27) | Receptacle A1574-ND 9.07 8.25 554350-1 36 | 2.710(68.83) | Receptacle, Standard, 4-40 ‘A24298-ND 16.65 13.32 | 555233-1 
Hardware Kits 50 | 3.305 (83.95) | Receptacle, Standard, 4-40 A15002-ND 8.95 7.16 | 554901-1 
Bail Lock, 4-40 UNCx .625" (15.88) A24384-ND 1.84 1.67 552567-3 Right Angle, Board Lock Grounding 
Ball Lock, 4-40 UNCx .600°(12.70) A1517-ND 2.03 1.69 | 552561-3 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Standard A24299-ND 738 5.90 | 554923-2 
Front Panel Mount Metric Screw Lock A24222-ND 221 2.02 553636-2 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Reverse A24300-ND 8.43 6.74 | 554923-1 
Rear Panel Mount Metric Screw Lock A24223-ND 3.58 3.26 553636-3 24 | 2.205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Low Pro., Reverse | A24301-ND 11.58 9.26 | 555139-1 
Shielded Screw Lock, Rear Mount 4-40 A1578-ND 1.76 1.61 554272-1 24 | 2205 (56.01) | Screw Lock, 6-32, Low Profile, Std. | A24302-ND 29.73 23.78 | 555139-2 
Shielded Screw Lock, Rear Mount Metric A1579-ND 3.06 2.74 554808-1 36 | 2.715 (68.96) | Bail Lock, 4-40, Standard A24303-ND 6.93 5.54 | 5551191 
Accessories 36 | 2715 (68.96) | Bail Lock, 4-40, Standard A15004-ND* 640 5.12 | 555520-2 
=n Relief Ci 7 5 zi 50 | 3.320 (84.33) | Bail Lock, 4-40, Standard A15003-ND 9.73 7.78 | 555057-1 
|_Latch ae —_ ee Pos. rt a ar we chad _ 1.77 _|_§54099-1 50 | 3.320 (84.33) | Screw Lock, 4-40, Standard A24304-ND 12.03 9.62 | 557932-2 
Does not have boss feature. Boss is a .040" (1.02) shoulder on front of shield. 50 | 3.310 (84.07) | IBM Compatible, Bail Lock, 4-40 A15005-ND 11.38 10.19 | 555149-1 
Vertical Mount 
® 24 | .150(3.81) | Screw Lock, 6-32 A24305-ND 11.15 8.92 | 554501-1 
Cc HAM P® Connector 24 | .215(5.46) | Screw Lock, 6-32 A24306-ND 15.10 12.08 | 554501-2 
Kits 36 | .215(5.46) | Bail Lock, 4-40 A24307-ND 10.45 8.36 | 554145-4 
50 | .135(3.43) | Bail Lock, 4-40 A15008-ND 13.65 12.23 | 554216-3 
50 | .200(5.08) | Screw Lock, 4-40 A24308-ND 10.93 8.74 | 554217-4 
Modular Adapter Cover Kits & Accessories 
Cable Range Digi-Key Price Each | AMP 24 =— 180° Cover A15013-ND 7.80 6.24 | 554944-1 
Inch (mm) Description Part No. 1 25 _| PartNo. 36 _ 180° Cover A15014-ND 3.28 2.62 | 554945-1 
50 Position with Tapered Cover Solid and Stranded Kits 50 = 180° Cover - Cab. dia. < .500 (12.70) | A15015-ND 3.40 3.05 | 554946-1 
50 - 180° Cover - Cab. dia. > .500 (12.70) | A24320-ND 238 1.91 | 554946-2 
0.550 max. (13.97) Plug, Black A24324-ND 350 2.84) 552382-1 = = Cop. Pan Head Screw, 4-40 (2 req) | A24321-ND 15 43 | 554726-1 
0.550 max. (13.97) Receptacle, Black A24325-ND 3.22 2.61 | 552383-1 - - Inner Ferrule .350 (8.89) Inside Dia.) A24322-ND 30 .25 | 554725-3 
350 - .425 (8.89 - 10.80) Plug, Black A1571-ND 3.47 3.17] 229912-1 =n = Inner Ferrule 500 (12.7) Inside Dia. | A24323-ND 33 37 | 554725-6 
.350 - .425 (8.89 - 10.80) Receptacle, Black A1572-ND 3.47 3.17| 229913-1 7 
350 - .425 (8.89- 10.80) |Plug, Gray A24326-ND 284 2.30] 220912-4 Hardware Kits 
.350 - .425 (8.89 - 10.80) Receptacle, Gray A24327-ND 284 2.30 | 229913-4 =— = Bail Lock, Short, 4-40UNC-2Ax.25” | A24296-ND. 1.88 1.50 | 554818-2 
350 - .425 (8.89 - 10.80) | Plug with Dust Cover, Black A24328-ND 265 2.15] 1-229912-1 - i Bail Lock, Short, 4-40UNC-2Ax.50" | A24297-ND. 3.85 3.08 | 554818-1 
.350 - .425 (8.89 - 10.80) |Recept. with Dust Cover, Black A24329-ND 265 2.15] 1-2299131 = = Vert. Mt, Pan Head Screws (2req,) | A24309-ND 325 2.60 | 5540432 
.350 - .425 (8.89 - 10.80) |Recept. with Dust Cover, Gray A24330-ND 294 2.38] 1-229912-4 _ _ Vert. Mt. Metric Standoff Screws | A24310-ND 615 492 | 554858-1 
.350 - .425 (8.89 - 10.80) |Recept. with Dust Cover, Gray A24331-ND 291 2.36 | 1-229913-4 (panhead screw & standoff) 
425 - 500 (10.80 - 12.70) |Plug, Black A24332-ND 284 2.30) 2-229912-1 : 7 
425 - 500 (10.80 - 12.70) | Receptacle, Black A24333-ND 284 2.30 | 2-229913-1 Has drawn metal shield 
.425 - 500 (10.80 - 12.70) |Plug with Dust Cover, Black A24334-ND 291 2.36) 3-229912-1 = : 
425 - 500 (10.80 - 12.70) |Receptacle with Dust Cover, Black | A24335-ND 291 2.36] 3-229913-1 No. of Cable Range Digi-Key Price Each | AMP 
.350 - .425 (8.89 - 10.80) |Plug, Black A24336-ND 385 3.12) 552402-1 Pos. Inch (mm) Description Part No. 1 25 ‘| Part No. 
.350 - .425 (8.89 - 10.80) _|Receptacle, Black A24337-ND 451 3.65 | 552403-1 Cable Connector Kits 
50 Position CHAMP System 5 Connectors Plug — Solid or Stranded 
51 (12.95) Plug, 24 AWG Solid. Red A24365-ND 14.71 11.90 |_1-558693-1 24 | .250 - .500 (6.35 - 12.70) | Screw Lock, 24-26 AWG A24311-ND 6.55 5.24 |554948-4 
350 - .680 (8.89 - 17.27) | 120° Strain Relief, Light Almond A24366-ND 2.16 1.75 | 569336-1 24 | .250 - 500 (6.35 - 12.70) | Screw Lock, 26-28 AWG ‘A15009-ND 13.68 10.94 | 554948-3 
.350 - .680 (8.89 - 17.27) |120° Strain Relief, Black A24367-ND 216 1.75 | 569336-3 24 | .250- .500 (6.35 - 12.70) | Bail Lock, 24-26 AWG A24312-ND 5.35 4.28 |554947-2 
.650 - .750 (16.51 - 19.05) |90° Strain Relief, Lt. Almond Ovr. | A24368-ND 3.53 2.85 | 569335-1 36 | .250- .500 (6.35 - 12.70) | Screw Lock, 24-26 AWG ‘A24313-ND 15.05 12.04 |554951-2 
50 Position CHAMP Connector With Crimp Cable Clamp 36 | .250 - .500 (6.35 - 12.70) | Bail Lock, 24-26 AWG ‘A24314-ND 5.18 4.14 |554950-2 
36__| .250- .500 (6.35 - 12.70) | Bail Lock, 26-28 AWG ‘A15010-ND. 6.05 4.84 | 554950-1 
= Plug , 24-26 AWG Solid or Stranded | A24369-ND 257 2.08 | 553213-3 50 | .350 - .625 (8.89 - 15.88) | Screw Lock, 24-26 AWG A24315-ND 6.63 5.30 |554954-2 
= Recept., 24-26 AWG Solid or Strand.) A24370-ND 257 — 2.08 | 553212-3 50 | .350 - .625 (8.89 - 15.88) | Screw Lock, 26-28 AWG A15012-ND 6.50 5.20 | 554954-1 
= Recept., 24-26 AWG Solid or Strand. | _A24371-NDf 3.47 2.57 | 554886-2 50 | .350 - .625 (8.89 - 15.88) | Bail Lock, 26-28 AWG A15011-ND 6.18 5.53 |554953-1 
= Wear Adapter (Plug to Recept. Assy.) | A24372-ND 15.60 12.62 | 552705-1 50 | .350 - .625 (8.89 - 15.88) | Bail Lock, 24-26 AWG A24316-ND 5.93 4.74 |554953-2 
CHAMP-LOK Hardware Kits Receptacle — Solid or Stranded 
Locking Latch, 36 or 50 Positions A24338-ND 37 ~~ 30 | 552723-1 50 | .350 - .625 (8.89 - 15.88) | Screw or Bail Lock, 24-26 AWG | A24317-ND 14.58 11.66 | 554955-2 
Locking Latch, 14 or 24 Positions A24339-ND. 82 .66 | 552723-2 50 | .350 - .625 (8.89 - 15.88) | Screw or Bail Lock, 26-28 AWG] A24318-ND 6.23 4.98 |554955-1 
¢ Integral locking latch 50 .370 max. (9.40) Bail Lock, 90° Exit, Gray ‘A24319-ND 7.30 5.84 |5-555012-2 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMP TYCO cectroncs 1mm Card Edge Connectors slot 1 / AGP / NLX @ 


Authorized Distributor 
1mm Standard Edge Connectors have been FEATURES: Association to Canadian and United States Require- mination Resistance: 20mQ max. (initial) + Insula- 
developed specifically to meet the interconnection * 1mm contact spacing compatible with latest inter- ments + Produced under a Quality Management Sys- tion Resistance: 1000MQ min. « Dielectric With- 
requirements for the latest technological advances in connection technology for Slot 1, AGP and NLX tem certified to ISO 9001 standing Voltage: 400VAC @ sea level +» Dura- 
A ; i + High temperature housings suitable for surface sia ‘ 
personal computers. These include Intel’s Pentium mount reflow processes * Pivoting board lock feature PERFORMANCE CHARACTERISTICS: bility: 50 cycles min. + Engaging Force: 3.3 oz. 


1I™ processor (Slot 1), Accelerated Graphics Port offering connector centering before contacts enter pc * Operating Temp.: 0°C to 85°C + Voltage: 250 VAC (.917 N) max. average per contact pair + Separating 
(AGP), and the new NLX Form Factor motherboard. board holes + Certified by Canadian Standards + Characteristic Impedance: 35<20<80 ohms + Ter- Force: 1.98 to .35 oz. (.550 to .097N) per contact pair 


Solder Tail | Digi-Key Price Each | AMP 
Fig.| Description Length Part No. 1 25 Part No. 
1mm Standard Edge Connector 
y 1 242 Pos. Slot 1 Connector for 
BB 
(7 Pentium II and Celeron Processors -100 (2.54) A15102-ND 5.33 4.76 |145251-2 
‘ a 7 124 Pos. AGP (Accelerated Graphics -085 (2.16) | A15103-ND 3.84 3.43 |145263-1 
Fully compatible with Intel ant ne Ls eetieaiad 2 i Riser: Card Interconnect for new Port) Connector for AGP Card 100 (2.54) | A15104-ND 3.84 3.44 |145263-2 
Pentium II processor module grapnics and Tull motion video to | NiLX Form Factor motherboard : - 7 : 
the desktop 3 |340 Pos. NLX Riser Card Interconnect | .100 (2.16) | A15106-ND 7.25 6.47 |145275-2 
Celeron Retention Modules 
4 Module Kit with Captive Brass Fasteners, 2 pieces 
(Use with 145312-1 Bridge/Stud Assembly) A15108-ND 4.21 2.11 |145342-1 
5 Bridge/Stud Assembly for #145342-1. One Bridge/Stud 
Assembly Required for Each Retention Module A15109-ND 2.67 1.61 |145312-1 
Universal Retention Modules (URM) 
. H ing: Nyl black. P - 5 
Complete 2 module kit. iaraware: Brace canner 6 URM with Straight Pin Plastic Fasteners. Compatible 
Required for one processor. alloy finish. with 159” (4.04mm) Holes, 2 pieces A15115-ND 2.06 1.18 |145417-2 
7 URM with Screw Down Fasteners. Compatible with 
-140 (3.56mm) or .159” (4.04mm) Holes, 2 pieces A15116-ND 2.20 1.27 |145418-2 
8 URM with Clearance Hole for #6 Screw. Customer 
Supplies Fastener Hardware, 2 pieces A15117-ND 2.20 1.27 |145419-2 
Integrated Retention Modules 
9 Pentium I! Retention Module w/Fastex Plastic Fasteners} A15113-ND 5.48 2.75 |145327-1 
Pentium II Retention Module w/Slotted, Captive Nuts A15118-ND 5.37 2.69 | 145286-1 
Heat Sink Support Kit 
10 Heat Sink Support Base with Plastic Fasteners for use 
with Integrated Retention Module #145327-1 A15114-ND 6.87 3.44 |145308-1 
No. of Digi-Key Price Each | AMP 
ig.| Pos. | Description Part No. 1 25 Part No. 
Single Ended Passive 
50 CHAMP? Style Plug, Mate with .085” (2.16mm) 
Center-Line SCSI-1 A15032-ND. 36.61 29.61 | 556578-1 
50 Plug, Mate w/ribbon cable socket connectors A15034-ND 20.05 16.21 | 869587-1 
50 AMPLIMITE® .050” (1.27mm) Series Plug; 
“A” Cable SCSI-2, Low Profile, ABS A15036-ND 32.60 29.19 | 750881-1 
3 50 AMPLIMITE® .050” (1.27mm) Series Plug; 
“A” Cable SCSI-2, Zinc A23538-ND. 45.80 37.04 | 749535-2 
Single Ended Active 
3 50 AMPLIMITE® .050” (1.27mm) Series Plug; 
“A” Cable SCSI-2, Zinc A23540-ND 60.42 48.85 | 750381-1 
3 50 AMPLIMITE® .050” (1.27mm) Series Plug; 
“A” Cable SCSI-2, Low Profile, ABS A15037-ND 52.03 46.59 | 869546-1 
4 68 AMPLIMITE® .050” (1.27mm) Series Plug; 
“P&Q" Cable SCSI-3 A15039-ND. 49.21 44.06 | 869516-1 
5 68 | Plug Feed-Thru To 68 Position Receptacle A15043-ND 87.40 70.67 | 869684-1 
6 68 | Receptacle Feed-Thru To 50 Position Plu: A15045-ND. 71.63 57.92 | 869680-1 
SCSI TYPES: ; Dineioaial 
Single-Ended: Allows up to 5 megabytes per second A. Passive: 220/330Q; for lower data trans- 1 50 CHAMP? Style Plug, Mate with .085” (2.16mm) 
mission rates * Termination of each signal consists of 220Q to Term Power Line and 330Qto ground Center-Line SCSI-1 A15033-ND 75.55 61.09 | 555867-1 
+ 36 resistors + Ideal impedance match, 1329 B. Active: Also referred to as “Regulated” or 3 | 50 AMPLIMITE® .050” (1.27mm) Series Plug; 
“Boulay.” These terminators include a voltage regulator along with resistors and capacitors. They “A" Cable SCSI-2 : A15038-ND 57.58 46.55 _| 869545-1 
support applications requiring longer cable lengths and faster data transmission rates. + Eighteen 4 68 AMPLIMITE® -050" (1.27mm) Series Plug; 
110 resistors + 3 or more capacitors + 2 voltage reference resistors + One voltage regulator P&Q" Cable SCSI-3 - A15040-ND 39.98 35.80 | 869515-1 
. ‘ 7 5 68 | Plug Feed-Thru To 68 Position Receptacle A15044-ND 82.65 74.01 | 869682-1 
Differential: Allows up to 10 megabytes per second, cable lengths up to 25 meter » Requires more 6 68 _| Receptacle Feed-Thru To 50 Position Plug A15046-ND 63.76 51.55 | 869678-1 
powerful drivers than single-ended = Ideal impedance match, 122Q AMPLIMITE® .050” (1.27mm) Series Plug: 
Force Perfect: Use with near non-SCSI applications wherein the larger bandwidth and faster S|, 50 “A" Cable SCSI-2 : A23539-ND 57.72 46.67 | 749541-1 
risetimes create special problems; compensates for variances by averaging the impedance | 4 | gg | AMPLIMITE® .0S0" (1.27mm) Series Plug; 
mismatches through diode switching and biasing techniques. Circuitry: Thick film resistors and/or P&Q" Cable SCSI-2 A23542-ND 45.94 37.15 | 750897-1 
discreet components on aluminum substrate or plastic laminate _ Force Perfect 
Active Negation: Used by SCSI-2 and SCSI-3 Drivers and Receivers in single ended active us 68 _| .050" (1.27mm) Series Plug Active Negation Compatible 86.77 37:61 "| 86986771 
applications to help ensure clean, noise-free transitions of the signals. These terminators can source 7 7 
as well as sink current, thereby maintaining voltage control. i 68 | .050” (1.27mm) Center-Line Ribbon Cable SCSI-3 A24211-ND 44.11 35.67 | 869725-1 


i 
oii D-Sub Mountin g Fig. 1 - Jack Screw Kit Fig. 2 - Jack Screw Kit Fig. 3 - Jack Screw Kit Fig. 4 - Screw Mount Kit 


Hardware ie 
9.075 (4.52) 
Digi-Key Price Each 3M 
Fig.| Description Part No. d 100 500 | Part No. 
1 | Jack Screw Kit MDVS22-ND 1.00 .76 69 | 3342-1 Kit includes 2 screws and 


2 flat washers. 


2 | Jack Screw Kit |MDVS62-ND 1.04 79 72 |3342-2 - - 

Fig. 6 — Jack Socket Kit Fig. 7 — Jack Socket Kit 
3 | Jack Screw Kit |MDVS35-ND 71 54 49: | 3342-4 

¥.30(7.62) y .19(4.83) 
4 | Screw Mount Kit |MDSMK1-ND 79 61 —-.55 | 3342-3 F = L} » 1914.83) [ eal) 
5 | Jack Socket Kit |MDVS44-ND 1.77 1.35 1.22 |3341-1S = 2) 
24-40X =e {?? 4-40X : 

6 | Jack Socket Kit |MDVS73-ND 1.60 1.22 1.11 [3341-2 v ia ; -26(6.60) DP ee .15(3.81) DP -15(3.81) DP 
7 | Jack Socket Kit [RDMSoog 77 1.85 1.22 3341-1. Kit includes 2 sockets, 4 flat Kit includes 2 sockets, Kit includes 2 sockets, 4 flat washers, Kit includes 2 sockets, 4 flat 
8 | Jack Socket Kit | MDVS81-ND 1.85 1.41 1.28 | 3341-4 washers, 2 lock washers, and 2 nuts. 2 lock washers, and 2 nuts. 2 lock washers, and 2 nuts. washers, 2 lock washers, and 2 nuts. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMP TYCO Hectronics 


AMPLIMITE® D-Sub Connectors 


All connectors are preloaded with size 20 DF posted contacts; plugs 
with pin contacts and receptacles with socket contacts. 

Steel Tin Plated Shell HD-20 Series (Figure 1): » Contact Mating 
Area Plating: 30 gold + Eyelets: Brass, Tin Plated + Threaded 
Inserts: Zinc * Female Screwlock: Zinc + Boardlocks: Copper Alloy, 
Tin-Lead Plated + Pin Contacts: Brass 

Zinc Plated Shell HDP-20 Series Crimp Snap (Figure 2): + Contact 
Mating Area Plating: Gold Flash + Grounding Indents: Without + Re- 
commended PCB Thickness: .062 (1.57mm) 

Steel Tin Plated Shell HD-20 Series Solder Cup (Figure 2): + Con- 
tact Mating Area Plating: 30u gold + Grounding Indents: On Male 
Plug * Recommended PCB Thickness: .093 (2.36mm) 


He 

(318) 

At 
, 


315 (8.00) 
Eyelet 


i 
t | 125 
| 


590 (14.99) 
Mount 


D Leave 


(12.14) 


No. of Digi-Key Price Each AMP 

Fig. | Pos. Sex | Part No. 1 25 Part No. 

Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, 
Without Boardlocks, With Threaded Inserts 


9 | Male | A2096-ND* 272 244 | 747250-4 
9 | Female | A2100-ND* 236 212 | 745781-4 
9 | Male | A23272-NDE 276 230 | 747250-3 
9 | Female | A23292-NDE 267 2.23 = ‘| 745781-3 
15 | Male | A2097-ND* 3.03 242 | 747236-4 
1 | 15 | Female | A2101-ND* 289 259 | 745782-4 
25 | Male | A2098-ND* 484 434 — | 747238-4 
25 | Female | A2102-ND* 342 3.06 | 745783-4 
25 | Female | A23297-ND# 318 265 | 745783-3 
37 | Male | A2099-ND* 615 492 | 747252-4 
37 | Female | A2103-ND* 493 3.94 | 745784-4 


Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, 
Without Boardlocks, With Standard Mounting Holes 


9 | Female | A23291-ND* 2.85 2.38 745781-2 
15 Male | A23270-ND* 4.65 3.88 747236-2 
1 15 | Female | A23294-ND* 3.33 2.78 745782-2 
25 Male | A23271-ND* 5.22 4.35 747238-2 
25 | Female | A23296-ND* 3.99 3.33 745783-2 
37 Male | A23274-ND* Z14 5.93 747252-2 


Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, 
Without Boardlocks, With Fixed Female Screwlocks 


9 Male | A23273-ND* 3.15 2.63 747250-6 

9 | Female | A23293-ND} 3.06 2.55 745781-6 

1 15 | Female | A23295-ND* 3.57 2.98 745782-6 
25 | Female | A23299-ND* 4.23 3.53 745783-6 

25 | Female | A23298-ND} 2.23 1.86 745783-5 

37 | Female | A23300-ND* 7.98 6.65 745784-6 


Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount 
With Boardlocks, With Standard Mounting Holes 


9 Male | A23275-ND* 3.15 2.63 747840-2 

9 | Female | A23301-ND* 1.94 1.62 747844-2 

1 25 Male | A23283-ND* 4.29 3.58 747842-2 
25 (| Female | A23310-ND* 3.64 3.04 747846-2 

37 Male | A23288-ND* 7.44 6.20 747843-2 


Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, 
With Boardlocks, With Threaded Inserts 


9 Male | A23277-ND* 1.64 1.37 747840-4 
9 | Female | A23303-ND* 1.94 1.62 747844-4 
9 Male | A23276-NDf 2.04 1.70 747840-3 
1 9 | Female | A23302-ND} 2.03 1.70 747844-3 
15 Male | A23281-ND* 2.13 1.78 747841-4 
15 | Female | A23307-ND* 1.68 1.40 747845-4 
15 | Female | A23723-ND* # 7.50 6.25 748876-4 


No. of Digi-Key Price Each AMP No. of Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Pos. Sex | Part No. 1 25 Part No. Fig. | Pos. Sex | Part No. 1 25 Part No. 
15 Male | A23280-ND$ 3.18 2.65 747841-3 All-Plastic .590” (14.99mm) Mount, 
15 | Female | A23306-ND$ 1.60 1.34 747845-3 Without Boardlocks, With Threaded Inserts 
25 Male | A23285-ND* 3.73 3.11 747842-4 9 Male | A23375-ND* 5.46 455 747467-4 
25 | Female | A23312-ND* 2.98 2.49 747846-4 9 Female | A23359-ND* 5.46 4.55 7A7A59-4 
il 25 Male | A23284-ND$ 3.42 2.85 747842-3 9 Female | A23358-ND# 5.16 4.30 747459-3 
25 | Female | A23311-NDf 2.66 2.22 747846-3 1 15 | Female | A23363-ND* 615 5.13 747460-4 
37 Male | A23289-ND* 417 3.48 747843-4 15 | Female | A23371-NDE 558 4.65 747460-3 
37 | Female | A23315-ND* 5.91 4.93 747847-4 25 Mae | A23381-ND* 8.04 670 748873-1 
Steel, Tin Plated Shell, .318” (8.08mm) Mount, 25 | Female | A23366-NDE 6.09 5.08 747461-3 
With Boardlocks, With Fixed Female Screwlocks 
All-Plastic .590” (14.99mm) Mount, 
9 Male | A23279-ND* 2.33 1.95 747840-6 Without Boardlocks, With Fixed Female Screwlocks 
9 Female | A23305-ND* 1.94 1.62 747844-6 
9 Male | A23278-NDE 2.94 245 747840-5 9 Female | A23370-ND* 6.30 5.25 747459-6 
9 Female | A23304-NDE 2.03 1.70 747844-5 9 Female | A23360-ND$ 5.82 4.85 747459-5 
15 | Male | A23282-ND* 213 1.78 ‘| 747841-6 1 | 15 | Mae |[Aescce ns 8437.03 | 7489521 
15 | Female |A23309-ND’ 3753.13 ‘| 747845-6 25 | Fende eae =O (825 | 7474616 
1 | 15 | Female | A23308-NDE 315 263 | 747845-5 25 _| Female |[G2S 30 GNOE 702 5.85 | 747461-5 
25 Male | A23287-ND* 4.47 3.73 747842-6 All-Plastic .590” (14.99mm) Mount, 
25 | Female | A23314-ND* 2.98 2.49 747846-6 Without Boardlocks, With Standard Mounting Holes 
25 | Male | A23286-ND¥ 342 285 __| 747842-5 9 | Made | A23374-ND* 495 413 | 747467-2 
25 | Female | A23313-ND$ 246 2.06 | 747846-5 9 | Female | A23357-ND* 468 3.90 | 747459-2 
37 | Male | A23290-ND* 771 643 ‘| 747843-6 9 | Male | A23373-ND# 423 353 | 747467-1 
37 | Femde | A23316-ND* 591 493 | 747847-6 9. | Female | A23956-NDE 432 3.60 | 747459-1 
All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, 15 Male | A23376-ND* 5.19 4.33 747468-2 
With Boardlocks, With Threaded Inserts 45 | Female | A23362-ND* 5.19 433 747460-2 
1 25 | Female | A23342-ND* 6.45 5.38 748901-1 1 15 | Female | A23361-ND$ 4.68 3.90 747460-1 
All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, 2 | Mae [eee §=8O4 = 5.70 | 748826-1 
With Boardlocks, With Fixed Female Screwlocks 25 | Female | A23365-ND* 5.64 4.70 747461-2 
1 9 | Female | A23343-ND* 822 685 | 748979-1 25 | Mae [eeseU te S80, 286: __|| /ASREB 
All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, 7 . ee oats es pact 
Without Boardlocks, With Threaded Inserts 
37 | Female | A23369-ND* 7.05 5.88 747462-2 


1) 2 | Fone tale sn? ee |e All-Plastic .590” (14.99mm) Mount, 
25 | Female | A23337-ND* 6.57 5.48 745392-2 
With Boardlocks, With Threaded Inserts 
All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, 
Without Boardlocks, With Fixed Female Screwlocks 1 2 Male_ | A23372-NDE 7.02 5.85 748913-2 
9 Female | A23339-ND* 6.12 5.10 745395-2 Steel, Tin Plated Shell, .454” (11.53mm) Mount 
1 15 | Female | A23340-ND* 6.90 5.75 745396-2 9 Male | A23386-ND 17.70 14.75 745434-8 
25 =| Female | A23341-ND* 7.50 6.25 745397-2 15 | Female | A23390-ND 20.58 17.15 745439-4 
All-Plastic .318” (8.08mm) Mount, ® | 25 | Female | a2a301.No 24.81 20.68 | 745440-4 
Without Boardlocks, With Standard Mounting Holes 37_| Female | A23392-ND 29.94 24.95 745441-4 
9 | Female | A2334-ND$ 423 3.53 ‘| 745131-1 37_| Mde |A23388NDE 27.00 2250 | 7454373 
1 15 | Female | A23336-ND* 5.16 4.30 745271-2 Zinc Plated Shell, .545” (13.84mm) Mount 
25 | Female | A23335-ND* 5.64 4.70 745132-2 9 Male | A1020-ND 11.48 9.18 205865-1 
Steel, Tin Plated Shell .478” (12.14mm) Mount, 9 Female | A1021-ND 12.38 9.90 205866-1 
With Boardlocks, With Threaded Inserts 15 | Female | A1023-ND 14.03 11.22 205868-1 
1 9 Female | A23384-ND* 12.87 10.73 747852-4 2 25 Male | A1024-ND* 15.45 12.36 205857-1 
25 | Female | A23385-ND* 23.94 19.95 747854-4 25 | Female | A1025-NDt 16.70 13.36 205858-1 
Steel, Tin Plated .590” (14.99mm) Mount, 37 | Male | A1026-NDt 18.38 = 14.70 205859-1 
Without Boardlocks, With Threaded Inserts 37 | Female | A1027-ND. 19.83 15.86 205860-1 
9 Male | A2104-ND* 8.60 6.88 745990-4 Steel, Tin Plated Shell, .545” (13.84mm) Mount, 
9 | Female | A2108-ND* 12.70 10.16 745988-4 With Standard Mounting Screws 
9 | Male | A23344-ND$ 1281 10.68 | 745990-3 15 | Male | A1022-ND 14.30 11.44 | 745352-4 
1 [15 _| Female |/A2109:NOf 14.55 11.64 | 745984-4 15 | Female | A23399-ND 1752 1460 | 745113-2 
25 Male | A2106-ND* 15.43 12.34 745994-4 25 Male | A23393-ND 20.55 17.13 745353-4 
25 | Female | A2110-ND* 16.80 13.44 745992-4 25 | Female | A23401-ND 21.12 17.60 745114-2 
25 | Female | A23349-NDt 16.53 13.78 745992-3 2 37 Male | A23394-ND 24.60 20.50 745354-4 
37 | Female | A2111-ND* 19.65 15.72 745996-4 37 | Female | A23402-ND 25.47 21.23 745115-2 
Steel, Tin Plated .590” (14.99mm) Mount, 50 Male | A23395-ND 31.26 26.05 745355-4 
With Boardlocks, With Threaded Inserts 50 | Female | A23404-ND 33.60 28.00 745116-2 
9 Male | A23346-ND* 3.66 3.05 747832-4 50 | Female | A23403-NDt 30.18 25.15 745116-1 
9 Female | A23351-ND* 3.60 3.00 747836-4 Steel, Tin Plated Shell, .545” (13.84mm) Mount, 
9 Male | A23345-ND 13.41 11.18 747832-3 With Female Screwlocks 
9 | Fenae ue 1328 (11.08 | 7478363 9 | Made |Aess97-ND 17.79 1483—*| (747197-4 
1} 15 | Mae [eines Sa 21S SA 9 | Female | A23406-ND 16.83 14.03 | 747020-2 
2) Mie ed Boo BOB” | dares 15 | Female | A23407-ND 20.22 16.85 =| -747021-2 
25 | Fende ae sad 3.50 FATES 2 25 Male | A23396-ND 23.22 19.35 747022-2 
25 | Female | A23353-ND$ 17.16 14.30 747838-3 25 | Female | A23405-ND 23,40 19.50 745536-2 
37 Male | A2107-ND* 6.68 5.34 747835-4 
50 Male | A23398-ND 33.84 28.20 747497-4 
Steel, Tin Plated .590” (14.99mm) Mount, 50 | Female | A23409-ND 34.95 29.13 747193-2 
With Boardlocks, With Fixed Female Screwlocks 50 | Femde | A23408-NDE 32.73 27.28 7471984 
9 Male | A23347-ND* 16.14 13.45 747832-6 
1 9 Female | A23352-ND* 6.93 5.78 747836-6 * 30Gold + Tinshell + Gold flash on mating end 
25 | Female | A23355-ND* 19.11 15.93 747838-6 # Housing 94V-0 rated thermoplastic compatible with standard wave, vapor 


phase, and infra-red reflow (SMT) soldering, black 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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ANP tycao Electronics 
AMPLIMITE® 


D-Sub Connectors 


HD-20 All-Plastic Straight 
Posted 


Material and Finish: Housing: 94V-0 
rated thermoplastic, black Threaded 


HD-20 Full Metal-Shell Straight 
pested 


Material and Finish: Shell: Steel, tin plated Insert: 94V-0 rated 
thermoplastic, black Pin Contacts: Brass plated, tin-lead on 
termination end, with entire contact 50p (min.) nickel underplated 


Inserts: Brass, unplated Female 
Screwlocks: Brass, nickel plated Pin 
Contacts: Brass plated, tin-lead on 
termination end, with entire contact 
50u (min.) nickel underplated 


No.of 
Pos. | Sex 


Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
In. (mm) | Part No. 1 25 | Part No. 


With Standard Mounting Holes 


9 Male | .125 (3.18) | A23218-ND* 3.93 3.28/208006-2 
9 |Female].125 (3.18) | A23238-ND* 4.08 3.40/207826-4 
9 Male | .125 (3.18) | A23217-ND$ 3.63 3.03] 208006-1 


9 |Female}.125 (3.18) | A23237-ND¢ 3.81 3.18/207826-3 


No.of Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | Sex | In.(mm)_| Part No. 1 25 Part No. 
Without Grounding Indents 

9 Male | .125 (3.18) | A23139-ND¢ 4.17 3.48] 745182-2 
25 | Male | .125 (3.18) | A23140-ND¢ 6.84 5.70] 745186-2 
With Grounding Indents 
9 Male | .125 (3.18) | A23141-ND* 4.95 4.13] 745410-1 
9 Male | .188 (4.78) | A23142-ND* 5.01 4.18] 745410-7 
25 | Male | .125 (3.18) | A23143-ND* 5.31 4.43] 745412-1 
25 | Male | .188 (4.78) | A23144-ND* 8.04 _6.70| 745412-7 
37 | Male | .125 (3.18) | A23145-ND* 11.73 9.78] 745413-1 
50 | Male | .125 (3.18) | A23146-ND* 15.93 13.28] 745414-1 
50 | Male | .188 (4.78) | A23147-ND* 14.88 12.40] 745414-7 


With .120” (3.05mm) Mounting Holes 


15 | Male |.125 (3.18 
15 |Female| .125 (3.18 


A23220-ND* 4.77 3.98] 208007-2 
A23240-ND* 5.01 4.18] 207827-4 


9 |Female] .125 (3.18) | A23149-ND¢ 4.80 4.00] 745183-2 
9 _|Female| .188 (4.78) | A23150-ND* 5.04 4.20] 745183-7 


15 |Female| .188 (4.78) | A23148-ND* 6.33 5.28] 745185-7 


Dim. A_ | Digi-Key Price Each | AMP 
Pos.| Sex | In.(mm) | Part No. 1 25 | Part No. 
Q |Female) .170 (4.32) |A23194-ND* 5.46 4.55/1-747150-6 
9 Male | .170 (4.32) | A23173-ND* 5.49 4.58|1-747871-6 
15 |Female| .125 (3.18) | A23196-ND* 5.85 4.88)1-747299-4 
15 Male | .170 (4.32) | A23174-ND* 6.21 5.18|1-747872-6 
15 |Female| .170 (4.32) |A23197-ND* 6.27 5.23|1-747299-6 
25 Male |.125 (3.18) | A23169-ND* 7.50 6.25|1-745968-4 
25 |Female| .125 (3.18) | A23189-ND* 5.85 4.88]1-745967-4 
25 Male | .125 (3.18) | A23168-ND+ 6.78 5.65|1-745968-3 
25 Male | .170 (4.32) | A23170-ND* 7.50 6.25|1-745968-6 
25 |Female|.170 (4.32) | A23191-ND* 7.02 5.85|1-745967-6 
25 |Female| .170 (4.32) | A23190-ND¢ 7.17 5.98|1-745967-5 
37 [Female] .170 (4.32) | A23198-ND* 13.35 11.13]1-747301-6 
With Retention 4-40 Screwlocks (for .062” [1.58mm] PCB) 
25 Male | .125 (3.18) | A23187-ND* 9.12 7.60|748027-1 
* 30u gold on mating end 
+ Gold flash on mating end 


HD-20 Front Metal-Shell Straight 
Posted w/ACTION PIN 


Material and Finish: Front Shell: Steel, tin plated Housing: 94V-0 rated therm- 
oplastic, black Threaded Inserts: Brass, unplated Female Screwlocks: Zinc 
Action Pin Contacts: Copper alloy duplex plated Plating (except 749892-1): 
301 gold on mating end, tin-lead on Action Pin post surface, with entire contact 
50p (min.) nickel underplated; Plating for 749892-1 only: Gold flash on mating 
end, tin-lead on Action Pin post surface, with entire contact 50y (min.) nickel 
underplated 


Female} .125 (3.18) | A23254-ND¢ 4.86 4.05] 745076-3 


Male |.170 (4.32) | A23231-ND* 6.09 5.08] 745071-4 


9 |Female].170 (4.32) | A23256-ND* 6.24 5.20/745076-6 


thermoplastic, black Threaded Inserts: Brass, unplated Female 
Screwlocks: Zinc Pin Contacts: Brass plated, tin-lead on 
termination end, with entire contact 50y (min.) nickel underplated 


15 |Female| .125 (3.18) | A23258-ND* 7.17 5.98] 745077-4 
15 |Female].125 (3.18) | A23257-ND¢ 6.69 5.58/745077-3 


15 | Male |.170 (4.32) | A23232-ND* 6.90 5.75|745072-4 


25 | Male |.125 (3.18) | A23234-ND* 8.49 7.08] 745073-2 
25 |Female) .125 (3.18) | A23261-ND* 8.52 7.10] 745078-4 
25 | Male |.125 (3.18) | A23233-ND$ 7.71 6.43] 745073-1 


25 |Female) .125 (3.18, 
25 |Female) .170 (4.32) 
25 |Female) .170 (4.32, 


A23260-ND$ 7.14 5.95] 745078-3 
A23264-ND* 8.88 7.40] 745078-6 
A23263-ND$ 8.07 6.73] 745078-5 


37 |Female) .125 (3.18, 
37 | Male |.170 (4.32) 
37 |Female] .170 (4.32 


A23265-ND* 11.91 9.93] 745079-4 
A23236-ND* 14.64 12.20] 745074-4 
A23266-ND* 11.91 9.93] 745079-6 


(3.18) 
(3.18) 
(3.18) 
(3.18) 
(4.32) 
(4.32) 
(3.18) 
(3.18) 
(4.32) 
15 |Female| .170 (4.32) | A23259-ND¢ 7.08 5.90] 745077-5 

(3.18) 
(3.18) 
(3.18) 
(3.18) 
(4.32) 
(4.32) 
(3.18) 
(4.32) 

) 


* 30 gold on mating end 
+ Gold flash on mating end 


HD-20 All-Plastic = é‘ 


Straight Posted | |_|“ teatrote 
With ACTION PIN A High Proto 


No. of Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. | Sex |Profile| Part No. 1 25 Part No. 
With Standard Mounting Holes 
37 | Female | Low A23135-ND = 12.33 10.28 | 745337-2 


With Fixed Female Screwlocks 


9 |Female| Low | A23136-ND 7.02 5.85 | 745454-2 


No.of 
Pos.| Sex 


Dim. A Digi-Key Price Each | AMP 
In. (mm) _ | Part No. 1 25 |Part No. 


With Standard Mounting Holes 


Male |.125 (3.18) | A23183-ND* 3.66 3.05|747871-2 
Female} .125 é 18) | A23206-ND* 3.78 3.15|747150-2 
Female] .170 (4.32) | A23207-ND* 8.91 __7.43|747150-4 


Female] .125 (3.18) | A23211-ND* 4.50 3.75/747299-2 


Male |.125 (3.18) | A23177-ND* 5.67 4.73|745968-2 
Female] .125 (3.18) | A23203-ND* 6.18 5.15|745967-2 
Male | .170 (4.32) | A23178-ND* 5.67 4.73 |745968-4 


Male |.125 (3.18) | A23181-ND* 8.85 7.38|747375-2 


) 
) 
) 
) 
Male _|.170 (4.32) | A23185-ND* 4.41 3.68|747872-4 
) 
) 
) 
) 
-125 (3.18) | A23214-ND* 10.86 9.05|747301-2 


Female 


With 4-40 Threaded Inserts 


Male |.125 (3.18) | A23184-ND* 4.98 4.15|747871-8 
Female] .125 (3.18) | A23209-ND* 4.68 3.90|747150-8 
Female] .125 (3.18) | A23208-ND{ 3.27 2.73|747150-7 
Female] .170 (4.32) | A23210-ND{ 4.77 _3.98|747150-9 


Male |.125 (3.18) | A23186-ND* 5.64 4.70/747872-8 
Female] .125 (3.18) | A23213-ND* 5.85 4.88|747299-8 
Female} .125 6 18) | A23212-ND¢ 5.46 4.55|747299-7 
Female] .170 (4.32) | A23195-ND* 5.88 4.90 |1-747299-0 


Male |.125 (3.18) | A23180-ND* 6.93 5.78|745968-8 


Male | .125 (3.18) | A23179-ND{ 6.21 5.18|745968-7 
Female] .125 (3.18) | A23204-ND{ 6.03 5.03|745967-7 
Female] .170 (4.32) | A23188-ND* 6.84 _5.70/1-745967-0 


) 
) 
Female] .125 (3.18) | A23205-ND* 7.26 6.05 |745967-8 
) 
) 
) 
) 


Male |.125 (3.18 


A23182-ND* 12.00 10.00|747375-8 
Female] .125 (3.18) | A23216-ND* 10.80 9.00|747301-8 
Female] .125 (3.18) | A23215-ND{ 9.66 8.05|747301-7 


With Retention 4-40 Inserts (for .062” [1.58mm] PCB) 


Male | .125 (3.18) | A23176-ND* 4.29 3.58 /2-748003-0 
Female] .125 (3.18) | A23199-ND* 4.68 3.90 |2-747706-0 


Female] .125 (3.18) | A23200-ND* 4.50 3.75 |2-747707-0 


Male |.125 (3.18) | A23175-ND* 5.85 4.88 /2-747704-0 
Female] .125 (3.18) | A23201-ND* 6.84 5.70 |2-747708-0 


Female] .125 (3.18) | A23202-ND* 10.80 9.00 /2-747709-0 


With Fixed Female Screwlocks 


25 | Female} Low | A23137-ND 11.04 9.20 | 745458-2 
25 | Female | High | A23134-ND 11.46 9.55 | 745031-2 
37 | Female | Low | A23138-ND 14.16 11.80 | 745459-2 


Male |.125 (3.18) | A23172-ND* 5.46 4.55/1-747871-4 
Female] .125 (3.18) | A23193-ND* 5.67 4.73)1-747150-4 
Male | .125 (3.18) | A23171-ND{ 5.25 4.38)/1-747871-3 
Female] .125 (3.18) | A23192-ND{ 5.37 4.48)/1-747150-3 


(3.18) 
(3.18) 
(3.18) 
(3.18) 
(3.18) : 
15 |Female|.125 (3.18) | A23239-ND+ 4.47 3.73] 207827-3 25 [Female] 125 (3.18) | A23151-ND* 8.37 6.98|745187-1 a6 
15. |Female|.170 (4.32) | A23241-ND* 5.01 4.18|207827-6 25 |Female| .188 (4.78) | A23152-ND* 8.40 7.00]745187-7 oc 7i2'17) 
5 5 25 [Female] .188 (4.78) | A23153-ND+ 7.71 6.43] 745187-8 
25 | Male |-125 (8.18) Paaeeeemmeg § O27 5.23/208008-2 37 |Female|.125 cia A23154-ND* 12.30 10.25] 745189-1 t 
25 Female) .125 (9.18) cece $66.60 5.50/207628-4 37_|Female| .188 (4.78) | A23155-ND* 12.27 10.23|745189-7 ooh 
25 | Male |.125 (3.18)|A23221-ND¢ 5.46 4.55) 208008-1 50 |Female| .125 (3.18) | A23156-ND* 15.63 13.03] 745191-1 recht Male w/Threaded core (6.78) 
25 |Female|.125 (3.18) | A23242-ND¢ 5.85 4.88|207828-3 50_ [Female] .188 (4.78) | A23157-ND* 15.66 13.05] 745191-7 ig roles Insert 2 
37 |Female] .125 (3.18) | A23245-ND* 9.87 8.23|207829-4 5 [Femaicy “83 ne oa ete SOR VETGES AO) - Digreay His eo eee 
4 - emale| . 5 = E a 5 os. eX art No. art No. 
37 | Male |.125 (3.18) |A23223-ND¢ 7.77 6.48) 208009-1 9 |Female| 125 (3.18) |A23163.NDt 684 5:70|747190.1 ith Standent Mounting Holes 
37 [Female] .125 (3.18) | A23244-ND¢ 10.53  8.78|207829-3 9 |Female| 188 (4.78) | A23165-ND* 7.08 5.90|747190-4 9 Ran OSTEND Gin 8 DS TETORSD 
50 | Male | .125 (3.18) | A23225-ND* 11.67 9.73/208010-2 15 |Female] .125 (3.18) | A23158-ND* = 8.34 6.95|745820-1 15 | Female | A23119-ND 8.67 7.23 | 747140-2 
50 |Female|.125 (3.18) | A23246-ND* 12.51 10.43|207830-4 : Halls ae ren ROSIPONEE ines ieee eens 37__| Female | _A23125-ND 15.00 12.50 | 747713-2 
With Threaded Inserts 25 |Female|.125 (3.18) |A23161-ND* 9.63 8.03| 745886-1 50 _| Female BESIDE 2188 17.80 | arias 
25 _|Female|.125 (3.18) | A23162-ND+ 9.72 8.10| 745886-2 
9 Female] .125 (3.18) | A23248-ND* 5.58 4.65] 207841-4 = renee i ee ea pale ae 9] Female) A23117-ND 531443 17470002 
9 Female] .125 (3.18) | A23247-ND¢ 5.28 4.40/207841-3 30 [Female 125 (3:18) [AZSI6G:ND® 17-82 14.85| 7473001 9 Male | A23132-ND 13.02 10.85 | 786830-1 
15 | Male |.125 (3.18) Taeonugs $6890 5.25) 7450522 * 30u gold on mating end = poet ae 780 380 BED 
emale a . E os 
15 |Female| .125 (3.18) | A23250-ND* 6.63 5.53 745057-4 + Gold flash on mating end 25 Male | A23128-ND 26.88 22.40 | 748146-4 
15 | Male |.125 (3.18) | A23226-ND¢ 5.79 4.83|745052-1 37) Female | A23126-ND 4.13 11.78 | 747 714-2 
15 |Female| .125 (3.18) | A23249-ND+ 6.03 5.03] 745057-3 a 37 Male | A23131-ND 34.68 28.90 | 786534-1 
25 | Male |.125 (3.18)| A23228-ND* 7.86 6.85| 745053-2 HD-20 Front Metal-Shell Straight 50 | Female | A23123-ND 16.23 13.53 [747144-2 
25 |Female|.125 (3.18) | A23252-ND* 8.25 6.88| 745058-4 Pp d = Male azeist:N) SOG eS 30 AEE 
ap (3. : : oste With Fixed Female Screwlocks 
25 |Female|.125 (3.18) | A23251-ND¢ 7.44 6.20|745058-3 3 -Female | A2311&-ND 777 648 }7470912 
25 |Female| .170 (4.32) | A23253-ND* 8.46 7.05|745058-6 15 Female A23121-ND 8.58 7.15 | 747142-2 
With Fixed Female Screwlocks 2 Male eanenE 80 ne uialal 
9 | Male |.125 (3.18) ]A23230-ND* 6.09 5.08] 745071-2 25 Male TER RENE seas ae oa 
9 Female] .125 (3.18) | A23255-ND* 5.58 4.65/ 745076-4 J 37_| Female | A23127-ND 13.89 11.58 | 747715-2 
9 | Male |.125 (3.18) |A23229-ND¢ 5.79 4.83] 745071-1 Material and Finish: Shell: Steel, tin plated Housing: 94V-0 rated 50 | Female | A23124-ND 17.52 14.60 | 747145-2 
9 
9 


HDJ-20 All Plastic Jacketed 
Cable Connector 


Use with HDP-20 Crimp Snap-In Contacts A 
(sold separately) 


Standard 
Cord Guard 


1.642 Relief 


Plug (7.87) (16.31) 


No. of Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. Description Part No. 1 25 Part No. 
9 Receptacle A23471-ND* 79 66 | 207752-3 
9 Plug A23472-ND 2.58 2.15 | 745018-1 
_ Steel Stain Relief A23464-ND 5 13 | 61831-1 
No. of | Dim. Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Pos. A Part No. i 25 Part No. 
HDJ-20 Standard Cord Guards - Black Thermoplastic 
9 -234 (5.94) A23465-ND 86 .72| 207753-1 
HDJ-20 Squeeze-to-Release Cord Guards - Black Thermoplastic 
9 -200 (5.08) A23466-ND 1.18 99) 745002-1 
9 -265 (6.73) A23467-ND 87 -73 |_745002-2 


* 94V-0 rated thermoplastic black 


Plug 
Assemblies 
HDJ-20 All-Plastic Plug 


Assemblies with Right- 
Angle Posted Contacts 


Material and Finish: Housing and Post Spacer: Black thermoplastic, 94V-2 
rated Pin Contacts (Posted): Brass, plated as follows: A: Gold flash on 
mating end, tin-lead on solder posts, entire contact nickel underplated 


No. of Plating | Digi-Key Ene Each AMP 
Positions Type Part No. 25 Part No. 
9 A A23474-ND 7.32 6.10 745001-3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HDP-20 Pins & Sockets Crimp Type Mithilnsulewon 


ANP tyco Electronics a 
ital . pport nd 
Ee a AO cea) S- 
AM P LI M IT E® Material: Pin: Brass — Phosphor bronze per QQ-B-750 ~~~ Socket 
Plated: A: Select — Gold flash over nickel on entire contact, with additional 30 gold on ; . 
D-Su b Con nectors mating end; B: Duplex — 30y gold on mating end, tin-lead on termination end, with entire Susan Insulation 
contact nickel underplated; C: Gold flash over nickel on entire contact; D: Duplex — Gold PP 
. - flash on mating end, tin-lead on termination end, with entire contact nickel underplated 
HDP-20 Zinc and Tin Plated Socket 
Metal Shell AWG | Ins.Dia. | Cont. | Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Strip Form Pricing AMP 
Desc. | (mm) | In.(mm) | Fin. | Part No. 10 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. 
Crimp Type With Insulation Support 
: Pin | 28-24] .040(1.02)| A | A1630-ND 20 14 66507-9 A23713-ND 53.89 66507-3 
fins ane packets: Socket | 28-24 | .040(1.02)| A | A1632-ND 34 24 66505-9 A23718-ND 58.03 66505-3 
ole Separately. Pin | 28-24 |.040(1.02)| B | A23039-ND 7 19 5-60507-7 | A23020-ND 39.71 3-60507-0 
Material and Finish: Shell: Steel, zinc or tin plated Insert: 94V-0 Socket | 28-24 | .040(1.02)} B — _ _— 6-66505-2 A23024-ND 51.98 6-66505-0 
rated thermoplastic, black Mounting Holes: Standard: .120" Pin | 28-24 | .040(1.02) |" C | A23004-ND 27 19 1-66507-0 A23714-ND 51.98 66507-4 
(3.05mm) Dia. Clinch Nut: 4-40 threads with self-locking feature Socket | 28-24 | .040(1.02) | C | A23003-ND 20 14 1-66505-0 A23022-ND 72.54 66505-4 
Mounting Method: 1: Standard; 2: Clinch Nut; 3: Floating Bushing Pin 28-24 | .040 (1.02) D A23021-ND 33.26 3-66507-1 
Socket | 28-24 | .040(1.02)} D A23040-ND 51.98 5-66505-7 
No. of Mtg. | Digi-Key Price Each AMP Pin | 28-24 |.060(1.52)| A | A23027-ND 31 22 66682-4 ‘A23026-ND 43.52 66682-2 
Pos. | _Sex__|Meth. | Part No. 1 25 Part No. Socket | 28-24 | .060(1.52)| A | A23031-ND 34 24 66683-4 A23030-ND 82.21 66683-2 
Zinc Plated Shell Pin | 28-24 | .060(1.52)| B = = = 1-66682-1 ‘A23029-ND 66.38 66682-9 
9 | Male | 1 | A1000-ND 1.01 91 | 2052041 Socket | 28-24 | .060(1.52)} B A23005-ND 96.64 1-66683-0 
9 |Female} 1 | A1001-ND 1.18 1.06 | 205203-1 Pin | 28-24 | .060(1.52)[  D ‘A23028-ND 57.14 66682-6 
9 |Female| 3 | A23410-ND 6.24 5.20 | 205439-1 Socket | 28-24 | .060(1.52)| _D A23053-ND 69.55 66683-7 
15 | Male | 1 | A1002-ND 1.47 1.32 | 205206-1 Pin | 26-22 |.050(1.27)| A | A24209-ND 31 22 745254-6 A24210-ND 67.90 745254-2 
15 _|Female| 1 | A1003-ND 131 1.18 | 205205-1 Socket | 26-22 | .050(1.27)] A | A23722-ND 32 23 745253-6 A23034-ND 96.50 745253-2 
= eile ; a eoaN a 1 Soeates Pin | 26-22 |.050(1.27)| B | A23015-ND 2B 20 1-745254-6 | A23014-ND 115.47 1-745254-4 
> a tha ee me +58 sORSTOd Socket | 26-22 | .050(1.27)| B | A23011-ND 30 24 1-745253-6 | A23010-ND 90.42 1-745253-4 
of Feral 1 (atone No 18 oe 205009-1 Pin | 26-22 |.050(1.27)| C | A23038-ND 28 20 745254-7 423037-ND 81.55 745254-3 
50 Mal 7— ees 353-193 1 BOBBIE Socket | 26-22 | .050(1.27)| C | A23036-ND 30 21 745253-7 A23035-ND 98.66 745253-3 
50 orci 1 | A2041-ND 293 193 | 205011-1 Pin | 26-22 |.050(1.27)| D | A23013-ND 25 18 1-745254-3 | A23012-ND 57.14 1-745254-1 
Tin Plated Shell Without Groundini j Indents Socket | 26-22 | .050(1.27)|_D (UE ARD B74 Teeapeneel 
aT wal 7 RATOs0IND 135 a. 7 12052043 Pin | 24-20 |.060(1.52)| A | A1679-ND 18 17 66506-9 A23715-ND 42.29 66506-3 
7 Female 1 (toatine aa Ge: | 20n0as Socket | 24-20 | .060(1.52)| A | A1680-ND 19 A7 66504-9 A23719-ND 58.03 66504-3 
9 |Female) 2 | A23416-ND 409 342 |745907-1 Pin | 24-20 |.060(1.52)| B | A23042-ND 27 19 5-66506-7 | A23716-ND 38.26 2-66506-4 
45-1 Male 111 A1032:ND 157-135 1 DOS206-2 Socket | 24-20 | .060(1.52)} B | A23023-ND 30 24 6-66504-0 A23720-ND 43.66 5-66504-9 
15 |Female| 1 | A1033-ND 93 "34 | 205205-2 Pin | 24-20 |.060(1.52)| C | A1008-ND 18 17 1-66506-0 | A23717-ND 62.37 66506-4 
15 [Female] 2 | A23417-ND 393 328 |745909-1 Socket | 24-20 | .060(1.52)| C | A1009-ND 19 A7 1-66504-0 A23721-ND 40.19 66504-4 
25 | Male | 1 | A1034-ND 99 86. | 207464-1 Pin | 24-20 |.060(1.52)| D | A23043ND 24 17 5-66506-9 | A23044-ND 35.34 2-66506-5 
25 |Female| 1 | A1035-ND 1.05 95 | 207463-1 Socket | 24-20 | .060(1.52)} D ‘A23606-ND 39.50 5-66504-6 
25 [Female] 2 | A23411-ND 3.90 3.25 _| 207516-3 
37 | Male 1 A1036-ND 1.83 1.58 205210-2 AWG | Ins.Dia. | Cont. | Digi-Key Strip Form Pricing | AMP Digi-Ke' Price | AMP 
37 |Female| 1 | A1037-ND 1.26 1.14 | 205209-2 Desc. | (mm) | In. (mm) | Fin. | Part No. 10 100 Part No. Description Ba et Each | Part No. 
37 |Female| 2 | A23412-ND 5.61 _4.68_| 207661-3 Without Insulation Support : : 
50 | Male | 1 | A2038-ND 499 4.30 | 205212-2 Gimp Tool for D-Sub 
Pin | 28-24] .068 (1.73)| A | A23019-ND 165 11.50 | 205310-2 
50 _|Female| 1 _[A2O#eNOm _2.23 _1.93 __| 205211-2 socket [26-24 058173) | A | AZGO5SND 348 2409 _| aosaiina Contacts w/Die BOON] 154.50 | 88448-2 
Tin Plated Shell With Grounding indents Pin | 24-20] .068 (7.73)| A | A23017-ND 1.65.-~11.51 | 2052022 ; 
9 | Male | 1 | A1038-ND 88 80 | 205204-4 ‘068 (1. i ; Die Set for D-Sub Contacts, 
: ‘ Socket | 24-20 | .068 (1.73) | A | A23016-ND 196 13.68 _| 205201-3 a 
9 | Male | 2 | A23415-ND _3.82__—«-3.19_—| 745906-2 use w/A9996 A9814-ND_ 117.00 | 58448-3 
5-1} Mal 7 eeaon an £05 “95 1208206-3 Pin | 24-20] .068 (1.73)|_ C | A23018-ND 157 11.00 ‘| 205202-6 
oR Male 7 een 33 53} D07464D Socket | 24-20 | .068 (1.73) | _C_| A23054-ND 166 11.63 _ | 205201-6 Pro-Qrimper II Hand Tool 
es Male 2 |A2341¢-ND 510 425 | 7450362 Pin | 22-18] .068 (1.73)| A | A23032-ND 165 (11.51 745229-2 wio Die A9996-ND 75.00 | 354940-1 
: : Socket | 22-18 | .068 (1.73) | A | A23033-ND 148 10.32 _| 745230-2 : ; 
a7 | Mae) 2 Bean ooo gee. | dtenos Fin [22-18] .068(1.73)| B | A2300GND 1.27 8.84 | 1-745209-7| | Fin Insertion/Extraction 
ale a : : Fs r ‘ ‘ Tool for Snap-In Contacts | A1010-ND 5.88 | 91067-2 
50} -Male 1-4] A2039-ND 7891701 2052123 Socket | 22-18 | .068 (1.73) | _B_| A23007-ND 198 13.83 _| 1-745230-1 ap 
. HDP-2 Ider P Pin Cont. Post Digi-Key Price Each | AMP 
Series 109 Connectors for Sock : Solder Post s& Desc. | Fin. Length* Part No. 10 100 | Part No. 

i al ockets 6: Pin | A | .125"(3.18mm) | A23056-ND -.33.—«.23: | 745287-4 
Crimp, Snap In Contacts Stabe Socket | A_| .125"(3.18mm) | A23048-ND 33.24 | 745288-4 
(Per MIL-C-24308 Qualified Connectors) 025” (0.64mm) Square Socket | B -188” (4.78mm) | A23047-ND 29.21 | 1-745288-8 

; 3 Pin Pin | A | .427°(10.85mm) | A23058-ND —-.32_—S«23.: | 745287-8 
Class G steel shell has cad! . 
lating per ASTM-B633 pose omep hk Stabilizer ~ Socket | A | .427" (10 85mm) | A23050-ND 37.26 | 745288-8 
ies has , Precision Formed . Pin | B | .427°(10.85mm) | A23057-ND 26.19 | 745287-6 
Pins and Sockets Sold Separately Pin Dia.: .040” (1.02mm) on : ( : 
Only use sockets for Series 109 Connectors Socket | B_ | .427" (io 85mm) | A23049-ND 33.23 | 745288-6 
—_ - Pin | A | .651" (16.54mm) | A23059-ND ——«.35.—S««25‘| +1-745287-2 
fo of . DIT Key Gils era aD Material: Pin: Brass Socket: Phosphor bronze Socket | A | .651" tHe 54mm) | A23046-ND _.40_—.28_| 1-745288-2 
‘ rt No. rt No. 7 7 
s8 ee ae Type ae Plated: A: Duplex plated 30 gold on mating end with entire ead . ee een oa he o S eset 
9 Mal A2150-ND vi 479.4413 ) 2051624 contact 50,1 min. nickel underplated; B: Duplex plated gold flash “ ( mm) = + = 2 
9 Female ‘A2155-ND 4.35 3.75 | 205161-1 on mating end with entire contact 50y min. nickel underplated * Length of post extending from rear of HDP-20 metal-shell Connector. 
15 Male A2151-ND 479 4.13 | 205164-1 
15 Female | A2156-ND 5.28 4.55 | 205163-1 ia 
25 Male A2152-ND 5.51 4.75 | 205166-1 HDP 20 Solder Cup Type HD-20 Solder Cup 
25 | Female | A2157-ND 5.51 4.75 | 205165-1 Pins & Sockets 
37 Male A2153-ND wd 6.13 | 205168-1 hy a Connector comes complete with 
37 Female A2158-ND 4.14 6.13 | 205167-1 Pin Diameter: .040” iy) ‘ = pins & sockets. 
50 Male A2154-ND 8.56 7.38 | 205170-1 (1.02mm) Bin ee Accepts 20 AWG or smaller 
Female A2159-ND 8.56 7.38 | 205169-1 = solid or stranded wire. Female Male 


Material: Pin— Brass MIL-C-50; Socket — Phosphor bronze per QQ-B-750 i : 
Finish: Selective nee old over 30. nickel . a Material and Finish: Shell: Steel, tin or zinc plated Insert: 94V-0 
. Seis H rated thermoplastic, black Contacts: Phosphor bronze; duplex 


Series 109 Screw-Machined Digi-Key Price Each | AMP plated with gold flash on mating end, tin-lead on solder cup, with 


H ‘ipti entire contact nickel underplated 
Pins & Sockets Description Part No. 10 100 |Part No. p 
Pin, 24-20 AWG A1028-ND 25.15 |66570-3 No. of DighKey Price Each AMP 
CRIMP TYPE Socket, 24-20 AWG A1029-ND 29 _.27 |66569-3 Pos. | Sex _| Part No. 1 25 Part No. 
Pin Diameter: -0¢0; 12mm) Pin Socket for Sree Contate” (°° |A1010-ND 5.88 Each |91067-2 Tin Plated Shell 
‘ rs a 9 Mal A2043-ND 1.83 1.64 747904-2 
MATERIAL: + Pin Body - Copper Alloy + Socket Body - Beryllium Copper @ | Female WReceaNt Bay. Beei-llpasoonS 
+ Finish: 50,1 Gold + Contact Size: 20 DM + Pin Diameter: .040” (1.02mm) 15 Mal A2044-ND 3.97 266 7479082 
+ Test Current: 7.5 amperes ave 5 ; ; Z 
= _ HDP-20 Front re Sy 70.085 15 __| Female | A2048-ND 3.65 3.15 | 747909-2 
- Digi-Key Price Each =| AMP . sent 25 Male | A2045-ND 3.47 3.11 | 747912-2 
Description Batnlhies LOR OOS | Baro: Connector Pins Genaeh 25 | Female | A2049-ND 4.34 3.89 |747913-2 
_ 504 Gold 37. | Male | A2046-ND 5.68 4.90 |747916-2 
Pin (24-20 AWG) A2160-ND 99 61 205089-1 Precision Formed 37 Female | A2050-ND 6.99 6.03 747917-2 
Socket (24-20 AWG) LEHEND) Dik naa om “et Material: Brass Finish: Duplex plated 10y min. gold in the mating Zinc Plated Shell 
igi-Key rice area, 30u min. tin in the termination area, all over 30, min. nickel 
Description Part No. Each | Part No. undarplating iH 9 Male A23108-ND 2.01 1.68 747904-4 
9 Female | A23109-ND 2.79 2.33 747905-4 


Insertion/Extraction Tool for 


Series 109 D-Sub Crimp Contacts A9979-ND 15.75 | 91285-1 AWG Ins Dia. Digi-Key Pricing AMP 15 Male A23110-ND 2.79 2.33 747908-4 
Hand Qimping Tool for (mm) In. (mm) Part No. 10 100 Part No. 25 Male A23111-ND 3.93 3.28 747912-4 
Screw-Machined Contacts (200M) A9977-ND 453.53 | 601966-1 28-24 | .040(1.02) | A23052-ND 87 6.06 | 6-66507-2 25 Female | A23112-ND 5.04 4.20 747913-4 
Positioner (Use with A9977-ND) A9797-ND 112.50 | 601966-5 24-20 | .060(1.52) | A23051-ND 57 3.96 | 6-66506-2 37 Male A23113-ND 5.76 4.80 747916-4 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (t023) 99 


ANP tyco Electronics 


AMPLIMITE® 
D-Sub Connectors 


HDE-20 IDC Discrete Wire Type, 
Metal/Plastic Shell 


Material and Finish: Metal Shell: Steel, tin plated Insert: 94V-0 
rated thermoplastic, black Contacts: Phosphor bronze 


Plastic Housing: 94V-0 rated thermoplastic, black Contacts: Phos- 
phor bronze 


Contact Finish: Duplex plated; A: 30 gold on mating end, tin-lead 
on termination end, with entire contact nickel underplated; B: Gold 
flash on mating end, tin-lead on termination end, with entire contact 
nickel underplated; C: 50u gold on mating end 


HDE-20 Socket 


Interchangeable 
Contacts, 
Crimp Snap-In 


Precision Formed Socket 


HD-22 Front Metal-Shell 
Straight Posted 


* Shell: steel, tin plated + Housing: 94V-O rated thermoplastic, 
black + Pin Contacts (Posted) Brass: .30,1 gold on mating end, tin- 
lead, with entire contact 50y min. nickel underplated 


Material: Phosphor bronze Finish: Duplex plated 30 gold on “is 
mating end, tin-lead on termination end, with entire contact nickel Ee 12.17) 
underplated Wire Size: 22-18 AWG Insulation Diameter: Single TI { 
Wire: .075” (1.91mm), Two Wire: .054” (1.37mm) “125 (3.18) 
Digi-Key Strip Form Pricing AMP. No. of Digi-Key Price Each AMP 
Desc. | Part No. 10 100 1,000 Part No. Pos. Sex Part No. 1 25 Part No. 
Socket | A23002-ND 155 10.80 76.11 | 745270-2 4-40 Threaded Inserts 
15 Mae A23071-ND 8.10 6.75 749798-1 
26 Femde A23073-ND 16.71 13.93 749030-1 
62 Female A23072-ND 28.29 23.58 747786-6 


High Density D-Sub Connectors 


HDP-22 Crimp Type 
Tin Plated Shell 


High Density D-Sub Connectors 
HD-22 Right Angle 


ELECTRICAL CHARACTERISTICS: + Single Contact Current 
Rating: 2.0 amperes » Dielectric Withstanding Voltage: 1000 VAC 
min. 

MATERIAL AND FINISH: - Front Shell: Steel, tin plated * Housing: 
94 V-0 rated + Socket Contacts: Phosphor bronze + Contact 
Finish: Duplex Plated: 30y gold mating end, tin-lead on termination 
end, with entire contact nickel underplated 


4-40 Threaded Insert 


125 C29) | & 
(318) 1 J 


° 
350 
a TUT 
Mount oe Ae 
Boardlock 
No. of Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Sex | Part No. 1 25 Part No. 
Threaded Inserts With Boardlocks 
15 Female | A2091-ND 3.07 2.94 748390-5 
26 Female | A2092-ND 9.03 7.79 748481-5 
44 Female | A2093-ND 5.31 4.58 748482-5 
62 Female | A2094-ND 12.01 10.35 748394-5 
78 Female | A23067-ND 23.40 19.50 748483-5 
15 Male | A23070-ND 2.72 2.27 749767-1 
62 Male | A23069-ND 11.76 9.80 749639-1 
Screwlocks With Boardlocks 
26 Female | A23066-ND 15.60 13.00 748481-6 
62 Female | A23065-ND 11.73 9.78 748394-6 
Threaded Inserts Without Boardlocks 
26 Female | A23063-ND* 16.14 13.45 1-748481-9 


* 125” (3.18mm) diameter holes 


HD-20 Right-Angle Stacked 


Front Shells and Brackets: Steel, tin plated Housings: 94V-0 rated 
thermoplastic, black PC Board: 94V-0 flame retardant glass/epoxy 
Socket: Phosphor Bronze Contacts: 30 gold on mating end, tin- 
lead on termination end, with entire contact nickel underplated 


=F 


|-.318 (8.08) 
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PC Board Dimensions 
Inch (mm) 
A B 


274 (6.96) 1.852 (47.04) 


No. of Dim. A 
Pos. Inch (mm) 


Digi-Key Price Each AMP 
Part No. 1 25 Part No. 


A1582-ND* 17.32 15.52 | 750589-4 


25-25 FF | 2.090 (53.09) 


No. of Cont.| Digi-Key Price Each AMP ELECTRICAL CHAR.: + Contact Rating: 5.0 amperes + Dielectric 
Pos. | Sex | Fin. | Part No. 1 25 Part No. Strength: 1000 VAC min. + Insulation Resist.: 5000 megohms min. 
Metal Shell for 30-26 AWG Wire MECHANICAL CHAR.: + Contact Insertion Force: 3 Ib. max. 
9 Mae A | A23081-ND 285 238 7A5A92-1 + Durability: 30,1 gold — 500 cycles; Gold Flash - 100 cycles 
9 | Female} A_ | A23095-ND 3.60 3.00 745491-1 
15 | Made A | A23085-ND 4.92 4.10 745494-1 
15 | Female} A_ | A23099-ND 8.19 6.83 745493-1 
25 | Male A | A23088-ND 4.95 4.13 745496-1 
25 |Female| A | A23101-ND 6.63 5.53 745495-1 
25 | Male | B | A23090-ND 5.55 4.63 | 745496-4 
37 | Male A | A23093-ND 9.18 7.65 745498-1 
37 | Female} A | A23105-ND 8.25 6.88 745497-1 
Metal Shell for 26-22 AWG Wire 
9 | Made | A | A1042-ND 3.16 284 |745492-2 Digi-Key Price Each =| AMP 
9 | Female} A | A1043-ND 313 280 |745491-2 Part No. 1 25 _ | Part No. 
9 Male B_ | A23083-ND 2.61 2.18 745492-5 A2076-ND 2.53 2.27 | 748364-1 
9 |Femae| B | A23097-ND 3.39 2.83 745491-5 A2081-ND 2.74 2.46 | 748565-1 
9 Male C | A23079-ND 4.29 3.58 1-745492-3 
15 | Made | A | A1044-ND 432 3.86 |745494-2 pels ae ee tore 
15 |Female) A | A1045-ND 4.32 3.86 745493-2 
15 | Made | B | A23086-ND 3.99 3.33 |745494-5 A2078-ND 5.66 5.07 | 748366-1 
15 |Femae| B | A23100-ND 4.38 3.65 |745493-5 ‘A2083-ND 6.41 5.53 | 748567-1 
25 Male A_ | A1046-ND 4.42 3.98 745496-2 A2079-ND 5.49 4.92 | 748367-1 
25 |Female| A | A1047-ND 6.86 6.14 745495-2 A2084-ND 751 6.48 | 748568-1 
25 | Male B_ | A23091-ND 4.68 3.90 745496-5 
25 |Femde| B | A23103-ND* 633 5.28 |745495-5 pees pe one tote 
25 | Male B_ | A23106-NDt 2.85 2.38 747740-1 - 
25 |Female| B | A23107-ND 4.95 413 747741-1 
25 |Female}| C | A23080-ND 8.40 7.00 1-745495-4 
37 | Male A | At048-ND 6.89 6.17 745498-2 H 
37 |Female| A | A1049-ND 7.51 6.48 745497-2 HDP-22 Pins & Sockets 
37 | Made B_ | A23094-ND 6.48 5.40 745498-5 CRIMP TYPE Pin Diameter: .030” (.76mm) 
Metal Shell for 22-20 AWG Wire 
9 Male A | A23082-ND 3.54 2.95 745492-3 
9 |Female| A | A23096-ND 3.93 3.28 745491-3 
9 Male B_ | A23084-ND 3.93 3.28 745492-6 
15 | Mae B_ | A23087-ND 4.08 3.40 745494-6 
25 | Male A_ | A23089-ND 5.97 4.98 745496-3 
25 |Female| A | A23102-ND 5.64 4.70 |745495-3 Pin Socket 
25 | Male B_ | A23092-ND 6.90 5.75 745496-6 
2% |Femae| B esi 22) sos LAP Material: Pin —- Brass Socket — Phosphor bronze Finish: 30p 
Plastic Shell for 30-26 AWG Wire Gold - Duplex plated 30,1 gold on mating end, tin-lead on crimp 
9 Male A_ | A23074-ND 3.36 2.80 745203-1 barrel, with entire contact nickel underplated Gold Flash — Duplex 
25 Male A_ | A23076-ND 5.01 4.18 745211-1 plated gold flash on mating end, tin-lead on crimp barrel, with entire 
Plastic Shell for 26-22 AWG Wire contact nickel underplated 
9 Male A | A2000-ND 2.92 2.62 745203-2 
Digi-Ke' Price Each AMP 
9 |remae| A [MZ0Oune 280) 28S eee Description art No 10 100 | Part No. 
15 | Mae A | A2002-ND 4.70 4.05 745207-2 
15 |Female| A | A2003-ND 3.89 3.35 745205-2 Pin (22-28 AWG), 301 Gold A2088-ND 15 09 748333-4 
15 | Male B_ | A23075-ND 3.36 2.80 745207-5 Socket (22-28 AWG), 30,1 Gold / A2089-ND 24 15 748610-4 
25 | Mae | A | A2004-ND 484 418 = |745211-2 Pin (22-28 AWG), Gold Flash | A2086-ND 18 12 | 748333-7 
25 |Female| A | A2005-ND 5.48 4.73 745209-2 Socket (22-28 AWG), Gold Hash | A2090-ND 27 A7 748610-7 
25 | Male B_ | A23077-ND 4.68 3.90 745211-5 
25 |Female! B | A23078-ND 4200 10.00 745209-5 Socket (22-28 AWG), Gold Hash | A23000-ND* 5 748610-5 
37 | Mae | A | A2006-ND 667 5.75 | 745215-2 Digi-Key AMP 
37 |Female| A | A2007-ND 1317 11.35 | 745213-2 Description Part No. Part No. 
* 20u gold on mating end 
t+ Without grounding indents Insertion/Extraction Tool for High 
Density D-Sub Crimp Contacts A9979-ND 91285-1 
Digi-Key Price | AMP 7 : ; z 
Description Part No. Each | Part No. Qrimp Tool for High Density D-Sub w/Die | A9815-ND 90800-1 
T-Handle Tool for IDC D-Subs A9980-ND 5.10 | 91287-1 Die Set for High Density 
Pag te meres pa rata A2031-ND 55.50 | 58074-1 D-Sub Orimp Contact, use w/A9996 A9816-ND 90800-2 
Head Assembly Tool for Pro-Orimper I Hand Tool w/o Die A9996-ND 354940-1 
D-Sub IDG Connectors, pavociaey 17556 | 580632 Gimp Too! for High Density 
Contact Extraction Tool for D-Sub Pins & Sockets A2112-ND 90430-1 
Beal Guunechia A2033-ND 10.58 | 91232-1 Saeeaes 


* With Threaded Inserts 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANP tyco Electronics 


AMPLIMITE® 


Stepped Straight 
Die Sets and Ferrules for .G) i 


.020 
0.51) 


Material and Finish: 


HDP-20 Shielding Hardware Enclosure Kits: 
Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer 
shield, enclosure, two jackscrews (contacts and ferrules must 
be purchased separately). Material and Finish: - Connector 
Shell: Steel, tin plated +» Connector Insert: 94V-0 rated 
thermoplastic, black »* Shield: Steel, tin plated + Enclosure: PVC, 
black + Jackscrews: Zinc alloy. 


Sh ield I hg Hardware Kits Steel (annealed), tin plated No. of | Max. Cable Dia. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP. 
- - - — - Pos. Inch (mm) + Sex A B Part No. 1 25 Part No. 
See Sed | ae pubetotdbrs Baraat 9 | .350(8.89) | Male | 1.955 (34.42) 630 (16.00) | A28488-ND 6.21. «5.18 | 747952-1 
Stepped Ferrules 9 .350 (8.89) _| Female | 1.355 (34.42) 630 (16.00) | A23487-ND 6.81 5.68 | 747951-1 
165 - 246 (4.19 - 6.25) “440 (11.18) 7A23558-ND 32 7 7A7579.8 15 .350 (8.89) Male | 1.685 (42.80)  .630 (16.00) | A23490-ND 6.21. 5.18 | 747954-1 
.230 - .265 (5.84 - 6.73) .625 (15.88) ‘A23557-ND 1.32 1.10 1-747580-0 15 .350 (8.89) _| Female | 1.685 (42.80) 630 (16.00) | A23489-ND 6.69 5.58 | 747953-1 
246 - .324 (6.25 - 8.23) 440 (11.18) ‘A23553-ND 24 20 1-747579-0 ri : 
GA. 576 (828-953) “aan (11.18) froin os o bab iilh 25 350 (8.89) Male | 2.210 (56.13)  .630 (16.00) | A23492-ND 7.77 6.48 _| 747956-1 
.375 - 432 (9.53 - 10.97) .625 (15.88) ‘A23559-ND 48 40 747580-4 25 .350 (8.89) _| Female | 2.210 (56.13) 630 (16.00) | A23491-ND 8.37 6.98 _|_747955-1 
422 - 490 (10.72 - 12.45) 625 (15.88) ‘A23560-ND 48 40 747580-5 37 450 (11.43) Male | 2.865(72.77) 730 (18.54) | A23494-ND 9.75 8.13 | 747958-1 
Straight Ferrules 37 .450 (11.43) | Female | 2.865(72.77) .730 (18.54) | A23493-ND 984 820 | 747957-1 
a8: ie hone a Mie) Prater hong 3 = tga 50 .450 (11.43) Male | 2.775(70.49)  .730 (18.54) | A23496-ND 11.16 9.30 | 747960-1 
“480 - 562 (12.19 - 14.28) “625 (15.88) 223561-ND “1B 0 747580-6 50 450 (11.43) _| Female | 2.775 (70.49) _.730 (18.54) | A23495-ND 15.54 12.95 | 747959-1 
Cable Diameter Dimension - Length | Digi-Key Price AMP HDP-20 Basic Shielding Hardware Kits: 
Inch (mm) Inch (mm) Part No. Each Part No. Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer 
Crimp Tooling Stepped Ferrule Die Sets shield (contacts and ferrules must be purchased separately). 
165 - .190 (4.19 - 4.83) 440 (11.18) 123577-ND 455.85 543424-3 Material and Finish: » Connector Shell: Steel, tin plated + Con- 
.190 - .217 (4.83 - 5.51) 440 (11.18) A23578-ND 455.85 543424-2 nector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black + Shield: Steel, tin 
.217 - .246 (5.51 - 6.25) 440 (11.18) A23579-ND 455.85 543424-8 plated. 
.246 - .284 (6.25 - 7.21) 440 (11.18) A23580-ND 455.85 543424-1 
.284 - 324 (7.21 - 8.23) 440 (11.18) A23581-ND 455.85 543424-7 
.324 - 375 (8.23 - 9.53) 440 (11.18) A23582-ND 455.85 543424-6 Max. Cable 
Crimp Tooling Straight Ferrule Die Sets No. of | Diameter Mounting | Dimensions-Inch(mm) _ | Digi-Key Price Each | AMP 
875 - .435 (9.53 - 11.05) 440 (11.18) A23583-ND 455.85 543424-5 Pos. |Inch(mm) + | Sex | Method A B Part No. 1 25 | PartNo. 
e800 =: 465 (1016 211-66), 440 (11.18) A23584-ND 455.85 5434244 9 | .350(8.89) | Male | Standard | .700(17.78) 1.535 (38.99) | A23475-ND 1.75 1.46 | 747522-1 
Hand Crimping Tool (for above die sets) A23576-ND 672.00 543344-1 9 = (8.89) | Female| Standard | .700(17.78) 1.535 (38.99) | A23476-ND 1.55 1.30 | 747523-1 
9 | .350(8.89) | Male | Cinch Nut} .700(17.78) 1.535 (38.99) | A23485-ND 6.90 5.75 | 748526-1 
4 i a 15 | .350(8.89) | Male | Standard | 1.024 (26.01) 1.535 (38.99) | A23477-ND 1.87 1.56 | 748538-1 
Shielding Hardware Kits 15 | .350 (8.89) | Female | Standard | 1.024 (26.01) 1.535 (38.99) | A23478-ND 1.95 1.63 | 747539-1 
25 | .350(8.89) | Male | Standard | 1.576 (40.03) 1.535 (38.99) | A23479-ND 1.94 1.62 | 747554-1 
eed dana Hardware Enclosure Kits 25 | .350 (8.89) | Female} Standard | 1.576 (40.03) 1.535 (38.99) | A23480-ND 1.94 1.62 | 747555-1 
Kit Contents (unassembled): Connector with preloaded, 25 "350 (8.89) Female | Cinch Nut] 1.576 (40.03) 1.535 (38.99) | A23486-ND 7.20 6.00 | 749763-1 
nonremovable contacts, inner shield, outer shield, enclosure, and two 37 | 450 (11.43) | Male | Standard | 2.215 (56.26) 1.892 (48.03) | A23481-ND 3.12 2.60 | 747570-1 
jackscrews (ferrules must be purchased separately). Material and 37 | .450 (11.43) | Female | Standard | 2.215 (56.26) 1.892 (48.03) | A23482-ND 4.65 3.88 | 747571-1 
sei : ce ete See GRe aoe i: omecler reer 94V-0 50 |.450(11.43) | Male | Standard | 2.120 (53.85) 1.876 (47.65) | A23483-ND 5.34 4.45 | 747577-1 
rater jermopiastic, ac! * lela: eel, tin plates * Enclosure: 
PVC, black « Jackscrews: Zine alloy * Contacts: Phosphor bronze. 50 | .450 (11.43) | Female | Standard | 2.120 (53.85) 1.876 (47.65) | A23484-ND 6.21 5.18 | 747578-1 


Max. 
No. of| Cable Insulation Dia. Cable Dia. Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP 
Pos. Inch (mm) Inch(mm) ¢| Sex Inch (mm) Part No. u 25 _| Part No. 
9 -190 - .375 (4.83- 9.53) | .350 (8.89) | Male | 1.350 (34.29) | A23513-ND 8.85 7.38 | 748046-1 
15 | .190- .375 (4.83 - 9.53) | .350 (8.89) | Male | 1.680 (42.67) | A23514-ND 9.84 8.20 | 748048-1 
15 | .190 - .375 (4.83- 9.53) | .350 (8.89) | Female | 1.680 (42.67) | A23515-ND 10.71 8.93 | 748049-1 
25 | .217 - .435 (5.51 - 11.05) | .350 (8.89) | Male | 2.205(56.01) | A23516-ND 11.16 9.30 | 748050-1 
25 | .217 - .435 (5.51 - 11.05) | .350 (8.89) | Female | 2.205 (56.01) | A23517-ND 12.21 10.18 | 748051-1 


HDP-20 Basic Shielding Hardware Kit: 


Preassembled connector kits are available in Subminiature D, shell size 2, 15-position configuration and 
accept crimp, snap-in HD-20 contacts. Contacts are available separately and allow for selective positioning. 


No. of Max. Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inch (mm) ¢ Sex Part No. 1 25 Part No. 
15 .0350 (8.89) Female A23497-ND 10.65 8.88 749246-1 


HDE-20 Basic Shielding Hardware Kits: 


Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer shield 
(ferrules must be purchased separately). Material and Finish: » Con- 
nector Shell: Steel, tin plated + Connector Insert: 94V-0 rated thermo- 
plastic, black + Shield: Steel, tin plated + Contacts: Phosphor bronze + Con- 
tact Finish- Duplex Plated: A: 30p gold on mating end, tin-lead on 
termination end, with entire contact nickel underplated. B: Gold flash on 
mating end, tin-lead on termination end, with entire contact nickel 


underplated. 


HDP-22 Shielding Hardware Enclosure Kits - 
Crimp Snap-In Contact Connectors: 

Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer shield, 
enclosure, two jackscrews (contacts and ferrules must be pur- 
chased separately). Material and Finish: + Connector Shell: Steel, tin 
plated + Connector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black + Shield: 
Steel, tin plated * Enclosure: PVC, black » Jackscrews: Zinc alloy. 
Plugs accept size 22 DF pin contacts and receptacles accept size 22 
DF socket contacts. 


HDE-20 Basic Shielding Hardware Kits: 

Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer shield, 
enclosure, two jackscrews (ferrules must be purchased 
separately). Material and Finish: » Connector Shell: Steel, tin 
plated + Connector Insert: 94V-0 rated thermoplastic, black + Shield: 
Steel, tin plated + Enclosure: PVC, black + Jackscrews: Zinc alloy 
+ Contacts: Phosphor bronze » Contact Finish - Duplex Plated: A: 
30u gold on mating end, tin-lead on termination end, with entire 
contact nickel underplated B: Gold flash on mating end, tin-lead on 
termination end, with entire contact nickel underplated. 


Max. Cable 

No. of | Diameter Contact Dimensions -Inch(mm) | Digi-Key Price Each | AMP Max. Cable weer mo , 

Pos. |Inch(mm)+| Sex | Finish | AWG A B Part No. 1 25 | Part No. No. of | Diameter Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP 

9 | .350(8.89) | Mae | A |26-22] 1.520(3861) .678(17.22) | A23518ND 5.10 4.25 | 747515-2 Rosvaliincthi(mrn)iti Sex A E © Baro! 2538 RartiNo 

9 | .350 (8.89) | Female| A _|26-22| 1.520 (38.61) .678 (17.22) | A23522-ND 5.40 4.50 | 747516-2 15 | .350 (8.89) | Made | 1.640 (41.66) 1.355 (34.42) .630 (16.00) | A23506-ND 10.08 8.40 | 748473-1 

15 | .350(8.89) | Mae | A [26-22] 1.520 (38.61) 1.002 (25.45) | A23519-ND 6.18 5.15 | 747531-2 15 _| .350 (8.89) | Female! 1.640 (41.66) 1.355 (34.42) .630 (16.00) | A23510-ND 10.89 9.08 | 748639-1 

25 | .350(8.89) | Mae | A  |26-22/ 1.520 (38.61) 1.550 (39.37) | A23520-ND 7.98 6.65 | 747547-2 26 | .350 (8.89) | Male | 1.640 (41.66) 1.685 (42.80) .630 (16.00) | A23507-ND 10.92 9.10 | 748474-1 

Fa 350 (889) ae B 2820 11500 G86) ao ges ot Es oe tolenete 26 _| .350 (8.89) | Female|_1.640 (41.66) 1.685 (42.80) _.630 (16.00) | A23511-ND 11.79 9.83 | 748640-1 

os pape Fevilo B logop i edieen peopel RSCAND 708 590 | 7476405 62 |.450(11.43)| Male | 2.010(51.05) 2.860(72.64) .730 (18.54) | A23508-ND 14.22 11.85 | 748476-1 

37 _|.450 (11.43) | Female] B | 26-22 | 1.867 (47.42) 2.205 (86.01) | A23525-ND 11.22 9.35 | 747564-5 62__|.450 (11.43) | Female| 2.010 (51.05) 2.860 (72.64) _.730 (72.64) | A23512-ND 15.27 12.73 | 748642-1 
78 |.450(11.43)| Male | 2.010(51.05) 2.770(70.36) .730 (18.54) | A23509-ND 15.48 12.90 | 748477-1 


HDP-22 Basic Shielding Hardware Kits - 
Crimp Snap-In Contact Connectors: 

Kit Contents (unassembled): Connector, inner shield, outer shield 
(contacts and ferrules must be purchased separately). Material 
and Finish: + Connector Shell: Steel, tin plated + Connector Insert: 
94V-0 rated thermoplastic, black + Shield: Steel, tin plated. 

Plugs accept size 22 DF pin contacts and receptacles accept size 
22 DF socket contacts. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


¢ Fax: 218-681-3380 


No. of | Max. Cable Dia. Contact Dimension A | Digi-Key Price Each | AMP No. of | Max. Cable Dia. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Pos. Inch (mm) + Sex Finish | AWG Inch (mm) Part No. 1 25 | Part No. Pos. Inch (mm) + Sex A B Part No. 1 25 Part No. 
: 2 fe a Mae - ee tee (aa eee Ne oa hed ae 15 350 (8.89) Male | 1.535 (38.99)  .700(17.78) | A23498-ND 1.87 1.56 | 748468-1 
. ie i “ ! A23527- | “ 
9 "350 (8.89) Female A | 30-26 | 11355 (34.42) | a23533-ND 9.99 7.83 | 747049-1 15 .350 (8.89) _| Female | 1.535 (38.99) .700(17.78) | A23503-ND 261 218 | 7486341 
9 350 (8.89) Female A__| 26-22 | 1.355 (34.42) | A23534-ND 9.39 _7.83| 747943-2 26 .350 (8.89) Male | 1.535 (38.99) 1.024 (26.01) | A23499-ND 7.35 6.13 | 7484691 
15 350 (8.89) Male A 30-26 | 1.685 (42.80) | A23528-ND 12.18 10.15 | 747946-1 26 .350 (8.89) Female | 1.535 (38.99) 1.024 (26.01) | A23504-ND 8.31 _—-6.93_| 748635-1 
42. [> eq 6 2 Pine ae ee ed ee a SEEN ioe ool caren 44__| .350(8.89) | Made | 1.535 (38.99) 1.576 (40.03) | A23500-ND 8.37 6.98 | 748470-1 
25 | 350 (8.89) Male A 30-26 | 2.210 (56.13) | A23530-ND 5.73 4.78] 747048-1 62 450 (11.43) Male | 1.892 (48.06) 2.215 (56.26) | A23501-ND 10.08 8.40 | 748471-1 
25 | .350(8.89) Male A | 26-22 | 2.210(56.13) | A23531-ND 1191  9.93| 747948-2 78 450 (11.43) Male | 1.876 (47.65) 2.120(53.85) | A23502-ND 10.50 875 | 7484721 
25 350 (8.89) Male B 26-22 | 2.210 (56.13) | A23532-ND 10.08 8.40 | 747948-5 78 450 (11.43) _| Female | 1.876 (47.65) 2.120 (53.85) | A23505-ND 22.35 18.63 | 748638-1 
25 | .350(8.89) Female A | 26-22 | 2.210 (56.13) | A23536-ND 12.45 10.38 | 747947-2 
25 | .350(8.89) Female B 26-22 | 2.210 (56.13) | A23537-ND 12.00 10.00 | 747947-5 + Maximum cable diameter after jacket and braid removed. 
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ANP tyco Electronics 


Hoods 


Plug or receptacle 
(Shown for reference only) 


Straight 
Die Cast Shield: Zinc alloy, plated nickel over copper. 
Metal-Plated Plastic Shield: Thermoplastic, plated 
nickel over copper. Plastic Shield: Thermoplastic, black. 


Cable Clamp Housing: Thermoplastic, black with textured 
finish. Gates: Thermoplastic, black. Flat Head Screws: 
Steal, black, zinc plated. 


Cable Clamp Housing: Thermoplastic 4-40 Mounting 
Screws: Steel, zinc plated. Flat 4-40 Housing Screws: 
Steel, zinc plated. 


ETHERNET Slide-locking hood. 90° exit RA/EMI die cast 
shields. Shield: Zinc alloy, plated nickel over copper. 


Fig. 5 


Plastic Shield: Each kit contains: 1-Hinged Plastic 
Camp, 2-Retention Screws, 2-Retention Gips, 1- 
Cable Gate Plug, 1-Strain Relief Clip, 2-Self Tapping 
Screws, 1-Connector and Contacts. Material and 
Finish: Cover: Polypropylene, black. Retention/Self- 
Tapping Screws: Steel, zinc plated. Retention 
Clips/Strain Relief Clip: Stainless steel. Cable Gate 
Plug: Polypropylene. 

Plastic Shield w/ Connector: Each kit contains: 1- 
Hinged Plastic Camp, 2-Self Tapping Screws, 1- 
Strain Relief Clip, 1-Cable exit gate plug (used to 
close unused exit). Material and Finish: Cover: 
Polypropylene, black. Strain Relief Clip: Stainless 
Steel. Retainer Clip: Stainless steel. Screws: Carbon 
steel, zinc plated. 


CABLE GATE 


700 (Straight Cable Exit Shown) 


(17.78) 

Straight/90° Exit Cable amps can be used on a plug or receptacle and will not interfere with 
commonly used mating hardware. Their three-piece construction allows easy assembly to a 
cable harness. Also, the same cable clamp components are used for both straight and 90° 
cable exit applications. This is accomplished by simply positioning the Male and Female Panels 
on the Yoke for the desired angle. Material: Thermoplastic, black. 


Cable Clamp Housing: Polyester, black. 4-40 
Fillister Head Screws & Hex Nuts: Steel, 
clear zinc plated. Jackscews: Steel, black zinc 
plated 


Fig. 8 


Straight/45° Exit Cable Camps can be 
used on either a plug or receptacle 
and will not interfere with commonly 


Fig. 9 
Straight Exit oN 
Bx 


Fig. 10 


HDE Plug or receptacle 
(supplied by customer) 

pe Cover halves 
latch here and 


used hardware, such as Male Screw 
Retainers, Female Screw-locks or 
Spring Latches and Latching Blocks. 
Their hinged construction allows easy 
assembly to a harness. Also, the 
straight or 45° angle of the cable exit 


is achieved by merely positioning the Cable Support Gate for the desired angle 


prior to installing the assembly onto the plug or receptacle. 


Material and Finish: Cable Clamp Housing: Thermoplastic, black with textured 
finish. Gates: Thermoplastic, black. Pan Head Screw, 6-32 Set Screw and 6-32 


Square Nut: Steel, zinc plated (9 & 15 positions include self-tapping screws only). 


Low Profile Cable Camps feature a two piece construction which allows the two cover halves to be 
snapped together, no hardware is required for assembly. They can be used on plugs or receptacles 
and will not interfere with commonly used mating hardware. Sufficient Cable Support Gates (or a 
Cable Support Latch) are supplied with each cable clamp kit to achieve adjustable clamping over a 
wide range of jacketed cable diameters. Material: Thermoplastic, black. 
Note: To be used with HDE connectors only. 


No. Dimensions Max. Cable No. Dimensions Max. Cable 
of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each AMP of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each AMP 
Fig.| Pos. A B c Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 Part No. Fig.| Pos. A B c Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 Part No. 
Shielded Straight Shell with Grommets (Hardware Included) Shielded Straight Shell (Must Order Ferrule & Grommets Separately) cont. 
g| 1215 1.910.550 820 Die Cast | A2061-NDt 5.98 5.38 | 748676-1 "250 Die Cast | A2028-ND 663. 594 | 7451745 
(30.86) (48.51) (13.97) | (8.13) _ | Metal Plated | A2066-NDt 3.90  3.50'| 748677-1 
: (8.89) | Metal Plated | A23667-ND 885 7.38 | 747100-9 
js | 1545 1.910.620 320 Die Cast | A2062-NDt 5.98 5.38 | 748676-2 - 
(39.24) (48.51) (15.75) | (8.13) | Metal Plated | A2067-NDt 5.92 5.10 | 748677-2 425 Die Cast | A2029-ND 897 8.04 | 745174-4 
1 | 95 2.090 1.920 680 .470 Metal Plated | A2068-NDt 4.12 3.69 748677-3 (10.80) | Metal Plated | A23666-ND 6.03 5.03 747100-7 
(53.09) (48.77) (17.27) | (11.94) Die Cast | A2063-NDt 6.21 5.58 __| 748676-3 2738 1.920  .800 500 DieCast | A2030-ND 5.17 463 | 745174-3 
37 | 2738 1.920.800 470 Die Cast | A2064-NDt 8.97 8.04 | 748676-4 37 | (69.55) (48.77) (20.32)| (12.70) _| Metal Plated | A29665-ND 690 5.75 | 747100-5 
(69.55) (48.77) (20.32) | (11.94) | Metal Plated | A2069-NDt 943 8.13 | 748677-4 ; 
- .530 (13.46)| Die Cast | A23639-ND 10.44 = 8.70‘ | 2-745174-7 
2644 1.920 900 470 DieCast ]A2065-NDt 10.12 873 | 7486765 - 
50 | (67.16) (48.7) (22.86) | (11.94) | Metal Plated | A2070-NDt 15.60 13.45 | 748677-5 575 Die Cast | A23642-ND 822 6.85 | 745174-2 
Shielded Straight Shell (Must Order Ferrule & Grommets Separately) 1 (14.61) Metal Plated [esoesa on teas OOS 
- 650 Die Cast | A23641-ND 828 6.90 | 745174-1 
.200 Die Cast | A2008-ND 7.05  6.82—‘| 745171-2 
(6.08) | Metal Plated | A23656-ND 423 ©353—«| 7458545 (16.51) | Metal Plated | A23663-ND 6.03 5.03 | 747100-1 
9 1215 1.910  .550 .250 DieCast | A2009-ND 6.27 5.62 | 745171-1 -375 (9.53) | DieCast | A23648-ND 8.37 6.98 | 745175-6 
(30.86) (48.51) (13.97) (6.35) Metal Plated | A23655-ND 3.80 3.17 745854-3 450 Die Cast | A23647-ND 8.61 7.18 745175-5 
370 DieCast eae = =74t G18 | 745171-5 2.644 1.920 900 | .525(13.34)| DieCast |A23646-ND 8.43 7.03 | 745175-4 
(9.40) | Metal Plated | A23654-ND 420. 3.50 | 745854-1 50 - 
706 DieGest )AS0IEND 723 650 | 7451728 (67.16) (48.77) (22.86)| — .600 Die Cast | A23645-ND 8.61 7.18 | 745175-3 
(6.72) | Meta Plated | a23662-ND 582 4.85 | 747099-7 (15.24) | Metal Plated | A23657-ND 6.21 5.18 | 747098-5 
300 Die Cast | A2013-ND 8.03 7.22 | 745172-2 .675(17.15)| Die Cast | A23644-ND 852 7.10 | 745175-2 
1.545 1.910 620 (7.62) Metal Plated | A23661-ND 5.82 4.85 747099-5 .750 (19.05)| DieCast | A23643-ND 8.37 6.98 745175-1 
45 | 0924) (48.51) (15.75) | 375 Die Cast | A2014-ND 696 6.21 = | 745172-1 - ‘ ; 
1 (9.53) Metal Plated | A23660-ND att 3.43 747099-3 Straight Shield with Grommets (Hardware Included) 
430 Die Cast | A23638-ND 6.90 5.75 | 1-745172-3 1.215 1910 570 | .320(8.13) | Plastic, Black] A2071-NDt 322 289 | 748678-1 
(10.92) | Metal Plated | A23659-ND 5.82 4.85 | 747099-1 7 (30.86) (48.51) (14.48) 
1.545 1.805 620 | .300(7.72)| DieCast | A23674-ND 942 7.85 _— ‘| 745919-3 - - - - 
(39.24) (45.85) (15.75) | 375(9.53) | DieCast | A23673-ND 783 653 | 745919-2 ts | 1545 1.910.620 | .320 (8.13) | Plasto, Black) A2072-NDt 438 3.78 | 748678-2 
280 Die Cast | A2020-ND 842 7.54 | 745173-5 (39.24) (48.51) _ (15.75) 
(7.11) | Metal Plated | A23653-ND 3.80 3.17 | 745833-9 1 | 55 | 2090 1.920.680 | .470(11.94) | Plasto, Black) A2073-NDt 344  3.08—| 748678-3 
350 Die Cast] A2021-ND 663 5.96 | 745173-4 (53.09) (48.77) (17.27) 
: 2.090 1.920 680 pe “= a oa = a oa gy | 2738 1920800. | 470 (11.94) | Pastic, Black] A2074-NDt 365 3.15 | 748678-4 
; jie Cast z . f 
(53.09) (48.77) (17.27) ie ; ' i 
(10.92) | Metal Plated | A23651-ND 423 3.53 | 745833-5 AGO), EEO e092) 
480 Die Cast | A23640-ND 813.678 | 7451732 59 | 2644 1.920.900. .470 (11.94) | Plastic, Black] A2075-NDt 626 5.40 | 748678-5 
(12.19) | Metal Plated | A23650-ND. 5.88 4.90 745833-3 (67.16) (48.77) (22.86) 
-530 (13.46) | Metal Plated | A23649-ND 5.97 4.98 | 745833-1 t Sold as akit; complete with Ferrule and Grommets. (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


ANP tyco Electronics | Hoods (Cont.) 


No. Dimensions Max. Cable No. Dimensions Max. Cable 
of Inch (mm) Diameter Descrip.| Digi-Key Price Each | AMP of Inch (mm) Diameter Description | Digi-Key Price Each | AMP 
Fig.) Pos. A B Inch (mm) (Type) | Part No. 1 25 ‘| Part No. Fig. | Pos. A B Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 Part No. 
Straight / 90° Shield (Hardware Included) Unshielded Dataphone 
9] .755 (19.18) .635 (16.13) -160 (4.06) Plastic | A9001-ND 2.78 2.50 | 207467-1 
15 | 1.078 (27.38) .635 (16.13 320 (8.13) Plastic | A9002-ND 3.43 3.07 | 207470-1 6 15 | 1.575 (40.01) 1.312 (33.32) | .400 (10.16) Straight | A23603-ND 9.54 7.95 | 745122-2 
2 | 25 | 1.620 (41.15) .770 (19.56) -390 (9.91) Plastic | A9003-ND 3.51 3.15 | 207345-1 25 | 2.115 (53.72) 1.421 (36.09) | .500 (12.7) Straight | A23602-ND 846 7.05 | 745121-2 


37 | 2.268 (57.61) .770 (19.56) | .640 (16.26) Straight | Plastic | A9004-ND 2.11 1.92 | 207473-1 


405 (10.29) 90° Plastic 25 | 1.906 (48.41) 1.672 (42.47) | .550 (13.97) | Straight | A23604-ND 420 3.50 | 745306-1 


50 | 2.178 (55.32) .880 (22.35) .490 (12.45) A2060-ND 3.25 2.80 | 207476-1 7 2.066 (52.48) 1.396 (35.46) | .550 (13.97) 90° 
Plastic Shield with Male S Retaii Hard Included) 
estic' Shield with Male'screw Retainers, (Hardware Jaciuded) 37 | 2.424 (61.57) 1.820(46.23) | .750(19.05) | Straight | A23605-ND 10.62 885 | 745311-1 
9] .755(19.18) 635 (16.13) 160 (4.06) Plastic | A23621-ND 2.97 2.48 | 207908-1 i 
15 | 1.078 (27.38) .635 (16.13 320 (8.13) Plastic | A23622-ND 3.73 3.11 | 207908-4 2.638 (67.01) 1.596 (40.54) | .750(19.05) | 90 
2 | 25 | 1.620(41.15) .770 (19.56) 390 (9.91) Plastic | A23623-ND _3.37__2.81 | 207908-7 
37 | 2.268 (57.61) .770 (19.56) | .640 (16.26) Straight | Plastic | A23617-ND 3.93 3.28 | 1-207908-0 No. Dimensions Max. Cable 
405 (10.29) 90° of Inch (mm) Diameter |Description} Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Pos. A B c Inch (mm) (Type) | Part No. 1 25 Part No. 
No. Dimension Max. Cable Straight / 45° Exit Unshielded Shell (Hardware Included) 
of Inch (mm) Diameter Description | Digi-Key Price Each AMP 5 
Fig. | Pos. A Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 Part No. 9| 1.625 .750 620 256 Plastic | A23627-ND 237 1.98 | 205729-1 
90° Shell - Hardware Included (Must Order Ferrule Separately) (41.28) (19.05) (15.75) (6.50) 
225 (5.72) Die Cast | A2015-ND 11.12 9.95 745652-4 15} 1.250 1.073 580, 320 Plastic | A23632-ND 3.69 3.08 | 206393-1 
15 | 2.310 (58.67) .300 (7.62) Die Cast A2016-ND 8.13 7.28 745652-3 (31.75) (27.25) (14.73) (8.13) 
375 (9.53) Die Cast | A2017-ND 8.17 7.31 745652-2 
430 (10.92) Die Cast | A2036-ND 7.94 7M 745652-1 15} 1625 1.073 620 320 Plastic | A23628-ND 288 240 | 205730-1 
3 280 (7.11) DieCast | A2023-ND 9.67 8.66 745653-5 (41.28) (27.25) (15.75) | (8.13) 
355 (9.02) DieCast | A2024-ND 9.71 8.69 745653-4 ; 
25 | 2.850 (72.39) | .430(10.92) | DieCast | A2025-ND 1641 14.70 745653-3 g | 2) 1250 1615 580) 420 | Pastic a §=6360 3.00. | 206990-1 
-480 (12.19) DieCast | A23672-ND 17.01 14.18 745653-2 (31.75) (41.02) (14.73) | (10.67) 
530 (13.46) BeCast [AeseaA dpe E78 SS 25) 1625 1615 620 420 Plastic | A23626-ND 217 1.82 | 205718-1 
90° Shell without Slide Latch (Must Order Ferrule Separately) (41.28) (41.02) (15.75) | (10.67) 
3 [15 | 2310(58.67) | .375 (9.53) Die Cast | A23670-ND 8.88 7.40 745918-2 
37] 1.625 2263 620 490 Plastic | A23629-ND 3.00 250 | 205731-1 
No. Dimensions Max. Cable (41.28) (67.48) (15.75) | (12.45) 
of Inch (mm) Diameter | Description |Digi-Key Price Each AMP . 
Fig./Pos.| A B Gu |lichi(mm)) | (tyne) i | Bart Nos 1 25 Part No. 50] 1625 2168 730 600 Plastic | A23630-ND 3.33 278 | 205732-1 
Straight / 90° Shield (Hardware Included) (41.28) (55.07) (18.54) | (15.24) 
15 | 1.550 826 1.750 .350 | Plastic, Gray | A2055-ND 3.36 2.90 206471-1 Straight / 45° Exit Shell with Male Screw Retainers (Hardware Included) 
(39.37) (20.98) (44.45) | _ (8.89) - 
2090 826 1.750 | 335 | Plastic, Gray |A2056-ND 336 2.90 D0BAT2A 9) 1.625 .750 620 256 Plastic | A23633-ND 245 205 | 206478-1 
(53.09) (20.98) (44.45) | (8.51) (41.28) (19.05) (15.75) | (6.50) 
25 re onan ree is Fest, Gey aa ft BRR | ASIST 3 | 2| 1250 1.615 580 | 420 | Plastic | A23625-ND 4.14 3.45 | 1-206478-2 
4 K . i : 
2.090 .740 2100] .530 Plastic, Black/A23636-ND 5.76 480 | 747824-1 (81-75) (41.02) (14.78) | (10.67) 
# ee ae ae oe Saas, Gay (ee Se a0 25| 1.625 1615 620 | .420 Plastic | A23635-ND 257 215 | 206478-3 
s a a : lastic, Gray . A = 
(69.55) (20.98) (44.45)| (17.15) (41.28) (41.02) (15.75) | (10.67) 
50 | 2644 938 = «1.750.775 =‘ Plastic, Gray | A2059-ND 365 3.15 745082-1 —- 
(67.16) (23.83) (44.45) | _ (19.69) No. Dimensions Max. Cable 
of Inch (mm) Diameter | Description | Digi-Key Price Each AMP 
No. Dimension Max. Cable Fig. | Pos. A B Inch (mm) (Type) Part No. U 25 Part No. 
of Inch (mm) Diameter Description Digi-Key Price Each AMP Unshielded Low Profile for J acketed Cable 
Fig. | Pos. A Inch (mm) (Type) Part No. 1 25 Part No. 
Plastic Shield (Hardware Included) g | -732(18.59) 1.582 (40.18) | .330 (8:38) Straight | A23592-NDf 693 5.78 | 745547-1 
sl reeny | ees w/Sorens  ] A2051-ND 174 41.50 7499142 9 - _ .330 (8.38) 90° A23594-NDt 3.06 2.55 | 745550-1 
wiout Screws | A23608-ND 237 (1.98 750100-1 15 | 1.056 (26.82) 1.582 (40.18) | .425 (10.80) | Straight | A23595-NDE 9.15 7.63 | 745553-1 
15 | 1.105 (28.07) | 3809.68) w/Screws | A2052-ND 171 1.48 749915-2 
5 : : : w/out Screws | A23609-ND 240 2.00 750101-1 25 | 1.604 (40.74) 1.700 (43.18) | .550(13.97) | Straight | A23596-NDE 2.88 2.40 | 745560-1 
w/Screws A2053-ND 1.77 1.53 749626-2 + To beused with HDE connectors only. 
25 | 1.650 (41.91) | 460 (11.68) | wiout Scrans | A23607-ND 1.35 1.13 750078-1 
No. Dimension 
37 | 2.296 (58.32) | .550 (13.97) | A2054-ND 244 24 749916-2 
98.52) (1927) ||_ wiser mo a of Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Plastic Shield with Connector (Hardware Included) Fig. Positions A Part No. 1 25 Part No. 
9 | .782(19.86) | .250(6.35) | Plug/HDP-20 | A23610-ND 618 5.15 749808-4 e Pe 
15 | 1.105 (28.07) | .380(9.65) | Plug/HDE20 |A23613ND 1017 848 749809-2 Unshlelded Plastic Slide-On Back Covers 
5 Plug/HDP-20 | A23612-ND 654 = 5.45 749808-6 9 610 (15.49) ‘A23598-ND 1.54 1.29 | 745530-1 
25 | 1.650(41.91) | 460 (11.68) | Pecept/HDP-20 | A23615-ND 444 3.70 749812-3 iG 15 .934 (23.72) A23599-ND 4,29 3.58 | 745530-2 
Plug/HDE-20 | A23614-ND 585 4.88 749809-3 25 1.482 (37.64) ‘A23600-ND 4.35 3.63 | 745530-3 
Recept./HDE-20 | A23616-ND 5.94 4.95 749813-3 37 2.134 (54.20) A23601-ND 4.42 3.69 745530-4 
® 
AMPLIMITE® Ferrules For Metal Shell Hoods 
Split-Ring Ferrules for Foil or Braided Cable Shield No. of Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP SPLIT RING FERRULE 
+ Material: Aluminum Pos. Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Crimp Ferrules for Braided Cable Shield Inner Crimp Ferrules Ground wire _ Foil or braid- to be folded 
‘ ae back over ferrule and 
+ Material and Finish: a 9/50 240 (6.10) A23564-ND 119 1.00 1-745129-8 ZS, ground wire 
Outer Ferrule: Copper, plated 100 min. tin 9 280 (7.11) ‘A23572-ND 139 147 3-745129-4 = 
Inner Ferrule: .023” (0.58mm) thick brass, plated 50y tin over copper 9/50 | .365- .370(9.27- 9.40) | A23563-ND 1.96 1.63 1-745129-7 
15/37 .350 (8.90) ‘A23570-ND 61 51 2-745129-0 f 
poset CrOReuger | BERG price Eee Lee 15/37 430 ( 092) A23565-ND 1.26 1.05 _| 1-745129-9 eens 
Eas: pnetu (mm) uRart Ne: L 25S [arte a7 525 (13.34) 028597-ND 280 234 | 27451296 
Split-Ring Ferrules 5 
Outer Crimp Ferrules CRIMP FERRULE 
2 200 (5.08) Pe ND) a Te essed 9/50 "240 (6.10) 023573-ND 81 68—=«|*« 7451308 
9/15 | .225-.240(5.72- 6.10) | A2011-ND 22 21 745508-3 ioee patra iD oi - 4-745130-6 Outer Ferrule 
9/15/50 | .370- .375 (9.40- 9.53) | A2019-ND 22 a 745508-6 9/183: 280 (7.11) 23569 ‘ 16 “74513 
15/25 | .280-.300(7.11-7.62) | A2026-ND 30 O 745508-4 9/50 | .365- 370 (9.27- 9.40) | A23566-ND 186 1.55 1-745130-0 
25/37 350 (8.89) 12027-ND 50 ‘of 745508-5 15/37 350 (8.90) A23574-ND 55 AT 745130-9 
15/25/37 “430 (10.92) 72084-ND 38 35 745508-1 15/37/50 430 (10.92) ‘A23567-ND 72 61 1-745130-1 
25/37 | 480 - .500 (12.19 - 12.70)} A2035-ND 22 21 745508-8 37 .240 (6.10) ‘A23562-ND 48 40 747580-8 
50 525 (13.34) A23575-ND 1.22 1.02 745508-9 37 .650 (16.51) ‘A23568-ND 146 1.22 1-745130-3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Latching Block 
(Order separately) 


Style 1: Can be used with cable clamps that 
do not extend beyond the front flange of the 
connector or on connectors without cable 
clamps. 

Style 2: Can be used with any cable clamp 
that has the mounting ear configuration. 
Style 3: Can be used on connectors without 
cable clamps or with cable clamps that do 
not have the mounting ear configuration. 


Fig. 15 
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ELEQTHONICS COMP. 
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170 
(4.32) 


#4-40 4 
thread 


threads 
(thru) 


Connector Hardware 


Connector Used Dim. -A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | w/ AMP Series Finish Thread Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Female Screw Locks - Steel, Zinc Plated 

1 HD Plastic Yellow Chromate. 4-40 -250 (6.35) A9005-ND 1.58 1.42 207952-1 
HDE Yellow Chromate 440 .250 (6.35) A23427-ND 1.78 1.49 745563-1 

HDE Qear Chromate 4-40 -250 (6.35) A23428-ND 1.59 1.33 745563-3 

HDP/HDF Yellow Chromate 440 -312 (7.92) A9006-ND 1.44 1.27 205817-1 
HDP/HDF Clear Chromate 4-40 -312 (7.92) A23422-ND 1.31 1.10 205817-3 
HDP/HDF Yellow Chromate 4-40, MIL-C24308 -312 (7.92) A24835-ND 79 67 205817-8 

2 HDP/HDF Yellow Chromate M8 (Metric) -312 (7.92) A23424-ND 1.92 1.60 207872-1 

HDP/HDF Clear Chromate M8 (Metric) -312 (7.92) A23425-ND 2.88 2.40 207872-3 

HD/HDF Yellow Chromate 440 -560 (14.22) A9007-ND ral 1.54 207719-1 
HD/HDF Qear Chromate 4-40 -560 (14.22) A23423-ND 1.51 1.26 207719-3 
HD/HDF Qear Chromate ( ed e) -560 (14.22) A23429-ND 2.61 2.18 747223-3 
Individual Screwlocks - Steel, Zinc Plated (washers and nuts not included) 
1 HD. Qear Chromate 440 -250 (6.35) A23426-ND_ 1.41 1.18 207952-3 
M2.6 (Metric) 

7 HDP/HDF Qear Chromate Female, (4-40 Male) -312 (7.92) A23432-ND 96 80 749765-3 
HDP/HDF Qear Chromate 4-40 -312 (7.92) A23430-ND 91 76 748270-2 
HDP/HDF Qear Chromate 440 -312 (7.92) A23431-ND- 442.50/500 748558-4 

Male Screw Retainers for Plastic Shell Connectors - Steel, Zinc Plated (material) 
3 HDE Yellow Chromate 440 -220 (5.59) A1236-ND AL 38 745647-1 
Male Screw Retainers for Metal Shell Connectors - Steel, Zinc Plated (material) 
Yellow Chromate 4-40 .220 (5.59) A9008-ND .60 54 205980-1 
HDE/ Yellow Chromate 440 -200 (5.08) A23420-ND 1.07 90 745136-1 
3 HDP Yellow Chromate M8 (Metric) .225 (5.72) A23419-ND 1.92 1.60 207871-1 
Qear Chromate 440 .220 (5.59) A23418-ND 67 56 205980-4 
Qear Chromate 4-40 -200 (5.08) A23421-ND 1.07 90 745136-3 
Male J ack Screw - Steel, Zinc Plated 

4 HDE/HDP- Qear Chromate 4-40 — A23593-NDf- 2.57 215 747784-3 

Locking Post Assembly - Steel, Zinc Plated (2 complete assemblies) 
Yellow Chromate 440 -410 (10.41) A23439-ND 2.37 1.98 206514-1 
Qear Chromate 4-40 -410 (10.41) A24836-ND 2.25 1.88 206514-4 

5 HD/HDE Yellow Chromate 440 -560 (14.22) A23440-ND 2.53 2.11 206514-6 

HDF/HDP Yellow Chromate 2-56 .615 (15.62) A23442-ND 2.25 1.88 747242-1 
Qear Chromate 2-56 -615 (15.62) A23443-ND 2.25 1.88 747242-3 
t Bulk packed and with captivated star washer. No additional hardware included. 
No. Of Dim. - A Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Positions Description Thread Inch (mm) Part No. 1 25 Part No. 
Latching Blocks - Slot Recess & Thru-Hole - Zinc 
9-37 Rear-Panel Latching = -160 (4.06) A23453-ND 4.03 3.36 747080-2 
6 9-37 Rear-Panel Latching = -190 (4.83) A23451-ND -80 67 745245-2 
9-37 Front-Panel Latching = -250 (6.35) A23452-ND 7 64 745286-2 
Latching Blocks - Threaded Hole - Zinc 
9-37 Rear-Panel Latching 4-40 a (4.83) A23449-ND 2.44 2.04 745403-8 
7 9-37 Rear-Panel Latching 4-40 220 (5.59) A23450-ND 6.47 5.40 747717-2 
9-37 Front-Panel Latching M3 ‘250 (6.35) A23447-ND 1.18 99 208101-1 
9-37 Front-Panel Latching 440 .250 (6.35) A23448-ND 1.18 99 208101-8 
No. Of Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Positions Description Part No. 1 25 Part No. 
Spring Latches - Stainless Steel 
8 _ With Mounting Ears A23445-ND 1.50 1.26 745255-2 
9 9-37 Spring Latch A23446-ND 1.58 1.32 745779-2 
Slide Latch Clips - Steel, Zinc Plated (clip stainless steel, screws/washers/nuts - steel, zinc plated) 
40 _ Thread 4-40, Screw Length .415 (10.54mm) A23441-ND 2.13 1.78 206942-1 
_ Thread 2-56, Screw Length .547 (13.89mm) A23444-ND 4.86 4.05 748078-1 
No. Of Thread Dimensions Inches (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Positions | Style # Size A B Part No. 1 25 Part No. 
Slide Latch Clips - Stainless Steel (screws/washers/nuts - steel, zinc plated) 
9 1 440 1.397 (35.48) -490 (12.45) A23433-ND 2.97 2.48 745404-1 
15 2 2-56 1.725 (43.82) -470 (11.94) A23436-ND 4.38 3.65 745583-1 
15 2 440 1.725 (43.82) -470 (11.94) A24837-ND 417 3.48 745583-7 
11 25 2 2-56 2.265 (57.53) -470 (11.94) A23437-ND TAZ 5.98 745584-1 
25 3 4-40 2.265 (57.53) -470 (11.94) A23438-ND 3.99 3.33 745584-3 
37 1 440 2.913 (73.99) -490 (12.45) A23434-ND 4.80 4.00 745407-1 
50 3 4-40 2.819 (71.60) .575 (14.61) A23435-ND 6.33 5.28 745578-3 
No. Of Dimensions Inches (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Positions A Part No. 1 25 Part No. 
EMI/RFI Gaskets - Brass .006” (0.15mm) Thick, Bright Tin Plated 
9 .984 (24.99) 1.220 (30.99) A23457-ND 1.20 1.00 747024-3 
15 1.312 (33.32) 1.555 (39.50) A23458-ND 1.23 1.03 747025-3 
12 25 1.852 (47.04) 2.100 (53.34) A23455-ND 1.32 1.10 745776-3 
37 2.500 (63.50) 2.730 (69.34) A23456-ND 1.50 1.25 745777-3 

13 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel A23468-ND* 1.84 1.54 749087-2 

14 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel A24212-ND* 4.41 3.68 749087-4 

15 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel, Thread 4-40 A23469-ND 2.51 2.10 750644-1 

15 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel, Thread 2-56 A23470-ND 2.50 2.09 786585-2 

16 Screwlock Kits for .050 Series, stainless steel A23675-ND 3.78 3.15 750831-1 

17 Standoff Bushings, Aluminum A23454-ND 77 60 205933-4. 

_ Grommet Set (4 per set), 9-15 positions A23668-ND 72 60 747746-1 
= Grommet Set (4 per set), 25-50 positions A23669-ND 81 68 747973-1 


* Recommended for right-angle board mount connectors. 


Material: Steel, Zinc Plate and Gold Iridite. 


Threads: 4-40 
0.187 .140 
Digi-Key Price Each __|Keystone (4,78) (326) 

Fig.| Description Part No. 1 5 50 [Part No. | ) D 

1 | Jack Screws 4/40 thread, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector 2073K-ND 5.93 5.34 3.32 }2073 * 

2 | Jack Screws 4/40 thd. slim line, 1.25”, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector . 2069K-ND 4.58 413 2.57 /2069 

2_| Jack Screws 4/40 thd. slim line, 1.75”, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector . 2071K-ND. 4.82 4.34 2.70 [2071 

3 | Jack Screws 4/40 x 250" (10 pcs. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws) 7229K-ND -80 72 43 |7229 

3 | Jack Screws 4/40 x 312” (10 pes. = 4 flat washers, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws) 7231K-ND 73 66 .39 |7231 

3 _| Jack Screws 4/40 x .625” (10 pes. = 4 flat washes, 2 lock washers, 2 nuts, 2 jack screws) .... 7233K-ND 1.61 1.45 .86 |7233 

3 Jack screw .312" L 4-40 thread, clear chromate, 

(1 pkg. = 2 jack screws) 2 pc. required per CONNMECtOr.............e eee eee eee teense 7230-5K-ND 52 AT -32 |7230-5 

3 | Sems jack screw .285" L 4-40 thread, (1 pkg. = 2 screws) 2 pc. required per connector 7235K-ND 72 66 44 |7235 

4 |“U" Gilp Set (4 pieces = 2 screws and 2 clips).. 2062K-ND 88 79 50 |2062 

5 | Saddle Washer Set (4 pieces = 2 screws and 2 clips) 2063K-ND 99 89 56 [2063 

6 | 4/40 x .250” Bow Tie Gip Set (4 pieces = 2 screws and 2 clips). 2060K-ND 1.10 .99 -62 |2060 

6 | 4/40 x .562” Bow Tie Gip Set (4 pieces = 2 Screws and 2 clips) 2061K-ND 1.21 1.09 .68 |2061 


104 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 
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<a NORCOMP Right Angle D-Sub Connectors I NORCOMP 


173, 174, 175 and 176 Series: No. of Digi-Key Price Each NorComp i - 
174, oe ee Pe Right Angle D-Sub Connectors 
ap sueaes icine blarsdiaanvelb ch i 174 Series (.370” Footprint) - Tin 177 Series 
be ell: eel, zinc plated with yellow chromate q 2 5 e 7 
+ Insulator: Glass-filled thermoplastic, UL rated 94V-0 2 Mae UO 496 (428 291) 174-008-112-141 Materials: 4 
+ Machined Contacts: Male: Brass; Female: Phosphor bronze 2 Female RU eeaNag 10.00 9.40 6.40) 174-009-212-141 *Shell: Steel, zinc with tin Dimensions (Inch) 
* Plating: Gold flash on entire contact 15 | Made |174-115M-ND 6.12 5.28 3.59] 174-015-112-141 plating; or plastic Connector 
. 15 | Female] 174-115F-ND 11.98 10.33 7.03] 174-015-212-141 + Insulator: Glass-filled thermo- Size A B c 
Connector Dimensions (Inch) 25 | Mae |174125M-ND 6.58 5.68 3.86] 174-025-112-141 plastic, UL rated 94V-0 9 1.228 984 436 
‘ 25 | Female] 174125-ND 9.89 853 5.80| 174-025-212-141 Stamped Contacts: Cupro- 
sd - 8 c 37 | Male | 174137M-ND 818 7.05 4.80| 174-037-112-141 nickel alloys 10. | 008 S118 169 
9 1.213 984.494 Panda PNM 50, 1318 aga| 174.037-212-141 + Plating: Gold over nickel on 25 | 2100 1.852 1.308 
; : : ti , tin/lead Id 
15 a EL, = 312 498 50 | Made | 174-150M-ND 9.11 7.85 5.34| 174-050-112-141 aig one on solder [37 [2742 2.500 1.962 


25 2.088 1.852.494 50 | Female| 174-150F-ND 20.36 17.55 11.94] 174-050-212-141 
37 2.729 2.50 A494 175 Series (.454” Footprint) - Yellow Chromate t 


50 2.635 2.406.605 15 | Mde]17515M-ND 827 7.413 4.85] 175-015-111-151 [—s. PH ol ws 1104 
15 | Femae|175-15-ND 9.60 828 5.63) 175-015-211-151 ch 
Ab 25 | Male | 175-25M-ND 12.09 10.43 7.09| 175-025-111-151 LS) °) 7 
7 


‘a q 25 | Female] 175-25FND 14.59 12.58 8.56| 175-025-211-151 al be 112 
= =))) 37 | Made | 175-37M-ND 16.91 14.58 9.92] 175-037-111-151 
stati! L_TFootprint 37 | Female] 175-37-ND 20.88 18,00 12.24] 175-037-211-151 
A 50 | Male | 175-50M-ND 18.21 15.70 10.68] 175-050-111-151 
“ 21 1- Hol 
— : 50_| Female] 175-50FND 27.17 23.43 15.93] 175-050-211-151 @0.120 pl.e ‘es i 
No. of Digi-Key Price Each NorComp 175 Series (.454” Footprint) - Tin es Ve souk . 315 le ie 
Pins | Type | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 9 Male |1475109M-ND 5.77. 4.98 3.99] 175-009-112-151 Pe. pooogeg. 112 one. sas 
173 Series (.283” Footprint) - Yellow Chromate * 9 Female] 175-109FND 13.51 11.65 7.93] 175-009-212-151 .047 c -109 fg 7 
9 | Made |17309M-ND 534 4.60 3.13 ]173-009-111-141 15 | Mae |175-115M-ND 653 5.63 3.83] 175-015-112-151 —+t ke. 109 
| -009-211- 15 | Female] 175-115-ND 15.75 13.58 9.24] 175-015-212-151 
9 | Female] 173-09 ND 653 5.63 3.83 | 173-009-211-141 a pak 5-115) No. of Digi-Key Price Each NorComp 
15 | Mde |173-15M-ND 9.54 8.23 5.60 |173-015-111-141 le) 175-125M-ND 8.03 6.93 4.71 | 175-025-112-151 pines ervosel (eartnd 1. 40 100 |PartN 
15 |Femdel1734SEND 10.09 8,70 592/173-015-211-141 25 | Femde| 175-125FND 19.78 17.05 11.60] 175-025-212-151 pores | EEYRS Sl seo: i 
as |'nae | ese "969 Sat as |iousitia1 | | 2 | Me] ME‘EMAD 957 80® S50 eoz7 1215 Spiny Lanapona 
25 | Femde| 173-25-ND 1346 11.60 7.89 |173-025-211-141 | ee Be eee lee (Metal Shell with Inside. Ground Straps.and 
37 | Mae PRSEEOISOM ta11 4190 769 [17a-037-111-141 50 | Mae | 175-150M-ND 11.60 10.00 6.80] 175-050-112-151 .120" Diameter Hole) 
: . : 50_| Female| 175-150F-ND 25.78 22.23 15.12| 175-050-212-151 
37 | Female] 173-37-ND = 18.71 16.13 10.97 | 173-037-211-141 176 a 2 aa 7, = Yellow Chi 5 9 | Male | 177-709M-ND 7.19 6.20 4.22 | 177-009-112-161 
50 | Mae |173-50M-ND 1618 13.95 9.49 |173-050-111-141 eries (. otprint) - Yellow Chromate t 9 |Female|177-709F-ND 7.83 6.75 4.59 | 177-009-212-161 
50 | Female| 173-50FND 25.61. 22.08 15.02 | 173-050-211-141 9 | Made | 176-09MND = 5.34 4.60 3.13} 176-009-111-151 15 | Mae |177-715M-ND 829 7.15 4.87 | 177-015-112-161 
173 Series (.283” Footprint) - Tin 9 | Female/ 176-09-ND =» 6.58 5.68 3.86 176-009-211-151 15 | Female |177-715FND 8.87 7.65 5.21 | 177-015-212-161 
15 | Made ]17615M-ND 7.08 610 4.15] 176-015-111-151 25 | Mae |177-725MND 928 800 544 | 177-025-112-161 
9 | Mae )173-109M-ND 5.16 4.45 3.03 | 173-009-112-141 15 | Female] 176-15FND 8.82. 7.60 _5.17| 176-015-211-151 05 | Fande EERE 1047 903 614 | 477095212161 
9 | Female] 173-109FND 1247 10.75 7.31 |173-009-212-141 25 | Mae |17625M-ND 957 825 5.61| 176-025-111-151 re ras, PIN saa 900 e2 | 1770971124161 
15 | Made |173-115M-ND 635 5.48 3.73|173-015-112-141 25 | Female] 176-25-ND 12.24 10.55 7.18| 176-025-211-151 he ee os i105 765 | 17-047 212-461 
15 | Femae|173-115F-ND 12.24 10.55 7.18 | 173-015-212-141 37 | Mae | 176-37M-ND 13.17 11.35 7.72| 176-037-111-151 3 le (aaa : : 265, | ATEOS ele" 
25 | Made |173-125M-ND 6.79 5.85 3.98 | 173-025-112-141 37 | Female] 176-37-ND 17.11 14.75 10.03] 176-037-211-151 177 Series (.590" Footprint) 
25 | Female| 173-125-ND 17.37 14.98 10.19 | 173-025-212-141 50 Male | 176-50M-ND 17.08 14.73 10.02) 176-050-111-151 (Metal Shell with Inside Ground Straps and 
37 | Mde |173-137M-ND 870 7.50 5.10 |173-037-112-141 50_| Female] 176-S50FND 24.07 20.75 14.11 | 176-050-211-151 4-40 Flush Insert) 
37 | Female] 173-137-ND 15.52 13.38 9.10 | 173-037-212-141 176 Series (.545” Footprint) - Tin 9 | Mae |309M-ND 4.96 4.28 291 | 177-009-112-171 
50 | Made |173-150M-ND 9.31 8.03 5.46 | 173-050-112-141 9 | Made ]176-109M-ND 4.96 4.28 2.91] 176-009-112-151 9 | Female | 309END 548 4.73 3.22 | 177-009-212-171 
50_| Female| 173-150FND 24.13 20.80 14.15 | 173-050-212-141 9 | Female) 176-109FND 11.37 9.80 6.67 | 176-009-212-151 15 | Mae |315M-ND 5.80 5.00 3.40 | 177-015-112-171 
174 Series (.370” Footprint) - Yellow Chromate * 15 | Mae CEENg 612 S28 359) 176015112151 15. | Femde | 315- ND 638 550 3.74 | 177-015-212-171 


15 | Female] 176-115F-ND 12.30 10.60 7.21] 176-015-212-151 25 | Mae | 325M-ND 699 603 4.10 | 177-025-112-171 


9 | Mae ignems 534 460 3.13 174-009-111-141 25 | Made | 176-125M-ND 661 5.70 3.88) 176-025-112-151 


9 | Femde iene 876 5.83 3.97 174-000 211-141 25 | Femde| 176-125FND 15.89 13.70 9.32| 176-025-212-151 25 | Female (eee ne LIN: “BBS: AS.) VEE eee We 
15 | Mae | 17415MND = 7.08 6.10 4.15 |174-015-111-141 37 | Mde | 176-137M-ND 818 7.05 4.80] 176-037-112-151 87 | Mae ee SOR See MT Me 
15 | Female oem 882 7.60 5.17 174-015-211-141 37 | Femde| 176137FND 15.92 13.73 9.34] 176-037-212-151 37_| Female [SSS S82) 9 IED AOS eI 
37 | Male | 174-37M-ND 12.91 11.13 7.57 | 174-037-111-141 50 | Male | 176-150M-ND 9.25 7.98 5.43] 176-050-112-151 177 Series (.590 Footprint) 

37 | Femde| 174-37-ND 16.21 13.98 9.51 | 174-037-211-141 50 | Female] 176-150FND 22.68 19.55 13.30| 176-050-212-151 (Metal Shell with Inside Ground Straps and 

50 | Mae | 174-50M-ND 16.36 14.10 9.59 | 174-050-111-141 4-40 Hex Standoff) 


* Short mounting bracket attached with 4-40 female screw lock. 
t Long mounting bracket attached with 4-40 female screw lock. 9 Male | 177-809M-ND 5.22 4.50 3.06 | 177-009-112-181 
9 | Female | 177-809F-ND 5.74 4.95 3.37 | 177-009-212-181 
15 Male | 177-815M-ND 626 5.40 3.68 | 177-015-112-181 
15 | Female | 177-815-ND 6.67 5.75 3.91 | 177-015-212-181 
25 Male | 177-825M-ND 7.19 6.20 4.22 | 177-025-112-181 
25 ‘| Female | 177-825-ND 7.95 6.85 4.66 | 177-025-212-181 
37 Male | 177-837M-ND 8.70 7.50 5.10 | 177-087-112-181 


50 | Female} 174-50F-ND 21.66 18.68 12.70 | 174-050-211-141 


4 NORCOMP Dual Port Right Angle D-Sub Connectors 


178, 179 and 1 ri - am 7 
bie ee ates Seles Conn. Dim. (Inch) No. of Digi-Key Price Each NorComp 37 | Femde|177-8837—-ND 10.15 8.75 5.95 | 177-037-212-181 
_ E ; Size A B Cc Pins | Type | PartNo. 1 10 100 | Part No. 7 zs 
. shel Sie ane in plains. 9 1204 984494 750 Centers 177 Series (.590 Footprint) 
«Contacts: 10 a over bra: s x : * i ii " Dj. 
plating. . i SS [4511535 1312494] [99] MM ]TI00MMIND 548 479 G22) 178-000-612.571 (Plastic Shell with .120" Diameter Hole) 
+ Insulator: Glass-filled thermoplastic, [25 | 2078 1.850 494] | 15/15) WM |1115MM-ND 824 7.10 4.83] 178-015-612-571 9 | Mae ]177-509M-ND 276 238 1.62 | 177-009-110-061 
UL 94V-0 rated, black . 37 | 2724 2500 .494 25/25) M/M | 1125MM-ND 8.85 7.63 5.19] 178-025-612-571 9 |Femde|177-509FND 3.05 2.63 1.79 | 177-009-210-061 
600s 37/37| WM | 1137MM-ND 13.40 11.55 _7.86| 178-037-612-571 15 | Mde |177-515MND 351 3.03 206 | 177-015-110-061 
- 99 | ME IGEN «548 473 3.22) 176-009-412-571 15 |Femde|177-515FND 4.58 3.95 2.69 | 177-015-210-061 
15/15| WF |1115MFND 8.24 7.10 4.83] 178-015-412-571 25 | Mae (MZeceNeNl 519 448 3.05 | 177-025-110-061 
25/25; MF | 1125MFND 8.85 7.63 5.19] 178-025-412-571 
37/37| WF | 1137MFND 13.40 11.55 _7.86| 178-037-412-571 25 | Femde (IZ7525E ND) 5.25 4.53 3.06 | 177-025-210-061 
4 435 919 1 TROSREND Bag A7a( go Te ODO SI2BTI 37 | Made |177-537M-ND 641 5.53 3.76 | 177-037-110-061 
| F 45/15| BE | 1115FEND 824 740 4831 178-015-512-571 37 |Femde|177-537—ND 6.90 5.95 4.05 | 177-037-210-061 
aia l 25/25| FF | 1125FRND 885 7.63 5.19| 178-025-512-571 177 Series (.590 Footprint) 
: 37/37| FF | 1137FRND 13.40 11.55 _7.86| 178-037-512-571 (Plastic Shell with 4-40 Hex Standoff) 
584 99 | FM |1109FV-ND 548 473 3.22| 178-009-312-571 
15/15; FM | 1115FV-ND 8.24 7.10 4.83] 178-015-312-571 9 | Mae | 409M-ND 4.06 3.50 2.38 | 177-009-110-071 
No. of Digi-Key Price Each NorComp 25/25} FIM | 1125AV-ND 8.85 7.63 5.19) 178-025-312-571 9 | Female | 409F-ND 461 3.98 2.71 | 177-009-210-071 
Pins | Type | Part No. 110 100 | Part No. 37/37| FIM | 1137AV-ND 13.40 11.55 _7.86| 178-037-312-571 15 | Mae | 415M-ND 496 4.28 2.91 | 177-015-110-071 
.625 Centers -900 Centers 15. | Femde | 415F-ND 548 4.73 3.22 | 177-015-210-071 
99 | MM ]1009MM-ND 548 473 3.22 | 189-009-612-571 99 | WM ]1209MM-ND 5.48 4.73 3.22] 179-009-612-571 25 | Made | 425M-ND 629 5.43 3.69 | 177-025-110-071 
15/15] WM |1015MM-ND 8.24 7.10 4.83 | 189-015-612-571 15/15| WM |1215MM-ND 8.24 7.10 4.83] 179-015-612-571 25. | Female | 425--ND 693 5.98 4.07 | 177-025-210-071 
25/25| MM |1025MM-ND 885 7.63 5.19 | 189-025-612-571 25/25| WM | 1225MM-ND 8.85 7.63 5.19] 179-025-612-571 37 | Mae | 437M-ND 760 655 4.46 | 177-037-110-071 
37/37| WM | 1037MM-ND 13.40 11.55 _7.86 | 189-037-612-571 37/37| WM | 1237MM-ND 13.40 11.55 _7.86| 179-037-612-571 37 | Female | 437E:ND 838 723 492 | 177-037-210-071 
99 | MF |1009MFND 548 473 3.22 | 189-009-412-571 99 | WF |1209MFND 548 473 3.22| 179-009-412-571 . - 
15/15) MF |1015MFND 824 7.10 4.83 |189-015-412-571 15/15; WF | 1215MFND 824 7.10 4.83] 179-015-412-571 177 Series (.590 Footprint) 
25/25] M/F | 1025MF-ND 885 7.63 5.19 | 189-025-412-571 25/25| M/F | 1225MF-ND 885 7.63 5.19] 179-025-412-571 (Plastic Shell with 4-40 Flush Insert) 
37/37| WF |1037MFND 13.40 11.55 _7.86 | 189-037-412-571 37/37| WF | 1237MFND 13.40 11.55 _7.86| 179-037-412-571 9 | Mae |177-600M-ND 450 388 264 | 177-009-110-081 
3ts| FF [ioIEND ae 740 dea lteorssiaen | [1sis| FF | 12IRND  @24 710 4ea| troctestogri O | Fanete Beg 502 459 206 | 177-000-210-081 
25/25| FF | 1025FRND 885 7.63 5.19 | 189-025-512-571 25/25| FF | 1225FRND 885 7.63 5.19| 179-025-512-571 15 | Mae igo 5:22 450 3.06 | 177-015-110-081 
37/37| AIF | 1037FEND 13.40 11.55 7.86 | 189-037-512-571 37/37| FE | 1237FRND 13.40 11.55 _7.86| 179-097-512-571 15. | Female (IZSISEND) 5.95 5.19 3.49 | 177-015-210-081 
99 | FM |1009AV-ND 548 473 3.22 |189-009-312-571 99 | FM | 1209FV-ND 548 473 3.22|179-009-312-571 25 | Made (IZ7625NEND) 6.55 5.65 3.85 | 177-025-110-081 
15/15| FM | 1015AV-ND 8.24 7.10 4.83 | 189-015-312-571 15/15] FM | 1215AV-ND 8.24 7.10 4.83] 179-015-312-571 25 | Female | 177-625-ND 7.05 6.08 4.14 | 177-025-210-081 
25/25| FM |1025RV-ND 885 7.63 5.19 | 189-025-312-571 25/25| FIM | 1225RV-ND 8.85 7.63 5.19| 179-025-312-571 37 | Mde |177-637M-ND 7.63 6.58 4.48 | 177-037-110-081 
37/37| FIM |1037RV-ND 13.40 11.55 7.86 | 189-037-312-571 37/37| FIM | 1237AV-ND 13.40 11.55 7.86] 179-037-312-571 37 |Femae|177-637—ND 879 7.58 5.16 | 177-037-210-081 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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iW NORCOMP 


Right Angle D-Sub Connectors 


182 Economy Series 


No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Pins | Type | Part No. 1 10 100 Part No. Pins | Type | PartNo. i 10 100 Part No. 
183 Series (.590" Footprint) Tin Shell Crimp with .065” Clinch Nuts, 
(Metal Shell with Inside Ground Straps and Board Side 


4-40 Flush Insert) 


Materials: Connector Dim. (Inch) 

+ Shell: Steel, tin plating Size A B Cc 

+ Insulator: Glass-filled thermo- 9 1.213 984 .494 
plastic, UL rated 94V-0 15 1541 1.312 494 

+ Stamped Contacts: Brass : : ; 

+ Plating: Gold flash on entire 25 2.088 1.852 494 
contact 37 2.729 2.500 .494 

182 Series 


109+ 


9 Male |183-909M-ND 1.62 140 .96 
9 |Female|183-909FND 1.71 1.48 1.01 
15 Male |183-915M-ND 2.32 2.00 1.36 
15 |Female|}183-915FND 241 2.08 1.42 
25 Male | 183-925M-ND 2.78 240 1.64 
25 |/Female/ 183-925-ND 287 248 1.69 
37 Male | 183-937M-ND 4.21 3.63 2.47 
37 __[Female| 183-937-ND 4.35 3.75 2.55 


183-009-112-171 
183-009-212-171 
183-015-112-171 
183-015-212-171 
183-025-112-171 
183-025-212-171 
183-037-112-171 
183-037-212-171 


183 Series (.590" Footprint) 
(Metal Shell with Inside Ground Straps and 
4-40 Hex Standoff) 


No. of Digi-Key Price Each 
Pins | Type | Part No. 1 10 100 


NorComp 
Part No. 


182 Series (.318" Footprint) 
(Metal Shell with Inside Ground Straps and 
.120" Diameter Hole) 


9 Male |183-809M-ND 1.94 1.68 1.14 
9 |Female|183-809FND 2.03 1.75 1.19 
15 Male |183-815M-ND 252 218 1.48 
15 |Female|/183-815FND 264 228 1.55 
25 Male | 183-825M-ND 2.90 2.50 1.70 
25 |/Female/ 183-825-ND 299 258 1.76 
37 Male | 183-837M-ND 4.44 383 2.61 
37 _[Female| 183-837-ND 4.64 4.00 2.72 


183-009-112-181 
183-009-212-181 
183-015-112-181 
183-015-212-181 
183-025-112-181 
183-025-212-181 
183-037-112-181 
183-037-212-181 


9 Male | 182-709M-ND 1.04 90 62 
9 | Female | 182-709FND 1.10 95.65 
15 Male | 182-715M-ND 1.33 1.15 79 
15 | Female) 182-715FND 145 1.25 .85 
25 Male | 182-725M-ND 1.65 143 .97 
25 | Female | 182-725-ND 1.71 1.48 1.01 
37 Male | 182-737M-ND 2.15 1.85 1.26 
37__| Female | 182-737FND 2.26 1.95 1.33 


182-009-112-161 
182-009-212-161 
182-015-112-161 
182-015-212-161 
182-025-112-161 
182-025-212-161 
182-037-112-161 
182-037-212-161 


183 Series (.590" Footprint) 
(Metal Shell Fork Board Locks in Front Hole and 
4-40 Flush Insert) 


182 Series (.318" Footprint) 
(Metal Shell with Inside Ground Straps and 
4-40 Flush Insert) 


9 Male |183-O9M-ND 1.48 1.28 .87 
9 |Female | 183-09FND 148 1.28 87 
15 Male |183-15M-ND 1.94 1.68 1.14 
15 |Female| 183-15FND 2.20 1.90 1.30 
25 Male |183-25M-ND 2.26 1.95 1.33 
25 |Female| 183-25-ND 249 215 1.47 
37 Male |183-37M-ND 3.63 3.13 2.13 


183-009-112-531 
183-009-212-531 
183-015-112-531 
183-015-212-531 
183-025-112-531 
183-025-212-531 
183-037-112-531 


37 |Female| 183-37FND 3.63 3.13 2.13 | 183-037-212-531 


9 Male | 182-909M-ND 1.04 90 62 
9 | Female | 182-909FND 1.10 95 65 
15 Male | 182-915M-ND 1.33 1.15 79 
15 | Female | 182-915FND 145 1.25 .85 
2) Male | 182-925M-ND 1.65 143 .97 
25 | Female) 182-925-ND 1.71 1.48 1.01 
37 Male | 182-937M-ND 2.15 1.85 1.26 
37 _| Female | 182-937FND 2.26 1.95 1.33 


182-009-112-171 
182-009-212-171 
182-015-112-171 
182-015-212-171 
182-025-112-171 
182-025-212-171 
182-037-112-171 
182-037-212-171 


182 Series (.318" Footprint) 
(Metal Shell with Inside Ground Straps and 
4-40 Hex Standoff) 


9 Male | 182-809M-ND 1.16 1.00 68 
9 | Female | 182-809FND 1.22 1.05 .72 
15 Male | 182-815M-ND 1.39 1.20  .82 
15 | Female | 182-815FND 1.57 1.35 .92 
25 Male | 182-825M-ND 1.77 1.53 1.04 
25 | Female | 182-825-ND 1.83 1.58 1.08 
37 Male | 182-837M-ND 2.26 1.95 1.33 
37 | Female | 182-837FND 2.38 2.05 1.40 


182-009-112-181 
182-009-212-181 
182-015-112-181 
182-015-212-181 
182-025-112-181 
182-025-212-181 
182-037-112-181 
182-037-212-181 


182 Series (.318" Footprint) 
(Metal Shell Fork Board Locks in Front Hole and 
4-40 Flush Insert) 


Dual-Port D-Sub Connector 


72325-ND $12.71/1 
$109.60/10 
$745.28/100 


999 Series - High Density over 
(2)PS/2 


Materials: a 
* Shell: Steel | 
+ Insulator: PBT UL rated 94V-0 


A —| threaded 
=| Threade 
B —1! Screwlock 


9 Male | 5709M-ND 1.71 1.48 1.01 
9 Female | 5709F-ND 1.71 1.48 1.01 
15 Male | 5715M-ND 1.83 1.58 1.08 
15 | Female] 5715-ND 194 168 1.14 
25 Male | 5725M-ND 1.83 1.58 1.08 
25 | Female} 5725-ND 1.89 163 1.11 
37 Male | 5737M-ND 2.76 238 1.62 
37 | Female} 5737FND 2.73 2.35 1.60 
50 Male | 5750M-ND 3.54 3.05 208 | 170-050-172-010 
50 [Female|} 5750FND 3.19 2.75 1.87 _| 170-050-272-010 


170-009-172-010 
170-009-272-010 
170-015-172-010 
170-015-272-010 
170-025-172-010 
170-025-272-010 
170-037-172-010 
170-037-272-010 


Tin Shell Crimp with .250” Clinch Nuts, 
Board Side 


9 Male | 6709M-ND 1.71 1.48 1.01 
9 Female] 6709F-ND 1.71 1.48 1.01 
15 Male | 6715M-ND 1.83 1.58 1.08 
15 | Female} 6715-ND 194 168 1.14 
25 Male | 6725M-ND 1.83 1.58 1.08 
25 =| Female| 6725-ND 1.89 163 1.11 
37 Male | 6737M-ND 2.76 2.38 1.62 
37 | Female] 6737-ND) 2.73 2.35 1.60 
50 Male | 6750M-ND 3.54 3.05 208 | 170-050-172-020 
50 [Female] 6750FND 3.19 2.75 1.87 _| 170-050-272-020 


170-009-172-020 
170-009-272-020 
170-015-172-020 
170-015-272-020 
170-025-172-020 
170-025-272-020 
170-037-172-020 
170-037-272-020 


Tin Shell Crimp with .250” Clinch Nuts, 
Mating Side 


9 Male | 7709M-ND 1.71 1.48 1.01 
9 Female} 7709F-ND 1.71 1.48 1.01 
15 Male | 7715M-ND 1.83 1.58 1.08 
15 | Female) 7715-ND 194 168 1.14 
25 Male | 7725M-ND 1.83 1.58 1.08 
25 (| Female} 7725-ND 1.89 163 1.11 
37 Male | 7737M-ND 2.76 2.38 1.62 
37 | Female] 7737-ND 2.73 2.35 1.60 
50 Male | 7750M-ND 3.54 3.05 208 | 170-050-172-030 
50 | Female] 7750FND 3.19 2.75 1.87 | 170-050-272-030 


170-009-172-030 
170-009-272-030 
170-015-172-030 
170-015-272-030 
170-025-172-030 
170-025-272-030 
170-037-172-030 
170-037-272-030 


Yellow Chromate - Crimp D-Sub Standard 


9 Male | 1709M-ND 1.25 1.08 .74 | 170-009-171-000 
9 Female} 1709F-ND 1.36 1.18  .80 | 170-009-271-000 
15 Male | 1715M-ND 1.39 1.20.82 | 170-015-171-000 
15 | Female) 1715-ND 1.36 1.18  .80 | 170-015-271-000 
25 Male | 1725M-ND 1.45 1.25  .85 | 170-025-171-000 
25 =| Female} 1725-ND 1.51 1.30  .89 | 170-025-271-000 
37 Male | 1737M-ND 1.89 1.63 1.11 170-037-171-000 
37 | Female} 1737FND = 2.00 1.73. 1.18 | 170-037-271-000 
50 Male | 1750M-ND 1.74 1.50 1.02 | 170-050-171-000 
50__|Female| 1750-ND 1.89 163 1.11 170-050-271-000 


+ Contacts: Brass 
+ Platings: Gold Flash contacts, 
Nickel plated shells 


Conn. Dimensions (Inch) 
Size A B c 


15 |1.213 .984 1.284 


9 Male | 182-09M-ND 81 70 8 
9 | Female | 182-09FND 81 70 AB 
15 Male | 182-15M-ND 96 83 57 
15 | Female }182-15-ND = 1.04 90 62 
25 Male | 182-25M-ND 1.10 95.65 
25 | Female | 182-25-ND = 1.04 90 62 
37 Male |182-37M-ND 1.86 1.60 1.09 
37 | Female |182-37—FND 1.86 1.60 1.09 


182-009-112-531 
182-009-212-531 
182-015-112-531 
182-015-212-531 
182-025-112-531 
182-025-212-531 
182-037-112-531 
182-037-212-531 


No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Pins | Type |Part No. u 10 100 | PartNo. 


15 [Female |999-HiSFND 7.98 6.88 4.68 | 999-H15-PS2-571 


Right Angle D-Sub Connectors 


183 Economy Series 


Materials: Connector Dim. (Inch) 
+ Shell: Steel, tin plating Size A B Cc 
+ Insulator: Glass-filled thermo- 9 1.213.984 494 


plastic, UL rated 94V-0 15 15411312 494 


+ Stamped Contacts: Brass 


+ Plating: Gold flash on entire 25 2.088 1.852.494 


contact 37 2.729 2.500 .494 
183 Series 
[> -760 =| 
— 
+—590—| 
Price Each NorComp 
Pins | Type | Part No. 1 10 100 | PartNo. 


183 Series (.590" Footprint) 
(Metal Shell with Inside Ground Straps and 
.120" Diameter Hole) 


9 Male | 183-709M-ND 1.62 140 .96 
9 | Female) 183-709FND 1.71 1.48 1.01 
15 Male | 183-715M-ND 232 2.00 1.36 
15 | Female} 183-715FND 241 208 1.42 
25 Male | 183-725M-ND 2.78 240 1.64 
25 | Female] 183-725-ND 2.87 248 1.69 
37 | Male | 183-737M-ND 4.21 3.63 2.47 
37 | Female) 183-737FND 4.35 3.75 255 


183-009-112-161 
183-009-212-161 
183-015-112-161 
183-015-212-161 
183-025-112-161 
183-025-212-161 
183-037-112-161 
183-037-212-161 


+ 
bo weno] PC 
| 0 | 
A 
Dimensions (Inch) 
A B Cc 
1.213.984 496 


“NORCOMP 


Series 170 
Crimp and Poke 
D-Sub Connectors 

1.541 1.312  .496 


Uses Snap-In Contacts (sold separate! 
a a 2 ( . ied . y) 2.087 1.852.496 
Features: + Available in 5 industry sizes/ 
fa : ms 2.732 2.500.496 
positions + Low cost commercial version 2.638 2.406 .602 
of military standard + Tin or Yellow ; = : 
Chromate shells + Allows for easy loading of only the 
positions required using Crimp and Snap-in contacts + Tin- 
plated connector shells have indents to provide grounding 
and additional retention + Nylon insulator has a minimum 
contact retention of 10 Ibs. » Contact current rating: 5 amps 
Materials: * Shell: Steel, zinc-plated with yellow chromate or 
bright tin plating + Insulator: Gass-filled thermoplastic, UL rated 94V-0 


Snap-In Contacts for a 


Crimp D-Sub Connectors eo Pin ° Socket 


Features: Low cost and high performance stamped contacts features insulation 
support for increased holding power + Contact range: 20-24 AWG + Contacts 
are commercial quality stamped and are compatible with industry tooling. 


Yellow Chromate Crimp with .065” Clinch Nuts, 
Board Side 


9 Male | 2709M-ND) 2.12 1.83 1.25 
9 Female} 2709FND 2.23 «1.93 1.31 
15 Male | 2715M-ND 2.26 1.95 1.33 
15 | Female) 2715FND 223 1.93 1.31 
25 Male | 2725M-ND 232 2.00 1.36 
25 | Female] 2725-ND 238 2.05 1.40 
37 Male | 2737M-ND 2.76 238 1.62 
37 | Female} 2737-ND 287 248 1.69 
50 Male | 2750M-ND 261 2.25 1.53 | 170-050-171-010 
50 | Female] 2750FND 2.76 2.38 1.62 | 170-050-271-010 


170-009-171-010 
170-009-271-010 
170-015-171-010 
170-015-271-010 
170-025-171-010 
170-025-271-010 
170-037-171-010 
170-037-271-010 


Yellow Chromate Crimp with .250” Clinch Nuts, 
Board Side 


9 Male | 3709M-ND 212 1.83 1.25 
9 Female} 3709FND 2.23 «1.93 1.31 
15 Male | 3715M-ND 226 1.95 1.33 
15 |Femade) 3715FND 223 1.93 1.31 
25 Male | 3725M-ND 232 2.00 1.36 
25 | Female] 3725-ND 238 2.05 1.40 
37 Male | 3737M-ND 2.76 238 1.62 
37 | Female} 3737FND 2.87 248 1.69 
50 Male | 3750M-ND 261 2.25 1.53 | 170-050-171-020 
50 [Female] 3750FND 2.76 238 1.62 | 170-050-271-020 


170-009-171-020 
170-009-271-020 
170-015-171-020 
170-015-271-020 
170-025-171-020 
170-025-271-020 
170-037-171-020 
170-037-271-020 


Yellow Chromate Crimp with .250” Clinch Nuts, 
Mating Side 


9 Male | 4709M-ND 2.12 1.83 1.25 
9 Female} 4709FND 2.23 1.93 1.31 
15 Male | 4715M-ND 226 1.95 1.33 
15 | Female) 4715FND 223 1.93 1.31 
25 Male | 4725M-ND 232 2.00 1.36 
25 | Female] 4725-ND 238 2.05 1.40 
37 Male | 4737M-ND 2.76 2.38 1.62 
37 | Female] 4737FND 2.87 248 1.69 
50 Male | 4750M-ND 261 225 1.53 
50 | Female] 4750FND 2.76 238 1.62 


170-009-171-030 
170-009-271-030 
170-015-171-030 
170-015-271-030 
170-025-171-030 
170-025-271-030 
170-037-171-030 
170-037-271-030 
170-050-171-030 
170-050-271-030 


Material: + Male Pins: Brass + Female Pins: Phosphor bronze Contacts 
— | Pin | 82P-ND — 16 .11 | 170-001-170-002 
No. of Digi-Key Price Each NorComp —_| Socket | 82S-ND — 18 13 _| 170-002-170-002 
Pins | Type | Part No. 1 10 100 | PartNo. — Pin | 82PSENDY — 12  .08 | 170-001-170-001 
Tin Shells - Crimp D-Sub Standard —_| Socket | 82SSEND*  — 14 _—_—.10_|_170-002-170-001 
Male | 709M-ND 170-009-172-000 Tools 
Female | 709F-ND 170-009-272-000 Digi-Key Price | NorComp 
Mae | )71MEND: 170-015-172-000 Desciption Part No. Each | Part No. 
ee eT Hee oh Insertion/Removal Tool T1010-ND 6.38 | 170-901-170-000 
Female | 725F-ND 170-025-272-000 Hend Gimping Too! for 
Male. | 737M-ND 170-037-172-000 Stamped Contacts T1000S-ND 435.00 | 170-701-170-000 
Female | 737-ND 170-037-272-000 Hand Qrimp Tool for 
Male | 750M-ND 170-050-172-000 Screw Machined Contacts | TI000M-ND 986.00 | 170-702-170-000 


Female | 750F-ND 170-050-272-000 


*Pins and Sockets are selectively gold plated 


More Product Available Online: www.digikey.com 


106 (1023) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


N | NORCO MP No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Pins | Type | PartNo. 1 10 100 500 1,000 |_ PartNo. 
x : Solder Cup with .250” Clinch Nuts, Board Side 
i 15 Male] 5815M-ND 3.28 2.83 1.93 1.64 1.42 | 180-015-102-021 
High Density D-Sub Connectors 15_| Female | 5815END 3.63, 3.13 2.13 1.82 1.57 | 180-015-202-021 
+ Compatible with new generation systems from several computer manufacturers + Shells have bright tin 26 Male 5826M-ND 11.51 9.93 6.75 5.76 4.97 180-026-102-021 
finish for EMI/RFI shielding + Male connector shells have grounding indents + Reliable crimp snap-in 26 Female 5826F-ND. 9.11 7.85 5.34 456 3.93 180-026-202-021 
contacts feature insulation grip for increased holding power + Contacts compatible with industry standard 44 Male 5844-ND 10.21 8.80 5.99 Bl 440 180-044-102-021 
crimp tools. 44__| Femade | 5844END 11.69 10.08 6.86 5.85 5.04 | 180-044-202-021 
Materials: Shell: Steel, with bright tin over nickel. Insulator: Glass-filled thermoplastic, UL rated 94V-0. Male 62 Male 5862M-ND 12.53 10.80 7.35 6.27 5.40 180-062-102-021 
Pin: Brass. Female Contact: Phosphor bronze. Contact Plating: gold over nickel (gold flash on entire contact 62 Female | 5862-ND 17.63 15.20 10.34 8.82 7.60 | 180-062-202-021 
for solder cup and dip solder) 78 | Mae | 5878M-ND 1763 +1520 ~+10.34 882 7.60 | 180-078-102-021 
; 78 | Female | 5878F-ND 1842 15.88 _10.80 9.21 7.94 | 180-078-202-021 
Crimp Solder Dip Solder Cup with .250” Clinch Nuts, Mating Side 
| ca Fn) | act Cup Solder 15 | Mae | 6815V-ND 328 «42283~=~C«SGSs*~<“C«*é‘iSASC*«SA«*@d*~C«CV8O-OT5-102-0031 
PRES a A (az 6 15 | Female | 6815FND 3.63 3.13 2.13 1.82 1.57 | 180-015-202-031 
—— apo | | s heey 26 Male | 6826M-ND 11.51 9.93 6.75 5.76 497 | 180-026-102-031 
gro 4 26 | Female | 6826F-ND 911 7.85 5.34 4.56 3.93. | 180-026-202-031 
Contacts Sold Separately Below [L £ oa 44 Male | 6844M-ND 10.21 8.80 5.99 5.11 440 | 180-044-102-031 
D4 44 | Female | 6844F-ND 11.69 10.08 6.86 5.85 5.04 | 180-044-202-031 
62 Male | 6862M-ND 1253 10.80 7.35 6.27 5.40 | 180-062-102-031 
No. of | Shell Dimensions (Inch) 62 | Femde | 6862-ND 17.63 15.20 10.34 8.82 7.60 | 180-062-202-031 
Stamped Contacts P Pins | Size A B c D 78 Male 6878M-ND 17.63 15.20 10.34 8.82 7.60 | 180-078-102-031 
For High Density 7 15 | DBO | 1213 984 496422 78 Female | 6878-ND 18.42 15.88 10.80 9.21 7.94 | 180-078-202-031 
Pre Oo ia [0825 [2087 tas — 495 —ao0 Dip Solder High Density 
n Diat .030" : : : : 15 Male | 180-15M-ND 2.38 2.05 1.40 1A 1.03 | 180-015-112-001 
(.76mm) 62. | DB37| 2782 2.500 406.422 15 Female ‘eoASEND 2.00 1.73 1.18 in 87 peer 
dite aah deat tare 76_| DE50| 2638 _2.406__.606_560 26 | Mde | 180-26M-ND 368 318 216 1.85 159 | 160-026-112-001 
26 | Femde | 180-26F-ND 4.18 3.60 2.45 2.09 1.80 | 180-026-212-001 
Note: Contacts sold separately (below) for Crimp Type. 44 Male 180-44M-ND 6.55 5.65 3.85 3.28 2.83 | 180-044-112-001 
44 | Femade | 180-44E-ND 6.53 5.63 3.83 3.27 282 | 180-044-212-001 
No. of Digi-Key Price Each NorComp 62 Male | 180-62M-ND 8.90 7.68 5.22 4.46 3.84 | 180-062-112-001 
Pins Type Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 62 | Female | 180-62-ND 9.02 7.78 5.29 4.51 3.89 | 180-062-212-001 
Crimp 78 Male | 180-78M-ND 13.05 11.25 7.65 6.53 5.63 | 180-078-112-001 
15 Male | 815V-ND 191 1.65 1.13 96 83] 180-015-172-000 78 | Female | 180-78FND 1276 ‘11.00 7.48 6.38 5.50 | 180-078-212-001 
15 | Female | 815-ND 1.91 1.65 1.13 96 .83_| 180-015-272-000 Dip Solder High Density with .065” Clinch Nuts, Board Side 
26 Male | 826M-ND 5.90 5.09 3.46 2.95 255 | 180-026-172-000 15 Mae] 7815V-ND 3.48 3.00 204 174 150 | 180015412011 
26 | Female | 826RND 6.39 5.51 3.75 3.20 2.76 | 180-026-272-000 15 | Femae | 7815F-ND 3.07 265 181 154 133 | 180-015-212-011 
ae Mde RSENS 6.87 5.93 4.03 end 2.97 | 180-044-172-000 26 Male | 7826M-ND 4.90 4.23 2.88 2.46 242 | 180-026-112-011 
< free = aS 22 4 i aS eee 26 | Female | _7826F-ND 5.45 470 3.20 273 235 | 180-026-212-011 
ie I-| . é . ia A -{ - HI 
© | rie Em 8:6 72) 4a) _4ie_36)_| isomaman ia | Fomde | 7BMFND 809 693i 402 —_aa‘| ta0-0aa rian 
e I-| . . . J a -{ au 
78 | Female | 878FND 10.72 9.25 6.29 5.37 4.63 _| 180-078-272-000 . oe és See oe aa ae SH i te ees sian : 
Crimp with .065” Clinch Nuts, Board Side 78 | Mae | 7878M-ND 1523. 13.13 8.93 762 657 | 180-078-112-011 
15 Male | 1815M-ND 3.02 260 17 151 1.30 | 180-015-172-010 73 | Femde | 7878F-ND 1488 1283 873 744 642 | 180-078-212-011 
15 | Female | 1815=ND 3.02 2.60 1.77 1.51 1.30 | 180-015-272-010 Dip Solder High Density with .250” Clinch Nuts, Board Side 
3) ee ey Lee beat oO seer || dence a aeig 15 | Male | 8815N-ND 348. 3.00 2.04 1741.50 | 180-015-112-021 
: 2 : : : 15 | Female | 8815FND 3.07 2.65 1.81 1.54 1.33 | 180-015-212-021 
a | ois, [RAR ae TS GE eas [ipower | | Fa wae | ean ear aos aah pus 2 a 
62 Male | 1862M-ND 10.21 8.80 5.99 5.11 440 | 180-062-172-010 26 | Fondo ate 548 470 _ _ 295 _| 160-026-212 021 
62_| Female | 1862-ND 1021 8.80 5.99 511 4.40 | 180-062-272-010 4) Md ee ng pak 888) | OOO ee 
78 Male | 1878M-ND 18.39 1585 10.78 9.20 7.93 | 180-078-172-010 “4 | Fenee_(MeSevane) ous 598 ead 202 S47} Tee Melee 
78 | Female | 1878—ND 1409 12.15 8.27 7.05 6.08_| 180-078-272-010 62) Mao Beem 1064 8.18 6.24 pee Bee? || ee Dee leet 
Crimp with 250” Clinch Nuts, Board Side 62 | Female | 8862F-ND 10.79 9.30 6.33 5.40 4.65 | 180-062-212-021 
2 78 Male | 8878M-ND 15.23 13.13 8.93 7.62 657 | 180-078-112-021 
15 Male | 2815M-ND 3.02 2.60 177 151 1.30 | 180-015-172-020 73 | Femde | S87eRND 1488 1283 873 7ad ga | 180-078-212. 04 
15 | Female | 2815FND 3.02 2.60 1.77 1.51 1.30 | 180-015-272-020 : : — a ee 
26 Mae 2B26M-ND 7.48 645 4.39 375 3.23 | 180-026-172-020 Dip Solder High Density with .250” Clinch Nuts, Mating Side 
26 | Female | 2826-ND 7.74 6.68 4.54 3.88 3.34 | 180-026-272-020 15 | Made | 9815M-ND 3.48 3.00 2.04 174 1.50 | 180-015-112-031 
44 Male 2844M-ND 8.27 7.13 4.85 4.14 3.57 | 180-044-172-020 15 _| Femae [RSSISEN2 BOF e85 ae 154 1.99" | 180-015 212051 
44 | Female | 2844END 827713485 4.14 3.57 _| 180-044-272-020 26 | Mde (ee Bo ~ 8s eee IE | ee 
@ Male | 2862M-ND 10.21 8.80 5.99 511 440 | 180-062-172-020 26 | Fede [Sees _ 4:70 S20 278 e200) | 11600es 21200) 
62 | Female | 2862F-ND 10.21 8.80 5.99 5.11 4.40 | 180-062-272-020 “4 Male | 9844M-ND 8.06 6.95 4.73 4.04 3.48 | 180-044-112-031 
78 | Mae | 2878M-ND 1839 1585 10.78 920 7.93 | 180-078-172-020 4 | Femde: |esteNy 8.03 _6.98 47 02 ales eles 
78_| Female | 2878FND 14.09 12.15 8.27 7.05 6.08_| 180-078-272-020 62 | Made |) se6eN-ND 10640 9.18 6.24 533 459 | 180-062-112-031 
Crimp wn 250" Cinch Ns Mating Sd a 
Cee See eee ise [meee] | Ll oe | seme he ds aS Ge | TBotenzon 
26 Male | 3826M-ND 7.48 6.45 439 375 3.23 | 180-026-172-030 
26 | Female | 3826-ND 774 6.68 4.54 3.88 3.34 | 180-026-272-030 
44 Male | 3844M-ND 8.27 7.13 4.85 414 357 | 180-044-172-030 “j N ORCO MP 
44 | Female | 3844-ND 8.27 713 4.85 4.14 3.57 _| 180-044-272-030 w 
62 Male | 3862M-ND 10.21 8.80 5.99 511 440 | 180-062-172-030 Z ‘ 
62_| Female | 3862-ND 1021 8.80 5.99 5.11 4.40 _| 180-062-272-030 High Density 90° PC Mount D-Sub Connector 
7 Male 78ND 18. 1585 10.78 9.20 7.93 | 180-078-172-030 ; 
i Fond ees jane 12.15 8.27 7.05 es eee pes SPECIFICATIONS: + Operating Temperature: -55°C to 150°C 
‘Contacts ‘ Conteet lee ap ee cous + Shell Material: Steel, Tin Plated 
= Pin] 85P-ND = 13 09 08 07] 180-001-170-001 : ineuiaiign Feclomance: 1000 meg ohms : reread Material: Glass-Filled Polyester (UL 
—_| Sccket_|_85S-ND = 13 09 08 .07 | 180-002-170-001 - Contact Material: Phosphor Bronze onde: Wasser 
Inserton/Removal | t>990-ND 876 7.55 5.14 438 3.78. | 180-901-170-000 * Contact Finish: Gold over Nickel cee 
Solder Cup o | |+-643 (16.33) —| 
1S | Made | TS15N-ND 218 +184 125 107 92 | 180-015-102-001 ye WV 04s (1.14) 2.88) 
15 | Female | T815FND 2.45 2.12 1.44 1.23 1.06 | 180-015-202-001 . 0952.41) {| Typ. | x) 7g 
26 | Made | T826V-ND 692 «597 —«.06 3472.99 | 180-026-102-001 We aia, |. dl. Typ Hh |e 
26 | Female | T826-ND 7.35 6.34 431 3.68 3.17 _| 180-026-202-001 tes) te folate Leb il S28 
44 Made T844M-ND 8.35 7.20 4.90 4.18 3.60 | 180-044-102-001 Recommended PCB Layout B15 Through Hole oe (7,90) | (Ss iE eT | 
44 | Female | 7844END 967 8.34 5.67 484 4.17. | 180-044-202-001 &B, -— 964 2488) — (3.18)| "Version... -| 8-18) | Il ABUG SNE: 
62 Mae | T862M-ND 10.40 8.97 6.10 5.20 449 | 180-062-102-001 [4y& 1.213(30.81) 4-40 UNC Foes <i | 
62 | Female | 1862-ND 11.74 10.13 6.89 5.88 5.07_| 180-062-202-001 aie PAP os oa Insert | C2006) Total 
Solder Cup with .065” Clinch Nuts, Board Side G18) —| ened (1.19) Typ. 2 Places |. __ 984 (24.99)—-| Shell 
15 Male | 4815M-ND 3.28 2.83 1.93 1.64 142 | 180-015-102-011 reo ee 
15 | Female | 4815FND 3.63 3.13 2.13 1.82 1.57 _| 180-015-202-011 
26 Male | 4826M-ND 11.51 9.93 6.75 5.76 4.97 | 180-026-102-011 No. of Digi-Key Price Each NorComp 
26 | Female | 4826-ND 9.11 7.85 5.34 4.56 3.93 | 180-026-202-011 Pins | Type | Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. 
4 Male | 4844M-ND 10.21 8.80 5.99 511 440 | 180-044-102-011 : * : 
<4 | fame (eet 11.69 10.08 Be 585 5.04 | 180-044-202-011 181 Series:(.590" Footprint) 
62 Mae | 4862M-ND 1253 10.80 7.35 6.27 540 | 180-062-102-011 15 | Female | 815RF-ND 291 251 1.71 1.46 1.26 | 181-015-212-171 
62 | Female | 4862-ND 17.63 15.20 10.34 8.82 7.60 | 180-062-202-011 26 | Female | 826RF-ND 845 7.29 496 4.23 3.65 | 181-026-212-171 
78 Male | 4878M-ND 1763. 1520 10.34 8.82 7.60 | 180-078-102-011 44 | Female | 844RF-ND 9.13 7.88 5.36 4.57 3.94 | 181-044-212-171 
78 | Female | 4878F-ND 1842 1588 10.80 9.21 7.94 | 180-078-202-011 62 | Female | 862RF-ND 12.17 10.50 7.14 6.09 5.25 | 181-062-212-171 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 107 


No. of Digi-Key Price Each NorComp No. of Digi-Key Price Each NorComp 
OR‘ IMP Pins | Type | Part No. il 10 100 | Part No. Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
ae 25 |Femae|5225-ND 2.64 2.28 1.55 | 171-025-212-011 9 |Femde|6109FND 3.28 2.83 ‘1.93 | 172-009-201-021 
= Sooaa) feseed 37 | Mae |5237M-ND 5.19 4.48 3.05 | 171-037-112-011 15 | Mde |6115M-ND 342 295 201 | 172-015-101-021 
D-Sub Connectors en/aer 37 | Female |5237-ND 3.74 3.23 2.20 | 171-037-212-011 15 | Femade|6115-ND 423 3.65 2.49 | 172-015-201-021 
Se ee. | — BD | Fomde|S250END 5.25 459 808 | tri-cs-2t2or 25 |Fomcie|6I1O5FND 583 503 Sao | 172.005 201-001 
i i —_ ie e x 4 * M nt ie . | . a z a 
Series'172 Machined Contacts Tin Shells with .250” Clinch Nuts, 37 | Mde |6137M-ND 583 5.03 3.42 | 172-037-101-021 
Features: + Available in 5 industry sizes/positions [@9nn, Dim. (Inch) Board Side - Dip Solder a Nase Be ee on nea te et oe 
See a oe cones (Size) A= Bec 9 | Mde [6200MND 200 1.73 1.18] 171-009-172-021 50 | FardcleRSORNOM 916 790 538 | 172.050201-001 
shells available + Tin shells have indents to [9 “T7213 984494 9 | Femde|6209FND 215 1.85 1.26 | 171-009-212-021 —- ~ 
provide grounding and additional retention « Screw [45 [1541 1.312 494 15 | Made |6215M-ND 267 230 1.57 | 171-015-112-021 Yellow Chromate with .250” Clinch Nuts, 
machine contacts offer high reliability. Materials: [55 To 0g 1.852 .494 15 | Female |6215FND 2.26 1.95 1.33 | 171-015-212-021 Mating Side - Solder Cup 
bene en Baton with yetow ctromae O| ("37 [2729 2.500 404 25 | Mde |6225M-ND 3.39 293 1.99 | 171-025-112-021 9 | Made [7109MND 284 245 1.67 | 172-009-101-031 
Tecate UL naeoav.o Cage EA 50 [2.635 2.406 .605 25 | Femae|6225-ND 264 228 1.55 | 171-025-212-021 9 | Female|7109FND 3.28 2.83 1.93 | 172-009-201-031 
Beis piicshan Leche Cts ae Disc: Goll fichigh GAH Goat 37 | Mae |6237M-ND 5.19 4.48 3.05 | 171-037-112-021 15 | Mae |7115M-ND 342 295 201 | 172-015-101-031 
male pins; Phosphor bronze female pins + Plating: orion elle conta 37 | Female |6237FND 3.74 3.23. 2.20 | 171-037-212-021 15 |Female|7115-ND 4.23 3.65 2.49 | 172-015-201-031 
50 | Mae |6250M-ND 542 4.68 3.18 | 171-050-112-021 25 | Mae |7125M-ND 4.29 3.70 2.52 | 172-025-101-031 
fas e Paer 50 | Female |6250FND 5.25 4.53 3.08 | 171-050-212-021 25 | Femae|7125-ND 5.83 5.03 3.42 | 172-025-201-031 
Original D-Subminiature Tin Shells with .250” Clinch Nuts, 37 | Made |7137M-ND 5.83 5.03 3.42 | 172-037-101-031 
Ce Ce Cre Mating side = Dip Solder 50 | Me |7150MND 647 558 380 | 172.050-101-061 
| i mL an L-F..110 9 | Made |7209M-ND 200 1.73 1.18 | 171-009-112-031 50 |FardeMeORREM o16 790 S38 | 172-060201-081 
od be128 “A758 ele bagel 9 |Femde|7209FND 2.15 1.85 1.26 | 171-009-212-031 Le : : 
Solder Cup 2-Level Straight High Profile 15 | Mde |7215MND 267 230 1.57 | 171-015-112-031 Straight PCB Mount 
Wire Wrap PC Mount 8 15 | Femde|7215FND 226 1.95 1.33 | 171-015-212-031 9 | Mde [509MND 1.73 1.49 — 1.02 ] 172-009-111-001 
: 25 | Mae |7225M-ND 3.39 293 1.99 | 171-025-112-031 9 |Femae|509-ND 251 216 1.47 | 172-009-211-001 
Clinch Nut Oo | | 25 | Femae|7225-ND 2.64 2.28 1.55 | 171-025-212-031 15 | Mae |515M-ND 221 1.91 1.30 | 172-015-111-001 
Hardware J im j 37 | Mae |7237M-ND 5.19 4.48 3.05 | 171-037-112-031 15 |Femade|515END 350 302 206 | 172-015-211-001 
Clinch Nuts: Brass, i asap ; , 7 ; 37 | Femae|7237-ND 3.74 3.23 2.20 | 171-037-212-031 25 | Mae |525M-ND 3.07 265 1.81 | 172-025-111-001 
clear zinc plating | -250" Mating Side .250” Board Side 065” Board Side 50 | Made |7250M-ND 5.42 4.68 3.18 | 171-050-112-031 25 |Femde|525—ND 481 4.15 2.83 | 172-025-211-001 
with 4-40 threads 50_| Female |7250FND_ 5.25 4.53 3.08 | 171-050-212-031 37 | Made |537M-ND 4.55 3.93 2.67 | 172-037-111-001 
Hole Patterns 37 | Femae|537—ND 6.96 6.00 4.08 | 172-037-211-001 
9.120 ; A 50 | Mae |550M-ND 5.39 4.65 3.17 | 172-050-111-001 
B.A12 tow ose (3-05), or, Series 172 — Machined Contacts 50 | Female|550FND 9.43_——8.13_5.53 | 172-050-211-001 
o) begeoce ros ¢ No. of Digi-Key Price Each NorComp Tin Shells - Dip Solder 
di Pins | Type |Part No. 1 10 100 | Part No. 9 | Made [1509MN-ND 218 1.88 1.28 | 172-009-112-001 
Footpant tor 109 Typ. 109 Typ: Tin Shells - Solder Cup 9 | Femae|1509FVND 273 235 1.60 | 172-009-212-001 
ae Beotprint fore0 9 | Made [1109M-ND 209° 1.80 1.23 | 172-009-102-001 : ait Bee aah oe oes ie aa 
9 | Female /109E NDI) 2.41 2.08 1.42 | 172-009-202-001 25 | Mde |1525MNND 363 313 213] 172-025-112-001 
: i 15 | Mae |1115M-ND 267 2.30 1.57 | 172-015-102-001 25 | Femade|1525—NND 566 488 32 | 172-025-212-001 
Series 171 — Stamped Contacts 15 | Femde|1115FND 322 «2.78 1.89 | 172-015-202-001 37 | Mao MISSA 495 428 291 | 172097112001 
= . 25 | Mae |1125M-ND 345 2.98 2.03 | 172-025-102-001 37 | Femae|1537—NND 798 688 468 | 172-037-212-001 
No. of Digi-Key Price Each NorComp 25 | Femde|1125-ND 476 4.10 2.79 | 172-025-202-001 50 | Mae |1550MNND 626 5.40 368 | 172-050-112-001 
Pins | Type | Part No. 1 10___100 | Part No. 37 | Mae |1137M-ND 4.61 3.98 2.71 | 172-037-102-001 50 | Female|1550FN-ND 1070 9.23 628 | 172-050-212-001 
Tin Shells - Solder Cup 37 | Femae|1137-ND 644 555 3.78 | 172-037-202-001 a La =o 
3) Mae )200MND 635538 1 171-000-102.001 50 | Male |1150M-ND 5.83 5.03 3.42 | 172-050-102-001 Fin Shel with aad ae Nuts, 
9 | Female | 209END ‘67 58_~—~40. | 171-009-202-001 50 | Female |1150FND 8.61 7.43 5.05 | 172-050-202-001 Onre S166 = Hip Serger 
15 | Made | 215M-ND 92 79 54 | 171-015-102-001 Tin Shells with .065” Clinch Nuts, 9 | Made |2500M-ND 3.05 = 263 1.79 | 172-009-112.011 
15 | Femade|215-ND 1.138 98 67 | 171-015-202-001 Board Side - Solder Cup bd Ne so on a TeeGate 
2 | Mde (ZN Noy 108 9364 | 171-025-102-001 9] Mae [2109M-ND 296 2.55 1.74 | 172-009-102-011 15 poe, es 467 4.03 an 472-015-212-011 
25 | Femde (oR 1.26 1.09.75 | 171-025-202-001 9 | Femae |2109FND 3.28 2.83 1.93 | 172-009-202-011 25 | Mae |2525MND 450 388 264 | 172-025-112011 
37 | Mde | 237M-ND 1.94 1.68 1.14 | 171-037-102-001 15 | Male j2115M-ND 3.54 3.05 2.08 | 172-015-102-011 25 | Femae|2505END 653 563 383 | 172025212011 
37 | Femde | 237E NO) 2.29 1.98 1.35 | 171-087-202-001 15 | Female /2115F-ND 4.09 3.53 2.40 | 172-015-202-011 37 | Mae |2537MND 583 5.03 342 | 172-037-112011 
50 | Male | 250MND 4.07 3.51 2.39 | 171-050-102-001 25 | Mae |2125M-ND 4.32 3.73 2.54 | 172-025-102-011 37 | Female|2537END 885 7.63 519 | 172-037-212-011 
50_| Female | 250FND 4.42 3.81__2.60 | 171-050-202-001 25 | Female |2125-ND 5.63 4.85 3.30 | 172-025-202-011 50 | Mae |2550M-ND 7.13 615 449 | 172-050-112-011 
Tin Shells with .065” Clinch Nuts, 37 | Mae |2137MND 548 4.73 3.22 | 172-037-102-011 50 | Femae|2550R-ND 1157 998 679 | 172.050-212-011 
Board Side - Solder Cup 37 | Femde|2137-ND 7.31 6.30 4.29 | 172-037-202-011 - - — 
9 | Mae REGEN) 157 135 92 | 170 102011 50 | Male |2150M-ND 6.70 5.78 3.93 | 172-050-102-011 Tin Shells with .250” Clinch Nuts, 
; : : 50 [Female |2150FND 9.48 8.18 __5.56 | 172-050-202-011 Board Side - Dip Solder 
9 | Femde| 1209FND 1.62 140 — .96 | 171-009-202-011 
15 | Mae | 1215M-ND 191 1.65 1:13 | 171-015-102-011 Tin Shells with .250” Clinch Nuts, 9 | Mae [eee 305 263 178 | 172-000-112 02! 
15 |Femde| 1215FND 2.15 1.85 1.26 | 171-015-202-011 Board Side - Solder Cup & | Forme eee co oe ete | toeaimoot 
25 | Male / 1225M-ND 2.09 1.80 1.23 | 171-025-102-011 9 | Made |3109M-ND 296 255 1.74 | 172-009-102-021 15 |Female/3515END 467 4.03 274 | 172-015-212-021 
25 | Female | 1225-ND 2.32 2.00 1.36 | 171-025-202-011 9 | Female |3109F-ND 3.28 283 1.93 | 172-009-202-021 25 | Made |3525M-ND 4.50 388 2064 | 172-025-112-021 
37 | Male | 1237M-ND 3.05 2.63 1.79 | 171-037-102-011 15 | Mae |3115M-ND 354 3.05 2.08 | 172-015-102-021 25 | Female|3525—-ND 6.53 563 3.83 | 172-025-212-021 
37 | Female | 1237FND 3.48 = 3.00 2.04 | 171-037-202-011 15 | Female |3115-ND 4.09 3.53 2.40 | 172-015-202-021 37 | Made |3537M-ND 5.83 503 3.42 | 172-037-112-021 
50 | Male ) 1250M-ND 5.42 4.68 3.18 | 171-050-102-011 25 | Made |3125M-ND 432 3.73 2.54 | 172-025-102-021 37 | Female|3537END 8.85 763 5.19 | 172-037-212-021 
50_| Female | 1250FND 5.83 5.03 3.42 | 171-050-202-011 25 | Femde|3125-ND 563 4.85 3.30 | 172-025-202-021 50 | Mae |3550V-ND 713 615 419 | 172-050-112-021 
Tin Shells with .250” Clinch Nuts, 37 Male |3137M-ND 5.48 4.73 3.22 | 172-037-102-021 50 | Female} 3550E-ND 41.57 9.98 6.79 | 172-050-212-021 
Board Side -Solder Cup 37 | Femde|3137-ND 7.31 6.30 4.29 | 172-037-202-021 : - a 
70 50 | Male |3150M-ND 670 5.78 3.93 | 172-050-102-021 Tin Shells with .250" Clinch Nuts, 
le ery (oF 185.82 | 171-009-102-021 50 | Female |3150RND 9.48 8.18 _5.56 | 172-050-202-021 Mating Side - Dip Solder 
9 | Femde|2209FND 1.62 140  .96 | 171-009-202-021 : ; ; 
: ; ” Cli 9 | Mde [4509M-ND 3.05 2.63 1.79] 172-009-112-031 
15 | Male | 2215V-ND 1.91 1.65 = 1.13 | 171-015-102-021 Tin Shells with .250” Clinch Nuts, 9 | Femae|4509-ND 360 310 241 | 172-009-212-031 
15 | Female | 2215-ND 215 1.85 = 1.26 | 171-015-202-021 Mating Side - Solder Cup 15 | Mae |4515MND 371 320 248 | 172-015-112-031 
25 | Mae | 2225M-ND 2.09 1.80 1.23 | 171-025-102-021 9 | Mde |4109M-ND 296 255 1.74] 172-009-102-031 15 |Female|4515END 467 403 274 |172-015-212-031 
25 | Female | 2225-ND 2.32 2.00 1.36 | 171-025-202-021 9 |Femde|4109FND 328 2.83  1.93| 172-009-202-031 25 | Mae |4525MND 450 388 264 | 172-025-112-031 
37 | Mae | 2237M-ND 3.05 263 1.79 | 171-037-102-021 15 | Mae |4115M-ND 354 3.05 2.08 | 172-015-102-031 25 | Femae|4525END 653 563 383 | 172-025-212-031 
37 | Female | 2237-ND 3.48 3.00 2.04 | 171-037-202-021 15 |Femae|4115-ND 4.09 3.53 2.40 | 172-015-202-031 37 | Mae |4537MND 583 503 342 | 172-037-112-031 
50 | Mae | 2250M-ND 5.42 4.68 3.18 | 171-050-102-021 25 | Mae |4125M-ND 432 3.73  2.54| 172-025-102-031 37 |Femae|4537-ND 885 763 549 | 172-037-212-031 
50_| Female | 2250FND 5.83 5.03 __ 3.42 | 171-050-202-021 25 | Femde|4125-ND 5.63 4.85 3.30 | 172-025-202-031 50 | Mae |4550V-ND 713 615 4419 | 172-050-112-031 
Tin Shells with .250” Clinch Nuts, — a ee a8 ae os Heel ad 50 | Female|4550FND 11.57 9.98 _6.79 | 172-050-212-031 
Mating Side - Solder Cu le “ . : US /-20e" A ” Cli 
9 | Made sae 1.57 1.35 S 171-009-102-031 30 ide tae cag 228 898) 172050 102-03 _— “Board side ~ Dip eoker sit 
9 |porde RESGENOM ce tao 06 | troooonaent 50_|Femade|4150FND 9.48 8.18 5.56 | 172-050-202-031 ide'=DIp 
ie Mel ‘ ; : Yellow Chromate - Solder Cu 9 | Made [5509M-ND 284 2.45 1.67 | 172-009-111-011 
je | 3215M-ND 1.91 1.65 1.13 | 171-015-102-031 Pp 9 | Female|/S509RND 368 318 216 172-009-211-011 
15 |Femde|3215F-ND 215 1.85 1.26 | 171-015-202-031 9 | Made }109MND 1.75 1.51 1.03] 172-009-101-001 15 | Mae |S515M-ND 336 290 198 | 172-015-111-011 
25 | Mae | 3225M-ND 2.09 1.80 1.23 | 171-025-102-031 9 |Femde}109F-ND 213 1.84 —1.25| 172-009-201-001 18 |Female|5515END 452 390 266 | 172-015-211-011 
25 | Female | 3225-ND 2.32 2.00 1.36 | 171-025-202-031 15 | Mae |115M-ND 226 196 1.33 | 172-015-101-001 25 | Mae |S525M-ND 421 363 247 | 172-025-111-011 
37 | Mae | 3237M-ND 3.05 263 1.79 | 171-037-102-031 15 |Femae|115-ND 299 258 1.76 | 172-015-201-001 25 | Female|S5252ND 624 538 366 | 172-025-211-011 
37 | Female | 3237-ND 3.48 3,002.04 | 171-037-202-031 25 | Mae |125M-ND 3.05 263  1.79| 172-025-101-001 37 | Mae |S537M-ND 600 518 352 | 172-037-111-011 
50 | Mae | 3250M-ND 542 4.68 3.18 | 171-050-102-031 25 |Femde|125-ND 442 3.81 2.60 | 172-025-201-001 37 | Female|5537-ND 867 748 509 | 172-037-211-011 
50_| Female | 3250FND 5.83 5.03 3.42 | 171-050-202-031 37 | Mae |137M@ND 442 3.81 2.60| 172-037-101-001 50 | Male |S5550M-ND 696 600 4.08 | 172-050-111-011 
Tin Shells - Dip Solder a rome aN ss 28 36 top pes iok bot 50 | Female|5550FND 11.25 9.70 6.60 | 172-050-211-011 
9 | Mae |4209M-ND 1.13 98 67 | 171-009-112-001 bo | Ferde MEGENEMM 741 639 4981 172-080-201-001 Yellow Chromate with .250” Clinch Nuts, 
9 |Femde| 4209FND 128 1410 — .75 | 171-009-212-001 - = Board Side - Dip Solder 
15 | Made | 4215M-ND 1.80 1.55 1.06 | 171-015-112-001 Yellow Chromate with .065” Clinch Nuts, 9 | Male /6500MMND 264. 245 167] 172-000-111-021 
15 | Female] 4215-ND 139 1.20 82 | 171-015-212-001 Board Side - Solder Cup 9 |Femae/6509END 368 318 216 | 172-009-211-021 
25 | Mae | 4225M-ND 2.52 218 1.48 | 171-025-112-001 9 | Made |[5109M-ND 284 245 1.67 | 172-009-101-011 15 | Mae |6515MND 336 290 198 | 172-015-111-021 
25 | Female | 4225-ND 1.77 1.53 1.04 | 171-025-212-001 9 |Femde|5109FND 328 283 1.93 | 172-009-201-011 15 |Female|6Si5END 452 390 266|172-015-211-021 
37 | Mae | 4237M-ND 4.32 3.73 254 | 171-037-112-001 15 | Male |5115M-ND 342 295 2.01 | 172-015-101-011 25 | Made |6525M-ND 421 363 247 | 172-025-111-021 
37 | Female | 4237-ND 2.87 248 — 1.69 | 171-037-212-001 15 |Femae|5115-ND 4.23 3.65 2.49 | 172-015-201-011 25 | Female|6525END 624 538 366 | 172-025-211-021 
50 | Mae | 4250M-ND 4.55 3.93 267 | 171-050-112-001 25 | Mae |5125M-ND 4.29 3.70 2.52 | 172-025-101-011 37 | Mae |6537M-ND 600 518 352 | 172-037-111-021 
50_| Female | 4250FND 4.38 3.78 2.57 | 171-050-212-001 25 | Femde|5125-ND 583 5.03 3.42 | 172-025-201-011 37 | Female|6537END 867 748 509 | 172-037-211-021 
Tin Shells with .065” Clinch Nuts, 37 | Made [SIS7MEND) 5.83 5.03 3.42 | 172-087-101-011 50 | Mde |6550M-ND 696 6.00 4.08 | 172-050-111-021 
Board Side -Dip Solder 37 | Female |5137-ND 7.77) 6.70 4.56 | 172-037-201-011 50 | Female|6550F-ND 11.25 9.70 6.60 | 172-050-211-021 
50 | Mae |5150M-ND 647 5.58 3.80 | 172-050-101-011 Vallaw chromate wHhcoso" Cinch Nite 
9 | Made |S209MND 2.00 1.73 1.18 | 171-009-112-011 50 | Female |5150FND 9.16 7.90 __5.38 | 172-050-201-011 Snowe omar. we ae ie 
9 | Female |5209FND 215 1.85 1.26 | 171-009-212-011 = <= Mating Side - Dip Solder 
15 | Made |5215M-ND 267 230 1.57 | 171-015-112-011 Yellow Chromate with .250” Clinch Nuts, 9 | Mae |7509M-ND 2.84. 2.45 1.67] 172-009-111-031 
15 | Femade|5215-ND 226 1.95 1.33 | 171-015-212-011 Board Side - Solder Cup 9 |Femae/7509END 368 318 216 | 172-009-211-031 
2 Male | 5225M-ND 3.39 2.93 1.99 | 171-025-112-011 9 Male |6109M-ND 2.84 2.45 1.67 | 172-009-101-021 (Continued) 
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( ( )) =| No. of Digi-Ke' Price Each NorCom No. of Digi-Ke' Price Each NorCom 
WWNort MP D-Sub Connectors (Cont) Pins | Type Part No. 1 10 100 Part No. Pins | Type Patt No. 1 10 100 Part No. 
No. of Digi-Key Price Each NorComp Tin Shells with .065” Clinch Nuts, Yellow Chromate w/.250” Clinch Nuts, Board Side 
Eins ype | Berta) yt) _ 00) fects Board Side - Wire Wrap 9 | Made |10609M-ND 464 400 2.72 | 172-009-181-021 
15 | Mae /7515M-ND 3.36 290 = 1.98 | 172-015-111-031 9 Male |2609M-ND 3.94 340 232] 172-009-142-011 9 | Female] 10609FND 5.28 4.55 3.10] 172-009-281-021 
15 | Female /7515-ND 452 3.90 2.66 | 172-015-211-031 9 | Femde|2609FND 4.58 3.95 269 172-009-242-011 15 | Mae | 10615M-ND 629 5.43 3.69 | 172-015-181-021 
25 | Mae |7525M-ND 4.21 363 9 2.47 | 172-025-111-031 15 | Male |2615M-ND 560 483 3.29) 172-015-142-011 15 | Female} 10615-ND 7.77 6.70 4.56 | 172-015-281-021 
2 ee oN a 23 os eee 15 | Femae|2615-ND 641 5.53 3.76 | 172-015-242-011 25 | Male |10625M-ND 890 7.68 5.22 | 172-025-181-021 
le H . . . -037-111- 25 | Male |2625M-ND 7.69 663 4.51 | 172-025-142-011 | x 
37 | Female |7537FND 8.67 7.48 5.09 | 172-037-211-031 25 | Femade|2625—-ND 11.83 10.20 6.94] 172-025-242-011 z ae Len oe oe oe oer ict 
50 | Mae |7550M-ND 6.96 6.00 4.08 | 172-050-111-031 37 | Male |2637M-ND 10.61 9.15 6.23 | 172-037-142-011 37 | Female] 10637-ND 16.15 13.93 9.47 | 172-037-281-021 
50 Female |7550F-ND 11.25 9.70 6.60 | 172-050-211-031 37 Female|2637-ND 13.08 11.28 7.67 | 172-037-242-011 50 Male | 10650M-ND 15.52 13.38 9.10] 172-050-181-021 
Yellow Chromate with .065” Clinch Nuts, 50 | Mae |2650M-ND 13.63 11.75 7.99] 172-050-142-011 50 | Female| 10650END 20.82 17.95 12.21 | 172-050-281-021 
Board Side - Wire Wrap 50_| Female|2650FND 17.52 15.10 10.27 | 172-050-242-011 Yellow Chromate w/.250” Clinch Nuts, Mating Side 
9 Male |5609M-ND 3.77 3.25 2.21 | 172-009-141-011 Tin Shells with .250” Clinch Nuts, 9 Mae TH AEGON ERE] AGA <0 — 472-009-181-031 
9 | Femae Roane ce. «388 | 261 | 172000241011 poeee mies = eae wee 9 | Femde| 11609FND 528 455 3.10 | 172-009-284-031 
15 | Mao Pep 586 5.05 3.44) 172-015-141-011 9 | Male /3609M-ND 3.94 3.40 — 2.32 | 172-009-142-021 15 | Mae | 11615M-ND 629 543 3.69 | 172.015.181.031 
15 | Female)5615-ND 6.35 548 3.73 | 172-015-241-011 9 | Femde]3609FND 4.58 3.95 2.69 | 172-009-242-021 15 |Femael 11615END 777 670 4.56 | 172-015-281-031 
25 | Male |5625M-ND 7.48 6.45 4.39 | 172-025-141-011 15 | Male |3615M-ND 5.60 483 3.29] 172-015-142-021 2s | Made | 11625M.ND 890 768 522| 172.025-181-031 
25 | Female|/5625-ND 9.22 7.95 5.41 | 172-025-241-011 15 | Femde/3615-FND 641 5.53 3.76 | 172-015-242-021 35 resaaty 44625END 11) 995 677 | 17202 
37 | Made |5637M-ND 10.38 895 6.09 | 172-037-141-011 25 | Mde |3625M-ND 7.69 663 451 | 172-025-142-021 e625 oe OF ; 025-281-031 
37 | Female |5637-ND 13.08 11.28 7.67 | 172-037-241-011 25 | Female|3625-ND 11.83 10.20 6.94 | 172-025-242-021 S7 | Mae Mes 1235 10.650 7.25 | 172.087°181-081 
50 | Made |S650M-ND 1349 1163 791) 172-050-141-011 37 | Male \3637MND 1061 915  623| 172.037-142.021 37 | Female} 11637FND 16.15 13.93 9.47 | 172-037-281-031 
50_| Female|5650FND 17.08 14.73 10.02 | 172-050-241-011 37 | Femde|3637—ND 13.08 11.28 7.67 | 172-037-242-021 50 | Mde RUSS 1852 13.98 9.10) 172 050-181-031 
Yellow Chromate with .250” Clinch Nuts, 50 | Made |3650M-ND 1363 11.75 7.99 | 172-050-142-021 50__| Female (RIISSORND 20.82 17.95" 12.21 | 172-050-281-031 
Board Side - Wire Wrap 50 | Femade|3650FND 17.52 15.10 10.27 | 172-050-242-021 Tin Shells 
9 | Mae 6009MLND 3.77. 325. 2.21 | 172009-141-021 Tin Shells with .250” Clinch Nuts, 9 | Mae |12609M-ND 3.31 285 1.94 | 172-009-182-001 
9 | Femael6s09END 444 383 261 | 172-009-241-021 Mating Side - Wire Wrap 9 | Femae|12609FND 435 375 2.55 | 172-009-282-001 
15 | Made |6615M-ND 586 5.05 3.44] 172-015-141-021 9 Male |4609M-ND 3.94. 340 2.32 | 172-009-142-031 15 | Mae |12615M-ND 4.90 4.23 2.88 172-015-182-001 
15 Female |6615F-ND 6.35 5.48 3.73 | 172-015-241-021 9 Female| 4609F-ND 458 3.95 2.69 | 172-009-242-031 15 | Female) 12615-ND 644 5.55 3.78 | 172-015-282-001 
25 Male |6625M-ND 7.48 6.45 4.39 | 172-025-141-021 15 Male |4615VM-ND 5.60 4.83 3.29 | 172-015-142-031 25 Male | 12625M-ND 7.48 645 4.39 | 172-025-182-001 
25 Female |6625F-ND 9.22 7.95 5.41 | 172-025-241-021 15 Female] 4615—-ND 6.41 5.53 3.76 | 172-015-242-031 25 =| Female] 12625-ND 10.06 8.68 5.90 | 172-025-282-001 
37 Male |6637M-ND 10.38 8.95 6.09 | 172-037-141-021 25 Male |4625V-ND 7.69 6.63 4.51 | 172-025-142-031 37 Male | 12637M-ND 15.11 13.03 8.86 | 172-037-182-001 
37 | Female|6637-ND 13.08 11.28 7.67 | 172-037-241-021 25 | Female|4625-ND 11.83 10.20  6.94| 172-025-242-031 37 | Female} 12637FND 1485 1280 8.71 | 172-037-282-001 
50 | Mae |6650M-ND 13.49 11.63 7.91 | 172-050-141-021 37 | Male |4637M-ND 1061 9.15  6.23| 172-037-142-031 50 | Mae | 12650M-ND 14.88 12.83 8.73 | 172-050-182-001 
50__| Female|6650FND 17.08 14.73 10.02 | 172-050-241-021 37 | Female|4637-ND 13.08 11.28 7.67 | 172-037-242-031 50 | Female] 12650FND 19.95 17.20 11.70 | 172-050-282-001 
Yellow Chromate with .250” Clinch Nuts, 50 Male |4650VM-ND 13.63 11.75 7.99 | 172-050-142-031 Tin Shells with .065” Clinch Nuts, Board Side 
Mating Side - Wire Wrap 50 | Female|4650FND 17.52 15.10 10.27 | 172-050-242-031 9 | Mae GSERERD] 418 ge 246] 172000182011 
9 | Made [7609M-ND 377 325 2.21 | 172-009-141-031 9 |Femae|13609FND 5.22 4.50 3.06 | 172-009-282-011 
_ ag Logik es 383 261 Hea rani Series 172 15 | Mae |13615M-ND 5.77 4.98 3.39 | 172-015-182-011 
le MH ; : . -015-141- : . A 15 | Female] 13615-ND 7.31 6.30 4.29 | 172-015-282-011 
15 | Fond /7615FND 635 548978 172.015 241-091 High Profile — Machined Contacts 2B | Moe Weel hss fay ago| freuen 
ie ie . .! z “3 ‘“ ig a | 
25 | Female|7625-ND 9.22 7.95 5.41 | 172-025-241-031 No. of Digi-Key Price Each NorComp = ta etic ieee an ait tobe te ot 
Z -037-141- Pins | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. - e ‘ 
37 | Male |7637M-ND 10.38 8.95 — 6.09 | 172-037-141-031 37 | Female] 13637-ND 15.72 13.55 9.22 | 172-037-282-011 
37 | Female|7637—ND 13.08 11.28 7.67 | 172-037-241-031 Yellow Chromate 50 | Mae |13650M-ND 1575 13.58 9.24 | 172-050-182-011 
20 Filaed ee eae es a Hea otto 9 | Mae |8609M-ND 377. 325. 221 |172-009-181-001 50_| Female] 13650FND 20.82 17.95 12.21 | 172-050-282-011 
r r = 9 | Femde|8609FND 4.41 380 2.59 | 172-009-281-001 Tin Shells with .250” Clinch Nuts, Board Side 
Yellow Chromate Shells - Wire Wrap 
15 | Mae |8615M-ND 542 4.68 3.18 | 172-015-181-001 9 | Mde]14609M-ND 418 3.60 2.45] 172-009-182-021 
Seen cS Eee ane 15 |Femde|8615=ND 6.90 5.95 4.05 | 172-015-281-001 9 | Female} 14609FND 5.22 4.50 3.06 | 172-009-282-021 
15 | Mae |6ISMND 383 330 225) 172-015-141-001 25 | Male |8625M-ND 8.03 693 4.71 | 172-025-181-001 15 | Mae |14615M-ND 5.77 4.98 3.39 | 172-015-182-021 
15. | Female |615-ND 471. 407. 277 | 172-015-241-001 25 | Female] 8625FND 1067 9.20 6.26 | 172-025-281-001 15 | Female] 14615-ND = 7.31 6.30 4.29 | 172-015-282-021 
25 | Me (ENERDIN G55 565  3e5'| 172026-141.001 37 | Mae |8637M-ND 1148 9.90 6.74 | 172-037-181-001 25 | Male | 14625M-ND 835 7.20 4.90] 172-025-182-021 
25 | Femae|625-ND 7.27 6.27 4.27 | 172-025-241-001 37 | Femde| 8637-ND 15.28 1318 — 8.96 | 172-037-281-001 | era ONL ince toca Gar | doe co 
37 Mae |637M-ND 8.38 = 7.23 4.92 | 172-037-141-001 50 Male | 8650M-ND 14.65 12.63 — 8.59 | 172-050-181-001 37 | Femalel 14637-ND 1572 13.55 9.22 172-037-282-021 
37 | Female /637FND = 10.88 9.38 6.38 | 172-037-241-001 50 | Female] 8650FND 19.95 17.20 11.70 | 172-050-281-001 50 | Mae |14650M-ND 1575 1358 9.24 | 172-050-182-021 
50 | Mae |650M-ND 1032 890 6.05 | 172-050-141-001 : i : 
50 | Female 6S0END 13.87 11.96 8.14) 172-050-241-001 Yellow Chromate w/.065” Clinch Nuts, Board Side 50 | Female] 14650FND 20.82 17.95 12.21 | 172-050-282-021 
Tin Shells - Wire Wrap 9 Male |9609M-ND 464 4.00 2,72 | 172-009-181-011 Tin Shells with .250” Clinch Nuts, Mating Side 
9 | Mae 1609VNND 3.07 265. 1.81 | 172-009-142-001 9 |Femde/9609FND 5.28 4.55 3.10 | 172-009-281-011 9 | Made ]15609M-ND 418 360 2.45] 172-009-182-031 
9 Female|1609FN-ND 3.71 3.20 2.18] 172-009-242-001 15 Male |9615M-ND 629 543 3.69 | 172-015-181-011 9 | Female] 15609FND 5.22 4.50 3.06) 172-009-282-031 
15 | Male }1615MN-ND 4.73 4.08 2.78 | 172-015-142-001 15 |Femade]/9615FND 7.77. 6.70 4.56 | 172-015-281-011 i: Pie aes ou i re sete oe ney 
15 | Female /1615FN-ND 5.54 4.78 3.25 | 172-015-242-001 | . z le : . . | - 
25 Male |1625MN-ND 6.82 5.88 4.00 | 172-025-142-001 = a eta a he ee pepecea tin 25 Male | 15625M-ND 835 7.20 4.90] 172-025-182-031 
25 | Female (IS2ORNND 10.96 9.45 6.43 | 172-025-242-001 37 | Mae |9637M-ND 12.35 10.65 7.25 | 172-037-181-011 25 | Female Bee ce (243 Gat | 172 025 282 051 
37 | Male \1637MN-ND 9.74 840 5.72 | 172-037-142-001 ; : : 37 | Male | 15637M-ND 15.98 13.78 9.37 | 172-037-182-031 
37 | Female|1637FN-ND 12.21 10.53 7.16 | 172-037-242-001 37 | Female/ 9637FND 16.15 13.93 9.47 | 172-037-281-011 37 | Female! 15637FND 15.72 13.55 9.22 | 172-037-282-031 
50 | Male |1650MN-ND 12.76 11.00 7.48 | 172-050-142-001 50 | Male | 9650M-ND 15.52 13.38 9.10 | 172-050-181-011 50 | Male | 15650M-ND 15.75 13.58 9.24 | 172-050-182-031 
50 | Female|1650FN-ND 1665 14.35 9.76 | 172-050-242-001 50 | Femae|/9650FND 20.82 17.95 12.21 | 172-050-281-011 50 | Female] 15650FND 20.82 17.95 12.21 | 172-050-282-031 
No. of 
Con- Digi-Key Price Each NorComp 
Fig. | tacts Type Part No. 1 10 100 Part No. 
14 Male 71501-ND 3.48 3.00 2.04 | 110-014-103-001 
24 Male 71502-ND 5.66 4.88 3.32 | 110-024-103-001 
dl 36 Male 71503-ND 3.56 3.07 2.09 | 110-036-103-001 
50 Male 71504-ND 6.30 5.44 3.70 | _110-050-103-001 
14 Female | 11507-ND 4.00 3.45 2.35 | 110-014-203-001 
. 24 Female | 11508-ND 4.45 3.84 261 | 110-024-203-001 
36 Female | 11509-ND 466 4.02 2.74 | 110-036-203-001 
50 Female | 11510-ND 7.00 6.04 4.11 | _110-050-203-001 
14 Male 1014M-ND 251 2.146 1.47 | 111-014-103-001 
3 24 Male 1024M-ND 269 2.33 1.58 | 111-024-103-001 
36 Male 1036M-ND 261 2.26 1.54 | 111-036-103-001 
50 Male 1050M-ND 3.96 3.42 2.33 | _111-050-103-001 
14 Female | 1014F-ND 264 2.28 1.55 | 111-014-203-001 
24 Female | 1024F-ND 426 368 2.50) 111-024-203-001 
+ 36 Female | 1036F-ND 3.05 263 1.79 | 111-036-203-001 
50 Female | _1050F-ND 4.93 4.25 2.89 | _111-050-203-001 
14 Male 1014PM-ND 297 257 1.75 | 111-014-113-001 
24 Male 1024PM-ND 452 3.90 2.66 | 111-024-113-001 
Material: Insulator: Glass filled thermoplastic, UL rated Panel Mount Female Receptacle (Fig. 4): 36 Male 1036PM-ND 4.88 4.21 2.86 111-036-113-001 
94V-0. Shell: Nickel plated steel. Contacts: Copper alloy, +» Compatible with industry standard +» Complete with 50 Male 1050PM-ND 5.39 465 3.17 111-050-113-001 
10p gold over 30 nickel. spring latches * Solder Cup = Insulator color: Blue 2 14 Female 1014PF-ND 275 237 1.61 | 111-014-213-001 
24 Female | 1024PF-ND 297 257 1.75 | 111-024-213-001 
Male Cable Plug (Fig. 1): Straight DIP Solder (Fig. 5): 36 Female | 1036PF-ND 438 3.78 2.57 | 111-036-213-001 
* Compatible with industry standard + Solder Cup + Com- —. For standard .062" (1.57mm) PC mount * Latch locks 50 Female 1050PF-ND 6.78 5.85 3.98 | 111-050-213-001 
cad standard + Inv colr: Bl 72a. Sea 
ocaanaie wi wean a Complete with Right Angle PCB Mount (Fig. 6): 36 Male 1036RM-ND 5.31. 4.58 3.12 | 112-036-113-001 
spring latches and cable boot + Solder Cup+Canbeused * Compatible with industry standard + Metal shell for 6 = ata. a 323 oat = creer 
as panel mount EMI/RFI shielding + Insulator color: Blue 24 F : : ‘ 
emale | 1024RF-ND 3.66 3.16 2.15 | 112-024-213-001 
Panel Mount al lg (a Diener De Soke (PT aed | Bae 
+ 0.103” (2.62mm) Mounting hole accepts #3 screw (not * Compatible with standard terminating tools +* Quick 36 Mal 1036CM-ND 70.18 378 5.97 110-036-193-001 
included) +* Compatible with industry standard + Solder solderless termination for #24 or 26 AWG «= Insulator 7 ae = = - - ae 
Cup « Insulator color: Blue color: Gray 36 Female | 1036CF-ND 853 7.35 5.00 | 110-036-293-001 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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iW NORCOMP 


NEW! 972 Series — Slim-Line Clam Shell Style: + High temperature 
ABS plastic UL94V-2 


977 Series — Plastic or Metalized: + Available in both plain plastic and 
metalized for BVI/RA suppression + Over 60 dB shielding + Materials: Shell — 


2 Max Thermoplastic polyester; UL rated 94V-0; Screw locks — brass; BMI/RA plating 
Conn. Dimensions (Inch) rE — — Hectroplated with nickel over copper 
Sze | A BC OD _E V— | 
D-Sub Backshel Is 9 | 1.240 984 1.339 591.453 Cc) p Conn. Dimensions {Inch) 
15 | 1575 1312 1.339 591 453 =— | | Sze ; a 5 oa on a 
970 Series — Straight/Top Entry: + Die Cast: Lightweight zinc. Plating: 25) E06’ “Tbe. 1575. 2081 + 43 B ‘Fl te 1511563 1.312 1.453.646 
Nickel over copper or black » Metalized Plastic: Hgh temperature plastic UL 37_| 2.795 2.500 1.575 591.453 A 25 2165 1 52 1752 “646 
94-0. Plating: Nickel over copper * Plastic: High temperature plastic UL 94V- = 8 = = 
2 + Hardware: Nickel plated steal No. of Digi-Key Price Each NorComp 37 | 2.736__2.500 2.096 _.984 
Pins | Type | PartNo. 110 100 | PartNo. 50 | 2640 2406 1.750 .731 
Conn. Dimensions (Inch) 9 972-09SGND 3.16 273 1.86 | 972-009-01S-031 
Size | A B c D E 15 | Gey | 97215SGND 3.34 288 1.96 | 972-015-01S-031 No. of Digi-Ke Price Each NorCom 
9 (1.228 984 1571 610 465 25 | Plastic | 972-25SGND 351 3.03 2.06 | 972-025-01S-031 Pins | Type na ee 1 10 100 |Part pine 
15 [1.555 1.312 1.634 610.465 37 972-37SGND 3.68 3.18 2.16 | 972-037-01S-031 9 | Shidded | 909GVEND 7565 45 |977-009-020-121 
2 [2.102 1.852 1.913 610.465 9 972-09SBND 3.16 273 1.86 | 972-009-01S-011 15 | Metalized | 915GM-ND "89 77. 53 1977-015-020-121 
372.744 2500 2110 610.465 15 | Black | 972-15SBND 3.34 288 1.96 | 972-015-01S-011 25 | Plastic | 925GV-ND '89 7753 |977-025-020-121 
25 | Plastic | 972-25SBND 3.51 3.03 2.06 | 972-025-01S-011 37 | (for EMI | 937GM-ND 2.23 1.93 131 |977-037-020-121 
No. of Digi-Key Price Each —_| NorComp 37 972-37SB-ND 3.68 3.18 2.16 | 972-037-01S-011 50 RA SOGENDIM 1.75 151 103 |977-050-020-121 
Pins | Type | PartNo. 1 10 100 | Part No. = ) ENO BE Udy oS a7 OOS 01 Ga 
9 , 970-09N-ND 5.80 5.00 3.40) 970-009-030-121 : : : 
Di e F : , | -015-010- 
15 . 970-15N-ND 6.90 5.95 4.05] 970-015-030-121 973 Series — Straight/Top Entry: + Metalized Plastic: High temperature 15 Pan [peal pie ed Rela ge 
Cest L : i : 25 ic. | 925GP-ND 73 63 43 |977-025-010-031 
25 970-25N-ND 6.90 5.95 4.05] 970-025-030-121 plastic UL 94V-0. Plating: Nickel over copper + Plastic: High temperature Plastic 
Nickel ‘ : ‘ plastic UL 94V-2 (black) » Hardware: Nickel plated steel 37 937GP-ND 1.00 86  .59 |977-037-010-031 
37 970-37N-ND 10.56 9.10 _6.19| 970-037-030-121 50 950GP-ND 1.51 1.30 .89 |977-050-010-031 


9 970-09BC-ND 7.34 6.33 4.31) 970-009-040-011 


Conn. Dimensions (Inch) 


15 | Black | 970-15BCND 8.44 7.28 4.95] 970-015-040-011 Sie | A BC OD 
25 | DieCast | 970-25BC-ND 844 7.28 4.95] 970-025-040-011 9 | 1240 984 1.221 598 978 Series — Plastic or Metalized: + Available in both plain plastic and 
37 970-37BC-ND 11.22 9.68 6.58| 970-037-040-011 15 | 1.575 1.312 1.378 598 metalized for EMI/RFI suppression + Over 60 dB shielding  EMI/RAI Plating - 
9 970-O9MP-ND 5.42 4.68 3.18] 970-009-020-121 2.106 1.852 1.496.598 Hectroplated with nickel over copper + Materials: Shell — Thermoplastic poly- 
15 | Metalized} 970-15MP-ND 5.63 4.85 3.30] 970-015-020-121 2.756 2500 1.575 598 ester; UL rated 94V-0; Screw locks — brass 
25 | Plastic | 970-25MP-ND 5.86 5.05 3.44] 970-025-020-121 ; ; 
Digi-Ke' Price Each NorCom i i 
37 970-37MP-ND 6.53 5.63 _3.83/ 970-037-020-121 Type Panes A OImaiODt Ibari Nous on " pimensions (nen) : 
9 970-09BP-ND 2.64 2.28 1.55] 970-009-010-011 973-09MP-ND 7.25 6.25 4.25/ 973-009-020-121 eC ee eS 
15 Black | 970-15BP-ND 264 2.28 1.55|970-015-010-011 973-1SMP-ND 7.51 6.48 4.41 / 973-015-020-121 “ = - : “ 
‘ | 25BP- -025-010- 973-25MP-ND 7.69 6.63 4.51) 973-025-020-121 15 | 1.535 1.312 1.693.655 315 
25 | Plastic | 970-25BP-ND 276 2.38 1.62/970-025-010-011 
37 970-37BP-ND 287 248 1.69|970-037-010-011 SIS SIMENOE 10.41 _ 8.98 6.11] 973-037-020-121 25 [2118 1.852 1929 655 374 
- = 973-09BP-ND 3.86 3.33 2.27] 973-009-010-011 37 | 2.756 2500 1929 655 433 
973-15BP-ND 4.03 3.48 2.37) 973-015-010-011 
; 973-25BP-ND 3.65 2.49) 973-025-010-011 SO) | 2660 2.406 1.909) 655 551 
971 Series — 45° Entry: + Die Cast: Lightweight zinc. Plating: Nickel over 973-37BP-ND 4.43 3.01] 973-037-010-011 
copper or black + Metalized Plastic: High temperature plastic UL 94V-0. No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Plating: Nickel over copper + Plastic: High temperature plastic UL 94-2 + Hard- Pins | Type Part No. 1 10 100 | PartNo. 
ware: Nickel plated steel are aaties rend Entry: + Metalized Asie High temperature plastic Ma 9 909C-ND 110  .96 — .65 | 978-009-010-031 
Conn. Dimensions (Inch) bible ete Heid ea oe igh temperature plastic UL 94V- 15 Un. | 915C-ND 1.19 1.03.70 | 978-015-010-031 
Size | A B c DE E : P é 25 | chiedeg | 9250-ND 1.24 1.07.73 | 978-025-010-031 
9 [1220 984 1.496 610 .465 Dimensions (Inch) 37 937C-ND 1.73 149 1.02 | 978-037-010-031 
15 [1595 1312 1618 610 465 c AB Cc oD 50 950C-ND 1.75 151 1.03 | 978-050-010-031 
25 [2114 1.852 1.646 610 465 1.240 984 1.457.598 aS 9 Q909CAND 1.37 1.19  .81 | 978-009-020-121 
37 [2.748 2500 1.646 610 .465 ami i ie on = : i 15 | Shielded | 915CAND 1.54 1.33.91 | 978-015-020-121 
: : ae 25 5CAND 1.67 1.44 98 | 978-025-020-121 
= : 2756 2.500 1.614 598 SRC | 
No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Pins Type Part No. 1 10 100 | Part No. Digi-Key Price Each NorComp 4 G r ‘ i 
9 971-09N45ND 580 5.00 3.40| 971-009-030-121 Type _| Part No. 1 410 100 | Part No. 979 Series — Die-Cast Zinc: + Rubber grommet/ strain relief for complete 
974-O9MP40-ND 7.25 6.25 4.25] 974-009-020-121 EMI/RA shielding (over 70db) + Solid die-cast ZINC construction » Supplied 
15 | Nick | 971-15N45-ND 690 5.95 4.05] 971-015-030-121 : .25 4. : : 
ic 974-15MP40-ND 7.51 6.48 4.41] 974-015-020-121 complete with rubber grommet kit and male screw locks. 
25 971-25N45-ND 6.90 5.95 4.05] 971-025-030-121 SROeMGIN feo Ges 451| 974022000421 
37 SMSSINASND 10.56 9.10 _ 6.19 | 971-087-030-121 974-37MP40-ND 10.41 8.98 6.11] 974-037-020-121 Conn. Dimensions (Inch) Max. eau, 
9 971-09CB45-ND 7.34 6.33 4.31] 971-009-040-011 974-09BP40-ND 3.86 3.33 2.271 974.009.010.011 Size A B C __D [Cable Dia. he Bo 
15 | Black | 971-15CB45-ND 8.44 7.28 4.95) 971-015-040-011 974-15BP40-ND 4.03 3.48 2.37|974-015-010-011 9 12 7 6 19| 42 aD 
25 | DieCast | 971-250B45-ND 844 7.28 4.95] 971-025-040-011 974-25BP40-ND 4.23 3.65 2.49] 974-025-010-011 15 155. 441. 63.~««19'/1~42 aay 
37 971-37CB45-ND 11.22 9.68 6.58| 971-037-040-011 974-37BP40-ND 5.13 4.43 3.01] 974-037-010-011 
25 210 164 68 19/ 42 4 
9 971-09MP45-ND 5.42 4.68 3.18] 971-009-020-121 37 273. 227 63. 19/1 43 a 
15 | Metalized | 971-15MP45-ND 5.63 4.85 3.30) 971-015-020-121 : ; j 50 es a = & JO} B¢ 
25 | Plastic | 971-25MP45-ND 5.86 5.05 3.44] 971-025-020-121 975 Series — 3-Way Entry: * Metalized Plastic: High temperature plastic UL - : : : : 
37 971-37MP45-ND 6.53 5.63 3.83] 971-037-020-121 94V-0. Plating: Nokel over copper + Plastic: Hgh temperature plastic UL 94-2 me ne eR TEs 
9 971-09BP45-ND 264 228 1.55| 971-009-010-011 (blach) “hardwere: Net plated steal asl Po ATS Do cinta ti Pa 
15 | Black | 971-15BP45-ND 2.64 228 1.55] 971-015-010-011 — wR : . 
25 | Plastic | 971-25BP45-ND 276 2.38 1.62/971-025-010-011 gabe angie P 9 909ZND 2.64 2.28 = 1.55 |979-009-030-121 
37 971-37BP45-ND 2.87 248 1.69] 971-037-010-011 15 | Diecast | 9154ND 3.10 268 1.82 /979-015-030-121 
984 1.800_| 300 25 Zing | 9202ND 391 3.37 2.29 |979-025-030-121 
+32 + ‘ ma 37 937ZND 5.28 455 3.10 |979-037-030-121 
972 Series — Colored Clam Shell Style: + High temperature plastic UL j ; ; - 50 Q50ZND 7.22 6.23 4.24 |979-050-030-121 


rated 94\-2 (various colors) * Hardware: Nickel plated steel 


2.500 1.800. -400 


Digi-Key 


Price Each 


a " bees i 5 a . 
Conn. Dimensions (Inch) sicBbie Part No. 1 10 100 | Part No. NEW! 979 Series — Plastic or Metalized Backshell: » ABS high 
Size A B Cc D E temperature plastic UL94HB + Chrome plating 
al a7 ek D108 Ses. Sat p N 975-25MP-ND 7.69 4.51 | 975-025-020-121 
aE ei aslo" B06 60 i 975-37MP-ND 10.41 6.11 | 975-037-020-121 Conn. Dimensions (Inch) 

: 7 : ce i 975-09BP-ND* 6.09 5.25 3.57] 975-009-010-011 Sie | AB Cc OD 
= Saas oa a = = x ko 975-15BP-ND 6,09 5.25 3.57|975-015-010-011 9 11232 984 1913 656 

Oo PN | orsarePND 820 718 aa7|srso7ormor| | 22 | 195 1912 1.995 __009 
No. of Digi-Key Price Each | NorComp : : : 25 | 2.100 1.852 1.900 .655 
Pins Type Part No. 1 10 100 | Part No. * Digi-Key Part# 975-O9BP-ND does not have the side cable exits. 37 | 2.748 2.500 1.900 .655 
9 972-09BND 2.64 2.28 1.55) 972-009-010-011 50 | 2697 2406 1.900 .770 
15 Black 97215BND 264 228 1.55) 972-015-010-011 976 Series — Plastic, Flat Ribbon: + ABS high temperature plastic 94HB. 
25 Plastic 972-25B-ND 2.64 2.28 1.55 972-025-010-011 Complete with 4-40 mating screws, housing screws, and housing nuts. No. of Digi-Key 
37 972-37B-ND 3.10 2.68 _1.82| 972-037-010-011 Pins | Type | PartNo. 

| 009-1 Conn. Dimensions (Inch) 
2 plea 284 228 1.55/972-008-010-001 Size Bc OD 9 979-09PGND 1.22 1.05 .72 | 979-009-010-031 
oo a 58 epolies 5a aon = ee sings 9 984.758 946 15 | plastic | 971SPGND 1.31 1.13.77 | 979-015-010-031 
37 eae SOTA 310 268 182 570-057-0100 15 1.312 1.102 1.289 25 Grey | 979-25PGND 1.39 1.20 82 | 979-025-010-031 
; ; ; 1.852 1.642 1.874 37 979-37PGND 2.61 2.25 1.53 | 979-037-010-031 
9 972-09R-ND 2.64 2.28 1.55) 972-009-010-061 2500 2.283 2.470 50 BTECREN 278 240 164 |970-050-010-031 
15 Red 972-15R-ND 2.64 2.28 1.55) 972-015-010-061 
25 | Plastic | 972-25R-ND 264 228 1.55) 972-025-010-061 BEG PASS GE 9 979-O9MP-ND 1.71 1.48 1.01 | 979-009-020-121 
37 972-37R-ND 3.10 _2.68_1.82| 972-037-010-061 sa 4 fobele 15 ‘ej | O791SMP-ND 1.86 1.60 1.09 | 979-015-020-121 
Part No. 100 | Part No. Metalized 
9 972-09Y-ND 2.64 228 1.55) 972-009-010-081 976-09RP-ND 1. "82 | 976-009-010-031 2 | Plastic | 9725MPND 2.12 1.83 1.25 | 979-025-020-121 
15 | Yellow | 972-15Y-ND 264 2.28 1.55] 972-015-010-081 976-15RP-ND 1: “92 | 976-015-010-031 37 979-37MP-ND 3.57 3.08 2.10 | 979-037-020-121 
25 | Plastic | 972-25Y-ND 264 2.28 1.55|972-025-010-081 976-25RP-ND 1: 1.09 | 976-025-010-031 50 979-50MP-ND 3.86 3.33 2.27 | 979-050-020-121 
37 972-37Y-ND 3.10 2.68 1.82|972-037-010-081 976-37RP-ND 1. 01.16 | 976-037-010-031 (Continued) 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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SMNORCOMP D-Sub Backshells (cont) No. of Digi-Key Price Each NorComp 994'Series — Die Cast, Ethernet: Fa 
Pins Type Part No. 1 10 100 | Part No. * Material: Die cast zinc alloy, nickel plated. Pt | 
980 / 981 Series — Ethernet: + Material: Die-cast zinc alloy, nickel plated. é Included are housing screw and housing AI bia 
Complete with housing screws and housing nuts. 0.433 Shielded nuts. E 
é ' : 50 | Plastic Fiber | 950M-ND 4.21. 3.63. 2.47| TTS0NA — 
Conn. Dimensions (Inch) cI (for EMI/RA) Conn, Dimensions (Inch) 
sw| ap c|i/——S/R Sie| AB C D E F 4 
9 | 984 1240 1.650) | 9 909P-ND 1.13.98 .67| 983-009-010-031 9 [433 790 984 1.244 1.82 614 sen 
ie aE TERS Da08 Ll 15 as 915P-ND 1.37 1.19.81] 983-015-010-031 15 | 433 1.135 1.312 1.575 1.82 665] ;|-——>c | 
: : : a | Legg! 25 ae 925P-ND 1.71. 1.48 1.01| 983-025-010-031 25 |.433 1.640 1.852 2.106 1.82 .630 P 
oP) EE ee ee (Series 981 - Right Angle shown) 37 ‘© | 937P-ND 2.78 2.40 1.64] 983-037-010-031 
50 950P-ND 2.93 2.53 1.72] 983-050-010-031 No. of Digi-Key Price Each =| NorComp 
No. of Digi-Key Price Each NorComp Pins | Type Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Pins | Type Part No. 110 100 | Part No. : eeu 7S 1.50 1.02) 989-009-020-121 9 994-09DC-ND 3.31 2.85 1.94 | 994-009-030-121 
Series 980 15 | steteticcd [eee 82 160 1.09/985-015-020-121 15 | Straight | 994-15DCND 357 3.08 2.10 | 994-015-030-121 
15 | Sraignt | STSESND 4.01 346 2.96) 980-015-090-121 25 Paste, | S5MEND 2.87 205 1.99] 983-025-020-121 25 994-25DCND 3.94 340 232 | 994-025-030-121 
: 37 937M2-ND 3.07 2.65 1.81| 983-037-020-121 
9 | Series 981) 909ER-ND 4.09 3.63 2.40 | 981-009-030-121 50 SEEN 3.77 3.25 2211 989-050-020-121 
15 | Fight MRE 226 8.76 2.56) 981-015-050-121 Non-Conductive Rubber Grommet Sets: For better EMI/RFI Shielding 
25 | Angle | 925ERND 4.29 3.70 2.52] 981-025-030-121 and/or strain relief. For use with D-Sub Backshells. Note: Grom-9/25 and Grom- 


50 have four grommets per set and Grom-37 has three per set. 


986 Series — One-Piece Overmold Cans: + Cold rolled steel » Plating: Tin 


982 Series — Plastic or Metalized: + Cable Exit Top or Side + Available in z : Digi-Key | Outside Dia. A Inside Diameter B mA 
both plain plastic and metalized for BMI/RA suppression » Over 60dB shield- Dimensions Part No. (Inch) (Inch) - ry 
ing * Operating Temperature: -35°C to +95°C + Materials: Shell: Thermo- Conn. (Inch) 901G-ND “400 185 | .248 [290] 335] gy |'! 
plastic polyester; UL rated 94V-0; Screw locks: brass; BMI/RA plating: Bectro- Size B 902G-ND 620 320 | .410 | 500} — Y u 
plated with nickel over copper. lectroplated parts not UL rated A10 ‘ 903G-ND 730 “340 | 425 | .495 | 650 Bei 
Connector Dimensions (Inch) A) — - 
Size A B Cc D 610 : co Digi-Key Price Each NorComp 
or 123. 138 “630 350 580 Description Part No. 5 25 100 | Part No. 
15 1.56 1.61 630 B74 : DB 9/25 Grom. Set | 901GND 40 34 -24 | 162-000-925-000 
25 210 1.81 630 444 DB 37 Grom. Set 902G-ND 1.06 92 63. | 162-000-037-000 
DB 50 . 903GND 1.45 1.25 -85 | 162-000-050-000 
37 274 181 630 444 Digi-Key NorComp Grom. Set 3G. 
50 2.65 1.81 -735 543 Part No. Part No. 
No. of Digi-Key Price Each Norcomp ee : ; ; pu aes 112 Series - Solder Cup with Right Angle Backshell (Centronics Type): 
Pins | Type Part No. 1 10 100 | Part No. tae . eed + Material: Insulator: Gass-filled thermoplastic, UL Rated 94V-0. Contacts: 
9 Q09U-ND* 3.39 293 1.99 | 982-009-010-031 S0;3 77ND ; 986-037-020-121 Copper alloy. Shell: Steel, nickel plated. Contact Plating: Gold plated. 
15 G 915U-ND 3.39 2.93 1.99 | 982-015-010-031 986-50T-ND . 986-050-020-121 
25 | pint | 925UND 3.66 3.16 2.15 | 982-025-010-031 Fig. 1 Fig. 2 
37 937U-ND 428 3.70 2.52 | 982-037-010-031 Pin#t 
50 IS0U-ND. 5.12 4.42 .01 | 982-050-010-031 5 — 
eels 3 993 Series — 45° Economy: « Material: Metalized Plastic and Plastic: ABS e 1 
3 SOUNDS) 689 5.51 3.75 | 982-009-020-121 high temperature plastic, 94HB. Metalized Plating: Chrome. B 
15 | Shielded | 915UA-ND 650 5.60 3.81 | 982-015-020-121 : ae 
25 | Metalized | 925UA-ND 6.92 5.97 4.06 | 982-025-020-121 Includes housing screws, housing nuts, 4-40 thumbscrews, strain relief 
37 Plastic | 937UA-ND 8.05 695 4.73 | 982-037-020-121 clamps, and strain relief screws. 1807-4 
50 950UA-ND 8.83 7.62 5.18 | 982-050-020-121 


* Part Number 909U-ND and 909UA-ND does not have a side cable exit. Dimensions (Inch) 


A B c D E 


tee SS i 
T 

D 

Pin #1 oni 


983 Series — Plain Plastic or Metalized Plastic: « May be used as a - = 
“Gender Changer,” pin-out changer, or standard backshell + Snap-together 121s 908: 1-889 2000" 2200 oe A Degen D 
assembly : Helf-clamp with self-tapping screws provides positive strain-relief 2.165 1.852 2.095 .641 .400 36 13.178 1.943 1.075 646 
+ Available in plain plastic or metalized for EMI/RA shielding 50 13.780 2.538 1.325.646 
Conn. Dimensions (Inch) Max. Digi-Key Price Each 
Size A B Cc D_ | Cable Dia. Part No. 1 10 100 . No. of Digi-Key Price Each NorComp 
Ee 993-09MPAS-ND 1.86 1.60 1.09 | 993-009-020-121| } |7¥9:| Pins | Type | Part No. He Barthes 
15 1.631.131.7765 AT 993-25MP45-ND 2.00 1.73. 1.18 | 993-025-020-121 1 | 50 | Male }1550RM-ND 9.19 7.93 5.39 | 112-050-103-011 
25 2.10 1.67 1.77 65 47 2 | 50 |Female/1550RFND 9.19 7.93 5.39 | 112-050-203-011 
37 | 2.79 232 1.77 65 AT SESCSPSS ND) 1.31 1.13 77 | 995-009-010-031 3 | 50 | Mae |1550LM-ND 9.19 7.93 5,39 | 112-050-103-021 
50 | 264 222 1.77 47 75 993-125P45-ND_ 1.45 1.25.85 | 993-025-010-031 4 | 50 [Female] 1550LFND 9.19 7.93 5.39 | 112-050-203-021 
Ha rdwa re Dim. (Inch) Digi-Key Price Each NorComp 
Fig. | Description A B Part No. i 10 100 Part No. 
Slide Lock Posts for Ethernet Hoods (994 Series) 
9-Pin, D-Sub, or Ethernet 160-09SL-ND 1.77 1.53 1.04 | 160-009-002-031 
1 | 15-Pin, D-Sub, or Ethernet oe ce T2040-ND 1.29 112 .76 | 160-015-003-031 
25-Pin, D-Sub, or Ethernet 160-25SL-ND 215 1.85 1.26 | 160-025-004-031 
2 | 2 Connectors Required — T2042-ND 1.34/2 58.40 160-000-005-041 
Dust Covers 
Female, 9-Position D-Sub — 909DC-ND 52 45 (31 160-000-209-00 
Female, 15-Position D-Sub — 915DC-ND 52 45° 31 160-000-215-00 
3 Female, 25-Position D-Sub — 925DC-ND 52 45 31 160-000-225-00 
Male, 9-Position D-Sub =) = 160-09M-ND 55 48 33 160-000- 109-000 
: ' Male, 15-Position D-Sub - = 160-15M-ND 55 48 33 | 160-000-115-000 
Fig. 4 Fig. 5 Male, 25-Position D-Sub 3 160-25M-ND 55 48 33 160-000- 125-000 
2170 4-40 Female Coupling Nut 
100 4 Brass, Plating Yellow Chromate == 160-06YC-ND. 25 15.11 160-000-006-042 
4-40 Internal 348 Brass, Plating Nickel = = 160-06N-ND 25 A511 160-000-006-032 
Threads. — . 4-40 Male Screwlock with Slip-On Retainer 
— Steel, Plating Tin — 160-01MT-ND 87 75 51 160-000-001-051 
SAO UNG 5 | Sted! Plating Yellow Ghromate a 160-01MYC-ND 81.70 _.48 | 160-000-001-041 
. 4-40 Male Screwlock with Clip-On Retainer (2 screws, 2 clips) 
ate Screw - Steel, Tin Plating = = 
6 lip - Stainless Steel =. san 160-02M-ND 81 70 48 160-000-002-051 
4-40. UNG-2A Plastic Clips for Retaining Connectors to PC .062” Board 
- 7 | Nylon = 163-01P-ND 25 A511 163-001-000-000 
Fig. 9 4-40 Female Screwlock Assembly 
Steel, Plating Yellow Chromate 187.312 160-10F-ND .70 60 41 160-000-010-041 
‘Steel, Plating Nickel 187.625 160-11FND 99 85 58 160-000-011-041 
.100 Min. Deep aise pies Steel, Plating Nickel 250 .156 160-12F-ND 81 70 48 160-000-012-041 
igUNeA 4-40-2A 9.120 9.093 (3 8 Steel, Plating Yellow Chromate 197.197 160-13F-ND 55 48 33 160-000-013-041 
Steel, Plating Yellow Chromate 197 323 160-15F-ND 55 48 33 160-000-015-041 
/—_——._ 1.750 ———+| Steel, Plating Yellow Chromate 197.433 160-16-ND 64 55 38 160-000-016-041 
— Steel, Plating Yellow Chromate 197.520 160-17FND 67 58 40 160-000-017-041 
2 Flat Washers < Steal, Plating Yellow Ohromate 197.669 160-18F-ND 70.60 _.41_|_160-000-018-041 
1 Split Lock Washer —s= 4-40 Thumbscrew - Nickel Plated Steel Finish 
14-40 Hex Nut ~ oon 9 _| For 977/978/979 Series Backshells 160-02TS-ND 26 23.16 160-000-050-031 
2.6mm Thumbscrew - Nickel Plated Steel Finish 
72020-ND _ Insertion/Removal Tool $8.76 each 9 _| For 970/972 Series Backshells 160-03TS-ND 70.60.41 | 160-000-060-031 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (T023) 111 


(eff Vo INTERCONNECT / Digi-Key® [eff vo INTERCONNECT 
IDC Modular Cable Assemblies Staigtt cable assembly = fF MMIodular Cable 


Example: H 1441-07-ND Fat modular line cord is available in either straight or coiled. Straight: 


STYLE 1: STANDARD H = a ND 


—_ Style 1 H004 is sold in hanks of 100, 500 and 1,000 feet, spools of 2,000 feet; 
= 4 T 4-Position 006, HO08 and H010 are sold in hanks of 100 and 500 feet, spools of 
age ‘ Wire Type: &Contact ———" 1,000 feet. Coiled: Hxx4L IC, Hxx6LIC, Hxx8LIC and Hxx10 are sold in 5, 
(Ris >< =S=— 3 (Color) i 7, 10 and 14 feet approximate optimum extended lengths. Extension 
Ws 5 1=White C= Designates White Wire. ——— beyond the optimum extended length can degrade the retractability of the 
STYLE 2: REVERSE 2 = Black - oat Cord cord. Both types are available in three colors—white (designated by 1 for 
3 = Silver Satin to tea te in part number), black (designated by 2 for L] in part number) and 
e}— COMESTORIS LENGTH' (Use “Feet” Only) (2:19 Meters) silver satin (designated by 3 for [in part number). 
(ea 44 = 4-Position, 4-Contact OFS 7 Tete MAGS) F 
(pps 3 (Black on Pin 1) 14 = 14 Feet (4.27 Meters) Straight Coil Cord Assembly View Ridge Up View Ridge Up 
ie 3 25 = 25 Feet (7.62 Meters) 4-Conductor Cable 6-Conductor Cable 
(8 64 =6-Position, 4-Contact Example: H1441-10C-ND 
STYLE 3: SINGLE-ENDED (Black on Pin 1) 05 =5 Feet (1.52 Meters) Style1 —— 
amet 66 = 6-Position, 6-Contact Hf iil rere Qoiled —4-Position 
_-—— _—_—_—— (White on Pin 1) : 4-Co1 
as 14 = 14 Feet (4.27 Meters) ntact 
88 = 8-Position, 8-Contact * Al cable lengths are + 1% ; 
(Gray on Pin 1) le lengths are + 1% White Wire 
HOW TO ORDER: 1) You choose your part number simply by substituting the corresponding code to indicate the 10 Feet Long (3.05M) _ | View Ridge Up View Ridge Up 
following: Style, Connector(s), Wire Type, and Length (in feet - not meters). Qptimum Extended Length 8-Conductor Cable 40-Conductor Cable 
Coil Cord Assemblies 
Straight Colled Digi-Key* Price Each 
E Style Part No. 1 10 50 100 
CC C0077 4-Position, 4-Contact Assemblies Orange / I \eieae 
q H144(]-05C-ND —3.37 2.87 2.42 2.07 Black | ‘Red 
F H144(-07C-ND 3.82 3.25 2.74 2.35 : Center Bump 
2D H144C]}10C-ND 4.62 3.92 3.31 2.84 
H144[-14C-ND_ 6.07516 4.36 3.73 No. of | Length | Digi-Key* Price Each 
yt era oe Soe 54 poe Cond. | Ft.(Meter) | Part No. 1 10 100 
. . 2 tons ; ‘ . : Coiled Line Cord — 5 ft. (1.52 meter), 7 ft. (2.13 meter), 
Straight Cable Assemblies os Benne 10 ft. (3.05 meter) and 14 ft. (4.27 meter) 
Digi-Key” Price Each H344L-05C-ND 2.57. 219 1.85 1.58 approximate extended lengths 
Style | Part No. 1 10 50 100 3 H344-07C-ND 3.02 257 2.17 1.86 4 |) 5(1.52) | HOS4CICND = 2.01 1.81 1.61 
4-Position, 4-Contact Assemblies H3447-10C-ND 382 3.25 274 2.35 4 | 7 (2.13) | HO7AICND 25200 2.27 2.02 
Hig4EL07-ND 4.98 1.69 143 oe H3440]-14C-ND 528 4.48 379 3.24 4 | 10(3.05) | H1047]C-ND 342 3.08 2.74 

1 H144(]-14-ND 237 2.02 1.71 1.46 6-Position, 4-Contact Assemblies 4 14 (4.27) | Ht IND 5.07 4.57 4.06 
H144]-25-ND 2.99 2.54 2.15 1.84 H1i64L]-05C-ND 3.97 3.37 2.85 2.44 6 | 5(1.52) | HOS6_JCND = 255 2.30 2.04 
H244(_]-07-ND 1.98 1.69 1.43 1.22 1 H164]-07C-ND 442 3.76 3.17 271 6 7 (2.13) | HO76_)C-ND 2.88 2.60 2.31 

2 H244[_]-14-ND 2.37 2.02 1.71 1.46 H164(]-10C-ND 5.21 4.43 3.74 3.20 6 | 10(3.05) | Hi06_JC-ND 4.29 3.87 3.44 
H244[_]-25-ND 2.99 2.54 2.15 1.84 H1640]-14C-ND__6.67__—5.67 4.79 4.09 6 | 14(4.27) | H146_]C-ND 5.46 4.92 4.37 
H344(_]-07-ND 1.19 1.01 86 73 H264L-05C-ND 3.97. 3.37 2.85 2.44 8 5 (1.52) | HO58C]C-ND 468 422 3.75 

3 H344(]-14-ND 1.58 1.34 1.14 97 > H264(]-07C-ND 442 3.76 3.17 271 8 7(2.13) | HO78CJC-ND 441 3.97 3.53 
H344[_]-25-ND 2.19 1.86 1.57 1.35 H264(_]-10C-ND 5.21 4.43 3.74 3.20 8 10 (3.05) ) H108_JC-ND 6.54 5.89 5.24 

6-Position, 4-Contact Assemblies H264.]-14C-ND___6.67 5.67 4.79 4.09 8 | 14(4.27) | H148]C-ND 7.35 6.62 5.88 
H164,]-07-ND 2.62 2.23 1.88 1.61 H364L-05C-ND 2.87 92.44 2.06 1.77 10 | 5(1.52) | HOS1ODICND 537 484 4.30 

1 H164]-14-ND 3.04 2.59 219 1.87 3 H364(_]-07C-ND 3.32 2.82 2.39 2.04 10 7 (2.13) 0710 ]C-ND 5.58 5.03 4.47 
H164E]-25-ND 3.58 3.05 257 2.20 H3640]/-10C-ND 412 3.50 2.96 2.53 10 | 10(3.05) | HIO10LJCND = 7.14 6.43 572 
H264—-07-ND 258 2.20 1.86 1.59 H364(]-14C-ND == 4.74 4.00 3.42 10 | 14(4.27) | HI410ICND = 7.95 7.16 6.36 

2 H264L]-14-ND 2.97 2.53 2.13 1.83 6-Position, 6-Contact Assemblies Sar 
H264C]-25-ND 3.58 3.05 2.57 2.20 Hi66L-05C-ND 473 4.02 3.39 2.90 Ce a ey Ben eo Num De Cuncel) 
H364(_]-07-ND 1.49 1.27 1.07 ‘92 P H166L]-07C-ND 5.02 4.27 3.60 3.08 No. of | Digi-Key’ Pricing 

3 H3640-14-ND 1137 160 1135 1415 HigeLI-10C-ND 626 5.32 450 3.85 Cond. | Part No. 100ft. 500ft. —1,000ft. 2,000 ft. 
H364(_]-25-ND 2.49 2.12 1.79 1.53 H166L]-14C-ND 7.30 _—6.20 5.24 4.48 Straight Line Cord — 26 AWG 

6-Position, 6-Contact Assemblies H266L_]-05C-ND 4.73 4.02 3.39 2.90 4 H004(7]-X-ND 6.30 28.88 52.50 84.00 
H166_]-07-ND 3.08 2.62 2.21 1.89 2 H266L]-07C-ND 5.02 4.27 3.60 3.08 6 | HOO6_]-X-ND 975 44.69 65.00 - 

1 H166L]-14-ND 3.68 3.13 2.64 2.26 H266(]-100-ND 6.26 5.32 4.50 3.85 8 | HOO8(_]-X-ND 13.20 60.50 88.00 _ 
H166[_]-25-ND 4.63 3.93 3.32 2.84 H266L)-14C-ND__7.30 6.20 5.24 4.48 10 | HO107]-X-ND 1890 8663 126.00 _ 
H266L_]-07-ND 3.08 2.62 2.21 1.89 H366L]-05C-ND 3.49 2.97 251 2.15 

2 H266L_]-14-ND 3.68 3.13 2.64 2.26 3 H366L]-07C-ND 3.78 3.22 2.72 2.32 * 1 = White, 2 = Black, 3 = Silver Satin 
H266L-25-ND 4.63 3.93 3.32 2.84 H366L]-10C-ND 5.03 4.27 3.61 3.09 
H366._]-07-ND 1.84 1.57 1.32 1.13 H366L]-14C-ND 6.06 5.15 4.35 3.72 

3 H366(_]-14-ND 2.44 2.08 1.76 1.50 8-Position, 8-Contact Assemblies HIROSE 
H366[_]-25-ND 3.39 2.88 2.44 2.08 H188_}05C-ND 7.52 6.39 5.40 4.61 

8-Position, 8-Contact Assemblies 1 H188L]-07C-ND 7.28 6.19 5.22 4.47 ELECTRIC 
H188_]-07-ND 4.20 357 3.02 2.58 H188L]-10C-ND 9.16 7.78 6.57 5.62 Co.,LTD. 

1 H188(_]-14-ND 5.02 4.26 3.60 3.08 H188L)-14C-ND___9.88 8.39 7.09 6.06 
H188[_]-25-ND 6.30 5.35 4.52 3.87 H288L]-05C-ND 7.52 6.39 5.40 4.61 4 H 
H288[_-07-ND 4.20 3.57 3.02 2.58 2 H288I ene 7.28 6.19 5.22 4.47 Dat a- Li n k Sh le | de d Ja Cc k & 

2 H288(_]-14-ND 5.02 4.26 3.60 3.08 H288L]-10C-ND 9.16 7.78 6.57 5.62 
H288[_]-25-ND 6.30 5.35 4.52 3.87 H288L)-14C-ND__9.88 8.39 7.09 6.06 Ca ble Asse mbly 
H388.__1-07-ND 2.51 2.13 7.80 1.54 H388L]-05C-ND 5.83 4.95 4.18 3.58 

3 H388L_]-14-ND 3.32 2.83 2.39 2.04 3 H388L_]-07C-ND 5.59 4.75 4.01 3.43 FEATURES: Plug; + One piece body struct. of the shell and 
H388[_]-25-ND 4.61 3.92 3.31 2.83 H388L]-10C-ND 7AT 6.35 5.36 4.58 cable clamp make perfect “EMI” protection + A metal shell offers 

7 . H388L]-14C-ND 8.18 6.95 5.87 5.02 “ESD” protection and a plastic cover is provided for enhanced 
“1= White, 2 = Black, 3 = Silver Satin. aesthetics + Using the specified tooling, will provide quick and 
Note: Custom length also availble — minimum order required. * 1 = White, 2 = Black, 3 = Silver Satin. easy cable assembly. Jack; « In order to protect the circuit 


inside the equip., the jack is constructed to allow the shielding to 
, ‘ . engage first upon mating. 

Cable Tester: The modular cable tester is a hand held instrument designed to test telephone 
(RJ11) and computer data-link (RJ45) wiring. 

Wire Strippers: Stripping and cutting wires in the range of 28-12AWG = Solid and fine stranded 
conductors with all grades of PVC insulation hardness + P.T.F.E insulation » Stranded con- 
ductors (even several conductors in one work cycle) + Self-adjusting cable cutter * Strips both 
modular and discrete wires 

Stripax ® Pro 6 Strippers: The new stripax performs powerful stripping of standard and industrial 
insulations including PVC, THHN, THHW, silicone and polyethylene. Stripping blades are 
composed of 68 individual spring-compression blades to adjust precisely to the insulation. Not for 
Teflon or Kapton hard insulations. 


TM11 “EMI” protection connector is 
designed to fulfill the requirement of 
noise and “ESD” protection. The design is 
in conformance with the F.C.C. regulation 
as specified in “476 C.F.R., Part 68, 
subpart F.” 


Shielded Jack — PCB Mount 


LAN ProNavigator™: ‘Two-piece tester includes main unit and remote with test results at both Positions- | Digi-Key Price Each 
ends. One-button, simple testing (PASS/FAIL or fault find). Detects opens, shorts, crossed wires Contacts Part No. 1 10 100 
Stripax® Pro 6 and split pairs. Cable types, RG58, RG59, RGS, RG6 Quad, Belden 8281, RG8, RG11, CAT-5, CAT 8-8 H9200-ND 4.48 3.92 2.78 
5e or CAT-6 (UTP/STP) cable. 
Mini-Stripax® Plus Digi 1 
igi-Key Price | Mfg. 7 
_ Description petncs each ipa het Standard Style Cable —H9102- H9103 
~ Modular Cable Tester PAL1529-ND 67.99 | 1529 Assemblies 
Sure Strip™4.0 (AWG 20-12) PA904893-ND 56.99 | 904893 
Mini-Stripax® Plus (AWG 28-18) PAL1115-ND 82.94 | 1115P Positions-) Length Digi-Key Price 
Replacement Blade for PAL1115-ND PAL2108-ND 21.07 | 2108 Contacts | Ft. (M) [Cable Type | Termination | Part No. Each 
Stripax® Pro 6 (AWG 28-10) PAL1113.1-ND 75.48 | 1113.1 88 4(1.22)| Straight | Double Ended |H9102-ND 18.21 
LAN ProNavigator test set (main and remote), , 
Ny . PAL1543.1-ND 124.99 | 1543 8-8 7 (2.13)| Straight | Double-Ended | H9103-ND 18.29 
Cable Tester LAN ProNavigator Test Set 2 RJ45 patch cords, 2 belt clips ee) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
112 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


HIROSE 
ELECTRIC 
co.,LTD. 


“TM” Modular Connectors 


Positions- Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Hirose Positions- Dimensions (mm) | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Contacts | Description WwW H D_|Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Contacts | Description Ww HD _|Part No. 1 10 100 | Part No. 
Plugs (for IDC Termination with Flat Line Cord) 2x6-2 28.2 15.4 16.0 |H9051-ND 3.08 2.69 1.91 | TM2REA- 1204 
44 7.7 6.6 13.4 JH9091-ND 76 62 45 | TM3P-44P 20} 2x64 |PCMount 28.2 15.4 16.0 |H9052-ND 3.69 3.22 2.28) TM2REA-1208 
6-4 9.7 6.6 13.4 |H9092-ND 76 62 .45 | TM3P-64P 2x66 28.2 15.4 16.0 | H9065-ND. 448 3.92 2.78 | TM2REA-1212 
1) 66 | Plug 97 66 13.4 |H9093-ND 95 78 — .57|TM3P-66P 3x62 39.2 15.4 16.0 |H9053-ND 377 329 2.33 | TM2REA-1806 
88 11.766 22.5 |H9094-ND 1.60 1.24 _.95 | TM8P-88P 21} 3x64 |PCMount 39.2 15.4 16.0 |H9054-ND 470 411 2.91 | TM2REA-1812 
Receptacles — with 6” (152.4mm) Wire Leads; Color: Gray 3x66 39.2 15.4 16.0 |H9066-ND 5.91 516 3.66 | TM2REA-1818 
2] 44 175 205 10.2 |H9001-ND 2.02 1.68 1.24] TMIR-616B44-35S-150 4x62 50.2 15.4 16.0 |H9055-ND 437 3.82 2.71 | TM2REA 2408 
3) 44 124 17.4 14.3 |H9002-ND 2.08 1.73 1.28 |TMIR-616M44-35S-150A) | 22 | 4x64 /PCMount 50.2 15.4 16.0 |H9056-ND 6.13 5.36 3.80) TM2REA-2416 
4 | 44 | Receptacle 12.4 21.3 12.5 |H9003-ND 202 1.68 1.24] TMI1R-616P44-35S-150 4x66 50.2 15.4 16.0 |H9059-ND 7.33 6.45 4.84 | TM2REA-2424 
5] 44 15.3 20.5 10.2 |H9018-ND 257 2.14 1.58 | TMIR-616W44-4S-150 6-2 17.2 16.0 15.4 ]H9110-ND 280 233  1.72|TM2RE-0602 
6 | 64 14.9 18.3 13.7 |H9009-ND* 2.08 1.73 1.28 | TM1RV-623K64-35S-150) |23) 6-4 | PCTop Entry 17.2 16.0 15.4 | H9111-ND 3.02 252 1.86 | TM2RE-0604 
7/ 64 12.4 21.4 12.5 |H9010-ND* 215 1.79 1.32 | TMIRV-623P64-35S-150 6-6 17.2 16.0 15.4 |H9112-ND 3.22 2.68 _1.98 | TM2RE-0606 
6| 66 14.9 183 13.7 |H9015-ND* 1.95 1.62 1.20 | TMIRV-623K66-35S-150 2x62 28.2 16.0 15.4 |H9113-ND 3.00 262 1.86 | TM2RE-1204 
7 | 66 | Receptacle 12.4 21.4 125 |H9016-ND* 270 2.25 1.66 | TMIRV-623P66-35S-150| | 24] 2x64 |PCTop Entry 28.2 16.0 15.4 |H9114-ND 3.82 334  2.37|TM2RE1208 
8 | 88 16.0 18.4 125 |H9021-ND* 448 3.92 2.78 | TMIRV-647AFB8-35S150 2x66 28.2. 16.0 15.4 |[HO115-ND 470 4.11 2.91 | TM2RE-1212 
Receptacles — Panel Mount w/ 6” (152.4mm) Wire Leads (Bezel Included); Color: Brown 3x62 39.2 16.0 15.4 )H9116-ND 3.60 3.15 2.23 | TM2RE1806 
62 149 183 13.7 |H9061-ND 231 192 1.42] TM2RGL62-5S-150 25] 3x6-4 |PCTop Entry 39.2 16.0 15.4 |H9117-ND 479 418  2.96| TM2RE1812 
9 | 6-4 | Receptacle 14.9 18.3 13.7 |H9062-ND 2.96 246 1.82 |TM2RG-L64-5S-150 3x66 39.2 16.0 15.4 |H9118-ND 6.08 5.31__3.76 | TM2RE 1818 
6-6 14.9 18.3 13.7 |H9063-ND 2.89 2.52 1.79 | TM2RGL66-5S-150 4x62 50.2 16.0 15.4 |H9119-ND 470 411 2.91) TM2RE-2408 
Receptacles — P.C. Board Mount; Color: Gray 26 ps PC Top Entry 5 ie i apse 6.44 5.62 3.98 | TM2RE-2416 
x6 .2 16.0 15. E 658 5.79 4.34 | TM2RE2424 
10 Po Receptacle a0 10 ue heats a es a ree 27| 8x66 |SideEntry8x6-6 |93.0 14.0 14.0 |H9086-ND 11.76 10.29 7.84] TM5RJ1-4848 
66 246 13.0 14.0 |H9033-ND 234 195 144 /TMSRF66 28) 3x88 |3x8-8 43.3 14.0 14.7 |H9075-ND 7.78 6.85  5.14| TMSRSA-2424 
Tee 180 186 143 [Hood1.ND 1821.62 1.12 [TMSRC44 28; — |3x(1)8-8,(2)66 |30 14 13.5 |/H9076-ND 7.03 6.19 4.64) TM5RO-2020 
| 64 180 211 143 |Ho0d2-.ND {92 160 1.18 {TMSRO64 29; —  |2x(1)8-8,(1)66 [28 14 13.5 |H9077-ND 6.11 5.33 3.78|TM5RQ1414 
11] 66 | Receptacle 18.0 21.1 14.3 |H9043-ND 2.11 1.76 1.30 | TMSRC-66(01) 30) 2*&2 |vith Power Plug [25 18 13.7 |H9129-ND 275 240 1.70 TMBRT-1204PW 
| 38 481 212 175 |H9044-ND 281 245 1.74 TMSRC88 2x62 3515 13.7 |H9130-ND 275 2.40 1.70 | TMSRT1-1204PW 
44 — | Receptacle 128 14.0 14.0 |H9081-ND 1.69 1.41 1.04 TMSRI3-44 62 2415 13.7 /HO131-ND 276 2.30 1.70 | TMSRT-62PWI 
13| 64 | Receptacle 14.8 14.0 14.0 |H9082-ND 1.95 1.62 1.20) TMSRJ1-64 31] &2 |withPowe Plug [24 15 18.7 |HE1S2-ND 276 2.30 1.70 | TMSRT1-62PWJ 
6-6 | Receptacle 14.8 14.0 14.0 )H9083-ND 224 1.87 1.38) TM5RJ1-66 64 24 15 13.7 )H9133-ND 3.03 2.64 1.87) TMSRT1-64PWJ 
8-8 | Receptacle (Keyed) | 19.2 14.0 16.0 |H9084-ND 3.09 2.57 1.90 | TM5RJ1-88 6-6 2415 13.7 |H9134-ND 283 2.48 1.76 | TMSRT1-66PWJ 
14| 64 [Receptacle 14.8 14.0 14.0 |H9126-ND 1.98 165 1.22) TMS5RJ2-64 30; +4 Top Entry SMT 13° 17 12.5 |H9135-ND 231 1.92 1.42 | TM15R-44(30) 
66 | Receptacle 14.8 14.0 14.0 |H9127-ND 234 1.95 1.44 | TM5RJ2-66 6-4 1417 12.5 | H9136-ND 263 2.19 1.62 | TM15R-64(30) 
8-8 | Receptacle (Keyed) | 19.2 14.0 16.0 |H9085-ND 289 241  1.78|TMSRJ-88 33) 88 | pecentacle 1411.7 17 ]H9138-ND 3.16 2.76 1.96 | TMSRL-88 
8-8 _ | Receptacle (Keyed) | 18.6 14.0 14.0 |H9128-ND 3.19 2.79 1.98 | TM5RJ2-88 34| 4x88 5611.7 17_|H9139-ND 7.05 6.21 4.66 | TMSRL-3232 
7| 62 13.0 14.5 18.0 [H9122-ND 159 1.33  .98 | TMSRET-62(50) NEW! Receptacles — Right Angle, SMT NEW! 
17) 44 | pecetact 13.0 14.5 18.0 |H9123-ND 208 1.73 1.28] TMSRE1-44 62 13.6 11.3 13.5 [H10131-ND 293 243 1.82] TM18R62 
17| 64 eptacle 15.0 14.5 18.0 |H9124-ND 211 1.76 1.30 | TMSRE1-64 35] 6-4 | Receptacle 13.6 11.3 13.5 |H10132-ND 3.05 252 1.89| TM18R-64 
18| 66 15.0 14.5 18.0 |H9125-ND. 2.47 2.06 _ 1.52 | TMSREI-66 8-8 15.6 11.3 14.5 |H10133-ND 429 356 2.67|TM18R-88 
Receptacles — Top Entry P.C. Board Mount; Color: White 6-2 13.6 11.3 14.2 |H10134-ND 2.24 1.87 1.38) TM18RA-FT-62 
15] 44 12.9 183 15.0 [H9071-ND 241 1.76 1.30 | TM3RA-44 6-2 13.6 11.3 14.2 |H10135-ND 224 1.87 1.38 | TM18RA-IB-62 
15) 64 lO profile 14.9 183 15.0 |H9072-ND 211 1.76 1.30 | TM3RA-64 36] 62 | Receptacle 13.6 11.3 13.5 |H10136-ND 3.92 324  2.43|TM18R-DL-62 
15| 66 14.9 183 15.0 |H9073-ND 234 1.95  1.44| TM3RA-66 6-2 15.6 12.3 14.5 |H10137-ND 392 324  2.43|TM18R-TO-62 
16| 88 16.9 183 15.0 |H9074-ND 281 245 — 1.74|TM3RA-88 8-8 15.6 12.3 14.5 |H10138-ND 412 341 2.56 | TM18R-TO-88 
Receptacles — P.C. Board Mount with Tin Hold-Down Tabs; Color: Gray “TM” Modular Connectors 
10 44 20.0 11.0 10.5 ]H9034-ND 2.08 1.73 1.28 | TM5RF1-44 34 | 4x88 [with Light Pipes 59.2 15.3 25.9 |H9005-ND 14.04 13.22 11.57 | TM21R-5A-3232-LP 
19] 62 18.0 15.4 16.0 |H9064-ND 276 2.30 1.70 | TM2REA-0602 37[ 88 |WireLead 12” 2420 15 [H9140-ND 6.60 5.81 4.36 |TM11R-88-35S-300 
19| 64  |PCMount 18.0 15.4 16.0 |H9057-ND 3.12 2.60 1.92 | TM2REA-0604 3¢| ag _ | Adapter Recent. 
19| 66 18.0 15.4 16.0 |H9058-ND 292 2.55 1.81 | TM2REA-0606 i to Receptacle 18.6 17 37.5 |H9141-ND 11.05 9.74 8.16 | TMS5RL-88-JJ 
* 50p Gold Plating 39 | 8x8-8 |Receptaclew/LED's|59.2 28 32.5|H10130-NDNEW! 18.23 17.62 15.80 |TM21R-5B-3232D-LP 


PaladinTools’ Crimp Tools 


+ Fully ratcheting cycle + Adjustable crimp tension +» Hardened dies for long 


life + Orimp 4, 6, and 8 position + Cuts and strips cable + RJ45, RJ11 


PAL1530R-ND 
PAL2530-ND 


124.58 
-»-10.34 


Modular Crimp Tool 
Replacement Blade Set (for 1530R) . 


All-in-One Telephone Tool 

+ Ratcheted design + 6 position, (RJ11/RJ12), 8-position, (RJ45) modular 
telephone plugs + Cuts, strips, and crimps 28-24 AWG telephone and data 
cables 


PAL1545.1-ND All-in-One Telephone Tool................... 39.71 
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DataShark Network Termination Kit 


Modular plug crimper for RJ45 and RJ11/12 connectors. Universal stripper for twisted pair and flat cable. Non-impact 
punchdown tool with 110 blade, 10 pieces of RJ45 modular plug connectors. Detailed instruction for cable assembly 


PAL70007.1-ND 


Network Tool Kit 


Cable Tester 


Tester displays: length of cable, cable remaining on spool, distance to 
short, distance to open, and injects tone into cable. The most accurate true 
TDR technology with +1.5% accuracy. Measures to 3200’. Built-in tone 
generator with warble tone. Scroll through pre-programmed NVP values for 
common cable types. Fast 1 second tests. Detects live voltage. Easy-to- 
read large display. Push-button controls. BNC-to-Alligator clips adapter 
make testing fast. Requires only one 9V battery, included. 


PAL1549.1-ND 


Cable Fault Identifier TDR Tester..............cccccceccessseeseeseeeeenseeennee 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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ANP tyco Electronics 


Authorized Distributor 


PRODUCT FACTS: + Meets or exceeds FOC Part 68 rules and regulations; 
REA PE-76; and UL 1863, Communication Circuit Accessories * Meets 1000 volt 
dielectric requirement + Designed for direct mounting on pc boards + Designed 
for ease of soldering and board cleaning + Selectively gold plated contacts for 
lower cost + Surface mount jacks compatible with vapor phase environment » All 
jacks are flame retardant polyester, standard color black, unless specified 
otherwise + Listed by Underwriters Laboratories Inc., File No. E81956 + Certified 
by Canadian Standards Association File No. LR82669 

ELECTRICAL SPECIFICATIONS: + Qurrent Rating — 1.5 amp max. @ 25°C, derated 
to 0.2 amp max. @70°C ambient + Voltage Rating — 150 volts ac max. * Dielectric 
Withstanding Voltage — 1000 VAC, RMS, 60 Hz, 1 min. + Insulation Resistance 
— 500 megaohms min. + Surge Test — to 1000 volts MECHANICAL 
SPECIFICATIONS: « PC Board Retention — will not dislodge from pc board when 
subjected to 1 Ib. (4.4 N) pull before soldering and 10 Ibs. (44 N) pull after 
soldering + Durability — 750 mating cycles MATERIAL AND FINISH: + Housing — 


a 
O40 02) 


Thru-hole: Polyester, UL 94V-0 rated surface mount: Polyphenylene Sulfide, UL 
94V-0 rated + Contact — .014 (0.36) thick phosphor bronze; plated .50y1 gold in 
contact area and 150) tin-lead on solder tails, over .501 nickel underplate 


FIG. 2 PRODUCT FACTS: - True mass displacement termination of 
jacketed cable with tinsel, solid or stranded conductors + Available for round or 
flat-oval cable + One piece construction with preloaded contacts + FOC and 
EIATIA industry standard size and performance * Selectively gold plated 
terminals + Recognized by Underwriters Laboratories Inc., File No. E81956 + Cer- 
tified by Canadian Standards Association Certificate No. LR 7189A 

MATERIAL AND FINISH: + Housing: Polycarbonate, UL 94V-2 flammability rating 
+ Terminal: .014 (.36) thick, phosphor bronze; underplated with 100 pin nickel 
and plated with 50 pin gold in contact region and gold flash on remainder of 
terminal ELECTRICAL SPECIFICATIONS: + Applications: 150 VAC max. at 1.5 A 
@ 25°C, derated to .2 A@/70°C = Dielectric Withstanding Voltage: 1000 Volts 
AC * Insulation Resistance: 500 Megaohms. MECHANICAL SPECIFICATIONS: 
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Modular Connectors and Jacks 


+ Cable-to-Plug Tensile Strength: 17 Ibs (76N) min. 
cycles 


EXTERNAL STRAIN RELIEF: = Positively engaged to the plug housing 
+ Improved shield contact path redundant contact points » 360° wrap on cable 
jacket and shield foil, extraordinary strain relief + Improved shield coverage at 
housing 


FIG. 9 PRODUCT FACTS: - Performance exceeds Near End Crosstalk 
(NEXT) requirements of -40dB at 100 MHz per BA/TIA 568A = Available in single 
port or multiple port configurations, shielded or unshielded + Biminate need for 
customized printed circuit board compensation to achieve high performance 
MATERIAL AND FINISH: + Housing: Polyester, black UL 94-0 rated + Contact: 
Phosphor bronze, gold over nickel plated in contact area, tin-lead over nickel in 
solder area + Shield: Brass, bright tin-lead plated SPECIFICATIONS: + Current: 
1.5 amp max. @25°C + Voltage: 150 VAC maximum + Operating Temperature: 
-40°C to 70°C * Mating/Unmating Forces: 5 pounds maximum 


+ Durability: 750 mating 
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Fig. 6 — Side Entry, Low Profile 
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Panel Stops 


Positions Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Description Contacts A B c D E Part No. 1 25 Part No. 
Plug, Handset, Stranded, Hat Oval 4-4 300 (7.62) 525 (13.33) 260 (6.60) = _ A9091-ND 32 30 5-641334-3 
Plug, Stranded, Hat Oval 6-4 380 (9.65) 525 (13.33) 260 (6.60) _ = A9092-ND -32 30 5-641335-3 
Plug, Solid, Hat Oval 6-4 380 (9.65) 525 (13.33) 260 (6.60) = = A9116-ND 40 32 5-556384-3 
Plug, Stranded, Hat Oval 6-6 380 (9.65) 525 (13.33) 260 (6.60) _ = A9093-ND 38 35 5-641337-3 
Plug, Solid, Hat Oval 6-6 380 (9.65) 525 (13.33) 325 (8.25) = = A9118-ND 40 33 5-555042-3 
Plug, Stranded, Round 66 380 (9.65) 525 (13.33) 325 (8.25) _ = A9117-ND .33 27 5-554710-3 
1 Plug, Small Solid, Hat Oval 6-6 380 (9.65) 525 (13.33) 325 (8.25) = = A9119-ND 61 49 5-557970-3 
Plug, Long Body, Solid, Hat Oval 6-6 380 (9.65) 900 (22.86) 325 (8.25) _— _— A9120-ND 81 66 5-555426-3 
Plug, Stranded, Fiat Oval, Long 6-6 380 (9.65) 900 (22.86) 325 (8.25) = = AQ121-ND 76 61 5-555176-3 
Plug, Stranded, Round Long 66 380 (9.65) 900 (22.86) 325 (8.25) _— _— AQ9122-ND 76 61 5-555177-3 
Plug, Stranded, Shielded, Round Long 6-6 380 (9.65) 900 (22.86) 325 (8.25) = = A9128-ND 1.94 1.55 5-555175-3 
Plug, Shielded, Long Body, Oval 66 380 (9.65) 900 (22.86) 325 (8.25) _ _ A9027-ND 1.94 1.76 5-555174-2 
Plug, Stranded, Hat Oval 6-2 -384 (9.76) 530 (13.47) 264 (6.71) _ = A24921-ND 28 23 5-641333-2 
Plug, Solid, Hat Oval, Small 6-4 -384 (9.76) 530 (13.47) 264 (6.71) _ _ A24922-NDt Lt 62 5-557965-2 
Plug, Stranded, at Oval 8-8 -460 (11.68) -845(21.46) 312 (7.92) = — A9094-ND 73 69 5-554739-3 
Plug, Keyed, Stranded, Hat Oval 8-8 -464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) _ _ A9058-ND 57 AG 5-554743-3 
Plug, Solid, Hat Oval 8-8 464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) _ = AQ126-ND 61 49 5-554720-3 
Plug, Solid, Round 88 464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) _ _ A9123-ND 61 49 5-557315-3 
Plug, Stranded, Round 88 464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) = = A9125-ND 57 AB 5-554169-3 
Plug, Stranded, Small, Round, Cable 8-8 464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) _ = A24923-ND 40 32 5-557961-2 
Plug, Solid, Round, Keyed 88 464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) _ = A9127-ND 57 AB 5-554170-3 
Plug, High Performance, Stranded, Round 8-8 464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) _ = A9059-ND 84 68 5-558530-3 
Plug, Stranded, Shielded, High Performance, Round 8-8 464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) = = AQ111-ND 2.03 1.63 5-569552-3 
Plug, Solid, Shielded, High Performance, Round 8-8 464 (11.79) .895(22.73) 314 (7.98) _ = AQ112-ND 217 1.74 5-569550-3 
2 Plug, Solid, Unshielded, High Performance 8-8 464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) = = A24920-ND -90 72. 5-569278-3 
Plug, Solid, Hat Oval, Small 8-8 464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) = _— A24924-NDt 61 49 5-557972-2 
Plug, Stranded, Fiat Oval, Small 8-8 464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) = = A24925-NDt 63 51 5-557973-3 
Plug, Solid Keyed, Fat Oval 8-8 464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) _ _ A24926-ND 1.41 1.14 5-555417-2 
Plug, Stranded, Shielded, Hat Oval 8-8 464 (11.79) -915(23.24) 330 (8.38) = = A9113-ND 1.93 1.55 5-569542-3 
Plug, Stranded, Shielded, Round Long 88 464 (11.79) -915(23.24) 330 (8.38) _ = A9114-ND 1.93 1.65 5-569532-3 
Plug, Solid, Shielded, Round 88 464 (11.79) -915(23.24) 330 (8.38) = = A9115-ND 1.93 1.55 5-569530-3 
Plug, Stranded, Round 10-10 -464 (11.79) -895(22.73) 314 (7.98) _ = A9129-ND 1.63 1.31 5-557963-3 
External Strain Relief Modular Connector A9130-ND _ 76 558527-1 
Gimp Tool Assembly, External Strain Relief A9800-ND 192.75 = 224928-1 
Die Set, Strain Relief Modular, use with A9996 A9801-ND 140.25 = 224928-2 
Pro-Crimper II Hand Tool Without Die _ = A9996-ND 75.00 = 354940-1 
Plug With Offset Latch 6-6 -382 (9.70) 535 (13.59) -264 (6.71) _ — A9057-ND 85 68 5-555237-2 
3 Plug, Round, Stranded, Offset 6-6 -382 (9.70) 535 (13.59) -264 (6.71) = = A24918-ND 74 60 5-555238-2 
Plug, Fat Oval, Solid, Offset 6-6 -382 (9.70) 535 (13.59) .264 (6.71) — = A24919-ND 74 59 5-555236-2 
Jack, Side Entry With Panel Stops 44 -540 (13.72) -810 (20.57) 630 (16.00) -440 (11.18) -300 (7.62) A9041-ND 1.14 1.08 520249-2 
Jack, Side Entry With Panel Stops 62 -620 (15.75) -815 (20.70) — .630 (16.00) -520 (13.21) -400 (10.16) A9082-ND 68 55 520250-1 
Jack, Side Entry With Panel Stops 6-4 -620 (15.75) -815 (20.70) 630 (16.00) -520 (13.21) -400 (10.16) A9042-ND .70 64 520250-2 
Jack, Side Entry With Panel Stops 6-6 -620 (15.75) -815 (20.70) — .630 (16.00) -520 (13.21) 400 (10.16) A9043-ND 72 66 520250-3 
Jack, Side Entry With Panel Stops 8-8 -700 (17.78) -810 (20.57) 630 (16.00) -600 (15.24) -450 (11.43) A9044-ND 74 68 520251-4 
Jack, Side Entry With Panel Stops, Keyed 8-8 -700 (17.78) -810 (20.57) 630 (16.00) -600 (15.24) 450 (11.43) A9046-ND 74 60 520252-4 
4 Jack, Side Entry With Range 44 -570 (14.48) .810 (20.57) 80 (17.27) -440 (11.18) -300 (7.62) A9077-ND 89 72 520241-2 
Jack, Side Entry With Range 64 -650 (16.51) .810 (20.57) 80 (17.27) -520 (13.21) -400 (10.16) A9078-ND 1.91 1.53 520242-2 
Jack, Side Entry With Range 6-6 .650 (16.51) .810 (20.57) 380 (17.27) (13.21) -400 (10.16) A9079-ND 70 57 520242-3 
Jack, Side Entry With Range 8-8 -730 (18.54) .810 (20.57) 380 (17.27) 600 (15.24) -450 (11.43) A9080-ND 1.38 1.11 520243-4 
Jack Without Panel Stops and Range 44 -440 (11.18) -810 (20.57) 10 (16.00) _ -300 (7.62) A9047-ND .70 56 555980-1 
Jack Without Panel Stops and Hange 6-4 -520 (13.21) -810 (20.57) 630 (16.00) = -400 (10.16) A9048-ND ral 64 555979-1 
Jack Without Panel Stops and Hange 6-6 -520 (13.21) -815 (20.70) 630 (16.00) = -400 (10.16) A9049-ND 75 61 520470-3 
Jack Without Panel Stops and Hange 8-8 -600 (15.24) -810 (20.57) 630 (16.00) = 450 i 43) A9050-ND 80 64 520426-4 
Jack Without Panel Stops and Hange, Keyed 8-8 -600 (15.24) -810 (20.57) 630 (16.00) _ -450 (11.43) A9051-ND 1.54 1.23 554517-1 


t Small conductor products are for .029 - .034 (.737 - .864) OD conductors. Small conductor product housings are tinted blue to differentiate from standard product. 
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Fig. 9 - Side Entry with Panel Stops 
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Fig. 11 - Surface Mount 
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Panel stops 


Positions Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 

Fig. Description Contacts A B c D E Part No. 1 25 Part No. 
Jack With Stops 44 -550 (13.97) .625 (15.88) 645 (16.38) -450 (11.43) _ A9071-ND 66 60 520257-2 
Jack With Stops 64 -630 (16.00) 625 (15.88) 645 (16.38) -530 (13.46) — A9072-ND 70 64 520258-2 
Jack With Panel Stops 6-6 -630 (16.00) .625 (15.88) 645 te 38) -530 (13.46) = A9073-ND 72 66 520258-3 
Jack With Stops 8-8 -710 (18.03) .625 (15.88)  .645 (16.38) -610 (15.49) _ A9074-ND 74 68 520259-4 
Jack With Stops, Keyed 8-8 -710 (18.03) 625 (15.88) 645 (16.38) -610 (15.49) = A9052-ND 74 60 520260-4 
5 Jack, Top Entry Without Stops 44 -455 (11.43) -630 (16.00) — .650 (16.51) _ -300 (7.62) A24915-ND 66 53 558872-1 
Jack, Top Entry Without Stops 6-4 -530 (13.46) -625 (15.88) —_.645 (16.38) = -400 (10.16) A9083-ND 1.25 1.00 520425-2 
Jack, Top Entry Without Stops 6-6 -530 (13.46) -625 (15.88) — .645 (16.38) _ -400 (10.16) A9084-ND 73 66 520425-3 
Jack, Top Entry Without Stops 8-8 615 (15.62) 0 (16.00) .645 (16.38) = -450 (11.43) A9085-ND 18 68 556416-1 
Jack, Top Entry Without Stops, Keyed 8-8 615 (15.62) 0 (16.00)  .645 (16.38) — -450 (11.43) A9086-ND 1.01 81 555799-1 
Jack, Top Entry With Stops, Shielded 8-8 -710 (18.03) 625 (15.88) — .645 (16.38) -610 (15.49) -450 (11.43) A9087-ND 1.13 91 557969-1 
Jack, Top Entry With Stops, Shielded, Keyed 8-8 .715 (18.17) 0 (16.77)  .660 (16.77) -650 (16.51) -450 (11.43) A24916-ND 1.13 91 557730-1 
6A Jack With Stops 6-6 A9010-ND 96 -90 555163-1 
6A Jack With Stops 6-4 A9011-ND 1.58 1.49 555163-2 
6B Jack With Stops 8-8 A9012-ND 1.01 95 555162-1 
6C Jack With Stops, Keyed 8-8 A9034-ND 83 75 555166-1 
6A Jack Without Stops 6-6 A9031-ND 7 70 555165-1 
6A Jack Without Stops 6-4 A9032-ND 15 68 555165-2 
6A Jack Without Stops 6-2 A24907-ND 95 90 555165-5 
6A Jack Without Stops 6-6 A24908-ND 1.13 1.06 569026-1 
6B Jack Without Stops 8-8 A9033-ND 83 75 555164-1 
6B Jack Without Stops, Keyed 8-6 _ _ = _ = A24909-ND 1.22 1.15 569118-1 
6C Jack Without Stops, Keyed 8-8 = = = = _ A9035-ND 83 75 555167-1 
Jack, 2 Position, Unshielded 8-8 1.00 (25.40) 1.200 (30.48) A9013-ND 177 1.24 557560-1 
Jack, 3 Position, Unshielded 8-8 1.550 (39.37) 1.750 (44.45) A9014-ND 2.65 1.84 557561-1 
Jack, 4 Position, Unshielded 8-8 2.100 (53.34) 2.300 (58.42) A9015-ND 3.54 2.47 557562-1 
Jack, 5 Position, Unshielded 8-8 2.650 (67.31) 2.850 (72.39) A9016-ND 4.39 3.06 557563-1 
7 Jack, 6 Position, Unshielded 8-8 3.200 (81.28) 3.400 (86.36) A9017-ND 5.29 3.68 557564-1 
Jack, 8 Position, Unshielded 8-8 4.300 (109.22) 4.500 (114.30) _ = _ A9019-ND 7.04 4.90 557566-1 
Jack, 1 Position, Unshielded 8-8 -450 (11.43) -595 (15.11) A9063-ND 1.23 98 557785-1 
Jack, 1 Position, Unshielded 10-10 -450 (11.43) -595 (15.11) = _— = A9064-ND 2.11 1.69 558065-1 
Jack, 1 Position, Unshielded, Keyed 10-10 -450 (11.43) -595 (15.11) _ = _ A9065-ND 2.63 2.11 558066-1 
Jack, 6 Position, Shielded, PCB Ground 8-8 3.200 (81.28) 3.430 (87.12) A9022-ND 6.83 4.76 557572-1 
Jack, 10 Position, Shielded, Keyed, PCB Ground 8-8 -450 (11.43) -625(15.88) A9132-ND 4.19 3.36 558068-1 
Jack, 1 Position, Shielded, PCB Ground 10-10 -450 (11.43) -625(15.88) _ = _ A9067-ND 3.35 2.69 558067-1 
8 Jack, 1 Position, Shielded, Panel Ground 10-10 -450 (11.43) -625(15.88) _ = — A9068-ND 4.19 3.36 558070-1 
Jack, 6 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 3.20 (81.28) 3.43 (87.12) A9075-ND 8.52 7.63 557572-3 
Jack, 8 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 4.30 (109.22) 4.53 (115.06) _ _ _ A9076-ND 10.34 9.26 557573-2 
Jack, 1 Position, Unshielded With Panel Stops 8-8 625 (15.88) a (21.34) 537 (13.64) = = A9088-ND 2.58 2.06 558343-1 
Jack, 1 Position, Unshielded Without Pane! Stops 8-8 625 (15.88) -840 (21.34) — .537 (13.64) _ _ A9089-ND 1.73 1.38 558341-1 
Jack, 4 Position, Unshielded Without Pane! Stops 8-8 2.3 (58.42) -810 (20.57) — .527 (13.39) = = A9096-ND 8.38 6.70 558500-1 
Jack, 6 Position, Unshielded Without Pane! Stops 8-8 3.40 (86.36) -810 (20.57) — .527 (13.39) = = A9099-ND 9.65 7.72 558501-1 
Jack, 8 Position, Unshielded Without Pane! Stops 8-8 4.50(114.30)  .810(20.57) 527 (13.39) _ _ A9102-ND 12.33 9.86 558502-1 
9 Jack, 1 Position, Shielded, PC Ground 8-8 .625 (15.875) 840 (21.34) 537 (13.64) = = A9090-ND 2.11 1.70 558342-1 
Jack, 1 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 .625 (15.875) 840 (21.34) 537 (13.64) = _ A9095-ND 2.70 2.16 558344-1 
Jack, 4 Position, Shielded, PC Ground 8-8 2.33 (59.18) -840 (21.34) — .537 (13.64) _ = A9097-ND 10.43 8.34 558503-1 
Jack, 4 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 2.33 (59.18) a (21.34) 537 (13.64) = = A9098-ND 10.43 8.34 558524-1 
Jack, 6 Position, Shielded, PC Ground 8-8 3.43 (87.12) 840 (21.34) 537 (13.64) = = A9100-ND 9.83 7.86 558504-1 
Jack, 6 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 3.40 (86.36) -810 (20.57) — .527 (13.39) = = A9101-ND 12.00 9.60 558525-1 
Jack, 8 Position, Shielded, PC Ground 8-8 4.53 (115.06) te (21.34) — .537 (13.64) — = A9103-ND 12.58 10.06 558505-1 
Jack, 8 Position, Shielded, Panel Ground 8-8 4.53 (115.06) 840 (21.34) 537 (13.64) = = A9104-ND 15.98 12.78 558526-1 
Jack, PC Ground 66 -537 (13.64) -720 (18.29) — .495 (12.57) _ _ A9024-ND 1.11 1.01 555154-1 
Jack, PC Ground 6-4 -537 (13.64) .720 (18.29) 495 ie 57) = = A9025-ND 92 64 555154-2 
Jack, PC Ground 88 -625 (15.88) -720 (18.29) — .495 (12.57) = = A9026-ND 1.19 1.09 555153-1 
10 Jack, PC Ground, Keyed 8-8 .625 (15.88) .720 (18.29) 495 ne 57) = = A9056-ND 1.21 97 556591-1 
Jack, Panel Ground 6-6 -545 (13.84) .720 (18.29) .495 (12.57) = _ A9053-ND 1.03 82 555140-1 
Jack, Panel Ground 64 -545 (13.84) -720 (18.29) — .495 (12.57) _ = A9054-ND 1.03 82 555140-2 
Jack, Panel Ground 8-8 -625 (15.88) -720 (18.29)  .495 (12.57) = _ A9055-ND 1.21 1.09 555141-1 
Jack With Stops 6-6 A9036-ND 1.39 1.412 555077-1 
an Jack With Stops 6-4 A9037-ND 1.38 111 555077-2 
Jack Without Stops 6-6 = _ _ — = A24910-ND 1.39 1.412 557314-1 
Jack, 8 Position With Stops 8-8 A9039-ND 1.47 1.18 555248-1 
12 Jack, 8 Position With Stops, Keyed 8-8 A9038-ND 1.84 1.48 555078-1 
Jack, 8 Position Without Stops 8-8 = _ = _ _ A9045-ND 1.47 1.18 555764-1 
Jack, 8 Position With Stops, Keyed, Shielded 8-8 = = _ = = A9131-ND 2.00 1.60 558178-1 


t Small conductor products are for .029 - .034 (.737 - .864) OD conductors. Small conductor product housings are tinted blue to differentiate from standard product. 
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AKiE tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Four Position Data Connector for 
the IEEE 802.5 Local Area Network 


Kit Description: 


Connector (top and bottom cover assemblies), stuffer box, ferrule, dust cover, latch lock and strain relief 
bushings for 45, 90 and 180 degree cable exit. 


Cableless Balun Kit: 


A four position cableless balun kit is available which allows the customer to assemble his own electronic 
components which are required to convert the balanced twisted-pair cable to unbalanced coaxial cables. 
This kit contains a single BNC jack receptacle, but will accept a second BNC receptacle which can be 
ordered separately to provide the dual port version. 


Material for A9105 and A9106: 


Stuffer Cap: Clear polycarbonate. AMP-BARREL Terminal: Tin plated phosphor bronze. Label: Adhesive 
backed polyester. Contacts: Nickel plated high strength copper alloy having selective gold plating in 
contact area and selective tin plating in AMP-BARREL terminal area. Housing: Black thermoplastic, 94V-0 
rated. Conductor Type: Solid or stranded having .048 max. insulation O.D. 


Fig. 1 A4004 


FE 


Three Pair Modular Jack 
(6 Pos.) IBM Equivalent 
P/N: 831575 


Fig. 2 A4005 


Four Pair Modular Jack 
(8 Pos.) IBM Equivalent 
P/N: 6091030 


Fig. 3 


Compact coup- 


lers for 


two 


modular plugs; 
couplers snap 
into 0.585” x 
0.765” (14.86mm x 19.43mm) 
rectangular wallplate cutouts. 
Wired one-to-one. 


121 575 
7><(14.61) 
(30.73) 48 


<x 
As 


a (16.26) 


Stacked Modular Jacks 


Housing: Polysulfone, black, UL 94V-0 rated Contact: .013 (0.33) 
phosphor bronze; plated .000050 (0.00127) gold in localized area 


1.120 
| (28.44) [7 


995 


and .00150 (0.00381) tin-lead on solder tails, over .000050 (0.00127) (25.27) 

nickel underplate Shield: .010 (0.25) copper alloy tin-lead plated 4 

terminals per port: 8 X 8 

Ports Dimensions Inch (mm) Digi-Key Price Each | AMP 
Description | Terminals A B Part No. 1 25 | Part No. 
Shielded With Panel Ground 

2x1 Ports 2-8 -68 (17.27) -45 (11.43) A24917-ND 7.85 6.28 | 569381-1 
2x3 Ports 6-8 1.78 (45.21) 1.55 (39.37) | A24189-ND 14.90 11.92 | 569261-1 
2x4 Ports 8-8 2.33 (59.18) 2.10 (53.34) | A24911-ND 12.10 9.68 | 569262-1 
2x6 Ports 12-8 3.43 (87.12) 3.20 (81.28) | A24912-ND 14.68 11.74 | 569263-1 
2x8 Ports 16-8 4.53 (115.06) 4.30 (109.22) | A24913-ND 23.15 18.52 | 569264-1 


Modular Jack with Shorting Bar 


Housing: Polysulfone, black, UL 94V-0 rated Contact: .013 (0.33) phosphor bronze; plated 
-000050 (0.00127) gold in localized area and .00150 (0.00381) tin-lead on solder tails, over 
-000050 (0.00127) nickel underplate Shield: .010 (0.25) copper Alloy tin-lead plated 


Description 


Shorting 
Configurations 


Digi-Key 
Part No. 


AMP 
Part No. 


Price Each 
if 25 


Shielded PCB Ground J ack 


8-Position RJ-48-X 


1to4&2to5 


A24914-ND 


6.88 5.50 557789-1 


Modular Crimp Tooling 


Cuts, strips, crimps and terminates modular plug | Fig. 2 
Fig. 4 connectors. Features: color-coded dies, a cable | Ratchet control 
7 . jacket stripper, smooth ratcheting action to assure | provides 
Compact couplers (30.73) These versatile connectors convert positive connector termination and spring- | complete 
for two modular a 25 position plug or receptacle actuated and cushioned handles for fatigue-free | termination cycle 
plugs; couplers interface to modular jack interface. use. Available as entire crimping tool, or dies may Interchangeable 
snap into 0.585” x Transition Connectors are used be purchased separately. Overall size: 7" die sets. 
0.765” (14.86mm x contact #1 most often with data, data-over- 
19.43mm) rectangular wallplate voice, and on the dropside or output device side of Digi-Key Price ANP 
cutouts. Wired one-to-one. mainframes, personal or business computers. Fig, | Description Part No. Each Part No. 
Modular Plug Crimp Too! without Dieset A9931-ND 83.39 2-231652-0 
No. of Digi-Key Price Each AMP Modular Plug Crimp Tool with 4-6 Dieset A9902-ND 113.99 1-231652-3 
Fig._| Pos. |_Deseription ralales tack Ne 1. | Mod: Pug Gimp Toolw/66Long Body ico | ABIESND i138 | Becstese7 
lod. Plug Crimp Tool w/ Ing Body Dieset 3. Z x 
77 e Category 3 Modilay Telephone [ack Modular Plug Grimp Too! with 6-6 Cifset Dieset | —A9930-ND 113.99 | 2231652-6 
2 8 IBM ‘A4005-ND 5.01 3.49 554546-1 Modular Plug Crimp Tool with 8-8 Dieset A9900-ND 113.99 2-231652-1 
2 = Mod. Plug Crimp Tool w/ 8-8 High Perfor. Dieset A9929-ND 113.99 3-231652-0 
1 6 | Commercial A9105-ND 5.15 4.12 554171-1 7 Position Handset Diesat 79906-ND 38.25 8534003 
2 8 Commercial A9106-ND 5.38 4.30 554578-1 4-6 Position Die Set A9905-ND 38.25 853400-8 
Category 3 Panel Mount Coupler 6-6 Position Long Body Die Set A9030-ND 38.25 853400-7 
3 6 Right Angle A9107-ND 4.15 3.32 555049-1 6-6 Position Offset Die Set A9927-ND 38.25 853400-6 
8 Right Angle A9108-ND 4.43 3.54 §55051-1 8-8 Position Die Set A9904-ND 38.25 853400-1 
é | twLine A9109-ND 4.10 3.28 5550504 8-8 Position High Perform. Die Set A9926-ND 38.25 1-853400-0 
4 8 In-Line A9110-ND 4.88 4.37 555052-1 ___| Replacement Wire Strip. Blade Set Kit A9976-ND 34.43 231662-4 
RS-232 to Modular] ack Wire Strip. Replacement Blades A9928-ND 4.65 | 231662-5 
6 | DB25P to RJ11 (6-6) A23462-ND 11.92 1043 | 748100-1 2 | ee ane Ora oe memes eens open cil Speen. 
5 6 DB25S to RJ11 (6-6) A23463-ND 34.72 30.38 748152-1 peer PS ; = 
8 | DB25P to RU45 (8-8) A23460-ND 18.30 15.25 | 747772-1 — | 10-Position Die Set Chiy, Pro-Crimper II A9799-ND 168.00 | 58560-2 
8 | DB25S to RU45 (8-8) A23461-ND 12.14 10.63 | 747868-1 (Use with A9996-ND) : 
Qrimp Tool, External Strain Relief, Pro-Crimper I! A9800-ND 192.75 224928-1 
~~_| Die Set, External Strain Relief (for A9996-ND) A9801-ND. 140.25 224928-2 
Modular Plugs Tooling Hand Tool Kit Production Tool Kit 


* Strips and terminates cable + Lightweight + Low cost 


A9988-ND Crimp Tool for 4-Position Handset Plugs 
A9989-ND Crimp Tool for RJ-11(2, 4, & 6) Position Modular Plugs 


holex GC/Waldom 
QY eee 


Modular 


Fig. 1 
Housing: 


glass-filled high 
temperature nylon, 


se B 
Black 


Ss 
Cc 


te) 


UL 94V-0 Contact: Gold per FCC 
68.5 Specification Plating: 1.27 


Housing: Black “E 
glass-filled nylon, 

UL 94V-0 Contact: a 
Phosphor Bronze Plating: Post 
plate 1.27 to 1.52um (50 to 60u1") 


Fig. 3 

Housing: Black 
glass-filled nylon, 
UL 94V-0 Contact: 


Phosphor Bronze Plating: Post plate 
1.27 to 1.52um (50 to 60”) Gold in 


Contents include: Carrying case with frame; RJ-11 
(4-&-6) RJ-45 (8)-Position die sets, blade replace- 
ment kit and small screwdriver. 

A9040-ND Production Tool Kit . 


..$178.39 A9967-ND 


Fig. 4 

Housing: Black 

polyester, UL 

94V-0 Contact: 

Phosphor Bronze Plating: Post 
plate 1.27 to 1.52 jum (50 to 60”) 


Carrying case with frame; 4-Position handset, RJ-11 
(4-&-6) RJ-45 (8)-Position die sets, blade 
replacements kit and small screwdriver. 


Production Tool Kit............. $210.95 


Fig. 5 

Housing: Gray polyester, 

UL 94V-0 Contact: 

Phosphor Bronze Plating: 

Post plate 1.27 to 1.52 ym 

(50 to 60,0”) Gold in contact area, 1.90um 


(50,”)min. Gold in contact areaand | Gold in contact area,1.90um | contact area,1.90um (75y") min. | Gold in contact area, 1.90}m J (75y") min. (90/10) Tin/Lead in tail area 
Jacks 127m (50,.") Tin/Lead in tail area | (75,,") min. (90/10) Tin/Lead intl (90/10) Tin/Lead in dat Ae Aan over | (75y") min. (90/10) Tin/Lead in both over nickel overall Temperature: -40 
both over nickel overall area both over nickel overall nickel overall tail area both over nickel overall to +80°C Note: Panel Out out SMT are 
Temperature: -40 to +80°C Temperature: -40 to +80°C Temperature: -40 to +80°C. Temperature: -40 to +80°C. Black polyester, UL 94-0 
Circuits- Dimensions (Inch) Digi-Key Price Each Molex Circuits- Dim. (Inch) | Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Contacts A B c Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Contacts | Key A Part No. 1 10 100 | Part No. 
Right Angle, Low Profile Shielded with Lightpipes Right Angle - Low Profile 
ii 8-8 -645 = = WM1637-ND 3.41. 2.77 2.13 | 43860-0010-TR80 4-4 no 11.18 WM5410-ND. 1.14 93 .72 | 95001-2441 
Right Angle, Low Profile - Inverted Unshielded 6-4 no 13.21 WM5411-ND. 1.42 1.16 89 95001-2641 
6-4 = 13.21 = WM5430-ND 1.36 1.11 -85 | 43860-0003 4 6-6 no 13.21 WM5412-ND. 1.32 1.07 .83 | 95001-2661 
1 6-6 = 13.21 _— WM5431-ND 1.60 1.30 1.00) 43860-0002 8-8 no 15.24 WM5414-ND. 1.39 1.13 .87 | 95001-2881 
8-8 = __13.21 — | WMS432-ND_1.52__1.24 _.95 | 43860-0001 8-8 yes 15.24 WM5415-ND 2.37 1.93 1.48 | 95001-2882 
mga Pete 1383 | WHSISSND 288-295 181 | 40880-0075 Right Angle —Low Profile SMT 
1 6-6 16.18 13.53 = WM5434-ND 2.95 240 1.85 | 43860-0014 Por fe tea Meat eat aoe ba ; ry ea Dt 
8-8 16.18 13.53 = WM5435-ND 3.07. 2.50 1.92 | 43860-0013 i : i} ‘ 
Right Angle, Low Profile - Inverted Shielded with Offset Panel Grounding Tabs 4 6-6 ng: 13.21 WM5e18-ND 2aT” 2.26 1.74 | 95001-6661 
64 | 1618 1353  — |WMS436-ND 288 235 1.81 | 43860-0006 oe no 15.24 Mee «208 62.42 61.86 | 95001-6881 
1 6-6 16.18 13.53 — |WMS5437-ND 2.95 240 1.85) 43860-0005 88 yes] _15.24 WIMGS20.NEM@ 9.91 270 2.08 | 95001-6862 
8-8 16.18 13.53 —__| WM5438-ND 3.07__2.50 1.92 | 43860-0004 Vertical, Standard Profile with Small Panel Cutout 
Right Angle, Low Profile Unshielded 4-4 no 11.18 WM5421-ND. 1.14 .93 .72 | 95003-2441 
4-4 11.18 18.03 11.58 | WM5439-ND 1.67 1.36 1.05 | 43202-4101 6-4 no 13.21 WM5422-ND 1.42 1.16 .89 | 95003-2641 
6-2 13.21 18.03 11.58 | WM5440-ND 1.51 1.23 -95 | 43202-6107 5 6-6 no 13.21 WM5423-ND. 1.49 1.21 .93 | 95003-2661 
6-4 13.21 18.03 11.58 | WM5441-ND 1.60 1.31 1.01 | 43202-6105 8-8 no 15.24 WM5424-ND 1.69 1.38 1.06 | 95003-2881 
2 6-6 13.21 18.03 11.58 | WM5442-ND 1.79 1.46 1.12 | 43202-6101 8-8 yes 15.24 WM5425-ND 2.19 179) 1.38 | 95003-2882 
ie ee ieee hee MIN eSaENT ee te oe aeeeo atte Vertical, Standard Profile with Small Panel Cutout SMT 
8-8 15.24 18.03 11.58 | WM5445-ND 1.90 1.55 1.19 ) 43202-8104 ns a tae Veet ee 4a 4g ooreeeatt 
8-10 15.24 18.03 11.58 | WM5446-ND 1.93 1.58 1.21 | 43202-8101 5 6-6 Gl 13.21 WM5428-ND 183 1.49 1.15 | 95003-6661 
Right Angle, Low Profile ‘ ; ‘ ; 
38 24 = = WIM1635-ND* 2.95 240 1.85 | 43202-8816-TR80 8-8 no 15.24 WM5429-ND 1.61 1.31 1.01 95003-6881-TB36 
S 8-8 6240 —_|WM1636-ND** 2.95 2.40 1.85 | 43202-8817-TR80| *No Top or Side Tabs **Top Tabs 
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4 Stewart Connector 
YUL MMM ff 


Fig. 1 — Series SI, 64, 70, 71| Fig. 2— Series SI 


Boo 
< A 
Of 
c 
4 
With LEDs 
Ss 


Fig. 5 — Series 65, 71 Fig. 6 — Series 66 


Boe 


Shown with ~ 
optional panel 
stop flanges 


Modular Connectors 


Fig. 3 — Series 30 Fig. 4 — Series 30, 36, 37, 39 


Fig. 7 — Series 68 
B7 > 


< 


A 


Fig. 11 — Series 80 


Plugs and Jacks: 


SI Series: MagJack® Modular Jacks with Integrated Magnetics. The SI Series 
MagJack connectors offers filtering capabilities for your high-speed network and 
telecom applications. By integrating the magnetics into the jack body, MagJack 
high-speed connectors improve our signal while saving you board space. 


30 Series: Unshielded modular plugs offer superior performance for voice, data, 
and high-speed networking applications. With mirror-smooth contact surfaces 
and locking strain relief, these plugs deliver an optimum number of mating cycles. 
36 Series: Shielded modular plugs provide a highly reliable connection to jacks 
for high-speed networking applications. Each plug is designed for ease of 
assembly and termination. Superior shielding characteristics make the 36 Series 
plugs ideal for environments that require protection from EMI. 

Series 37: Category 5 modular plugs are designed to provide exceptional 
performance in high-speed communication applications. All 37 Series plugs use 


electropolished, 50-microinch gold-plated contacts for the most reliable, long- 
lasting performance. Each plug is designed to be terminated with our standard 
hand or bench tools. 

Series 39: The high performance modular plug for cutting edge premises wiring 
applications. 

Series 64, 65, & 70: Stewart Connector's modular jacks are designed to meet 
the demanding requirements of high-performance communication environ- 
ments. Available in a wide variety of height configurations, the 64 and 70 Series 
jacks provide versatile and reliable right-angle solutions for your networking 
applications. For vertical-mount applications, the 65 Series modular jacks offer 
many of the same design options of the right-angle versions. 

Series 66: Our extensive line of single-row harmonica jacks offers shielded and 
unshielded solutions for twisted-pair networking environments. Most net- 
working systems that use unshielded twisted-pair cable also use shielded 
harmonica jacks to block EMI leakage from the enclosure. The contacts are fully 
enclosed for maximum efficiency and long life. 


CAT5 & CAT6 Jumpers Available 
Through Digi-Key® 


Enhanced CAT-5 Cords: Enhanced patch cords 
built using high performance Stewart 37 Series 
plugs optimized for consistent, reliable perfor- 
mance in high speed networking applications. 
CAT-6 Cords: Patch cords built using high 
performance Stewart 39 Series plugs which are 
designed and manufactured to meet or exceed 
the current BA/TIA CAT-6 draft specifications. 


Price 
Each 


Descrip. 
Ft. (Meter) 
Cat-5 


Digi-Key Price 
Part No. Each 
— Enhanced 

380-1064-ND 
380-1066-ND 
380-1068-ND 
380-1070-ND 
380-1072-ND 
380-1074-ND 
380-1076-ND 


Digi-Key 

Part No. 
Cat-6 
380-1063-ND 
380-1065-ND 
380-1067-ND 
380-1069-ND 
380-1071-ND 
380-1073-ND 
380-1075-ND 


8.22 
8.98 
9.77 
10.92 
12.84 
15.35 
17.99 


12.51 
13.66 
14.85 
16.63 
19.97 
23.66 
27.56 


Crimp Tools and Die Sets 


Digi-Key Price | Stewart 
Description Part No. Each Part No. 
Gimp Tool W/4 Position Die Set 380-1055-ND 82.50 | 2990001-01 
Qimp Tool W/6 Position Die Set 380-1056-ND. 82.50 | 2990002-01 
Gimp Tool W/8 Position Die Set 380-1057-ND 82.50 | 2990003-01 
Gimp Tool W/10 Position Die Set 380-1058-ND 82.50 | 2990007-01 
4 Position Die Set Modular 380-1059-ND 18.00 | 2990004-01 
6 Position Die Set Modular 380-1060-ND 18.00 | 2990005-01 
8 Position Die Set Modular 380-1061-ND. 18.00 | 2990006-01 
10 Position Die Set Modular 380-1062-ND 18.00 | 2990008-01 


Series 68: SOFLOK™posts use metal tabs to lock the jack tightly to the board 
with min. impact. The pogo-action contacts provide uniform pressure to the 
solder pads and absorb the shock of repeated mating cycles for max. durability. 
Series 71: Our high-performance modular jacks are designed for fast installation 
into high-speed applications. The industry-standard, eight-position design is an 
easy drop-in replacement for Category 3 jacks. They are available in right-angle 
and vertical configurations, and both shielded and unshielded versions. 

Series 73: Our space-saving StackJack and High-Performance StackJack 
multiport connectors offer the most features for maximum performance and 
reliability. Enhanced shielding provides optimum protection against vl, and our 
unique panel tabs provide high normal force for superior shielding effectiveness. 
The longer springs allow repeated insertions/withdrawals from a panel, and 
prevent "fish hooking" on the pane! if overinserted. High-Performance StackJack 
connectors are designed for demanding Category 5 applications. 

Series 80: The rugged design of our cable-ready jacks is ideal for telco, data, 
mobile, and coupling applications. Available with built-in strain relief. 


Positions Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Stewart 
Series} Fig.| Description Contacts A B c D Ei Part No. 1 25 | Part No. 
1 MagJack RJ45 W/EMI Shielding 88 -850 (21.59) 635 (16.13) 550 (13.97) = = 380-1077-ND 5.82 5.46 | SI-10021 
sl MagJack RJ45 W/EMII Shielding, Common Mode Qhoke 88 -850 (21.59) 635 (16.13) 550 (13.97) _ _ 380-1011-ND 5.82 5.46 | Sl-20140 
2 MagJack RJ45 W/EvII Shielding, Yellow LED on Left, Green on Right 88 -850 (21.59) 635 (16.13) 550 (13.97) = _ 380-1012-ND 14.46 13.56 | SI-40138 
MagJack RJ45 W/EMI Shielding, Green/Yellow Bi-Color LED on Both Sides | 8-8 -850 (21.59) 635 (16.13) 550 (13.97) = _ 380-1013-ND 15.94 14.94 | SI-40141 
Plug, Unshielded, Stranded/Solid 62 -525 (13.33) — .380 (9.65) -260 (6.60) .534 (13.57) _ 380-1001-ND. 9 -18 | 940-SP-3026 
3 Plug, Handset, Unshielded, Stranded/Solid 44 -525 (13.33)  .300 (7.62) -260 (6.60) .485 (12.32) _ 380-1002-ND .22 .21 | 940-SP-3044. 
Plug, Unshielded, Stranded/Solid 64 -525 (13.33)  .380 (9.65) -260 (6.60) .534 (13.57) = 380-1003-ND .22 .21 | 940-SP-3046 
30 Plug, Unshielded, Stranded/Solid 6-6 -525 (13.33) _.260 (6.60) -260 (6.60) .534 (13.57) = 380-1004-ND -26 .24 | 940-SP-3066 
Plug, Unshielded, Stranded/Solid 10-10 | .885(22.48)  .460(11.68) .260(6.60) .622(15.80) .312(7.92) | 380-1000-ND 58 -54 | 940-SP-301010R 
4 | Plug, Unshielded, Stranded/Solid, .038” (.965mm) OD Cable 88 -885 (22.48) .460(11.68) 260 (6.60) .622(15.80) .312(7.92) | 380-1005-ND 38 .36 | 940-SP-3088R 
Plug, Unshielded, Stranded/Solid, .040” (1.02mm) OD Cable 88 -885 (22.48) .460(11.68) 260 (6.60) .622 (15.80) .312(7.92) | 380-1006-ND 42 -39_| 940-SP-3088R-A133 
36 Plug, Shielded, Stranded/Solid 88 1.046 (26.57) .460(11.68) _.260 (6.60) = -360 (9.14) | 380-1007-ND 1.09 1.02 | 940-SP-360808-A108 
37 Plug, CAT-5 8-8 884 (22.46) .460(11.68) 260 (6.60) .622 (15.80) .312(7.92) | 380-1008-ND 48 -45 | 943-SP-370808M2-A264 
Plug, CAT-5, Shielded 8-8 -884 (22.46) _.460(11.68) _.260 (6.60) = -360 (9.14) | 380-1009-ND 1.34 1.26 | 943-SP-370808SM2A264 
39 Plug, CAT-6 8-8 -884 (22.46) .460(11.68) —.260 (6.60) .622(15.80) .312 (7.92) | 380-1014-ND 2.08 1.95 | SS-39100-002 
Jack, Unshielded Without Stops 10-10 | .815 (20.70) .605(15.36) —.505 (12.83) = = 380-1015-ND 1.06 99 | SS-641010-NF 
Jack, 1pc Shield Without Stops 10-10 | .850(21.59) .635 (16.13) .550 (13.97) = _ 380-1016-ND 1.76 1.65 | SS-641010S-A-NF 
Jack, Unshielded Without Stops 44 -815 (20.70) .445 (11.30) 505 (12.83) _ = 380-1017-ND 7 .72 | SS-6444-NF 
Jack, Unshielded Without Stops 64 -815 (20.70) .530(13.46) 505 (12.83) = _— 380-1018-ND 93 .87 | SS-6446-NF 
Jack, Unshielded Without Stops 6-6 -815 (20.70) _.530(13.46) _ 505 (12.83) = = 380-1019-ND. -93 .87_| SS-6466-NF 
64 1 | Jack, Shielded Without Stops 66 -850 (21.59) .545 (13.84) 545 (13.84) = = 380-1020-ND 1.63 1.53 | SS-6466S-A-PG4-BA-50 
Jack, Unshielded With Stops 88 -815 (20.70) .605 (15.36) .505 (12.82) = _— 380-1021-ND -86 81 | SS-6488-FLS 
Jack, Unshielded Without Stops 88 -815 (20.70) .605 (15.36) 505 (12.82) = _ 380-1022-ND 86 81 | SS-6488-NF 
Jack, 1pe Shield With Stops 88 -850 (21.59) .635 (16.13) 550 (13.97) = — 380-1023-ND 1.57 1.47 | SS-6488S-A-FLS 
Jack, 1pc Shield Without Stops 88 -850 (21.59) 635 (16.13) 550 (13.97) = = 380-1024-ND 1.86 1.74 | SS-6488S-A-NF 
Jack, 1pc Shield Without Stops, Standard Shield Ground Tail 88 -850 (21.59) 635 (16.13) 550 (13.97) = = 380-1025-ND. 1.86 1.74 | SS-6488S-A-PG4-BA 
Jack, Unshielded Without Stops 10-8 650 (16.51) 615 (15.62) 627 (15.98) = _ 380-1026-ND -86 .81 | SS-650810-A-NF 
Jack, 1pe Shield With Stops 10-8 -670 (17.02) .640 (16.26) 670 (17.02) _ _ 380-1027-ND 2.27 2.13 | SS-650810S-A-FLS 
65 5 | Jack, 1pc Shield Without Stops 10-8 -670 (17.02) .640(16.26) 670 (17.02) = _ 380-1028-ND 227 2.13 | SS-650810S-A-NF 
Jack, Unshielded Without Stops 10-10 | .650(16.51) .615 (15.62) 627 (15.98) — 380-1029-ND 1.70 1.59 | SS-651010-A-NF 
Jack, Unshielded Without Stops 44 650 (16.51) 455 (11.56) 650 (16.51) = = 380-1030-ND 1.76 1.65 | SS-6544-NF 
Jack, Unshielded, 2 Port Without Stops 66 -815 (20.70) 848 (21.54) 503 (12.78) _ 380-1031-ND. 3.71 3.48 | SS-666602-NF 
Jack, Unshielded, 4 Port Without Stops 66 -815 (20.70) 1.744 (44.30) .503 (12.78) = _ 380-1032-ND 4.93 4.62 | SS-666604-NF 
66 6 Jack, Shielded, 4 Port Without Stops 88 -865 (21.97) 2.100 (53.34) .545 (13.84) = = 380-1035-ND 6.50 6.09 | SS-668804S-A-PG4-AC 
Jack, Unshielded, 6 Port Without Stops 66 -815 (20.70) 2.640 (67.06) .503 (12.78) = _ 380-1033-ND 11.17 10.47 | SS-666606-NF 
Jack, Unshielded, 4 Port Without Stops 88 -815 (20.70) 4.300 (109.22) .523 (13.28) _ _ 380-1034-ND 3.20 3.00 | SS-668804-NF 
Jack, Shielded, 8 Port Without Stops 88 -865 (21.97) 4.300 (109.22) .545 (13.84) = = 380-1036-ND 11.23 10.53 | SS-668808S-A-PG4-AC 
68 7 _| Jack, Unshielded, With Stops 66 -725 (18.42) 526 (13.34) 505 (12.83) = = 380-1037-ND 2.88 2.70 | SS6866B-F_S-C40 
Jack, Unshielded Without Stops 10-8 -712 (18.08) 600 (15.24) 453 (11.51) = _— 380-1038-ND 1.09 1.02 | SS-700810-NF' 
Jack, 1pc Shield Without Stops, Alternate Style Shield Ground Tail 10-8 -738 (18.74) 626 (15.90) .475 (12.06) = = 380-1039-ND 243 2.28 | SS-700810S-A-PG4-1-BA 
70 1 Jack, 1pc Shield Without Stops 10-8 -738 (18.74) 626 (15.90) .475 (12.06) = _ 380-1040-ND. 2.43 2.28 | SS-700810S-A-PG4-BA 
Jack, Unshielded Without Stops 62 -712 (18.08) 525 (13.33) 453 (11.51) = _ 380-1041-ND 1.47 1.38 | SS-7026-NF 
Jack, Unshielded Without Stops 6-4 -712 (18.08) 525 (13.33) 453 (11.51) = —- 380-1042-ND 1.54 1.44 | SS-7046-NF 
Jack, Unshielded Without Stops 6-6 -712 (18.08) 525 (13.33) 453 (11.51) _ = 380-1043-ND 1.63 1.53 | SS-7066-NF 
Jack, Unshielded Without Stops 88 -815 (20.70) 605 (15.36) 505 (12.82) _ = 380-1046-ND 1.02 96 | SS-7188-NF 
1 Jack, 1pc Shield Without Stops, Without Panel Stop Ranges 88 -815 (20.70) .605 (15.36) .505 (12.82) ae _ 380-1047-ND 1.98 1.86 | SS-7188S-A-NF 
Jack, 1pc Shield Without Stops, Alternate Style Shield Ground Tail 88 -850 (21.59) 635 (16.13) 550 (13.97) _ _ 380-1048-ND 1.98 1.86 | SS-7188S-A-PG4-1-BA 
"1 Jack, 1pc Shield Without Stops, Standard Shield Ground Tail 8-8 -850 (21.59) 635 (16.13) 550 (13.97) = = 380-1049-ND 1.98 1.86 _| SS-7188S-A-PG4-BA 
5 Jack, Unshielded Without Stops 88 650 (16.51) 615 (15.62) 644 (16.36) = _ 380-1050-ND -93 87 | SS-7188V-A-NF 
Jack, Standard Shield Without Stops 88 -670 (17.02) _.640 (16.26) _ 670 (17.02) = _ 380-1051-ND 262 246 | SS7188VS-A-NF 
8 | Jack, 1pc Shield, 2 Port Without Stops 88 -815 (20.70) 1.205 (30.61) .523 (13.28) = = 380-1044-ND 7.97 7.47 | SS-718802S-A-NF 
9 | Jack, 1pc Shield, 4 Port 8-8 -815 (20.70) 2.305 (58.55) 523 (13.28) _ = 380-1045-ND 9.44 8.85 | SS-718804S-A-PG4-AC 
2B 10 Jack, Shielded, 12 Port Without Stops 8-8 1.103 (28.02) 1.190 (30.23) 1.004 (25.50) — _ 380-1052-ND 16.80 15.75 | SS-73100-046 
Jack, Shielded, 16 Port Without Stops 88 1.103 (28.02) 1.190 (30.23) 1.004 (25.50) = = 380-1053-ND 24.00 22.50 | SS-73100-047 
80 11 | Jack, Unshielded, Cable Ready 10-8 | 1.300 (33.02) .750(19.05) —_.780 (19.81) = = 380-1078-ND 6.24 5.85 | SS-800810SB-SP50-040-250 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Cc / . Filter d Jack design and component selection compatible with equipment registered under FCC Part 68. UL Recognized. 
orcom t CO Electronics e CSA Certified. U.S. Patent No. 4,695,115 and U.S. Patent No. 4,772,224 and a variety of international patents. 
Authorized Distributor RJ11 / RJ45 SERIES, Shielded: The metal shield provides additional protection, and is available with RFI 

Mod u lar Jacks gasket style spring fingers to provide a low impedance ground path across the interface. 


+-18.80 
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13.08" 
telln 
3.054 
25 
102 
8.18 10.03 
Position Position 
Con- Price Each Corcom Con- Digi-Key Price Each Corcom 
Fig. | Description | tacts | Ferrites if 25 100 Part No. Fig. | Description | tacts | Ferrites Part No. 1 25 100 Part No. 
RJ 11 Series RJ 45 Series 
Unshielded | 6-2 | Sleeves | CCM9000-ND 257 1.80 1.50 | RJ11-2L-S g | Unshielded | 88 ] Sleeves | CCM9050-ND 3.66 2.56 2.14 | RJ45-8L-S 
Unshielded | 6-4 | Sleeves | CCM9001-ND 286 2.00 1.67 | RJ11-4L-S Unshielded | 8-6 | Block _[EER@EMPRS2 NE e286 = 521828. | IR ASL, 
1 | Unshielded | 6-6 | Sleeves | CCM9002-ND 315 220 1.84 | RJI1-6L-S 7 | Shielded | 88 | Sleeves" Hee e Oo pe Sms | eect 
Unshielded | 6-2 | Block | CCM9003-ND 2.72 1.90 1.59 | RJ11-2L-B So 7 — Pee ne — = acts 
. lelae mt leeves 13 Fe a . i ba 
Unshielded | 6-4 | Block [eames eee BOW pel | Bele 8 | Shielded | 8-8 | Block | CCM1391-ND 9.04 6.32 5.28 | RU45-8LCT1-B 
Unshielded | 6-6 _| Block aaa aa 3.00 2.10 _1.75 | Ru11-6L-B Shielded | 8-8 | Sleeves | CCM1392-ND 9.35 654 5.46 | RU45-8LCT2-S 
Shielded | 6-4 | Sleeves*| CCM9010-ND 3.80 266 2.22 | RJ11-4L2-S 9 | Shielded | 8-8 Block CCM1393-ND 9.04 6.32 5.28 | RJ45-8LCT2-B 
2 | Shielded | 6-6 | Sleeves*| CCM9011-ND 4.09 2.86 2.39 | RJ11-6L2-S to | Unshieided | 8-8 | Block CCM1500-ND 2.63 1.84 1.54 | RJ45-8N-B 
Shielded | 6-4 | Block* | CCM9012-ND 3.80 266 2.22 | RJ11-4L2-B Unshielded | 8-8 | Sleeves | _CCM1501-ND 3.00 2.10 1.75 | RJ45-8N-S 
Shielded | 6-6 | Block* | CCM9013-ND 3.95 2.76 2.30 | RJ11-6L2-B 41 | Shielded | 8-8 | Block | CCM1502-ND 3.09 2.16 1.80 | RJ45-8N3-B 
g | Unshielded | 6-6 | Block | CCM1a94.ND 263 1.84 1.54 | RU11-6N-B Shielded | 8-8 | Sleeves | CCM1503-ND 3.55 2.48 2.07 | RJ45-8N3-S 
Unshielded | 6-6 | Sleeves | _CCM1395-ND 2.80 1.96 1.64 | RJ11-6N-S 12 | Shielded | 8-8 | Block COMI50¢-ND 3.09 2.16 1,80 | Ru45-6N4-B 
| Stella | 6-6 | Block | CCM1996-ND aa. “Sie 7.90 IRN TLeNG Shielded | 8-8 | Sleeves | CCM1505:ND_ 3.55 2.48 2.07 | RJ45-8N4-S 
Shielded | 6-6 | Sleeves | CCM1397-ND 3.23 2.26 1.89 | RU11-6N3-S RJ H Series 
Shielded | 6-6 | Block | CCMigos ND 309 216 1.80 | Ru11-6NeB 13 | Filtered | 4-4 | Block | CCM9060-ND 2.92 2.04 1.70 | RJH-4L-B 
r ; ‘ 
hielded | 6-6 | SI CCM1399-ND 3.23 2.26 1.89 | RJ11-6N4- : 
enielae Sleeves ees 3 7 s * Board Ground (pins only). Note: LCT Version incorporates 82Pf capacitors. 
Ee. M od 8 | la r Digi-Key Pricing 
<7 CcUl INC Fig. | Description Part No. 1 10 50 100 1,000 
JF Components 2 | DB9P to RU45 Jack (8-8) 046-0000-ND* 413 37.13 165.00 288.75 2062.50 
1 | DB9S to RJ45 Jack (8-8) 046-0001-ND* 413 37.13 165.00 288.75 2062.50 
2 | DB9P to RJ11 Jack (6-6) 046-0002-ND* 4.13 37.13 165.00 288.75 2062.50 
1 | DB9S to RJ11 Jack (6-6) 046-0003-ND* 4.13 37.13 165.00 288.75 2062.50 
2 | DBI5P to RJ45 (8-8) 046-0004-ND* 4.63 41.63 185.00 323.75 2312.50 
1 | DB15S to RU45 (8-8) 046-0005-ND* 463 41.63 185.00 323.75 2312.50 
2 | DB25P to RJ11 (6-6) 046-0008-ND* 4.38 39.38 175.00 306.25 2187.50 
1 | DB25S to RJ11 (6-6) 046-0009-ND* 4.38 39.38 175.00 306.25 2187.50 
2 | DB25P to RJ45 (8-8) 046-0010-ND* 4.38 39.38 175.00 306.25 2187.50 
1_ | DB25S to RU45 (8-8) 046-001 1-ND* 4.38 39.38 175.00 306.25 2187.50 
2 | DBI5P to RJ11 (6-6) 046-0016-ND* 463 41.63 185.00 323.75 2312.50 
1 | DB15S to RJ11 (6-6) 046-0017-ND* 4.63 41.63 185.00 323.75 2312.50 
3 | BNC RG62 to RJ11 Converter (6-6) 048-0000-ND 16.58 149.18 663.00 1160.25 8287.50 
4 | 4 Wire TEE Adapter 1M-2F 048-0050-ND 2.00 18.00 80.00 140.00 1000.00 
4__| 6 Wire TEE Adapter 1M-2F 048-0051-ND 2.98 26.78 119.00 208.25 1487.50 
5 | 6-6 Modular Coupling (crossed) #1 to#6 | 048-0056-ND 150 1350 60.00 105.00 750.00 
5 | 6-6 Modular Coupling (straight) #1 to #1 048-0103-ND 150 1350 60.00 105.00 750.00 
6 | 4 Wire Wall Plate (6-4) 048-0059-ND 1.73 1553 69.00 120.75 862.50 
7 | 6 Wire Dual Wall Plate (6-6) 048-0060-ND 253 2273 101.00 176.75 1262.50 
6 | 6 Wire Wall Plate (6-6) 048-0061-ND 270 24.30 108.00 189.00 1350.00 
6 | 8 Wire Wall Plate (8-8) 048-0062-ND 3.35 30.15 134.00 234.50 1675.00 


* User Configurable 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SC Connectors and Accessories 


SC Connectors comply with NTT, JIS, ISO/IEC, and TIA/EIA component and ISO/IEC, CENELEC, ANSI, 
TIA/EIA-568A and BISCI system and cabling level standards. 
Epoxy SC Connectors are available in single-mode and multimode utilizing epoxy adhesive. 


Hot-Melt SC Connectors are available in multimode, preloaded with hot melt adhesive, enabling a field 
termination in less than two minutes for multiple terminations. 


3M Fiber Optics 


ST* Connectors and Accessories 


The design of the 3M ST* Connector product line is compatible with AT&T ST* Connectors, Systimax* 
components, and other ST* connector products. The 3M products are made with a high quality PC finish on 


aiteonia ceramic ferrules. Crimplok SC Connectors combine the speed of non-adhesive connectors with the performance 


characteristics of epoxy and hot-melt connectors. They are the ideal solution for emergency restoration work 
or for quickly making fiber connections at a desk. 


ST Connector Hot Melt 


a Hot Melt Connector 
2.49 |. 45.72. 
= Eee 


ST Coupling 


SC Connector 


SC Coupling 


4 15.39 
ST* Bayonet Connectors iF ull ; 
6.76 |-—23.50—| pana Panel Gp 
Clip A 
Fiber Size Digi-Key Price Each LL 

Mode Type (um) Attenuation| Reflection | Part No. al 10 25 

Multi | Hot Melt 125 | <0.2dBtyp.| <25dBtyp.|MF6100-ND 9.11 810 6.08 (Dimensions shown for Single Coupling) 

Multi Crimplok 125 <0.2 dB typ. | <-29 dB typ. | MF6901-ND 9.63 8.25 7.70 

SC Connectors 
ie i 
ST Couplings Fiber Size Digi-Key Price Each 
+ Operating Temperature: -40°C to 85°C/-40°F to 185°F + Housing Material: Nickel Plated Zinc Mode Type (um) | Attenuation | Reflection | Part No. 1 10 25 
= . Multi Hot Melt 125 <0.2 dB typ. | <-25 dB typ. | MF6300-ND 9.11 8.10 6.08 
a) Sleeve Digi-Key Price Each Multi | Crimplok | 125 | <0.3 dB typ. | <-27 dBtyp. |MF6900-ND 11.38 9.75 9.10 

Mode || Description Material | Part No. 1 10 Single | Epoxy 126 | <0.3dBtyp. | <-45dBtyp.|MF8306-ND 11.48 1020 7.65 

Multi | Threaded Coupling w/Panel Nut & Lock Washer | Beryllium Copper] MF6112-ND 2.36 2.10 Single | Epoxy 127 <0.3 dB typ. | <-45 dB typ. |MF8307-ND 16.31 14.50 10.88 

Multi | Duplex Threaded Beryllium Copper | MF6113-ND 5.06 4.50 

Single | Threaded Coupling w/Panel Nut & Lock Washer | Zirconia Ceramic | MF8119-ND 8.44_—7.50 Sc Couplings 

Operating Digi-Key Price Each 
. | a | Description Temperature Part No. 1 10 25 

U n ive rsa O pti ca Standard Density -40°C — 85°C / -40°F — 185°F | MF8310-ND 7.20 6.40 4.80 
F i be r Spl i ce Duplex, Standard Density | -40°C — 75°C / -40°F —- 167°F_ | MF8313-ND 16.88 15.00 11.25 
The Fibrlok Il 2529 Universal Optical Fiber MF6955-ND_ Crimplok Field Termination Kit for SC Connectors ................2...2000.208 $532.00 


Splice can be used with either single-mode 
or multimode fibers with a (nominal) glass 
cladding diameter of 125 microns. The 2529 
splice can be used with any combination of 
fibers with coating diameters from 250 to 
900 microns. 


FC/PC Connectors 
and Accessories 


FC/PC Coupling 


Specifications: 
+» Fiber Diameter: 125um 


+ Mean Insertion Loss: <0.1 dB 

+ Reflectance: <-35 dB from -40° to 80°C 
(-40°F to 176°F) 

* Tensile Strength: 1.0 Ib. (.45kg) min.; 
>3.0 Ibs. (1.36kg) typical 


+k— 38.10 —___. 
3.81 


The 3M PC/FC Connector is designed for 
advanced fiber optic systems requiring excep- 
tional stability and low reflections. It is a field 
mountable, pull-proof connector that is fully 
compatible with all PC connectors adhering to 


NTT specifications. 


Digi-Key Price Square Hanged 
Description Part No. Each 
: : : FC/PC Connectors 
Universal Optical Fiber Splice ................6.06 0c 0c cece cence eeee eee MF2529-ND 12.25 
Fiber Optic Assembly Tool................ 000s 0cce cece es eeeeeeeen ences MF2501-ND 85.75 Fiber Size Digi-Key Price Each 
Mode Type (um) Attenuation | Reflection | Part No. 1 10 25 
Multi Hot Melt 125 <0.2 dB typ. | <-25 dB typ. | MF6200-ND 12.15 10.80 8.10 
Single | Epoxy 126 | <0.3dBtyp. | <-45 dB typ. |MF8203-ND 13.50 12.00 9.00 
Strippers and FC/PC Couplings 
. Housing Operating Digi-Key Price Each 
Divisioniel OK International: Scissors Mode Design Temperature Part No. 1 10 25 
Multi Square Flanged -40° to 85°C/-40° to 185°F | MF6210-ND 9.00 8.00 6.00 
Single Square Flanged -40° to 85°C/-40° to 185°F_ | MF8210-ND 10.13 9.00 6.75 
Digi-Key Price OK Inter. Single D-Mount -40° to 85°C/-40° to 185°F | MF8211-ND 10.13 9.00 6.75 
Description Part No. Each Part No. 
Strippers / Scissors 
Stripper, 125-135um Cladding, 250m Coating K487-ND 43.00 FS-06S-13 
Stripper, 125-175um Cladding, 900m Buffer K488-ND 43.00 FS-08S-40 Am h I H 4 
Svippat nun de KésenD -4200—«|«FS.548-02 pnenol Fiber Optic Connectors 
Kevlar Scissors For Fiber Optic Stripping K493-ND 19.50 FSKS ; . 
Replacement Blade Sets + Connection Loss: 0.27 dB typical; single mode 
Purple, for K487-ND K490-ND 41.00 FS-B-06S fai. a 
Red, for K488-ND K491-ND 41.00 FS-B-088 fein Seas ‘| pene a 
Natural, for K489-ND K492-ND 39.00 FS-B-J54 Pi = 
Stripper Kit 954 SC Series Connector 
‘ SC Ceramic, 
125/250um, 125/900 Stripper, i AFP1011-ND 7.80 75.00 360.00 
2.5 or 3.0mm Jacket, Kevlar Scissors K494-ND 230.00 FSK-2 125um hole dia. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Adapters - Split Sleeve 
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Fiber Optics 
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MU Connectors and 


Adapters 


Boot | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.) Description Color | Part No. 1 10 50 Part No. 
1 | Simplex Plug for 0.9 Buffered fiber | Blue | H2500-ND 6.83 6.01 5.33 ) HMUA-P1-H1 
2 | Simplex Plug for 2 Cable Blue | H2501-ND 6.83 6.01 5.33 | HMUA-P2-H1 
3 | Simplex Patch Panel Mount Adapter] — H2502-ND 12.77 12.02 10.89 | HMUA-A-3 
4 | Duplex Patch Panel Mount Adapter | — H2503-ND 15.35 14.45 13.10 | HMUA-2A-3 


External | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Description Color | Part No. 1 10 50 Part No. 

1 |SC Hybrid SC/FC, Angled _ H2492-ND 13.50 12.71 11.52 | HSCJ-HRFCJ-B 

2 |SC Hybrid SC/FC, Straight _ H2493-ND 15.52 14.61 13.24 | HSCJ-HRFCJ-C 

3 |SC Hybrid SC/ST, Angled = H2494-ND 17.06 16.49 15.35 | HSCJ-HSTJ-B 

4 | Panel Mount, Die Cast, Zirconia _ H2495-ND 13.60 12.80 11.60 | HSC-A2-D1 5 ae 5 = 

5 | Panel Mount, Plastic, Zirconia Blue | H2496-ND 9.05 7.92 7.17 | HSC-A3-D1(02) , Attenuation | Digi-Key Price Each Hirose 

6 |F-type, Zirconia Blue | H2497-ND 15.25 14.36 13.01 | HSCF-2A-D(P) Fig.| Description =1.31m Part No. 1 10 50 | Part No. 

7 Non-Flange, Phosphor Bronze _ H2498-ND 14.03 12.36 11.09 | HRFC-A2-SF(01) SC Attenuator 5dB H2504-ND 91.76 87.17. 83.57] HSC-AT8K-A05A 

8 | Cost-Effective, Phosphor Bronze _ H2499-ND 10.69 9.42 8.45 | HRFC-PA11-G1 ; SC Attenuator 40dB H2505-ND 91.76 87.17 83.57| HSC-AT8K-A10A 
SC Attenuator 15dB H2506-ND 91.76 87.17 83.57) HSC-AT8K-A15A 
SC Attenuator 20dB H2507-ND 91.76 87.17 83.57 | HSC-AT8K-A20A 
FC Attenuator 5dB H2508-ND 124.25 118.04 113.16} HRFC-AT5K-A05A 

2 FC Attenuator 10dB H2509-ND 124.25 118.04 113.16} HRFC-AT5K-A10A 

FC Attenuator 15dB H2510-ND 124.25 118.04 113.16} HRFC-AT5K-A15A 
FC Attenuator 20dB H2511-ND 118.04 113.16} HRFC-AT5K-A20A 


Ferrule 


Digi-Key 


Dimension A | Part No. 


Hirose 
Part No. 


Price Each 
1 10 


50 


Digi-Key Price Each Hirose 
Fig.| Description Part No. 1 10 50 | PartNo. 0.125 Be oI sey 
1 | Plug, SC type H2512-ND 57.34 5448 52.23 | HSC-TM-P1 ee SEND 
2 | Plug, FC type H2513-ND 66.91 63.57 60.94 | HRFC-TM-P1 0.126 H2516-ND 


6.53 5.75 5.09 | HMUA-F3-A125 
6.53 5.75 5.09 | HMUA-F3-A1255 
6.53 5.75 5.09 | HMUA-F3-A126 


ANP tyco Electronics 


Fiber Optics OPTIMATE® DNP (Dry Non-Polish) Connectors 


Fig. 4 
Dual Position 
Plug Assembly 


Fig. 1 
Single Position 
Plug Assembly 


Fig. 3 
Single Position 
Device Mounts 


Single Position 
Bulkhead Receptacle 


Fig. 5 
Dual Position 
Bulkhead Receptacle 


~ 
2.39 Dia. - 2 Holes 


Optical Characteristics: + Insertion Loss: 2dB + Ref.: FOTP 34 Method C 
Environmental Characteristics: + Temperature Range: -40°C to +60°C 
Mechanical Characteristics: + Insertion Force: 13.34N [3 Ib] (plug to receptacle) 
+ Cable retention plug: 8.89N [12 Ib.] 

Materials: + Retention Gip: Copper alloy, plated + Splice: Copper alloy, plated 
+ Connectors: Thermoplastic 

The economics of using fiber-optic systems is a complex subject. Comparisons 
of the costs of fiber-optic systems and copper-wired systems are difficult and 
open to debate. Proper evaluations must be based on the users’ needs. 


Widespread application of fiber-optic technology will depend on its providing 
performance equal to or superior to copper cable, and at a lower cost. That fiber- 
optics can outperform cable in some areas seems established. That it can do so 
more cheaply, is not the rule. As with many new technologies, the prices of fiber- 
optic components have been dropping, often dramatically. Better products at 
cheaper prices have been introduced continually, and manufacturers’ volume 
production and maturity of experience are combining to produce significant price 
reductions. In contrast, prices have been rising for copper cable and associated 
hardware. Although the point at which fiber-optic systems become less expen- 


Dimensions in mm. 


Fig. 6 
Splice and 
Retention Clip 


& 


= 


sive than copper cable systems depends on the application, fiber-optics are 
becoming more attractive every day. 


Users evaluating fiber-optics should consider costs beyond those for the 
components themselves. Considerations include the education needed to 
design a fiber-optic system and the costs of training craftsmen and techni- 
cians to handle, install, and maintain fiber-optic systems. On the other 
hand, the small size, light weight, and flexibility may present offsetting cost 
advantages. Handling, storage, and installation costs may be reduced. 


Digi-Key Pricing AMP Digi-Key Pricing AMP Note: X in Part No. = Meter Per Roll 

Fig.| Description Part No. 1 25 ‘| Part No. Description Part No. 1 5 | Part No. FIBER OPTIC CABLE (0.D. = .089) 

1 | Single Position Plug Assembly A1703-ND 1.09 23.50 | 228087-1 Hot Knife, Plastic Fiber A99100-ND 63.35 271.50 | 228085-1 | | Digi-Key Price (Meter) 

2 | Single Position Device Mounts AI705-ND 9620.77 | 228043-1 | | Single Position Plastic Qutting Fixture | A99102-ND 87.01 372.90/2288a7-1 | |PartNo, = 510 15 2550100 

3 | Single Position Bulkhead Receptacle A1707-ND 1.69 36.56 | 228042-1 Plastic Fiber Designer Kit A9824-ND 621.78 2664,75|501218-1 | | A1700-X-ND 11.37 2111 30.24 4872 81.20 146.16 

4 | Dual Position Plug Assembly A20128-ND_ 2.39 51.75 | 228088-1 

5 | Dual Position Bulkhead Receptacle A20129-ND 1.74 37.69 | 228045-1 A1799-ND _ Technicians Guide to Fiber Optics - 

6 | Plastic Fiber Retention Gip A20131-ND 23 4.07 | 228046-1 For more information on the technical aspect of fiber Optics .............. 00... cece eee e eee ee eee eens $43.04 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


ANP tyco Electronics FSMA Connectors 


Authorized Distributor Features: + Industry compatible with 905 and 906 style connectors + Design parameters conform to 
NATO and IEC interface standards + Ferrule Material: Stainless steel + Connector Body Material: 


Fiber Optic Connectors el TM uae 
ST Style LightCrimp XTC Connectors Berio sees eera | eal 


Description Part No. 1 10 Part No. 
Features: + Singlemode or multimode + Just 
crimp it on the fiber + 2-minute termination (sO) “0 c= 
+ Epoxyless or quick-cure epoxy types + Pre- ==(qi @ 
radiused PC finish (epoxy type) » Body 


FSMA Connector (905) A20126-ND. 15.01 13.34 504566-1 
Material: Epoxyless - aluminum; Epoxy - polymer + Coupling Nut Material: multimode epoxyless - poly- FSD Style Con nectors 


FSMA Connector (906) A20127-ND 17.03 15.14 504014-1 
mer; Singlemode Epoxyless - die cast; Epoxy - die cast zinc + Storage Temp. Range: -40°C to +85°C 


Fib r ; 0 Durabili FSD Connector Specifications: - Multimode + Meets specifications of 0) 
si Dit iPad yan eee 7 (fom ae me DlGeK Prise Each AMP FDDI PMD — ANSI X3.166 + Insertion Loss: typ. 0.5dB Ceramic Ferrule, 0.5 
Ie a p acti ae ls aaiiel ae ee ee Bence Te aa Beh dB Polymer Ferrule + Durability: Ceramic Ferrule <0.2dB Change after 500 
(um) _| Type ateriall | AVS: lange (°C) _| (dB) change] Part No. ell cycles; Polymer Ferrule <0.2 dB Change after 250 cycles + Operating 
LightCrimp Epoxyless ST Style Connectors Temperature: -40°C to +85°C 2 
125 Multi Plastic 0.4 -40° to +65° 500 A20100-ND 9.63 8.56 |492168-1 tfineit: . 1 3 
125 | Multi | St. Steel 04 | -10°to+65°) 500 |A20101-ND 12.42 11.04 |504034-1 FSD-MC Connector Plug Specifications: - Insertion Loss: typ. 5 
425 Multi Ceramic 04 -40° to +65° 4000 A20102-ND 15.05 13.38 |504001-1 0.5dB + Durability: typ. <0.2dB Change after 500 cycles » Operating Temperature: -40°C to +85°C 
126 | Single Ceramic 0.2 -40° to +65° 1000 A20103-ND 36.61 32.54 |504000-1 Fiber Size Ferrule Digi-Key Price Each AMP 
Epoxy ST Style Connectors (um) Material Part No. il 10 Part No. 
125 Multi Ceramic 0.4 -20° to +75° 1000 A20104-ND 8.08 7.18 |501380-1 FSD Connector - Multimode - Duty Dual ZIP Cable 
125 Multi Ceramic 0.4 -20° to +75° 1000 A20105-ND 3.96 3.52 |503571-1 125 Ceramic A20119-ND 22.84 20.30 502015-1 
125,140) Multi St. Steel 0.3 -20° to +75° 500 A20106-ND 8.01 7.12 |504008-3 125 Polymer Composite A20120-ND 22.12 19.66 503347-5 
125 | Multi | Composite 0.3 | -20°to+75°] 5000 |A20107-ND 3.13 2.78 |503415-1 FSD-MC Connector Plug - Singlemode - Zipcord Cable 
126 | Single |Zircon/Ceramic| 0.3 _| -20°to+75°| 200 -—*[A20108-ND 6.68 __5.94 |502579-2 725 SicelCeramic A20121-ND 41.67 37.04 5033452 
‘ Field Keyable FSD-ST Receptacles 
ST Style Coupling Receptacles Metal Multimode Receptacle A20122-ND 20.39 18.12 502808-2 
. . Ceramic Singlemode Receptacle A20123-ND 28.28 25.14 502809-1 
Free-Hanging or Panel Mount Design 
Sleeve | Digi-Key Price Each | AMP Loopback Con nectors 
Type Material_| Part No. 110 |Part No. 
Multimode Composite | A20109-ND 2.21 1.96|501381-1 SC Low Loss Loopback Connector Features: + Multimode + Use for equipment testing - 0.6 
Single- or Multimode Metal A20110-ND 3.24 2.88]504021-1 dB Insertion loss + 0.5” (12.7mm) Ferrule centerline 
Single- or Multimode | Ceramic |PAZOINIEND) 6.35 5.64 |502750-1 FSD Low Loss Loopback Connector, 1.5 dB Max. The FSD Loopback connector 


connects the transmit side of the FDDI transceiver to the receive side. The ceramic ferrules and glass fiber 


ST Style Active Device Mounts provide a maximum loss of 1.5 dB. This device is used as a test unit in a fiber-to-fiber application. 
Designed to accept multimode TO-18, TO-46, and TO-52 active devices + Nickel x ae Digi-Key Price Each AMP 
plated, die cast zinc + Mount to PCB or through panel « Includes positioning ring Description Part No. 1 10 Part No. 

: SC Loopback Connector... A20140-ND 65.86 58.54 503141-1 
Price Each AMP FSD Loopback Connector . A20141-ND 98.78 87.80 502556-1 
Description 1 10 Part No. 


Standard Height A20142-ND 8.57 7.62 501474-1 


Low Profile A20143-ND 8.39 7.46 502585-2 RS D (Ret ractable Sh roud 
SC Style Connectors Duplex) Connectors 


i H RSD Connector Features: - Designed to meet the requirements 
LightCrimp Epoxyless Type r P of the SBCON section of the ANSI X3Ts11 Fiber Channel specification 
Beek = No aeey or eevee Shorer caeenbiy tine currently under development + Designed to meet the intermateability details defined in the IBM Enterprise 

7 iS t Archit /390, ESCON I/O Interf: Physical L: ificati A23-0394-01 
+ Reduced polishing time + Lower installed cost» Secure Systems Architecture: , ESC ‘0 Interface, Physical Layer specification S. 9. 


repeatable matings + No need for curing oven or power supply RSD Connector Plug Kit Features: + Multimode + Compatible with IBM ESCON connector 
* Consistent performance over a wide range of temperatures system + Simple field assembly. Performance Characteristics: + Insertion Loss: typical 0.5dB 
Specifications: + Attenuation @1300 nm: Mean 0.12 dB + Durability: <0.2dB change after 500 cycles + Temperature Range: -20°C to +70°C 


+ Operational Temperature Cable Dependent: 40°C to 65°C 


Materials: + Connector Ferrule: Zrconia Ceramic + Connector Digi-Key Price Each AMP 
Body: Thermoplastic * Strain Relief: Thermoplastic Description Part No. 1 10 Part No. 
Epoxy Type ESCON Multimode DUALAN Connector Kit A20124-ND 35.82 31.84 492181-1 
"complet with Balore $26, JS ©5973, Fre hard, TIA 568.» Proradused larues, Performance Charest. | | ESCON Curing Fisture Kit Angee gee oe Ieee 
sristics: « Insertion Loss: 0.208 typ. Return Loss: <-590B typ. . Temperature Range: 40°C 10 +85°C; 0.1dB change RSD'ST Style Receptacle sean DY suet path nOEseS e 
typ. * Durability: Singlemode: 0.1dB typ. change after 200 cycles; Multimode: <0.1dB typ. change after 500 cycles * Inter-mateable with IBM ESCON type connectors 
Fiber Size | Digi-Key Price Each AMP 
Description (um) Part No. 1 10 Part No. H 
LightCrimp Epoxyless SC Style Connectors — 3.0mm Cable Dia. Hybrid Adapte rs 
Simplex Multimode Connector 125 A2Q0117-ND 17.37.—-15.44 503692-1 tenes . ‘saiieas _ : __ : 
Duplex Multimode Connector 125 A20118-ND 36.18 «32.16 503693-1 « Availeble with inaHting Pear cee caus pare aie an aioe 
Epoxy SC Style Connectors — 3.0mm Cable Dia. screws + Adapt various Ser o0 Eee oh ete a 

Simplex Multimode Connector 125 A20112-ND 4.50 4.00 503948-1 connector interfaces Simplex Style 

Simplex Singlemode Connector 125 A20113-ND 722 6.42 | 504646-1 *Metal alignment sleeve | Scigst | Plastic Black |A20148-ND 6.37 5.66. | 502780-1 

Simplex Singlemode Connector 126 A20114-ND 9.47 8.42 504646-2 Simplex SC to ST Plastic Blue A20149-ND 6.37 5.66 | 502780-2 

Duplex Multimode Connector 125 A20115-ND 10.35 9.20 504657-1 Style SC to ST Plastic Beige | A20150-ND 6.37 5.66 | 502780-3 

Duplex Singlemode Connector 126 A20116-ND 14.81 13.16 504655-1 SC to ST | Nickel Plated| Die Cast | A20151-ND 10.06 8.94 | 503638-1 


SC to FC Plastic Black | A20152-ND 6.68 5.94 | 502781-1 
SC to FC Plastic Blue A20153-ND 6.68 5.94 | 502781-2 
SC to FC Plastic Beige | A20154-ND 6.68 5.94 | 502781-3 
SC toFC | Nickel Plated] Die Cast |A20155-ND 13.66 12.14 | 503480-1 
Duplex Style 
SC to ST Plastic Black | A20157-ND 9.90 8.80 | 503137-1 
SC to ST Plastic Blue A20158-ND 9.90 8.80 | 503137-2 
SC to ST Plastic Beige | A20159-ND 9.90 8.80 | 503137-3 
SC to FC Plastic Beige | A20162-ND 18.36 16.32 | 503135-3 


SC Coupling Adapters Features: + Suitable for any SC Type connector 


* Choice of housing colors + Metal Alignment Sleeve 


Digi-Key Price Each AMP. 
Description Color | Part No. 1 10 Part No. 
SC Simplex Adapter | Blue | A20144-ND 6.37 5.66 | 502632-8 
SC Simplex Adapter | Beige | A20145-ND 6.37 5.66 | 502632-9 
SC Duplex Adapter Blue | A20146-ND 9.90 8.80 | 502776-8 
SC Duplex Adapter Beige | A20147-ND 9.90 8.80 | 502776-9 


ARE tyco Electronics Fiber Optic Cable 


Fig. 1 — Dualan Cable Fig. 2 — 4-Fiber Cable 
Installation | Long Term Installation | Long Term Note: “X" In Part No.= Ft. Per Roll 
Cable | Cable | Tensile Load | Tensile Load | Bend Radius | Bend Radius | Digi-Key Price Per Roll AMP : ; Tight Buffered 
Fig. | Type | Style Lb. (Kg) Lb. (Kg) Inch (mm) | Inch(mm) | Part No. 500 ft.  1,000ft. | Part No. i Fiber 


Multi Cable 


Aramid Yarns 
© Outer Jacket 


Outer 
1 Plenum | Dualan | 316 (143.34) | 135 (61.24) | 2.80(71.12) | 1.90 (48.26) | AG401-X-ND 291.81 583.63 502987-1 Members "Jacket 


2 Plenum | 4Fiber | 316 (143.34) | 135 (61.24) | 2.80(71.12) | 1.90 (48.26) | AG402-x-ND 520.19 = 502988-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (T023) 121 


AMP TYCO Eectronics 


Kits, Tools and Accessories 


Termination Kits 

For AMP SC, FSMA, ST Style, and FSD Styles 

Termination kits provide all the materials and tools (except epoxy) required to terminate a particular 
type of fiber optic connector. Tools are conveniently packaged in a handy carrying case. The kits 
contain polishing materials for approximately 60 connectors. The consumable items in the kit can be 
purchased separately. 


For LightCrimp ST Style 
Termination Kits include all the tools required to prepare and terminate all LightCrimp ST Style 
connectors. 


Polishing (Lapping) Film Packets 

Polishing film sheets are used with polishing bushings for hand polishing of fiber optic connectors. 
Most part numbers consist of a packet of ten 8.5” x 11.0” (21.59cm x 27.94cm) sheets. Each packet 
will polish between 60 and 80 connectors. 


Consumables Kits 


Contains all consumable supplies for at least 100 connectors. Epoxy (general purpose), polish film, 
epoxy applicators and polish pad. 


Inspection Microscope Kits 

The complete microscope kit includes a handy carrying case, tripod stand, AC adapter and all 
adapters needed to inspect the FSMA, FSD, ST Style and SC Type Connectors. 

Features: + Pre-centered adapter mount provides quick, easy focusing, and changing of connectors 
+ Kg-3 infrared filter to protect the user + Durable, lightweight A.B.S. plastic microscope body + Lockable, 
high density polyethylene, double-well carrying case with antistatic foam cut-outs 


Digi-Key Price | AMP 
Part No. Each Part No. 


LightCrimp Epoxy Type Termination Kits (Epoxy Sold Separately) 


Description 


Fiber Optic Switches and Accessories 


Fiber Optic Multimode Switches 


Low Profile Fiber Optic Switches are miniature, board mountable devices that permit the switching of an 
optical signal from one fiber to another. Switching is accomplished by a slight pivoting motion of a spherical 
mirror which reflects the optical signal to the appropriate fiber. This patented imaging technology provides 
very low optical loss. Fiber Optic Switches can be terminated with any fiber optic connector. 

Specifications: - Switching Speed: 5 msec typ. + Operating wavelength: 750-1450 nm = Insertion loss 
at 1300nm: 0.5 dB typical, 0.8 dB max. per FOTP-34 + Crosstalk: -45 dB typical per FOTP-42 + Switch 
Driver: 5V at 80mA max., 12V option available + Fiber Type: Graded Index 62.5/125 +» Lead Length: 1 
meter + Operating Temperature Range: -10°C to +65°C per FOTP-3, C2 + Connector Style: ST Style 
+ Durability: >1 million cycles 


Switch Fiber Leads Used 
90 1x2 SPDT 1,2,3 
Va 
= ae t 446+ 1.10 Dual 1x2 DPDT 1,2,3,4,5,6 
2(-) Terminal 1 (+) 

Switch Electrical Fiber Digi-Key Price AMP 
Type Circuit Interface Connector Part No. Each Part No. 
1x2 SPDT Straight Pin ST Style A20163-ND 691.25 99427-2 

Dual 1 x2 DPDT Straight Pin ST Style A20164-ND 691.25 99982-2 


FDDI 2000 Bypass Switches 


The FDDI! 2000 bypass switch is a second- 
generation device that allows a dual-attach 
station to be bypassed without loss of ring 
integrity. The switch module contains two fully 
reversing optical bypass switches that direct the 
optical signals to the appropriate fiber according 
to signals on the device's electrical interface. 


1.0. m +.05m 


4 mig. holes 
(Panel mount version) O15 
Station Connector T 
(reference only 
qurpur ports} Tin DIN plug) 

P wee 
RS 
s 1K on 
i 


Features: AK XQ 
+ Increases reliability of mission-critical network KO 


Polishing (Lapping) Film Packets 


FSMA, FSD, RSD — 5ym, Lt. Gray, (pkg. of 10) A20221-ND 16.87 | 228433-8 
FC Type, D4 Type — 1pm, Green, (pkg. of 10) A20222-ND 16.87 | 228433-7 
ST Style, AMP SC — 0.3ym, White (pkg. of 10) A20223-ND 16.87 | 228433-5 


Consumables Kits 


FSMA, FSD, ST Style A9836-ND 253.63 | 502306-1 

FC Type, D4 Type, AMP SC, Singlemode ST Style A9837-ND 349.55 | 502306-2 

LightCrimp A9838-ND 106.14 | 502306-3 
Epoxy Curing Oven 

110 VAC Oven w/Adapter Block - Universal Block* A20220-ND 736.70 | 502134-1 


Microscope Kits 


A20224-ND 1452.82 | 502970-1 
A20228-ND 31.97 | 504086-1 


100x Microscope (10x Eyepiece) 
FSMA Adapter 


* Universal block 12 single and 4 FSD Connectors 


ST Style A9828-ND 785.56 | 503746-1 applications: =. Meats ot exceeds all ANS| 
standards + Low insertion loss — 1. 
FSMA A9835-ND 786.24 | 503746-2 typical, including connectors + Meets ANSI | 6-Position Mini DIN Plug 6-Pos. Circular DIN Plug 
FSD A9834-ND 1227.47 | 503746-6 FDDI power output specification of -20 dBm 
sc A9829-ND 845.67 | 503746-7 Specifications: 5. Common 6 Common {Secondary 
P ‘ nati i + Switching Speed: 10 ms max. + Operating Re pe ae Sone 
LightCrimp XTC Termination Tool Kit Wavelength: 750. 450 nm Ins os ion Loss: 3 Primary 4 Secondary 2 Pamary ein 
eae 7 ij 5 A typ., 1. max. -34, Meti = scondar) rimar EP 
fo einen Microscope haste Ma ie nine Long Launch) : Crosstalk: -45 dB typical "Secongy GND” araneeN 
5 i i (FOTP-42) » Switch Driver: 5V at 160mA * Fiber 
Tool Kit With Premium Microscope A9827-ND 2377.25 | 503330-2 Type: 62.5/125 um + Operating Temp. Range: 
" ; 3 5 Fi -10°Cto +65°C + Durability: >1 million cycles 
LightCrimp SC Style Termination Tool Kit 
LightCrimp SC Termination Kit Without Microscope | A9830-ND 1232.12 | 503706-1 Neaeer ; wae meth Beige pace oie 
Microscope Adapter (Universal 2.5mm) A20215-ND 42.63 | 502977-1 eee Oe Career DIN = ue a - ouects reer Seana 
. . . 7 . . sl a -POS. lelder int Circular lug anel | . a 
Lightnin Suiveramie With Mspecton Microscope (SEIEN PpORIOT | 2087082 6-Pos. Shielded Circular DIN Plug FSD MIC Panel A20168-ND 1439.38 209161-2 
LightCrimp SC (Upgrade) Kit (Add to an 
ST Style Kit for SC Terminations) A9832-ND 680.38 | 503707-1 
nerining Teoks Multiplexers and Demultiplexers 
Sapphire-Tipped Scribe Tool A99109-ND 58.68 | 504064-1 Multiplexers allow use of a single fiber for simultaneous transmission of two 
Replacement Blades for A99109-ND A99110-ND 46.32 | 504290-1 signals of different wavelengths. Demultiplexers separate the combined : Long 
‘i wavelengths from the single fiber into individual fibers. Both the multiplexers 1380 MIN, Wavelength 
Pro-Crimper II Hand Tool and demultiplexers are available for multimode as well as singlemode 530M SI 
For use with FSMA — With Die Set A99108-ND 151.38 | 58551-1 ace — ; du ieee ca: 
5 . _ ultimode Specifications: + Insertion Loss: 20. yp., 1. Shi 
For use with FSMA — Die Set Only (hex die) A20218-ND 73.50 | 58552-1 max; DEMUX: 0.908 typ. 1.38 max. (per FOTP-34, Method A) "= Di- TIM, Sh 
For use with ST and SC Style — With Die Set A99105-ND 136.50 | 58433-4 rectivity: >55dB typ. + Wavelength Bandpass: 120 nm typ. + Return Loss 
i —Di yy a (Reflectance): MUX: 35dB Min.; DEMUX: Port 1 — <-13dB; Port 2 — <-15dB; 1 = Transmitter; 2 = Trunk Line; 
Potluse. with ST Siyle= Die Set Only: oO END onal beecne Port 3 — <-35dB = Isolation: Bi-Directional MUX and DEMUX: 35dB Min., | 3=Recsiver 
For use with FSD (ceramic) — With Die Set A99107-ND 291.38 | 58519-1 42dB typ.; Unidirectional MUX and DEMUX: 35 dB Min., 42dB typ. * Oper- 
For use with FSD (ceramic) — Die Set Only A20217-ND 215.25 | 58510-1 ating Temperature: -40°C to +65°C 
For LightCrimp XTC (ST) — With Die Set A99104-ND 270.81 | 503568-1 ete Peeler gy eee tates ane aes Lee (etle eh va etx ” fs aes ta 
+ . . >t typ. * Waveleng anapass: nm typ. * Return Loss etiectance): : FO SA : 
For LightCrimp XTC (ST) — Die Set Only A20213-ND 206.40 | 503567-1 Ports 2 & 3 <-55dB « Isolation: Unidirectional DEMUX: 35 dB Min., 42dB typ. « Polarization Sensitivity: 
For LightCrimp SC (ceramic) — With Die Set A99106-ND 318.38 | 503699-1 <0.1dB + Operating Temperature: -20°C to +60°C 
For LightCrimp SC (ceramic) — Die Set Only A20216-ND 246.82 | 503698-1 TSRICABIS Digi-Key Price) AMP 
Crimp Tool — Handle Only A9996-ND 75.00 | 354940-1 Fiber Mode Length _| Connector nm Part No. Each | Part No. 
Polishing Bushing 62.5/125 | Multimode | 3mm ST Style | 850/1310 | A20169-ND 358.75 | 99102-3 
62.5/125 Multimode 3mm ST Style 1310/1550 A20170-ND 358.75 | 99105-3 
For ST Style (Polymer Composite) - Beige Polymer A99111-ND 6.88 | 503304-2 9/125 Singlemode 3mm FC/SPC | 1310/1550 | A20171-ND 588.00 | 99717-6 
For ST Style (Ceramic, Stainless Steel) - Black Polymer | A99112-ND 6.14 | 503304-1 9/125 | Singlemode | _Smm SC/SPG | 1310/1550 [MAEOIENDE 588.00 | 997178 
Duplex Curing Fixture Kit w/Polishing Bushing A9833-ND 145.92 | 501795-1 


Singlemode Fiber Optic Attenuators 


Singlemode High Performance Attenuators utilize unique all fiber mechanisms to increase the loss of an 
optical signal. These designs minimize reflectance. High Performance Attenuators use no filters, air-gaps, or 
core mismatches. Specifications: - Fixed Attenuation Values: 3- 20dB + Reflectance: <-45 dB, -50, -55 
and -60dB + Operating Temperature: -40°C to +75°C + Vibration Resistance: <0.1 x attenuation 


Attenuation Digi-Key Price AMP 
(dB) Part No. Each Part No. 
FC Dual Window Attenuators 
3 A20173-ND 112.50 209948-3 
5 A20174-ND 112.50 209948-5 
10 A20175-ND 112.50 1-209948-0 
15 A20176-ND 112.50 1-209948-5 
20 A20177-ND 112.50 2-209948-0 
~ SC Dual Window Attenuators 
] ] a 3 A20178-ND 112.50 209943-3 
] ] 5 A20179-ND 112.50 209943-5 
| <J 10 A20180-ND 112.50 1-209943-0 
bo 15 A20181-ND 112.50 1-209943-5 
20 A20182-ND 112.50 2-209943-0 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANP tyco Electronics 


Multimode InGaAs Photodetector 


ST Style: The multimode design using InGaAs PIN photodetectors offer high 
responsitivity for nearly all digital and analog fiber optic applications. The 
unique design balances high-speed performance with noise-free linear 
output. Spectral response has been optimized for the long wavelength region 
of 1150 nm to 1600 nm. 


Fiber Optic Cable Assemblies and Accessories 
1.3um LED 


ST Style: The InGaAsP SLED products offer high coupled 
powers for digital fiber optic transmission applications. 
Compatible with industry standards, the LED ADMs 
consist of hermetically sealed TO-18 style SLEDs which 

“have been actively aligned for maximum coupled power. 
The ST connectors are suitable for both panel/bulk-head and PC board 
mounting. Features: + High coupled power, typ. 75 LW into 62.5 pm fiber 
+ High reliability MTTW 2.3 x 10° hours + Wavelength centered at 1320 nm 
+ Hermetically sealed TO-18 style package installed in industry standard ADMs 


Short Wavelength LED Transmitter 


This transmitter contains a high speed 840 nm GaAlAs 
LED. This LED in conjunction with the package lensing is 
designed to efficiently couple light into optical fibers 
ranging in size from 50/125um up to 200 ym PCS. 
These devices were designed to work together with 
the 125 MHz PIN/Preamp Receiver to make up a com- 
plete high speed fiber optic link. Features: + ST-Style 
port + Wave solderable 


Features: + High reliability passivated planar structure +» High responsitivity 
+ Low dark current +» Low capacitance + Hermetically sealed TO-18 style 
package installed in industry standard ADMs + -40° to +85°C operating tem- 
perature range Pigtailed: Pigtailed InGaAs PIN photodetectors offer high 


responsitivity for nearly all digital and analog fiber optic applications. Spectral Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Price Each AMP 
response has been optimized for the long wavelength region of 1150 nm to Description Part No. 1 10 Part No. Description Part No. if 10 Part No. 
1600 nm. The modules are designed for board mounting. Standard A20193-ND 94.10 83.64 259012-1 ST Board Mt., High Speed =] A20209-ND 24.73. 21.98 | 269110-1 
Premium A20194-ND _100.98 89.76 | 259012-2 ST Panel Mt., High Speed | A20210-ND 25.97 _—-23.08 | 269110-2 
ST Style FC Style Pigtailed 
Photodetector Photodetector Photodetector 
oN Fiber Optic Cable [ig 2— srrsp zpayecne Fig. 5 — SC-ST Zip Style Cable. Duplex Connector 
0 Assemblies Duplex Connector Tigh Direction 
+ Multimode 
* 62.5/125 Micron Fiber Size 

Digi-Key Price Each AMP + Orange 
Description Part No. 1 10 Part No. 

ST Style 
Multimode, Standard A20197-ND 87.21 77.52 | 259013-1 : 
Multimode, Premium AQOISB-ND 94.10 83.64 / 259013-2 ii Aa Oa a Baca ee Oaeeoa 
Singlemode, Bite A20199-ND 96.39 85.68 | 259013-3 Duplex Connector plex Connector ? 
Multimode, High Responsitivity |A20201-ND 107.87 __95.88_| 259013-6 

FC Style 
Multimode, Standard A20202-ND 87.21 77.52 | 259015-1 
Multimode, Premium A20203-ND 94.10 83.64 | 259015-2 

Pigtailed S—< 
Singlemode, SC Style A20207-ND 243.27 151.37 | 269046-3 


Blue Blue 


1300nm Transceivers 
9-Pin Singlemode 


Black Black 
Fiber Path Schematic 


Pl 


=a fa 


Singlemode Transceiver 


FDDI Laser 
Transceiver 
Features: — 7 — 7 
125 Mb/s FDDI SMF PMD Length | Digi-Key Price Each AMP. Length | Digi-Key Price Each AMP. 
Category 1 +» Compatible with Fig. | (meter) | Part No. 1 10 Part No. Fig. |(meter) | Part No. 1 10 Part No. 
all standard FDDI chipsets 1 A11BBC-0201D-ND+ 29.61 26.32 | 503995-1 1 A11DDC-0201D-ND+ 48.49 43.10 | 504971-1 
Darkay _Picoeacn Jaw) | | , | 2 |A1S9Ct02DND- sa aE64 | soos 2 |arioocaze2onD- soee 4500 |soiari2 
Color Part No. i 5 Part No. : qeats : ¢ ‘ 4 3 A11DDC-0203D-ND+ 52.90 47.02 | 504971-3 
5 becoeete 10.28 85.76 | S08905-%4 5 | A11DDC-0205D-ND+ 57.31 50.94 | 504971-4 
Black A20191-ND 211.75 181.50 | 269087-1 10 A11BBC-0210D-ND« 52.43 46.60 | 503995-5 : : 
Blue | A20192-ND 211.75 181.50 |269087-2 1 A1IBBP-0201D-NDf 28.98 25.76 | 503994-1 10 | A11DDC-0210D-ND« 68.33 60.74_| 504971-5 
2 A11BBP-0202D-NDt 30.65 27.24 | 503994-2 1 A11DBC-0201D-ND* 34.25 30.44 | 504958-1 
1 3 A11BBP-0203D-NDt 32.99 29.32 | 503994-3 2 A11DBC-0202D-ND* 31.88 28.34 | 504958-2 
5 A11BBP-0205D-NDt 36.97 32.86 | 503994-4 5 3 A11DBC-0203D-ND+ 37.37 33.22 | 504958-3 
Short Wavelength 10 | A11BBP-0210D-NDt 46.71 41.52 | 503994-5 5 | A11DBC-0205D-ND- 41.18 36.60 | 504958-4 
PIN/Preamp Receiver 1 Re eC a, 63.83 56.74 | 504610-1 10 | A11DBC-0210D-ND+ 49.59 44.08 _| 504958-5 
2 5 A11BFC-0205D-ND+ 77.58 68.96 | 504610-4 
L 1 A11DDC-0101B-ND+ 17.24 15.32 | 504970-1 
F Pa ” 10 A11BFC-0210D-ND+ 94.77 84.24 | 504610-5 
This receiver is a low cost solution for high speed short wavelength fiber 1 A11FFC-0201D-ND» 77.60 68.98 | 5046264 2 A11DDC-0102B-ND+ 18.43 16.38 | 504970-2 
optic communication designs. The lensing of the device optimizes response : : 6 3 A11DDC-0103B-ND+ 19.62 17.44 | 504970-3 
for fiber sizes between 50 and 100um. The output of the receiver is an 2 ATTFFC-0202D-ND+ 81.09 72.08 | 504626-2 5 A11DDC-0105B-ND 22.01 19.56 504970-4 
analog, low impedance, emitter follower voltage source capable of driving an 3D A1FFC-0203D-ND+ 84.60 75.20 | 504626-3 BOLO SEHN Bs j - 
amplifier or level translating circuitry. The device can be used in either the 5 A11FFC-0205D-ND* 91.55 81.38 | 504626-4 10 A11DDC-0110B-ND* 27.97 24.86 | 504970-5 
analog mode or translated to ECL/TTL levels for use in a digital mode at data 3 10 A11FFC-0210D-ND+ 108.99 96.88 | 504626-5 1 A11DBC-0101B-ND+ 17.24 15.32 | 504972-1 
rates up to 155MBaud. Features: + Data rates up to 155 MBd = Link 1 A11FFP-0201D-NDt 66.04 58.70 | 504625-1 2 A11DBC-0102B-ND* 18.43 16.38 | 504972-2 
distances up to 4 km + ST-style ports * Wave solderable 2 A11FFP-0202D-NDt 69.55 61.82 | 504625-2 : 
7 3 A11DBC-0103B-ND* 19.62 17.44 | 504972-3 
oa A 3 A11FFP-0203D-NDt 73.04 64.92 | 504625-3 
Digi-Key Price Each AMP i a 5 A11DBC-0105B-ND* 22.01 19.56 | 504972-4 
Description Part No. 1 10 Part No. Seer ie eee eae | ones 10 | A11DBC-0110B-ND» 27.97 24.86 | 504972-5 
ST Board Mount | A20211-ND 30.53 27.14 269111-1 10 A11FFP-0210D-NDt 97.45 86.62 | 504625-5 : : 
ST Panel Mount | A20212-ND 30.53 27.14 269111-2 * Ceramic + Polymer Composite 
| ndustrial Fi be r @) ti cs Reverse | Power Dissipation | Forward Current | Rise/Fall Time | Typ. Photo- Typ. Output Digi-Key Price | IFO 
p Description Voltage Vp | Prot Ty=25°C DCIE trtft sensitivity PEAK|Power Coupled*) — Part No. Each | Part No. 
Hi Hy Plastic Fiber Optic Infrared LED 3.0V 1P00mW 50mA 1.0/1.0 us 950nm 100W FB118-ND 3.48 | IF EQ1A 
Fiber Optic LEDs and Plastic ber Optic 100 Mbps Infrared LED} 3.0 60mW 60mA 7.0/7.0 ns 870nm 300uW FB134-ND 6.25 | IF-E91D 
Plastic Fiber Optic Blue LED 5.0V 60mWw 35mA 0.5/0.5 us 430nm 25uW FB125-ND 14.38 | IF-E92A 
Detectors Plastic ber Optic Blue LED 5.0V 60mW 35mA 0.6/0.6 us 470nm 75uW FBI26-ND 14.38 | IF F928 
Fiber Optic family of low- Plastic Fiber Optic Green LED 5.0V 60mW 35mA 3.5/16 ns 530nm 75 UW FB127-ND 10.63 | IF-E93 
cost ein fia iene Plastic Fiber Optic Red LED 5.0V 60mW 35mA 0.1/0.1 ps 660nm <50uW FB128-ND 4.88 | IF-E6 
hatcaicance: oe ‘ ae Plastic Fiber Optic Super-Bright LED 5.0V 100mw 40mA 0.5/0.5 us 660nm <100uW FB129-ND 6.50 | IF-E97 
icp diohoto dl i ore Plastic Fiber Optic 50 Mbps Red LED 5.0V 100mWw 40mA 8.0/8.0 ns 650nm >100W FBI35-ND —-14.00 | IF E98 
Sra IR NOW OR (eclers: Plastic Aber Optic 155 Mbps Red LED 5.0V 100mw 40mA = 650nm -1.5yW FB136-ND _37.50 | IF-E99 
+ Connector-less interface 
+ No optical design required Rise/Fall | Total Capacitance Dark Current Reverse Breakdown | Max. Photo- | Power Dissipa- | Digi-Key Price | IFO 
+ Simple fiber termination Description Time tr, tf CT (VR=30 Volts, EE=0) ID Voltage B(BR)R sensitivity PEAK tion PTOT Part No. Each | Part No. 
and connection. Active Photodiode 5/5 ns 4pF <60nA 60.0V 880nm 100mW FB120-ND 4.18 IF-D91 
Each LED and detector consists of a PBT housing, 
an internal active element such as an LED or Rise/Fall Time | Collector Emitter | Emitter Collector Collector Collector Peak Max. Photo- | Digi-Key Price | IFO 
photodetector, and a cinch nut to hold the fiber in Description trtft Voltage VCEO Voltage VECO. CurrentIC | CurrentICMt=ims_ | sensitivity PEAK | Part No. Each | Part No. 
place. The PBT housing retains the active element —_ | Active Phototransister 20/20 ps 30.0V 5.0V 50mA 100mA 870nm FBI21-ND —-3.65 | IF D92 
and the cinch nut while optimizing coupling — | Active Photodarlington 5/2.5 ms 15.0V 5.0V 50mA 100mA 850nm FB122-ND __5.65 | IF-D93 
between the active element and the jacketed 
100Gum plastic fiber, Rise/Fall Time | Supply | Voltage@ Output | Propagation | Max. Photo- | Power Dissipa— Digi-Key Price | IFO 
Shared Ratings: Description trtft Voltages VS Lead delay time tP|sensitivity PEAK| _ tion PTOT Part No. Each | Part No. 
Maximum Ratings and Characteristics (TA=25°C): Photologic Detector w/Totem-Pole Output 70/70 ns 18.0V —— 8 us 800nm 100mW FB123-ND 6.55 | IFD9ST 
Operating and Storage Temperature Range Photologic Detector w/Qpen Collector Output | 0.1/0.1 ps 18.0V 35.0V 8 us 800nm 100mWw FB124-ND 6.55 | IFD950C 
(TOP,T STG): -40° to 85°C. De-rated above 25°C: Photologic Detector w/Qpen Collector Qutput — 7.0V 18.0V 65 ns 850nm 40mW FB132-ND 10.63 | IF-D96 
1.33mW/°C. Photologic Detector w/Totem-Pole Output 0.1/0.1 us 7.0V a 12ns 800nm 100mW FB133-ND 18.75 | |FD97 
Photologic Detector w/Totem-Pole Output 3/3 ns 7.0V 3.4V 3.5 ns 1050nm 250mW FB137-ND 31.00 | IFD98 


+ Use Fiber Optic Cable, Digi-Key part #41700-X-ND 
(X= 5, 10, 15, 25, 50 & 100 meters). 


* Into plastic fiber (1mm core dia.). Distance lens to fiber <0.1 mm, 10cm polished fiber, IF=-10mA_ + Rise time and fall times—measured from the 10% to 90% to 10% points respectively. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Weidmiiller terminal Blocks 


Fig. 1 LM 3.5/90 


Specifications: 


* Screw Camp * UL: 300V @10A + 14AWG * Pin Length: 4.5mm 


Fig. 4 LM 5.00/90 


Specifications: 


+ Screw Camp * UL: 300V @10A + 12AWG = Pin Length: 3.5mm 
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Specifications: 
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+ Screw Camp + UL: 300V @15A + 12AWG = Pin Length: 4.5mm 


Fig. 10 LM 5.08/90 


Specifications: 


* Screw Camp + UL: 300V @10A + 12AWG * Pin Length: 3.5mm 


Fig. 13 LM2N 5.08/90 NEW! 


Fig. 2 LM 3.5/135 


Specifications: 


+ Screw Camp * UL: 300V @10A + 14AWG * Pin Length: 4.5mm 


Fig. 5 LM 5.00/135 


OO 
S 


Specifications: 
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+ Screw Camp + UL: 300V @10A + 12AWG + Pin Length: 3.5mm 


Fig. 8 LP 2N/5.00 


Specifications: 


* Screw Camp * UL: 300V @15A » 12AWG = Pin Length: 4.5mm 


Fig. 11 LM 5.08/135 
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Specifications: 


T(n-t) 


08x 5.08 


* Screw Camp * UL: 300V @10A + 12AWG = Pin Length: 3.5mm 


Fig. 14 LM3R 5.08/90 NEW! 


Dimensions in mm 


Fig. 3 LM2N 3.5/90 NEW! 


Specifications: 
+ Screw Gamp * UL: 300V @10A + 14AWG = Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
* Screw Qamp + UL: 300V @15A * 12AWG = Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
* Screw Camp * UL: 300V @15A + 12AWG = Pin Length: 4.5mm 


+ Test Point 


Specifications: 
* Screw Camp + UL: 300V @10A + 12AWG = Pin Length: 3.5mm 


Fig. 15 LP 5.08/90 NEW! 


nae a nee 13.14 
La f(n-t) 
~_ 6.08, x 5.08 
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Specifications: Specifications: Specifications: 
+ Screw Camp + UL: 300V @10A + 12AWG * Pin Length: 3.5mm * Screw amp * UL: 300V @10A + 12AWG = Pin Length: 3.5mm + Screw Camp + UL: 300V @15A + 12AWG = Pin Length: 4.5mm 
No. of Digi-Key Price Each Weidmuller No. of Digi-Key Price Each Weidmuller No. of Digi-Key Price Each Weidmuller 
Fig.|Poles| Color | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Poles| Color | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.|Poles | Color |Part No. i 10 100 [Part No. 
3.5mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks 7 2 | plac |281-1880-ND NEW! 80.72.64) 1697180000 15 281-1575-NDNEW! 7.88 7.09 6.30/1769960000 
7 281-1400-ND 72 65 .58]1699670000 3 281-1881-NDNEW! 1.20 1.08 _.96/ 1697190000 18 281-1576-NDNEW! 9.45 851 7.56/1769970000 
3 281-1401-ND 103 98 _87| 1699680000 4 281-1456-ND 1.94 1.75 1.55|1635170000 | | 14| 24 | Black |281-1577-NDNEW! 12.60 11.34 10.08|/1769990000 
4 281-1402-ND 1152 137 122{9967700000 6 281-1457-ND 290 261 2.32/ 1625570000 30 281-1578-ND NEW! 15.75 14.18 12.60/1770010000 
+ 6 | Black |281-1403-ND 227 204 182/9967720000/ | 8| 8 | Orange] 281-1458-ND 3.86 3.47 3.09] 1596440000 36 281-1579-ND NEW! 18.90 17.01 15.12|1770030000 
; ; 10 281-1459-ND 4.83 4.35 3.87) 1596480000 2 281-1870-NDNEW! 75 68 —.60/1696040000 
i ea ae ae mpia palo 12 281-1460-ND 5.79 5.22 4.64| 1632710000 | | 15 Black i 
10 281-1405-ND 378 341 3.03|9967760000 . . : 3 281-1871-NDNEW! 1.11 1.00 _.89/1696050000 
12 281-1406-ND 4.55 4.10 3.64/9967780000| | 9| 2 | Black |281-1878NDNEW! 1.10 99 88) 1697140000) ||.) 2 | 4 ack |281-1872-ND NEW! 1.10 99.88 |1697120000 
2 281-1407-ND 86.77 .69}1715010000 3 281-1879-NDNEW! 1.62 1.46 _1.30/ 1697150000 3 281-1873-NDNEW! 1.62 1.46 1.30 |1697130000 
3 281-1408-ND 4.28 1.15 1.0211715050000 5.08mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks 17] 2 | place |281-1874NDNEW! = 80-72 .64)1676740000 
4 281-1409-ND 170 153 1.36/9995680000 2 281-1435-ND ‘57.52 .46| 1716020000 3 281-1875-NDNEW! 1.20 1.08 .96/1676750000 
2) 6 | Black |281-1410-ND 2.54 2.29 2,03]9995700000 3 Zee) 86-77 ~— .69/ 1716030000 4 281-1461-ND 1.94 1.75 1.55 |1635150000 
8 281-1411-ND 3.41 3.07 2.73|9995720000| | 14] § | max loetiaceND te 4h 4a| seseiens 6 281-1462-ND 2.90 261 2.32|1625550000 
10 281-1412-ND 4.23 3.81 3.39]9995740000 H ENS Do8 206 1 aalopesoeo0 | | 12 | 8 |Cenge |281-1463-ND 3.86 3.47 3.09/1596470000 
12 281-1413-ND 5.09 4.58 4.07/9995760000 ; ; ; 10 281-1464-ND 4.83 4.35 3.87 1596500000 
4 7 10 Zoe TD) 2.85 2.57 2.28)9993980000 12 281-1465-ND 5.79 5.22 4.64 [1632560000 
281-1670-ND NEW! 227 2.04 1.82/1720000000 42 281-1441-ND 342 3.08 274|9994000000 
6 281-1671-ND NEW! 3.42 3.08 2.7411720010000 2 281-1442.ND 62 56 5011716060000 19] 1 Black |281-1735-NDNEW! 3.90 3.51 3.12 /1755190000 
8 281-1672-NDNEW! 4.56 4.11 3.65]1720020000 3 281-1443-ND ‘oa 84 75/1716070000| | 20! 2 | lack |281-1882NDNEW! 3330 .27]1760510000 
3) 19 | place |281-1673-ND NEW! 5.69 5.12 4.55] 1720030000 4 281-1444-ND 125 113  1/00/9994340000 3 281-1883-NDNEW! 50.45.40 1760520000 
12 281-1674-ND NEW! 6.81 6.13 5.45/1720040000] | 141] 6 | Black |281-1445-ND 1.86 1.68 1.49/9994360000 2 281-1678-NDNEW! 74 67 —.59]1721640000 
16 281-1675-NDNEW! 9.11 820 7.29)1720060000 8 281-1446-ND 2.49 2.25 2.00/9994380000 3 281-1679-NDNEW! 1.04 .94  .83|1721650000 
20 281-1676-ND NEW! 11.37 10.24 9.10]1720080000 10 281-1447-ND 311 280 2.49]9994400000 4 281-1680-NDNEW! 1.37 1.23  1.10/1721660000 
24 281-1677-ND NEW! 13.65 12.29 10.92] 1720100000 12 281-1448-ND 3.74 3.37 _2.99|9994420000 | | >| 5 | pray |281-1681-NDNEW! 1.70 1.53 1.36]1721670000 
5.00mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks 2 281-1449-ND 62 56 —_.50/ 1716040000 : Se pes NEL ea oa ed pe eet 
B 3 281-1450-ND 93 .84 751716050000 1683" 2 : : 
2 SENG a = — Tieseaceg 4 281-1451-ND 125 113  100| 9994760000 10 281-1684-ND NEW! 3.18 287 2.55 1721720000 
4 281-1416-ND 114 103 929993300000 12) 6 Black | 281-1452-ND 1.86 1.68 1.49]9994780000 12 281-1685-NDNEW! 3.80 342 3.04 |1721740000 
4| 6. | Black |281-1417-ND 171 154 137|9993320000 8 281-1453-ND 249 2.25 2.00/9994800000 2 281-1686-NDNEW! 74 67 — .59/1734220000 
5 Da siB.ND 98°. 206. 1183| eo6ea40000 10 281-1454-ND 3.11 280 2.49/9994820000 3 281-1687-NDNEW! 1.04 94 —.83]1734230000 
40 SV EKEND 265’ 1357 -25a| o903380000 12 281-1455-ND 3.74 3.37 2.99/9994840000 4 281-1688-NDNEW! 1.37 1.23  1.10/1734240000 
12 281-1420-ND 3.42 3.08 2.74}9993380000 4 281-1564-ND NEW! 1.79 1.62 1.44/1769080000 | | o9| 5 | play |281 1689-NDNEW! 1.70 1.53 1.36 11734250000 
: : : 6 281-1565-NDNEW! 269 243 2.16/1769090000 6 281-1690-NDNEW! 1.95 1.76 1.56/1734260000 
2 281-1421-ND 62 56 50} 1715290000 8 281-1566-ND NEW! 3.59 3.23 2.88/1769100000 8 281-1691-NDNEW! 254 2.29 2.03]1734280000 
3 281-1422-ND 93 84.75) 1715300000 10 281-1567-NDNEW! 4.49 4.04 3.59/1769110000 10 281-1692-NDNEW! 3.18 287 2.55 |1734300000 
4 281-1423-ND 1.25 1.13 1.00]9993510000} | 13} 42 | Black jog) 4568.NDNEW! 538 4.85 4.31/1769120000 12 281-1693-NDNEW! 3.80 3.42 3.04/1734320000 
5) 6 | Black /281-1424-ND 1.86 1.68 1.49)9993530000 16 281-1569-NDNEW! 6.26 5.63 5.01/ 1769140000 2 281-1694-NDNEW! 74 «67 «591722400000 
8 281-1425-ND 2.49 2.25 2.00/9993550000 20 281-1570-NDNEW! 897 8.08 7.18] 1769160000 3 281-1695-NDNEW! 1.04 .94  .83|1722410000 
10 281-1426-ND 3.11 2.80 2.49/9993570000 24 281-1571-NDNEW! 10.76 9.69 _8.62| 1769180000 | | 23) 4 | Black |281-1996-NDNEW! 4.41 3.97 3.53|1722420000 
12 281-1427-ND 3.74 3.37 __2.,99|9993590000 6 281-1572-NDNEW! 3.15 2.84 2.52|1769930000 5 281-1697-NDNEW! 1.70 1.53 1.36 |1722430000 
6 | 2 | plac |281-1876ND NEW! 75 68 .60/1696060000) | 14] 9 | Black |281-1573-NDNEW! 473 4.26 3.78| 1769940000 6 281-1698-NDNEW! 1.95 1.76 1.56 |1722440000 
3 281-1877-NDNEW! 1.11 1.00 _.89]1696070000 12 281-1574-NDNEW! 6.30 5.67 5.04/ 1769950000 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Weidmiiller X Terminal Blocks (cont) 


Fig. 16 LPP 5.08/90 NEW! 


Specifications: 
* Screw Camp + UL: 300V @15A + 12AWG » Pin Length: 4.5mm Test Point 


3, 1824 58 2.54 
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Specifications: 
+ Screw Camp + UL: 300V @15A + 12AWG = Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
+ Tension Camp + UL: 300V @10A + 14AWG + Pin Length: 4.5mm 


Fig. 25 LM3RZF 5.08/135 NEW! 
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Specifications: 
+ Tension Gamp * UL: 300V @10A + 12AWG » Pin Length: 3.5mm 


Specifications: 
+ Screw Camp + UL: 600V @85A + 4AWG = Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
+ UL: 300V @10A * Pin Length: 4.5mm 


Fig. 17 LP 5.08/135 NEW! O13. 314 
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Specifications: 


+ Screw amp + UL: 300V @15A * 12AWG = Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
+ Leaf Spring Screw Clamp + UL: 300V @16A + 14AWG = Pin Length: 3.5mm 


Fig. 23 LMZF 5.08/180 NEW! 
14.4_ 
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Specifications: 
+ Tension Camp * UL: 300V @10A + 14AWG + Pin Length: 4.5mm 


Fig. 26 LL 9.52/90 NEW! 125 475 
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Specifications: ‘ 
+ Screw Camp * UL: 300V @30A + 10AWG » Pin Length: 5.0mm 


Specifications: 
* Screw Clamp + UL: 600V @85A + 4AWG * Pin Length: 4.5mm 


Fig. 32 SL 3.5/90/...G 


Specifications: 
* UL: 300V @10A * Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
* Screw Camp + UL: 300V @15A * 12AWG =Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
* Tension Camp + UL: 300V @10A + 14AWG = Pin Length: 4.1mm 


Specifications: 
* Tension amp + UL: 300V @10A + 12AWG = Pin Length: 3.5mm 


Specifications: 29.7" 
* Screw Clamp + UL: 600V @85A + 4AWG = Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
+ UL: 300V @10A * Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
* UL: 300V @10A * Pin Length: 4.5mm 


No. of Digi-Key Price Each Weidmuller No. of Digi-Key Price Each Weidmuller No. of Digi-Key Price Each Weidmuller 
Fig.|Poles| Color |Part No. 1 10 100 |Part No. Fig.| Poles | Color | Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig.|Poles| Color | Part No. 1 10 100 |Part No. 
8 281-1699-NDNEW! 254 229 2.03/1722460000 2 281-1153-ND 63 57 511616140000 6 281-1934-ND NEW! 1.64 1.48 1.31/1793280000 
23) 10 | Black |281-1700-NDNEW! 3.18 287 2.55| 1722480000 3 281-1154-ND 95 86 .76| 1616150000 8 281-1935-ND NEW! 2.19 1.98 1.76|/1793290000 
12 281-1701-NDNEW! 380 342 3.04/1722500000 4 281-1155-ND 1.26 1.14 1.01/1616160000 | | 36] 10 | Green |281-1936-NDNEW! 2.73 2.46 2.19] 1793300000 
BGS! 5 6 281-1156-ND 1.89 1.71 1.52] 1616180000 12 281-1937-ND NEW! 3.23 291 2.58]1793310000 
2 ee 222 2.00 1.78) 1764810000 | | | 8 | etek [esiientw) 252 227 2.02|1614270000 16 281-1938-ND NEW! 4.37 3.93 _3.50|1793320000 
6 281-1583-ND NEW! 347 3.12 2.78]/1764820000 10 BRE EaND 335 D4 259| 1616210000 
8 281-1584-NDNEW! 4.43 3.99 3.54/1764830000 i : : : 2 281-1939-NDNEW! 63 57 — .51/ 1793420000 
12 281-1159-ND 3.77 3.39 3.02|1616230000 281-1940-ND NEW! 95 86 _76|1793430000 
24| 19 | crange EIPRE NINE WH 5.54 499 4.43) 1764840000 16 281-1160-ND 5.03 4.53 4.02| 1616270000 Nn 126 114 +1 
12 281-1586-ND NEW! 6.65 5.99 5.32|1764850000 baat 4 281-1941-ND NEW! = 1.26 1.14 1.01/ 1793440000 
24 281-1161-ND 7.53 6.78 6.03] 1618980000 5 281-1942ND NEW! 158 142 126/1793450000 
16 281-1587-NDNEW! 887 7.98 7.10|1764870000 2 SHCKERESD a 49 al 1814760000 fe : : 
20 281-1580-ND NEW! 1107 997 886/1758020000 81-1117. F 49 37| 6 | Geen |281-1943-NDNEW! 1.89 1.71 1.52|1793460000 
24 281-1588-ND NEW! 13.29 11.97 10.64| 1764900000 3 eat OU 113i, 89/1012 8 281-1944 ND NEW! = 2.52 2.27 2.02/ 1793470000 
— ar - ; 4 281-1119-ND 1.11 1.00 89) 1615430000 10 281-1945-ND NEW! 3.15 2.84 2.52) 1793480000 
6 281-1589-NDNEW! 3.60 3.24 2.88) 1764910000 6 281-1120-ND 1.64 1.48 1.31) 1615440000 42 281-1946-ND NEW! 3.77 3.39 3.02/ 1793490000 
| (aUertonemn ic Si ilieann | |) 6 [= (Brene Se a serie |e NONE Se, Ae Ac rn 
25| 15 | orange |281-1592-NDNEW! 831 7.48 6.65|1764940000 12 281-1123-ND 3.23 291 2.58| 1615490000 5 500mm Pitch Omnimate _ <8 Pin Headers a 
18 ‘9° |981-1593-ND NEW! 9.98 8.98 7.98] 1764950000 16 281-1124-ND 4.37 3.93 3.50] 1614190000 pa este eg 36 beacon 
24 281-1594-ND NEW! 13.29 11.97 10.64] 1764960000 24 281-1125-ND 6.56 5.90 _5.25| 1618050000 : ee ee = ‘egeranin 
36 281-1595-ND NEW! 19.94 17.95 15.95] 1764990000 2 281-1126-ND 63 57 51/ 1615530000 7 BE oa AND {a1 1148: 1.02| 1eDe8s0000 
48 281-1581-ND NEW! 26.58 23.93 21.27] 1758050000 3 281-1127-ND 9 86 76) 1615540000 | | 45) 3 | pack |o81-1238-ND 479."1.60. “4:28 |4s06id0000 
9.52mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks 4 281-1128-ND 1.26 1.14 1.01/ 1615550000 10 281-1239-ND 219 197 1.69] 1626680000 
33} 6 | Black |281-1129-ND 1.89 1.71 1.52] 1615570000 : ; : 
26] 2 | Black |281-1596-NDNEW! 1.04 94 .83/1724700000 4 BREAN plea 41594119 68 | aiaenonnd 12 281-1240-ND 2.66 2.39 2.06] 1603310000 
3 281-1597-NDNEW! 1.53 1.38 1.23]1724710000 : : : 16 281-1241-ND 357 3.20 2.76/ 1626730000 
5 : 3 10 281-1131-ND 3.15 284 2.52]1615600000 
15.00mm Pin Spacing - PCB Terminal Blocks 12 281-1132-ND 3.77 3.39 3.02| 1615620000 a4 Zuri ey Diet 967 25.02 | 1626810000 
1 281-1598-NDNEW! 4.50 4.05 3.60| 1783660000 3.81mm Pitch Omnimate - PCB Pin Headers 2 281-1216-ND 46 42 ~~ .36) 1626210000 
2 281-1599-ND NEW! 8.00 7.20 6.40| 1783670000 2 281-1948-ND NEW! 54 49.44] 1793610000 3 281-1217-ND 68 61 53/ 1626220000 
27; 3 | Gey |281-1600-NDNEW! 11.99 10.79 9.59|1783680000 3 281-1949-ND NEW! 81 .73_65|1793620000 4 281-1218-ND 91.82.70) 1596150000 
4 281-1601-ND NEW! 15.99 14.40 12.80/ 1783690000 4 281-1950-NDNEW! 1.11 1.00 .89/1793630000/ | 39 : Black SHEN ‘2 i ioe cated 
5 281-1602-ND NEW! 19.98 17.99 15.99/ 1806460000 5 281-1951-ND NEW! 1.37 1.23 1.10/1793640000 10 281-1221-ND 293 200 173 1596170000 
28| 1 | Gey [281-1603-NDNEW! 4.56 4.11 3.65/1783700000| | 34| 6 | Geen |281-1952-NDNEW! 1.64 1.48 1.31/1793650000 ie SAEED Sigs 5.30)"-2108 Heosaeo000} 
2 281-1604-NDNEW! 8.12 7.31 6.50/1783710000 8 281-1953-ND NE 219 1.98 1.76/ 1793660000 16 281-1223-ND 357 320 276) 1603330000 
3 281-1605-ND NEW! 12.12 10.91 9.70|1783720000 10 Pol SG NONEWT) §2.73 246 2.19) 1799670000 ‘7 itch Omi PCB Pin Head 
4 281-1606-ND NEW! 1611 1450 1289| 1783730000 12 281-1955-ND NEW! 3.29 296 2.63/ 1793680000 5.08mm Pitch Omnimate - PCB Pin Headers 
29 Gey Don. : : 16 281-1956-NDNEW! 4.37 3.93 3.50/ 1793690000 2 281-1297-ND 46.42 36] 1524110000 
5 281-1607-ND NEW! 20.12 18.11 16.10] 1806470000 
2 281-1957-NDNEW! 63.57 «511793790000 3 281-1298-ND 68 = 61.53) 1524210000 
6 281-1608-ND NEW! 24.11 21.70 19.29]1783740000 : : 4 281.1296.ND 91 82 70/1824310000 
8 281-1609-ND NEW! 32.10 28.89 25.68| 1783750000 3 BoC NOINEW!) §=.95 86 -78/ 1783800000 ct ae. op. 4 
'3:Sinin Pitch Omnlmate= PCB Pin Head, 4 281-1959-NDNEW! 1.26 1.14 1.01/1793810000| | 49) © | pac, |281-1800-ND 1.35 1.22 1.05) 1524510000 
nee EEE CRO = pL OaCErS 5 281-1960-NDNEW! 155 1.40 1.24/1793820000 8 281-1301-ND 1.79 1.60 1.38] 1524710000 
2 281-1144-ND. 54 49  .44/1614240000 35| 6 | Green |281-1961-NDNEW! 1.89 1.71 1.52) 1793830000 10 281-1302-ND 2.23 2.00 1.73/1524910000 
3 281-1145-ND 81.73.65) 1616020000 8 281-1962-NDNEW! 252 227 2.02|1793840000 12 281-1303-ND 266 2.39 2.06] 1525110000 
4 281-1146-ND 1.141 1.00 .89]1616030000 10 281-1963-ND NE 3.15 2.84 2.52) 1793850000 16 281-1304-ND 3.57 3.20 2.76 | 1525510000 
6 281-1147-ND 1.64 1.48 1.31) 1616050000 12 281-1964-NDNEW! 3.77 3.39 3.02/ 1793860000 4 281-1893-ND NEW! 1.73 1.56 1.38/1726970000 
30} 8 | Black |281-1148-ND 219 1.98 1.76]1614250000 16 281-1965-ND NEW! 5.03 4.53 _4.02/ 1793870000 6 281-1894-ND NEW! 260 2.34 2.08]1726980000 
10 281-1149-ND 273 246 2.19]1616080000 2 281-1930-ND NEW! 54_—49_—«44/ 1793240000] | 4,| 8 | page |281-1895-NDNEW! 3.45 3.11 2.76|1726990000 
12 281-1150-ND 3.29 2.96 2.63/1616100000/ | 4.) 3 | goo, |281-1931-NDNEW! 81 73.65) 1798250000 10 281-1896-ND NEW! 4.32 3.89 3.46/ 1727000000 
16 281-1151-ND 437 3.93 3.50) 1614260000 4 2" /981-1932-ND NEW! 1.11 1.00  .89/ 1793260000 12 281-1897-ND NEW! 5.18 466 4.14]1727010000 
24 281-1152-ND 6.56 5.90 5.25] 1618680000 5 281-1933-ND NEW! 1.37 1.23 1.10|1793270000 16 281-1898-ND NEW! 6.90 6.21 5.52/1727030000 


NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. 
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Weidmiiller X Terminal Blocks (cont) 


Fig. 34 SL 3.81/180G NEW! 


Specifications: 
+ UL: 300V @8A = Pin Length: 3.5mm 


(n-1) x 3.81] + 14 


Specifications: 


+ UL: 300V @8A = Pin Length: 3.5mm 


Fig. 40 SL 5.08/180/...B 


Specifications: 
+ UL: 300V @15A = Pin Length: 4.5mm 


Fig. 43 SLD 5.08V/90B NEW! 


Specifications: 
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Specifications: 
+ UL: 150V @5A * Pin Length: 3.5mm 


Specifications: 
+ UL: 150V @5A * Pin Length: 3.5mm. 


Fig. 35 SL 3.81/180F NEW! 


Specifications: 


+ UL: 300V @8A = Fin Length: 3.5mm 
Fig. 38 SL 5.00/180/...B 


Specifications: 
+ UL: 300V @15A * Pin Length: 4.5mm 
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Specifications: 

+ UL: 300V @15A * Pin Length: 4.5mm 
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Specifications: 
+ Solder connection + UL: 300V @15A + Pin Length: 4.5mm 
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Specifications: 
+ UL: 150V @5A * Pin Length: 3.5mm 


Specifications: 
+ UL: 150V @S5A = Pin Length: 3.6mm 


Fig. 36 SL3.81/90G NEW! 


[(n-1) x 3.81] + 5.6 


Specifications: 
+ UL: 300V @8A = Pin Length: 3.5mm 


Fig. 39 SL 5.00/90/...B 


Specifications: 
* UL: 300V @15A * Pin Length: 4.5mm 


Fig. 42 SL 5.08/90 


Specifications: 
+ UL: 300V @15A * Pin Length: 4.5mm 


Fig. 45 BLL 5.08/90 NEW! 


Specifications: 
* Solder connection + UL: 300V @15A » Pin Length: 4.5mm 


Specifications: 
* UL: 150V @5A * Pin Length: 3.5mm. 


Specifications: 
+ UL: 150V @5A * Pin Length: 3.5mm. 


No. of Digi-Key Price Each Weidmuller No. of Digi-Key Price Each Weidmuller No. of Digi-Key Price Each Weidmuller 
Fig.|Poles | Color [Part No. 1 10 (100 |Part No. Fig.|Poles| Color |Part No. 1 10 (100 | Part No. Fig.|Poles| Color | Part No. 1 10 100 | Part No. 
24 281-1899-ND NEW! 10.35 9.32 8.28/1727070000 16 281-1832-NDNEW! 4.29 3.87 3.44/ 1729320000 16 281-1853-ND NEW! 13.23 11.91 10.59| 1727690000 
41] 32 | Black |281-1900-ND NEW! 13.82 12.44 11.06]1727110000 | | 46] 20 | Black |281-1833-NDNEW! 5.36 4.82 4.29/1729340000] | 52] 20 | Black |281-1854-NDNEW! 16.52 14.87 13.22] 1727710000 
48 281-1901-ND NEW! 20.72 18.65 16.58 |1727190000 24 281-1834-ND NEW! 642 5.78 5.14/ 1729360000 24 281-1855-ND NEW! 19.80 17.82 15.84| 1747940000 
2 281-1279-ND 46.42 ~~ .36|1514910000 6 281-1835-NDNEW! 1.61 1.45 1.29) 1728950000 6 281-1856-NDNEW! 5.22 4.70 4.18) 1748170000 
3 281-1280-ND 68 61 .53/1515010000 8 281-1836-ND NEW! 215 1.94  1.72| 1728960000 8 281-1857-NDNEW! 7.07 6.36 5.66| 1748180000 
4 281-1281-ND 91.82.70] 1515110000 10 281-1837-NDNEW! 269 2.42 2.15] 1728970000 10 281-1858-ND NEW! = 8.84 7.96 7.07) 1748190000 
42| © | Black |281-1282-ND 1.35 1.22 1.05/1515310000 | | 47) 12 | Black |281-1838-NDNEW! 3.21 289 257|1728980000| | 53) 12 | Black /281-1859-NDNEW! 10.61 9.55 8.49) 1748200000 
8 281-1283-ND 1.79 1.60 1.38]1515510000 16 281-1839-ND NEW! 4.29 3.87 3.44] 1729000000 16 281-1860-ND NEW! 14.15 12.74 11.32] 1748220000 
10 281-1284-ND 223 200 1.73/1515710000 20 281-1840-ND NEW! 536 482 4.29/1729020000 20 281-1861-ND NEW! 17.66 15.89 14.13] 1748240000 
12 281-1285-ND 2.66 2.39 2.06 |1515910000 24 281-1841-NDNEW! 6.42 5.78 _5.14/ 1729040000 . aoe oA eon _ nod 
16 281-1286-ND 357 3.20 2.76 |1516310000 -1863- Nn 6. 74 5. 
6 281-1842-ND NEW! 2.09 1.88 1.67| 1729590000 
4 281-1884-ND NEW! 1.73 1.56 1.38 |1726510000 8 281-1843-ND NEW! 261 2.35  2.09| 1729600000 8 281-1864-ND NEW! = 8.18 7.36 6.54) 1748500000 
81-1843 Nn 2 35 2. ; 
6 281-1885-ND NEW! 260 2.34 2.08|1726520000 10 281-1844-ND NEW! 15 284 252| 1729610000 10 281-1865-ND NEW! 9.96 8.97 7.97| 1748510000 
“i : : 54] 12 | Black |281-1866-NDNEW! 11.78 10.60 9.42) 1748520000 
8 281-1886-ND NEW! 3.45 3.11 2.76/1726530000 AGAR: 1 ac -1866- N11. .60 9. 
48| 12 | Black |281-1845-NDNEW! 3.69 3.33 2.96] 1729620000 46 PRIASEZNDINEWI 1539 12.88 1232| 1748540000 
10 281-1887-ND NEW! 4.32 3.89 3.46/1726540000 16 281-1846-ND NEW! 476 428 381| 1729640000 -1867- HM 16. .86 12. 
43| 12 | Black |281-1888-NDNEW! 5.18 4.66 4.14/1726550000 -1847- 1 20 281-1868-ND NEW! 19.01 17.11 15.21) 1748560000 
20 POIICAENOINEWY) 5.82 5.24 466) 1729660000 24 281-1869-ND NEW! 22.62 20.36 18.10] 1748580000 
16 281-1889-ND NEW! 690 621 5.52/1726570000 24 281-1848-ND NEW! 690 621. 552|1729680000 c ft 22. .36_18. 
24 281-1890-ND NEW! 10.35 9.32 8.28/1726610000 7 PREISGANEINEWA 1.61 1.45 1 2811728310000 3.50mm Omnimate - Socket Blocks 
32 281-1891-ND NEW! 13.82 12.44 11.06|1726650000 7 PAMEANNEWA 215 194 1.72| 1728320000 2 281-1054-ND 1.58 1.42 1.26] 1615670000 
48 281-1892-ND NEW! 20.72 18.65 16.58 |1726730000 10 EAISININEWA 259 242 215| 1728330000 3 281-1055-ND 236 2.12 1.89] 1615680000 
5.08mm Pitch Omnimate - PCB Socket Headers 49| 12 | Black |281-1810 ND NEW! 321 289 257/ 1728340000 4 281-1056-ND 3.14 2.83 2.51] 1615690000 
7 eNe: a 3: : : 6 281-1057-ND 473 4.26 3.78] 1610180000 
Pee neue 1. bead (3 teaeeeorig 7 281-1811-ND NEW! 4.29 3.87 3.44) 1728360000 | | 55| 8 | Black |281-1058-ND 6.30 5.67 5.04] 1615700000 
3 ie ‘ ‘ 20 281-1812-NDNEW! 5.36 4.82 4.29| 1728380000 10 281-1059-ND 788 7.09 6,30| 1610200000 
_ eee EW oH an on Heresies 24 281-1813-NDNEW! 6.42 5.78 5.14| 1728400000 42 281-1060-ND 944 850 7.55] 1615730000 
44| 8 | Black ISaLI740INOINEWE 464 418 371|1646310000 6 281-1814-NDNEW! 1.61 1.45 1.29/ 1727990000 16 281-1061-ND 12.59 11.33 10.07] 1615770000 
8 281-1815-NDNEW! 215 1.94 1.72/ 1728000000 24 281-1062-ND 18.86 16.97 15.09| 1620440000 
10 281-1750-ND NEW! 5.79 5.22 4.64/1646330000 40 PaANEINEWA 2c9 242 215| 1728010000 
1 261-1751 ND NEW! 6.95 6.26 5.56) 1646350000 |) 54) 15 | Back |281-1817-NDNEW! 321 289 257) 1728020000 3 eaten bag. 33% 1a 1e1e7eb0bd 
: Peer oe, (OS 72 | tedt 70000 16 281-1818-NDNEW! 4.29 387 3.44| 1728040000 i Sees aa) oe? Gell 
24 281-1753-ND NEW! 13.89 12.51 11.12|1649250000 Sir BiG a) 429 387 3 81-1065. 3.30 297 2. 
7 PREGENDINEWI 1.16 10493 [1646030000 20 281-1819-NDNEW! 5.36 4.82 4.29/ 1728060000 6 281-1066-ND 4.97 4.47 3.98] 1615820000 
a : : 24 281-1820-ND NEW! 642 5.78 5.14/1728080000| | 56] 8 | Black |281-1067-ND 6.72 6.05 5.38] 1615840000 
3 281-1737-ND NEW! 1.74 1.57 1.40/1646040000 40 Ba HOSND B48" 76a: ie.7al {616860000 
4 281-1738-ND NEW! 231 2.08 1.85|1646050000 6 Ce aNem 209 1.68 1.67) 1728690000 12 281-1069-ND 10.10 9.09 8.08] 1615880000 
6 281-1739-ND NEW! 348 3.14 2.79|1646070000 8 281-1822-NDNEW! 261 2.35 2.09) 1728640000 pets : : i 
40 281-1823-ND NEW! 315 284 252] 1728650000 16 281-1070-ND 13.47 12.13 10.78] 1615920000 
45| 8 | Black |281-1740-NDNEW! 4.64 4.18 3.71|1646090000 f 3. : : 24 281-1071-ND 20.19 18.18 16.16| 1620910000 
10 281-1741-NDNEW! 579 522 4.64|1646110000 | | 51) 12 | Black |281-1824-NDNEW! 3.69 3.33 2.96/ 1728660000 i iG 8G 
12 281-1742-ND NEW! 695 6.26 5.56|1646130000 16 281-1825-ND NEW! 4.76 4.28 3.81| 1728680000 2 ZF IGEAND G5: 149" 1-92) 1636780000) 
16 281-1743-ND NEW! 9.27 835 7.42|1648810000 20 281-1826-ND NEW! 5.82 5.24 4.66] 1728700000 : pe td Ray Ber Boal Tecborpood 
24 281-1744-ND NEW! 13.89 12.51 11.12|1648890000 24 281-1827-NDNEW! 6.90 6.21 _5.52| 1728720000 ance ot ee 
= : s 3 SOAIN MinimatelDeuble DEASI#V= SOcKEE BIOEK 6 281-1021-ND 4.95 4.46 3.96] 1638820000 
3.5mm Minimate Double Density - PCB Pin Headers -50mm Minimate Double Density - Socket Blocks 57| 8 Black | 281-1022-ND 6.60 5.94 5.28] 1638840000 
6 281-1828-ND NEW! 1.61 1.45 1.29/1729270000 6 281-1849-NDNEW! 4.97 4.47 3.98) 1727640000 10 281-1023-ND 8.25 7.43 6.60] 1638860000 
46| 2 | Black |281-1829-NDNEW! 2.15 1.94 1.72]1729280000] | 52) 8 | pa |281-1850-NDNEW! 662 5.96 5.30) 1727650000 12 281-1024-ND 9.90 8.91 7.92] 1638880000 
10 281-1830-NDNEW! 269 2.42 2.15|1729290000 10 281-1851-NDNEW! 8.27 7.44 6.62| 1727660000 16 281-1025-ND 13.20 11.88 10.56] 1638920000 
12 281-1831-ND NEW! 3.21 289 2.57|1729300000 12 281-1852-NDNEW! 9.90 891 7.92| 1727670000 24 281-1026-ND 19.80 17.82 15.84] 1639000000 
NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. (Continued) 
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Weidmiiller X Terminal Blocks (cont) 


Fig. 52 B2L 3.5 NEW! 


Specifications: 
+ Tension amp * UL: 150V @5A + 16AWG 


Specifications: 
* Screw Camp + UL: 300V @10A + 14AWG 


Specifications: 
* Tension Gamp * UL: 150V @5A + 16AWG 


Specifications: 
* Screw Clamp + UL: 300V @10A * 14AWG 


Specifications: 
+ |DCconnection * UL: 300V @7A + 20AWG 


Specifications: 


+ Push-In Spring connection + UL: 50V @5A + 16AWG 


Fig. 54 B2L3.5LH NEW! 
Z 


Specifications: 
+ Tension Qamp * UL: 150V @5A + 16AWG 


Specifications: 
* Screw Camp * UL: 300V @10A * 14AWG 


Specifications: 


Fig. 65 BL-I/O 3.5/30F NEW! 
<> 


> 


Specifications: 
* Screw Camp * UL: 300V @10A * 14AWG 


Specifications: 
+ IDCconnection * UL: 300V @7A + 20AWG 


+ Push-In Spring connection + UL: 24V @5A + 16AWG = Integrated LEDs 


-— 26.9 —| 


Specifications: » Feld device connector * Push-in Spring connection 
+ UL: 50V @5A + 16AWG = Cifset Ranges 


Fig. 66 BL-I/O 3.5/30F LED NEW! 
oye 


on 


Specifications: » Feld device connector » Push-in Spring connection 
+ UL: 24V@S5A * 16AWG = Integrated LEDs 


Specifications: + Field device connector + Push-in Spring connection 
+ UL: 24V @5A * 16AWG = Offset Hanges » Integrated LEDs 


Specifications: » Feld device connector + Push-in Spring connection 
+ UL: SOV@5A »* 16AWG = Offset Hanges 


Specifications: + Field device connector + Push-in Spring connection 
* UL: 50V@5A * 16AWG 


Specifications: » Feld device connector * Push-in Spring connection 
+ UL: 24V @5A = 16AWG = Offset Hanges + Integrated LEDs 


Specifications: Specifications: Specifications: Specifications: 
* Gamping Yoke + * Camping Yoke + UL: 300V @8A + 16AWG * Gamping Yoke » UL 300V @8A + 16AWG + Gamping Yoke + UL: 300V @8A + 16AWG 
No. of Digi-Key Price Each Weidmuller No. of Digi-Key Price Each Weidmuller No. of Digi-Key Price Each Weidmuller 
Fig. |Poles | Color | Part No. 1 10 100 |Part No. Fig.|Poles| Color | Part No. 1 10 100 |Part No. Fig. |Poles | Color | Part No. 1 10 100 | Part No. 
2 281-1036-ND 1.65 1.49 1.32/1639700000 3.81mm Omnimate - Socket Blocks 2 281-1993-NDNEW! 1.77 1.60 1.42/1799170000 
3 281-1037-ND 2.48 2.23  1.98]1639710000 2 281-1912NDNEW! 158 1.42 1.26] 1792860000 3 281-1994-ND NEW! 2.66 2.39 2.13/ 1799180000 
4 281-1038-ND 3.30 2.97 2.64|1639720000 3 281-1913-ND NEW! 236 2412 1.89] 1792870000 4 281-1995-ND NEW! 3.53 3.18 2.82/ 1799190000 
a . Hack a as ve ae 36 tese7a0on 4 281-1914ND NEW! 3.14 283 251) 1792880009 | |, : e Be eo NENT nat aor re eeotooy 
~1040- ; 94 5. 5 281-1915-ND NEW! 392 3.53 3.14] 1792890000 een [er 1997 fs. 77 4: 
10 281-1041-ND 825 7.43 6.60/1639780000} | 69) 6 | Geen 281-1916 ND NEW! 473 428 3.78] 1792900000 8 281-1998-ND NEW! 97.05 6.35 5.64) 1799220000 
12 281-1042-ND 9.90 8.91 7.92|1639800000 8 281-1917-ND NEW! 6.30 5.67 5.04] 1792910009 10 Polgeeepeuerey 8.84 7.96 7.07/1709280000 
16 281-1043-ND 13.20 11.88 10.56| 1639840000 10 281-1918 NDNEW! 788 709 630] 1792920000 12 281-2000-ND NEW! 10.61 9.55 8.49) 1799240000 
24 281-1044-ND 19.80 17.82 15.84] 1639920000 12 281-1919-ND NEW! 9.44 8.50 7.55| 1792930000] 16 eeEOO TE NOINEN 14.13 12.72 11.31 | 1799250000 
2 281-1702-ND NEW! 1.82 1.64 1.46/1770940000 16 281-1920-ND NEW! 12.59 11.33 10.07| 1792940000] 5.00mm Omnimate - Socket Blocks 
3 281-1703-NDNEW! 2.72 2.45 2.18|1770950000 2 281-1921-ND NEW! 1.65 1.49 1.32] 1793040000 2 281-1180-ND 1.15 1.04.89] 1625610000 
4 281-1704-NDNEW! 3.63 3.27 2.91|1770960000 3 281-1922-NDNEW! 2.48 2.23 1.98) 1793050000] 3 281-1181-ND 1.71 1.54 1.33) 1625620000 
6 | pack | 281-1705-ND NEW! 5.45 4.91 4.36 /1770980000 4 281-1923-ND NEW! 3.30 2.97 2.64] 1793060000] 4 281-1182-ND 2.26 2.03 1.75) 1596080000 
8 281-1706-ND NEW! §=7.26 6.54 5.81|1771000000 5 281-1924-ND NEW! 4.22. 3.80 3.38] 1793070009 6 BE NESALD) 3.40 3.05 2.62) 1596090000 
10 281-1707-NDNEW! 9.08 8.17 7.26/1771020000] | 70] 6 | Green| 281-1925-NDNEW! 497 4.47 3.98| 1793080000 | 7°| 8 | Black | 261-1184-ND B02 “8-15; 3.57) 1596110000 
59] 12 281-1708-ND NEW! 10.89 9.81 8.72|1771040000 8 281-1926-ND NEW! 672 6.05 5.38] 1793090000 10 281-1185-ND 5.76 5.16 4.44] 1596120000 
16 281-1709-ND NEW! 14.52 13.07 11.62|1771080000 10 281-1927-ND NEW! 842 7.58 6.74] 1793100009 ie Ss EAD) 7.50 6.73 5.79) 1602990000 
2 281-1718-ND*NEW! 1.91 1.72 1.53|1770670000 12 281-1928-ND NEW! 10.10 9.09 8.08) 1793110009 a aS soca acs ie eae 
3 281-1719-ND*NEW! 2.85 2.57  2.28|1770680000 16 281-1929-ND NEW! 13.47 12.13 10.78] 1793120000 : sorts 
4 | Black | 281-1720-ND* NEW! 3.81 3.43 3.05]1770690000 2 281-1966-ND NEW! 1.65 1.49 _1.92| 1798680000 Seo tee foe dal deseceeb 
6 281-1721-ND*NEW! 5.72 5.15 4.58|1770710000 3 281-1967-NDNEW! 2.48 2.23 1.98) 1798690000] 4 281-1191-ND 261 234 201/1636910000 
8 281-1722-ND*NEW! 7.62 6.86 _6.10|1770730000 4 281-1968-NDNEW! 3.30 297 2.64) 1798710000 Fs 281-1192ND 3.82 342 295| 1636930000 
2 281-1710-NDNEW! 1.95 1.76 1.56|1771090000 5 281-1969-NDNEW! 4.13 3.72  3.30/ 1798720000) | 76| 3 | Blak |o50 1403.Np B10 457 3.93| 1636950000 
3 281-1711-NDNEW! 2.93 2.64 2.34|1771100000] |71| 6 | Geen|281-1970-NDNEW! 4.95 4.46 3.96| 1798730000 10 281-1194-ND 634 568 489| 1636970000 
4 281-1712-NDNEW! 3.87 3.49 3.10|1771110000 8 281-1971-NDNEW! 6.60 5.94 5.28] 1798740000 42 281-1195-ND 760 682 587) 1636990000 
6 | pracy | 281-1713-ND NEW! 95.82 5.24 4.66)1771130000 10 281-1972-ND NEW! 8.25 7.43 6.60) 1798750000 16 281-1196-ND 10.14 909 782|1637030000 
8 281-1714-NDNEW! 7.76 6.98 6.21|1771150000 12 281-1973-NDNEW! 9.90 891 7.92] 1798760000 5Ogmnm Omnimate < Sockat Blacks 
10 281-1715-NDNEW! 9.72 8.75 7.78|1771170000 16 281-1974-ND NEW! 13.20 11.88 10.56| 1798770000] 3 lo tz .05-" 190 | S2B410000, 
60| 12 281-1716-ND NEW! 11.66 10.49 9.33]1771190000 2 281-1975ND NEW! 1.77 1.60 1.42) 1798850000 ~1243- . 05. 
16 281-1717-ND NEW! 15.54 13.99 12.44 /1771230000 3 See TtT 266 239 213 i caey a Sees ae oa ino teeing 
2 281-1723-ND* NEW! 2.04 1.84 1.64]1770740000 4 281-1977-ND NEW! 3.53 3.18 2.82/ 1798870000 6 281-1246-ND 346 3.10 2.67| 1526810000 
3 281-1724-ND*NEW! 3.08 2.77 2.46|1770750000 5 281-1978-ND NEW! 4.41 3.97 3.53/ 1798880000, | 77| g | Black |281-1247-ND 162. 4:15: 3.57 |1827010000 
4 | Black | 281-1725-ND*NEW! 4.07 3.66 3.26/1770760000| | 72) 6 | Green| 281-1979-NDNEW! 5.30 4.77 4.24] 1798890000) 10 281-1248-ND 576 516 444|1527210000 
6 281-1726-ND*NEW! 6.11 5.50 4.89]1770780000 8 281-1980-ND NEW! 7.05 6.35 5.64] 1798900009] 42 281-1249-ND 690 618 532| 1527410000 
8 281-1727-ND*NEW! 7.98 7.19 6.39|1770800000 10 281-1981-NDNEW! 884 7.96 7.07/ 1798910000] 16 281-1250-ND 9.01 808 695| 1527810000 
3.50 mm Omnimate - BLI/O Socket Blocks 12 281-1982-ND NEW! 10.61 9.55 8.49] 1798920009] 24 281-1251-ND 43.81 1238 10.65| 1528610000 
61 | 10 | Black [281-1803-NDNEW! 6.72 6.05 5.38]/1779880000 8 eer at ae ae 33 a 2 281-1902-ND NEW! 3.56 3.20 2.85/1499510000 
62 | 10 | Black | 281-1804-ND NEW! 21.38 19.24 17.10/1789090000 : fd 49 1. 3 281-1903-ND NEW! 5.33 4.80 4.26| 1499610000 
31 10 | Black 1281-1805ND NEW! 6.72 6.05 5.38 11779870000 3 281-1985-ND NEW! 248 2.23 1.98) 1799020000 4 281-1904-ND NEW! 7.11 6.40 5.69/1499710000 
ae : : 4 281-1986-ND NEW! = 3.30 2.97 2.64| 1799030000) 5 281-1905-ND NEW! 887 7.98 7.10) 1499810000 
64 10 | Black | 281-1806-ND NEW! 21.38 19.24 17.10|1789080000 5 281-1987-ND NEW! 4.13 3.72 3.30] 1799040009] 6 281-1906-ND NEW! 1086 978 8.69| 1499910000 
65| 30 | Black | 281-1799-ND NEW! 28.55 25.70 22.84 | 1779920000 73 Geen Eee NN NET ned et a {aecenon 78 | g | Black |581-1907-ND NEW! 14.16 12.75 11.33| 1500110000 
1800+ 7 -1989- fn 6 94 5 10 281-1908-ND NEW! 17.72 15.95 14.18] 1500310000 
66 | 30 | Black | 281-1800-ND NEW! 43.20 38.88 34.56|1789110000 ba EAMCGANINEW 25 743 Geol iro o00d 8 Fee ET bere 1596 14.18) 1500810000 
67 | 30_| Black [PRIOR NEINERY 28.55. 25.70 22.64 | 1779910000 12 281-1991-ND NEW! 9.90 891 7.92] 1799080000) 16 281-1910-ND NEW! 28.32 25.49 22.66] 1500910000 
68 | 30 | Black | 281-1802-NDNEW! 43.20 38.88 34.56|1789100000 16 281-1992-ND NEW! 13.20 11.88 10.56/ 1799090000] 24 281-1911-ND NEW! 44.69 40.22 35.75] 1501710000 


* Bus Version NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Weidmiiller X Terminal Blocks (cont) 


Fig. 73 BL 3.81/270 NEW! 
10.4 


Specifications: 
* Qamping Yoke +» UL: 300V @8A *16AWG 


Specifications: 
* Gamping Yoke 


Specifications: 
* Screw amp + UL: 300V @15A * 12AWG 


Specifications: 
+ Top connection 


Specifications: 
+ IDCconnection » UL: 300V @8A + 20AWG 


Flange 
with 
integrated 
solder pin. 


Specifications: 
+ Thru-hole Reflow Solder connection + UL: 300V @10A * Pin Length: 1.5mm 


Fig. 87 SL-SMT 5.08/180 NEW! 


8.5 
8 i 


Specifications: 
+ Thru-hole Reflow Solder connection * UL: 300V @15A * Pin Length: 1.5mm 


Fig. 74 BL 3.81/270F NEW! 


* UL: 300V @8A *16AWG 


+ UL300V @15A +» 12AWG 


Fig. 75 BLZ 5.00 


Specifications: 


Specification: 


Specifications: 
* Tension Gamp + UL: 300V @10A + 12AWG 


Specifications: 
+ Thru-hole Reflow Solder connection + UL: 300V @10A « Pin Length: 1.5mm. 


Fig. 88 SL-SMT 5.08/180G NEW! 


8.5) 
& 1 
|| 


Specifications: 
+ Thru-hole Reflow Solder connection + UL: 300V @15A »* Pin Length: 1.5mm 


Fig. 91 SL-SMT 5.08/90G NEW! 


| tas 
my 


* Screw Camp + UL: 300V @15A * 12AWG 


+ Screw Camp + UL: 300V @15A + 12AWG 


SL-SMT Series: + Stable at 500°F (260°C) compatible with all reflow soldering processes 
+ Pick and place compatible + 10 times greater strength than standard “Gull Wing” SMT pins 


Fig. 76 BLZ 5.00/90 


Specifications: 
+ Screw Camp + UL: 300V @15A * 12AWG 


Specifications: 
* Screw Camp + UL: 300V @15A * 12AWG 


Fig. 83 SL-SMT 3.5/180G NEW! 


75, 


Bik 
iB 
4 


O14 
Specifications: 
+ Thru-hole Reflow Solder connection * UL: 300V @10A * Pin Length: 1.5mm. 


Flange 
with 
integrated 
solder pin, 


° 


Specifications: i 
+ Thru-hole Reflow Solder connection * UL: 300V @10A » Pin Length: 1.5mm 


Flange 
with 
integrated 
solder pin. 


4 
ee i246 


Specifications: 
+ Thru-hole Reflow Solder connection * UL: 300V @15A = Pin Length: 1.5mm 


9.951 ag 

y+ Flange 
with 
integrated 


O14 


“I solder 
412 78at 
Specifications: Specifications: Specifications: 6.05-= ¢ 
+ Thru-hole Reflow Solder connection * UL: 300V @15A + Pin Length: 1.5mm _ | * Thru-hole Reflow Solder connection + UL: 300V @15A + Pin Length: 1.5mm + Thru-hole Reflow Solder connection + UL: 300V @15A + Pin Length: 1.5mm 
No. of Digi-Key Price Each Weidmuller No. of Digi-Key Price Each Weidmuller No. of Digi-Key Price Each Weidmuller 
Fig. |Poles| Color | Part No. 110 100 |Part No. Fig. |Poles| Color | Part No. 1 10 100 |PartNo. Fig.|Poles| Color | Part No. 110 100 [Part No. 
2 281-1252-ND 1.32 1.19 1.03] 1552710000 2 281-1781-NDNEW! 72 65  .58/ 1760962001 12 281-1627-NDNEW! 3.06 2.76 2.45| 1776022001 
3 281-1253-ND 1.96 1.76 1.51) 1552810000 3 281-1782-NDNEW! 1.10 .99  .88/1760972001} | 88| 16 | Black | 281-1628-NDNEW! 4.10 3.69 3.28/1776272001 
4 281-1254-ND 261 234 2.01/1552910000 4 281-1783-ND NEW! 1.40 1.26 1.12/1760982001 24 281-1629-ND NEW! 5.97 5.38 _4.78| 1776352001 
6 281-1255-ND 3.89 3.49 3.00) 1553110000 6 281-1784-ND NEW! 92.10 1.89 1.68) 1761002001 2 281-1630-NDNEW! 86 .77  .69/1776362001 
79| 8 Black | 281-1256-ND 5.20 4.66 4.01) 1553310000 84| 8 Black | 281-1785-ND NEW! 2.81 2.53 2.25/1761022001 3 281-1631-NDNEW! 1.04 .94  .83/1776372001 
10 281-1257-ND 6.48 5.81 5.00) 1553510000 10 281-1786-ND NEW! 9 3.50 3.15 2.80|1761042001 4 281-1632-NDNEW! 1.26 1.14 1.01|1776382001 
12 281-1258-ND 7.78 697 6.00) 1553710000 12 281-1787-ND NEW! 4.19 3.77 3.35) 1761062001 5 281-1633-NDNEW! 1.49 1.34 1.19) 1776392001 
16 281-1259-ND 10.37 9.29 8.00] 1554110000 16 281-1788-ND NEW! 5.60 5.04 4.48) 1761102001 6 281-1634-NDNEW! 1.71 1.54 1.37) 1776402001 
24 281-1260-ND 15.42 13.82 11.89] 1554910000 24 281-1789-NDNEW! 8.36 7.52 6.69|1761182001/ | 89) g | Black | 59; tec5 NO NEW! 2.25 2.03 1.80|1776422001 
2 281-1261-ND 1.28 1.15. .99/1557310000 2 281-1754-NDNEW! 60 54 .48/ 1761542001 10 281-1636-NDNEW! 282 254 2.26/1776442001 
3 281-1262-ND 1.92 1.72 1.48] 1557410000 3 281-1755-ND NEW! 20 81  .72|1761552001 12 281-1637-NDNEW! 3.36 3.03 2.69/1776462001 
4 281-1263-ND 261 234 201/1557510000 4 281-1756-ND NEW! 1.23 1.11  .99/1761562001 16 281-1638-NDNEW! 450 4.05 3.0/1776502001 
0! © | Black | 281-1264ND 3.82 342 295/1557710000 6 281-1757-ND NEW! 1.83 1.65 1.47| 1761582001 24 281-1639-NDNEW! 657 592 5.26|1776592001 
8 ack | 981-1265-ND 5.20 4.66 4.01/1557910000| | 85) 8 | Black | 281-1758-NDNEW! 2.39 2.15 1.91/1761602001 2 281-1640-NDNEW! 53 48 .42/ 1774762001 
10 281-1266-ND 6.34 5.68 4.89/ 1558110000 10 281-1759-ND NEW! = 3.03 2.73 2.43) 1761622001 3 281-1641-NDNEW! 78 .71  .63/1774772001 
12 281-1267-ND 7.78 6.97 6.00] 1558310000 12 281-1760-ND NEW! §=3.59 3.23 2.87) 1761642001 4 281-1642-NDNEW! 1.04 94 .83/ 1774782001 
16 281-1268-ND 10.37 9.29 8.00/ 1558710000 om pear NEW, aa nen pe eat 5 281-1643-NDNEW! 1.29 1.17 1.04]1774792001 
2 281-1728-ND NEW! 1.76 1.58 _1.41|1759390000 PSII p 716 64 5.78 0} © | Black | 281-1644-NDNEW! 1.55 1.40 1.24/1774802001 
1729+ 1 2 281-1763-NDNEW! = 72 65 — .58| 1762002001 8 281-1645-ND NEW! 2.04 1.84 1.64] 1774822001 
3 281-1729-ND NEW! 2.64 2.38 2.12|1759400000 
4 281-1730-NDNEW! 3.51 3.16 2.81| 1759410000 3 POUCA NENEW) 61.10 99 .88/ 1762012001 10 281-1646-ND NEW! 92.57 2.31 2.06] 1774842001 
81| 6 | Black |281-1731-NDNEW! 5.27 4.74 4.22/ 1759430000 4 281-1765-ND NEW! =1.40 1.26 1.12) 1762022001 12 281-1647-NDNEW! 3.06 276 2.45]1774862001 
Bao 7 6 281-1766-ND NEW! 2.10 1.89 1.68) 1762042001 16 281-1648-NDNEW! 4.10 3.69 3.28/1774902001 
8 281-1732-ND NEW! 7.04 6.34 5.63] 1759450000 
e y 1 86) 8 Black | 281-1767-NDNEW! 2.81 2.53 2.25|1762062001 24 281-1649-NDNEW! 5.97 5.38 4.78|1774982001 
10 281-1733-ND NEW! 879 7.92 7.04] 1759470000 0 BeMMIEW 350 sis 280|17e2082001 
12 281-1734-ND NEW! 10.53 9.48 8.43| 1759490000 ee ie . 4 2 281-1660-NDNEW! 53 48 .42/1775002001 
. - 12 281-1769-NDNEW! 4.19 3.77 3,35|1762102001 3 281-1661-NDNEW! 78 71. 63/1775012001 
5.08mm Omnimate - Pin Plugs ie 7 1 u g . 4 
16 281-1770-ND NEW! 5.60 5.04 4.48/ 1762142001 4 281-1662-ND NEW! 104 94 8311775022001 
2 281-1790-NDNEW! 4.53 4.08 3.63/1709600000 24 281-1771-ND NEW! 8.36 7.52 6.69|1762222001 5 281-1663-ND NEW! 429 117 104 1775032001 
SoS REL pe Sa ee 1 peony 5.08mm Omnimate - SMT Compatible PCB Pin Headers ot 6 Pak 281-1664-ND NEW! 1.55 1.40 1.24/1775042001 
6 DBIITSENDNEW! 3.48 3.14 279|1709640000 2 281-1610-NDNEW! 53 48 .42/1775522001 8 281-1665-NDNEW! 2.04 1.84 1.64] 1775062001 
eo| 8 | cack SMIPOMRINERI 453 408 3.63|17098e0000 3 281-1611-NDNEW! 78 .71  .63/ 1775572001 10 281-1666-NDNEW! 257 2.31 2.06/1775082001 
45 PaETORININEWN S45 491 436| 1709680000 4 281-1612-NDNEW! 1.04 94 83] 1775592001 12 281-1667-NDNEW! 3.06 2.76 2.45|1775102001 
49 PSE GGINEWH 628 574 510|1709700000 5 281-1613-NDNEW! 1.29 1.17 1.04/1775632001 16 281-1668-NDNEW! 4.10 3.69 3.28/1775142001 
Bs ; : 6 281-1614-NDNEW! 1.55 1.40 1.24/1775642001 24 281-1669-ND NEW! 5.97 5.38 _4.78| 1775222001 
16 281-1797-NDNEW! 8.15 7.34 6.52/1709740000| | 87 Black 
8 281-1615-ND NEW! 2.04 1.84 1.64/1775662001 2 281-1650-ND NEW! 86 77 69] 1775232001 
24 281-1798-ND NEW! 12.00 10.80 9.60/ 1709820000 Gaal 7 . : : 
| - : 10 281-1616-NDNEW! 257 2.31 2.06/1775682001 3 281-1651-NDNEW! 104 94 _83/1775242001 
3.5mm Omnimate - SMT Compatible PCB Pin Headers 12 281-1617-ND NEW! 3.06 2.76 2.45/1775702001 4 281-1652-NDNEW! 1.26 1.14 1.01|/1775252001 
2 281-1772-NDNEW! 60 54 48] 1752982001 16 281-1618-NDNEW! 4.10 3.69 3.28/1775742001 5 281-1653-ND NEW! 149 1.34 1.19/1775262001 
3 281-1773-NDNEW! 90 81  .72/1752992001 24 281-1619-ND NEW! 5.97 5.38 4.78/ 1775822001 6 281-1654-NDNEW! 171 154 137/1775272001 
4 281-1774-NDNEW! 1.23 1.11 .99]/1753002001 2 281-1620-NDNEW! 53 48 .42/1775922001] | 92] g | Blk | 551 4655.ND NEW! 2.25 203. 1.80/1775292001 
6 281-1775-ND NEW! 1.83 1.65  1.47/ 1753022001 3 281-1621-NDNEW! 78 71 .63/ 1775932001 10 281-1656-NDNEW! 282 2.54 2.26/1775312001 
83] 8 | Black |281-1776-NDNEW! 2.39 215 1.91/1753042001 4 281-1622-NDNEW! 1.04 94 .83/1775942001 12 281-1657-NDNEW! 3.36 3.03 2.69| 1775332001 
10 281-1777-ND NEW! 3.03 2.73 2.43] 1753062001 88] 5 | Black | 281-1623-NDNEW! 1.29 1.17 1.04/1775952001 16 281-1658-NDNEW! 4.50 4.05 3.60|1775372001 
12 281-1778-ND NEW! 3.59 3.23 2.87) 1753082001 6 281-1624-NDNEW! 1.55 1.40 1.24|1775962001 24 281-1659-ND NEW! 6.57 5.92 5,26| 1775452001 
16 281-1779-NDNEW! 4.86 4.38 3.89] 1753122001 8 281-1625-ND NEW! 2.04 1.84 1.64] 1775982001 
Se | i ES 5 Ll 
24 281-1780-NDNEW! 7.16 6.44 5.73] 1753202001 10 281-1626-NDNEW! 2.57 2.31 2.06) 1776002001] | 564.4376-ND Screwdriver for 3.5mm PUQS sesso. $11.76 


NOTE: All Omnimate pin headers mate with Omnimate socket blocks. All Minimate pin headers mate with Minimate socket blocks. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Weidmiiller = DIN Rail - Mounted Terminal Blocks and Accessories 


Fig. 1 - WDU 2.5N 


<J 


+ Termination Block Width: 5mm 
+ Wire Size (UL): 24-12 AWG 
+ Voltage Approval (UL): 300V 
+ Qurrent Approval (UL): 254. 


+ Termination Block Width: 5mm + Wire 
Size (UL): 22-12 AWG + Voltage 
Approval (UL): 300V + Current 
Approval (UL): 20A 


Fig. 2 - WDU 2.5 


+ Termination Block Width: 5mm 
* Wire Size (UL): 22-12 AWG 
+ Voltage Approval (UL): 600V 
* Qurrent Approval (UL): 25A. 


Fig. 3 - 


WDU 4 Fig. 4- WDU 6 


Fig. 5 - WDU 10 


y 


+ Voltag 


+ Termination Block Width: 3.5mm 
+ Wire Size (UL): 26-14 AWG = Volt- 
age Approval (UL): 300V » Current 
Approval (UL): 15A 


+ Termination Block Width: 6mm 
+ Wire Size (UL) 


* Qurrent Approval (UL): 35A 


): 22-10 AWG 
je Approval (UL): 600V 


Fig. 10 - WDK 1.5/R 3.5 


* Termination Block Width: 3.5mm 
+ Wire Size (UL): 26-14 AWG = Volt- 
age Approval (UL): 300V + Qurrent 
Approval (UL): 154 


+ Termination Block Width: 8mm 
+ Wire Size (UL): 20-8: AWG 
+ Voltage Approval (UL): 600V 
+ Qurrent Approval (UL): 45A. 


& 


+ Termination Block Width: 6mm 
+ Wire Size (UL): 22-10 AWG * Volt- 
age Approval (UL): 600V + Ourrent 
Approval (UL): 354 


+ Term. Block Width: 10mm 
+ Wire Size (UL): 16-6 AWG 
+ Voltage Approval (UL): 1000V 
* Qurrent Approval (UL): 654 


Fig. 6 - WDU 16 


@ 
fa 


ol 


a) 


* Qurrent Approval (UL): 70A 
Fig. 12 - WOK 4NV 


+ Termination Block Width: 6mm 
+ Wire Size (UL): 22-10 AWG = Volt- 
age Approval (UL): 600V + Ourrent 
Approval (UL): 354 


* Termination Block Width: 12mm 
+ Wire Size (UL): 14-6 AWG 
+ Voltage Approval (UL): 600V 


Fig. 7 - WDK 2.5N 


+ Termination Block Width: 5mm 
+ Wire Size (UL): 22-12 AWG 
+ Voltage Approval (UL): 600V 
* Qurrent Approval (UL): 20A. 


* Termination Block Width: 5mm 
+ Wire Size (UL): 26-12 AWG = Volt- 
age Approval (UL): 600V + Ourrent 
Approval (UL): 20A 


TERMINAL BLOCKS ACCESSORIES (See Descriptions and Prices Below) 
Digi-Key Price Each Weidmuller Grounding End End Jumpers/ Notching DIN Marking 
Fig. Series Part No. 1 10 100 Part No. Blocks Plates Brackets Partitions dumper Links Tools Rail Tags 
1 WDU 2.5N 281-1466-ND 1381.25 1.11__| 1040800000 | _281-1490-ND_| 281-1499-ND_| _281-1503-ND. = 281-1505-ND_ | 281-1533-ND_| 281-1534-ND_| 281-1550-ND 
2 WoU2.5 281-1467-ND 1431.02 -90_| 1020000000 | 281-1491-ND_|[ 281-1500-ND__|_281-1503-ND. = 281-1505-ND_ | 281-1533-ND_[_ 281-1534-ND_|_281-1550-ND 
3 WDU4 281-1468-ND 1.23 1.11 .99 | 1020100000 | 281-1492-ND_[~ 281-1500-ND__|_281-1503-ND_ = 281-1514-ND_[__281-1533-ND | 281-1534-ND_ | 281-1551-ND 
4 WDU6 281-1469-ND 165 149 1.32 | 1020200000| 281-1493-ND | 281-1500-ND | 281-1503-ND = 281-1518-ND | 281-1533-ND | 281-1534-ND — 
281-1521-ND 
5 WDU 10 281-1470-ND 219 198 1.76 | 1020300000| 281-1494-ND | 281-1500-ND | 281-1503-ND = 281-1522-ND | 281-1533-ND | 281-1534-ND — 
281-1525-ND 
6 WDU16 281-1471-ND 479 431 3.83 | 1020400000| 281-1495-ND = 281-1502-ND = 281-1526-ND | 281-1533-ND | 281-1534-ND = 
281-1529-ND 
7 WDK2.5N 281-1472-ND 351 316 281 | 1041100000| 281-1496-ND = 281-1502-ND | 281-1501-ND | 281-1505-ND | 281-1533-ND | 281-1534-ND | 281-1550-ND 
281-1506-ND 
8 | WOK25DUPE | 281-1555ND 5.21 4.69 4.17_ | 1036400000] 281-1496-ND = 281-1502-ND | 281-1501-ND = 281-1533-ND | 281-1534-ND | 281-1550-ND 
9 | WDUTSR35 | 281-1476-ND 143 129 ~=«-1.14 ‘| 1753280000 — 281-1478-ND | 281-1480-ND — 281-1481-ND | 281-1533-ND 281-1536-ND 
281-1482-ND 281-1535-ND_|_281-1537-ND. 
10 | WOKT5R35 | 281-1477-ND 315 284 252 | 1753290000 — 281-1479-ND | 281-1480-ND = 281-1481-ND | 281-1533-ND 281-1536-ND 
=— 281-1482-ND 281-1535-ND_| _281-1537-ND 
1 WDK4N 281-1473-ND 488 439 3.90 | 1041900000| 281-1497-ND — 281-1502-ND | 281-1501-ND | 281-1514-ND | 281-1533-ND | 281-1534-ND | 281-1550-ND 
281-1515-ND 
12 WDK4NV 281-1474ND 7.20. +648 5.76 | 1041910000 | 281-1497-ND — 281-1502-ND | 281-1501-ND | 281-1514-ND | 281-1533-ND | 281-1534-ND | 281-1550-ND 
281-1515-ND 
13 WDK2.5 NV 281-1475-ND 7.16 644 5.73 | 1041610000| 281-1497-ND — 281-1502-ND | 281-1501-ND | 281-1505-ND | 281-1533-ND | 281-1534-ND | 281-1550-ND 
281-1506-ND 
. 
Access Oo r | es Grounding Blocks End Plates - Covers open End Brackets - Camps 
Grounds connected wires to | end of terminal block blocks into place on Rail 
Digi-Key Price Each Weidmuller Digi-Key Price Each Weidmuller |_| DiNrail 
Description Part No. i 10 100 | Part No. Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Grounding Blocks J umper Links 
WPE2.5N 281-1490-ND 546 4.92 4.37|1016200000| | Wave/2 281-1518-ND 1.58 1.42 1.26 | 1052360000 
WPE2.5 281-1491-ND 5.70 5.13 4.56| 1010000000] | WaV6/3 281-1519-ND 2.31 2.08 1.85 | 1054760000 
WPE4 281-1492-ND 585 5.27 4.68/ 1010100000] | WOV6/4 281-1520-ND 3.02 272 2.42 | 1054860000 
WPE6 281-1493-ND 6.36 5.73 5.09| 1010200000] | WAV 6/10 pergieouney 7-22 6.50 5.78 | 1052260000 
Won 10/2 281-1522-ND 1.65 1.49 1.32 | 1052560000 
WPE 10 281-1494-ND 6.68 6.01 5.34 | 101 0300000) | Wey 19/9 eG] 231 208 185 | 1054900000 
Wee le Podge 836 7.52 6.69 | 1010400000) | way iva 281-1524-ND 3.02 272 2.42 | 1055060000 — - 
WDK2.5NDU-PE | 281-1496-ND" 6.24 5.62 5.00 | 1041650000 WON 10/10 281-1525-ND 7.22 6.50 5.78 | 1052460000 Partitions - WTW Jumpers - For cross Jumper Links - For cross 
WDK 4N PE 281-1497-NDt 7.08 6.38 5.67 | 1041920000] | wov 16/2 281-1526-ND 165 149 1.32 | 1053260000 connection ZOV connection WOV 
End Plates Wav 16/3 281-1527-ND 2.31 2.08 1.85 | 1055160000 
WAP WDU 1.5/R3.5 | 281-1478-ND 30 .27  .24/|1754190000 We icao BORED 758 at 605 1053950000 
WAP WDK 1.5/R3.5 | 281-1479-ND 81 .73_— .65 | 1754200000 hing raoks : 
WAP WDU1.5 281-1499-ND 72 .65 58 | 1060000000 Notching Too! 
WAP WDU 2.5 281-1500-ND 75.68 __.60 | 1050000000] | Outtting Tool WAW 1 | 281-1533-ND_39.48  — — |900450 
End Brackets Screwdrivers 
EW15 281-1480ND 66. 60 53) 3828000000 | 0.6x3.5 281-1530-ND 9.77 8.79 7.82 | 9008330000 
WEW 35/1 281-1502-ND 402 3.62 3.22| 1061200000) | 8x40 eS rae 
WEW 35/2 281-1503-ND 2.07 _ 1.87 _1.66 | 1059000000 “-* = : “ 
Partiti DIN Rail - Slotted 1M DIN Rail-with Marker Strips-Will mark | Fuse Block TS 35 DIN Rail 
ereinons: TS 35 x 7.5mm 281-1534-ND 11.60 10.44 9.28]51451 mounting holes termination points with neon indicator 
ww 281-1501-ND 4.17 376 3.34 | 1058800000] | 7§15x5.5mm 281-1535-ND 995 896 7.96] 11751 
A Unprinted 
J umpers Marking Pen <x A 
ZQV1.5/R3.5/2 GE |281-1481-ND 45 41 — 36 | 1754210000] | STI - Black 281-1554-ND 7.14 6.43 5.72 | 508401694 LJ QS” 
ZQV 1.5/R3.5/3 GE | 281-1482-ND 92 .83  .74| 1754220000 Outlet Modules ZB 
eaves pee = = fe cine AC, Single 281-1560-ND 15.75 14.40 11.25 | 9915480000 }—_________ A ES 
° : : : : AC, Duplex 281-1561-ND 25.20 23.04 18.00 | 9915490000 —x—7 
Zav4N2 281-1514-ND 1.07 .96  .86 | 1758250000 Fuse Black ns SL 
po 
ZQV4N3 281-1515-ND 1.59 1.44 1.28 | 1762630000 cidade DF Printed 
ZQV4N4 281-1516-ND 210 1.89 1.68 | 1762620000 With Indicator 281-1562-ND 12.15 11.11 8.68 | 67601493 
ZV AN'10 BoM 521 4.69 4.17 | 1758260000 * Single level + ground —t Double level grounding block Outlet Modules-TS 35 DIN Rail |< 35.0—>| 
Digi-Key Price Each Weidmuller Duplex} 75.0 ——_»} Baise cae 
Description Part No. al 10 100 Part No. © 
Marker Strips : l 
DEK 5/3.5 MC Blank (unprinted)..... 281-1536-ND 8.40 7.56 6.72 1755270000 
DEK 5/3.5 FS 1-10 Premarked (printed) 281-1537-ND 8.40 7.56 6.72 1762320001 
WS 10/5 Blank (unprinted) . 281-1547-ND 1.44 1.30 1.16 1060860000 
WS 10/6 Blank (unprinted) . 281-1548-ND 1.49 1.34 1.19 1060960000 
DEK 5/5 Blank (unprinted 281-1550-ND 2.43 219 1.95 47336 
DEK 5/6 Blank (unprinted 281-1551-ND 2.43 2.19 1.95 46856 
DEK 5/8 Blank (unprinted 281-1553-ND 2.58 2.33 2.07 1277060000 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 129 


AMERICAN DIN Rail PART NUMBERING SYSTEM 
ELECTRICAL INC. 


Features: + Steel Design * CE Approved + Zinc Chromate Plating » No Markings on Rail ADR id -ND 
Unslotted Slotted Unslotted Slotted DR= S= Slotted Length in inches 
7.55mm x 35mm 15mm x 35mm 15mm x 35mm r U= Unslotted with an implied 
5365. DIN RAIL L_ decimal point 
\ after the second 
digit. Example: 
Width and height in MIM 3 IN= 0300 
Fe 3575 = 35MM X 7.55MM 
75 5 3515 = 35MM X 15MM 
N ae A=AMERICAN 
* 27 go ELECTRICAL INC Note: Lengths exceeding 48” may incur 
SS bil additional shipping charges. 
Length| Digi-Key “U” Price Each “S” Price Each Length | Digi-Key “U” Price Each “S” Price Each 
(In.) Part No. 1 10 100 i 10 100 (In.) Part No. i 10 100 i 10 100 
U =Unslotted S =Slotted U =Unslotted S =Slotted 
3 ADR3575-[]0300-ND 1.44 1.08 75 1.44 1.08 75 3 ADR3515-[_]0300-ND 1.51 1.14 80 1.51 1.14 80 
4 ADR3575-[_]0400-ND 1.61 1.22 88 1.61 1.22 .88 4 ADR3515-[_]0400-ND 1.64 1.25 91 1.64 1.25 91 
5 ADR3575-[_]0500-ND 1.63 1.26 94 1.63 1.26 94 5 ADR3515-[_]0500-ND 1.74 1.34 1.01 1.74 1.34 1.01 
6 ADR3575-[_]0600-ND 1.88 1.45 1.09 1.88 1.45 1.09 6 ADR3515-[_]0600-ND 2.05 1.58 1.19 2.05 1.58 1.19 
"i ADR3575-[_]0700-ND 2.15 1.66 1:25 2.15 1.66 1.25 7 ADR3515-[_]0700-ND 2.34 1.81 1.36 2.34 1.81 1.36 
8 ADR3575-[_]0800-ND 2.40 1.87 1.40 2.40 1.87 1.40 8 ADR3515-[_]0800-ND 2.61 2.03 1.53 2.61 2.03 1.53 
9 ADR3575-[_]0900-ND 2.65 2.07 1.55 2.65 2.07 1.55 9 ADR3515-[_]0900-ND 2.87 2.24 1.68 2.87 2.24 1.68 
10 | ADR3575-(}1000-ND 289 225 1.69 289 = 2.25 1.69 10 | ADR3515-(]1000-ND 312 2.44 1.83 3.12 2.44 1.83 
11 ADR3575-[]1100-ND 3.11 2.44 1.83 3.11 2.44 1.83 11 ADR3515-[]1100-ND 3.35 2.63 1.98 3.35 2.63 1.98 
12 ADR3575-[]1200-ND 3.32 2.61 1.96 3.32 2.61 1.96 12 ADR3515-[]1200-ND 3.57 2.81 2.11 3.57 2.81 2.11 
13 ADR3575-[]1300-ND 3.52 2.77 2.08 3.52 2.77 2.08 13 ADR3515-[]1300-ND 3.77 2.98 2.24 3.77 2.98 2.24 
14 ADR3575-[]1400-ND 3.71 2.93 2.20 3.71 2.93 2.20 14 ADR3515-[]1400-ND 3.96 3.15 2.36 3.96 3.15 2.36 
15 ADR3575-[]1500-ND 3.88 3.08 2.31 3.88 3.08 2.31 15 ADR3515-[]1500-ND 4.13 3.30 2.47 4.13 3.30 2.47 
16 ADR3575-[_}1600-ND 4.04 3.22 2.42 4.04 3.22 2.42 16 ADR3515-[_]1600-ND 4.29 3.44 2.58 4.29 3.44 2.58 
17 ADR3575-[_}1700-ND 4.20 3.36 2.52 4.20 3.36 2.52 17 ADR3515-[_]1700-ND 4.45 3.56 2.68 4.45 3.56 2.68 
18 ADR3575-[_}1800-ND 4.34 3.48 2.61 4.34 3.48 2.61 18 ADR3515-[]1800-ND 4.60 3.68 2.76 4.60 3.68 2.76 
19 ADR3575-[]1900-ND 4.48 3.59 2.69 4.48 3.59 2.69 19 ADR3515-[]1900-ND 4.73 3.79 2.84 4.73 3.79 2.84 
20 ADR3575-[_]2000-ND 4.61 3.69 2.77 4.61 3.69 247 20 ADR3515-[_]2000-ND 4.85 3.88 2.91 4.85 3.88 2.91 
21 ADR3575-[_]2100-ND 4.73 3.79 2.84 4.73 3.79 2.84 21 ADR3515-[_]2100-ND 4.95 3.97 2.98 4.95 3.97 2.98 
22 ADR3575-[]2200-ND 4.84 3.88 2.91 4.84 3.88 2.91 22 ADR3515-[_]2200-ND 5.05 4.04 3.03 5.05 4.04 3.03 
23 ADR3575-[_]2300-ND 4.94 3.95 2.97 4.94 3.95 2.97 23 ADR3515-[]2300-ND 5.13 4.11 3.08 5.13 4.11 3.08 
24 ADR3575-[_]2400-ND 5.02 4.02 3.02 5.02 4.02 3.02 24 ADR3515-[_]2400-ND 5.20 4.16 3.12 5.20 4.16 3.12 
25 ADR3575-[_]2500-ND 5.10 4.09 3.07 5.10 4.09 3.07 25 ADR3515-[_]2500-ND 5.36 4.29 3.22 5.36 4.29 3.22 
26 ADR3575-[_]2600-ND 5.17 4.14 3.10 5.17 4.14 3.10 26 ADR3515-[]2600-ND 5.53 4.43 3.33 5.53 4.43 3.33 
27 ADR3575-[_]2700-ND 5.27 4.22 3.17 5:27 4.22 3.17 27 ADR3515-[_]2700-ND 5.70 4.56 3.43 5.70 4.56 3.43 
28 ADR3575-[_]2800-ND 5.42 4.34 3.26 5.42 4.34 3.26 28 ADR3515-[]2800-ND 5.86 4.69 3.53 5.86 4.69 3.53 
29 ADR3575-[_]2900-ND 5.58 4.47 3.36 5.58 4.47 3.36 29 ADR3515-[]2900-ND 6.02 4.82 3.63 6.02 4.82 3.63 
30 ADR3575-[_]3000-ND 5.73 4.59 3.45 5.73 4.59 3.45 30 ADR3515-[]3000-ND 6.18 4.95 3.73 6.18 4.95 3.73 
31 ADR3575-[_]3100-ND 5.88 4.70 3.54 5.88 4.70 3.54 31 ADR3515-[_]3100-ND 6.33 5.07 3.83 6.33 5.07 3.83 
32 ADR3575-[_]3200-ND 6.02 4.82 3.63 6.02 4,82 3.63 32 ADR3515-[]3200-ND 6.48 5.19 3.92 6.48 5.19 3.92 
33 ADR3575-[]3300-ND 6.16 4.93 3.72 6.16 4.93 3.72 33 ADR3515-[_]3300-ND 6.63 5.31 4.02 6.63 5.31 4.02 
34 ADR3575-[]3400-ND 6.30 5.05 3.81 6.30 5.05 3.81 34 ADR3515-[_]3400-ND 6.77 5.42 4.11 6.77 5.42 4.11 
35 ADR3575-[]3500-ND 6.44 5.16 3.90 6.44 5.16 3.90 35 ADR3515-[]3500-ND 6.92 5.54 4.20 6.92 5.54 4.20 
36 ADR3575-[]3600-ND 6.57 5.26 3.98 6.57 5.26 3.98 36 ADR3515-[_]3600-ND 7.05 5.65 4.28 7.05 5.65 4.28 
37 ADR3575-[_]3700-ND 6.71 5.37 4.06 6.71 5.37 4.06 37 ADR3515-[]3700-ND 7.19 5.75 4.37 7.19 5.75 4.37 
38 ADR3575-[]3800-ND 6.83 5.47 4.15 6.83 5.47 4.15 38 ADR3515-[]3800-ND 7.32 5.86 4.45 7.32 5.86 4.45 
39 ADR3575-[]3900-ND 6.96 5.57 4.23 6.96 5.57 4.23 39 ADR3515-[_]3900-ND 7.44 5.96 4.54 7.44 5.96 4.54 
40 ADR3575-[_]4000-ND 7.08 5.67 4.30 7.08 5.67 4.30 40 ADR3515-[_]4000-ND 7.57 6.06 4.62 7.57 6.06 4.62 
4 ADR3575-[]4100-ND 7.20 5:77 4.38 7.20 5.77 4.38 41 ADR3515-[_]4100-ND 7.69 6.15 4.69 7.69 6.15 4.69 
42 ADR3575-[]4200-ND 7.32 5.86 4.46 7.32 5.86 4.46 42 ADR3515-[_]4200-ND 7.80 6.25 4.77 7.80 6.25 4.77 
43 ADR3575-[]4300-ND 7.44 5.95 4.53 7.44 5.95 4.53 43 ADR3515-[]4300-ND 7.92 6.34 4.85 7.92 6.34 4.85 
44 ADR3575-[_]4400-ND 7.55 6.04 4.61 7.55 6.04 4.61 44 ADR3515-[_]4400-ND 8.03 6.43 4.92 8.03 6.43 4.92 
45 ADR3575-[]4500-ND 7.66 6.13 4.68 7.66 6.13 4.68 45 ADR3515-[_]4500-ND 8.13 6.51 4.99 8.13 6.51 4.99 
46 ADR3575-[_]4600-ND 7.77 6.22 4.75 LAL 6.22 4.75 46 ADR3515-[]4600-ND 8.24 6.59 5.06 8.24 6.59 5.06 
47 ADR3575-[]4700-ND 7.87 6.30 4.82 7.87 6.30 4.82 47 ADR3515-[_]4700-ND 8.34 6.67 5.13 8.34 6.67 5.13 
48 ADR3575-[_]4800-ND 7.97 6.38 4.88 7.97 6.38 4.88 48 ADR3515-[_]4800-ND 8.43 6.75 5.19 8.43 6.75 5.19 
49 ADR3575-[]4900-ND 8.07 6.46 4.95 8.07 6.46 4.95 49 ADR3515-[]4900-ND 8.56 6.85 5.27 8.56 6.85 5.27 
50 ADR3575-[_]5000-ND 8.17 6.54 5.01 8.17 6.54 5.01 50 ADR3515-[]5000-ND 8.69 6.95 5.36 8.69 6.95 5.36 
51 ADR3575-[]5100-ND 8.26 6.61 5.07 8.26 6.61 5.07 51 ADR3515-[]5100-ND 8.83 7.05 5.44 8.83 7.05 5.44 
52 ADR3575-[]5200-ND 8.35 6.68 5.14 8.35 6.68 5.14 52 ADR3515-[]5200-ND 8.95 7.15 5.52 8.95 7.15 5.52 
53 ADR3575-[]5300-ND 8.44 6.75 5.20 8.44 6.75 5.20 53 ADR3515-[_]5300-ND 9.08 7.25 5.59 9.08 7.25 5.59 
54 ADR3575-[_]5400-ND 8.55 6.84 5.27 8.55 6.84 5.27 54 ADR3515-[]5400-ND 9.21 7.34 5.67 9.21 7.34 5.67 
55 ADR3575-[]5500-ND 8.67 6.93 5.34 8.67 6.93 5.34 55 ADR3515-[]5500-ND 9.33 7.44 5.75 9.33 7.44 5.75 
56 ADR3575-[]5600-ND 8.79 7.02 5.41 8.79 7.02 5.41 56 ADR3515-[]5600-ND 9.45 7.53 5.82 9.45 7.53 5.82 
57 ADR3575-[_]5700-ND 8.91 71 5.49 8.91 7.11 5.49 57 ADR3515-[_]5700-ND 9.58 7.62 5.90 9.58 7.62 5.90 
58 ADR3575-[_]5800-ND 9.02 7.20 5.56 9.02 7.20 5.56 58 ADR3515-[_]5800-ND 9.69 7.71 5.97 9.69 7.71 5.97 
59 ADR3575-[]5900-ND 9.14 7.29 5.63 9.14 7.29 5.63 59 ADR3515-[]5900-ND 9.81 7.80 6.04 9.81 7.80 6.04 
60 ADR3575-[]6000-ND 9.25 7.38 5.70 9.25 7.38 5.70 60 ADR3515-[_]6000-ND 9.93 7.88 6.11 9.93 7.88 6.11 
61 ADR3575-[]6100-ND 9.36 7.46 5.77 9.36 7.46 5.77 61 ADR3515-[_]6100-ND 10.04 7.97 6.18 10.04 7.97 6.18 
62 ADR3575-[_]6200-ND 9.47 7.54 5.83 9.47 7.54 5.83 62 ADR3515-[_]6200-ND 10.15 8.05 6.25 10.15 8.05 6.25 
63 ADR3575-[_]6300-ND 9.58 7.62 5.90 9.58 7.62 5.90 63 ADR3515-[]6300-ND 10.26 8.13 6.32 10.26 8.13 6.32 
64 ADR3575-[_]6400-ND 9.69 7.71 5.97 9.69 real 5.97 64 ADR3515-[_]6400-ND 10.37 8.21 6.39 10.37 8.21 6.39 
65 ADR3575-[_]6500-ND 9.80 7.79 6.03 9.80 7.79 6.03 65 ADR3515-[]6500-ND 10.48 8.29 6.45 10.48 8.29 6.45 
66 ADR3575-[_]6600-ND 9.90 7.86 6.10 9.90 7.86 6.10 66 ADR3515-[]6600-ND 10.59 8.37 6.52 10.59 8.37 6.52 
67 ADR3575-[]6700-ND 10.01 7.94 6.16 10.01 7.94 6.16 67 ADR3515-[_]6700-ND 10.69 8.44 6.58 10.69 8.44 6.58 
68 ADR3575-[_]6800-ND 10.11 8.02 6.22 10.11 8.02 6.22 68 ADR3515-[_]6800-ND 10.79 8.51 6.64 10.79 8.51 6.64 
69 ADR3575-[_]6900-ND 10.21 8.09 6.29 10.21 8.09 6.29 69 ADR3515-[]6900-ND 10.89 8.59 6.70 10.89 8.59 6.70 
70 ADR3575-[]7000-ND 10.31 8.16 6.35 10.31 8.16 6.35 70 ADR3515-[_]7000-ND 10.99 8.66 6.77 10.99 8.66 6.77 
71 ADR3575-[_]7100-ND 10.41 8.24 6.41 10.41 8.24 6.41 71 ADR3515-[_]7100-ND 11.09 8.73 6.83 11.09 8.73 6.83 
72 ADR3575-[_]7200-ND 10.50 8.31 6.47 10.50 8.31 6.47 72 ADR3515-[_]7200-ND 11.18 8.79 6.88 11.18 8.79 6.88 
73 ADR3575-[]7300-ND 10.60 8.38 6.53 10.60 8.38 6.53 73 ADR3515-[_]7300-ND 11.28 8.86 6.94 11.28 8.86 6.94 
74 ADR3575-[_}7400-ND 10.69 8.44 6.58 10.69 8.44 6.58 74 ADR3515-[_]7400-ND 11.37 8.92 7.00 11.37 8.92 7.00 
75 ADR3575-[_]7500-ND 10.79 8.51 6.64 10.79 8.51 6.64 75 ADR3515-[_]7500-ND 11.46 8.99 7.05 11.46 8.99 7.05 
76 ADR3575-[_]7600-ND 10.88 8.58 6.70 10.88 8.58 6.70 76 ADR3515-[_]7600-ND 11.55 9.05 7.11 11.55 9.05 resi 
77 ADR3575-[_]7700-ND 10.97 8.64 6.75 10.97 8.64 6.75 Mt ADR3515-[_]7700-ND 11.64 9.11 7.16 11.64 9.11 7.16 
78 ADR3575-[_}7800-ND 11.06 8.70 6.80 11.06 8.70 6.80 78 ADR3515-[_]7800-ND 11.72 9.17 7.21 14.72 9.17 f21 
= ADR3575-[_]7874-ND* 11.12 8.75 6.84 11.12 8.75 6.84 = ADR3515-[_]7874-ND* 11.78 9.21 7.25 11.78 9.21 7.25 


Note: [] S = Slotted, U = Unslotted Note: Sold in 1" increments from 3 to 78". Call for custom lengths and pricing! 
* 2 meter length 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PHGNIX 


CONTACT DIN Rail-Mounted Terminal Blocks and Accessories 


Fig. 1 — MT 1.5 


Fig. 2— MTTB 1.5 
44 


Fig. 3 — MBK 3/E-Z Fig. 4 — MBK 5/E-Z Fig. 5 — UK 1.5N 


42.5 


41 42 
IL] 

| fos | PSR 

* Termination Block Width: 4.2mm + Termi- | + Termination Block Width: 5.2mm + Termi- + Termination Block Width: 6.2mm _ + Term- * Termination Block Width: 4.2mm _ + Termi- 

nations per Linear Meter: 952 + Wire Size | nations per Linear Meter: 384 + Wire Size inations per Linear Meter: 322 + Wire Size | nations per Linear Meter: 476 + Wire Size 

(UL): 30-14 AWG + Voltage Approval (UL): (UL): 28-12 AWG »* Voltage Approval (UL): (UL): 26-10 AWG + Voltage Approval (UL): 


(UL): 30-14 AWG = Voltage Approval (UL): 
300V + Ourrent Approval (UL): 15A. 600V + Current Approval (UL): 20A 600V + Current Approval (UL): 30A. 300V + Qurrent Approval (UL): 15A 


* Termination Block Width: 4.2mm _ + Termi- 
nations per Linear Meter: 476 + Wire Size 
(UL): 30-14 AWG * Voltage Approval (UL): 
300V + Current Approval (UL): 154 


Fig. 6 — UK 2.5 N 
ies 42.5 —+ 
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+ Term. Block Width: 5.2mm + Termina- 
tions/Linear Meter: 384 + Wire Size (UL): 
30-12 AWG = Voltage Approval (UL): 
300V + Qurrent Approval (UL): 20A 


Fig.8 —UK6N Fig. 9 — UK 10 N 


42.5. 
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Fig. 11 — SLKK 5 


+ Term. Block Width: 6.2mm + Termina- 
tions/Linear Meter: 805 + Wire Size 
(UL): 26-10 AWG * Volt. Approval (UL): 
600V + Current Approval (UL): 30A 


+ Term. Block Width: 6.2mm + Termina- 
tions/Linear Meter: 322 * Wire Size (UL): 
30-10 AWG * Voltage Approval (UL): 
600V + Qurrent Approval (UL): 30A 


+ Term. Block Width: 8.2mm + Termina- 
tions/Linear Meter: 242 + Wire Size (UL): 
26-8 AWG + Voltage Approval (UL): 
600V + Qurrent Approval (UL): 50A ( 


* Term. Block Width: 10.2mm_ + Termi- 
nations per Linear Meter: 196 +» Wire 
Size (UL): 24-6 AWG = Voltage Approval 
UL): 600V + Current Approval (UL): 654 


* Term. Block Width: 6.2mm + Termina- 
tions/Linear Meter: 644 » Wire Size (UL): 
26-10 AWG * Voltage Approval (UL): 
600V + Qurrent Approval (UL): 30A 


TERMINAL BLOCKS ACCESSORIES (See Descriptions and Prices Below) 
Phoenix- Marker Strip 
Digi-Key Price Each Contact Grounding End Spacer Spacer Fixed Insertion | (See Styles Below) Marker End 
Fig.| Series | PartNo. il 10 100 | PartNo. Block Cover Cover Plate Bridge Bridge Unprinted Printed Pen Screwdriver Bracket DIN Rail 
1 | MT1.5 |277-1506-ND 1.93 1.74 1.54 | 3100305 | 277-1507-ND |277-1508-ND = = 277-1494-ND = A B | 277-1474-ND|277-1477-ND |277-1485-ND| 277-1509-ND 
277-1485-ND| 277-1509-ND 
2] MTTB15 | 277-1483-ND 473 426 3.79 | 1414129 - 277-1495-ND] 277-1496-ND] 277-1497-ND |277-1494-ND - A B | 277-1474.ND|277-1477-ND | 653. ND| 277-1510-ND 
3 | MBK3/EZ] 277-1481-ND 235 212 1.89 | 1413036 | 277-1482-ND |277-1484-ND _ = 277-1488-ND| 277-1486-ND| HL | 277-1474-ND]277-1478-ND |277-1485-ND| 277-1509-ND 
4 | MBK5/EZ| 277-1480-ND 226 203 1.81 | 1402940 | 277-1520-ND |277-1484-ND - - 277-1514-ND| 277-1511-ND| I,M_ | 277-1474-ND|277-1478-ND |277-1485-ND| 277-1509-ND 
5] UK1.5N | 277-1504-ND 1.58 1.43 1.27 | 3005837 | 277-1505-ND /277-1493-ND = = 277-1494-ND = c P,Q. | 277-1474-ND]277-1477-ND |277-1523-ND| 277-1510-ND 
6] UK25N | 277-1499-ND 1.51 1.37. 1.21 | 3003347 | 277-1517-ND |277-1493-ND - - 277-1488-ND| 277-1486-ND] DD. H,L_ | 277-1474-ND|277-1478-ND |277-1523-ND| 277-1510-ND 
7) UK5N |277-1501-ND 1.68 1.51 1.35 | 3004362 | 277-1518-ND |277-1498-ND - - 277-1514-ND| 277-1511-ND| I,M_ | 277-1474-ND|277-1478-ND |277-1523-ND] 277-1510-ND 
8] UK6N | 277-1502ND 2.15 1.94 1.72 | 3004524 | 277-1519-ND |277-1498-ND - - 277-1515-ND| 277-1512-ND| -F JN | 277-1474-ND|277-1479-ND |277-1523-ND| 277-1510-ND 
9] UK1ON | 277-1503-ND 2.74 247 219 | 3005073 | 277-1500-ND |277-1498-ND - - 277-1516-ND] 277-1513-ND|  G KO | 277-1474-ND|277-1479-ND |277-1523-ND| 277-1510-ND 
10] UKK5 [| 277-1491-ND 4.28 3.85 3.43 | 2774017 | 277-1492-ND |277-1487-ND| 277-1490-ND | 277-1489-ND |277-1514-NDJ 277-1511-ND| EE 1M | 277-1474-ND|277-1478-ND |277-1523-ND| 277-1510-ND 
11] SLKK5 | 277-1521-ND 7.99 7.19 6.40 | 0461018 - 277-1487-ND| 277-1490-ND| 277-1489-ND |277-1514-ND] 277-1511-ND|—E IM | 277-1474-ND|277-1478-ND |277-1523-ND] 277-1510-ND 
. 
Accessories Phoena Poon 
Digi-Key Price Each Contact Digi-Key Price Each Contact 
G ding Block End Cover — Go 7 Description, Width Part No. 1 10 100 | Part No. Description, Width Part No. 1 10 100 | Part No. 
rounding Block — — Covers open ent — = = 
Gourds . of terminal block Grounding Blocks Fixed Bridge 
connected MT 1.5-PE 4.2mm 277-1507-ND 6.06 5.46 4.86|3100318 FBRN 10-4 N 277-1494-ND 5.64 5.08 4.51 [3001624 
wires to MBK 3/E-Z-PE, 5.2mm 277-1482-ND 5.45 4.91 4.36 | 1413117 FBRI 10-5 N 277-1488-ND 7.78 7.01 6.23 |2770642 
DIN rail MBK 5/E-Z-PE, 6.2mm 277-1520-ND 5.87 5.29 4.70 |0452043 FBI 10-6 277-1514-ND 664 5.98 5.32 [0203250 
Dlavel 1 level USLKG 1.5 N, 4.2mm 277-1505-ND 5.29 4.77 4.24 |3005853 FBI 10-8 277-1515-ND 7.76 6.98 6.21 |0203263 
USLKG 2.5 N, 5.2mm 277-1517-ND 6.12 5.51 4.90/0441119 FBI 10-10 277-1516-ND 10.05 9.05 8.05 |0203276 
Spacer Cover — Covers Spacer Plate — USLKG5, 6.2mm 277-1518-ND 6.02 5.42 4.82/0441504 Insertion Bridge 
peer lana bale Compensates for level offset on USLKG6 N, 8.2mm 277-1519-ND 6.59 5.93 5.27 /0442079 EBL 105 D771486-ND 231. 2.08 1.85 12303132 
offset pe stey end of 2 level terminal USLKG 10 N, 10.2mm 277-1500-ND 7.18 646 5.75 {3003923 B10-6 277-1511-ND 3.70 3.33 2.96 |0201139 
UKK 5-PE, 6.2mm 277-1492-ND 13.45 12.11 10.76 [2774211 B 10-8 277-1512-ND 4.58 4.13 3.67 |0202138 
= | End Covers EB 10-10 277-1513-ND 6.15 5.54 4.92 |0203137 
D-MT 1.5, 1mm 277-1508-ND 54 49 .43/3100321 Marker Pen 
Fixed Bridge — For cross Insertion Bridge — For cross D-MTTB 1.5, 1mm 277-1495-ND 84 76  .68|3002665 M-PEN, black 277-1474-ND 12.73 11.46 10.19 | 1051993 
connections between terminal connections between terminal D-MBH/E, 1mm 277-1484-ND 65 59  .52|1415021 Screwdrivers 
pair alliiad er lose ene D-UK2.5, 1.5mm 277-1493-ND 87.78.70 3001022 SZS0.4 x25 277-1477-ND 13.33 12.00 10.66] 1205037 
eau Pon D-UK 4/10, 1.5mm 277-1498-ND 89 =.81_~—-72| 3003020 SZS 0.6 x3.5 277-1478-ND 13.33 12.00 10.66 | 1205053 
D-UKK 3/5, 2.5mm 277-1487-ND 1.83 1.20. 1.07 |2770024 SZS 1.0x 4.0 277-1479-ND 20.17 18.15 16.14 | 1205066 
Spacer Covers End Brackets 
DG-MTTB 1.5, 2mm 277-1496-ND 1.00 .91 81 [3002678 EMK 1, 6mm 277-1485-ND 84 .76 .68| 1421659 
Marker Pen Screwdri DG-UKK 3/5, 2.5mm 277-1490-ND 1.46 1.32 1.17 [2770817 E/NS 35 N, 9.5mm 277-1523-ND 1.25 1.13 1.01 [0800886 
To label the Peal deste oe ht Spacer Plates DIN Rail 
unprinted blade design ae DP-MTTB 1.5, 2mm 277-1497-ND.95—S«86-—S—««76 | 3002681 NS 15 PERF 1 METER 277-1509-ND 813 7.32 6.50 |5602099 
marker strip _.< DP-UKK 3/5, 2.5mm 277-1489-ND 98 88  .79|2770794 NS 35/7.5 PERF 1 METER | 277-1510-ND 9.75 8.78 7.80 |5602100 
Phoenix- 
Digi-Key Price Each Contact 
Style | Description Part No. i 10 100 Part No. 
Marker Strips 
A | ZBRV4/WH: UNPRINTED— Unprinted, will mark 100 termination points 277-1524-ND 8.59 7.74 6.88 | 0803579 
B_ | ZBAV4/WH,LGS: 1-100 — Preprinted 1-100, will mark 100 termination points 277-1522-ND 12.05 10.85 9.64 | 0800268 
For 15mm wide DIN rail For 35mm wide DIN rail C | 2B4: UNPRINTED— Unprinted, will mark 10 termination points 277-1525-ND 92 83.74 | 0805001 
5 : ; D_ | ZB5: UNPRINTED— Unprinted, will mark 10 termination points 277-1472-ND 92 83.74 | 1050004 
DIN Rail — with elongated mounting holes E | ZB6:UNPRINTED— Unprinted, will mark 10 termination points 277-1473-ND 92 83.74 | 1051003 
F | ZB8:UNPRINTED— Unprinted, will mark 10 termination points 277-1475-ND 92 83.74 | 1052002 
15mm wide 35mmwide { —, 5 G | ZB10: UNPRINTED— Unprinted, will mark 10 termination points 277-1476-ND 92 83.74 | 1053001 
spat ‘nee ee H_ | ZB5,LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will mark 10 termination points 277-1528-ND 1.28 1.46 1.03 | 1050017:0001 
9 | -10 — Preprinted 1-10, will mark 10 termination points 277-1530-ND 1.28 116 1.03 | 105101 
; , ; J : 1-10 — Preprinted 1-10, will mark 10 termination points 277-1532-ND 1.28 1.46 1.03 | 1052015:0001 
Marker Strip — Unprinted or printed, K | ZB 10, LGS: 1-10 — Preprinted 1-10, will mark 10 termination points 277-1534-ND 1.28 1.46 1.03 | 1053014:0001 
will mark termination points 
isi L | ZB5,LGS: 11-20—Preprinted 11-20, will mark 10 termination points 277-1529-ND 1.28 1.46 1.03 | 1050017:0011 
ZB Type nprinte M | ZB6,LGS: 11-20— Preprinted 11-20, will mark 10 termination points 277-1531-ND 1.28 116 1.03 | 1051016:0011 
N_ | ZB8,LGS: 11-20—Preprinted 11-20, will mark 10 termination points 277-1533-ND 1.28 1.46 1.03 | 1052015:0011 
O | ZB10,LGS: 11-20—Preprinted 11-20, will mark 10 termination points 277-1535-ND 1.28 116 1.03 | 1053014:0011 
iit P| ZB4, GR: 1-10— Preprinted 1-10, will mark 10 termination points 277-1526-ND 1.28 1.16 1.03 | 0805807:0001 
Q | ZB4, QR: 11-20—Preprinted 11-20, will mark 10 termination points 277-1527-ND 1.28 1.46 1.03 | 0805807:0011 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Specifications: Specifications: Specifications: Specifications: 

UL: 300 V@10A 12-30 AWG UL: 300 V@10A 12-30 AWG UL: 300 V@10A 12-30 AWG UL: 300 V@10A 

IEC: 250V@12A 12-24 AWG Color: Green IEC: 250V@12A 12-24 AWG Color: Green IEC: 250 V@12A 12-24 AWG Color: Green IEC: 250 V @12A Color: Green 


ey 
ta 


Specifications: 1 Specifications: Specifications: 
UL: 300 V@10A ’ UL: 300 V@10A UL: 300 V@10A : Specifications: 
IEC: 250 V@12A Color: Green IEC: 250 V@12A Color: Green : IEC: 250 V@12A Color: Green UL: 300 V@10A IEC: 250 V@10A. Color: Green 
No. Phoenix Phoenix No. Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos. | A B c D_ | PartNo. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos. | A B G D | PartNo. 1 10 100 | Type No. Part No. 
Fig. 1 — 5mm Connector Terminal Block Plug 8 5.0 35 40 25 | 277-1079-ND 1.90 1.71 1.52 | MSTBV2.5/8-G 1753550 
2 | 5.0 5 10 25 | 277-1000-ND 1.38 1.24 1.11 | MSTB25/2-ST 1754449 9 | 5.0 40 45 25 | 277-1080-ND 215 1.94 1.72 | MSTBV2.5/9-G 1753576 
3 5.0 10 15 25 | 277-1001-ND 2.07 1.86 1.66 | MSTB2.5/3-ST 1754465 10 | 5.0 45 50 25 | 277-1081-ND 238 215 1.91 | MSTBV2.5/10-G 1753592 
4 5.0 15 20 25 | 277-1002-ND 2.76 248 2.21 MSTB 2.5/4-ST 1754481 1 5.0 50 55 25 277-1082-ND 263 237 2.11 MSTBV 2.5/11-G 1753615 
5 5.0 20 25 25 | 277-1003-ND 342 3.08 2.74 | MSTB2.5/5-ST 1754504 12 5.0 55 60 25 277-1083-ND 2.86 2.58 2.29 | MSTBV2.5/12-G 1753631 
6 | 50 | 25 30 25 | 277-1004ND 4.11 3.70 3.29 | MSTB2.5/6-ST 1754520 Fig. 4 — 5.08mm Connector Header — Vertical 
7 | 5.0 30 35 25 | 277-1005-ND 4.81 4.33 3.85 | MSTB2.5/7-ST 1754546 2 | 5.08 | 5.08 | 10.16 | 254] 277-1128ND 48 44 39 | MSTBV2.5/2-G5.08 | 1758018 
8 | 5.0 35 40 25 | 277-1006-ND 5.46 4.92 4.37 | MSTB2.5/8-ST 1754562 3 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 254) 277-1129-ND 72 65 58 | MSTBV2.5/3-G5.08 | 1758021 
9 | 5.0 40 45 25 | 277-1007-ND 6.18 556 4.94 | MSTB2.5/9-ST 1754588 4 | 5.08 | 15.24 | 20.32 | 254) 277-1130-ND 96 87 .77 | MSTBV25/4-G5.08 | 1758034 
10 | 5.0 45 50 25 | 277-1008-ND 686 6.18 5.50 | MSTB2.5/10-ST 1754601 5 | 5.08 | 20.32 | 25.40 | 254) 277-1131-ND 1.20 1.08 .96 | MSTBV2.5/5-G5.08 | 1758047 
11) 50 | 50 55 | 25 | 277-1009-ND 753 6.78 6.03 / MSTB2.5/11-ST 1754627 6 | 5.08 | 25.40 | 30.48 | 2.54 | 277-1132ND 1.43 1.29 1.15 | MSTBV2.5/6-G5.08 | 1758050 
12 | 50 | 55 60 25 | 277-1010-ND_ 8.22 7.40 6.58 | MSTB2.5/12-ST 1754643 7 | 5.08 | 30.48 | 35.56 | 2.54 | 277-1133ND 1.66 1.50 1.34 | MSTBV2.5/7-G5.08 | 1758063 
Fig. 1 — 5.08mm Connector Terminal Block Plug 8 | 5.08 | 35.56 | 40.64 | 2.54 | 277-1134ND 1.90 1.71 1.52 | MSTBV2.5/8-G5.08 | 1758076 
2 1508 ] 5.08 | 10.16 | 254 ] 277-1011-ND 1.38 1.24 1.11 ] MSTB25/2-ST-5.08 | 1757019 9 | 5.08 | 40.64 | 45.72 | 2.54] 277-1135ND 215 1.94 1.72 | MSTBV2.5/9-G5.08 | 1758089 
3 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 254 | 277-1012ND 207 1.86 1.66 | MSTB2.5/3-ST-5.08 | 1757022 10 | 5.08 | 45.72 | 50.80 | 254] 277-1136-ND 238 215 1.91 | MSTBV25/10-G5.08 | 1758092 
4 | 5.08 | 15.24 | 20.32 | 254 | 277-1013ND 276 248 221 | MSTB2.5/4-ST-5.08 | 1757035 11 | 5.08 | 50.80 | 55.88 | 254) 277-1137-ND 263 237 2.11 | MSTBV25/11-G5.08 | 1758102 
5 | 5.08 | 20.32 | 25.40 | 254 | 277-1014ND 342 3.08 274 | MSTB25/5-ST-5.08 | 1757048 12 | 5.08 | 55.88 | 60.96 | 254| 277-1138-ND 286 258 229 | MSTBV25/12-G5.08 |1758115 
6 | 5.08 | 25.40 | 30.48 | 254 | 277-1015ND 4.11 3.70 3.29 | MSTB2.5/6-ST-5.08 | 1757051 Fig. 5 — 5mm Connector Header — Right Angle 
7 | 5.08 | 30.48 | 35.56 | 254 | 2771016ND 481 4.33 3.85 | MSTB25/7-ST-5.08 | 1757064 2 | 50 5 fo | 25 | 2771084ND 48 44 39 | MSIBO52G 1754436 
8 | 5.08 | 35.56 | 40.64 | 254 | 277-1017-ND 546 4.92 4.37 | MSTB2.5/8-ST-5.08 | 1757077 3 | 50 10 15 | 25 | 2771085ND 72 65 58 | MSTB25/3G 1754452 
9 | 5.08 | 40.64 | 45.72 | 254 | 277-1018ND 618 5.56 4.94 | MSTB2.5/9-ST-5.08 | 1757080 7 
10 | 5.08 | 45.72 | 50.80 | 2.54 | 277-1019'ND 686 618 5.50 | MSTB2.5/10-ST-5.08 | 1757093 ‘ ae a oe ae ices is A fee ells one sere 
11 | 5.08 | 50.80 | 55.88 | 2.54 | 277-1020-ND 7.53 678 6.03 | MSTB2.5/11-ST-5.08 | 1757103 6 | 50 | 25 30 | 25 | 277-1088ND 143 129 115 | MSTB25/6G 4754517 
12 | 5.08 | 55.88 | 60.96 | 2.54 | 277-1021-ND 8.22 7.40 6.58 | MSTB2.5/12-ST-5.08_| 1757116 7150 | 30 35 | 25 | 277-1080-ND 166 150 134 | MSTB25/7-G 1754533 
Fig. 2 — 5mm Connector Terminal Block Plug 8 | 50 35 40 | 25 | 2771090-ND 1.90 1.71 1.52 | MSTB2.5/8-G 1754559 
5.0 5 10 25 | 277-1029-ND 1.59 1.43 1.27 | MVSTBR25/2-ST 1792016 9 | 50 | 40 45 | 25 | 277-1091-ND 215 1.94 1.72 | MSTB2.5/9-G 1754575 
5.0 10 15 | 25 | 277-1030-ND 234 211 1.88 | MVSTBR2.5/3-ST 1792029 10 | 50 | 45 50 | 25 | 277-1092ND 238 215 1.91 | MSTB25/10-G 1754591 
5.0 15 20 25 | 277-1031-ND 3.16 285 2.53 | MVSTBR25/4-ST 1792032 11 | 5.0 50 55 | 25 | 277-1093ND 263 237 211 | MSTB25/11-G 1754614 
5.0 | 20 25 | 25 | 277-1032ND 395 3.56 3.17 | MVSTBR25/5-ST 1792045 12 | 5.0 55 60 | 25 | 277-1094ND 286 258 229 | MSTB25/12-G 1754630 


50 | 25 | 30 | 25 | 277-1033ND 475 428 3.80 | MVSTBR25/6-ST 1792058 Fig. 5 — 5.08mm Connector Header — Right Angle 
50 | 30 | 35 | 25 | 277-1034ND 554 499 4.44 | MVSTBR25/7-ST 1792061 
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2 | 508 | 508 | 1016 | 254| 277-1095ND 48 44 39 | MSTB25/2G508  |1759017 
2p | S| ae | Se | oeapeene oar oes cee | mveteRoeoer — [treo | | 3 | 5:08 | 10.16 | 1524 | 254] 277-1096-ND 72 6558 | MSTB25/3-G5.08 | 1759020 
aoe) eS | oe aN cae ote eee | Mnereecesoer — livencsa | | 4 | 508 | 1524 | 2032 | 254) 277-1097-ND 96 8777 | MSTB25/4-G5.08 [1750033 
ao ee | ee | REND ogee eee oe | ereacenser — lavepreg | | 5 | 508 | 2092 | 25.40 | 254) 277-1098-ND 1.20 1.08 96 | MSTB25/5-G5.08 1750045 
ao ee ete oe ee oe | MeIeacenmer — lqvepieg | | 8 | 508 | 2540 | 30.48 | 254) 277-1090-ND 143 1.29 1.15 | MSTB25/6-G5.08 1759059 
; alee : 6274 ; 7 | 508 | 3048 | 3556 | 254| 277-1100-ND 1.66 150 1.34 | MSTB25/7-G5.08 | 1759062 
Fig. 2 — 5.08mm Connector Terminal Block Plug 8 | 5.08 | 35.56 | 40.64 | 254] 277-1101-ND 190 1.71 152 | MSTB25/8-G5.08 — |1759075 
2 | 508 | 508 | 1016 | 254 | 277-1040-ND 159 143 1.27 | MVSTBR252-ST-508 |1792249 | | 9 | 508 | 4064 | 45.72 | 254| 277-1102ND 215 194 1.72 | MSTB25/9-G508 | 1759088 
3 | 508 | 10.16 | 1524 | 254 | 277-1041-ND 234 211 1.88 | MVSTBR25/3-ST-5.08 |1792252 | | 10 | 508 | 45.72 | 50.80 | 254| 277-1103-ND 238 215 191 | MSTB25/10-G5.08 [1759091 
4 |508 | 1524 | 2032 | 254 | 277-1042-ND 3.16 285 253 | MVSTBR25/4-ST-5.08 |1792265 | | 11 | 508 | 50.80 | 55.88 | 254| 277-1104ND 263 237 211 | MSTB25/11-G5.08 [1759101 
5 | 5.08 | 20.32 | 25.40 | 254 | 277-1043-ND 395 356 3.17 | MvsTBR25/5-ST-5.08 | 1792278 | | 12 | 5.08 | 55.88 | 6096 | 254 | 277-1105-ND 286 258 229 | MSIB25/12-G5.08 |1759114 
6 | 5.08 | 25.40 | 3048 | 254 | 277-1044ND 4.75 428 3.80 | MVSTBR25/6ST-508 | 1792281 ae =T 
7 | 5.08 | 30.48 | 3556 | 254 | 277-1045.ND 554 499 4.44 | MVSTBR25/7-ST-508 |1792994 | [57> = 4 £ “9. & = Sinn Connector Header Right Angle. ERG Taree 
8 | 5.08 | 35.56 | 40.64 | 254 | 27-1046-ND 631 568 505 | MVSTBR25@-ST-5.08 |1792304 | | 2 | BO | 6 | 12 | SS | Sir tteND fe Sl Moaoaee {Sar 
9 | 5.08 | 40.64 | 45.72 | 254 | 277-1047-ND 7.11 640 569 | MvsTBR25/9-ST-5.08 |1792317 | | $ | 8° | 12 | OF | SB | Se iteND eee Meapane ee 
10 | 5.08 | 45.72 | 50.80 | 254 | 277-1048-ND 7.88 7.09 631 | MvsTBR25/10-ST-508|1792320 | | # | BO | 58 | Fe | SS | Sr tteND OG BT apace Lele 
11 | 5.08 | 50.80 | 5588 | 254 | 277-1049-ND 868 782 695 | MVSTBR25/11-ST-5.08 | 1792333 ; : : ‘ ; 
12_| 5.08 | 55.88 | 60.96 | 254 | 277-1050-ND_ 946 852 7.58 | MVSTBR25/12-ST-5.08|1792346 | | & | 50 | 25 | 92 | 35) 277-1121-ND 1.43 1.29 1.15 | MSTBA2 5/6-G ieee 
Fe ge Onn bar Téirhinal BIGck Pla 7 | 50 | 30 | 37 | 35 | 277-1122ND 166 150 1.34 | MSTBA25/7-G 1755493 
9. 9 8 | 50 | 35 | 42 | 35 | 277-1123ND 190 171 1.52 | MSTBA25/8-G 1757527 
2750) 5 | 10 | 25] 277105-ND 159 143 127 | MVSTBW252-ST |1792524| | 9 | 589 | 40 | 47 | 35 | ov-tioeND 215 194 172 | MSTBADS/9G {757530 
3 |50 | to | 15 | 25 | 277-t05-ND 234 211 1.88 | mvsTBWw25/3-ST |1792597 | | 19 | Bo | 45 | 52 | 35 | 277-1125ND 238 215 191 | MSTBAD5/10.G 1757543 
4 |50 | 15 | 20 | 25 | 277-105¢ND 316 285 253 | mvsTBw254st [1792540 | | 47 | 50 | 50 | 87 | 38 | 277-11208ND 263 237 211 | MSTBADSI1.G {757556 
: 30 2 a eo eats 38 38 on i salle see er tees 12 | 50 | 55 | 62 | 35 | 277-1127ND 286 258 229 | MSTBA25/12-G 1757569 
7 |50 | 30 | 35 | 25 | 277-1056-ND 554 499 444 | MvsTBw25/7-ST _ | 1792579 Fig. 6 —'5.08mm Connector Header — Right Angle 
8 | 50 | 35 40 | 25 | 277-1057-ND 631 5.68 5.05 | MVSTBW2.5/8-ST 1792582 2 | 5.08 | 5.08 | 1216 | 354) 277-1106-ND 48 44 = 39 | MSTBA2.5/2-G5.08 | 1757242 
9 5.0 40 45 25 | 277-1058-ND 7.11 640 5.69 | MVSTBW2.5/9-ST 1792595 3 5.08 | 10.16 | 17.24 | 3.54 | 277-1107-ND 72 65 58 | MSTBA2.5/3-G-5.08 1757255 
10 | 50 45 50 25 | 277-1059-ND 7.88 7.09 6.31 | MVSTBW2.5/10-ST — | 1792605 4 | 5.08 | 15.24 ) 22.32 | 3.54 | 277-1108ND 968777 | MSTBA2.5/4-G-5.08 | 1757268 
1 5.0 50 55 25 | 277-1060-ND 8.68 7.82 6.95 | MVSTBW2.5/11-ST 1792618 5 5.08 | 20.32 | 27.40 | 3.54] 277-1109ND 1.20 1.08 .96 | MSTBA2.5/5-G-5.08 1757271 
12 5.0 55 60 25 | 277-1061-ND 946 8.52 7.58 | MVSTBW2.5/12-ST 1792621 6 5.08 | 25.40 | 32.48 | 3.54] 277-1110-ND 1.43 1.29 1.15 | MSTBA2.5/6-G5.08 1757284 
; - 7 | 508 | 30.48 | 3756 | 354] 277-1111-ND 1.66 150 1.34 | MSTBA25/7-G5.08 | 1757297 
see SETA ae. 3 a oem Connector Termine! Brock Flug SeeSteoslivever| | ® | 508 | 35.56 | 4264 | 354] 277-1112ND 1.90 1.71 1.52 | MSTBA258-G5.08  |1757307 
3 | 508 | 10.16 | 1524 | 254 | 277-1063ND 234 211 188 | MVSTEW25/3-ST-5.08| 1792760 | | 2 | 508 | 4064 | 47.72 | 354 | 277-1113ND 215 1.94 1.72 | MSTBA25/9-G5.08 | 1757310 
4 | 508 | 1524 | 20.32 | 254 | 277-1064ND 316 285 253 | MVSTBW25/4-ST-5.08|1792773 | | 10 | 508 | 45.72 | 5260 | 354) 277-1114ND 238 2.15 1.91 | MSTBA25/10-G5.08 |1757323 
5 | 508 | 2032 | 25.40 | 254 | 277-1065-ND 395 356 317 | MVSTBW25/5-ST-5.08| 1792786 | | 11 | 5.08 | 50.80 | 97.88 | 3.54) 277-1115-ND 263 2.37 211 | MSTBA25/11-G5.08 1757336 
6 | 508 | 25.40 | 30.48 | 254 | 277-1066ND 475 428 380 | MVSTEW25/6-ST-5.08| 1792709 | | 12 | 5.08 | 55.88 | 6296 | 3.54 | 277-1116-ND 286 258 2.29 | MSTBA25/12-65.08 | 1757349 
7 | 5.08 | 30.48 | 35.56 | 2.54 | 277-1067-ND 5.54 4.99 4.44 | MVSTBW2.5/7-ST-5.08 | 1792809 Fig. 7 — 5mm Connector Header — Vertical 
8 | 5.08 | 3556 | 40.64 | 254 | 277-1068ND 631 568 5.05 | MVSTBW25/8-ST-5.08| 1792812 | | 2 | 50 | 5 | 12 | 35 | 277-1140ND 48 44 39 | MSTBVA25/2-G 1755516 
9 | 5.08 | 4064 | 45.72 | 254 | 277-1069-ND 7.11 640 5.69 | MvSTaW25/9-ST-5.08| 1792825 | | 3 | 50 | 10 | 17 | 35 | 277-1141-ND 72 65 58 | MSTBVA25/3-G 1755529 
to | 508 | 45.72 | 5080 | 254 | 277-1070-ND 7.88 7.09 631 | MVSTBW25/10-ST-5.08 1792838 | | 4 | 50 | 15 | 22 | 35 | 277-1142ND 96 87 77 | MSTBVA25/4-G 1755532 
11 | 5.08 | 50.80 | 5588 | 254 | 277-1071-ND 868 782 695 | MVSTBW25/11-ST-508| 1792841 5 | 50 | 20 | 27 | 35 | 277-1143ND 1.20 1.08 96 | MSTBVA25/5-G 1755545 
12 | 5.08 | 55.88 | 6096 | 254 | 277-1072ND 9.46 852 7.58 | MVSTBW25/12-ST-5.08|1792854 | | 6 | 50 | 25 | 32 | 35 | 277-1144ND 143 1.29 1.15 | MSTBVA25/6-G 1755558 
Fig. 4 — 5mm Connector Header — Vertical 7 | 0 | 90 | 97 | 38 | a77-14SND 1.85 150 1.94 | MSTEVA257-G 1755561 
8 | 50 | 35 | 42 | 35 | 277-1146ND 1.90 171 1.52 | MSTBVA25/8-G 1755574 
Pe oO! Reh tess | | 9 | 50 | 40 | 47 | 35 | 277-1147ND 215 194 1:72 | MSTBVA25/9-G 1755587 
a leo) as | oo | ae eee «occ | Merevonae joesng | | 10 | 50 | 45 | 52 | 35 | 277-1139ND 238 215 1.91 | MSTBVA25/10-G — |1755503 
5 leo | a | oe | oe Pee ip im | Memvosse joeogs | | 11 | 50] 50 | 57 | 35 | 277-1148ND 263 237 211 | MSTBVA25/11-G — |1755590 
6 |50 | 25 | 30 | 25 | 277-1077-ND 143 129 1.15 | MSTBV25/6-G 17sa5ia | L12 | 59 | 55 | 62 | 35 | 277 1149ND 286 258 229 | MSTBVA25/12G 11755600 
7_[50 | 30 | 35 | 25 | 277-1078-ND 1.66 1.50 1.34 | MSTBV25/7-G 1753534 (Continued) 
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CONTACE Terminal Blocks — PCB Plugs and Headers (Cont) 
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Specifications: Specifications: 
UL: 125 V@4A, 20-28 AWG Specifications: Specifications: UL: 300 V@8A 14-30 AWG 
IEC: 100 V@4A, 20-28 AWG Color: Geen UL: 125V@4A IEC: 80V@4A Color: Geen UL: 125V@4A IEC: 80V@4A Color: Green IEC: 125V@8A 16-28 AWG Color: Green 


a Specifications: Specifications: saat i Specifications: 
UL: 300 V@8A 14-30 AWG UL: 300 V@8A 14-30 AWG UL: 300 V@8A. : UL: 300 V@8A. 
IEC: 125V@8A_ 16-28 AWG Color: Geen IEC: 125V@8A. 16-28 AWG Color: Green IEC: 125V @8A. Color: Geen IEC: 125 V@8A Color: Green 
Fig. 19 
—22— 
ths 
4 7 5 7 TW Specifications: 
: TZ ale UL: 600 V@30 A 
Specifications: UL: 600 V@30 A, 10-30 AWG Specifications: IEC: 400 V@20A 
IEC: 800 V@20 A, 10-24 AWG Color: Geen UL: 600 V@30A IEC: 400 V@20A Color: Green Color: Geen 
No. Phoenix Phoenix No. Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos. A B c D Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos. A B c D Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. 
Fig. 7 — 5.08mm Connector Header — Vertical 5 | 381 | 15.24 | 19.84 | 23 | 277-1179-ND 4.33 390 3.47 | MCVW1.5/5-ST-3.81 1827004. 
D 5.08 5.08 | 12.16 | 3.54 | 277-1150-ND 48 44 39 | MSTBVA2.5/2-G-5.08 | 1755736 6 3.81 | 19.05 | 23.65 2.3 | 277-1180-ND 5.19 4.67 4.15 | MCW1.5/6-ST-3.81 1827017 
3 | 5.08 | 10.16 | 17.24 | 354 | 277-1151-ND 72 65 58 | MSTBVA25/3-G5.08 | 1755749 7 | 381 | 2286 | 27.46 | 23 | 277-1181-ND 6.05 5.45 4.84 | MCW1.5/7-ST-3.81_ | 1827020 
4 5.08 | 15.24 | 22.32 | 3.54 | 277-1152-ND 96 87 .77 | MSTBVA2.5/4-G-5.08 | 1755752 8 | 3.81 | 26.67 | 31.27 | 23 | 277-1182ND 692 6.23 5.54 | MCW1.5/8-ST-3.81 1827033 
5 5.08 | 20.32 | 27.40 | 3.54 | 277-1153-ND 1.20 1.08 .96 | MSTBVA2.5/5-G-5.08 | 1755765 9 | 381 | 30.48 | 35.08 | 23 | 277-1183-ND 7.80 7.02 6.24 | MCW1.5/9-ST-3.81 1827046 
6 5.08 | 25.40 | 32.48 | 3.54 | 277-1154-ND 1.43 1.29 1.15 | MSTBVA2.5/6-G5.08 | 1755778 10 | 3.81 | 34.29 | 38.89 2.3 | 277-1184-ND 8.63 7.77 6.91 | MCVWW1.5/10-ST-3.81 | 1827059 
tA 5.08 | 30.48 | 37.56 | 3.54 | 277-1155-ND 1.66 1.50 1.34 | MSTBVA2.5/7-G5.08 | 1755781 11 | 3.81 | 38.10 | 42.70 | 23 | 277-1185-ND 9.52 857 7.62 | MCW 1.5/11-ST-3.81 | 1827062 
8 5.08 | 35.56 | 42.64 | 3.54 | 277-1156-ND 1.90 1.71 1.52 | MSTBVA2.5/8-G5.08 | 1755794 12 | 3.81 | 41.91 | 46.51 2.3 | 277-1186-ND 10.40 9.36 8.32 | MCVWW1.5/12-ST-3.81 | 1827075 
9 5.08 | 40.64 | 47.72 | 3.54 | 277-1157-ND 2.15 1.94 1.72 | MSTBVA2.5/9-G5.08 | 1755804 13 | 3.81 | 45.72 | 50.32 2.3 | 277-1187-ND 11.25 10.13 9.00 | MCW 1.5/13-ST-3.81 | 1827088 
10 | 5.08 | 45.72 | 5280 | 3.54 | 277-1158-ND 238 215 1.91 | MSTBVA2.5/10-G-5.08 | 1755817 14 | 3.81 | 49.53 | 54.13 | 23 | 277-1188-ND 12.12 10.91 9.70 | MCWW1.5/14-ST-3.81 | 1827091 
11 | 5.08 | 50.80 | 57.88 | 3.54 | 277-1159-ND 263 237 2.11 | MSTBVA2.5/11-G5.08 | 1755820 15 | 3.81 | 53.34 | 57.94 | 23 | 277-1189-ND 12.99 11.69 10.39 | MCVWW1.5/15-ST-3.81 | 1827101 
12 | 5.08 | 55.88 | 6296 | 3.54 | 277-1160-ND 286 258 229 | MSTBVA2.5/12-G5.08 | 1755833 16 | 3.81 | 57.15 | 61.75 2.3 | 277-1190-ND 13.85 12.47 11.08 | MCVWW1.5/16-ST-3.81 | 1827114 
Fig. 8 — 5.0mm & 5.08mm Double Level PCB Header without Side Panels Fig. 14 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug 
2 5.00 = 10.00 | 2.50 | 277-1379-ND 1.74 1.57 1.40 | MDSTB2.5/2-G 1762046 3.81 3.81 8.41 23 | 277-1191-ND 1.74 1.57 1.40 | MCVR1.5/2-ST-3.81 1827127 
3 5.00 = 15.00 | 2.50 | 277-1380-ND 250 2.25 2.00 | MDSIB2.5/3-G 1762059 3.81 7.62 | 12.22 2.3 | 277-1192-ND 2.59 2.33 2.07 | MCVR1.5/3-ST-3.81 1827130 
2 5.08 — 10.16 | 2.54 | 277-1381-ND 1.74 1.57. 1.40 | MDSTB2.5/2-G5.08 1762062 3.81 | 11.43 | 16.03 2.3 | 277-1193-ND 345 3.11 2.76 | MCVR1.5/4-ST-3.81 1827143 
3 5.08 — 15.24 | 2.54 | 277-1382-ND 250 2.25 2.00 | MDSTB2.5/3-G5.08 1762075 3.81 | 15.24 | 19.84 | 23 | 277-1194-ND 433 390 3.47 | MCVR1.5/5-ST-3.81 1827156 


3.81 | 19.05 | 23.65 | 23 | 277-1195-ND 5.19 4.67 4.15 | MCVR1.5/6-ST-3.81 1827169 


Fig. 9 — 2.5mm Spring Cage Terminal Block Plu 
of pring Cag id 3.81 | 22.86 | 27.46 | 2.3 | 277-1196-ND 6.05 545 4.84 | MCVR1.5/7-ST-3.81 1827172 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
i oH aa ao ie a ea aap ze ACMGaea sro Aeetaa 8 | 381 | 26.67 | 31.27 | 23 | 277-1197-ND 692 623 5.54 | MCVR1.5/8-ST-3.81 1827185 
4 25 75 10.6 1.55 | 277-1432-ND 4.37 3.94 350 | REMCO.5/4-ST-25 4981341 9 | 381 | 30.48 | 35.08 | 23 | 277-1198-ND 7.80 7.02 6.24 | MCVR1.5/9-ST-3.81 1827198 
5 25 10.0 13.1 4.55 | 277-1433-ND 5.23 4.71 419 | REMCO.5/5-ST-25 4881354 10 | 3.81 | 34.29 | 3889 | 23 | 277-1199-ND 863 7.77 691 | MCVR1.5/10-ST-3.81 | 1827208 
6 25 125 156 1.55 | 277-1434-ND 615 5.54 492 | REMCO.5/6-ST-25 4881367 11 | 3.81 | 38.10 | 42.70 | 23 | 277-1200-ND 9.52 857 7.62 | MCVR1.5/11-ST-3.81 | 1827211 
7 25 15.0 18.1 4.55 | 277-1435-ND 7.03 633 5.63 | FXMCO.5/7-ST-2.5 4881370 12 | 3.81 | 41.91 | 46.51 2.3 | 277-1201-ND 10.40 9.36 8.32 | MCVR1.5/12-ST-3.81 | 1827224 
8 25 175 | 206 1.55 | 277-1436-ND 7.98 7.19 639 | RKMCO.5/8-ST-25 4881383 13 | 3.81 | 45.72 | 50.32 | 23 | 277-1202-ND 11.25 10.13 9.00 | MCVR1.5/13-ST-3.81 | 1827237 
9 | 25 | 200 | 231 | 155 | 277-1437ND 884 796 703 | ReMCOs9-ST25 | tegi306 | | 14 | 381 | 4953 | 54.13 | 23 | 277-1203-ND 1212 1091 9.70 | MCVR1.5/14-ST-3.81 | 1827240 
jo | 25 | 225 | 256 | 155 | 277-1438ND 9.76 879 782 | AcMCOSsOST25 |1eeiao | | 15 | 381 | 53.34 | 57.94 | 23 | 277-1204-ND 1299 11.69 10.39 | MCVR1.5/15-ST-3.81 | 1827253 
41/25 | 250 | 2381 | 188 | 277-1430-ND 1062 956 850 | RRMCOB/1-ST25 |igsiaig | |16 | 381 | 57.15 | 61.75 | 23 | 277-1205-ND 13.85 1247 11.08 | MOVR1.5/16-ST-3.81_| 1827266 
12 | 25 27.5 | 30.6 1.55 | 277-1440-ND 11.56 10.41 9.25 | ACMCO0.5/12-ST-2.5 | 1881422 Fig. 15 — 3.81mm Connector Header — Right Angle 
Fig. 10 — 2.5mm Connector Header - Right Angle 2 | 3.81 3.81 9.01 2.6 | 277-1206-ND 56 51 45 | MC1.5/2-G3.81 1803277 
> )25 | 25 | 69 | 22 | 27144-ND 61 55 49 | MCOS/DGO5 7881448 3 | 381] 7.62 | 1282 | 26 | 277-1207-ND 85 77 68 | MC15/3-G3.81 1803280 
3 |25 | 50 | 94 | 22 | 277-1442ND (87 79 70 | MCO5/3-G25 1881451 4 | 381 | 11.43 | 1663 | 26 | 277-1208-ND 1.12 1.01 .90 | MC15/4-G3.81 1803293 
4 )}25 | 75 | 19 | 22 | 277-1443ND 114 103 92 | MCO5/4G25 1881464 5 | 381] 15.24 | 20.44 | 26 | 277-1209-ND 1.39 1.26 112 | MC15/5-G3.81 1803303 
5 25 10.0 14.4 22 | 277-1444-ND 1.42 1.28 1.14 | MCO0.5/5-G2.5 1881477 6 3.81 | 19.05 | 24.25 26 | 277-1210-ND 1.68 1.51 1.35 | MC1.5/6-G3.81 1803316 
6 25 125 16.9 22 | 277-1445-ND 1.68 1.51 1.35 | MCO.5/6-G2.5 1881480 7 | 381 | 22.86 | 28.06 | 26 | 277-1211-ND 1.95 1.76 1.56 | MC1.5/7-G3.81 1803329 
7. 25 15.0 19.4 2.2 | 277-1446-ND 1.94 1.75 1.55 | MCO.5/7-G2.5 1881493 8 3.81 | 26.67 | 31.87 | 26 | 277-1212-ND 2.22 2.01 1.78 | MC1.5/8-G3.81 1803332 
8 | 25 | 175 | 219 | 22 | 277-1447-ND 221 1.99 177 | MCO5/8-G25 1881503 9 | 381 | 30.48 | 35.68 | 26 | 277-1213-ND 254 229 203 | MC15/9-G3.81 1803345 
9 25 20.0 | 24.4 2.2 | 277-1448-ND 2.47 223 1.98 | MC0.5/9-G2.5 1881516 10 | 3.81 | 34.29 | 39.49 | 26 | 277-1214ND 281 253 225 | MC1.5/10-G3.81 1803358 
10 | 25 225 | 269 22 | 277-1449-ND 2.76 248 221 | MCO.5/10-G2.5 1881529 11 | 3.81 | 38.10 | 43.30 26 | 277-1215-ND 3.07 2.77 246 | MC1.5/11-G3.81 1803361 
1 25 25.0 | 29.4 2.2 | 277-1450-ND 3.00 271 241 | MC0.5/11-G2.5 1881532 12 | 3.81 | 41.91 | 47.11 26 | 277-1216-ND 3.37 3.03 2.70 | MC1.5/12-G3.81 1803374 
12 | 25 27.5 | 31.9 22 | 277-1451-ND 328 295 263 | MCO0.5/12-G25 1881545 13 | 3.81 | 45.72 | 50.92 | 26 | 277-1217-ND 3.63 327 291 | MC1.5/13-G3.81 1803387 
Fig. 11 — 2.5mm Connector Header - Vertical 14 | 381 | 49.53 | 54.73 | 26 | 277-1218-ND 390 351 3.12 | MC1.5/14-G3.81 1803390 
15 | 3.81 | 53.34 | 58.54 | 26 | 277-1219-ND 4.19 3.77 3.35 | MC1.5/15-G3.81 1803400 
; Se ea e 55 SING et = a Meveegeoe tee 16 | 3.81 | 57.15 | 62.35 | 26 | 277-1220-ND 446 4.02 3.57 | MC1.5/16-G3.81 1803413 
4) 25 | 75 | 119 | 22 | 277-1454-ND 1.14 1.03 92 | MCV0.5/4-G2.5 1881574 Fig. 16 — 3.81mm Connector Header — Vertical 
5 25 10.0 14.4 2.2 | 277-1455-ND 1.42 1.28 1.14 | MCV0.5/5-G2.5 1881587 3.81 3.81 9.01 2.6 | 277-1221-ND 56 51 45 | MCV 1.5/2-G3.81 1803426 
6 25 12.5 16.9 2.2 | 277-1456-ND 1.68 1.51 1.35 | MCV0.5/6-G2.5 1881590 3.81 7.62 | 12.82 | 2.6 | 277-1222-ND 85 77 68 | MCV 1.5/3-G3.81 1803439 
¢ 25 15.0 19.4 2.2 | 277-1457-ND 1.94 1.75 1.55 | MCV0.5/7-G2.5 1881600 3.81 | 11.43 | 1663 | 26 | 277-1223-ND 1.12 1.01 90 | MCV 1.5/4-G3.81 1803442 
8 25 17.5 | 21:9 2.2 | 277-1458-ND 2.21 1.99 1.77 | MCV0.5/8-G2.5 1881613 3.81 | 15.24 | 20.44 | 26 | 277-1224-ND 1.39 1.26 1.12 | MCV 1.5/5-G3.81 1803455 
9 25 20.0 | 24.4 2.2 | 277-1459-ND 247 2.23 1.98 | MCV0.5/9-G2.5 1881626 3.81 | 19.05 | 24.25 | 26 | 277-1225-ND 1.68 1.51 1.35 | MCV1.5/6-G3.81 1803468 
10 25 22.5 | 26.9 2.2 | 277-1460-ND 2.76 248 221 | MCV0.5/10-G2.5 1881639 3.81 | 22.86 | 28.06 | 26 | 277-1226-ND 1.95 1.76 1.56 | MCV1.5/7-G3.81 1803471 
1 25 25.0 | 29.4 22 | 277-1461-ND 3.00 2.71 241 | MCV0.5/11-G2.5 1881642 3.81 | 26.67 | 31.87 | 26 | 277-1227-ND 2.22 2.01 1.78 | MCV1.5/8-G3.81 1803484 
12 25 27.5 | 31.9 2.2 | 277-1462-ND 3.28 295 263 | MCV0.5/12-G2.5 1881655 3.81 | 30.48 | 35.68 | 26 | 277-1228-ND 254 229 203 | MCV1.5/9-G3.81 1803497 


34.29 | 39.49 | 26 | 277-1229-ND 281 253 225 | MCV 1.5/10-G3.81 1803507 
3.81 | 38.10 | 43.30 | 26 | 277-1230-ND 3.07 277 246 | MCV 1.5/11-G3.81 1803510 
3.81 | 41.91 | 47.11 26 | 277-1231-ND 3.37 3.03 270 | MCV1.5/12-G3.81 1803523 
3.81 | 45.72 | 50.92 | 26 | 277-1232ND 363 3.27 291 | MCV1.5/13-G3.81 1803536 
3.81 | 49.53 | 54.73 | 26 | 277-1233-ND 3.90 3.51 312 | MCV 1.5/14-G3.81 1803549 


Fig. 12 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug 
2 | 3.81 3.81 8.41 2.3 | 277-1161-ND 1.63 1.47 1.30 | MC1.5/2-ST-3.81 1803578 
3 | 3.81 7.62 | 12.22 | 23 | 277-1162-ND 2.41 217 1.93 | MC1.5/3-ST-3.81 1803581 
4 | 381 | 11.43 | 16.03 23 | 277-1163-ND 3.20 288 256 | MC1.5/4-ST-3.81 1803594 
5 | 381 | 15.24 | 19.84 | 23 | 277-1164-ND 4.04 364 3.24 | MC1.5/5-ST-3.81 1803604 
6 | 3.81 | 19.05 | 23.65 2.3 | 277-1165-ND 482 435 3.86 | MC1.5/6-ST-3.81 1803617 3.81 | 53.34 | 58.54 | 26 | 277-1234-ND 419 3.77 335 | MCV1.5/15-G3.81 1803552 
7 | 381 | 22.86 | 27.46 | 23 | 277-1166-ND 5.63 5.07 4.51 | MC1.5/7-ST-3.81 1803620 3.81 | 57.15 | 62.35 | 26 | 277-1235-ND 446 402 3.57 | MCV1.5/16-G3.81 1803565 
8 | 381 | 26.67 | 31.27 | 23 | 277-1167-ND 641 5.77 5.13 | MC1.5/8-ST-3.81 1803633 Fig. 17 — 7.62mm Connector Terminal Block Plug 
9 | 381 | 30.48 | 35.08 | 23 | 277-1168-ND 7.23 651 5.79 | MC1.5/9-ST-3.81 1803646 
10 | 3.81 | 34.29 | 38.89 2.3 | 277-1169-ND 8.03 7.24 6.43 | MC1.5/10-ST-3.81 1803659 
1 
12 
13 
14 
15 
16 


SBARSDNASOCOVOGTSwON 
id 
g 


2 1762] 7.62 | 15.22 | 38 | 277-1463-ND 389 350 311 | PC4HW2-ST-7.62 1848892 

3.81 | 3810 | 42.70 | 23 | 277-1170-ND 883 7.95 7.07 | MC1.5/11-ST-3.81 1803662 S| £8 | 1828 | 2 | So Meee 28. Ser 468 | PORN SSL Le eet 
4 | 7.62 | 22.86 | 30.46 | 38 | 277-1465-ND 7.77 7.00 6.22 | PC4HW4-ST-7.62 1848915 

3.81 | 41.91 | 4651 | 23 | 277-1171-ND 9.62 866 7.70 | MC1.5/12-ST-3.81 1803675 Figs daisy comme) tor Héader= RIGhEAnGi 

3.81 | 45.72 | 50.32 | 23 | 277-1172-ND 10.44 940 836 | MC1.5/13-ST-3.81 1803688 bDe EO 7D e ta; OMMESTOr eACEr SIG nE Eng 

3.81 | 49.53 | 54.13 | 23 | 277-1173-ND 11.25 10.13 9.00 | MC1.5/14-ST-3.81 1803691 2 | 7.62 | 7.62 | 15.22 | 3.8 | 277-1466-ND 252 227 2.02 | PC4/2G7.62 1804797 

3.81 | 53.34 | 57.94 | 23 | 277-1174-ND 12.04 10.84 9.64 | MC1.5/15-ST-3.81 1803701 3 | 762 | 15.24 | 22.84 | 38 | 277-1467-ND 3.78 3.41 3.03 | PC4/3-G7.62 1804807 

3.81 | 57.15 | 61.75 | 23 | 277-1175-ND 12.83 11.55 10.27 | MC1.5/16-ST-3.81 1803714 4 | 762 | 2286 | 30.46 | 38 | 277-1468-ND 499 4.50 4.00 _| PC4/4-G7.62 1804810 


Fig. 13 — 3.81mm Connector Terminal Block Plug Fig. 19 — 7.62mm Connector Header - Vertical 


2 1381 ] 3.81 | 841 | 23 | 277-1176-ND 1.74 1.57 1.40 | MCW1.5/2-ST-3.81 | 1826979 2 | 7.62 | 7.62 | 15.22 | 38 | 277-1469-ND 252 227 202 | PCV4/2-G7.62 1804687 
3 | 381 | 7.62 | 1222 | 23 | 277-1177-ND 259 233 207 | MCW1.5/3-ST-3.81_ | 1826982 3 | 7.62] 15.24 | 2284 | 38 | 277-1470-ND 378 3.41 3.03 | POV4/3-G7.62 1804690 
4 | 381 | 1143 | 1603 | 23 | 277-1178ND 345 3.11 276 | MCW1.5/4-ST-3.81_| 1826995 4 | 762] 2286 | 30.46 | 38 | 277-1471-ND 499 4.50 4.00 | PCV4/4-G7.62 1804700 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NOTE: The 2 and 3 position versions 


PHGNIX 
CONTACT 


have an additional locating pin to 
support the mechanical load. 


Specifications: 


UL: 125V @6A, 30-20 AWG. 


IEC: 63 V @6A, 26-20 AWG. Color: Green 


Specifications: 


UL: 300 V@10A. 30-16 AWG. IEC: 125V @10A. 26-16 AWG. 


Color: Green 


Specifications: 
UL: 300 V@10A. 


IEC: 250 VV @16A. 16-26 AWG. Color: Green 


= 


Terminal Blocks 


Fig. 2 
2-3 


Position aint 
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FFKDS/H 
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Specifications: 


UL: 150V @6A, 26-20 AWG. IEC: 63 V @6A, 26-20 AWG. 


Color: Green 
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W 
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lt 


B 11.43 


Specifications: 


Micro-Pitch Terminal Blocks: The MPT 0.5 is the smallest screw terminal block available. With a micro-pitch of 
2.54mm, the MPT 0.5 is ideal for high density applications. 


Press Fit Terminal Blocks: The Press-Fit printed circuit board terminal block line is the perfect solution when 


wave soldering is not an option. The Press-Fit line is available in both fixed and pluggable styles. 


FFKDSA 1/H 


UL: 300 V @5A. 28-22 AWG. 


ofp 


IEC: 125V @5A. 26-22 AWG. Color: Green 


14-30 AWG. 


i 


LA 


4.05! 


Specifications: 


Fig. 3 


FFKDS/V FFKDSA 1/V 


3.6 
Y 
T JT__ 


lesa 


5.5+1 


Specifications: 


Color: Green 


UL: 150 V @6A, 26-20 AWG. IEC: 63 V @6A, 26-20 AWG. 


Specifications: 
UL: 300 V@10A. 12-30 AWG. 


IEC: 250 V @ 32A. 12-24 AWG. Color: Green 


UL: 300 V @15A. 14-30 AWG. 


IEC: 250 V @ 24A. 14-26 AWG. Color: Green 


Specifications: 


UL: 300 V@10A. 30-14 AWG. IEC: 250 V @ 24A. 26-14 AWG. 


Color: Green 


No. Phoenix Phoenix No. Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mim) Digi-Key Price Each Contact Contact of Bimnensions (iin) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos.| A B @ D_ | Part No. 1 10 100 | Type No. PartNo. | |Pos.| A B Cc D | PartNo. 1 10 100 | Type No. Part No. 
Fig. 1 — 2.54mm Micro-Pitch Terminal Blocks Fig. 5 — 3.81mm Insulation Displacement Terminal Blocks 
2 | 254 | 254 | 554 | 1.50 | 277-1273ND 1.07 96 86] MPTO0.5/2-2.54 1725656 2 | 381 | 381 | 8st | 250] 277-1417-ND 82 74 66 | 1IDC0.9/2-3.81 1706170 
3 | 254 | 5.08 | 8.08 | 1.50 | 277-1274-ND 1.59 1.43 1.27) MPT0.5/3-2.54 1725669 3) 381 | 7.62 | 12.62 | 2.50 | 277-1418-ND 1.17 1.06 94 | 1DC0.3/3-3.81 1706183 
4 | 254] 7.62 | 10.62 | 1.50 | 277-1275-ND 215 1.94 1.72) MPTO0.5/4-2.54 1725672 4 | 3.81 | 11.43 | 16.43 | 2.50 | 277-1419-ND 1.50 1.35 1.20 | IDC0.3/4-3.81 1706196 
5 | 254 | 10.16 | 13.16 | 1.50 | 277-1276-ND 267 240 2.14) MPTO0.5/5-2.54 1725685 5 | 381 | 15.24 | 20.24 | 250 | 277-1420-ND 1.86 1.68 1.49 | IDC 0.3/5-3.81 1706206 
6 | 254 | 1270 | 15.70 | 1.50 | 277-1277-ND 3.20 288 2.56] MPT0.5/6-2.54 1725698 8 | 3.81 | 19.06 | 24.05 | 250 eamaIS21ND) 218 1.97 1.75] IDCO.3/6-3.81 1706219 
7 | 254 | 15.24 | 18.24 | 1.50 | 277-1278ND 3.71 334 297] MPTO.5/7-2.54 1725708 7 | 3.81 | 22.86 | 27.86 | 250 [R2771422ND 255 230 2.04) IDCO.9/7-3.81 1706222 
8 | 254 | 17.78 | 20.78 | 150 | 277-1279ND 426 384 3.42] MPT0.5/8-2.54 t7as7i1 | | 8 | 381 | 2667 | 91-67 | 250 Regie 287 259 230 | IDCO.SE-281 iees? 
9 | 254 | 20.32 | 23.92 | 1.50 | 277-1280-ND 478 431 3.83] MPTO.5/9-2.54 t7e57e4 | | 9 | 981 | 3048 | 35.48 | 250 ee oo 281 288) IDCOa/e381 oo 
10 | 254 | 22.86 | 25.86 | 1.50 | 277-1281-ND 533 480 4.27) MPTO.5/10-2.54 t7e57a7 | | 10 | 981 | 9429 | 3029 | 250 egg 256 S21 285) IDCOA0-881 1706251 
11 | 254 | 25.40 | 28.40 | 1.50 | 277-1282ND 5.86 5.28 4.70) MPTO.5/11-2.54 1725740 TT | S81 | 38.10 | 4810 | 250 Cee Oo! | 853) 3.14) IDGO811-381 troneet 
12 | 254 | 27.94 | 30.94 | 1.50 | 277-1283ND 641 5.77 5.13) MPT0.5/12-2.54 1725753 12 | 8.81 | 41.91 | 46.91 | 250 AeA 425 S83 Sat | IncOs2881 eels 
Fig. 2 — Modular 2.54mm PCB Spring Cage Fixed Terminal Block - Fig..6'— 2mm PCB Connector Terminal Block 
Horizontal Wire Entry 2 | 50 5 10 | 25 | 277-1022-ND 1.35 1.22 1.09 | MKDS3/2 1711026 
3 | 50 | 10 | 15 | 25 | 277-1023-ND 205 1.85 1.65] MKDS3/3 1711039 
1| = | = | 264 | 090 EGaISIR 7265 5B) FROG 264 1791826 | | 4 | 50 | 15 | 20 | 25 | 277-1024ND 272 245 2.18| mKDS3/4 1711042 
Fig. 2 — End Terminal Block for FFKDS/H-2.54 8 | 50 | 35 | 40 | 25 | 277-1025-ND 543 490 4.35] MKDS3/8 1711084 
1 | — | — | 508 | 090 | 277-1911-ND 114 1.03 92] FRKDSA1/H-5.08 trotess | | 12 | 5° | 85 | 60 | 25 QReMmIe I 81 731 649 | MEDSa12 anes 
Fig. 3 — Modular 2.54mm PCB Spring Cage Fixed Terminal Block - lg. 7S om RCE Connector Lemninal Block 
Vertical Wire Entry 2/50 | — | 10 | 25 | 277-1236-ND 72 65 58] MKDSN1.5/2 1729018 
3] 50 | — | 15 | 25 | 277-1237-ND 1.09 99 88] MKDSN1.5/3 1729021 
1] — | — | 254 | 090 | 277-1312ND 72 65 58] FRKDS/V-2.54 1791813 4|s6o| — | 2 | 25 WeremeseNO! azo o131 1.17] me@ont5/4 4729034 
Fig. 3 — End Terminal Block for FFKDS/V-2.54 5 | 50 | — | 25 | 25 | 277-1230-ND 181 163 1.45] MKDSN1.5/5 1729047 
1 | — | — | 508 | 090 | 277-1313-ND 1.09 99 _.88| FKDSA1/V-5.08 roiess | | & | 50) — | 80 | 25 fg 217 (196 1-74) MKDENT.S6 re 
7 | 50 | — | 35 | 25 | 277-1241-ND 255 230 204] MKDSN15/7 1729063 
Fig. 4 — 3.81mm Double Level Terminal Blocks 8 | 50 | — | 40 | 25 | 277-1242ND 290 261 232] MKDSN15/8 1729076 
2 | 381 | 381 | 7.62 | 1.90 | 277-1356-ND 265 239 2.13] MKKDS 1/2-3.81 1708026 9 | 50) — 45 25 | 277-1243-ND 326 294 262 | MKDSN1.5/9 1729089 
3 | 381 | 7.62 | 11.43 | 1.90 | 277-1357-ND 397 3.57 3.18] MKKDS1/3-3.81 1708039 10) 50 | — 50 | 25 | 277-1244-ND 3.63 3.27 2.91 | MKDSN1.5/10 1729092 
4 | 381 | 11.43] 15.24 | 1.90 | 277-1358-ND 5.30 4.78 4.25) MKKDS 1/4-3.81 1708042 WW} 50 | — | 55 | 25 | 277-1245-ND 3.98 3.58 3.19 | MKDSN 1.5/11 1729102 
5 | 381 | 15.24] 19.05 | 1.90 | 277-1359-ND 662 5.96 5.30] MKKDS1/5-3.81 1708055 27 50 | — | 60 | 25 | 2771246ND 436 392 3.49 | MKDSN1.5/12 1729115 
6 | 381 | 19.05 | 22.86 | 1.90 | 277-1360-ND 7.94 7.15  6,36| MKKDS1/6-3.81 1708068 Fig. 8 — 5mm PCB Connector Terminal Block 
7 | 381 | 22.86 | 26.67 | 1.90 | 277-1361-ND 928 836 7.43] MKKDS1/7-3.81 1708071 2|501— | 10 | 25 | 277-125-ND 86 78 69) MKDS152 1715022 
8 | 381 | 26.67 | 30.48 | 1.90 | 277-1362-ND 1061 955 849] MKKDS1/8-3.81 1708084 3 | 50 | — | 18 | 25 | 2774250ND 129 116 1.03/ mKDS15/3 4715035 
9 | 381 | 30.48 | 34.29 | 1.90 | 277-1363-ND 11.93 10.75 9.55 | MKKDS 1/9-3.81 1708107 4 5.0 = 20 25 | 277-1260-ND 1.73 1.56 1.39] MKDS1.5/4 1715048 
10 | 3.81 ) 34.29 | 38.10 | 1.90 | 277-1364-ND 13.26 11.94 10.61 | MKKDS 1/10-3.81 1708110 8 5.0 = 40 25 | 277-1261-ND 3.42 3.08 2.74] MKDS1.5/8 1715080 
11 | 381 | 3810 | 41.91 | 1.90 | 277-1365-ND 14.59 13.13 11.67] MKKDS 1/11-3.81 1708123 12] 50 | — | 60 | 25 | 277-1262ND 517 466 4.14) MKDS1.5/12 1715129 
12 | 381 | 41.91 | 45.72 | 1.90 | 277-1366-ND 15.91 14.33 12.73] MKKDS 1/12-3.81 1708136 (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(JERSMIX Terminal Blocks (Cont) 


Multi-Level Terminal Blocks: Insulation Displacement Terminal Blocks: 


With their small pitch, the two and three level MKKDS and MK3DS are ideal solutions due to the increasing The IDC printed circuit board terminal blocks mass terminate insulated conductors quickly without the need for 
packing and connection density on printed circuit boards. tools. 


Specifications: Specifications: 
UL: 300 V@10A. 30-12 AWG. UL: 300 V@10A, 30-12 AWG. IEC: 250 VV @12A, 28-14 AWG. Specifications: 
IEC: 250 V @ 32A. 24-12 AWG. Color: Green Color: Green UL: 300 V@6A. IEC: 250 V @6A. Color: Green 


ZFKKDS 
+_C 


Specifications: Specifications: 
Specifications: UL: 300 V@10A, 26-12 AWG. UL: 300 V@10A. 30-12 AWG. 
UL: 300 V @6A. IEC: 250V @6A. Color: Green IEC: 250 V @12A, 24-14 AWG. Color: Green IEC: 250 V @ 22A. 26-14 AWG. Color: Green 


oo 
Wy Specifications: Specifications: 
La i UL: 300 V@10A. 10- UL: 300 V @ 30, 10- 
a 30 AWG. 30 AWG; and 600 V @ 
Specifications: IEC: 500 V @ 32 A. 5A 
UL: 300 V @ 10 A. 30-12 AWG. 10-24 AWG. Color: IEC: 690 V @ 32A. 10- 
IEC: 250 V @ 32 A. 24-12 AWG. Color: Green Green 24 AWG. Color: Green 
No. 2 7 Phoenix Phoenix No. : : Phoenix Phoenix 
of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Contact Contact 
Pos. A B Cc D Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. Pos. A B c D Part No. 1 10 100 | Type No. Part No. 
Fig. 9 — 5.0mm & 5.08mm Double Level Terminal Blocks Fig. 8 — 5.08mm PCB Connector Terminal Block 
2 | 5.00 | — | 10.00 | 2.50 | 277-1367-ND 2.05 1.85  1.65| MKKDS1.5/2 1725012 2 | 508) — | 1016 | 254 | 277-1263ND .86 78  .69| MKDS1.5/2-5.08 1715721 
3 | 500 | — | 15.00 | 2.50 | 277-1368ND 3.07 277 2.46| MKKDS1.5/3 1725025 3 | 508] — | 15.24 | 254 | 277-1264-ND 1.29 1.16 1.03) MKDS1.5/3-5.08 1715734 
2 5.08 _— 10.16 | 2.54 | 277-1369-ND 2.05 1.85 1.65 | MKKDS 1.5/2-5.08 1725038 4 5.08 = 20.32 | 2.54 | 277-1265-ND 1.73 1.56 4.39 | MKDS 1.5/4-5.08 1715747 
3 | 508 | — | 15.24 | 254 | 277-1370-ND 3.07 277 2.46) MKKDS1.5/3-5.08 1725041 8 |503| — | 40.64 | 254 | 277-1266ND 342 308  274| MKDS1.5/8-5.08 1715789 
Fig. 10 — 5.0mm and 5.08mm Double Level Terminal Blocks 10 | 5.08 | — | 50.80 | 2.54 | 277-1267-ND 4.32 3.89 3.46] MKDS1.5/10-5.08 1715802 
2 | 500 | — | 10.00 | 250 | 277-1871-ND 347 313 278] MKKDS3/2 1721029 | [12 | 508 | — | 60.96 | 254 | 2771266-ND 5.17 466 4.14) MKDS1.5/12-5.08 1715828 
3 | 5.00 _ 15.00 | 2.50 | 277-1372-ND 5.21 470 4.18} MKKDS3/3 1721032 Fig. 12 — Modular 5.08mm PCB Spring Cage Fixed Terminal Block - 
2 | 508 | — | 10.16 | 2.54 | 277-1373ND 347 313 2.78) MKKDS3/2-5.08 1721728 Single Level without Lever 
3 | 508 | — | 15.24 | 254 | 277-1374ND 5.21 470 4.18) MKKDS3/3-5.08 1721731 7) = — | 50s | 2 MEWRGIEND) 31. 29 25] mMDSIS500 1708701 
Rigett = 19: 08mm Rrossshie RCA Terminal Blocks Fig. 12 — End Terminal Block for ZFKDS 1.5-5.08 
2 | 5.08 | 5.08 | 11.34 | 3.13 | 277-1284ND 1.56 141 1.25) EMKDS2.5/2-5.08 1730612 
3 | 5.08 | 10.16 | 16.42 | 3.13 | 277-1285ND 233 210 1.87) EMKDS2.5/3-5.08 1730625 iss —_| 28 | 254 I 088] OSA 7.62 RIEL 
4 | 5.08 | 15.24] 21.50 | 3.13 | 277-1286-ND 313 282 251] EMKDS2.5/4-5.08 1730638 Fig. 13 — Modular 5.08mm PCB Spring Cage Fixed Terminal Block - 
5 | 5.08 | 20.32 | 26.58 | 3.13 | 277-1287-ND 390 351 3.12) EMKDS2.5/5-5.08 1730641 Single Level with Lever 
6 | 5.08 | 25.40 | 31.66 | 3.13 | 277-1288ND 4.69 423 3.76) EMKDS2.5/6-5.08 1730654 431s — | 508 | 254] 277-1316ND 39 36 ~.32| ZFKDS1.5.W5.08 1706714 
7 | 5.08 | 30.48 | 36.74 | 3.13 | 277-1289ND 546 492 4.37) EMKDS2.5/7-5.08 1730667 5 ~ 
8 | 5.08 | 35.56 | 41.82 | 3.13 | 277-1290-ND 621 560 4.98] BVKDS25/8-5.08 | 1730670 Fig. 13 — End Terminal Block for ZFKDS 1.5-W-5.08 
9 | 5.08 | 40.64 | 46.90 | 3.13 | 277-1291-ND 7.03 633 5.63) EMKDS2.5/9-5.08 1730683 1] — — | 7.62 | 254) 277-1317-ND 51 46 41 | ZFKDSA1.5-W-7.62 | 1706730 


10 | 5.08 | 45.72 | 51.98 | 3.13 | 277-1292-ND 7.79 7.01 6.23 | EMKDS 2.5/10-5.08 1730696 
11 | 5.08 | 50.80 | 57.06 | 3.13 | 277-1293-ND 859 7.74 6.88] EMKDS2.5/11-5.08 1730706 
12 | 5.08 | 55.88 | 62.14 | 313 | 277-1294-ND 9.37 844 7.50} EMKDS2.5/12-5.08 1730719 


Fig. 6 — 5.08mm PCB Connector Terminal Block 


2 | 5.08 | 5.08 | 10.16 | 2.54 | 277-1027-ND 1.35 1.22 1.09] MKDS3/2-5.08 1711725 
3 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 2.54 | 277-1028-ND 2.05 1.85  1.65| MKDS3/3-5.08 1711738 2 | 5.08 | — | 10.16 | 254 | 277-1375-ND 5.42 488 4.34) MK3DS 1.5/2-5.08 1724013 


3 5.08 = 15.24 | 2.54 | 277-1376-ND 814 7.33 652] MK3DS 1.5/3-5.08 1724026 
Fig. 16 — 5.08mm Triple Level Terminal Blocks 


Fig. 14 — Modular 5.08mm PCB Spring Cage Fixed Terminal Block - 
Double Level without Lever 


b| _ = 5.08 1.27 | 277-1318-ND —_.86 78 69 | ZAKKDS 1.5-5.08 1704402 
Fig. 15 — 5.08mm Triple Level Terminal Blocks 


Fig. 7 — 5.08mm PCB Connector Terminal Block 


2 |508| — | 10.16 | 254] 277-1247-ND .72 65 58] MKDSN1.5/2-5.08 1729128 
3 | 508 | — | 15.24 | 254] 277-1248-ND 1.09 99 88] MKDSN1.5/3-5.08 1729131 2 | 5.08 | — | 10.16 | 254 | 277-1377-ND 4.90 442 3.93] MK3DS3/2-5.08 1723014 
4 |508| — | 20.32 | 254] 277-1249-ND 1.46 1.31 1.17 MKDSN1.5/4-5.08 1729144 3 | 508| — | 15.24 | 254 | 277-1378-ND 7.37 664  5.90| MK3DS3/3-5.08 1723027 
5 | 508 | — | 25.40 | 254] 277-1250-ND 1.81 1.63 1.45] MKDSN1.5/5-5.08 —_—| 1729157 Fig. 17A — 6.35mm PCB Connector Terminal Block 

6 | 508 | — | 30.48 | 254] 277-1251-ND 217 1.96 1.74] MKDSN1.5/6-5.08 —_| 1729160 

7 | 508 | — | 35.56 | 254] 277-1252-ND 255 230 204] MKDSN1.5/7-5.08 | 1729173 2) 695) — | 1260 | 3.17 (RATES NO) 1.37 1.23) 1.10) MEDS 526.35 1714955 
8 | 508 | — | 40.64 | 254] 277-1253-ND 290 261 232) MKDSN1.5/8-5.08 1729186 3 | 6395} — | 19.04 | 317 | 277-1270-ND 1.91 1.72 1.53 | MKDS5/3-6.35 1714968 
9 | 508 | — | 45.72 | 254] 277-1254ND 3.26 294 262) MKDSN1.5/9-5.08 1729199 Fig. 17B — 9.52mm PCB Connector Terminal Block 

10 | 5.08 | — | 50.80 | 254 | 277-1255-ND 363 327 291] MKDSN1.5/10-5.08 | 1729209 

11 | 5.08 | — | 55.88 | 254 | 277-1256-ND 3.98 358 3.19) MKDSN1.5/11-5.08 | 1729212 2 | 952 | — | 19.02 | 4.76 | 277-1271-ND 1.37 1.23 1.10) MKDS5/2:9.5 1714971 
12 | 5.08 | — | 60.96 | 2.54 | 277-1257-ND 436 3.92 3.49] MKDSN1.5/12-5.08 | 1729225 3 | 9.52) — | 28.52 | 4.76 | 277-1272-ND 2.00 1.81 1.61 | MKDS5/3-9.5 1714984 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 135 


OS TECHNOLOGY, INC. Terminal Blocks 


These On-Shore Technology Terminal Blocks are Stackable for any number of contacts. 4.5mm Lead Length. 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 125V + Rated Current: 6A + Wire Size: 28- 
16AWG + Temperature: -30°C/+105°C » Hammability: UL94V-O + Color: Grey 


No. of Positions x 5 


3.5 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V * Rated Ourrent: 16A + Wire Size: 28- 
12AWG + Temperature: -30°C/+105°C * Hammability: UL94V-O + Color: Green 


No. 
6-- 


if poles 
x 


5th 
ri 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 20A + Wire Size: 30- 
12AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Hammability: UL94V-O + Color: Green 


x 5.0. 
+22 |-Px5.0+08- 
I I 


my 2°” ‘ 


Eo 5 
P-1x5.0 koko 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Wire Size: 28- 
14AWG * Temp.: -30°C/+105°C * Rammability: UL94V-O * Color: Slade Gray 


No. of poles 
nx 3.5 + 


eee 
8.2 


2. 
3.5 


Vaan 


1 
at bl 


* |Loo.9 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 125V + Rated Qurrent: 6A » Wire Size: 28- 
16AWG * Temperature: -30°C/+105°C + Hammability: UL94V-O * Color: Grey 


| 


18 


j 
| 11.5 
—— 


ba] 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Qurrent: 20A + Wire Size: 22- 
14AWG »* Temperature: -30°C/+105°C » Hammability: UL94V-O + Color: Green 


ag te 15: >| : 
12.5 
43.4 


L 1 45 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Wire Size: 
AWG 22-14 + Temp.: -30°C/+105°C + Rammability: UL94V-O + Color: Blue 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Qurrent: 15A + Wire Size: 28- 
14AWG * Temp.: -30°C/+105°C * Rammability: UL94V-O + Color: Slade Gray 


oWAX Us £10181, s6meE2081 


& CSA# 068503X0000 


No. of poles 
re 5-| 


YG 
2914) lt2 
15 

25 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Ourrent: 15A * Wire Size: 22- 
12AWG * Temperature: -30°C/+105°C + Hammability: UL94V-O + Color: Grey 


No. of poles 
0.6+4- 1X5 


A) 


wot 
alae 
IFo.9 
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SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Ourrent: 20A + Wire Size: 30- 
12AWG * Temperature: -30°C/+105°C » Rammability: UL94V-O + Color: Green 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Qurrent: 15A + Wire Size: 
AWG 22-14 + Temp.: -30°C/+105°C * Hammability: UL94V-O + Color: Blue 


Px5.0+08 | 


a 


5.0! foo 
 o (P-1) x 5.0 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Qurrent: 15A + Wire Size: 28- 


14AWG » Temp.: -30°C/+105°C » Hammability: UL94V-O * Color: Slade Gay 


No. Block No. Block No. Block 
of Length Price Each of Length Digi-Key Price Each of Length Price Each 
Fig. |Pos. | (mm) fl 10 100 Fig. | Pos.| (mm) Part No. 1 10 100 Fig. |Pos. | (mm) 1 10 100 
3.5mm Lead Spacing - Terminal Blocks 5 25.0 ED1559-ND 1.94 1.75 1.55 3 | 8 40.0 ED2235-ND 138° 1.251.411 
2 70 ED1501-ND 40. 36 32 6 30.0 ED1560-ND 233 210 1.86 12 | 60.0 ED2236-ND 2.07 187 1.66 
3 10.5 ED1502-ND 60 54 48 7 35.0 ED1561-ND. 2.71 2.45 2.17 2 10.0 ED1623-ND 37 34 30 
4 14.0 ED1503-ND 80 72 64 8 40.0 ED1562-ND. 3.10 2.79 2.48 5 15.0 ED1624-ND 56 51 45 
5 175 ED1504-ND 400 90 80 3 | 98 45.0 ED1563-ND 3.49 314 2.79 4 20.0 ED2221-ND 74 67 60 
6 21.0 ED1505-ND 1.20 1.08 96 10 50.0 ED1564-ND 3.88 3.49 3.10 9 5 25.0 ED2222-ND 93 84 74 
= 5h EDIs506.ND 140.426 442 1 55.0 ED1565-ND 4.26 384 3.41 : ae See ee ee hie 
4. Wee 28.0 £D1507-ND 160 1.44 1.28 12 | 60.0 ED1566-ND 465 419 3.72 a Be aac ee me 
9 31.5 £D1508-ND 1.80 1.62 1.44 ri 2 10.0 ED1930-ND 630 57 ST i aa eae oe igh, 7Acze 
10 35.0 ED1509-ND 2.00 1.80 1.60 3 15.0 ED1931-ND 94 85 75 - - - - 
11 | 385 ED1510-ND 220 198 1.76 5 | 2] 129 ED1932-ND 102 92 ~+~«82 : es eee = pe - 
12 | 420 £D1511-ND 240 216 1.92 3 15.0 ED1933-ND 1.52 1.37 (1.22 4 20.0 £D2239-ND 130 117 1.04 
14 49.0 ED1512-ND 2.80 2.52 2.24 2 10.0 ED1578-ND 2.20 1.98 1.76 5 25.0 ED2240-ND 1.63 147 1.30 
16 | 56.0 £D1513-ND 3.20 288 2.56 =. ade ees — re 6 30.0 ED2241-ND 195 1.76 1.56 
2 7.0 ED1514-ND 40 3682 . : : ‘ 10 | 7 35.0 ED2242-ND 2.28 2.05 1.82 
6 30.0 ED1582-ND 6.60 594 5.28 
: ee ae ee Oe 6 | 7 35.0 ED1583-ND 7.70 693 6.16 8 a eee Ne ea 28t 208 
4 14.0 ED1516-ND 80 72 64 : ‘ - - - 9 45.0 ED2244-ND 293 264 2.34 
5 175 ED1517-ND 1400 90 80 8 40.0 ED1584-ND 8.80 7.92 7.04 to | 50.0 £D2245-ND 325 293 260 
6 21.0 ED1518-ND 1.20 1.08 96 9 45.0 ED1585-ND 9.90 8.91 7.92 14 55.0 ED2246-ND 3.58 3.22 2.86 
7 | 245 ED1519-ND 1.40 126 1.12 . . ale ps ae Pi pee 12 | 60.0 £D2247-ND 3.90 351 3.12 
2 | 8 28.0 £D1520-ND 1.60 1.44 1.28 a5 | aoe SOIERRND (iso ites 4a86 2 10.0 ED2248-ND 80 72 64 
9 31.5 £D1521-ND 1.80 1.62 1.44 : z : : i 3 15.0 ED2249-ND 120 1.08 96 
10 | 35.0 ED1522-ND 2.00 1.80 1.60 2 10.0 ED1589-ND) 1.35 1.22 1.08 4 20.0 £D2250-ND 160 1.44 1.28 
11 | 38.5 ED1523-ND 220 198 1.76 : a SHee ie ee 5 | 25.0 £D2251-ND 2.00 1.80 1.60 
i / : : / : 6 30.0 ED2252-ND 240 216 1.92 
12 | 42.0 ED1524-ND 240 216 1.92 rae 400 ED1595:ND Bade ABS 492 
14 49.0 ED1525-ND 280 252 224 AA. ||) 35.0 ED2253-ND 280 252 2.24 
5. 8 
10 | 50.0 ED1597-ND 6.75 6.08 5.40 7 406 £D22964:ND §c0” ‘pag. ee 
16 | 56.0 ED1526-ND 3.20 288 2.56 . 7 . . . 
12 | 60.0 ED1599-ND 8.10 7.29 6.48 9 45.0 ED2255-ND 360 3.24 288 
5.0mm Lead Spacing - Terminal Blocks . ; . 2 
2: 10.0 ED1601-ND 34 31 28 10 50.0 ED2256-ND 4.00 3.60 3.20 
2 10.0 ED1556-ND 78 70 62 3 15.0 ED1602-ND 51 47 OAL 4 55.0 ED2257-ND 440 396 3.52 
3 | 3 15.0 ED1557-ND 1.16 1.05 93 8 | 4 20.0 ED2233-ND 69 63 56 12 60.0 ED2258-ND 480 432 3.84 
4 20.0 ED1558-ND 1.55 1.40 1.24 6 30.0 ED2234-ND 1.04 94 83 " 
(Continued) 
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3.65 [ 459) dor 
(Pt) x50 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Wire Size: 28- 
14AWG * Temp.: -30°C/+105°C * Rammability: UL94V-O + Color: Slade Gray 


No. of Positions x 5.08 


i 
i 


| 
[4.5 
ost | 


S08 [Fos 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Wire Size: 22- 
14AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Hammability: UL94V-O + Color: Blue 


1.09] 
5.08 | 
(P-1) x 5.08 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Ourrent: 15A + Wire Size: 22- 
ASAWG + Temp.: -30°C/+105°C + Hammability: UL94V-O + Color: Slade Gay 


No. of Poles 
0.7-[x 75-| 


O 
2.9 -}o12 
7.5 2.5 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Ourrent: 15A * Wire Size: 22-14AWG + Temperature: - 


30°C/+105°C + Rammability: UL94V-O + Color: Grey 


Terminal Blocks (cont) 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Ourrent: 10A * Wire Size: 20- 
14AWG + Temp.: -30°C/+105°C * Rammability: UL94V-O + Color: Slade Gray 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Ourrent: 20A +» Wire Size: 22- 
14AWG + Temperature: -30°C/+105°C * Hammability: UL94V-O » Color: Green 


No. of Poles 
- x 7.0 —| 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 6A + Wire Size: 28- 
16AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Hammability: UL94V-O + Color: Grey 


r 
12.5 
4 


| L2.8 
2g 2! 


+ Hammability: UL94V-O + Color: Geen 


No. of Positions x 5.08 


| 


TJ) 10 


|__ 13.5 
5.08 -\L0.9 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Wire Size: 28- 
14AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Hammability: UL94V-O + Color: Green 


0.7_,15.24., 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Qurrent: 15A + Wire Size: 22- 
14AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Hammability: UL94V-O + Color: Blue 


No. of Poles 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Qurrent: 6A » Wire Size: 28- 
16AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Hammability: UL94V-O + Color: Grey 


0.6 +-— 22.5 —| 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 600V + Rated Current: 16A + Wire Size: 22-12AWG + Temperature: -30°C/+105°C 


No. | Block No. | Block No. | Block 

of Length Digi-Key Price Each of Length Digi-Key Price Each of Length Digi-Key Price Each 
Fig. |Pos.| (mm) Part No. 1 10 100 Fig. | Pos.| (mm) Part No. 1 10 100 Fig. | Pos. | (mm) Part No. i 10 100 
2 10.0 ED2259-ND 80 72 64 10 | 50.0 ED2323-ND 4.00 360 3.20 2 14.0 ED1534-ND 44 40 36 
3 15.0 ED2260-ND 1.20 1.08 96 14.) 11 55.0 ED2324-ND 440 3.96 3.52 3 21.0 ED1535-ND 66 60 53 
4 20.0 ED2261-ND 1.60 1.44 1.28 12 60.0 ED2325-ND 480 4.32 3.84 4 28.0 ED1536-ND 88 80 71 
5 25.0 ED2262-ND 2.00 1.80 1.60 5.08mm Lead Spacing - Terminal Blocks 21 5 35.0 ED1537-ND. 1.10 .99 88 
6 30.0 £D2263-ND 240 216 1.92 2 10.16 £D1973-ND 70 63 56 6 42.0 ED1538-ND 1.32 119 1.06 
42/7 35.0 ED2265-ND 280 252 224 15 | 3 15.24 £D1974-ND 1.05 95 84 7 49.0 ED1539-ND 154 1.39 1.24 
8 40.0 ED2266-ND 3.20 2.88 2.56 16 2 10.16 ED1975-ND 40 .36 32 8 56.0 ED1540-ND. 1.76 1.59 1.41 

9 45.0 ED2267-ND 3.60 3.24 2.88 3 15.24 ED1976-ND 60 54 48 7.5mm Lead Spacing - Terminal Blocks 

10 50.0 ED2268-ND 4.00 3.60 3.20 re 2 10.16 £D1977-ND 1.02 92 82 2 15.0 ED1567-ND 88 79 .70 
on 55.0 ED2269-ND 440 396 3.52 3 | 15.24 ED1978-ND 152 137 1.22 3 22.5 ED1568-ND 131 1.49 © 1.05 
12 | 60.0 ED2270-ND 480 432 3.84 2 10.16 ED1609-ND 37 «3430 4 30.0 ED1569-ND 1.75 1.58 1.40 
2 10.0 ED2293-ND 75 68 60 3 | 15.24 ED1610-ND 55 50045 5 37.5 ED1570-ND 219 197 1.75 
3 15.0 ED2294-ND 143 1.02 90 4 | 20.82 SRERZ2 AND) 4 87 60 6 | 45.0 ED1571-ND 263 2.37 2.10 
4 | 20.0 £D2295-ND 150 1.35 120 | | 18] 5 | 25.40 eran 93 BAA oo | 7 | 525 EDI572ND 3.08 276 2.45 
5 25.0 ED2296-ND 188 1.69 1.50 ca ED2228:ND he i 8 60.0 £D1573-ND 350 3.15 2.80 
6 | 30.0 £D2297-ND 225 2.03 1.80 | eae |speesieN) BOO? de 08 9 | 675 ED1574-ND 394 355 315 
13 | 7 35.0 ED2298-ND 263 237 2.10 . roa San ii es ns 10 75.0 ED1575-ND 438 3.94 3.50 
8 40.0 ED2299-ND 3.00 2.70 2.40 5 i046 SeENE —— ae "1 82.5 ED1576-ND 481 434 3.85 
9 45.0 ED2300-ND 3.38 3.04 2.70 : deo EReROP NS fons elec etod 12 90.0 ED1577-ND 5.25 4.73 4.20 
10 50.0 ED2301-ND 3.75 3.38 3.00 ae OBER S56: ess ase 2 15.0 £D2354-ND 80 72 64 
1 55.0 ED2302-ND 413 3.72 3.30 48) cee |: BRD £D2329-ND 213° 192 1.70 3 22.5 ED2355-ND 120 1.08  .96 
122), 36020 eb2s03,ND ae 08 80 6 | 30.48 £D2330-ND 255 230 204 || 30:0 SURESAD) TOO aS 28 
2 10.0 ED2315-ND 80 72 64 7 | 35.56 £D2331-ND 298 268 2.38 5 37.5 ED2357-ND 2.00 1.80 1.60 
3 15.0 ED2316-ND 1.20 1.08 96 7.0mm Lead Spacing - Terminal Blocks 6 45.0 ED2358-ND 240 216 1.92 
4 20.0 ED2317-ND 160 1.44 1.28 2 140 ED1527-ND 44. 40. 36 23 | 7 52.5 ED2359-ND 280 252 2.24 
5 | 25.0 £D2318-ND 2.00 1.80 1.60 3 | 210 £D1528-ND 6 60.53 8 | 60.0 ED2360-ND 3.20 288 2.56 
14 | 6 | 30.0 £D2319-ND 2.40 216 1.92 4 | 28.0 ED1529-ND 8848071 9 | 675 D2361-ND 3.60 3.24 2.88 
7 35.0 ED2320-ND 280 252 2.24 20 | 5 35.0 ED1530-ND 110 99 88 10 75.0 ED2362-ND 4.00 360 3.20 
8 40.0 ED2321-ND 3.20 288 2.56 7 49.0 £D1532-ND 154 139 1.24 "1 82.5 ED2363-ND 440 396 3.52 
9 45.0 ED2322-ND 3.60 3.24 2.88 8 56.0 ED1533-ND 1.76 159 1.41 12 90.0 ED2364-ND 480 432 3.84 
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FEATURES 


+ Modularity: 

Fixed and Pluggable PCB Terminals are available in both metric and 
inch pin spacings. The key feature of our modular terminal housings is 
their tongue and groove joint design that permits individual 2 or 3 pole 
terminal modules to be joined together to produce multi-pole terminal 
assemblies. 


» Housings: 

PCB Mini-Terminal Block housings are precision molded from self- 
extinguishing 6.6 polyimide (nylon) molding material. All housings have 
funnel shaped wire entry guides to prevent wire fraying and minimize 
misconnections. 


(# of Pos.-1 
x 3.81 4+ 5. 


| (# of Pos.-1) 
x 3.81 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V - Rated Current: 8A » Temperature: 
-30°C/+105°C + Flammability: UL94V-O + Color: Green 


No. of poles 
x Lead spacing 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Wire Size: 22- 
12AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Flammability: UL94V-0 + Color: Green 


(# of Pos.-1) x 3.81 + 4.6 
(P-1) x 3.81 


L381 6.6 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 8A + Wire Size: 28- 
16AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Flammability: UL94V-O + Color: Green 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 8A + Wire Size: 28- 
16AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Flammability: UL94V-0 * Color: Geen 


SPECIFICATIONS: - Rated Voltage: 300V - Rated Current: 15A + Wire Size: 22- 
10AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Flammability: UL94V-0 + Color: Green 


Two-Piece Terminal Blocks 


(# of Pos.-1) x 3.81 + 5.2 


et 
aie) 


+ G0.8 


a 
mike 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 8A + Temperature: 
-30°C/+105°C + Flammability: UL94V-O + Color: Geen 


zal 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 8A - Wire Size: 28- 
16AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Flammability: UL94V-0 + Color: Green 


No. of poles 
x Lead spacing 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A » Temperature: 
-30°C/+105°C + Flame Class: UL 94 V-0 + Color: Green 


No. | Block No. | Block No. | Block No. | Block 
of | Length) Digi-Key Price Each of | Length} Digi-Key Price Each of | Length} Digi-Key Price Each of | Length) Digi-Key Price Each 
Fig. |Poles] (mm) | Part No. il 10 100 Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. |Poles| (mm) | Part No. i) 10 100 
3.81mm Lead Spacing - Plugs 4 | 15.24] ED2456-ND 2.00 1.80 1.60 7 35] ED2381-ND 4.90 4.41 3.92 6 | 30.48 | ED1721-ND* 3.15 281 246 
2] 841] BDI960.ND 130.447 104 5 | 19.05] ED2457-ND 250 225 200 8| 40] EDes82ND 560 5.04 4.48 7 | 35.56 | ED1722-ND* 368 3.28 287 
3 | 1222| BDI961-ND 1.95 176 156 6 | 22.86] ED2458-ND 3.00 270 240 9 | 45] —D2383-ND 6.30 567 5.04 8 | 40.64| ED1723-ND* 420 3.74 3.28 
4 | 16.03 | ED1962-ND 260 234 208 7 | 26.67) ED2459-ND 3.50 3.15 2.80 7 | 10 50| D2384-ND 7.00 6.30 5.60 9 | 45.72) ED1724-ND* 4.73 4.21 3.69 
5 | 19.84] ED1963-ND 3.25 293 2.60 4 | 8 | 30.48 | ED2460-ND_ 4.00 3.60_ 3.20 12 60 | ED2385-ND_ 8.40 7.56 6.72 10_| 50.80 | ED1725-ND* 5.25 4.68 4.10 
6 | 23.65 | EDI964-ND 3.90 3.51 3.12 9 | 34.29} ED2461-ND 4.50 4.05 3.60 14 70| ED2386-ND 9.80 882 7.84 6 | 11 | 55.88 | ED1726-ND* 5.78 515 4.51 
7 | 2746) EDI965ND 455 410 364 10 | 38.10| ED2462-ND 5.00 450 4.00 16 | 80| ED2987-ND 11.20 10.08 8.96 12 | 60.96 | ED1727-ND* 630 561 492 
1 | 8 | 3127|ept966¢-ND 520 468 416 12 | 45.72| ED2463-ND 6.00 540 4.80 5mm Lead Spacing — Horiz. Headers 14 | 71.12 | EDI728-ND* 7.35 647 5.74 
9 | 35.08 | EDI967-ND 5.85 5.27 4.68 14 | 53.34) ED2464-ND 7.00 6.30 5.60 2 10] ED1801-NDt 37.33.29 16 | 81.28 | ED1729-ND* 840 7.40 6.56 
10 | 38.89] ED1968-ND 6.50 585 5.20 16 | 60.96 | ED2465-ND_ 8.00 7.20 6.40 3 15| ED1802-NDt 56 50 44 18 | 91.44 | ED1730-ND' 9.45 8.32 7.38 
11 | 4270| DI969-ND 7.15 644 5.72 3.81mm Lead Spacing — Plugs 4| 20) EDI803-NDt 74 66 58 20 |101.60 ] ED1731-ND* 10.50 9.25 8.20 
j2 | 4651| EDI970-ND 780 7.02 624 2 | 7.62] ED2466-ND 1.00 90 80 5 | 25| EDis04NDt 93 83 73 24 |121.92 | ED1732-ND* 12.60 11.09 9.84 
14 | 5413} EDI971-ND 910 819 7.28 3 | 11.43) ED2467-ND 1.50 1.35 1.20 6 30| EDISOS-NDf 1.11 99 87 5.08mm Lead Spacing — Plugs 
16 | 61.75 | ED1972-ND 1040 9.36 8.32 4 | 15.24) ED2468-ND 200 1.80 1.60 7 35] EDI806-NDt 1.30 1.16 1.02 2 | 20.82) EDI7IZ-ND 140 1.26 1.42 
3.81mm Lead Spacing — Horiz. Header 5 | 1905] EDe469ND 2.50 225 200 8| 40] EDigo7-NDt 1.48 1.32 1.16 3 | 2540 |Epe410ND) 210 189 4168 
Ae > ae 6 | 22.86 | ED2470-ND 3.00 270 240//8 | 9| 45) EDIs08-NDt 1.67 149 1.31 4 | 3048 NEBEATTINDE 280 252 224 
7 | 26.67| ED2471-ND 3.50 3.15 2.80 10 50| ED1809-NDt 1.85 1.65 1.45 5 | 35.56] 62412-ND 3.50 315 280 
3 | 1282} EDI935-ND 90 81 72 ; : 15 2 
4] 1663|eDI93e-ND 120 108 96 || 5 | 8® | 30-48) ED2472-ND 4.00 360 3.20 id 55| EDISIO-NDt 2.04 1.82 160 | | 49 | 6 | 40.64| ED2413-ND 420 3.78 3.36 
5 | 20.44) EDI937-ND 150 1.35 1.20 9 | 3429 eee SO 405 3.60 2) COR 222 198 1.74 7 | 45.72] De414.ND 490 441 3.92 
5 | 2405 NEEM 4180 462 144 10 | 38.10] 6D2474-ND 5.00 4.50 4.00 14] 70| EDisi2:NDt 259 231 203 a | c080 FERBETENEM sco 504 44s 
; : — 12 | 45.72| ED2475-ND 6.00 540 4.80 16 | 80] EDI813-NDt 296 264 232 
7 | 2306|eDI939-ND 210 189 1. 9 | 55.88) ED2416-ND 630 567 5.04 
21 8) 3187 ns 240 2416 io 14 | 53.34] ED2476-ND 7.00 6.30 5.60 18 | ey 833 «(297 261 10 | 60.96 | D2417-ND 7.00 6.30 5.60 
; 16 | 60.96 ERESAGINOB 8.00_ 7.20 6.40 a 100 Fee) 7 380 2.00 5.08mm Lead Spacin Horiz. Headers 
G ox Bes a ss ae 5mm Lead Spacing — Plugs 26 | _120 RSIS 4A 86 348 7-2 [7046 ane 7 Bm 
11 | 4330 | ED1943ND 3:90 297 264 2 10) EDI701-ND' 1.05 94 82 5mm Lead Spacing — Vert. Headers ¢ 3 | 15.24 ea 56 504 
12 | 47.11] ED1944-ND 360 3.24 288 5 2 ere Bee el es - : alee ou . FA 4 | 20.32] EDI819-NDt .74 66 58 
14 | 5473| EDI45-ND 420 378 3.36 Fe She be He We 1| oofeeeiel sc. ee sa 5 | 25.40) ED1820-NDt 93 83 73 
16 | 63.35 | EDI946-ND 4.80 4.32 3.84 : aS oN : es 6 | 30.48 | ED1821-NDt 1.11.99 87 
5 6 | 30] EDI705-ND‘ 270 243 216 5 | 25| EDIs36-NDt 93 83 73 
3.81mm Lead Spacing — Vert. Header 6 30 | ED1837-NDF 1.11 99 «87 7 | 35.56 | ED1822-NDt 1.30 1.16 1.02 
7] 35] EDI706-ND* 3.15 284 252 4 : 9 8 | 4064 | EDIe23-NDt 148 132 1.16 
2) 901 oe OO A AB 8 | 40] ED1707-NDY 360 324 288 7 | 35] EDIS3e-NDT 1.30 1.16 1.02 9 | 572 NEEBMINGH 167 149° 131 
Sf 1262) EeieND OB |) | 9 | 45] EDI708NDY 405 365 93.24 8| 40] eDtesenot 148 1.32 1.16} | 8 | 49 | sogo| epieesNDT 185 165 145 
4 | 1663 Oe 20 (1.08 10 | 50] EDI709-ND* 450 405 360| | 9 | 9) 45| EDI840-NDt 1.67 149 1.31 11 | see8 [EBREANDN 204 122. 160 
5 | 20.44} EDI950-ND 1.50 1.35 1.20 44 ss NEMIONG 405 446 396 10 | sSoWPERREINEH 10s 165 145 A oe 
8 ee A 12) 60) EDI7I1-ND* 540 4.86 4.32 uu 55 SESE 2.04182 1.60 14 | 71.12 | Dte28-NDF 259 231 203 
7 | 28.06 PEDISoa oe 2.10 1.89 1.68 14} 70] EDI712-ND* 630 567 5.04 12] 60) EDIs43-NDt 2.22 198 1.74 16 | 81.28 | DIe29NDT 206 264 230 
3) 8 | 31.87 eee 240 216 1.92 16 | 80] EDI7I3-ND' 7.20 648 5.76 14} 70) ED1844-NDF 259 231 203 13 | 9144 (ERIESONIEH 333 297 261 
9) 35.68 EDISSENDI 2.70 243 2.16 18 | 90] EDI714.ND* 8.10 7.29 648 16 | 80) EDI845-NDt 296 264 232 20 |101.60 | EDI83-NDF 370 330 290 
10 | 30.49 EDISSS.NDY 3.00 270 2.40 20 | 100] EDI715-ND‘ 9.00 8.10 7.20 18 | 90) EDI846-NDt 3.33 297 261 oa |121.92 | EDIBS2NDE 444 3.96 348 
11 | 43.30 | EDISS6-ND 3.30 297 264 24 | 120] EDI716-ND' 10.80 972 8.64 20 | 100| ED1847-NDt 370 3.30 290 Samm Kad Spacing = Hone Hasdars 
12 | 47.11] ED1957-ND 360 3.24 288 5mm Lead Spacing — Plugs 24 | 120| ED1848-NDt 4.44 3.96 3.48 : Laskdaie! 
14 | 54.73 | ED1958-ND 4.20 378 3.36 = 5.08mm Lead Spacing — Pl 2 | 20.32 | Eb2427-ND 1.10 99 88 
2] 10] Ge376-ND 140 126 112 .08mm Lead Spacing — Plugs 3 | 25.40) Be428-ND 1.65 149 1.32 
16 | 63.35| EDI959-ND 4.80 432 3.84 11 ; | : 49 1: 
3 | 15] D2377-ND 210 1.89 1.68 2] 10.16] BDI717-ND* 1.05 94 62 1 | 3048 KERNEN 050 108 176 
3.81mm Lead Spacing — Plugs 7 | 4 | 20) epa37eND 280 252 224] |, | 3 | 15.24) EDI7IBNDY 158 1.41 1.23 5 | 3556] D2430-ND 275 248 220 
a | 2] 782] SB2454ND 1.0090 80 5 | 25) D2378ND 350 3.15 280 4 | 20.92) EDI71i9ND" 210 187 1.64 | | : : 
3 | 11.43] ED2455-ND 150 1.35 1.20 6 | 30| ED2380-ND 4.20 378 336 5 | 2540] ED1720-ND’ 263 234 205 | ” UseKeying Star ED1901-ND_ + Use Keying Star ED1902-ND 
Drawing shows 5.08 pitch (Continued) 
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OM on. ssone recunotosy, inc. |1WO-Piece Terminal Blocks (Cont.) 


(P +2) x 5.08 


|. No. of poles _| : ig. ae 


x Lead spacing 


(P- 1) x 5.08 


(P-1) x 5.08 
SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A » Temperature: SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Wire Size: 28- SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Temperature: 
-30°C/+105°C + Flammability: UL94V-0 + Color: Green 12AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Flammability: UL94 V-0 * Color: Geen -30°C/+105°C + Flammability: UL94 V-0 + Color: Green 


(P.+2)x 5.08 


Ee 1 _ 
3.9 
10> ‘ < 
emi i Locking I Locking 
maiz Clip . E Clip 


(P-1) x 5.08 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Temperature: SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Wire Size: 22- SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Wire Size: 22- 
-30°C/+105°C + Flammability: UL94V-0 + Color: Green 10AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Flammability: UL94V-0 + Col 10AWG * Temperature: -30°C/+105°C + Flammability: UL94 V-0 + Color: Green 


. dl 3.8 
1 ; +15.24-| 
SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Wire Size: 22- SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A » Temperature: SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A » Temperature: 
12AWG + Temperature: -30°C/+105°C + Flammability: UL94V-0 + Color: Green -30°C/+105°C + Flammability: UL94V-0 + Color: Green -30°C/+105°C + Flammability: U 94V-0 + Color: Green 


No. of poles 
x 7.62 


27+ 
a rm 7.62" 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Temperature: -30°C/+105°C + Flammability: UL94V-0 SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Wire Size: 22-12AWG + Temperature: -30°C/+105°C 
+ Color: Green + Flammability: UL94V-O + Color: Green 


No. of poles # of poles 


x 7.62 x 7.62 a 
+t 6 <3 eal 
jv ul 

3.9 
0m Ls 
“62 ALE Tec LP 


SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A + Temperature: -30°C/+105°C + Flammability: UL94V-O SPECIFICATIONS: + Rated Voltage: 300V + Rated Current: 15A » Temperature: -30°C/+105°C + Flammability: UL94V-O 


+ Color: Geen + Color: Green 
No. | Block No. | Block No. | Block No. | Block 
of | Length] Digi-Key Price Each of | Length | Digi-Key Price Each of | Length | Digi-Key Price Each of | Length] Digi-Key Price Each 
Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. |Poles| (mm) | Part No. u 10 100 Fig. |Poles| (mm) | Part No. 1 10 100 Fig. |Poles| (mm) | Part No. u 10 100 
6 | 40.64 | ED2431-ND 3.30 297 264 7 | 3556 | EDI751-NDt 5.15 4.64 4.12 5.08mm Lead Spacing — Horiz. Headers 8 | 60.96] ED1739-ND* 5.85 5.27 4.68 
7 | 45.72 | ED2432-ND 3.85 3.47 3.08 8 | 40.64 | ED1752-NDt 5.90 531 4.72 4 | 508] EDI903-ND 1.70 1.53 1.36 9 | 68.58] ED1740-ND* 6.60 5.94 5.28 
11] 8 | 50.80) ED2433-ND 440 396 3.52 9 | 45.72 | EDI753-NDt 663 597 530] | 16! 6 | io46|EDIe04-ND 255 230 204 10 | 76.20) EDI741-ND* 7.33 6.60 5.86 
9 | 55.88) ED2434-ND 4.95 4.46 3.96 10 | 50.80 | EDI754-NDt 7.38 6.64 5.90 5.08mm Lead Spacing — Vert. Headers 19 | 11 | 83.82] EDI742-ND' 805 7.25 6.44 
10 | 60.96 | ED2435-ND 5.50 4.95 440 | | 13 | 11 | 55.88 | EDI755-NDt 8.10 7.29 6.48 a] 50s [ESSN 70 153 138 12 | 91.44] BI743-ND* 880 7.92 7.04 
5.08mm Lead Spacing — Vert. Headers 12 | 60.96 | ED1756-NDt 8.85 7.97 7.08 17 : : : 14 /106.68| ED1744-ND* 10.25 9.23 8.20 
6 | 10.16 | EDI906-ND 255 230 204 
2 | 10.16] ED1849-NDt 37 33.29 14 | 71.12 | ED1757-NDf 10.33 9.30 8.26 oa aeaael i a 16 |121.92 | ED1745-ND* 11.73 1056 9.38 
3] 15.24] ED1850-NDt 56 50 44 16_| 81.28 | ED1758-NDf 11.80 10.62 __ 9.44 2:06mm ead Spacing = de> Header 7.62mm Lead Spacing — Horiz. Header 
4 | 2032] EDI851-NDt 74 66 58 5.08mm Lead Spacing — Vert. Plug 2) 5.08 Ee OO 2 | 1524] DIGGS ND) 48338 
5 | 25.40] ED1852-NDt 93 83 73 2 | 10.16 | EDI759-NDt 148 1.33 1.18 : . Sa fie 5 ] 3 | 22.86] ED1866-NDt 71 65 57 
6 | 30.48] EDI853-NDt 1.11.99 87 3 | 15.24 | EDI760-NDt 221 200 1.77 ‘ 2, , : : 4 | 30.48) EDI867-NDt 95 86 76 
7 | 35.56) ED1854-NDt 130 1.16 1.02 4 | 20.32) EDI761-NDt 2.95 266 2.36 5 | 022 eed TIS 1.00 5 | 3810] ED1868-NDt 119 1.07 95 
8 | 40.64) ED1855-NDt 148 1.32 1.16 5 | 25.40 | ED1762-NDt 3.68 331 2.94 8 | 25.40 Peau 1.50 185 _1:20 6 | 45.72| EDi869-NDt 143 1.29 1.14 
9 | 9 | 45.72| EDI856-NDt 1.67 149 1.31 6 | 30.48 | EDI763-NDt 4.43 399 3.54 7 | 30.48 PED N 1.75 1.58 1.40 7 | 53.34] ED1870-NDF 166 150 133 
10 | 50.80| ED1857-NDt 185 1.65 1.45 7 | 35.56 | EDI764-NDt 5.15 464 412 8 | 35.56 | EDISISND 2.00 180 1.60) | 5 | 9 | 60.96! eig7i-ND} 190 171 1.52 
11 | 55.88 | ED1858-NDt 2.04 182 1.60 14.| 8 | 40.64 | EDI765-NDt 5.90 5.31 472 9 | 40.64) ED1914-ND 2.25 203 1.80 9 | 6858] EDIS72NDE 214 193 1.71 
12 | 60.96 | EDI859-NDt 222 1.98 1.74 9 | 45.72 | Eee 863 597 5.30 10 | 2.72 Poe 22 225 200 10 | 76.20] ED1873-NDt 238 214 1.90 
14 | 71.12] EDI860-NDt 259 231 203 10 | 50.80 EOMeaiay 758 864 5.90 2 11_| 83.82] ED1874-NDt 260 234 2.08 
16 | 81.28) EDIest-ND+ 296 264 232 11 | 55.88 | EDI768-NDt 810 7.29 648 12 | 55.88] EDI917-ND 3.00 270 240 12 | 91.44] EDIS7ENDE 285 257 228 
18 | 91.44] ED1862-NDt 333 297 261 12 | 60.96 | ED1769-NDt 885 7.97 7.08 18 | 13 | 60.96] EDI918-ND 3.25 293 260 14 106.68 £D1876-NDt 433 3.00 266 
20 |101.60) ED1863-NDF 370 330 290 14 | 71.12 | EDI770-NDt 1033 930 826 14 | 66.04] EDI919-ND 350 315 280 fe liaies ED1877-NDt Sear aad 
24 |121.92| ED1864-NDt 444 396 3.48 16 | 81.28 | EDI771-NDt 11.80 10.62 9.44 15 | 71.12 | ED1920-ND 3.75 3.38 3.00 F Banik dadiSaacine ~VEr-Vidadae 
5.08mm Lead Spacing — Vert. Headers 5.08mm Lead Spacing - Plugs 16 | 7620 REBIZiee +00 260 3.20 T ae ; 
. pacing 7 2 | 15.24] ED1876-NDt 48 43 38 
2 | 20.32) EDeA45.ND 1.10 09 88 2 5.08 | —D1983-ND 2.20 1.98 1.76 17 | 81.28 | ED1922-ND 4.25 3.83 3.40 3 | 2286) eD1879-ND} n 65 57 
3 | 25.40| Be446-ND 1.65 149 1.32 3 | 10.16 | EDI984-ND 330 297 264 18 | 86.36 | ED1923-ND 4.50 4.05 3.60 + | 3040 REMERON os 8676 
4 | 3048 FEREAERE 220 198 176 4 | 15.24 | ED1985-ND 4.40 3.96 3.52 19 | 91.44] ED1924-ND 475 428 380 5 | 3310 (ESI 419 107 95 
5 | 2556| E2448-ND 275 248 220 5 | 20.32 | EDI986-ND 550 495 4.40 20 | 96.52|ED1925-ND 5.00 4.50 4.00 3 | 4572 REMREONE 14a 129 114 
12| 6 | 4064 EON 390 257 264 6 | 25.40 | EDI987-ND 6.60 5.94 5.28 21 [101.60 | EDI926-ND 5.25 4.73 4.20 : : : ; 
: : - ; : 7 | 30.48 | EDI988-ND 7.70 693 6.16 22 |106.68 | ED1927-ND 5.50 495 4.40 7 | 93.4 Pe 166 150 1.38 
7 | 45.72) ED2450-ND 385 347 3.08 3 | a5se (MERE a0 7a 704 ‘ ‘ : : 21 | 8 | 6096) ED1884-NDt 190 1.71 152 
8 | 50.80] ED2451-ND 440 3.96 3.52 : ee Bee eee 23 111-76 Pee O75 5.18 4.60 9 | 6858] EDI885-NDT 214 193 1.71 
15 9 | 40.64 | ED1990-ND 9.90 891 7.92 24 |116.84 | —D1929-ND 6.00 5.40 480 : ‘ : 7 
9 | 55.88) ED2452-ND 495 4.46 396 | 
4a: | e096 ie ie eye 10 | 45.72 | EDI991-ND 11.00 990 880 7.62mm Lead Spacing — Plugs 10 | 76.20 Peay 28 214 1.00 
: : : ’ 11 | 5080 (EREENGM 1210 1089 968 ee 11 | 83.82| ED1887-NDt 261 236 209 
5.08mm Lead Spacing — Vert. Plug 42 | 55.88 | ED1993-ND 13.20 11.88 10.56 i ‘ i ‘ : 12 | 91.44) ED1888-NDt 2.85 257 228 
. i : ‘ 3 | 22.86 | EDI734-ND' 2.20 198 1.76 14 |106.68| ED1890-NDT 333 300 266 
2 | 10.16) EDI746-NDt 1.48 1.33 1.18 14 | 66.04 | EDI994-ND 15.40 1386 12.32 4 | 5040 NEMPESINDM 293 264 294 i : ‘ : 
3 | 15.24) EDI747-NDt 221 200 1.77 16 | 76.20 | EDI995-ND 17.60 15.84 1408 | | 19 : ae a Oe 16 [121,92 REISS 3.80 3.42 3.04 
13| 4 | 2032] EDI748-NDt 295 266 236 18 | 8636 | EDIQ96-ND 19.20 1782 15.84 5 | 38:10 Pee S85 829 282 | | eying Star EDI901-ND 70 63 56 
5 | 25.40| EDI749-NDt 3.68 331 294 20 | 9652 | EDI997-ND 22.00 19.80 17.60 6 | 45.72 | EDI737-ND" 440 3.96 3.52 | | Keying Star ED1I902-ND 70 63 56 
i 7 | 53.34 | EDI738-ND' 513 462 4.10 
6 | 30.48 | ED1750-NDt 4.43 3.99 3.54 24 |116.84 | ED1998-ND 26.40 23.76 21.12 * Use Keying Star ED1901-ND + Use Keying Star ED1902-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 139 


QSL on.snore recrnosoer, wc. Pluggable Terminal Blocks and Pin Headers 


- Recommended Hole Diameter in Printed Circuit Board: 1.5mm + Spacing: 5mm - Rated Voltage: 
300V + Rated Current: 10A + Rated Temperature: -30°C/+105°C + Flame Class: 94V-0 + Rated 
Cross Section: 1.5mm? + Terminal Plating: tin 
Material: BeCu + Wire Size: 22-14AWG 


Terminal Blocks 


SPECIFICATIONS: 


+ Rated Current: 16A - Insulator: PA 6 GV/PBTP + Temp- 
erature Range: -30°C to +105°C + Flame Class: 94V-0 


Fig. 1 
Cable Inlet: Front 


Fig. 2 
Cable Inlet: Top 


Terminal 
Block 


- Resistance to Tracking: KB380 + Wire Guard 


No. of| Digi-Key Pricing No.of} Digi-Key Pricing 
Pos. | Part No. 1 10 100 Pos. | Part No. 1 10 100 

Fig.1 - Pluggable Terminal Blocks 8 ED1666-ND 51 4.56 40.50 
2 ED1613-ND 62 5.56 49.40 9 So oAMy -_ eve Bee 
10 ED1668-ND. 62 5.56 49.44 

3 ED1614-ND 93 8.33 74.00 
a ED1669-ND. 68 6.15 54.63 
4 ED2214-ND 1.24 11.16 99.20 42 ED1670-ND 75 6.79 60.37 

5 ED2215-ND 1.55 13.95 124.00 : 7 Z 

6 ED2216-ND 1.86 16.74 148.80 ie SoA -_ nel ou 
14 ED1672-ND 92 8.29 73.71 

7 ED2217-ND) 2.17 19.53 173.60 
15 ED1673-ND 1.02 9.16 81.45 

10 ED2218-ND 3.10 27.90 248.00 
12 ED2219-ND 3.72 33.48 297.60 He EDieieog 112 10.12 00 
- z : 17 ED1675-ND 1.24 11.19 99.44 
He? Pin figaders 18 | ED1676-ND 1.37 1236 109.88 
2 ED1660-ND 28 2.50 22.25 19 ED1677-ND 1.52 13.66 121.42 
3 ED1661-ND 31 2.77 24.58 20 ED1678-ND 1.68 15.09 134.16 
4 ED1662-ND 34 3.06 27.16 21 ED1679-ND 1.85 16.68 148.24 
5 ED1663-ND 38 3.38 30.02 22 ED1680-ND 2.05 18.43 163.81 
6 ED1664-ND At 3.73 33.17 23 ED1681-ND 2.26 20.36 181.00 
7 ED1665-ND 46 4.12 36.65 24 ED1682-ND 2.50 22.50 200.00 


eo WAR UL# £101811, 86ME2081 @ CSA# 068503X0000 


These On-Shore Technology Terminal Blocks are Stackable for any number of contacts. 4.5mm Lead Length. 


No. | Lead Rated | Term- | Block No. | Lead Rated | Term- | Block 
Of |Spacing| Volt. (V-) | inal |Length| Digi-Key Pricing Of |Spacing| Volt. (V-) | inal |Length) Digi-Key Pricing 
Fig. |Pos.| (mm) | VDE0110 | Plating | (mm) | Part No. 1 10 100 Fig.|Pos.| (mm) | VDE0110 | Plating | (mm) | Part No. 1 10 100 
2 5.0 250 Nickel | 10 | EDI631-ND 75 6.75 60.00 2 75 380 Tin 15 | EDI607-ND .60 540 48.00 
2} 5.08 300 Tin | 10.16} ED1643-ND .63 5.69 50.60 2/52 10.0 250 Tin 15 | ED1617-ND .60 540 48.00 
1 2 75 380 Tin 15 | EDI605ND 53 4.73 42.00 2 10.0 250 Tin 15 | ED1629-ND .60 540 48.00 
2] 10.0 500 Tin 15 | EDI6ISND 53 4.73 42.00 3 5.0 250 Tin 15 | EDI604-ND .79 7.09 63.00 
2] 10.0 250 Tin 15 | EDI627-ND .53 4.73 42.00 3 5.0 125 Tin 15 | EDI626-ND .79 7.09 63.00 
2{ 10.0 | 500 | Nickel | 15 | EDI633ND_ 80 7.20 64.00 2) 3| 508 | 250 Tin | 15.25] ED1612-ND .79 7.09 63.00 
3 5.0 250 Nickel | 15 | ED1632-ND 1.13 10.13 90.00 3 75 380 Tin 22.5 | ED1608-ND .90 810 72.00 
3 5.08 300 Tin | 15.24] ED1644-ND 94 8.44 75.00 3 10.0 250 Tin 25 | EDi618-ND 90 810 72.00 
1 3 75 380 Tin 22.5 | EDI606-ND .79 7.09 63.00 3 10.0 250 Tin 25 | ED1630-ND 90 810 72.00 
3 10.0 500 Tin 25 | EDIGiG-ND .79 7.09 63.00 2 5.0 250 Nickel | 10 | EDI619-ND .59 527 46.80 
3 10.0 250 Tin 25 | ED1628ND .79 7.09 63.00 3 2 10.0 250 Nickel 15 | ED1621-ND .75 6.75 60.00 
3 | 10.0 | 500 | Nickel | 25 | EDI634ND 1.20 10.80 96.00 3/50 | 250 |Ncka| 15 | EDie20ND 88 7.88 70.00 
2) 50 | 250 Tin | 10 | EDI603ND 53 473 42.00 3} 3} 100 | 250 | Nicks | 25 | ED1622ND 1.13 10.13 90.00 
2/2) 50 125 Tin | 10 | EDI625ND 53 4.73 42.00 4/2] 50 300 Tin | 10 | EDIG53-ND 1.41 12.71 113.00 
2 | 5.08 | 250 | Tin | 10.16] EDIGI1-ND 53 4.73 42.00 4| 3] 50 | 300 Tin | 15 | EDI654ND 213 1917 170.40 


The Model 70AD Modular Contact is a low profile modular design connector that makes a high integrity, yet quickly 
removable connection. Applications: Rechargeable batteries and battery packs, battery chargers, cellular and portable 
phones, two-way radios, laotop computers, etc. Materials and Finishes: Insulator: Gass reinforced thermoplastic; UL 94\V- 
0 rated, black Contact: Copper alloy Finish Underplating: Nickel Finish Contact Area: 30,1 in. Au over Ni (male), Precious 
metal (female) Finish Termination: Tin alloy (meets MIL-STD202, method 208) Electrical Operating Characteristics: 


Female Modular Contact 


Top 


View 


4.0-—1 2.5 


Fig. 1 - Female Surface Mount 


Fig. 2 - Female Through Hole 


Current Rating: DC 3A/contact Voltage Rating: DC 30V (male) Contact Resistance: 25mQ max Dielectric Voltage: AC i 6 
500V Insulating Resistance: 400MQ min. (male), 500MQ min. (female) Operating Temperature: -55°C to 125°C an 4 0 
Mechanical Characteristics: Normal Force: 100 grams min. (male) Durability: 5,000 cycles Bottom 10 [bear 
No. of Digi-Key Price Each Bourns View 4.48 sit Pin Opt. 
Fig. Pos. Part No. 1 10 50 100__| Part No. 0.6 
Female SMT ON 27 
2 70ADJ-2-F-ND 1.23 98 76 .72 | 70ADJ-002-FLO 177 ate 8 
3 70ADJ-3-F-ND 1.45 1.16 90 85 | 70ADJ-003-FLO : 14.0 
1 4 70ADJ-4-F-ND 1.83 1.46 1.13 1.06 | 70ADJ-004-FLO = 
5 7OADJ-5-F-ND 2.18 1.74 1.34 1.27 | 70ADJ-005-FLO doniote Pa {mm) 
6 70ADJ-6-F-ND 2.55 2.04 1.57 1.48 | 70ADJ-006-FLO 9 
Female SMT w/Locator Pin 43, 
2 70ADJ-2-F1-ND 1.23 98 76 72 | 70ADJ-002-FL1 17. 
3 70ADJ-3-F1-ND 1.45 1.16 90 85 | 70ADJ-003-FL1 21.0 
1 4 70ADJ-4-F1-ND 1.83 1.46 1.13 1.06 | 70ADJ-004-FL1 25.0 
5 70ADJ-5-F1-ND 2.18 1.74 1.34 1.27. | 70ADJ-005-FL1 
6 70ADJ-6-F1-ND 2.55 2.04 1.57 1.48 | 70ADJ-006-FL1 
Female Through-Hole Male Modular Contact Fig. 3- Male Surface Mount | Fig. 4 - Male Through Hole 
2 70ADH-2-F-ND 1.23 98 76 72 | 70ADH-002-FLO Top 
3 1.45 1.16 90 85 | 70ADH-003-FLO View 
2 4 1.83 1.46 1.13 1.06 | 70ADH-004-FLO 
5 2.18 1.74 1.34 1.27. | 70ADH-005-FLO 
6 2.55 2.04 1.57 1.48 | 70ADH-006-FLO 
Male SMT 
2 70ADJ-2-M-ND 1.30 1.04 80 76 | 70ADJ-002-MLO 
3 70ADJ-3-M-ND 1.63 1.30 1.00 .95 | 70ADJ-003-MLO t Locator 
3 4 70ADJ-4-M-ND 2.03 1.62 1.25 1.18 | 70ADJ-004-MLO ol 143 ZS Pin Opt. 
5 70ADJ-5-M-ND 2.45 1.96 1.51 1.43 | 70ADJ-005-MLO HE at t 0.84 
6 70ADJ-6-M-ND 2.85 2.28 1.76 1.66__| 70ADJ-006-MLO B A 
Male SMT w/Locator Pin oylorfolite. |—— 11.2 —+| 
2 70ADJ-2-M1-ND 1.30 1.04 80 76 | 70ADJ-002-ML1 © cliy 
3 70ADJ-3-M1-ND 1.63 1.30 1.00 .95 | 70ADJ-003-ML1 Hf} ff 
3 4 70ADJ-4-M1-ND 2.03 1.62 1.25 1.18 | 70ADJ-004-ML1 0.76 +1 Ie B 
5 70ADJ-5-M1-ND 2.45 1.96 1.51 1.43 | 70ADJ-005-ML1 + 4.0 
6 70ADJ-6-M1-ND 2.85 2.28 1.76 1.66__| 70ADJ-006-ML1 No. of [_Dim. (mm) 
Male Through-Hole Contacts| A B 
2 70ADH-2-M-ND 1.30 1.04 80 76 | 70ADH-002-MLO ae BEE 
3 70ADH-3-M-ND 1.63 1.30 1.00 .95 | 70ADH-003-MLO 157 13.44 
4 4 70ADH-4-M-ND 2.03 1.62 1.25 1.18 | 70ADH-004-MLO 497 41714 
5 70ADH-5-M-ND 2.45 1.96 1.51 1.43 | 70ADH-005-MLO 237 2441 
6 70ADH-6-M-ND. 2.85 2.28 1.76 1.66 | 70ADH-006-MLO 


140 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


AMERICAN Crimp Wire Ferrules 
ELECTRICAL INC. For Use with European Style Terminal Blocks 


A 
A i i r B 
7 WO k—_B =) Cc Twin-Wire Ferrules Material: Copper/Plastic. ae 
_ = H Surface: Tin-plated. 
Wire Ferrules — Insulated b it for Two Wires p i" 
Material: Copper/Plastic. Surface: Tin-plated. i 7 = = = = 
Size Dimensions (mm) Digi-Key Pricing AE 
Size Color Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing AE lutit) AWG | Color |_A B c D Part No. 10 50 100 _| Part No. 
mm? | AWG | Type | __Code A B oc D | Part No. 10 50 100 | Part No. 2x0.50| 2x20] White }15.0 80 1.5 2.3/4.5 | 288-1124-ND 1.60 7.00 12.00 | 1381050 
SAGTENTNE 2x0.75| 2x20) Gray [15.0 8.0 1.8 2.6/5.1 | 288-1125-ND 1.60 7.00 12.00 | 1381075 
DIN | Gray ie g ae ae Sea aen eae tage es tietota 2x0.75| 2x20) Gray |17.0 10.0 1.8 2.6/5.1 |288-1126-ND 2.04 8.93 15.30 | 13101075 
0.14 | 26 ; ; : : : : 2x1.00| 2x18] Red [15.0 8.0 2.05 3.2/5.1 |288-1127-ND 1.88 8.23 14.10 | 1381010 
10.5 6 08 2.0 | 288-1039-ND* 2.32 10.15 17.40] 1162014 
“| SY {125 8 08 20 | 25et0s0ND* 248 1089 1860/t1e206 | FOS et wack 1160 G0 23 36/64 [DSETTOEND 224 G8) 16-0 [HOTS 
* XT. x jac! A A . ~ g. fr I eI 
DIN | Yellow ie 6 og 20 Se eaG Hoge tag 116t002® 2x1.50| 2x16) Black |20.0 12.0 2.3 3.5/6.4 | 288-1130-ND 3.20 14.00 24.00 | 13121015 
0.25 | 24 - : : = ; ; 2x2.50/2x14) Blue |18.5 10.0 2.9 4.0/7.5 | 288-1131-ND 3.20 14.00 24.00 | 13101025 
w | Bue {105 6 08 20) 288-1041-NDY 2.32 10.15 17.40) 11620025 | |oyo50|2x14| Blue 215 13.0 29 4.0/7.5 |288-1132-ND 3.20 14.00 24.00 | 13131025 
12.5 8 0.8 2.0 | 288-1042-ND* 2.48 10.85 18.60 | 11820025 
108 6 08 2.0 Penn 332 Jois 47.401 1161034 2x4.00| 2x12] Gray |23.0 12.0 3.8 4.9/8.6 | 288-1133-ND 5.80 21.75 29.00 | 13121040 
os | 22 PA {Mlizs 8 08 20| 2eesooenp: 248 10.85 s860/r1e10% | [21105 | 3x8 | ‘nea [260 140 65 70/126) 256-1195ND 760 2650 ag.00 | 13141100 
W | Turquoise! 13? 8 og 20 [essHod4AND" 248 1082 18.60 | 11e>034 2x16.0|2x6 | Blue |31.0 16.0 85 8.8/16.6 | 288-1136-ND 20.00 87.50 150.00 | 13161160 
pI| wnte [138 8 11 25 | 2884006ND 120 525 '900|1181050 | Assortment Boxes 
oeo| 30 15.5 10 1.1 25 | 288-1009-ND 1.68 7.35 12.60/11101050 | 288-1150-ND Asst. Box 4 — 200 pieces (50 pieces each of sizes 0.50, 0.75, 1.00, 1.50) ....--- $50.00 
115 6 1.1 25 | 288-1045-ND 1.68 7.35 12.60| 1162050 288-1151-ND _Asst. Box 5 — 200 pieces (50 pieces each of sizes 0.50, 1.00, 1.50, 2.50) ....... $55.00 
W | Orange |13.5 8 1.1 2.5 | 288-1046-ND 1.20 5.25 9.00/1182050 288-1152-ND _ Asst. Box 6 — 90 pieces (30 pieces each of sizes 1.50 and 2.50, 
15.5 10 1.1 2.5 | 288-1047-ND_ 1.68 7.35 12.60 [11102050 20 pieces of size 4.00, 10 pieces of size 6.00) . 
120 6 13 28] 288-1010-ND 1.76 7.70 13.20]/1161075 
140 8 1.3 28 | 288-1011-ND 1.20 5.25 9.00] 1181075 H q 
DIN| Gray /1$5 10 13 28| 2881012ND 176 770 1320| 11101075 | Wire Ferrules on Strips 
eee 18.0 12 1.3 28 | 288-1013-ND 1.76 7.70 13.20 / 11121075 - — — 
: 120 6 1.3 28 | 288-1048-ND 1.76 7.70 13.20| 1162075 wize ie “ Color ey Be ers Sere eae 
w | white [140 8 13 28] 288-1049-ND 1.20 5.25 9.00] 1182075 ram iG ype Code RHINO: 0 0 REINO: 
16.0 10 1.3 28 | 288-1050-ND 1.76 7.70 13.20] 11102075 0.50 20 DIN White 288-1142-ND 1.50 6.56 11.25 | 101050 
18.0 12 1.3 2.8 | 288-1051-ND 1.76 7.70 13.20 | 11122075 Ww Orange 288-1137-ND 1.50 6.56 11.25 | 102050 
125 6 1.5 3.0 | 288-1014-ND 2.00 8.75 15.00| 1161010 0.75 20 DIN Gray 288-1143-ND 1.50 6.56 11.25 | 101075 
DIN Red |145 8 1.5 3.0 | 288-1015-ND 1.28 5.60 9.60) 1181010 w White 288-1138-ND 1.50 6.56 11.25 | 102075 
16.5 10 1.5 3.0 | 288-1016-ND 2.00 8.75 15.00] 11101010 1.00 18 DIN Red 288-1144-ND 1.60 7.00 12.00 | 101100 
400.| 48 18.5 12 1.5 3.0 | 288-1017-ND 2.00 8.75 15.00 11121010 w Yellow 288-1139-ND 1.60 7.00 12.00 | 102100 
‘ 125 6 15 3.0 | 288-1052-ND 200 8.75 15.00| 1162010 1.50 16 DIN Black 288-1145-ND 2.20 9.63 16.50 | 101150 
w | Yellow [145 .8 1.5 3.0 | 288-1053-ND 1.28 5.60 9.60/ 1182010 : w Red 288-1140-ND 2.20 9.63 16.50 | 102150 
16.5 10 1.5 3.0 | 288-1054-ND 2.00 8.75 15.00] 11102010 250 14 DIN Blue 288-1146-ND 2.20 9.63 16.50 | 101250 
18.5 12 1.5 3.0 | 288-1055-ND 2.00 8.75 15.00 | 11122010 : Ww Blue 288-1141-ND 2.20 9.63 16.50 | 102250 
125 6 18 3.4 | 288-1018-ND* 280 12.25 21.00/1161015 __ 
145 8 18 3.4 | 288-1019-ND 1.76 7.70 13.20) 1181015 i 
DIN| Black |16.5 10 1.8 3.4 | 288-1020-ND 2.80 12.25 21.00] 11101015 H c 
188 12 18 34| 26810atND 280 1228 atoo|tnzio8 | Wire Ferrules — Non-Insulated ji 
150] 16 24.5 18 18 3.4 | 288-1022-ND 2.80 12.25 21.00 | 11181015 Material: Copper. Surface: Tin-plated. A 
: 125 6 18 3.4 | 288-1056-ND* 280 12.25 21.00|/ 1162015 
145 8 1.8 3.4 | 288-1057-ND 1.76 7.70 13.20) 1182015 Size Dimensions (mm) Digi-Key Pricing AE 
Ww Red |16.5 10 1.8 3.4 | 288-1058-ND 2.80 12.25 21.00/11102015 mm2 | AWG | A B c Part No. 10 50 100 | Part No. 
18.5 12 1.8 3.4 | 288-1059-ND 2.80 12.25 21.00) 11122015 O05 24 5 08 17 288-1077-ND* 60 263 4.50 | 12510025 
24.5 18 1.8 3.4 | 288-1060-ND 2.80 12.25 21.00 | 11182015, : 708 17 288-1078-ND* 60 ~—- 2.63 4.50 | 12710025 
20a | 14 LDIN| Yellow [14.5 8 2.05 3.6 | 288-1023-ND* 2.20 9.63 16.50 | 1181208 ga 2D 5 09 18 288-1079-ND* 64. ~-2.80 4.80 | 12510034 
: W_| Yellow [14.5 8 2.05 3.6 | 288-1061-ND* 2.20 9.63 16.50 | 1182208 709 1.8 288-1080-ND* 64. 2.80 4.80 | 12710034 
15.0 8 23 42] 288-1024-ND 1.76 7.70 13.20] 1181025 6 1.0 24 288-1081-ND 68 298 5.10 | 12610050 
DIN| Blue |19.0 12 23 4.2 | 288-1025-ND 2.40 10.50 18.00] 11121025 0.50 20 8 1.0 24 288-1082-ND* 72 3.15 5.40 | 12810050 
B60.) “4 25.0 18 2.3 4.2 | 288-1026-ND 3.20 14.00 24.00 | 11181025 10 1.0 24 288-1083-ND 723.15 5.40 | 121010050 
. 15.0 8 23 42 | 288-1062-ND 1.76 7.70 13.20| 1182025 6 12 23 288-1084-ND 84. 368 6.30 | 12610075 
Ww Blue |19.0 12 23 4.2 | 288-1063-ND 2.40 10.50 18.00] 11122025 678 20 8 12 23 288-1085-ND* 84 3.68 6.30 | 12810075 
25.0 18 2.3 4.2 | 288-1064-ND 3.20 14.00 24.00 | 11182025 : 10 12 23 288-1086-ND ‘88 385 6.60 | 121010075 
175 10 29 48] 288-1027-ND 288 12.60 21.60/11101040 12 1.2 2.3 288-1087-ND 96 4.20 7.20 | 121210075 
DIN Gray 20.0 12 29 4.8 | 288-1028-ND 2.88 12.60 21.60) 11121040 6 1.4 25 288-1088-ND 88 3.85 6.60 | 12610100 
4.00 | 12 26.0 18 29 48 | 288-1029-ND 3.68 13.80 18.40 | 11181040 t 1.4 25 288-1089-ND 88 3.85 6.60 | 12710100 
; 175 10 29 48] 288-1065-ND 288 10.80 14.40/11102040 1.00 18 8 14 25 288-1090-ND* 88 3.85 6.60 | 12810100 
Ww Gray |20.0 12 29 4.8 | 288-1066-ND 2.88 10.80 14.40] 11122040 10 14 25 288-1091-ND 88 385 6.60 | 121010100 
26.0 18 2.9 4.8 | 288-1067-ND 3.68 13.80 18.40 | 11182040 12 14 25 288-1092-ND* 1.00 4.38 ~—7.50 | 121210100 
DIN] Yellow [20-0 12 3.6 6.2 | 288-1030-ND 3.80 14.25 19.00 ]11121060 7: 17 28 288-1093-ND “92 4.036.901 12710150 
éo0:| 40 25.0 18 3.6 6.2 | 288-1031-ND 4.40 16.50 22.00 | 11181060 8 Aig 28 288-1094-ND 92 4.03 6.90 | 12810150 
: w | Black [200 12 36 6.2 | 288-1068-ND 3.80 14.25 19.00|11122060 1.50 16 10 1.7 28 288-1095-ND 96 4.20 7.20 | 121010150 
25.0 18 3.6 6.2 | 288-1069-ND 4.40 16.50 22.00 | 11182060 12 dit 28 288-1096-ND 1.08 4.73 8.10 | 121210150 
DIN Req [21.0 12 4.6 7.5 | 288-1032-ND 3.80 14.25 19.00] 11121100 15 1.7 28 288-1097-ND* — 1.08 4.73 8.10 | 121510150 
10.00! 8 27.0 18 4.6 7.5 | 288-1033-ND 6.40 24.00 32.00 | 11181100 18 17 2.8 288-1098-ND 1.12 4.90 8.40 | 121810150 
: Ww Wwory [210 12 46 7.5 | 288-1070-ND 3.80 14.25 19.00]11122100 7 22 3.4 288-1099-ND 1.16 5.08 8.70 | 12710250 
27.0 18 4.6 7.5 | 288-1071-ND 6.40 24.00 32.00 | 11182100 8 22 3.4 288-1100-ND 1.16 5.08 870 | 12810250 
DIN Blue |23-0 12 6.0 8.8] 288-1034-ND 5.20 19.50 26.00] 11121160 2.50 14 10 2.2 3.4 288-1101-ND 1.16 5.08 8.70 | 121010250 
16 006 29.0 18 6.0 8.8 | 288-1035-ND 8.00 30.00 _40.00 | 11181160 i oo Sean (oe ae on baie 
ps 23.0 12 6.0 8.8 | 288-1072-ND 5.20 19.50 26.00| 11122160 : : eae : : : 
W | Green [59.0 18 6.0 88 | 288-1073-ND 8.00 30.00 40.00 | 11182160 182.2 3.4 288-1104-ND 1.28 5.60 _—9.60 | 121810250 
29.0 16 7.5 11.0 | 288-1036-ND 13.20 49.50 66.00 | 11161250 9 28 4.0 288-1105ND 1.12 4.90 8.40 | 12910400 
DIN | Yellow ]}31.0 18 7.5 11.0 | 288-1037-ND 13.20 49.50 66.00] 11181250 aio 45 13 oa iG Seats ne aoe Feats 
25.00| 4 an a 1s ne SSE 18.06 S756 a eeteee 15 28 4.0 288-1108-ND 1.28 5.60 9.60 | 121510400 
: ‘ : ; , : 18 2.8 4.0 288-1109-ND 1.32. 5.78 —_—9.90 | 121810400 
W | Brown |31.0 18 7.5 11.0 | 288-1075-ND 13.20 49.50 66.00] 11182250 
35.0 22 7.5 11.0 | 288-1076-ND 18.00 67.50 90.00 | 11222250 103.5 47 288-1110-ND = 2.24 9.80 16.80 | 121010600 
6.00 10 12 35 47 288-1111-ND 2.24 9.80 16.80 | 121210600 
* Does not conform to DIN 46228 Part 4 15 35 47 288-1112-ND 2.40 10.50 18.00 | 121510600 
A t tB 183.5 47 288-1113-ND 2.40 10.50 18.00 | 121810600 
ssortment boxes 12. 45 58 | 288-1114ND 2.00 875 15.00 | 1212110 
Assortment Box 1 Assortment Box 2 Assortment Box 3 10.00 8 1S 4.5 5.8 288-1115-ND 2.00 8.75 15.00 | 1215110 
: ; 18 45 5.8 288-1116-ND 2.40 10.50 18.00 | 1218110 
150 places: #00 pieces apo pieces 20. 45 5.8 288-1117-ND* 2.40 10.50 18.00 | 1220110 
(30 pieces each of sizes (50 pieces each of sizes 0.50 (50 pieces each of size 4.00; : : “ - 
0.25, 0.34, 0.50, and 2.50; 100 pieces each of 20 pieces each of sizes 6.00 and 12 5.8 75 288-1118-ND = 2.88 = 12.60 21.60 | 1212116 
0.75, and 1.00) sizes 0.75, 1.00, and 1.50) 10.00, 10 pieces of size 16.00) 16.00 6 15 5.8 75 288-1119-ND «2.88 12.60 21.60 | 1215116 
DIN Type DIN Type DIN Type 18 58 75 288-1120-ND 2.88 12.60 ~—-21.60 | 1218116 
288-1147-ND 288-1148-ND 288-1149-ND 120° 73 9.5 288-1121-ND* 10.40 45.50 78.00 | 1212125 
‘yp yp 25.00 4 15 7.3 9.5 288-1122-ND 10.40 45.50 78.00 | 1215125 
288-1154-ND.. 288-1155-ND.. 18 7.3 9.5 288-1123-ND 10.40 45.50 78.00 | 1218125 


* Does not conform to DIN 46228 Part 1 


Crimp 2Re-L1SBND For 10.24 AWG Foruls (AE Pan # TRAP 24-10). ee 
=I or 10- errules art = 1 . . A 
288-1156-ND Assortment Box 7 — 1,800 pieces (500 pieces of size 0.50; 400 pieces each 
ToOOlS 3g8-1159-ND For 4-8 AWG Fertules (AE Part #. TRAP 8-4). of sizes 0.75 and 1.00; 300 pieces of size 1.50; 200 pieces of Size 2.50)............ $87.50 
288-1161-ND For 10-28 AWG Ferrules (AE Part # SQ 28-10) 288-1157-ND Assortment Box 8 — 370 pieces (150 pieces of size 4.00; 100 pieces of 
288-1162-ND For 8-12 AWG Ferrules (AE Part # TRAP 12-8 TW) . size 6.00; 80 pieces of size 10.00; 40 pieces of size 16.00) ....................2002 ee $75.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Insul. Solder Turret 


PC Mount 


-375" PCB Single Barrier Terminal Strip 

Ratings: #6-32 Binding Head Screw: UL: Class B - 15Amps @ 300V 14AWG. Class C - 15 Amps @ 150V 
14AWG. CSA: Class B & C - 20 Amps @ 300V 14AWG, Mechanical: Torque - 12 in-lbs. Strip length - 5/16". 
Wire range - 12 to 24AWG, Materials: Insulator: Thermoplastic, UL94V-0, black. Terminal: Brass, tin-lead 
plate. Screws: #6-32, phillips/slotted, steel, zinc chromate plate 


Tri-Barrier and Double Row Barrier Terminal Strips 

PCB Ti arrier Terminal Strip, 600V 

Ratings: M4 Wire Clamp Screw: UL & CSA: Class B & C: 45 Amps @ 600V 8 AWG Mechanical: Torque - 16 
in-lbs. Wire Range: 8 to 18 AWG Strip length - 5/16" Insulator : Thermoplastic, UL94V-0, black. Terminal: 
High copper brass, tin-lead plate. Screws: M4, steel, zinc chromate plate with clamp washer. UL File No. 
E48521, CSA File No. 025562 for all the Tri-Barrier, Double Row and Single Row 


.375" Double Row Low Profile Barrier Terminal Strip 

Ratings: #6-32 Binding Head Screw: UL: Class B - 15Amps @ 300V 14 AWG, Class C - 15Amps @ 150V 14 
AWG. CSA: Class B & C - 20 Amps @ 150V 14AWG Mechanical: Torque - 8in-Ibs. Strip length - 5/16" Wire 
range - 12 to 24 AWG Insulator: Thermoplastic, UL94V0, black. Terminal: Brass, nickel plate. Screws: #6-32, 
phillips/slotted, steel, zinc chromate plate 


.375" Double Row Barrier Terminal Strip 
Same as the Low Profile except the CSA ratings Class B & C: 20 Amps @ 300V 14AWG 


-478" Double Row Barrier Terminal Strip 

Ratings: #6-32 Binding Head Screw. UL: Class B & C 15 Amps @ 300V 14AWG CSA: Class B & C 20 Amps 
@ 300V 14AWG Mechanical: Torque - 8in-lbs. Strip length - 5/16: Wire range - 12 to 24AWG Material: Same 
as the .375" Terminal Strips 


-563" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip 

Ratings: #8-32 Binding Head Screw: UL & CSA: Class B & C: 30Amps @ 300V 10AWG Mechanical: Torque 
- 16in-lbs. Strip length - 5/16" Wire range - 10 to 18AWG Materials: Insulator: General purpose phenolic, 
UL94V-0, black. Terminal: Brass, nickel plate. Screws: #8-32, phillips/slotted, steel, zinc chromate plate 


-688" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip 

Ratings: #10-32 Screw UL: Class B - 50 Amps @ 300V 6AWG (lugged). Class C - 50 Amps @ 150V, 6AWG 
(lugged). CSA: Class B - 50 Amps @ 300V 6AWG (lugged). Mechanical: Torque - 20 in-lbs. Torque - 22 in- 
Ibs. Strip length - 5/16" Wire range - GAWG lugged. Max. Materials: Same as the .562" except the screw size 
which is #10-32 


No. of Dim.- Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex No. of Dim.- Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | Contacts A Part No. 1 10 100 _| Part No. 
.375” Single Row, PCB Barrier Terminal Strip 4 2.16 (54.9) 1.88 (47.8) WM5776-ND 269 238 1.59 | 76004 
2 1.58 (78.3) 1.13(28.6) .83(21.1) | WM5720-ND 2.24 1.98 1.32 72102 5 2.53 (64.3) 23.25 (57.2) WM65777-ND 334 295 1.97 | 76005 
3 1.96 (49.7) 1.50(38.1) 1.21 (30.7) | WM5721-ND 277 245 1.63 72103 6 2.91 (73.9) 2.63 (66.8) WM5778-ND 3.81 3.36 224 | 76006 
4 2.33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5722-ND 314 277 1.85 72104 7 3.28 (83.3) 3.00 (76.3) WM5779-ND 3.98 3.51 2.34 | 76007 
1A 5 2.71 (68.8) 2.25 (57.2) 1.96 (49.7) | WM5723-ND 3.68 3.25 217 72105 8 3.66 (93.1) 3.38 (85.9) WM5780-ND 463 409 273 | 76008 
6 3.08 (78.3) 2.63(66.7) 2.33 (59.2) | WM5724-ND 873 7.70 514 72106 10 4.41 (112) 4.13 (105) WM5781-ND 5.50 486 3.24 | 76010 
8 3.83 (97.3) 3.38 (85.7) 3.08 (78.3) | W5725-ND 5.06 447 298 72108 3B 12 5.16 (131) 4.88 (124) WN5782-ND 615 543 3.62 | 76012 
10 4.58 (116) 4.13(105) 3.83 (97.3) | WM5726-ND 6.04 5.33 3.55 72110 14 5.91 (150) 5.63 (143) WN5783-ND 763 6.74 449 | 76014 
12 5.33 (135) 4.88 (124) 4.58 (116) _| WM5727-ND 688 6.07 4.05 72112 16 6.66 (169) 6.38 (162) WN5784-ND 8.01 7.07 4.72 | 76016 
2 1.58 (78.3) 1.13(28.6) .83(21.1) | WNM5728-ND 257 227 152 | 72202 18 7.41 (188) 7.13 (181) WMS785-ND 878 = 7.76 5.17 | 76018 
3 1.96 (49.7) 1.50(38.1) 1.21 (30.7) | WM5729-ND 3.24 287 1.91 | 72203 20 8.16 (207) 7.88 (200) WM5786-ND 981 866 5.77 | 76020 
4 2.33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5730-ND 391 345 230 72204 22 8.91 (226) 8.63 (219) WM5787-ND 10.39 917 6.12 | 76022 
5 2.71 (68.8) 2.25(57.2) 1.96 (49.7) | WM5731-ND 451 3.98 265 72205 24 9.66 (245) 9.38 (238) WM5788-ND 11.50 1015 6.77 | 76024 
18 6 3.08 (78.3) 2.63(66.7) 2.33 (59.2) | WM5732-ND 506 447 298 72206 30 11.91 (303) 11.63 (295) WM5789-ND 1445 12.75 8.50_| 76030 
7 3.46 (87.8) 3.00(76.2) 2.71 (68.8) | WN5733-ND 565 499 3.33 | 72207 -438" Double Row Barrier Terminal Strip 
8 3.83 (97.3) 3.38 (85.7) 3.08 (78.3) | WM5734-ND 633 5.59 3.73 72208 2 1.63 (41.4) 1.31 (33.3) WM5790-ND 2.15 1.90 1.27 | 78002 
10 4.58 (116) 4.13 (105) 3.83 (97.3) | WM5735-ND 7.64 675 450 | 72210 3 2.06 (52.3) 1.75 (44.5) WM5791-ND 260 230 153 | 78003 
" 4.96 (126) 4.50(114) 4.21 (107) | WM5736-ND 819 7.23 482 | 72211 4 2.50 (63.5) 2.19 (55.6) WM5792-ND 343 3.03 202 | 78004 
12 S 33(135) 4.88 (124) 4.58 (116) _| WN5737-ND 884 7.80 5.20 | 72212 5 2.94 (74,7) 2.63 (66.8) WM5793-ND 379 335 223 | 78005 
2 58 (78.3) 1.13(28.6) .83 (21.1) | WM5738-ND 236 209 1.39 | 72502 6 3.38 (85.9) 3.06 (77.7) WM5794-ND 434 383 255 | 78006 
3 i (96 (49.7) 1.50(38.1) 1.21 (30.7) | WM5739-ND 292 258 1.72 | 72503 7 3.81 (96.8) 3.50 (88.9) WM5795-ND 515 455 3.03 | 78007 
3 7 96 (49.7) 1.50(38.1) 1.21 (30.7) | WM5740-ND* 241 213 142 | 72503-C 4 8 4.25 (108) 3.94 (100) WM5796-ND 543 479 3.20 | 78008 
4 33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5741-ND 337 298 1.99 | 72504 10 5.13 (130) 4.81 (122) WM5797-ND 643 567 378 | 78010 
4 2: 33 (59.2) 1.88 (47.6) 1.58 (40.2) | WM5742-ND* 282 249 1.66 | 72504-C 12 6.00 (152) 5.69 (145) WM5798-ND 762 673 449 | 78012 
ic] 5 2.71 (68.8) 2.25(57.2) 1.96 (49.7) | WN5743-ND 4.01 354 236 | 72505 14 6.88 (175) 6.56 (167) WM5799-ND 879 7.76 5.18 | 78014 
5 2.71 (68.8) 2.25(57.2) 1.96 (49.7) | WM5744-ND* 340 3.01 201 | 72505-C 16 7.75 (197) 7.44 (189) WM5800-ND 9.70 857 571 | 78016 
6 3.08 (78.3) 2.63 (66.7) 2.33 (59.2) | WM5745-ND 450 3.97 265 | 72506 18 8.63 (219) 8.31 (211) WM5801-ND 10.60 9.36 6.24 | 78018 
6 2 08 (78.3) 2.63(66.7) 2.33 (59.2) | WM5746-ND* 3.88 342 2.28 | 72506-C 20 9.50 (241) 9.19 (233) WM5802-ND. 11.52 10.17 6.78 _| 78020 
8 83 (97.3) 3.38 (85.7) 3.08 (78.3) | WM5747-ND 5.61 495 3.30 72508 .563" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip with Closed Bottom 
10 58 (116) 4.13 (105) _ 3.83 (97.3) | W5748-ND 672 5.94 396 | 72510 2 2.09 (63.9) 1.69 (429) WW5803-ND 340. 274 183 2100208 
2 58 (78.3) 1.13(28.6) 83 (21.1) | WM5749-ND 2.44 213 1.42 72902 3 2.66 (67.6) 2.25 (57.2) WW5804-ND 436 386 257 |21003-08 
in| 3 i (96 (49.7) 1.50(38.1) 1.21 (30.7) | WM5750-ND 3.01 266 1.77 | 72903 4 3.22 (81.8) 281 (71.4) WM5805-ND 514 454 3.03 | 21004-08 
4 2.33 (59.2) 1.88(47.6) 1.58 (40.2) | WM5751-ND 3.49 3.08 205 | 72904 5 3,78 (96.0) 3.38 (85.9) WM5806-ND 630 557 3.71 | 2105-08 
6 3.08 (78.3) 2.63 (66.7) 2.33 (59.2) | WN5752-ND 464 410 273 | 72906 6 4.34 (110) 3.94 (100) WM5807-ND 722 637 4.25 | 21006-0B 
*No mounting ends 7 7 4.91 (125) 4.50 (114) WM5808-ND 7.82 690 460 | 21007-0B 
8 5.47 (139) 5.06 (129) WM5809-ND 848 749 499 | 21008-0B 
ine Tall i 10 6.59 (167) 6.19 (157) WM5810-ND 10.79 9.52 6.35 | 21010-CB 
Fig pasate etiam a age Peis tadee real Nae 12 | 7.72 (196) 7.31 (186) | WMI5811-ND 1298 11.46 7.64 | 21012-08 
: 7 7 = 7 7 : 16 9.97 (253) 9.56 (243) WM5812-ND 16.83 14.85 9.90 | 21016-cB 
-500" Single Row, PCB Tri-Barrier Terminal Strip, 600V 20 42.22 (310) 11.81 (300) WM5813-ND 20.97 1851 1234 | 21020-cB 
3 1.00 (25.4) 1.61 (40.9) WM5754-ND 812 7.17 4.78 | 66503 24 14.47 (368) 14.06 (357) WM5814-ND 24.82 21.90 14.60 | 21024-0B 
4 1.50 (38.1) 2.11 (53.6) WMS755-ND 10.17 8.97 5.98 | 66504 -688" Double Row Phenolic Barrier Terminal Strip 
7 2 2008) 2.61 (66.3) VTE SRD 1222 10.79 7.19 | 66505 2 2.50 (63.5) 2.06 (52.4) | WMS815-ND 623. 551 367 | 28002 
.50 (63.5) 3.11 (79.0) WM5757-ND 14.28 1260 8.40 | 66506 7 319 
.19 (81) 2.75 (69.9) WM5816-ND 8.25 7.28 4.85 | 28003 
7 3.00 (76.2) 3.61 (91.7) WM5758-ND. 16.33 14.42 9.61 | 66507 4 3.88 (98.4) 3.44 (87.3) WM5817-ND 106s 940 627 | 28004 
.375" Double Row Low Profile Barrier Terminal Strip 5 4.56 (116) 4.13 (105) WM5818-ND 1296 11.44 7.63 | 28005 
2 1.41 (35.8) 1.13 (28.7) WM5759-ND 211 186 ©6124 177002 8 6 5.25 (133) 4.81 (122) WM5819-ND 16.05 14.16 9.44 | 28006 
3 1.78 (45.2) 1.50 (38.1) WM5760-ND 229 203 1.35 | 77003 8 6.63 (168) 6.19 (157) WM5820-ND 19.95 17.61 11.74 | 28008 
4 2.16 (54.9) 1.88 (47.8) WM5761-ND 268 237 158 | 77004 10 8.00 (203) 7.56 (192) WM65821-ND 21.18 1869 12.46 | 28010 
5 2.53 (64.3) 23.25 (57.2) WM5762-ND 3.34 295 197 | 77005 12 9.38 (238) 8.94 (227) WM5822-ND 29.37 25.92 17.28 | 28012 
6 2.91 (73.9) 2.63 (66.8) WM5763-ND 381 3.36 224 |77006 
2 | sassy seen | wweresnD cee aio om (ze | Stl 1,2, and 3 Solder Terminals Sie 1 
3A] 40 | 441 ae a18(1 om WW5766-ND 550 486 324 |77010 
12 | 5.16 (131) 4.88 2 WM5767-ND 615 5.43 3.62 | 77012 series | style Bone he iedlupee 
13 5.53 (140) 5.25 (133 WM5768-ND 671 593 395 |77013 1 WM5918-ND 25 rr) 15.) 141 
14 5.91 (150) 5.63 (143) WM5769-ND 7.20 635 424 |77014 375 2 WMs919-ND ‘32 «4209~SC 19.—«| «442 
16 6.66 (169) 6.38 (162) WNM5770-ND 8.01 7.07 472 |77016 : 3 WMs920-ND 14 43~« 09 | 143 
18 7.41 (188) 7.13 (181) WNM5771-ND 8.78 7.76 5.17 |77018 ji WM6921-ND ad —99g 49 181 
20 8.16 (207) 7.88 (200) WM5772-ND 981 866 577 |77020 438 2 WM5922-ND “4 ‘3725 (| 192 
30 11.91 (303) 11.63 (295) WM5773-ND 14.08 1243 8.29 | 77030 ; 3 WM923-ND ‘7 bates 188 
-375" Double Row Barrier Terminal Strip 1 WMS5924-ND 57 I 34 211 
3B 2 1.41 (35.8) 1.13 (28.7) WM5774-ND. 2.11 1.86 1.24 | 76002 563 2 WM5925-ND 57 51 34 212 
3 1.78 (45.2) 1.50 (38.1) WM5775-ND. 2.29 2.03 1.35 | 76003 3 WM5926-ND 60 54 36 213 
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142 (1023) Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


Fax: 218-681-3380 


\_/ BEAU 


GC/Waldom Barrier Terminal Blocks 
‘(eee 


8.0mm Two-Screw Terminal Strip 

Ratings UL: Class B: 10Amps @ 250V 12AWG Class C: 10Amps @ 300V 12AWG CSA: Class B & C: 
10Amps @300 V 12AWG Safety Agencies: UL File No. E82573 CSA: Files No. 25562 Mechanical: Torque 
- 4 in-lbs. Wire range - 12 to 24 AWG Materials: Insulator - Nylon 6.6, UL94V-2, white. Inserts - Brass, 
chemically tinned. Wire protector - 18/18 stainless band steel. Screws - Zinc-plated steel. Terminals - Nickel- 
plated brass 

10.0mm Two-Screw Terminal Strip 

Ratings UL: Class B: 16 Amps @ 250V 10AWG Class C: 16Amps @ 300V 10AWG CSA: Class B & Class C 
- 25Amps @300V 10AWG Safety Agencies: UL: File No. E82573 CSA: File No. 25562 Mechanical: Torque 
- 5in-lbs. Wire Range - 10 to 24 AWG Materials: Same as 8.00mm 

12.0mm Two-Screw Terminal Strip 

Ratings UL & CSA - Class B & C - 25Amps @ 600V 8AWG Mechanical: Torque 10 in-lbs. Wire Range 8 to 
24 AWG Materials: Same as 8.00mm & 10.0mm 

3.5mm Eurostyle Fixed PCB Terminal Block 

Ratings: UL: Class B: 8 Amps @ 150V 16AWG CSA: Same as the UL Safety Agencies: UL & CSA are 
pending Mechanical: Torque - 2in-lbs. Strip length - .250" (6mm). Wire Range - 16 to 26AWG. Materials: 
Insulator: Polyimide, UL94V-0, green. Terminal: Brass, tin plate. Clamp: Brass, nickel plate. Screws: Steel, 
zinc chromate plate 

5.0mm Eurostyle Economy Screw Terminal Block 

Ratings: UL: Class B: 15Amps @ 250V 14AWG. Class C: 10Amps @ 300V 14AWG. CSA: 15Amps 
@300V 14AWG. Safety Agencies: UL: File No. E150931 Mechanical: Torque - 3in-lbs. Strip length - .250" 
(6mm). Wire Range - 14 to 24AWG Materials: Insulator: Polyimide, UL94V-0, grey. Terminal: Brass, tin 
plate. Wire Protector: Phosphor bronze, tin plate. Screws: Steel, zinc chromate plate 


5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Terminal Block 

Ratings: UL: Class B: 15Amps @ 300V 12AWG Class C: 10Amps @ 300V 12AWG CSA: Class B: 
15Amps @ 300V 12AWG. Safety Agencies: UL: File No. E48521 CSA: File No. 025562 Mechanical: 
Torque - Sin-lbs. Strip length - .250" (6mm). Wire Range - 12 to 26AWG Materials: Insulator: Polyimide, 
UL94V-0, black. Pressure clamp: Brass, nickel plate. Contacts: Phosphor bronze, tin plate. Header pins: 
Brass, tin plate. Screws: 2.5mm, steel, zinc chromate plate 


5.08mm Eurostyle Pluggable PCB Header, Closed Ends 

Ratings: UL and CSA - Class B: 15Amps @ 300V UL: Class C: 10 Amps @ 300V 
File No. Same as the other 5.08 mm 

Materials: Nylon 6.6, UL94V-0, black. Header pins: Brass, tin plate 


5.0mm Eurostyle Pluggable PCB Terminal Block 
Everything the same as 5.08mm pluggables 


5.0mm Eurostyle Pluggable PCB Header, Closed Ends 
Everything the same as 5.08mm pluggable header, closed ends 


5.08mm Eurostyle Single-Piece (Fixed) Block 

Ratings: UL: Class B: 20 Amps @ 300V 12AWG Class C: 10 Amps @ 300V 12AWG CSA: 15 Amps @ 
300V 12AWG Mechanical: Torque - Sin-lbs. Strip length-1/4" (6mm) Wire Range - 12 to 26 AWG Materials: 
Insulator: Polyimide, UL94V-0, black. Pressure Clamp: Brass, nickel plate. Contacts: Phosphor bronze, hot 
tin dip. Screws: Steel, zinc chromate plate 


No. of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex No. of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | Contacts Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. | Contacts B Part No. 1 10 100 | Part No. 
8.0mm Two-Screw Terminal Strip, with Wire Protector 6 1.23 (31.3) 99 (25) WM5876-ND. 2.64 2.33 1.55 871606 
2 54(13.8)  .630 (16.0) WM5900-ND 215 190 1.27 | C1502-151 7 1.45 (36.9) 1.18 (30) WM5877-ND 3.07 272 1.81 | 871607 
3 .86 (21.8)  .630 (16.0) WM5901-ND 288 255 1.70 | C1503-151 8 1.65 (41.9) 1.38 (35) WM5878-ND 3.51 3.11 2.07 | 871608 
4 1.17 (29.8) 630 (16.0) WM5902-ND 362 320 2143 | C1504-151 6 9 1.85 (46.9) 1.58 (40) WM5879-ND 3.95 349 233 | 871609 
: 5 1.49 (37.8) 630 (16.0) WM5903-ND 5.07 447 298 | C1505-151 10 2.05 (51.9) 1.77 (45) WM5880-ND 4.39 388 259 | 871610 
6 1.80 (45.8)  .630 (16.0) WM5904-ND 5.07 447 298 | C1506-151 12 2.44 (62.0) 2.17 (55) WM5881-ND 527 465 3.10 | 871612 
4 es i 3 PH a Naeoeel 4 28 aa Cree Ai 5.00mm Pluggable PCB Header, Closed Ends, Right-Angle 
12 | 369(938)  .630(16.0)| __WM5907-ND 890 7.85 5.24 | C1512-151 ¢ on ae Ey ) Wiseehs is a a oa 
10.0mm Two-Screw Terminal Strip, with Wire Protector 4 84 (21.3) 59 (15) Ww5884-ND 1.76 1.55 4.04 871904 
3 1.04 (26.5) 787 (20.0) WM5908-ND 298 263 1.76 | C4003-401 5 1.04 (26.3) .79 (20) WM5885-ND 2.20 1.94 1.30 | 871905 
3 1.04 (26.5) -787 (20.0) WM5909-ND* 2.91 2.57 1.72 | CA4003-L-401 6 1.23 (31.3) 99 (25) WN5886-ND 2.64 2.33 1.55 871906 
4 1.44 (36.5) .787 (20.0) WN5910-ND 3.17 281 1.87 | C4004-401 7 7 1.45 (36.9) 1.18 (30) WM5887-ND 3.07 2.72 1.81 | 871907 
1 5 1.83 (46.5) 787 (20.0) Ww5911-ND 5.26 464 3.10 | C4005-401 8 1.65 (41.9) 1.38 (35) Ww5888-ND 3.51 3.11 2.07 | 871908 
6 2.22 (56.5) —.787 (20.0) WM5912-ND 5.26 464 3.10 | C41006-401 9 1.85 (46.9) 1.58 (40) WM5889-ND 395 349 233 | 871909 
8 3.01 (76.5) —.787 (20.0) WM5913-ND 6.77 5.98 3.99 | C4008-401 10 2.05 (51.9) 1.77 (45) WM5890-ND 4.39 388 259 | 871910 
o ry ie ges ey Mineo oer ers 2 Cte aat 12 2.44 (62.0) 2.17 (55) WM5891-ND 527 465 310 | 871912 
12.0mm a en Terminal Strip, with Wire Protector 5.08mm Pluggable PCB Terminal Block, Right-Angle 
: * 2 39 (10) 20 (5.1) WM5827-ND 2.66 236 1.57 | 860502 
10 457(116) _ .944 (24.0) WM5916-ND 13.62 12.02 8.01 | 06010-601 
1 12 551 (140) 944 (240) Wiis017.ND fa09 1188 771 | oBolZe01 3 59 (15.1) 40 (10.2) WM5828-ND 3.74 330 220 | 860503 
: : : : : : 4 79 (20.2) 60 (15.2) WM5829-ND 481 4.25 283 | 860504 
* Low Profile 8 5 .99 (25.3) 80 (20.3) WM5830-ND 5.88 5.19 3.46 | 860505 
6 1.19(30.4) 1.00 (25.4) WM5831-ND 6.95 6.14 4.09 | 860506 
No. of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price Each Molex 8 1.59(40.5) 1.40 (35.6) WW5832-ND 9.10 8.04 5.36 | 860508 
Fig. | Contacts A B Part No. 1 10 100 | PartNo. 10 1.99 (50.7) 1.80 (45.7) WM5833-ND 11.25 9.93 662 | 860510 
3.5mm Fixed PCB Terminal Block 12 2.39 (60.8) __2.20 (55.9) WM5834-ND 13.39 11.82 7.88 | 860512 
2 2 .275 (7) _ WNV5823-ND 2.05 1.81 4.21 830502 5.08mm Pluggable PCB Terminal Block, Vert. 
3 413 (10.5) - WM5824-ND 281 249 1.66 | 830503 2 395 (10) 20 (5.1) WM5835-ND 2.98 264 ~=+1.76 | 860802 
5.0mm Economy Screw Terminal Block 3 595 (15.1) 40 (10.2) WM5836-ND 4.22 3.72 2.48 | 860803 
3 3 304 (10) = WM5825-ND 152 {34 90 | 840502 4 .795 (20.2) 60 (15.2) WM5837-ND 5.45 481 3.21 | 860804 
3 ‘591 (15) = WM5826-ND 202 179 119 | 840503 9A 5 .995 (25.3) 80 (20.3) WM5838-ND 6.69 5.91 3.94 | 860805 
5.8mm Singie-Plece (Fixed) Block 3 | isolaos) taotase) | WweeOND 1039-97 att | 50808 
2 42 (10.7) 20 (5.1) WM5892-ND 191 1.69 1.13 | 880502 10 1.99 (50.7) __1.80 (45.7) WM5841-ND 1286 11.35 7.57 | 860810 
3 62(15.7) 40 (10.2) WM65893-ND 260 230 1.53 | 880503 S 395 (10) 200 (5.1) WN5842-ND 298 264 1.76 | 860902 
4 82 (20.8) 60 (15.2) WM5894-ND 3.29 2.91 1.94 | 880504 3 595 (151) 400 (10.2) WM5843-ND 422 372 248 | 860903 
4 5 1.02 (25.9) 80 (20.3) WNM5895-ND 4.00 3.53 2.35 | 880505 9B 4 795 (20.2) 600 (15.2) WM5844.ND 545 481 321 | 860904 
6 1,22 (31) 1.00 (25.4) WNM5896-ND 4.69 414 276 | 880506 6 419(30.4) 1.00 (25.4) WM5845-ND 791 699 466 | 860906 
8 1.62(41.1) 1.40 (35.6) WM5897-ND 6.08 537 358 | 880508 - - - - - - - 
10 2.02(51.3) _1.80 (45.7) WM65898-ND 748 660 4.40 | 880510 5.08mm Pluggable PCB Header, Closed Ends, Vert. 
5.0mm Pluggable PCB Terminal Block 2 45 (11.4) 20 (5.1) WM5846-ND 1.33 1.18 79 | 861602 
3 RICE) 20 6) DAD 330 30d 136) 870502 3 65 (16.5) 40 (10.2) WNM5847-ND 1.74 154 1.03 | 861603 
7 59 (149) 39 (10) Sea Sa aaa eon cartes 4 85 (21.6) 60 (15.2) WNM5848-ND 2.15 190 1.27 | 861604 
a 781199) 59 (15) WASESND tei ise? “Sea. | Caroeod 46 5 1.05 (26.7) 80 (20.3) WM5849-ND 257 227 1.51 | 861605 
: : : ‘ : 6 1.25 (31.8) 1.00 (25.4) WM5850-ND 2.98 263 1.75 | 861606 
5 98 (24.9) 79 (20) WNM5865-ND 5.75 5.08 3.39 | 870505 8 ‘oe 
67 (42.5) 1.40 (35.6) WM5851-ND 3.80 335 224 | 861608 
6 1.18 (29.9) 99 (25) WN5866-ND 6.95 6.14 4.09 | 870506 
5 10 2.07 (52.7) 1.80 (45.7) WM5852-ND 4.61 407 272 | 861610 
7 1.37 (34.9) 1.18 (30) WNM5867-ND 8.03 7.09 4.73 | 870507 12 347 
.47 (62.8) __ 2.20 (55.9) WM5853-ND 5.43 480 3.20 | 861612 
8 1.57 (39.9) 1.38 (35) WN5868-ND 9.10 8.04 5.36 | 870508 = 
9 1.77 (44.9) 1.58 (40) WM5869-ND. 10.17 8.98 5,99 870509 5.08mm Pluggable PCB Header, Closed Ends, Right-Angle 
10 1.97 (49.9) 1.77 (45) WN5870-ND 11.25 9.93 6.62 | 870510 2 -45 (11.4) -20 (5.1) WM5854-ND 1.33 1.18 79 | 861902 
12 2.36 (59.9) 2.17 (55) WN5871-ND 13.80 12.18 8.12 | 870512 3 -65 (16.5) 40 (10.2) WM5855-ND 1.74 1.54 1.03 | 861903 
5.00mm Pluggable PCB Header, Closed Ends, Vert. 4 85 (21.6) 60 (15.2) WM5856-ND 2.15 190 1.27 | 861904 
5 1.05 (26.7) 80 (20.3) WM5857-ND 257 227 1.51 | 861905 
2 45 (11.3) 20 (5) WN5872-ND 88 78 52 | 871602 "1 + dios 
(31.8) 1.00 (25.4) WNM5858-ND 2.98 263 1.75 | 861906 
3 64 (16.3) .39 (10) WNM5873-ND 1.31 1.16 78 | 871603 
6 8 1.67 (42.5) 1.40 (35.6) WNM5859-ND 3.80 335 224 | 861908 
a 84 (21.3) 59.(15) Se eND) 17600 1551.04 | 871604 10 2.07 (52.7) 1.80 (45.7, WM5860-ND 461 407 272 | 861910 
5 1.04 (26.3) .79 (20) WNM5875-ND 2.20 1.94 1.30 | 871605 -07 (52.7) (45.7) : : ' 
12 2.47 (62.8) _2.20 (55.9) WM5861-ND 5.43 480 3.20 | 861912 
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| N H | Terminal No. of | Digi-Key Pricing Cinch 
a om Spacing | Contacts | Part No. 1 25 50 100 250 500 | Part No. 


a eee 2 CBB102-ND 1.13 21.54 39.18 70.80 168.15 313.88 | 2-140 
; 
Barrier Blocks 


3 CBB103-ND_ 1.49 28.29 51.46 93.00 220.88 412.30 | 3-140 
4 CBB104-ND 1.61 30.57 55.61 100.50 238.69 445.55 | 4-140 
5 CBB105-ND_ 1.48 28.20 51.29 92.70 220.16 410.97 | 5-140 
.375" 6 CBB106-ND 2.32 44.12 80.26 145.05 344.49 643.06 | 6-140 
(9.53 7 CBB107-ND 2.50 47.54 86.49 156.30 371.21 692.93 | 7-140 
mm) 8 CBB108-ND 2.86 54.29 98.77 178.50 423.94 791.35 | 8-140 

9 CBB109-ND 3.28 62.32 113.38 204.90 486.64 908.39 | 9-140 

10 CBB110-ND 3.63 69.03 125.58 226.95 539.01 1006.15 | 10-140 
BH Screw Size 11 CBB111-ND 4.13 78.43 142.68 257.85 612.39 1143.14 | 11-140 
NNN 12 CBB112-ND 4.17 79.34 144.34 260.85 619.52 1156.44 | 12-140 
a a q@ 2 CBB202-ND_ 1.02 19.35 35.19 63.60 151.05 281.96 | 2-141 
2D D QD CBB203-ND 1.80 34.22 62.25 112.50 267.19 498.75 | 3-141 


CBB204-ND_ 1.80 34.22 62.25 112.50 267.19 498.75 | 4-141 


3 

4 

5 CBB205-ND_ 2.04 38.74 70.47 127.35 302.46 564.59 | 5-141 
438” 6 CBB206-ND 2.33 44.30 80.59 145.65 345.92 645.72 | 6-141 

7 

8 

9 


(11.13 CBB207-ND 2.87 54.57 99.27 179.40 426.08 795.34 | 7-141 
mm) CBB208-ND _ 3.01 57.31 104.25 188.40 447.45 835.24 | 8-141 

CBB209-ND 3.41 64.74 117.78 212.85 505.52 943.64 | 9-141 

10 CBB210-ND 3.56 67.62 123.01 222.30 527.96 985.53 | 10-141 


: pimonsions inch 4 CBB211-ND 3.89 73.91 134.46 243.00 577.13 1077.30 | 11-141 
Terminal imensions ~ Inch (mm) BH Screw 12 |CBB212-ND 4.23 80.35 146.16 264.15 627.36 ~—:1171.07 | 12-141 
Spacing A B | c | o E F G Size 2 |CBB302-ND 1.67 31.71 5769 104.25 24759 462.18 | 2-142 
375 (9.52) | .375 (9.52) | 313 (7.95) | .688 (17.48) | .875 (22.23) |.141 (3.58) | .160 (4.06) |.406 (10.31) | 5-40x3/16 3 CBB303-ND 2.00 38.01 69.14 = 124.95 296.76 = 5553.95 | 3-142 

{75/:180 4 |CBB304-ND 2.30 43.75 79.60 143.85 341.64 637.74 | 4-142 

498 (11.13) 438 (11.13) 422 (10.72) | .875 (22.28) |1.125 (28.58) | .156 (3.96) | 4 Z2iq Bey |-500(12.70) | 6-32x1/4 5 |CBB305-ND 333 63.33 11520 20820 49448 92302 |5-142 
.563 (14.30) |.563 (14.30)| .500 (12.70) | 1.062 (26.97) 11.312 (33.32) | .203 (5.16) | .209 (5.31) |.625 (15.88) | 8-32x5/16 563” 8 |GBBSOGND) 4.77 90.70 165.00 298.20 708.23 1322.02 | 6-142 
(14.30 7 |CBB307-ND 5.21 99.10 180.28 325.80 773.78 1444.38 | 7-142 

mm) 8  |CBB308-ND 5.44 103.43 188.16 340.05 807.62 1507.56 | 8-142 


Features: 

+ Interposing barriers between terminals + Can be equipped with binder 
head screws only, or with binder head screws and W, 3/4W and Y solder 
terminals + UL recognized 


9 CBB309-ND 8.33 158.32 288.01 520.50 1236.19 2307.55 | 9-142 
10 CBB310-ND 8.75 166.26 302.45 546.60 1298.18 2423.26 | 10-142 
11 CBB311-ND 9.15 173.92 316.40 571.80 1358.03 2534.98 | 11-142 
12 CBB312-ND 9.19 174.70 317.81 574.35 1364.08 2546.29 | 12-142 


W, 3/4W and Y Solder Terminals 


Performance Data: 

Insulation Material: Molded monoblock, general purpose phenolic 
Eyelet Material: Brass 

Eyelet Plating: Nickel 


: Digi-Key Cinch 
Mat lor b 
Screw Plating: Nickel cuey enpper lash Series | Type | PartNo. 1 2B 50 100 250 500 | Part No. 
Solder Terminal Material: Brass 375" Y CBBOOI-ND 40 7.67 13.94 25.20 59.85 111.72 | Y-140 
epee Aas rating: Ta F to +300°F (-48°C to +149°C) (9.53mm) 3/4W | CBB002-ND 36 6.89 12.53 22.65 53.79 100.42 | 3/4W-140 
perating Temperature: -55°F to +300°F (-48°C to +149° : w BB003-ND 40 7.67 13.94 25.20 59.8 111.72 | W-140 
Maximum Wire Size: .375" (9.53mm) - #16; .438” (11.13mm) - #15; .563” 7 — AG 6 7550 se a aoe TEE YAal 
(14.30mm) - #10 438” | : y 5 5 f i 5 
Voltage Rating: .375" and .438” (9.53mm and 11.13mm) - 1100VAC rms max.; (it.13mm)| S/4W | CBBOOS-ND 509.54 17.35 31.35 74.46 138.99 | 3/4W-141 
.563” (14.30mm) - 1600VAC rms max. . w CBBO06-ND 56 10.59 19.26 34.80 82.65 154.28 | W-141 
Current Rating: .375” (9.53mm) - 15A max.; .438” (11.13mm) - 20A max.; .563” Y CBB007-ND 76 14.51 26.39 47.70 113.29 211.47 | Y-142 
(14.30mm) - 30A max. 563” ; : : . ; i 
Max. Watts per Terminal: .375" (9.53mm) — 3750; .438" (11.13mm) — 5000; (14.30mm)| 3/4 CBBO08-ND 69 13.05 23.74 42.90 101.89 190.19 | 3/4W-142 
563" (14.30mm) — 7500 Ww CBBOO9-ND 76 «14.51 26.39 47.70 ~—«'113.29_ 211.47 | W-142 
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FLEXI-BLOCK® Terminal Block System 


L=Number of Accessories 
— blocks X D —, 
+(2 X 1) 


ane 


eb 


-504 (12.80) 
rm Wire Circuit #1 050. 7 ey 
(a0) Wire pl y* Extractior Ret. Only 


069 
(1-75) 
352 (8.94) 


- al 
.180 (4.57) .097 (2.46) 


FEATURES: - Allows fast interconnect to PCB »* Mounting pegs for PCB polarization + Wire insertion/ 
extraction from vertical direction * Accommodates 16-20 AWG wire (see chart for wire types) * Can be 
robotically inserted into PCB 


SPECIFICATIONS: Physical: + Terminal: Phosphor bronze » Plating: Tin + Housing: 94V-0 Polyester. 
Mechanical: + Temperature Rise: 30°C max. (per U.L. specifications) + Storage Temperature: -40°C to 
+105°C max. + Wire pullout force: 10 Ibs. min (18 AWG wire) + Wire Insertion/Extraction cycles: 5 max. 
Electrical: + Voltage Rating: 600V (RMS) + Current Rating: 6.0 amperes per circuit (18 AWG wire) + Contact 
Resistance: 10 milliohm max. + Insulation Resistance: 1,000 Megohm min. = Dielectric Strength: 1,500VAC. 
Agency Approvals: UL file #: E29179. CSA File #: LR19980. Wire Types: + Conductor Diameter Range: 
-038”" — .060” (.97mm — 1.52mm). Insulation Outside Dia. Range: .079" — .118” (2.01mm — 3.00mm). 
Suggested Wire Types: 16 AWG. 18 AWG solid or standard with top coat. 20 AWG stranded with top coat. 


Dimension - Inch (mm) Digi-Key Pricing Molex 
Product Specifications: + Blocks and End Stops: Nylon + Track: NORYL EN 265 + FASTON Tab and Pos. A B Cc D Part No. 1 10 100 500 | Part No. 


Jumper Tab: Tin plated brass + Screws: Nickel plated brass Ratings: + 6000 Breakdown voltage, rms line- 


to-line * 6000 Breakdown voltage, rms line-to-ground + Operating Temperature: 105°C Max. 3 | .714(18.14) .520(13.21) .067 (1.70) .580 (14.73) | WM1272-ND 1.41 12.42 8283 331.30 | 22-45-4036 
Max.| Max Wire Dimensions (Inch) 4 | .894(22.71) .700(17.78) .067(1.70) .720 (18.29) | WM1273-ND 1.73 15.27 101.83 407.30 | 22-45-4046 
Size | Amps| Volts| Range| A B Cc D E F G H T J 5 | 1.074 (27.28) .800 (20.32) .247(6.27) .720 (18.29) | WM1274-ND 1.98 17.48 116.50 466.00 | 22-45-4056 

6 15 300 | 22-14] 1.125 | .750 | .422 438 | 343 | .219 | 563 | .171 | .437 96 6 | 1.254 (31.85) 1.060 (26.92) .247(6.27) .720 (18.29) | WM1275-ND 2.20 19.41 129.40 517.60 | 22-45-4066 
8 30 600 | 22-10 | 1.312 | .875 | .500 -563 | .437 | .281 -656 | .203 | .557 | 1.15 8 | 1.614 (41.00) 1.420 (36.07) .427 (10.85) .720 (18.29) | WM1276-ND 2.88 25.40 169.30 677.20 | 22-45-4086 

a 10 | 1.974 (50.14) 1.780 (45.21) .607 (15.42) .720 (18.29) | WM1277-ND 3.27 28.83 192.23 768.90 | 22-45-4106 
Pricing AMP. 

Size | Description 1 10 Part No. The power should be removed before servicing the product. 

6 #6 Block Assembly, 100pcs/pkg A0130-ND 45.94/pkg (100 pcs/pkg) | 1-604102-1 

8 #8 Block Assembly, 100pcs/pkg A0131-ND 52.08/pkg (100 pcs/pkg) |_ 1-604152-1 

6 Track 36” long, 80 positions A0132-ND 6.33 56.93 1-601805-1 had . . 

8 | Track 36" long, 60 positions A0133-ND. 5.85 52.65 1-601806-1 GSC: Spri ng Push Term | nals 

6 End Stop, 2 required per assembly A0134-ND = .87 604111-1 Se anEEEEENARIREnEEE ED 

8 End Stop, 2 required per assembly A0135-ND — 1.19 604161-1 A These terminals have spring loaded posts for easy 
6. Flat Tab A0136-ND = 12.00 101989-1 
ee tee tb Rae = 10.46 poi eee 8-Pos. connection with Red and Black color codes. Designed for 
6. 8 90° Tab A0138-ND = 7.13 601989-3 2.25 various audio applications such as surround sound and 

6 Jumper Tab A0139-ND =. 2.20 601985-2 j speaker connections, amplifiers and more. 

8 Jumper Tab A0140-ND _ 3.10 604591-1 7 

6 | #6 Terminal Block Kit AOI50-ND* 68.58 797.18 | 601804-8 ,_ BERS: 2 hes: Toh Dene muni to speenets: 

8 #8 Terminal Block Kit A0151-NDt 117.78 1059.98 604336-1 mounts in 2” (50.80mm) hole .............---226 $1.76 
6,8 Cutting Tool (Track & Tape) A9958-ND 91.35 — 604008-1 GC400-ND 4 Pos. for mounting directly to chassis or panels ...$1.73 


GC401-ND 8 Pos. with right angle PCB terminals, 
with Mounting. Ears...............ccceeeeeee $2.61 


* Kit consists of 1 ea. 100-block assembly, 25 end stops, 2 tracks 
t+ Kit consists of 1 ea. 100-block assembly, 50 end stops, 8 tracks 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol Smart Card Connectors 


PUSHMATIC® Il With or Without Locking Arms 


(Metal Bezal) 


Applications: + Payment and security systems Design Features: + Anti-vandal Smart Card Connector for unattended terminals + Miniaturized style, suitable for mobile interface devices + Card accessible during power failure + Card presence 
switch, also can be used for system wake up * Card end position switch also acts as card locking sensor + Additional sensor for card active position detects abnormal termination of the transaction + Self retracting and self cleaning data 
contacts provide protection against vandalism » SOC meets the requirements as specified in document EMV 96 (Europay Mastercard Visa/Integrated Orcuit Card Specification for Payment Systems) » Housing bottom features a large debris 
slot allowing the egress of coins, paper, as well as cut in half cards + 16 way interface header allows for custom cabling Assembly Instructions: « PUSHMATIC® II can be used with mounting adapter and bezels according to customer design. 


Standard Style Smart Card Connectors 


Fig. 5 


Superflat Style Smart Card Connectors 


Fig. 8 


Note: Use only with Fig. 6 
C702 10M008 5142 
C702 10M008 5222 


Applications: + Unattended Point of Sale systems + Vending equipment + Access control Design Features: + High numbers of card 


insertion cycles, due to the principle of landing contacts + Designed for harsh applications and environments * Modular system with 
several operating methods from manual handling to automatic card ejection + Bezel Accessory Assembly Instructions: + Please 


make sure that interface cables are unrestricted and free to move after assembly. 


Disk Drive Slot 
Smart Card Connectors 


Design Features: * A Smart Card Connector 
(C702-1) with Push Pull card handling 
+ Mounted on a 3.5 high inch disk drive frame 
(tan color: RAL 7032) with a bicolor LED 
(red/green) + Mounting screws are included 
Assembly Instructions: + Please make sure that 
interface cables are unrestricted and free to 
move after assembly. 


Landing Card PCB Mount 
Smart Card Connectors 


Design Features: + High number of mating 
cycles due to minimized wiping distance on card 
contacts + Contact self-cleaning effect + Short 
card insertion depth Soldering Conditions: 
+ Wave soldering: 260°C; 10s max. 


PCB Mount Wiping Contact 


Smart Card Connectors 
Fig. 11 


Applications: * Set top boxes + Toll road 
transpoders + Parking meters + Utility metering 
systems Design Features: * Termination: dip 
solder pins + Special shape of wiping contacts 
minimize card scratching and wear » Smart Card 
Connector meets the requirements as specified in 
document ISO 7816 Soldering Conditions: 
+ Wave soldering: 260°C; 10s max. 


SIMLOCK® 


(Shown with 
Align-Pins) 


Applications: + Designed for mini SIM/SAM card 
Design features: + Size: same footprint as SIM 
card * Reliable function in locked state during 
mobile use * Polarization notch does not allow 
incorrect card positioning + Suitable for 
automatic assembly processes (Pick & Place, 
Tape & Reel, and Reflow) Soldering Conditions: 
+ Infrared reflow: 245°C; 10s max. 


Applications: + Point of Sale systems + Mobile devices + Access control + Keyboards Design 
Features: » Miniature size ideally suited for mobile devices Assembly Instructions: + Please make 


sure that flexprints remain free and unrestricted after assembly. 


PCB Mount Wiping Contact 
Smart Card Connectors 
Fig. 12 


C702 10M008 2724 
C702 10M008 2554 with 3mm Standoffs 


‘These acceptors are low cost and provide direct sliding contact between 
the acceptor and the chip card. These acceptors have NC closed card 
present switches which open when the card is fully inserted. 


Applications: + Set top boxes + Toll road transpoders * Parking meters 
+ Utility metering systems Design Features: * Termination: dip solder 
pins + Special shape of wiping contacts minimize card scratching and 
wear +» Smart Card Connector meets the requirements as specified in 
document EMV 96 (Europay Mastercard Visa/Integrated Circuit Card 
Specification for Payment Systems) Includes 3mm stand-offs Soldering 
Conditions: » Wave soldering: 260°C; 10s max. 


SIMBLOCK® 


Applications: + Handsets + EPurses Design Features: * Contacts chip 
cards according to |SO 7816 and Plug in SIM-Cards + Low height (2mm 
standard) + High co-planarity accuracy » SMT-Version with 6 contacts 
especially designed for GSM 11.11 interfaces Soldering Conditions: 
+ Infrared reflow: 245°C; 10s max. 


PCB Mounting Contact 
Smart Card Connectors 
with 3mm Standoffs 


Fig. 13 


Applications: + TV/Satellite decoders + Point of 
Sale systems +» Computer networks and energy 
meters + Also suitable for applications with 
permanently inserted cards under changing 
temperatures Design Features: + Meets the BMV 
Integrated Circuit Card Specification for Payment 
Systems (Europay Mastercard Visa) +» Has a 
switch which indicates whether a card is in the 
reading position 


MMC Connectors 


Applications: + Audio + Video * PC + Automotive 
+ Telecom Designed according to latest MMCA 
specification. Qut out for mechanical and electrical 
contact tests. Underneath contact design. 


Digi-Key Price Each T&R Pricing] Amphenol Digi-Key Price Each T&R Pricing} Amphenol 
Fig.| Description Part No. 1 25 100 800 Part No. Fig.| Description Part No. 1 25 100 800 Part No. 
1 Pushmatic® II, 12V 361-1005-ND 30.81 28.76 26.71 = C702 10M008 9042 10 | Disk Drive Slot, Desktop 361-1022-ND 35.01 32.68 30.35 = C705 10M008 0195 
Pushmatic® II, 5V 361-1007-ND 30.81 28.76 26.71 = C702 10M008 9062 11 |ISOWiping Contact, Snap-In 361-1016-ND 254 1.95 1.56 = C702 10MO008 2064 
2 Pushmatic® II, 12V, with Locking Arms | 361-1006-ND 34.70 32.39 30.07 _ C702 10M008 9052 12 1SO Wiping Contact, EVV, Snap-In 361-1018-ND. 211 1.63 1.30 = 702 10M008 2724 
Pushmatic® II, 5V, with Locking Arms 361-1008-ND 35.48 33.11 30.75 = C702 10M008 9072 |1SO Wiping Contact EMV, with Standoffs | 361-1019-ND 2.28 1.75 1.40 = C702 10MO008 2554 
3 Metal Bezel for Pushmatic® II 361-1009-ND 10.72 886 7.46 aes C702 GA6 000 G2 13 ||SOWiping Contact w/Rails, w/Standoffs | 361-1017-ND 237 1.83 1.46 = C702 10M008 2834 
Metal Mounting Plate for Pushmatic® II_| 361-1010-ND 467 3.63 2.90 — C702 G51 012 2 14 | ISO Landing POB 361-1013-ND 6.24 484 3.87 = C702 10MO008 1214 
4 | Plastic Adapter for Deep Bezel 361-1011-ND 10.35 8.55 7.20 = C702 N25 040 E2 SIMLOOK® without Align-Pins, Black 361-1020-1-ND* 218 1.68 1.347 — C707 10M006 5002 
5 Pushmatic®, 12V, ISO 361-1001-ND 19.68 18.37 17.06 = C702 10M008 7002 15 SIMLOCK® without Align-Pins, Black 361-1020-2-ND = — = 750.40 | C707 10M006 5002 
Pushmatic®, 5V, ISO 361-1002-ND 19.68 18.37 17.06 — C702 10M008 7012 SIMLOCK® with Align-Pins, Black 361-1021-1-ND* 2.18 1.68 1.34 _ C707 10M006 0492 
6 Push Pull, [SO 361-1003-ND 12.85 11.76 10.59 = C702 10M008 5142 SIMLOCK® with Align-Pins, Black 361-1021-2-ND  — = = 750.40 | C707 10MO006 0492 
Push Pull, Afnor 361-1004-ND 17.09 15.95 14.81 = C702 10M008 5222 16 | SIMBLOOK® with NC Switch 361-1023-ND 299 232 1.86 = C707 10M006 0532 
7 |Plastic Bezel, Black, Standard Style 361-1012-ND 11.68 10.22 9.06 = C702 N11 141 2 17 | SIMBLOCK® without Switch 361-1024-ND 2.73 2.10 1.68 = C707 10MO006 0522 
8 [Superflat Snap-In, EMV Compatible 361-1014ND 876 7.08 557|— | c7o210M0080664] [18 | Multimedia Card Push Pull 361-1025-ND 195 1.50 120] — [C709 10A007 1001 
9 | Superflat 361-1015-ND 10.58 874 7.36] = — [C702 10M0080014] * Denotes Cut Tape 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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MI Terminals, Tools, Lugs and Connectors 
p____treuiaed_} _Urinsutated_} _Hest Shrink _} _wiscotneous_| 


Fig. 27 — 


Female T-Tap SS 
Connector in 
"| 5 


Fig. 29 


Fig. 33 - 
Closed End 
Fig. 13 — Multi-Stud 
Fig. 34 -— 
(s>nm - Ul reser] | Sen 
Connector 
Stud Insul. Dia. Digi-Key Price Each 3M Stud Insul. Dia. | Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | AWG | Size | _Inch(mm) _| Part No. 10 50 100 500 |PartNo. Fig.| AWG | Size | _ Inch(mm) | Part No. 10 50 100 500 | PartNo. 
Insulated 5 #8 -170 (4.32) | 920024-05-ND 31.28 23° 18 | MVU14-8FLK 
#2 .145 (3.68) | 920010-30-ND 1.05 .94 .78 .61 |MNG24-2RK 5 #10 | .170(4.32) | 920024-06-ND 31.28 23° 18 | MVU14-10FLK 
#4 .145 (3.68) | 920010-31-ND 1.05 94 .78 .61 | MNG24-4RK 6 _ .170 (4.32) | 920048-02-ND 49 44 36 .28 | MNU14-156DFIK 
1 | 2624) 46 .145 (3.68) | 920010-32-ND 1.05 .94 .78 .61 | MNG24-6RK 7 _ -170 (4.32) | 920050-02-ND 31.27 23° 18 | MVU14-156DMK 
Yellow) 4g .145 (3.68) | 920010-33-ND 1.05 .94 .78 .61 | MNG24-8RK 8 - -170 (4.32) | _920030-02-ND 30.27.23 18 _| MVU14-BCK 
#10 | .145 (3.68) _| 920010-34-ND. 1.05 94.78.61 _| MNG24-10RK 9 187" | .170 (4.32) | 920040-03-ND 30. 27 22 18 | MVU14-187DFK 
26-20 9 .250" | .170 (4.32) | 920040-04-ND 30.27 22 18 | MVU14-250DFK 
11 | yetlow| — | -14568-68) [eeCOeeauNG 5448 4031 | MNU20-110DFIK) 4 | 46-44 | 187° | .170 (4.32) | 920042-03-ND 30.27 22 17. | MVU14-187DMK 
#4 .145 (3.68) | 920010-35-ND 29 26 21 17 | MVU18-4R/SK 10 | Blue |.250" | .170 (4.32) | 920042-04-ND 30.27 22 17 | MVU14-250DMK 
#6 .145 (3.68) | 920010-01-ND 29 26 21 17 | MVU18-6R/SK i 187" | .170 (4.32) | 920044-03-ND 44.39 32.26 | MNU14-187DFIK 
1 #8 -145 (3.68) | 920010-02-ND 29.26 «21.17 | MVU18-8R/LK 1 .250” | .170 (4.32) 920044-04-ND 44 39 32 .26 | MNU14-250DFIK 
#10 -145 (3.68) 920010-03-ND 29.26.21 17 | MVU18-10R/LK 1 .250” | .170 (4.32) 920044-22-ND 43° 39 32 .25 | FDI14-250C 
14 -145 (3.68) _| 920010-04-ND 33.30.2520 || MVU18-14R/SK 12 .187” | .170 (4.32) 920046-03-ND 49 44 36 .29 | MNU14-187DMIK 
1 5/16 -145 (3.68) | 920010-36-ND 42 38 .31  .25 | MVU18-516R/SK 12 .250” | .170 (4.32) 920046-04-ND 49 44 36 .29 | MNU14-250DMIK 
1 3/8 -145 (3.68) | 920010-37-ND 42 38 .31  .25 | MVU18-38RK 13 6/8/10 |__.170 (4.32) 920010-58-ND 39 4.35.29 .23— | MV14-610R 
3 #4 .145 (3.68) | 920020-16-ND 29 26 21 17 | MVU18-4FB/SK #4 250 (6.35) | 920010-42-ND 35. 31. 26 +20 +| MVU10-4R/SK 
3 #6 .145 (3.68) | 920022-01-ND 29 26 21 17 | MVU18-6FB/SK #6 250 (6.35) | 920010-43-ND 35 31 26 ~20_*| MVU10-6RK 
3 #8 .145 (3.68) _| 920022-02-ND 29.26.21 .17_| MVU18-8FBK 1 48 250 (6.35) | 920010-09-ND 35 «31. 26 ~.20_*| MVU10-8RK 
3 #10 | .145 (3.68) | 920020-17-ND 29 26 21 17 | MVU18-10FBK #10 | .250(6.35) | 920010-10-ND 35 31 26 20. | MVU10-10RK 
4 #6 -145 (3.68) | 920022-14-ND 33.30.25 20) | MVU18-6FFBK 1/4_| .250(6.35) | _920010-11-ND AG 42 34.27 _| MVU10-14R/SK 
4 #8 | 145 (3.68) | 920022-15-ND 33° 30.25.20 | MVU18-8FFBK 1 5/16 | .250 (6.35) | 920010-44-ND 46 42 34 .27 | MVU10-516R/SK 
4 | 22-18] #10 | .145 (3.68) | 920022-16-ND 33 30 25 .20 | MVU18-10FFBK 1 3/8. | .250(6.35) | 920010-12-ND ‘46 42 34 27. | MVU10-38R/SK 
5 | Red | #4 .145 (3.68) _| 920024-01-ND 31.28 23.18 | MVU18-4FLK 2 46 (250 (6.35) | 920020-03-ND '35 31 26 20 | MVU10-6FK 
5 #6 .145 (3.68) | 920024-02-ND 31 28 23 18 | MVU18-6FLK 2 #8 (250 (6.35) | 920020-04-ND 35° 31. «26 ~«20_—~«| MVU10-8FK 
5 #6 | .145 (3.68) /920024-03-ND 30 28 328. 218) || MVUIBBEEK 2 #10 | .250(6.35) | 920020-05-ND 35 31.26.20 _| MVU10-10FK 
7 #10 | 145 (8.68) Hee gaee AaB) cee). G18 || MIG SOR 4 [12-10] #6 | .250(6.35) | 920022-20-ND 41.36 30.24 | MVU10-6FFBK 
iG 156") 145 (8.68) een SOU «380 «oe ~ 518 1) MUG Oe DMIs 4 |Yellow| #8 | .250(6.35) | 920022-21-ND 41.36 30. .24_| MVU10-8FFBK 
B — 145 (3.68) 200M 30.27 23.18 _| MVU18-BCK 4 #10 | .250(6.35) | 920022-22-ND 41.36 30 .24 | MVU10-10FFBK 
9 187" | .145 (8.68) | 920040-01-ND 30 27 22 18 | MVU18-187DFK 5 #6 .250 (6.35) | 920024-07-ND 44 40 .33 .26 | MVU10-6FLK 
S| |r] meen |etnwaono so ese /muezsor| | 5 | Lo | anes | eomecen at_ ao s9_38_ | vuiogrx 
10 .250"] .145 (3.68) | 920042-02-ND 28 25 .21 16 | MVU18-250DMK 2 #10 | 200 (6.35) ean A ND 88) 828 | MNO OAIOEES 
11 187" | _.145 (3.68) | 920044-01-ND 44.39 32.26 | MNU18-187DFIK 7 14 | .250(6.35) Eee go 380 8B 80 | BN CO ieee 
1 .250"] .145 (3.68) | 920044-02-ND 44 39 32 .26 | MNU18-250DFIK : x 200 (6.30) Es 2 ae ee ee NY eae 
tt ‘50° | 1453.68) [essodalesnND pa ne ea es 9 250" .250 (6.35) | 920040-06-ND 56 50 .41 .33 | MVI10-250DFK 
12 187" | .145 (3.68) | 920046-01-ND 49 44 36 .29 | MNU18-187DMIK 10 — 250 (6.35) EE S7__88 27 _.22_} MVU10-250DMK 
12 250" | .145 (3.68) | 920046-02-ND 49 44 36 .29 | MNU18-250DMIK) | 1 250" | .250 (6.05) Eee aaa SB * 65r° Ab! 286" | MNITOZS0DEI 
13 6/s'i0| 145 (3.68) | 920010-57-ND ‘399 35 «29:«223«| MV18-610R 12 .250" | .250 (6.35) | 920046-05-ND 66 59 .49 .39 | MNU10-250DMIK 
vi 170 (4.32) | 920010-38-ND 2926 2117: MVUt4-4RISK 13 6/8/10 | _.250 (6.35) _| _920010-59-ND 51.46 38 ~—.30_| MV10-610R 
#8 .170 (4.32) | 920010-39-ND 29 26 21 17 | MVU14-8RK Uninsulated 
1 #6 .170 (4.32) | 920010-05-ND 29° 26 21 17 | MVU14-6R/SK #4 = 920010-13-ND 15.14.11 .09 | MU18-4R/SK 
#8 -170 (4.32) | 920010-06-ND 29.26 21. 17. | MVU14-8R/SK #6 = 920010-14-ND 15 14.11.09 | MU18-6R/SK 
#10 .170 (4.32) _| 920010-07-ND 29.26.21 —.17_| MVU14-10RK 14 #8 = 920010-15-ND 150.14 11.09 | MU18-8R/LK 
1 1/4 .170 (4.32) | 920010-08-ND 33.30. 25.20. -| MVU14-14R/SK #10 = 920010-16-ND 1413.11.08 | MU18-10R/LK 
1 5/16 | .170 (4.32) | 920010-40-ND 42 38 .31 .25 | MVU14-516R/SK 1/4 = 920010-17-ND 23.21 17 14 __‘| MU18-14R/SK 
1 3/8 | .170 (4.32) | 920010-41-ND 42 38 31 .25 | MVU14-38RK 14 3/8 = 920010-18-ND 26 23 19 15 | MU18-38RK 
2 #6 .170 (4.32) | 920020-01-ND 29 26 21 17 | MVU14-6FK 15 #4 - 920020-06-ND 15 14 11.09 | MU18-4FB/SK 
2 | 16-14 | #8 .170 (4.32) _| 920020-02-ND 29.26.21 .17_| MVU14-8FK 15 #6 - 920020-07-ND 15 14 11 .09 | MU18-6FB/SK 
3 | Blue | #4 .170 (4.32) | 920020-18-ND 29° 26 21 17 | MVU14-4FB/SK 15 #8 = 920020-08-ND 15 14 11.09 | MU18-8FBK 
3 #6 .170 (4.32) | 920022-03-ND 29 26 21 17 | MVU14-6FB/SK 15 | 22-18 | #10 = 920020-09-ND 15 14.41 —.09_| MU18-10FBK 
3 #8 .170 (4.32) | 920022-04-ND 29 26 21 17 | MVU14-8FBK 16 #4 — 920024-14-ND 416.14 12 .09 | MU18-4FLK 
3 #10 | .170(4.32) | 920020-19-ND 29 26 21 17 | MVU14-10FBK 16 #6 - 920024-15-ND 16.14 12 .09 | MU18-6FLK 
4 #6 .170 (4.32) _| 920022-17-ND 33.30.25 20 | MVU14-6FFBK 16 #8 — 920024-16-ND 16.14 12 ©.09 | MU18-8FLK 
4 #8 .170 (4.32) | 920022-18-ND 33 30 25 .20 | MVU14-8FFBK 16 #10 — 920024-17-ND 416.14 12 ©.09 | MU18-10FLK 
4 #10 | .170 (4.32) | 920022-19-ND 33 30 25 20. | MVU14-10FFBK 17 #6 - 920022-05-ND 416.14 12 .09 | MU18-6FFBK 
5 #4 -170 (4.32) 920024-11-ND 3100.28.23) 18 MVU14-4FLK 17 #10 = 920022-07-ND 16 14 42 = .09 MU18-10FFBK 
5 1/4 -170 (4.32) 920024-12-ND 38 84.34 «6.28.22 MVU14-14FLK 18 = = 920030-07-ND 24 21 18 14 M18BCK 
5 #6 .170 (4.32) | 920024-04-ND 31 28 23 18 | MVU14-6FLK (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
146 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


3M Terminals, Tools, Lugs and Connectors (Cont) 


Stud | Insul. Dia. Digi-Key Price Each 3M Stud Insul. Dia. Digi-Key Price Each 3M 
Fig. | AWG | Size | Inch(mm) | PartNo. 10 50 100 500 | PartNo. Fig. | AWG | Size | Inch(mm) | Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 
#4 = 920010-19-ND 15 14 11.09 | MU14-4R/SK Heat Shrink Insulated 
#6 = 920010-20-ND 15 14 11.09 | MU14-6R/SK 22 #6 =| .145(3.68) | 920010-45-ND 1.31 118 .97  .76 | MH18-6R/LK 
14 #8 = 920010-21-ND 15 0.14 11.09 | MU14-8R/LK 22 #8 -145 (3.68) 920010-46-ND 1.31 118 .97  .76 | MH18-8R/LK 
#10 = 920010-22-ND 15 414 11.09 | MU14-10RK 22 #10 | .145 (3.68) | 920010-47-ND 1.31 1418 .97 .76 | MH18-10R/LK 
1/4 - 920010-23-ND 23.21 17 14 | MU14-14R/SK 23 | oo4g| #6 | -145 (3.68) | 920024-27-ND 1.31 118 .97 .76 |MH18-6FLK 
15 #4 = 920020-10-ND 415. 414 41 .09 | MU14-4FB/SK 23 | “Req |_#8 | -145 (3.68) | 920024-28-ND 1.31 1.18 .97  .76 | MH18-8FLK 
15 #8 - 920020-11-ND 15 14 11.09 | MU14-8FBK 23 #10 | .145(3.68) | 920024-29-ND 1.31 118 97 .76 | MH18-10FLK 
15 #10 _ 920020-12-ND 45° 44 41.09 | MU14-10FBK 24 — | .145 (3.68) | 920030-10-ND 1.84 1.65 1.36 1.07 | MH18BCK 
16 | 16-14] #4 = 920024-18-ND 46 14 42 .09 | MU14-4FLK 25 — | 145 (3.68) | 920044-18-ND 1.86 1.67 1.38 1.08 | MNHU18-250DFIK 
16 #6 = 920024-19-ND 46 414 42 .09 | MU14-6FLK 26 — | 145 (3.68) | 920042-11-ND 1.83 1.64 1.36 1.07 | MNHU18-250DMIK 
16 #8 = 920024-20-ND 46. 44 42.09 | MU14-8FLK #6 =| .170(4.32) | 920010-48-ND 1.31 1.18 .97 .76 | MH14-6R/LK 
16 #10 Es 920024-21-ND 16 414 12 .09 | MU14-10FLK #8 =| .170(4.32) | 920010-49-ND 1.31 1.18 .97 .76 | MH14-8R/LK 
16 1/4 = 920024-22-ND 25 23° «19 «15—«| MU14-14FLK 22 #10 | .170(4.32) | 920010-50-ND 1.31 118 .97 .76 | MH14-10R/LK 
17 ie = 920022-08-ND 18 14 412 .09 | MU14-6FEBK 1/4 | .170(4.32) | 920010-51-ND 1.42 1.28 1.05 .83 | MH14-14R/SK 
w) || — ESE te te te ce [Mutwarrek | ses] oe | 701082) [Rete tas ze 1.06 eo [waiiacnrKe 
- He 2 Se a oe pe _ cae Ep 23 | Blue | #6 | .170(4.32) | 920024-30-ND 1.31 1.18 .97 .76 | MH14-6FLK 
23 #8 =| .170(4.32) | 920024-31-ND 1.31 118 .97 .76 | MH14-8FLK 
#4 = 920010:24-ND) 230.20 17.13 | MU10-4R/SK 23 #10 | .170 (4.32) | 920024-32-ND 1.31 118 .97 .76 | MH14-10FLK 
#6 = 920010-25-ND 235.200 17.13 | MU10-6RK 23 1/4 | .170(4.32) | 920024-33-ND 1.42 1.28 1.05 .83 | MH14-14FLK 
ie #8 = 920010-26-ND 23° 20 7 AS | MU10-8RK 24 — | .170(4.32) | 920030-11-ND 1.84 1.65 1.36 1.07 | MH14BCK 
#10 = COO loz sD) 23° 20) AL” 313) || MUTO-10RK 25 — | .170(4.32) | 920044-19-ND 1.86 1.67 1.38 1.08 | MNHU14-250DFIK 
v4 _ 920010-28-ND 2724 20.16 | MU10-14R/SK 26 — | .170(4.32) | 920042-12-ND 1.83 1.64 1.36 1.07 | MNHU14-250DMIK 
14 5/16 = 920010-29-ND 27) 24 20.16 | MU10-516R/SK 22 #10 | .250(6.35) | 920010-54-ND 1.52 1.36 1.12 .88 | MH10-10RK 
15 #6 = 920020-13-ND 230.20) 17.13 | MU10-6FBK 22 1/4 | .250(6.35) | 920010-55-ND 1.77 1.59 1.31 1.03 | MH10-14RK 
15 | 12-10] #8 - 920020-14-ND 23.20) 17.13 | MU10-8FBK 22 3/8 | .250(6.35) | 920010-56-ND 1.77 1.59 1.31 1.03 | MH10-38RK 
15 #10 - 920020-15-ND 23.20 17 13 | MU10-10FBK 23 #8 | .250(6.35) | 920024-34-ND 1.65 1.48 1.22  .96 | MH10-8FLK 
16 #6 - 920024-23-ND 22.20 16 13 | MU10-6FLK 23 | 1210 | #10 | .250(6.35) | 920024-35-ND 1.65 1.48 1.22  .96 | MH10-10FLK 
16 #8 a 920024-24-ND 22 20 16 = ©.13 | MU10-8FLK 23 | Yellow) t74 | 250 (6.35) | 920024-36-ND 1.82 1.64 1.35 1.06 | MH10-14FLK 
16 #10 - 920024-25-ND 22.20 16 ©.13 | MU10-10FLK 24 — | .250(6.35) | 920030-12-ND 1.99 1.79 1.47 1.16 | MH10BCK 
16 1/4 — 920024-26-ND 38 34.28 .22 | MU10-14FLK 25 — | .250(6.35) | 920044-20-ND 2.02 1.81 1.49 1.17 | MNHU10-250DFIK 
17 #6 = 920022-11-ND 23 20 17) 43 MU10-6FFBK 26 _ -250 (6.35) 920042-13-ND 2.02 1.81 1.49 1.17 MNHU10-250DMIK 
17 #8 - 920022-12-ND 23.20.17 13 | MU10-8FFBK 22-18 | — | .150(3.81) | 920074-01-ND 35 32 26 .21 | 951K 
7 #0 = 920022-13-ND 23. 20 47 43 | MU10-10FFBK 27 | 18-14| — | .150(3.81) | 920074-02-ND 35 32 26 .21 | 952k 
18 = = 920030-09-ND 36 «32 «26 ~«.21_—'| M10BCK 12 | — | .150(3.81) | 920074-03-ND 38 34 28 .22 | 953K 
19A | 26-20 | 110” - 920044-06-ND 16 15 12 10 | MU20-110/32DFK| | 28 | 22-16} — | .120(3.05) | 920074-06-ND 51 46 .38 .30 | 557 (BOXED) 
198 | >o-ta [187 — ScoOMarO NIT 46) em ior Adel MIeIEIDEK 29 = — | .120(3.05) | 920074-07-ND 53 48 .40  .31 | 558 (BOXED) 
19A .250" - 920044-08-ND 16.15 12 10 | MU18-250DFK 30 | Blue | — | -145(8-68) | 920074-08-ND 32 29 24 19 | 560 (BOXED) 
19A 110” _ 920044-09-ND 16 415 12 10 | MU14-110DFK 
19B | 16-14 | .187” — 920044-10-ND 16 15 12 40 MU14-187DFK 923000-I-ND 3M Insulated Terminal Kit — 650 assorted terminals (14 sizes), 
19A 250" = 920044-11-ND 16 15 12 10 MU14-250DFK 200 cable ties (100 each, 2 sizes), one wire marker dispenser, 
20A aap 187" = 920044-12-ND 20 48 415 + 42 MU18-187DF/FLAGK one crimping tool, one reusable metal box, one reordering information card........ $108.08 
20B .250" - 920044-13-ND 20. 18 .15  .12 | MU18-250DF/FLAGK 
20A | 46 44 |-187" _ 920044-14-ND 20. 18 15 12 | MU14-187DF/FLAGK Digi-Key Price Each 3M 
20B -250” = 920044-15-ND 20 18 15 12 MU14-250DF/FLAGK Fig. | AWG Description Part No. 10 50 100 500 | Part No. 
20A | 12-10 |.250" - 920044-16-ND 39.35.29 23 _| MU10-250DF/FLAGK Séatchiak Conneetors 
a1 | 2248 187" _ See eo ge ae a eee ee 33 | 22-14 Closed 920030-13-ND 28.25.21 16 | MN14CEC/STK 
.250" - 920042-07-ND 15.14 11.09 | MU18-250DMK : . : : 
ot laeaa ET = 920042.08-ND 1614 412.09 | MU14-187DMK 33 | 18-10 End 920030-14-ND 29 .26 21 17 __| MN10CEC/STK (Bulk) 
250" =. 920042-09-ND 46 14 12 09 | MU14-250DMK 34 | 8-14 Electrical 920090-01-ND  .70 63 52 41 | GK (Gray) 
21 | 12-40 | 250" = 920042-10-ND 214191512 | MU10-250DMK 34 | 10-18 | Connector 920090-02-ND _—.32,—s«.28——.28 SS .19_'| RK (Red) 
Multi-Stack Adapters 8-12 Spring 920090-04-ND 87 .78 64 51 | B/G (Box) 
34 | 22-18 |.250" a 920084-01-ND 50 45 37 29 | MVU18-250DMFK] | 95) 1222) 0 pecoocs Nhe 21 419) 15.12 | O/B (Box) 
16-14 |.250” = 920084-02-ND 50.45.37 .29_ | MVU14-250DMFK 8-18 920090-06-ND_ 33292419 | RY (Box) 
324] | .250" =- 920082-01-ND 40 36 .29 .23 | MA250DMFMK 34 | 12-22 | Nylon Spring 920074-04-ND .24 .22 18 14 | 312 (Yellow) 
32B .250" = 920082-02-ND 27.24 20.16 | MA250DMMFK 10-18 | Connector 920074-05-ND 31 .28 .23 18 | 512 (Red) 


3M Scotchlok™ Discrete Connectors and Tools 


3M Insulated Terminal Kit — 650 assorted terminals (14 sizes), 200 cable ties (100 each, 2 sizes), one wire 
marker dispenser, one crimping tool, one reusable metal box, one reordering information card. 


923000-I-ND $108.08 


E-9BM-ND 


Max. Cable Type 
Insul. PIC- PIC- Pulp or 
0.D. Unfilled Filled Paper How Digi-Key Price Each E-9Y-ND | E-9E-ND | E-9BM-ND | E-9C-ND 
Fig. Color (mm) AWG AWG AWG Pkg. Part No. 1 10 100 $32.34 $29.58 $73.16 $144.33 
Red 1.67 19-26 22-26" 19-26 Loose UR20074-ND 35 27 20 | V(2Wire) | 1 (3 Wire) _ _ 
1 Grey 2.08 (out.) 19-24 19-24 19-24 Loose UAL27827-ND 53 41 .29 | V(2Wire) | ¥ (3 Wire) V V 
Grey 1.93 (cntr.) 17-20 19-24 19-24 Cartridge UAL27828-ND =_ A5 33 _ _ _ v 
2 Yellow 1.52 22-26 22-26 22-26 Loose UY14911-ND 32 25 A7 v v v v 
3 Green 1.67 19-26 22-26 19-26 Loose UG20082-ND 48 37 27 v v V _ 
4 Red 3.18 19-24 19-24 19-24 Loose U1R20017-ND 3.38 2.93 2.54 _ _ V _ 


* Can be used on 19AWG (.9mm) Foam Insulated Cable. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (T023) 147 


ANP tyco Electronics 


PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) Terminals: Meet or exceed the requirements of MIL-T-7928, Type Il, Class 1 and 2. Product Facts: - Temperature 
Rating: 105°C Max. +» AMP Wire: Solid or Stranded + Terminal Material: The basic terminal is conducted of fine grade high conductivity copper per ASTM B- 
152 and tin-plated per MIL-T-10727. Basic material for Spring Spade Tongue Terminals is phosphor bronze per ASTM B-139 and tin-plated per MIL-T-10727. 
AMP's special plating process creates durable corrosion resistance to salt spray and most chemical fumes. + Copper Sleeve: The specially designed copper 
sleeve, fitted over the terminal barrel, provides circumferential insulation support to the wire and allows the wire to be bent in any direction, without fraying the 
wire’s insulation or breaking the conductor. + Nylon Insulation (unless otherwise noted): Nylon sleeve assures high dielectric strength. 


PIDG Ring Terminals 


PIDG Insulation Restricting Terminals: Material: + Insulation: Nylon + Terminal Body and Metallic Sleeve: Copper per ASTM B-152 = Plating: Nickel per QQ-N- 
290 or Tin per MIL-T-10727. Insulation Restriction Terminals prevent the insulation of thin-wall insulation wire from entering the terminal's wire crimp area during 
the crimping process. 

PIDG Radiation Resistant: Temp. Rating: 150°C Max. Material: + Insulation: Polyvinylidene Fluoride (PVF) * Terminal, Splice Body & Metallic Sleeve: 
Copper per ASTM B-152 = Plating: Tin per MIL-T-10727. 


PIDG - Ring 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP 
Fig. Size Wxl Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
26-24 AWG Yellow 
1 4 -203 x .736 105 A27492-ND 1.29 1.14 52189 = = = = 
6 -250 x .792 105 A27493-ND 35 31 53073 = zee = = 
26-22 AWG Yellow 
0 140 x .525 .082 A27224-ND 83 73 321013 = = = = 
2 140 x .525 082 A0879-ND 23 -20 323912 A0879CT-ND NEW! = 200.00 A0879TR-ND NEW! 4,000 160.00/M 2-323912-1 
140 x .615 ° A27225-ND 26 23 329951 = = _ — 
1 4 -203 x .646 -082 A0880-ND 23 21 323914 = — _ _— 
6 -203 x .646 082 A0881-ND 23 -20 323915 = = = = 
-250 x .740 A27226-ND 23 21 326875 A27226CT-ND NEW! _ 176.70 A27226TR-ND NEW! 4,000 142.82/M 2-326875-1 
8 -250 x .740 .082 A0882-ND 27 24 323916 A0882CT-ND NEW! — 353.35 A0882TR-ND NEW! 4,000 285.62/M 2-323916-1 
10 -250 x .740 082 A0883-ND 31 27 324075 = — = = 
24-20 AWG Natural 
2 -160 x .589 A27495-ND 1.30 1.14 329636 = _ = — 
1 6 .281 x .774 100 A27496-ND 28 25 323986 = = = _ 
8 312 x 821 5 A27497-ND 28 25 323989 = _ = = 
10 -312 x .821 A27498-ND 32 -28 323990 = _ _ — 
22-16 AWG Red 
-182 x .669 125 A27499-ND 83 73 324158 = — = — 
2 -182 x .669 140 A27500-ND 23 20 320773 = = = = 
.218 x 672 125 A0884-ND 23 -20 328657 = = = = 
-182 x .669 140 A27228-ND 22 20 320882 A27228CT-ND NEW! _ 258.98 A27228TR-ND NEW! 5,000 207.18/M 2-320882-1 
218 x 672 125 A27227-ND 23 21 320553 A27227CT-ND NEW! _ 176.70 A27227TR-ND NEW! 5,000 142.82/M 2-320553-2 
4 218 x 672 140 A1087-ND 23 21 31880 A1087CT-ND NEW! _ 176.70 A1087TR-ND NEW! 5,000 142.82/M 2-31880-1 
-250 x .844 125 A27229-ND 32 28 323758 A27229CT-ND NEW! _ 433.83 A27229TR-ND NEW! 5,000 347.06/M 2-323758-1 
-250 x .844 140 427230-ND 32 -28 330648 = = = = 
218 x 672 125 A27231-ND 23 21 36149 A27231CT-ND NEW! = 176.70 A27231TR-ND NEW! 5,000 142.82/M 2-36149-2 
218 x 672 140 A27232-ND 23 21 36150 A27232CT-ND NEW! _ 176.70 A27232TR-ND NEW! 5,000 142.82/M 2-36150-1 
-250 x .782 125 A27233-ND 16 5 51863 A27233CT-ND NEW! = 121.80 A27233TR-ND NEW! 5,000 99.58/M 51863-1 
6 .281 x .797 125 A27234-ND 16 14 36151 A27234CT-ND NEW! — 171.25 A27234TR-ND NEW! 5,000 138.42/M 2-36151-2 
.281 x .797 140 A1060-ND* 16 08 36152 A1060CT-ND* NEW! _ 118.03 A1O060TR-ND* NEW! 5,000 96.50/M 2-36152-1 
312 x .844 125 A27235-ND 28 25 323008 A27235CT-ND NEW! _ 171.25 A27235TR-ND NEW! 5,000 138.42/M 2-323008-1 
312 x .844 -140 A27236-ND 23 -20 326878 = = = = 
.281 x .797 125 A27239-ND 23 20 320554 A27239CT-ND NEW! = 171.25 A27239TR-ND NEW! 5,000 138.42/M 2-320554-1 
1 .281 x .797 140 A27238-ND 23 20 31886 A27238CT-ND NEW! _ 125.43 A27238TR-ND NEW! 5,000 102.54/M 2-31886-2 
8 312 x .844 140 A1061-ND 16 08 31890 A1061CT-ND NEW! — 121.80 A1061TR-ND NEW! 5,000 99.58/M 2-31890-1 
312 x .844 125 A27511-ND 23 20 31888 = = — _ 
312 x 844 125 A27237-ND 16 5 320551 A27237CT-ND NEW! _ 121.80 A27237TR-ND NEW! 5,000 99.58/M 1-320551-1 
-344 x .876 140 A27240-ND 1.03 91 32835 = = = = 
.281 x .797 125 A27243-ND 23 20 320552 A27243CT-ND NEW! = 171.25 A27243TR-ND NEW! 5,000 138.42/M 2-320552-1 
.281 x .797 .140 A27242-ND .20 18 31887 A27242CT-ND NEW! = 171.25 A27242TR-ND NEW! 5,000 138.42/M 2-31887-1 
10 312 x .844 125 A27241-ND 16 5 36153 A27241CT-ND NEW! = 121.80 A27241TR-ND NEW! 5,000 99.58/M 2-36153-2 
312 x 844 140 A1062-ND* 16 08 36154 A1062CT-ND* NEW! = 121.80 A1062TR-ND* NEW! 5,000 99.58/M 2-36154-2 
344 x .876 125 A27244-ND 1.02 90 32836 = = = = 
-344 x .876 140 A27245-ND 22 19 32837 = — mm = 
1/4 -469 x 1.078 125 A27246-ND 27 24 320571 A27246CT-ND NEW! = 203.78 A27246TR-ND NEW! 5,000 164.72/M 2-320571-2 
-469 x 1.078 -140 A0885-ND 27 24 31894 A0885CT-ND NEW! = 140.48 A0885TR-ND NEW! 5,000 114.86/M 2-31894-2 
5/16 -469 x 1.078 125 A27247-ND ar 24 320572 = — _— a 
-469 x 1.078 140 A0886-ND 26 23 31895 A0886CT-ND NEW! = 203.78 A0886TR-ND NEW! 5,000 164.72/M 2-31895-1 
3/8 -531 x 1.218 140 A0887-ND 33 29 31897 = = = = 
-531 x 1.218 125 A27248-ND 28 25 320573 = = = = 
1/2 -713 x 1.293 140 A0888-ND. 69 61 328975 = _ = = 
16-14 AWG Blue 
.250 x .703 .150 A27249-ND 26 23 324159 A27249CT-ND NEW! _ 171.25 A27249TR-ND NEW! 5,000 138.42/M 2-324159-2 
4 -250 x .703 170 A1091-ND 23 20 328996 A1091CT-ND NEW! _ 171.23 A1091TR-ND NEW! 5,000 138.40/M 2-328996-1 
-250 x .813 -150 A27502-ND 1.32 1.17 323676 = = = = 
-250 x .703 150 A27253-ND 23 21 320561 A27253CT-ND NEW! = 176.70 A27253TR-ND NEW! 5,000 142.82/M 2-320561-2 
-250 x .703 .170 A1070-ND 16 08 320619 = = = = 
-250 x .813 170 A27504-ND 36 31 50881 = = = = 
6 312 x 813 170 A27254-ND 23 20 326882 A27254CT-ND NEW! = 171.25 A27254TR-ND NEW! 5,000 138.42/M 2-326882-1 
312 x .844 150 A27250-ND 23 21 51864 A27250CT-ND NEW! _ 176.70 A27250TR-ND NEW! 5,000 142.82/M 51864-3 
-343 x .859 -150 A27251-ND 23 20 36157 A27251CT-ND NEW! = 171.25 A27251TR-ND NEW! 5,000 138.42/M 2-36157-2 
-348 x .859 170 A27252-ND 23 -20 36158 A27252CT-ND NEW! _ 171.25 A27252TR-ND NEW! 5,000 138.42/M 2-36158-1 
312 x 813 -170 A27257-ND 34 -30 53941-1 A27257CT-ND NEW! _ 340.53 A27257TR-ND NEW! 5,000 275.26/M 53941-2 
1 8 312 x .844 .150 A27255-ND 23 21 51864-1 A27255CT-ND NEW! = 176.70 A27255TR-ND NEW! 5,000 142.82/M 51864-5 
-343 x .859 -150 A27256-ND 23 20 320560 A27256CT-ND NEW! = 171.25 A27256TR-ND NEW! 5,000 138.42/M 2-320561-1 
-348 x .859 -170 A1071-ND 16 08 320565 A1071CT-ND NEW! = 118.03 A1071TR-ND NEW! 5,000 96.50/M 2-320565-1 
312 x.844 150 = = =.) = A28118CT-ND* NEW! _ 153.06 A28118TR-ND* NEW! 5,000 156.98/M 51861-4 
312 x .813 170 A27260-ND 23 20 53942-1 A27260CT-ND NEW! = 171.25 A27260TR-ND NEW! 5,000 138.42/M 53942-2 
312 x .844 -150 A27258-ND 23 21 51864-2 = = = _ 
10 -343 x .859 150 A27259-ND 23 20 320574 A27259CT-ND NEW! _ 171.25 A27259TR-ND NEW! 5,000 138.42/M 2-320574-2 
-343 x .859 170 A1072-ND 16 .08 36160 A1072CT-ND NEW! — 118.03 A1072TR-ND NEW! 5,000 96.50/M 2-36160-1 
-343 x .859 -170 A27512-ND* 26 23 31903 = = = = 
-469 x 1.078 170 A27261-ND 44 39 324533 = = = = 
1/4 -469 x 1.078 .150 A27262-ND er 24 320563 A27262CT-ND NEW! _ 203.78 A27262TR-ND NEW! 4,000 164.72/M 2-320563-2 
469 x 1.078 170 A0889-ND 18 09 321045 A0889CT-ND NEW! _ 197.53 A0889TR-ND NEW! 4,000 159.66/M 2-321045-1 
* Vinyl Insulation + Heavy duty for extra mechanical strength. (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


ANP tyco Electronics 


PIDG Ring Terminals (Cont.) 


Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP 
Fig. Size WxLl Inch Part No. 10 100 | PartNo. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
16-14 AWG Blue (cont.) 
150 A27263-ND 27 .24 | 320575 = = = _ 
218) | ane 170 ‘A0890-ND 26 23 | 328998 = —_ —_ = 
150 A27264-ND 28 25 | 320564 = — -_ = 
} SO" | ae ele 170 ‘A0891-ND 31 .27_| 328999 = —_ —_ = 
150 A27265-ND 87 .76 | 328976 _ — -_ = 
M2". | sts Les 170 ‘A0892-ND 84 .74_| 328849 = = = = 
16-14 AWG Yellow/Black + 
.230 27267-ND 39 34 | 320631 = = = = 
. 281X258 .250 A27266-ND 49 43 | 35634 = = = = 
S 543 X4.046 230 ‘A09035-ND 38 34 | 320627 ‘A09035CT-ND NEW! 178.15 323.90 | A09035TR-ND NEW! 2,500 259.12/M 1-320627-0 
y ‘ .250 A27268-ND 42 37 | 35106 A27268CT-ND NEW! 133,35 242.45 | A27268TR-ND NEW! 2,500 193.96/M 2-35106-1 
40 543x1.046 230 ‘A09036-ND’ 48 42 | 320630 ‘A09036CT-ND NEW! 170.94 310.80 | A09036TR-ND NEW! 2,500 251.24/M 2-320630-2 
: , .250 A27269-ND 43 38 | 34805 = = _ = 
4 500 x 1.188 230 727270-ND 39 34 | 34974 = = = = 
4a | 300 x 1.188 .250 A27506-ND 54 48 | 323682 A27506CT-ND NEW! 230.29 418.70 | A27506TR-ND NEW! 2,500 338.46/M 2-323682-1 
531 x 1.296 .230 427271-ND 29 26 | 327743 - - - - 
531 x 1.296 .250 ‘A09037-ND. AT 42 | 34806 — _ _ = 
516 | 531x 1.296 250 A27507-ND 53 46 | 34810 = = = = 
3/4 | 1.25x2219 .250 A27509-ND 1.83 1.61 | 322724 - - - - 
3/8 | .531x 1.296 .230 27508-ND 55 48 | 330896 _ _ _ a 
1/2 | .750x 1.594 .250 ‘A09038-ND 76 67 _| 35316 - - —_ —_ 
12-10 AWG Yellow 
4 281 x .953 .250 A27272-ND AT 42 | 35148 = - = = 
281 x .953 .230 127273-ND 33 29 | 320634 = = = = 
281 x 953 .250 ‘A0893-ND 29 26 | 35149 a - - - 
6 312 x 1.052 .230 A27274-ND 43 .38 | 326886 a _ _ =_ 
375 x 1.083 .230 A27276-ND 30 27 | 320567 A27276CT-ND NEW! 125.70 228.55 | A27276TR-ND NEW! 2,500 184.74/M 2-320567-2 
375 x 1.083 .250 A27275-ND 30 .27_| 35107 = - - =- 
312 x 1.031 230 127277-ND 33 .29 | 35787 _ _ _ = 
312 x 1.052 .230 427278-ND A4 .38 | 324915 _ _ _ _ 
8 375 x 1.083 .230 A27280-ND 30 .27 | 320568 A27280CT-ND NEW! 125.70 228.55 | A27280TR-ND NEW! 2,500 184.74/M 2-320568-1 
375 x 1.083 .250 A1081-ND 24 10 | 35108 - - - - 
875 x 1.172 .300 A27279-ND* 1.07 .95 | 35605 - - —__| A27279TR.ND* NEW!| _ 1,000 350.44/M 2-35605-2 
312 x 1.052 230 A27282-ND 43 38 | 324918 = = = = 
343 x 1.046 .230 A27281-ND 33 29 | 32883 A27281CT-ND NEW! 436.62 793.85 | A27281TR-ND NEW! 2,500 641.70/M 1-32883-0 
10 375 x 1.083 .230 A27284-ND 24 18 | 36161 A27284CT-ND NEW! 83.56 151.93 | A27284TR-ND NEW! 2,500 124,22/M 2-36161-2 
1 375 x 1.083 .250 A1082-ND 24 10 | 35109 A1082CT-ND NEW! 83.56 151.93 | A1082TR-ND NEW! 2,500 124,22/M 2-35109-1 
.875x1.172 .300 (A27283-ND* 62 55 | 35364 = —_ —_ = 
500 x 1.188 230 A27285-ND 32 29 | 35273 A27285CT-ND NEW! 265.72 483.13 | A27285TR-ND NEW! 2,500 390.52/M 2-35273-2 
500 x 1.277 .300 A27286-ND* 1.15 1.01 | 323763 = - - - 
1/4 | 531x 1.322 .230 27288-ND 35 .31 | 320569 A27288CT-ND NEW! 144,72 263.13 | A27288TR-ND NEW! 2,500 212.70/M 2-320569-3 
531 x 1.322 .250 A1083-ND 35 28 | 35110 A1083CT-ND NEW! 144,72 263.13 | A1083TR-ND NEW! 2,500 212.70/M 2-35110-1 
531 x 1.416 .300 A27287-ND* 67 59 | 35345 =_ _ = = 
593 x 1.414 250 ‘A1084-ND 35 28 | 35112 = = = = 
gig | -593x 1.414 .230 £27291-ND 35 31 | 320577 _ _ _ _ 
593 x 1.510 .300 28077-ND* 1.21 1.07 | 35478 - — — | A28077TR-ND* NEW!| = 750 408.18 1-35478-0 
750 x 1.594 .250 A27510-ND 1.04 92 | 35150 - - - - 
1/2 | .750x 1.594 250 ‘A0894-ND 55 48 | 35151 = = =— = 
531 x 1.322 .250 ‘A1095-ND 35 28 | 35111 A1095CT-ND NEW! 144,72 263.13 | A1095TR-ND NEW! 2,500 212.70/M 2-35111-1 
516 | 531 x 1.322 .230 27290-ND 35 .31 | 320576 _ _ _ _ 
531 x 1.416 .300 A27289-ND* 1.15 1.01 | 35346 =- - - - 
* Vinyl Insulation + Heavy duty for extra mechanical strength. 
PIDG Slotted Ring Tongue 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Reel | Tape & Reel | AMP 
Fig. AWG Size Wxl Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
7 26-22 Yellow 6 .250 x.719 082 A27448-ND 26 23 | 323011 ‘A27448CT-ND NEW! 193.73 A27448TR-ND NEW!| 4,000 | 156.60/M | 2-323011-2 
22-16 Red 8 .281 x.770 140 ‘A27449-ND 96 85 | 36954 _ _ _ _ _ _ 
PIDG Ring Tongue Insulation Restricting Terminals PIDG Ring Tongue Radiation Resistant 
SAE! || Wile || MneMeticabi | Eber) ice acta Stud | Dimensions - Inch | Insul. Dia. | Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. . . 
Fig. AWG Size WxLl Inch (mm) | Part No. 10 100 Part No. 
4 218 x .734 A27334-ND 32.28 | 52273 
22 6 250 x .844 038 - 110 A27335-ND 32.28 | 51863-2 6 218 x 672 A27292-ND 36 32 | 53406-1 
Red/Green | 8 312 x .906 ee A27336-ND 32.28 | 1-320551-2 22-46 Ped 6 .250 x .782 125 A27293-ND 36 32 | 53407-1 
10 | .312x.906 A27337-ND 32.28 | 2361533 8 312 x.844 : A27294-ND At 36 | 53408-1 
4 218 x.734 427338-ND 2825 | 522734 10 312 x 844 A27295-ND At 36 | 53409-1 
20 6 218 x.734 A27339-ND 32 28 -'| 2-36149-4 F 6 250 x.703 A27296-ND 42 37 | 53415-1 
Red Red : a x on 046 - 110 oing > oe 2 peor ‘ 16-14 Bue 6 312 x .844 150 | 427297-ND 40 35 | 534161 
12x. i : : ‘ 8 312 x .844 : A27298-ND 45 40 | 53417-1 
° * x a == = = Sees 10 312 x.844 A27299-ND 41.36. | 53418-1 
id x. | r e - -. 
18 6 | 250x844 | gee sag | AP7S44-ND ©3228 | 5 1863-4 1240 Yalow | 5B | $%x1.083 230 | eee BO | Bet 
Red/White | 8 312 x .906 Pe A27345-ND  .32,——s«28._- |: 1-320551-4 10 375 x 1.083 A27301-ND 64 56 | 53425-1 
10 | .312x.906 A27346-ND 32.28 - | 2-36153-5 
6 .250 x .765 A27347-ND 36 32 | 2-320561-3 PIDG Offset Ring Tongue Terminals 
i 16 6 312 x .906 A27348-ND 32 28 | 51864-6 
Blue/Blue 8 312 x 906 -063 - .130 A27349-ND 36 32 | 1-51864-0 Stud | Dim.-Inch | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
A _ . aay hoon a = 2 penal Fig. AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. 
r. xi. | dl “ - 
6 A27526-ND .37—Ss«S 323039 
6 812 x .906 A27351-ND 1.18 1.04 | 51864-8 2216Red | 49 | -375x.906 125 227527-ND Bt 45 | 324011 
14 8 312 x .906 078-130 A27352-ND 28 0.25 | 1-51864-1 3 7 NE 7 7 aay 
Blue/Green 10 312 x 906 Serr A27353-ND 32 28 51864-9 16-14 Blue 375 x .906 150 # ‘ 
/4_| .469x 1.140 A27514-ND _—=50_——44 | —-2-320563-4 10 A27S29ND_ 47 323818 
6 | .375x 1.148 A27354-ND 55 49 | 2-36161-5 
12 8 | .375x 1.148 nee 200 A27355-ND 42 37 | 2-320568-2 Tools 
Yellow/Yellow | 10 | .375x 1.148 aed A27356-ND 42 37 | 2-36161-3 . ; 
1/4 531 x 1.392 A27515-ND 4.10 97 2-320569-5 A9996-ND PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies. H 
8 375 x 1.148 A27357-ND 48 42 2-320568-3 A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with A9996 $45.00 
10 10 375 x 1.148 419-200 A27358-ND 50 44 2-36161-4 A9811-ND Qrimp Tool, Insulated Terminals with Die Set . $92.25 
Yellow/Brown | 4 | 5381x1992 | “" " REP IGND) 1.96 1.73 | 29205696 A9821-ND PIDGand PLASTI-GAIP Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
S16 | 591 x 1.992 REIGN 69 61 | 28205763 ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWGwire sizes) .... 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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AMF tyco Electronics PIDG Spade Terminals 


PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) Terminals: Meet or exceed the requirements of MIL-T-7928, Type Il, Class 1 and 2. 
Product Facts: - Temperature Rating: 105°C Max. + AMP Wire: Solid or Stranded + Terminal Material: The basic 
terminal is conducted of fine grade high conductivity copper per ASTM B-152 and tin-plated per MIL-T-10727. Basic 
material for Spring Spade Tongue Terminals is phosphor bronze per ASTM B-139 and tin-plated per MIL-T-10727. AMP's 
special plating process creates durable corrosion resistance to salt spray and most chemical fumes. + Copper Sleeve: 
The specially designed copper sleeve, fitted over the terminal barrel, provides circumferential insulation support to the wire 
and allows the wire to be bent in any direction, without fraying the wire’s insulation or breaking the conductor. + Nylon 
Insulation (unless otherwise noted): Nylon sleeve assures high dielectric strength. 


PIDG Spade Tongue 


Stud | Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel AMP 
Fig. AWG Size WxLl Inch Part No. 10 100 PartNo. | Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
26-22 Yellow 4 -208 x .627 082 A27415-ND 24 21 321035 = = = = 
2 -182 x .727 440 A0895-ND 23 .20 328394 = = = = _ _ _ 
4 218 x .674 . A0896-ND 27 24 327717 = = = = a a _ 
-250 x .846 -140 A1063-ND 16 08 34541 A1063CT-ND NEW! — 171.25 A1063TR-ND NEW! 5,000 138.42/M 2-34541-1 
20-16 6 .297 x .753 125 A27416-ND .23 20 34080 A27416CT-ND NEW! — 171.25 | A27416TR-ND NEW! 5,000 138.42/M 2-34080-1 
Red .297 x .753 140 A27417-ND .23 20 326861 = = = = = = = 
8 .375 x .908 125 A27418-ND 31 27 32050 A27418CT-ND NEW! = 392.40 A27418TR-ND NEW! 5,000 313.92/M 2-32050-1 
-375 x .908 140 A1064-ND 23 20 32053 = = = = = = = 
10 .375 x .908 125 A27419-ND 1.00 88 32051 = = = = = _ = 
.375 x .908 140 A1065-ND .23 -20 32054 — = = = = = = 
.244 x 846 A27421-ND 24 21 328281 A27421CT-ND NEW! = 448.50 A27421TR-ND NEW! 5,000 358.80/M 1-328281-1 
1 6 .297 x .753 170 A1073-ND 23 20 35559 A1073CT-ND NEW! = 171.25 A1073TR-ND NEW! 5,000 138.42/M 2-35559-1 
-385 x .908 A27420-ND 23 -20 32058 = _ = = = = = 
16-14 .297 x .753 170 A1074-ND 26 23 321233 | A1074CT-ND NEW! = 196.23 A1074TR-ND NEW! 5,000 156.98/M 2-321233-1 
BI 8 -312 x 1.034 170 A27519-ND 30 26 325199 = = _ = _ = _ 
Ne 385 x .908 150 427422-ND 40 35 | 32056 — _ _ _ _ _ _ 
-385 x .908 170 A0897-ND. 23 -20 32059 = _ _ = = = = 
10 -385 x .908 150 A27520-ND At 37 32057 = — _ = = — = 
-385 x .908 170 A1075-ND 26 23 32060 A1075CT-ND NEW! = 342.45 | A1075TR-ND NEW! 5,000 276.82/M 2-32060-1 
6 -290 x .954 230 A27423-ND 47 42 322985 = _ _ = _ _ _ 
12-10 -312 x 1.095 : A27424-ND 45 39 326859 | A27424CT-NDNEW! 368.54 670.08 | A27424TR-ND NEW! 2,500 536.06/M 2-326859-1 
Yellow 8 -406 x 1.095 -230 A0898-ND. 33 29 32588 = = = = = = = 
10 -406 x 1.095 .230 A1085-ND 33 27 32589 = = _ = = = — 
PIDG Spring Spade Tongue 
Stud Dim. - Inch | Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Reel Tape & Reel AMP 
Fig. AWG Size WxLl Inch Part No. 10 100 Part No. | Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
26-22 4 .208 x .695 A27434-ND 40 35 52922 A27434CT-ND NEW! 443.93 A27434TR-ND NEW! 5,000 355.14/M 52922-1 
Ye ‘low 6 .250 x .679 .082 A27435-ND 26 23 52924 A27435CT-ND NEW! 246.55 A27435TR-ND NEW! 4,000 149.48/M 52924-1 
8 .375 x .787 A27436-ND 1.24 1.09 52925 = = = = = = 
4 .203 x .799 125 A0902-ND 23 20 52927 = a = _— — _— 
5 .250 x .799 125 A27437-ND 35 31 52928 A27437CT-ND NEW! 193.73 A27437TR-ND NEW! 5,000 156.60/M 52928-1 
22-16 6 .250 x .799 125 A1067-ND 26 23 52929 A1067CT-ND NEW! 133.55 A1067TR-ND NEW! 5,000 109.18/M 52929-1 
Red 6 .250 x .799 140 = = = = A28004CT-ND NEW! 221.98 | A28004TR-ND NEW! 5,000 177.58/M 52929-3 
8 .375 x .860 125 A1089-ND 26 23 52930 A1089CT-ND NEW! 221.98 A1089TR-ND NEW! 5,000 177.58/M 52930-1 
10 -406 x .908 125 A1099-ND 37 33 52931 A1099CT-ND NEW! 193.73 A1099TR-ND NEW! 5,000 156.60/M 52931-1 
2 5 .250 x .799 170 A28166-ND 37 32 52934 A28166CT-ND NEW! 387.43 A28166TR-ND NEW! 5,000 313.18/M 52934-1 
6 .250 x .799 170 A1078-ND 26 23 52935 = = = = = = 
16-14 6 .250 x .799 182 A27438-ND 26 23 52935-2 = _ = _ = _ 
Blue 8 .375 x .860 170 A1093-ND 29 26 52936 A1093CT-ND NEW! 193.73 A1093TR-ND NEW! 5,000 156.60/M 52936-1 
8 .375 x.860 182 A28167-ND 44 39 52936-2 | A28167CT-ND NEW! 387.43 A28167TR-ND NEW! 5,000 313.18/M 52936-3 
10 -406 x .908 170 A1094-ND 29 26 52937 = _ = = = = 
10 -406 x .908 182 A28168-ND 95 -84 52937-2 = = = _ = _ 
6 -250 x .959 A1096-ND .33 27 52941 A1096CT-ND NEW! 249.10 | Al096TR-ND NEW! 2,500 201.36/M 52941-1 
12-10 8 .375 x 1.052 250 A1097-ND 38 30 52942 A1097CT-ND NEW! 249.10 | A1097TR-ND NEW! 2,500 201.36/M §2942-1 
Yellow 10 -406 x 1.100 “ A1098-ND 38 -30 52943 = _ = _ 
W4 | 625x 1.225 A27439-ND 77 68 52945 = = = = 
6 .250 x .933 125 A09040-ND AT AL 52409 = a _— = —_ _— _— 
22-16 6 .250 x .933 140 A28156-ND 46 40 52409-2 = = — = = = — 
Red 8 .281 x .979 125 A09041-ND At 36 52410 A09041CT-ND NEW! = 193.73 A09041TR-ND NEW! 5,000 156.60/M 52410-1 
10 -343 x 1.005 125 A09042-ND 95 84 52411 = = = = = _ = 
6 .250 x .933 150 A09043-ND 29 26 52420 A09043CT-ND NEW! = 443.93 A09043TR-ND NEW! 5,000 355.14/M §2420-2 
16-14 6 .250 x .933 170 A27446-ND ‘65 A8 52420-1 | A27446CT-ND NEW! = 221.98 | A27446TR-ND NEW! 5,000 177.58/M 52420-3 
2 Blue 8 .281 x .979 150 A0944-ND 49 43 52421 = — = = _ _— _— 
8 .281 x .979 170 A27447-ND 29 26 52421-1 = am = = = _— _— 
10 -343 x 1.005 170 A09045-ND 29 26 52422-1 = — = = = = = 
6 312 x 1.131 A27521-ND 59 52 52430-1 = _ — = _ _ _ 
12-10 8 .375 x 1.174 250 A27522-ND 61 53 52431-1 = = = = = = = 
Yellow 10 .375 x 1.219 2 A27523-ND 70 62 52432-1 | A27523CT-ND NEW! = 359.30 653.28 A27523TR-ND NEW! 2,500 528.06/M 52432-3 
4 | .487x 1.289 A27524-ND 65 58 52433-1 = = = = = _ = 
PIDG Flanged Spade Tongue 
Stud | Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Reel Tape & Reel AMP. 
Fig. AWG Size Wxl Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 | Part No. Size Pricing Part No. 
1 | 26-22 Yellow | 4 | .203x.627 .082 A27415-ND 24 21 | 321035 = = = = = = = 
26-22 2 -182 x .649 A27426-ND 69 61 324597 = — _ = a _ _ 
Yellow 4 -196 x .649 082 A27427-ND 1.92 1.69 52369 = = — = = = = 
6 .250 x .649 A27428-ND -60 53 51874 = = _ = = = — 
2 | 182x727 125 727429-ND 1.09 (96 | 2-324608-2 = = = = = = = 
2 | 182x.727 140 A0899-ND 29 26 | 324608 = — = = = = = 
22-16 6 | .250x.737 125 A27431-ND 25 22 | 322777 A27431CT-NDNEW! = — 186.88 | A27431TR-ND NEW! | 5,000 151.04/M | 2-322777-1 
Red 6 | .296x.737 125 A27430-ND 25 22 | 32561 A27430CT-ND NEW! = — 186.88 | A27430TR-ND NEW! | 5,000 151.04/M | 2-32561-1 
6 | .296x.737 140 A1066-ND 25 22 | 32562 A1066CT-ND NEW! = 186.88 | A1066TR-ND NEW! 5,000 151.04/M | 2-32562-1 
3 8 -416 x .830 140 A1088-ND 53 AT 32498 A1088CT-ND NEW! = 484.90 | Al088TR-ND NEW! 5,000 391.96/M 2-32498-1 
6 | 294x.737 ‘A1076-ND 25 22 | 320861 A1076CT-ND NEW! = 186.88 | A1076TR-ND NEW! 5,000 151.04/M | 2-320861-1 
16-14 8 .294 x .737 170 A1077-ND 25 22 320862 A1077CT-ND NEW! = 214.13 | A1077TR-ND NEW! 5,000 171.30/M 2-320862-1 
Blue 8 -416 x 830 : A27518-ND 1.20 1.06 33156 = _— — = Sard = a 
10 .294 x .737 A1092-ND 24 21 320863 A1092CT-ND NEW! = 214.13 | A1092TR-ND NEW! 5,000 171.30/M 2-320863-2 
6 | 206x1.017 250 0900-ND 64 ‘57 | 325150 = = — = = = = 
12-10 6 | .328x 1.017 230 A27432-ND 73 64 | 324587 = = ss = = = = 
Yellow 8 416 x 1.017 .230 A09039-ND 32 29 32510 A09039CT-ND NEW! = 242.01 440.03 | A09039TR-ND NEW! 2,500 355.68/M 2-32510-1 
10 416 x 1.017 .250 A0901-ND 1.18 1.04 324015 A0901CT-ND NEW! 190.91 347.10 | A0901TR-ND NEW! 2,500 280.58/M 2-324015-1 
Tools A9811-ND — Crimp Tool, Insulated Terminals with Die Set ..............0ccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeas $92.25 
A9996-ND — PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies..........cccccccecseessceeeseseseseeenensereeeeeseeeees $75.00 A9821-ND _PIDGand PLASTI-GRIP Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 


A9991-ND _Die Set for Insulated Terminals, use with A9996 


ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
150 (ro23) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


ANP tyco Eiectronics PIDG Knife Disconnect & Butt Splices 


PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) Terminals: Meet or exceed the requirements of MIL-T-7928, Type II, Class 1 and 
2. Product Facts: - Temperature Rating: 105°C Max. + AMP Wire: Solid or Stranded + Terminal Material: The 
basic terminal is conducted of fine grade high conductivity copper per ASTM B-152 and tin-plated per MIL-T-10727. 
Basic material for Spring Spade Tongue Terminals is phosphor bronze per ASTM B-139 and tin-plated per MIL-T- 
10727. AMP's special plating process creates durable corrosion resistance to salt spray and most chemical fumes. 
+ Copper Sleeve: The specially designed copper sleeve, fitted over the terminal barrel, provides circumferential 
insulation support to the wire and allows the wire to be bent in any direction, without fraying the wire’s insulation or 
breaking the conductor. * Nylon Insulation (unless otherwise noted): Nylon sleeve assures high dielectric strength. 


PIDG - Spare Wire Caps: Material: Copper Tin Plated, Insulation: Nylon 


PIDG - Butt Splice Step Down Adapter Inserts: Material: - Adapter Body: Copper per ASTM B-152 Plating: 
Zinc/DyeChromate 


For Unstripped Wire For Stripped Wire 
PIDG Butt Splices 
AWG Dim. - Inch | Ins. Dia. Digi-Key Price Each Amp Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Reel Tape & Reel | Amp 
Fig. Color Length Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
26-22 Yellow _ 082 A0913-ND 58 51‘ |-2-323994-2 = = = = = = = 
‘ 22-16 Red 1.265 125 A1069-ND 57 .27_| 320559 A1069CT-ND NEW! 221.93 403.50 | A1069TRND NEW! 2,500 322.80/M | 2-320559-4 
‘a 16-14 Blue 1.265 150 A1080-ND 57 .27_-| 320562 AM080CT-ND NEW! 338.14 614.80 | A1080TRND NEW! 2,500 491.84/M | 2-320562-3 
12-10 Yellow 1.656 220 A1086-ND 95 46 | 320570 = - - — = - - 
tb 26-22 Yellowt 890 082 427450-ND 56.50‘ | 323994 = = = = = = = 
24-20 Natural 1.035 100 A27451-ND 45 39 | 323975 _ — _ = - - - 
Step Down Type (with adapter insert) 
16-14 to 22-18 Blue 1.265 150/.115 A27452-ND* 1.08 «95 | -327583 A27452CT-ND* NEW! 624.59 1135.63 | A27452TRND* NEW!| 2,500 908.50/M | 2-320562-3 
1b | 12-10 to 16-14 Yellow 1.656 .220/.170 A27453-ND 1.66 146 | 327638 a _ — a — - - 
12-10 to 22-16 Yellow 1.656 .220/.140 A27454-ND 2.01 1.77 _ | 327639 = _ - - - - - 
Radiation Resistant 
22-16 Red Stripe 1.265 125 A27455-ND 103° —St | 5054841 = = = = = = = 
1b 16-14 Blue Stripe 1.265 150 A27456-ND 1.03 91 | 535494 _ - - - - - - 
12:10 Yellow Stripe 1.656 220 A27457-ND 1.56 1.38 | 53550-1 = = = = _ _ - 
* Includes adapter insert + 26-22 splices are 26-24 range in accordance with MIL-T-7928 $ 22-16 splices are 22-18 range in accordance with MIL-T-7928 
PIDG - Spare Wire Caps PIDG Knife Disconnect Splices 
Z aie Se eae: Cap Heat peree ees ine si Dim. - Inch | Insulation Dia. | _ Digi-Key Price Each AMP 
oS: us kel aie bebe Fig. AWG Length Inch Part No. 10 100 Part No. 
— eel ped bk = x oe 22:16 = 125 427473-ND 49 43 | 320555 
048 - | Transparent | : E 4484 4 
.080 - .115 Red A27479-ND 27 24 324485 Fed iat 1068S ad zl satis 
3 _ 120 - 145 Blue 427480-ND 31 38 304486 4 16-14 orn 150 427474-ND Ag 43 320566 
.080 - .115 Red A27569-ND* 39 35 324694 Blue 170 A1079-ND 44 31 32448 
120-145 Blue A27570-ND* 40 36 324695 12-10 Yellow 1.260 250 ‘A09046-ND_ 1.33 147 35762 
Stripped Wire 
22-18 124 Red 727481-ND 29 26 328307 Tools 
maar aia vas eee PH ell Seer A9996-ND — PRO-CRIMPERII Hand Too! without Dies 
- - - A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with A9996 
* Moisture Resistant A9811-ND Qrimp Tool, Insulated Terminals with Die Set ........ 02.00.06 ccc cee ee cee cec cece eee eee ete seeee een eeee 
Ki A09093-ND —_ Sealed Splice Connector Kit ( includes 10 [12-10 AWG] splice, 15 [22-18 AWG] splice, 
PIDG - Butt Splice Step Down Adapter Inserts 25 [16-14 AWG] splice, molded case and crimping tOOl ............ccecsescsescsesesesseetessteeees $111.18 
Use With Digi-Key Price Each AMP A9821-ND PIDG and PLASTI-GRIP Connector Kit (includes hand tool A9811-ND, 225 insulated 
Fig. AWG Butt Splices Part No. 10 100 Part No. ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWGwire sizes) .............00cceeeeeeeeeee $112.50 
22-18 Red A1080-ND A27458-ND 21 -19 327635 A27484-ND Long Handle Tool for PIDG Spare Wire Caps (22-18 AWG). $261.11 
2 22-18 Red A1086-ND A27459-ND 58 51 327636 A27485-ND —_ Heavy Head Tool for PIDG Spare Wire Caps (12-10 AWG) . .$557.87 
16-14 Blue A1086-ND ‘A27460-ND 37 33 327637 A27486-ND —_—_T-Head Tool for PIDG Spare Wire Caps (22-18 and 16-14 AWG) -$848.21 


ELECTRO-TAP Connectors and Closed End Splices 


ELECTRO-TAP Cable Connector/Splice 


+ Housing Material: Nylon + Contact Material: Brass + Contact Plating: Tin 


Insul. Dia. | Dimension - Inch Digi-Key Price Each AMP 
Fig. AWG Inch IE Ww H Color Part No. 1 10 Part No. 
22-18 Red A1050-ND 40 32 53440-2 
4 141g | 160 | 687 484444 7 Bue | A1051-ND 40.32 | 5340-1 
Closed End Splices 
+ For single and multiple wire applications + Nylon or vinyl or PVF? insulated » Temperature Ratings of 90°C, 6 AWG (0.2 to =16 mm’); 509 to 42, 700 CMA + Copper or steel splice material + Plated or unplated + Solid 
105°C, 150°C + 300V, 600V or 1000V rated + Crescent crimp configuration + Covers wire ranges from 24 to or stranded copper wire * UL and CSA approved 
Insul. Open. Dia. | Length | Splice Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Strip Pricing | Digi-Key Reel | Tape & Reel | Amp 
Fig. | AWG | Color | Mat’l. Inch Inch Mark* Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 | Part No. Size Pricing Part No. 
Vinyl BOMB-TAIL Splices 
Blue | Copper 173 -750 VS A09052-ND 24 21 | 34306 = 
22-16 Blue | Copper 215 -800 VS A27567-ND 23 21 | 34864 = 
Trans. | Steel .265 1.000 ECV A27476-ND 14 12 | 328890 = 
Trans. | Steel .265 825 ECV A09053-ND AW 10 | 330021 = _ = = _ = = 
Red 156 729 VS A09054-ND 24 21 | 34304 = 
20-14 Purple 187 -740 VS A09055-ND .09 04 | 36964 AO9055CT-ND NEW! 58.25 105.90 | AO9O055TR-ND NEW! | 2,500 63.54/M 2-36964-2 
Purple Copper 235 775 VS A27475-ND 12 11 | 2-328375-3 = 
2 Purple .235 -900 ECV A27568-ND AS 3 | 55843-1 = = _ = = _ = 
1.500 A09056-ND 14 2 | 53234-1 = 
ae 2 | Trans.) Copper) 2880. || -aiapg || EY A27571-ND 13°11 | 329251 = = = = = = = 
Yellow 235 975 VS A09059-ND 27 23 | 34308 = 
20-10 | Yellow -300 1.010 VS A09060-ND 96 85 | 34865 = 
Purple 312 1.010 VS A09057-ND 13 12 | 36965 A0Q9057CT-ND NEW! 62.93 114.43 | A09057TR-ND NEW! | 1,500 68.66/M 1-36965-1 
Purple 360 1.125 ECV A09058-ND 10 05 | 321519 = a = = = = — 
18-8 | Green | Copper 500 1.575 ECV A09061-ND 40 35 | 320788 = = = = — = = 
Nylon Molded Splices 
2 | 22-14 | Trans. | Copper .250 -680 EON A09062-ND 13 06 | 35115 A09062CT-ND NEW! 67.42 122.58 | A09062TR-ND NEW! | 2,500 98.06/M 1-35115-0 
775 EON A09063-ND 12 .06 | 35653 A09063CT-ND NEW! 74.17 134.85 | AO9063TR-ND NEW! | 1,500 107.88/M 2-35653-1 
3 | 22-10 | Trans. | Copper 375 .970 Ec A09064-ND 16 15 | 53915-1 A0Q9064CT-ND NEW! 111.97 203.58 | AO9064TR-ND NEW! | 1,500 122.15/M 53915-2 
.720 Ec A27477-ND WW .09 | 328730 A27477CT-ND NEW! 55.23 100.43 | A27477TR-ND NEW! | 1,500 60.26/M 2-328730-1 


* VS = 300V, 90°C + ECV =600V max. Building Wiring, 1000V max. Fixtures and Signs, 105°C UL, 90°C CSA ECN = 300V, 105°C EC = 600V max. Building Wiring, 1000V max. Fixtures and Signs, 105°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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ANIP EYED ctectronics Electronics  Plasti-Grip™ Terminals and Splices 


| Authorized Distributor| Distributor 


Temperature Rating: 90°C Max. Material: + In- 
sulation: Vinyl + Terminal Body: Copper per 
ASTM B-152 » Plating: Tin per MIL-T-10727 
(spring spade terminals are phosphor bronze per 

ASTM B-139 or brass per ASTM B-36 and tin- Gi 
plated per MIL-T-10727) Voltage: 600V Max 
(1000V Fixture or Sign). 


Recognized under the component program of 
Underwriters Laboratories Incorporated File No. 
E13288. 


Fig. 6 NEW! Fig. 7 NEW! Fig. 8 NEW! Fig. 9 NEW! 


Ring Tongue Terminals 


Stud Dim. - Inch Ins. Dia. | Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
22-16 AWG Red 
2 .218 x .684 140 A0954-ND 21 18 | 34140 = 
4 .218 x .684 125 A27302-ND NEW! 21 18 | 32944 = 
4 .218 x .684 140 A0955-ND 21 18 | 34141 AQ955CT-ND NEW! = 154.93 AOQ955TR-ND NEW! 5,000 123.94/M 2-34141-1 
4 .281 x .809 140 A28199-ND NEW! 27 24 | 34143 = 
6 .218 x .684 125 A27303-ND NEW! 21 18 | 32945 A27303CT-ND NEW! _— 161.15 A27303TR-ND NEW! 5,000 128.92/M 2-32945-1 
6 .218 x .684 140 A09016-ND! 21 18 | 34142 = 
6 .281 x .809 125 A27304-ND NEW! 21 18 | 32947 A27304CT-ND NEW! _ 154.93 A27304TR-ND NEW! 5,000 123.94/M 2-32947-1 
6 -281 x .809 140 ‘A0956-ND* 21 18 | 34144 AQ956CT-ND NEW! = 86.55 AOQ9S6TR-ND NEW! 5,000 80.98/M 2-34144-1 
6 -312 x .856 125 A27305-ND NEW! 21 18 | 32950 A27305CT-ND NEW! — 161.15 A27305TR-ND NEW! 5,000 128.92/M 2-32950-1 
6 -312 x .856 140 A27306-ND NEW! 21 18 | 34147 A27306CT-ND NEW! = 154.93 A27306TR-ND NEW! 5,000 123.94/M 2-34147-1 
1 8 -281 x .809 125 A27308-ND NEW! 21 18 | 32948 A27308CT-ND NEW! _ 294.70 A27308TR-ND NEW! 5,000 235.76/M 2-32948-1 
8 .281 x .809 140 A09017-ND' 12 .06 | 34145 A09017CT-ND NEW! _— 154.93 A09017TR-ND NEW! 5,000 123.94/M 2-34145-1 
8 312 x .856 125 A27307-ND NEW! 21 18 | 32951 A27307CT-ND NEW! = 161.15 A27307TR-ND NEW! 5,000 128.92/M 2-32951-1 
8 -312 x .856 140 ‘A0957-ND? 12 06 | 34148 A0957CT-ND NEW! = 154.93 A0957TR-ND NEW! 5,000 123.94/M 2-34148-1 
10 .281 x .809 125 A28192-ND NEW! 21 18 | 32949 A28192CT-ND NEW! = 276.20 A28192TR-ND NEW! 5,000 220.96/M 2-32949-1 
10 .281 x .809 140 A09018-ND' 221 18 | 34146 = 
10 312 x .856 125 A09019-ND 21 18 | 32952 A09019CT-ND NEW! = 154.93 A09019TR-ND NEW! 5,000 123.94/M 2-32952-1 
10 -312 x .856 140 ‘A0958-ND* .20 18 | 34149 A0958CT-ND NEW! _ 99.05 A0958TR-ND NEW! 5,000 80.98/M 2-34149-1 
1/4 -469 x 1.090 125 A27309-ND NEW! 27 24 | 32953 A27309CT-ND NEW! _ 370.78 A27309TR-ND NEW! 5,000 296.62/M 2-32953-1 
1/4 -469 x 1.090 140 A0959-ND 24 21 | 34150 A0959CT-ND NEW! _ 178.28 AO959TR-ND NEW! 5,000 142.62/M 2-34150-1 
5/16 -469 x 1.090 140 A0960-ND 24 21 | 34151 AQ960CT-ND NEW! = 178.28 AQ960TR-ND NEW! 5,000 142.62/M 2-34151-1 
3/8 -531 x 1.230 -140 A0961-ND 25 .22 | 34152 = 
16-14 AWG Blue 
4 .250 x .715 170 A0962-ND if .24 | 34157 = 
6 -250 x .715 170 A09020-ND! 21 18 | 34158 = 
6 -343 x .871 170 ‘A0963-ND* 21 18 | 34159 A0963CT-ND NEW! _ 161.15 A0963TR-ND NEW! 5,000 128.92/M 2-34159-1 
8 -312 x .825 170 A27311-ND NEW! 21 18 | 328527 = 
8 -343 x .871 145 A27310-ND NEW! 21 18 | 32959 A27310CT-ND NEW! _ 316.68 A27310TR-ND NEW! 5,000 253.34/M 2-32959-1 
1 8 -343 x .871 170 A0964-ND 12 06 | 34160 AQ964CT-ND NEW! = 154.93 A0964TR-ND NEW! 5,000 123.94/M 2-34160-1 
10 .343 x .871 145 A09021-ND 21 18 | 32960 A09021CT-ND NEW! = 154.93 A09021TR-ND NEW! 5,000 123.94/M 2-32960-1 
10 -343 x .871 170 A0965-ND .20 18 | 34161 AOQ965CT-ND NEW! _ 99.05 AO965TR-ND NEW! 5,000 80.98/M 2-34161-1 
1/4 -469 x 1.090 145 A27312-ND NEW! 36 31 | 32961 = 
1/4 -469 x 1.090 170 A0966-ND 13 07 | 34162 = 
5/16 -469 x 1.090 170 A0967-ND 24 21 | 34163 = 
3/8 -531 x 1.248 170 A0968-ND ie 24 | 34164 = 
NEW! 16-14HD AWG Yellow/Black NEW! 
1 10 -343 x 1.046 .250 A28193-ND 38 34 | 321518 A28193CT-ND 155.79 283.25 A28193TR-ND 2,500 226.60/M 2-321518-1 
1/4 -531 x 1.296 -200 A27555-ND 40 35 | 34824 = 
12-10 AWG Yellow 
6 -281 x .953 .250 A27313-ND NEW! if: 24 | 34852 = 
6 -375 x 1.098 .230 A28194-ND NEW! 27 24 | 34168 A28194CT-ND NEW! 116.52 211.85 A28194TR-ND NEW! 2,500 169.48/M 2-34168-1 
8 .375 x 1.098 .230 A27314-ND NEW! 19 17 | 34169 A27314CT-ND NEW! 112.05 203.73 A27314TR-ND NEW! 2,500 162.98/M 2-34169-1 
8 -375 x 1.098 .250 A0969-ND 27 .24 | 34853 AO969CT-ND NEW! 116.52 211.85 A0969TR-ND NEW! 2,500 169.48/M 2-34853-1 
10 .375 x 1.098 .230 A09022-ND 27 24 | 34170 A09022CT-ND NEW! 63.20 114.90 A09022TR-ND NEW! 2,500 93.94/M 2-34170-1 
10 -375 x 1.098 .250 ‘A0970-ND* .26 23 | 34854 A0970CT-ND NEW! 63.20 114.90 A0970TR-ND NEW! 2,500 93.94/M 2-34854-1 
1 1/4 -400 x 1.373 -300 A28195-ND NEW! 30 .27 | 55678-1 A28195CT-ND NEW! 204.67 372.13 A28195TR-ND NEW! 1,500 297.70/M 55678-2 
1/4 -531 x 1.327 .230 A27315-ND NEW! 32 28 | 34171 A27315CT-ND NEW! 127.15 231.18 A27315TR-ND NEW! 2,500 184.94/M 2-34171-1 
1/4 -531 x 1.327 .250 A0971-ND 31 .28 | 34855 A0971CT-ND NEW! 127.15 231.18 A0971TR-ND NEW! 2,500 184.94/M 2-34855-1 
5/16 -531 x 1.327 .230 A27316-ND NEW! 1.01 89 | 34172 A27316CT-ND NEW! 264.44 480.80 A27316TR-ND NEW! 2,500 384.64/M 2-34172-1 
5/16 -531 x 1.327 .250 A0972-ND 21 19 | 34856 = 
3/8 -598 x 1.421 .230 A0973-ND 31 28 | 34173 = 
2 -750 x 1.594 .250 A09023-ND! 55 48 | 34837 = 
NEW! 8 AWG Red NEW! 
8 -478 x 1.586 -360 A27530-ND 84 74 | 52041 = 
10 431 x 1.556 -360 A27318-ND 55 49 | 52263 = = _ A27318TR-ND 500 168.21 52263-2 
10 -431 x 1.576 .330 A27317-ND 55 49 | 52263-1 = 
1/4 431 x 1.561 -360 A28196-ND 1.33 1.17 | 55621-1 = 
1 1/4 -478 x 1.586 -360 A27320-ND 84 74 | 52041-1 = = = A27320TR-ND 500 469.50 52041-7 
1/4 -478 x 1.600 330 A27319-ND 83 73 | 52041-3 = = _ A27319TR-ND 500 461.85 52041-9 
5/16 -587 x 1.696 -360 A27321-ND 90 79 | 52291 = 
3/8 -587 x 1.696 -360 A27531-ND 86 76 | 52291-1 = 
1/2 -875 x 1.860 -330 A27532-ND 1.48 1.30 | 52262-1 = 
NEW! 6 AWG Blue NEW! 
8 -500 x 1.869 -360 A27322-ND 1.67 1.47 | 52042-2 = 
10 468 x 1.719 436 A27323-ND 88 77 | 52265 = 
10 -500 x 1.844 436 A27533-ND 1.67 1.47 | 52042-4 = 
1/4 -398 x 1.846 450 A28197-ND 1.06 .93 | 55679-1 = 
1 1/4 -500 x 1.844 436 A27325-ND 94 83 | 52042-1 = 
1/4 -500 x 1.869 -360 A27324-ND 98 86 | 52042-3 = = = A27324TR-ND 500 499.77 52042-9 
5/16 -625 x 1.906 450 A27326-ND 1.04 91 | 52264 = 
3/8 -625 x 1.906 450 A27534-ND 1.81 1.60 | 52264-1 — 
1/2 -815 x 1.851 436 A27535-ND 2.26 1.99 | 52350 = 
NEW! 4 AWG Yellow NEW! 
10 -546 x 1.948 450 A27327-ND 1.23 1.08 | 52043-2 = 
1/4 -546 x 1.948 450 A27328-ND 1.94 1.71 | 52043-3 = 
1 1/4 -546 x 1.948 515 A27329-ND 1.41 98 | 52043-1 = 
5/16 679 x 2.014 450 A27330-ND 2.62 2.31 | 52266-3 = 
5/16 -679 x 2.014 515 A27331-ND 1.96 1.72 | 52266 = 
3/8 -679 x 2.014 450 A27536-ND 1.93 1.70 | 52266-4 = — — = 
NEW! 2 AWG Red NEW! 
1/4 -675 x 2.071 560 A27332-ND 2.55 2.25 | 52267-1 = 
1 5/16 -711 x 2.089 560 A27537-ND 2.53 2.23 | 52044-4 = 
5/16 -711 x 2.089 632 A27538-ND 1.68 1.48 | 52044-1 = 
3/8 -711 x 2.089 632 A27539-ND 2.56 2.25 | 52044-2 = 
NEW! 1/0 AWG Blue NEW! 
{ 5/16 -807 x 2.447 684 A27333-ND 2.12 1.86 | 52045-1 | = | 
3/8 -807 x 2.447 665 A27540-ND 212 1.86 | 52045-5 — 
1 Short; 2 Long (Continued) 
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AMP TYCO Etectonics Plasti-Grip™ Terminals and Splices (Cont.) 


Spade Tongue Terminals 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP 
Fig. Size Wxl Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
22-16 AWG Red 
6 -250 x .858 140 A27425-ND NEW! 21 18 327043 A27425CT-ND NEW! — 161.15 A27425TR-ND NEW! 5,000 128.92/M 2-327043-1 
6 297 x 765 125 A27572-ND NEW! 26 23 | 327735 A27572CT-ND NEW! = 149.95 | A27572TRNDNEW! | 5,000 119.96/M 2-327735-1 
2 6 .297 x .765 140 A0974-ND 21 18 320665 = _ _ = 
8 375 x 920 125 A27573-ND NEW! 28 25 | 32981 A27573CT-ND NEW! = 322.25 | A27573TR-NDNEW! | 5,000 193.35/M 2-32981-1 
8 -375 x .920 140 A0975-ND 21 18 34155 = = — = — —_ — 
10 -375 x .920 140 A0976-ND 21 18 34156 = = = = = = = 
16-14 AWG Blue 
6 .297 x .765 145 A0977-ND 21 18 322994 = = — = 
2 8 -385 x .920 170 A0978-ND 21 18 34166 = _ _ = _ _ — 
10 -385 x .920 170 A0979-ND 21 18 34167 = = = = = = = 
12-10 AWG Yellow 
2 8 -406 x 1.095 .250 A0980-ND 1.01 89 35152 = _ _ = _ _ = 
10 -406 x 1.095 .230 A0981-ND 27 24 34176 A0981CT-ND NEW! 233.04 423.70 A0981TR-ND NEW! 2,500 338.96/M 2-34176-1 
Flanged Spade 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP 
Fig. Size WxLl Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
22-16 AWG Red 
6 -328 x .749 A28249-ND NEW! 45 .39 324560 A28249CT-ND NEW! = 463.25 A28249TR-ND NEW! 5,000 370.60/M 2-324560-1 
6 .296 x .749 A0982-ND 23 20 322249 A0982CT-ND NEW! _ 168.75 A0982TR-ND NEW! 5,000 135.00/M 1-322249-1 
3 8 416 x 842 140 A0983-ND Wid 68 324169 = 
8 .296 x .749 A27433-ND NEW! 30 26 1-322249-0 | A27433CT-ND NEW! = 405.08 A27433TR-ND NEW! 5,000 324.06/M 1-322249-9 
10 -296 x .749 A0984-ND 45 39 328516 = = = = 
16-14 AWG Blue 
3 6 .294 x .749 170 A0985-ND 23 .20 324165 A0985CT-ND NEW! = 168.75 A0985TR-ND NEW! 5,000 135.00/M 2-324165-1 
8 -294 x .749 . A09024-ND 33 29 53874-1 A09024CT-ND NEW! a 254.83 A09024TR-ND NEW! 5,000 203.86/M 53874-2 
12-10 AWG Yellow 
6 .296 x 1.017 -230 A0986-ND 50 44 324581 A0986CT-ND NEW! 283.75 515.90 AO986TR-ND NEW! 2,500 412.72/M 1-324581-1 
3 8 416 x 1.017 -230 A0987-ND 81 72 324172 = _ = = 
10 -416 x 1.017 -250 A09025-ND_ 30 27 52856 = = om = 
Spring Spade Tongue 
Stud Dim. - Inch Ins. Dia. Digi-Key Price Each AMP Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel AMP 
Fig. Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 


22-16 AWG Red 


4 -203 x .811 A0988-ND 24 21 52947 A0988CT-ND NEW! = 375.85 A0988TR-ND NEW! 5,000 300.68/M 52947-1 
6 -234 x 811 A27440-ND NEW! .24 21 53240-1 A27440CT-ND NEW! _ 187.93 A27440TR-ND NEW! 5,000 112.76/M 53240-2 
6 -250 x .811 A0989-ND 23 21 52949 A0989CT-ND NEW! = 115.53 A0989TR-ND NEW! 5,000 94.46/M 52949-1 
4 8 .244 x .872 140 A27441-ND NEW! 32 28 | 53241-1 A27441CT-ND NEW! = 180.70 A27441TR-ND NEW! 5,000 144.56/M 53241-2 
8 .375 x .872 A0990-ND 29 -26 | 52950 A0990CT-ND NEW! = 375.85 A0990TR-ND NEW! 5,000 225.51/M 52950-1 
10 -294 x .920 A27442-ND NEW! 19 6 | 53242-1 = = = = = = _ 
10 -406 x .920 A0991-ND 35 31 52951 A0991CT-ND NEW! _ 361.40 A0991TR-ND NEW! 5,000 216.84/M 52951-1 
16-14 AWG Blue 
6 -250 x .811 170 A0992-ND 23 24 52955 A0992CT-ND NEW! = 180.70 A0992TR-ND NEW! 5,000 144.56/M 52955-1 
6 -250 x .860 .250 A27575-ND NEW! 32 28 | 52955-2 = = = = = = _ 
4 8 244 x .872 170 A27443-ND NEW! 27 24 | 53244-1 = _ _ = = — — 
8 -375 x .872 170 A0993-ND 28 25 | 52956 A0993CT-ND NEW! = 187.93 A0993TR-ND NEW! 5,000 150.34/M 52956-1 
10 -294 x .920 170 A27576-ND NEW! 32 28 | 53245-1 = = _ = om = = 
10 -406 x .920 170 A0994-ND 24 21 52957 A0994CT-ND NEW! a= 180.70 A0994TR-ND NEW! 5,000 108.42/M 52957-1 
NEW! 12-10 AWG Yellow NEW! 
6 -250 x .959 .200 A27577-ND 42 37 | 52961 A27577CT-ND 200.46 364.48 A27577TR-ND 2,500 293.69/M 52961-1 
6 -250 x .959 .250 A27444-ND 42 37 | 53246-1 = = = = _— _ — 
4 8 -312 x 1.052 .250 A27541-ND 44 39 | 53247-1 = — = = = = = 
8 .375 x 1.052 .200 A27578-ND 45 39° | 52962 = = = = — _ oa 
10 -406 x 1.100 .200 A27445-ND 46 40 | 52963 = = = = =. = _ 


6 250 x .945 7A09027-ND a 36 | 52453 = = = = = = = 
4 8 281 x 991 1440 | A09028-ND 40 "36 | 52454 = _ = = = = ~ 
io | .343x 1.017 ‘A09029-ND 34 30 | 52455 = = = = = = = 
16-14 AWG Blue 
6 250 x.945 A09030-ND 39 34 | 52463 = = = = = = = 
4 8 ‘281 x 991 470 | A09081-ND rr "36 | 52464 ‘A09031CT-ND NEW! _ 375.85 | AOS03ITRNDNEW! | 5,000 205.51/M | 52464-1 
10 | .343x 1.017 ‘A09032-ND 49 43 | 52465 = = — = = = = 
Butt Splices NEW! Ring Tongue 90° Bend Terminal 
Dim. L | Ins. Dia. | Digi-Key Price Each | Digi-Key Cut Tape Pricing} Tape & Reelt Stud Insul. Dia. Digi-Key Price Each AMP 
Fig. |Max. Inch] Inch | Part No. 10 100 | Part No. 500 1,000 | Size | Pricing Fig. AWG Color Size Inch Part No. 10 100 Part No. 
26-22 AWG Yellow (26-24 per MIL-T-7928) 8 Red 10 “360 427563-ND 171 150 | 55654-1 
5 [620 | 080 [ABTAGT-NONEW! 2220] — se 7 6 Bue 1/4 436 427564-ND 253 223 | 54754-1 
22-16 AWG Red (22-18 per MIL-T-7928) 4 Yellow 14 515 A27565-ND 2.92 257 | 322804 
7.085 | 120 | A09083-ND 24 t : 
5 | 1065 | 170 | A27462.NONEW (25 22 NEW! Parallel Splices 
1.076 | 140 | A0997-ND “14 07 | AO997CT-ND NEW! 100.40 182.55] 2,500 | 146.04/M Dim. L |] Insul. Dia.) Digi-Key Prige Each Ap 
1.065 _|.083x.171] A27463-NDNEW! 25.22 sa ee ee = Fig. | AWG Color | Max. Inch Inch Part No. 10 100 Part No. 
16-14 AWG Blue 22-16 Red 760 120 727468-ND 27 24 34131 
7065 | 140 |AQ7464-NDNEW! 3631 22-16 Red 760 440 427574-ND 24 49 | 34132 
1.085 | 170 | A0998-ND “14.07 | AD99BCT-NDNEW! 56.62 102.95] 2,500| 84.16/M 16-14 Blue 760 “440 927469-ND 15 ‘14 | 34133 
5 | 1.065 | 215 |A27465-NDNEW! 25 20 8 | 46-14 Blue 760 470 427470-ND 73 ‘64 | (34134 
1.105 | 170 | A28185-NDNEW! 73 65 = = se |e | = 12-10 Yellow | 1843 ‘200 427471-ND 42 ‘37 | 34135 
1.085 _ | .195x.245 | A09034-ND 8474 = a ee fe | 12:10 Yellow | 870 230 427472-ND 23 20 | 34136 
16-14 AWG Natural w/Blue Stripes 
5 | 1.065 | .170 [AQ7S42NDNEW! 25 22] = = _-|[-L- NEW! Ring Flag Tongue 
12-10 AWG Yellow Stud | Insul. Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
5 | eo | 20 [REBENONEWE 4136 Fig. | AWG Color Size Inch Part No. 10 100 | PartNo. 
: : Z ; ; 16-14 Blue 170 427557-ND 1.20 106 | 322310 
250 ACIS TONE 53 _47 = —_— {|= | = 9 | 16-14HD Black | 14 230 427558-ND 1.42 125 | 322313 
+ For Tape and Real Part Number change CT-ND to TR-ND 12-10 Yellow 230 A27559-ND 1.93 170 | 320316 
NEW! Multiple Stud Terminals A9996-ND — PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies 
AWG | Stud |Insul. Dia. [Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape & Reel | AMP festLND Chine Tol Inuleied Tamieiomin eS 
EG |B CO) Oa S120 BKC ACLS LOR OOK EattiNo} 5,000 _| PartNo. | 49821-ND _ PiIDGand PLASTI-GRIP Connector Kit (includes hand tool A981 1-ND, 225 insulated 
6 | 22-16 Red | 6-8-10| 125 [A27556CT-ND 3.35 29.49 | AQ7556TRND _191.5aM | 5474-2 ring and spade terminals in 12-10, 16-14 and 22-16 AWG wire sizes)... 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 153 


ANP tyco Electronics 


PIDG FASTON: Receptacle material is brass unless otherwise noted. 


FASTONS 


Fig. 2 NEW! 


Fig. 3 NEW! 


ULTRA-FAST FASTON RECEPTACLES: Fully Insulated FASTON Receptacles offer all the advantages of the standard Ultra- 
Fast product plus an insulation crimp. Ultra-Fast Plus Receptacles are preinsulated assemblies featuring a co-molded housing 
produced from two different nylon materials. The receptacle and wire barrel portions of the housing are molded from type 6/6 
nylon material with a +125°C UL temperature rating. The insulation barrel is molded from a premium grade nylon. Material: 
+ Housing: Nylon Type 6/6 * Terminal: Tin-Plated, Copper alloy » Base : Brass 
NEW) PIDG FASTONS 
Insulation Fits Tab Insul. Dia. | Digi-Key Price Each Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel} Digi-Key Cut Strip Pricing Strip & Reelt 
Fig. AWG Color Size (Inch) Inch Part No. 10 100 Part. No. 500 1,000 Size Pricing Part No. 500 1,000 Size Pricing 
-110 Low Insertion 
22-18 Red 110 x .012 140 A27941TR-ND _ _ 5,000 164.92/M 
22-18 Red 110 x .016 140 A27944-ND 23 21 A27944CT-ND = 229.23 5,000 189.56/M 
22-18 Red -110 x .020 140 A09050-ND 23 AW A09050CT-ND — 173.65 5,000 143.62/M 
1 22-18 Red -110 x .032 140 A09051-ND 23 ral A09051CT-ND _ 173.65 5,000 143.62/M A27952CT-ND = 165.15 | 5,000 132.12/M 
16-14 Blue -110 x .020 170 A0912-ND 23 1 A0912CT-ND _— 173.65 4,000 143.62/M 
16-14 Blue -110x .032 170 A27967-ND 23 21 A27967CT-ND = 173.65 4,000 143.62/M = 
16-14 Blue -110x .016 170 A27964-ND 23 21 A27964CT-ND = 173.65 4,000 143.62/M = 
-110 Standard 
22 Red/Green | .110 x .016 .040 - 0.80 | A28002-ND# 62 55. 
1 22-18 Trans. 110 x .016 110 A27942-ND§ 25 22 A27942CT-ND§ —J 270.05 5,000 223.32/M 
22-18 Trans. -110 x .020 -100 A09049-ND§ 25 2 A09049CT-ND§ = 186.45 5,000 154.20/M A27947CT-ND§ = 178.28 | 5,000 142.62/M 
22-18 Trans. -110 x .032 -100 A0911-ND§ 25 2 A0911CT-ND§ = 186.45 5,000 154.20/M A28001TR-ND§ = = 5,000 295.72/M 
-187 Series 
26-24 Yellow .082 A27940-ND§. 18 .09 A27940CT-ND§ — 229.23 5,000 142.17/M A28000TR-ND§ = _ 4,000 256.70/M 
1 22-18 Red -187 x .020 135 A0909-ND 18 .09 A0909CT-ND = 141.48 4,000 116.98/M A27954CT-ND 90.83 165.15 | 3,500 132.12/M 
16-14 Blue 170 A0910-ND 23 1 A0910CT-ND _ 173.65 4,000 143.62/M = 
.205 Series 
22-18 Red .205 x .020 135 A09047-ND 23 ill A09047CT-ND _ 173.65 4,000 143.62/M 
22-18 Red/Black | .205 x .020 140 A27955-ND AQ 43 
1 22-18 Red .205 x .032 135 A0907-ND 23 AW A0907CT-ND = 173.65 4,000 143.62/M 
16-14 Blue .205 x .020 170 A09048-ND 23 | A09048CT-ND = 229.23 4,000 189.56/M = 
16-14 Blue .205 x .032 170 A0908-ND 23 1 A0908CT-ND = 229.23 4,000 189.56/M = 
.250 Series 
22-18 Red 140 A0903-ND 18 .09 A0903CT-ND = 141.48 4,000 116.98/M 
22-18 Red 140 A27957-ND* .28 25 A27957CT-ND* = 232.73 4,000 192.44/M 
16-14 Blue 170 A0904-ND 18 .09 A0904CT-ND 77.81 141.48 3,500 116.98/M A27974CT-ND 90.83 165.15 | 3,500 132.12/M 
1 14-12 Geen .250 x .032 .250 A0905-ND§ 33 16 AO905CT-ND§, 135.18 245.78 2,500 203.24/M A27976TR-ND§ = — 2,000 253.40/M 
14-12 Geen .250 A27977-ND§0 -36 32 
12-10 Yellow .250 A0906-ND 26 12 AO906CT-ND 108.83 197.88 2,500 163.64/M A27963CT-ND _ 236.00 | 2,000 188.80/M 
12-10 Yellow 250 A27978-ND 67 59 


+ For Tape and Ree! Part No. change CT-NDto TR-ND — + For Strip and Reel Part No. change CT-NDto TR-ND = § Not UL or CSA approved or listed _ # Insulation restricted + * Unplated receptacle body 0 Receptable material is phosphur bronze 


NEW! Ultra-Fast FASTON Receptacles 


AWG Insulation Mating Digi-Key Price Each Amp Digi-Key Cut Strip Pricing Digi-Key Strip & Reel Amp 
Fig. Color Diameter Tab Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
Ultra-Fast Plus Fully Insulated 
-110 Series 
2 22-18 Red .060-.120 .020 A27844CT-ND 57.17 85.10 A27844TR-ND 3,000 90.14/M 2-520932-2 
-187 Series 
22-18 Red .060-.135 020 A27846-ND 23 20 | 2-520409-2 ‘A27846CT-ND 61.15 111.18 A27846TR-ND 2,500 91.84/M 2-520401-2 
2 22-18 Red .060-.135 032 A27848-ND 23 20 | 2-520411-2 ‘A27848CT-ND 61.15 111.18 A27848TR-ND 2,500 91.84/M 2-520403-2 
16-14 Blue .090-.160 020 ‘A27850-ND 23 20 | 3-520410-2 ‘A27850CT-ND _ 111.18 A27850TR-ND 2,200 91.85/M 3-520402-2 
16-14 Blue .090-.160 032 A27852-ND 23 20 | 3-520412-2 A27852CT-ND =- 111.18 A27852TR-ND 2,000 91.84/M 3-520404-2 
.250 Series 
2 22-18 Red .060-.135 032 A27854-ND 25 .22 2-520407-2 A27854CT-ND 67.13 122.05 A27854TR-ND 2,200 100.85/M 2-520405-2 
16-14 Blue .090-.160 : A27856-ND 25 22 3-520408-2 A27856CT-ND 67.13 122.05 A27856TR-ND 2,200 100.85/M 3-520406-2 
Ultra-Fast Fully Insulated 
-110 Series 
26-22 Violet 100 020 A27793-ND 9 17 | 7-520366-2 ‘A27793CT-ND _ 103.95 A27793TR-ND 3,000 85.88/M 7-520365-2 
22-18 Red 120 016 A27795-ND 19 17 | 2-520081-2 ‘A27795CT-ND - 103.95 227795TR-ND 3,000 85.88/M 2-520080-2 
22-18 Red 120 020 427797-ND A7 15 | 2-520084-2 A27797CT-ND - 103.95 127797TR-ND 3,000 85.88/M 2-520083-2 
2 22-18 Red 120 032 A27799-ND 19 17 | 2-520273-2 ‘A27799CT-ND = 103.95 227799TR-ND 3,000 85.88/M 2-520272-2 
22-18 Red .230 020 ‘A27800CT-ND 61.06 90.89 A27800TR-ND 2,000 96.26/M 2-520306-2 
22-18 Red .230 032 A27801CT-ND 61.06 90.89 A27801TR-ND 2,000 96.26/M 2-520310-2 
16-14 Blue .260 020 A27802CT-ND 61.06 90.89 A27802TR-ND 2,000 96.26/M 3-520370-2 
-187 Series 
22-18 Red 135 .020 A27804-ND 16 14 2-520182-2 A27804CT-ND 52.88 96.15 A27804TR-ND 2,500 79.42/M 2-620181-2 
22-18 Red 135 .032 A27806-ND 18 16 2-520194-2 A27806CT-ND 52.88 96.15 A27806TR-ND 2,700 79.42/M 2-520193-2 
22-18 Red .230 .020 A27807CT-ND 56.45 84.03 A27807TR-ND 2,000 89.00/M 2-520261-2 
2 22-18 Red .230 .032 A27809-ND 20 18 2-520275-2 A27809CT-ND = 119.15 A27809TR-ND 2,000 98.42/M 2-520274-2 
16-14 Blue 160 .020 A27811-ND 18 16 3-350816-2 A27811CT-ND 52.88 96.15 A27811TR-ND 2,200 79.42/M 3-350815-2 
16-14 Blue 160 032 A27813-ND 18 16 3-520125-2 A27813CT-ND 52.88 96.15 A27813TR-ND 2,200 79.42/M 3-520124-2 
16-14 Blue 260 .020 A27815-ND 20 18 3-520151-2 A27815CT-ND = 107.73 A27815TR-ND 2,000 89.00/M 3-520150-2 
.250 Series 
22-18 Red 135 A27817-ND Ae 15 2-520184-2 A27817CT-ND 58.05 105.55 A27817TR-ND 2,200 87.20/M 2-520183-2 
22-18 Red 135 A27819-NDt 27 24 2-520184-4 A27819CT-NDt = 138.83 A27819TR-NDt 2,000 114.68/M 2-520183-4 
22-18 Red .230 A27821-ND 22 19 2-520264-2 A27821CT-ND = 118.28 A27821TR-ND 2,000 97.70/M 2-520263-2 
22-18 Red .230 A27822CT-NDt 81.48 121.29 A27822TR-NDt 2,000 128.46/M 2-520263-4 
2 16-14 Blue 160 032 A27824-ND Ae 15 3-350820-2 A27824CT-ND 58.05 105.55 A27824TR-ND 2,200 87.20/M 3-350819-2 
16-14 Blue -160 A27826-NDt 27 24 3-520117-2 A27826CT-NDt = 138.25 A27826TR-NDt 2,000 114.68/M 3-520116-2 
16-14 Blue 260 A27828-ND “1g: aT 3-520141-2 A27828CT-ND =. 118.28 A27828TR-ND 2,000 97.70/M 3-520140-2 
16-14 Blue .260 A27829CT-NDt 81.48 121.29 A27829TR-NDt 2,000 128.46/M 3-520140-4 
12-10 Yellow -320 A27831-ND 24 22 4-520448-2 A27831CT-ND 74.88 136.15 A27831TR-ND 1,500 112.48/M 4-520447-2 
-187 Series 
22-18 Red 165 .020 A27833-ND 30 27 2-520335-2 A27833CT-ND = 178.10 A27833TR-ND 2,000 147.14/M 2-520334-2 
3 22-18 Red 165 032 A27835-ND 30 27 2-520337-2 A27835CT-ND — 178.10 A27835TR-ND 2,200 147.15/M 2-520336-2 
16-14 Blue 185 .020 A27837-ND 30 27 3-520339-2 A27837CT-ND — 178.10 A27837TR-ND 2,000 147.14/M 3-520338-2 
16-14 Blue 185 032 A27838CT-ND 93.32 141.41 A27838TR-ND 2,200 147.15/M 3-520340-2 
.250 Series 
22-18 Red 165 A27840-ND 29 25 2-520129-2 A27840CT-ND _— 191.68 A27840TR-ND 2,000 158.34/M 2-520128-2 
3 22-18 Red .230 .032 — — A27841TR-ND 1,700 168.36/M 2-520856-2 
16-14 Blue 185 A27843-ND 29 25 3-520133-2 A27843CT-ND 108.86 _— A27843TR-ND 2,100 158.34/M 3-520132-2 
t+ Terminal base material is phosphur bronze 
A28005-ND Hand Tool for Fastons (without dieS) ............. 06sec eee eee ees eee eee eeeeeeeeeseeeeeeeesseeeees $330.00 A28009-ND Ultra-Fast Die Set for.187 and .250 Series (22-18 AWG), use with A28005-ND................ $441.00 
A27992-ND NEW! TETRA-CRIMP Hand Tool for PIDG Faston Receptacles ...$441.00 A28010-ND Ultra-Fast Die Set for.187 and .250 Series (16-14 AWG), use with A28005-ND................8 $441.00 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


ANP tyco Electronics 


PLASTI-BOND Ring Tongue 


Temperature Rating: 85°C Max. Material: + Insulation: Vinyl » Terminal Body 
and Metallic Sleeve: Copper per ASTM B-152 * Plating: Tin per MIL-T-10727. 


Stud Insulation Diameter Digi-Key Price Each AMP 
AWG Size Inch Part No. 10 100 Part No. 
20-16 14 170 A27549-ND 83 73 36273 
-200 A27550-ND 1.59 1.40 320699 
16-14 14 190 427551-ND 11 98 35626 
1/4 215 A27552-ND 1.06 94 35628 
12-10 1/4 .230 A27553-ND 1.57 1.38 35627 


NSW? AMPLI-BOND Ring Tongue 


Temperature Rating: 105°C Max. 
Material: 
+ Insulation: Vinyl 


+ Terminal Body: Copper per ASTM B-152 
+ Insulation Support Ring: Steel per ASTM-A-109 


+ Plating: Tin per MIL-T-10727 


Stud Dimensions Insul. Dia. Digi-Key Price Each AMP 

AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. 
8 .375 x 1.549 .298 A27543-ND 1.43 1.26 330600 
8 -478 x 1.586 .298 A27359-ND 1.43 1.26 322047 
10 .375 x 1.315 .298 A28019-ND 2.52 2.22 54739-1 
10 .375 x 1.579 298 A27544-ND 1.43 1.26 323974 
10 -406 x 1.328 298 A27360-ND 1.43 1.26 323197 
10 431 x 1.562 .298 A27361-ND 1.47 1.30 322128 
10 431 x 1.562 377 A28021-ND 3.37 2.97 322154 
8 10 -478 x 1.586 298 A27545-ND 1.43 1.26 322048 
Red 10 -587 x 1.702 298 A28022-ND 2.04 1.80 322002 
1/4 -478 x 1.586 298 A27362-ND 1.47 1.30 322049 
1/4 -478 x 1.586 377 A28024-ND 2.01 1.77 327268 
1/4 -587 x 1.702 .298 A28026-ND 2.52 2.22 321669 
5/16 -587 x 1.702 298 A27363-ND 1.47 1.30 322003 
5/16 -587 x 1.702 377 A27546-ND 3.40 2.99 328525 
3/8 -587 x 1.702 .298 A27364-ND 2.04 1.80 322004 
1/2 -875 x 1.846 -298 A28023-ND 2.25 1.98 328463 
10 -468 x 1.727 A27365-ND 1.87 1.64 322153 
6 10 -500 x 1.852 A28027-ND 1.86 1.63 322050 
Bi 1/4 -500 x 1.852 377 A27367-ND 1.87 1.64 322051 
ue | 5/16 1625 x 1.914 A27547-ND 1.87 1.64 | 322006 
3/8 -625 x 1.914 A27369-ND 1.87 1.64 322007 
10 -546 x 1.908 A27370-ND 2.21 1.95 322052 
10 679 x 1.974 A28028-ND 2.50 2.20 322009 
4 1/4 -546 x 1.908 A27371-ND 2.28 2.01 322053 
Yellow 1/4 679 x 1.974 436 A28030-ND 4.55 4.00 321671 
5/16 679 x 1.974 A27373-ND 2.28 2.01 322010 

3/8 679 x 1.974 A27374-ND 2.28 2.01 322011 

1/2 -679 x 1.974 A28029-ND 4.53 3.98 328221 
1/4 -675 x 2.050 -505 A27375-ND 2.69 2.37 322125 
2 1/4 675 x 2.112 632 A28035-ND 2.79 2.46 322157 
Red 5/16 -711 x 2.068 -505 A27548-ND 4.96 4.37 322074 
5/16 711x 2.130 632 A28037-ND 3.55 3.13 326896 
3/8 -711 x 2.068 -505 A27376-ND 2.69 2.37 322055 
2/0 Yel 3/8 -926 x 2.540 684 A27377-ND 9.76 8.59 322090 

Right Angle - 

8 8 .375 x 318 A28018-ND 2.25 1.98 54575-1 
Red 10 431 x 318 298 A28020-ND 2.63 2.31 322880 
1/4 .587 x 381 A28025-ND 3.58 3.16 323869 
6 10 500 x .317 377 ‘A27366-ND 3.86 3.40 | 322887 
Blue | 1/4 500 x 379 A27368-ND 2.39 2.10 | 322888 
4 1/4 .546 x .377 A27565-ND 2.92 2.57 322894 
Yellow | 5/16 .679 x .470 436 A28032-ND 3.10 2.73 322897 
3/8 679 x .470 A28031-ND 2.92 2.57 322898 

2 1/4 610 x 343 ‘A28033-ND 3.10 2.73 | 52097 
Red 1/4 .675 x .371 -505 A28034-ND 4.01 3.53 322900 
5/16 711 x 465 A28036-ND 3.64 3.20 322134 


TERMINYL Ring Tongue 


These terminals have been designed to provide insulated terminals and splices 
for large wire sizes, many of which are used in airborne and ground support 
applications. Temperature Rating: 105°C Max. Material: Insulation: Nylon 


Terminal Body: ASTM B-152 » Plating: Tin per MIL-T-10727 


Stud Dimensions - Inch | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. 
8 478 x 1.425 A27378-ND 1.31 1.15 | 53041 
8 10 431 x 1.402 A27379-ND 1.23 1.08 | 324043 
Red 1/4 478 x 1.425 256 A27380-ND 1.40 1.23 | 324082 
5/16 -587 x 1.542 A27381-ND 1.32 1.17 | 324044 
3/8 -587 x 1.542 A27382-ND 1.30 1.14 | 324045 
10 -468 x 1.575 A27383-ND 1.53 1.35 | 324046 
6 10 -398 x 1.700 A27384-ND 1.79 1.58 | 53119-1 
Blue 1/4 -500 x 1.700 314 A27385-ND 1.53 1.35 | 324047 
5/16 625 x 1.762 A27386-ND 1.53 1.35 | 324048 
3/8 -625 x 1.762 A28015-ND 1.28 1.13 | 324049 
8 437 x 1.376 A27387-ND 1.99 1.75 | 331456 
10 -546 x 1.812 A27388-ND 2.03 1.79 | 324111 
4 10 437 x 1.376 A27554-ND 3.10 2.73 1-331456-0 
Yellow 1/4 546 x 1.812 382 A27389-ND 1.85 1.63 | 324050 
5/16 679 x 1.878 A27390-ND 1.85 1.63 | 324051 
3/8 679 x 1.878 A27391-ND 2.11 1.85 | 324052 
1/2 -679 x 1.878 A28016-ND 2.13 1.87 | 324114 
10 711 X 2.063 A28017-ND 3.00 2.64 | 328655 
2 1/4 -679 x 2.045 468 A27392-ND 241 212 | 324053 
Red 5/16 .711 xX 2.063 A27393-ND 2.85 2.51 324112 
3/8 -711 x 2.063 A27394-ND 241 212 | 324054 
1/4 A27395-ND 4.81 4.24 | 324056 
we Bue 38 BUXE HS ais A27306-ND 3.28 2.89‘ | 324057 


Ring Tongue Terminals 


DIAMOND GRIP 


These terminals are designed for complete uniform reliability under the most critical 
conditions of vibrations, thermal shock, corrosion, tensions and current overload. 
Material: Terminal Body and Metallic Sleeve: Copper per QQ-C-576 =» Plating: Tin 


per MIL-T-10727 AMP Wire: Stranded Temperature Rating: 170°C Max. 


Coma 


Stud | Dimensions—Inch | Insulation Dia. | Digi-Key Price Each AMP 
AWG Size WxL Inch Part No. 10 100 Part No. 
0 -140 x .464 A28038-ND 39 34 31516 
26-22 2 140 x .464 082 427397-ND 39 34 | 31518 
4 -208 x .585 A28039-ND 39 34 31679 
6 -250 x .679 A28040-ND 39 34 32861 
4 -218 x .603 125 A28041-ND 40 36 31094 
6 -218 x .603 125 A27398-ND 40 36 31096 
6 .281 x .728 125 A28042-ND .39 34 31269 
6 .281 x .728 140 A28043-ND 39 34 31396 
22-16 8 312 x .775 125 A27399-ND 39 34 30996 
8 312 x.775 140 A28044-ND .39 34 31160 
8 .281 x .728 125 A28045-ND 39 34 31270 
8 .281 x .728 140 A28046-ND 51 45 31397 
10 312 x .775 125 A27400-ND 40 36 30997 
10 281 x .728 140 427401-ND 39 34 31398 
6 -250 x .634 170 A28047-ND 51 45 32190 
16-14 8 343 x .790 170 A28048-ND 39 34 | 30927 
10 -343 x .790 150 A28049-ND 40 36 30993 
10 -343 x .790 170 A28050-ND 39 34 30928 
10 .375 x 1.007 A27402-ND 55 48 31771 
12-10 1/4 531 x 1.251 .230 A28051-ND 62 54 31772 
3/8 -598 x 1.345 A28052-ND 64 56 31828 


N@W! BUDGET - Ring Tongue 


Budget Terminals are primarily the same as SOLISTRAND products except for the 
absence of the brazed seam in the wire barrel. This terminal is ideal for applications 
where extreme vibration and tension in the wire are not present. 
+ Temperature Rating: 170°C Max + Material: Terminal & Splice Body: Copper per 
ASTM B-152. Plating: Tin per MIL-T-10727 +» AMP Wire Range: 22-16 Stranded, 16- 
14 Stranded, 12-10 Stranded + UL Listed 


Stud Dimensions — Inch Digi-Key Price Each AMP 
AWG Size WxL Part No. 10 100 Part No. 
0 -140 x .329 A28255-ND 08 .07 31423 
2 -140 x .329 A27147-ND .08 07 31425 
2 -203 x .450 A28257-ND 08 .07 33695 
26-22 2 140 x.419 A28256-ND 08 .07 322771 
4 -203 x .450 A27148-ND 08 .07 31428 
6 .203 x .450 A27149-ND .08 07 31430 
6 .250 x .544 A28258-ND 26 .23 32858 
8 .250 x .544 A28259-ND .08 07 32859 
10 -250 x .544 A28260-ND 08 .07 32860 
1 .218 x .449 A28261-ND .09 .08 31087 
2 .218 x .499 A28263-ND 09 .08 31088 
2 -182 x .446 A28262-ND .09 08 320677 
4 218 x .449 A28265-ND .09 .08 31089 
4 -182 x .446 A28264-ND 33 29 36189 
4 .250 x .621 A28266-ND 09 .08 322418 
5 .218 x 449 A27150-ND .09 08 31090 
6 .218 x .449 A28267-ND .09 .08 31091 
6 .281 x .574 A28269-ND .09 .08 31264 
6 312 x .621 A28270-ND .09 08 30691 
22-16 8 312 x .621 A28273-ND 09 .08 30692 
8 .281 x 574 A28272-ND .09 08 31265 
8 344 x 653 A28274-ND 09 .08 32823 
10 312 x .621 A28276-ND 09 .08 30693 
10 .281 x .574 A28275-ND 09 .08 31266 
10 344 x 653 A28277-ND 33 29 32824 
12 312 x .621 A28278-ND 09 .08 30694 
1/4 -469 x .856 A27151-ND 38 34 31172 
5/16 469 x .856 A28281-ND at 10 31173 
5/16 531 x .995 A28282-ND 22 .20 324124 
3/8 -531 x .995 A28280-ND 22 .20 31498 
1/2 -713 x 1.070 A28279-ND 31 28 328970 
2 -180 x .445 A28284-ND .09 08 326854 
4 -250 x .480 A28285-ND 09 .08 32185 
6 -343 x .636 A28286-ND 09 .08 30695 
6 -250 x .480 A28287-ND 09 .08 32186 
6 312 x .590 A28288-ND 09 .08 321683 
16-14 8 343 x .636 A28289-ND 09 .08 30696 
8 312 x 590 A28290-ND 09 08 322235 
10 312 x .621 A28291-ND .09 08 51872-5 
10 -343 x .636 A27152-ND .09 .08 30697 
12 -469 x .855 A28292-ND alt 10 31163 
14 -468 x .730 A28293-ND WM 10 34896 
1/4 -469 x .855 A28294-ND Palak 10 31164 
5/16 -469 x .855 A28295-ND st 10 31165 
3/8 531 x .995 A28296-ND 22 .20 31499 
1/2 .713 x 1.070 A28297-ND 31 28 328971 
4 .281 x .630 A28299-ND 5 13 34891 
6 .281 x .630 A28300-ND 15 13 34892 
6 .375 x .765 A28301-ND AS 13 31112 
8 -312 x .708 A28302-ND 115 13 34404 
8 .375 x .765 A28303-ND 5 13 31113 
10 343 x .723 A28304-ND 5 13 32882 
12-10 10 375 x.765 27153-ND 15 13 | 31114 
10 -500 x .865 A28305-ND Hz 5 34964 
1/4 -500 x .865 A28307-ND 7 AS 34965 
1/4 531 x 1.004 A28308-ND A7 5 31122 
5/16 -531 x 1.004 A28312-ND A7 AS 31123 
3/8 593 x 1.098 A28309-ND 7 15 30972 
3/8 -750 x 1.271 A28310-ND 33 29 34833 
1/2 -715 x 1.102 A28306-ND 33 -29 52269-1 
A9996-ND PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies .. 
A9991-ND Die Set for Insulated Terminals, use with AQ: 
A9811-ND Gimp Tool, Insulated Terminals with Die Set . 
A9812-ND Gimp Tool, Uninsulated Terminals with Die Set. 
A9821-ND PIDGand PLASTI-GRIP Connector Kit.......... 0.00: cecseeeeeseeeeee eee eseeeeeseseeeneee eee eeneee 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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AMP TYCO Eectronics Solistrand Ring Tongue Terminals 


@ 


SOLISTRAND terminals and splices are specially designed to 


: 4 : 4 Stud Dim. Inch Digi-Key Price Each AMP 
terminate solid and stranded wire. The barrel is completely Fig. AWG Size WxL Part No. 10 400 Part No. 
closed and the seam is brazed for uniform metal strength ji 
areundithe entire barrel area: 1/4 .500X1.199 | A27084-ND NEW! 92 81 | 31811 

5/16 .656 X1.314 | A27085-ND NEW! 73 64 | 33470 

Temperature Rating: 170°C Max. Fig. 2 NEW! 5/16 565 X 1.324 | A27086-ND NEW! 1.23 1.08 | 33115 
Material: - Terminal Body: copper per ASTM B-152 3/8 656 X 1.314 A27087-ND NEW! 89 78 | 33471 
+ Plating: Tin per MIL-T-10727 4 3/8 .656 X1.324 | A27088-ND NEW! 1.23 1.08 | 31812 

, . 4 1/2 1.250X2.090 | A27089-ND NEW! 1.42 1.25 | 35668 

UL Listed. CSA Certified. Military Approval. 1/2 .875X1.902 | A27090-ND NEW! 1.47 1.29 | 327175 
. = - F 5/8 1.250 X2.090 | A27091-ND NEW! 1.42 1.25 | 35669 
Stud lei Uc Diakey, Gielen Bile 3/4 1.250X2.090 | A27092-ND NEW! 2.58 2.27 | 35670 
la AWG [maize WE Eo ily {LOOM REAL UNG? 14 890X 1.657 | A27095-ND NEW! 134 118 | 320138 
26-22 2 .140X.419 | A27000-ND NEW! 29 25 | 50334 5/16 .890X1.657 | A27096-ND NEW! 2.08 1.83 | 35183 
2 182 X .446 A27002-ND NEW! 16 14 322927 3/8 -890 X 1.657 A27099-ND NEW! 1.34 1.18 35184 
2 218 X.449 A27001-ND NEW! 16 14 34103 2 7/16 -890 X 1.657 A27100-ND NEW! 1.35 1.19 320741 
4 '182X.446 | A27003-ND NEW! ‘42 ‘37 | 36467 1/2 .890X1.657 | A27101-ND NEW! 2.08 1.83 | 35185 
4 218 x 449 ‘A0914-ND 12 At | 34104 1/2 1.250X2.516 | A27102-ND NEW! 6.20 5.45 | 323291 
4 .250 X.621 A28055-ND NEW! 67 59 | 323096 5/8 1.250X2.516 | A27103-ND NEW! 4.23 3.72 | 320754 
6 .218X.449 | A0915-ND 10 05 | 34105 10 625 X1.527 | A27093-ND NEW! 1.62 1.42 | 330301 
6 .281X.574 | A27006-ND NEW! 12 At | 34107 2 2 1/4 .625 X1.527 | A27094-ND NEW! 1.20 1.06 | 320383 
6 312 X.621 A27008-ND NEW! 12 11 | 34110 5/16 625 X1.527 | A27097-ND NEW! 1.08 .95 | 322870 
22-16 8 281 x 574 ‘A0916-ND 12 11 | 34108 3/8 625 X1.527 | A27098-ND NEW! 1.21 1.07 | 321600 
8 312 X.621 A27009-ND NEW! 2 At | 3411 1/4 .875x 1.956 | A27104-ND NEW! 2.05 1.80 | 36915 
10 281 x 574 ‘A0917-ND 12 11 | 34109 1/4 .807x 1.925 | A27105-ND NEW! 241 1.86 | 321866 
10 312 X.621 A27012-ND NEW! 12 11 | 34112 5/16 .875x 1.956 | A27106-ND NEW! 2.05 1.80 | 36916 
10 .344X.653 | A27015-ND NEW! 22 19 | 323087 5/16 .807 x 1.925 | A27107-ND NEW! 241 1.86 | 321867 
1/4 .469X.856 | A0918-ND 14 12 | 34113 38 .875x 1.956 | A27108-ND NEW! 1.82 1.60 | 36917 
v2 -713X1.070__|_A27019-ND NEW! 35 :31_| 329966 1/0 38 .807x 1.925 | A27109-ND NEW! 241 1.86 | 321868 
5/16 469 x .856 ‘A0919-ND 14 13 | 34114 7/16 .875x 1.956 | A27110-ND NEW! 3.44 3.03 | 36918 
3/8 531 x 995 ‘A0920-ND 15 13 | 34115 1/2 .875x 1.956 | A27111-ND NEW! 241 1.86 | 36919 
4 250 X.480 A27020-ND NEW! 43 38 34119 1/2 1.265 x 2.678 A27112-ND NEW! 4.11 3.61 322291 
F ; E ! i : ; é 
é 343.628 WAETOSTINDINE WT 45 a) gates F 5/8 1.265 x 2.678 | A27113-ND NEW! 4.16 3.66 | 320744 
6 250 x.480 | A0921-ND 42 “41. | 34120 3/4 1.265x 2.678 | A27114-ND NEW! 4.16 3.66 | 320748 
6 .312X.590 | A27023-ND NEW! 12 11 | 321684 1/4 .946 X2.000 | A27115-ND NEW! 2.59 2.28 | 36921 
8 .343 X.636 | A0922-ND 12 1 | 34122 5/16 .926 X1.930 | A27116-ND NEW! 267 2.35 | 321870 
8 343 x .723 ‘27154-ND» 27 .24 | 35432 5/16 .946 X2.000 | A27117-ND NEW! 2.59 2.28 | 36922 
8 312X590 | A27025.ND NEW! 7 45 | g04955 2/0 3/8 .926 X1.930 | A27118-ND NEW! 267 235 | 321871 
40 343X636 | A0923-ND ‘2 44) 34123 3/8 .946 X2.000 | A27119-ND NEW! 2.59 2.28 | 36923 
rey, 10 .312X.669 | A27028-ND NEW! 16 14 | 320093 1/2 .926 X1.930 | A27120-ND NEW! 267 235 | 321873 
: 10 343 x .723 ‘A27155-ND» 23 20 | 34567 12 .946 X2.000 | A27121-ND NEW! 2.59 2.28 | 36925 
14 469 x 855 790924-ND 14 42 | 3ai2a 58 1.270X2.671 | A27122-ND NEW! 5.91 5.20 | 322204 
1/4 500 x .865 ‘27157-ND» 30 .26 | 35775 3/0 5/8 1.270 X2.699 | A27129-ND NEW! 6.72 5.92 | 322222 
V2 -750 X 1.184 A27031-ND NEW! 35 31 | 50981 5/16 4.020X2.112 | A27123-ND NEW! 4.74 417 | 321874 
1/2 .750x 1.271 | A27160-ND+ 1.57 1.39 | 321165 3/8 1.020X2.112 | A27124-ND NEW! 3.04 2.68 | 321875 
5/16 469 x .855 ‘A0925-ND 14 13 | 34125 2 3/0 3/8 1.082X2.143 | A27125-ND NEW! 3.14 277 | 36927 
5/16 500 x .865 ‘A27158-ND» 34 30 | 35776 76 1.020X2.112 | A27126-ND NEW! 4.74 4.17 | 321876 
3/8 531 x 995 ‘A0152-ND A7 15 | 34126 1/2 1.082X2.143 | A27127-ND NEW! 4.90 4.31 | 36929 
3/8 .750x 1.271 | A27159-ND» 50 44 | 327732 1/2 1.020X2.112 | A27128-ND NEW! 4.74 4.17. | 321877 
10 421 X.739 | A27032-ND NEW! 22 19 | 34484 1 40 5/8 1.275 X2.732 | A27136-ND NEW! 9.28 8.17 | 322227 
2 | 14-12 10 .312X.685 | A27033-ND NEW! 24 .22 | 321828 3/4 1.275 X2.732 | A27137-ND NEW! 9.57 8.43 | 322228 
ae 687 X1.120  ERZAOS NEES sel 2A | ieee sé | 1.150X2.537 | A27130-ND NEW! 473 4.17 | 321271 
4 .281X.630 | A27035-ND NEW! A7 15 | 322447 3/8 1.150X2.206 | A27131-ND NEW! 3.24 2.86 | 36932 
6 .281 x 630 ‘A0926-ND A7 15 | 35476 40 38 1.087 X2.178 | A27132-ND NEW! 3.65 3.21 | 321878 
6 .875X.765 | A27036-ND NEW! 13 12 | 33456 1/2 1.087 X2.178 | A27133-ND NEW! 5.69 5.01 | 321880 
8 .312X.708 | A27038-ND NEW! 23 20 | 322454 1/2 1.150 X2.206 | A27134-ND NEW! 3.24 2.86 | 36934 
e 375x765 (AROZEGIND ad -15__| 32994 5/8 1.150X2.206 | A27135-ND NEW! 5.22 4.59 | 36935 
iD aaeveecamm, A ANDUA ELA 20 18 | 322455 250-300 | 3/8 1.435 X2.602 | A27138-ND NEW! 9.52 8.38 | 322252 
10 So X.75 pes OF | ear >» | mov 716 1.435 X2.602 | A27139-ND NEW! 9.52 8.38 | 322253 
rr is — . one patent He ia S = ae 1/2 1.435 X2.602 | A27140-ND NEW! 9.52 8.38 | 322254 
1/4 500%.865 | AD7O4S-ND NEW! 40 "7 | asz72 300-350 1/2 1.545X2.671 | A27141-ND NEW! 9.68 8.52 | 322259 
; 2 ! s : : MOV 1/2 1.545 X3.422 | A28760-ND NEW! 15.11 13.30 | 322764 
, ie ae ayes Roan oe ie es 400 3/8 1.749 X2.790 | A27142-ND NEW! 7.84 6.90 | 322262 
: Fj ‘ : ‘ 
a8 ‘so3x 1.008 | |WAGea ti i “ap | sao MOV 1/2 1.749 X2.790 | A27143-ND NEW! 14.93 13.14 | 322264 
1/2 .750 X1.271 | A27049-ND NEW! 37 33 | 35135 500-600 | 38 2015X3.187 AARNE = 23.64 20.81 | 322267 
1/2 1.250 X 1.896 | A27050-ND NEW! 1.43 1.26 | 320763 MOM 1) : eae ae ah one ne Me Se ae = 
5/8 1.250 X1.896 | A27051-ND NEW! 1.43 1.26 | 320764 : : & 2 se had 
1 1.250 X1.896 | A27052-ND NEW! 1.69 1.49 | 1-320765-0 + Heavy Duty 
8 .406 X.949 | A27053-ND NEW! 43 38 | 324061 
8 469 X.933 | A27054-ND NEW! 42 87 | 329096 NEW) Cut Tape and Tape & Reel Product 
10 .469 X.933 | A27055-ND NEW! 42 37 | 33460 
10 .406 X.949 | A27057-ND NEW! 43 .38 | 31807 Stud | Dim. Inch | Digi-Key Cut Tape Pricing | Tape & Reelt AMP 
i 14 469 X .933 A27059-ND NEW! 36 31 | 33461 Fig. | AWG | Size Wx Part No. 500 1,000 | Size | Pricing | PartNo. 
8 1/4 .594.X1.168 | A27061-ND NEW! 57 50 | 35247 4 .250 X.621 | A28055CT-ND — 129.55 | 5,000 | 103.64/M | 2-323096-2 
5/16 .594.X1.168 | A27062-ND NEW! 57 50 | 33462 6 .218X.449 | AOQISCT-ND — 196.30 | 5,000) 157.04/M | 2-34105-2 
5/16 .562X1.074 | A27063-ND NEW! 1.26 1.41 | 31808 22-16 | 6 .281 X.574 | A27006CT-ND — 9815 | 5,000) 7852/M | 2-34107-2 
3/8 .594.X1.168 | A27064-ND NEW! 59 52 | 33463 10 | .312X.621 | A27012CT-ND — 101.28 | 5,000 | 81.02/M | 2-34112-2 
12 1.250 X 1.965 | A27065-ND NEW! 1.44 1.27 | 35664 1/4 | .469X.856 | A0918CT-ND — 112.05 | 5,000 | 89.64/M | 2-34113-2 
5/8 1.250 X 1.965 | A27066-ND NEW! 1.88 1.65 | 35665 6 .250 X.480 | A0921CT-ND — 196.30 | 5,000 | 157.04/M | 2-34120-1 
10 406 X1.181 | A27067-ND NEW! 62 55 | 52197 1 8 .343 X.636 | A0922CT-ND — 9815 | 5,000) 78.52/M | 2-34122-1 
10 406 X1.181 | A27068-ND NEW! 7 68 | 53106-1 16-14 | 8 .812X.590 | A27025CT-ND — 82.98 | 5,000 | 66.38/M | 2-324955-1 
10 625 X 1.246 A27069-ND NEW! 62 55 33464 10 343 X.723 | A27155CT-ND =. 202.66 =: 368.48 | 2,500 | 294.78/M | 2-34567-1 
10 468 X 1.168 A27070-ND NEW! 64 57 321298 10 343 X.636 | A0923CT-ND _— 98.15 | 5,000 78.52/M | 2-34123-1 
1/4 .625X1.246 | A27071-ND NEW! 39 34 | 33465 10 | .375X.765 | A0928CT-ND 85.79 155.98 | 2,500 | 124.78/M | 2-33457-2 
6 1/4 468 X 1.168 A27073-ND NEW! 53 AT 321598 12:10 10 500 X.865 |) A27043CT-ND 214.87 390.68 | 2,500 | 312.54/M | 2-35771-1 
5/16 625 X 1.246 A27074-ND NEW! 53 47 33466 1/4 -531X 1.004 | A0929CT-ND 84.22 153.13 | 2,500 | 122.50/M | 2-33458-3 
38 .625X 1.246 | A27076-ND NEW! 53 47 | 33467 + For Tape and Reel Part Number change CT-ND to TR-ND 
1/2 .875 X1.840 | A27077-ND NEW! 1 98 | 320344 
1/2 1.250 X 2.033 | A27078-ND NEW! 2.33 2.05 | 36808 Tool 
58 1250X2.033 | A27079-ND NEW! 1.49 1.05 | 36809 ools 
3/4 1.250 X 2.033 A27080-ND NEW! 1.88 1.65 36810 A27223-ND Gimp Tool for all Solistrand (except Hag Tongue Terminals) -$187.50 
10 656X1.314 | A27081-ND NEW! 89 78 | 33468 A9996-ND PRO-CRIMPER II Hand Tool without Dies ..$75.00 
4 10 .500X1.199 | A27082-ND NEW! 92 81 | 33114 A9813-ND Die Set for Uninsulated Terminals, use with AQQ96............0cccccseeeeeeeseeteeteetseeeeeeees $117.75 
lt AS61314 [ERATOR NEEM fs | aes 9812-ND Crimp Tool, Uninsulated Terminals with Die Set... ces cescceseseeteseeeteseteeeseeees $168.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
156 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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SOLISTRAND terminals and splices are specially 
designed to terminate solid and stranded wire. The 
barrel is completely closed and the seam is brazed for 
uniform metal strength around the entire barrel area. 


Temperature Rating: 170°C Max. Material: + Ter- 
minal Body: copper per ASTM B-152 + Plating: Tin per 


Fig. 1 NEW! 


(O 


Fig. 2 NEW! 


(O 


Solistrand Terminals and Splices 


MIL-T-10727 UL Listed. CSA Certified. Military 
Approval. 

Uninsulated Ring Tongue and Splices: Tempera- 
ture Rating: 343°C Material: - Terminal and Splice 
Body: copper per QQ-C-576 + Plating: Nickel per 


Fig. 10 NEW! 


QQ-N-290 + Metallic Sleeve: nickel/silver per QQ-C- 
585 


Parallel Splices: Material: + Splice Body: copper per 
ASTMB-152 


NEW! Flag Ring Tongue Terminals 


Fig. 7 NEW! 


A - Standard B - Sight Hole 


NeW) Parallel Splices 


Stud Dim. - Inch Digi-Key Price Each AMP Dimension - Inch Digi-Key Price Each AMP 
Fig. AWG Size WxL Part No. 10 100 Part No. Fig. AWG Length Part No. 10 100 | PartNo. 
16-14 8 312x579 A28056-ND 59 52 | 325069 22-16 301 A27193-ND 09 08 | 34130 
10 A27177-ND 52 A6__| 322819 16-14 301 A27194-ND .09 08 | 34137 
, 6 A28057-ND 71 63 | 36269 12-10 343 ‘27195-ND 12 10 | 34138 
1346 8 375X702 27178-ND 73 65 | 36270 8 375 A27196-ND 22 20 | 34318 
10 : , A27179-ND 52 46 | 36271 6 437 427197-ND 38 33 | 34319 
1/4 A28058-ND 70 62 | 36272 4 531 727198-ND 28 43 | 34320 
10 500 X.791 A28059-ND 2.85 251 | 321051 2 640 A27199-ND a 68 | 35187 
2 8 10 500 X.918 A28060-ND 258 227 | 321441 7 1/0 734 27200-ND 1.15 1.01 | 36946 
1/4 609 X 1.130 A28061-ND 1.91 1.68 | 322727 2/0 734 A27201-ND 1.20 1.05 | 36948 
F 10 500 X.841 A27180-ND 2.13 1.88 | 323196 3/0 749 ‘A27202-ND 1.76 1.55 | 36909 
6 1/4 .500 X .960 A27181-ND 3.77 3.32 321576 4/0 765 A27203-ND 1.93 1.70 36951 
2 3/8 -625 X 1.200 A27182-ND 4.21 3.70 322204 250-300 1.062 A27204-ND 5.13 452 322275 
1 10 BAG x 1.048 27183-ND 249 219 | 321059 300-350 1.124 ‘A27205-ND 5.24 4.61 | 322276 
4 1/4 BAG x 1.048 A27184-ND 2.20 1.94 | 321275 400 1.249 ‘A27206-ND 6.92 6.09 | 322277 
2 5/16 .685 x 1.278 A27185-ND 2.35 207 | 321060 500-600 1.421 ‘A27566-ND 9.96 8.77 | 322278 
10 727186-ND 277 244 | 321063 
2 2 1/4 .713 x 1.437 A27187-ND 4.75 4.18 | 321201 : : 
a6 (GAEONS 258 209 | 321064 NEW! Uninsulated Ring Tongue 
a Stud Dim. - Inch Insulation Digi-Key Price Each AMP 
NEW! Slotted Ring Tongue Fig. | AWG | Size WxL Support For _| Part No. 10 100 | Part No. 
Stud Dimseinch Digi-Key Price Each AMP 4 | .218X.603 | .10570.140 | A27403-ND 79 69 | 322363 
Fig. AWG Size WxL Part No. 10 400 | PartNo. 6 | .281X.728 | .105T0.140 | A27404-ND 1.22 1.07 | 323199 
6 | .282X.574 | NonInsulation | A28053-ND 28 25 | 323219 
3 22-16 4 182 x 425 A28614-ND 20 18 | 921288 22-16 6 | .218x.449 | Non-Insulation | A27405-ND 30 .27 | 322797 
8 | .281x.574 | Non-Insulation | A27406-ND 30 .27 | 322798 
Solistrand - Spade Terminals 10 .281 X.728 -105 TO.140 A27407-ND 79 69 | 322366 
8 10 | .281x.574 | Non-Insulation | A27408-ND 30 .27 | 322799 
Dimers one inch Digh Ney ies Each) sali 343X.800 | .140t0.195 | A27409-ND 1.28 1.13 | 322375 
Fig SSS ze Wed attiNo! ig LOOM) ReartiNo: 1614 | 10 | "343%.636 | Nominsuiation | AZ7A10ND 95. —at_| 820695 
22:16 AWG 8 | .375X.760 | Norinsulation | A27411-ND 49 43 | 323061 
2 182 x 504 A0932-ND 19 7 | 53555-1 ta19 | 19 | 375X1.007 | .150to.250 | A27412-ND 1.52 1.34 | 325154 
4 218x451 A09000-ND 22 20 | 321463 10 | .375X.760 | Norlnsulation | A27413-ND 49 43 | 323062 
4 6 297 x 530 A09001-ND 12 1 | 36195 1/4 | 531X1.004 | NorInsulation | A27414-ND 63 55 | 323063 
6 .250 x .623 A0933-ND* 12 10 | 323127 
8 875 x 685 A0934-ND 28 25 | 34117 3 
10 (375 x.685 A0935-ND 12 | 34118 NEW! Uninsulated Splices 
2 182 x 504 ‘A0939-ND 46 40 | 324605 = : 
6 .296 x .514 ‘A0940-ND* AG 40 | 320749 Length Digi-Key Price Each AMP 
5 6 .250 x 514 A09006-ND 46 40 | 323136 Fig. AWG Inch Part No. 10 100 Part No. 
8 296 x 514 A0941-ND' 46 40 | 52730 5 
8 “416 x 607 ‘A09007-NDF 14 13__| 323124 Ba 22-16 at Te SANG = te | eee 
4 203 x 576 A0943-ND 15 14 53175-1 ; ; : 
6 9 572 ‘27489-ND 43 38 323795 
8 244 x 637 ‘A09005-ND 54 47 | 53831-1 40 16-14 “301 927490-ND 3D oa 303704 
16-14 AWG 9 140 567 A28054-ND 64 56 | 323755 
6 297 x 530 A09002-ND_ 12 1] 322996 10 333 A27491-ND 39 34 323754 
6 244 x 623 A27163-ND 80 71 | 330827 
4 8 385 x .685 A09003-ND 30 26 | 34128 i = i 
10 385 x 764 27164-ND 16 14 | 33219 Solistrand - Butt Splices 
10 385 x .685 A09004-ND 42 37__| 34129 Length Digi-Key Price Each AMP 
‘ . doit Rie on ef Eaecd Fig. AWG Inch Part No. 10 100 Part No. 
10 ‘409009-ND 35 ‘59_| 300857 410 26-22 385 A09010-ND 7 15 321198 
S 8 375x637 A0946-ND 15 441) 53124-1 24-20 490 A09011-ND 9 A7 324001 
12:10 AWG m [ae | = —ee s os] 
6 282 x 631 A0936-ND 23 21 | 322451 
4 8 “406 x.772 40937-ND 30 “t7_ | 32995 11-A 567 A0952-ND A7 15 31819 
10 406 x .772 A27165-ND A7 15 33479 11-B 16-14 567 A09014-ND 27 24 330368 
10 (375 x.772 A0938-ND 83 73 | 35495 11-C 591 A27207-ND 24 24 322459 
6 6 250 x .636 A0948-ND ot 19 53126-1 11-C 591 A09013-ND -30 27 327025 
8 875 x 729 A0949-ND 69 61 | 53127-1 11B 14-12 690 ‘A27209-ND 30 26 321280 
Flanged Spade Tongue 11A 565 A0953-ND 20 10 32151 
NEW! 12-10 AWG NEW! 11B 12-10 567 A09015-ND 80 wal 330369 
6 206X694 728062.ND 4 22) 324578 11C 765 ‘A27210-ND 37 32 324893 
5 8 416 X.694 27175-ND 29 25 | 323143 11A 8 827 A27211-ND 46 40 34321 
10 416 X.694 A28063-ND 24 .22_| 323144 11B A27212-ND 55 A9 36906 
1 Short; 2 Long 11A 6 1.015 A27213-ND 80 70 34322 
11B ; A27214-ND 1.14 1.00 36886 
Short Spring Spade Tongue 1A 4 1.140 A27215-ND 1.31 1.15 | 34323 
. = : -_ = 11A 4.265 A27216-ND 2.33 2.05 35189 
Stud | Dim. Inch | Digi-Key Price Each | Digi-Key Cut Tape Pricing| Tape & Reelt 11B : A27217-ND 3.96 3.48 322246 
Fig. | Size WxLl Part No. 10 100 | Part No. 500 1,000 | Size | Pricing 1/0 1412 727218-ND 3.55 3413 36957 
22-16 AWG 2/0 1.437 ‘A27219-ND 4.21 3.71 36958 
g | & | -250x.576 | A0944-ND 54.47] ADS44CT-NDNEW! =— 12273] 5,000] 98.18/M 11D 3/0 1.480 ‘427220-ND 5.01 4.41 36959 
8 | .375x.637 | A27167-NDNEW! 9.28 8.17 4/0 1.484 A27221-ND 437 3.84 36960 
16-14 AWG 250-300 2.093 A27222-ND 10.04 8.84 322279 
g | & | 250x.576 | A0945-ND 15.14] AO945CT-NDNEW! — 12273] 5,000] 98.18/M 
10 | .406 X.685 | A0947-ND 15.14] AO947CT-NDNEW! — _ 12273] 5,000| 98.18/M Tools 
12-10 AWG , ‘ 
A27223-ND Tool for all Solistrand t Hag Tongue Terminals) .........0.cccceeeeeeeeeeeeeeeee 187.50 
8 | .312X.729 |AQ7I70-NDNEW! 21 19 Sul Too Foy a eaten (ence Hag Tongue: Termine) #1875 
6 10 | .406 X.777 | AO950-ND 22 .19 | AO950CT-ND NEW! 91.18 165.78] 2,500 | 132.62/M A9996-ND PRO-CRIMPER II Hand Tool without DieS.......... 02... cscceeeeeceeeee eee sense eeeeeeeceeeeeeeeee $75.00 
10 | .312X.777 | A28064-NDNEW! 21 A28064CT-ND NEW! 91.18 165.78] 2,500 | 132.62/M A9813-ND Die Set for Uninsulated Terminals, use with A9996. $117.75 
t For Tape and Reel Part Number change CT-ND to TR-ND A9812-ND Qrimp Tool, Uninsulated Terminals with Die Set . $168.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Fig. 4 
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Fully-Insulated Quick Disconnects Snap Plugs 
Max. Wire Max. Wire 
Crimp Tab Size Insul. Dia. Digi-Key Price Each Molex Crimp Dia. Insul. Dia. | Digi-Key Price Each Molex 
Fig. | AWG | Tool # in. (mm) in. (mm) Part No. 10 100 500 Part No. Fig. AWG | Tool # | in. (mm) in. (mm) Part No. 10 100 500 | PartNo. 
Avikrimp® - Male Insulkrimp® (PVC Insulation) 
22-18 | 15 | .250(6.35)] .140(3.56) | WM18225-ND 51 Al 34 | 19001-0001 22-18] 18 |.156(3.96)] .140(3.6) | WM1e263-ND 15 12 fo | 19034-0005 
6 : : . ’ d : : 
Red 16 | .187 (4.75) |_.140(3.56) | WM18226-ND_ 4939-33 |_ 19001-0003 16-14 | 19 | .156(3.96) | .175(4.4)_ | WM18264-ND 19 15 13. | 19034-0009 
16-14 | 15 | .250(6.35)| .170(4.32) | WM18227-ND 43 35 29 ‘| 19001-0006 ikril 7 
1 | Bue | 16 | 187(475)| 170(432) | Wwitg228-ND 43 «35-29. :|_ 19001-0008 Avikrimp® (Nylon Insulation) 
BAO. 7 | 2218] 18  |.156(3.96)| .140(3.6) | Wwm18267-ND 24 20. 16 | 19036-0003 
Yalow | 4 -250 (6.35) | .230(5.84) | WM18229-ND 48 39 .33 | 19001-0010 16-14 9 |.156 (3.96) | .170(4.3) | WIM18268-ND 33 27 .22_| 19036-0008 
Avikrimp® - Female 
22-18 | 16 | .250(635)| .125(3.18) | WM18230-ND. 23. +~«.18 ~«15:~*| 19002-0001 Snap Plug Receptacles 
Red 16_| _.187 (4.75) | .125(3.18) | WM18231-ND .43_—35——.29_-|_ 19002-0005 Snap] Max Wire 
1 16-14 16 -250 (6.35) | .155 (3.94) WM18232-ND. 24 19 16 19002-0024 Crimp | Plug Dia. | Insul. Di Digi-Key Price Each Molex 
Blue | 16 | .187 (4.75) |_.155(3.94) | WM18233-ND__ 30.24 .20_|_ 19002-0028 Fig. | AWG | Tool # | in. (mm) | in. (mm) || Part No. 10 100 500 _| PartNo. 
vals 16 | .250(6.35)) .245(6.22) | WM18234-ND 40 32 ~—.27_:| ‘19002-0044 Insulkrimp® (PVC Insulation) 
: 22-18 | 20 | .156(39)| .140(3.5) | WM18265-ND 19 16 13 | 19038-0001 
a 8 
Insulkrimp® - Female (Standard Flare) 16-14 | 21 | .156(3.9) | .170(4.3) | WM18266-ND 19.16 13 | 19038-0007 
26-24 | 5 | .250(6.35)] .075(1.91) | WM18235-ND 18 15 12 | 19003-0071 AVIKHMG® (NVION InsuIst 
Yalow | 5 .187 (4.75) | .075 (1.91) | WM18236-ND 18 15 12 | 19003-0064 vikrimp® (Nylon Insulation) 
> | 218 | 16 | 250(635)| 135 (8.43) | Wwtezs7-ND 23 19 16 | 19003-0001 g | 2218] 20 | .156(3.9) | .125(3.2) | WM18269-ND 30 24 20 | 19039-0001 
Red 16 | 187(475)| 135(3.43) | WM18238-ND 23 19 ~~ 16 | 19003-0011 16-14 | 21 | .156(3.9) | _.150(3.8) | _WM18270-ND 30 24 20 _| 19039-0006 
16-14 | 16 | .250(6.35)| .145(3.68) | WM18239-ND 23 19 16 | 19003-0040 . 
Bue | 16 | .187(4.75)| .160(4.06) | WM18240-ND 17.13 ~—=—=.14._'|_ 19003-0050 Standard Ring Tongue 
Insulkrimp® - Female (Expanded Flare) ; Crimp | Stud | Max. Width | Digi-Key Price Each Molex 
2 12-10 16 250 (6.35) | .275 (6.98) WM118241-ND 30 24 20 19005-0010 Fig. AWG | Tool #!| Size in. (mm) : Part No. aly 100 500 | Part No. 
Yellow Insulkrimp® (PVC Insulation) 
— . A i | +2 .235 (6.0) ] WM18271-ND 13 AM .09 | 19070-0005 
Avikrimp® Fully Pre-Insulated Quick Disconnect Flags 17 | 34 335 iG WM18272-ND 43 44 ‘09 | 19070-0007 
Max Wire 17 | 56 .264 (6.7) | WM18273-ND A9 15 .13 | 19070-0040 
Crimp | TabSize | Insul. Dia. | Digi-Key Price Each Molex zig | 7 | 8 322 (8.2) | WM18274-ND 13 a 09 | 19070-0013 
Fig. | AWG | Tool # | in. (mm) in. (mm) _| Part No. 10 100 500 | PartNo. i iA et) Wane - : | : ~ jae . 
22-18 | 12 | .250(6.35) | .150(3.81) | WM18242-ND Al 33.27 ‘| 19006-0001 : : : : : 
Red 12 | 187(4.75) | .150(3.81) | WM18245-ND At 33.27 | 19006-0005 ie oe oy i ea = a ae oreo 
3 | 1614 | 12 | .250(6.35) | .170 (4.32) | Wwite243-ND 50 40.33. | 19006-0011 HAUS) - - - 
Blue 12 | .187(4.75) | _.170(4.32)_| WM18246-ND 50 40 —_.33_| 19006-0015 15 | 34 |  .260(6.6) | WM18279-ND 18 15 -12 | 19070-0067 
530 15 | 56 .260 (6.6) | WM18280-ND 13 A .09 | 19070-0069 
Yalow | 13 | -250(6.35) | .248(6.30) | ww1244-ND 80 64 54 | 19006-0019 15 | 8 322 (8.2) | WM18281-ND 13 at .09 | 19070-0086 
10 | 1614} 15 | 10 322 (8.2) | WM18282-ND 9 15 .13 | 19070-0090 
é ? F 15 | 1/4 | .477(12.1) | WM18283-ND 18 15 13 | 19070-0075 
Insulkrimp® Fully-Insulated Flag Quick Disconnects 15 | 5/16 aoueh WM18284-ND. ‘34 47 “44 | 19070-0078 
Max. Wire 15 | 3/8 | .544(13.8) | WM18285-ND 24 19 16 | 19070-0059 
Crimp | TabSize | Insul. Dia. | Digi-Key Price Each Molex 15 | 56 .292 (7.4) | WM18286-ND A7 14 12 | 19070-0143 
Fig. | AWG | Tool# | in.(mm) | in. (mm) _| PartNo. 10 100 500 | Part No. 15 | 8 .292 (7.4) | WM18287-ND A7 14 12 | 19070-0145 
22-18 | 14 | .250(6.35) | .175 (4.44) | WM18247-ND ) 18 15. | 19007-0001 15 | 10 .385 (9.8) | WM18288-ND A7 14 12 | 19070-0123 
Red 14__| .187 (4.75) |_.175 (4.44) | WM18250-ND 20 16 14 | 19007-0009 1210 | 15 | 1/4 | .540(13.7) | WM18289-ND 20 16 13 | 19070-0132 
3 | 16-14 | 14 | .250(6.35) | .200(5.08) | WM18248-ND 23 18 15 | 19007-0021 15 | 5/16 | .540(13.7)_ | WM18290-ND 20 16 -13 | 19070-0136 
Blue 14 _| .187(4.75) | .200(5.08)_| WM18251-ND 31 25 -21_| 19007-0029 15 ) 3/8 | .598(15.2) | WM18291-ND 20 16 -14 | 19070-0153 
oD jo | 1/2 | .760(19.3) | WM18292-ND 35 28 .23 | 19070-0109 
Yalow | 13 | 250(6:35) | 2626.65) | wwtt249-ND 80 64 53 | 19007-0040 Avikrimp® (Nylon Insulation) 
: : : i7 | +2 .235 (6.0) ] WM18293-ND 24 19 16 | 19073-0005 
Piggyback QD’s Fully-Insulated Quick Disconnects 17 | 34 | .235(6.0) | WM18294-ND 20 16 14 | 19073-0007 
OTE 17 | 56 .264 (6.7) | WM18295-ND 24 20 17 | 19073-0038 
x. Wir i7'| 8 .322 (8.2) | WM18296-ND 20 16 14 | 19073-001 
Crimp | TabSize | Insul. Dia. | Digi-Key Price Each Molex 18) 1 | 49 SS Be Teo NG 30 16 O14 jeveools 
Fig. | AWG | Tool # in. (mm) in. (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. 17 4/4 477 (12.1) | WM18298-ND 25 20 17 | 19073-0024 
a | ici | 11 | 250(635)| “tas(aes) | WarteosenD 78 et st_| tot. 0008 wee) ae) a 2 AB) ferreouer 
12-10 | 11 | .250(6.35) | 1503.81) | WM18254-ND ‘85 68 ‘57 | 19013-0018 17 | 36 | 54136) ANISSOONe ed a se 10 OR2 
15 | 34 .260 (6.6) | WM18301-ND 25 20 17 | 19073-0065 
vs ‘ . . . : 15 | 56 .260 (6.6) | WM18302-ND 20 16 .14 | 19073-0067 
Avikrimp® Nylon Insulated with Vibration Support Quick Disconnects 4 15 | 8 “322 (82) | WMi8303-ND es “A “ie | 19073-0085 
Max. Wire 16-14] 15 | 10 322 (8.2) | WM18304-ND 20 16 .14 | 19073-0087 
Crimp Tab Size Insul. Dia. | Digi-Key Price Each Molex 15 | 1/4 | .477(12.1) | WM18305-ND 25 20 -17 | 19073-0076 
Fig. | AWG | Tool # in. (mm) in. (mm) | Part No. 10 100 500 PartNo. 15 | 5/16 | .477(12.1) | WM18306-ND 2B 22 .19 | 19073-0079 
Female 15 | 3/8 | .544(13.8) | WM18307-ND 30 24 .20 | 19073-0059 
16 | .250x.082(6.3x0.8) | .115(29) |WM18255ND 17 «14 ~—~«12-| 19019-0012 15 | 56 .292 (7.4) | WM18308-ND 25 20 17 | 19073-0216 
oo-ig| 16 | .187x.020(4.7x0.5)| .115(29) | WM18257-ND 19.16 _—.13.| 19019-0006 15 | 8 .292 (7.4) | WM18309-ND 25 20 17 | 19073-0222 
16 | .110x.032(28x0.8) | .115(2.9) | WM18259-ND 19 15  .13 | 19019-0004 15 | 10 .385 (9.8) | WM18310-ND 26 21 17 | 19073-0170 
5 16 | .110x.020(2.8x0.5) | .115(2.9) | WM18260-ND 19 ~—=.15—=.13 | 19019-0001 1210 | 15 | 1/4 | .540(13.7) | WM18311-ND 27 21 18 | 19073-0188 
16 | .250x.032(6.3x0.8)| .138(3.5) |WM18262-ND 19 16 13 | 19019-0031 15 | 5/16 | .540(13.7) | WM18312-ND 27 22 18 | 19073-0200 
16-14) 16 | .187x.020(4.7x0.5)| .138(3.5) | WM18258-ND 19 15 ~—«.13| 19019-0027 15 | 3/8 | .598(15.2) | WM18313-ND 25 21 17 | 19073-0236 
16 | .110x.020(2.8x0.5) | .138(3.5) | WM18261-ND 25 -——.20_.47 | 19019-0022 15 | 1/2 | .760(19.3) | WM18314-ND 44 35 .30 | 19073-0145 
12-10| 16 | .250x.032(6.3x0.8)| .225(5.7) | WM18256-ND —.38—.31_—«26 | 19019-0037 (Continued) 
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GC/Waldom Terminals, Tools, Lugs & Connectors (Cont) 
ee 


ETC 
Snap Spade Terminals Butt Splices 
Max Wire Max. Crimp 0.D. Digi-Key Price Each Molex 
Crimp | Stud | Insul. Dia. Width Digi-Key Price Each Molex Fig. AWG | Tool# in. (mm) Part No. 10 100 500 Part No. 
Fig. | AWG | Tool # | Size | in. (mm) in. (mm) _| Part No. 10 100 500 | PartNo. Insulkrimp® (PVC Insulation) 
Insulkrimp® (PVC Insulation) 2218 | 18 135 (3.4) | WM18383-ND’ 12 10 08 | 19154-0004 
17 | 16-14 9 160 (4.1 WM18384-ND 12 10 08 | 19154-0015 
og] 17 | 56 | .145(37) | .260(6.6) | WM18315-ND 15 12 10 | 19099-0009 1210 | 15 “300 ie WM18385-ND 20 46 "43. | 19154-0028 
Red | 15 | 8 | .145(3.7) | .300(7.6) | WM18316-ND 15. 12 10] 19099-0003 
17_| 10 | .145(3.7) | .340(8.6)_| WM18317-ND 15.12 10 |_ 19099-0015 Wi . 
indow Butt Splices 
ye-14| 15 | 56 | .175(4.4) | .260(66) | Ww18318-ND 19 15  .13 | 19099-0027 P' - 
11] Bue | 15 | 8 | .175(44) | .320(8.1) | Wwwt8319-ND 20 16 14] 19099-0032 Crimp | Max Wire Insul. | Digi-Key Price Each Molex 
15 10 .175 (4.4) | .340(8.6) | WM18320-ND 15 12 10 | 19099-0034 Fig. AWG Tool # Dia. in. (mm) Part No. 10 100 500 | Part No. 
j210| 15 | 56 | .250(64) | .260(66) | Wwte921-ND 28» 23S «19 | 19099-0044 22-18 Red | 15 140(3.56) OMI = 29 BA | 19199-0007 
18 | 16-14 Blue 15 170 (4.32) | WM18387-ND 3730 .25 | 19199-0009 
Yalow) 18 ) 8 | 250(64) | 3306) Pay <2 20 IT | 9089-0088 12-10 Yell 15 228 (5.79) WM18388-ND 51 a1 35 | 19199-0011 
15 | 10 | .250(6.4) | .340(8.6) | WM18323-ND 20.16 13 | 19099-0050 sid 228 (5.79) : i : 
Avikrimp® (Nylon Insulation) Step Down Butt Connectors 
17 | 5-6 | .140(3.6) | .260(6.6) | WM18324-ND 21. 17 ~~ 14] 19115-0009 a TET TIES RE Te 
7 17 | 56 | .140(3.6) | .270(6.8) | WM18325-ND 20 16 14 | 19115-0001 . ila) rE Men Le Ce Os 
22-18 
Red | 17 | 8 | 140(36) | .300(7.6) |WM18326-ND 21 17 14 | 19115-0003 Fig. ale Uli: cont atiileo} LO OOS OO Eatin) 
17 | 8 | 140(36) | 320(8.1) | wwig327-ND 2% ft 18 | 19115-0012 9 | 16/14to 22/18 7 Non-Insulated WM18389-ND  .79 63 ~—=.53._| 19215-0013 
17_| 10 | .140(36) | .340(8.6) | WM18328-ND 21.1744 | 19115-0014 au 2 ee £ Bos tinea Sips ee & = = eee es 
20 4 ‘ : : 
1S | 56 | .170(43) | 260(66) ee eet 1B | 19115-0024 12/1010 16/14 | 10 _| Yelloww/Blue Stripe | WM18392-ND__ 1.00 _.81__—.67_| 19154-0035 
11] 444] 15 | 56 | .170(4.3) | .270(6.8) | WM18330-ND 21. 47 14] 19115-0016 
15 | 8 | .170(4.3) | .320(8.1) | WM18331-ND 21. 147 ~~ 14] 19115-0079 
Bi ! él 
“| 15 | 10 | .170(4.3) | .340(8.6) | wwite332ND 21174. |_ 19115-0031 Nylon-Insulated, Closed-End Connectors 
4210| 15 | 5:6 | .225(5.7) | .260(6.6) | WM18333-ND 48 38 32. | 19115-0042 ’ Crimp | Outside Diameter | Digi-Key Price Each Molex 
Yellow) 15 | 8 | .225(5.7) | .330(8.4) | WM18334-ND 26 21 ~— 17 | 19115-0035 Fig. | AWG __| Tool # in. (mm) Part No. 10__100 500_| Part No. 
15 | 10 | .225(5.7) | .340(8.6) | WM18335-ND 27.22 ~—«.18'| 19115-0048 22-14 6 31 (78) WM18393-ND At 09 .07 | 19160-0012 
oy | 22-12 7 35 (8.9) WM18394-ND At .09 .08 | 19160-0009 
; 16-10 6 44 (11.2) WM18395-ND 1513 11 | 19160-0002 
Flanged Spade Terminals 8 8 ‘56 (14.2) WM18396-ND_ 29.24. 20_:| 19160-0024 
Max Wire Max. 7 7 
Crimp | Stud | Insul. Dia. | Width —_| Digi-Key Price Each Molex Perma-Seal - All Weather, Heat-Sealable Nylon Terminals and Splices 
Fig. | AWG | Tool #| Size | in. (mm) Lb (mm) __| Part No. ; 10 100 500 | Part No. Crimp Stud Digi-Key Price Each Molex 
Insulkrimp® (PVC Insulation) Fig. | AWG Tool # Size Part No. 10100 500__| Part No. 
o9.18| 15 | 56 | .145(3.7) | .301(7.6) | Wwt8336-ND 21 17_—«14_‘| 19121-0005 Ring 
Red | 15 8 | .145(3.7) | .301 (7.6) | WM18337-ND 13° 11.09 | 19121-0007 1 6 WM18397-ND 66 53 A4 19164-0085 
15 10 | .145(3.7) | .301(7.6) | WM18338-ND 19 15 13 | 19121-0009 Sos j & NNN oe = a bthepited 
jo | 16-14] 15 | 56 | .175(4.4) | .301(7.6) | WM18339-ND 18.15.12 | 19121-0026 1 14 WM18400-ND 68 33 “44_-| 19164-0004 
Blue | 15 8 | .175(4.4) | .301(7.6) | WM18340-ND 13.11.09 |: 19121-0028 1 3/8 \WM18401-ND 74 50 “4g_| 19164-0005 
15 | 10 | .175(4.4) | .301 (7.6) _| WM18341-ND 13.11.09 | 19121-0030 | 6 WM18402-ND aa A 52] 19164-0032 
12-10] 15 8 | .250(6.4) | .385(9.8) | WM18342-ND 15. 12 10 | 19121-0053 1 8 WM18403-ND 77 62 52 | 19164-0033 
Yellow] 15 | 10 | .250(6.4) | .985(9.8) | WM18343-ND 15.12 10 | 19121-0056 16/14 1 10 WM18404-ND 68 55 46 | 19164-0034 
; "i 1 1/4 WNM18405-ND 70 56 47 | 19164-0026 
Avikrimp® (Nylon Insulation) 22 1 5/16 WM18406-ND 70 56 47 | 19164-0027 
221g) 17 | 56 | .140(36) | .301(7.6) | WM18344-ND 25.20.17 | 19127-0007 1 3/8 WM18407-ND 77 62 ‘52 _| 19164-0020 
17_| 10 | .140(3.6) | .301 (7.6) _| W18346-ND 25.20 17 ‘| 19127-0012 1 6 WM18408-ND 83 66 55 | 19164-0061 
je14| 15 | 56 | .170(43) | .301(7.6) |Wwies47-ND = 25-20-17 | 19127-0039 : 7 Pee 8c 66S | 19164-0062 
12 15 | 8 | .170(4.3) | .301(7.6) | WM18348-ND 2 20 17 | 19127-0042 1 10 WM18410-ND 83 66 5 | 19164-0065 
Bue) 45 | 10 | 170143) | sot(76) | wwtesx49-ND 25 2017 | 19127-0099 12/10 As eMiceiem §=86-76 61ST 19164-0066 
g : : - : 1 5/16 WM18412-ND 83 66 55 | 19164-0067 
12-10) 15 8 .225 (5.7) -385 (9.8) | WM18350-ND 40 32 27 | 19127-0086 1 3/8 WM18413-ND. 83 66 55 19164-0068 
Yellow) 15 | 10 | .225(5.7) | .385(9.8) | WM18351-ND 40 32 27 | 19127-0089 1 1/2 WM18414-ND 83 66 55 | 19164-0058 
Spade 
Spade Tongue Terminals 1 6 WM18415-ND 74 59 i) 19164-0006 
- 22/18 1 8 WM18416-ND 66 53 44 | 19164-0007 
Max Wire Max. 1 10 WM18417-ND 74 59 AQ __| 19164-0008. 
Crimp | Stud | Insul. Dia. Width | Digi-Key Price Each Molex 1 6 WM18418-ND 77 62 52 | 19164-0028 
Fig. | AWG | Tool #| Size | in.(mm) | in. (mm) | PartNo. 10 100 —_500 | PartNo. og | 18/14 1 8 WNM18419-ND 77 62 52 | 19164-0029 
‘ i 1 10 WM18420-ND 7 62 52__| 19164-0030 
Insullcrimp@ (FVG-Insulation) 1 6 WM18421-ND 83. ~~.66.~«55__|_ 19164-0069 
22-18| 17 5-6 | .145 (3.7) -326 (8.3) | WM18352-ND 13 A 09 | 19144-0001 1 8 WM18422-ND 83 66 55 19164-0070 
Red | 17 | 8 | .145(3.7) | .326(8.3) | WM18353-ND 13.11.09 | 19144-0003 12/10 1 10 WM18423-ND 8368.55. |_ 19164-0072 
17 10 145 (3.7) -326 (8.3) | WM18354-ND 19 15 13 | 19144-0005 1 1/4 WM18424-ND. 83 66 55 19164-0073 
15 | 5-6 | .175(4.4) | .305(7.7) | WM18355-ND 15 12 10 | 19144-0018 Butt Splices 
je14] 15 8 | .175(4.4) | .305(7.7) | WM18356-ND 15 12 10 | 19144-0020 22-18 7 = WM18425-ND 1.07 BI 67 | 19164-0013 
13} Bue | 15 8 | .175(4.4) | .372(9.4) | WM18357-ND 13.11 ~~ .09 | 19144-0024 24 | 16-14 1 - WM18426-ND 1.01 81 67 | 19164-0044 
15 | 10 | .175(4.4) | .372(9.4)_| WM18358-ND 13.11 _—.09 | 19144-0026 12:10 1 = WM18427-ND 86 69 57 | 19164-0056 
15 | 5-6 | .250(6.4) | .385(9.8) | WM18359-ND 15 12 10 | 19144-0037 Crimp Tab Size | Digi-Key Price Each Molex 
12:10] 15 8 | .250(6.4) | .385(9.8) | WM18360-ND 30.24 20 | 19144-0039 Fig. | AWG Tool # in. (mm) __| PartNo. 10100 ~—-500_‘| ‘PartNo. 
Yellow} 15 | 10 | .250(6.4) | .385(9.8) | WM18361-ND 15 12 10 | 19144-0042 Quick Disconnect Couplers - Male 
15 | 1/4 | .250(6.4) | .543(13.8) | WM18362-ND 27.22.19 | 19144-0046 2218 3 250 (6.35) | WM18428-ND 76 61 ST | 19164-0015 
————— * | iato 2 | 250.635) |Watedsend 8569 57_| t916t0075 
? 17 | 56 | .140(3.6) | .326(8.3) | WM18363-ND 26 21 18 | 19198-0070 poeta) : : : 
22-18 Quick Disconnect Couplers - Female 
Red | 17 8 | .140(3.6) | .326(8.3) | WM18364-ND 26 (24 18 | 19198-0004 SHAE 3 “250 (6.35) —) WMIT8429-ND 75 aI 51 stee00T7 
17 | 10 | .140(3.6) | .326(8.3)_| WM18365-ND 26.24 18 | 19198-0006 os | ted 3 "250 (638) | WM18431-ND ‘80 ‘a. oa. | 49164-0050 
16-14 15 5-6 | .170 (4.3) .305 (7.7) | WM18366-ND 25 20 17 | 19198-0016 12/10 2 .250 (6.35) WM18433-ND. 86 69 57 19164-0076 
13 | Bue | 18 8 | .170(4.3) | .305(7.7) | WM18367-ND 22 18 15 | 19198-0019 
15 | 10 | .170(4.3) | .372(9.4)_| WM18369-ND 22 18 15 | 19198-0025 Crimp Tools 
15 | 5-6 | .225(5.7) | .385(9.8) | WM18370-ND 25. 20 17] 19198-0044 
12-10] 15 8 | .225(5.7) | .385(9.8) | WM18371-ND 25. 20 17) 19198-0047 WM9938-ND #1 — Sealed Ring, Spade and Butt .$97. 
Yellow) 15 | 10 | .225(5.7) | .385(9.8) | WM18372-ND 37 30 = .25 | 19198-0050 WM9939-ND #2 Sealed, 10-12 AWG .250" (6.35mm) $347.61 
15 | 1/4 | .225(5.7) | .543(13.8) | WM18373-ND 38 31 26 | 19198-0056 WM9940-ND #3 Sealed, 14-22 AWG .250" (6.35mm) . ..$76.64 
WM9941-ND #4 = 10-12 AWG .250" (6.35mm)........... $292.30 
Wire Pin Terminals WM9942-ND #5 24-26 AWG .187" (4.75mm) and .250" (6.35mm) ..$292.30 
haa WM9943-ND #6 Splice 14-22 and 10-16 AWG... ... $230.44 
: yee Bes |e ; WM9944-ND #7 ~— Splice 12-22 AWG .-. $230.44 
Crimp | Pin Dia. Insul. Dia. | Digi-Key Price Each Molex WM9945-ND #8 Splice 8 AWG ... $292.30 
Fig. AWG Tool # |_ in. (mm) in. (mm) _| Part No. 10 100 500 | Part No. WM9946-ND #9 Butt Splice 14-16 AWG $292.29 
Krimptite ® (Non-insulated) WM9947-ND #10 — Butt Splice 10-12 AWG.. ..$292.30 
22-18 22 | .08 (2.03) - WNM18374-ND 1404 10 | 19211-0003 WM9948-ND #11 — Piggyback .250" QD ... $289.20 
14 16-14 22 | .08 (2.03) - WNM18375-ND 14004 10. | 19211-0005 WM9949-ND #12 Flag QD's .187" (4.75mm) and .250" (6.35mm) .$309.31 
12-10 22 | .12(3.05) - WM18376-ND 49.45 13: | 19211-0001 WM9950-ND #13 Flag QD’s .250" (6.35mm)10-12 AWG . . $468.86 
Insulkrimp® (PVC Insulation) WM9951-ND #14 Flag QD’s .187" (4.75mm).... .$181.57 
22-18Red | 15 | .08(203) | .145(3.68)|WM18377-ND —.24-—«19.-~=S=S=CNG | 19212-0003 WHGOS2:-ND #15 Temminals/Splces 1022, AWG. $292.30 
15} 16-14Blue | 15 | .08(2.03) | .175 (4.44) | WM18378-ND 416 13 © 11: | 19212-0005 WM9954-ND #17 — Terminals/Splices 10-22 AWG . . $292.30 
12-10 Yellow | 15 | .12(3.05) | .25(6.35) | WM18379-ND 21.47 —_.15_| 19212-0001 WM9955-ND #18 Snap Plug 18-22 AWG.. .$292.30 
Avikrimp® (Nylon Insulation) WM9956-ND #19 Snap Plug 14-16 AWG.. .$292.30 
WM9957-ND #20 Snap Plug 18-22 AWG . $292.30 
22-18Red | 15 | .08(2.03) | .14(3.56) | WM18380-ND 30. 24 ~~ .20 | 19213-0009 WM9958-ND #21 Snap Plug!4-16 AWG... "3214.96 
16| 1614Bue | 15 | .08(2.03) | .17(4.32) | WM18381-ND 30 24 ~~ .20 | 19213-0011 - 
12-10 Yellow 15 .12 (3.05) | .225 (5.71) | WM18382-ND 37 29 .25 | 19213-0007 WM9959-ND #22 Wire Pins 10-22 AWG............ 2.0. c cece cece e eee ee eens eee eee eees $214.97 
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Amphenol Circular PT Bayonet Lock Connectors 
with Solder Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) 


Aluminum shell components. Standard olive drab, electrically conductive cadmium plated. Dependable 5 key/keyway polarization with bayonet lock coupling assures 
positive mating. Spring tension provided by a wave washer in the coupling nut ensures maintenance of interfacial seal between mating halves. Insert and main joint gasket 
molded from resilient neoprene. Solder contacts are installed. Pins and sockets are copper alloy/gold plated. Strain relief is included on plug. 


PT solder series is UL recognized under file #E115497, Section 5 
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-120 +.005 shell sizes 10-22 
-147 +.005 shell size 24 
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shell sizes 10-22 
shell size 24 


CONTACT = 
LEGEND Insert Patterns (Front face of pin insert shown. 


eO Drawings not to scale.) 
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16-8 
Shell Size/ Dimensions in Inches 
Insert No. of A Dia. K M N Ss 
Arrange-| Contacts/ Digi-Key Price Each +.001 G H +.020 [b +.010 | Dia. R Dia. Z_ | Amphenol 
Fig. | ment No. Size Description Part No. 1 10 50 |-.005) +.010 | Max. | -.010 | Max. | —.000 | Max.| (TP) | Max. | Max.| Part No. 
1B Plug w/pins PTO6E8-4P(SR)-ND* 26.59 17.03 15.08} — 125 812 1.906 -750 PTO6E8-4P(SR) 
1B 8-4 4/20 Plug w/sockets PTO6E8-4S(SR)-ND* 26.63 17.05 15.10) — 125 812 1.906 -750 PTO6E8-4S(SR) 
2 Recept. w/pins PTO2A8-4P-ND 10.85 6.51 5.07 | .473 = = 493 .825 | .431 | .449 | .594 | .812 | .465 |PTO2A8-4P 
2 Recept. w/sockets PT02A8-4S-ND 10.06 7.05 5.24 | .473 = = 493 -825 | .431 | .449 | .594 | .812 | .465 |PTO2A8-4S 
1B Plug w/pins PTO6E10-6P(SR)-ND* 28.58 1830 16.20] — | 188 | .875 1.906 869 PTO6E10-6P(SR) 
1B 10-6 6/20 Plug w/sockets PTO6E10-6S(SR)-ND* 29.97 19.18 16.99} — 188 875 1.906 869 PTO6E10-6S(SR) 
2 Recept. w/pins PT02A10-6P-ND 11.68 7.01 5.45 | .590 = — 493 -825 | .431 | .573 | .719 | .938 | .465 |PTO2A10-6P 
2 Recept. w/sockets PT02A10-6S-ND 11.69 8.18 6.08 | .590 = = 493 -825 | .431 | .573 | .719 | .938 | .465 |PTO2A10-6S 
1B Plug w/pins PTO6E12-3P(SR)-ND* 27.75 1776 1573) — | .312 | 1.000 1.906 1.013 PTO6E12-3P(SR) 
1B 12-3 3/16 Plug w/sockets PTO6E12-3S(SR)-ND* 29.67 18.99 16.82}; — 312 1.000 1.906 1.013 PTO6E12-3S(SR) 
2 Recept. w/pins PT02A12-3P-ND 17.50 11.43 9.59 | .750 = = 493 -825 | .431 | .699 | .812 | 1.031 | .465 |PTO6A12-3P 
2 Recept. w/sockets PT02A12-3S-ND 19.53 12.75 10.70] .750 = = 493 -825 | .431 | .699 | .812 | 1.031 | .465 |PTO6A12-3S 
1B Plug w/pins PTO6E12-10P(SR)-ND* 27.16 17.39 15.40} — 312 1.000 1.906 1.013 PTO6E12-10P(SR) 
1B 12-10 10/20 Plug w/sockets PTO6E12-10S(SR)-ND* 29.57 = 18.93 16.76) — 312 1.000 = 1.906 1.013 PTO6E12-10S(SR) 
2 Recept. w/pins PT02A12-10P-ND 16.65 10.87 9.12] .750 = = 493 -825 | .431 | .699 | .812 | 1.031 | .465 |PTO6A12-10P 
2 Recept. w/sockets PT02A12-10S-ND 19.19 12.53 10.51 | .750 — — 493 -825 | .431 | .699 | .812 | 1.031 | .465 |PTO6A12-10S 
1B Plug w/pins PTO6E14-5P(SR)-ND* 32.05 20.51 18.16} — 375 1.125 1.906 1.156 PTO6E14-5P(SR) 
1B 14-5 5/16 Plug w/sockets PTO6E14-5S(SR)-ND* 31.21 21.85 19.51) — 375 1.125 = 1.906 1.156 PTO6E14-5S(SR) 
2 Recept. w/pins PT02A14-5P-ND 15.15 10.61 7.88 | .875 a = 493 -825 | .431 | .823 | .906 | 1.125 | .465 |PTO2A14-5P 
2 Recept. w/sockets PT02A14-5S-ND 17.63 11.51 9.66 | .875 = = 493 -825 | .431 | .823 | .906 | 1.125 | .465 [PT02A14-5S 
1B Plug w/pins PTO6E14-19P(SR)-ND* 31.36 21.95 19.60} — 375 1.125 1.906 1.156 PTO6E14-19P(SR) 
1B 14-19 19/20 Plug w/sockets PTO6E14-19S(SR)-ND* 31.46 2202 1966) — 375 1.125 = 1.906 1.156 PTO6E14-19S(SR) 
2 Recept. w/pins PT02A14-19P-ND 14.11 9.88 7.34 | .875 = = 493 -825 | .431 | .823 | .906 | 1.125 | .465 |PTO2A14-19P 
2 Recept. w/sockets PT02A14-19S-ND 14.12 9.89 7.35 | .875 = = 493 -825 | .431 | .823 | .906 | 1.125 | .465 |PT02A14-19S 
1B Plug w/pins PTO6E16-8P(SR)-ND* 35.10 2457 21.94) — 500 1.188 2.047 1.281 PTO6E16-8P(SR) 
1B 16-8 8/16 Plug w/sockets PTO6E16-8S(SR)-ND* 39.58 27.71 24.74) — -500 1.188 2.047 4.281 PTO6E16-8S(SR) 
2 Recept. w/pins PT02A16-8P-ND 18.08 11.80 9.90 | 1.00 =— = 493 -825 | .431 | .949 | .969 | 1.219 | .465 |PTO2A16-8P 
2 Recept. w/sockets PT02A16-8S-ND 23.39 15.27 12.81] 1.00 = = 493 -825 | .431 | .949 | .969 | 1.219 | .465 |PTO2A16-8S 
1B Plug w/pins PTO6E20-16P(SR)-ND* 46.70 3269 29.19] — 625 1.438 2.250 1.531 PTO6E20-16P(SR) 
1B 20-16 16/16 Plug w/sockets PTO6E20-16S(SR)-ND* 56.73 39.71 35.46} — 625 1.438 2.250 1.531 PTO6E20-16S(SR) 
2 Recept. w/pins PT02A20-16P-ND 24.41 15.63 13.84 | 1.250 = = -650 | 1.076 | .556 |1.199|1.156 | 1.438 | .526 |PTO2A20-16P 
2 Recept. w/sockets PT02A20-16S-ND 31.73 22.22 19.84] 1.250 = — -650 | 1.076 | .556 |1.199|1.156 | 1.438 | .526 |PTO2A20-16S 
1B Plug w/pins PTO6E22-55P(SR)-ND* 56.73 39.72 3546] _ | .750 | 1.625 2.250 1.656 PTO6E22-55P(SR) 
1B 22-55 55/20 Plug w/sockets PTO6E22-55S(SR)-ND* 60.83 42.59 38.03] — -750 1.625 2.250 1.656 PTO6E22-55S(SR) 
2 Recept. w/pins PT02A22-55P-ND 30.31 21.22 = 18.95] 1.375 = — -650 | 1.076 | .556 |1.323]1.250 | 1.562 | .526 |PTO2A22-55P 
2 Recept. w/sockets PT02A22-55S-ND 34.41 24.09 21.51 | 1.375 = = -650 | 1.076 | .556 |1.323|1.250 | 1.562 | .526 |PTO2A22-55S 
*(SR) at end of part number designates that a strain relief is included (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Amphenol Circular PT Bayonet Lock Connectors 


with Solder Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) (Cont.) 


Shell Size/ Dimensions in Inches 
Insert No. of ‘A Dia. K M N Ss 
Arrange- Contacts/ Digi-Key Price Each +.001 G H +.020 E +.010 | Dia. | R Dia. Z_ |Amphenol 
Fig. | ment No. Size Description Part No. nl 10 50 |-.005 | +.010 | Max. | -.010 | Max. | -.000 | Max. | (TP) | Max. |Max.|Part No.* 
1B 8-2 2/20 Plug w/sockets PTO6A-8-2S(SR)-ND* 21.07 13.75 11.54) — 125 812 1.906 550 -750 PTO6A-8-2S(SR) 
2 Recept. w/pins PT02A-8-2P-ND 10.55 7.39 5.49 | .473 = = 493 -825 | .431 | .449 | .594 | .812 2P 
1B Plug w/sockets PTO6A-8-3S(SR)-ND* 22.09 14.42 12.09] — 125 812 1.906 550 -750 3S(SR) 
1B 8-3 3/20 Plug w/sockets PTO6E-8-3S(SR)-ND* 22.73 14.55 12.88] — 125 812 1.906 550 -750 PTO6E-8-3S(SR) 
2 Recept. w/pins PT02A-8-3P-ND 11.83 8.28 6.15 | .473 _ = 493 -825 | .431 | .449 | .594 | .812 | .465 JPTO2A-8-3P 
2 Recept. w/pins PT02E-8-3P-ND 10.05 6.03 4.69 | .473 = _ 493 -825 | .431 | .449 | .594 | .812 
1B Plug w/pins PTO6A-8-4P(SR)-ND* 19.76 12.90 10.82} — 125 812 1.906 -550 -750 
1B Plug w/sockets PTO6A-8-4S(SR)-ND* 20.19 13.18 11.05; — 125 812 1.906 -550 -750 PTO6A-8-4S(SR) 
1A 8-4 4/20 Plug w/sockets PTO6A-8-4S-ND 15.83 11.08 8.23 1.609 -590 750 PTO6A-8-4S 
1C Z Plug w/sockets PTO6E-8-4S-ND 16.74 10.93 9.17 1.266 -560 -750 
2 Recept. w/pins PTO2E-8-4P-ND 11.85 7.11 5.53 | .473 or _— 493 .825 | .431 | .449 |) .594 | 812 
2 Recept. w/sockets PTO2E-8-4S-ND 10.86 6.52 5.07 | .473 = = 493 -825 | .431 | .449 | .594 | .812 | .465 J|PTO2E-8-4S 
1B Plug w/pins PTO6A-10-6P(SR)-ND* 19.97 13.04 10.94) — 188 875 1.906 675 859 PTO6A-10-6P(SR) 
1B Plug w/sockets PTO6A-10-6S(SR)-ND* 23.27 14.89 13.19] — 188 875 1.906 675 859 PTO6A-10-6S(SR) 
3A Recept. w/pins PTOOA-10-6P-ND 11.58 8.11 6.02 | .590 = = 493 | 1.553 | .431 | .717 | .719 | .938 | .468 |PTOOA-10-6P 
3C 10-6 6/20 Recept. w/pins PTOOE-10-6P-ND 17.72 11.57 9.70 | .590 = _ 493 | 1.266 | .431 | .685 | .719 | .938 | .468 |PTOOE-10-6P 
4 Recept. w/pins PT01A-10-6P(SR)-ND* 19.19 1253 10.51] 590 | .188 875 494 | 1.922 | .400 | 675 | — -938 | .948 |PTO1A-10-6P(SR) 
2 Recept. w/pins PTO2E-10-6P-ND 11.38 7.97 5.92 | .590 = = 493 .825 | .431 | 573) .719 | .938 | .465 J[PTO2E-10-6P 
2 Recept. w/sockets PTO2E-10-6S-ND 14.45 10.12 7.52 | .590 = = 493 825 | .431 | .573 | .719 | .938 | .465 J[PTO2E-10-6S 
1B Plug w/pins PTO6A-12-3P(SR)-ND* 20.47 13.37. 11.21) — -312 | 1.000 1.906 -803 1.013 PTO6A-12-3P(SR) 
1A 12-3 3/16 Plug w/sockets PTO6A-12-3S-ND 14.83 10.38 7.71 1.609 834 1.013 PTO6A-12-3S 
1B Plug w/sockets PTO6A-12-3S(SR)-ND* 21.07 13.75 11.54) — -312 | 1.000 1.906 -803 1.013 PTO6A-12-3S(SR) 
2 Recept. w/pins PTO2E-12-3P-ND 9.54 5.73 4.46 | .750 = = 493 -825 | .431 | .699 | .812 | 1.031 | .465 J[PTO2E-12-3P 
1B 12-4 46 Plug w/pins PTO6A-12-4P(SR)-ND* 22.82 14.61 12.93] — -312 | 1.000 1.906 -803 1.013 PTO6A-12-4P(SR) 
2 Recept. w/sockets PTO2E-12-4S-ND 15.80 11.06 8.22 | .750 = = 493 -825 | .431 | .699 | .812 | 1.031 | .465 J[PTO2E-12-4S 
1A Plug w/pins PTO6A-12-8P-ND 19.90 12.99 10.90 1.609 834 1.013 PTO6A-12-8P. 
1A Plug w/sockets PTO6A-12-8S-ND 18.29 11.94 10.01 1.609 834 1.013 PTO6A-12-8S 
1B 12-8 8/20 Plug w/pins PTO6E-12-8P(SR)-ND* 22.63 14.78 12.39] — -312 | 1.000 1.906 803 1.013 PTO6E-12-8P(SR) 
1B Plug w/sockets PTO6E-12-8S(SR)-ND* 26.39 16.90 14.96] — -312 | 1.000 oi 1.906 -803 1.013 PTO6GE-12-8S(SR) 
2 Recept. w/pins PTO2E-12-8P-ND 10.90 7.63 5.67 | .750 = = 493 -825 | .431 | .699 | .812 | 1.031 | .465 [PTO2E-12-8P 
1B Plug w/pins PTO6A-12-10P(SR)-ND* 17.45 12.22 9.08} — -312 | 1.000 1.906 -803 1.013 PTO6A-12-10P(SR) 
1B 12-10 10/20 Plug w/sockets PTO6A-12-10S(SR)-ND* 16.23 11.36 8.44) — -312 | 1.000 1.906 -803 1.013 PTO6A-12-10S(SR) 
2 Recept. w/pins PTO2E-12-10P-ND 11.33 7.93 5.89 | .750 = _ 493 .825 | .431 | .699 | .812 | 1.031 | .465 |PTO2E-12-10P 
2 Recept. w/sockets PTO2E-12-10S-ND 12.35 8.65 6.43 | .750 = = 493 -825 | .431 | .699 | .812 | 1.031 | .465 |PTO2E-12-10S 
1B 14.5 516 Plug w/sockets PTO6A-14-5S(SR)-ND* 24.68 15.80 13.99} — 375 | 1.125 1.906 -920 1.156 PTO6A-14-5S(SR) 
2 Recept. w/pins PTO2E-14-5P-ND 11.25 7.88 5.85 | .875 = = 493 -825 | .431 | .823 | .906 | 1.125 | .465 [PTO2E-14-5P 
1B Plug w/pins PTO6A-14-12P(SR)-ND* 22.86 1463 12.96) — 375 | 1.125 1.906 -920 1.156 PTO6A-14-12P(SR) 
1B Plug w/sockets PTO6E-14-12S(SR)-ND* 22.71 14.82 1243] — 375 | 1.125 1.906 -920 1.156 PTO6E-14-12S(SR) 
2 14-12 8/#20 4/#16 Recept. w/pins PTO2E-14-12P-ND 11.53 8.07 6.00 | .875 = = 493 825 | .431 | .823 | .906 | 1.125 | .465 |PTO2E-14-12P 
2 Recept. w/sockets PTO2E-14-12S-ND 18.83 12.30 10.31] .875 _ = 493 -825 | .431 | .823 | .906 | 1.125 | .465 JPTO2E-14-12S 
2 Recept. w/sockets PT02A-14-12S-ND 17.08 11.15 9.35 | .875 = = 493 -825 | .431 | .823 | .906 | 1.125 | .465 [PTO2A-14-12S 
2 14-15 14/#20 1/#16 Recept. w/pins PT02A-14-15P-ND 11.35 7.95 5.91 | .875 = = 493 -825 | .431 | .823 | .906 | 1.125 | .465 [PTO2A-14-15P 
1A Plug w/pins PTO6A-14-18P-ND 16.68 11.68 8.68 1.609 -970 1.156 PTO6A-14-18P 
1B 14-18 18/20 Plug w/sockets PTO6E-14-18S(SR)-ND* 27.02 17.30 15.32) — 375 | 1.125 1.906 -920 1.156 PTOGE-14-18S(SR) 
2 Recept. w/pins PT02A-14-18P-ND 15.05 10.54 7.83 | .875 = = 493 -825 | .431 | .823 | .906 | 1.125 | .465 |PTO2A-14-18P 
2 Recept. w/sockets PTO2E-14-18S-ND 16.79 10.96 9.20 | .875 — — 493 -825 | .431 | .823 | .906 | 1.125 | .465 J|PTO2E-14-18S 
1B 14-19 19/20 Plug w/pins PTO6A-14-19P(SR)-ND* 24.53 15.70 13.90] — 375 | 1.125 2 1.906 -920 1.156 PTO6A-14-19P(SR) 
2 16-26 26/20 Recept. w/pins PT02A-16-26P-ND 19.81 12.93 10.85 | 1.000 = _ 493 -825 | .431 | .949 | .969 | 1.219 | .465 |PTO2A-16-26P 
1A 24-61 61/20 Plug w/pins PTO6A-24-61P-ND 29.66 18.98 16.81 1.750 1.587 1.776 PTO6A-24-61P 
1A Plug w/sockets PTO6A-24-61S-ND 30.20 19.33 17.12] — = = _ 1.750 1.587 1.776 PTO6A-24-61S 


*(SR) at end of part number designates that a strain relief is included 


Circular MS Bayonet Lock Connectors 
with Solder Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) 


Shell Size/ Dimensions in Inches 
Insert No. of A Dia. K M N Ss 
Arrange- | Contacts/ Digi-Key Price Each +.001 G H +.020 [L +.010 | Dia.| R Dia. Z | Amphenol 

Fig. | ment No. Size Description Part No. 1 10 50 |-.005 | +.010 | Max. | -.010 | Max. | -.000 | Max.| (TP) | Max. |Max.| Part No. 

1B Plug w/sockets MS3116F-8-2S-NDt 18.17 11.86 9.95] — 125 812 1.906 550 -750 MS3116F-8-2S 
1c 8-2 2/20 Plug w/sockets MS3116E-8-2S-ND* 14.18 9.93 7.38] — = = eR 1.266 560 750 MS3116E-8-2S 

2 Recept. w/pins MS3112E-8-2P-ND* 5.36 3.04 2.24 | .473 = ad 493 -825 | .431 | .449 | 594 | .812 | .465 |MS3112E-8-2P 
1c Plug w/pins MS3116E-8-3P-ND* 14.13 9.89 7.35 1.266 -560 750 MS3116E-8-3P 
1C Plug w/sockets MS3116E-8-3S-ND* 14.95 10.47 7.78 1.266 560 .750 MS3116E-8-3S 
1B 8-3 3/20 Plug w/sockets MS3116F-8-3S-NDt 19.21 12.54 10.52) — 125 812 1.906 550 -750 MS3116F-8-3S 

2 Recept. w/pins MS3112E-8-3P-ND* 10.50 6.30 4.90 | .473 = = 493 -825 | .431 | .449 | .594 | .812 | .465 |MS3112E-8-3P 

2 Recept. w/sockets MS3112E-8-3S-ND 8.88 5.33 4.15 | .473 _ — 493 -825 | .431 | .449 | 594 | .812 |.465 |MS3112E-8-3S 
1B Plug w/pins MS3116F-8-4P-NDft 18.03 11.77 9.87] — 125 812 1.906 -550 .750 MS3116F-8-4P_ 
1c Plug w/sockets MS3116E-8-4S-ND* 15.78 11.05 8.21 1.266 560 -750 MS3116E-8-4S 
1B 8-4 4/20 Plug w/sockets MS3116F-8-4S-NDt 20.24 13.21 11.08] — 125 812 1.906 550 -750 MS3116F-8-4S 

2 Recept. w/pins MS3112E-8-4P-ND* 9.87 5.93 4.61 | .473 = are 493 -825 | .431 | .449 | 594 | .812 | .465 |MS3112E-8-4P 

2 Recept. w/sockets MS3112E-8-4S-ND* 11.90 8.33 6.19 | .473 = = 493 -825 | .431 | .449 | 594 | .812 | .465 |MS3112E-8-4S 
1B Plug w/pins MS3116F-10-6P-NDt 17.20 11.23 9.42) — 188 875 1.906 675 859 MS3116F-10-6P 
1B Plug w/sockets MS3116F-10-6S-NDt 18.45 12.05 10.11) — -188 875 1.906 675 859 MS3116F-10-6S 
3B Recept. w/pins MS3110F-10-6P-NDt 19.29 12.59 10.56} .590 | .188 875 .493 | 1.922 | .431 | .675 | .719 | .938 | .468 |MS3110F-10-6P 
3B 10-6 6/20 Recept. w/sockets MS3110F-10-6S-NDt 18.57 12.13 10.17} .590 | .188 875 493 | 1.922 | .431 | .675 | .719 | .938 | .468 |MS3110F-10-6S 

2 Recept. w/pins MS3112E-10-6P-ND* 10.89 6.54 5.09 | .590 = = 493 -825 | .431 | .573 | .719 | .938 | .465 |MS3112E-10-6P 
2 Recept. w/sockets MS3112E-10-6S-ND* 10.40 7.28 5.41 | .590 _ = 493 825 | .431 | .573 | .719 | .938 | .465 |MS3112E-10-6S 
1c Plug w/sockets MS3116E-10-6S-ND* 17.05 11.94 8.87 | — = =. = 1.266 685 .859 MS3116E-10-6S 
1B Plug w/pins MS3116F-12-3P-NDT 16.65 11.66 8.66 | — 312 1.000 1.906 -803 1.013 MS3116F-12-3P 
1B 12-3 3/16 Plug w/sockets MS3116F-12-3S-NDt 20.38 13.30 TA1G:) = 312 1.000 1.906 803 1.013 MS3116F-12-3S 
2 Recept. w/pins MS3112E-12-3P-ND* 11.19 6.72 5.23 | .750 = = 493 -825 | .431 | .699 | .812 | 1.031 | .465 |MS3112E-12-3P 
2 Recept. w/sockets MS3112E-12-3S-ND* 10.89 6.54 5.09 | .750 = = 493 825 | .431 | .699 | .812 | 1.031 |.465 |MS3112E-12-3S 
1B Plug w/pins MS3116F-12-10P-NDt 21.02 13.72 T6t |— 312 1.000 1.906 803 1.013 MS3116F-12-10P. 
1B 12-10 10/20 Plug w/sockets MS3116F-12-10S-NDt 19.05 12.44 10.43] — 312 1.000 1.906 -803 1.013 MS3116F-12-10S 
2 Recept. w/pins MS3112E-12-10P-ND* 10.05 7.04 5.23 | .750 = = 493 -825 | .431 | .699 | .812 | 1.031 | .465 |MS3112E-12-10P 
2 Recept. w/sockets MS3112E-12-10S-ND* 17.86 11.66 9.78 | .750 = = 493 -825 | .431 | .699 | .812 | 1.031 | .465 |MS3112E-12-10S 
1B 14-12 8/#20 4/#16 Plug w/sockets MS3116F-14-12S-NDt 25.54 16.35 14.48] — 375 1.125 1.906 -920 1.156 MS3116F-14-12S 
2 Recept. w/pins MS3112E-14-12P-ND* 16.40 11.48 8.53 | .875 = — 493 -825 | .431 | .823 | .906 | 1.125 | .465 |MS3112E-14-12P 
1B 14-18 18/20 Plug w/sockets MS3116F-14-18S-NDt 32.47 20.78 18.40] — 375 1.125 1.906 -920 1.156 MS3116F-14-18S 
2 Recept. w/pins MS3112E-14-18P-ND* 17.72 11.57 9.70 | .875 = =z 493 -825 | .431 | .823 | .906 | 1.125 | .465 |MS3112E-14-18P 
1B 14-19 19/20 Plug w/sockets MS3116F-14-19S-NDt 32.04 20.51 18.16] — 375 1.125 1.906 -920 1.156 MS3116F-14-19S 
2 Recept. w/pins MS3112E-14-19P-ND* 16.65 11.66 8.66 | .875 _ — 493 -825 | .431 | .823 | .906 | 1.125 | .465 |MS3112E-14-19P 
1B 16-26 26/20 Plug w/sockets MS3116F-16-26S-NDt 31.44 22.01 19.65] — -500 1.188 = 2.047 1.047 1.281 MS3116F-16-26S 
2 Recept. w/pins MS3112E-16-26P-ND* 15.15 10.61 7.88 | 1.000 = — 493 -825 | .431 | .949 | .969 | 1.219 | .465 |MS3112E-16-26P. 
1B 18-32 32/20 Plug w/pins MS3116F-18-32P-NDt 35.90 25.13 22.44 | — 625 1.438 = 2.078 1.165 1.319 MS3116F-18-32P. 
1B 20-41 41/20 Plug w/pins. MS3116F-20-41S-NDt 36.98 25.89 23.12 | — 625 1.438 — 2.250 1.290 1.531 MS3116F-20-41S 
1B 22-55 55/20 Plug w/pins MS3116F22-55P-NDt 25.61 16.39 14.51) — .750 1.625 — 2.250 1.418 1.656 MS3116F22-55P. 
2 Recept. w/pins MS3112E-22-55P-ND* 24.98 15.99 14.16 | 1.375 = = .650 | 1.076 | .556 | 1.323]1.250 | 1.562 | .526 |MS3112E-22-55P 


* Environmental resistant supplied with a multi-holed grommet and clamping nut for moisture-proofing individual open wires + Grommet seal with strain relief clamp 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 161 


Amphenol Circular PT-SE Bayonet Lock Connectors 


with Crimp Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) 


Aluminum shell compo- 
nents. Standard olive drab, 
electrically conductive cad- 
mium plated. Dependable 5 
key/keyway polarization with 
bayonet lock coupling as- 
sures positive mating. Spring 
tension provided by a wave 
washer in the coupling nut 
ensures maintenance of an 

cr 
isi iee beg, Meet tet Br bas Socal eons 1720 005 shel sizes 10-20 
main joint gasket molded from 
resilient neoprene. 


Crimp contacts are included, 
but not installed. (See contact 
hand crimping tools and 
contact installation/removal 
tools recommended below). 
Pins and sockets are copper 
alloy/gold plated. 


i i is i -120 4.0 ell sizes 10-22 
ea relief is included on 199 E5 eT Szes4 


CONTACT 
LEGEND Insert Patterns (Front face of pin insert shown. 


Drawings not to scale.) 


14-5 


0 


fe} 
2) 
- 
ne) 
{e) 
24-61 
Shell Size/ Dimensions in Inches 
Insert No. of A Dia. M_ |NDia. 
Arrange- | Contacts/| Digi-Key Price Each +.001 D G H K (b, +.010 | +.010.) R S_ | Amphenol 
Fig. | ment No. Size Description Part No. 1 10 50 -.005 | Max. | Max. | Max. | +.016| Max. | -.000 | -.000| (TP) | Max. | Part No.* 
1 Plug w/pins PTO6SE10-6P(SR)-ND* 31.23 19.99 17.70 _ = -188 | .891 2.413 -859 | PTO6SE10-6P(SR) 
1 40-6 6/20 Plug w/sockets PTO6SE10-6S(SR)-ND* 30.06 21.05 18.80 _ es -188 | .891 2.413 -859 | PTO6SE10-6S(SR) 
2 Recept. w/pins PT02SE10-6P-ND 28.85 18.47 16.35 590 | .312 = = .062 | 1.296 | .431 | 562 | .719 | .954 | PTO2SE10-6P 
2 Recept. w/sockets PT02SE10-6S-ND 31.21 19.98 17.69 590 | .312 = = .062 | 1.296 | .431 | 562 | .719 | .954 | PTO2SE10-6S 
1 Plug w/pins PTO6SE12-10P(SR)-ND* 31.64 22.15 19.78 = = -312 | 1.016 2.413 1.031 | PTO6SE12-10P(SR) 
1 12-10 10/20 Plug w/sockets PTO6SE12-10S(SR)-ND* 34.73 24.31 21.71 _ — -312 | 1.016) — | 2.413 = _ 1.031 | PTO6SE12-10S(SR) 
2 Recept. w/pins PT02SE12-10P-ND 30.27 19.38 17.16 750 | .312 _— _— .062 | 1.296 | .431 | .688 | .812 | 1.047] PTO2SE12-10P 
2 Recept. w/sockets PT02SE12-10S-ND 33.74 21.60 19.12 750 | .312 = = .062 | 1.296 | .431 | .688 | .812 | 1.047] PTO2SE12-10S 
1 Plug w/pins PTO6SE16-8P(SR)-ND* 45.88 32.12 28.68 _ — -500 | 1.203 2.528 1.281 | PTO6SE16-8P(SR) 
1 16-8 8/16 Plug w/sockets PTO6SE16-8S(SR)-ND* 51.32 35.93 32.08 = _ -500 | 1.203 2.528 1.281 | PTO6SE16-8S(SR) 
2 Recept. w/pins PT02SE16-8P-ND 40.70 28.49 25.44 | 1.000 | .312 = = .062 | 1.296 | .431 | .938 | .969 | 1.234] PTO2SE16-8P 
2 Recept. w/sockets PT02SE16-8S-ND 46.13 32.29 28.83 1.000 | .312 _ _ .062 | 1.296 | .431 | .938 | .969 | 1.234] PTO2SE16-8S 
| Plug w/pins PTO6SE18-32P(SR)-ND* 53.92 37.75 33.70 = = 625 | 1.469 2.528 1.391 | PTO6SE18-32P(SR) 
1 18-32 32/20 Plug w/sockets PTO6SE18-32S(SR)-ND* 63.94 44.76 39.97 _ = 625 | 1.469 2.528 1.391 | PTO6SE18-32S(SR) 
2 Recept. w/pins PT02SE18-32P-ND 49.18 34.43 30.74 1.125 | .312 = = .062 | 1.296 | .431 | 1.062] 1.062 | 1.328 | PTO2SE18-32P 
2 Recept. w/sockets PT02SE18-32S-ND 59.19 41.43 37.00 1.125 | .312 = = .062 | 1.296 | .431 | 1.062] 1.062 | 1.328 | PTO2SE18-32S 
1 Plug w/pins PTO6SE20-16P(SR)-ND* 55.75 39.03 34.85 = = -625 | 1.469 2.753 1.531 | PTO6SE20-16P(SR) 
1 20-16 16/16 Plug w/sockets PTO6SE20-16S(SR)-ND* 66.19 46.34 41.37 = = 625 | 1.469 2.753 1.531 | PTO6SE20-16S(SR) 
2 Recept. w/pins PT02SE20-16P-ND 48.93 34.25 30.58 1.250 | .406 = = .094 | 1.358 | .556 | 1.188] 1.156 | 1.453 | PTO2SE20-16P. 
2 Recept. w/sockets PT02SE20-16S-ND 59.35 41.55 37.10 1.250 | .406 — _ 094 | 1.358 | .556 | 1.188] 1.156 | 1.453 | PTO2SE20-16S 
1 Plug w/pins PTO6SE22-55P(SR)-ND* 74.37 52.07 46.49 _ — -750 | 1.656 2.753 1.656 | PTO6SE22-55P(SR) 
| 20-55 55/20 Plug w/sockets PTO6SE22-55S(SR)-ND* 91.77 64.24 57.36 = -750 | 1.656 2.753 1.656 | PTO6SE22-55S(SR) 
2 Recept. w/pins PT02SE22-55P-ND 66.05 46.24 41.28 1.375 | .406 = = .094 | 1.358 | .556 | 1.312] 1.250} 1.578 | PTO2SE22-55P. 
2 Recept. w/sockets PT02SE22-55S-ND 83.42 58.40 52.14 | 1.375 | .406 = = .094 | 1.358 | .556 | 1.312] 1.250 | 1.578 | PTO2SE22-55S 
1 Plug w/pins PTO6SE24-61P(SR)-ND* 83.15 58.21 51.98 = =— -800 | 1.750 2.830 1.777 | PTO6SE24-61P(SR) 
1 24-61 61/20 Plug w/sockets PTO6SE24-61S(SR)-ND* 101.99 71.39 63.75 = = -800 | 1.750 2.830 1.777 | PTO6SE24-61S(SR) 
2 Recept. w/pins PT02SE24-61P-ND 75.19 52.64 47.00 1.500 | .406 = = .094 | 1.358 | .589 | 1.438] 1.375] 1.703 | PTO2SE24-61P. 
2 Recept. w/sockets PT02SE24-61S-ND 94.00 65.80 58.75 1.500 | .406 _ _ .094 | 1.358 | .589 | 1.438] 1.375] 1.703 | PTO2SE24-61S 


* (SR) at end of part number designates that a strain relief is included. 
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Amphenol Circular MS Bayonet Lock Connectors 


with Crimp Contacts (MIL-C-26482 Series 1 Type) 


Shell Size/ Dimensions in Inches 

Insert No. of 

Arrange- | Contacts/ Digi-Key Price Each A D G H L N R S_ | Amphenol 
Fig. | ment No. Size Description Part No. 1 10 50 Dia. | Max. | Max. | Max. K | Max. | M Max. | (TP) | Max. | Part No. 
1 Plug wipins MS3126F-10-6P-ND 17.00 ‘11.90 as4 | — | — | 188 | 891 2.413 MS3126F-10-6P 
1 Plug wisockets | MS3126F-10-6S-ND 18.83 12.30 1031 | — | — | 18s | go1 2.413 MS3126F-10-6S 
3B Recept. wipins | MS3120F-10-6P-ND 1428 10.00 743 | 590 | — | 188 | — | .062) 2.422 |.431 | 844 |.719 | .954 | ms3120F-10-6P 
3p | 106 6/20 | Recept. w/sockets | MS3120F-10-6S-ND 15.43 10.80 8.03 |.590 | — | 188 | — | .062) 2.422 |.431 | 844 |.719 | .954 | ms3120F-10-6S 
2 Recept. wipins | MS3122E-10-6P-ND 21.35 13.94 11.69 |.590 | 312; — | — |.062/ 1.296 |.431 | 562 |.719 | .954 | ms3122E-10-6P 
4 Recept. wisockets | MS3121F-10-6S-ND 1747 14.21 940 | 590] — | 188 | — | .094) 2.422 |.431 | 91 | — | .955 | ms3121F-10-68 
1 Plug wisockets | MS3126F-12-3S-ND 2209 14.42 1209 | — | — | 312 | 1.016 2.413 1.031 | MS3126F-12-3S 
3B | 123 316 Recept. wipins | MS3120F-12-3P-ND 15.08 10.56 784 |.750 | — | 312 | — | .062) 2.422 |.431 | 969 | .812 | 1.047 | ms3120F-12-3P 
2 Recept. wipins | MS3122E-12-3P-ND 24.14 15.46 13.69 |.750 | 312; — | — |.062/ 1.296 |.431 | .688 | .812 | 1.047 | ms3122E-12-3P 
1 Plug wipins MS3126F-12-10P-ND 23.06 15.06 1263 | — | — | 312 | 1.016 2.413 1.031 | MS3126F-12-10P 
1 Plug wisockets | MS3126F-12-10S-ND 20.83 13.60 11.41 | — | — | 312 | 1.016 2.413 1.031 | MS3126F-12-10S 
3a | 12-40 10/20 Recept. wipins | MS3120E-12-10P-ND 2214 14.45 1212 |.750 | — | 312 | — |.062) 1.328 |.431 | 969 | .812 | 1.047 | ms3120E-12-10P 
2 Recept. wipins | MS3122E-12-10P-ND 1997 13.04 10.94 |.750 | 312; — | — | .062] 1.296 |.431 | .688 | .812 | 1.047 | ms3122E-12-10P 
2 Recept. wisockets | MS3122E-12-10S-ND 24.66 15.79 13.98 |.750 | 312 | — | —  |.062) 1.296 |.431 | 688 | .812 | 1.047 | ms3122E-12-108 
1 Plug wisockets | MS3126F-14-5S-ND 25.90 16.58 1468 | — | — | 375 | 1.441 2.413 1.156 | MS3126F-14-5S 

14-5 5/16 
2 Recept. wipins | MS3122E-14-5P-ND 1910 12.47 10.46 |.875 | 312; — | — | .062) 1.296 |.431 | 812 | .906 | 1.141 | ms3122e-14-5P 
1 Plug wisockets | MS3126F-14-12S-ND 33.94 23.76 2122 | — | — | 375 | 4.441 2.413 1.156 | MS3126F-14-12S 

14-12 | 8/420 4/16 ; 
2 Recept. wpins | MS3122E-14-12P-ND 27.54 17.68 15.61 |.875 | 312; — | — | .062] 1.296 |.431 | 812 | .906 | 1.141 | ms31226-14-12P 
1 14-15 |14/#20 1/#16| Plug wisockets | MS3126F-14-15S-ND 26.21 16.78 1486 | — | — | 375 | 1.441 2.413 1.156 | MS3126F-14-15S 
1 Plug wisockets | MS3126F-14-18S-ND 31.62 22.14 1977 | — | — | 375 | 1.441 2.413 1.156 | MS3126F-14-18S 

14-18 18/20 
2 Recept. wpins | MS3122E-14-18P-ND 32.04 22.43 20.03 | 875 | 312 | — | — | .062| 1.296 |.431 | .812 | 906 | 1.141 | MS3122E-14-18P 
1 Plug wipins MS3126F-14-19P-ND 22.93 14.68 13.00 | — | — | 375 | 1.441 2.413 1.156 | MS3126F-14-19P 
1 Plug wisockets | MS3126F-14-19S-ND 30.33 19.42 i749 | — | — | 375 | 1.441 2.413 1.156 | MS3126F-14-19S 
2 | 14-19 19/20 Recept. wipins | MS3122E-14-19P-ND 25.25 16.16 1431 |.875 | 312; — | —  |.062] 1.296 |.431 | 812 |.906 | 1.141 | ms3122E-14-19P 
3B Recept. w/sockets | MS3120F-14-19S-ND 16.38 11.47 852 |.875 | — | 375 | — | .062) 2.422 |.431 | 1.094 | .906 | 1.141 | ms3120F-14-198 
5 Recept. wisockets | MS3124E-14-19S-ND 25.83 16.54 1464 | 942] — | — | — | .125] 1.438 |.696 | 1.124 | — | 1.391 | ms3124E-14-198 
1 16-8 8/16 Plug wipins MS3126F-16-8P-ND 21.21 13.85 1161 | — | — | 500 | 1.203 2.528 1.281 | MS3126F-16-8P 
1 Plug wipins MS3126F-16-26P-ND 31.92 22.35 1995 | — | — | 500 | 1.203 2.528 1.281 | MS3126F-16-26P 
1 16-26 26/20 Plug wisockets | MS3126F-16-26S-ND 31.86 20.39 1806 | — | — | 500 | 1.203 2.528 1.281 | MS3126F-16-26S 
2 Recept. wipins | MS3122E-16-26P-ND 29.00 18.57 16.44 |1.000] 312; — | —  |.062] 1.296 |.431 | 938 | .969 | 1.234 | ms3122E-16-26P 
1 18-11 1116 Plug wisockets | MS3126F-18-11S-ND 25.07 16.05 1421 | — | — | 625 | 1.469 2.528 1.391 | MS3126F-18-11S 
1 | 20-46 16/16 Plug wisockets | MS3126F-20-16S-ND 22.02 14.37 1206 | — | — | .625 | 1.469 2.753 1.531 | MS3126F-20-16S 
1 Plug wisockets | MS3126F-20-41S-ND 34.10 23.87 2132 | — | — | 625 | 1.469 2.753 1.531 | MS3126F-20-41S 
3B | 20-41 41/20 | Recept. w/sockets | _MS3120F-20-41S-ND 27.20 17.41 15.42 |1.250] — | 625 | — | .094) 2.824 | 556 | 1.406 |1.156| 1.453 | MS3120F-20-418 
2 Recept. wipins | MS3122E-20-41P-ND 36.64 —-25.65 22.90 |1.250| 406 | — | —  |.094| 1.358 |.556 | 1.188 |1.156| 1.453 | MS3122E-20-41P 
1 Plug wisockets | MS3126F-22-55S-ND 48.50 33.95 30.32 | — | — | .750 | 1.656 2.753 1.656 | MS3126F-22-55S 
2 | 2255 55/20 Recept. wipins | MS3122E-22-55P-ND 32.20 22.54 20.13 |1.375| 406 | — | —  |.094| 1.358 |.556 | 1.312 |1.250| 1.578 | MS3122E-22-55P 
2 Recept. wisockets | MS3122E-22-55S-ND 17.08 14.15 9.35 }1.375] 406; — | — |.094) 1.358 | 556 | 1.312 |1.250| 1.578 | msS3122E-22-55S 
1 | 24-61 61/20 Plug wisockets | MS3126F-24-61S-ND 46.22 32.36 2889 | — | — | 800 | 1.750 2.830 1.777 | MS3126F-24-61S 
yA 
aT 
-~_=_ 


Ww® ASTRO TOOL CORP. TOOLS 


CONNECTOR ASSEMBLY TOOLING 


Hand Crimping Tool Insertion Removal 
MS Tool Part No. Tool Tool 
Contact | Tool Price Turret Price Production Price Prototype Price Price Price Price 
Size Frame Each Head Each Metal Pliers Each Plastic Each MS Part No. Each Prototype Each MS Part No. Each 
20 M22520/1-01 214.86 M22520/1-02 82.33 11-8107-20 146.83 11-7401-20 20.48 M81969/17-03 23.08 11-7880-20 29.73 M81969/19B-06 30.32 
16 M22520/1-01 214.86 M22520/1-02 82.33 11-8107-16 146.83 11-7401-16 29.73 M81969/17-04 22.61 11-7880-16 29.73 M81969/19B-01 45.22 
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Amphenol 


Ci 


with Solder Contacts (MIL-C-5015 Type) 


Underwriters Laboratories approved recognition 
File E115497. Canadian Standard Association 
Certification File LR69183 


rcular 97 Series Threaded Connectors 


Low cost, general duty, non-environmental MIL-C-5015 type connectors. Available in either A solid or B split shell styles. Used extensively in the machine tool industry, welding industry and numerous other commercial 
applications. * Single key/keyway polarization * Threaded coupling + Hard dielectric inserts made of diallyl-phthalate + Aluminum alloy components with a conductive cadmium plate finish and olive chromate after-treatment 
+ Contacts are solder type, silver plated with pre-tinned solder cups * Cable clamps are zinc alloy with olive drab/green chromate finish 


MS3106A Straight Plug 
(97 Series) 


MS3102A Box Mount Receptacle 


Mounting Holes 
.147 Dia. sizes 24,28 
-120 Dia. all other sizes 


Insert Patterns 
(Front face of 
pin insert shown. 
Drawings not to 
scale.) 


Insert Arrangement 
Service Rating 


® & 


10SL-3 10SL-4 
A A 


18-1 
B.C,F,G=A 
all others = INST. 


22-22 


Coupling ring ma- 
chined from solid alu- 
minum bar stock for 
high tensile strength. 
Mates with all types of 
97 series receptacles. 
Front shell includes 
polarization keyway. 
Solid shell. Threaded 
backshell. 


CONTACT 
LEGEND 


a: O) 


16 12 8 


128-3 
A 


MS3106E/F Straight Plug 


— 


MS3108B Angle Plug (97 Series) MS3101A Cable Receptacle 


Shell is split longi- 
tudinally for conve- 


MS3100A Wall Mount Receptacle 
nient solder or in- 
spection. Front 


L 

Ki 
shell is keyed to A} | 
allow the 90 degree t 
angle housing to be 
rotated and locked 
at any 45 degree 
increment. 


Mounting Holes 
-147 Dia. sizes 
24,28.120 Dia. 
all other sizes 


Sizes 10SL, 14S 


ol 


re 


Vv 


A 


MS3106R 
Straight Plug 


MS3102E/R 
Straight Plug 


HNN 


SERVICE RATING: 

INST 
Limited Operating DC 250 700 1250 
Voltages at Sea Level AC(rms) 200 500 900 
TEST CURRENT: Contact Size 16 = 13 amperes, Contact Size 12 = 23 amperes 
NOTE: Transients were not considered in calculating these values. 
NOTE: Limiting operating voltage at 50,000 feet altitude are approx. 25% of the sea level values. 


A 
1750 
1250 


14S-1 148-2 
A INST. 


97 Series Plugs 


Shell Size/ No. of Dimensions in Inches 
Insert Arrange-| Contacts/ Digi-Key Price Each iL Li N Q U V Fitting xX Y Amphenol 
ment No. Size Description Part No. 1 10 50 Max. Max. Ref. Max. Ref. Thread Ref. Ref. Part No. 
Straight Plugs with Solid Shells 
10SL-3 3/16 | Straight Plug w/Socket | 97-3106A-10SL-3S-ND 12.00 840 6.24 97-3106A-10SL-3S 
T0SL-4 2/16 | Straight Plug w/Socket | _97-3106A-10SL-4S-ND 11.35 7.958 591 | 138 a Ne |, S| eee 97-3106A-10SL-4S 
128-3 aig _ | Straight Plug wiPins 97-3106A-12S-3P-ND 10.40 7.28 541 | 4 746 _ 25/32 i -_ 5/8-24 _ _ 97-3106A-12S-3P 
Straight Plug w/Socket | _97-3106A-12S-3S-ND 11.13 7.79 5.79 97-3106A-12S-3S 
145-4 3/16 _ | Straight Plug w/Pins 97-3106A-14S-1P-ND 10.43 7.30 5.43 97-3106A-14S-1P 
Straight Plug w/Socket | 97-3106A-14S-1S-ND 1230 8.61 _6.40_| Pee Je..||Gene er 97-3106A-14S-1S 
448-2 4g _ | Straight Plug w/Pins 97-3106A-14S-2P-ND 10.38 7.27 540 | ‘ = 7 97-3106A-14S-2P 
Straight Plug w/Socket | 97-3106A-14S-2S-ND 1288 9.02 6.70 97-3106A-14S-2S 


(Continued) 
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Amphenol’ Circular 97 Series Threaded Connectors with Solder Contacts (MIL-C-5015 Type) (Cont.) 


Shell Size/ No. of Dimensions in Inches 
Insert Arrange- | Contacts/ Digi-Key Price Each L 1 N Q U V Fitting xX V7 Amphenol 
ment No. Size Description Part No. il 10 50 Max. Max. Ref. Max. Ref. Thread Ref. Ref. Part No. 
jigs 5/16 _ | Straight Plug w/Pins 97-3106A-14S-5P-ND 11.60 812 6.04 97-3106A-148-5P 
Straight Plug w/Socket | 97-3106A-14S-5S-ND 13.83 968 7.19 97-3106A-148-5S 
115/82 7/8 | 1-118 | — | 3/4-20 
on gig | Straight Plug w/Pins 97-3106A-14S-6P-ND 12.03 842 6.26 97-3106A-148-6P 
Straight Plug w/Socket | 97-3106A-14S-6S-ND 13.95 977 7.26 97-3106A-148-68 
ear zig | Straight Plug wiPins 97-3106A-16S-1P-ND 12.03 842 6.26 97-3106A-168-1P 
Straight Plug w/Socket | 97-3106A-16S-1S-ND 15.40 10.78 8.01 97-3106A-168-1S 
115/82 1 | 114} — | 78-20 

1888 sig | Straight Plug w/Pins 97-3106A-16S-8P-ND 13.43 9.40 6.99 97-3106A-168-8P 
Straight Plug w/Socket | 97-3106A-16S-8S-ND 13.93 9.75 7.25 97-3106A-168-8S 

184 tore | Straight Plug wiPins 97-3106A-18-1P-ND 15.78 11.05 8.21 97-3106A-18-1P 

Straight Plug w/Socket | 97-3106A-18-1S-ND 17.45 12.22 9.08 97-3106A-18-18 

ii aig | Straight Plug w/Pins 97-3106A-18-4P-ND 14.60 10.22 7.60 97-3106A-18-4P 

Straight Plug w/Socket | 97-3106A-18-4S-ND 15.75 11.03 8.19 97-3106A-18-4S 

i 4/1#12, | Straight Plug w/Pins 97-3106A-18-8P-ND 17.24 11.26 9.44 97-3106A-18-8P 

4/7#16 | Straight Plug w/Socket | 97-3106A-18-8S-ND 18.62 1216 10.20 97-3106A-18-8S 
(aaa ai Straight Plug w/Pins 97-3106A-18-10P-ND 17.48 12.24 9.09 97-3106A-18-10P 
Straight Plug w/Socket | 97-3106A-18-10S-ND 18.62 1216 10.20 97-3106A-18-10S 
18-11 5/12 _ | Straight Plug w/Pins 97-3106A-18-11P-ND 17.48 12.24 909 |13S2) — TEM | Wedge 120 7 = 97-3106A-18-11P 
Straight Plug w/Socket | 97-3106A-18-11S-ND 17.24 11.26 9.44 97-3106A-18-11S 
aie gig _ | Staight Plug wiPins 97-3106A-18-12P-ND 14.33 10.03 7.45 97-3106A-18-12P 
Straight Plug w/Socket | 97-3106A-18-12S-ND 17.48 12.24 9.09 97-3106A-18-12S 
faite iie_| Straight Plug wins 97-3106A-18-16P-ND 17.48 12.24 9.09 97-3106A-18-16P 
Straight Plug w/Socket | 97-3106A-18-16S-ND 19.64 12.82 10.76 97-3106A-18-16S 
iss tone | Staight Plug w/Pins 97-3106A-18-19P-ND 22.52 14.42 12.77 97-3106A-18-19P 
Straight Plug w/Socket | 97-3106A-18-19S-ND 19.21 1254 10.52 97-3106A-18-19S 

ick ania | Straight Plug wiPins 97-3106A-20-4P-ND 2016 13.16 11.04 97-3106A-20-4P 

Straight Plug w/Socket | 97-3106A-20-4S-ND 26.35 1687 14.94 97-3106A-20-4S 

bet gig | Straight Plug w/Pins 97-3106A-20-7P-ND 2016 13.16 11.04 97-3106A-20-7P 

Straight Plug w/Socket | 97-3106A-20-7S-ND 21.66 1414 11.86 97-3106A-20-78 
Boas zi | Straight Plug wiPins 97-3106A-20-15P-ND 22.09 14.42 12.09 97-3106A-20-15P 
Straight Plug w/Socket | 97-3106A-20-15S-ND 210. Arq A670: || fo )e\| | pages gahas| <..| | age iail||, = __ | 97-3106A-20-15S 
bean 9/2#12, | Straight Plug w/Pins 97-3106A-20-16P-ND 2211 14.44 12.11 97-3106A-20-16P 
9/7416 | Straight Plug w/Socket | 97-3106A-20-16S-ND 22.50 14.40 12.75 97-3106A-20-16S 
3a tag _| Straight Plug wPins 97-3106A-20-27P-ND 19.78 1292 10.83 97-3106A-20-27P 
Straight Plug w/Socket | 97-3106A-20-27S-ND 2318 1484 13.14 97-3106A-20-27S 
ohn a7ig_ | Straight Plug wiPins 97-3106A-20-29P-ND 21.07 1375 11.54 97-3106A-20-29P 
Straight Plug w/Socket | 97-3106A-20-29S-ND 25.45 16.29 14.43 97-3106A-20-298 
aaah 19/16 | Straight Plug wiPins 97-3106A-22-14P-ND 24.05 15.40 13.63 97-3106A-22-14P 
Straight Plug w/Socket | 97-3106A-22-14S-ND 27.32 17.49 15.48 97-3106A-22-14S 
56-45 14g | Staight Plug wiPins 97-3106A-22-19P-ND ogee 4840" iag7 (PSNS2) <= | AE [acteee) Peete) == — | 97-3106A-22-19P 
Straight Plug w/Socket | 97-3106A-22-19S-ND 24.05 15.40 13.63 97-3106A-22-19S 

34.7 16/2 #12, | Straight Plug w/Pins 97-3106A-24-7P-ND 28.46 1822 16.13 97-3106A-24-7P 

16/14 #16| Straight Plug w/Socket | 97-3106A-24-7S-ND 30.83 19.73 17.47 97-3106A-24-78 
ar pane | Staight Plug w/Pins 97-3106A-24-28P-ND 077 4906. fear | UE|) <= | Awe (dceseey co) PNGB) = — | 97-3106A-24-28P 
Straight Plug w/Socket | 97-3106A-24-28S-ND 93.71 21.58 19.10 97-3106A-24-28S 
aa 22/4#12, | Straight Plug w/Pins 97-3106A-28-11P-ND 32.27 20.65 18.29 97-3106A-28-11P 
22/18#16 | Straight Plug w/Socket | 97-3106A-28-11S-ND 34.66 24.27 21.67 97-3106A-28-11S 
Baié soe | Staight Plug wiPins 97-3106A-28-16P-ND g323- 2127 1884 | pag]. | qe lasinal — | aoneiei| = ___ | 97-3106A-28-16P 
Straight Plug w/Socket | 97-3106A-28-16S-ND 33.66 21.55 19.08 97-3106A-28-16S 
any aziig _| Stfaight Plug wPins 97-3106A-28-21P-ND 34.54 24.18 21.59 97-3106A-28-21P 
Straight Plug w/Socket | 97-3106A-28-21S-ND 38.94 27.26 24.34 97-3106A-28-21S 

Angle Plugs with Split Shell 
10SL-3 3/16 | Angle Plug w/Socket | 97-3108B-10SL-3S-ND 16.03 11.22 8.34 97-3108B-10SL-3S 
10SL-4 2/16 | Angle Plug w/Socket | 97-3108B-10SL-4S-ND 1630 1071 793 | — | 'V2 | — | 7 | 1 meets | = — | 97-3108B-108L-48 
iis ang | Angle Plug w/Pins 97-3108B-14S-1P-ND 13.93 9.75 7.25 97-3108B-148-1P 
Angle Plug w/Socket | 97-3108B-14S-1S-ND 14.28 10.00 7.43 97-3108B-148-18 
ee aig | Angle Plug w/Pins 97-3108B-14S-2P-ND 13.80 966 7.18 97-3108B-148-2P 
Angle Plug w/Socket | 97-3108B-14S-2S-ND 14.90 1043 7.75 97-3108B-148-28 
12392) — | 1-18 |1-116] 34-20 | 2192) — 

ee sig | Angle Plug wins 97-3108B-14S-5P-ND 15.13 1059 7.87 97-3108B-148-5P 
Angle Plug w/Socket | 97-3108B-14S-5S-ND 15.55 1089 8.09 97-3108B-148-5S 
aiae gig | Angle Plug w'Pins 97-3108B-14S-6P-ND 15.55 10.89 8.09 97-3108B-148-6P 
Angle Plug w/Socket | 97-3108B-14S-6S-ND 15.98 1119 8.31 97-3108B-148-6S 

iat tone | Angle Plug wins 97-3108B-18-1P-ND 22.02 1437 12.06 97-3108B-18-1P 

Angle Plug w/Socket | 97-3108B-18-1S-ND 24.08 15.41 13.65 97-3108B-18-18 

2592 | — |r-t1s2|t-st6| 1-20 |1-41/64] 1-41/64 
ina aig | Angle Plug w/Pins 97-3108B-18-4P-ND 18.50 12.08 10.13 97-3108B-18-4P 
Angle Plug w/Socket | 97-3108B-18-4S-ND 19.74 1289 10.81 97-3108B-18-4S 


(Continued) 
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Amphenol’ Circular 97 Series Threaded Connectors with solder Contacts (MIL-C-5015 Type) (Cont.) 


Shell Size/ No. of Dimensions in Inches 
Insert Arrange-| Contacts/ Digi-Key Price Each L (by) N Q U V Fitting x \¢ Amphenol 
ment No. Size Description Part No. a 10 50 Max. Max. Ref. Max. Ref. Thread Ref. Ref. Part No. 
18-8 4/1#12, | Angle Plug w/Pins 97-3108B-18-8P-ND 22.02 14.37 12.06 97-3108B-18-8P. 
4/7#16 | Angle Plug w/Socket 97-3108B-18-8S-ND 23.39 15.27 12.81 97-3108B-18-8S 
18-10 4/12 Angle Plug w/Pins 97-3108B-18-10P-ND 21.38 13.95 11.70 97-3108B-18-10P 
Angle Plug w/Socket 97-3108B-18-10S-ND 23.39 15.27 12.81 97-3108B-18-10S 
18-11 5/12 Angle Plug w/Pins 97-3108B-18-11P-ND 21.38 13.95 11.70 97-3108B-18-11P 
Angle Plug w/Socket 97-3108B-18-11S-ND 22.02 14.37 12.06 = 2-5/32 _ 1-11/32| 1-3/16 1-20 141/64! 1-41/64 97-3108B-18-11S 
18-12 6/16 Angle Plug w/Pins 97-3108B-18-12P-ND 20.26 13.23 11.09 97-3108B-18-12P 
Angle Plug w/Socket 97-3108B-18-12S-ND 21.38 13.95 11.70 97-3108B-18-12S 
18-16 112 Angle Plug w/Pins 97-3108B-18-16P-ND 22.04 14.39 12.07 97-3108B-18-16P 
Angle Plug w/Socket 97-3108B-18-16S-ND 2410 15.43 13.66 97-3108B-18-16S 
18-19 torte | Angle Plug w/Pins 97-3108B-18-19P-ND 27.14 17.37 15.38 97-3108B-18-19P 
Angle Plug w/Socket 97-3108B-18-19S-ND 22.70 14.53 12.87 97-3108B-18-19S 
Amphenol MS/Standard Cylindrical 
with Solder Contacts (MIL-C-5015 Series 1 Type) 
Shell Size/ Dimensions in Inches 
Insert No. of B Min X Min 
Arrange- | Contacts/ Price Each Full N Cable Amphenol 
ment No. Size Description 1 10 50 Thread K EL M Dia. R Ss Dim. zZ Part No. 
3/16 Plug w/Socket MS3106E-10SL-3S-ND* 14.70 10.29 7.65 = 531 2.129 = 896 = 946 .281 — |MS3106E-10SL-30S 
3/16 Plug w/Socket MS3106F-10SL-3S-NDt+ 16.70 11.69 8.69 = 531 2.129 = 896 = 946 .281 — |MS3106F-10SL-3S 
10SL-3 3/16 Plug w/Socket MS3106R-10SL-3S-ND$ 15.25 10.68 7.93 = 531 1.057 | 1.120 807 = 946 = — |MS3106R-10SL-3S 
3/16 Recept. w/Pins MS3102E-10SL-3P-ND* 7.24 4.11 3.03 391 672 297 562 625 719 1.000 = -422 |MS3102E-10SL-3P. 
3/16 Recept. w/Pins MS3102R-10SL-3P-ND$ 6.47 3.67 2.71 391 .672 297 562 625 719 1.000 — -422 |MS3102R-10SL-3P 
2/16 Plug w/Socket MS3106A-10SL-4S-ND 15.08 10.56 7.84 _ 531 937 _ _ = 946 _ — |MS3106A-10SL-4S 
2/16 Plug w/Socket MS3106E-10SL-4S-ND* 16.78 11.75 8.73 a 531 2.129 = 896 = 946 281 — |MS3106E-10SL-4S 
10SL-4 2/16 Plug w/Socket MS3106F-10SL-4S-NDt 14.88 10.42 7.74 = 531 2.129 = 896 — 946 281 —  |MS3106F-10SL-4S 
2/16 Recept. w/Pins MS3102E-10SL-4P-ND* 6.60 3.75 2.76 391 672 297 562 625 719 1.000 = -422 |MS3102E-10SL-4P. 
2/16 Recept. w/Pins MS3102R-10SL-4P-ND¢ 5.86 3.33 2.45 391 672 297 -562 625 719 1.000 = -422 | MS3102R-10SL-4P 
4/16 Plug w/Pins MS3106F-14S-2P-NDt 12.80 8.96 6.66 = 531 2.201 = 1.021 = 1.123 406 — |MS3106F-14S-2P 
4/16 Plug w/Socket MS3106A-14S-2S-ND 11.70 8.19 6.09 a 531 937 = _ = 1.123 _ — |MS3106A-14S-2S 
4/16 Plug w/Socket MS3106F-14S-2S-NDt 16.91 11.04 9.26 _ 531 2.201 — 1.021 — 1.123 406 — |MS3106F-14S-2S 
14S-2 4/16 Recept. w/Pins MS3102E-14S-2P-ND* 8.82 5.30 4.12 450 672 297 562 750 -906 1.188 a -422 |MS3102E-14S-2P. 
4/16 Recept. w/Socket MS3102E-14S-2S-ND* 8.74 4.96 3.66 450 672 297 562 -750 -906 1.188 = -422 |MS3102E-14S-2S 
4/16 Recept. w/Pins MS3102R-14S-2P-NDt 5.93 3.37 2.48 450 672 297 562 .750 -906 1.188 = -422 |MS3102R-14S-2P 
4/16 Recept. w/Socket MS3102R-14S-2S-NDt 8.84 5.02 3.70 .450 672 297 562 .750 -906 1.188 = -422 |MS3102R-14S-2S 
5/16 Plug w/Pins MS3106A-14S-5P-ND 11.58 8.11 6.02 = 531 937 = = = 1.123 = — |MS3106A-14S-5P 
5/16 Plug w/Socket MS3106A-14S-5S-ND 13.00 9.10 6.76 _ 531 937 = _ = 1.123 nl — |MS3106A-14S-5S 
149 5/16 Recept. w/Pins MS3102E-14S-5P-ND* 7.67 4.36 3.21 450 672 297 562 750 -906 1.188 _ -422 |MS3102E-14S-5P. 
5/16 Recept. w/Pins MS3102R-14S-5P-NDt 9.08 5.15 3.80 450 672 297 562 .750 -906 1.188 a -422 |MS3102R-14S-5P 
6/16 Plug w/Socket MS3106A-14S-6S-ND 13.00 9.10 6.76 = 531 937 = = — 1.123 = — |MS3106A-14S-6S 
6/16 Plug w/Socket MS3106F-14S-6S-NDt 16.80 11.76 8.74 = 531 2.201 = 1.021 = 1.123 406 — |MS3106F-14S-6S 
6/16 Recept. w/Pins MS3102E-14S-6P-ND* 7.84 4.45 3.28 450 672 297 562 750 -906 1.188 = -422 |MS3102E-14S-6P. 
148-6 6/16 Recept. w/Socket MS3102E-14S-6S-ND* 9.84 5.91 4.60 -450 672 297 562 750 -906 1.188 _ -422 |MS3102E-14S-6S 
6/16 Recept. w/Pins MS3102R-14S-6P-NDt 5.49 3.12 2.30 450 672 297 562 .750 -906 1.188 —_ -422 |MS3102R-14S-6P 
6/16 Recept. w/Socket MS3102R-14S-6S-ND+ 9.01 5.12 3.77 .450 .672 297 562 .750 -906 1.188 _— -422 |MS3102R-14S-6S 
148-7 3/16 Plug w/Socket MS3106F-14S-7S-NDt 17.05 11.13 9.34 _ -531 2.201 = 1.021 = 1.123 406 — |MS3106F-14S-7S 
7/6 Plug w/Socket MS3106A-16S-1S-ND 15.48 10.84 8.05 = 531 937 = = = 1.250 = — |MS3106A-16S-1S 
7/6 Plug w/Socket MS3106F-16S-1S-NDt 23.18 15.13 12.69 = 531 2.201 = 1.151 _ 1.250 500 — |MS3106F-16S-1S 
16541 7/6 Recept. w/Pins MS3102E-16S-1P-ND* 8.49 5.10 3.97 450 672 297 562 875 -969 1.281 = -422 |MS3102E-16S-1P. 
7/6 Recept. w/Pins MS3102R-16S-1P-ND¢ 6.80 3.86 2.85 450 672 .297 562 875 969 1.281 _ -422 |MS3102R-16S-1P 
3/12 Plug w/Socket MS3106A-16-10S-ND 16.53 11.57 8.60 _ 719 1.124 = —_ = 1.250 — — |MS3106A-16-10S 
16:10 3/12 Plug w/Socket MS3106F-16-10S-NDt 23.00 14.72 13.04 _ 719 2.524 _— 1.151 — 1.250 500 — |MS3106F-16-10S 
16-11 2/12 Recept. w/Pins MS3102R-16-11P-ND+ 6.83 3.88 2.86 625 -860 484 -750 875 969 1.281 _ -672 |MS3102R-16-11P. 
10/16 Recept. w/Pins MS3102E-18-1P-ND* 10.20 6.12 4.76 625 891 453 -750 1.000 | 1.062 | 1.375 = .641§ | MS3102E-18-1P 
18-1 10/16 Recept. w/Pins MS3102R-18-1P-ND+ 10.14 6.09 4.74 625 891 453 -750 1.000 | 1.062 | 1.375 = .641§ | MS3102R-18-1P. 
10/16 Plug w/Socket MS3106A-18-1S-ND 18.12 11.83 9.92 = 719 1.219 = = = 1.333 = — |MS3106A-18-1S 
18-11 5/12 Recept. w/Pins MS3102E-18-11P-ND* 8.68 4.93 3.63 625 891 453 -750 1.000 | 1.062 | 1.375 a .641§ | MS3102E-18-11P 
20-27 14/16 Recept. w/Pins MS3102R-20-27P-ND+ 10.80 6.48 5.04 625 891 453 -750 1.125 | 1.156 | 1.500 — -641§ | MS3102R-20-27P 
22-14 19/16 Recept. w/Pins MS3102E-22-14P-ND* 11.43 6.86 5.34 625 891 453 -750 1.250 | 1.250 | 1.625 _ .641§ | MS3102E-22-14P 
22-19 14/16 Recept. w/Socket MS3102E-22-19S-ND* 12.00 8.40 6.24 625 891 453 -750 1.250 | 1.250 | 1.625 = -641§ | MS3102E-22-19S, 
22-22 4/8 Recept. w/Pins MS3102E-22-22P-ND* 14.90 10.43 7.75 625 891 453 -750 1.250 | 1.250 | 1.625 = .641§ | MS3102E-22-22P 
3/#8 6/#12 Recept. w/Pins MS3102R-24-11P-ND+ 11.65 8.16 6.06 625 -953 453 812 1.375 | 1.375 | 1.750 = -578§ | MS3102R-24-11P. 
dia 3/#8 6/#12 Plug w/Socket MS3106R-24-11S-ND+ 23.83 15.25 13.51 = .719 1.291 1.994 | 1.557 = 1.715 = — |MS3106R-24-11S 


* Environmental resisting 
t+ Environmental resisting with strain relief (MS part number only) 
$ Lightweight environmental resisting 
§ Increase Z dimension by .312 for size "0" contact only. 
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Amphenol Accessories For 97 Series Connectors 


Cable D For jacketed cable or wires protected by tubing. Bushing 
oral Fi S 
rei 


Both clamping halves float for maximum strain . ae 
Clamp \ relief. For unjacketed cable or wires, use MS3420 Type Rubber bushing specifically 
MS3075A B ( ) corresponding MS3420 bushing. Clamp and designed for MS3057A type 
Type et \ S /] bushing can be ordered together. Two telescoping cable clamp. Can also be used 
bushings are furnished with shell sizes 24 and as a reducing bushing. Order 
larger. separately or with cable clamp. 
Max. Dimensions in Inches 
Shell | O.D. Digi-Key Price Each c D. Internal Amphenol 
Size | Cable Description Part No. 1 10 50 A B Dia. Thread E lz G L Part No. 
Cable Clamp 97-3057-1004-ND 5.76 3.27 2.41 795 842 5/16 5/8-24 97-3057-1004 
10SL, Bushing 97-79-513-3-ND 1.12 67 44 -130 210 374 2.875 9779-513-3 
12S | 5/16 Bushing 97-79-513-4-ND 1.31 79 51 .220 302 -500 2.750 9779-513-4 
Cable Clamp w/Bushing 97-3057-1004-1-ND* 7.00 3.98 2.93 795 842 5/16 5/8-24 -220 302 -500 2.750 97-3057-1004-1* 
42SL, | 7/46 Cable Clamp 97-3057-1007-ND 5.58 3.34 2.18 -850 -995 76 3/4-20 97-3057-1007 
148° Bushing 97-79-513-6-ND 1.27 76 50 312 427 614 2.625 9779-513-6 
Cable Clamp w/Bushing 97-3057-1007-1-ND 7.07 4.01 2.96 -850 -995 dal} 3/4-20 312 427 614 2.625 97-3057-1007-1 
Cable Clamp 97-3057-1008-ND 6.40 3.63 2.68 -920 1.120 9/16 7/8-20 97-3057-1008-1 
16,16S) 9/16 Bushing 97-79-513-8-ND 1.04 63 AL 437 552 .739 2.500 9779-513-8 
Cable Clamp w/Bushing 97-3057-1008-1-ND 7.47 4.24 3.13 -920 1.120 9/16 7/8-20 437 552 .739 2.500 97-3057-1008-1 
Cable Clamp 97-3057-1010-ND 5.43 3.08 2.27 -920 1.216 5/8 1-20 97-3057-1010 
18 5/8 Bushing 97-79-513-10-ND 1.12 67 44 562 615 889 2.375 9779-513-10 
Cable Clamp w/Bushing 97-3057-1010-1-ND 6.37 3.61 2.66 -920 1.216 5/8 1-20 -562 ‘615 .889 2.375 97-3057-1010-1 
Cable Clamp 97-3057-1012-ND 5.43 3.08 2.27 927 1.403 3/4 1-3/16-18 97-3057-1012 
20,22 | 3/4 Bushing 97-79-513-12-ND 1.23 74 48 625 740 1.084 2.250 9779-513-12 
Cable Clamp w/Bushing 97-3057-1012-1-ND 6.50 3.69 2.72 -927 1.403 3/4 1-3/16-18 -625 -740 1.084 2.250 97-3057-1012-1 
Cable Clamp 97-3057-1016-ND** 5.90 3.35 2.47 1.015 1.683 15/16 1-7/16-18 97-3057-1016** 
24.08 | 15/16 Bushing 97-79-513-12-ND 1.23 74 48 625 740 1.084 2.250 9779-513-12 
» Bushing 97-79-513-16-ND 1.66 .99 65 750 927 1.309 2.125 9779-513-16 
Cable Clamp w/Bushing 97-3057-1016-1-ND** 8.38 4.75 3.50 1.015 1.683 15/16 1-7/16-18 97-3057-1016-1** 


* When Clamp and bushing are ordered together for shell sizes 10SL and 12S, bushing 97-79-513-4 will be furnished. 
“*Two telescoping bushings (97-79-513-12 and 97-79-513-16) are furnished with each cable clamp for shell sizes 24 and 28. 


97 Series Receptacles 


Shell Size | No. of Dimensions in Inches 
Insert Con- A Vv 
Arrange- | tacts/ Digi-Key Price Each Coupling} K (L 4) M N N1 fe) R Ss Fitting | Amphenol 
ment No. | Size Description Part No. al 10 50 Thread | Ref.| Max. | Max. | Ref.| Ref. Ref. Ref. Ref. | Ref. | Thread |Part No. 
Receptacles With Solid Shells 
ae | a Pe Ge te ce cee 
ox mount recept. w/pins - e selina f ). E 5: = A 
Cable recept. w/pins 97-3101A-10SL-4P-ND_13.43 9.40 6.99 | 5/8-24 | 5/64) 1-9/32 | 61.64 | 9/16 | 3/4 | 11/16 | 812 | 29/82) 1 | 5/824 For aroTAOSL-AP 


10SL-4 2/16 97-3102A-10SL-4P 


97-3102A-12S-3P 


Box mount recept. w/pins 97-3102A-10SL-4P-ND 8.91 5.35 4.16 
Box mount recept. w/pins 97-3102A-12S-3P-ND 8.27 4.70 3.46 


128-3 2/16 Box mount recept. w/socket_| 97-3102A-12S-3S-ND 888 504 371 3/4-20 | 5/64/1-15/32| 31/32 | 9/16 | 25/32 | 11/16 | .812 | 13/16 |1-3/32] 5/8-24 97-3102A-128-3S 
Wall mount recept. w/pins 97-3100A-14S-1P-ND 12.00 840 6.24 97-3100A-14S-1P 
148-1 3/16 Wall mount recept. w/socket | 97-3100A-14S-1S-ND 1230 861 6.40 97-3100A-14S-1S 
Cable recept. w/pins 97-3101A-14S-1P-ND 14.78 10.35 7.69 97-3101A-14S-1P 
Cable recept. w/socket 97-3101A-14S-1S-ND 15.00 10.50 7.80 97-3101A-14S-1S 
Wall mount recept. w/pins 97-3100A-14S-2P-ND 13.35 9.35 6.95 97-3100A-14S-2P 
148-2 4/16 Wall mount recept. w/socket | 97-3100A-14S-2S-ND 1258 881 6.54 97-3100A-14S-2S 
Cable recept. w/pins 97-3101A-14S-2P-ND 14.70 10.29 7.65 97-3101A-14S-2P 
Cable recept. w/socket 97-3101A-14S-2S-ND 15.55 10.89 8.09 ‘ z y ie 97-3101A-14S-2S 
Wall mount recept. w/pins 97-3100A-14S-5P-ND 13.35 9.35 6.95 HB 20: | SIGE ASI92 | 61/64 9/16) 718 ed 988") Boi: | ISG) (Sid-20) 97-3100A-14S-5P 
148-5 5/16 Wall mount recept. w/socket | 97-3100A-14S-5S-ND 12.03 842 6.26 97-3100A-14S-5S 
Cable recept. w/pins 97-3101A-14S-5P-ND 15.85 11.10 8.25 97-3101A-14S-5P 
Cable recept. w/socket 97-3101A-14S-5S-ND 16.55 11.59 8.61 97-3101A-14S-5S 
Wall mount recept. w/pins 97-3100A-14S-6P-ND 12.03 842 6.26 97-3100A-14S-6P 
148-6 6/16 Wall mount recept. w/socket | 97-3100A-14S-6S-ND 13.83 9.68 7.19 97-3100A-14S-6S 
Cable recept. w/pins 97-3101A-14S-6P-ND 16.55 11.59 8.61 97-3101A-14S-6P 
Cable recept. w/socket 97-3101A-14S-6S-ND 16.93 11.85 8.81 97-3101A-14S-6S 
16S-1 7/16 Box mount recept. w/pins 97-3102A-16S-1P-ND 11.67 7.01 5.45 97-3102A-16S-1P 


97-3102A-16S-1S 
97-3102A-16S-8P 
97-3102A-16S-8S 
97-3102A-18-1P 
97-3102A-18-1S 
97-3102A-18-4P 
97-3102A-18-4S 
97-3102A-18-8P 


Box mount recept. w/socket_| 97-3102A-16S-1S-ND 11.88 7.13 5.55 
168-8 5/16 Box mount recept. w/pins 97-3102A-16S-8P-ND 11.52 6.92 5.38 
Box mount recept. w/socket_| 97-3102A-16S-8S-ND 11.97 7.19 5.59 
18-1 10/16 Box mount recept. w/pins 97-3102A-18-1P-ND 13.25 9.28 6.89 

Box mount recept. w/socket_| 97-3102A-18-1S-ND 12.78 8.95 6.65 
18-4 4/16 Box mount recept. w/pins 97-3102A-18-4P-ND 11.52 6.92 5.38 
Box mount recept. w/socket_| 97-3102A-18-4S-ND 10.40 7.28 5.41 
4/1#12, Box mount recept. w/pins 97-3102A-18-8P-ND 13.25 9.28 6.89 


1-20 | 5/64/1-15/32| 61/64 | 9/16 1 7/8 1.062 | 31/32 |1-9/32| 7/8-20 


—_ AI7#16 Box mount recept. w/socket_| 97-3102A-18-8S-ND 14.48 10.14 7.53 97-3102A-18-8S 
te10 | 472 | Boxmountrecopt weocket | 97 S102A1810SND 1448 10.14 7.53 97-3102818108 
(ox mount recept. w/socke - -18-10S- x . é ~ -18- 
er saa | Boxmountrecept. wipins | 97-S102A18-11P-ND 12.30 81 6.40 | 1/818) 1/8 |1-63/64) 1-9/8 | 3/4 | 1-1/8) 1 1.186 | 1-1/16 | 1-3/6 | 1-20 Fo7-3t0RR-18-11P 
Box mount recept. w/socket_| 97-3102A-18-11S-ND 11.53 8.07 6.00 97-3102A-18-11S 
18-12 6/16 Box mount recept. w/pins 97-3102A-18-12P-ND 11.20 7.84 5.83 97-3102A-18-12P 
Box mount recept. w/socket_| 97-3102A-18-12S-ND 10.70 7.49 5.57 97-3102A-18-12S 
18-16 1/12 Box mount recept. w/pins 97-3102A-18-16P-ND 11.73 8.21 6.10 97-3102A-18-16P 
Box mount recept. w/socket_| 97-3102A-18-16S-ND 15.00 10.50 7.80 97-3102A-18-16S 
18-19 10/16 Box mount recept. w/pins 97-3102A-18-19P-ND 19.07 12.45 10.44 97-3102A-18-19P 
Box mount recept. w/socket_| 97-3102A-18-19S-ND 13.05 9.14 6.79 97-3102A-18-19S 
20-4 4/12 Box mount recept. w/pins 97-3102A-20-4P-ND 12.00 840 6.24 97-3102A-20-4P 
Box mount recept. w/socket_| 97-3102A-20-4S-ND 14.78 10.35 7.69 97-3102A-20-4S 
20-7 8/16 Box mount recept. w/pins 97-3102A-20-7P-ND 12.00 840 6.24 97-3102A-20-7P 
Box mount recept. w/socket_| 97-3102A-20-7S-ND 13.83 9.68 7.19 97-3102A-20-7S 
20-15 7/12 Box mount recept. w/pins 97-3102A-20-15P-ND 16.05 11.24 8.35 97-3102A-20-15P 


97-3102A-20-15S 
97-3102A-20-16P 
97-3102A-20-16S 
97-3102A-20-27P 
97-3102A-20-27S 
97-3102A-20-29P 
97-3102A-20-29S 
97-3102A-22-14P 
97-3102A-22-14S 
97-3102A-22-19P 
97-3102A-22-19S 
97-3102A-24-7P 


Box mount recept. w/socket_| 97-3102A-20-15S-ND 20.66 13.49 11.31 
20-16 9/2#12, Box mount recept. w/pins 97-3102A-20-16P-ND 14.48 10.14 7.53 
9/7#16 Box mount recept. w/socket_| 97-3102A-20-16S-ND 15.75 11.03 8.19 
20-27 14/16 Box mount recept. w/pins 97-3102A-20-27P-ND 14.78 10.35 7.69 
Box mount recept. w/socket_| 97-3102A-20-27S-ND 14.75 10.33 7.67 
20-29 17/16 Box mount recept. w/pins 97-3102A-20-29P-ND 16.60 11.62 8.64 
Box mount recept. w/socket_| 97-3102A-20-29S-ND 18.05 11.78 9.88 
20-14 19/16 Box mount recept. w/pins 97-3102A-22-14P-ND 17.24 11.26 9.44 
Box mount recept. w/socket_| 97-3102A-22-14S-ND 21.00 13.71 11.50 
Box mount recept. w/pins 97-3102A-22-19P-ND 16.91 11.04 9.26 
Box mount recept. w/socket_| 97-3102A-22-19S-ND 17.24 11.26 9.44 
16/2#12, | Box mount recept. w/pins 97-3102A-24-7P-ND 20.28 13.24 11.11 


1-1/4-18| 1/8 |1-57/64) 1-3/8 | 3/4 | 1-1/4 | 1-1/8 | 1.312 | 1-5/32 | 1-1/2 |1-3/16-18 


1-3/8-18| 1/8 |1-63/64] 1-3/8 | 3/4 | 1-3/8 | 1-1/4 | 1.438 | 1-1/4 | 1-5/8 /1-3/16-18 
22-19 14/16 


24-7 
16/14#16| Box mount recept. w/socket | 97-3102A-24-7S-ND 22.75 14.85 12.46 97-3102A-24-7S 

2428 | 2416 | Boxmountrecept. wipins | 97-3102A-24-28P-ND 22.06 14.40 12.08 | 11/218) 1/8 | 2-1/4 | 1-9/8 |19/16) 1-1/2 | 1-3/6 | 1.562 | 1-3/8 | 1-3/4 |1-7/16-18) 97-31 03R-24-2BP 
Box mount recept. w/socket_| 97-3102A-24-28S-ND 24.50 15.69 13.89 97-3102A-24-28S 

2a11 [22/412 | Box mount recept. wipins | 97-3102A-28-11P-ND 22.93 14.68 13.00 97-3102A-28-11P 


22/18#16| Box mount recept. w/socket_| 97-3102A-28-11S-ND 29.48 18.87 16.71 

a Box mount recept. w/pins 97-3102A-28-16P-ND 24.05 15.40 13.63 3/4. e : e : af : 4a] 97-3102A-28-16P 
eerl6 208 Box mount recept. w/socket_| 97-3102A-28-16S-ND 24.23 15.51 13.74 TSIEN US | ASN s | Teles SIG ASE) Tei 4) 13812) 1-218 2. ree 97-3102A-28-16S 
Box mount recept. w/pins 97-3102A-28-21P-ND 29.27 18.74 16.59 97-3102A-28-21P 
Box mount recept. w/socket_| 97-3102A-28-21S-ND 30.68 21.48 19.18 97-3102A-28-21S 


97-3102A-28-11S 


28-21 37/16 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 167 


HIROSE 
ELECTRIC 
co.,LTD. 


HR10 Series 


Circular Connectors 


i No. of | Digi-Key Dimensions (mm) No. of | Digi-Key Dimensions (mm) 
aa Push-Pull Connectors GOLD PLATED CONTACTS Pina’ | (Partie: ri 5 C Pins | Part No. A cmED 
eatures: 
HR110, HR113 
The most compact HR10 series with well balanced, simplified layout in limited space; Easy “Push-Pull” 4 PESOS) 34.98 | 8.89 4.98 4 HR160, HR165 34.98 | 11.48 | 6.99 | 4.99 
Operation; Polarization — Five-key system permits only one way of coupling. HR332,_HR337 = 
, ined HP311, HRG14 5 | HR118, HR119 | 34.98/ 11.48 | 6.99 | 4.99 
Electrical Specifications: 6 » HRS 34.98 | 8.89 4.98 HRI11, HRI14 
+ Current Rating: 2A HR333, HR338 6 |uptet, HRies | 3498] 11.48 | 6.99 | 4.99 
+ Insulation Resistance: 1000MQ or more at DC100V 10 HR316, HR317 43.00 | 11.91 | 7.01 HR116, HR117 
+ Contact Resistance: 10mQ or less at DC1A. HR334, HR339 10 HR162, HR167 S00 AAA) | 2200. 208 
No. of Digi-Key Dim. (mm) yo | HR812, HRB1S | ao og | a4.91 | 7.01 HR112, HR115 
Pins Part No. A B HR335, HR340 12 litegmnenteay “72/1471 | 950 | 7.01 
4 HR200, HR203 14.00 | 8.89 20 | HR336, HR341 | 58.50 | 15.39 | 7.01 20 | HR164, HR169 | 58.78] 19.00 | 13.00 | 7.01 
6 HR201, HR204 14.00 | 8.89 
12 HR202, HR205 16.00 | 11.91 Con- Digi-Key Price Each Hirose 
tacts | Description Part No. il 10 100 | Part No. 
Receptach 
sch cae HR10A Series, Solder Cup 
Fess 4 | Plug with Pin Insert HR110-ND 1088 9.59 8.03 | HRIOA-7P-4P 
7 5 | Plug with Pin Insert HR118-ND 11.74 10.385 8.67 | HRIOA-7P-5P 
B 6 | Plug with Pin Insert HR111-ND 11.09 9.77 8.19 | HRIOA-7P-6P 
ay 10 | Plug with Pin Insert HR116-ND 14.68 12.94 10.84 | HRI0A-10P-10P 
Receptacle 12. | Plug with Pin Insert HR112-ND 15.35 13.53 11.34 | HRI0A10P-12P 
sack 4 | Plug with Socket Insert HR113-ND 11.64 10.19 7.76 | HRIOA-7P-4S 
5 | Plug with Socket Insert HR119-ND 10.65 9.38 7.86 | HRIOA-7P-5S 
5.59 6 | Plug with Socket Insert HR114-ND 10.88 9.59 8.03 | HRIOA-7P-6S 
10 | Plug with Socket Insert HR117-ND 14.05 1238 10.37 | HRIOA1OP-10S 
ci i 12 | Plug with Socket Insert HR115-ND 14.26 1257 10.53 | HRIOA10P-12S 
B c 
4 pa 4 | Receptacle with Pin Insert HR210-ND 673 592 4.44 | HRIOA-7R-4P 
5 | Receptacle with Pin Insert HR218-ND 845 7.44 5.58 | HRIOA-7R5P 
- — _ ——-— 6 | Receptacle with Pin Insert HR211-ND 7.28 641 481 | HRIOA7R6P 
No. of | Digi-Key Dimensions(mm) _|_ | No. of | Digi-Key Dimensions (mm) __| 10 | Receptacle with Pin Insert HR217-ND 10.37 9.08 6.92 | HRIOA10R-10P 
Einsist | BattiNo! aD pineal rete! A Le Le 12. | Receptacle with Pin Insert HR212-ND 11.02 9.64 7.35 | HRIOA10R-12P 
4 | HR100, HR103 | 28.50 | 11.00 | 7.01 | 5.21 4 —_|HR300, HR303 | 28.50/ 8.89 | 5.21 i Rees wines se Tei a Sis? dae | PROFS 
eptacle wi . . . 7 
i : 7 ; 1, HR304 | 28.50] 8.89 | 5.21 : 
6 AGERE) 28.50 | 11.00 | 7.01 | 521 S__[ESSOISES : 5 | Receptacle with Socket Insert HR219-ND 685 603 4.53 | HRIOA7R5S 
12 | HR102, HR105 | 32.51 | 14.00 | 9.50 | 7.19 12 | HR302, HR305 | 32.51 | 11.91 | 7.19 6 | Receptacle with Socket Insert HROI4.ND 768 676 507 | HRIOATRES 
— - - 10 | Receptacle with Socket Insert HR216-ND 10.20 893 6.80 | HRIOA10R-10S 
Corp pasney paleo 4 Lies 12. | Receptacle with Socket Insert HR215-ND 106s 9337.11 | HRIOAA0R125 
tacts| Description Part No. i 10 100 | Part No. : 
HR1O Series 4 | Jack with Pin Insert HR310-ND 9.62 843 6.42 | HRIOA-7J-4P 
7 Wha wn GSK ree igaq AOS SAT ERIOTEAP 6 | Jack with Pin Insert HR311-ND 1018 891 679 | HRIOA7J-6P 
Pate at : : i i ; 10. | Jack with Pin Insert HRS17-ND 1268 11.18 9.37 | HRIOA-40J-10P 
6 | Plug with Fin Insert HR101-ND 14.07 1240 10.39 | HR10-7P-6P 42. | Jeckwith Pin inset ein iaee- ange Aanae| Tein aioe 
12 | Plug with Pin Insert HR102-ND 14.06 13.24 11.58 | HR10-10P-12P ene : : : 
4 | Plug with Socket Insert HR103-ND 14.07 1240 10.39 | HR10-7P-4S 4 | Jack with Socket Insert HR313-ND 960 840 6.40 | HRI0A-7J-4S 
6 | Plug with Socket Insert HR104-ND 15.16 13.36 11.20 | HR10-7P-6S 6 | Jack with Socket Insert HR314-ND 10.15 889 677 | HRIOA7J-6S 
12 | Plug with Socket Insert HR105-ND 16.85 15.86 13.88 | HR10-10P-12S 10 | Jack with Socket Insert HR316-ND 1208 10.64 8.92 | HRIOA-10J-10S 
4. | Receptacle with Pin Insert HR200-ND 723. 636 4.77 | HRIO-7R4P 12. | Jack with Socket Insert HR315-ND 1233 10.86 9.10 | HRIOA10J-12S 
6 | Receptacle with Pin Insert HR201-ND 7.88 6.93 §.20 | HR10-7R-6P HR10A Series, Crimp Type (contacts sold separately) 
' ah i vate - peas pee ae ae ie a 4. | Plug for Fin Insert, imp Type HR160-ND 11.86 1038 7.91 | HRIOA7P-4PC 
6 | Receptacle with Socket Insert HR204-ND 1135 9.94 7.57 | HRI0-7R-6S 6 | Plug for Pin Insert, Crimp Type aT Tee: Soe, 208, | talon ORG 
12 | Receptacle with Socket Insert HR205-ND 1407 12.40 10.39 | HR10-10R-128 10. | Plug for Fin Insert, Qrimp Type nD 13.38 11.79 9.88 | HRIOA10P-10PC 
ac) decewih eialncen ree 41660 Ags 27 7a TOTP 12 | Plug for Pin Insert, Crimp Type HR163-ND 13.38 11.79 9.88 | HRIOA10P-12PC 
lack WI in In )-| a ls he ~ - 
& | eek wihPrleet teenth diosr <o78. aia | RHO 7NeP 20 | Plug for Pin Insert, Crimp Type HR164-ND 23.52 22.74 20.39 | HRIOA-13P-20PC 
12 | Jack with Fin Insert HR302-ND 13.23. 11.66 = 9.77 | HR10-10J-12P 4 | Plug for Socket Insert, Crimp Type HR165-ND 10.54 9.29 7.79 | HRIOA-7P-4SC 
4 | Jack with Socket Insert HR303-ND 1214 10.70 8.96 | HR10-7u-4S 6 | Plug for Socket Insert, Crimp Type HR166-ND 1054 9.29 7.79 | HRIOA-7P-6SC 
6 | Jack with Socket Insert HR304-ND 13.80 1216 10.19 | HR10-7J-6S 10 | Plug for Socket Insert, Qrimp Type HR167-ND 13.65 12.03 10.08 | HRIOA10P-10SC 
12 | Jack with Socket Insert HR305-ND 1552 14.61 12.79 | HR10-10J-12S 12. | Plug for Socket Insert, Qrimp Type HR168-ND 13.65 12.03 10.08 | HRIOA10P-12SC 
20. | Plug for Socket Insert, Crimp Type HR169-ND 23.52 22.74 — 20.39 | HRIOA-13P-20SC 
4 | Recept. for Pin Insert, Crimp Type HR232-ND 635 555 393 | HRIOA-7R4PC 
HR10A Series 6 | Recept. for Pin Insert, Crimp Type HR233-ND 635 555 3.93 | HRI0A-7R-6PC 
te Fe 10. | Recept. for Pin Insert, Crimp Type HR234-ND 798 7.02 5.27 | HRIOA1OR-0PC 
Snap-In” Connectors SILVER PLATED CONTACTS 12. | Recept. for Pin Insert, Crimp Type HR235-ND 7.98 7.02 5.27 | HRIOA10R-12PC 
Features: 20 | Recept. for Pin Insert, Qrimp Type HR236-ND 14.38 13.54 11.85 | HRI0A13R-20PC 
“Cc ible with HR10 series: Cable crimpi | mai i bl 
ene with current series able crimping tool maintains consistent cable 4 tor Insert, Crimp Type HRO37-ND 652 5.69 4.03 | HRIOA7R-4SC 
+ To prevent from slipping, HR10A series are accompanied with ruled-off-squares roulette. & | Recept. for Socket Insert, Crimp Type HR238-ND 6.52 5.69 4.03 | HRIOA7R-6SC 
Electrical Specifications: 10. | Reoept. for Socket Insert, Orimp Type HR239-ND 830 7.31 5.48 | HRIOA1ORH0SC 
Cuan Has 3A ‘ Receptacle 12. | Reoept. for Socket Insert, Orimp Type HR240-ND 830 7.31 5.48 | HRIOA10R-12SC 
bd M }'~—? . 
« Insulation Resistance: min. 1,000MQ Le a 20 | Recept. for Socket Insert, Crimp Type HR241-ND 14.38 13.54 11.85 | HRIOA13R-20SC 
+ Contact Resistance: max. 10mQ. 4 | Jack for Pin Insert, Crimp Type HR332-ND 11.02 9.64 7.35 | HRIOA-7J-4PC 
2f 6 | Jack for Fin Insert, Crimp Type HR333-ND 11.02 9.64 7.35 | HRIOA-7J-6PC 
Receptacle + 10. | Jack for Pin Insert, Crimp Type HR334-ND 13.57 11.96 10.02 | HRIOA-10J-10PC 
12. | Jack for Pin Insert, Crimp Type HR335-ND 1357 11.96 10.02 | HRIOA10J-12PC 
No. of | Digi-Key Denny 20 | Jack for Pin Insert, Crimp Type HR336-ND 23.84 23.05 20.66 _| HRIOA13J-20PC 
Pins Part No. A B 4 | Jack for Socket Insert, Crimp Type HR337-ND 11.16 9.77 7.44 | HRIOA-7J-4SC 
HR210, HR213 | 14.00 | 8.89 6 | Jack for Socket Insert, Crimp Type HR338-ND 11.16 9.77 7.44 | HRIOA-7J-6SC 
4 HR232 12.19 | 8.89 10. | Jack for Socket Insert, Crimp Type HR339-ND 13.84 12.20 10.22 | HRIOA10J-10SC 
1.2 HR237 11.99 | 8.89 12 | Jack for Socket Insert, Qrimp Type HR340-ND 13.84 1220 10.22 | HRIOA10J-12SC 
171 / UAW T 5 HR218, HR219__| 14.00 | 8.89 20 | Jack for Socket Insert, Crimp Type HR341-ND 23.84 23.05 20.66 _ | HRIOA13-20SC 
1.18\,/) HR211, HR214 | 14.00 | 8.89 - 
| 10 6 HRO33 1219 | 8.89 — | Male Pin, Crimped, Gold HR450-ND _ 2) 7_| HRI0-PC-111 
HRO38 i199 | 889 — _| Female Socket, Crimped, Gold HR452-ND _ 29 7 | HRI2-SC-111 
FEMALE SOCKET HR216, HR217_| 16.00 | 14.00 — | Mae Pin, Crimped, Silver HR451-ND - 23 14. | HR10-PC-112 
1.2 10 HR234 1219 | 11.91 —_| Female Socket, Crimped, Silver HR453-ND = 23 14 | HR12-SC-112 
r< REY TSS ES Hand Crimp Tool for HR10A Series HR4Q7-ND 50.30 —  — | HRIZSCTC 
Pe 1.15 HR212, HR215 | 16.00 | 11.89 
| 10 | a { 12 HR235 12.19 | 11.91 — | Extraction Tool for Female Sockets HR498-ND 12.64 _ — | HR12-SC-TP 
HR240 11.99 | 11.91 — | Extraction Tool for Male Pins HR499-ND 8.47 - — | RP6-SC-TP 
MALE PIN 20 HR236, HR241_| 14.99 | 15.39 (Continued) 
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HRS2* Circular Connectors (com) MXR Series - Circular Connectors 


cO.,LTD. 
KMC Series Receptacle Plug Miniature Push-Pull Connectors with Ground Function 


MXR type connectors are miniature, lightweight, push-pull lock connectors with a ground function which has been 
developed for use with VTR camera and system camera interfaces. 

Features: + The single action push-pull lock function allows quick connections and disconnections as well as high density 
mounting * Verification of a secure engagement is afforded by a click sound which exemplifies the fine feel of this lock 
system + Use of aluminum alloy for the shell has contributed to the lightweight design + One of the three conductors 
makes contact before the others in this sequenced design. Specifications: + Withstand Voltage: 300V AC for 1 minute + 
Current Capacity: 2A - Insulation Resistance: 1000 MQ or greater at 100V DC + Contact Resistance: 20 mQ or less at 


9mm Bayonet Lock Connectors 
WATER RESISTANT 
Features: 


Five-key mechanism between two metal 
shells assures error-free polarization in 


coupling »* Bayonet lock offers easier jespeciate 1A AC + Solder Pot Diameter: 0.9 mm dia Applications: VTR cameras, system cameras, audio equipment, etc. 
coupling with higher reliability than thread ] Materials: + Shell: Aluminum alloy, nickel plating + Insulation: PBT resin, black, UL94V-0 + Male Pins: Brass, gold 
lock. 8.79 plating + Female Pins: Phosphor bronze, partial gold plating 
Electrical Specifications: — =, 
* Current Rating: 2A + Insulation Resis- 8 @ Fig. 2 — 
tance: min. 2000M© at DC100V * Contact ai & Solder Cup 
Resistance: max. 10mQ at DC1A. — — 
Con- Digi-Key Price Each Hirose 
tacts| Description Part No. 1 10 100 Part No. 
KMC Series 
4 | Plug with Pin Insert HR400-ND 15.71 13.84 11.60 | KMC-9BPD-4P Fi a 7, ; 
z No. of Dim. (mm) | Digi-Ke Price Each Hirose 
6 _| Rugwith'Fin insert PERO 1545 1455 12.73 | KMCOBRD-6P Fig. | Contacts| Description | AB PartNo. 1 10 50100 _| PartNo. 
4 | Receptacle with Socket Insert HR402-ND 9.91 8.68 6.61 | KMC-9BRD-4S Plug 
6 | Receptacle with Socket Insert HR403-ND 13.00 11.46 9.60 | KMC-9BRD-6S 3 | Bushing, Black] 47 5 | HR603-ND 1486 13.99 12.68 12.24 |MXR-8PA3PB 
4 Bushing, Black] 47 5 | HR604-ND 15.10 1421 1288 12.44 |MXR-8PA-4PB 
1 6 Bushing, Black] 47 5 | HR606-ND 15.56 1464 13.27 12.81 | MXR-8PA-6PB 
. sie 7 8 Bushing, Black} 50 8 | HR608-ND 16.01 15.08 13.66 13.19 | MXR-8P-8P 
HR30 Series Miniature Waterproof Plastic Connectors 8 | Bushing, White] 50 8 | HR610-ND ‘16.25 15.30 13.87 13.39 |MXR-8P-8P(01) 
Receptacles 
7 e ‘ 3 19.3 —J| HR613-ND 8.52 7.46 6.75 5.68 | MXR-8RA-3S 
(after tahtening) {efter tightening) 2| 4 | solderap |193 —| HR64ND 886 775 7.02 5.91 |MXRERA-S 
6 19.3. — | HR616-ND 9.34 8.17 7.40 6.23 | MXR-8RA-6S 
8 20.4 = — | HR618-ND 9.84 8.61 7.79 6.56_| MXR-8RA-8S 
3 = — | HR623-ND 8.52 7.46 6.75 5.68 | MXR-8R-3SA 
3 | 4 Solder Pin | —  —| HR624-ND 886 7.75 7.02 5.91 |MXR8R-4SA 
6 me — | HR626-ND 9.34 8.17 7.40 6.23 | MXR-8R-6SA 
8 = — | HR628-ND 9.84 8.61 7.79 6.56_| MXR-8R-8SA 
Tools 
Receptacle Tool, Tightening Jig - MXR Series H9988-ND 272.38 each MXR-8P-T01 
. Tool, Cable Orimper - MXR Series H9989-ND 328.16 each HR10A-TC-04 
Features: Miniature and compact design: The HR30 allows for a | Digi-Key Cable |Dim. | Dim. | Dim. 
maximum outside diameter of 12.6mm in the 3 and 6 positions, and 7 
15.5mm for the 10 and 12 position connectors. The compact design PartNo: Diameter: BA B & = 
yields a mated length from the panel of only 32.3mm for the 3 and6 | HRBS5-ND] 42-5 | 298) 126 | — RM Series 12mm Video Connectors 
position version and 42.1mm for the 10 and 12 position. Water-tight | HR856-ND | 4.2~5 | 29.8 | 126 | — 
connection: Meets the IP67 standard, when in the mated position. | HR857-ND| 4.2~5 |303| 126) — Does not have rubber boot. 
Push-pull lock-Using Hirose”s unique lock mechanism, the HR30 | HR858-ND | 3.5~4.3 | 29.8 | 12.6 = Features: + Pipe shaped socket contact for long life reliable operation * UL94V-0 diallyl phthalate molding material for 
connector has a reliable, robust “push-pull” lock that is easy to | HRE59-ND | 3.5-43 |298| 126 | — excellent electrical & mechanical characteristics + Sleek design with grainy matte finish + Bayonet type coupling for easy 
operate. Light-weight and corrosion free. HR860-ND | 3.5-43 1303/1 126] — Operation + Reversible pin & socket insert + 2,3,4,5,6, & 7 pin available in the common diecasting body + Jack available for 
Applications: Test and measurement equipment, communication HR861-ND 62-7 39.8 155 = cable extension program . . . . 
equipment, and other miniature electronic devices. Specifications: ‘ : : Specifications: + Qperating Voltage: AOB00V (2 pin) AC500V (3 & 4 pin) AC350V (5,6 & 7 pin) + Current rating: 5 amps 
Rated Qurrent: 5A (3 pos.), 2A (6, 10, 12 pos.). Qperation Temp. HR862-ND | 6.2~7 | 39.8 | 155 | — * Insulation resistance: min. 1,000MQ at DC500V + Contact resistance: max. 4mQ. + Solder cup diameter: 1.1mm (.043") 
Range: -25°C~+85°C. Rated Voltage: ACIO0V, DC140V (3, 6 pos.), HR863-ND | 6.2~7 39.8 | 15.5 _— + Temp. cycling: -55°C to +85°C * Contact durability: 2000 times at max. 8mQ. 
AC30V, DC42V (10, 12 pos.). Storage Temp. Range: -25°C~+85°C. | HR864-ND = 16 8.3 12 
Contact Resistance: 5mQ max. (3 pos.) 15mQ max. (6, 10, 12 pos.) | HR865-ND — 16 83 12 
measured at 1A DC. Insulation Resistance: 1000MQmin. measured | HREg66-ND = 18.4] 83 12 
at 100 VDC. Waterproof Performance: Water must not penetrate HR867-ND _ 155 | 93 15 
inside the connector. While mated with a applicable connector, leave : é 
under water at a depth of 1m for half hour. HR868-ND _ 155 | 93 15 
Material: Plug: Insulator: PPS and PBT, black, UL94V-0, polyacetal, |HR869-ND | _— 155 | 93 | 15 
natural. Gasket: SIR/CR, red/black. Contacts: Brass, phosphor | HR870-ND | 4.2~5 | 28.9 12 = 
bronze, gold plating. Spring: Stainless steel. Receptacles: Insulator: | HR871-ND | 3.5~4.3 | 28.9 12 = 
PPS, black, UL94V-0. Gasket: CR, black. Contacts: Brass, phosphor HR872-ND | 6.2~7 38 15 = 
bronze, gold plating. Hexagonal nut: Zinc alloy, chromate. Washer: HR873-ND | 6.2~7 38 15 = 
Sor ere cae vecodnatas contacts: Contacts: Phos: | ersra.np | 62-7 | 38 | 15 | — No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Contacts | Description Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 
Con- Digi-Key Price Each Hirose 2 | Plug with Pin Insert HR120-ND 8.28 7.29 646 5.47 | RM12BPG2PH 
tacts | Description Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 3 Plug with Pin Insert HR122-ND 8.45 7.44 6.60 5.58 | RM12BPG3PH 
3 | Plug, Solder Female Contact HR855-ND 989 8.60 7.74 6.88 | HR30-6P-3S 5 Plug with Socket Insert HR127-ND_ 9.77855 7.74 6.52 | RM12BPG5S(07) 
6 | Plug, Solder Female Contact HR856-ND 7.22 598 4.98 4.49 | HR30-6P-6S 2 Plug with Pin Insert HR882-ND 8.32 7.04 592 5.28 | RM12BPE2PH 
6 | Plug, Solder Male Contact HR857-ND 7.12 603 5.07 4.53 | HR30-6P-6P 2 Plug with Socket Insert HR883-ND 8.58 7.26 6.11 5.45 | RM12BPE2S 
3 | Plug, Solder, Fne Wire, Female Contact | HR858-ND 11.18 9.72 875 7.78 | HR380-6PA-3S 3 Plug with Pin Insert HR884-ND 8.42 713 6.00 5.35 | RM12BPE3PH 
3 ae soe : oe a pera Oontart ae ie == = ee eee 3 | Plugwith Socket Insert HP885-ND 871 737 6.20 5.53 | RMI2BPE3S 
ug, ler, ne Wire, je Contact - . | . ). ‘ 
40. | Plug’ Crimp, Female Contact HR861-ND 6.70 5.55 462 4.16 | HR30-7P-10SC ‘ ses wath Fan insert eee Soc oc eal bei iare 
12 | Plug, Gimp, Female Contact HRB62-ND 6.70 5.55 4.62 4.16 | HR30-7P-12SC ug Ma eet eet Helake lame a ode co aa teens 
ig, imp, 5 Plug with Pin Insert HR888-ND 868 7.35 6.18 5.52 | RM12BPESPH 
12 | Plug, Qimp, Male Contact HR863-ND 6.70 555 462 4.16 | HR30-8P-12PC ig wi : ; : ‘ 
3 _| Receptacle, Solder, Male Contact HR864-ND 746 632 531 474 | HR306R3P 5 | Plug with Sooket Insert HR889-ND 823 7.16 645 5.73 | RMI2BPE5S 
6 | Receptacle, Solder, Male Contact HR865-ND «5.97 4.95 412 3.71 | HRG0-6R6P 6. ||| Rugiath Fin Insert RASETAND) Bee ipo G25™.0-60. | RM eae ere 
6 | Receptacle, Solder, Female Contact HR866-ND 666 5.64 4.74 4.23 | HR30-6R-6S 6 Plug with Socket Insert HR891-ND. 835 7.26 6.54 5.81 | RM12BPE6S 
10 | Receptacle, Orimp, Male Contact HR867-ND 470 3.89 324 2.92 | HR30-7R-10PC i. Plug with Pin Insert HR892-ND 8.14 7.08 638 5.67 | RM12BPE-7PH 
12 | Receptacle, Qrimp, Male Contact HR868-ND 470 3.89 324 2.92 | HR30-7R-12PC 7 Plug with Socket Insert HR893-ND 8.63 7.50 6.75 6.00 | RM12BPE7S 
12 _| Receptacle, Oimp, Female Contact HR869-ND 4.70 389 324 2.92 | HR30-8R-12SC 2 Receptacle with Pin Insert HR221-ND 421 3.68 3.06 261 | RM12BRD-2PH 
6 | Jack, Solder, Male Contact HR870-ND 681 5.77 485 4.33 | HR30-6J-6P 3 Receptacle with Pin Insert HR223-ND 429 375 3.12 266 | RM12BRD-3PH 
6 | Jack, Solder, Fine Wire, Male Contact. | HR871-ND 7.77 6.58 5.54 4.94 | HR3O-6JA-6P 4 | Receptacle with Pin Insert HR025-ND 446 3.89 3.24 276 | RMI2BRD-4PH 
10 | Jack, Gimp, Mae Contact PEB72ND) 692 5.24 436 3.93 | HAG0-7H10PC 5 | Receptacle with Pin Insert HR227-ND 470 4.11 3.42 291 | RMI2BRD-SPH 
12 | Jack, Qimp, Male Contact HR873-ND 632 5.24 436 3.93 | HR30-7J-12PC i 
12_| Jack, Crimp, Female Contact HR874-ND 632 524 436 3.93 | HR30-8J-12SC 6 Receptacle with Pin Insert HR229-ND 495 432 3.60 3.06 | RM12BRD-6PH 
—P Dust Cap for Plugs - Solder ERe7END 224187156 138 | HOPG 7 | Receptacle with Pin Insert HR231-ND 531 464 3.86 3.29 | RM12BRD-7PH 
— | Dust Gp for Plugs - Gimp HR876-ND 224 187 156 138 | HR30-7P-c 2 | Receptacle with Socket Insert HR220-ND 5.06 442 3.68 3.13 | AM12BRD-2S 
— | Dust Cap for Plugs - Crimp HR877-ND 224 187 1.56 1.38 | HR30-8P-C 3 Receptacle with Socket Insert HR222-ND 5.28 4.61 3.84 3.27 | RM12BRD-3S 
— _ | Dust Cap for Solder Type Receptacle HR878-ND 224 187 1.56 1.38 | HR30-6R-C 4 Receptacle with Socket Insert HR224-ND 5.53 4.83 4.02 3.42 | RM12BRD-4S 
—__| Dust Cap for Crimp Type Receptacle HR879-ND 224 187 1.56 1.38 | HR30-7RC 5 Receptacle with Socket Insert HR226-ND 6.13 5.36 4.46 3.80 | RM12BRD-5S 
Tools 6 Receptacle with Socket Insert HR228-ND 6.33 5.52 4.60 3.91 | RM12BRD-6S 
Wrring Jig for Solder Plugs H9950-ND 214.86 each HR30-6P-6S-T01 e Receptacle with Socket Insert HR230-ND 685 5.98 4.98 4.24 | RM12BRD-7S 
Wiring Jig for Receptacle and Jack H9951-ND 214.86 each HR30-6R-6P-T01 2 | Jack with Pin Insert HR321-ND 6.63 5.79 4.82 4.10 | RM12BJB-2PH 
Back Shell Tightening Collar Recent ey 136.09 each HeG0-6P-702 3 | Jack with Pin Insert HRG23-ND 625 550 4.88 4.13 | RMM2BJB3PH 
Manual Crimping Too! REED Hee alae 4 | Jack with Pin Insert HR325-ND 633 557 4.94 4.18 | RMN2BUB-4PH 
- 7% 5 Jack with Pin Insert HR327-ND 643 5.66 5.02 4.25 | RM12BJB-5PH 
Digi-Key Gane ea lle epee Maer ro 6 | Jack with Pin Insert HR329-ND 658 5.79 5.13 4.34 | RM12BJB-6PH 
Description | Part No. 400 Part No. 10 50-100 10,000 _| Part No. 7, © ||seca wath Fin eet HSND G83). B01 5.03) 451. JAMIA PH 
7 7 7 2 Jack with Socket Insert HR320-ND 8.62 7.54 6.83 5.75 | RM12BJB-2S(07) 
Contacts - Male - Phosphor Bronze with Selective Gold Plating 3 Jack with Socket Insert HR322-ND 893 7.82 7.07 5.96 | RM12BJB-3S(07) 
26-30AWG | HR880-ND 19 HR30-PC-111] 25 : A7 15 70.13/M : HR30-PC-211 4 Jack with Socket Insert HP324-ND 929 813 7.36 6.20 | RM12BJB-4S(07) 
Contacts - Female - Phosphor Bronze with Selective Gold Plating 5 Jack with Socket Insert HR326-ND 9.62 843 7.62 6.42 | RM12BJB-5S(07) 
26-30AWG | HR881-ND 19 HR30-SC-111 | 25 A715 70.13/M HR30-SC-211 6 Jack with Socket Insert HR328-ND_ 10.01 876 7.93 668 | RM12BJB-6S(07) 
* For Oat Tape, add “CT” to the Digi-Key Part No. (HBSOCT:ND) 7 Jack with Socket Insert HR330-ND 10.30 9.01 8.16 6.87 | RM12BJB-7S(07) 
+ For Tape & Reel, add “TR’ to the Digi-Key Part No. (HR880TR-ND) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE 
HAGE Circular Connectors (cont) Receptacle 


RM Series 


15mm Video Connectors 
Specifications: + Operating Voltage: AC350V, DC490V + Qurrent Rating: 5A + Insulation Resistance: 1000MQ min. at 
DC500V + Contact Resistance: 14mQ max. at DCIA » Temp. Oycling: -55°C to +85°C * Applicable Cable Dia: 8m/m max. 
+ Plugs and jacks include rubber boot. 
No. of | Digi-Key Dimensions (mm) 
Threaded Receptacle Pins | Part No. A B Cc D E 
Plug Bs ¢ 7 HR146-ND 22.00 19.99 26.49 29.01 23.01 
7 HR147-ND 22.00 19.99 27.69 29.01 23.01 
10_| _HR148-ND, HR149-ND 22.00 19.99 26.49 29.01 23.01 
14 | HR150-ND 22.00 19.99 26.59 29.01 23.01 
14 | HRI51-ND 22.00 19.99 25.78 29.01 23.01 
— 26 | HR152-ND 25.81 23.90 26.80 31.98 26.01 
a 26 | HR153-ND 25.81 23.90 27.99 31.98 26.01 
ans hacole = . . 
Con- Digi-Key Price Each Hirose 
tacts | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Con- Digi-Key Price Each Hirose 7 | Plug with Pin Insert HR138-ND 1632 1536 13.44 | JRCIGBP-7P 
tacts | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 10 | Plug with Pin Insert HR140-ND 1647 1551 13.57 | JRCI6BP-10P 
10. | Plug with Pin insert HR106-ND 1013. 887 676 | RMISTPD-10P 14 | Plug with Pin Insert HR142-ND 1533 1444 1263 | JRCIGBP-14P 
42 | Plug with Pin Insert HR107-ND 1068 935 7412 | RMISTPD-12P 26 | Plug with Pin Insert HR144-ND 24.23 2342 21.00 | JRC21BPA-26P 
10. | Plug with Socket Insert HR108-ND 11.47 10.04 ~=7.65:| RMISTPD-10S 7 | Plug with Socket Insert HR139-ND 16.00 15.06 1318 | JRCIGBP-7S 
12_ | Plug with Socket insert HR109-ND 1054 929 779 | RMISTPD-12S 10 | Plug with Socket Insert HR141-ND 16.26 1572 1410 | JRCIGBP-10S 
10. | Receptacle with Pin Insert HR206-ND 693 610 458 | RMISTRD-10P ss ae aie oe feet pees oe sae ia oss 
12 | Receptacle with Pin Insert HR207-ND 740 652 4.89 | RMISTRD-12P : : : 
10 | Receptacle with Socket Insert HR208-ND 638 561 4.21 | RMISTRD-10S 7 | Receptacle with Pin Insert La REND) 1058 9277.06) JACIGBR-7P 
12. | Receptacle with Socket Insert HR209-ND 670 590 443 | RMISTRD-12S 10 | Receptacle with Pin Insert HR148-ND 1087 952 7.25 | JRCI6BR-10P 
10 | Jack Extension with Pin Insert HRGO6-ND 953 834 636 | RMI5TJD-410P 1 | Seine with an inset ano ee oe: | eel 
12. | Jack Extension with Pin Insert HR307-ND 1003 878 669 | RMISTJD-12P 2, | Heceptecio with Fin Insert ets ND TSO 122) MORE: | ETE RE 
ra 7 | Receptacle with Socket Insert HR147-ND 1039 910 693 | JRCI6BR-7S 
10 | Jack Extension with Socket Insert HR308-ND 914 801 6.10 | RMI51JD-10S : 
12. | Jack Extension with Socket Insert HRGO9-ND 936 ©6819 6.24 | RMISTUD-128 10" | Reveptacte with Socket Inet leita te2e) S10GN 208. | she bere 0S 
14 | Receptacle with Socket Insert HR151-ND 1056 924 7.04 | JRCI6BR-14S 
26 | Receptacle with Socket Insert HR153-ND 1268 1118 937 | JRC21BRA-26S 


SR30 Series 


10mm Min. Microphone Connectors 


Features: Standard applicable cable size is the outer diameter 4.2. Male pin: brass + gold plated or silver 
plated; Female pin: copper alloy + gold plated or silver plated. 
Specifications: + Rated Voltage: AC100V, DC140V + Current Rating: 1A = Insulation Resistance: 200MQ 
min. at DC100V + Contact Resistance: 10mQ max. at DC1A. 


HR25 Series 
World's Smallest Round Type Multiple Contact Connectors 


The HR25 is the world’s smallest high-density round type connector. It was developed using Hirose Hectric’s long 
experience with miniaturization technology in answer to the continuing need for the ever greater miniaturization and high- 
density construction of a wide variety of electronic equipment. The voltage used should be less than 30V AC or 42V DC. 
Wire AWG #30. 

Applications: + OCD cameras, measuring instruments, wide variety of sensors, mobile radio, medical equipment. 
Material: + Insulation: PPS resin, black » Contacts: Phosphor bronze, Gold and partial gold plating + Shell: Brass and 
dinc alloy, Nickel plating 

Ratings: + Ourrent capacity 1A + Insulation resistance 1000 MQ or greater + Contact resistance 30 mQ »* Solder pot 


inside diameter 0.5 mm 
M9 X 0.75 


fs 
B 


0.9 
(Inside Dia. 
L 4g —| of solder pot) 


Receptacle 

Con- Digi-Key Price Each Hirose 

tacts | Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
4 | Plug with Pin Insert HR500-ND 8.08 7.11 5.33 | SR30-10PE-4P 
6 | Plug with Pin Insert HR501-ND 8.05 7.09 5.32 | SR30-10PE-6P 
7_| Plug with Pin Insert HR510-ND 8.70 7.66 5.75 _| SR30-10PF-7P 
4 | Receptacle with Socket Insert HR503-ND 6.58 5.79 4.34 | SR30-10R-4S 
6 | Receptacle with Socket Insert HR504-ND 6.80 5.99 4.49 | SR30-10R-6S 
7_| Receptacle with Socket Insert HR505-ND 5.69 4.97 3.52_| SR30-10R-7S 
4 | Jack with Socket Insert HRS506-ND 10.99 9.62 7.33 | SR30-10JE-4S, 
6 | Jack with Socket Insert HR507-ND 10.99 9.62 7.33 | SR30-10JE-6S 
7 _| Jack with Socket Insert HR508-ND 10.39 9.10 6.93 _| SR30-10JF-7S 

—_ | Cable Camp for SR30 Series HR509-ND A5 32 .22 | SR30-P 


JR Series 

Video Connectors Aluminum 

Features: JR series connectors offer you excellent performances both electrically and mechanically, having 
five keys in the fitting section to assure quite smooth coupling. 

Specifications: 

+ Withstand Voltage: AC1000V a minute 

+ Insulation Resistance: 1000MQ min. 


+ Contact Resistance: 5mQ max. 


# of |Shell Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Cont Size [A B C D Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
Fig. 1 Plugs Screw Lock - Male Solder Type 

No. of Digi-Key Dimensions (mm) 4] 7] 35 | 105] 67 | 5 HR700-ND 16.18 15.24 13.81 13.33 | HR25-7TP-4P 
Pins Part No. A B Cc D 6| 7] 35 | 105 | 67 | 5 HR701-ND 15.77 15.24 14.19 13.67 | HR25-7TP-6P 

8| 7) 35 | 105 | 67 | 5 HR702-ND 16.80 16.24 15.12 14.56 | HR25-7TP-8P 
f RRL SS NO Es Sea) 16.81 ee8F hd 4,00 12) 9 | 43 | 125 | 87 | 7 HR703-ND 28.07 27.13 25.26 24.33 | HR25-9TP-12P 
10 HR140-ND, HR141-ND 16.31 26.97 78.49 11.00 16| 9 | 43 | 125 | 387 7 HR704-ND 30.11 29.11 27.10 26.10 | HR25-9TP-16P 
14 HR142-ND, HR143-ND 16.31 26.97 78.49 11.00 20} 9 | 43 | 125 | a7 | 7 HR705-ND 32.25 31.18 29.03 27.95 | HR25-9TP-20P 
26 HR144-ND, HR145-ND 20.50 30.99 97.99 12.19 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE . A it of [Shell Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
ELECTRIC 
Hage Circular Connectors HR25 Series (cont) Coalaetina = C = Banh ee aMeTeaHmNE om Cor tiat 
# of |Shell Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose Fig. 9 Receptacles Push Pull Lock- Male Solder Cup Type 
Cont] Size | A B c D Part No. 1 10 50 100 | Part No. 4) 7 | 11 | M10x0.75 12 _ HR778-ND 12.89 12.13 11.00 10.62 | HR25-7R-4P 
Fig. 1 Plugs Screw Lock - Female Solder Type 6 | 7 | 11 | M10x0.75 12 _ HR779-ND 13.92 13.11. 11.88 11.47 | HR25-7R-6P 
417135) 105 67 5 HRVOEND 1584 1492 1352 13.05 | HPO571P-4S 8 | 7 | 11 | M10x0.75 12 _ HR780-ND 15.08 14.20 12.87 12.42 | HR25-7R-8P 
6|71/35| 105 67 5 HR707-ND 15.06 1456 13.56 13.06 | HRO5-71P-6S 12| 9 | 13 | M13x0.75 14 _ HR781-ND 20.07 19.41 18.07 17.40 | HR25-9R-12P 
3|/ 7/135! 105 67 5 HR708-ND 17.61 17.03 1585 15.27 | HRO5-71P-8S 16| 9 | 13 | M13x0.75 14 _ HR782-ND 22.13 21.39 19.92 19.18 | HR25-9R-16P 
yw! 9/43) 125 87 7 HR709-ND 22.13 21.39 19.92 19.18 | HRO5-9TP-128 20| 9 | 13 | M13x0.75 14 _ HR783-ND 24.27 23.47 21.85 21.04 | HR25-9R-20P 
16) 9 | 43 12.5 8.7 7 HR710-ND =. 23.04 22.28 20.74 19.97 | HR25-9TP-16S Fig. 9 Receptacles Push Pull Lock - Female Solder Cup Type 
20| 9 | 43) 125 87 rd HR711-ND 23.87 23.07 21.48 20.69 | HR25-9TP-20S 417 1) 41) M0x0.75 2 = HR784-ND 15.33 1351 1212 11.32 /HRO5-7R4S 
Fig. 2 Receptacles Screw Lock - Male Solder Cup Type 6 | 7 | 114 | M10x0.75 12 = HR785-ND 13.01 12.24 11.10 10.71 | HR25-7R-6S 
4 | 7 |10.6} M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR712-ND 14.91 13.14 11.79 11.01 | HR25-7TR-4P 8) 7 | 11 | M10x0.75 12 = HR786-ND 13.58 12.79 11.59 11.19 | HR25-7R-8S 
6 | 7 |10.6) M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR713-ND 13.11 12.34 11.18 10.80 | HR25-7TR-6P 12) 9 | 13 | M13x0.75 14 = HR787-ND 16.01 15.08 13.66 13.19 | HR25-9R-12S 
8) 9 |10.6| M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR714-ND 14.28 13.44 12.18 11.76 | HR25-7TR-8P 16 | 9 | 13 | M13x0.75 14 = HR788-ND 15.06 14.56 13.56 13.06 | HR25-9R-16S 
16] 9 |12.6)M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR716-ND 19.56 18.91 17.61 16.96 | HR25-9TR-16P 20 | 9 | 13 | M13x0.75 14 = HR789-ND 15.87 15.35 14.29 13.76 | HR25-9R-20S 
20} 9 |12.6|M10.5x0.5 }| M10x0.75 12 HR717-ND 20.88 20.19 18.80 18.10 | HR25-9TR-20P Fig. 10 Plugs Push Pull Lock - Male Crimp Type (Contacts sold separately) 
Fig. 2 Receptacles Screw Lock - Female Solder Cup Type 12/9 HR790-ND 22.94 22.18 20.65 19.88 | HR25-9P-12PC. 
4) 7 |10.6) M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR718-ND 14.47 12.75 11.44 10.68 | HR25-7TR-4S 16] 9 HR791-ND 23.25 22.48 20.93 20.15 | HR25-9P-16PC 
6 | 7 |10.6} M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR719-ND 15.20 13.40 12.02 11.23 | HR25-7TR6S 20| 9 HR792-ND 23.55 22.77 21.20 20.41 | HR25-9P-20PC 
8 | 7 |10.6} M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR720-ND 12.89 12.13 11.00 10.62 | HR25-7TR8S Fig. 10 Plugs Push Pull Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) 
12] 9 |12.6] M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR721-ND 12.61 11.88 10.76 10.39 | HR25-9TR-12S 
16] 9 |12.6] M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR722-ND 13.62 12.82 11.62 11.22 | HR25-9TR-16S ‘s : ae see ee or es pa demseatee 
20} 9 |12.6]M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR723-ND 15.08 14.20 12.87 12.42 | HR25-9TR-20S : ‘ : { ‘ 
jn 3) 5c = ia. Ssia 20| 9 HR795-ND 23.55 22.77 21.20 20.41 | HR25-9P-20SC 
Fig. 3) acks Screw Lock - Male Solder Type Fig. 11 Receptacles Push Pull Lock - Male Crimp Type (Contacts sold separately) 
4] 7 |106} 35 5 M8.5x0.5 | HR724-ND 16.83 15.84 14.36 13.86 | HR25-7TJ-4P 
6) 7 |10.6) 35 5 M8.5x0.5 | HR725-ND 15.77 15.24 14.19 13.67 | HR25-7TJ-6P . : as ~~ ~~ ~~ eae ie bee bare ee beetle 
8] 7 }106} 35 5 M8.5x0.5 | HR726-ND 16.80 16.24 15.12 14.56 | HR25-7TJ-8P : == ~~ = : : ‘ : : 
12} 9 |126) 43 7 |M10.5x0.5| HR727-ND 28.07 27.13 25.26 24.33 | HR25-9TJ-12P 201 89. [188 |) a = BERBER 14.98 14.10 12:76 12.94 | HR2E-OR-20PC 
16| 9 |126 43 7 M10.5x0.5 | HR728-ND 30.11 29.11 27.10 26.10 | HR25-9TJ-16P Fig. 11 Receptacles Push Pull Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) 
20/ 9 |126 43 7 M10.5x0.5 | HR729-ND 32.25 31.18 29.03 27.95 | HR25-9TJ-20P 121 9 111.8 = = = HR523-ND 14.28 13.44 12.18 11.76 | HR25-9R-12SC 
Fig. 3 J acks Screw Lock - Female Solder Type 16| 9 |11.8) — _ _ HR524-ND 14.62 13.76 12.47 12.04 | HR25-9R-16SC 
4] 7 }106] 35 5 | M8.5x0.5 | HR730-ND 15.05 14.16 12.84 12.39 | HRO5-71U-4S 20] 9 |118)  — = — (BREED 14.99 14.10 12.78 12.94 | HA26- OR-205C 
6) 7 |10.6) 35 5 M8.5x0.5 | HR731-ND 15.06 14.56 13.56 13.06 | HR25-7TJ-6S Fig. 12 J acks Push Pull Lock - Male Crimp Type (Contacts sold separately) 
8 | 7 |10.6 35 5 M8.5x0.5 | HR732-ND 15.57 15.06 14.02 13.50 | HR25-7TJ-8S 42/9 HR526-ND 22.94 22.18 20.65 19.88 | HR25-9J-12PC 
12| 9 |126] 43 7 M10.5x0.5 | HR733-ND 22.13 21.39 19.92 19.18 | HR25-9TJ-12S 16| 9 HR527-ND 23.25 22.48 20.93 20.15 | HR25-9J-16PC 
16| 9 |126] 43 7 M10.5x0.5 | HR734-ND 23.04 22.28 20.74 19.97 | HR25-9TJ-16S 20/ 9 HR528-ND 23.55 22.77 21.20 20.41 | HR25-9J-20PC 
20} 9 |126; 43 7 M10.5x0.5 | HR735-ND 23.87 23.07 21.48 20.69 | HR25-9TJ-20! 
a a5 3 aa a2 Fig. 12 J acks Push Pull Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) 
Fig. 4 R tacles Si Lock - Male PCB T} 
Saad cael Lh ype 12] 9 HR529-ND 22.94 22.18 20.65 19.88 | HRO5-9J-12SC 
4] 7 |10.6] M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR736-ND 14.91 13.14 11.79 11.01 | HR25-7TR-4PA 16| 9 HRS30-ND 23.25 2248 20.93 20.15 | HRO5-QU-16SC 
6 | 7 |10.6] M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HR737-ND 13.11 12.34 11.18 10.80 | HR25-7TR-6PA 20| 9 HR531-ND 23.55 22.77 21.20 2041 | HRES-9J-20SC 
8 | 7 |10.6] M8.5x0.5 | M8x0.5 10 HA738-ND 14.28 13.44 12.18 11.76 | HR25-7TR-8PA - : - - 
12} 9 |12.6] M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR739-ND 17.51 16.93 15.76 15.18 | HR25-9TR-12PA . 
16| 9 |12.6]M10.5x0.5 | M10x0.75) 12 | HR740-ND 19.56 18.91 17.61 16.96 | HR25-9TR-16PA Deed a Loose Piece | Cut Tapex Tape & Feely) 
20 | 9 |12.6]M10.5x05 | M10x075| 12 | HA741-ND 21.71 20.99 19.54 18.82 | HR25-9TR-20PA Cale || WleHo) Price Eachiag | abiitose BricssEacH Lately [plait 
rig aR aaa Tacks Femsia pea tion | Part No. 100 Part No. 1 10 50 10,000 _| Part No. 
4 | 7 |10.6] M85 a ee S| =: a ~ Tees " oe oe ao 68 | HR25-7TR-4SA Rrimp sotyie Contact = Mele 
.A }-OXU.: xU..: sd i a id i = 
6| 7 |106] wesx05 | mex0s | 10 | HA743-ND 15.20 13.40 12.02 11.23 | HR25-7TR-6SA 50-32 [SSN 18 HrespCii | 583624 | 8022 | HRO5-PC2IT 
8 | 7 |10.6| 85x05 | MBx0.5 10 | HR744-ND 12.89 12.13 11.00 10.62 | HR25-7TR-8SA Crimp -Style Contacts - Female 
12] 9 |12.6] M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR745-ND 13.11 12.34 11.18 10.80 | HR25-9TR-12SA 30-32| _HR536-ND A9 HR25-5C-111 [ 58.36.24 80.22/M | HR25-5C-211 
16] 9 |12.6]M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR746-ND 14.16 13.33 12.08 11.67 | HR25-9TR-16SA Tool for HR25 Series 
20 | 9 |12.6] M10.5x0.5 | M10x0.75 12 HR747-ND 15.08 14.20 12.87 12.42 | HR25-9TR-20SA Manual Crimp Tool H9975-ND 1344.10 each HR25-TA3032HC 
Fig. 5 Plugs Screw Lock - Male Crimp Type (Contacts sold separately) a 
* For Out Tape, add “CT” to the Digi-Key Part No. (HR532CT-ND) 
12/ 9 HR748-ND 20.58 19.90 18.53 17.84 | HR25-9TP-12PC + For Tape & Reel, add “TR” to the Digi-Key Part No. (HR532TR-ND) 
16| 9 HR749-ND 20.90 20.20 18.81 18.11 | HR25-9TP-16PC 
20] 9 HR750-ND 21.20 20.49 19.08 18.37 | HR25-9TP-20PC 
Fig. 5 Plugs Screw Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) HR22 Series High-Performance Compact Circular 
12) 9 HR751-ND 20.58 19.90 18.53 17.84 | HR25-9TP-12SC The HR22 Series are 20-pin compact circular connectors developed as an interface between machine tool motors and 
16) 9 HR752-ND 20.90 20.20 18.81 18.11 | HR25-9TP-16SC operation panels. With a screw coupling type locking mechanism to prevent unlocking due to motor vibration. Features: 
20| 9 HR753-ND 21.20 20.49 19.08 18.37 | HR25-9TP-20SC + Anti-Loosening Locking Mechanism. The locking mechanism has an anti-loosening spring in a screw coupling. Two 
Fig. 6 Receptacles Screw Lock - Male Crimp Type (Contacts sold separately) Types of Termination: Gimp and Solder Easy Receptacle Mounting. A receptacle may be mounted quickly on a panel 
by tightening a nut. + Pin allocation and Major Functions: - Withstand voltage: AC300V for 1 minimum. + Current 
12} 9 | 13 = _ _ HR754-ND 14.05 12.38 11.11 10.37 | HR25-9TR-12PC capacity: 2A + Insulation resistance: 1000MQ or more at DC100V. + Contact resistance: 20m2Q or less. * Solder pot 
16] 9 | 13 _ _ _ HR755-ND 14.47 12.75 11.44 10.68 | HR25-9TR-16PC inner diameter: 0.8 
20} 9 | 13 _ — _ HR756-ND 14.91 13.14 11.79 11.01 | HR25-9TR-20PC 
Fig. 6 Receptacles Screw Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) 
12/9 |115) — _ _ HR757-ND 14.05 12.38 11.11 10.37 | HR25-9TR-12SC 
16| 9 115) — _ _ HR758-ND 14.47 12.75 11.44 10.68 | HR25-9TR-16SC 
20} 9 |115) — _ _ HR759-ND 14.91 13.14 11.79 11.01 | HR25-9TR-20SC 
Fig. 7 J acks Screw Lock - Male Crimp Type (Contacts sold separately) 
12] 9 HR760-ND 20.58 19.90 18.53 17.84 | HR25-9TJ-12PC 
16] 9 HR761-ND 20.90 20.20 18.81 18.11 | HR25-9TJ-16PC 
20/ 9 HR762-ND 21.20 20.49 19.08 18.37 | HR25-9TJ-20PC 
Fig. 7 J acks Screw Lock - Female Crimp Type (Contacts sold separately) 
12/9 HR763-ND 20.58 19.90 18.53 17.84 | HR25-9TJ-12SC No. of Dim. mm | Digi-Key Price Each Hirose 
16] 9 HR764-ND 20.90 20.20 18.81 18.11 | HR25-9TJ-16SC Fig. | Pins | Description A Part No. 1 10 50 | PartNo. 
20S BEES 21.20 2049 19.08 18.37 | HR25- STF 2080 20 | Plug - Female imp — | HRI7éND 14.45 13.60 12.33 | HR22-12TPD-20SC 
Fig. 8 Plugs Push Pull Lock- Male Solder Type 1 20 | Plug - Male Crimp 53.5 | HRI77-ND 14.98 14.10 12.78 | HR22-12TPD-20PC 
4] 7 |348] 105 7.45 5 HR766-ND 19.16 18.52 17.24 16.61 | HR25-7P-4P 20 | Plug - Female Solder = HR179-ND 28.11 27.18 25.30 | HR22-12TPD-20S 
6 | 7 [348] 10.5 7.45 5 HR767-ND 20.07 19.41 18.07 17.40 | HR25-7P-6P 20 _| Plug - Male Solder _ HR180-ND 15.33 14.82 13.80 | HR22-12TPD-20P 
8 | 7 |348] 10.5 7.45 5 HR768-ND 21.09 20.39 18.99 18.28 | HR25-7P-8P 20 ‘| Jack - Male Crimp _ HRI81-ND 15.37 14.47. 13.11 | HR22-12TJD-20PC 
12/ 9 |428) 125 9.45 7 HR769-ND 30.42 29.41 27.38 26.37 | HR25-9P-12P 2 20 | Jack - Male Solder _ HR182-ND 15.06 14.56 13.56 | HR22-12TJD-20P 
16| 9 |428 12.5 9.45 7%: HR770-ND 32.46 31.38 29.22 28.14 | HR25-9P-16P 20 | Jack - Female Solder = HR183-ND 33.75 32.63 30.38 | HR22-12TJD-20S 
20| 9 /428) 125 9.45 7 HR771-ND 34.61 33.46 31.15 30.00 | HR25-9P-20P Contact Male Pin AWG 24-28 — Qrimp HR184-ND 38.24.16 | HRO2PC 122 
Fig. 8 Plugs Push Pull Lock - Female Solder Type Contact Female Pin AWG 24-28 — Orimp HR185-ND_ A1 26.17 _| HR22-SC-122 
4] 7 |348) 10.5 7.45 5 HR772-ND 18.03 17.43 16.23 15.63 | HR25-7P-4S Tools 
6 | 7 |348] 10.5 7.45 5 HR773-ND 19.25 18.61 17.33 16.68 | HR25-7P-6S ‘Assembly Wiring Jig for HR22 Series H9959-ND 201.97 each HR22-12P-T01 
i : ee ye ye is pale ban Be Bor pes ieee Gus Manual Crimping Tool for HR22 Series - AWG24-28 | H9960-ND 798.06 each HR22-TA2428HC 
16) 9 |428 125 945 7 HR776-ND 25.40 24.55 2286 2201 | HRO5-9P-16S Cable Crimping Tool - Wire Dim. 8.5 mm H9989-ND 328.16 each HR10A-TC-04 
20} 9 |428) 125 9.45 7 HR777-ND 26.22 25.35 23.60 22.73 | HR25-9P-20S : 
(Continued) 
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HIROSE 
ELECTRIC i Digi-Key Price Hirose 
HSE Circular Connectors (con) Description Part No. Each Part No. 
i Manual Crimping Tool for RP19 

RP1 3A Series Series 18-22 AWG H9969-ND 615.94 RP19-TC-11 
Push-Pull Lock Connectors Manual Crimping Tool for RP19 
Baifcrmarice: Series 24-30 AWG H9968-ND 615.94 RP19-TC-12 
Withstanding voltage: AC300 minimum Cable Orimping Tool for RP13A 
Current rating: 2A (AWG #24) Series - Wire Dim. 7.3-8.3 mm H9967-ND 601.61 RP13A-TC-01 
Insulation: 1000 MQ max (DC250V) Cable Grimping Tool for RP13A 
Contact: 15 m2 minimum (DC 1A) Series - Wire Dim. 7.5-8.6 mm H9966-ND 601.61 RP13A-TC-02 
Features: Single motion push-pull locking mechanism provides improved quick inserting/extracting capability. Multi-slot Extractor - Male Term. RP13 H9965-ND. 6.09 RP13-PC-TP 
key mating guide prevents mis-insertion. Outer shell, made of strong glass fiber polycarbonate resin, is lightweight yet Extractor - Female Term. RP13A H9964-ND 4.06 RP13A-SC-TP 
rigid. As the cable connection method, crimping is used for plug, and crimping and PCB dip for receptacle. 

RP17 Series 

Push-Pull Lock Connectors 

Contact Arrangement: 


+ Withstanding Voltage: AC 1000V for 1 minimum 

+ Current Capacity: 5A (AWG18-22) Fits contact No. 2,11, 12 2A (AWG24-30) Fits contact #1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
+ Insulation Resistance: 1000 MQ minimum at DC500V 

+ Contact Resistance: 15m max at DC1A 


+ Applicable Wire: AWG18-22 (Large barrel) AWG24-30 (Small barrel) 


Features: One touch "push-pull lock" coupling mechanism assures easy and quick connection and disconnection. Use 
applicable cable + AWG18-22 (shielded outer diameter. 1.7mm under) to 3 pins among 12 pins and other 
applicable cable + AWG24-30 (shielded outer diameter. 1.2mm under) to be usable due to crimp terminal. Mating guide 
keys is multiple polarizing to be ensured specified position. Simple and slender appearance with internal installed cable 
clamp. External appearance is matte finish black color. Mating position mark is located with white color, assures easy and 
quick connection and disconnection. 


TOUUUT 


Digi-Key Price Each 
Part No. 1 10 50 Part No. 
Fig. 1 - Plug with Female Terminal - Crimp 
13 47.2] 32 64 HR242-ND 4.96 444 3.42 RP13A-12PA-13SC. 
13 47.2] 32 57 HR243-ND 4.96 444 3.42 RP13A-12PB-13SC. 
13 522 | 37 | 64 HR244-ND 5.13 4.25 3.54 RP13A-12PD-13SC 
13 47.2] 32 64 HR245-ND 5.13 4.25 3.54 RP13A-12PE-13SC 
13 522 | 37 | 74 HR246-ND 4.70 3.89 3.24 RP13A-12PK-13SC. 
13 522 | 37 | 84 HR247-ND 4.70 3.89 3.24 RP13A-12PS-13SC. No. of Dim. mm_| Digi-Key Price Each Hirose 
15 52.2 | 37 61 HR248-ND 4.99 4.13 3.44 RP13A-12PD-15SC Fig.| Pins | Description AB Part No. 1 10 50__| PartNo. 
15 522 | 37 | 74 HR249-ND 4.99 4.13 3.44 RP13A-12PK-15SC. 1 | 12 | Plug- Male Gimp — |— | HR282ND 4.70 3.89 3.24 | RP17-13P-12PC 
15 522 | 37 | 75 HR250-ND 4.99 4.13 3.44 RP13A-12PP-15SC. 12 | Plug, (ESD) MaleQimp | — | — | HR283ND 5.77 4.78 3.98 | RP17A-13P-12PC 
20 522 | 37 | 64 HR251-ND 7.62 6.45 5.43 RP13A-12PD-20SC 12 | Recept. - Female Crimp — |— | HR284ND 1.82 1.52 1.26 | RP17-13R-12SC 
20 522 | 37 | 75 HR252-ND 7.62 6.45 5.43 RP13A-12PG-20SC 2 12 | Recept. - Female Dip —|— | HR285ND 470 389 3.24 | RP17-13RA-12SD 
20 47.2 | 32 64 HR253-ND 7.46 6.32 5.31 RP13A-12PH-20SC. 12_| Recept. (ESD) FemaleDip | — | — | HR286-ND 542 449 3.74 | RPI7A-13RA-12SD 
20 522 | 37 | 74 HR254-ND 7.62 6.45 5.43 RP13A-12PK-20SC 3 | 12. | Jack- Female Gimp 44°[5.3 | HR287-ND 7.22 5.98 4.98 | RP17-13)-12SC 
20 472 | 32 | 47 HR255-ND 7.46 6.32 5.31 RP13A-12PO-20SC 12 | Jack - Female Crimp 49 | 5.1 | HR288ND 6.87 5.69 474 | RP17-13JA12SC 
20 522 | 37 | 84 HR256-ND 8.19 6.93 5.83 RP13A-12PS-20SC. Contacts 
Fig. 2A - Receptacle (Flange Type) with Male Terminal - Crimp Male Pin AWG 18-22 HR289-ND 44.28 = 19 | RP17-PC-112 
13] #1] — | — HR257-ND 231 192 1.60 RP13A-12RA-13PC Made Pin AWG 24-30 eo 4 2B IQ. | RPP 122 
Female Pin AWG 18-22 HR291-ND 48 30 = .20_| RP17-SC-112 
15 18.1) — _ HR258-ND 241 2.00 1.67 RP13A-12RA-15PC Female Pin AWG24-30 HRD92.ND 513222 | PI7 S120 
20 16 | — = HR259-ND 4.58 3.80 3.16 RP13A-12RA-20PC — : “ “ 
Fig. 2B - Receptacle (Flange Type) with Male Terminal - Dip Manual Crimping Tool for AWG 18-22 H9963-ND 487.02 RPI7-TC-11 
13 = ||| HR260-ND 438 3.63 3.02 RP13A-12RA-13PA Manual Qrimping Tool for AWG 24-30 H9962-ND 487.02 RP17-TC-12 
15 —|-—- — HR261-ND 5.97 4.95 4.12 RP13A-12RA-15PA Cable Crimping Tool H9961-ND 290.06 RP17-TC-01 
Fig. 3A - Receptacle (J am Nut Fastening Type) with Male Terminal - Crimp 
13 —|- = HR262-ND 2.28 1.89 1.58 RP13A-12RB-13PC a 
Fig. 3B - Receptacle (J am Nut Fastening Type) with Male Terminal - Dip RP Series Plastic Connectors 
13 —|-—- = HR263-ND 4.15 3.44 2.86 RP13A-12RB-13PA 12mm Connectors Panel Mount 
Fig. 4 - Right Angle Dip with Male Terminal Se nacail dala 
13] 175] 235] 13 HR264-ND 811 687 578 RP13A-12RC-13PB peciiicallons: ' atonal: : , 
20 19.5 | 31.5 15 HR265-ND 8.60 7.48 6.74 RP13A-12RC-20PB * Qerating Voltage: AC150V (6, 7 pin), AC250V (3 pin) + Male Pin: Brass and silver plating 
— = — — + Qurrent Rating: 5A + Female Pin: 
Fig. 5 - J ack with Male Terminal - Crimp + Contact Resistance: 5mQ max. at DC1A Phosphor bronze and silver plating 
13 49.1 | 346 | 64 HR266-ND 6.09 5.04 4.20 RP13A-12J-13PC 
15 54.1 | 396 | 61 HR267-ND 6.32 5.24 4.36 RP13A-12JD-15PC 
15 541 | 396 | 74 HR268-ND 6.32 5.24 4.36 RP13A-12JK-15PC 
20 526 | 374 | 74 HR269-ND 10.72 9.92 8.90 RP13A-12JG-20PC 
Pins For 13 and 15 Contacts 
Male - Gold Plating, 24-28 AWG HR270-ND 60 38 25 RP13-PC-121 
Male- Silver Plating, 24-28 AWG HR271-ND A 26 18 RP13-PC-122 
Female - Gold Plating, 24-28 AWG HR272-ND 43 31 24 RP13A-SC-121 
Female - Silver Plating, 24-28 AWG] —_ HR273-ND A4 28 19 RP13A-SC-122 
Pins for Size 13 Superthick Wires 
Male- Silver Plating, 18-22 AWG HR274-ND 38 24, 16 RP13-PC-112 
Female - Silver Plating, 18-22 AWG] _ HR275-ND A4 28 19 RP13A-SC-112 
Pins for 20 Contact 
Male - Silver Plating 18-22 AWG HR276-ND 35 22 15 RP19-PC-112 
Female - Silver Plating 18-22 AWG| —_HR277-ND 35 22 15 RP19-SC-112 
Male - Gold Plating 24-30 AWG HR278-ND A4 31 24 RP19-PC-121 
Female - Gold Plating 24-30 AWG HR279-ND A4 31 24 RP19-SC-121 
Male- Silver Plating 24-30 AWG HR280-ND 35 22 15 RP19-PC-122 HR132-ND 
Female - Silver Plating 24-30 AWG | _ HR281-ND 35 22 15 RP19-SC-122 
Digi-Key Price Hirose Con- Digi-Key Price Each Hirose 
Description Part No. Each Part No. tacts | Description Part No. i 10 100 Part No. 
Tools RP1 Series, 12mm 
Manual Qimping Tool for RP13A 6 | Plug with Pin Insert HR133-ND 231 1.92 142] RPCI-12RB-6P 
Series 18-22 AWG H9973-ND 487.02 RP13-TC-11 6 | Receptacle with Socket Insert HR132-ND 4.87 4.25 3.01 | RPCI-12P-6S(03) 
Manual Orimping Tool for RP13A RP2 Series, 12mm 
Series 24-28 AWG H9972-ND 487.02 RP13-TC-12 3 | Plug with Pin Insert HR135-ND 1.86 1.45 1.11 | RPC2-12RB-3P(01) 
Manual Qimping Tool for RP13A 7 _| Plug with Pin Insert HR137-ND 283 235 1.74 | RPC2-12RB-7P(01) 
Series 18-22 AWG H9971-ND 487.02 RP13A-TC-11 3 | Receptacle with Socket Insert HR134-ND 283 235 1.74 | RPC-12P-3S 
Manual Qimping Tool for RP13A 7__| Receptacle with Socket Insert HR136-ND 3.63 3.17 225 | RPC212P-7S 
Series 24-28 AWG H9970-ND 487.02 RP13A-TC-12 (Continued) 
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HG Eee Circular Connectors (cont) 
RP34 Series 


Compact Plastic Connector for AC Adapter 


Acompact, lightweight, 3-pole plastic connector specially designed for the AC adapter interface for notebook type personal 
computers. Plug is available in either straight type or right-angle type. Receptacle is very compact with a 10mm sq. mating 
surface and 11.3mm depth. 

+ Snap-lock locking and D-shaped mating section for easy insertion and disconnection + One of the three poles is 
designed for grounding terminal + Snap-fit assembling method for plug eliminates use of screws + External appearance 
is simplified cubical shape and fits well to any equipment. 

Materials: 

+ Main Frame and Insulator: Polycarbonate resin containing glass, and PBT resin UL94V-0, black + Male Terminal: Brass 
with silver plating + Female Terminal: Phosphor bronze with silver plating 


Receptacle 


Contact (Female Terminal) 


Con- Digi-Key Price Each Hirose 

tacts | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
3 Plug with Socket, Straight HR170-NDt 2.89 241 1.78 | RP34-8SP-3SC 
4 | Plug with Socket, Straight HRI171-NDt 2.54 2.11 1.56 | RP34-8SP-4SC 
3 Plug with Socket, Right Angle HR172-NDt 3.25 2.70 2.00 | RP34-8P-3SC 
3 | Receptacle with Pin, PC Mount HR173-ND 3.19 2.79 1.98 | RP34-8R-3PDL 
4 | Receptacle with Pin, PC Mount HR174-ND 2.15 1.79 1.32 | RP34-8R-4PDL 
—_ | Contact, Female Terminal, Orimped, Tin HR175-ND 69 57 41 | RP34-S0-112 


+ Contact not included and must be ordered separately (Digi-Key Part No. HR175-ND). 


RP34L Series 
Connectors for Low Profile Power Supply 


Features: Low profile: These receptacles are designed with their installation heights to be shorter than those of 
conventional RP34 series, such as 6.1mm (for 2-core type) and 5mm (for 3-core type). 


Applications: Notebook PCs, portable remote terminals, AV equipment. 


single-core ie 
shielded cable 
core conductor: AWG #18 
shielded cable: AWG #18-equivalent 


\ Bushing 


MQ172 Series SMT 


Micro-Miniature Interface Connectors for Power Supply/Signaling 


Features: Ultra Miniature/Low Profile SMT Design. Dimensions: 3.9mm (H) x 6.4mm (W) x 6mm (D) for the 3 contact 
type, this series is ideal for today's miniature, lightweight electronic products. 

Applications: Portable remote terminals, portable telephones, PHS (personal handy phone system), Notebook PCs, 
Hectronic measuring instruments. Ratings: Rated Qurrent: 3A (4-contact type, rated current is 2A, or 3A for optional 2 
terminals and 0.5A for other 2 terminals.) Temp. Range: -30°C to +75°C. Rated Volt: DC 30V or less AC 40V or less. 


No. of Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. |Contacts | Description Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 
1 3 Plug, Unshielded H2790-ND 2.83 235 201 1.74 | MQI72-3SA-CV 
2 4 Plug, Shielded H2791-ND 2.81 245 2.04 1.74 | MQI72X-4SA-CV 
3 3 Receptacle, Unshielded, Loose H2792-ND 1.95 1.62 1.38 1.20 | MQI72-3PA 
Loose Piece Cut Tape* Tape & Reel t 
No. of | Digi-Key Price Each | Hirose Price Each Pricing Hirose 
Fig. | Contacts | Part No. 100 Part No. 10 50 100 1,000 Part No. 
Shielded — Receptacle 
4 4 H2794-ND 1.52 Mai 72X-4PA] 223 186 1.65 877.80 MQ172x-4PA(11) 


* For Qut Tape, add “CT” to the Digi-Key Part No. (H2794CT-ND) 
t For Tape & Reel, add “TR” to the Digi-Key Part No. (H2794TR-ND) 


NEW! 3200 Series SMT 


Applications: Portable personal computers, electronic notebooks, 
various OA equipment, and portable mobile communication 
equipment. 


Specifications: Rated Ourrent: 500mA. Rated Voltage: AC125V. 
Insulation Voltage: 250 MQ or more at DC100V. Withstanding 
Voltage: At AC300V rms for 1 minute. 


Materials: Receptacle: Insulation: Synthetic resin, Black. Contacts: 
Copper alloy, Selective gold-plated. Shell: Stainless steel, Solder- 
plated. Plug: Insulation: Synthetic resin, Black. Contacts: Copper 
alloy, Selective gold-plated. Shell: Copper alloy, Solder-plated. 
Cover: Synthetic resin, Black color. 


Fig. 1 — 
Receptacle 


No. of Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. Contacts A [E Part No. il 10 50 Part No. 

8 0.5 12.6 H10011-ND 296 245 2.04 | 3260-851 
8 1.0 12.6 H10012-ND 289 241 201 | 3260-852 
8 5 12.6 H10013-ND 296 245 2.04 | 3260-853 

1 10 0.5 14.2 H10007-ND 3.25 269 224 | 3260-10S1 
10 1.0 14.2 H10008-ND 3.25 269 2.24 | 3260-10S2 
10 1.5 14.2 H10009-ND 3.25 269 2.24 | 3260-1083 
12 1.5 14.2 H10010-ND 296 245 2.04 | 3260B-12S53(01) 
8 18 15.1 H10006-ND 299 248 2.06 | 3240-8P-C 

2 10 21 16.7 H10004-ND 5.08 420 3.50 | 3240-10P-C 
12 ral 16.7 H10005-ND 5.08 420 3.50 | 3240-12P-TO-C 


Fig. 1 — Forward 
Receptacle 


Fig. 2— Reverse 
Receptacle 


Fig. 4 — Plug 


Applications: Hand-held terminals, PDA equipment, notebook computers, mobile communications equipment, office 
automation equipment, measuring instruments. 

Specifications: Rated Voltage: 125VAC. Rated Current: 1A Operating Temp.: -40°C to +85°C. Insulation Resistance: 
1,000 MQ or greater/ 250VDC. Withstand Voltage: 350 VAC for 1 minute. Contact Resistance: 40 mQ or less. 
Insertion/Removal Life: 20,000 times. 


No. of Digi-Key Price Each Hirose Materials: Receptacles: Insulation: Synthetic resin, Black color UL94V-0. Contacts: Copper alloy, Selective gold plating 
Fig. | Pos. | Description Part No. 1 25 100 |Part No. 0.2um over palladium plating. Shell: Stainless steel, Solder plating. Plug: Insulation: Synthetic resin, Black color UL94\V- 
1 2 | Receptacle, Dip-Solder Male Terminal |2348-ND 3.11 249 1.93 |RP34L-5R-2PD 0. Contacts: Copper alloy, Selective gold plating 0.2um over palladium plating. Shell: Stainless steel. Lock Spring: 
Stainless steel. Cover: Synthetic resin, Black color. 
2 3 | Receptacle, Dip-Solder Male Terminal | H2349-ND 256 2.05 1.59 |RP34L-5R-3PD 
Cable-Integrated Forming Straight Plug, No. of Dim. Digi-Ke' Price Each Hi 
2 P H2350-ND 14.86 13.60 12.24 |RP34L-5PA-2S0(185; : Ns gy ita aG use 
7 Qimp-Style Female Terminal eae) Fig. Contacts A(mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
Assembled Straight Plug, Crimp-Style 10 20.8 H10015-ND 5.42 4.49 3.74 3560-10S 
a |g. |_Pamde Terminal HAS BOD. 26>. dee |e er ao 4 16 25.6 H10018-ND 6.70 5.55 4.62 | 3560-168 
“Assembled Straight Plug, Crimp Style 10 208 H10016-ND 542 4.49 3.74 | 3560-10SR 
FemaeTemind  ) [HR810-NDNEW! 3.22 250 2.00 | RPG4L-SPA-3SC 2 16 25.6 H10019-ND 6.15 5.09 4.24 | 3560-16SR 
Assembled Fight Angle Plug, Gimo-St 16 25.6 H10020-ND 6.70 5.55 4.62 3560-16SR1 
5/3 |“ beeps Paeincaalis Me | Hp3se.ND 3.80 3.04 2.35 | RP34L-SLP-3SC 3 16 = H10017-ND 6.66 5.64 4.74 __|_3560-16P-PG 
- - 10 05.3 H10014-ND 8.58 7.26 6.11 3540-10P-CV 
Qrimp Terminal - #18-22 AWG H2353-ND 2.00 1.54 1.23 |RP34L-SC1-212(01) 4 16 06.2 H10000-ND 12.34 11.42 10.25 3540-16P-CV 
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AMP TYCO Zectionics Circular Metal Shell Connectors 


. Note: Shell Only. Material and Finish: Receptacle: Insert: Black Component Diameter 
Audio / Instrument Con nectors (DIN Type) thermoplastic; Outer Shell: Aluminum alloy, zinc plated or unplated. Arrangement/ | Overall Dia. 
Plug: Insert: Black thermoplastic; Outer Shell and Coupling Ring: Shell Size Inch (mm) 
Audio/Instrument connectors are economical, quick connect/disconnect attachments for audio and Aluminum alloy, zinc plated; Retainer Ring: Stainless steel. 14 7.225 (31.12) 
instrument cable having small, flexible, stranded wire conductors. These versatile connectors are ideally Note: Contacts (pins and sockets) must be ordered sep- 22 1.750 (44.45) 
suited for application in citizens’ band (CB) radios, test equipment, computer input terminals and industrial arately. 28 2.170 (55.12) 


control equipment. 


Material & Finish: Plug/Receptacle: Thermoplastic, black Contacts: Brass, plated. Tin over nickel. 7 a 
Series 1&2 Series 3 


—F THF 2.830 (021.08) 
0.812 : 
(020.62) i 

t ‘\ 

925 2.500 (63.5) 

23.5 paebae i 

(23.5) Overall assembled length * Standard Sex + Reverse Sex * Standard Sex 

Receptacle Housing Contact Housing Cord Guard (Plug/Socket) (Plug/Pins) Square Flange Receptacle 
No. of Digi-Key Price Each AMP 
Pos. | Description Part No. i 25 50 Part No. 
Plug Assemblies 
4 Contact Housing A25074-ND 1.55 1.44 1.26 207313-1 
5 Contact Housing A25075-ND 1.08 1.00 88 207488-1 
6 Contact Housing A25076-ND 2.04 1.89 1.65 207332-1 
_ Oord Guard A25077-ND 1.24 1.15 1.01 207314-1 
Receptacle “ 
4 | Receptacle Housing 225078-ND 223. 207 181 | 2073161 * Standard Sex * Standard Sex t Reverse Sex awa t Reverse Sex 
5 | Receptacle Housing ‘A25079-ND 2.38 2.21 1.93 207487-1 Square Flange Receptacle Plug Square Flange Receptacle ig 
6 Receptacle Housing A25080-ND 2.23 2.07 1.81 207333-1 
Crimp Contacts — 22-28 AWG * Standard Sex: Pin contacts in receptacle housings; socket contacts in plug housings. 
= Pin, Diameter .058” (1.47mm), Loose | A25082-ND .28 26 23 207438-3 t+ Reverse Sex: Socket contacts in receptacle housings; pin contacts in plug housings. 
= Socket, Loose A25083-ND 30 28 25 207437-3 
Tool A ; i 

—_| Contact Extraction Tool AO508I-ND_—<S5AT —_ [9136-1 Series 1 Series 2 ool 


Shell Size 14 Shell Size 22 


MIL-C-5015 Style = [Fig.1 ~ 


Cable Clamp ~~ 


fl 


Shell Size 22 Shell Size 28 
arr. 22-28 Arrangement 23-3 Arrangement 28-7 


Circular Plastic 
Connectors - 
Shell Size 20-14 


UL File No. E28476 CSA File No. LR7189 


Standard Sex: Pin contacts in receptacle housings; socket contacts in plug housings. 


Shell Size 28 Series 4 


Reverse Sex Reverse Sex 


Reverse Sex: Socket contacts in receptacle housings; pin contacts in plug housings. ie RPE oy am rl B ony 
arr. 28-57t arr. 28-63 : : 
Digi-Key Price Each AMP. 
Fig.| Description Part No. 1 25 Part No. 
Plug Kit, Unassembled Arrange- 
Reverse Sex w/o Cable Clamp A25015-ND 11.97 11.34 | 213571-2 inti fall ‘i 
1 | Standard Sex w/o Cable Clamp A25016-ND 12.08 11.45 | 213652-1 men ee (shell only) ae Ae a ae aoe Be “th 
Cable Clamps - Shell Size 17 Searles 2 
1 | OD. 458° (11.51mm), for use with 213652-1 A1332-ND 2.39 2.27 | 206070-1 babletd 
O.D. .703" (17.86mm), for use with 213571-2 A1689-ND 2.70 2.56 | 206322-1 Standard Receptacle-Sq. Flanged A1600-ND 15.27 14.16 | 208719-1 
Receptacle, Square Flange 14.5 Plug A1601-ND 40.02 37.09 | 208718-1 
2 Reverse Sex A25017-ND 6.95 6.59 | 213570-1 R Receptacle-Sq. Flanged A1602-ND 17.40 16.14 | 208721-1 
Standard Sex A25018-ND 6.82 6.47 | 213651-1 —_ Plug A1603-ND 27.24 25.26 | 208720-1 
Receptacle-Sq. Flanged A1604-ND 17.40 16.14 | 208715-1 
MIL-C-5015 Style Contacts age |e Plug A1605-ND 30.55 28.31 | 208714-1 
‘ Receptacle-Sq. Flanged A1606-ND 19.13 17.73 | 208717-1 
Crimp Style, Type IIl+ ee Og A1607-ND 2987 27.69 | 208716-1 
Contact Finish: A: 30p gold on the electrical engagement area Receptacle-Sq. Flanged A1608-ND 20.48 18.99 | 208487-1 
over 50p nickel B: Tin C: 30 selective gold over 30p nickel 22-14 Reverse Plug A1609-ND 26.90 24.93 | 208486-1 
ine Dias ine as Strip Plug with Tetraseals A25051-ND¢ 35.69 _ 33.08 | 208486-3 
AWG | Range | Con. | Digi-Key Price Each | AMP Digi-Key Form Pricing | AMP 22-16 Standard Receptacle-Sq. Flanged A1610-ND 22.86 21.19 | 208489-1 
Desc. | mm | __Inch__| Fin. | Part No. 10 100 | PartNo. | PartNo. 1,000 Part No. eS Plug A1611-ND 25.87 23.98 | 208488-1 
Pin | 24-20 B = = = = A25009-ND 193.82 213605-1 28-24 Standard Receptacle-Sq. Flanged A1612-ND 28.80 26.70 | 208459-1 
Socket | 24-20 060-.135 B = = = = A25002-ND 183.22 66563-6 Plug A1613-ND 36.37 33.71 | 208457-1 
Socket | 24-20) (1'55.3.43)| B |A25007-ND 57 40 | 66565-2 a = = Receptacle-Sq. Flanged A1614-ND 28.78 26.68 | 208471-1 
Socket | 24-20 A = = = A25006-ND 244.70 66563-8 Standard Ph A1615-ND 6.37 3.71 | 208470-1 
Socket | 24-20 A_].A25008-ND 45 | 6665-4 | — — = 28-37 ug os oe os. s 
Receptacle-Sq. Flanged A1616-ND 26.18 24.27 | 208473-1 
Pin | 18-14 B = —, = A25011-ND 193.82 213603-1 Reverse Ph A1617-ND 31.69 29.38 | 208472-1 
Socket | 18-14] 110-.150.] B = —. = A25503-ND 148.38 66598-1 ug L - - 
Pin | 18-14 | (2.79-3.81)| A | A25131-ND 55 38 | 66602-2 = = _ Series 2 
Socket | 18-14 A }A25130-ND 43 -30_| 66601-1 = = aa Standard | Receptacle-Sq. Flanged A1618-ND# 17.40 16.14 | 208491-1 
29-28 Plug A1619-ND 69.68 64.59 | 208490-1 
Reverse Receptacle-Sq. Flanged A1620-ND# 16.75 15.53 | 208493-1 
Cc PC Co n nector Screw With Lock Plug A1621-ND 77.33 __71.67 | 208492-1 
; Strap R tacle-Sq. Fi: d A1622-ND# 25.58 23.72 | 208475-1 
Washer (2 Supplied a : ‘ SCepaGIe ds Flange 2 
Accessori es ened (2 Supplied) eBi02, || Meverse Plug A1623-ND 103.36 95.80 | 208474-1 
2 Bod P XS 28-63 Standard Receptacle-Sq. Flanged A1624-ND# 25.58 23.72 | 208477-1 
Metal-Shell 2 Plug A1625-ND 97.05 89.95 | 208476-1 
. . Series 3 
Cable clamps are used to prevent excessive strain 
on cable or wire from being transmitted to the Standard Receptacle-Sq. Flanged A16070-ND 25.01 23.18 | 208495-1 
contacts inside the connector housings. 22-3 Plug A16071-ND 34.50 31.98 | 208494-1 
Material: Zinc alloy, nickel plated Reverse Plug A25052-ND 31.65 29.34 | 208496-1 
Receptacle-Sq. Flanged A16072-ND 22.78 21.11 | 208483-1 
Shell Cable Diameter Digi-Key Price Each AMP 28-7 | Standard | “OCePee Ee PMSA 3676 sd07 | S0Rdo4 
ite men) < ae : ced Haris: 28-7 | Reverse | Receptacle-Sq. Flanged | A16074-ND 27.31 25.31 | 208485-1 
able Clamps Plug A16075-ND 32.23 29.87 | 208484-1 
14 .225 - .562 (5.71 - 14.27) A1626-ND 7.66 7.26 208945-5 Series 4 
22 325 - .750 (8.26 - 19.05) A1627-ND 12.54 11.88 208945-7 
28 -450 - .938 (11.43 - 23.83) A1628-ND 16.59 15.72 208945-8 28-16 Standard Receptacle-Sq. Flanged A16076-ND 28.00 25.96 | 208479-1 
Protective Caps Plug A16077-ND 40.47 37.51 | 208478-1 
14 = A25047-ND 12.24 11.60 213823-2 28-22 Standard Receptacle-Sq. Flanged A16078-ND 28.00 25.96 | 208481-1 
22 _ A1633-ND 23.75 22.50 211903-1 Plug A16079-ND 38.66 35.84 | 208480-1 
28 — A1634-ND 21.22 20.11 211904-1 # Aluminum alloy, unplated. + Tetraseal provides splash-proof sealing between mating metal shells. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANP tyco 7 i Series 1 (Shell Only) - VDE Tested Connectors 
S elu les Designed to meet requirements of VDE as shown in DIN Specification 57627. Recognized under the Com- 


ponent Program of UL for 600VAC & 600VDC service, File No. E28476. Certified by CSA, File No. LR7189. 
I 1 Shell) No. of Digi-Ke' Price Each AMP 

Ci rcular Plastic Con nectors Size |Contacts | Sex Description Part New i 25 Part No. 
* Lightweight, all-plastic connectors + CPC connectors made of UL recognized, high- [Component Diameter Std. Receptacle-Square Flanged A1635-ND 2.81 2.61 | 211401-1 
grade black thermoplastic material + 94V-1 rated, heat-stabilized, fire-resistant, self- [Arrangement/] Overall Dia. 13 7 Plug A1638-ND 254 2.36 | 211399-1 
extinguishing + Two connector series for different connection needs: Series 1— | Shell Size | Inch (mm) Rev, | Receptacle-Square Flanged A1641-ND 248 = 2.30 | 211398-1 
Standard density applications with Multimate contacts. Series 2 — High-density 1 .942 (23.93) Plug A1644-ND 2.93 2.72 | 211400-1 
applications with size 20 DM and 20 DF contacts, .040" (1.02 mm) dia. * Available in 13 1.070 (27.18) std, | Peceptacle-Square Flanged | A1636-ND 258 2.40 | 211767-1 
panel-mount, chassis-mount and free hanging versions + Quick-connect/disconnect 17 1.315 (33.40) 17 9 Plug A1639-ND 3.40 3.16 | 211766-1 
capability with thread assist, positive detent coupling * Built-in pin and socket protection. 23 1.743 (44.2) Rev, | Receptacle-Square Flanged A1642-ND 3.28 3.04 | 211769-1 
Plug or socket half can be “hot”, depending on connector sex + 5-key polarization for Plug A1645-ND 3.03 2.82 | 211768-1 
proper mating of connector halves + Full complement of optional accessories Std. Receptacle-Square Flanged A1637-ND 3.36 3.12 | 211771-1 
. 2 > 23 19 Plug A1640-ND 4.10 3.80 | 211770-2 
Note: Contacts (pins and sockets) must be ordered separately, unless otherwise noted. an Receptacle-Square Flanged A1643-ND 2.85 265 | 2117734 
7 Plug A1646-ND 3.44 3.20 | 211772-1 


Series 1 and 2 


Series 1 (Shell Only) - Sealed Connectors 

Sealed CPC connectors are designed to meet the requirements of UL, CSA, and VDE for environmentally 
sealed connectors used in industrial applications. Operating Temperature Range: -50°C - 125°C. Voltage 
Rating: 600 V (AC or DC), Contacts: 13 amps., single contact rating at 30°C T-Rise. Flammability Rating: 


* Standard Sex + Reverse Sex * Standard Sex tReverse Sex * StandardSex | Standard Se: UL 94V-0 rated. Sealing Capability: Per IP66 and IP67. Housing Material: Black, high strength, impact 
(Plug/Socket) — (Plug/Pins) Square-Flange Square-Flange Feed-Thru CMG; ; ‘ resistant thermoplastic. Seal: Gray Elastomer. Fluid Resistance: Diesel fuel, gear and engine fuel, 
Receptacle Receptacle Receptacle our gasoline, anti-freeze, hydraulic fluid, water. 
Series 4 Shell | No. of Digi-Key Price Each =| AMP 
< = Size | Contacts | Sex Description Part No. i 2a) Part No. 
Rev. Square Flange A1675-ND 2.71 2.51 | 206430-3 
\ 11 4 . Free-Hanging A1676-ND 5.92 5.50 | 206430-4 
yy Std. Square Flange A25038-ND 5.78 5.36 | 206061-2 
2 ‘ 13 9 Std Square Flange A1669-ND 2.71 2.51 | 206705-3 
+ Reverse Sex  +ReverseSex _* Standard Sex Standard Sex * Standard Standard Sex : Free-Hanging A1670-ND 2.77 2.57 | 206705-4 
Square Flange Plug Free-Hanging Square Flange Sex Plug Free-Hanging Square Flange A1677-ND 277. 2.57 |206043-4 
Receptacle Receptacle Receptacle Receptacle 17 4 | Rev. | Free-Hanging A1678-ND 6.36 5.89 | 206043-5 
i Square Flange A1671-ND 3.26 3.03 | 206036-4 
Serles'6 a Sid. Pree-Hanging A1672-ND 285 265 |206036-5 
24 Square Flange A1673-ND 3.32 3.08 | 206838-3 
A& 23 Std. Free-Hanging A1674-ND 4.49 4.17 | 206838-4 
« i} 37 Square Flange A25049-ND 7.03 6.52 | 206151-3 
J), 
ee Rav Sex # naleiee Sek + Rev Sex Rev Sex + Reverse Sex Series 2 (Shell Only) - Sealed Connectors 
Square Flange —Free-Hanging Plug Square Flange Free-Hanging Plug Shell | No. of Digi-Key Price Each | AMP 
Receptacle Receptacle Receptacle Receptacle Size | Cont. | Sex Description Part No. Al 25 Part No. 
; - Receptacle-Square Flanged A1366-ND 2.87 2.66 | 205841-1 
ae arnta See [a contacts In feceplace housings, souk eottias In plug housigs: Recentacle-Free Hanging A1367-ND 2.85 265 | 205841-2 
t Reverse Sex: Socket contacts in receptacle housings; pin contacts in plug housings. Std. Plug A1368-ND 3.49 3.23 | 205838-1 
7 = 8 Receptacle-Feed-Thru A25048-ND 26.98 25.01 206458-1 
Shell Size Series 2 aces ao rr Receptacle-Square Flanged A1369-ND 297 270 | 206433-1 
11&13 Shell Size 11 faa) (ChcR) Rev. | Receptacle-Free Hanging A1370-ND 2.91 2.70 | 206433-2 
\ fa ore / Plug A1371-ND 3.49 3.23 | 206434-1 
an tie" arr 11-9" Saree iG Peer Receptacle-Square Flanged A1372-ND 2.81 2.61 206486-1 
Arr. 17-3 Arr. 23-7 9 Std. Receptacle-Free Hanging A1373-ND 2.91 2.70 | 206486-2 
7 Plug A1374-ND 3.40 3.16 | 206485-1 
Shell Size 17 Series 4 Receptacle-Square Flanged A1375-ND 3.10 2.87 | 205840-3 
Receptacle-Free Hanging A1376-ND 3.67 3.41 206152-1 
oa Std. Receptacle-Feed-Thru A25046-ND 36.00 33.37 | 206127-1 
Shell Size 23 7 Plug - Dia. 1.349 (34.26) max. A1377-ND 3.67 3.41 | 205839-3 
17 28 Plug - Dia. 1.315 (33.40) max. A25044-ND 6.60 6.12 | 206125-1 
3 Receptacle-Square Flanged A1378-ND 3.01 2.80 | 206038-1 
iano Rey. | Receptacle-Free Hanging A1379-ND 3.71 3.44 | 206038-2 
rats Plug A1380-ND 3.61 3.35 | 206039-1 
Shell Size. 23 Plug-Reverse Numbering A25045-ND 6.60 6.12 | 206126-1 
ud Receptacle-Square Flanged A1381-ND 4.78 4.43 | 206438-1 
57 Rev. | Receptacle-Free Hanging A1382-ND 7.65 7.09 | 206438-2 
Series 6 = 23 Plug A1383-ND 4.92 4.56 | 206437-1 
Are 17-10 Receptacle-Square Flanged A1384-ND 4.59 4.26 | 205843-1 
Shell Size 17 63 Std. Receptacle-Free Hanging A1385-ND 4.86 4.51 205843-2 
. Plug A1386-ND 4.88 4.53 | 205842-1 
; Series 2 (Shell & Contacts) -PC Mount with .025” (.64mm) Sq. Sol. Tails 
Series 1 (Shell Only) sei Se : ) : : clade 
Foc ry el lo. OF ‘ont. igi-Key rice Eac! 
ees liyacae eee Steet Boe ee eee oat Ne: Size | Cont. | Sex | Finish Description Part No. 1 25_| Part No. 
Receptacle-Square Flanged A1360-ND 1.58 1.47 | 206430-1 ae, 8 Rev. A Receptacle-Square Flanged | A25040-ND 6.31 5.86 | 208657-1 
Rev. Receptacle-Free Hanging A1361-ND 1.58 1.47 | 206430-2 1 9 Std. A Receptacle-Square Flanged | A25041-ND 6.48 6.01 | 206852-2 
* |Recept.-Square Flanged w/Inserts A25053-ND 3.59 3.33 | 211102-1 17 28 Rev. B Receptacle-Square Flanged | A25042-ND 11.01 10.21 | 207216-2 
1 4 Plug A1357-ND 1.93 1.79 | 206429-1 23 63 Std. A Receptacle-Square Flanged | A25043-ND 21.83 20.24 | 206455-2 
Receptacle-Square Flanged [ERI ANID) 1.54 1.43 | 206061-1 A - Duplex plated gold flash on entire contact with 30 min. gold on contact engagement area, tin-lead on 
Std. Receptacle-Free Hanging {SIS ANID) 1.58 1.47 | 206153-1 the termination area, all over 50y min. nickel under plating. B - Plated gold flash on the entire contact, tin- 
Plug {aKSICU ANID) 1.91 1.77_| 206060-1 lead on the termination area. 
Receptacle-Square Flanged A1303-ND 1.66 1.54 | 206705-1 
13 9 Std. Receptacle-Free Hanging A1352-ND 1.70 1.58 | 206705-2 Series 3 and 4 (Shell Only) 
Plug A1302-ND 2.09 1.94 | 206708-1 
Receptacle-Square Flanged A1362-ND 741.62 | 206043-1 Shell | No. of ee Digi-Key Price Each AMP 
14 | Rev. Receptacle-Free Hanging A1363-ND 219 2.04 | 206043-3 Size | Contacts | Sex Description Part No. 1 25 Part No. 
Plug A1358-ND 2.15 2.00 | 206044-1 Series 3 
17 Receptacle-Square Flanged A1305-ND 1.74 1.62 | 206036-1 Receptacle-Square Flanged A1681-ND 2.26 2.09 | 206036-2 
Receptacle-Free Hanging A1353-ND 1.74 1.62 | 206036-3 Std. Receptacle-Free Hanging A1683-ND 2.26 2.09 | 206207-1 
16 Std. Receptacle-Feed-Thru A25058-ND 32.96 30.56 | 206552-1 Plug A1685-ND 2.93 2.72 206037-2 
Plug-Reverse Numbering B2S057 NDE) 3.77 = 3.50 | 206554-1 M s Receptacle-Square Flanged | AT6015-ND 2.26 2.09 | 206425-1 
Plug A1304-ND 215 2.00 | 206037-1 Rev. | — Receptacle-Free Hanging A16017-ND 3.05 2.84 | 206425-2 
Receptacle-Square Flanged A1354-ND 2.15 2.00 | 206838-1 Plug A16019-ND 4.04 3.75 206426-1 
24 Std. Receptacle-Free Hanging A1355-ND 2.95 2.74 | 206838-2 Receptacle-Square Flanged A1682-ND 3.46 3.22 206137-1 
Plug A1350-ND 2.81 2.61 | 206837-1 Std. |  Receptacle-Free Hanging A1684-ND 3.55 3.29 | 206137-2 
Receptacle-Square Flanged A1364-ND 1.99 1.85 | 206306-1 Plug A1686-ND 3.20 2.97 206136-1 
23 Rev. Receptacle-Free Hanging A1365-ND 2.77 2.57 | 206306-2 23 7 Receplacle-Square Flanged | A16é0i6-ND 2.81 2.61 | 2062271 
37 Plug A1359-ND 252 2.34 | 206305-1 Rev. | Receptacle-Free Hanging A16018-ND 3.87 = 3.60_ | 206227-2 
Receptacle-Square Flanged A1307-ND 1.99 1.85 | 206151-1 Plug A16020-ND 3.26 3.03 206226-1 
Std. Receptacle-Free Hanging A1356-ND 217 2.02 | 206151-2 Series 4 
Plug A1306-ND 2.52 2.34 | 206150-1 
Receptacle-Square Flanged A16029-ND 4.14 3.84 211825-1 
Series 1 (Shell & Contacts)- PC Mount with .025” (.64mm) Sq. Sol. Tails 18 Sta.) Receptacle free Hanging Pee oo4s ces. | Siitonn 
Contact Finish: Duplex plated gold flash on entire contact with 30 min. gold on contact engagement area, Recapladle Square Flanged A16030-ND 271 251 207486-1 
tin-lead on the termination area, all over .5Ou min. nickel under plating. 23 16 Std. Receptacle-Free Hanging A16033-ND 3.87 3.60 207486-2 
Shell | No. of Digi-Key Price Each | AMP Plug A16036-ND 3.14 2.91 | 207485-1 
Size | Cont. Sex Description Part No. il 25 | Part No. Receptacle-Square Flanged A16031-ND 2.62 2.44 206613-1 
11 4 Rev. Receptacle A25054-ND 6.40 5.93 | 208283-1 22 Std. Receptacle-Free Hanging A16034-ND 3.57 3.31 206613-3 
13 9 Std. Receptacle A25055-ND 5.25 4.87 | 208223-1 Plug A16037-ND_ 3.75 3.48 | 206612-1 
17 16 Std. Receptacle A25056-ND 9.16 8.50 | 207303-3 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANP tyco Electronics 


Series 5 and 6 Sealed Circular Plastic Connector (Cont.) 


Sealed CPC connectors are the latest additions to the growing family of Circular Plastic Connectors. Sealed CPC 
connectors were developed as part of the Series 5 and 6 product line. Sealed OPC connectors are designed to meet the 
requirements of UL, CSA, and VDE. Sealed CPC connectors incorporated the latest technology in thermoplastic design 
and use the POWERBAND precision formed high current contact. 


Shell | No. of Digi-Key Price Each AMP. 
Size | Cont. | Sex Description Part No. 1 25 Part No. 
Series 5 
17 3 Rev Square Hlange, Recept. A25781-ND 3.96 3.67 213889-2 
17: 3 Rev Free-Hanging, Recept. A25782-ND 3.96 3.67 213890-2 
17 3 Rev Plug Assembly A25783-ND 6.97 6.46 213905-1 
Series 6 
17 10 Rev Square Hlange, Recept. A25785-ND 3.75 3.48 213893-2 
17 10 Rev Free-Hanging, Recept. A25786-ND 4.53 4.20 213894-2 
A? 10 Rev Plug Assembly A25787-ND 8.59 7.97 213906-1 
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Cable Clamps - Plastic Shell ‘ ? 


Cable clamps are used to prevent excessive strain on 
cable or wire from being transmitted to the contacts 
inside the connector housings. These may be used 
on all receptacles and plugs. Two screws included. 


Cable Clamo 


Shell | Cable Outer Dia. | Screw Length Price Each AMP 

Size Inch (mm) Inch (mm) 1 25 Part No. 
1 -329 (8.36) -375 (9.53) A1330-ND 2.38 2.25 | 206062-1 
a 329 (8.36) -500 (12.7) A25021-ND 2.38 2.25 | 206062-3 
13 453 (11.51) -500 (12.7) A1331-ND 2.39 2.27 | 206966-1 
17 -453 (11.51) -500 (12.7) A1332-ND 2.39 2.27 | 206070-1 
23 -703 (17.86) -625 (15.88) A1334-ND 2.51 2.38 | 206138-1 
14 -453 (11.51) -500 (12.7) A1687-ND 2.38 2.25 | 206358-1 
13 .703 (17.86) -625 (15.88) A1688-ND 2.55 2.42 | 207008-1 
17 -703 (17.86) -625 (15.88) A1689-ND 2.70 2.56 | 206322-1 
23 1.125 (28.58) -625 (15.88) A1690-ND 3.15 2.99 | 206512-1 
23 1.125 (28.58) 1.00 (25.4) A16061-ND* 3.98 3.69 | 207774-1 


* Self-Centering 


Flexible Tubing Connectors To be used with all circular plastic connectors 


Characteristics: + One-piece plastic quick screw connection with 
UNEF-inner thread + Material: High-quality, impact resistant plastic 
D = material (PA); Sealing: Santoprene® + Properties: Easy to assemble 
0 due to one-piece screw connection with push-in lock. Simple 
| disconnect by displacing the snap-in sleeve. Smallest outer 
dimensions to be used under confined conditions + Temperature 
- 0B | Range: From approx. -30°C up to +100°C + Color: Black 
Trade Size Inner Dimensions (mm) 
Shell Tubing Thread Largest Total Digi-Key Price Each AMP 
Size Outer - Dia. UNEF Outer oB | LengthD | PartNo. 1 25 | Part No. 
11 | 0.51" (13.0mm) | 5/8” - 24 20.6 36.6 A16102-ND 2.80 245 | 1-969807-2 
13 | 0.62" (15.8mm) | 3/4" - 20 23.6 41.7 A16103-ND 2.94 2.58 | 1-969809-3 
17 | 0.83" (21.2mm) | 15/16"-20 | 30.1 50.3 A16104-ND 3.34 2.93 | 1-969811-4 
23 | 1.12” (28.5mm) 1-20 37.0 54.0 A16105-ND 5.26 4.61 | 2-969813-5 


NOTE: Must also be used with Hexible Corrugated Tubing (Mfg. #s 969789-2, 969789-3, 969789-4 & 969789-5). 


ANP tyco Electronics 


Shell Digi-Key Price Each | AMP 
Fig. | Description Size Part No. 1 25 _| Part No. 1 1 
i +—RigeEND 271 se tess | Flexible Corrugated Tubing and Connectors 
i i 13 A16039-ND 2.44 2.27 | 211870-1 
1 Sealing Cap for Receptacles, Plastic Strap = = 
7 A16040-ND 291 = 2.70 | 207445-1 Fig. 1 - All-plastic Tubing | Fig. 2- Fig. 3 - Right Angle 
23 dail) 3.34 3.10 | 207446-1 Straight Tubing Tubing Connections = {+ 
11 A16042-ND 449 4.17 | 208800-1 Connections ort 
13 A16043-ND 5.33 4.94 | 213485-1 OIL 
1 Sealing Cap for Receptacles, Metal Bead Chain 17 A16044-ND 4.33 4.01 | 208652-1 
23 A16045-ND 5.21 4.83 | 208680-1 
23 A20537-NDt 6.68 6.20 | 208680-2 = . kop 
1 ‘A16046-ND 615 5.70 | 54010-1 ee belts Se eo 
7 13 A16047-ND 6.77 6.27 | 54123-1 type and lx connecting thr 40430 
2 | Cable Entry Seal, Heat Shrinkable Sealing Boots 17 ‘M16048-ND 666 618 | 540111 
23 A16049-ND 7.48 6.94 | 54012-1 PLASTIC TUBING: + Properties: Air- and liquid-tight, oil resistant up to +80°C, benzine resistant, highly resistant to acids 
in A16050-ND 1.78 1.66 | 207489-1 and solvents, ozone resistant, free of silicon, cadmium and halogen, self-extinguishing and flame retarding + Tem- 
Fexible Cable Boot, Black Thi lasti q q z gen, 1g! 19 Ig 
2 eee pall 17 A16052-ND 3.20 2.97 | 207241-1 perature Range: Approximately -40°C to +115°C, temporarily withstands temperatures up to approx. +150°C * Color: 
Internal Cable Grip, Black Thermoplastic 11 A16051-ND 1.93 1.79 | 207490-1 Black + UL File No. E86359, GGVS certified 
3 | Internal Cable Grip, Bik. Thermoplastic 8.25mm 7 A16053-ND 2.69 2.49 | 207387-1 CONNECTIONS: + Cne-piece plastic quick screw connection with PG-thread acc. to DIN 40430 for corrugated tubings 
Internal Cable Grip, Bik. Thermoplastic 9.78mm 17 A16054-ND_ 2.56 2.38 | 207387-2 + Material: High-quality, impact resistant plastic material (PA); Sealing: Santoprene® + Properties: Easy to assemble 
1 A16055-ND Be) 70 | 213811-1 due to one-piece screw connection with push-in lock. Simple disconnect by displacing the snap-in sleeve. Smallest outer 
4 | Replacement Coupling Ring 13 A16056-ND 1.06 99 | 213813-1 dimensions to be used under confined conditions » Temperature Range: From approximately -30°C up to +100°C. 
17 16057-ND 85 79 | 213810-1 + Color: Black + GGVS certified 
23 A16058-ND 1.35 1.26 | 213812-1 
Jacketed Cable Seals, Cable Dia. 7.62mm 23 A16063-ND 230 11.40 | 2070521 Trade Size Bending Note: Xin Part No. = Meters Per Roll 
5 | Jacketed Cale Seals, Cable Dia. 11.43mm 23 A16064-ND 17.51 16.23 | 207052-2 Tubing Outer Radius Digi-Key Price Per Roll AMP 
- sade Seas Cable Dia. 15.24mm = Ace oa = ea Dia. -In. (mm) _ | (mm) #10% | Part No. 5meter 10 meter 25 meter 50 meter | Part No. 
er Boots i 5 ). 4 a 7 
7_| Back Shell Extenders 2B A16062-ND 320297 |207055-1 rig: 2 — All Plastic Tubing 
. Bae ESE 
i 13 A1336-ND 86 69 | 206403-4 ae Ns 7 
8 | Peripheral Seals for Receptacles Only 7 ‘M1337-ND ‘e653 | 206403-2 0.83 (21.2) 45 ‘A16092-X-ND 25.65 47.03 106.88 -~—- 171.00 | 969789-4 
23 A1338-ND 1.20 96 | 206403-3 a ey 5) 55 A16093-X-ND 40.35 73.98 168.13 269.00 | 969789-5 
"1 A25003-ND 3.15 2.99 | 207299-1 
13 A25004-ND 289 2.74 | 207299-2 Trade Size | Thread Dimensions (mm) 
Panel Mount Fi for Plugs Onh 
9 UI IEE Na tee Os 17 A25019-ND 3.04 2.88 | 207299-3 Tubing | DIN | Smallest| Largest| Thread | Total | Total |Connec- 
23 A25020-ND 1.98 1.88 | 207299-4 Outer - Dia. | 40430 Inner Inner | Length | Length | Height} tion | Digi-Ke' Price Each | AMP 
ig! ig! g} igi-Key 
Hange Gasket 17 A25784-ND 89 83 | 81665-2 Inch (mm) PG al 2B Cc D E oF Part No. 1 25 _| Part No. 
Keying Plug, Series 1 & 4 A16066-ND 15 -14 | 200821-1 Fig. 2 — Panel Mount Straight Tubing Connections 
Keung Aug oti 3 & 4 (Socket Cavities) fe eae = = pe, 0.51 (13.0) 9 10.0 20.0 10 35.0 = = A16094-ND 1.78 1.71 | 969803-2 
hit ial 7 } 0.62 (15.8) 1 12.5 23.0 10 37.0 = _ A16095-ND 1.82 1.75 | 969803-3 
Keying Plug, Series 3 & 4 (Pin Cavities) MELEE D ics IE 083 (21.2)| 16 | 170 | 295 | 12 | 435 | — | — | Ate096-ND 190 1.83 | 969803-4 
* Rubber boots are used with jacketed cable to provide splashproof connections for Series 1 & 3 connectors. Black neoprene. 1.12 (28.5) |__21 23.5 37.0 12 46.0 = —__| A16097-ND 3.33 3.20 | 969803-5 
t For use with series 2 only. Fig. 3 — Panel Mount Right Angle Tubing Connections 
: - 0.51 (13.0)] 9 120 | 200] 10 | 360 ] 340] 200 | A16098-ND 325 3.13 | 969817-2 
Wire Entry Seal Kits Pressure 0.62(15.8)} 11 155 | 230 | 10 | 420 | 375 | 23.0 | A16099-ND 3.38 326 | 969817-3 
Plate 0.83 (21.2) | 16 18.0 295 | 12 | 50.0 | 47.0 | 27.0 | A16100-ND 3.46 3.34 | 969817-4 
Includes one Gang Seal and one pressure plate marked for cavity 1.12 (28.5) | 21 24.0 37.0 | 12 | 57.0 | 55.0 | 34.0 | AI6101-ND 5.78 5.56 | 969817-5 
identification. Material and Finish: Seal - Hastomer, red iron oxide. 
Pressure Plate - Nylon, black Note: Must order counternuts and seals separately. 
Shell Insulation Dia. Seal Dia. Digi-Key Price Each AMP : pimensionsi(inin) * ‘ 
Size Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 50 Part No. Thick- | Hex Outer | Inner | Digi-Key Price Each AMP 
Kit for Pins Thread ness | Width | Height Dia. Dia. Part No. 1 25 Part No. 
13-9 .075 - .125 (1.91 - 3.18) 681 (17.30) A25059-ND 3.75 3.48 3.04 | 213926-1 Counternuts 
17-3 -178 - .265 (4.52 - 6. ih (20.07) A25060-ND 5.56 5.15 4.50 | 213899-1 eae _ _ " 
17-10 | .150 - .265 (3.81 - 6. -790 (20.07) A25788-ND 3.55 3.29 2.88 | 213900-1 te 20 or = = a AeICoNG = a paca 
17-14 | .075- 125 (1.91 - 3.18) ies (20.07) A25061-ND 3.83 3.56 3.11 213919-2 16 60 30 = = = ‘A16108-ND “06 35 796260-5 
17-16 | .075- .125 (1.91 - 3.18) 790 (20.07) A25062-ND 3.83. 3.56 3.11 213920-2 24 70 36 _ _ i ‘A16109-ND A "39 796260-6 
Kit for Sockets = lat O-Ring Seal = = 
13-9 | .075-.125(1.91-3.18) | .681 (17.30) 725063-ND 3.75 348 3.04 | 2100251 Flat O-Ring Sea 
17-3 .178 - .265 (4.52 - 6.73) -790 (20.07) A25060-ND 5.56 5.15 4.50 | 213899-1 9 _ = 1.6 19 15 A16110-ND 42 40 | 796257-2 
17-10 | .150 - .265 (3.81 - 6.73) -790 (20.07) A25788-ND 3.55 3.29 2.88 | 213900-1 11 = = 18 23 18 A16111-ND AG 44 | 796255-2 
17-14 | .075- .125 (1.91 - 3.18) gh (20.07) A25064-ND 5.25 487 4.25 | 213919-1 16 = — 1.8 27 21.5 A16112-ND AQ 47 | 796255-3 
17-16 | .075- .125 (1.91 - 3.18) 790 (20.07) A25065-ND 9.08 842 7.36 | 213920-1 Al — = 2.2 43 34 A16113-ND 82 77 | 796258-6 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Alvi _ t CL2O| . Wire | Ins. Loose Pc. Strip Form 
pa Electronics Size | Dia. |Cont. | Digi-Key Price Each| AMP Digi-Key Pricing | AMP 
Authorized Distributor Desc. |AWG | Inch | Fin. | Part No. 10 100} Part No. Part No. 1,000 Part No. 
Cc t t Crimp, Fig. 1 (Cont.) 
ONTACTS (Pins and Sockets) Pin F = = f= A25030-ND 118.56 | _66098-7 
; Socket F — —- -| = A25493-ND 137.06 66100-7 
Fig. 1— Crimp Fig. 2 — Solder Type Fig. 3— Solder Tab Fin F | ate49-ND 36 ©.25 | 66099-2 = = = 
Socket F | A1665-ND 43.30 | 66101-2 - - - 
Fin ( _ - -| - ‘A25494-ND 187.17 66098-8 
Socket |18-16] .080- | C _ —- -| - A25495-ND 232.45 66100-8 
Fin 100 | C |A25123ND 61 43 | 66099-3 _ _ _ 
Socket C |A25124-ND 62 43 | 66101-3 =— - - 
Fin A — -—- -| = ‘A25496-ND 197.04 66098-9 
Socket A = - -| - A25497-ND _—244.70 66100-9 
Fig. 4— cump With Fin A | A1340-ND 55 38 | 66099-4 = _ — 
insulation Support Socket A |A16080-ND 65 —.46 | 66101-4 = _ = 
Fin F _ —- -| = A25498-ND 118.56 66359-6 
Socket F —_ —- -| = A25499-ND 148.38 66358-6 
Fin F | A1320-ND 36 © .25 | 66361-2 _ _ _ 
Socket F | A1321-ND 42 30 | 66360-2 — - - 
Fin c _ - -| - A25125-ND 178.45 66359-9 
Socket 
Socket |18-14] .080- | C _ —- -| = A25126-ND —- 232.27 66358-9 
CONTACT FINISH: Fin 100 | C |A25127-ND 52 37 | 66361-3 - - — 
A Selective gold, gold flash with 30p gold on electrical engagement area over 50 nickel on entire contact. Socket C | Beee 77 54) 66360-3 I = as 
B Duplex plated 30p gold in mating area over 50u nickel on contact body; bright tin-lead on solder tab. Pin A — = = = A25500-ND 187.89 1-66359-0 
C 15y gold in the mating area over 50p nickel. Socket A = = = = A25501-ND 244.50 1-66358-0 
D Selective gold, 30p gold over 30p nickel. 
E .000100 (0.00254) silver plated contacts with lubricant added. Pin A | A1650-ND 55 39 | 66361-4 = _ _ 
F Bright tin-lead on entire contact. Socket A_ | A1341-ND 81 57 | 66360-4 _ _ _ 

4 é =< Pin F = - -| - ‘A25502-ND 118.56 66597-1 
Series 1 Signal, Type IIl+, Precision Formed ict | a ee Fe sis55 | eesoa-t 
Pin Diameter: .062 (1.57mm) Crimp Contacts: Brass Test Current: 13 Ampere Solder Contacts & Pin F | A25129-ND 36 25 66602-1 = — _— 
Grounding Pin: Copper alloy, plated tin or gold Spring: Stainless Steel Socket [18-14] .110-| F | A25130-ND 43 30 | 66601-1 = =, = 

Wire | Ins. Loose Pc. Strip Form Pin -150 A = & = _ ‘A25504-ND 197.34 66597-2 
Size | Dia. | Cont. | Digi-Key Price Each} AMP Digi-Key Pricing AMP Socket A = = = = A25505-ND 241.90 66598-2 
Desc. |AWG | Inch | Fin. | Part No. 10 : 100 dle No. Part No. 1,000 Part No. Pin A | A25131-ND 55 38 | 6602-2 oe _ _ 
Crimp, Fig. 1 Socket A |A25012-ND .61_—«43 | 66601-2 = = = 
Pin F _ —- -|[ = A25084-ND 144.66 66425-6 ing Pi i 
Socket F = = = _ 925085-ND 186.67 664246 Grounding Pin (make first - break last) 
Pin c _ - -| = A25086-ND 186.86 66425-7 Pin |24-20) .045- | A |A25133-ND 1.92 1.34] 164163-2 _ _ - 
Socket c _ -—- -| - A25087-ND 282.14 66424-7 070 
Pin | g0-26| O40 _C Ieee) 8667 | 664203 = = = Pin [18-16] .078-| A |A25134-ND 128 89 | 164161-4 = = = 
Socket .060 | C | A25089-ND 1.33 .93| 66428-3 = = _ Pin 098 | A |Az5600-ND 1.42 99 | 164164-2 = _ _ 
Pin A _ - -| - A25090-ND 196.69 66425-8 - 
Socket A _ - -| - A25091-ND 244.40 66424-8 Solder Type, Fig. 2 
Pin A | A25092-ND 1.01  .70 | 66429-4 = = = Pin |26-20} .005- | A |A25136-ND 87 _—-.61 | 66182-1 — _ — 
Socket A [RESON ND) 1.58 1.10 | 66426-4 a a = Socket 024 | D |A25137-ND 1.09 .76 | 66183-1 = = = 
Fin c = — —-| — A25094-ND —-186.67 66393-7 
Pin oa | A = a /25095-ND 196.50 66393-8 Fin |18-16) .03- | A |A25138-ND 87 —.61 | 66180-1 _ _ _ 
Socket 30-26] “gag | A = Se ye) A25096-ND 244.19 66394-8 Socket 055 | D |A25139-ND 1.09 76 | 66181-1 - - = 
Pin ; A |A25097-ND .84 59 | 66406-4 _ _ - Solder Tab, Fig. 3 
Socket A | A25098-ND 1.03  .72 | 66405-4 
Fin F = a ROBVSOND 116.02 GBI066 Fin |— | — | B |At6081-ND 1.45 1.01 | 202236-1 _ _ _ 
Socket F = = = — A25100-ND 183.20 66108-6 Socket | — | — B_ | A1668-ND 1.61 1.13 | 202237-1 = = = 
Pin F |AI324-ND 37.26 | 66107-2 _ - - Pin |— | — | F |At629-ND 82 57 | 202236-2 _ _ _ 
Socket F JAI654-ND = 66-46 | 66109-2 ma = = Socket | — | — | F | At631-ND 90 63 | 202237-2 =— _ _ 
Pin ic =- - -| - A25101-ND 186.67 66106-7 
Socket | 26-24 i Cc = = = = A25102-ND 232.00 66108-7 Series 2 Pin Diameter: .040 (1.02mm) Test Current: 7.5 Ampere Material: Pin Body - Brass, 
Pin C | A25103-ND 5: -36 | 66107-3 = _ _ Socket - Phosphor bronze 
Socket C |A25104ND 62 43) 66109-3 
Pin A = = = = A25105-ND 196.50 66106-8 Wire Size | Ins. Dia. | Contact Digi-Key Price Each AMP 
Socket A = _ — — A25106-ND 244.19 66108-8 Desc. AWG Inch Finish Part No. 10 100 Part No. 
Fin A |A1344ND 54 = .38.|_ 66107-4 = - - Crimp, Fig. 4 
Socket A |AI345-ND 65 ~—.46 | 66109-4 a —_ aa Pin A A1630-ND 20 14 66507-9 
Pin F = — —-| — 725022-ND ‘118.56 66102-7 Socket oer .040 A A1632-ND 34 124 66505-9 
Socket F = = — = A25023-ND 148.38 66104-7 Pin max. D A25000-ND 25 15 5-66507-9 
Fin F | A1322-ND 36.25 | 66103-2 = - = Socket D A25001-ND 27 ld 5-66505-9 
Socket F |A1323-ND 43.30 | 66105-2 _ _ _ Pin A A1679-ND 18 Az 66506-9 
Fin c — - -| - A25024-ND 186.86 66102-8 Socket 050 A A1680-ND 19 AZ 66504-9 
Socket |24-20) ‘Can | cf — — -| — A25025-ND 232.14 6104-8 Pin 2420 | max. 7 EMMCSE ND) 18.17 | 1-68506-0 
Pin : c |aesto7-ND 52 36 | 661033 ais — aes Socket A A1009-ND 19 A7 1-66504-0 
Socket c |aosio-ND 62 43) 661053 = _ = Socket D A26005-ND 18 12 5-66504-7 
Pin A _ -—- -| - A25026-ND 196.69 66102-9 Solder, Fig. 5 
Socket A = = i A25027-ND___244.40 66104-9 Pin 24-20 .040 D A1028-ND 25 15 66570-3 
Pin A |AIz42ND 55 38 | 661034 Socket max. D A1029-ND 129 27 66569-3 
Socket A |A1343-ND 65  .46.| 66105-4 = - - : 
Pin F = => -| — 725109-ND 144.66 66564-6 Series 3 
Soe | oc pera eae ae = 188-22 ere Wire Size | Ins. Dia.| Contact | Digi-Key Price Each AMP 
ae ooo | © [pee reoii|| pounee = = = D Awa | inch | Finish | PartN 10 100 Part N 
Socket |24-20] “155 | F | A25007-ND .57 40 | 6565-2 Sees ne “ ere: Bree: 
Pin : A _ —- -]| = A25113-ND 198.96 66564-8 Crimp, Fig. 6 
Socket A = ——— 725006-ND 244.70 66563-8 Pin F A16021-ND 1.92 1.34 66261-1 
Pin A |A25115ND 56 39 | 66566-4 ae = ae Socket F A16025-ND 3.49 2.44 66740-8 
aed a = = sock 135. | D | ateo2eND set 4s. | 667406 
Pin F = = =| = 7FO5117-ND 137.50 66332-5 focket | 1g42 | -135 oH : ; ‘ 
Socket = a Zu ate PSSHERDN 14033 Beate Pin .160 D A25031-ND§ 5.45 3.81 66262-2 
: : Pin E A25032-ND# 2.42 1.69 66261-4 
Pin F | Al647-ND  .36— 25] 66400-1 _ _ _ 
s F | fecetnn Al leeseo Socket E A25033-ND# 4.07 2.84 66740-2 
Pa et a 656- BS 99- Pete 16717 poe Pin E A25034-ND§# 5.02 3.51 66262-4 
ik = = Ss) 2 ‘ : : Pin F A16023-ND 1.92 1.34 66259-1 
Socket .0g0- | © = - -|} = A25120-ND 282.14 66331-7 
bin. |2420 Socket F A16027-ND 4.53 3.17 66741-8 
if 100 | © Rae 52 35) 66400-3 = = = Pin 190- D A16024-ND 494 345 | 66259-2 
| .. = = = 10 : : : 
Socket C |A25122ND 62 43 | 66399-3 
: Socket .220 D A16028-ND 6.58 4.60 66741-6 
a A = me || poole = 197.04 66392-8 Pin E A25035-ND# 2.42 1.69 66259-4 
Socket A raz ee eg | BeeEN 244.40 66331-8 Socket E A25036-ND# 5.49 3.84 66741-2 
hie a oN ee - ee = = = # Recommended for high current/vibration applications where corrosion is a problem. 
Z : é é = = = § Ground contacts (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AMP TYCO Electronics 


Series 4 — Crimp (Series 4 requires a combination of Fig. 1 & 6.) 


Contacts (Pins and Sockets) (Cont) 


Wire Size | Insul. Dia.) Contact Digi-Key Price Each AMP. 
Descrip. AWG Inch Finish Part No. 10 100 Part No. 
Crimp, Requires a Combination of Fig. 1 & Fig. 6 

Pin F A1320-ND -36 25 66361-2 
Socket 18-14 .080-.100 F A1321-ND 42 -30 66360-2 
Socket A A1341-ND 81 OF 66360-4 
Pin A A1650-ND 55 39 66361-4 
Pin A A1340-ND 55 38 66099-4 
Socket 18-16 080-.100 A A16080-ND 65 46 66101-4 
Pin F A1649-ND 36 25 66099-2 
Socket F A1665-ND 43 -30 66101-2 
Pin A A1648-ND 55 38 66400-4 
Socket 24-20 .080-.100 A A1661-ND 65 46 66399-4 
Pin F A1647-ND -36 25 66400-1 
Socket F A1656-ND 43 -30 66399-1 
Socket 26-24 -035-.055 F A1654-ND 66 46 66109-2 
Pin F A1322-ND 36 25 66103-2 
Pin 24-20 040-.080 A A1342-ND 55 38 66103-4 
Socket F A1323-ND 43 30 66105-2 
Socket A A1343-ND -65 46 66105-4 
Pin F A1324-ND 37 26 66107-2 
Pin 26-24 -035-.055 A A1344-ND 54 38 66107-4 
Socket A A1345-ND 65 46 66109-4 


ANIP tyco Electronics 


Series 1 Coaxial, Subminiature, Precision Formed, Crimp 


Outer Shell: Brass per MIL-C-50 


Center Conductor: Beryllium copper per QQ-C-5 
(Pin); Brass per QQ-B-626 (Socket) 


Inner Dielectric: Polypropylene 
Retention Spring: Stainless steel per QQ-S-766 


53 


Ferrule: Tin-lead per MIL-T-10727 over Copper per QQ- 


Series 1 Signal, Type II, Screw Machined, Crimp 


Pin Diameter: 1.57 

Test Current: 13 Ampere 
Contact Body: Brass 

Retention Spring: Stainless steel 


Contact Finish: 30 gold over 50y nickel. Gold 
thickness controlled on socket O.D. 


Wire Size Insulation Dia. Digi-Key Price Each AMP. 
Descrip. AWG Inch Part No. 10 100 Part No. 
Crimp 
Pin A25110-ND 2.64 1.85 201611-1 
Socket ae 035;.055 A25112-ND 212 1.48 | 201613-1 
Pin 040-.062 A25114-ND 1.49 1.04 201578-1 
Socket 24-20 aii A25116-ND 1.91 1.34 201580-1 
Pin 055-.088 A25132-ND 1.57 1.10 201330-1 
Socket oo A25541-ND 2.01 1.41 201328-1 
Pin 18 No Ins. A25544-ND 5.58 3.90 202725-1 
Socket (Two) Support A25135-ND 12.55 8.77 202726-1 
Pin 080-.105 A25542-ND 1.68 AT? 202507-1 
Socket ania A25543-ND 2.50 1.75 202508-1 
Pin 18-16 No Ins. A25540-ND 1.83 1.28 200336-1 
Socket Support A25539-ND 2.03 1.42 200333-1 
. No Ins. 
Pin Support A25140-NDt 2.18 1.52 204219-1 
Pin No Ins. A25141-ND 67 AT: 201570-1 
Socket 14 Support A25142-ND 1.92 1.34 201568-1 
7 No Ins. ire 
Pin Support A25143-ND*t+ 4.03 2.82 212618-1 


* Grounding pin is used to provide a make-first/break-last condition when mating and unmating connector halves. 
t+ Pin length is .630 on these two pins. 


-125 POWERBAND Contacts for Sealed Connectors 


Test Current: 45 amps 

Pin Diameter: .125 

Contact Body: Copper with beryllium copper spring 
Contact Finish: 


A: Post plated 30y in mating area with 5y min. gold 
on remainder of contact, all over 100, min. nickel; 


C576 oo B: Post plated 200u silver in mating area with 5p 
Contact Finish: Gold/Nickel; Gold/Copper (301 gold over min. gold on remainder of contact, all over 100u 
50u nickel-outer shell and socket center conductor; 30p min. nickel 
gold over 100, copper—pin center conductor) Pin Socket . 
NOTE: A ferrule is required for each pin and socket. Wire Size Contact Digi-Key Price Each AMP 
Coaxial'Cabl Descrip. AWG Finish Part No. 1 10 Part No. 
ee soe Pin A ‘A25066-ND 236 219 | 213845-4 
Cable Size Price Each AMP Socket {oa A25067-ND 3.67 3.41 ‘| 213847-4 
Description RG/U Part No. 10 100 Part No. Pin B A25068-ND 1.93 1.79 213845-3 
Contacts Socket A25069-ND 297 2.76 | 213847-3 
Pin K ‘A25070-ND 236 2.19 | 213841-4 
Pin ee ia a 7 A25144-ND 12.65 8.84 | 226537-2 Socket 8-10 B2207ND) 367 3.41 | 213843-4 
(Double Braid) Pin 5 A25072-ND 193. 1.79 | 213841-3 
178, 196 Socket A25073-ND. 2.97 2.76 213843-3 
Socket 196 (Double Braid) A25147-ND 9.69 6.77 51565-2 
174, 188, 316 T | 
Pin 174 (Double Braid) A25145-ND 871 6.09 | 226537-1 ools 
179, 187 
187 (Double Braid), 161 Digi-Key Price AMP 
174, 188, 316 Description Part No. Each Part No. 
Socket bea erases A25148-ND 7.38 5.16 | 51565-1 poles Ticontacts 
187 (Double Braid), 161 Hand Tool, Procrimper, Handle Only, w/o Dies A9996-ND 75.00 354940-1 
Farrules Die Set CPC Conn) A9919-ND 101.25 58495-2 
Contact Extraction Tool............ 2... .0ceceeee eee A1329-ND 16.80 305183 
a ie pigeon iS dene fee ae 2 2 epee 6 Crimp Tool, Procrimper Il W/Dies ...........00.00006+ A9920-ND 136.99 58495-1 
st tear ae : : : ki Crimp Tool, 18-14 AWG Certified — Crimp A9913-ND 465.09 90310-3 
Crimp Tool, 18-16 AWG Certified — Crimp A25050-ND 461.96 90067-4 
Twisted Pair and Shielded Wire Crimp Tool, 24-20 AWG Certified — Crimp A9917-ND 409.60 90067-5 
Gabieses Digi Key Price Each | AMP Crimp Tool, 30-26 AWG Certified — Crimp A9918-ND 382.20 90066-7 
Description RG/U Part No. 10 100 Part No. Series 1 & MIL-C-5015 Contacts 
Contacts Crimp Tool, 24-20 AWG .......ccccccceceeeeeseseees A25013-ND 455.78 90331-1 
30, 28 Crimp Tool, 18-14 AWG ..........00cceeeeeeeeeeeeeee A25014-ND 524.54 90310-2 
(Twisted Pair, Solid) e 
, 28 (Twisted Pair, meres 2/Comtaces 
Pin : A25146-ND 10.01 7.00 | 226537-3 
Stranded .005 Dia.) Contact Insertion / Extraction Tool................0. A1010-ND 5.88 91067-2 
26 (Twisted Pair, Solid Crimp Tool, 26-22 A25039-ND 655.86 90406-1 
or Stranded .063 Dia.) Crimp Tool for CPC Contacts with Die .. A9990-ND 154.50 58448-2 
30, 28 Die Set for CPC Contacts, use with A9996.......... A9814-ND 117.00 58448-3 
(Twisted Pair, Solid) Pro-Crimper II Hand Tool without Die ............... A9996-ND 75.00 354940-1 
28 (Twisted Pair, 
Socket Stranded .005 Dig) A25149-ND 11.31 7.90 | 51565-3 Series 3 Contacts 
26 (Twisted Pair, Solid Contact Extraction Tool.............0..:0eeeeeeeeeees A9912-ND 143.96 91019-3 
or Stranded .063 Dia.) Crimp Tool, 10 AWG. ........ccecceeeeeeeeeeeeeees A9910-ND 627.39 90384-1 
Pin 26 (Shielded, .075 Max. O.D.) A25145-ND 8.71 6.09 | 226537-1 Crimp Tool, 12-16 AWG ..........0.0000eeeeeeeeeeeee A9911-ND 627.39 90382-2 
Socket 26 (Shielded, .075 Max. O.D.) A25148-ND 7.38 5.16 | 51565-1 Coaxial 
Ferrule Cable Size - RU/U 178 and 196 ............00eeeeee A25152-ND 1267.88 69656-2 
Use for Twisted Pair and Shielded Wire A25150-ND 39 28 _| 1-332057-0 Cable Size - RU/U 174, 188 and 316............... A25153-ND 1623.83 69656-3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Circular DIN Connectors 


APPLICATIONS: 

Circular DIN connectors combine low contact resistance with 

relatively high ampacity which make them an excellent choice for 

signal or power applications. Ideal for use with computers, 

peripheral devices, office equipment, power supplies, etc., their low 

cost and compact, durable design have made them a proven value. 

GENERAL SPECIFICATIONS: 

+ Ratings: 100V AC 2A MAX 

+ Insulation Resistance: MIN 100 MEGQ @ 500V DC 

+ Voltage Withstand: 1000V AC, 1 minute 

+ Contact Resistance: Pins - 10 mQ @ MAX, Shell - 50 mQ MAX 
(All accessories included) 


Gu INC. Miniature DIN Connectors 


APPLICATIONS: Because of their compact size and durable design, 
mini-DIN connectors are ideal for signal applications where space is at a 
premium. A variety of configurations including vertical, horizontal and in- 
line models allows for most requirements. Their concentric, cylindrical 
ground shell make these connectors an excellent choice where EMI/RFI 
is a concern. Typical applications include computers, peripheral devices, 
office, audio and video equipment. 


RT Angle Shielded Right 
Recept. Angle Recept. 


GENERAL SPECIFICATIONS: 

+ Rating: 100V AC 1A MAX, 12V DC 2A MAX 

+ Insulation Resistance: MIN 50 MEGQ @ 250V DC 
+ Voltage Withstand: 250V AC, 1 minute 


+ Contact Resistance: Pins - 30 mQ MAX, Shell - 50 mQ MAX (All 
accessories included) 


Shielded 
w/Switch 


Shielded 


In-Line Plug 
w/Kinked Pins 


Panel Mount 
Receptacle 


Right Angle 
Receptacle 


Front Shielded 
Right Angle 
Receptacle 


Shielded Shielded wW/GND Vert., PCB 
w/GND Tabs and Kinked Pins 


Vert., PCB 
Threaded 
w/Hex Nut 


Right Angle 
SMT 


Receptacle 


a @ @oe\ /ane\ (ane CEP) “ 
a 8) (ale alle aCe @ oe 
im) Ey BH EE) EE) 


4Pos. 5Pos. 6Pos. 7Pos. 8Pos. 9 Pos. 3Pos. 4Pos. 5Pos. 6Pos. 7Pos. 8 Pos. In-Line Plug 
No. of | Digi-Key Price Each CUI Inc. No. of | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Pos. Part No. i 10 100 Part No. Pos. Part No. 1) 10 100 Part No. 
Shielded Right Angle Receptacles Shielded with GND Tabs and Kinked Pins 
3 CP-2230-ND 99 86 66 | MD-30SM 3 CP-6030-ND ‘1.17 1.02 .78 | MD-30SGK 
4 CP-2240-ND 1.02 89 .68 | MD-40SM 4 CP-6040-ND 1.20 1.04 .80 | MD-40SGK 
5 CP-2250-ND 1.05 91 .70 | MD-50SM 5 CP-6050-ND 1.23 1.07 .82 | MD-50SGK 
6 CP-2260-ND 1.11 97 .74 | MD-60SM 6 CP-6060-ND 1.29 1.42 .86 | MD-60SGK 
i GR 2270 ND es 107 ee Meet 8 CP-6080-ND__1.50 1.30 1.00 | MD-80SGK In-Line Plug RT Angle 
9 | CP-2290-ND_ 1.65 143 ‘1.10 _| MD-90SM Versi¢al;beh! Mount 9183 
= 3 CP-2730-ND ‘1.02 89 .68 | MD-30SV = 
Right Angle PCB Mount Receptacles m" CP-2740-ND 1.08 ‘94 ‘72 MD-40SV 
3 CP-2430-ND 78 68 52 | MD-30S 5 CP-2750-ND 1.14 99 .76 | MD-50SV 
4 CP-2440-ND 81 a 54 | MD-40S 6 CP-2760-ND 1.17 1.02 .78 | MD-60SV 
- CpeaerNE 68 os 3e Moos 8 CP-2780-ND__1.29 1.12 .86__| MD-80SV 
e ‘i ‘ ‘ 7 7 Vert. PCB Mount Threaded with Hex Nut 
7 CP-2470-ND 1.02 89 68 | MD-70S 
8 CP-2480-ND 1.11 ‘97 74 | MD-80S 3 CP-2830-ND ‘1.41 1.23 94 | MD-30CV 
9 _IRGEEaAaRE 1.55 _1.33__1.02_| Mo-008 5 |oP2850.ND so 130 100 | MD-socv 
Shielded Female with Switch s e : ; é : 
6 CP-2860-ND 1.56 1.36 1.04 | MD-60CV 
3 CP-3030-ND 2.01 1.75 1.34 | MD-30SMW 8 Beet 165 143110 Mena 
4 CP-3040-ND 2.10 1.82 1.40 | MD-40SmMwW Tita Pl : 
5 CP-3050-ND 2.19 1.90 1.46 | MD-50SMW PEE Ine iUg 
6 CP-3060-ND 2.31 2.01 1.54 | MD-6oSMwW 3 CP-2030-ND 87 -76 58 MD-30 
7 CP-3070-ND 2.40 2.08 1.60 | MD-70SMW 4 CP-2040-ND 93 81 62 MD-40 
8 CP-3080-ND__2.46 2.14 1.64 | MD-80SMW 5 CP-2050-ND -99 86 66 MD-50 
Shielded Female with Kinked Pins S |peaetco Ne 1.05 a1 70 | MD-60 
7 CP-2070-ND 1.11 97 .74 | MD-70 
3 CP-4030-ND 99 86 66 | MD-30SMK 
8 CP-2080-ND 1.17 1.02 .78 | MD-80 
4 CP-4040-ND 1.02 89 68 | MD-40SMK 5 SESccaNDM 156 (ae ode (ihn en — - 
5 CP-4050-ND 1.05 91 70 MD-50SMK ule : : No. of | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
6 CP-4060-ND 1.11 ‘97 74 | MD-60SMK In-Line Receptacle Pos. | Part No. 1 10 100 | Part No. 
ah CP-4070-ND 1.23 1.07 82 | MD-70SMK 3 CP-2130-ND ‘1.08 94 72 | MD-30J Panel Mount Receptacles 
8 CP-4080-ND__1.32 1.15 .88_| MD-80SMK 4 CP-2140-ND 1.14 .99 76 | MD-40J 3 | CP-1230-ND 62 54 41 | SD-30SN 
Shvelkied with GND Tabs 8 |cp2is0ND 126 110 84 | MD-6ad 5 |GP1250ND 70 61 47 | SD-S0SN 
5 eee i ie eT | paeee 7 |CP-2170-ND 132 1.15 88 | MD-70J 6 | CP-1260-ND 74 64 49 | SD-60SN 
5050. ; ; ; i 8 CP-2180-ND 1.38 1.20 .92 | MD-80J 7 | CP-1270-ND 80  .70  .54 | SD-70SN 
5 CP-5050-ND 1.23 1.07 82 | MD-50SG i BisentnG ae fF. 25 ll ep noaN 
6 CP-5060-ND 1.29 112 "36 | MD-60SG 9 CP-2190-ND__1.83 1.59 1.22 | MD-90J CP-1280-N d : .58 | SD- 
8 CP-5080-ND. 1.50 1.30 1.00 MD-80SG (Crimp Pin | CP-9999-ND. = 09 05 T-0006 Right Angle Receptacles 
3 | CP-2330-ND 69 60 .46 | SDS-30J 
4 | CP-2340-ND 72 63  .48 | SDS-40J 
. 8 : 5 | CP-2350-ND 72 63  .48 | SDS-50J 
Mini-DIN Digi-Key Price Each CUI Inc. 6 | CP-2360-ND 1.08 94 72 | SDS-60J 
Description | Part No. 1 10 100 Part No. 7 | CP-2370-ND 1.20 1.04  .80 | SDS-70J 
Panel Mou nt Panel Mount Mini-DIN Connectors — Metal 8 CP-2380-ND 1.32115 _.88 | SDS-80J 
3 Position CP-2530-ND 1.02 89 68 MD-30SN Right Angle Front Shielded Receptacles 
Con nectors 4 Position | CP-2540-ND 1.08 94 72 MD-40SN 3] CP-7030-ND 75. 65. 50 | SDF-30J 
5 Position | CP-2550-ND 117 1.02 78 MD-50SN 4 | CP-7040-ND ‘90 78 ~©60 | SDF-40J 
6 Position | CP-2560-ND 1.29 1.12 86 MD-60SN 5 | CP-7050-ND ‘90 78 60 | SDF-50J 
Panel Mount Panel Mount 7 Position ) CP-2570-ND 1.35 117 90 MD-70SN 6 | CP-7060-ND 1.23 1.07  .82 | SDF-60J 
Receptacle, Metal Receptacle, Plastic 8 Position | CP-2580-ND 1.38 1.20 92 MD-80SN 7 |¢p-7070-ND 132 115 .88 | SDF-70J 
9 Position | CP-2590-ND 1.47 1.28 .98 MD-90SN 8 |CP-7080-ND 150 130 41.00 | SDF-80J 
3 Position oe aoe OE ee = ee MD-30SP Right Angle Surface Mount Receptacles 
4 Position | CP-2640-ND 117 1.04 78 MD-40SP ‘ Se ONS ee tae. dee Spe ai SMe 
5 Position | CP-2650-ND 1.23 1.07 82 MD-50SP ars at : : —_ 
6 Position | CP-2660-ND 1.38 1.20 92 MD-60SP In-Line Plug 
7 Position | CP-2670-ND 1.44 1.28 .96 MD-70SP 3 | CP-1030-ND 53.46 ~—-.35 | SD-30 
8 Position | CP-2680-ND 1.53 1.33 MD-80SP 4 | CP-1040-ND 54 47.36 _| SD-40 
5 | CP-1050-ND 61 53 41 | SD-50 
ate 6 | CP-1060-ND 64 56  .43 | SD-60 
. . 7 ; 7 | CP-1070-ND 72 63  .49 | SD-70 
1 3-Positi on Fig. 1 13-Pos. Male In-Line Plug Fig. 2 13-Pos. Female In-Line Plug 8 CP-1080-ND 76 66 51 | SD-80 
DIN Connectors : In-Line Plug Right Angle 
3 | CP-1330-ND 2.28 1.98 1.52 | SDR-30 
5 | CP-1350-ND 249 2.16 1.66 | SDR-50 
6 | CP-1360-ND 2.55 2.21 1.70 | SDR-60 
aa ; 7 | CP-1370-ND 2.73 2.37 1.82 | SDR-70 
- no eRey ; an een s co fe 8 | CP-1380-ND 2.82 2.45 1.88 | SDR-80 
ig.| Part No. art No. Lil 
Fig.3 Female PCB Right Angle Fig. 4 Female PCB Shielded a In timed ack Tau 
1 | CP-1013-ND 1.65 1.43 1.10 | SD-130 “Li -1130- ‘ : ‘ 5 
Receptacle in-Einedack 4 |CP-1140-ND 71 62 47 | SD-40J 
2 | CP-1113-ND 3.75 3.25 2.50 | SD130J 5 | CP-1150-ND 73. '63.~—S 49 | SD-50J 
3 | CP-2313-ND 2.85 247 1.90 | SDD-130J 6 | CP-1160-ND 77 67 ~—51_-| SD-60J 
7 | CP-1170-ND 83  .72 56 | SD-70J 
4 | CP-3313-ND 2.97 2.58 1.98 | SDF-130J 3 | CP-1180-ND '39 78 ~~ 60. | SD-80J 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(to23) 179 


ro) SINGATRON Circular DIN Connectors 


APPLICATIONS: Circular DIN connectors combine low contact resistance with relatively high ampacity 
which make them an excellent choice for signal or power applications. Ideal for use with computers, 
peripheral devices, office equipment, power supplies, etc., their low cost and compact, durable design have 
made them a proven value. 


GENERAL SPECIFICATIONS: : Ratings: 100V AC 2A MAX = Insulation Resistance: MIN 100 MEGQ @ 
500V DC + Voltage Withstand: 1000V AC, 1 minute + Contact Resistance: Pins - 10 mQ @ MAX, Shell - 
50 mQ MAX (All accessories included) 


& sivearoy Mini DIN Connectors 


APPLICATIONS: Because of their compact size and durable design, mini-DIN connectors are ideal for 
signal applications where space is at a premium. A variety of configurations including vertical, horizontal and 
in-line models allows for most requirements. Their concentric, cylindrical ground shell make these 
connectors an excellent choice where EMI/RFI is a concern. Typical applications include computers, 
peripheral devices, office, audio and video equipment. 

GENERAL SPECIFICATIONS: + Rating: 100V AC 1A MAX, 12V DC 2A MAX. « Insulation Resistance: 
MIN 50 MEGQ @ 250V DC + Voltage Withstand: 250V AC, 1 minute - Contact Resistance: Pins - 30 
mQ MAX, Shell - 50 mQ MAX (All accessories included) 


Right Angle 
Receptacle 


Shielded Right 
Angle Receptacle 


Front Shielded 
Right Angle Receptacle 


Panel Mount Receptacle Right Angle Receptacle 


In-Line Plug In-Line Jack 


ANP tyco Electronics 


Authorized Distributor 


Digi-Key Pricing Singatron 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Right Angle PCB Mount Receptacles 
3-Pos. Right Angle Receptacle. 275-1040-ND 81 7.02 54.60 | 2MJ-0001A110 
4-Pos. Right Angle Receptacle. 275-1041-ND 84 7.29 56.70 | 2MJ-0002A110 
5-Pos. Right Angle Receptacle. 275-1042-ND 88 7.70 59.85 | 2MJ-0003A110 al =a 5 
6-Pos. Right Angle Receptacle. 275-1043-ND 93 810 63.00 | 2MJ-0004A110 pea Eee ney 5 aes Aa Bee 
7-Pos. Right Angle Receptacle. 275-1044-ND 1.05 9.18 71.40 | 2MJ-0005A110 esonprer cau a rene: 
8-Pos. Right Angle Receptacle. .. | 275-1045-ND 1.15 9.99 77.70 | 2MJ-0006A110 Panel Mount Receptacles 
Shielded Right Angle Receptacles 3-Pos. Panel Mount Receptacle ............ 275-1012-ND 64 554 43.05 | YE-1363 
3-Pos. Right Angle Receptacle. 275-1046-ND 1.02 891 69.30 | 2MJ-0101A120 Pos: Hane! Molint Receptade:. | Peecreg 67 5.81 45.15 | YE 1364 
4-Pos. Right Angle Receptacle. 275-1047-ND 1.05 9.18 71.40 | 2MJ-0102A120 5-Pos. Panel Mount Receptacle . -}275-1014-ND = 726.26 48.72 | YE-1365A 
5-Pos. Right Angle Receptacle . 275-1048-ND 1.09 9.45 73.50 | 2MJ-0103A120 6-Pos. Panel Mount Receptacle . -| 275-1015-ND 76 6.62 51.45 | YE-1366 
6-Pos. Right Angle Receptacle. 275-1049-ND 415 9.99 77.70 | 2MJ-0104A120 7-Pos. Panel Mount Receptacle . -| 275-1016-ND 82 7.16 55.65 | YE-1367 
7-Pos. Right Angle Receptacle. 275-1050-ND 1.27 11.07 86.10 | 2MJ-0105A120 8-Pos. Panel Mount Receptacle . .|275-1017-ND ——«.88-—7.70 ‘59.85 _| YE-1368A 
8-Pos. Right Angle Receptacle. 275-1051-ND 1.36 11.88 92.40 | 2MJ-0106A120 Right Angle Receptacles 
In-Line Plug 5-Pos. Right Angle Receptacle .. .)275-1019-ND 78 ~=6.75 «452.50 _| 2DJ-00600003 
3-Pos. In-Line Plug 275-1028-ND 93 8.10 63.00 | 62000-3P 6-Pos. Right Angle Receptacle .. .| 275-1020-ND 1.24 10.80 84.00 | 2DJ-0196PA02 
4-Pos. In-Line Plug .. 275-1029-ND 99 8.64 67.20 | 62000-4P 7-Pos. Right Angle Receptacle .. .| 275-1021-ND 1.33 11.61 90.30 | 2DJ-0077PA03 
5-Pos. In-Line Plug 275-1030-ND 1.05 9.18 71.40 | 62000-5P 8-Pos. Right Angle Receptacle .| 275-1022-ND 1.43 12.42 96.60 | 2DJ-0108PA03 
6-Pos. In-Line Plug 275-1031-ND 1.12 9.72 75.60 | 62000-6P 7 = 
7-Pos. In-Line Plug 275-1032-ND 1.18 10.26 79.80 | 62000-7P : Right Angle Front Shielded Receptacles 
8-Pos. In-Line Plug .. 275-1033-ND 1.24 10.80 84.00 | 62000-8P 4-Pos. Right Angle Front Shielded... -| 275-1023-ND 1.24 10.80 84.00 DJ-037-4PS(A) 
Ti 5-Pos. Right Angle Front Shielded. .| 275-1024-ND 1.09 9.45 73.50 | 2DJ-0065PSA2 
In-Line Receptacle 6-Pos. Right Angle Front Shielded. .|275-1025-ND 1.43 12.42 96.60 | 2DJ-0196PSA2 
ace. Tee am a ta re Heat pees 7-Pos. Right Angle Front Shielded. .| 275-1026-ND 1.52 13.23 102.90 | 2DJ-0077PSA2 
-POS. In-Line Jac! ja ie “ . ” os | it i -" | -( 
Bar ieikine Jade SoC 127 i1G7 610 | esp0DsP 8-Pos. Right Angle Front Shielded... [275-1027-ND__ 1.71 14.85 115.50_| 2DJ-0108PSA2 
6-Pos. In-Line Jack .. 275-1037-ND 1.33 11.61 90.30 | 63000-6P In-Line Plug 
7-Pos. In-Line Jack .. 275-1038-ND 1.40 12.15 94.50 | 63000-7P 3-Pos. In-Line Plug. .)275-1000-ND 534.59 ~—35.70_| YE-1153 
8-Pos. In-Line Jack .. 275-1039-ND 1.46 12.69 98.70 | _63000-8P 4-Pos. In-Line Plug .|275-1001-ND 56 4.86 37.80 | YE-1154 
5-Pos. In-Line Plu .|275-1002-ND 59 5.13 39.90 | YE-1155A 
Digi-Key Pricing Singatron Panel Mount 6-Pos. In-Line Plu -| 275-1003-ND 62 5.40 42.00 | YE-1156 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. Recept., Plastic 7-Pos. In-Line Plu .| 275-1004-ND 68 5.94 46.20 YE-1157 
Panel Mount Mini-DIN Connectors 8-Pos. In-Line Plug. .|275-1005-ND ——.74.—«6.48_—«50.40_| YE-1158A 
With 6” (15.24cm) Lead Wire (26AWG) In-Line J ack 
3-Pos. Recept. |275-1100-ND 1.71 14.85 115.50 | 2MJ-20116000 3-Pos. In-Line Jack. -| 275-1006-ND 67 5.81 45.15 | YE-1333 
4-Pos. Recept. |275-1101-ND 1.95 17.01 132.30 | 2MJ-20216000 4-Pos. In-Line Jacl .|275-1007-ND 736.35 49.35 | YE-1334 
5-Pos. Recept. |275-1102-ND 2.14 18.63 144.90 | 2MJ-20316000 5-Pos. In-Line Jacl .|275-1008-ND 74 6.48 50.40 | YE-1335A 
6-Pos. Recept. |275-1103-ND 2.33 20.25 157.50 | 2MJ-20416000 6-Pos. In-Line Jacl .|275-1009-ND 79 689 53.55 | YE-1336 
7-Pos. Recept. |275-1104-ND 2.42 21.06 163.80 | 2MJ-20516000 7-Pos. In-Line Jack. .|275-1010-ND 85 += 7.43.—«457.75_| YE-1337 
8-Pos. Recept. |275-1105-ND 2.42 21.06 163.80 | 2MJ-20616000 8-Pos. In-Line Jack. 275-1011-ND _-.91._—«7.97_—«61.95_| YE-1338A 


Shielded DIN Connectors 


Features: Digi-Key Pricing AMP. 
Crimp, snap-in contacts; Designed for ease of post Ferrule Description Part No. 1 25 Part No. 
molding; Pre-molded cord guard; Tin plated brass 4-Pos. Housing. A1651-ND 3.22 76.13 212437-2 
contacts; Ferrule crimps onto shield for reliable 5-Pos. Housing. A1652-ND 1.76 41.56 212437-3 
termination; Meets or exceeds DIN specification 41524 for 6-Pos. Housing. A1653-ND 1.76 41.56 212437-4 
4-and-8-position plugs: 45322; UL recognized under the ;) 8-Pos. Housing. A1655-ND 1.91 45.06 212437-6 
Component Program. File No E28476; CSA certified, File Cord 4 - 
No. LR-35510. Guard Housing Ferrule, 5.08mm-6.35mm Cable Dia. ......... A1657-ND 1.25 25.00 212435-8 
Housings: Cord Guard, 4.19mm-6.35mm Cable Dia. A1659-ND 1.93 38.50 212800-1 
Black nylon 94V-O. 5-Pos. Receptacle .. A1663-ND 2.63 58.58 212044-1 
y ee ° 6-Pos. Receptacle A1664-ND 3.24 72.63 212045-1 
Ferrule and Shield: Brass, tin plated. 8-Pos. Receptacle .. A1666-ND 3.50 78.44 212047-1 
Cord euard: Thermoplastic polymer, black. Pin Contact, 28-22 AWG.................0.065 A1667-ND 7.08/10 49.46/100 | 66728-5 
Contacts: Brass, tin plated. 
4 . a Contact Insertion Tool A9998-ND 16.45 a 91002-1 
Pin Contacts: aan rae 000100" nickel plating. Receptacle Contact Extraction Tool .... A9997-ND 171.93 = 91144-1 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Amphenol RF SMA & SMB Connectors 


SMA Coaxial Connectors 


Cable Group Cable Attachment | Digi-Key Pricing Amphenol 
ig.| Description RGU Plating Outer / Inner | Part No. 1 25 100 Part No. 
.085” (2.2mm) Passivated 
Plug, Straight RG-405 (17/133) Nut Solder Plugable | ARF1184-ND 6.33 105.50 316.00 } 901-9723 
-141” (3.6mm) Gold Nut 
Plug, Straight G-402 (M17/130) Solder Plugable | ARFI185-ND 6.66 111.00 333.00 |901-9808 
085” (2.2mm) Passivated 4 ie a 
Plug, Straight AG-405 (IM17/133) Nut Solder Plugable | ARF1186-ND 6.90 115.00 344.00 |901-9805-HP 
Plug, Straight 55, 58, 141, 142, 223 = Qamp Solder | ARF1187-ND* 63.12 1052.00 3156.00 | 901-103 
Plug, Straight 174, 316 = Qamp Solder _| ARF1188-ND* 43.86 731.00 2189.29 |901-128-11 
Plug, Straight 55B, 142B, 223, 400 Gold Qimp Solder | ARF1189-ND 9.90 165.00 495.00 }901-9511-1 
Plug, Straight 55B, 142B, 223, 400 | Passivated| Gimp Solder | ARF1190-ND 7.65 127.50 438.00 }901-9511-1SF 
Plug, Straight 174, 178, 187, 188, 316 Gold Qimp Solder | ARF1191-ND 8.73 145.50 436.00 }901-9511-3 
Plug, Straight 174, 178, 187, 188, 316 | Passivated| Orimp Solder | ARF1192-ND 7.20 120.00 359.00 |901-9511-3SF 
Plug, Straight Dbl. Braid RG-188, 316 | Passivated| Crimp Solder _| ARF1193-ND 7.92 132.00 396.00 | 901-9511-12SF} 
Plug, Right Angle 55, 141, 142, 223 Gold Qimp Solder | ARFI194-ND 13.44 224.00 671.00 }901-9531-1 
Plug, Right Angle SF 142B, Times AA-2423) Passivated| Orimp Solder | ARF1195-ND 9.60 160.00 464.00 |901-9531-1SF 
Plug, Right Angle 174, 179, 187, 188, 316 Gold Qimp Solder | ARF1196-ND 14.01 233.50 699.00 | 901-9531-3 
Plug, Right Angle 174, 179, 187, 188, 316] Passivated) Orimp Solder | ARF1197-ND 9.60 160.00 480.00 |901-9531-3SF 
Plug, Right Angle Double Braid RG-316 Gold Qimp Solder | ARFI198-ND 14.52 242.00 725.00 }901-9531-12 
Plug, Right Angle Double Braid RG-316 | Passivated| Orimp Solder | ARF1199-ND 9.36 156.00 468.00 | 901-9531-12SF} 
Jacks 174, 179, 187, 188, 316 Gold Qimp Solder | ARF1200-ND 51.66 861.00 2579.26 | 901-9602-3 
Jacks 174, 179, 187, 188, 316 | Passivated| Orimp Solder | ARF1201-ND 53.25 887.50 2658.79 | 901-9602-3SF 
Jacks, Bulkhead 55, 142, 223, 400 Passivated| Orimp Solder | ARF1202-ND 26.91 448.50 1342.95 | 901-9610-1SF 
Jacks, Bulkhead 174, 179, 187, 188, 316 Gold Qimp Solder | ARF1203-ND 20.67 344.50 1031.00 | 901-9610-3 
Jacks, Bulkhead 174, 179, 187, 188, 316 | Passivated| Orimp Solder | ARF1204-ND 16.92 282.00 845.00 | 901-9610-3SF 
Jacks, Printed Circuit _ es = 7 ” 
Board, Panel Gold ARF1205-ND 10.44 174.00 650.00 }901-144 
Seek inted reat = Gold | —  — | ARFI206-ND 13.02 217.00 813.00] 901-143 
Board, Angle 
Adapters, Bulkhead Jack- = == = " 7 
Jack, Front or Rear Mt. Gold ARF1207-ND 16.74 279.00 836.00 }901-9209A 
Adapters, Bulkhead Jack- F 
Jack, Front or Rear Mt. — Passivated| — = ARF1208-ND 14.64 244.00 731.00 | 901-9209-ASF 


* Safety wire holes. 


SMA Brass Coaxial Connectors 


Cable Group Cable Attachment | Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description RG/U Plating | Outer / Inner | Part No. 1 25 100 Part No. 
12 | Plug, Straight .141” (3.6mm) S/R | Gold | Solder Solder | ARFX1209-ND 3.99 66.50 199.00) 901-9868-RFX 
12 | Plug, Straight .085" (2.16mm) S/R} Gold | Solder Solder | ARF1210-ND 3.15 52.50 158.00 | 901-9867-RFX 
13 | Plug, Straight 58 Gold Qimp Solder | ARF1211-ND 6.00 100.00 299.00} 901-9870 
13 | Plug, Straight 141, 223 Cold Qimp Solder | ARF1212-ND 6.27 104.50 313.00 | 901-9871 
13 | Plug, Straight 58 Nickel | Qrimp Solder | ARFX1213-ND 3.39. 56.50 170.00 | 901-9876-RFX 
14 | Plug, Straight 174, 188, 316 Nickel | Qrimp Solder | ARFX1214-ND 3.39 56.50 170.00 | 901-9877-RFX 
14 | Plug, Straight 174, 188, 316 Gold Qimp Solder | ARF1215-ND 5.97 99.50 298.00} 901-9916 
15 | Plug, Right Angle 174, 188, 316 Gold Qimp Solder | ARF1216-ND 10.08 168.00 588.00) 901-9872 
15 | Plug, Right Angle 58 Gold Qimp Solder | ARF1217-ND 10.95 182.50 548.00 | 901-9873 
15 | Plug, Right Angle 141, 223 Gold Qimp Solder | ARF1218-ND 10.08 168.00 538.00) 901-9874 
Fig. 23 ea sy 15 | Plug, Right Angle 58 Nickel | Grimp Solder | ARFX1219-ND 5.70 95.00 285.00 | 901-9880-RFX 
* < * aoe 1 15 | Plug, Right Angle 174, 188, 316 Nickel | Qrimp Solder | ARFX1220-ND 5.46 91.00 280.00 | 901-9881-RFX 
ottat Bulkhead Jack 174, 188, 316 Gold Qimp Solder | ARF1221-ND 9.75 162.50 486.00} 901-9875 
5 Holes Bulkhead Jack 174, 188, 316 Nickel | Qimp Solder | ARFX1222-ND 7.59 126.50 413.00 | 901-9879-RFX 
Panel Receptacle, Jack = Nickel = = ARFX1223-ND 5.58 93.00 279.00 | 901-9893-RFX 
Panel Receptacle, Jack _ Nickel = _ ARFX1224-ND 7.83 130.50 391.00 | 901-9891-RFX 
Fig. 26 aoa ry Panel Receptacle, Jack = Nickel — = ARFX1225-ND 5.79 96.50 337.75 | 901-9892-RFX 
ele 
5.08 te 5.08 Panel Receptacle, Jack _ Nickel = = ARFX1226-ND 8.37 139.50 418.00 | 901-9887-RFX 
° ° 
NatroT o1.70! Bulkhead Recep. Front Mt. = Nickel | — = — __| ARFX1227-ND___4.80__80.00 240.00 | 901-9889-RFX 
5 Hol 
ee Bulkhead Recep. Rear Mt. = Nickel = = ARFX1228-ND 4.80 80.00 240.00 | 901-9890-RFX 
Plug Straight POB Recep. — Gold = = ARFX1229-ND 447 74.50 223.00 | 901-9895-RFX 
Plug Rt. Angle POB Recep. = Gold = = ARFX1230-ND 8.31 138.50 415.00 | 901-9894-RFX 
Receptacle,Straight POB _ Gold = a ARFX1231-ND 3.87 64.50 194.00 | 901-144-8RFX 
Recep., Right Angle PCB = Gold | — | —_ | ARFX1232-ND 6.60 110.00 330.00 | 901-143-6RFX 
SMB Coaxial Connectors 
Cable Group Cable Attachment_| Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description RGU Plating | Outer / Inner | PartNo. 1 25 100 [Part No. 
27 | Plug, Straight RG-174, 179, 187,188, 316 | Nickel Qimp Solder | ARF1233-ND_ 6.75 112.50 336.00 [903-370P-51S 
28 | Plug, Right Angle RG-174, 179, 187,188, 316 | Nickel Qimp Solder |ARFI235-ND 4.14 69.00 208.00 |903-367P-51A2| 
28 | Plug, Right Angle RG-178, 196 Gold Qimp Solder |ARFI236-ND 5.94 99.00 298.00 |903-291P-51A1 
28 | Plug, Right Angle RG-178, 196 Nickel Gimp Solder | ARF1237-ND 4.62 77.00 231.00 |903-368P-51A1 
29 | Bulkhead Jack RG-174, 179, 187, 188, 316 | Nickel Qimp Solder | ARFI238-ND 7.32 122.00 366.00 |903-505J-51S 
29 | Bulkhead Jack Dbl. Shield 316 Nickel Qimp Solder | ARF1239-ND_ 7.05 117.50 353.00 |903-505J-51S1 
Digi-Key Pricing Amphenol 
ig. | Description Plating Part No. 1 25 100 _|Part No. 
Bulkhead, Recept. Front Mount Solder Qup Terminal Cold ARF1240-ND 6.30 105.00 314.00 |903-406J-51R 
2.54 ia | Bulkhead, Recept. Front Mount Blunt Post Terminal Cold ARFI241-ND 5.19 86.50 338.00 |903-402J-51R 
o1.17° Bulkhead Jack, Recept. Recessed, Solder Qup Term. Gold ARF1242-ND 15.87 264.50 791.85 |903-407J-51R 
_ 
at70 Jack Right Angle Tin Lead (Body & Legs) | ppriz43.ND 7.08 118.00 443.00 |903-373/-51A 
4 Holes 4 Holes Gold (Interface & Term.) 
Jack Straight Gold ARFI244-ND 4.32 72.00 215.00 |903-499J-51P2 
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Amphenol’RF “FAKRA” SMB Connectors 


FEATURES: 


Electrical: Impedance - 502. Frequency Range-DC-4GHz. Performance Spec-SAE/USCAR-17. Insulation 
Resistance-1000MQ min. Center Contact Resistance-center contact <20 mQ, outer contact <10 mQ. 
Dielectric Withstanding Voltage-at sea level >1000VRMS. 

Mechanical: Durability (matings)-100 min. Plastic Housing - Engagement Force- < 20 N. Plastic Housing — 
Disengagement Force-> 25 N. Coding-13 mechanical and colored codings. Operating Temperature Range- 
—40°C/+115°C. 

Materials: Plastic Housing-PBT with 15% Glass Fiber. Secondary Locking Clip-PBT with 15% Glass Fiber. 
Center Contact-female: Beryllium Copper, male: Brass. Body-Brass. Barrel-Brass. Retainer Ring-Beryllium 
Copper. Ferrule-Copper. Insulator-TFE. Plating: Center Contact-Gold. Body, Barrel and Ferrule-Nickel. 


With recent advancements in communications technology and increased consumer demand for a diverse 
array of on-board telematics services, RF communications systems have become indispensable 
components of the modern automobile. 


To keep RF interconnection costs low and ensure high levels of electrical and mechanical performance the 
German and American automotive industries have standardized a high-performing, cost-effective RF 
connector based on the FAKRA and USCAR standards. 


Utilizing a standard metal SMB connector embedded within a plastic housing that can be designed with 
multiple colored codes for easy identification, FAKRA connectors are designed to perform up to 4 GHz and 
meet the particular mechanical and environmental requirements of the automobile industry. 


Single Male Edgecard with 
Support Legs 


Single Male Edgecard 
without Support Legs 


Single Male R/A PCB with 


Single Male Extended Housing 


Single Fema! 


Single Female with Clip 
Provision at 6 o'clock 


Dual Female with Clip 


Single R/A Female Dual Male Dual Male with Bracket Dual Female Provision at 6 o’clock Twin SMB Crimp Plug 


FAKRA Keying Codes Mechanical and Color Coding 


i F Rib Similar i 
Female Housings Coding | ( mnbination Color RAL Ne. Male Housings 
A A-BI1 Deep Black 9005 
B A-B2 Signal White 9003 
Cc A-C Signal Blue 5005 
D A-D Bordeaux Violet 4004 
E B1 - B2 Leaf Green 6002 
F B1-C Brown 8011 
G B1i-D Blue Grey 7031 
H B2-C Heather Violet 4003 
| B2-D Beige 1001 
K c-D Curry Yellow 1027 
i: A-E Dahlia Yellow 1033 
M A-F Pastel Green 6019 
Z Neutral Coding Water Blue 5021 
Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. RG/U Part No. 1 10 25 ~—-100 | Part No. Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
FAKRA Coding “A” (Deep Black) 8 RG-174, 188, 316 ARF1275-ND 4.11 3.43 -2.22__2.06 [FA1-NBRJ-C01-0 
F RG-174, 188, 316 ARF1253-ND 3.21. 2.68 —-1.73__1.61| FA1-NASP-CO1-1 RG-58, 141 ARF1276-ND_ 4.31 3.60 2.33 2.16 |FAT-NBRJ-C04-0 
RG-58, 141 ARF1255.ND 3.38 2.82 1.83 1.70] FA1-NASP-CO4-1 RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1297-ND 6.87 5.73 3.70 3.44 [FA2-NBSP-C00-9 
5RG-174, 188, 316 ARF1252.ND 3.48. 2.91. 1.88 1.75 | FA1-NASP-CO1-0 9 RG-174, 188, 316 ARF1298-ND 6.73 5.61 3.63 3.37 |FA2-NBSP-C01-9 
2 RG-58, 141 ARF1254-ND 3.62. 3.021.961.6821 FA1-NASP-C04-0 RG-58, 141 ARF1299-ND 6.80 5.67 3.66 3.40 |FA2-NBSP-C04-9 
3 = ARF1256-ND 3.28. 2.74.-1.77 1.64 | FA1-NASP-PCB-0 RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1283-ND 7.21 6.01 3.89 3.61 |FA2-NBSP-C00-0 
4 = ARF1257-ND 3.35. 2.79. 1.81 1.68 FA1-NASP-PCB-1 | | 10 RG-174, 188, 316 ARF1284-ND_ 7.07 5.90 3.81 3.54 |FA2-NBSP-C01-0 
5 = ARF1274.ND 2.73 2.28 1.47 1.37 | FAT-NARP-PCB-9 RG-58, 141 ARF1285-ND 7.14. 5.96 3.85 3.58 |FA2-NBSP-C04-0 
Cables with .057 OD ARF1250-ND_ 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NASJ-C09-0 1 RG-174, 188, 316 ARF1293-ND 7.76 6.47 «4.18 3.89 | FA2-NBSJ-C01-0 
6 RG-178, .071 OD Cables ARFI251-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NASJ-C10-0 RG-58, 141 BBRIZIOIND 7.90 659 4.26 3.96 | FA2-NBSJ-C04-0 
RG-174, 188, 316 ARF1266-ND 3.59. 2.99. 1.94. 1.80 | FA1-NASJ-CO1-0 ie RG-174, 188, 316 ARF1294-ND 7.90 6.59 4.26 3.96 |FA2-NBSJ-C01-6 
RG-58, 141 ARF1268-ND3.69.3.08 1.99 1.85| FA1-NASJ-Co4-0 RG-58, 141 ARF1296-ND 8.07 6.73 4.35 4.04 [FA2-NBSJ-C04-6 
7 RG-174, 188, 316 ARF1267-ND 3.69 3.08 ~—-1.99 _1.85| FA1-NASJ-C01-6 FAKRA Coding “C” (Signal Blue) 
RG-58, 141 ARF1269-ND 3.80. 3.17 2.05 1.90 | FA1-NASJ-C04-6 ; RG-174, 188, 316 ARF1316-ND 3.21. 2.68 1.73 1.61 [FA1-NCSP-C01-1 
8 RG-174, 188, 316 ARF1272-ND 4.113.438 2.22 2.06 | FA1-NARJ-CO1-0 RG-58, 141 ARF1317-ND 3.38 2.82 1.83 1.70 |[FA1-NCSP-C04-1 
RG-58, 141 ARF1273-ND 4.31 3.602.838 2.16 | FA1-NARJ-C04-0 > RG-174, 188, 316 ARF1300-ND 3.48. 2.91 1.88 1.75 |FA1-NCSP-C01-0 
RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1263-ND 6.87 5.73 3.70 _3.44/|FA2-NASP-C00-9 RG-58, 141 ARFI301-ND 3.62 3.02 1.96 1.82 [FA1-NCSP-C04-0 
9 RG-174, 188, 316 ARF1270-ND 6.73 _5.61__3.63 _3.37 | FA2-NASP-C01-9 3 = ARF1302-ND 3.28 2.74 ~+1.77__ 1.64 [FA1-NCSP-PCB-0 
RG-58, 141 ARF1271-ND 6.80 5.67 3.66 3.40 | FA2-NASP-C04-9 4 = ARF1303-ND 3.35 2.79 ‘1.81 ‘1.68 [FA1-NCSP-PCB-1 
RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1262-ND 7.21 6.01 3.89 3.61 | FA2-NASP-C00-0 5 = ARF1309-ND 2.73. 2.28 (1.47 __‘1.37 [FA1-NCRP-PCB-9 
10 RG-174, 188, 316 ARF1264-ND 7.07 5.90 3.81 _3.54| FA2-NASP-C01-0 RG-174, 188, 316 ARF1310-ND 3.59 2.99 1.94 1.80 [FA1-NCSJ-C01-0 
RG-58, 141 ARF1265-ND 7.14 5.96 3.85 3.58 | FA2-NASP-C04-0 6 RG-58, 141 ARF1312-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 |FA1-NCSJ-C04-0 
4 RG-174, 188, 316 ARF1258-ND 7.76 6.47 4.18 3.89 | FA2-NASJ-C01-0 Cables with .057 OD ARFI314-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 [FA1-NCSJ-C09-0 
RG-58, 141 ARF1260-ND 7.90 6.59 4.26 3.96 | FA2-NASJ-C04-0 RG-178, .071 OD Cables ARFI315-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 [FA1-NCSJ-C10-0 
12 RG-174, 188, 316 ARF1259-ND 7.90 6.59 4.26 3.96 | FA2-NASJ-C01-6 7 RG-174, 188, 316 ARFI311-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 |FA1-NCSJ-C01-6 
RG-58, 141 ARF1261-ND 8.07 6.73 4.35 4.04 | FA2-NASJ-C04-6 RG-58, 141 ARF1313-ND 3.80 3.17 2.05 1.90 [FA1-NCSJ-C04-6 
FAKRA Coding “B” (Signal White) 5 RG-174, 188, 316 ARF1307-ND 4.113.438 2.22 2.06 [FA1-NCRJ-CO1-0 
RG-174, 188, 316 ARF1278-ND 3.21. 2.68 1.73 1.61 | FA1-NBSP-C01-1 RG-58, 141 ARF1308-ND_ 4.31 3.60 2.33 2.16 |FA1-NCRU-C04-0 
1 RG-58, 141 ARF1280-ND 3.38 2.82 1.83 1.70 | FAT-NBSP-CO41 RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1322-ND 6.87 5.73 3.70 3.44 |FA2-NCSP-C00-9 
; RG-174, 188, 316 ARF1277-ND 3482.91 1.88 1.75 | FA1-NBSP-CO01-0 9 RG-174, 188, 316 ARF1323-ND 6.73 5.61 3.63 3.37 [FA2-NCSP-C01-9 
RG-58, 141 ARF1279.ND 3.62 3.02 1.96 1.82 | FA1-NBSP-C04-0 RG-58, 141 ARF1324-ND 6.80 5.67 3.66 3.40 [FA2-NCSP-C04-9 
3 _ ARF1281-ND 3.28 2.74. 1.77 1.64 | FA1-NBSP-PCB-0 RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1304-ND 7.21 6.01 3.89 3.61 |FA2-NCSP-C00-0 
4 = ARF1282.ND 3.35. 2.79 1.811.681 FA1-NBSP-PCB-1 | | 10 RG-174, 188, 316 ARF1305-ND 7.07 5.90 3.81 3.54 |[FA2-NCSP-C01-0 
5 = ARFi286.ND 2.73. 2.28 1.47 1.37| FAT-NBRP-PCB9 RG-58, 141 ARF1306-ND 7.14. 5.96 3.85 3.58 |FA2-NCSP-C04-0 
RG-174, 168,316 ARF1287.ND3.59 2.99 1.94 1.80 | FA1-NBSJ-CO1-0 a RG-174, 188, 316 ARF1318-ND 7.76 6.47 4.18 3.89 |[FA2-NCSJ-CO1-0 
RG-58, 141 ARF1289-ND 3.69 3.08 1.99 1.851 FA1-NBSJ-C04-0 RG-58, 141 ARF1320-ND 7.90 6.59 4.26 3.96|FA2-NCSJ-C04-0 
: Cables with .057 OD ARF1291-ND 4.11. 3.43. 2.22 2.06/FA1-NBSJ-C09-0 | | 12 RG-174, 188, 316 ARFIS19-ND 7.90 6.59 4.26 3.96 | FA2-NCSJ-C01-6 
RG-178, .071 OD Cables ARF1292-ND 4.11. 3.43 2.22 2.06 | FA1-NBSJ-C10-0 RG-58, 141 ARF1321-ND 8.07 6.73 4.35 4.04 | FA2-NCSJ-C04-6 
; RG-174, 168,316 ARF1288.ND 3.693.008 1.991.851 FA1-NBSJ-CO1-6 13 | RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1325-ND 6.80 5.67 3.66 _3.40|FC2-NCDSP-C00-0 
RG-58, 141 ARF1290-ND 3.80 3.17 2.05 _1.90| FAT-NBSJ-C04-6 (Continued) 
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Amphenol'RF “FAKRA” SMB Connectors (cont) 


Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol Cable Group Digi-Key Price Each Amphenol 
Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100 | Part No. Fig. RG/U Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
FAKRA Coding “D” (Bordeaux Violet) 4 = ARF1427-ND 3.35 2.79 1.81 __1.68| FA1-NHSP-PCB-1 
1 RG-174, 188, 316 ARF1343-ND 3.21. 2.68 ~—-1.73_—_—‘1.61 | FA1-NDSP-CO1-1 5 = ARF1420-ND_ 2.73 2.28 1.47 __1.37| FA1-NHRP-PCB-9 
RG-58, 141 ARF1344-ND 3.38 2.82 1.83 1.70|FA1-NDSP-C04-1 Cables with .057 OD ARF1421-ND 4.11 3.43 2.22 2.06| FA1-NHSJ-C09-0 
7 RG-174, 188, 316 ARF1331-ND 3.48 2.91 1.88 _1.75| FA1-NDSP-C01-0 6 RG-174, 188, 316 ARF1428-ND 3.59 2.99 1.94 1.80 | FA1-NHSJ-C01-0 
RG-58, 141 ARF1332-ND 3.62 3.02 1.96 __1.82| FA1-NDSP-C04-0 RG-58, 141 ARF1430-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 | FA1-NHSJ-C04-0 
3 = ARF1333-ND 3.28 2.74 1.77. 1.64|FA1-NDSP-PCB-0 RG-178, .071 OD Cables ARF1432-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 FA1-NHSJ-C10-0 
4 — ARF1334-ND 3.35 2.79 1.81  1.68|FA1-NDSP-PCB-1 7 RG-174, 188, 316 ARF1429-ND 3.69 3.08 1.99 1.85) FA1-NHSJ-C01-6 
5 — ARF1328-ND 2.73 2.28 1.47 1.37|FA1-NDRP-PCB-9 RG-58, 141 ARF1431-ND 3.80 3.17 2.05 1.90| FA1-NHSJ-C04-6 
Cables with .057 OD ARF1329-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NDSJ-C09-0 8 RG-174, 188, 316 ARF1418-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NHRJ-C01-0 
7 RG-178, .071 OD Cables ARF1330-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NDSJ-C10-0 RG-58, 141 ARFI419-ND 4.31 3.60 2.33 2.16 | FA1-NHRJ-C04-0 
RG-174, 188, 316 ARF1339-ND__ 3.59 2.99 1.94 1.80 | FA1-NDSJ-C01-0 FAKRA Coding “1” (Beige) 
RG-58, 141 ARF1341-ND_ 3.69 3.08 1.99 1.85 | FA1-NDSJ-C04-0 1 RG-174, 188, 316 ARF1439-ND 3.21. 2.68 1.73 __1.61 | FA1-NISP-C01-1 
7 RG-174, 188, 316 ARF1340-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 | FA1-NDSJ-C01-6 RG-58, 141 ARF1441-ND 3.38 2.82 1.83 1.70| FA1-NISP-C04-1 
RG-58, 141 ARF1342-ND__3.80 3.17 2.05 1.90 | FA1-NDSJ-C04-6 5 RG-174, 188, 316 ARF1438-ND 3.48 2.91 1.88 1.75| FA1-NISP-C01-0 
7 RG-174, 188, 316 ARF1337-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NDRJ-C01-0 RG-58, 141 ARF1440-ND 3.62. 3.02. 1.96 1.821 FA1-NISP-C04-0 
RG-58, 141 ARF1338-ND 4.31 3.60 2.33 2.16 | FA1-NDRJ-C04-0 3 = ARF1442-ND 3.28 2.74 1.77 1.64] FA1-NISP-PCB-0 
RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1349-ND 6.87 5.73 3.70 3.44 | FA2-NDSP-C00-9 4 = ARF1443-ND 3.35 2.79 1.81 1.68] FA1-NISP-PCB-1 
9 RG-174, 188, 316 ARF1351-ND 6.73 5.61 3.63 3.37 | FA2-NDSP-C01-9 5 = ARF1435-ND 2.73 2.28 1.47 1.37] FA1-NIRP-PCB-9 
RG-58, 141 ARF1352-ND 6.80 5.67 3.66 _3.40 | FA2-NDSP-C04-9 Cables with .057 OD ARF1436-ND 4.11 3.43 2.22 _2.06| FA1-NISJ-C09-0 
RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1335-ND 7.21 6.01 3.89 3.61 | FA2-NDSP-C00-0 6 RG-178, .071 OD Cables ARF1437-ND 441 3.43 2.22 2.06] FA1-NISJ-C10-0 
10 RG-58, 141 ARF1336-ND_7.14 5.96 3.85 _3.58 | FA2-NDSP-C04-0 RG-174, 188, 316 ARF1444-ND_ 3.59 2.99 1.94 1.80 FA1-NISJ-C01-0 
RG-174, 188, 316 ARF1350-ND 7.07 5.90 3.81 3.54 | FA2-NDSP-C01-0 RG-58, 141 ARF1446-ND 3.69 3.08 1.99 1.85] FA1-NISJ-C04-0 
1 RG-174, 188, 316 ARF1345-ND 7.76 6.47 4.18 3.89 | FA2-NDSJ-C01-0 7 RG-174, 188, 316 ARF1445-ND 3.69 3.08 1.99 1.85| FA1-NISJ-C01-6 
RG-58, 141 ARF1347-ND 7.90 6.59 4.26 __ 3.96 | FA2-NDSJ-C04-0 RG-58, 141 ARF1447-ND 3.80 3.17_-2.05 1.90 | FA1-NISJ-C04-6 
12 RG-174, 188, 316 ARF1346-ND 7.90 6.59 4.26 3.96 | FA2-NDSJ-C01-6 8 RG-174, 188, 316 ARF1433-ND 4.11 3.43 2.22 _2.06| FA1-NIRJ-CO1-0 
RG-58, 141 ARF1348-ND 8.07 6.73 4.35 __ 4.04 | FA2-NDSJ-C04-6 RG-58, 141 ARF1434-ND 4.31 3.60 _—-2.33__-2.16| FA1-NIRJ-C04-0 
FAKRA Coding “E” (Leaf Green) FAKRA Coding “K” (Curry Yellow) 
1 RG-174, 188, 316 ARF1356-ND___3.21 2.68 1.73 1.61 | FA1-NESP-C01-1 1 RG-174, 188, 316 ARF1481-ND 3.21 2.68 1.73 1.61 | FA1-NKSP-C01-1 
RG-58, 141 ARF1358-ND__ 3.38 —-2.82_—1.83 1.70 | FA1-NESP-C04-1 RG-58, 141 ARF1483-ND 3.38 2.82 1.83 1.70 | FA1-NKSP-C04-1 
2 RG-174, 188, 316 ARF1355-ND_ 3.48 2.91 1.88 1.75 | FA1-NESP-C01-0 7 RG-174, 188, 316 ARF1480-ND 3.48 2.91 1.88 1.75] FA1-NKSP-C01-0 
RG-58, 141 ARF1357-ND__3.62_—3.02_—1.96 __1.82 | FA1-NESP-C04-0 RG-58, 141 ARF1482-ND 3.62 3.02,—-1.96 1.82 FA1-NKSP-C04-0 
3 = ARF1359-ND__ 3.28 2.74 1.77 __1.64| FA1-NESP-PCB-0 3. = ARF1484-ND 3.28 2.74 1.77 __:1.64| FA1-NKSP-PCB-0 
4 = ARF1360-ND__ 3.35 2.79 1.81 ‘1.68 | FA1-NESP-PCB-1 4 = ARF1485-ND 3.35. ——2.79 1.81 1.68] FA1-NKSP-PCB-1 
5 = ARF1371-ND_ 2.73 2.28 1.47 1.37 | FA1-NERP-PCB-9 5 = ARF1486-ND 2.73. 2.28 1.47 _‘1.37| FA1-NKRP-PCB-9 
RG-174, 188, 316 ARF1372-ND___3.59 2.99 1.94 __1.80 | FA1-NESJ-C01-0 RG-174, 188, 316 ARF1487-ND_ 3.59 2.99 1.94 1.80 | FA1-NKSJ-C01-0 
6 RG-58, 141 ARF1374-ND__3.69__-3.08__+1.99 _1.85 | FA1-NESJ-C04-0 6 RG-58, 141 ARF1489-ND_3.69_ 3.08 1.99 __1.85| FA1-NKSJ-C04-0 
Cables with .057 OD ARF1376-ND_ 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NESJ-C09-0 Cables with .057 OD ARF1491-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NKSJ-C09-0 
RG-178, .071 OD Cables ARF1377-ND_ 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NESJ-C10-0 RG-178, .071 OD Cables ARF1492-ND 4.11. 3.43 ——-2.22 ~—_2.06| FA1-NKSJ-C10-0 
7 RG-174, 188, 316 ARF1373-ND__3.69_ 3.08 1.99 __ 1.85 | FA1-NESJ-C01-6 7 RG-174, 188, 316 ARF1488-ND 3.69 3.08 ~—-1.99 __1.85| FA1-NKSJ-C01-6 
RG-58, 141 ARF1375-ND__ 3.80 3.17 2.05 __—1.90 | FA1-NESJ-C04-6 RG-58, 141 ARF1490-ND 3.80 —-3.17_—-2.05 ‘1.90 | FA1-NKSJ-C04-6 
8 RG-174, 188, 316 ARF1353-ND_ 4.11 3.43, 2.22 2.06 | FA1-NERJ-C01-0 8 RG-174, 188, 316 ARF1478-ND 4.11. 3.43 2.22 2.06 | FA1-NKRU-C01-0 
RG-58, 141 ARF1354-ND_ 4.31 3.60_—-2.33_—-2.16 | FA1-NERJ-C04-0 RG-58, 141 ARF1479-ND 4.31. 3.60 ~—-.2.33.-2.16 | FA1-NKRJ-C04-0 
RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1366-ND 6.87 5.73 3.70 _ 3.44 | FA2-NESP-C00-9 FAKRA Coding “L” (Dahlia Yellow) 
G74 188. 316 ABAISSS ND _6.73__ 8.613.683 __ 3.87 Fae Neer core RG-174, 188, 316 ARF1503-ND_ 3.21, 2.68 1.73 __1.61| FA1-NLSP-C01-1 
RG-58, 141 ARF1370-ND_ 6.80 5.67 3.66__3.40 | FA2-NESP-C04-9 1 
RG-58, 141 ARFI505-ND 3.38 —-2.82_—-1.83 _1.70| FA1-NLSP-C04-1 
RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1365-ND 7.21 6.01 3.89 3.61 | FA2-NESP-C00-0 
RG-174, 188, 316 ARF1502-ND 3.48 2.91 1.88 _1.75| FA1-NLSP-C01-0 
10 RG-174, 188, 316 ARF1367-ND 7.07 5.90 3.81 3.54 | FA2-NESP-C01-0 2 
RG-58, 141 ARF1504-ND _3.62_—3.02_—*1.96 _1.82| FA1-NLSP-C04-0 
RG-58, 141 ARF1369-ND__7.14 5.96 3.85 3.58 | FA2-NESP-C04-0 
3 = ARFI506-ND 3.28 2.74 —*1.77__1.64| FA1-NLSP-PCB-0 
RG-174, 188, 316 ARFI361-ND 7.76 6.47 4.18 3.89 | FA2-NESJ-CO1-0 
1 4 = ARF1507-ND 3.35. —-2.79 1.81 ‘1.68 | FA1-NLSP-PCB-1 
RG-58, 141 ARF1363-ND 7.90 6.59 4.26 3.96 | FA2-NESJ-C04-0 
5 = ARFI495-ND 2.73. 2.28 1.47 __1.37| FA1-NLRP-PCB-9 
RG-174, 188, 316 ARF1362ND 7.90 6.59 4.26 3.96 | FA2-NESJ-CO1-6 
12 RG-68. 141 ARF1364.ND8.07 6.73435 4.04 FA2-NESJ-Co4.6 RG-174, 188, 316 ARFI496-ND 3.59 2.99 1.94 _1.80| FA1-NLSJ-C01-0 
: a ; = = 6 RG-58, 141 ARFI498-ND 3.69 3.08 1.99 _1.85| FA1-NLSJ-C04-0 
FAKRA Coding “F” (Brown) Cables with .057 OD ARFI500-ND 4.11 _3.43_2.22 _2.06| FA1-NLSJ-C09-0 
1 RG-174, 188, 316 ARF1384-ND 3.21 2.68 __1.73 1.61 | FA1-NFSP-C01-1 RG-178, .071 OD Cables ARFI501-ND_ 4.11 —3.43_—-2.22 2.06| FA1-NLSJ-C10-0 
RG-58, 141 ARF1386-ND_3.38 2.82 1.83 1.70 | FA1-NFSP-C04-1 7 RG-174, 188, 316 ARF1497-ND 3.69 3.08 1.99 1.85] FA1-NLSJ-C01-6 
2 RG-174, 188, 316 ARF1383-ND 3.48 2.91 1.88 1.75 | FA1-NFSP-C01-0 RG-58, 141 ARF1499-ND 3.80 3.17 2.05 1.90] FA1-NLSJ-C04-6 
RG-58, 141 ARF1385-ND__ 3.62 3.02 1.96 1.82 | FA1-NFSP-C04-0 8 RG-174, 188, 316 ARF1493-ND 4.11 3.43. 2.22 _2.06| FA1-NLRJ-C01-0 
3 = ARF1387-ND 3.28 2.74 1.77 _1.64| FA1-NFSP-PCB-0 RG-58, 141 ARF1494-ND 4.31 3.60 2.33 2.16] FA1-NLRJ-C04-0 
4 = ARF1388-ND 3.35 2.79 1.81 _ 1.68 | FA1-NFSP-PCB-1 FAKRA Coding “M” (Pastel Green) 
ah Reo 2-73 2.28 1.47 1.37 | FAI-NERP-POB-9 RG-174, 188, 316 ARF1518-ND 3.21, 2.68 1.73 __1.61| FA1-NMSP-C01-1 
Cables with .057 OD ARF1381-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NFSJ-C09-0 1 
RG-58, 141 ARF1520-ND 3.38 —-2.82_—-*1.83 _1.70| FA1-NMSP-C04-1 
RG-178, .071 OD Cables ARF1382-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NFSJ-C10-0 
6 RG-174, 188, 316 ARFI517-ND 3.48 2.91 1.88 _1.75| FA1-NMSP-C01-0 
RG-174, 188, 316 ARF1399-ND 3.59 2.99 1.94 1.80 | FA1-NFSJ-C01-0 2 
RG-58, 141 ARFI519-ND _3.62_—-3.02__—*1.96 _1.82| FA1-NMSP-C04-0 
RG-58, 141 ARF1I401-ND 3.69 3.08 1.99 _1.85 | FA1-NFSJ-C04-0 
3 = ARF1521-ND 3.28 2.74 1.77 _1.64| FA1-NMSP-PCB-0 
RG-174, 188, 316 ARF1400-ND 3.69 3.08 1.99 _1.85| FA1-NFSJ-C01-6 
7 4 = ARF1522-ND 3.35 2.79 1.81 ‘1.68 | FA1-NMSP-PCB-1 
RG-58, 141 ARF1402-ND 3.80 3.17 2.05 ‘1.90 | FA1-NFSJ-C04-6 
5 = ARFI510-ND 2.73 2.28 1.47 __1.37| FA1-NMRP-PCB-9 
RG-174, 188. 316 ARF1378-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NFRJ-CO1-0 
8 RG-174, 188, 316 ARFI511-ND 3.59 2.99 1.94 _1.80| FA1-NMSJ-C01-0 
RG-58, 141 ARF1379-ND 4.31 3.60 2.33 __2.16 | FA1-NFRJ-C04-0 
Ai RG-58, 141 ARFI513-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 | FA1-NMSJ-C04-0 
G-58/RG-174 Combo Design | ARF1394-ND 6.87 5.73 3.70 3.44 | FA2-NFSP-C00-9 6 > 
Cables with .057 OD ARFISIS-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NMSJ-C09-0 
9 RG-174, 188, 316 ARF1396-ND 6.73 5.61 3.63 __3.37 | FA2-NFSP-C01-9 
RG-178, .071 OD Cables ARFIS16-ND 4.11 3.43 2.22 2.06| FA1-NMSJ-C10-0 
RG-58, 141 ARF1398-ND 6.80 5.67 3.66 __3.40 | FA2-NFSP-C04-9 
RG-174, 188, 316 ARFI512-ND 3.69 3.08 1.99 _1.85| FA1-NMSJ-C01-6 
RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1393-ND_ 7.21 6.01__—-3.89_-3.61 | FA2-NFSP-C00-0 7 
RG-58, 141 ARFI514ND 3.80 3.17 2.05 1.90 | FA1-NMSJ-C04-6 
10 RG-174, 188, 316 ARF1395-ND 7.07 5.90 3.81 3.54 | FA2-NFSP-C01-0 
RG-174, 188, 316 ARFI508-ND 4.11 3.43 2.22 _-2.06| FA1-NMRUJ-C01-0 
RG-58, 141 ARF1397-ND 7.14 5.96 3.85 3.58 | FA2-NFSP-C04-0 8 AGB. 144 ARRIEOGNOM 43136) 233 2. 16| FAL-NMRI-Co40 
14 RG-174, 188, 316 ARF1389-ND__7.76 6.47 4.18 3.89 | FA2-NFSJ-C01-0 : Ss 2 : : 
RG-58, 141 ARF1391-ND 7.90 6.59 4.26 3.96 | FA2-NFSJ-C04-0 FAKRA Coding ‘Z” (Water Blue) 
12 RG-174, 188, 316 ARF1390-ND 7.90 659 4.26 3.96 | FA2-NFSJ-C01-6 1 RG-174, 188, 316 ARF1533-ND 3.21. 2.68 (1.73 _1.61 | FA1-NZSP-C01-1 
RG-58, 141 ARF1392-ND 8.07 6.73 4.35 4.04 | FA2-NFSJ-C04-6 RG-58, 141 ARF1535-ND__3.38_2.82__1.83 1.70 | FA1-NZSP-C04-1 
FAKRA Coding “G” (Blue Grey) 2 RG-174, 188, 316 ARFI532-ND_ 3.48 2.91 1.88 _1.75| FA1-NZSP-CO1-0 
RG-174, 188, 316 ARFI408-ND 3.21268 1.73 1.61 | FAT-NGSP-CO1-1 RG-58, 141 BGRIBeENEM 3.62 3.02 1.96 1.82| FAI-NZSP-C04-0 
1 3 = ARFI536-ND 3.28 274 1.77 __1.64| FA1-NZSP-PCB-0 
RG-58, 141 ARF1410-ND 3.38 2.82 1.83 1.70 | FA1-NGSP-C04-1 
4 = ARFI537-ND 3.85. _2.79 1.81 1.68] FA1-NZSP-PCB-1 
RG-174, 188, 316 ARF1407-ND 3.48 2.91 1.88 _1.75| FA1-NGSP-CO1-0 
2 5 = ARFI525-ND 2.73228 1.47 1.37| FAT-NZRP-PCB-9 
RG-58, 141 ARF1409-ND _3.62_3.02_ 1.96 _1.82| FA1-NGSP-C04-0 
RG-174, 188, 316 ARFI526-ND 3.59 2.99 1.94 1.80|/ FAT-NZSJ-CO1-0 
3 = ARFI411-ND 3.28 2.74 1.77 _1.64| FA1-NGSP-PCB-0 
RG-58, 141 ARF1528-ND 3.69 3.08 1.99 _1.85| FA1-NZSJ-C04-0 
4 = ARFI412ND 3.35 2.79 1.81 1.68 | FA1-NGSP-PCB-1 6 - 
Cables with .057 OD ARF1530-ND 4.11 3.43 —-2.22—_2.06| FA1-NZSJ-C09-0 
5 = ARF1405-ND 2.73 2.28 1.47 _1.37 | FA1-NGRP-PCB-9 
RG-178, .071 OD Cables ARFI531-ND 4.11 3.43 2.22 —_2.06| FA1-NZSJ-C10-0 
Cables with .057 OD ARFI406-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NGSJ-C09-0 
RG-174, 188, 316 ARFI527-ND 3.69 3.08 1.99 1.85| FAT-NZSJ-CO1-6 
RG-174, 188, 316 ARF1413-ND 3.59 2.99 1.94 1.80 | FA1-NGSJ-C01-0 7 
6 RG-58, 141 ARF1529-ND 3.80 3.17 2.05 _1.90| FA1-NZSJ-C04-6 
RG-58, 141 ARFI415-ND 3.69 3.08 1.99 _ 1.85 | FA1-NGSJ-C04-0 
RG-174, 188, 316 ARFI523-ND 4.11 343 222 2.06| FAT-NZRJ-CO1-0 
RG-178, .071 OD Cables ARFI417-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NGSJ-C10-0 8 
RG-58, 141 ARF1524ND 4.31 3.60 2.33 2.16] FA1-NZRJ-C04-0 
RG-174, 188, 316 ARF1414-ND 3.69 3.08 1.99 1.85 | FA1-NGSJ-C01-6 - 
7 RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1543-ND 6.87 5.73 3.70 _3.44| FA2-NZSP-C00-9 
RG-58, 141 ARFI416-ND 3.80 3.17 2.05 1.90 | FA1-NGSJ-C04-6 
9 RG-174, 188, 316 ARFI545-ND 6.73 5.61 3.63 3.37 | FA2-NZSP-C01-9 
RG-174, 188, 316 ARF1403-ND 4.11 3.43 2.22 2.06 | FA1-NGRJ-C01-0 
8 RG-58, 141 ARFI404.ND431 3.60233 2.16 | FA1-NGRJ-Co4-0 RG-58, 141 ARF1547-ND 6.80 5.67 3.66 3.40| FA2-NZSP-C04-9 
: FARRA Coding “H*(Haathar violeb) : RG-58/RG-174 Combo Design | ARF1542-ND_ 7.21 6.01 3.89 _3.61| FA2-NZSP-C00-0 
oding “H” (Heather Violet) 10 RG-174, 188, 316 ARF1544-ND_ 7.07 5.90 3.81 _3.54| FA2-NZSP-CO1-0 
1 RG-174, 188, 316 ARF1423-ND 3.21 2.68 1.73 __1.61 | FA1-NHSP-C01-1 RG-58, 141 ARFI546-ND 7.14 5.96 3.85 3.58] FA2-NZSP-C04-0 
RG-58, 141 ARF1425-ND__3.38_ 2.82 1.83 1.70 | FA1-NHSP-C04-1 tH RG-174, 188, 316 ARFI538-ND 7.76 647 4.18 3.89| FA2-NZSJ-CO1-0 
3 RG-174, 188, 316 ARF1422ND 3.48 2.91 1.88 1.75 | FA1-NHSP-C01-0 RG-58, 141 ARF1540-ND 7.90 659 4.26  3.96| FA2-NZSJ-C04-0 
RG-58, 141 ARF1424-ND_ 3.62 3.02 1.96 __1.82 | FA1-NHSP-C04-0 i RG-174, 188, 316 ARFI539-ND 7.90 659 4.26 3.96| FA2NZSJ-CO1-6 
3 — ARF1426-ND 3.28 2.74 1.77 1.64] FA1-NHSP-PCB-0 RG-58, 141 ARFI541-ND 8.07 6.73 4.35 4.04] FA2-NZSJ-C04-6 
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* RFX connectors. RFX™is specifically 
designed for applications that do not 
require performance above 1 to 3 GHz 
RFX™ connectors are not for use in 
military system applications. RFX™ 
connectors are generally less expensive 
than MIL-Spec and industry standard 
connectors. 


RF & RFX Connectors 


BNC Coaxial Connectors 


Cable Group Crimp Tool | Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig. | Description RGU PartNo. | Part No. if 25 100 Part No. 
Plug (MIL-Crimp) 58, 141, 142 CTL-1 ARF1039-ND 5.34 77.25 268.00 | 31-320 
Plug (MIL-Crimp) 58, 141, 142 CTL-1 ARFX1039-ND* 1.65 27.50 99.00 | 31-320-RFX 
Plug (Quick-Oimp) Plenum 58 CTL-1 ARFX1041-ND* 2.20 24.00 82.50 | 36650-3RFX 
Plug (MIL-Crimp) 59, 62 CTL-1 ARF1042-ND 5.46 78.75 274.00 | 31-321 
Plug (MIL-Crimp) 59, 62 CTL-1 ARFX1042-ND* 1.65 27.50 99.00 | 31-321-RFX 
Plug (MIL-Crimp) 59, 62, 71, 140, 210, 302 CTL-1 ARF1156-ND 8.29 86.25 288.00 | 68175 
Plug (MIL-Crimp) Belden 9259 CTL-1 ARF1052-ND 6.75 73.25 255.00 | 68175-1003 
Plug (MIL-Orimp) 59 (20AWG Ctr. Cond.) CTL-1 ARF1046-ND 7.33 79.50 275.00 | 68175-1005 
Plug (MIL-Crimp) 59 (20AWG Ctr. Cond.) CTL-1 ARFX1046-ND* 1.74 29,00 87.00 | 68175-5RFX 
Plug (MIL-Orimp) Plenum 59, 62 CTL-1 ARFX1047-ND* 2.20 28.50 104.00 | 68175-11RFX 
Plug (MIL-Crimp) 174, 188, 316 CTIL-2 ARF1049-ND. 10.92 102.75 343.00 | 31-315 
1 Plug (MIL-Crimp) 174, 188, 316 CTL-2 ARFX1049-ND* 210 35.00 104.00 | 31-315-RFX 
Plug (MIL-Crimp) 179, 187 CTL-2 ARF1050-ND 9.73 105.25 366.00 | 31-242 
Plug (MIL-Crimp) Belden 8281 CTL-2 ARF1051-ND 6.24 90.00 313.00 | 31-321-1000 
Plug (MIL-Crimp) Belden 8281 CTL-2 ARFX1051-ND* 2.93 30.75 109.50 | 31-321-10RFX 
Plug (MIL-Crimp) Belden 9907, 89907 CTL-1 ARF1054-ND 6.75 73.25 255.00 | 31-320-1006 
Plug (MIL-Crimp) 59, 62 CTL-1 ARFX1123-ND* 1.65 27.50 82.50 | 31-71008-RFX 
Plug (MIL-Orimp), 75Q, 59, 62 CTL-1 ARF1175-ND. 3.93 71.25 233.00 | 31-71008 
Plug (MIL-Orimp), 75Q. 59, 62 (20 GAOC) CTL-1 ARF1176-ND 414 74.75 245.00 | 31-71008-1000 
Plug (MIL-Crimp), OF 179, 187 CTL-2 ARF1174-ND. 6.58 71.53 249.59 | 31-71013 
Plug (MIL-Crimp), 75 Belden 8218 CTL-2 ARF1173-ND. 3.93 57.00 198.00 | 31-71033 
Plug (MIL-Crimp), ca Belden 8281, 88281 CTL-2 ARF1172-ND 441 79.63 260.98 | 31-71032 
Plug (Thinnet/Ethernet) 58 CTL-1 ARF1181-ND 290 35.32 129.00 | 31-5800 
Plug (IBM/Arcnet) 59, 62 CTL-1 ARF1182-ND 3.59 37.50 131.00 | 31-5900 
2_| Plug (Ciginal Qrimp) 174, 179, 187, 188, 316 — ARF1143-ND 21.45 213.75 743.00 | 31-371 
3_| Plug (Single Oimp) 59, 62 CTL-2 ARFX1124-ND* 2.96 43.75 114.00 | 31-5556-RFX 
Plug (Quicktrim®) 59, 62 CTL-1 ARF1045-ND 11.10 162.25 591.00 | 31-4541 
Plug (Quicktrim®) 59, 62 CTL-1 ARFX1045-ND* 6.06 66.00 229.00 | 31-4541-RFX 
Plug (MIL-Gamp) 58 = ARF1040-ND 5.42 58.75 218.00 | 31-202 
Plug (MIL-Gamp) 59, 62 = ARF1043-ND. 7.68 83.66 289.37 | 31-212 
Plug (MIL-Gamp) 59, 62 = ARFX1043-ND* 216 36.00 106.00 | 31-212-RFX 
Plug (Standard Clamp) 8, 9, 11, 213, 214 = ARF1155-ND 12.51 181.00 663.00 | 6775 
5 | Plug (Standard Qamp) 55, 58, 141, 142, 223, 400 = ARF1126-ND 745 77.36 287.00 | 31-2 
Plug (Standard Clamp) 55, 58, 141, 142, 223, 400 = ARFX1119-ND* 2.25 37.50 112.50 | 31-2-RFX 
Plug (Standard Clamp) 59, 62, 71, 140, 210, 302 = ARF1123-ND 9.59 142.02 556.50 | 31-12 
Plug (MIL-Gamp) 174, 179, 187, 188, 316 = ARF1157-ND 10.86 117.75 410.00 | 69475 
Plug (Standard Gamp) 178, 196 = ARF1120-ND 10.64 115.61 411.00 | 15875 
6 Plug (FCP) 58, 141 — ARF1145-ND 8.23 89.00 310.00 | 31-4700 
Plug (FCP) 59 = ARF1146-ND. 13.93 151.76 526.82 | 31-4702 
Plug (Suretwist®) 59, 62 _ ARF1044-ND. 648 93.67 325.33 | 31-5136 
Plug (Suretwist®) 59, 62 = ARFX1044-ND* 2.04 38.25 138.00 | 31-5136-RFX 
7 | Plug (Suretwist®) 58, 141, 142 = ARF1147-ND. 9.39 101.78 353.53 | 31-5137 
Plug (Suretwist®) 58, 141, 142 = ARFX1147-ND* 3.00 44.39 103.50 | 31-5137-RFX 
Plug (Suretwist®) Plenum 59, 62 = ARF1048-ND. 8.88 148.00 473.60 | 31-5369 
Angle Plug (MIL-Orimp) 58, 141, 142A CTL-1 ARF1055-ND 36.67 385.73 1376.24 | 31-335 
8 | Angle Plug (MIL-Crimp) 58, 141, 142A CTL-1 ARFX1055-ND* 5.37 89.50 268.50 | 31-335-RFX 
Angle Plug (MIL-Orimp) 59, 62 CTL-1 ARF1056-ND 31.86 345.50 1201.14 | 31-336 
9 | Bulkhead Jack (Glamp) 55, 58, 141, 142, 223, 400 = ARF1127-ND 855 142.50 430.62 | 31-206 
Bulkhead Jack (MIL-Crimp) 55, 58, 141, 142, 223, 400 CTL-1 ARF1060-ND 17.04 185.11 718.45 | 31-342 
Bulkhead Jack (MIL-Crimp) 55, 58, 141, 142, 223, 400 CTL-1 ARFX1060-ND* 415 45.00 157.50 | 31-342-RFX 
10 | Bulkhead Jack (MIL-Crimp) 59, 62, 140, 210 CTL-1 ARFX1061-ND* 4.50 75.00 262.50 | 31-343-RFX 
Bulkhead Jack (MIL-Crimp) 174, 188, 316 CTL-2 ARF1139-ND. 1449 165.75 546.00 | 31-318 
Bulkhead Jack (MIL-Orimp) 174, 188, 316 CTL-2 ARFX1139-ND* 417 69.50 243.00 | 31-318-RFX 
1 Panel Receptacle (Solder) = UG290A | ARF1062-ND 9.26 100.25 349.00 | 31-203 
Panel Receptacle (Solder) = = ARFX1062-ND* 3.54 59.00 178.00 | 31-203-RFX 
Bulkhead Recept. Isolated (Solder) = = ARF1063-ND 5.52 92.00 276.00 | 31-10 
12 | Bulkhead Recept. Isolated (Solder) = = ARFX1063-ND* 267 44.50 133.50 | 31-10-RFX 
Bulkhead Isolated Recept. _— = ARF1121-ND 7.38 123.00 423.44 | 31-10-75 
Bulkhead Recept. Pressurized _ UG625B | ARF1134-ND 3.39 5650 211.57 | 31-236 
Bulkhead Recept. _ UG-1094/U_ | ARF1064-ND 252 42.00 150.00 | 31-221 
Bulkhead Recept. (Solder) _ om ARFX1064-ND* 3.12 22.75 81.51 | 31-221-RFX 
13 | Bulkhead Recept. _ UG-1094A | ARF1131-ND 499 52.25 174.00 | 31-2221 
Bulkhead Recept. = = ARF1149-ND. 9.58 104.18 361.51 | 31-70018 
Bulkhead Recept. Pressurized = UG657_— | ARF1122-ND 6.54 95.31 328.55 | 31-102 
Bulkhead Recept. Pressurized = UG912__| ARF1136-ND 24.96 416.00 1350.00 | 31-238 
14 | Angle Bulkhead Recept. = UG1098 | ARF1130-ND 47.43 790.50 2390.00 | 31-222 
Rt. Angle Bulkhead Recept. = = ARFI065-ND. 9.32 97.25 324.00 | 31-5431 
Rt. Ang. Bulkhead Recept. w/Hardware _ _ ARFIO6SNW-ND 7.58 96.75 336.00 | 31-5431-2010 
15 Rt. Angle Bulkhead Recept. 75Q. _ ARF1177-ND 5.58 93.00 281.00 | 31-71047-1010 
Rt. Angle Bulkhead Recept. 502 _ ARF1178-ND. 5.85 97.50 294.00 | 31-5640-1010 
Rt. Angle Bulkhead Recept. Metal 75Q. _ ARF1179-ND 7.78 84.50 294.00 | 31-71043-1010 
Rt. Angle Bulkhead Recept. Low Profile 502 _ ARF1180-ND 5.58 93.00 281.00 | 31-5486-1010 
16 | Receptacle Vertical PC _ = ARF1066-ND 844 91.50 318.00 | 31-5329 
17 | Shield Grounding Lug = = ARF1067-ND 76 8.50 30.00 | 31-759 
18 | Grounding Lug = = ARF1068-ND 14 8.25 28.00 | 31-10152-RFX 
‘Straight/Jack-Jack _ UG914/U_ | ARF1069-ND 885 92.25 306.00 | 31-219 
19 | Straight/Jack-Jack = = ARFX1069-ND* 468 43.25 163.02 | 31-219-RFX 
Straight/Jack-Jack 75Q — ARF1150-ND. 8.39 85.25 296.00 | 31-70019 
20 ‘Straight/Plug-Plug _ UG491A/U | ARFI070-ND 1247 135.10 470.04 | 31-218 
‘Straight/Plug-Plug = = ARFX1070-ND* 3.27 54.50 164.59 | 31-218-RFX 
Angle/Jack-Plug _ UG-306/U | ARF1071-ND 17.53 215.75 660.00 | 31-9 
21 | Angle/Jack-Plug _ = ARFX1071-ND* 5.64 70.25 245.00 | 31-9-RFX 
Angle/Jack-Plug _ UG306A __| ARF1128-ND 19.15 207.50 721.00 | 31-209 
22 | Panel/Jack-Jack = UG414 | ARF1154-ND 29.85 497.50 1505.23 | 47000 
Bulkhead/Jack-Jack, Gasketed 502 = ARFX1130-ND* 5.11 55.25 193.00 | 31-220G-RFX 
Bulkhead/Jack-Jack (Sealed) 502 UG-492A | ARF1129-ND 12.05 130.75 461.00 | 31-220H 
23 Bulkhead/Jack-Jack, Non-Gasketed 502 = ARF1072-ND 13.07 149.75 495.00 | 31-220N 
Bulkhead/Jack-Jack _ _ ARFX1072-ND* 6.05 61.50 204.00 | 31-220N-RFX 
Bulkhead/Jack-Jack (Sealed) _ UG492D | ARF1140-ND 16.99 184.63 641.36 | 31-3220 
Bulkhead/Jack-Jack, Gasketed 75Q = ARF1151-ND. 19.83 330.50 1050.00 | 31-70020 
24 | Bulkhead/Jack-Jack (Ins.) = = ARF1073-ND 21.18 237.50 735.00 | 31-4803 
Tee/Jack-Plug-Jack _ UG274 ‘| ARF1152-ND 16.63 180.25 650.00 | 31-8 
25 | Tee/Jack-Plug-Jack 502 UG274A/U_ | ARF1074-ND 15.41 150.00 521.00 | 31-208 
Tee/Jack-Plug-Jack 502 = ARFX1074-ND* 7.33 76.50 300.00 | 31-208-RFX 
Res. Cap, 50 Ohm = = ARF1075-ND 20.28 234.50 765.00 | 46650-51 
26 Res. Cap, 50 Ohm = = ARFX1075-ND* 246 41.00 145.00 | 46650-51-RFX 
Res. Cap, 75 Ohm = = ARFX1076-ND* 488 41.50 134.00 | 46650-75-RFX 
Res. Cap, 93 Ohm = = ARFX1077-ND* 2.79 46.50 139.50 | 46650-93-RFX 
27 Res. Cap & Chain, 50 Ohm _ = ARF1078-ND 15.72 262.00 789.00 | 35650-50 
Res. Cap & Chain, 75 Ohm _ = ARF1079-ND 21.34 231.59 804.06 | 35650-75 
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AmphenolRF © rr « rFx connectors 


Type N Coaxial Connectors 


Cable Group Military Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig. | Description RG/U Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
1 | Plug (Qrimp)+ 8, 213 M39012/10B-0007| ARFI0O13-ND 14.42 156.31 543.67 | 82-340 
1 | Plug (Crimp) 9, 214 = ARFI163-ND 11.61 193.50 583.22 | 82-332 
1 | Plug (Crimp) 55, 142, 223 _ ARF1164-ND 7.65 110.00 384.00 | 82-5370 
1 | Plug (Qrimp)+ 214, 225, 393 M39012/01-0501 | ARFI018-ND 16.52 179.50 623.60 | 82-4425 
1 | Plug (Qrimp)+ Bhernet = ARFI019-ND = 20.79» 346.50 1039.50 | 82-4426-1001 
2 | Plug (amp) Sorta Te i218, UG21D/U ARFIO14-ND 11.98 122.81 445.04 | 82-202 
214. 216. 225 
2 | Plug (Gamp) 8, 9, 144, 165, 213, UG-1185 ARF1161-ND 9.30 110.98 435.30 | 82-312 
214, 216, 225 
Plug (Gamp) 58, 141, 142 UG-536B/U ARF1016-ND 8.73 126.03 438.12 | 34025 
Plug (Gamp) 58, 141, 142 UG-536B ARFX1016-ND* 7.18 77.75 283.50 | 34025-RFX 
2 | Plug (Qamp) Belden 9913 = ARF1020-ND 8.64 134.00 478.00 | 82-202-1006 
2 | Plug (amp) 89.14 Te ,2 18, UG21D ARFX1183-ND* 5.85 72.50 280.80 | 82-202-RFX 
214, 216, 225 
3 | Jack (Qamp) 8, 9, 87A, 144, 165, UG-23B/U ARFI021-ND 15.24 = 165.41. 573.12 | 82-63 
4 | Panel Receptacle _ UG-58A/U ARF1023-ND 8.60 129.75 488.00 | 82-97 
4 | Panel Receptacle = UG-58A ARFX1023-ND* 4.86 72.00 266.00 | 82-97-RFX 
4 | Panel Receptacle = UG58 ARF1160-ND 9.72 162.00 486.00 | 82-24 
5 | Straight/Jack-Jack = UG-29B/U ARFI025-ND 14.19 162.56 629.28 | 82-101 
5 | Straight/Jack-Jack = UG-29B ARFX1025-ND* 7.22 87.50 238.50 | 82-101-RFX 
6 | Bulkhead/Jack-Jack = UG30/U ARFI026-ND 41.01 431.25 1361.00 | 82-66 
7 | Straight/Plug-Plug = UG-57B/U ARF1027-ND 13.15 162.30 626.40 | 82-100 
7 | Straight/Plug-Plug _ UG57B ARFX1027-ND* 7.35 122.50 367.50 | 82-100-RFX 
8 | Angle/Jack-Plug _ UG-27A ARF1028-ND 34.05 369.00 1284.00 | 82-64 


* RFX connectors. 
+ Qrimp tools are listed within the RF & RFX Connectors section. 


Twinaxial Connectors 


Cable Group Military Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig. | Description RG/U Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
9 | Plug (amp) Times AA-6026, _ ARFI031-ND 14.43 260.15 = 852.47 | 82-5589 
9 | Plug (amp) AA-6076, AA-6079 — ARFX1031-ND* 13.57 198.82 756.00 | 82-5589-RFX1 
10 | Plug (Camp) Plastic Body Belden 8227, 9207, _ ARFI033-ND 15.88 226.20 822.55 | 82-GB635-CR 
IBM 7362211 
11 | Receptacle = = ARFX1035-ND* 10.76 116.50 405.00 | 82-5590-RFX 
12 | Adapter/Jack-Jack IBM 7362230 _ ARFI036-ND 33.92 375.07 1304.54 | 82-5588 
12 | Adapter/Jack-Jack ARFX1036-ND* 7.76 86.50 325.50 | 82-5588-RFX 
13. | BNC Plug/Twinax - Noryl 108A = ARF1037-ND 13.24 143.50 499.00 | 31-224 
13 | BNC Plug/Twinax - TRE 108A _ ARFI133-ND = 18.33. 199.08 717.00 | 31-2226 
14 | BNC Bulkhead/Twinax - Noryl = _ ARF1038-ND 25.12 272.00 946.00 | 31-223 
14 | BNC Bulkhead/Twinax - TRE _ _ ARF1132-ND = 23.19 262.50 873.00 | 31-2225 


* RFX connectors 


TNC Coaxial Connectors 


Cable Group Military Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig. | Description RGU Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
15 | Plug (Quick Orimp)+ _ _ ARF1081-ND 5.52 92.00 278.00 | 36825 
15 | Plug (MIL-Oimp) 142, 223 _ ARF1135-ND 7.16 77.75 270.00 | 31-2373 
15 | Plug (Qrimp)+ 59, 62 M23329/4-05 ARF1084-ND 5.22 87.00 263.00 | 31-2368 
16 | Plug (Gamp) 58, 141 _ ARF1082-ND 13.59 226.50 686.00 | 79875 
16 | Plug (Gamp) 58, 141, 142A _ ARFX1082-ND* 2.40 40.00 120.00 | 79875-RFX 
17 | Straight/Jack-Jack _ _ ARFI090-ND 23.43» 390.50 1264.75 | 31-4791 


+ Qimp tools are listed within the RF & RFX Connectors section. 


*RFX™ is specifically designed for applications that do not require performance above 1 to 3 GHz. RFX™connectors are not for use in military 
system applications. RFX™connectors are generally less expensive than MIL-Spec and industry standard connectors. 
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Amphenol RF - eer « RFx connectors 


UHF Coaxial Connectors 


Cable Group Military Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig. | Description RG/U Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
1 | Plug 8, 9, 11, 13, PL-259/U ARF1000-ND. 4.68 41.25 138.00 | 83-1SP-1050 
1 | Plug 63, 87A, 149 = ARFX1000-ND 2.10 35.00 105.00 | 83-1SP-15RFX 
1 | Plug (TRE Insul.) 213, 214, PL-259 ARF1001-ND. 3.96 71.50 235.00 | 83-822 
1 | Plug (UG Standard) 59, 62, 140, 210 _ ARF1166-ND 10.85 131.54 339.76 | 83-750 
2 | Plug 58, 141 = ARF1002-ND 8.79 113.54 439.50 | 83-S8FOP 
2 | Plug (Qriimp) 58, 141, 142 | ARFX1002-ND* 2.82 58.75 200.00 | 83-S8FOP-RFX 
3 | Plug (Qrimp) 58, 141 — ARF1165-ND 8.10 88.56 327.00 | 83-58SP 
4 | Reducing Adapter 55, 58, 141, 142 UG175/U ARF1003-ND 1.12 12.18 44.95 | 83-185 
4 | Reducing Adapter 58, 141, 142 UG175 ARFX1003-ND* 51 8.50 25.50 | 83-185-RFX 
4 | Reducing Adapter 59, 62, 71, 140, 210 UG-176/U ARF1004-ND. 4.73 60.44 206.22 | 83-168 
4 | Reducing Adapter 59, 62, 71, 140, 210 UG176 ARFX1004-ND* 51 8.50 25.50 | 83-168-RFX 
5 | Panel Receptacle = $0-239/U ARF1005-ND. 3.51 47.25 175.50 | 83-1R 
5 | Panel Receptacle = $0-239 ARFX1005-ND* 3.72 62.00 186.00 | 83-1R-RFX 
5 | Panel Mount (TFE Insul.) = SO-239/A ARF1168-ND. 6.96 75.75 273.00 | 83-798 
6 | Panel Mount Hood 58, 141 UG177 ARF1167-ND. 421 43.75 146.00 | 83-765 
7 | Bulkhead Receptacle = = ARFI006-ND 12.09 143.50 552.45 | 83-875-1002 
8 | Bulkhead Receptacle = = ARF1007-ND 4.60 49.85 187.20 | 83-878 
8 | Bulkhead Receptacle = = ARFX1007-ND* 3.48 58.00 172.46 | 83-878-RFX 
9 | Straight/Jack-Jack = PL-258/U ARF1008-ND 7.22 90.27 288.05 | 83-1J 
10 | Bulkhead/Jack-Jack = UG363/U ARF1009-ND. 17.49 291.50 874.50 | 83-1F 
11 | Angle/Jack-Plug — UG-646/U ARF1010-ND. 13.40 180.60 565.79 | 83-1AP 
12 | Tee/Jack-Plug-Jack = M-358 ARF1011-ND. 16.03 187.57 727.87 | 83-1T 


* RFX connectors. RFX™ is specifically designed for applications that do not require performance above 1 to 3 GHz. RFX ™connectors are not for 
use in military system applications. RFX™connectors are generally less expensive than MIL-Spec and industry standard connectors. 


Mini UHF Connectors 


Cable Group Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description RG/U Part No. 1 25 100 Part No. 
13 Plug (Crimp)+ 58 ARF1092-ND 2.25 37.50 141.00 | 81-115N-1000 
14 Jack (Crimp)+ 58 ARF1093-ND 3.30 55.00 165.00 | 81-116 
* Gimp tools are listed below. 
Between Series Adapters 
Military Digi-Key Pricing Amphenol 
Fig.| Description Part No. Part No. 1 25 100 Part No. 
15 BNC Jack to N Plug UG-201A/U_| ARF1096-ND 15.75 170.84 595.11 | 31-216 
15 BNC Jack to N Plug UG-201A/U_ | ARFX1096-ND* 11.88 181.81 596.44 | 31-216-RFX 
16 BNC Jack to TNC Plug _ ARF1098-ND 30.93 515.50 1546.50 | 79675 
17 | BNC Jack to UHF Plug UG-273/U ARF1099-ND 20.10 289.98 1005.00 | 31-28 
17 | BNC Jack to UHF Plug UG-273/U ARFX1099-ND* 17.07 260.75 858.00 | 31-28-RFX 
18 UHF Jack to RCA Plug = ARF1101-ND 8.95 192.43 608.60 | 83-10 
19 BNC Plug to N Jack UG-349A/U_ | ARF1102-ND 20.39 222.29 874.50 | 31-217 
19 BNC Plug to N Jack UG-349A/U_ | ARFX1102-ND* 18.40 210.63 808.50 | 31-217-RFX 
20 BNC Plug to SMA Jack = ARF1103-ND 58.02 967.00 2898.00 | 901-165 
21 BNC Plug to TNC Jack _ ARF1104-ND 33.39 512.75 1681.00 | 79025 
22 BNC Plug to UHF Jack UG-255/U ARF1105-ND 20.52 288.02 1026.00 | 2900 
23 N Plug to SMA Jack = ARF1106-ND 83.22 1387.00 4156.23 | 901-294 
24 | N Plug to UHF Jack UG-146/U ARF1107-ND 22.83 249.11 906.15 | 4400 
* RFX adapters. 
ECONOHEX™ Crimp Tools and Dies 
Digi-Key Price | Amphenol 
Fig. | Description Part No. Each Part No. 
CTL Series Crimp Tools 
25 | Crimp Tool — RG 58, 59, 62, Plenum 59, 62 ARF1116-NDt 42.65 | CTL-1 


25 | Crimp Tool — RG 174, Belden 8281 

25 | Crimp Tool — RG 58, 8, 213 

25 | Crimp Tool — Belden 8227, IBM 7362211 

25 | Crimp Tool — RG 55, 58, 59, 62, 140, 141, 142, 210, 223, 303, 400, Plenum 59, 62 


ARF1117-NDt 43.85 | CTL-2 
ARF1118-NDt 43.85 | CTL-3 
ARF1119-NDt 43.85 | CTL-4 
ARF1183-NDt 43.85 | CTL-5 


Crimp Tool and Dies 


25 | Tool Handle without Dies ARF1108-ND 92.51 227-987 


ARF1110-ND 67.07 | 227-1417 
ARF1111-ND 52.79 | 227-1418 
ARF1112-ND 52.79 | 227-1419 
ARF1113-ND 52.79 | 227-1420 


26 | Crimp Die Set — Twin AX 
26 | Crimp Die Set - BNC, TNC 
26 | Crimp Die Set — RG 58, 59 
26 | Crimp Die Set —“N” Type 


t+ CTL Series crimp tools are sold complete as a tool handle with die set included. 
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AMP TYCO Aectronics RF Connectors {A9966-ND Hand Crimp Tool, w/o Dies 


SMA Crimp Connectors 


Cable Group Digi-Key Price Each | AMP Die Price Locator Price 
Fig.| Description RG/U Part No. 1 25 Part No. Set Each Plug* Each 
Plug, Hex Crimp, Brass, Ni Plated 142, 142A, 1428 ‘A4010-ND 3.40 2.93 | 447647-2 
1 | Plug, Hex Crimp, Brass, Ni Plated /174, 174A, 188, 188A, 316]  A4011-ND 3.58 3.08 | 447647-3 
Plug, Hex Crimp, Brass, Ni Plated Belden YR20621 A24676-ND 410 3.53 | 1-447647-1 
9 | Jack, Hex Qrimp 142 ‘A4006-ND 11.70 10.07 | 447648-2 
Jack, Hex Orimp 174, 188, 316 4007-ND 5.38 4.63 | 447648-3 
| Bulkhead Jack, Gimp 142 A4008-ND 15.75 13.55 | 447650-2 
Bulkhead Jack, Crimp 174, 188, 316 ‘A4009-ND 9.10 7.83 | 447650-3 
Plug, with Center Contact 405 Semi-Rigid A4012-ND 788 5.20 | 227868-1 | A9964-ND 214.76 | A9Q61-ND 60.03 
5 | Plug, with Center Contact 405 Semi-Rigid 4013-ND 13.75 11.83 | 228639-1 | AQ964-ND 214.76 | AQQ61-ND 60.03 
Short Plug, with Center Contact 405 Semi-Rigid A24680-ND 10.18 8.76 | 221447-1 
6 | Right Angle Plug, w/ Center Contact 405 Semi-Rigid A24681-ND 36.88 31.72 | 228583-1 | A9964-ND 214.76 _| AQQG1-ND 60.03 
Solderless Plug, w/ Center Contact 402 (.141) A4014-ND 11.68 10.05 | 227743-1 | A9965-ND 446.22 ‘| AQQ61-ND 60.03 
7 | Solderless Plug, w/ Center Contact 402 (.141) 4015-ND 11.25 9.68 | 228634-1 | AQ965-ND 446.22 | AQQ61-ND 60.03 
Solderless Plug, w/o Center Contact 402 (.141) A4017-ND 3.00 2.58 | 228635-1 | AQ965-ND 446.22 | AQ962-ND 85.98 
8 | Plug, Retractable Collar 402 (.141) A4018-ND 383 3.29 | 227531-5 | A9963-ND 984.00 | A9962-ND 85.98 
* Must use a locator with die set. 
SMA Crimp Connectors for Flexible Cables 
Cable Group Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Description RG/U Part No. 1 25 Part No. 
Plug, Stainless Steal, Passivated, Length: .950” 174, 188, 188A, 316 A24683-NDt 13.45 11.57 225532-4 
Plug, Brass, Nickel, Length: 1.188” 17,16 A24684-NDt 11.85 10.20 221117-2 
‘ : 179, 179A, 1798, 161, 
; Plug, Stainless Steel, Passivated 187, 18783 Belden 9221 A24685-NDt 14.23 12.24 225532-8 
Plug, Stainless Steel, Passivated 58, 58A, 58B, 58C ‘A24686-NDt 14.80 12.73 225532-1 
Plug, Stainless Steel, Passivated 223, 55, 55A, 55B A24687-NDt 15.43 13.27 1-225532-0 
Plug, Stainless Steel, Passivated 142, 142A, 142B, 400, Belden 84142 A24688-ND+ 14.08 12.11 225532-3 
3 Bulkhead Jack, Stainless Steel, Passivated 174, 188, 188A, 316 ‘A24689-ND 30.90 26.58 225608-4 
4 Bulkhead Jack Adapter (Jack-Jack) = A24690-ND 19.48 16.75 221643-1 
+ Mil Type 
SMA PC Board Connectors 
Body Finish Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Description and Plating Part No. 1 25 Part No. 
13 Vertical Jack Brass and Gold A24691-ND 6.38 5.49 221789-1 
14 Right Angle Jack Stainless Steel and Gold A24692-ND 15.98 13.74 221790-1 
SMB Connectors Center Contact: Gold 
Cable Group Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description Style RGU Part No. 1 25 Part No. 
50 Ohm 
Plug, Gold M4020-NDTT 9.18 790 | 413985-5 
Plug, Nickel Mill Type 178, 178A, 178B, 196, 196A 4021-NDtt 525 452 | 413985-6 
Zinc Die Cast Plug, Gold A4026-NDtt 6.25 5.38 | 413985-1 
9 |_ Plug, Nickel Mil Type 174, 316, 188, 188A A4027-NDH 548 471 | 413985-3 
Plug, Gold Mil 7 179, 179A, 179B, 161, 187, 4031-NDtT 893 7.68 | 1-413985-0 
Plug, Nickel n Re 187A, Belden 9221 A4032-NDHt 5.00 4.30 | 1-413985-1 
Plug, Gold : A4034-NDHt 843 7.25 | 413985-2 
Plug, Nickel Mil Type FD316. 188 Double Braid 4035-NDH+t 5.00 4.30 | 413985-4 
10 | Plug, Right Angle, Nickel Mil Type A4023-NDtt 6.65 572_| 414002-8 
11 | Plug. Right Angie, Gold Fin 178, 178A, 178B, 196, 196A A4024-NDtt 4.48 3.85 | 414363-8 
Plug, Right Angle, Nickel c A4025-NDHt 433 3.72 | 414363-9 
to | Plug, Right Angle, Gold re 4028-NDtT 10.40 928 | 414002-1 
Plug, Right Angle, Nickel ve asi 174, 316, 188, 188A, 179, 179A, ‘A4029-NDtt 6.95 5.98 | 414002-3 
11 | Plug, Right Angle, Gold ai 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A4030-ND+t 4.25 3.66 | 414363-3 
Plug, Right Angle, Nickel © A4033-NDHt 413 3.55 | 4143635 
Plug, Right Angle, Gold ; M4036-NDtT 7.90 680 | 414002-2 
10 | Plug, Right Angle, Nickel Mill Type FD 316, 188 Double Braid 4037-NDtt 6335.44 | 414002-4 
Plug, Right Angle, Gold ; A4038-NDtt 424 3.80 | 414363-4 
11 | Plug, Right Angle, Nickel ae FD 216/166: Double Brad A4039-ND+t 413 355 | 414363-6 
12 | Jack, Vertical, Nickel Comm. = 724693-ND 2.82 243 | 22111t-1 
16 | Jack. Vertical, Gold ee _ M4041-ND 433 372 | 413990-1 
Jack, Vertical, Nickel ype A4042-ND 3.48 299 | 413990-2 
Jack, Right Angle, Low Profile, Gold M4043-ND 850 7.31 | 413996-2 
47_| 4206 Right-Angle with Standoff Pads, Gold Mil Type A24694-ND 6.15 5.29 | 414026-2 
Jack, Right Angle with Standoff Pads, Nickel = A4044-ND 493 424 | 4140263 
Jack, Right Angle, Nickel/Tin-Lead/Zinc Die Cast [Zinc A4045-ND 460 3.96 | 4149371 
18 | Plug, Right Angle, Gold, Nickel/Tin-Lead, Zine = A4046-ND 6.03 519 | 414338-1 
Zinc Die Cast 
19 Receptacle, Solder Pot, Front Mount, Nickel Mil T A24695-ND 5.30 4.56 228216-1 
Receptacle, Solder Pot, Rear Mount, Nickel ype A24696-ND 530 4.56 | 228215-1 
20 | Bulkhead Jack Adapter (Jack-Jack), Nickel Mil Type = A24697-ND 7.10 6.11 | 228553-1 
75 Ohm 
; 179, 179A, 179B, 161, 
10 | Plug, Right Angle, Gold Comm. 487, 187A, Bader 6221 A24704-NDt 1738 1495 | 4140486 
179, 179A, 179B, 161, 
15 | Plug, Nickel Comm. Hea eiR TA lees Go A4040-NDt 9.18 790 | 414618-2 
21 | PCBoard Jack, Vertical, Gold — 4047-ND 5.93 510 | 414244-1 
PC Board Jack, Vertical, Tin-Lead etisd = ‘A4050-ND 4.75 4.09 | 414244-4 
22 | Jack, Right Angle, Front: Nickel, Rear: Tin-Lead Comm. _ A24698-ND 6.48 5.57 221014-1 
Tools 
: ed 174, 316, 188, 179, 161, 187, ; = 
Gimp Tool, 50 Ohm, Hex/Comm. with Die Set RD 316, 188 Double Braid A9808-ND 134.25 58500-1 
Crimp Tool, 50 Ohm, Hex/Comm. with Die Set 178, 196, 174, 316, 179, 161, 187,188 ‘A9810-ND 337.50 —_ | 58046-1 
Pro Crimper II Hand Tool w/o Die, Use with A9968 and A9809 = ‘A9996-ND 75.00 —_ | 354940-1 
Die Set, Hex/Comm, use with A9996 174, 179, 187 A9809-ND 73.50 —_ | 58489-1 
Die Set, Mil Type Crimp, use with A9996 = ‘A9968-ND 60.75 — | 58483-1 


tt Uses A9996-ND PRO-CRIMPER and A9968-ND Die + Uses A9996-ND PRO-CRIMPER and A9809-ND Die 
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AMP tyco Electronics RF Connectors 


BNC Coaxial Connectors Dual Crimp 


MIL-C-39012  Qaass II - Cat. B 


Descrip- | Center Body Cable Group Digi-Key Price Each AMP CERTI-CRIMP | Die for 
Fig. tion Contact Plating Dielectric RGU Part No. i 25 Part No. Hand Tool Pro-Crimper 
Gold Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24422-ND 2.82 2.43 225395-7 A24569-ND = 
Gold Nickel Polyethylene 174, 188, 188A, 316 A24423-ND 1.62 1.40 1-227079-6 A24774-ND A24780-ND 
Tin Lead Nickel Polyethylene 174, 188, 188A, 316 A24424-ND 1.46 1.26 1-227079-4 A24774-ND A24780-ND 
Gold Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24425-ND 4.88 4.20 2-331350-4 A24569-ND = 
Gold Nickel TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24426-ND 2.78 2.40 225395-8 A24774-ND — 
Tin Lead Nickel Polyethylene 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24427-ND 1.62 1.40 2-227079-0 A24774-ND A24780-ND 
Gold Nickel Polyethylene 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24428-ND 1.62 1.40 2-227079-2 A24774-ND A24780-ND 
Gold Silver TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24429-ND 8.38 7.21 2-331350-5 —= =. 
Gold Nickel Polyethylene RD 316, 188, Double Braid A24430-ND 1.62 1.40 8-227079-2 A24782-ND A24779-ND 
1 Plug Gold Nickel TEFLON Belden 9252, 122 A24431-ND 3.58 3.08 5-225395-7 = = 
Gold Nickel TEFLON 180, 180A, 180B, 195, 195A A24432-ND 2.82 2.43 225395-9 — = 
Tin Lead Nickel Polyethylene 180, 180A, 180B, 195, 195A A24433-ND 1.62 1.40 3-227079-7 A24782-ND A24779-ND 
Gold Silver TEFLON 180, 180A, 180B, 195, 195A A24434-ND 8.85 7.62 2-331350-6 — = 
Gold Nickel Polyethylene Belden 9907, RG-141 A24435-ND 1.62 1.40 6-227079-7 A24572-ND A24570-ND 
Gold Nickel Polyethylene Belden 89907 A24436-ND 1.62 1.40 6-227079-8 A24572-ND A24781-ND 
Gold Nickel TEFLON Belden 8218 A24437-ND 2.82 2.43 1-225395-0 = = 
Gold Nickel Polyethylene Belden 8218 A24438-ND 1.62 1.40 1-227079-9 A24782-ND A24779-ND 
Tin Lead Nickel Polyethylene Belden 8218 A24439-ND 1.62 1.40 1-227079-7 A24782-ND A24779-ND 
Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A1100-ND 3.66 3.28 225395-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1101-ND 3.62 3.24 225395-2 A24573-ND A24776-ND 
Tin Lead Nickel Polyethylene 58, 58A, 58B, 58C. A1117-ND 2.11 1.89 227079-1 A24572-ND A24778-ND 
Gold Nickel Polyethylene 58, 58A, 58B, 58C. A1119-ND 2.10 1.89 227079-5 A24572-ND A24770-ND 
Silver Nickel Polyethylene 58, 58A, 58B, 58C. A1118-ND 1.90 AA 227079-9 A24572-ND A24770-ND 
Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C. A24440-ND 5.83 5.01 2-331350-1 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 141, 141A, 303 A24441-ND 2.82 2.43 225395-5 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polyethylene Belden 88240, Berk-Tek BTDC-58, Commy/Scope 2135 A24442-ND 1.62 1.40 4-227079-3 A24572-ND A24570-ND 
Gold Nickel TEFLON Belden 88240, Berk-Tek BTDC-58, Comm/Scope 2135 A24443-ND 3.58 3.08 4-225395-2 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 223, 55, 55A, 55B A24444-ND 2.82 2.43 225395-3 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polyethylene 223, 55, 55A, 55B A24445-ND 1.46 1.26 227079-6 A24572-ND A24570-ND 
Gold Nickel TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24446-ND 2.82 2.43 225395-6 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel Polyethylene 142, 142A, 142B, 400 A24447-ND 2.35 2.03 6-227079-1 A24572-ND A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24448-ND 4.70 4.05 2-331350-9 A24571-ND A24777-ND 
Tin Lead Nickel Polyethylene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1120-ND 2.10 1.89 227079-3 — A24775-ND 
2 Plug Gold Nickel Polyethylene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1122-ND 2.10 1.89 227079-7 = A24570-ND 
Silver Nickel Polyethylene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1121-ND 2.10 1.89 1-227079-1 = A24570-ND 
Gold Silver TEFLON 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24449-ND 4.60 3.96 331350 A24573-ND = 
Gold Nickel TEFLON S08; Pele BEST Bebe. Slee Oh A24450-ND 3.58 3.08 | 4-205995-1 | A24573.ND | A24776-ND 
Times PL62, Berk-Tek, BTDC-59, BTDC-62 
Gold Nickel Polyethylene S02, Belden 86241, 88269, Tarp 62A, A24451-ND 1.62 1.40 4-227079-9 A24573-ND A24570-ND 
Times PL62, Berk-Tek, BTDC-59, BTDC-62 
Gold Nickel Polyethylene Hi-Temp 59, Times PL59, PLFS9, (20 AWGC.C.) A24452-ND 1.62 1.40 5-227079-3 = A24776-ND 
Gold Nickel TEFLON Belden 9104, 9240, 9112, 9167, 9259, 9266, Times AVI-59 A24453-ND 2.81 2.42 2-225395-0 A24573-ND A24776-ND 
Gold Nickel Polyethylene Belden 9104, 9240, 9112, 9167, 9259, 9266, Times AVI-59 A24454-ND 1.46 1.26 1-227079-3 = A24776-ND 
Gold Nickel Polyethylene Belden 9248, 9114 A24455-ND 1.62 1.40 3-227079-0 _ A24776-ND 
Gold Nickel Polyethylene Belden 8281, 9141, 9231, Western Hectric 724, 728, 3049 A24456-ND 1.62 1.40 5-227079-8 _— A24631-ND 
Gold Silver TEFLON Belden 8281, 9141, 9231, Western Hectric 724, 728, 3049 A24457-ND 5.63 4.84 4-331350-0 —_— A24631-ND 
Gold Nickel TEFLON 8, 8A, 213 A24458-ND 12.78 10.99 2-225395-1 A24574-ND i 
Cable Jack Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C. A1102-ND 5.28 4.54 225396-1 A24571-ND = 
Gold Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24459-ND 5.35 4.61 225396-7 A24569-ND = 
Gold Nickel Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A24460-ND 2.88 2.48 228979-7 A24774-ND =. 
3 Gold Nickel TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24461-ND 5.35 4.61 225396-8 A24569-ND = 
Jack Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C. A24462-ND 6.58 5.66 2-331351-1 A24571-ND = 
Gold Nickel Polypropylene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24463-ND 2.88 248 228979-6 — A24570-ND 
Gold Nickel TEFLON 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1103-ND 5.28 4.54 225396-2 A24573-ND A24776-ND 
Gold Silver TEFLON 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24464-ND 9.03 7.77 331351 A24573-ND _ 
Gold Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24465-ND 3.83 3.29 225398-7 A24569-ND — 
Gold Nickel Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A24466-ND 3.63 3.12 228980-7 A24774-ND —= 
Gold Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24467-ND 7.23 6.22 1-331693-2 A24569-ND — 
Gold Nickel TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24468-ND 3.83 3.29 225398-8 A24569-ND = 
Gold Nickel TEFLON Times RD316 A24469-ND 3.83 3.29 1-225398-5 — = 
Bulkhead Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C. A1111-ND 4.97 4.47 225398-1 A24571-ND = 
Jack Gold Nickel Polypropylene 58, 58A, 58B, 58C. A24470-ND 3.65 3.14 228980-5 A24572-ND A24570-ND 
4 Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C. A24471-ND 10.33 8.88 1-331693-1 A24571-ND — 
Gold Nickel TEFLON 223, 55, 55A, 55B A24472-ND 3.83 3.29 225398-3 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24473-ND 3.83 3.29 225398-6 A24571-ND A24777-ND 
Gold Nickel TEFLON 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1112-ND 4.97 4.47 225398-2 A24573-ND A24776-ND 
Gold Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C. A24474-ND 20.13 17.31 225973-1 A24571-ND = 
Right Gold Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C. A24475-ND 20.85 17.94 225974-1 A24571-ND => 
Angle Gold Nickel TEFLON 55, 55A, 55B, 223 A24476-ND 20.85 17.94 225974-2 A24571-ND = 
Plug Gold Silver TEFLON 142, 142A, 142B, 400 A24477-ND 20.13 17.31 225973-4 A24571-ND = 
Gold Nickel TEFLON 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24478-ND 20.85 17.94 225974-5 A24573-ND = 
Panel Insulation Bushings for Bulkhead Jacks (2 required)... 6. eee A24479-ND 48 AI 330620 _ _ 
BNC Premises Wirelt i oi .s.3 data Gin dat hea ain ab HO SE aa Dds weal aiN a GR dyads dada Solas Bed dw ae bod dedows Sodew, A9822-ND 154.50 = 58477-1 — = 
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ANIP tyco Electronics 


RF Connectors 


BNC Hex Crimp Connectors 50 Ohm 


Collar and outer contacts - nickel plated. Center Contact: Gold (except A24400: Silver) MIL-G-45204 


Body Cable Group Digi-Key Price Each AMP Die for Price 
Fig. | Description Plating Dielectric RGU Part No. 1 25 Part No. Pro-Crimper Each 
Nickel Polymethylpentene 174, 188, 188A, 316 A1166-ND 2.53 227 | 2-221128-+4 ‘A9995-ND 45.00 
Nickel Polymethylpentene 179, 179A, 179B, 161, 187, Belden 9221 A1167-ND 2.54 2.28 | 2-221128-3 ‘A9995-ND 45.00 
Nickel Polymethylpentene 180, 180A, 180B, 195, 195A A1168-ND 2.54 2.28 | 2-221128-5 ‘A9995-ND 45.00 
Nickel Polymethylpentene Belden 9907, 89907, Comm/Scope 2104 A1169-ND 2.54 2.28 | 2-221128-7 ‘A9994-ND 45.00 
Nickel Polymethylpentene 58, 58A, 58B, 58C, Belden 88240, Berk-Tek, BTDC-58, Comm/Scope 2135 A1164-ND 2.54 2.28 | 1-221128-0 A9994-ND 45.00 
1 Plug Nickel Polymethylpentene 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, S9A, 59B, 302, Belden 9291, 9209, 9269, A1165-ND 2.54 228 | 1-221128-1 A9994-ND 45.00 
89269, 88241, Hi-Temp, 62A,Times PL-62, Berk-Tek BTDC-59, BTDC-62, 124 
Nickel Polypropylene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Beldon 9291, 9209, 9269, A24400-ND 1.95 1.69 | 1-221128-4 ‘A9994-ND 45.00 
Nickel Polyethynene 188, 316 Double Braid A1172-ND 2.28 2.05 | 2-221128-9 ‘A9995-ND 45.00 
Nickel Polypropylene Belden 9104, 9240, 9112, 9167, 9259, 9266, Times FVI-59 A1171-ND 254 228 | 1-221128-7 ‘A9994-ND 45.00 
Nickel Polypropylene Belden 8281, 9141, 9231, Western Bectric 724, 728, 3049 A1170-ND 2.54 2.28 | 1-221128-2 ‘A9960-ND 45.00 
Nickel Polymethylpentene 174, 188, 188A, 316 ‘A1803-ND 3.15 271 | 4137793 ‘A9995-ND 45.00 
Nickel Polymethylpentene 179, 179A, 197B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A1804-ND 4.30 3.70 | 413779-4 ‘A9995-ND 45.00 
2 | Cable Nickel Polymethylpentene 180, 180A, 180B, 195, 195A A1805-ND 3.13 269 | 413779-5 ‘A9995-ND 45.00 
Jack Nickel Polymethylpentene Belden 89907, 9907, Comm/Scope 3104, 2104 A1806-ND 3.13 269 | 413779-6 ‘A9994-ND 45.00 
Nickel Polymethylpentene 58, 58A, 58B, 58C, Belden 88240, Berk-Tek BTDC-58, Comm/Scope 2135 A1801-ND 4.93 4.24 | 4137791 ‘A9994-ND 45.00 
Nickel Polymethylpentene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291 , 9209, 9269 A1802-ND 3.13 269 | 413779-2 A9994-ND 45.00 
Nickel Polymethylpentene 174, 188, 188A, 316 A1813-ND 4.00 3.44 | 413771-3 A9995-ND 45.00 
Nickel Polymethylpentene 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A1814-ND 5.35 461 | 413771-4 ‘A9995-ND 45.00 
3 | Bulkhead Nickel Polymethylpentene 180, 180A, 180B, 195, 195A A1815-ND 3.95 3.40 | 413771-5 A9995-ND 45.00 
Jack Nickel Polymethylpentene Belden 89907, 9907, Comm/Scope 3104, 2104 A1816-ND 3.95 3.40 | 413771-6 ‘A9995-ND 45.00 
Nickel Polymethylpentene 58, 58A, 58B, 58C, Belden 88240, BerkTek BTDC-58, Comm/Scope 2135 A1811-ND 4.80 413 | 413771-1 ‘A9994-ND 45.00 
Nickel Polymethylpentene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1812-ND 3.95 3.40 | 413771-2 ‘A9994-ND 45.00 
Nickel Polymethylpentene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1182-ND 10.65 9.16 | 413959-2 ‘A9994-ND 45.00 
Nickel Polymethylpentene 174, 188, 188A, 316 A1183-ND 10.65 9.16 | 413959-3 ‘A9995-ND 45.00 
Plug, Nickel Polymethylpentene 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A1184-ND 10.65 9.16 | 413959-4 ‘A9995-ND 45.00 
4 | Right Angie | Nickel Polymethylpentene 180, 180A, 180B, 195, 195A A1185-ND 10.65 9.16 | 413959-5 ‘A9995-ND 45.00 
Nickel Polymethylpentene Belden 89907, 9907, Comm/Scope 3104, 2104 A1186-ND 10.65 9.16 | 413959-6 ‘A9994-ND 45.00 
Nickel Polymethylpentene 188, 174, 316 Double Braid A1187-ND 10.48 9.01 | 413959-7 ‘A9995-ND 45.00 
Nickel Polymethylpentene 58, 58A, 58B, 58C A1181-ND 9.50 6.31 | 413959-1 A9994-ND 45.00 
. . 
BNC Single Crimp Connectors 50 Ohm carte contact: Gold, MIL Type 
Body Cable Group Digi-Key Price Each AMP CERTI-CRIMP Price 
Fig. | Description Plating Dielectric RGU Part No. 1 25 Part No. Hand Tool Each 
Silver TEFLON 178, 178A, 178B, 196, 196A A24401-ND 10.65 9.16 330876 - — 
Nickel Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A24402-ND 9.63 8.28 225527-9 A24769-ND 663.00 
Silver Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A24403-ND 15.40 13.25 2-330058-1 A24769-ND 663.00 
Silver TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24404-ND 10.63 9.14 2-330061-1 A24769-ND 663.00 
Silver TELON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24405-ND 10.60 9.12 2-329446-1 A24769-ND 663.00 
4 Plug Silver Polypropylene 58, 58A, 58B, 58C A24406-ND 8.20 7.06 2-329082-1 A24770-ND 687.00 
Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24407-ND 9.65 8.30 2-329444-1 A24770-ND 687.00 
Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24408-ND 14.98 12.88 330884 — - 
Silver TEFLON 223, 55, 55A, 55B A24409-ND 9.65 8.30 2-329444-2 A24771-ND 780.00 
Silver TELON 142, 142A, 142B, 400 A24410-ND 9.65 8.30 2-330358-2 A24772-ND 1222.13 
Silver Polypropylene 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24411-ND 8.20 7.06 2-329083-1 A24773-ND 687.00 
Silver TELON 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24412-ND 9.65 8.30 2-329445-1 A24773-ND 687.00 
Nickel TEFLON 174, 188, 188A, 316 A24413-ND 14.68 12.63 2-330062-1 A24769-ND 663.00 
2 Jack Nickel TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24414-ND 12.38 10.65 2-329545-1 A24770-ND 687.00 
Silver TELON 223, 55, 55A, 55B A24415-ND 15.60 13.42 2-329452-2 A24771-ND 780.00 
4a oe Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24420-ND 26.03 22.39 331175 A24770-ND 687.00 
ight Angle 
Bulkhead Silver Polypropylene 174, 188, 188A, 316 A24416-ND 11.33 9.74 2-330060-1 A24769-ND 663.00 
5 Jack Silver TEFLON 179, 179A, 179B, 161, 187, 187A, Belden 9221 A24417-ND 18.78 16.15 2-329458-1 A24769-ND 663.00 
Silver TEFLON 58, 58A, 58B, 58C A24418-ND 16.35 14.07 2-329456-1 A24770-ND 687.00 
Bul khead Sol der Contact Body Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description Dielectric Dimension A | Material | Plating | Part No. 1 25 Part No. 
wio Solder Terminal* VALOX 1.060 (26.93) | Silver Nickel | A24520-ND 2.23 1.92 | 227754-3 
Jacks Co 
aCKS nnectors 50 Ohm with Solder Terminal** VALOX 1.060 (26.93) | Silver Nickel | A24521-ND 2.18 1.88 | 227755-3 
with Solder Terminal** VALOX 1.312 (33.33) | Gold Nickel | A24522-ND 1.80 1.55 | 227169-7 
4 | w/o Solder Terminal* VALOX 1.060 (26.93) | Gold Nickel | A24523-ND 1.55 1.34 | 227754-2 
with Solder Terminal** VALOX 1.060 (26.93) | Gold Nickel | A24524-ND 1.60 1.38 | 227755-2 
with Solder Terminal** | TEFLON 1.312 (33.33) | Gold Nickel | A24525-ND 2.50 2.15 | 227169-8 
w/o Solder Terminal* TEFLON 1.060 (26.93) | Gold Nickel | A24526-ND 2.45 2.41 | 227715-3 
with Solder Terminal** | TEFLON 1.060 (26.93) | Gold Nickel | A24527-ND 2.75 2.37 | 227716-3 
< 2 | Sealed Polymethyl- = Gold Nickel | A24528-ND 6.45 5.55 | 227426-1 
pentene 
A Isolated VALOX, White = Tin Nickel | A24529-ND 2.50 2.415 | 227726-1 
aaa a: 3 | Isolated VALOX, White - Silver Nickel | A24530-ND 2.50 2.15 | 227726-2 
we "Shaw Isolated VALOX, White _ Gold Nickel | A24531-ND 2.21 1.91 | 227726-3 
all lown 
* Includes lockwasher and jam nut. ** Includes solder terminal and jam nut. 
BNC Field Serviceable Plug BNC Twist-On 
Connectors 50 Ohm cae contact: coid Connectors 50 Ohm 
Body Cable Group Digi-Key Price Each | AMP Center Contact: Gold. Body Plating: Nickel 
Plating RGU Part No. i 25 Part No. Desi Cable G Digi'Ke Price Each NP 
Silver 58, 58A, 58B, 58C, 141, 141A, 303, 222, 55, 55A, 55B, 142, 142A 142B, 400 | A24480-ND 15.93 13.70 | 221265-1 ca Dicleere Raum mea io Ss Ben 
58, 58A, 58B, 58C, 141, 141A, 303, 222, 55, 55A 55B, 142, 142A 142B, 400 | A24481-ND 840 7.23 ‘| 1-221265-0 2 : a 
Nickel | 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, S9A, 9B, Belden 9291, 9209, 9269, 89269, 88241 | poassonn 793 686 | 1-201265-1 Plug __| Polymethylpentene | 59, 594, 59B | A24483-ND 3332.86 | 414265-3 
Hi-Temp 62A, Times PL-62, Berk-Tek, BTDC-59, BIDC-62, 302, 71, 71A, 71B ; : Jack Acetal 59, 59A,59B [A24484-ND 5.48 4.71 | 222428-1 
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ANPF tyco Electronics 


Jack Accessories 50 and 75 Ohm 


Digi-Key Price Each AMP 
RF Description Part No. 1 25 Part No. 
n ne Cc @) rs Insulating Bushing for Mounting Jacks, Nylon A24532-ND 50 43 222163-1 
Insulating Bushing for Bulkhead Solder Jacks A24533-ND 20 18 | 227203-1 
Screw for panel thickness of 3/32 (2.38) or greater A24534-ND 28 24 | 201108-2 
PC Board/Panel Mount Jack : Screw for panel thickness of less than 3/32 (2.38) A24535-ND 282 24—| 201108-4 
: Right Angle Lockwasher A1129-ND 21 19 | 1-329632-2 
Connectors w/Mounting Flanges 50 Ohm HN AiiaBND 2220 | +-s0est-2 
Center Mount. Height Body Digi-Key Price Each AMP ‘ ‘ 
Description Contact In. (mm) Material Part No. 1 25 Part No. Ca Bo 
Right Angle Tin 625 (15.88) | VALOX, White | A1123-ND 4.90 422 | 226978-1 Ve iy IM etal | ized PC a rd M ount 
Right Angle | Gold | .625 (15.88) | VALOX, White | A24511-ND 4.90 4.22 | 226978-3 
Vertical Gold _| 1.375 (34.93) | VALOX, White | A24540-ND 5.53 4.76 | 226987-7 Jac Connectors 50 Ohm 
Fila” a Fig. 2 Fig. 3 
PC Board/Panel Mount S 
Right Angle Jack Co t ‘) 
i e Jack Connectors ~ Se; 
50 Oh . ‘i 
m 
Center Body Digi-Key Price Each AMP 
Center | Mount. Height Body Digi-Key Price Each AMP Fig. Body Plating Contact | Material Part No. 1 25 Part No. 
Description Contact | A- in. (mm) Material Part No. 1 25 Part No. 1 Nickel Silver VALOX A24512-ND 297 256 227699-1 
; ; 1 Nickel Gold | VALOX | A24513-ND 297 256 | 227699-2 
WOMounting Posts | Tin-Lead | .625 (15.88) | VALOX, White | A24485-ND 249 2.15 | 226990-1 1 Nickel Tin | VALOX | A24514-ND 297 256 | 2276993 
WiMounting Posts | Tin-Lead | .625(15.88) | VALOX, White | A24486-ND 1.83 1.58 | 227161-1 2 Nickel Gold_| VALOX | A24515-ND 3.33286 | 221123-2 
WOMounting Posts} Gold | .625(15.88) | VALOX, White | A24487-ND 213 1.84 | 226990-3 3 Noe Siver_| VALOX | A24516-ND 4503.87 | 222420-1 
W/Mounting Posts Gold | .625(15.88) | VALOX, White | A24488-ND 1.83 1.58 | 227161-3 3 Liss Length: 125 (3.18) | Slver | VALOX A24517-ND 358 3.08 | 414305-1 
W Mounting Posts | Gold | .519(13.18) | VALOX,White | A24489-ND 1.83 1.58 | 227161-7 3 Tin-Lead, sue | vax [Weensteine dee. ao4. | -aag0eD 
WOMounting Posts| Tin-Lead | .519(13.18) | VALOX White | A24490-ND 214 1.84 | 226990-7 Leg Length: .175 (4.45) 
WOMounting Posts | Tin-Lead | .625 (15.88) | VALOX,Black | A24491-ND 214 1.84 | 226990-2 
W/Mounting Posts | Tin-Lead | .625 (15.88) | VALOX, Black | A24492-ND 1.83 1.58 | 227161-2 - F 
WOMounting Posts| Gold | .625(15.88) | VALOX, Black | A24493-ND 213 1.84 | 226990-6 Press- Fit Te rml nal 
WMounting Posts | Gold | .625(15.88) | VALOX,Black | A24494-ND 1.83 1.58 | 227161-6 Jack Connectors 50 Ohm 
WiMounting Posts | Gold | .519(13.18) | VALOX,Black | A24495-ND 1.83 1.58 | 227161-9 
; i 7 Center Body Digi-Key Price Each | AMP 
WOMounting Posts | Tin-Lead | 625 (15:8) Metal A24496-ND 490 4.22 | 227433-1 Ee Plating) |ECatace (Mato Pea ; | em 
WiMounting Posts | Tin-Lead | .625 (15.88) Metal f24497-ND 2.48 2.14 | 227661-1 Mekal cold ay IRENE S7Ar Taos: | 200 
WOMounting Posts| Gold | .625 (15.88) Metal A24498-ND 2.54 2.19 | 227676-1 
WMounting Posts | Gold | .625 (15.88) Metal A24499-ND 2.48 2.14 | 227677-1 
WMountingPosts | Gold | .500(12.70) Metal A24500-ND 440 3.79 | 419879-1 i - 
Right-Angle PC Board Mount Fig. 4 
PC < a rd/ Pa nel M ou nt Center Contact | Digi-Key Price Each AMP 
Vertical Jack Connectors Fig. | Body Plating |Length- In (mm) | Part No. 1 25 | PartNo. 
50 Ohm 1 Nickel 171 (4.34) | A24536-ND 498 4.28 | 413631-1 
1 Tin-Lead 171 (4.34) | A24537-ND 5.00 430 | 413631-2 
nar Body Digi-Key Price Each | AMP 1 Nickel 131 (3.33) | A24538-ND 555 478 | 413631-3 
Description Contact Material Part No. 1 Part No. 2 Nickel = 724539-ND 2.02 1.74 | 414373-1 
Without Mounting Posts Tin-Lead VALOX, White | A24501-ND 4.78 4.11 226993-1 
With Mounting Posts Tin-Lead | VALOX, White | A24502-ND 1.83 158 | 227222-1 BNC Self Term in ati n 
Without Mounting Posts Cold VALOX, White | A24503-ND 490 422 | 226993-3 9g 
With Mounting Posts Cold VALOX, White | A24504-ND 183 1.58 | 227220-3 Jack Connectors 50 Ohm 
Without Mounting Posts Tin-Lead VALOX, Black | A24505-ND 490 4.22 226993-2 Built-in chip resistor terminates the signal line to the proper 
With Mounting Posts Tin-Lead | VALOX, Black | A24506-ND 240 207 | 2272222 characteristic impedance when in the unmated state. 
: Pol PBT, Black; Dielectric: Pol , PBT, Ir 
Without Mounting Posts Cold VALOX, Black | A24507-ND 490 422 | 226993-6 Body: Polyester, acs Dietetic: Foes Nae 
‘ Center Digi-Key Price Each AMP 
With M Id VALOX, Bi £24508-ND 240 207 | 2272226 
ih Mounting Fests a on Ban ate Description Contact Part No. 1 25 Part No. 
With Mounting Posts Tin-Lead Metal A24509-ND 235 203 | 227671-1 i 
i POB, Right Angle, Tin Lead Saige pela A24634-ND 1345 11.57 | 414367-1 
With Mounting Posts Gold Metal A24510-ND 241 1.82 | 227673-1 and Tin Lead on solder tals 
BNC Adapters 50 Ohm 
Body Material Center Contact Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Description and Plating Material and Plating Part No. 1 25 Part No. 
1 Tee, Jack-Plug-Jack Brass, Nickel BE QU, Gold (30) £24549-ND 12.85 11.06 221543-2 
1 Tee, Jack-Plug-Jack Zine, Nickel PHBR, Gold (15) A24550-ND 5.70 491 413592-2 
1 Tee, Jack-Plug-Jack Zinc, Nickel BE QU, Gold (30) £24551-ND 5.53 476 413592-6 
1 Tee, Jack-Plug-Jack Brass, Nickel BEOU, Silver (200) A24552-ND 19.58 16.84 329518 
2 Tee, Jack-Jack-Jack Brass, Nickel BEQU, Silver (200) A24553-ND 15.50 13.33 221988-1 
3 Right Angle, Jack-Plug Nickel Silver £24554-ND 16.18 13.92 329517 
3 Right Angle, Jack-Plug Nickel Cold A24555-ND 20.70 17.81 222165-2 
4 Bulkhead Jack, Jack-Jaok Nickel Silver A24556-ND 14.98 12.88 330024 
4 Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Gold (50) 424557-ND 5.48 471 228226-1 
4 Bulkhead Jack, Jack-Jack Nickel Gold (15y) A24558-ND 3.80 3.27 228226-3 
5 Jack Covers Silver = A24559-ND 6.08 5.23 330022 
6 Feed-Thru, Jack-Jack Nickel Silver A24560-ND 7.33 6.30 221551-1 
6 Feed-Thru, Jack-Jack Nickel Gold £24561-ND 6.73 579 221551-3 
6 Feed-Thru, Jack-Jack Nickel Cold 424562-ND 3.10 267 414414-1 
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AMP TYCO Eectronics RF Connectors 


BNC Dual Crimp Connectors 75 Ohm 


Body Plating: Nickel Center contacts: Gold 


Cable Group Digi-Key Price Each AMP Dies for Price 

Fig. Description RG/U Part No. 1 25 Part No. Pro-Crimper Each 
Plug 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A24575-ND 2.08 1.79 221185-8 A24630-ND 201.75 

Plug AT&T 735A A24576-ND 2.09 1.80 1-221185-8 A24632-ND 168.00 

1 Plug Belden 8218 A24577-ND 2.09 1.80 221185-3 A24632-ND 168.00 
Plug 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24587-ND 2.08 1.79 221185-2 A24597-ND 168.00 

Plug Belden 8212, 9104, 9112, 9240, 9167, 9259, 9266, Reece Boe 180 2011859 SOOT 168.00 

Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) ° ° . 

Plug Belden 9145, AT&T 734A A24589-ND 2.09 1.80 1-221185-0 A24597-ND 168.00 

q Plug Belden 9248, 9114 A24590-ND 2.08 1.79 221185-1 A24633-ND 201.75 
Plug 6, 6A A24591-ND 2.08 1.79 221185-7 A24631-ND 160.50 

Plug Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A24592-ND 2.09 1.80 221185-5 A24631-ND 160.50 

2 Right Angle Plug 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24593-ND 10.95 9.42 221402-2 A24597-ND 168.00 
3 Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A24594-ND 4.68 4.03 221199-5 A24630-ND 201.75 
Bulkhead Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A24595-ND 4.95 4.26 221221-5 A24630-ND 201.75 

7 Bulkhead Jack 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A24596-ND 4.70 4.05 221221-2 A24597-ND 168.00 


BNC Hex Crimp Connectors 75 Ohm 


Collar and outer contacts - nickel plated Center contacts - gold MIL-G-45204 


Cable Group Digi-Key Price Each AMP Dies for Price 
Fig. Description RG/U Part No. 1 25 Part No. Pro-Crimper Each 
Plug 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A1828-ND 3.50 3.01 413589-8 A9993-ND 38.25 
Plug AT&T 735A A1820-ND 3.50 3.01 1-413589-0 A9992-ND 38.25 
1 Plug AT&T KS 19224 L2 A1824-ND 3.50 3.01 413589-4 A9971-ND 33.00 
Plug Belden 8218 A1823-ND 3.50 3.01 413589-3 A9971-ND 33.00 
Plug 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1822-ND 3.50 3.01 413589-2 A9992-ND 38.25 
Plug 302, Belden 89269, 88241, Hi-Temp 62A, 
Times PL-62, Berk Tek BTDC-59, BTDC-62 A1821-ND 3.50 3.01 413589-1 A9992-ND 38.25 
Plug 59 Double Braid A1826-ND 4.83 4.15 413589-6 A9993-ND 38.25 
1 Plug Belden 8212, 9104, 9112, 9167, 9240, 9259, 9266, 
Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) A1829-ND 3.50 3.01 413589-9 A9992-ND 38.25 
Plug Belden 9145, AT&T 734A A1827-ND 3.50 3.01 413589-7 A9992-ND 38.25 
Plug Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A1825-ND 3.50 3.01 413589-5 = _ 
Plug, Right Angle 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A1873-ND 13.78 11.85 413588-8 A9993-ND 38.25 
Plug, Right Angle AT&T 735A A1881-ND 13.78 11.85 1-413588-0 = = 
2 Plug, Right Angle AT&T KS 19224 L2 A1876-ND 13.78 11.85 413588-4 A9993-ND 38.25 
Plug, Right Angle Belden 8218 A1875-ND 14.53 12.50 413588-3 A9992-ND 38.25 
Plug, Right Angle 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1872-ND 13.78 11.85 413588-2 = = 
302, Belden 89269, 88241, Hi-Temp 62A, 
Plug, Right Angle 3 5 : " . ; f 
Times PL-62, Berk Tek BTDC-59, BTDC-62 A1874-ND 13.78 11.85 413588-1 A9992-ND 38.25 
2 Belden 8212, 9104, 9112, 9240, 9167, 9259, 9266. 
Plug, Right Angle ° ‘ ° . : i ‘ a 3) 
Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) A1880-ND 13.78 11.85 413588-9 A9992-ND 38.25 
Plug, Right Angle Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A1877-ND 13.78 11.85 413588-5 = _ 
Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A1838-ND 4.53 3.01 413760-8 A9993-ND 38.25 
Jack AT&T KS 19224 L2 A1834-ND 4.53 3.01 413760-4 A9993-ND 38.25 
3 Jack Belden 8218 A1833-ND 4.53 3.01 413760-3 A9992-ND 38.25 
Jack 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1832-ND 2.58 1.71 413760-2 A9992-ND 38.25 
Jack 302, Belden 89269, 88241, Hi-Temp 62A, 
Times PL-62, Berk Tek BTDC-59, BTDC-62 A1831-ND 4.53 3.01 413760-1 A9992-ND 38.25 
Jack Double Shielded RG-59 A1836-ND 4.43 2.94 413760-6 = _ 
dack Belden 8212, 9104, 9112, 9240, 9167, 9259, 9266, 
3 Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) A1839-ND 4.53 3.01 413760-9 A9992-ND 38.25 
Jack Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A1835-ND 4.53 3.01 413760-5 = = 
Bulkhead Jack 179, 179A, 179B, 187, 187A, 161, Belden 9221 A1848-ND 5.33 4.58 413590-8 A9993-ND 38.25 
Bulkhead Jack AT&T KS 19224 L2 A1844-ND 5.05 4.35 413590-4 A9993-ND 38.25 
4 Bulkhead Jack Belden 8218 A1843-ND 6.13 5.27 413590-3 A9992-ND 38.25 
Bulkhead Jack 140, 210, 62, 62A, 62B, 59, 59A, 59B, Belden 9291, 9209, 9269 A1842-ND 5.05 4.35 413590-2 A9992-ND 38.25 
302, Belden 89269, 88241, Hi-Temp 62A, 
Bulkhead Jack : 7 y ° 3 - yy 
Times PL-62, Berk Tek BTDC-59, BTDC-62 A1841-ND 5.05 4.35 413590-1 A9992-ND 38.25 
Bulkhead Jack Double Shielded RG-59 A1846-ND 5.05 4.35 413590-6 = _ 
Belden 8212, 9104, 9112, 9240, 9167, 9259, 9266. 
Bulkhead Jack 7 ij ‘ : ‘ i 5 Z 5) 
4 Times FM-59, (RG-59 Type with 20 AWG C.C.) A1849-ND 5.05 4.35 413590-9 A9992-ND 38.25 
Bulkhead Jack Belden 8281, 9141, 9231, Western Electric 724, 728, 3049 A1845-ND 4.03 3.47 413590-5 = = 
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ANIPFP tyco Electronics 


Authorized Distributor 


RF Connectors 


BNC Bulkhead Fig. 1 Fig. 2 BNC RF PC Board / Panel Mount Decoupled 
Jack Connectors 75 Ohm > Jack Connectors 
Sere ente 50 Ohm and 75 Ohm 
Digi-Key Price Each AMP Body Plating: VALOX, Black 
Fig. Description Part No. 1 25 Part No. Center Contact: Gold 
1 Jack, Solder, Nickel ‘A24598-ND 3.10 2.67 221244-1 
2 Jack, Sealed Solder, Nickel A24599-ND 6.23 5.36 414217-1 
Impedance | Mounting Digi-Key Price Each AMP 
Fig. Ohm Post Length | Capacity/Voltage | Part No. 1 25 Part No. 
BNC PC Board/ Panel Mount 
Co Vertical 
Jack nnectors 1 50 137 9400pF/ 1500V | A24615-ND 5.75 495 | 413476-2 
75 Ohm Low Profile, Right Angle 
Contact] DigiKey PIS Ea AT 50 158 9400pF/ 1500V | A24618-ND 3.15 271 | 419515-2 
ign iBescubion Finishes BrattiNo: u 25m8 BRettN! 50 158 20000pF/500V | A24619-ND 3.15 271 | 4135153 
1 | Vertical, Metal Gold 30_| A24604-ND 6.33 5.44 | 222132-1 
Right Angle, VALOX, White | Gold30u | A24600-ND 5.43 467 | 413194-1 2 50 110 7900pF/ 1600V | A24620-ND 3.15 27 413515-7 
Right Angle, VALOX, Black | Gold30u | A24601-ND 5.43 4.67 | 413194-2 ; 
2 | Right Angle, VALOX’ White | Gold50x | A24602-ND 6.40 551 | 414459-1 a 188 S400pF/ 15000 HEN _ BEL. | “Beales 
Right Angle, VALOX, Metal | Gold301 | A24603-ND 4.48 3.85 | 222092-1 50 ‘410 o400pF/1500V | A24622-ND 3.15 o71 | 4135159 
Standard, Right Angle 
BNC PC Board Mount Jack Connectors ‘ 50 158 9400pF/1500V | A24624-ND 3.70 319 | 419524-2 
: 50 110 9400pF/ 1500V | A24625-ND 3.70 319 | 4195245 
75 Ohm center Contact: Gold (except A24607-ND: Silver) 
Terminator Plugs 
50, 75, 93 Ohm 
Body Plating: Nickel Center Contact: Gold 
Resistor Digi-Key Price Each AMP. 
Description Specification Part No. i 25 Part No. 
Digi-Key Price Each AMP With Tether 1 Watt, 50 Ohm A24563-ND 7.13 6.13 221629-1 
Bigs Deschiption Balance: Je) RathiNe: Without Tether 1 Watt, 50 Ohm A24564-ND 3.95 3.40 | 221629-4 
1__| Vertical Metallized, Tin-Lead ‘A24606-ND 3.95 3.40] 414394-1 With Teiher 1 Wait: 75: Ohm END _ _ 5516005 
2 _| Vertical Metallized, Nickel ‘A24607-ND 4.85 4.18 | 413986-1 iiieatneih Wi tt ae oe aR os oan Bice 
3 | Press Fit, Nickel, L (excl. pins): .810 ‘A24608-ND 3.93 3.38] 222462-1 une eere ath m : : 
Press Fit, Nickel, L (excl. pins): .640 A24609-ND 5.23 4.50] 414088-1 Without Tether 1 Watt, 93 Ohm ERATGNE) 6.33 5.44) 221629-6 
4 | Vertical Metallized (PCB: .125 min.) A24610-ND 7.60 6.54 | _221336-3 With Tether 1 Watt, 50 Ohm+ A24568-ND 6.45 5.55 1-221629-6 
5 _| Right Angle, Nickel A24611-ND 513 4.41] 413558-1 : ; ar ; 
Right Angle, Tin-Lead A24612-ND 4.90 4.22 | _413558-2 Teens Conceive Wille SUCieees 
6 | Bulkhead Jack Adapter, Nickel A24613-ND 7.70 663]  222117-1 
BNC Action Pin / Bulkhead Decoupled 
BNC rh die yt peace = Jack Connectors 
Connectors man m | 
Body Plating: Nickel Center Contact: Gold Center Contact: Gold 
Impedance JIS Digi-Key Price Each AMP CERTI-CRIMP 
Ohm Cable Part No. 1 25 Part No. Hand Tool 
5C-2v | A24541-ND 3.33 2.86 1-413589-2 = 
3c-2v | A24542-ND 3.33 2.86 1-413589-1 | A9992-ND Cable Group Digi-Key Price Each | AMP 
96 3c-2w | A24543-ND 3.33 2.86 1-413589-4 | A9992-ND Fig. | Description RGIU Part No. 1 25 | Part No. 
2.5C-2V | A24544-ND 3.33 2.86 1-413589-6 | A9971-ND 
2.5C-2W | A24545-ND 3.33 2.86 1-413589-5 | A9992-ND 1 | Jack, PC Board Action Pin, 50 Ohm = £24627-ND 11.93 10.26 | 414553-1 
1.5C-2V_|_A24546-ND 3.33 2.86 1-413589-3__| A9971-ND 
re aD oy EEN oa 74 50D 1aR1 | A9S7DND > | Bulkhead Jack, Hex Gimp 58,58A 58B,58C | A24628-ND 10.25 8.82 | 414758-1 
1.5D-2V | A24548-ND 2.02 1.74 3-221128-2 sy Bulkhead Jack, Hex Crimp 174, 174A, 316, 188, 188A | A24629-ND 10.25 8.82 | 414758-2 
Twin BNC and Twin-Ax Jack Connectors 
Cable Group Digi-Key Price Each AMP 
Fig. | Description RGU Part No. il 25 | PartNo. 
4 | Plug, Silver 108, 108A, Belden 9272, 89272 | A24705-ND 18.18 15.64 | 332225 
Plug, Nickel* 108, 108A, Belden 9272, 89272 | A24706-ND 16.53 14.22 | 392205-5 
2 | Bulkhead Jack, Silver 108, 108A, Belden 9272, 89272 | A24707-ND 24.55 21.12 | 33242 
Right-Angle Jack w/Mounting 
3 | posts, VALOX White _ £24708-ND 7.45 6.41 | 228686-1 
Vertical Jack w/Mounting 
4 | posts VALOX White _ /24709-ND 12.33 10.60 | 221198-1 
| Bulkhead Jack Adepter, = PEATIO-ND —-22.73_—-19.55 | 332215 
Nickel (Center Contact: Silver) 
| Twin-Ax Bulkhead Solder, = Pe47i1-ND 11.70 10.07 | 228284-1 
Front Mount, Nickel over Zinc 
>| Twin Threaded PC = Pe47i2ND 26.88 23.12 | 330873 
Board Adapter 


* Center contact: silver 
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ANP tyco Electronics 


Fig. 2 Commercial Type 


RF Connectors 


Fig. 4 
MIL Type 


Fig. 28 


i 


iii 
Tn 


N Dual Crimp Connectors 50 Ohm 


Center contact plating: gold +* Uses CERTI-CRIMP: A24574-ND  ** Uses CERTI-CRIMP: A9975-ND 
AMP 


SHV Dual Crimp Connectors 


Center contact plating: Gold 


; nes Cable Group Digi-Key Price Each Cable Group Digi-Key Price Each AMP 
Fig.| Description RG/U Part No. 1 25 Part No. Fig. | Description RG/U Part No. 1 25 Part No. 
Dual Crimp je. | Plug, Nickel 58, 58A, 58B, 58C ‘A24664-ND 27.75 23.87 | 51426-4 
4 | Plug, Nickel 58, 58A, 58B, 580 | A1147-ND 10.25 8.82 | 1-225661-2 Plug, Silver 58, 58A, 58B, 58C A24665-ND 29.73 25.57 | 51426-1 
Plug, Silver 58, 58A, 58B, 58C_| A1148-ND 15.13 13.01__| 225361-1 124, 140, 210, 62, 62A, 62B, 
1 | Plug, Nickel 223, 55, 554, 558 | A1149-ND 10.25 8.82 | 1-225661-3 16 | Plug, Nickel 59, S9A, 59B, DEEN 27.75 23.87 | 51426-5 
- Belden 9291, 9209, 9269 
1 | Plug, Silver 142, 142A, 142B, 400] A1151-ND 15.18 13.06 | 225361-4 124, 140, 210, 62, 62A, 628, 
Plug, Nickel 8, 8A, 213 A1152-ND* 10.25 8.82 | 225661-2 16 | Plug, Silver 59, 59A, 59B, ‘A24667-ND 29.73 25.57 | 51426-2 
4 | Plug. Silver 8, 8A, 213 A1153-ND* 16.78 14.43 | 51692-2 Belden 9291, 9209, 9269 
Plug, Nickel, Weatherproof 8, 8A 213 A1154-ND* 11.50 9.89 | 225662-2 47_ | Bulkhead Solder Jack, Silver = ‘A24668-ND 19.28 16.58 | 51494-1 
Plug, Silver, Weatherproof 8, 8A 213 A1155-ND* 18.85 16.22 | 225092-2 Bulkhead Solder Jack, Nickel - ‘A24669-ND 12.20 10.50 | 51494-2 
1 Plug, Nickel 393 A1156-ND* 11.50 9.89 4-225662-1 18 | Panel Solder Jack, Nickel = A24670-ND 32.30 27.78 | 51421-2 
Plug, Silver 393 A1157-ND* 18.85 16.22 | 1-225092-1 : 
Plug, Nickel 9, 9A, 9B, 214 | A1158-ND* 1025 8a | 256-1 | TNC Hex and Dual Crimp Connectors 
4 | Plug, Silver 9, 9A, 9B, 214 | A1159-ND* 36.08 31.03 | 51692-1 
Plug, Nickel, Weatherproof 9,94, 98,214 | A1160-ND* 11.50 9.89 | 225662-1 50 Ohm 
Plug, Nickel, Weatherproof 142, 142A, 142B, 400] A24652-ND 14.30 12.30 | 225699-1 Center Contacts: Gold 
2 | Plug, Nickel 8, 8A, 213 A1162-ND* 7.18 6.18 1-227086-0 | Dies for Pro-Orimper: A: A9994-ND B: A24570-ND  C: A24574-ND 
Right Angle Plug, Nickel 8, 8A, 213 A24654-ND* 27.95 24.04 | 225699-2 Certi-Orimp Tool: D: A24572-ND 
i : -ND* i 
3 eat ae ua 8, 8A, 213 A1137-ND 44.95 38.66 | 225014-2 rT Cable Group Digi Key Sem WD 
ight Angle Flug, Silver, A Fig. | Description Tool RGU Part No. 1 25 |Part No. 
Weatherproof 8, 8A, 213 A1138-ND' 44.95 38.66 | 225389-2 Hex Crimp 
3, | Fight Angle Plug, Nickel 9,94, 9B, 214 | A1139-ND* 27.95 24.04 | 225669-1 19 | Plug = 174, 188, 188A, 316 724635ND 4.53 3.90 12225065 
Right Angle Plug, Silver 9,94, 9B, 214 | A1140-ND* 44.95 38.66 | 225014-3 19 | Plug A 58, 58A, 58B, 58C A24636-ND 3.25 2.80 |222506-1 
Jack, Nickel, Weatherproof 58, 58A, 58B, 58C_ | A24655-ND. 18.93 1628 | 1-225664-2 Dual Crimp 
4 | Jack, Nickel, Weatherproof 8, 8A, 213 A24656-ND* 18.93 16.28 225664-2 20 | Plug B/D | 58, 58A, 58B, 58C, 141, 141A, 303 | A24637-ND 2.45 2.11 |227000-5 
Jack, Siver 8, 8A 213 A1142-ND* 30.70 26.41 | 225093-2 20 | Plug, Weatherproof | — 223, 55, 55A, 55B A24638-ND@ 26.45 22.75 |225550-1 
20 | Plug, Weatherproof | — 142, 142A, 142B, 400 A24639-ND@ 15.55 13.38 |225555-6 
5 | Pane Jack, Silver, Weatherproof 213 A1143-ND* 31.90 27.44 | 225089-2 7Ba, 140, 310, 62, 62A, 6B, 59. 50h, 
Panel Jack, Silver, Weatherproof 214 A1144-ND* 31.90 27.44 | 225089-1 20 | Plug B |" '59B, Belden 9291, 9209, 9269 | A24640-ND@ 3.65 3.14 |227000-7 
6 | Bulkhead Jack, Silver, Weatherproof 8, 8A, 213 ‘A24658-ND* 31.45 27.05 | 225094-2 20 | Plug, Weatherproof | C 8, 8A, 213 A24641-ND@ 35.23 30.30 [225555-7 
Bulkhead Jack, Silver, Weatherproof | 9,9A,9B,214 | A1146-ND* 31.63 27.20 | 225094-1 20 | Plug, Weatherproof | C | Alpha 9847, Belden 8213, 9292 | A24642-ND@ 20.10 17.29 |1-225550-3 
; 20 | Plug, Weatherproof | _C 9, 9A, 9B, 214 A24644-ND 20.10 17.29 |225550-8 
Hex Crimp Right Angle Plu 
115A, at | Wi seh ‘| = 58, 58A, 58B, 58c A24645-ND 34.05 29.29 |225559-2 
2 | Plug, Nickel A24659-ND** = 13.70 11.79 | 414160-3 leatherproo! 
eigen 89880, 9880 a1 | Fight Angle Plug, ) __ 142, 142A, 1428, 400 A24646-ND 92.38 27.85 |225554-6 
Semi-Rigid Cable Crimp Weatherproof Z 3 : 
Plug, Nickel 402, 141 A24660-ND 32.70 28.13 | 228440-1 1 vertices c 393, 225 A24647-ND 35.95 30.92 |1-225554-1 
erproot . : iz 
6 | Bulkhead Jack, Nickel, Rear Mount 402, 141 A24661-ND 35.03 30.13 | 228658-1 e 
Terminators ¢ Mil Type 
Plug, Nickel = ‘A24662-ND 33.58 28.88 | 227953-1 
: TNC PC Board/ Panel Mount Connectors 
Jack, Nickel - ‘A24663-ND 18.13 15.59 | 227997-1 
50 Ohm 
UHF Connectors Center Contacts: Gold 
Center contact plating: Tin (except A24672-ND: Gold) Digi-Key Price Each AMP 
Cable Group Digi-Key Price Each ‘AMP Fig. pesca pson : Part No. 1 25 Part No. 
Fig. | Description RGIU Part No. 1 25 | PartNo. 22 | Right Angle Jack, Metal With Mounting Posts ‘A24648-ND 6.08 5.23 | 227839-1 
Standard UHF Connectors 23 | Vertical Jack, Metal With Mounting Posts ‘A24649-ND. 7.03 6.05 | 227835-1 
g_ | Plug, Single Crimp, Tin Plated 58, 58A, 58B, 58C A1107-ND 8.55 7.36 | 226279-1 24 | Right Angle Jack, Nickel ‘A24650-ND 8.45 7.27 | 413933-1 
Plug, Single Crimp, Tin Plated 59, 59A, 59B A1106-ND 5.05 4.35 | 226279-3 25 | Bulkhead Jack Adapter, Nickel A24651-ND 10.03 8.63 | 221500-1 
10 | Jack, Single Crimp, Tin Plated 58, 58A, 58B, 58C A1132-ND 10.08 8.67 | 226694-1 a 
11 _[ Ader, UHF Pug to BNCeck = AN1S=ND 26552284 | zes01 | Miniature Threaded Connectors 50 Ohm 
Miniature UHF Connectors 
12. | Plug, Dual Gimp, Nickel 58, 58A, 58B, 58C ‘A24671-ND 81.70 | 226600-1 Cable Group Digi-Key Price Each | AMP Price 
13 Jack, Dual Crimp, Nickel 316 A24672-ND 1.61 1.39 | 414477-1 Fig.| Description RGU Part No. 1 25 | Part No. Tool Each 
Jack, Orimp. Nickel 58, 58A, 58B, 58C A1104-ND 410 3.68 | 226602-1 Plug, TEFLON 178, 178A, 178B, 196, 196A] A24699-ND 11.90 10.24] 2-330311-2 | A28795-ND 1725.00 
44. | Pane Solder Jack, Nickel _ A1131-ND 3.10 2.67 | 226601-1 26 | Plug, TEFLON 174, 316, 188, 188A | A24700-ND 11.83 10.17] 2-330311-1 | A28796-ND 1953.00 
Panel Solder Jack, Nickel — ‘A24673-ND 3.90 3.36 | 226601-3 Plug, TEFLON 180, 180A, 180B, 195, 195A] A24701-ND 8.33 _7.16| 1-330723-0 | A28797-ND 1317.00 
5. | Bulkhead Jack, Gimp, Nickel 174, 316, 188, 188A ‘A24674-ND 6.43 5.53 | 228665-2 27 | Jack, TEFLON 180, 180A, 180B, 195, 195A] A24702-ND 14.05 12.09] 1-330599-0 | A28797-ND 1317.00 
Bulkhead Jack, Crimp, Nickel 58, 58A, 58B, 58C A1105-ND 3.95 3.40 | 414045-1 28 | Solder Jack Adapter = A24703-ND 16.78 14.43] 329852 _ = 
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Hand Tools and Die Sets for RF 


Connectors 
zi) 
Term.Type Digi-Key Price AMP. Ca i, 
(Crimp) Description Part No. Each Part No. | | 
50 Oh 4 
m 
Dual PRO CRIMPER II (BNC) ‘A24786-ND 92.25 | 58433-1 
= PRO CRIMPER Hand Tool ‘A9996-ND 75.00 | 354940-1 
= Crimp Tool, BNC with Die Set ‘A9802-ND 92.25 | 58433-2 
Hex PRO CRIMPER Die Set ‘A9995-ND 45.00 | 58436-3 
Hex PRO CRIMPER Die Set A9994-ND 45.00 | 58436-1 
Hex PRO CRIMPER Die Set A9960-ND 45.00 | 58436-2 
Dual CERTI-CRIMP with Die Set ‘A24572-ND 288.00 | 220187-1 
Dual CERTI-CRIMP with Die Set A24573-ND 315.00 | 69477-1 
Dual CERTI-CRIMP with Die Set A24574-ND 849.41 | 220015-1 
Dual PRO CRIMPER Die Set ‘A24570-ND 45.00 | 58435-1 Digi-Key Price Each 
Dual CERTI-CRIMP with Die Set A24774-ND 534.00 | 220009-5 Fig. | Description Part No. 1 10100 1,000 
Dual PRO CRIMPER Die Set A24780-ND 180.00 | 318450-2 Separated Crimp Ring, for RG-59 Cable CP-0010-ND 3329 22 17 
Dual PRO CRIMPER Die Set A24779-ND 201.75 | 58330-1 1 | Separated Crimp Ring, for RG-58 Cable CP-0030-ND 3600-32028 
Dual CERTI-CRIMP with Die Set ‘A24782-ND 635.00 | 69477-4 Seperated Crimp Fing, for RG-6 Cable E0060, OF 382) 2S, ld 
Dual PRO CRIMPER Die Set ‘A24781-ND 487.50 | 318452-2 2 | Built-Qn Gimp Ring, for RG-59 Cable CAO AND Oh de SA —- 326 
Dual PRO CRIMPER Die Set A24777-ND 168.00 | 220189-3 BullisQn Gimp ing, foc rie 6 Cable eeR0160.N9 zo ce 
Dual | PRO CRIMPER Die Set A24778-ND 65.25 | 220189-1 g._| Leng Type Bult-On Grimp Ring, for RG-59 Cable eels pee eee ae 
Dual PRO CRIMPER Die Set A24776-ND 124.50 | 58537-1 Long Type Built-On Grimp Ring, for RG-6 Cable 0200, ND AB 42 88S 
Dual PRO CRIMPER Die Set A24775-ND 65.25 | 220189-2 4. | Push-On, Orimp Type, for RG-59 Cable CP-0310-ND 71 62 AT 36 
Dual CERTI-CRIMP with Die Set ‘A24769-ND 663.00 | 69245-1 Push-On, Crimp Type, for RG-58 Cable orks vite a a ee 
Dual CERTI-CRIMP with Die Set A24770-ND 687.00 | 69140-1 5_| Twist-On Type, for RG59 Cable CP-0410-ND A488 80 
Dual CERTI-CRIMP with Die Set A24771-ND 780.00 69140-2 6 _| Male Terminator, with Built-In 75 Ohm Resistor OP-0610-ND A -36 -28 21 
Dual CERTI-CRIMP with Die Set A24772-ND 1222.13 | 69331-1 7_| Female Bulkhead Receptacle, with Washer and Nut OP-1010-ND 53 46 85D 
Dual CERTI-CRIMP with Die Set A24773-ND 687.00 | 69141-1 8 _| PCB Type, Full Length 26mm OP-1210-ND 77 67 52.39 
= Jack Die Set A9972-ND 35.25 | 58465-1 9 _| Adapter, Universal Male Fto F Coupler OP-2010-ND 124 108 ~—83ts~«D 
BNC Pro-Crimper Dies, 75 Ohm 10 | Adapter, Female Fto F Coupler, with Washer and Nut | CP-2110-ND 48. 42 (33 
Hex BNC Die Set ‘A9993-ND 38.25 | 58425-2 11_| Adapter, Right Angle F Male to F Female OP-2510-ND 162. 141 1.08 «81 
Hex BNC Die Set A9992-ND 38.25 | 58425-1 12 | Adapter, FMale to BNC Female CP-0130-ND 219 1.90 146 1.10 
Hex Connector Die Set A9971-ND 33.00 852922-2 
= Crimp Tool with Die Set ‘A9803-ND 105.00 | 58531-2 
- Crimp Tool with Die Set A9804-ND 105.00 | 58531-1 
- Crimp Tool with Die Set A9805-ND 105.00 | 58531-3 B N F 
Dual Die Set ‘A24597-ND 168.00 | 58085-1 
Dual Die Set A24630-ND 201.75 | 318451-2 Dl C and Connector 
Dual Die Set A24631-ND 160.50 | 58538-1 
Dual Die Set A24632-ND 168.00 | 58174-1 Cables, Male to Male 
Dual Die Set A24633-ND 201.75 | 58086-1 
N-Type Cable Type 
= Crimp Tool with Die Set A9807-ND 126.00 | 58501-1 Item Description RG58 RGS59 RG6 
Hex Die Set, use with A9996-ND A9975-ND 56.25 | 58485-1 Conductor | Material BC OCs BC 
Cable Stripper No i (mm) nme one 1 ies (org FE Ts) 
taint eri 
Cable Stripping Tool A1110-ND 131.14 603995-1 Insulation | Color Naural Natural Natural 
Diameter: in. (mm) 116 (2.95) 146 (3.71) 146 (3.71) 
. : . Braided | Material BC BC BC 
Braid-Pic Contacts and Terminals Shielding | No. /in. (mm) 16/77 .051 (0.12) 1677.05 (0.12) 16/77 .051 (0.12) 
Material PVC PVC PVC 
Jacket | Thickness: in, (mm) 283 (0.72) 354 (0.9) 354 (0.9) 
Color Black Black See Below 
Outer Diameter: in.(mm) | .195 + .006 (4.95 + 0.15) | 236 + .006 (6.0 + 0.15) |.236 + .006 (6.0 + 0.15) 
Tensile Strength 1,500 psi 1,500 psi 1,500 psi 
Nominal Impedance (ohm) 53.5 73 7 
Cred Nominal Capacitance (pFim) 93.5 68.9 44.3 
Attenuation 100MHz (db/km) 138 125 102 
Voltage Rating 5.0kv 7.0kv 3.0kv 
UL Standard 1354 1354 1354 
Cable Group Digi-Key Price Each | AMP > = = i 
Fig. | Description RGU Part No. 1. 25 | PartNo. BC =Bare Copper CCS =Copper Clad Steel LDPE = Low Density PE 
1_| Cable Contact, Loose, 50 or 75 Ohm = A24719-ND 1.25 1.01 | 226286-3 Length Digh'Key Price | TPI can DigiKey Price | 1PI 
2 | Vertical Receptacle, Loose, 50 or 75 Chm = A24720-ND 1.20.97 | 226287-2 Ft. (M) Part No. Each | Part No. Ft. (M) Part No. Each | Part No. 
3_| Grounding Terminals 58, 58A, 58B, 58C A24721-ND 77 62 | 226619-3 50 (15.24) | 290-1030-ND 31.99 |59-600-1M 
4. | Braid Termination Only, Strip Form eon Soom te tava” | A24722-ND 87.70 | 2261762 RG58/U Molded Strain Relief Cables 500 | | 75(22.86) | 290-1031-ND 45.49 | 59-900-1M 
2 1(30 290-1008-ND 7.95 158-012.1m | |.100(30.48)_|_290-1032-ND 57.49 | 59-1200-1M 
: ‘te 174, 316, 188, 188A, 179, (.30) 
4 | Braid Termination Only, Loose Form 179A, 1798, 187, 187A | °24723-ND 1.04 84 | 226176-4 2(.61) 290-1010-ND 8.49 | 58-024-1M 
3 (.91) 290-1011-ND 8.95 | 58-036-1M RG6/U Molded End Cables - Black 
4 (1.22) 290-1012-ND 9.44 | 58-048-1M 3(.91) 290-1081-ND 7.08 | F6-3B 
Shielded Wire Ferrules cae) eee wsleczm|| oc, eee cole 
6 (1.83) 290-1014-ND 10.49 | 58-072-1M 10 (3.05) 290-1083-ND 10.68 | F6-10B 
(Thermash ield) 10 (3.05) | 290-1015-ND 12.54 |58-120-1M 12(3.66) | 290-1084-ND 11.73 | F6-12B 
15 (4.57) | 290-1016-ND 15.18 | 58-180-1M 15 (4.57) | 290-1085-ND 14.28 | F6-15B 
: : _ : 25 (7.62) | 290-1017-ND 20.79 | 58-300-1M 25 (7.62) | 290-1086-ND 17.88 | F6-25B 
Deeniicn Hed anes aa Bence ne ra eerie 50 (15.24) | 290-1018-ND 31.99 [58-600-1M | | 50(15.24) | 290-1135-ND 16.79 | F6-50B 
: : Z 75 (22.86) | 290-1019-ND 45.49 | 58-900-1M 75 (22.86) | 290-1136-ND 26.35 | F6-75B 
Tin Plated, Violet -033-.059 (0.84-1.5) RG196ANU | _A24713-ND 94.76 _| 2-323930-2 100 (30.48) | 290-1020-ND 57.49 |58-1200-1M| | 100 (30.48) | 290-1137-ND 35.50 | F8-100B 
= aa a a= = — Rea eee i = a RG59/U Molded Strain Relief Cables 750 RG6/U Molded End Cables - White 
ne Petes, rown__] “20852095 1G 251) vee : : 1 (30) 290-1021-ND 7.95 | 59-012-1M 3(.91) 290-1090-ND 7.41 | F6-3W 
Zinc Plated, Green | .115-.130(2.92-3.30) | RG141A/U, | A24716-ND 1.30 1.05 | 323934 2(61) 2S UrNteZE XD) 8.49 | 59-024-1M (1.83) e2ac OS END 9.60 | F6-6W 
RG-223/U 3 (.91) 290-1023-ND 8.95 | 59-036-1M 10 (3.05) | 290-1092-ND 11.01 | F6-10W 
AGEBOU, 4 (1.22) 290-1024-ND 9.44 | 59-048-1M 12(3.66) | 290-1093-ND 12.21 | F6-12W 
Tin Plated, Green .115-.130 (2.92-3.30) | RG1414/U, | A24717-ND 94 76 | 2-323934-2 5 (1.52) | 290-1025-ND 9.98 | 59-060-1M 15(4.57) | 290-1094-ND 14.61 | F6-1SW 
RG-223/U 6 (1.83) 290-1026-ND 10.49 | 59-072-1M 25 (7.62) | 290-1095-ND 18.21 | F6-25W 
Zinc Plated, Violet .130-.145 (3.3-3.68) — ‘A24718-ND 2.27 1.82 | 327137 10 (3.05) 290-1027-ND 12.54 | 59-120-1M 50 (15.24) | 290-1138-ND 16.79 | F6-50W 
15 (4.57) | 290-1028-ND 15.18 | 59-180-1M 75 (22.86) | 290-1139-ND 26.35 | F6-75W 
25 (7.62) | 290-1029-ND 20.79 | 59-300-1M | | 100 (30.48) | 290-1140-ND 35.50 | Fo-100W 
Coax Adapter Connector Kit 
= ® Lt = 
Paladin Tools Coaxial Cri mper Kit includes male and female connectors of all eight types. Any adapter can be 
created on the spot in just seconds. Simply screw any combination of 24 connectors 
: oe sce to one of the six universal interfaces. 
Fully ratcheted crimp tool for RG58, RG59, and RG6/6QS CATV “F” terminations. Safety release + Gold plated contacts * Silver plated machined brass connector bodies with teflon 
PAL70006.1-ND CATV “Fe Coaxial Grimpatt .s..xcnia incase capaiiienusice say wed aseanteanmand $27.99 meuaten 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


$150.00 


Johnson 


Components’ 


Features: 


* Tested to customer specifications + Flexible cable + Conformable 
cable +» Semi-rigid cable + 0 to 26 GHz + 50 and 75 Ohms + Con- 
trolled impedance 


Applications: 
+ Voltage/Continuity Test Fixture + Interface location gauging * VSWR 
Quality Assurance Scalar Analyzer + VSWR/TDR Design Engineering 
Vector Analyzer * CNC Hardline Bender (Semi-rigid cables) 


N=2W) Fixed Length Cables 


Straight to Straight 


Right Angle to Right Angle 


L 


Straight to Right Angle 


L 


Straight to Straight Cable | Dim. L | Digi-Key Price Each Johnson Cable |Dim.L | Digi-Key Price Each __| Johnson 
Type | (In.) | PartNo. 110 25 | PartNo. Type (In.) _| Part No. 110 25 _| PartNo. 
Cable | Dim. L | Digi-Key Price Each Johnson 12 | J6512-ND 863 647 5.47) 415-0057-012 6 | J2106-ND 1875 14.07 11.88 | 415-0013-006 
Type (In.) | Part No. 1 1025 ‘| PartNo. RG-59 24 | J6524-ND 9.75 7.32 6.18] 415-0057-024 Belden 12 | J2H12ND 20.25 15.19 12.83 | 415-0013-012 
SMB Plug to SMB Plug 36 J6536-ND 10.50 7.88 6.65] 415-0057-036 735A 24 J2124-ND 22.88 17.16 14.49 | 415-0013-024 
6 | J1206ND 13.50 10.13 855] 415-0003-006 BNC 750 Plug to BNC 750 Plug 36 | J2136-ND _25.50_ 19.13 _ 16.15 | 415-013-036 
12 | J1212ND 13.88 10.41 8.79 | 415-0003-012 MCX Plug to MCX Plug 
RG3I6 | o4 | Sioo4ND 18.00 1125 9150 | 415-000-004 Belch 12 | J5512ND 1163 872 7.37] 415-0047-012 7 ee Ce 
36 | J1236-ND 1575 1182 9.98] 415-0003-036 — 24 | J5524-ND 1238 9.29 7.84| 415-0047-024 ; . f 
‘SMB 750 Plug to SMB 750 Plug 36_| J5536-ND 13.50 10.13 8.55 | 415-047-036 RG-178 a oe ee ine ee je eoie 
6 | JI606-ND 13.88 10.41 8.79 ] 415-008-006 12 een «1258 920 7.84) 415 cole 012 36__| J2306-ND 16.50 12.38 10.45 | 415-0015-036 
nei7a | 12 | JI12ND 1463 10.97 9.27 | 415-008-012 RG-59 24 | J5624-ND 13.13 9.85 8.32| 415-0048-024 6 REVOKE 12.00 9.00 7.60 415-019-006 
24 | J1624-ND 15.75 11.82 9.98 | 415-0008-024 36 | J5636-ND 14.25 10.69 9.03 | 415-0048-036 : ; : 
36 | J1636-ND 1725 1294 10.93| 415-008-036 rasie | 12 | v2712ND 1238 9.29 7.84] 415-019-012 
12 | J5712ND 13.20 9.90 8.36] 415-0049-012 seved 
Belden 24 | J2724ND 13.50 10.13 8.55 | 415-0019-024 
6 | J1806-ND 14.25 10.69 9.08 | 415-010-006 24 | J5724-ND 15.38 11.54 9.74 415-0049-024 36 | J2736¢ND 14.25 10.69 9.03 | 415-0019-036 
pai7ens| 12 (SIRO (15.98 11.54 9.74) 415-010-012 2) 36 | J5736-ND 17.25 12.94 10.93 | 415-0049-036 : —_ 
24 | J1824-ND 17.25 12.94 10.93 | 415-0010-024 - : ~ 6 J2906-ND 12.00 9.00 7.60 | 415-0021-006 
36 | J1836-ND 19.13 14.35 1212] 415-0010-036 | | comsocpe| 12 | 98I2ND = 12.75 9.57 8.08 | 415-050-012 restens| 12 | 2812ND 12.75 9.57 8.08 | 415-021-012 
6 | J2006-ND 18.00 13.50 11.40] 415-0012-006 735 24 | J5824-ND = 14.25 10.69 9.03 | 415-0050-024 24 | J2924-ND 13.88 10.41 8.79] 415-0021-024 
Belden 12 | J2012ND = 19.50 14.63 12.35 | 415-0012-012 36__| J5836-ND 16.13 12.10 10.22 | 415-0050-036 36 | J2936-ND 15.00 11.25 9.50 | 415-0021-036 
735A 24 | J2024-ND 15.00 11.25 9.50 | 415-0012-024 Bids 12 | J5912ND 1388 10.41 8.79] 415-0051-012 MCX 75Q Plug to MCX 750 Plug 
36__| J2036-ND_ 25.13 _18.85_15.92 | 415-0012-036 735A 24 | J5924-ND 116.50 12.38 10.45 | 415-0051-024 6 | J3206ND 16.50 12.38 10.45 | 415-0024-006 
MCX Plug to MCX Plug 36 J5936-ND 19.50 14.63 12.35 | 415-0051-036 Belden 12 J3212-ND 17.63 13.22 11.17 | 415-0024-012 
6 | J2206-ND = 12.75 9.57 8.08 | 415-0014-006 Belk 12 | J6012ND 15.00 11.25 9.50] 415-0052-012 735A 24 | J3224-ND 20.25 15.19 12.83 | 415-0024-024 
RG-178 a arn 3 ha ss ae opldeea aad 24 | J6024-ND 19.13 14.35 12.12) 415-0052-024 36 | J3236-ND_—_-23.25_ 17.44 14.73 | 415-0024-036 
a a = ee ae — re ae 6 ceo Te ee 11.17 | 415-0027-006 
6 | J2606-ND 10.50 7.88 6.65] 415-0018-006 z : ‘ : ‘ ; : : ee 
12 eae teed 816 689 eae pace 24 | J6124-ND 14.25 10.69 9.03 | 415-0053-024 12 | J3512ND 18.38 13.79 11.64 | 415-0027-012 
RG316 . . . 16944 RG-178 
24 | J2624-ND 11.63 8.72 7.37| 415-0018-024 36 | J6136-ND ‘15.38 11.54 _9.74| 415-0053-036 24 | J3524ND 20.25 15.19 12.83 | 415-027-024 
36 | J2636-ND 12.75 9.57 8.08 | 415-0018-036 N Plug to N Plug 36 | J3536-ND 21.75 _ 16.32 13.78 | 415-027-036 
6 | J2806-ND 15.00 11.25 9.50 | 415-0020-006 12 |] Je6i2ND 12.38 9.29 7.84] 415-0058-012 6 Rene «(1463 10.97 9.27 1415-0092-006 
resteos| 12 | ¥2812ND 10.50 7.88 6.65] 415-020-012 RG-58 24 | J6624-ND 1313 9.85 8.32 | 415-058-024 nase | 12 | 4012ND 15.00 11.25 9.50 | 415-032-012 
24 | J2824-ND 11.63 872 7.37 | 415-0020-024 36 | J6636-ND 1425 1069 9.03 | 415-058-036 24 | J4024ND 15.00 11.25 9.50 | 415-032-024 
36 | J2836-ND ‘13.13 9.85 8.32 | 415-0020-036 12 IEEENEN 1a50 i238 104s 141s c0e0012 36 | J4036-ND 17.25 12.94 10.93 | 415-032-036 
MCX Plug to MCX Bulkhead J ack sais'|, a ON pe a al peeces 7 6 | J4406-ND 15.00 11.25 9.50 | 415-0096-006 
6 | J2406-ND 15.38 11.54 9.74] 415-0016-006 23 WEEE 2525 i969 taca| 4150060086 resteos| 12 | Y412ND 15.38 11.54 9.74] 415-036-012 
neste | 12 | v2412ND 15.75 11.82 9.98 415-016-012 z : : j z 24 | J4424-ND 16.50 12.38 10.45 | 415-036-024 
24 | J2424-ND 16.50 12.38 10.45 | 415-0016-024 12 | J7012ND = 15.38 11.54 9.74 415-0062-012 36 | J4436ND 18,00 13.50 11.40 | 415-0036-036 
36 | J2436-ND _'17.63_ 13.22 _ 11.17 | 415-0016-036 RGB 24 | J7024-ND 18.75 14.07 11.88] 415-0062-024 12 | J4912ND 16.50 12.38 10.45 | 415-0041-012 
MCX 750 Plug to MCX 750 Plug 36 | J7036-ND 21.75 16.32 _ 13.78 | 415-0062-036 RG58 24 | J4924ND 17.25 12.94 10.93 | 415-0041-024 
6 | J3006-ND 17.63 13.22 11.17] 415-0022-006 12 | J7112ND = 13.88 10.41 8.79 415-0063-012 36 | J4936-ND_ __18.00_13.50_11.40 | 415-0041-036 
12 | J3012-ND 18.38 13.79 11.64 | 415-0022-012 RG213 24 | J7124-ND 15.38 11.54 9.74] 415-0063-024 | -0046- 
RG-179 12 | J5412ND 19.88 14.91 12.59 | 415-0046-012 
se ene Bilog feo te Aes 36__| J7136-ND__17.25 12.94 10.93 | 415-0063-036 RG142 | 24 | J5424-ND 24.75 18.57 15.68 | 415-0046-024 
: : : 6 | J5436-ND 29.63 22.22 18.77 | 415-0046-036 
6 | J3106ND 20.63 15.47 13.07 | 415-023-006 SMA Plug to N Plug i sot 2o3 
Belden 12 | J8112ND 22.13 16.60 14.02 | 415-0023-012 12 | J6712-ND = 12.75 9.57 8.08 | 415-0059-012 
735A 24 | J3124-ND 24.75 18.57 15.68 | 415-0023-024 RG-58 24 | J6724-ND 13.88 10.41 8.79 | 415-0059-024 H H 
36 | J3136-ND 27.75 20.82 _ 17.58 | 415-0023-036 36 | J6736-ND ‘14.63 10.97 _ 9.27 | 415-0059-036 Straight to Right Angle 
SMA Plug to SMA Plug 12 | J6912-ND 16.50 12.38 10.45 | 415-0061-012 Cable | Dim. L | Digi-Key Price Each Johnson 
6 J3306-ND 12.75 9.57 8.08 | 415-0025-006 RG-142 24 | J6924-ND 21.75 16.32 13.78] 415-0061-024 Group (In.) | Part No. 1 10-25 [Part No. 
RG178 a conte 4260 toe = ce omewn 36 | J6936-ND 26.25 19.69 _ 16.63 | 415-0061-036 SMB Plug to SMB Plug 
36 SnD 1763 1322 11.17) 415-0025-036 SMA Plug to BNC Plug 6 | JI106-ND 1350 10.13 8.55 | 415-0002-006 
7 : : 6 | J3606-ND 10.50 7.88 6.65 | 415-0028-006 12 | J1112ND 14.25 10.69 9.08 | 415-0002-012 
6 | J3706-ND 11.25 8.44 7.13 | 415-029-006 RG316 
42 | J3712ND 1200 9.00 760) 415-0029-012 rosie | 12 | ¥3612ND 1088 816 6.89 415-0028-012 24 | J1124ND = 15.00 11.25 9.50 | 415-002-024 
RG316 | o4 | J9704ND «12.75 9578.08 | 415-020-024 24 | J3624-ND 11.63 872 7.37] 415-0028-024 36 | J1136-ND 16.13 12.10 10.22 | 415-002-036 
36 J3736-ND 15.00 11.25 9.50 | 415-0029-036 36 J3636-ND 12.75 9.57 8.08 | 415-0028-036 6 J1306-ND 15.00 11.25 9.50 | 415-0005-006 
6 | J4106-ND 11.63 8.72 7.37 | 415-033-006 12 | J4512ND 1088 816 6.89| 415-0037-012 resiens| 12 | J1312ND 14.63 10.97 9.27 | 415-005-012 
resteos| 12 | J4112:ND 12.00 9.00 7.60 | 415-0033-012 RG-58 24 | J4524-ND 12.00 9.00 7.60] 415-0037-024 24 | J1324ND 15.75 11.82 9.98 | 415-005-024 
a meas ties teas oe Ge oe eae 36 | J4536-ND 12.75 9.57 _ 8.08 | 415-0037-036 36 | J1336-ND 17.25 1294 _ 10.93 | 415-005-036 
12) J4612.ND 13.50 10.13 B55 415-0038-012 12 | J5012-ND 15.00 11.25 9.50 | 415-0042-012 6 J1506-ND 16.50 12.38 10.45 | 415-0007-006 
RG58 24 | 4624ND 1425 1069 9.03| 415-038-024 RG142 | 24 | J5024-ND 19.50 14.63 12.35] 415-0042-024 pot7g | 2 | t512ND 17.25 12.94 10.93 | 415.0007-012 
36 | J4636-ND 15.00 11.25 _ 9.50 | 415-0038-036 36 | JS036-ND 24.38 18.29 15.44 | 415-0042-036 24 | J1524ND 19.13 14.35 12.12 | 415-0007-024 
12 J5112-ND. 16.88 12.66 10.69 | 415-0043-012 36 J1536-ND. 20.63 15.47 13.07 | 415-0007-036 
RG142 | 24 | J5124-ND 21.75 16.32 13.78 | 415-0043-024 - “ MCX Plug to MCX Plug 
36 | USI36-ND 2663 19.97 1687| 415-004-0a6| Right Angle to Right Angle 5 ERGROMN 1125 a4 7a a1p0017-008 
SMA Plug to SMA Bulkhead J ack Cable | Dim. L | Digi-Key Price Each | Johnson rosie | 12 | 2512ND 11.63 872 7.37 | 415-0017-012 
& etre tae tray oe ite pat ore Group | (In.) | PartNo. 110 25 | PartNo. 24 | 2524-ND 1238 «9.29 7.84 | 415-0017-024 
RG3I6 | o4 | SeooanD 1425 1069 9.03 | 415-0031-004 SMB Plug to SMB Plug 36 | J2536-ND 13.50 10.13 8.55 | 415-017-036 
36 | J3936-ND 15.00 11.25 9.50 | 415-0031-036 6 | J1006-ND 15.00 11.25 9.50] 415-0001-006 SMA Plug to SMA Plug 
6 | J4306-ND 12.75 9.57 8.08 ] 415-005-006 rai7g | 12 | Y1I01I2ND = 15.75 11.82 9.98 | 415-0001-012 6 | J3406-ND 15.38 11.54 9.74 | 415-0026-006 
rosieps| 12 | 4312ND 13.50 10.13 8.55 | 415-035-012 24 | J1024-ND 17.25 12.94 10.93 | 415-0001-024 12 | J3412ND 16.13 1210 10.22 | 415-026-012 
24 | J4324-ND 15.00 11.25 9,50 | 415-035-024 36 [EIOSE:NDIS 18.75 _ 14.07 _ 11.88 | 415-001-036 G78 | 24 | Jaa24-ND 17.63 13.22 11.17 | 415-026-024 
36 | J4336-ND ‘16.13 12.10 10.22 | 415-0035-036 6 | J7306-ND 13.88 10.41 8.79 | 415-0004-006 
36 | J3436-ND 19.50 14.63 _ 12.35 | 415-0026-03 
12 | J4812ND 17.25 12.94 10.93 | 415-0040-012 12 | J7312ND 14.25 10.69 9.03 | 415-0004-012 25) : ee 086 
RG-316 6 | J3806-ND 13.13 9.85 8.32 | 415-0030-006 
RG-58 24 | J4824-ND 18.00 13.50 11.40 | 415-0040-024 24 | J7324-ND 15.38 11.54 9.74 | 415-0004-024 : ; ‘ ‘ -0030- 
36 | J4836-ND 18.75 14.07 _ 11.88 | 415-0040-036 36 | J7336-ND 16.50 12.38 10.45 | 415-0004-036 r@sie | 12 | ¥8812ND = 13.50 10.13 8.55 | 415-0030-012 
12 | J5312ND 20.63 15.47 13.07 | 415-0045-012 6 | J1406-ND 14.63 10.97 9.27 | 415-006-006 24 | J3824-ND = 14.63 10.97 9.27 | 415-0030-024 
RG142 | 24 | J5324ND 25.50 19.13 16.15 | 415-045-024] | 2. signg] 12 | J1412ND 15.00 11.25 9.50 | 415-006-012 36 | J3836-ND__ 15.38 11.54 9.74 | 415-030-036 
36 | J5336-ND 30.38 22.79 19.24 | 415-0045-036 24 | J1424-ND 16.50 12.38 10.45 | 415-0006-024 6 | J4206-ND 13.13 9.85 8.32 | 415-0034-006 
BNC Plug to BNC Plug 36 | J1436-ND__‘18.00_13.50_ 11.40 | 415-0006-036 restens| 12 | 4212ND 1388 10.41 879 | 415-084-012 
12 J6212-ND 8.63 647 5.47 | 415-0054-012 SMB 750 Plug to SMB 75Q Plug 24 (J4224-ND 15.00 11.25 9.50 | 415-0034-024 
RG-58 24 | J6224-ND 9.38 7.04 5.94 | 415-0054-024 6 | J1706-ND 14.25 1069 9.03] 415-009-006 36 | J4236-ND 16.13 12.10 10.22 | 415-034-036 
36__| J6236-ND 10.50 7.88 6.65 | 415-0054-036 12 | J1712-ND 15.00 11.25 9.50 | 415-009-012 if SAnaOS 
12 | Jes12ND 11.63 8.72 7.37 | 415-0055-012 RG179 | 54 | J4724-ND 16.13 1210 10.22 | 415-0009-024 ae oa on 2 tee oe ante 
RG-SOTFE) 24 | J6324ND 15.75 11.82 9.98 | 415-055-024 36 | J1736-ND _17.25_ 12.94 10.93 | 415-0009-036 : : : 
36 | J6336-ND 1988 1491 1259] 415-0055-036 6 \BHGOSN 1463 1097 9271 4160017-008 36 | J4736-ND 16.50 12.38 10.45 | 415-039-036 
Bide 12 | J6412-ND 863 647 5.47) 415-0056-012] | 4. ong] 12 | J191ZND 1588 11.54 9.74] 415-0011-012 12 | J5212ND 18.38 13.79 11.64 | 415-004-012 
8218 24 J6424-ND 9.75 7.32 6.18 | 415-0056-024 24 J1924-ND. 17.25 12.94 10.93 | 415-0011-024 RG-142 24 J5224-ND 23.25 17.44 14.73 | 415-0044-024 
36 | J6436-ND 10.50 7.88 6.65 | 415-0056-036 36 | J1936-ND 19.13 14.35 12.12 | 415-001-036 36 | J5236-ND 28.13. 21.10 17.82 | 415-0044-036 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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OHNSON Adapters Gold plated. 


Components’ 
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VSWR Freq. Digi-Key Price Each Johnson 

Fig. | Description (GHz) Range (GHz) Part No. 1 10 | Part No. 
1 | SMA Plug to MMCX Jack 1.05+.05f 0-6 J617-ND 32.40 26.90 | 134-1019-151 
2 | SMAPlug to MMCX Plug 1.05+.05f 0-6 J618-ND 35.10 29.14 | 134-1019-161 
3 | SMA Jack to MMCX Jack 1.05+.05f 0-6 J619-ND 29.70 24.66 | 134-1019-171 
4 | SMA Jack to MMCX Plug 1.05+.05f 0-6 J620-ND 32.40 26.90 | 134-1019-181 
5 | SMA Plug to SMB Jack 1.05+.01f 0-4 J621-ND 29.70 24.66 | 134-1012-011 
6 | SMA Plug to SMB Plug 1.05+.01f 0-4 J622-ND 32.40 26.90 | 134-1012-021 
7 | SMA Jack to SMB Jack 1.05+.01f 0-4 J623-ND 29.70 24.66 | 134-1012-031 
8 | SMA Jack to SMB Plug 1.05+.01f 0-4 J624-ND 29.70 24.66 | 134-1012-041 
9 | SMA Plug to MCX Jack 1.03+.03f 0-6 J625-ND 29.70 24.66 | 134-1018-001 


T5486 
7.92 (Hex) (Across Flats) 

VSWR Freq. Digi-Key Price Each Johnson 
Fig. | Description (GHz) Range (GHz) Part No. 1 10 | Part No. 
10 | SMA Plug to MCX Plug 1.03+.03f 0-6 J626-ND 32.40 26.90 | 134-1018-011 
11 | SMA Jack to MCX Jack 1.03+.03f 0-6 J627-ND 29.70 24.66 | 134-1018-021 
12 | SMA Jack to MCX Plug 1.03+.03f 0-6 J628-ND 29.70 24.66 | 134-1018-031 
13 | SMA Jack to SMA Jack 1.05+.005f 0-18 J655-ND 10.30 9.03 | 142-0901-801 
14. | SMA Jack to SMA Bulkhead Jack 1.05+.01f 0-18 J659-ND 15.89 13.94 | 142-0901-401 
15 | SMA Jack to SMA Plug/ Rt. Angle | 1.035+.02f 0-18 J632-ND 14.61 12.82 | 142-0901-941 
16 | SMA Plug to SMA Plug 1.05+.01f 0-18 J633-ND 13.02 11.42 | 142-0901-811 
17 | SMA Plug to SMA Jack 1.05+.005f 0-18 J656-ND 11.54 10.12 | 142-0901-821 


RF Connectors SMA/SMB Type 


Type Cable Digi-Key Price Each Johnson 

Fig. (Desc. ) Group Plating Part No. 1 10 50 | Part No. 
.062" PC Mt. _ Gold J629-ND§ 6.06 5.32 4.57 | 142-0711-821 
.031" PC Mt. — Gold J657-ND 5.58 4.90 4.21 | 142-0701-881 
7 .062" PC Mt. = Gold J658-ND§ 5.92 5.19 4.46 | 142-0701-851 
042" PC Mt. = Gold J630-ND 6.75 5.92 5.09 | 142-0701-841 
22 PCMt. = Gold J610-ND 6.34 5.56 4.78 | 142-0701-871 
23 PCMt. = Gold J631-ND 5.47 4.80 4.13 | 142-0721-881 
Qimp 4t Gold J641-ND 9.61 8.43 7.25 | 142-0339-401 
24 Gimp 5tt Gold J642-ND 9.61 8.43 7.25 | 142-0335-401 
25 | 50 ohm Terminator i Gold J634-ND 31.20 27.36 23.52 _| 142-0801-861 

SMB Type 
26 | 90 ohm Terminator = Gold J635-ND 13.20 11.58 9.95 | 131-3801-811 
75 ohm Terminator =, Gold J636-ND 12.21 10.71 9.21 | 131-3801-821 
27 Qimp af Nickel J464-ND 4.93 4.33 3.72_| 131-1403-016 
Qimp 2 Gold J465-ND 4.89 4.29 3.69 | 131-1403-101 
28 Qimp 2k Nickel J466-ND 4.11 3.61 3.10 | 131-1403-116 
PCMt. — Gold J467-ND} 2.65 2.33 2.00 | 131-1701-201 
29 PCMt. = Nickel J468-ND} 2.50 2.20 1.89 | 131-1701-206 
PCMt. = Nickel J469-ND} 2.50 2.20 1.89 | 131-1701-216 
PCMt. — Gold J613-ND} 2.09 1.84 1.58 | 131-3701-261 
30 PCMt. = Nickel J614-ND} 2.00 1.75 1.51 | 131-3701-266 
PCMt. = Cold J615-ND} 2.09 1.84 1.58 | 131-3701-271 
PCMt. = Nickel J616-ND} 2.00 1.75 1.51 _| 131-3701-276 
31 PCMt. = Gold J472-ND 5.05 4.43 3.81 | 131-3701-301 
PCMt. a Gold J470-ND 4.65 4.09 3.51 | 131-1701-371 
32 PCMt. a Nickel J471-ND 4.48 3.93 3.38_| 131-1701-376 
33 Panel Mt. = Gold J520-ND 7.00 6.14 5.28 | 131-3701-621 
34 Panel Mt. — Gold J522-ND 6.73 5.91 5.08 | 131-3701-341 
Qimp Tool Fame J572-ND 80.93 = — _|140-0000-952 
Die Set for SMA, SMB 

Type (RGI78, 316, 316DS, 58) J573-ND 105.83 = —_ | 140-0000-951 


Type Cable Digi-Key Price Each Johnson 
Fig. (Desc.) Group Plating | Part No. 1 10 50__| Part No. 
SMA Type 

Qimp a Gold J523-ND 7.83 6.87 5.90 | 142-0303-411 
1 Qimp ee Nickel J524-ND_ 7.53 6.61 5.68 | 142-0303-416 
2 Qimp bag Cold J525-ND 471 4.14 3.56 | 142-0403-011 
Qimp V4 Nickel J526-ND_ 4.34 3.81 3.27 _| 142-0403-016 
Solder RG-402 Gold J485-ND 1.29 1.13 98 | 142-0694-011 
Solder RG-402 Nickel J486-ND 89 79 68 | 142-0694-016 
3 Solder RG-405 Gold J487-ND 3.86 3.39 2.92 | 142-0693-001 
Solder RG-405 Nickel J488-ND 3.47 3.05 2.62 | 142-0693-006 
Qimp RG-178/U, 196 | Gold J605-ND 6.06 5.32 4.57 | 142-0402-011 
4 Qimp 4 Cold J637-ND+ 6.15 5.40 4.64 | 142-0439-001 
Qimp 5 Gold J638-ND$+ 6.15 5.40 4.64 | 142-0435-001 
Qamp ee Gold J474-ND 10.00 8.77 7.54 | 142-0203-011 
Qamp bag Nickel J475-ND 9.13 8.01 6.89 | 142-0203-016 
5 Qamp 3e* Gold J480-ND 17.11 15.01 12.90 | 142-0207-011 
Qamp one Nickel J481-ND 16.15 14.17 12.18 | 142-0207-016 
Qamp ee Nickel J477-ND 7.79 6.83 5.88 | 142-0203-106 
8 Qamp i ited Nickel J484-ND 8.91 7.82 6.72_| 142-0207-106 
Qimp ee Gold J510-ND 6.88 6.04 5.19 | 142-0403-101 
7 Qimp 4 Cold J639-ND+ 8.65 7.59 6.53 | 142-0439-101 
Qimp 5 Gold J640-ND$+ 9.61 8.43 7.25 | 142-0435-101 
Solder | .086 Semi-Rigid | Gold J606-ND 8.56 7.51 6.46 | 142-0693-101 
8 Solder _|.141 Semi-Rigid | Gold J607-ND 8.56 7.51 6.46 | 142-0694-101 
9 Qamp Cie Gold J478-ND 11.54 10.12 8.70 _| 142-0103-401 
10_| Pane Mt. — Gold J490-ND_ 5.39 4.73 4.06 | 142-0701-401 
1 Panel Mt. =— Gold J489-ND 6.45 5.66 4.87 | 142-0701-411 
12 Solder = Gold J609-ND 12.30 10.79 9.28 | 142-0701-531 
13 _| Hange Mt. = Gold J492-ND 5.37 471 4.05 | 142-0701-621 
14 _| Hange Mt. = Gold J493-ND 5.37 471 4.05 | 142-0701-631 
PCMt. _ Cold J494-ND 6.75 5.92 5.09 | 142-0701-211 
15 PCMt. = Nickel J495-ND 6.34 5.57 4.79 | 142-0701-216 
16 PCMt. = Gold J500-ND 4.65 4.08 3.51 | 142-0701-201 
17 PCMt. = Gold J608-ND 4.82 4.23 3.64 | 142-0701-231 
PCMt. _ Gold J496-ND 11.29 9.90 8.51 | 142-0701-321 
18 PCMt. _ Nickel J497-ND 10.60 9.30 7.99 | 142-0701-326 
19 PCMt. _ Gold J569-ND 10.77 9.45 8.13 | 142-0701-501 
20 PCMt. = Gold J501-ND 7.45 6.54 5.62 | 142-0701-301 
21 |.062" PC Mt] = Gold J502-ND§ 5.07 4.45 3.83 | 142-0701-801 


* Group 2 Cables: RG-161/U, RG-174/U, RG-179/U, RG-187/U, RG-188/U, RG-316/U 


** Group 3 Cables: RG-58/U, RG-141/U, RG-303/U 
+ Group 4 Cables: LMR-200, HPF-200, RF-200 
$+ Group 5 Cables: LMR-240, HPF-240, RF-240 


t+ J467, J468, J613 and J614 Leg Length: .155”; J469, J615 and J616 Leg Length: .095” 


§ J502: Round Contact, B. Dim. .073"; § J629: Round Contact, B. Dim. .042"; § J658: Tab Contact, B. Dim. .083" 
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Emerson Electronic Connector and Components Company D.B. A. 


CAMBRIDGE 
cA PRODUCTS RF Connectors and Adapters 


Cable Group Digi-Key Price Each Cambridge 
Fig. | Type | Description RG/U Part No. 1 25 50 | Part No. 
CONNECTORS 
True 75 Ohm BNC 
RG-59, 140, 302, 
Belden 9209A, 8279, |367-1067-ND 3.66 3.33 2.66 | CPMC-68-2 
8241, 8263 
poeneeel 481. 367-1068-ND 3.66 3.33 2.66 | CPMC-68-3 
RG-6, Belden 6215 | 367-1069-ND 462 420 3.36 | CPMC-68-5 
Belden 82108, 89108 |367-1070-ND 4.43 4.03 3.22 | CPMC-68-10 
Belden 8218 367-1071-ND 4.04 3.68 _ 2.94 | CPMC-68-18 
1 | Plug | Crimp-Type, Solder or Crimp Contact, 75Q ate 187, Belden 367-1072-ND 4.04 3.68 2.94 | CPMC-68-20 
Belden 735A 367-1073-ND 3.66 3.33 2.66 | CPMC-68-33 
Belden 1855A 367-1074-ND 3.85 3.50 2.80 | CPMC-68-34 
Belden 1505A 367-1075-ND 3.66 3.33 2.66 | CPMC-68-35 
Belden 16954 367-1076-ND 4.24 3.85 3.08 | CPMC-68-36 
Belden 1694A, 9248 |367-1077-ND 3.66 3.33 _2.66 | CPMC-68-45 
Belden 1506A, 82259, 567.1078-ND 4.24 3.85 3.08 | CPMC-68-50 
89259 
BNC 
RG-58 367-0001-ND 1.57 1.43 1.14 | CP-88-1 
RG-59, 62 367-0002-ND 1.60 1.46 1.17 | CP-88-2 
fe 7 RG-MATV-59 367-0003-ND 1.52 1.38 1.11 |CP-88-4 
Crimp: Type Fush-Ony-S0% RG-6 367-0004-ND 1.90 1.73 1.39 | CP-88-5 
TIMES MI 2040 367-0005-ND 219 200 1.60 | CP-88-6 
RG-TFE-59, TFE-62_|367-0006-ND 1.90 1.73 _1.39 | CP-88-10 
Crimp Plug, Two Ferrules, 500 RG-58 TFE-59 367-0054-ND 1.67 1.52 1.22 | CPMC-88-21 
RG-179, 187 367-0043-ND 1.88 1.71 1.37 | CPM-88-20 
RG-174, 188,316 367-0044-ND 1.88 1.71 1.37 | CPM-88-19 
1 | Plug RG-58, 141 367-0047-ND 1.44 1.31 1.05 | CPMC-88-1 
RG-59, 62 367-0048-ND 1.44 1.31 1.05 | CPMC-88-2 
ee , Belden 8281 367-0049-ND 1.78 1.62 1.30 | CPMC-88-3 
Srimpslype: oolder or: Gimp Contact: 900: RG-6 367-0055-ND 219 200 1.60 | CPMC-88-5 
RG-TFE-59, 62 367-0050-ND 1.46 1.33 1.07 | CPMC-88-10 
RG-303, TFE-58 367-0051-ND 1.52 1.38 1.11 | CPMC-88-11 
RG-142, 233, 400, 55 }367-0052-ND 152 1.38 1.11 | CPMC-88-13 
Belden 8218 367-0053-ND 1.75 1.59 _1.27 | CPMC-88-18 
rt ; RG-59, 62 367-0045-ND 1.52 1.38 1.11 | CPMC-78-2 
Crimp lyper elder on rimp: Contacte Belden 8218, 1855A |367-0046-ND 178 1.62 _ 1.30 | CPMC-78-18 
RG-58 367-0030-ND 1.78 1.62 1.30 | CPFI-UGS8-1 
RG-59, 62 367-0031-ND 1.88 1.71 1.37 | CPFI-UG88-2 
Beis Belden 8281 367-0032-ND 1.78 1.62 1.30 | CPFI-UG88-3 
21) Pilg) wast On, Pielgnsteliante: 200 RG-MATV-59 367-0033-ND 1.93 1.76 1.41 | CPFI-UG88-4 
RG-6 367-0034-ND 1.78 1.62 1.30 | CPFI-UG88-5 
RG-TFE-59, TFE-62_[367-0035-ND 164 1.50 1.20 | CPFI-UG88-10 
3_| Plug | Twist-On, Field Installable, 500 RG-59, 62 367-0029-ND 3.87 3.52__2.82 | CPFI-RA-2 
4_|Jack |Front-Mnt. Bulkhead Jack w/ Solder Tab, 500__|— 367-0019-ND 1.31 1.19 _.95 | CP-1094-AST 
5 | Jack Front-Mnt. Bulkhead Jack w/out Solder Lug, 502 | — 367-0020-ND_ 1.03 94 .76 | CP-1094-U 
Front-Mnt. Bulkhead Jack with Solder Lug, 500 _|— 367-0021-ND 1.25 1.14 92 | CP-1094-UL 
6_|Jack | Straight Twist-On Jack, 50 Ohm RG-59, 62 367-0036-ND 2.19 2.00 1.60 | CPFI-UG89-2 
jin: 4 RG-59, 62 367-0007-ND 1.88 1.71 1.37 | CP-89-2 
7 [Back | Onimp: Type dacs Rush-On Body, 500. RG-6 367-0008-ND 214 1.95 _ 1.56 | CP-89-5 
Type F 
RG-6 367-0022ND 29. 27  ~.22 | CPF-56-ALM 
; RG-6 Quad Shield /367-0023-ND 34 31  .25 |CPF-56-ALS 
8. | Plug: | Grimp plug Tri-Shield 367-0024-ND 35 33 26 | CPF-56-ALX 
RG-59 367-0025-ND 28 26 ~——.21_ | CPF-59-ALM 
9 | Plug | Twist-On Plug (no Crimp) RG-6 367-0027-ND 25.23.19 | CPFI-56 
TNC 
RG-58, 141 367-0056-ND 1.52 1.38 1.11 |CPMC-TNC-1 
10 | Plug | Crimp-Type Plug Solder or Crimp RG-142, 223, 400, 55 |367-0057-ND 172 1.57 1.26 |CPMC-TNC-13 
RG-8X (MINI 8) 367-0058-ND 1.70 1.55 1.24 | CPMC-TNC-17 
Type N 
RG-58 367-0059-ND 3.66 3.33 2.66 |CPN-1 
RG-142, TFE 367-0060-ND 397 3.61 2.89 |CPN-142T 
11 | Plug | Crimp-Type Plug RG-8, 213 367-0061-ND 3.55 3.23 2.59 |CPN-8 
RG-8, 213 367-0062-ND* 3.64 3.31 2.65 | CPN-8/110 
PROFLEX RG-450 _[367-0063-ND 3.66 3.33 2.66 |CPN-16 
UHF 
12 [Plug | Solder-Type, Standard RG-8, 213 367-0010-ND 1.46 1.33 1.07 | CP-AD-250 
13 | Plug | Solder-Type, Hi-Temp Insulation RG-58 367-0011-ND 31 29 23 | CP-AD-258 
RG-58 367-0037-ND 1.05. .95 76 | CPL-259-1 
RG-59, 62 367-0038-ND 1.20 1.10 88 | CPL-259-2 
14 | Plug | Crimp-Type, Crimp Contact RG-8 367-0039-ND 1.36 1.24 -99 | CPL-259-8 
RG-TFE-59 367-0040-ND 1.31 1.19  .95 | CPL-259-10 
RG-8X (MINI 8) 367-0041-ND 1.25 1.14 92 | CPL-259-17 
15 | Plug | Crimp-Type, Crimp Contact, Double Nut RG-58 367-0042-ND 1.57 1.43 1.14 | CPL-259-18 
16 [Jack | Twist-On Jack RG-58 367-0028-ND 2.61 2.38 1.90 | CPFI-249-1 
Mini-UHF 
RG-58 367-0064-ND 1.31 1.19.95 | MIN-UHF-1 
17 | Plug | Crimp-Type, Solder or Crimp Contact PROFLEX RG-450 367-0065-ND 1.31 1.19 -95 | MINI-UHF-16 
RG-8X (MINI 8) 367-0066-ND 1.31 1.19.95 | MINI-UHF-17 
* For 10 gauge wire 
Digi-Key Price Each Cambridge 
Fig. Description Part No. i 20) 50 Part No. 
ADAPTERS 
F In-Series 
18 Jack to Jack Adapter, 3/4" In-line Splice 367-0026-ND 25 23 A9 CPF-81 
BNC 
19 Jack to Jack Adapter 367-0015-ND 1.36 1.24 "99 | CP-AD-555 
20 Bulkhead Jack to Jack Adapter with Lock Washer 367-0016-ND 2.76 2.51 2.01 CP-AD-556M 
Between Series 
2A UHF Plug to SMA Jack 367-0009-ND 5.96 5.42 4.34 | CP-AD-215 
22 N Plug to SMA Jack 367-0017-ND 6.06 551 4.41 | CP-AD-810 
23 N Jack to SMA Jack 367-0018-ND 7.63 6.94 5.55 | CP-AD-819 
24 BNG Plug to F Jack 367-0014-ND 1.69 1.54 1.24 | CP-AD-516 
25 BNC Jack to RCA Plug 367-0012-ND 1.31 1.19 (95 | CP-AD-501 
26 BNC 50 Ohm Plug to RCA Jack 367-0013-ND 1.88 1.71 1.37 _| CP-AD-515 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Johnson RF Connectors MCX Type 


Components” 
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Fig. 6 — Right Angle PC Mnt. Jack 
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Fig. 8 — End Launch Jack 
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Fig. 10 - SMT Right Angle Jack 


Fig. 2 — Straight Cable Plug 


DAG 


© 


T 
5.99 
O68) Oe 
| 4xo1.68 


Fig. 2 — Right Angle Flexible Cabled 
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Fig. 4 - Right Angle Semi-Rigid Plug 
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Fig. 7 — Front Mount Bulkhead 
Jack Receptacle 
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Fig. 3 - Straight Plug 
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Fig. 3 - Straight Crimp Type 
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Fig. 7 - End Launch Jack 
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FEATURES: * 30% Smaller than SMB. » Rugged snap-on mating design. + Captivated contact. ELECTRICAL: - Impedance: 
50 Ohms + Frequency Range: 0-6 GHz + Working Voltage at sea level: 335 VRMS; 250 VRMS (J531-ND and J532-ND). 
MECHANICAL: + Engage/Disengage Force: 3.4 lbs. max engagement/5 Ibs. typical disengagement + Contact Retention 


Force: 4 Ibs. min. axial force » Durability: 500 cycles min. 
Cable Dim. A | Dim. B Digi-Key Price Each Johnson 
Fig.| Type Plating | (mm) | (mm) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
50 Ohm 
1 | RG178 Gold 11.58 = J531-ND 465 408 351 3.01 133-3402-101 
1 | RG316 Gold 11.58 = J535-ND. 456 401 344 295 | 133-3403-101 
1 | RG178 Nickel | 11.58 = J532-ND 439 386 332 284 | 133-3402-106 
1 | RG316 Nickel | 11.58 a J536-ND 4.39 3.86 332 284 | 133-3403-106 
2 | RG316 Gold 15.19 4.98 J533-ND 3.80 334 287 246 | 133-3403-001 
2 | RG316 Nickel | 15.19 4.98 J534-ND_ 355 312 268 230 | 133-3403-006 
4 = Gold = = J612-ND 6.18 542 466 3.99 | 133-3801-201 
5 _ Gold 3.94 io J537-ND 3.41 3.00 258 221 133-3701-201 
5 = Nickel 3.94 = J538-ND 3.38 297 255 219 | 133-3701-206 
5 i Cold 2.79 = J539-ND 355 312 268 230 | 133-3701-211 
5 = Nickel 2.79 = J540-ND 3.38 297 255 219 | 133-3701-216 
6 = Gold 3.94 _ J541-ND 7.79 6.84 588 5.04 | 133-3701-301 
6 = Nickel 3.94 = J542-ND 7.62 668 5.75 493 | 133-3701-306 
6 _ Gold 2.79 _ J543-ND 7.98 7.00 602 5.16 | 133-3701-311 
6 = Nickel 2.79 = J544-ND_ 7.79 684 588 5.04 | 133-3701-316 
o _ Gold _ _ J545-ND 5.87 5.15 443 3.80 | 133-3701-401 
7 = Nickel a = J546-ND_ 5.68 4.98 4.29 3.67 | 133-3701-406 
8 = Gold 1.73 = J547-ND 448 3.93 338 290 | 133-3701-801 
9 _ Gold = = J548-ND 5.10 447 3.85 3.30 | 133-3711-201 
10 = Gold _ = J549-ND 8.33 7.31 6.29 5.39 | 133-3711-301 
1 = Gold Ss = J611-ND 405 355 306 262 | 133-3701-231 
75 Ohm 
1 | RG179 Gold 7.98 = J643-ND 5.27 462 3.97 3.41 133-8433-101 
1 |RGI79DS| Gold 7.98 = J644-ND 5.27. 462 397 3.41 133-8434-101 
2 | RG179 Gold 20.47 5.94 J645-ND 8.79 7.71 663 568 | 133-8433-001 
2 |RG179DS|_ Gold 20.47 5.94 J646-ND 8.79 7.71 663 5.68 | 133-8434-001 
3 | RG179 Gold _ _ J647-ND 10.59 9.29 7.98 6.84 | 133-8333-401 
3 |RG179DS | Gold = = J648-ND 10.59 9.29 7.98 6.84 | 133-8334-401 
5 _ Gold 3.80 = J649-ND 483 424 365 313 | 133-8701-201 
5 = Gold 2.70 = J650-ND 465 4.08 351 3.01 133-8701-211 
6 — Cold 3.80 = J651-ND 8.25 7.24 6.22 5.33 | 133-8701-301 
6 _ Gold 2.70 = J652-ND_ 8.25 7.24 622 533 | 133-8701-311 
8 = Gold 1.73 = J653-ND 474 416 358 3.07 | 133-8701-801 
9 = Gold = = J654-ND 6.28 463 3.98 3.42 | 133-8711-201 
Prototype Crimp Tool J574-ND 287.01 each 141-0000-908 
Hand Crimp Tool (frame only) J572-ND 80.93 each 140-0000-952 
Die Set (RG178, 316) J573-ND 105.83 each 140-0000-951 


ELECTRICAL RATINGS: + Impedance: 50 Onms + Frequency Range: 0-6 GHz + Working Voltage: 170 Vrms at sea 
level + Insulation Resistance: 1000 megaohms min. MECHANICAL RATINGS: +» Engagement/Disengagement Force: 8.0 
Ibs. max. engagement; 1.4 Ibs. min. disengagement * Contact Retention Force: 2.0 Ibs. min. axial force + Cable Retention: 
30 Ibs. + Durability: 500 cycles min. ENVIRONMENTAL RATINGS » Operating Temp.: —55°C to 155°C 


Dim. (mm) Digi-Key Price Each Johnson 
Fig. | Cable Type A _B_| PartNo. 1 10 50 _| PartNo. 
RG 178/U, 196 348. — | JS8OND 447 392 337 | 135-3402-001 
RG316/U, 188, 161, 174 439 — | J5Q0-ND 666 585 5,03 | 135-3403-001 
1 | RG316 DS, 188 DS, 187 DS 439 — | J5Q1-ND 683 599 5.15 | 135-3404-001 
.047" Dia. exible, Huber 
KO1i63 G7 Asan csioaran 348 — | J5@2ND 447 392 3.37 | 135-436-001 
RG 178/U, 196 899 7.01 | J5Q3ND 731 642 5.52 | 135-3402-101 
RG316/U, 188, 187, 179, 161,174 | 10.46 8.48 | J5O4ND 739 649 5.58 | 135-3403-101 
2 | RG316 DS, RG188 DS 10.46 848 | J595-ND 7.56 663 5.70 | 135-3404-101 
“O87 Dia Hebe; Fubar 899 7.01 | JS96ND 748 656 5.64 | 135-3436-101 
K01152-07, Axon P512479A 
3 = — — | Je0or-ND 7.02 616 5.30 | 135-801-201 
4 = — — | Je02ND 748 656 5.64 | 135-3693-101 
«| Steight - Gold POB 292 — | JSO7ND 447 392 3.37 | 135-3701-201 
Straight - Gold POB 173 — | JS98ND 439 385 331 | 135-3701-211 
«| Right Angle- Gold POB 292 — | J5QOND 861 7.56 650 | 135-3701-301 
Right Angle - Gold PCB 173 — | JeOO-ND 845 741 637 | 135-3701-311 
7. | End Launch - POB —  — | Je03-ND 553 485 4.17. | 135-3711-801 
Hand Crimp Tool (frame only) .. J572-ND 80.93 each 140-000-952 
Gimp Tool Die Set J604-ND 173.12 each 140-000-953 


HIROSE 
ELECTRIC 
co.,LTD. 


FEATURES: Snap-on coupling mechanism makes it easy to engage and disengage. Low profile accommodates POMOIA 
type Il cards. The MMCX-LR-SMT only 3.51mm mounted on the bottom of the type II card. Designed for ultra thin cable. 
Industry Standard RG-type coaxial cable. RG-178B/U (01.8), RG-316/U (92.59 max.) 01.48 single shielded cable (one of 
the smallest available). CO-6F-A4-SB (01.48) made by Hitachi Cable Ltd. Campatibility mates with all industry standard 


MMCxX connectors. 


Ultra Miniature Snap-On Coaxial Connector 
PC Card Type II Mountable MMCX Type 


SPECIFICATIONS: Nominal characteristic impedance: 502. Operating Temperature Range: -55°C~+85°C. Rated 
Frequency: DC-6Gtz. Insulation Resistance: SOOMQ min. Contact Resistance: 10m® max.(center), 5mQ max. (outer) 

MATERIAL: Body: Brass with gold plating. Male center contact: Phosphor bronze with gold plating. Female Center 
Contact: Beryllium bronze with gold plating. Insulator: PTFE Fixing Ring: Beryllium copper (plug) with nickel plating. 


Crimp Sleeve: Copper with gold plating. Cover: Brass (plug) with gold plating 


Dim. A | Digi-Key Price Each Hirose 
Fig. | Cable Type (mm) _| Part No. 10 100 Part No. 
Right Angle Plug 
{ CO-6F-FH-SB (1.48) Single Shielded} 1.9 H3220-ND 11.45 9.96 7.97 | MMCX-LP-FHSB 
RG-178B/U Type Coaxial Cable 24 H3221-ND 10.67 9.28 7.43 | MMCX-LP-178B/U 
2 | RG-316/U Type Coaxial Cable = H3222-ND 10.51 9.14 7.32_| MMCX-LP-316/U 
Straight Plug 
3 CO-6F-FH-SB (1.48) Single Shielded} 1.9 H3223-ND 8.49 7.38 5.91 MMCX-P-FHSB 
RG-178B/U Type coaxial cable 2.4 H3224-ND 8.87 7.51 5.63 | MMCX-P-178B/U 
Straight J ack 
4 CO-6F-FH-SB (1.48) Single Shielded] 1.9 H3225-ND 8.95 7.78 6.23 | MMCX-J-FHSB 
RG-178B/U Type Coaxial Cable 2.4 H3226-ND 8.17 7.10 5.68 | MMCX-J-178B/U 
Receptacle 
5 | Vertical, PCB Through Hole = H3227-ND 10.10 9.35 7.83 | MMCX-R-PC 
6 | Right Angle, PCB Surface Mount — H3228-ND 11.32 9.84 7.88 | MMCX-LR-SMT 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


HIROSE = FL (Finger-Lock) Series Coaxial Connectors: 

ELECTRIC Low-profile microminiature high-frequency connectors. The FL series connectors are low-profile microminiature coaxial 

Co.,LTD. Mi n iatu re R F Con nectors connectors intended for high-density packaging of components on printed circuit boards. The FL series is ideal for high- 

density circuit board wiring in signal transmission applications at high frequencies up to 1 GHz. 

Features: High-level matching: Maximum V.S.W.Ris only 1.2 at frequencies up to 1 GHz. Applications: Typical applications 
include cellular telephones, radio communications equipment, electronic measuring instruments, CATV, control units, etc. 
Material and Finish: » Shell: Brass or phosphor bronze, silver plating » Center contact (male): Brass, gold plating » Center 
contact (female): Phosphor bronze, gold plating + Insulation: Polybutylene terephthalate (PBT), black. Performance 
Characteristics: + Characteristic impedance: 50 - Insulation resistance: 1000 MQ or more (at 250 VDC) + Contact 
resistance: 10 m or less for both center and outer conductors (at 1 ADC) + Withstanding voltage: 250 VAC (rms) for one 
minute * Coupling/removal force: 300 gf of more * Life of contacts: 50 times of use 


S.FL2 Series Coaxial Connectors: 

S.FL2 (Super FL Type 2 Coaxial Connector) Series is a surface mount, low profile, miniature coaxial connector intended for 
high density packaging. Compared to Hirose’s FL series connectors, the S.AL2 Series offers a 50% reduced profile when 
assembled, achieving increased density of internal wiring for high frequency transmission applications. 

Features: Highly flexible, offers high frequency performance below V.S.W.R 1.2 over 0-2000MHz range. 


H.FL Series Coaxial Connectors: 

The H.FL connectors have a lower profile, with a mounted height of approximately 30% that of our S.A2 connectors. They 

occupy 20% less board space, allowing higher density internal wiring. 

Features: + High frequency response of V.S.W.R 1.3 or less from D.C. to 3000 MHz. Material and Treatment: + Shell: 

Phosphor bronze, silver plating + Insulator: PBT plastic (plug side), black; Liquid crystal polymer (receptacle side), black + Male 
7 2 -. center contact: Bronze, gold plating +» Female center contact: Phosphor bronze, gold plating. Performance 

4/4-36UNS-2A, Core Terminal 26 i Characteristics: + Characteristic impedance: 50 + Insulation resistance: 500 MQ or greater at DC 250V + Contact 

resistance: 20mQ (center), 10mQ (exterior) at DC 10mA = Dielectric strength: AC 300V (r.m.s), 1 minute + Contact service 

life: 50 times + Voltage standing wave ratio: 1.3 or less, DC to 3000Mtz (target value) 


Digi-Key Price Each Hirose 
ig. | Description Part No. 1 10 100 |Part No. 
t=ee +{(4.05) i FL Series 
ST Receptacle PO MT F9142-ND 267 233 1.65 [A-RPQ1) 
6.35 Receptacle with Washer H9143-ND 377 329 233 |A-R-PQ3) 
IK | i Adapter Plug/SMA Plug H9144-ND 42.95 40.81 38.35 |HRMJ-AJ 
j Adapter Recept/SMA Plug H9145-ND 37.46 36.21 32.47 |HRMJ-FLP-1 
14-36 UNS-2A Removal Tool (FL Series) H9146-ND 2462 — — |A-LP-N 
6 (15.24cm) FLFL Series Cable Assembly _|229-1000-ND 7203 1128 10.34 [4189-06 
12" (30.48cm) FLFL Series Cable Assembly _|229-1001-ND 12.54 11.76 10.78 [4189-12 
12” (30.48cm) FL/SMA Series Cable Assembly |229-1002-ND 23.36 21.90 20.08 |4192-12 
6” (15.24cm) FL Single End Cable Assembly _|229-1003-ND 880 8.25 7.57 [4191-06 
os et aby S.FL2 Series 
with Cap - Receptacle Coaxial SMT F9152-ND 285 238 1.76 [SA2-RSMT(O1) 
| Ei2e.5 Receptacle Coaxial with Cap SMT H9153CT-ND 271 226 1.67 |SA2-R-SMT(Q(10) 
Receptacle Coaxial with Cap SMT H9153TR-ND NEW! 2776.38/2,500  |S.AL2-R-SMT(Q)(10) 
4/436 UNS-2A Adapter Plug/SMA Jack H9154-ND 24.63 23.81 21.35 |HRMP-SAJ 
Adapter Jack/SMA Plug H9155-ND 31.35 30.31 27.17 |HRMJ-S.AP 
Removal Tool (S.FL2 Series) H9156-ND 3746 — — |SA-LP-N 
6" (15.24cm) SALIS.A2 Cable Assembly __|229-1008-ND 11.36 1065 9.77 [2189-06 
12” (30.48cm) S.AL2/S.A2 Cable Assembly —_|229-1009-ND 1270 11.91 10.92 |2189-12 
12" (30.48cm) S.AL/SMA Cable Assembly —_‘|229-1010-ND 32.32 30.30 27.78 |2192-12 
6” (15.24cm) S.FL2 Single End Cable Assembly |229-1011-ND 848 7.95 7.29 |2191-6 
H.FL Series 
Receptacle Coaxial SIT H9147-ND 798 1.65 1.22 [HA-RSWT(O1) 
Receptacle Coaxial with Cap SMT H9148CT-ND 208 1.73 1.28 |HA-R-SMT(G((10) 
Receptacle Coaxial with Cap SMT H9148TR-ND NEW! 2128.00/2,500 |H.AL-R-SMT(G)(10) 
Fig. 15 Adapter Jack/SMA Plug H9150-ND 20.90 20.20 18.11 |HRMP-HALJ 
15.24 or 30.48 cm. Adapter Plug/SMA Jack H9149-ND 28.47 27.53 24.68 |HRMJ-HALP-3 
ie f= tet em ———— Removal Tool (H.FL Series) H9151-ND 3555 — — |HA-LP-N 
‘Om =O) QR ee 6 (15.24cm) HFLHFL Series Cable Assembly |229-1004-ND 1062 996 9.13 [1189-06 
Double End = (5 | single ena 12” (30.48cm) H.FL/H.FL Series Cable Assembly |229-1005-ND 11.97 11.22 10.29 |1189-12 
- 12" (30.48cm) H.FL/SMA Cable Assembly 229-1006-ND 31.01 29.07 26.65 |1192-12 
6” (15.24om) H.FL Single End Cable Assembly _|229-1007-ND 787 7.38 6.77 {1191-06 


Coaxial Switching Connector 
MS-145 Series 


Designed as interface coaxial switches, and other applications requiring redirecting of signals when 
mating with corresponding plugs. The mating action redirects the signals from the receptacle side to the 
plug side. 

Features: 

+ Frequency Range: From DC to 2.5GHz and with GSM, PCS, cdma-One, W-CDMA, etc. 


+ Low Profile: Low protrusion of only 6mm above the mounting surface (receptacle). 

* Durability: High durability (mating/unmating) of 10,000 cycles. Self alignment of mating parts. 
Inducement to floating is +/-0.5mm. 

+» Engages by pushing up to the 5.06mm diameter shoulder (P surface) of the MS-145 (MS-145-C(LP)-1 
engages up to a position (Q point) of 1.3mm from the 5.06mm diameter shoulder of the MS-145). 


Applications: 
+ Mobile phone antenna switching + Checks of microwave boards, etc. 8.2 +1 04.15 
Effect. 
Engage. 
Length Price Each Hirose Tr 
Fig.| Description (mm) 1 25 100 | Part No. 8 
1 [Interface Coaxial Switch | __gogcT-ND 1.98 1.53 1.22 |MS-145(06) L 
Receptacle 
—— 1/4- "0 Bl 
1 pene gal Switch |__| HagosTR-ND 811.00/1,000 | MS-145(06) 41/4-36UNS-28 ; 97.3, 36uns-2a | “O Point 
2 |Plug 0.82 |H2804-ND* 15.87 14.82 13.76 |MS-145-C(LP)-1 foe ime t 
3 [Plug 1.32 [H2805-ND* 22.94 21.41 19.88 |MS-145-C(LP)-A Tigae 
4 |Plug 1.32 [H2806-ND* 15.66 14.62 13.58 |MS-145-C(LP)-MI ; 
5_ | SMA Adaptor to Male 1.32 [H2807-ND 19.86 18.54 17.22 _|MS-145-HRMP-A 
SMA Adaptor to Female, 
6) | as nciMcunt 0.82 |H2808-ND 27.65 25.81 23.96 |MS-145-HRMJ , 
O4.15|-—+| 
7 ae Female, | 439 |H2809-ND 19.86 18.54 17.22 |MS-145-HRMJ-A-D 


* Applicable cable for plugs: 1.5D-HQEW or 1.5D-QEW (manufactured by Fujikura Ltd.). 


Coaxial Switching Connector ms-147 Series 


tha ane . . 3 . Digi-Key Price Each Hirose 
The switching function is accomplished by mating with the corresponding plug. The transmission Description Part No. 1 25 100 Part No. 
is redirected from normal direction to the plug assembly. The surface mounted receptacle 
protrudes above the board 3.9mm. The MS147 has an insertion loss of 0.15dB. Interface Coaxial Switching Recept.| H2800CT-ND 1.95 1.50 1.20 MS-147(06) 
— Characteristics: Impedance of 50 Ohm, isolation of 25dB min (DC-2.0 GHz) and 20dB (2.0GHz Interface Coaxial Switching Recept.| H2800TR-ND 1197.00/1,500 MS-147(06) 
GSS Pingundeins cee within 0.5mm and with a guaranteed durability of 12,000 Mating Adapter H2801-ND 20.18 18.83 17.49 | MS-147-HRMJ-1 
a ee ‘ eae f Mating Cable Assembly H2802-ND 19.67 18.36 17.05 MS-147-C(LP)-1 
Applications: Most mobile phones and circuit testing applications. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (t023) 199 


Audio and Power General Specifications: 


* Contact Resistance: 10 - 20 mQ = Insulation Resistance: 50 MQ min.: 500 VDC + Voltage Withstand: 
Con nectors 250 VAC, 1 minute + Life: 5,000 cycles, most models + Insertion/Extraction Force: 0.8 - 2.0 Kgs 


Fig. 1 - Right Angle Panel Fig. 2- PCB Panel Mount Fig. 3 - Straight Panel Mount Fig. 4 - Audio Jack, Mono Fig. 5 - Audio Jack, Mono Fig. 6 - SMT Mono Audio Jack 
Mount Jack, Mono Jack, Mono Jack, Mono 
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Fig. 8- SMT Audio Fig. 12 - Right Angle Panel 
Jack, Mono Mount Jack, Mono 
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Fig. 13 - Audio Jack, Mono 


MJ-3536N MJ-3536NG 
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Fig. 18 - SMT Power Jack Fig. 21 - Power Jack with 
Solder Eyelets 


ig. 23 - Right Angle Power Jack Fig. 24 - DC Power Jack Fig. 25 - SMT Power Jack Fig. 27 - Male Power Jack, PCB 
(with kinked PCB pins) 
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Fig. 28 - SMT Power Jack Fig. 29 - DC Power Jack Fig. 30 - SMT Power Jack 
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Fig. 33 - DC Power Jack Fig. 34 — Male Power Jack, PCB Fig. 35 — Male Power Jack, PCB Fig. 36 - Male Power Jack, PCB Fig. 37 - Female Plug, 
(with 1 mm PCB pins) (with kinked PCB pins) (with kinked PCB pins) 5.5 mm Outside 
—t-0 C~{}o1 
7-2 | e = 
_@ = 2 
Digi-Key Price Each CUI Inc. Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Dia. Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig. Dia. Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 2.5mm _| CP-2502-ND* 99 86 66 | MJ-2502 20 2.5mm | CP-6-ND* 183 1.59 (1.22 | PJ-005B 
2 2.5mm _| CP-2503-NDT el 44 34 | MJ-2503A 2.1mm | CP-006A-ND 45 38 30 | PJ-006A 
3 2.5mm _| CP-2505-ND* 98 Bi 62 | MJ-2505 a1 2.5mm | CP-006B-ND 45 39 .30_| PJ-006B 
i 2.5mm | CP-2506-ND* 37 33 25 | MJ-2506 21mm | CP-O06APJTR-ND 97.50/250 PJ-006A-SMT 
2.5mm __| CP-2506N-NDt 3 Eo .25 | MJ-2506N 2.1mm | CP-OO6APJ-ND§ 75 65 .50 | PJ-O06A-SMT-1 
7 2.5mm | CP-2508-ND* 26 23 18 | MJ-2508 ee 2.5mm | CP-O06BPJTR-ND 97.50/250 PJ-006B-SMT 
2.5mm __| CP-2508N-NDt 26 23 18 | MJ-2508N 2.5mm | CP-006BPJ-ND§ 75 65 .50_| PJ-006B-SMT-1 
. 2.5mm | CP-2512TR-ND 828.00/800 MJ-2510-SMT 23 7.3mm __| CP-2519-ND 45 39 “30 | Pu-007 
2.5mm ___| CP-2512-ND 2.07 1.80 __1.38 | MJ-2510-SMT-1 7.0mm | CP-014C-ND “AD 37 28 | P0140 
7 2.5mm CP-2523MJTR-ND 429.00/1,000 MJ-2523-SMT 24 1.3mm CP-014D-ND 42 37 .28 | PJ-014D 
2.5mm__| CP-2523MJ-ND§ 75 -65 ‘50 _| MJ-2523-SMT-1 T.0mm | CP-014CHPJTR-ND 360.00/800 PJ-014CH-SMT 
8 2.5mm CP-2533MJTR-ND 495.00/1,000 MJ-2533-SMT 4.0mm CP-014CHPJ-ND§ 78 68 52 | PJ-O14CH-SMT-1 
2.5mm__| CP-2533MJ-ND§ 99 86 66 | MJ-2533-SMT-1 1.3mm | CP-014DHPJTR-ND 360.00/800 PJ-014DH-SMT 
3.5mm CP-3502MJ-ND* 66 58 A5 | MJ-3502 1.3mm CP-014DHPJ-ND§ 78 68 .52 | PJ-014DH-SMT-1 
8 3.5mm CP-3502N-NDT 62 54 -41 | MJ-3502N 25 1.0mm CP-014CPJTR-ND 332.40/800 PJ-014C-SMT 
40 3.5mm __| CP-3510MJTR-ND 288.00/800 MJ-3510-SMT 1.0mm | CP-014CPJ-ND§ 72 63 48 | PJ-014C-SMT-1 
3.5mm CP-3510MJ-ND§ 69 -60 -46 | MJ-3510-SMT-1 1.3mm CP-014DPJTR-ND 332.40/800 PJ-014D-SMT 
re 3.5mm | CP-3523MJTR-ND 433.50/1,000 MJ-3523-SMT 1.3mm __| CP-014DPJ-ND§ 72 63 48_| PJ-014D-SMT-1 
3.5mm __| CP-3523MJ-ND§ 76 66 51 | MJ-3523-SMT-1 261 1.65mm | CP-016-ND 54 “47 36 | P-016 
12 oun eee 2 = a en 27_|_1.65mm_| CP-021-ND AQ 37 28 | PI-02T 
mm =. oy me e i = 
‘8 |_35mm__| CP-3596NG-ND# 39 35___ 27 | Mu-a596NG 28 | ts5mm_ | OP-021PJNDS 8s _56 | P.021.8MT- 
14. | 25mm Re SorENe LO 88 eT | ME 200 29 | 0.65mm__| CP-022-ND 696046 *| PLO22 
3.5mm ___[SRSSSOIENE fe 280e = 1 ME S50 0.65mm | CP-022PJTR-ND 360.00/1,000 PJ-022-SMT 
2.1mm | CP-002A-ND 38 a 26 | PJ-002A 30 : a: 
15 as 0.65mm _| CP-022PJ-ND§ 69 60 .46_| PJ-022-SMT-1 
.5mm___ | CP-002B-ND 38 33 26 | PJ-002B 
te | 20mm | CP-002AH-ND 42 “37.28 | PJ-002AH 31_| 0.65mm__(BGEsO23sNB Bi 65 e__— s80Hi) 023 
25mm _ | CP-002BH-ND “Qo 37 58 | PJ-002BH 32. | 065mm | CP-023PJTR-ND 390.00/1,000 PJ-023-SMT 
2.0mm | CP-002AHPJTR-ND 112.50/250 PJ-002AH-SMT 0.65mm_| CP-023PJ-ND§ 75 65 50__| PU-023-SMT-1 
‘7 2.0mm —_ | CP-002AHPJ-ND§ 81 ri .54 | PJ-002AH-SMT-1 33 2.1mm | CP-102A-ND 38 33 26 | PJ-102A 
2.5mm _— | CP-002BHPJTR-ND 112.50/250 PJ-002BH-SMT 2.5mm__| CP-102B-ND 38 33 26 | Pd-102B 
2.5mm __| CP-002BHPJ-ND§ 81 Al .54 | _PJ-002BH-SMT-1 34 2.1mm | CP-102AH-ND A2 37 28 | PJ-102AH 
214mm — | CP-002APJTR-ND 100.88/250 PJ-002A-SMT 2.5mm ___| CP-102BH-ND 42 37 28 | PJ-102BH 
A 2.1mm — | CP-002APJ-ND§ 73 64 .49 | PJ-002A-SMT-1 a 21mm — | CP-202A-ND 38 33 26 | PJ-202A 
2.5mm | CP-002BPJTR-ND 100.88/250 PJ-002B-SMT 2.5mm___| CP-202B-ND 38 33 .26 | PJ-202B 
2.5mm __| CP-002BPJ-ND§ 73 64 49 | PJ-002B-SMT-1 36 2imm | CP-202AH-ND 42 37 28 | PJ-202AH 
19 2.1mm | CP-003A-ND 34 30 23 | PJ-003A 2.5mm | CP-202BH-ND 42 37 .28 | PJ-202BH 
2.5mm __| CP-003B-ND 34 30 .23 | PJ-003B 7 2.1mm | CP-004A-ND 65 56 43_| PP-002A 
20 2.0mm __| CP-5-ND* 7831.59 1.22 | PIO05A 2.5mm | CP-004B-ND 65 56 .43_| PP-002B 
* Threaded with nut + Non-threaded + Non-threaded and Isolated Ground = § Tray (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Gu INC Audio and Power Connectors (Cont.) 


Fig. 38 — Female Plug, 3.5 mm 
Outside 


Fig. 39 — Female Plug Fig. 40 — Audio Jack, Stereo Fig. 41 - SMT Stereo Jack 
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Fig. 45 - SMT Audio Jack, Stereo 
$J2535 


SJ-2515 
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Fig. 42 - SMT Audio Jack, Stereo Fig. 43 - SMT Audio Jack, Stereo 


$J2533 


Fig. 44 - SMT Audio Jack, Stereo 


$J-2524-SMT  SJ-2523-SMT $J2534 


Fig. 46 - Rt Angle PCB Mount Jack, Stereo (CP-3504-ND); 
Rt Angle PCB Stereo Jack, Stereo (CP-3505-ND) 


Fig. 47 - Audio Jack, Stereo 
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Fig. 49 - SMT Audio Jack, Stereo 


Fig. 51 - Audio Jack, Stereo 
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Fig. 52 - SMT Audio Jack, Stereo Fig. 54 - Audio Jack, Stereo 
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Fig. 55 - Audio Jack, Stereo 
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Fig. 57 - Audio Jack 
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Fig. 58 - SMT Audio Jack 
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Seta SJ-42515RS SJ-42515TS gu-42514-gmr  S¥-42515RS-SMT —SJ-42515TS-SMT —_SJ-42516-SMT 
tie OM6 06 
—o 06 01 
vom vT eM 1 VT 62 
“~—OM4 A—oM4 N04 N@ 04 
“~—OM5 ~A——OM5 A— 05 —05 
Digi-Key Price Each CUI Inc. Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Dia. Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. Dia. Part No. 1 10 100 | Part No. 
38_| 1.3mm ___| CP-002D-ND 78 68 53 | PP-002D 3.5mm _ | CP-3524N-NDt 71 62 47 | SJ-3524N 
7x 2.35mm | CP-012-ND 90 78 60 | PP-012 51 3.5mm _ | CP-3525N-NDt 74 64 ‘50 | SJ-3525N 
39 | 1.7x 4.0mm | CP-013-ND 84 73 ‘56 | PP-013 3.5mm __ | CP-3525NG-ND+ 80 70 54 | SJ-3525NG 
1.7.x 4.75mm | CP-014-ND 84 73 56 | PP-014 ee 3.5mm | CP-3523SJTR-ND 433.50/1,000 $J-3523-SMT 
40 | 2.5mm ___| CP-2503A-NDt 65 56 43 [ SJ-2503A 3.5mm __ | CP-3523SJ-ND§ 76 66 51 | SJ-3523-SMT-1 
2.5mm | CP-2514TR-ND 1050.00/1,000 SJ-2513-SMT z 7 ee 
Zen ieeeere Ry eee esa ee 53 | 35mm | CP-3524SJTR-ND 448.50/1,000 $J-3524-SMT 
ao cesar Weabonoe Sie ee 3.5mm __ | CP-3524SJ-ND§ 79 69 53 | SJ-3524-SMT-1 
=) 25mm CP-2516-ND§ 216 1.88 1.44 | SJ-2514-SMT-1 3.5mm —_ | CP-3533-ND* 98 85 66 | SJ-3533 
2.5mm — | CP-2518TR-ND 1095.00/1,000 SJ-2515-SMT 3.6mm — BCRSeesNENDii 2 aoe 264 |e eoeeny 
2.5mm __| CP-2518-ND§ 219 1.90 1.46 | SJ-2515-SMT-1 3.5mm — BCReSsesNG:NDE 95 83 64 | SJ-3533NG 
2.5mm | CP-2523SJTR-ND 429.00/1,000 SJ-2523-SMT sa) conn eRe ae ue ee el ey seen 
2.5mm __ | CP-2523SJ-ND§ 75 65.50. | SJ-2523-SMT-1 6mm Gas os aN 607) Sas 
42 | 25mm — | CP-2524SJTR-ND 448.50/1,000 $J-2524-SMT 3.5mm — AGiggosaNGANE a Bo, HBB | Se saeaNG 
2.5mm __ | CP-2524SJ-ND§ 79 69 53 | SJ-2524-SMT-1 mm SENS Nan i Of Hl a SEN 
a3 | 25mm | CP-2533SJTR-ND 495.00/1,000 SJ-2533-SMT Benin epee f 1104 ae alpaeecere 
2.5mm __| CP-2533SJ-ND§ 99 86 .66 | SJ-2533-SMT-1 omm s ; : 
44. | 25mm — | CP-2534SJTR-ND 525.00/1,000 $J-2534-SMT 3.5mm | CP-3543-ND 95 83 64 | SJ-3543 
2.5mm __| CP-2534SJ-ND§ 1.05 91 .70 | SJ-2534-SMT-1 3.6mm — RCRSeseN NET 97 84 “65 | SJ-3543N 
2.5mm | CP-2535SJTR-ND 540.00/1,000 SJ-2535-SMT 55 | 35mm CESS 1.00 Both 67 | SJ-3544 
45 | 25mm _ | CP-2535SJ-ND§ 1.08 94.72 | SJ-2535-SMT-1 3.6mm AGS een 97; 84 65 | SJ-3544N 
35 ann 20 +7 Tas} S)3504 3.5mm | CP-3545-ND* 1.03 90 69 | SJ-3545 
46 ‘smm eos OT 08 8 ee: Eee 3.5mm __| CP-3545N-NDt 1.00 87 67 |_SJ-3545N 
3.5mm___| CP-3505-NDt 210 1.83 1.41 | SJ-3505 : : : 
35mm | CP-3513:-ND* “80 70 54 | SJ-3513 3.5mm _ | CP-3553NG-ND¢ 89 78 60 | SJ-3553NG 
3.5mm | CP-3513N-NDt 77 67 52 | S0-3513N 56 | 3.5mm __ | CP-3554NG-ND¢ 94 82 63 | SJ-3554NG 
35mm | CP-3814-ND* ‘84 74 37 | 80-3814 3.5mm __ | CP-3555NG-ND¢ 97 84 .65 | SJ-3555NG 
47 | 3.5mm | CP-3514N-NDt 82 71 ‘55 | SU-3514N 2.5mm | CP-42514-ND 1.02 89 68 | SJ-42514 
3.5mm ___ | CP-3515-ND* 84 74 57 | SJ-3515 57 | 25mm | CP-42515RS-ND 1.05 91 -70 | SJ-42515RS 
3.5mm__| CP-3515N-NDt 82 71 ‘55 | SU-3515N 2.5mm | CP-42515TS-ND 1.05 91 °70 | SJ-42515TS 
ag | 30mm | CP-3513SJTR-ND 288.00/800 SJ-3513-SMT 2.5mm __ | CP-42516-ND 1.08 94 72 | SJ-42516 
3.5mm __| CP-3513SJ-ND§ 69 60 46 | SJ-3513-SMT-1 2.5mm _— | CP-42514SJTR-ND 510.00/1,000 SJ-42514-SMT 
ag | oomm | CP-35T4SJTR-ND 300.00/800 SJ-3514-SMT 25mm __ | CP-42514SJ-ND§ 1.02 89 .68 | SJ-42514-SMT-1 
3.5mm__| CP-3514SJ-ND§ 72 63 48 | SJ-3514-SMT-1 2.5mm | CP-42515RSSJTR-ND 525.00/1,000 SJ-42515RS-SMT 
so | 2omm | CP-3515SJTR-ND 312.00/800 SJ-3515-SMT 53 | 25mm | CP-42515RSSJ-ND§ 1.05 1 .70 | SJ-42515RS-SMT-1 
3.5mm __| CP-3515SJ-ND§ 72 63 48 | SJ-3515-SMT-1 2.5mm _ | CP-42515TSSJTR-ND 525.00/1,000 SJ-42515TS-SMT 
3.5mm | CP-3523N-NDt 62 54 AT | SU-3523N 2.5mm _ | CP-42515TSSJ-ND§ 1.05 m1 .70 | SJ-42515TS-SMT-1 
51 3.5mm | CP-3523NG-ND¢ 74 64 ‘50 | SJ-3523NG 2.5mm _ | CP-42516SJTR-ND 540.00/,1,000 SJ-42516-SMT 
3.5mm __| CP-3524NG-ND+ 78 68 53 | SJ-3524NG 2.5mm __ | CP-42516SJ-ND§ 1.08 94 72 | SJ-42516-SMT-1 
* Threaded with nut +Non-threaded +Non-threaded and Isolated Ground = § Tray (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Gow iNc Audio and Power Connectors (Cont) 


Fig. 59 - SMT Audio Jack 
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Fig. 64 - 2.5mm Male Stereo Plug 


Fig. 62 - Audio Jack 
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Fig. 65 - 3.5mm Male Stereo Plug 
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Fig. 60 - SMT Audio Jack 
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\ B 
Male to Male ( 


Digi-Key Price Each CUI Inc. Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Dia. Part No. 1 10 100 | Part No. Fig. Dia. Part No. 1 10 100 | Part No. 
2.5mm | CP-42524SJTR-ND 510.00/1,000 $J-42524-SMT 62 3.5mm | CP-43514-ND 90 78 60 | SJ-43514 
2.5mm | CP-42524SJ-ND§ 1.02 89 68 | SJ-42524-SMT-1 3.5mm ___|_CP-43515TS-ND 93 81 .62_| SJ-43515TS 
2.5mm | CP-42525RSSJTR-ND 525.00/1,000 SJ-42525RS-SMT 63 3.5mm __|_CP-63516-ND 726 ‘1.10 84 | SJ63516 
ee 2.5mm | CP-42525RSSJ-ND§ 1.05 94 .70 | SJ-42525RS-SMT-1 64 2.5mm _ | CP-2501SP-ND 96 84 64 | SP-2501 
2.5mm | CP-42525TSSJTR-ND 525.00/1,000 SJ-42525TS-SMT 65 3.5mm | CP-3502-ND 87 76 59 | SP-3501 
2.5mm | CP-42525TSSJ-ND§ 1.05 91 .70 | SJ-42525TS-SMT-1 
2.5mm | CP-42526SJTR-ND 540.00/1,000 SJ-42526-SMT Digi Key Pesca Glin 
2.5mm _ | CP-42526SJ-ND§ 1.08 94 .72 | SJ-42526-SMT-1 Fig.| Part No- Aaa OmaiOON (BETTS Mating Jacks 
2.5mm | CP-42534SJTR-ND 570.00/1,000 $J-42534-SMT Cable Assembly 4 Conductor 
2.5mm — [IG Rea2o34SJNDS ues 99 -76 | SJ-42534-SMT-1 66B | CP-254CS-M/M-ND 11.76 10.20 7.84 |CA-254CS-M/M|SJ-4252x-SMT 
2.5mm | CP-42535RSSJTR-ND 585.00/1,000 SJ-42535RS-SMT 66A | CP-254C8-ND 930 806 620|CA254c8 |SJ-4250X-SMT 
go | 25mm | CP-42535RSSJ-ND§ ANG 102 -78 | SJ-42535RS-SMT-1 | | gga | CP-254S-ND 10.26 8.90 6.84 |CA-254S SJ-4251X-SMT, SJ-4243X-SMT 
2.5mm —_| CP-42535TSSJTR-ND 585.00/1,000 SJ-42535TS-SMT 66B |CP-254S-M/M-ND 12.66 10.98 8.44 |CA-254S-M/M_ |SJ-4251X-SMT, SJ-4243X-SMT, SJ-4251X 
2.5mm _| CP-42535TSSJ-ND§ 1.17 1.02 -78 | SJ-42535TS-SMT-1 66A | CP-354S-ND 9.96 8.64 6.64 |CA-354S SJ-4351X, SJ-43502PM 
2.5mm CP-42536SJTR-ND 600.00/1,000 SJ-42536-SMT 66B | CP-354S-M/M-ND 12.39 10.74 8.26 |CA-354S-M/M_ |SJ-4351X, SJ-43502PM 
2.5mm _ | CP-42536SJ-ND§ 1.20. 1.04 80 | SJ-42536-SMT-1 Cable Assembly 6 Conductor 
61 3.5mm __| CP-43502PM-ND 3.69 3.20 2.46 | SJ-43502PM 66A | CP-356CS-ND 13.95 12.09 9.30]CA-356CS  |SJ-63516 
* Threaded with nut +tNon-threaded +Non-threaded and Isolated Ground = § Tray 86B | CP-356CS-M/M-ND_ 18.54 16.07 12.36 |CA-356CS-M/M/SJ-63516 


cul 
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Phono Plugs and Jacks 


Digi-Key Price Each CUI Inc. Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Color Part No. 1 10 100 Part No. Fig. Color Part No. 1 10 100 Part No. 
Black CP-1400-ND 61 53.41 ‘| RCJ-OT Red/Black CP-1430-ND 89 78 60 | RCJ-2121 
Red CP-1401-ND 61 5341 | RCJ-012 6 | White/Yellow CP-1431-ND 89 78 60 | RCJ-2134 
, White CP-1402-ND 61 53.41 | RCJ-013 Red/White CP-1432-ND 89 78.60 | RCJ-2123 
Yellow Paleo) 61 5341) ROU-014 Red/Black CP-1433-ND 86 75 58 | RCJ-2221 
Blue ew) ot 53.41 | ROSO15 7 | White/Yellow CP-1434-ND 86 75 58 | RCJ-2234 
Green Ea A0S ND 61 53.41 | RCJ-016 Red/White CP-1435-ND 86.75 ——58_| RCJ-2228 
Black CP-1406-ND 58 1 39 | RCJ-021 Red/Black CP-1436-ND 147 1.28  ~=.98 | RCJ-412211 
Red Pk Weny 58 0 51.89 | RCJ-022 8 | White/Yellow CP-1437-ND 1.47 128 98 | RCJ-413344 
2 ve td a ae os i - Bees Red/White CP-1438-ND 1.47 1.28 98 _| RCJ-412233 
Blue: GEHaTOIND) ee ip caer: |Feiogs Red/Black CP-1439-ND 198 f.72 1.92 | ACJ61212121 
Green CP-1411-ND ms ‘1g. | -RGU-028 9 | White/Yellow CP-1440-ND 1.98 1.72 1.32 | RGJ-61343434 
Red/White CP-1441-ND 1.98 172 1.32 | RCJ-61232323 
Black pale) A 62 Ar | RCI-031 Red/White/Yellow CP-1442-ND 198 1.72 1.32 | RCJ-61223344 
Red CP-1413-ND 71 62 47 | RCJ-032 - 
White CP-1414-ND 7 ‘62 47_-| ~RCU-083 19 | Red/White/Yellow CP-1443-ND 151. 131 1.01 | RCJ-31234 
3 Red/Green/Blue CP-1444-ND 1.51 131 1.01 | RCJ-31265 
Yellow CP-1415-ND 71 62 47 | RCJ-034 
Blue CP-1416-ND 71 ‘62.47: | RCJ-035 71 _ | RediWhite/Vellow CP-1445-ND 149 129 1.00 | RCJ-32234 
Green CP-1417-ND 1 ‘62.47 | RCJ-036 Red/Green/Blue CP-1446-ND 1.49 129 1.00 | RCJ-32265 
Black CP-1418-ND 88 77 59 | RCJ-041 Black CP-1447-ND 62 54.42 | RCP-O11 
Red CP-1419-ND 88 77 59 | RCJ-042 Red CP-1448-ND 62 ‘54.42: | RCP-012 
4 White CP-1420-ND 88 77 59 | RCJ-043 45 White CP-1449-ND 62 54 42 | RCP-013 
Yellow CP-1421-ND 88 77 59 | RCJ-044 Yellow CP-1450-ND ‘62 ‘54.42: | RCP-014 
Blue CP-1422-ND 88 77 59 | RCJ-045 Blue CP-1451-ND 62 54 42 | RCP-015 
Green CP-1423-ND 88 77.59 | RCJ-046 Green CP-1452-ND 62 ‘54.42 | RCP-016 
Black CP-1424-ND 66 57.44 -| RCJ-051 Black CP-1453-ND 62 54.42 | RCP-021 
Red CP-1425-ND 66 ‘57 .44-| ~RCJ-052 Red CP-1454-ND 62 ‘54.42: | RCP-022 
P White CP-1426-ND 66 ‘57 .44-| RCJ-053 43 White CP-1455-ND 62 54.42 | RCP-023 
Yellow CP-1427-ND 66 ‘57.44 -| RCJ-054 Yellow CP-1456-ND 62 54 42 | RCP-024 
Blue CP-1428-ND 66 ‘57.44: |-~RCJ-055 Blue CP-1457-ND 62 54.42 | RCP-025 
Green CP-1429-ND 66 ‘57.44 | RCJ-056 Green CP-1458-ND 62 54.42 | RCP-026 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 -« Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Switeherafi® = §&N3 Weathertight Connectors 


No. of Digi-Key Price Each Switchcraft 
Fig. | Positions Description Part No. 1 10 25 Part No. 
Plugs 
3 Female $C1156-ND 4.88 3.66 3.36 EN3C3F 
Male $C1157-ND 3.52 2.64 2.42 EN3C3M 
4 Female $C1158-ND 5.84 4.38 4.02 EN3C4F 
Male $C1159-ND 4.04 3.03 2.78 EN3C4M 
1 5 Female $C1160-ND 6.80 5.10 4.68 EN3C5F 
Male $C1161-ND 4.64 3.48 3.19 EN3C5M 
6 Female $C1162-ND 7.76 5.82 5.34 EN3C6F 
Male $C1163-ND 5.16 3.87 3.55 EN3C6M 
8 Female $C1164-ND 9.72 7.29 6.68 EN3C8F 
In-Line Receptacles 
tC 3 Female $C1175-ND 4.76 3.57 3.27 EN3L3F 
5/8"-27 Thread 917.96 Male $C1176-ND 3.44 2.58 2.37_| EN3L3M 
HexNut a 4 Female SC1177-ND 5.68 4.26 3.91 | ENSL4F 
1/30" to 3/16" eee eee Male $C1178-ND 3.92 2.94 2.70 | EN3L4M 
7.84] Panel pee 2 P Female $C1179-ND 6.60 4.95 4.54 | ENSL5SF 
ay uokness Male SC1180-ND 4.52 3.39 3.11_| EN3L5M 
Female $C1181-ND 7.52 5.64 5.17 EN3L6F 
Male $C1182-ND 5.00 3.75 3.44 EN3L6M 
FEATURES AND BENEFITS: + Housing rated UL 94V-O against flammability + Contact terminal: Solder Cup 8 Male $C1183-ND 6.16 4.62 4.24 EN3L8M 
Contacts + Panel Connector Shell features a positioning keyway to prevent misalignments + No Grommets. Panel-Mount Receptacles 
Cable clamp assembly features living hinges, which snap easily onto and holds the cable + Choose cord plug or i 
panel mount + 2-8 pins + Exceeds Coast Guard specifications for water tightness (CFR 46 Part 110.20) 3 rome’ sotigs Ne a5 oaa aor ENSeSt 
+ Optional cap covers the panel housing assembly when not in use APPLICATIONS: « Process control + Marine Female SC1167-ND 5.24 3.93 3.60 EN3P4E 
electronics +» Medical instrumentation * Geothermal instrumentation * Communication + Transportation 4 Male SC1168-ND 3.64 273 250 EN3P4M 
* General industrial electronics SPECIFICATIONS: * Mechanical: Shock: Mil-Std. 202 method 2138, condition K 3 Female SC1169-ND 6.16 4.62 7.24 EN3P5F 
+ Vibration: Mil-Std 202 Method 201 » Life 600 insertion/withdrawal cycles (min.) Electrical: Voltage Rating 5 Male SC1170-ND 4.20 3.15 2.89 EN3P5M 
(sea level): * Tested at 600 VRMS « Insulation Resistance: 100 Megohms (min.) at 77°F (25°C) * Contact Female SC1171-ND 742 5.34 4.90 EN3P6F 
Resistance: 3.0 Millonms (max.) »* Current Rating: 7.5 Amps (#20 contact) Environmental: + Temperature Male $C1172-ND 4.76 3.57 3.27 EN3P6M 
Limits: -40°C to +65°C (non-operating) + Moisture Resistance: Mil-Std 202 Method 106F = Insulation 3 Male SC1173-ND 5.84 4.38 4.02 EN3P8M 
Resistance: Mil-Std 202 Method 302, condition B + Thermal Shock: Mil-Std 202 Method 107G = Salt Spray: a = Dust Ca SC1174-ND 92 69 63 EN3CAP 
Mil-Std 202 Method 101D, condition B + Water Tightness Test: U.S. Coast Guard CFR 46 Part 110.20 PR - 2 : 


Switcherafi® : 


4” (6.35mm) Plugs, Jacks and Audio Adapters 
Dimensions for Figures 1-3 
a 


Tip Terminal 
Insulating Tube 


i Pt.# 238 Only shell \ 
Terminal is sleeve terminal 


A B Cc 
«(> 
a [TF Mates | Dimensions(mm) _| Digi-Key Pricing Switchcraft 
—, 3/8-32 = Fig. | Description With} A B (3 Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
7.01 Capa NEF Thd. —— = ; 1/4” (6.35mm) “Littel Plugs” Two Conductor Phone Plugs 
1 Shielded w/ Solder Lug & Cable Clamp 11 42.88 7.54 12.70 |SC1075-ND 3.96 29.70 68.00 | 280 
a 144” (6.35mm) ‘Littel Plugs” Three Conductor Phone Plugs 
19.05 nS 2 | Black w/ Solder Lug & Cable Clamp 12B | 42.88 7.54 12.70 |SC1081-ND 4.52 33.90 77.75 | 267 
3 | Shielded w/ Solder Lug & Cable Clamp | 12B | 42.88 7.54 12.70 |SC1084-ND 5.36 40.20 92.25 | 297 
0 
ASceY Tip v7 1/4” (6.35mm) Right Angle Flat, Two Conductor Type Phone Plugs 
4 | Shielded w/ Solder Lugs 11 —= _ — |SC1068-ND 4.40 33.00 75.75 | 228 
1/4” (6.35mm) Right Angle Flat, Three Conductor Type Phone Plugs 
PW 4 | Shielded w/ Solder Lugs 12B = _ — |SC1069-ND 5.68 42.60 97.75 | 238 
3/8-32 \@15.88 Max. Washer 
UNEF 2A 12.7 Hex Locknut 
: Sche- Digi-Key Pricing Switchcraft 
Fig. | matic | Description Part No. i 10 25 Part No. 
1/4” (6.35mm) “Littel J ax,” Two Conductor Phone J acks 
a f2:51 Max, <i y 5 A Phone Jack 1/4” (6.35mm), Open Circuit $C1085-ND 2.00 15.00 34.50} 11 
sas < 3 6 B Phone Jack 1/4” (6.35mm), Tip Shunt SC1089-ND 2.00 15.00 34.50} 12A 
j= 
tape ie : I 7 1/4” (6.35mm) “Littel J ax,” Three Conductor Phone J acks 
—Trl 7 Cc Phone Jack Double Open Circuit $C1094-ND 2.08 15.60 35.75| 12B 
Terminal 1/4” (6.35mm) Two Conductor J acks with Solder Lug Terminals 
_ 8 A Phone Jack Enclosed Insulated Bushing $C1103-ND 2.24 16.80 38.50} N111 
—- 17A7 z B Phone Jack Enclosed Single Closed Circuit $C1104-ND 1.92 1440 33.00] 112A 
TTYL ieee Gerwes I aoe ere 1/4” (6.35mm) Two Conductor J acks with PC Terminals 
.88 Flat Was! 
ee a 14.27 Hex Ni 9 A Phone Jack Rt. Angle Single Open Circuit $C1121-ND 1.76 13.20 30.25 | RN111PC 
B Phone Jack Rt. Angle Single Closed Circuit $C1122-ND 2.00 15.00 34.50 | RN112APC 
1/4” (6.35mm) Three Conductor J acks with Solder Lug Terminals 
8 Cc Phone Jack Enclosed Double Open Circuit $C1107-ND 1.96 14.70 33.75 | 112B 
1/4” (6.35mm) Three Conductor J acks with PC Terminals 
9 Cc Phone Jack Rt. Angle Double Open Circuit $C1123-ND 2.16 16.20 37.25 | RN112BPC 
Sere Cord Clamp Shielded 1/4” (6.35mm) “TP ax” Thick-Panel Phone J acks 
‘ee Patras Pande to A | 2Cond., Open Circuit SC1034-ND 6.32 47.40 108.75| 151 
= ; [7-22.28~1 C__| 3Cond., Open Circuit SC1035-ND__ 6.96 52.20 119.50 | 1528 
“Extension ax” 1/4” (6.35mm) Cable Extension J acks 
Ring Spring i Zien Molded SuBber 1588 11 — In Line 3 Cond. Shielded Handle Screw Terminals SC1042-ND 8.44 63.30 145.00] 1230 
54.76 Handle Seal Hex Nut J ack Cover 
12 _ Jack Cover Black with Hardware $C1101-ND 7.44 55.80 128.00 | 515 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 203 


Switcheraflf® Phone, Power & Phono Plugs and Jacks 
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14.254 Pin Q: 
Shunt E Center pin 712:2.54 
Terminal RAPC722: @2.03 |8:99) Sleeve Shunt 722: 2.03 
Center pin RAPC712: 025.4 ae 
I ; 
et 3.00 4 rt pr Fae i Swe 
; 25 Thick Wt 80 
Sleeve terminal 24g Lee Sleeve / | Terminal \ 
Terminal 354 54 CSnter Pin 
Terminal 
Digi-Key Price Each Switchcraft 
Fig. With Description Part No. 1 10 25 Part No. 
“Tini Plug” Miniature Phone Plugs 
1 4 -141” (3.58mm) Black w/ Screw Terminals $C1053-ND 3.12 2.34 2.15 740 
1 a4 .141” (3.58mm) Black w/ Solder Lug & Cable Qamp SC1055-ND 3.04 2.28 2.09 750 
1 4 .141” (3.58mm) Red w/ Solder Lug & Cable Camp SC1056-ND 3.04 2.28 2.09 755 
1 4 -141" (3.58mm) Shielded w/ Solder Lug & Cable Qamp | SC1057-ND 4.12 3.09 2.83 780 
“Micro-plug” Subminiature Phone Plugs 
2 Fg. 3,4,6,7 .097” (2.46mm) 2 Cond Black w/ Solder Lugs $Ci058-ND 3.08 2.31 2.12 850 
2 Fig. 3,4,6,7 .097" (2.46mm) 2 Cond Red w/ Solder Lugs $C1059-ND 3.08 2.31 2.12 855 
2 Fig. 3,4,6,7 .097” (2.46mm) 2 Cond Natural w/ Solder Lugs SCi060-ND 3.08 2.31 2.12 880 
“Micro-d J ax” Subminiature Enclosed Phone J ack 
3 850 Subminiature 2 Cond Closed Circuit Solder Lug SCi043-ND 2.04 1.53 1.40 | MDSL2A 
6 850 Subminiature 2 Cond Closed Circuit PCB $C1044-ND 2.04 1.53 1.40 MDPC2A, 
4 850 Subminiature Rt. Angle 2 Cond Solder Lug $C1045-ND 2.28 7A 1.57 MDSL2ARA 
ch 850 Subminiature Rt. Angle POB $C1046-ND 2.28 1.71 1.57 MDPC2ARA, 
Power Plugs 
5 712A Power Plug .1” Black Handle (2.5 mm Dia) $C1051-ND 2.92 219 2.01 760 
5 722A Power Plug .08” Black Handle (2.1 mm Dia.) $C1052-ND 2.92 219 2.01 S760 
10 L712A Conn Power Plug Locking 2.5 mm Bik $C1148-ND 4.24 3.18 2.92 761K 
10 712A Conn Power Plug Locking 2.5 mm Bik $C1149-ND 4.24 3.18 2.92 760K 
Power J acks 
8 760K Panel Mount Jack .1” Dia. PC Terminals (2.5 mm Dia.) SC1050-ND 2.92 2.19 2.01 PC712A 
8 S760K Panel Mount Jack .08” Dia. (2.1mm Dia.) $C1047-ND 2.92 219 2.01 PC722A 
9 760 Panel Mount Jack .1” Dia, Solder Lug (2.5 mm Dia.) $C1048-ND 2.92 2.19 2.01 712A 
9 S760 Panel Mount Jack .08” Dia., Solder Lug (2.1 mm Dia.) $C1049-ND 2.92 219 2.01 722A 
1 761K Conn Power Jack 2.5 mm Panel Mount Long $C1150-ND 4.00 3.00 2.75 L712A 
1 S761K Conn Power Jack 2.1 mm Panel Mount Long $C1151-ND 4.00 3.00 2.75 L722A 
12 760 Conn Power Jack Right Angle PCB 2.5 mm $C1152-ND 1.08 81 74 RAPC712 
12 S760 Conn Power Jack Right Angle PCB 2.1 mm $C1153-ND 1.08 81 74 RAPC722 
13 760 Conn Power Jack Hybrid SMT 2.5 mm $C1154-ND 1.20 90 83 RASH712 
17.48 6.359.52 13 S760 Conn Power Jack Hybrid SMT 2.1 mm SCII55-ND 120 _.90 .83_| RASH722 
Digi-Key Price Each Switchcraft 
Fig. | Description Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
Phono J acks and Plugs 
14 | Phono Plug 2 Cond .. | SC1131-ND 52 .39 36 .33 | 3501M 
15 | Phono Plug 2 Cond. w/ Cable Camp $C1132-ND 1.00 15 69 63 | 3501MC 
16 | Phono Jack 2 Cond. Panel Mount . $C1133-ND 1.40 1.05 96 .88 | 3501FP 
Insulated Washer at For SC1133- $C1144-ND 34 25 .23 21 | $2207 
Insulated Washer Extruded For SC1133-ND. $C1145-ND 38 28 26 24 | $1564 
Phono Jack 2 Cond. Panel Mount w/ Hardware. $C1134-ND 1.76 1.32 1.21 1.10 | 3501FR 
Insulated Washer Hat For SC1134-ND.... $C1146-ND lt 13 12 1 | $1028 
Insulated Washer Extruded For SC1134-ND. $C1147-ND 38 28 26 24 | $1029 
Phono Plug 2 Cond, Red Cable lamp... $C1135-ND 148 1.11 1.02 93 | 3558-1 
Phono Plug 2 Cond, Black Cable Clamp .. $C1136-ND 148 1.11 1.02 93 | 3558-2 
Phono Plug 2 Cond, Shielded w/ Cable Gam .. | SC1138-ND 1.96 1.47 1.35 1.23 | 3502 
Phono Extension Jack 2 Cond, Shielded w/ Heavy Duty Qlamp.... | SC1139-ND 276 207 1.90 1.73 | 3503 
Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. | Description Part No. i 10 25__| Part No. 
1_ | Plug Male Straight 3 pos Satin Nickel Finish $C1003-ND 496 3.72 3.41 | A3M 
1_ | Plug Male Straight 3 pos Black w/Silver Contacts SC1004-ND¢ 4.96 3.72 3.41 | A3MB 
1_ | Plug Male Straight 4 pos Satin Nickel Finish $C1014-ND 5.72 429 3.93 | AAM 
1_| Plug Male Straight 5 pos Satin Nickel Finish $01022-ND_ 10.08 7.56 6.93 | ASM 
2 | Plug Female Straight 3 pos Satin Nickel Finish $C1001-ND 5.60 4.20 3.85 | ASF 
2 | Plug Female Straight 3 pos Black w/Silver Contacts SCi002-ND¢ 5.60 4.20 3.85 | ASB 
2 | Plug Female Straight 4 pos Satin Nickel Finish $C1013-ND 7.80 5.85 5.36 | AF 
2_| Plug Female Straight 5 pos Satin Nickel Finish $C1021-ND 12.72 9.54 8.75 | ASF 
3 | Plug Male Rt. Angle 3 pos Satin Nickel Finish SC1012-ND 1468 11.01 10.09 | R3M 
4 | Plug Female Rt. Angle 3 pos Satin Nickel Finish SC1011-ND 15.92 11.94 10.95 | R3F 
5 | Receptacle Male Panel Mount 3 pos Satin Nickel Finish $C1008-ND 6.00 450 4.13 | COM 
6 | Receptacle Male Narrow Panel Mount 3 pos Satin Nickel Finish $C1010-ND 468 3.51 3.22 | D3M 
6_| Receptacle Male Narrow Panel Mount 4 pos Satin Nickel Finish $C1020-ND 5.56 4.17 382 | DIM 
6 | Receptacle Male Narrow Panel Mount 5 pos Satin Nickel Finish ‘$C1028-ND 9.84 7.38 6.77 | DSM 
7 | Receptacle Female Narrow Panel Mount 3 pos Satin Nickel Finish | SC1009-ND 632 4.74 435 | DOF 
7 | Receptacle Female Narrow Panel Mount 4 pos Satin Nickel Finish | SC1019-ND 8.96 672 616 | D4F 
7_| Receptacle Female Narrow Pane! Mount 5 pos Satin Nickel Finish | SC1027-ND 14.48 10.86 9.96 | D5F 
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Waterproof 
Connector Assemblies 


Features: Major applications include baths, toilets, hot-water suppliers, washing machines, water purifiers, outdoor 
motors, frozen food showcases, and construction devices. 
566 (WP20/22) Series, 22 AWG : FEATURES: As being a fully waterproof small-sized connector of 2 mm pitch. 
SPECIFICATIONS: Pitch: 2.0 mm. Rated Voltage: 250V. Rated Current: Max 2A. Withstand Voltage: AC1000V, 1 Minute. 
Contact Resistance: 10mQ max. Insulation Resistance: 1000MQ min./DCS500V. Temperature Range: -40°C~+105°C. 
Water proof grade: JIS 00920 (grade 8) Water proof type by JIS 00920. Applicable Board Thickness: 1.6 mm. Housing - 


Goiredwi berinstalload Fig-1 694580 Pin Block: PBT (UL94V-0). Terminal: PB/Tin plating. Wire - Housing Seal: Silicone Rubber. 
ihe Me Ma a installed'in > 568 (CLO7C) Series, 20 AWG FEATURES: - As a waterproof connector of single-pole specification, housing lock can 
1e following order: i aed ahaa 
assure tight closing without being easily disengaged. The lock is small in size and compact. + Outstanding in 
a Black 4.Green 7. Orange 17 mechanical/electrical characteristics, etc. because of the highly stable contact part. + Conforming to Hectric Apparatus 
2.White 5. Brown 8. Yellow Control Regulations. SPECIFICATIONS: Rated Voltage: 300V. Rated Current: Max 5A. Withstand Voltage: AC1700V, 
3. Red 6.Blue 9. Violet 1 Minute. Contact Resistance: 10mQ max. Insulation Resistance: 1000MQ min./DC500V. Temperature Range: 
-40°C~+105°C. Water proof grade: JIS 00920 (grade 4) Water proof type by JIS 00920. Housing - Pin Block: PBT 
Fig. 2 oy Fig. 3 (UL94V-0). Terminal: Brass/Tin plating. Wire - Housing Seal: Silicone Rubber. 
21.9 89 570 (CLO7D/E) Series, 16 AWG FEATURES: + Fully waterproof connector of 5.8 mm pitch, being applicable to large 
current (max. 10A). + Conforming to Hectric Apparatus Control Regulations. SPECIFICATIONS: Rated Voltage: 300V. 
Rated Current: Max 10A. Withstand Voltage: AC1700V, 1 Minute. Contact Resistance: 10mQ max. Insulation 
Resistance: 1000MQ min./DCS500V. Temperature Range: -40°C~+105°C. Water proof grade: JIS 00920 (grade 4) Water 
proof type by JIS 00920. Applicable Board Thickness: 1.6 mm. Housing - Pin Block: PBT (UL94V-0). Terminal: Brass/Tin 
plating. Wire - Housing Seal: Silicone Rubber. 
Length) Digi-Key Pricing EDAC 
Fig. | Description Ft. (M)| Part No. i 10 100 | PartNo. 
WP20/22 Series — 22 AWG 
1 | Connector Plug, 2 Position, POB Mount — | 151-1001-ND 87 7.70 61.60 | 566-002-420-101 
2 | Cable Assembly Plug, 2 Position 3 (.91) | 151-1002-ND 5.25 48.30 420.00 | 566-002-714-120 
3 | Assembly Receptacle, 2 Position 3 (.91) | 151-1003-ND 5.68 52.21 454.00 | 566-002-724-220 
4 | Connector Plug, 3 Position, POB Mount — | 151-1004-ND 1.33 11.83 94.60 | 566-003-420-101 
5 | Cable Assembly Plug, 3 Position 3 (.91) | 151-1005-ND. 7.78 71.53 622.00 | 566-003-714-120 
6 | Assembly Receptacle, 3 Position 3 (.91) | 151-1006-ND 8.18 75.21 654.00 | 566-003-724-220 
KS 7 | Connector Plug, 5 Position, POB Mount — | 151-1007-ND 1.98 17.60 140.80 | 566-005-420-101 
8 | Cable Assembly Plug, 5 Position 3 (.91) | 151-1008-ND 12.78 117.53 1022.00 | 566-005-714-120 
£49.25 32.0 9 | Assembly Receptacle, 5 Position 3(.91)] 151-1009-ND 13.05 120.06 1044.00 | 566-005-724-220 
10 | Connector Plug, 9 Position, POB Mount — | 151-1010-ND 2.91 25.85 206.80 | 566-009-420-101 
11 |Assembly Receptacle, 9 Position 3 (.91) | 151-1011-ND. 22.98 211.37 1838.00 | 566-009-724-220 
CLO7C Series — 18 AWG 
12 | Cable Assembly Plug, 1 Position 3 (.91) | 151-1014-ND 3.40 31.28 272.00 | 568-001-734-100 
13 | Assembly Receptacle, 1 Position 3 (.91) | 151-1015-ND. 3.05 28.06 244.00 | 568-001-744-200 
CLO7D£ Series — 18 AWG 
14 | Connector Plug, 1 Position, POB Mount — | 151-1016-ND 1.15 10.18 81.40 | 570-001-420-101 
15 | Cable Assembly Receptacle, 1 Position [3 (.91)) 151-1017-ND 3.95 36.34 316.00 | 570-001-744-200 
16 | Assembly Plug, 2 Position 3 (.91) | 151-1018-ND. 6.53 60.03 522.00 | 570-002-734-100 
17 | Connector Plug, 2 Position, POB Mount — | 151-1019-ND 1.40 12.38 99.00 | 570-002-420-101 
18 | Cable Assembly Receptacle, 2 Position [3 (.91)) 151-1020-ND 6.93 63.71 554.00 | 570-002-744-200 
19 | Cable Assembly Plug, 3 Position 3 (.91) | 151-1021-ND 10.28 94.53 822.00 | 570-003-734-100 
20 | Connector Plug, 3 Position, POB Mount — | 151-1022-ND 242 21.45 171.60 | 570-003-420-101 
21 | Assembly Receptacle, 3 Position 3 (.91) | 151-1023-ND 10.63 97.75 850.00 | 570-003-744-200 
— | Extraction Tool, 566 Series 151-1012-ND = 205.35 _— — _ | 566-280-300 
— |Extraction Tool, 570 Series 151-1013-ND 147.08 = —_ | 570-280-300 
Edgeboard Connectors eager 
g Pos./| A B c D E | Digi-Key Pricing EDAC 
MATERIALS: Insulator: Thermoplastic Polyester,UL 94V-0. Contacts: Copper, Nickel, Tin Alloy CA-725 or aS 20 SS A OA RecN) y ay 00 SU) |eetah bs 
Phosphor Bronze. Contact Plating: Gold on Mating Area, Tin-Lead on the Contact Tails, Nickel Underplate. 3.96mm Contact Centers 
Colors:Series 305, 306, 307, 341, 345 and 346 are green. Series 357 and 395 are black. MECHANICAL: 20 | 62.64 54.76 47.50 43.79 5.41 | EDC357202-ND 1.98 17.60 140.80 544.00) 357-020-520-202 
P.C. Card Slot: Accepts boards .054" (1.37mm) to .070" (1.78mm) thick. ELECTRICAL: Insulation 24 | 70.56 6269 55.42 51.71 5.41 | EDC357242-ND 2.08 18.43 147.40 569.50) 357-024-520-202 
Resistance: 5000 megohms at 500 VDC. Dielectric Withstanding Voltage: 1500 V.A.C. RMS at sea level. 30 | 82.45 74.57 67.31 63.60 5.41 | EDC357302-ND 239 21.18 169.40 654.50| 357-030-520-202 
Current Rating: 3 Amperes. Contact Resistance: 6 Milliohms, maximum. ENVIRONMENTAL: Operating 36 | 94.34 8646 79.20 75.49 5.41 | EDC357362-ND 273 24.20 193.60 748.00) 357-036-520-202 
Temperature: -65° to +125°C. 44 |110.19 102.31 95.05 91.34 5.41 | —DC357442-ND 3.10 27.50 220.00 850.00} 357-044-520-202 
SERIES: 30 9.65 7 5 
: 4 Contact point SERIES: 34 44.09 Solder Tail — 6.35mm Spacing 
Ni AP SERIES: 305, 307, 357... 11.68 3.18mm Contact Centers 
A\ WZ SERIES: 946, 345, 395.... 15.24 44) 90.42 83.69 77.09 73.03 4.44 | EDC346442-ND 3.22 28.60 228.80 884.00 | 346-044-520-202 
Hu (bf43:18 - 56 [109.47 102.74 96.14 92.08 4.44) EDC346562-ND 3.60 31.90 255.20 986.00) 346-056-520-202 
HIALY 6.45 ia 72 | 134.87 128.14 121.54 117.48 4.44 | EDC346722-ND 4.34 38.50 308.00 1190.00) 346-072-520-202 
| | 7 aaa TG 100 | 179.32 172.59 165.99 161.93 4.44 | EDC346102-ND 5.46 48.40 387.20 1496.00 | 346-100-520-202 
356mm in nee f Un f Solder T: acing (Single Row) 
3.56 508mm ast 3.25 Solder Hole Eo Tep 3.96mm Contact Centers 
6.35mm Spacing le A 4 10 | 62.64 54.76 47.50 43.79 5.41 | EDC306102-ND 1.77 15.68 125.40 484.50| 306-010-520-102 
le 8 >| 15 | 82.45 74.57 67.31 63.60 5.41 | EDC306152-ND 239 21.18 169.40 654.50) 306-015-520-102 
18 | 94.34 86.46 79.20 75.49 5.41 | EDC306182-ND 2.76 24.48 195.80 756.50} 306-018-520-102 
NOTE: a ( mn =2= n t 22 |110.19 102.31 95.05 91.34 5.41 | EDC306222-ND 3.22 28.60 228.80 884.00) 306-022-520-102 
SERIES 341: 10.16mm for 28/56 pin & up. Q|bahannhiasnnnna Ee f 
SERIES 306: 12.70mm for 28 pin & up. a 3.25 1.88 3.96mm Contact Centers 
SERIES 305, 307, 357: 12.70mm for 28/56 pin & up SERIES: 341. 12] 46.79 3891 31.65 27.94 7.16] EDC305120-ND 143 12.65 101.20 391.00] 305-012-500-202 
Sees ee oe see 20 | 6264 5476 47.50 4379 7.16 | EDC305200-ND 1.86 16.50 132.00 510.00) 305-020-500-202 
7 i ss 24 | 70.56 6269 55.42 51.71 7.16} EDC305240-ND 2.14 18.98 151.80 586.50) 305-024-500-202 
Dimensions (mm) 30 | 82.45 74.57 67.31 63.60 7.16 | EDC305300-ND 242 21.45 171.60 663.00) 305-030-500-202 
Pos./ A B c D E Digi-Key Pricing EDAC 36 | 94.34 86.46 79.20 75.49 7.16} EDC305360-ND 2.76 24.48 195.80 756.50) 305-036-500-202 
Char.| 4.38 +20 4.38 +15 4.51] PartNo. i 10 100 500 | Part No. 44 |110.19 102.31 95.05 91.34 7.16 | EDC305440-ND 3.41 30.25 242.00 935.00) 305-044-500-202 
Solder Tail — 3.56mm Spacing Solder Eyelets — 5.08mm Spacing 
2.54mm Contact Centers 3.96mm Contact Centers 
12 | 3747 2985 22.23 17.78 3.18] EDC341122ND 2.39 21.18 169.40 654.50 | 341-012-520-202 72) 46.79 3891 31.65 2794 716] EDC307120-ND 152 1348 10780 41650] 307-012-500-202 
20 | 47.63 40.01 32.39 27.94 3.18] EDC341202-ND 2.60 23.10 184.80 714.00 | 341-020-520-202 4 .020-500- 
30 | 60.33 52.71 45.09 40.64 3.18) EDC341302-ND 2.88 25.58 204.60 790.50 | 341-030-520-202 ey cae pats pee po Le eee Son eoe on 
40 | 73.03 65.41 57.79 53.34 3.18) EDC341402-ND 3.16 28.05 224.40 867.00 | 341-040-520-202 30 | 8245 74.57 67.31 63.60 7.16 | —DC307300-ND 307-030-500-202 
50 | 85.73 78.11 70.49 66.04 3.18] EDC341502-ND 3.50 31.08 248.60 960.50 | 341-050-520-202 36 | 9434 86.46 79.20 75.49 7.16| EDC307360-ND 307-036-500-202 
12 | 46.79 38.91 31.65 27.94 =i ey aor 101.20 391.00 | 305-012-520-202 a Eile 
20 | 62.64 54.76 47.50 43.79 541| EDC305202-ND 1.86 1650 192.00 510.00] 305-020-520-202 poldenEyeleishcanteliana 
24 | 70.56 62.69 55.42 51.71 5.41 | —DC305242-ND 2.14 18.98 151.80 586.50) 305-024-520-202 3.96mm Contact Centers 
30 | 8245 74.57 67.31 63.60 5.41) EDC305302-ND 2.42 21.45 171.60 663.00 | 305-030-520-202 10 | 62.64 54.76 47.50 43.79 7.16 | EDC306100-ND 1.77 15.68 125.40 484.50| 306-010-500-102 
36 | 94.34 86.46 79.20 75.49 5.41 | EDC305362-ND 2.76 24.48 195.80 756.50) 305-036-520-202 15 | 8245 7457 67.31 6360 7.16| EDC306150-ND 239 21.18 169.40 654.50| 306-015-500-102 
44 |110.19 102.31 95.05 91.34 5.41 | EDC305442-ND 3.19 28.33 226.60 875.50 | 305-044-520-202 18 | 94.34 86.46 79.20 75.49 7.16 | EDC306180-ND 2.76 2448 195.80 756.50| 306-018-500-102 
22 | 11019 10231 9505 9134 716 | EDCHNE2AOND 322 2860 228.80 88400 | 306-022-500-102 
2.54mm Contact Centers 
20 | 46.61 40.01 32.00 27.94 4.44] EDC395202-ND 2.17 19.25 154.00 595.00) 395-020-520-202 7; 
26 | 54.23 47.63 39.62 35.56 4.44] EDC395262-ND 2.36 20.90 167.20 646.00] 395-026-520-202 enietet | Lilia. (fan) ae he 
30 | 59.31 5271 44.70 40.64 4.44| EDC395302-ND 2.48 22.00 176.00 680.00] 395-030-520-202 | | Pos.//Spacing| C D Bus Digi-Key Pricing EDAC 
34 | 64.39 57.79 49.78 45.72 4.44| EDC395342-ND 2.54 22.55 180.40 697.00 395-034-520-202 | | Char.| (mm) | +.38 4.15 Style Part No. 110 100 500 _| PartNo. 
36 | 66.93 60.33 52.32 48.26 4.44] EDC395362-ND 2.60 23.10 184.80 714.00) 395-036-520-202 Standard Bus Systems 
40 | 72.01 65.41 57.40 53.34 4.44] EDC395402-ND 2.79 24.75 198.00 765.00) 395-040-520-202 
44 | 77.09 70.49 62.48 58.42 4.44) EDC395442-ND 2.95 26.13 209.00 807.50) 395-044-520-202 oy 254 | 8280 78.74) MULTIBUS | bee +19 37.13 297.00 1147.50) 345-060-524-201 
50 | 8471 7811 7010 66.04 4.44| EDC395502-ND 313 27.78 22220 858.50| 395-050-520-202 | | 120) 254 159.00 154.94) | VERSABUS | ED0345202-ND 6.98 61.88 495.00 1912.50 /345-120-520-201 
56 | 92.33 85.73 77.72 73.66 4.44| EDC305562-ND 3.32 29.43 235.40 909.50) 395-056-520-202 56 ) 3.18 | 96.14 92.08) STANDARD BUS) EDGGA6052:ND) 4.09 36.90 200.40 1122.00 /346-056-520-802 
60 | 97.41 90.81 82.80 78.74 4.44| EDC395602-ND 3.44 30.53 244.20 943.50] 395-060-520-202 62) 254 | 85.34 81.28) IBMPC-XT | EDC395062-ND 1.09 9.63 77.00 297.50)395-062-520-350 
62 | 99.95 93.35 85.34 81.28 4.44 | EDC395622-ND 3.53 31.35 250.80 969.00] 395-062-520-202 98 2.54 [131.06 127.00] IMB PC-ATISA | EDC395982-ND 1.40 12.38 99.00 382.50}395-098-520-350 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Material Thickness RS Narfow Dip ole Wide Dip 


High and Low Profile 


MATERIALS (Standard eyelet) Right'Angle Solder Solder 
Insulator: Glass filled thermoplastic poly- = = = = — = 
ester Valox (Standard) UL 94V-0 Approved. atin A De ee ee D Porn 1 10 Lal he 500 eee 
eee aac aaneean 
niche newne: Gold over .000050 Nickel [jog 7 Po Expansion Port EdgeCad | SI020-ND 3.12 24.75 173.25 693.00 | EZCISDOWN-S420+ 
UL File Number: £64287 
High Profile Insertion Depth:.297(7.54) Termination Platin :Tin. .100” Contact Centers 
Low Profilesnsertion Depthi-209(@.79) ee 510 | 0.775 1075 1375 330 |S1051-ND 633 5025 351.75 1407.00 | EZCDSDRAS 
MECHANICAL 612 | 0875 1.175 1.475 .330 | S1061-ND 5.70 45.25 316.75 1267.00 | EZO06DRAS 
S Saar ee? : : , 10/20 | 1.275 1.575 1875 .330 |S1101-ND 4.97 40.48 294.40 1288.00 | EZCIODRAS 
a Board Insertion Force: 16 ozs. maximum | se) | 4775 2.075 2375 330 | S1151-ND 599 47.50 332.50 1330.00 | EZCISDRAS 
(1e98) Ror conlsct Pall Using ee slee! Weel pane: 1936 | 2075 2375 2675 330 | S1181-ND 652 51.75 362.25 1449.00 | EZCIBDRAS 
The ! ] Board Withdrawal Force: 1 oz. minimum | ao4q | 2275 2575 2875 330 |S1201-ND 7.34 5825 407.75 1631.00 | EZC20DRAS 
245} 6a) i... —..y per contact pair using .062 steel test blade. 22/44 | 2475 2775 3.075 .330 | S1221-ND 7.62 60.50 42350 1694.00 | EZC22DRAS 
(6.22) Pee eta 25/50 | 2775 3.075 3375 .330 | S1251-ND 9.86 7825 547.75 2191.00 | EZC25DRAS 
a ELECTRICAL 31/62 | 3.375 3.675 3.975.330 | SI311-ND 9.17 72.75 509.25 2037.00 | EZC31DRAS 
Insulation Resistance: 5,000 megohms. .156” Contact Centers 
Dielectric Withstanding Voltage: Contact. | 40/20 | 1.844 2157 2499 325 |SS5101-ND 7.50 59.50 416.50 1666.00 | EZM10DRAS 
Centers — .100, .125, .156. Voltage — 600 | 12/24 | 2156 2469 2811 .325 | S5121-ND 7.94 63.00 441.00 1764.00 | EZM12DRAS. 
VDC, 800 VDG, 1800 VDC. 22/44 | 3.716 4.029 4.371 .325 | $5221-ND 857 68.00 476.00 1904.00 | EZM22DRAS 
Current Rating: 3 amperes. 28/56 | 4.652 4.964 5.303 438 | S5281-ND 13.92 110.50 773.50 3094.00 | EZM28DRAS 
Voltage Drop: 30 MV at rated current 
Full Bellows Contact Resistance: 10 milliohms max. at .100” Contact Centers 
rated current. 510 | 0775 1.075 1375 330 | S1052ND 271 21.50 15050 602.00 | EZO0SDREH 
9.125(3.17)hole Orlesise Ohele 612 | 0875 1.175 1.475 .330 | S1062-ND 284 2250 157.50 630.00 | EZO06DREH 
% ENVIRONMENTAL 10/20 | 1.275 1.575 1875 .330 |S1102ND 324 2575 180.25 721.00 | EZCIODREH 
x Solvent Resistance: Perchloroethylene, 15/30 1.775 2.075 2375 .330 | S1152-ND 413 32.75 229.25 917.00 | EZCISDREH 
| ® Freon 113, Freon 11, Trichloroethylene. 19/36 | 2075 2375 2675 .330 |S1182ND 457 36.25 253.75 1015.00 | EZCI8DREH 
Operating Temperature: Valox 65°C to | FE) | 3775 sors 337s 330 |SI252ND S48 435) 50450 121800 | EACOSDRER 
Lan 5 +136°C. Phosphor Bronze -65°C to +125°C. | Sten | 3575 3.675 3975 330 |SIS12ND 520 41.25 28875 1155.00 | EZC31DREH 
35/70 | 3775 4.075 4375 .400 | S1352-ND 6.74 5350 374.50 1498.00 | EZC35DREH 
: : 36/72 | 3875 4.175 4.475 .400 | S1362-ND 869 69.00 483.00 1932.00 | EZC36DREH 
High Profile = Polarizing Key PLAKI-ND — 1.00 7.00 28.00 |PLAKI 
Positions/ Dimensions (Inches) Digi-Key Pricing Sullins -156" Contact Centers 
pare oT lens 1 10 100 500 | Part No. 612 | 1220 1.533 1875 325 |S5062ND 331 26.25 183.75 735.00 | EZMOGDREH 
: 10/20 | 1.844 2157 2499 .325 | S5102ND 419 33.25 23275 931.00 | EZV10DREH 
Peripheral Component Interconnect (PCI) .050” Contact Centers 15/30 | 2624 2937 3279 .325 | S$5152-ND 488 3875 271.25 1085.00 | EZM15DREH 
10/20 | 0.740 1.026 1.340 .370] S01019-ND 10.58 84.00 588.00 2352.00 [RZBIODCHN 19/36 | 3.092 3.405 3.747 .325 | S5182ND 580 46.00 322.00 1288.00 | E2M18DREH 
15/30 | 0.990 1.276 1.590 .370| S01519-ND 10.96 87.00 609.00 2436.00 |RZB1SDCHN+ 22/44 | 3.716 4.029 4.371 .325 | $5222-ND 5.07 40.25 | 281.75 1127.00 | EZM22DREH 
20/40 | 1.240 1.526 1.840 .370] $02019-ND 11.15 88.50 619.50 2478.00 |RZB20DCHN+ 28/56 | 4.652 4.964 5303 .438 | $5282-ND 7.72 61.25 42875 1715.00 | EZM28DREH 
25/50 | 1.490 1.776 2.090 .370| $02519-ND 10.90 86.50 605.50 2422.00 |RZB25DCHN+ 36/72 | 5906 6219 6566 .438 | S5362-ND 11.43 90.75 635.25 2541.00 | EZM36DREH 
25150 | 1480 1776 2080 70] steseD-NDY 1049 8525 58275 2531.00 |RAEDBDCHNN 
30/60 | 1.740 2.026 2.340 .370] S03019-ND 11.25 89.25 624.75 2499.00 |RZB30DCHN+ 100” Contact Centers 
11/45 | 3.140 3.426 3.740 .370| S05619-578-ND 13.89 110.25 771.75 3087.00 |RZB56DCHN-S578+ 310] 0775 10751375 330 | S105¢ND 261 2075 14525 581.00 |EZCUSDRTH 
60/120 | 3.240 3526 3.840 .370| S06019-ND 1418 112.50 787.50 3150.00 |RZBB0DCHN+ a2 | 0875 1175 1475 330 |St0e3ND 271 2150 15050 60200 | EZOD6DRTH 
11/49 | 3.340 3.626 — _ .370| S06019-578-ND 14.18 112.50 787.50 3150.00 | RZBG0DCHN-S578+ 10/20 | 1.275 1.575 1875 .330 | S1103-ND 3.06 24.25 169.75 679.00 | EZCIODRTH 
11/45/10 | 3.740 4.026 4.340 .370| S06619-578-ND 14.58 115.75 810.25 3241.00 |RZB66DCHN-S578- 15/30 1.775 2.075 2375 .330 | S1153-ND 3.47 27.50 192.50 770.00 | EZC1ISDRTH 
80/160 | 4.240 4.526 4.840 .370] S08019-ND 15.62 124.00 868.00 3472.00 |RZBB0DCHN- 20/40 | 2275 2575 2875 .330 |S1203ND 551 4375 306.25 1225.00 | EZC2ODRTH 
42/49 | 4.890 5.176 5.490 .370| S09119-578-ND 16.38 130.00 910.00 3640.00 |RZB91DCHN-S578 22/44 | 2475 2775 3.075 .330 | S1223ND 5.73 45.50 318.50 1274.00 | EZC22DRTH 
100/200 | 5.240 5.526 5.840 .370| S010019-ND 17.04 195.25 946.75 3787.00 |RZB100DCHN- 31/62 | 3375 3.675 3975 .330 |S1313-ND 589 4675 327.25 1309.00 | EZC31DRTH 
11/45/50 | 5.740 6.026 6.340 .370] S010619-578-ND 17.48 138.75 971.25 3885.00 |RZBIO6DCHN-S578| | 36/72 | 3875 4.175 4.475 400 | S1363-ND —_6.43_51.00 357.00 _1428.00 | EZC36DRTH 
Solder Tail .100” Contact Centers -125” Contact Centers 
6/12 0.860 1.175 1.435 .370| S1066-ND 1.73 13.75 96.25 385.00 |EZOO6BDOWN- 28/56 3.785 4.045 4325 .330 | S2283-ND 5.10 40.50 283.50 1134.00 | EZA28DRTH 
gi¢ | 1.060 1.375 1.635 .370| S1087-ND 227 18.00 126.00 504.00 |EZQOSDCTN« 36/72 | 4.785 5.045 5.325 .330 | S2363-ND 7.21 57.25 400.75 _ 1603.00 | EZA36DRTH 
10/20 | 1.260 1.575 1.835 .370| S1106-ND 233 18.50 129.50 518.00 |EZCIODOWN -156” Contact Centers 
12/24 | 1.460 1.775 2035 .370| S1126-ND 217 17.25 120.75 483.00 |EZC12DCWN 612 | 1220 1.533 1.875 .325 |S5063ND 454 36.00 252.00 1008.00 | EAMO6DRTH 
15/30 | 1.760 2.075 2.335 .370| S1156-ND 268 21.25 148.75 595.00 |EZCISDCWN 10/20 1.844 2157 2499 325 | S5103-ND 435 34.50 241.50 966.00 | EZV10DRTH 
25/50 | 2.760 3.075 3.335 .370| $1256-ND 3.02 24.00 168.00 672.00 |EZC25DCWN: 22/44 3.716 4.029 4371 .325 | $5223-ND 5.54 44.00 308.00 1232.00 | EZM22DRTH 
25/50 | 2760 3.075 3.335 .370| S1250-ND 3.02 24.00 168.00 672.00 |EZCeSDCWH 25/50 | 4.184 4.497 4.839 .325 | $5253-ND 6.52 51.75 362.25 1449.00 | EZM25DRTH 
30/60 | 3.260 3.575 3.835 .370| S1306-ND 3.34 26.50 185.50 742.00 |EZC30D0WN- 28/56 | 4.652 4.965 5.908438 SS2RSND) 8.06 64.00 448.00 _ 1792.00 | EZM2BDATH 
44/88 | 4.660 4.975 5.235 .370| S1447-ND 4.82 38.25 267.75 1071.00 |EZC44DCTNs ‘ail — .200” Spacing 
4998 | 5.460 —  —  .370|S14916-605-ND 1219 96.75 677.25 2709.00 |EZC49DCAN-S605+ .100” Contact Centers 
60/120 | 6.260 6575 6.835 .370| S1608-ND 6.39 50.75 355.25 1421.00 |EZOS0DCTI 5/10 0.775 1.075 1.375  .330 | S1054-ND 2.27 18.00 126.00 504.00 | EZCOS5DRXH 
61/122 | 6.360 6.675 6.935 .370| $1618-ND 646 51.25 358.75 1435.00 |EZOs1DCTI 612 | 0875 1.175 1.475 .330 | S1064ND 236 18.75 131.25 525.00 | EZO06DRXH 
70/140 | 7.260 7.575 7.835 .370| $1706-ND 5.95 47.25 330.75 1323.00 |EZC70DCWN 10/20 | 1.275 1.575 1875 .330 |S1104-ND 268 21.25 148.75 595.00 | EZCIODRXH 
18/36 | 2.060 2375 2.635 .370| S1186-371-ND 214 17.00 119.00 476.00 |EZCI8DOWN-S371 15/30 | 1.775 2.075 2375 .330 | S1154ND = 3.09 24.50 171.50 686.00 | EZCISDRXH 
31/62 | 3.360 3.675 3.935 370) S1316-371-ND 2.84 22.50 157.50 630.00 |EZC31DCWN-S371 18/36 | 2.075 2375 2675 330 / S1184ND = 3.09 24.50 171.50 686.00 | EZCI8DRXH 
4gig |5460 — — 370/$1499-967-ND 1547 12275 859.25 3437.00 |RXCA9DSCN-S967 20/40 | 2275 2575 2875 .330 | S1204-ND 3.94 31.25 218.75 — 875.00 | EZC20DRXH 
Snider Tall Riaht Angie 100" COnIEEE Cant 22/44 | 2475 2.775 3.075 .330 | S1224-ND 4.47 35.50 248.50 994.00 | EZC@22DRXH 
Older her RIgne ANGIC:: jontact Benters: 25/50 | 2775 3.075 3375 .330 |S1254ND 447 35.50 248.50 994.00 | EZC25DRXH 
10/20 | 1.460 1.775 2.035 .370| S11022-ND 3.56 28.25 197.75 791.00 | EZCIODCAH 30/60 | 3275 3575 3875 .330 | S1304ND 6.74 5350 37450 1498.00 | EZC30DRXH 
15/30 | 1.760 2.075 2.335 .370| $11515-ND 5.95 47.25 330.75 1323.00 |EZCISDCAS 36/72 | 3875 4.175 4475 .330 | S1364ND 561 4450 311.50 1246.00 | EZC36DRXH 
18/36 | 2.060 2375 2635 .370| S11816-ND 457 36.25 253.75 1015.00 |EZCI8DCAN 40/80 | 4.275 4575 4875 .330 |S1404ND 6.90 5475 38325 1533.00 | EZCAODRXH 
25/50 | 2.760 3.075 3.335 .370| $12517-ND 643 51.00 357.00 1428.00 |EZC25DTAS 50/100 | 5.275 5.575 5.875 .400 | S1504-ND 967 76.75 537.25 2149.00 | EZC5ODRXH 
25/50 | 2.760 3.080 3.340 .370| $12515-189-ND 6.65 52.75 369.25 1477.00 |EZC25DCAS-S189 60/120 | 6.275 6.575 6875 400 | S1604.ND 9.17 72.75 509.25 2037.00 | EZC50DRXH 
Wire Wrap .100” Contact Centers = Polarizing Key PLCKI-ND — 1.00 7.00 _—28.00 | PLCKI 
10/20 | 1.260 1.575 1.835 .370] S11013-ND 2.84 22.50 157.50 630.00 |EZCIODOVH -125” Contact Centers 
30/60 | 3.260 3.575 3.835 .370| $13014-ND 5.17 41.00 287.00 1148.00 |EZC30DQVIN- 28/56 | 3.785 4045 4925 330 _[SP23E:NOB) 665 5275 969.25 _ 1477.00 | EZA2BDRXH 
Solder Tail .125” Contact Centers -156” Contact Centers 
28/56 | 3.785 4.045 4.305 .370| $22821-NDtt 614 48.75 341.25 1365.00 |EZA28DRJH 612 | 1.220 1.533 1.875.325 | SS064ND 3.02 24.00 168.00 672.00 | EZMO6DAXH 
pase | 3.785 4.045 4305 370 ESET 5.04 40.00 28000 1190.00 |Exzancep 10/20 | 1.844 2157 2499 .325 | S5104-ND 3.02 24.00 168.00 672.00 | EZM10DRXH 
12/24 | 2156 2469 2811 .325 | $5124-ND 359 2850 199.50 798.00 | EZM12DRXH 
2a'56 |) 3.785 — — 870 ),S22812 ND) B08 °80,001 28000, 91120:001 | EAALBCSNe 19/30 | 2624 2937 3279 325 | S5154ND 347 2750 19250 770.00 | EAM1SDRXH 
36/72 | 4.785 5.045 5.305 .370 | $23612ND 6.11 48.50 399.50 1358.00 | EZAS6DCSN- 19/36 | 3.092 3.405 3747 .325 | S5184-ND 4.16 33.00 231.00 924.00 | EZM18DRXH 
50/100 | 6.535 6.795 7.055 .370| S25011-ND 8.60 68.25 477.75 1911.00 |EZAS50DCSD ooa4 | 3716 4029 4371 325 | $5224ND 416 3300 231.00 924.00 | EAM22DRXH 
Solder Tail Right Angle .125” Contact Centers 25/50 | 4.184 4.497 4.839 .325 | $5254-ND 5.32 42.25 295.75 1183.00 | EZM25DRXH 
36/72 | 4.785 5.045 5.305 .370| S23623-ND 8.51 67.50 472.50 1890.00 |EZA36DOCH pe aoe eo oa ten Sen ee ee ee ere etd 
solder Tall: t5e_ Contact Centers 43/86 | 7.000 7.302 7.643 .500 | S5434ND 873 69.25 484.75 1939.00 | EZM43DRXH 
6/12 ] 1.221 1.534 1.784 .370] $5066-ND 268 21.25 148.75 595.00 |EZMO6DOWN+ . 
22/44 | 3.717 4.030 4.280 .370] $5220-ND 3.94 31.25 218.75 875.00 |EZM22DCWH Eyelet — .007” Thick, .140” Spacing 
22/44 | 3.717 4.030 4.280 .370| $52210-NDt 4.03 32.00 224.00 896.00 |EZM22DCTH -156” Contact Centers 
36/72 | 5.901 6214 6.464 .370| S5366-ND 4.66 37.00 259.00 1036.00 |EZM36DCWN> 6/12 1.220 1.533 1.875 .325 | S5065-ND 450 35.75 250.25 1001.00 | EZMO6DSEH 
43/86 | 6.993 7.306 7.556 370) $5437-ND 532 4225 29575 1183.00 |EZM43DCTN 10/20 | 1.844 2157 2499 .325 | S5105-ND 4.28 34.00 238.00 952.00 | EZM10DSEH 
i 15/30 | 2624 2937 3.279 .325 | S5155-ND 4.57 36.25 253.75 1015.00 | EZM15DSEH 
Wire Wrap .156” Contact Centers 19/36 | 3.092 3405 3.747 .325 |S5185-ND 536 4250 29750 1190.00 | EZM18DSEH 
22i44 | 3.717 4.030 4.280 _.370 | $52213-ND 5.26 41.75 292.25 1169.00 |EZM22DCMH 22/44 | 3716 4.029 4.371 .325 | $5225-ND 545 43.25 30275 1211.00 | EAV22DSEH 
* Card Extender +.170"PostLength tt .165” Post Length + No Mounting Ears 43/86 7.000 7.302 7.643 .500_| S5435-ND 967 76.75 537.25 2149.00 | EZM43DSEH 
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No. of No. of Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. Rows Pins Type A B c D Part No 1 10 100 500 1,000 Part No. 
20 Plug-Right Angle 38.12 29.47 22.86 33.02 H1020-ND 2.67 22.14 164.00 615.00 1090.60 PCN10-20P-2.54DS 
32 Plug-Right Angle 53.26 44.71 38.10 48.26 H1032-ND 3.12 25.92 192.00 720.00 1276.80 PCN10-32P-2.54DS 
44 Plug-Right Angle 68.60 59.95 53.34 63.50 H1044-ND 2.94 25.68 181.90 722.25 1391.00 PCN10-44P-2.54DS 
1 2 50 Plug-Right Angle 76.22 67.57 60.96 71.12 H1050-ND 2.64 23.04 163.20 648.00 1248.00 PCN10-50P-2.54DS 
64 Plug-Right Angle 94.00 85.35 78.74 88.90 H1064-ND 3.00 26.16 185.30 735.75 1417.00 PCN10-64P-2.54DS 
90 Plug-Right Angle 127.02 118.37 111.76 121.92 H1090-ND 4.43 38.64 273.70 1086.75 2093.00 PCN10-90P-2.54DS 
100 Plug-Right Angle 139.72 131.07 124.46 134.62 H1100-ND 3.85 33.60 238.00 945.00 1820.00 PCN10-100P-2.54DS 
20 Plug-Straight 43.3 38.1 29.47 22.86 H2020-ND 2.05 17.01 126.00 472.50 837.90 PCN10-20P-2.54DSA 
32 Plug-Straight 58.34 53.34 44.71 38.10 H2032-ND 2.70 22.41 166.00 622.50 1103.90 PCN10-32P-2.54DSA 
44 Plug-Straight 73.58 68.10 59.95 53.34 H2044-ND 2.54 21.06 156.00 585.00 1037.40 PCN10-44P-2.54DSA 
2 2 50 Plug-Straight 81.40 76.20 67.57 60.96 H2050-ND 2.78 24.24 171.70 681.75 1313.00 PCN10-50P-2.54DSA 
64 Plug-Straight 99.18 93.98 85.34 78.74 H2064-ND 3.22 28.08 198.90 789.75 1521.00 PCN10-64P-2.54DSA 
90 Plug-Straight 132.20 127.00 118.37 111.76 H2090-ND 5.03 43.92 311.10 1235.25 2379.00 PCN10-90P-2.54DSA 
100 Plug-Straight 144.90 139.70 131.07 124.46 H2100-ND 5.23 45.60 323.00 1282.50 2470.00 PCN10-100P-2.54DSA 
20 Socket-Right Angle 43.10 29.12 22.86 38.10 H2120-ND 2.81 24.48 173.40 688.50 1326.00 PCN10C-20S-2.54DS 
32 Socket-Right Angle 58.34 44.36 38.10 53.34 H2132-ND 3.77 32.88 232.90 924.75 1781.00 PCN10C-32S-2.54DS 
44 Socket-Right Angle 73.58 59.60 53.34 68.58 H2144-ND 4.84 42.24 299.20 1188.00 2288.00 PCN10C-44S-2.54DS 
3 2 50 Socket-Right Angle 81.20 67.22 60.96 76.20 H2150-ND 5.12 44.64 316.20 1255.50 2418.00 PCN10C-50S-2.54DS 
64 Socket-Right Angle 98.98 85.00 78.74 93.98 H2164-ND 6.60 57.60 408.00 1620.00 3120.00 PCN10C-64S-2.54DS 
90 Socket-Right Angle 132.00 118.02 111.76 127.00 H2190-ND 7.48 65.78 493.35 1988.35 3812.25 PCN10C-90S-2.54DS 
100 Socket-Right Angle 144.70 130.72 124.46 139.70 H2200-ND 8.52 74.55 568.00 2263.13 4348.75 PCN10C-100S-2.54DS 
20 Socket-Right Angle 43.10 29.12 22.86 38.10 H3020-ND 2.34 19.44 144.00 540.00 957.60 PCN13-20S-2.54DS 
32 Socket-Right Angle 58.34 44.36 38.10 53.43 H3032-ND 2.86 23.76 176.00 660.00 1170.40 PCN13-32S-2.54DS 
44 Socket-Right Angle 73.58 59.60 53.34 68.58 H3044-ND 2.86 24.96 176.80 702.00 1352.00 PCN13-44S-2.54DS 
3 2 50 Socket-Right Angle 81.20 67.22 60.96 76.20 H3050-ND 3.52 30.72 217.60 864.00 1664.00 PCN13-50S-2.54DS 
64 Socket-Right Angle 98.98 85.00 78.74 93.98 H3064-ND 3.58 31.20 221.00 877.50 1690.00 PCN13-64S-2.54DS 
90 Socket-Right Angle 132.00 118.02 111.76 127.00 H3090-ND 4.57 39.84 282.20 1120.50 2158.00 PCN13-90S-2.54DS 
100 Socket-Right Angle 144.70 130.72 124.46 139.70 H3100-ND 4.95 43.20 306.00 1215.00 2340.00 PCN13-100S-2.54DS 
20 Socket-Straight 39.12 34.12 29.12 22.86 H1120-ND 4.57 39.84 282.20 1120.50 2158.00 PCN10C-20S-2.54DSA 
32 Socket-Straight 54.36 49.36 44.36 38.10 H1132-ND 3.52 30.72 217.60 864.00 1664.00 PCN10C-32S-2.54DSA 
44 Socket-Straight 69.60 64.60 59.60 53.34 H1144-ND 4.90 42.72 302.60 1201.50 2314.00 PCN10C-44S-2.54DSA 
4 2 50 Socket-Straight 77.22 72.22 67.22 60.96 H1150-ND 5.12 44.64 316.20 1255.50 2418.00 PCN10C-50S-2.54DSA 
64 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 H1164-ND 6.13 53.52 379.10 1505.25 2899.00 PCN10C-64S-2.54DSA 
90 Socket-Straight 128.02 123.02 118.02 111.76 H1190-ND 7.15 62.92 471.90 1901.90 3646.50 PCN10C-90S-2.54DSA 
100 Socket-Straight 140.72 135.72 130.72 124.46 H1200-ND 7.13 62.70 470.25 1895.25 3633.75 PCN10C-100S-2.54DSA 
32 Socket-Straight-W/W 54.36 49.36 43.36 38.10 H4232-ND 6.68 58.32 413.10 1640.25 3159.00 PCN10-32S-2.54WB 
50 Socket-Straight-W/W 77.22 72.22 67.22 60.96 H4250-ND 8.47 74.13 564.80 2250.38 4324.25 PCN10-50S-2.54WB 
64 Socket-Straight-W/W 95.00 99.00 85.00 78.74 H4264-ND 10.15 88.83 676.80 2696.63 5181.75 PCN10-64S-2.54WB 
90 Socket-Straight-W/W 128.02 123.00 118.00 111.76 H4290-ND 12.35 108.78 911.40 3748.50 7203.00 PCN10-90S-2.54WB 
20 Socket-Straight 39.12 34.12 29.12 22.86 H4020-ND 1.72 14.31 106.00 397.50 704.90 PCN13-20S-2.54DSA 
4 2 32 Socket-Straight 54.36 49.36 44.36 38.10 H4032-ND 2.05 17.01 126.00 472.50 837.90 PCN13-32S-2.54DSA 
44 Socket-Straight 69.60 64.60 59.60 53.34 H4044-ND 2.37 19.71 146.00 547.50 970.90 PCN13-44S-2.54DSA 
50 Socket-Straight 77.22 72.22 67.22 60.96 H4050-ND 2.63 21.87 162.00 607.50 1077.30 PCN13-50S-2.54DSA 
64 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 H4064-ND 3.02 25.11 186.00 697.50 1236.90 PCN13-64S-2.54DSA 
90 Socket-Straight 128.02 123.02 118.02 111.76 H4090-ND 3.27 28.56 202.30 803.25 1547.00 PCN13-90S-2.54DSA 
100 Socket-Straight 140.72 135.72 130.72 124.46 H4100-ND 3.55 30.96 219.30 870.75 1677.00 PCN13-100S-2.54DSA 
4 2 64 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 H8164-ND 6.00 52.32 370.60 1471.50 2834.00 PCN10MC-64S-2.54DSA 
100 Socket-Straight 140.72 135.72 130.72 124.46 H8200-ND 8.90 77.91 593.60 2365.13 4544.75 PCN10MC-100S-2.54DSA 
1 2 64 Plug-Right Angle 94.00 85.35 78.74 88.90 H5164-ND 5.69 49.68 351.90 1397.25 2691.00 PCN10MC-64P-2.54DS 
100 Plug-Right Angle 139.72 131.07 124.46 134.62 H5200-ND 6.35 55.44 392.70 1559.25 3003.00 PCN10MC-100P-2.54DS 
64* Plug-Right Angle 94.00 88.00 85.25 78.74 H5064-ND 4.15 36.24 256.70 1019.25 1963.00 PCN10-64ACP-2.54DS 
5 3 96 Plug-Right Angle 94.00 88.00 85.25 78.74 H5096-ND 4.46 38.88 275.40 1093.50 2106.00 PCN10-96P-2.54DS 
96 Plug-Right Angle 94.00 88.00 85.25 78.74 H5196-ND 7.35 64.68 485.10 1955.10 3748.50 PCN10MC-96P-2.54DS 
64* Plug-Straight 95.00 90.00 88.00 85.25 H6064-ND 4.07 35.52 251.60 999.00 1924.00 PCN10-64ACP-2.54DSA 
8 3 96 Plug-Straight 95.00 90.00 88.00 85.25 H6096-ND 6.05 52.80 374.00 1485.00 2860.00 PCN10-96P-2.54DSA 
7 3 64* Socket-Right Angle 94.00 85.00 78.74 88.90 H7064-ND 4.26 37.20 263.50 1046.25 2015.00 PCN13-64ACS-2.54DS 
96 Socket-Right Angle 94.00 85.00 78.74 88.90 H7096-ND 5.20 45.36 321.30 1275.75 2457.00 PCN13-96S-2.54DS 
96 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 H8196-ND 6.27 54.72 387.60 1539.00 2964.00 PCN10MC-96S-2.54DSA 
8 3 64* Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 H8064-ND 5.06 44.16 312.80 1242.00 2392.00 PCN10-64ACS-2.54DSA 
96 Socket-Straight 95.00 90.00 85.00 78.74 H8096-ND 3.66 31.92 226.10 897.75 1729.00 PCN13-96S-2.54DSA 
96 Socket-Straight-W/W 95.00 90.00 85.00 78.74 H8296-ND 12.77 112.48 942.40 3876.00 7448.00 PCN10-96S-2.54WB 


* 64 pins; in 3-row format with pins on outside rows and middle row open. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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No. of | No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing AMP 
Fig. | Rows} Pins | Type A B c Part No. 1 25 Part No. 
1 2 64 Plug, Right Angle 3.700 (93.98) 0.104 (2.64) 3.100 (78.74) A1250-ND 3.15 70.57 533248-1 
2 2 64 Socket, Straight 3.735 (94.87) 3.543 (89.99) _ A1252-ND 3.38 75.63 650861-5 
2 32 Socket, Straight 2.160 (54.86) 1.969 (50.01) A1253-ND 2.93 68.10 650858-5 
3 3 96 Plug, Right Angle 3.700 (93.98) 0.104 (2.64) 3.100 (78.74) A1254-ND 3.37 75.38 650473-5 
3 64* | Plug, Right Angle 3.700 (93.98) 0.104 (2.64) 3.100 = 74) A1255-ND 2.82 63.13 650945-5 
4 3 96 Socket, Straight 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) A1258-ND 4.05 90.75 535043-5 
3 64* | Socket, Straight 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) _ A1259-ND 3.38 75.63 650408-5 
5 3 96 Plug, Straight 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) — A1260-ND 3.28 73.50 650470-5 
3 64* | Plug, Straight 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) _ A1261-ND 2.70 60.50 650934-5 
3 96 Socket, Right Angle 3.692 (93.78) 3.100 (78.74) 0.110 (2.79) A1262-ND 4.39 98.21 650461-5 
6 3 64* | Socket, Right Angle 3.692 (93.78) 3.100 (78.74) 0.110 (2.79) A1263-ND 3.59 80.35 650870-4 
3 96 Socket, Right Angle 3.692 (93.78) 3.100 (78.74) 0.167 (4.24) A1264-ND 4.39 98.21 650462-5 
3 48 | Pin, Right Angle 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) 0.104 (2.64) A1275-ND 2.36 52.77 650478-5 
2 32 | Pin, Right Angle 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) 0.104 (2.64) A1276-ND 2.12 49.13 650946-5 
3 120 Pin, Right Angle 4.500 (114.30) 3.900 (99. 06) 0.104 (2.64) A1277-ND 5.07 113.49 650906-5 
3 150 Pin, Right Angle 5.500 (139.70) 4.900 (124.46) 0.104 (2.64) A1278-ND 5.32 123.50 650907-5 
? 3 96 Pin, Right Angle 3.700 (93.98) 3.100 (78.74) _ A1279-ND 3.38 75.63 650947-5 
2 64 | Pin, Right Angle 3.700 (93.98) 3.100 ue 74) _ A1280-ND 2.83 63.34 650951-5 
3 48 | Pin, Right Angle 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) .130 (3.30) A1281-ND 2.36 52.94 650948-5 
3 120 Pin, Right Angle 4.500 (114.30) 3.900 (99. 06) -130 (3.30) A1283-ND 5.07 113.49 650949-5 
3 96 Vertical Receptacle 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) — A1285-ND 4.05 90.75 535090-5 
2 64 Vertical Receptacle 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) _ A1286-ND 3.38 75.63 650956-5 
3 48 Vertical Receptacle 2.100 (53.34) 1.500 (38.10) _— A1287-ND 3.38 75.63 535070-5 
3 120 Vertical Receptacle 4.500 (114.30) 4.343 (110.31) = A1289-ND 5.56 124.40 535098-5 
8 3 150 Vertical Receptacle 5.500 (139.70) 5.343 (135.71) — A1290-ND 7.38 164.58 650405-5 
3 96 Vertical Receptacle with Action Pin 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) _ A1291-ND 4.05 90.75 535032-4 
2 64 Vertical Receptacle with Action Pin 3.700 (93.98) 3.543 (89.99) _ A1292-ND 3.59 80.35 535059-5 
3 48 Vertical Receptacle with Action Pin 2.100 (53.34) 1.944 (49.38) — A1293-ND 2.80 65.08 535034-5 
2 32 Vertical Receptacle with Action Pin 2.100 (53.34) 1.944 (49.38) > A1294-ND 2.64 61.20 535068-5 
3 120 Vertical Receptacle with Action Pin 4.500 (114.30) 4.343 (110.31) = A1295-ND 5.01 116.35 535079-5 
3 150 Vertical Receptacle with Action Pin 5.500 (139.70) 5.343 (135.71) _ A1296-ND 6.66 154.70 535080-5 
3 48 Vertical Pin with Solder Posts 2.140 (54.36) 1.943 (49.35) _ A1237-ND 2.28 51.05 650477-5 
2 32 Vertical Pin with Solder Posts 2.140 (54.36) 1.943 (49.35) _ A1238-ND 1.97 45.68 650936-5 
3 120 Vertical Pin with Solder Posts 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) = A1239-ND 3.98 92.30 650910-5 
3 150 Vertical Pin with Solder Posts 5.535 (140.59) 5.343 (135.71) = A1297-ND 4.76 110.50 650911-5 
3 96 | Vertical Pin with Action Pin Posts 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) A1241-ND 3.29 73.73 650889-5 
2 64 Vertical Pin with Action Pin Posts 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) 0. 250 ( (6.35) A1242-ND 3.29 73.73 650912-5 
3 48 Vertical Pin with Action Pin Posts 2.140 (54.36) 1.943 (49.35) 0.250 (6.35) A1243-ND 2.44 56.58 650918-5 
9 2 32 Vertical Pin with Action Pin Posts 2.140 (54.36) 1.943 (49.35) 0.250 (6.35) A1244-ND 2.19 50.86 650931-5 
3 120 Vertical Pin with Action Pin Posts 4.535 (115.19) 4.343 (110.31) 0.250 (6.35) A1245-ND 4.20 97.50 650921-5 
3 150 Vertical Pin with Action Pin Posts 5.535 (140.59) 5.343 (135.71) 0.250 (6.35) A1246-ND 4.98 115.70 650924-5 
3 96 | Vertical Pin with Action Pin Posts 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) 0.521 (13.23) A1265-ND 4.23 94.58 650909-5 
2 64 Vertical Pin with Action Pin Posts 3.740 (95.00) 3.543 (89.99) 0.521 (13.23) A1266-ND 3.42 76.57 650930-5 
2 32 Vertical Pin with Action Pin Posts 2.140 (54.36) 1.943 (49.35) 0.521 (13.23) A1268-ND 2.30 53.44 650932-5 
3 150 Vertical Pin with Action Pin Posts 5.535 (140.59) 5.343 (135.71) 0.521 = 23) A1270-ND 5.94 137.80 650923-5 
3 48 | Right Angle Receptacle 2.096 (53.24) 1.900 (48.26) A1271-ND 3.37 75.38 650868-5 
10 3 120 | Right Angle Receptacle 4.496 (114.20) 4.300 (109.22) = A1273-ND 5.92 132.41 650874-5 
3 150 Right Angle Receptacle 5.496 (139.60) 5.300 (134.62) _ A1274-ND 6.92 160.55 650875-5 


* 64 pins; in 3-row format with pins on outside rows and middle row open. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANP tyco Electronics 


Z-Pack 2mm FB (Futurebus+) Connectors 


S ullins Hard Metric Compact 
ELECTRONICS CORPORATION PCI Connectors 


Designed for the Telecommunications 
industry to replace the DIN 41612 Type A a Type B 
Series of 2 piece connectors. It is | Female iii, | Female 
much higher density than the older - 
4162 and the IEC Specification allows 
for greater standardization. 


Specifications: + Insulator Material: 
Liquid Orystal Polymer (LCP) UL94V-O 
* Contact Material: Phosphor Bronze 
+ Qurrent Rating: 1 Amp = Dielectric 
Withstanding Voltage: AC 1000V for 1 
Minute + Insulator Resistance: 1000 
megohm Minimum at DC SO0V * Con- 
tact Resistance: 30 milliohm Maximum 
at DC 100mA + Operating Tempera- 
ture: -65°C to + 125°C 


(15.80) 


Signal Module, | Signal Module, Right- | Power Module, Power Module, 
Vertical Pin Angle Receptacle Vertical Pin | Right Angle Receptacle 


The Z-PACK 2mm FB two-piece connector system uses a modular concept and a 2mm contact pitch to 
provide high-density, high-speed signal and power connections for Futurebus+ and Futurebus+ “like” 
applications. Product Facts: + High-density connections; four-row, 2mm x 2mm circuit grid + Modular 
design for signal and power connections + Designed to meet International Specifications IEC 1076-4-0X 


48 -940 (23.88) -139 (3.53 
2 96 | 1.885 (47.88) —.139 (3.53) 
192 | 3.775 (95.89) _.139 (3.53) 


A83275-ND 5.30 4.76 | 536510-2 
A83276-ND 9.49 8.50 | 536510-3 
483277-ND. 16.67 14.93 | 536510-4 


(48B) and EIA IS 64 + Module assemblies are end-to-end stackable + Choice of solder leads or compliant No. of Digi-Key Price Each Sullins 
press-fit leads + Flat rock receptacle tooling + Unique “cold hold” receptacle retention feature requires Pos. Description Part No. it 25_| Part No. 
no tooling for lower applied cost + Integral receptacle lead organizer Pin and Receptacle Contacts: 110 Type A Female HM Unshielded §3100-ND 6.31 5.72 | 2AF1105F001-0-H 
Duplex plated gold flash over 0.0008 (.000030) min. palladium-nickel on mating surface, 0.0038 (.000150) 110 Type A Female HM Shielded $3101-ND 7.50 6.80 | 2AF1105F001-1-H 
min. tin-lead on solder lead, with entire contact underplated 0.0013 (.000050) nickel Pin Contacts: 154 Type A Male cPCl HM $3102-ND 631 5.72 | 2AM154P1011-1-H 
Phosphor bronze Receptacle Contacts: Copper alloy 18C Housing: Liquid crystal polymer 154 Type A Male HM cPCI Hot Swap §$3103-ND 7.50 6.80 | 2AM154P1012-1-H 
== Fic 7 100 Type A Male HM cPCl Telephony $3104-ND 4.64 4.20 | 2AM100P1013-1-H 
Fa | lbeecrietion nae Fee He ay) Price Each! Parl ire 95 | Type B19 Female HMI Unshielded $3105-ND 6.07 5.50 | 2B19F955F001-0-H 
24 468 (11.89) = 73262-ND 2.33 212 | 536501-1 95 Type B19 Female HM Shielded $3106-ND 6.65 6.03 | 2B19F055F001-1-H 
With Solder 48 “940 (23.88) _ 13263-ND 387 351 536501-2 133 Type B19 Male HM $3107-ND 5.46 4.95 |_2B19M133P1001-1-H 
Lead 96 4 885 ‘47 88) = 13264-ND 871 780 536501-3 110 ‘Type B22 Female HM Unshielded $3108-ND 7.10 6.44 | 2B22F1105F001-0-H 
. 885 (47.88) 7 ‘ 110 Type B22 Female HM Shielded $3109-ND 7.50 6.80 | 2B22F1105F001-1-H 
1 192_| 3.775 (95.89) = BS20S.MOM 12.95 11.19 | 536501-4 154 | Type B22 Male HM $3110-ND 6.17 5.60 | 2B22M154P1001-1-H 
; 24 | .468 (11.89) = A3266-ND 236 2.14 | 536504-1 154__| Type B22 Male HM CPCI Telephony $3111-ND 6.89 6.24 | 2B22IM154P1013-1-H 
With Compliant 48 | .940 (23.88) = A3267-ND 3.87 3.51 | 536504-2 125_| Type B25 Female HM Shidded $3112-ND 9.41 8.52 | 2B25F1255F001-1-H 
Press-Fit Leads 96 | 1.885 (47.88) = 3268-ND 8.71 7.80 | 536504-3 125 | Type B25 Female HM Unshielded $3113-ND 7.16 6.48 | 2B25F1255F001-0-H 
192 _| 3.775 (95.89) = A3269-ND 15.15 13.52 | 536504-4 175 _| Type B25 Male HM $3114-ND 7.02 6.36 |_2B25IM175P1001-1-H 
24 -468 (11.89) 107 (2.72) | A3270-ND 2.54 2.31 | 536507-1 55 ‘Type C Female HM Unshielded $3115-ND 4.40 3.99 | 20°555F001-0-H 
48 .940 (23.88) 107 (2.72) | A3271-ND 5.30 4.76 | 536507-2 55 Type C Female HM Shielded $3116-ND 5.70 5.16 | 20F555F001-1-H 
96 1.885 (47.88) 107 (2.72) | A3272-ND 9.49 8.50 | 536507-3 77 Type C Male HM $3117-ND 3.31 3.00 | 20M77P1001-1-H 
With Solder 192 | 3.775 (95.89) 107 (2.72) | A3273-ND 16.67 14.93 | 536507-4 
Leads 24 -468 (11.89) -139 (3.53) | A3274-ND 3.12 2.80 | 536510-1 
) 
) 
) 


ELECTRIC 


HeS ees 2mm Hard Metric Connector 


24 | .468 (11.89) _ 43278-ND 192 1.73 | 536511-1 co.,LTD. Type A Type B 
With Compliant | 48 | 940 (23.88) ae A3279-ND 530 476 | 536511-2 fa ; 
Press-Ft Leads | 96 | 1.885 (47.68) _ A3280-ND 9.49 850 | 536511-3 Applications: Switchboards, trans- | Female . ili | Female 
192_| 3.775 (95.89) = A3281-ND 16.67 14.93 | 536511-4 mission systems, Cellular base 
With Solder Leads [8 = = A3282-ND 257 2.33 | 536600-1 ees a Maino coral 
3 eee 8 _ = 43283-ND 257 2.33 | 536603-1 equipment. Product Specifications: 
- Rated it: 1.50, ting Temp: 
With Solder 8 = 107 (2.72) | AS28-ND 283-254 | 636607-1 eee eG Raed ont es coW 
r Leads | 8 = 139 (3.53) _| A3285-ND 464 420 | 536613-1 Material: Headers & Receptacle - 
bie ree 8 = = A3286-ND 466 4.23 | 536614-1 Insulator: PBT resin, Gray Terminal: 
eSS-| IS 


Phosphor bronze PCN21B - Contact 
area: Nickel base, gold plating PCB 
leads: Nickel base, tin plating 
Receptacle Shield: Phosphor bronze 


HIROSE 
. PCN21B - Contact area: Nickel base, 
Hes5 ELECTRIC DIMM Sockets — SX6E Series gold plating, PCB leads: Nickel base, 
Co.,LTD. tin plating. UL94V-0 
Features: The SX6E Series are 0.8mm pitch horizontal SMT type sockets Ne Digi- Price Each Hi 
conforming to the 144-pin, 8-byte Small Outline DIMM specification which ay Description Aue rimmed oo eal earnet 
has been standardized by JEDEC: These miniature, lightweight sockets 110 | Recept. Style A, Female, wiout ground plate | H3208-ND 650 5.25 | PONC1B-110SA-2PF 
succeed in establishing a mounting height of only 4mm. 
Applications: ; 110 | Header Style A, Male, Short pin 3200-ND 458 3.56 | PON21B-110PA-2PF 
pplications: Personal computers, office automation equipment, é 
bie Soap i ‘ r 110_| Header Style A, Male, Short pin w/ground 8201-ND 5.45 4.23 | PON21B-110PA-2PFG 
measuring instruments, communications equipment, medical equipment, 110 | Recept. Style B, Female, w/out ground plate H3210-ND 7.22 5.61 | PON21B-110SB-2PF 
factory automation, game machines, EWS, general-use computers, etc. ep: . 4 9 Pp i, 
Ratings: Temp. Range: -55°C to +85°C Volt: 25V AC Current: 0.3A 125 | Recept. Style B, Female, w/out ground plate 8209-ND 7.12 5.76 | PCN21B-125SB-2PF 
eee aie ee ‘ = 110 | Header Style B, Male, Short pin H3204ND 4.55 3.54 | PCN21B-110PB-2PF 
Nowor Digi-Key Price Each rose 110. | Header Style B, Male, Short pin w/ground H3205-ND 5.42 4.21 | PON21B-110PB-2PFG 
Pos. | Description Part No. 1 25 400 | Part No. 125 | Header Style B, Male, Short pin H3202-ND 5.05 3.92 | PON21B-125PB-2PF 
zy = 5 125 _| Header Style B, Male, Short pin w/ground H8203-ND 6.03 4.68 | PON21B-125PB-2PF-G 
144 | Conn DIMM SMD __GlESsINT dil Gil. 9:68" 78,08) || 2SXGEd4S OSH 55 | Recept. Style C, Female, w/out ground plale | H3211-ND 4.67.63 | PCNDIB.55SC-2PF 
— _| Bottom ground plate for Recept Style C H3212-ND 1.48 1.08 | PON21A-SC-G 
55 | Header Style C, Male, Short pin 8206-ND 3.07 2.39 | PON21B-55PC-2PF 
—— j 55_| Header Style C, Male, Short pin w/ground H3207-ND 3.48 2.70_| PCN21B-55PC-2PF-G 
Sl M Card Sockets ID1A Series —_ | Coding key for Male Header, Yellow - 3.3V 18213-ND 45 27 | PON21-P-OK(A) 
Features: Suited for Plug-in SIM Cards of the GSM Standard — _| Coding key for Female Recept, Yellow -3.3V | H3214-ND 5 .27 | PON21-S-CK(A) 
(11.11). SIM card Subscriber Identity Modules are used for — _| Coding key for Male Header, Blue - 5V H3215-ND 45 .27 | PON21-P-CK(B) 
subscriber identification with portable telephone terminals GSM —__| Coding key for Female Recept, Blue - 5V H83216-ND 45 .27_| PCN21-S-OK(B) 


standard (11.11) plug-in SIM cards. These sockets are miniature 
and thin with a height of 2.45mm, length of 30.6mm, and width of 
17.4mm. 

Applications: Portable terminals and equipment that uses GSM 
Standard (11.11) plug-in SIM cards. 

Ratings: Ourrent: 1A Temp. Range: -30°C to +80°C. Volt: 100V AC 


DIMM Sockets — Sx1 Series 


Features: The SX1 Series of horizontal SMT type sockets with 0.635mm pitch comply with the "Small Cutline DIMM" 
specification standardized by JEDEC. Compared with the 72-pin DRAM SIMM socket, these SX1 sockets are about half 
the size. These sockets can be used in applications requiring double density (i.e., both sides) and permit module boards 
to be designed with higher level functions and higher density. Applications: Personal computers, office automation 
equipment, measuring instruments, communications equipment, medical equipment, factory automation, game 
machines, EWS, general-use computers, etc. Ratings: Temp. Range -55°C to +85°C Volt: 25V AC Current: 0.5A 


Digi-Key Bulk Price Each =| Hirose Digi-Key T & R Pricing | Hirose 
Part No. 1 25 100 | Part No. Part No. 500 Part No. 
H1016-ND 297 238 1.84 |IDIA6S-2.54SF | H1016TR-ND 702.00 IDIA-6S-2.54SF{21) 


SmartMedia Connectors — 
MCR 102 Series 


Features: The MCR102 Series of miniature, thin connectors 
conforms to the SSFDC Forum of "SmartMedia" miniature storage 
media. Available in three types: 3.3V card type, 5V card type, and 


acombined type for both 3.3V and 5V cards. No. of| Digi-Key Price Each Hirose 
Applications: Digital cameras, PDA, voice recorders, and other Fig.| Pos. | Description Part No. 1 25 100 |Part No. 
equipment that uses SmartMedia. Standard 


Ratings: Current: 0.5A Temp Range: -20°C to +60°C Voltage: 
125V AC 


72 | Height 5.5mm, DIMM key 3.3V H2342-ND 5.17 414 3.20 | SX1B-72S-0.635SH 
72_ | Height 5.5mm, DIMM key 5V H2343-ND 5.17 4.14 3.20 | SX1BA-72S-0.635SH 
High Profile 


No. of : Digi-Key Price Each Hirose 72 | Height 8.0mm, DIMM key 3.8V | H2344-ND 7.78 6.54 5.14 | SX1C-72S-0.635SH 
Pos. | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 2 | 72 | Height 8.0mm, DIMM key 5V H2345-ND 7.78 6.54 5.14 | SX1CA-72S-0.635SH 
22 | Smart Card 3.3V/5V | H2319-ND NEW! 4.99 3.87 3.10 | MCR102A-22R-1.27SF Low Profile 
22 | Smart Card 3.3V H2339-ND 4.29 344 2.66 | MCR102-22RL-1.27SF 72 |Height 4.0mm, DIMMkey 3.8V | H2346-ND 6.08 4.87 3.76 | SX1E-/2S-0.635SH 
22 | Smart Card 5V H2340-ND 5.34. 4.27 3.30 | MCR102-22RH-1.27SF 3 | 72 | Height 4.0mm, DIMM key 5V H2347-ND 6.08 4.87 _3.76 | SX1EA-72S-0.635SH 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(hole GC/waldom SIMM Sockets 


Features and Benefits: 


+ Zero insertion force contacts improve socket and 
module contact life and provide for fast on-line 
assembly 


* Guaranteed 2 points of contact per readout with 
standard JEDEC module 


-Anti-overstress latch feature provides extra 
protection during module removal 


+ Polarization posts provide orientation for proper 
loading of socket into printed circuit board 


+ Polarization rib properly orients module to socket 
+ EIA standard dimensions. 

Electrical Specifications: 

+ Voltage: 250V 


Left Polarization, 
Vertical Single Row, 
Metal Latch 


I 3.75(95.25) 


Left Polarization Low 
Profile (22.5°) Single 
Row, 

Metal Latch 


Left Polarization, 
Right Angle Single 
Row, Metal Latch 


(6.35) 
3.75(95.25) 


+ Current: 1.0A 

+ Contact Resistance: 30mQ max. 

+ Dielectric Withstanding Voltage: 1000V AC 
+ Insulation Resistance: 5000MQ min. 
+ Capacitance: 2.5 pF max. 
Mechanical Specifications: 

+ Normal Force: 150g 

+ Durability: 25 cycles. 

Physical Specifications: 

+ Housing: Black LCP, UL 94V-0 

+ Latch: Stainless Steel 

+ Contact: Phosphor Bronze Alloy 

+ Temperature: -40°C to +85°C 


Right Polarization, 
Vertical Single 
Row, Metal Latch 


040.062 @.062 
-02) (1.57) (1.57) 


00 
((2.54) 
4 


DIMM Sockets 


Features and Benefits: 


*Accepts JEDEC MO-161 modules for 100% 
industry compatibility 


+ Dual ejector latches for easy module removal 

*Palladium nickel with gold flash plating for 
improved reliability 

+ Added contact wipe for improved reliability 


Electrical Specifications: 

+ Voltage: 100V 

* Current: 1.0A 

+ Contact Resistance: 20mQ max. 

+ Dielectric Withstanding Voltage: 750V AC 


@.080 
(2.03) 


07) (27) 
(0. 8) pal pa 
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PCB Layout: Component Side 


+ Insulation Resistance: 100MQ min. 


Mechanical Specifications: 
+ Mating Force: 5 oz. per pair 
+ Durability: 25 cycles min. 


Physical Specifications: 

* Housing and Latch: High temperature resistant 
thermoplastic, UL 94V-0 

* Contact: Phosphor Bronze 

+ Plating: Selective palladium nickel with gold flash 
with tin/lead on solder tails 

+ Temperature: -40°C to +85°C 


Function / Voltage Key Details 
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Detail "Z" 
Cir- | Function | Voltage | Digi-Key Price Each Molex 

Description cuits Key Key Part No. 1 25 50 Part No. 
DRAM 3.3V 168 | Detail Y | Detail Y | WWW1710-ND 4.31 3.95 3.60 71251-0001 
SDRAM 3.3V 168 | Detail Z | Detail Y | WW1714-ND 402 369 3.35 71251-0016 
Unbuffered 3.3V 168 | Detail X | Detail Y | WM1712-ND 4.02 369 3.35 71251-0012 
DRAM 3.3V, ; ; 

Forklock Version 168 | Detail Y | Detail Y | WM18497-NDt 4.00 367 3.34 71736-0001 


t White glass-filled LCP, UL94-0 


Features and Benefits: 


+ Size 144 circuits 

+S.O. DIMM sockets accept JEDEC standard 
DRAM and SDRAM modules; SGRAM socket 
accepts JEDEC standard SGRAM modules 

+ Plastic latch prevents scratching of module, while 
metal anti-overstress feature protects latch from 
bending too far in or out 

+ Front solder tabs provide secure PCB hold-down 

+ Polarization key assures proper module insertion 


Fig. 1 — S.O. DIMM, Right Angle, SMT 


S.O. DIMM Sockets 


Electrical Specifications: 


+ Power Supply: 3.3V 

+ Voltage: 100V 

* Current: 0.3A 

+ Dielectric Withstanding Voltage: 200V AC/1 min. 
+ Insulation Resistance: 1000MQ min. 

Physical Specifications 


+ Temperature: -55°C to +85°C 


Fig. 2 —S.0. DIMM, Right Angle, SMT 


Digi-Key Price Each Molex Reverse keying enables 
Fig. Plate Part No. 1 25 50 100 Part No. back-to-back placement of 
sockets for space savings 
: Tin WM1700-ND 3.22 2.96 2.69 2.42 | 15-82-0775 
Gold WM1702-ND 3.22 2.96 2.69 2.42 | 15-82-0762 
7 Tin WM1701-ND 3.22 2.96 2.69 2.42 | 15-82-0777 Max. 
Gold WM1703-ND 3.22 2.96 2.69 2.42 | 15-82-0788 Contact | Mounted | Digi-Key Price Each —_| Molex 
Fig.| Description Resistance | Height | Part No. 1 25 50 | Part No. 
7 Tin WM1704-ND 3.22 2.96 2.69 2.42 | 15-82-0678 
Gold WM1705-ND 3.22 2.96 2.69 2.42 | 15-82-0675 S.0. DIMM Sockets 
j Tin WM1706-ND 4.63 4.25 3.86 3.48 | 15-82-0649 1 | SMT, Right Angle 60m | 5.2mm |WM18499-ND 5.64 5.17 4.70 | 54142-1440 
Gold WM1707-ND 3.22 2.96 2.69 2.42 | 15-82-0627 2 | SMT, Right Angle 50m | 4.0mm | WM18498-ND 5.84 5.36 4.87 | 54144-1440 
;. Tin WM1709-ND 604 554 5.04 454 | 15-82-1538 3 | SMT, Right Angle, Reverse Keying | 60m | 4.0mm |WM18501-ND 5.64 5.17 4.70) 54432-1440 
Gold WM1708-ND 10.87 9.97 9.07 8.16 | 15-82-0312 SGRAM Socket 
8 Gold WM18502:ND 1450 13.30 12.09 10.88 | 15-82-0328 4 | SMT, Right Angle 70m | 10.0mm| WM18500-ND 5.24 4.81 4.37 | 54189-1440 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Gigabit 
Interface Converter (GBIC) 


Features and Benefits: 


+ Meets Gigabit Interface Converter (GBIC) specifications * Rugged blind-mate 
guide ears with +/-2.00mm (0.079") mismating tolerance + Shielded for 
improved EMI protection with ESD ground contacts and optional shielding 
pegs * Staggered "hot-plug" first-mate, last-break contacts on 1.27mm (.050") 
pitch spacing 

Electrical: 

+ Voltage: 30V + Current: 1.0A + Contact Resistance: 20m Ohms. * Dielectric 
Withstanding Voltage: 500V. « Insulation Resistance: 1000M Ohms. 

GBIC Guide Frame: 


* Complies with the current GBIC standard (SFF-8053) + All metal construction 
provides the ultimate in EMI protection + Plated die cast body provides the option 
to solder directly to the PCB + EMI gasket provides 360 degrees of contact to the 
chassis + Compatible with the industry standard footprint +» Mounting options for 
horizontal and vertical applications 


Digi-Key Price Each Molex 
Description Part No. 1 25 50 Part No. 
20 Pos., SCA-2 Recept 
with Shielding Pegs WM1630-ND 13.47 12.35 11.23 | 73927-0002-TR24 
Guide Frame for GBIC WM1631-ND 15.13 13.88 12.62 | 73847-0001-TRI2 
Adapt. w/o Serial ID,Copper 
GBICto Female WM1632-ND 58.04 53.21 48.38 | 73086-0001-TR12 


Small Frame 
Pluggable Connectors 
and Frames 


Features: 


The SFP system follows the 
function of the standard Gigabit 
Interface Converter (GBIC) 
products, with reduced size and 
increased data-transfer rates at 
and beyond two Gigabits per 
second (Gbps). 

A multi-source, industry- 
standard product line, our SFP 
products feature a common 
design interface for use with 
multiple data transfer protocols, 
including Fibre Channel, 
Gigabit Ethernet, InfiniBand and 
proprietary links. 


Cage Features: 


+ All metal construction for EMI protection. 

+ Two point spring contacts for optimal EMI grounding. 

+ Chamfered edges on cover facilitate assembly. 

+ Design allows cages to be mounted on opposite sides of PCB for "belly-to-belly” 
applications. 

SMT Receptacle: 


+ Alignment posts provide stability for placement on the PCB. 
+ Standoffs allow easy PCB cleaning after soldering. 
+ SMT design provides option for placement on both sides of PCB. 


CF Card Connectors 


Card Headers 

Features and Benefits: 

+ Size 50 circuits +» Dual-row 1.27mm (.050") pitch at card 
interface and 0.635mm (.025") pitch in-line SMT tails + High 
temperature housing suitable for reflow soldering + In-line 
SMT tails protect against damage during assembly. 
Electrical Specifications: 

+ Voltage: 100V + Current: 0.5A + Contact Resistance: 40mQ 
max. + Dielectric Withstanding Voltage: 500V AC/1 min. 
+ Insulation Resistance: 1000MQ min. 

Physical Specifications: 

+ Housing: Glass-filled LCP, UL94V-0 (WM18503-ND: black; 
WM18505-ND and WM18506-ND: white) + Contact: 
Phosphor bronze » Plating: Gold over palladium nickel in 


Fig. 1 — Right Angle, SMT Top 
Mount Header For Type | 
and Type Il Cards 


#26 
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<< 143) 


Fig. 2 — Left Side Flip Button 
Ejector For Type | and 
Type II Headers 


contact area; tin/lead in solder tail area, nickel underplate 
overall * Solder Tab: Phosphor bronze, tin/lead over copper 
plating + Temperature: -20°C to +90°C + PC Board Thick- 
ness: 0.80mm + PC Card Thickness: 3.30mm +0.1 * PC 
Card Width: 42.80mm +0.1 

Card Ejectors 

Features and Benefits: 

+ Low-profile modular design snaps easily onto header * Can 
be used with both top and bottom mount headers + Lever 
design provides for smooth card extraction 

Physical Specifications: 

+ Metal Shell and Lever: Stainless steel 

+ Top button: Glass-filled PBT, UL 94V-0 (WM18504-ND has 
a brass pin and black polycarbonate base button) 


Fig. 3 — Right Angle, SMT Top 
Mount Header For 
Type | Cards 


Mates with WM18503-ND 


Integral gold plated frame grounds 
and solder tabs 


Fig. 4 — Right Angle, SMT 
Bottom Mount Header 


For Type | Cards Headers 


Solder tabs in front provide stability 


Rip-style button folds 90° 
Stainless steel rod 


Fig. 5 — Right Side Button 
EjectorFor Type | 


Mates with WM18505-ND 


Solder tabs in front provide stability 
during mating 


Fig. 6 — Left Side Button 


EjectorFor Type | 
Headers 


Mates with WM18505-ND 


during mating and WM18506-ND and WM18506-ND 
Digi-Key Pricing Molex 
Fig.| Description Part No. 1 25 50 Part No. 
For Type I and Type II Cards and Headers 
1 Header, Rt. Angle, SMT, 5.85mm 
Low Profile Height WM18503-ND 15.56 356.66 648.48 55244-5021 
2 | Ejector, Left Side Flip Button... WM18504-ND 5.44 124.66 226.65 55246-0011 
For Type | Cards and Headers 
3 Top Mount Header, Rt. Angle, 
SMT, 1.64mm Standoff Height.......... WM18505-ND 7.65 175.39 318.89 53856-5010 
4 Bottom Mount Header, Rt. Angle, 
SMT, 1.64mm Standoff Height.......... WM18506-ND 7.65 175.39 318.89 53927-5010 
Ejector, Right Side Flip Button 
5 (for Top or Bottom Mount Headers)..... WM18507-ND 5.28 120.93 219.88 55021-0001 
6 Ejector, Left Side Button 
(for Top or Bottom Mount Headers)..... WM18508-ND 5.28 120.93 219.88 55022-0001 


HIROSE 
ELECTRIC 
CO.,LTD. 


CF Card Connectors 
Card Headers - MI21 Series-Type | or Il Cards 


Features: Compact design occupies minimum space. Connectors are designed with small width and depth for miniaturization 
and the foot print on the board has been made smaller. Card ejection mechanism. Two point ejection mechanism to assure 
even card ejection. Designed and packaged for board placement with automatic equipment. Headers are designed with a pick 
up area to accommodate the pick-and-place nozzles of automatic mounting machines. (Patents pending) Receptacles are 
designed to be mounted on top the board, and automatic mounting is possible on the specified board. Materials and Finishes- 
Insulator-PPS resin, Black, UL94V-0. Contacts-Brass, Engagement Area: Gold plating of 0.1m, Termination Area: Solder 
plating. Reinforced fitting-Brass, Applied to eject mechanism. Eject fitting-Stainless steel, Ground clip-Stainless steel, Applied 


to Ml21. Nut-Steel, Solder plating. 


Cut Tape T&R 
Digi-Key Price Each Pricing* | Molex 
Circuits| Part No. il 10 100 480 Part No. 
Receptacle, Right Angle, SMT 7 Digi-Key Price Each Hirose 
20 | WM1633CT-ND 14.39 1231 9.60 | 2681.03 | 74441-0001 Fig. | Description EantiNo: A) | Getriltte 
1 | Right Side Gect Button, 0.0mm, Standard Mounting H3230-ND 8.81 7.46 5.60 | MI21-50PD-SFEJR 
*For Tape & Reel Part No., change CT to TR. 2 | Left Side Rect Button, No Offset, Standard Mounting H8231-ND 8.81 7.46 5.60 | Ml21-50PD-SF-EJL 
3 | No Gect Button, No Offset, Standard Mounting 18232-ND 6.79 5.75 4.31 | Ml21-50PD-SF 
Digi-Key Price Each Molex 3 |.No Eect Button, No Offset, Reverse Mounting : H8233-ND* 6.79 5.75 4.31 | Ml21A-50PDR-SF 
Part No. 4 10 100 Part No. 1 | Right Side Gect Button, 2.2mm, Standard Mounting H8234-ND 8.81 7.46 5.60 | MI21A-50PD-SF-EJR 
5 2 | Left Side Rect Button, 2.2mm Offset, Standard Mounting | H3235-ND 881 7.46 5.60 | MI21A-50PD-SF-EJL 
Cage for Small Frame Solder-Tail Post 3. | No Gect Button, 2.2mm Offset, Standard Mounting H3236-ND 6.79 5.75 4.31 | MI21A-50PD-SF 
WM1634-ND 24.86 20.20 15.54 | 73927-0002-TR24 * Reverse Mounting 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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AINI =_ t CO| ‘ No. of Dimensions - In. (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Y Electronics Pins A B @ D Part No. 1 10 | PartNo. 
Authorized Distributor Dual Leaf Low Profile Dip Sockets 
Phosphor Bronze with 15p Gold Plating 
I .C _ Sockets 6 .295 (7.49) 394 (10.01) .300(7.62) _.320 (8.13) ‘A9406-ND 57 46 | 2-641296-4 
apis 8 | .395(10.03) .394(10.01) .300(7.62) 320 (8.13) A9408-ND 57 46 | 2-640463-4 
Performance Characteristics: 14 | .695(17.65) .394(10.01) .300(7.62) 320 (8.13) A9414-ND 75 60 | 2-640357-4 
Physical: + Engaging force: 250 grams (.013 [0.33] pin) + Separating force: 50 grams 16 -795 (20.19) .394 (10.01) —.300 (7.62) -320 (8.13) A9416-ND 66 53 | 2-640358-4 
(.008 [0.2] pin). 16 | .795(20.19) .394 (10.01) .300(7.62) _.320 (8.13) A94116-ND* .75 60 | 2-641600-4 
Electrical: + Rating: 250 VAC + Contact resistance: 20 millionms max. initial, 30 18 895 (22.73) .394(10.01) 300 (7.62) 320 (8.13) ACARD) 108 80 |-2-080600% 
ne : ae : : : : 20 | 995 (25.27) .394(10.01) .300(7.62) 320 (8.13) A9420-ND 99 80 | 2-640464-4 
milliohms max. after test » Dielectric withstanding voltage: 1000 VRMS min. « Insulation es 
resistance: 5,000 megohms min. « Capacitance: 0.5 picofarad max 20 | 995 (25.27) .394(10.01) .300(7.62) 320 (8.13) A94120-ND 93.75 | 2-641602-4 
d is aul j ae 24 | 1.195 (30.35) .694(17.63) .600(15.24) 620 (15.75) A9424-ND 1.44 1.16 | 2-640361-4 
Environmental: + Operating temperature: -55°C to + 105°C (tin); -55°C to + 125°C 24 | 1.195 (30.35) .394 (10.01) .300(7.62) — .320 (8.13) A94124-ND* 1.29 1.04 | 2-641932-4 
(gold) + Vibration: 10-2000-10 Hz in 20 minutes at .06 [1.52] or 15G’s for 3 sweeps in | 28 | 1.395 (35.43) .694 (17.63) 600 (15.24) 620 (15.75) A9428-ND 1.35 1.08 | 2-640362-4 
each of 3 axis + Shock: 100 G's sawtooth; 6 shocks. 28 | 1.395 (35.43) .694(17.63) 600 (15.24) 620 (15.75) A94128-ND* 1.35 1.08 | 2-641605-4 
Material and Finish: + Housing: Glass-filled thermoplastic. 94V-0 rated. (black). 32 | 1.595 (40.51) .694 (17.63) .600 (15.24) 620 (15.75) A94132-ND* 1.53 1.23 | 2-644018-4 
een ee hee 40 | 1.995 (50.67) .694(17.63) .600(15.24) 620 (15.75) A9440-ND 1.77 1.42 | 2-640379-4 
Notes: + Closed bottom design: inhibits flux contamination and solder wicking +» Over- 40 | 1.995 (50.67) .694 (17.63) .600 (15.24) _.620 (15.75) A94140-ND* 1.77. 1.42 | 2-641606-4 
stress stop wall: prevents damage to socket contact from bent or twisted DIP leads and off- ; 5 - 
set insertion or extraction of DIP packages + Closed Frame Style (unless noted) + Large Beryllium Copper with 30 Gold Plating 
target area: makes it easy to insert DIP packages + Dual wiping contacts: make a gas-tight 6 -295 (7.49) .394.(10.01) 300 (7.62) —.320 (8.13) A24793-ND 51 A1 | 2-641296-2 
connection for high reliability + Low profile: .175 (4.45) max. seating plane above pc board 8 -395 (10.03) .394(10.01) .300 (7.62) —_.320 (8.13) A24794-ND 36 29 | 2-640463-2 
+ Dual wiping contacts + Stackable end-to-end and side-to-side +» Designed to meet EiA 14 | 695 (17.65) .394(10.01) 300 (7.62) —.320 (8.13) A24795-ND* 75 60 | 2-641599-2 
RS-415, MIL-S-83734 and stringent computer specifications + Recognized under the 16 | .795 (20.19) .394(10.01) 300 (7.62) —.320 (8.13) A24796-ND* 78 63 | 2-641600-2 
Component Program of Underwriters Lab. Inc. File E28476 + Certified by Canadian 24 =| 1.195 (30.35) .394 (10.01) —_.300 (7.62) -320 (8.13) A24797-ND* 1.35 1.08 | 2-641932-2 
Standards Association File No. LR 16455. 24 | 1.195 (30.35) .694 (17.63) .600(15.24) .620 (15.75) A24798-ND* 1.71 1.37 | 2-641604-2 
28 | 1.395 (35.43) .694 (17.63) .600(15.24) .620 (15.75) A24799-ND* 1.77. 1.42 | 2-641605-2 
32 | 1.595 (40.51) .694 (17.63) .600(15.24) .620 (15.75) A24800-ND* 2.01 1.61 | 2-644018-2 
40 | 1.995 (50.67) .694 (17.63) .600 (15.24) 620 (15.75) A24801-ND* 2.37 1.90 | 2-641606-2 
aa Sockets with Retention Solder Tails 
Phosphor Bronze with 15p Gold Plating 
8 | .395(10.03) .394(10.01) .300(7.62) — .320 (8.13) ‘A24802-ND 51.41 | 2-641260-4 
28 | 1.395 (35.43) .694 (17.63) 600 (15.24) 620 (15.75) A24803-ND* 1.35 1.08 | 2-641615-4 
| (aon) Phosphor Bronze with Tinned Plating 
28 | 1.395 (35.43) .694 (17.63) .600 (15.24) 620 (15.75) A24804-ND* 60.48 | 2-641615-3 
Beryllium Copper with 30u Gold Plating 
28 | 1.395 (35.43) .694 (17.63) .600(15.24) 620 (15.75) ‘A24805-ND* 1.77 1.42 | 2-641615-3 
ieee 40 | 1.995 (50.67) _.694 (17.63) .600 (15.24) 620 (15.75) A24806-ND* 2.37 1.90 | 2-641616-2 
Y area y Beryllium Copper with Tinned Plating 
‘Gust wiping Ap 5 4 | ay? 8 | .395(10.03) .394(10.01) .300(7.62) —.320 (8.13) ‘A24807-ND 27.22 | 2-641260-1 
contacts al 14 | .695(17.65) .394(10.01) .300(7.62) _.320 (8.13) A24808-ND* 51.41 | 2-641609-1 
y ys pal 16 | .795 (20.19) .394 (10.01) .300(7.62) —_.320 (8.13) A24809-ND* 57 46 | 2-641610-1 
i Wl Lis 20 | 995 (25.27) .394(10.01) .300(7.62) 320 (8.13) A24810-ND* 57 46 | 2-641612-1 
Goose pater | ant-oversress 24 | 1.195 (30.35) .394(10.01) .300(7.62) 320 (8.13) A24811-ND* 66 «53: | 2-641933-1 
eile 32 | 1.595 (40.51) .694 (17.63) .600 (15.24) 620 (15.75) A24812-ND* 1.08 .87 | 2-382189-1 
* Open Frame Style. 
Test Sockets Accepts Lead Finish Digi-Key Price Each AMP 
Description Size - Inch (mm) Cup Spring Part No. 4l 10 100 Part No. 
7 ¥ 30u Gold 30u Gold | A29070-ND 77 62 49 380598-1 
Reusable Receptacles for Compo Closed Bottom 04 Q 102) Tin-Lead 30. Gold | A29071-ND 34 27 22 380598-2 
nent Testing: + Receptacles help : : Tin-Lead Tin-Lead__|_A29072-ND 27 22 18 380598-3 
prevent heat damage to pc boards Closed Bottom 036 - .051 Tin-Lead Tin-Lead | A29073-ND 27 22 18 1-380758-0 
and components during burn-in and (0.91 - 1.30) Tin-Lead 30p Gold A29074-ND. 32 26 21 1-380758-1 
¥ i ion « . : 30u Gold 30u Gold | A29075-ND 81 65 52 380635-1 
oo pelt eee foes Open Bottom | (4g 102) | Tinr-Lead 30 Gold | 429076-ND 50 “40 '32 380635-2 
eG eS: cline neg siorsoigering ; : Tin-Lead Tin-Lead__| A29077-ND 36 29 23 380635-5 
components directly to the board Open Bottom 036 - .051 Tin-Lead Tin-Lead | A29078-ND 27 22 18 640206-1 
+ Board components can be inserted (0.91 - 1.30) Tin-Lead 30p Gold A29079-ND 43 35 .28 640206-2 
and extracted at a minimum of 100 Stand-Otf .018 - .040 Tin-Lead 30u Gold A29080-ND 96 77 61 1-380737-0 
times. (0.46 - 1.02) Tin-Lead Tin-Lead | A29081-ND 40 33 26 640593-1 
Sl p Sockets No. of Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Positions A B Part No. 1 10 100 Part No. 
3 .295 (7.49) .200 (5.08) A26245-ND 75 60 48 382437-1 
STRAIGHT SOLDER TAIL 4 .395 (10.03) 300 (7.62) A24813-ND 75 60 48 382438-1 
7 .695 (17.65) 600 (15.24) A24814-ND 75 60 48 382441-1 
ps Biri doe data Slr eee 8 795 (20.19) 700 (17.78) A24815-ND ‘84 68 ‘54 643640-1 
SITY, DLOvIdOS SMM GUA JAtrOW (COS! WI 10 .995 (25.27) .900 (22.86) A24816-ND 93 75 59 643642-1 
superior handling characteristics. These 12 1.195 (30.35) 1.100 (27.94) A26246-ND T.17 89 al 643644-1 
stackable housings feature a “true closed 14 1.395 (35.43) 1.300 (33.02) A24817-ND 1.77 1.42 1.13 643646-1 
bottom” design which prevents solder or flux 15 1.495 (37.97) 1.400 (35.56) A24818-ND 1.92 1.54 1.22 643647-1 
fein ‘ane “fi ‘ 16 1.595 (40.51) 1.500 (38.1) A26247-ND 1.20 96 76 643648-1 
vee - achieck pe Les eagle yar 17 1.695 (43.05) 1.600 (40.64) A26248-ND 153 1.23 ‘97 643649-1 
leds: Diet o : : 18 1.795 (45.59) 1.700 (43.18) ‘A24819-ND 1.68 1.35 1.07 643650-1 
max. * Dual wiping contacts » Accepts .008 - 20 1.995 (50.57) 1.900 (48.26) A24820-ND 1.53 1.23 97 643652-1 
.014 (0.2 - 0.36) thick x .030 (0.76) max. 25 2.495 (63.37) 2.400 (60.96) A24821-ND 4.38 3.51 2.78 643657-1 
wide rectangular leads 30 2.995 (76.07) 2.900 (73.66) A26250-ND 5.25 4.20 3.33 643662-1 
PQ F P So cket c No. of Dimension A | Digi-Key Price Each AMP 
Pos. | Description Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
Housing: High temperature thermoplastic, 94V-0 rated, black. Cover: Conventional AMP Sockets 
Polyphenylene sulfide (PPS), 94V-0 rated, black. (MICRO-PITCH: Housing 100 oun Sub-Assembly eet Beh TOESAND aaa 1234 a aera 
i ‘ 7 over B i | i q ‘ - 
and Cover are high temperature thermoplastic, 94-0 rated). 132 | Housing Sub-Assembly 1.340 (34.04) | A24824-ND 20.91 16.73 13.25 | 821949-5 
Performance Characteristics: 132_| Cover 1.340 (34.04) | A24825-ND 2.75 2.21 1.75 | 821942-1 
fis MICRO-PITCH Sockets for J EDEC Metric Quad Flat Pack IC’s 
* Current Rating: 1amp Max. - 
: ape 7 144 | Housing Sub-Assembly 38.2 (1.504) | A24826-ND 20.70 16.56 13.11 | 822114-3 
+ Operating Temp.: -55°C to +105°C 144 | Cover 38.2 (1.504) | A24827-ND 2.80 2.24 1.78 | 822115-3 
* Dielectric Withstanding Volt.: 750 160 | Housing Sub-Assembly 38.2 (1.504) A24828-ND 23.01 18.41 14.58 822114-4 
: 160 | Cover 38.2 (1.504) | A24838-ND 3.14 2.52 1.99 | 822115-4 
VAC min. Tools 
: prog aeeies (Adjacent Contacts): 1 — | Extraction Tool = A24839-ND 46.65 = — | 8222541 
Picolarad Max: 100 | Insertion Hand Tool for Conventional _ A24831-ND 588.45 _ _ 822253-1 
* Durability: 15 insertion/withdrawal 132 | Insertion Hand Tool for Conventional _ A24841-ND 691.89 _ _ 822253-2 
cycles —__| Insertion Hand Tool for MICRO-PITCH = A24842-ND 225.92 = = 822253-4 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ANP tyco Electronics 


The Miniature Spring Socket System is composed of a series of 
individual sockets, each utilizing a permanently secured helical 
spring design to accept round, square or rectangular leads. 


Features: » SMT and IRR processing compatibility + Five 
different hole size series .039 to .107” (0.99 to 2.72mm) avail- 
able to accommodate a pin diameter range of .012 to .065” 
(0.30 to 1.65mm) and board thicknesses of .031 to .125” (0.79 


Miniature Spring Sockets 


to 3.18mm) * Low-Profile, above-board height of .022” 
(0.56mm) allows maximum board-to-board clearance + Small 
head diameter allow centerline spacing as close as .070” 
(1.78mm) + Sockets accept round, square or rectangular leads 
without socket orientation + Inner helical spring assures 
maximum reliability 


Material: Spring: Beryllium Copper Contact Sleeve: Copper 


Bullet 
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OA 
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Pin Diameter Range Finish Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each AMP 
Description Inch (mm) Spring Sleeve A B c Part No. 1 10 Part No. 
Flat Bottom 
.013 - .020 (0.33 - 0.51) 30p Gold Gold Flash .059 (1.50) 142 (3.61) 038 (0.97) A26251-ND 32 26 2-330808-8 
.013 - .020 (0.33 - 0.51) 30p Gold Tin 059 (1.50) .142 (3.61) .038 (0.97) A26253-ND 29 23 6-330808-5 
-013 - .020 (0.33 - 0.51) 30p Gold Tin 059 (1.50) 178 (4.52) -039 (0.99) A26255-ND 30 24 2-332095-4 
.013 - .020 (0.33 - 0.51) 30p Gold Gold Flash .059 (1.50) -178 (4.52) 039 (0.99) A26257-ND 34 28 2-332095-1 
.018 - .021 (0.46 - 0.53) 30 Gold Gold Flash 070 (1.78) -138 (3.51) -050 (1.27) A24846-ND 32 26 2-331272-2 
.018 - .021 (0.46 - 0.53) 30 Gold Tin 070 (1.78) 138 (3.51) -050 (1.27) A24848-ND 54 43 2-331272-3 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) 30p Gold Gold Flash 070 (1.78) -260 (6.60) -050 (1.27) A24850-ND .34 27 50863-4 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) 30p Gold Tin .070 (1.78) -260 (6.60) 050 (1.27) A24851-ND 29 24 50863-5 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) Tin Tin .070 (1.78) -260 (6.60) -050 (1.27) A24854-ND 24 20 50863-8 
.022 - .025 (0.56 - 0.64) 30p Gold Gold Flash 070 (1.78) -138 (3.51) -050 (1.27) A24856-ND 32 26 2-331272-6 
.022 - .025 (0.56 - 0.64) 30 Gold Tin .070 (1.78) 138 (3.51) -050 (1.27) A24857-ND 27 22 2-331272-7 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) 30 Gold Gold Flash .070 (1.78) .178 (4.52) -050 (1.27) A24862-ND .33 27 50462-6 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) 30 Gold Tin .070 (1.78) 178 (4.52) 050 (1.27) A24863-ND 29 23 50462-8 
.026 - .029 (0.66 - 0.74) 30p Gold Gold Flash -080 (2.03) 138 (3.51) 061 (1.55) A24864-ND 65 52 1-331677-1 
.026 - .029 (0.66 - 0.74) 30p Gold Tin -080 (2.03) -138 (3.51) -061 (1.55) A24865-ND 29 24 3-331677-8 
Closed Bottom .026 - .033 (0.66 - 0.84) 30 Gold Gold Flash 080 (2.03) .257 (6.53) 061 (1.55) A24866-ND 34 28 50864 
.026 - .033 (0.66 - 0.84) 30 Gold Tin 080 (2.03) .257 (6.53) -061 (1.55) A24867-ND 30 24 50864-1 
.026 - .033 (0.66 - 0.84) Tin Tin 080 (2.03) .257 (6.53) 061 (1.55) A24870-ND .24 20 50864-6 
.030 - .033 (0.76 - 0.84) 30p Gold Gold Flash 080 (2.03) -138 (3.51) 061 (1.55) A24873-ND 33 27 1-331677-4 
-030 - .033 (0.76 - 0.84) 30p Gold Tin 080 (2.03) -138 (3.51) -061 (1.55) A24877-ND 29 24 1-331677-8 
034 - .041 (0.86 - 1.04) 30p Gold Gold Flash 089 (2.26) -260 (6.60) 070 (1.78) A24880-ND 35 .29 50865 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) 30p Gold Gold Flash 089 (2.26) -143 (3.63) .070 (1.78) A24886-ND 33 27 1-332070-1 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) 30 Gold Tin 089 (2.26) -143 (3.63) .070 (1.78) A24890-ND 29 24 2-332070-3 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) Tin Tin 089 (2.26) .143 (3.63) .070 (1.78) A24893-ND 24 20 2-332070-2 
042 - .049 (1.07 - 1.24) 30 Gold Gold Flash 118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A24897-ND 75 60 50871-4 
042 - .049 (1.07 - 1.24) 30p Gold Tin 118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A24898-ND 33 27 50871-5 
042 - .049 (1.07 - 1.24) Tin Tin 118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A29082-ND 26 21 50871-8 
050 - .057 (1.27 - 1.45) 30p Gold Gold Flash 118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A24900-ND 75 -60 1-50871-3 
050 - .057 (1.27 - 1.45) 30 Gold Tin 118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A24901-ND 65 52 1-50871-4 
.056 - .065 (1.42 - 1.65) 30 Gold Tin 118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A24906-ND 33 27 2-50871-3 
056 - .065 (1.42 - 1.65) Tin Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A26261-ND 27 22 2-50871-6 
-013 - .020 (0.33 - 0.51) 30p Gold Tin -059 (1.50) 142 (3.61) 038 (0.97) A26259-ND 29 23 5-330808-6 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) 30p Gold Gold Flash -070 (1.78) -260 (6.60) -050 (1.27) A24849-ND 35 29 50863 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) Tin Tin 070 (1.78) .260 (6.60) -050 (1.27) A24853-ND 25 21 50863-6 
.018 - .021 (0.46 - 0.53) 30 Gold Gold Flash 070 (1.78) 138 (3.51) -050 (1.27) A24859-ND 33 27 3-331272-8 
-018 - .021 (0.46 - 0.53) 30 Gold Tin -070 (1.78) -138 (3.51) -050 (1.27) A24860-ND 29 23 3-331272-9 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) 30 Gold Tin .070 (1.78) 178 (4.52) -050 (1.27) A24861-ND 30 .24 50462-2 
.026 - .033 (0.66 - 0.84) Tin Gold Flash -080 (2.03) .257 (6.53) -061 (1.55) A24869-ND 31 25 50864-5 
.026 - .033 (0.66 - 0.84) Tin Tin 080 (2.03) .257 (6.53) 061 (1.55) A24872-ND 25 21 50864-8 
-030 - .033 (0.76 - 0.84) Tin Gold Flash 080 (2.03) 138 (3.51) 061 (1.55) A24874-ND 30 25 2-331677-2 
-030 - .033 (0.76 - 0.84) 30p Gold Gold Flash 080 (2.03) -138 (3.51) -061 (1.55) A24875-ND 35 28 2-331677-6 
Open Bottom .034 - .041 (0.86 - 1.04) 30 Gold Tin 089 (2.26) -260 (6.60) 070 (1.78) A24883-ND 34 28 50865-3 
.034 - .041 (0.86 - 1.04) Tin Tin 089 (2.26) -260 (6.60) 070 (1.78) A24884-ND 28 .23 50865-6 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) 30p Gold Gold Flash 089 (2.26) .143 (3.63) -070 (1.78) A24888-ND 35 .29 1-332070-4 
-030 - .033 (0.76 - 0.84) Tin Gold Flash 089 (2.26) .143 (3.63) -070 (1.78) A24889-ND 31 25 2-332070-5 
037 - .040 (0.94 - 1.02) Tin Gold Flash 089 (2.26) 143 (3.63) -070 (1.78) A24891-ND 31 25 2-332070-9 
042 - .049 (1.07 - 1.24) 30 Gold Tin 118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A24899-ND 35 28 50871-1 
042 - .049 (1.07 - 1.24) Tin Tin 118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A29083-ND 53 43 50871-6 
050 - .057 (1.27 - 1.45) 30 Gold Tin 118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A24902-ND 68 55 1-50871-0 
.056 - .065 (1.42 - 1.65) 30 Gold Gold Flash 118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A24905-ND 40 33 1-50871-8 
.056 - .065 (1.42 - 1.65) 30p Gold Tin 118 (3.00) .288 (7.31) -101 (2.57) A26260-ND 35 28 1-50871-9 
056 - .065 (1.42 - 1.65) Tin Tin -118 (3.00) -288 (7.31) -101 (2.57) A26262-ND 27 22 2-50871-4 
.013 - .020 (0.33 - 0.51) 30p Gold Gold Flash .059 (1.50) .142 (3.61) .038 (0.97) ‘A26252-ND 33 27 3-330808-8 
.013 - .020 (0.33 - 0.51) 30p Gold Tin 059 (1.50) .178 (4.52) -039 (0.99) A26256-ND 61 50 1-332095-9 
.013 - .020 (0.33 - 0.51) 30p Gold Gold Flash .059 (1.50) -178 (4.52) .039 (0.99) A26258-ND .34 28 2-332095-2 
.018 - .021 (0.46 - 0.53) 30 Gold Gold Flash 070 (1.78) 138 (3.51) -050 (1.27) A24847-ND .33 2f 3-331272-0 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) 30p Gold Tin -070 (1.78) -260 (6.60) -050 (1.27) A24852-ND -60 49 50863-3 
.014 - .026 (0.36 - 0.66) Tin Tin 070 (1.78) -260 (6.60) -050 (1.27) A24855-ND 49 40 50863-7 
.022 - .025 (0.56 - 0.64) 30p Gold Tin -070 (1.78) 138 (3.51) -050 (1.27) A24858-ND 29 23 3-331272-5 
Knockout Bottom .026 - .033 (0.66 - 0.84) 30 Gold Tin -080 (2.03) .257 (6.53) 061 (1.55) A24868-ND 31 25 50864-3 
.026 - .033 (0.66 - 0.84) Tin Tin 080 (2.03) .257 (6.53) 061 (1.55) A24871-ND 50 40 50864-7 
-030 - .033 (0.76 - 0.84) 30p Gold Gold Flash 080 (2.03) -138 (3.51) 061 (1.55) A24876-ND 35 28 2-331677-9 
-030 - .033 (0.76 - 0.84) 30p Gold Tin 080 (2.03) 138 (3.51) 061 (1.55) A24878-ND 30 25 3-331677-4 
.034 - .041 (0.86 - 1.04) 30p Gold Gold Flash 089 (2.26) .260 (6.60) 070 (1.78) A24881-ND 72 58 50865-2 
034 - .041 (0.86 - 1.04) 30p Gold Tin 089 (2.26) -260 (6.60) 070 (1.78) A24882-ND 32 26 50865-1 
.034 - .041 (0.86 - 1.04) Tin Tin 089 (2.26) .260 (6.60) 070 (1.78) A24885-ND 26 21 50865-7 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) 30p Gold Gold Flash 089 (2.26) -148 (3.63) -070 (1.78) A24887-ND 35 29 1-332070-7 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) 30 Gold Tin 089 (2.26) -143 (3.63) -070 (1.78) A24892-ND 31 25 3-332070-5 
.037 - .040 (0.94 - 1.02) Tin Tin 089 (2.26) 143 (3.63) 070 (1.78) A24894-ND 25 21 3-332070-4 
Bullet Nose Bottom 
.012 - .021 (0.30 - 0.53) 30 Gold Tin .066 (1.67) 184 (4.64) 042 (1.07) A24843-ND 16 14 645946-2 
.015 - .021 (0.38 - 0.53) 30p Gold Tin 066 (1.67) 158 (4.01) 042 (1.07) A24844-ND -30 24 645945-2 
Loose Piece .015 - .021 (0.38 - 0.53) Tin Tin .066 (1.67) 158 (4.01) 042 (1.07) A24845-ND 13 10 645945-1 
.037 - .041 (0.94 - 1.04) 30p Gold Tin 089 (2.26) .260 (6.60) .074 (1.88) A24895-ND .24 19 645500-1 
042 - .049 (1.07 - 1.24) Gold Flash Tin -120 (3.05) 308 (7.82) -100 (2.54) A29046-ND 54 44 645980-2 
042 - .049 (1.07 - 1.24) Tin Tin -120 (3.05) -308 (7.82) -100 (2.54) A29068-ND 23 A9 645980-1 
Carrier Strip .028 - .033 (0.71 - 0.84) 30p Gold Tin 080 (2.03) .290 (7.37) -061 (1.55) A24879-ND = 7 1-645986-2 
w/Sealant .028 - .033 (0.71 - 0.84) Tin Tin 080 (2.03) -290 (7.37) -061 (1.55) A28507-ND = 31 1-645986-1 
Carrier Strip .037 - .041 (0.94 - 1.04) 30u Gold Tin 089 (2.03) .260 (7.37) .074 (1.55) ‘A24896-ND = 21 1-645502-1 
without 042 - .049 (1.07 - 1.24) Gold Flash Tin 120 (3.05) -308 (7.82) -100 (2.54) A29045-ND = 25 1-645979-2 
Sealant 042 - .049 (1.07 - 1.24) Tin Tin 120 (3.05) .308 (7.82) -100 (2.54) A29069-ND _— 21 645979-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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ON-SHORE TECHNOLOGY, INC. 


1.C. Sockets 


Low Cost Version 

Special Features/Applications: 

+ Dual wipe contacts to maximize contact area and 
minimize resistance + Closed bottom design to help pre- 
vent wicking and flux contamination + Auto insertability 
+ Low profile design + Wide entry area for easy IC 
insertion + Board stand-offs for easy clean ups + Side and 
end stackable + Pin 1 is polarized + Stamped pin 
Plating: 

+ Pin tin plated, 80-120m" tin-lead. Includes internal glass 
encapsulated ceramic capacitor 0.1mF, 50Vdc 


Surface Mount IC Sockets 

Special Features/Applications: 

+ For surface mounted technology + Tin for solder must 
be in the pc board 

Technical Data: 

+ Insulator body material: glass-filled polyethersulphone 
+ Temperature range: 55°C to +200°C continuous * Solder 
temperature: 280°C, intermittent 

Plating: 

+ Pin tin plated min. 80m" nickel + min. 150m" tin-lead + High 
temperature insulator 


Socket 
Wrap I.D. 


Division of OK International 


+ Press fit to socket pins 


+ Improves wiring speed 


+ Instant pin numbering 
+ Reduces wiring errors 

I + Large space for user 

information 
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Simplifies troubleshooting 


Features: 

+ USB receptacles for thru-hole and surface 
mount 

+ Plug retention tabs 

+ Kinked locating legs for secure PCB retention 

+ Fully compatible with USB 1.0 specification 

*Passes 16MHz Signal Attentuation per 
ASTM-D-4566 


Material Specifications: 

+ Shell and Contact: Copper alloy 

+ Shell Finish: Tin/lead over copper 

+ Contact Finish: 30 selective gold, tin/lead tail 

+ Housing: Glass filed thermoplastic rated 
UL94V-0 


Ratings: 

+ Voltage: 30VAC (rms) 

* Current: 1A max. per contact for 30°C tem- 
perature rise. Thru-hole housings rated at 
130°C for wave soldering. SMT housing rated 


Now offering an exciting, low cost item used to identify pin numbers on wire- 
wrapping sockets. Consisting of a socket-sized plastic panel with numbered 
holes in the pin location, the Socket Wrap-ID is simply slipped onto the socket 


before wrapping. 


You can also write on them for easy identification of location, IC part number, 
function, etc. These unique items greatly simplify both initial wire-wrapping 
and subsequent troubleshooting or repair. 

A great help to hobbyists, technicians, and production facilities alike. 
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Lock 
Sockets 
No. Contact 
of Spacing Digi-Key Price Each 
Pins In. (mm) Part No. 1 10 100 1,000 
Low Cost Version with Cap - Tin Plated Solder Pins 
No. of Digi-Key Price Each AMP. 
18 | .300(7.62) | ED2126-ND 93 77 64 54 Pos. | Plating | Part No. 1 10 Part No. 
Surface Mount - Screw Machined Pins w/out Solder Tail 16 |Tin-Lead| a92163-ND 15.28 12.91 55174-5 
6 -300 (7.62) | ED2201-ND 72 60 50 At 28 | Tin-Lead | A92286-ND 36.20 30.58 54994-5 
8 | .300(7.62) | ED2202-ND 95 79 66 55 
14 | .300(7.62) | £D2203-ND 1.67 1.39 1.16 96 14 | Gold eee 72 6 (23.41 | 5173-6 
16 | .300(7.62) | ED2204-ND 1.72 1.43 1.19 99 Gold | A91406-ND_ 47.23 39.89 | 54995-6 
18 | .300(7.62) | ED2205-ND 1.93 1.60 1.34 144 
20 | .300(7.62) | ED2206-ND 2.15 1.78 1.48 1.23 
22 | .400 (10.16) | ED2207-ND 2.36 1.96 1.63 1.36 
24 | .600 (15.24) | ED2208-ND 2.87 2.38 1.98 1.64 fd NORCOMP DIN Connectors 
28 | .600 (15.24) | ED2209-ND 3.34 2.76 2.30 1.91 
36 | 600 (15.24) | ED2210-ND 3.86 3.20 267 2.22 
40 | 600 (15.24) | ED2211-ND 4.29 3.56 296 2.46 8. ry & 
48 | 600 (15.24) | ED2212-ND 5.15 4.27 3.56 2.95 1.00 (2.54) Pint 
64 | .600 (15.24) | ED2213-ND 6.87 5.69 4.74 3.94 
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(2.84) 


Spacing Digi-Key Price Each 
In. (mm) Description Part No. 5 10 No. | No. 
8 Pin |.D. K470-ND = 40 of | of Digi-Key Price Each NorComp 
3 (7.62 14 Pin |.D. K266-ND = -30 Rows/Pins Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
3 (7.62) 16 Pin |.D. K267-ND = 31 
20 Pin |.D. K269-ND 57 ae 3. | 64 |Socket-IDC Type | T8064-ND 13.60 11.73 7.98 |689-096-290-001 
A (10.16) 24 Pin ID. K495-ND 67 = 64| Strain Relief |T0064-ND 1.07 93.63 |164-096-001-000 
6 (15.24) 28 Pin |.D. K272-ND 79 
40 Pin I.D. K486-ND 1.29 — See 3M Ribbon Cable in Index for Ribbon Cable (MO84M-ND and MO64G-ND). 


225 (6.72) 
*¥ A280 
47) 


.275 1010 
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146 
(3.71) 


at 240°C for reflow soldering Digi-Key Price Each Mill-Max 
Electrical: Fig. | Description Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
* Contact Resistance: SOmW:max- 1 | Type A Receptacle, Single, Thru Hole £D90001-ND 1.23 1.04 86 63 53 | 896-30-004-90-000000 
. He ited yaa TEpUAG Ct 2 Type A Receptacle, Double, Thru Hole ED90002-ND 1.93 1.64 1.34 99 84 896-30-008-90-000000 
Sade at | 3 | Type B Receptacle, Single, Thru Hole ED90003-ND 1.23 1.04 86 63 53 | 897-30-004-90-000000 
+ Capacitance: 2pF max. 4 Type A Receptacle, Single, Surface Mount ED90004-ND 1.23 1.04 86 63 53 896-30-004-00-000000 
oa 100 048 “a 23) 
68- Position 449) cee 54) —| fo47 (1.19) 
100 = © ©Og A ie 
PLCC Adapter 54, =ede/ Coog  &% 


Pin Plating: Gold 


Double row staggered strips will accommodate 
Single-in-Line Zig-Zag memory packages on high 


‘08 fla 900 (22.86) —-| |_| 


1.047 (26.59) —-| 


density boards, left stackable. Insertion Character- 
istics: 4-finger low force Plating: Sleeve (Pin) — 


Digi-Key Price Each Mill-Max e00ur she; Contact (Clip)= S0HF Au 
Description Part No. 1 10 100 500 | Part No. No. of Insulator Digi-Key Price Each Mill-Max 
Pins Body Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
68-Pos. PLCC Adapter |ED7700-ND 10.05 8.50 6.96 5.14 /894-10-068-00-240000 20 Left Stackable | ED2220-ND 137.95 77 66 55 410-93-220-10-001 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 


1-800-344-4539 -« Phone: 218-681-6674 


¢ Fax: 218-681-3380 


Fig.1 - Dual-In-Line Sockets, Closed Frame 
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(Pin) 200"Sn and Contact (Clip) 30," Au 


Fig.2 - Dual-In-Line Sockets, Open Frame 
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* Qosed frame insulator withstands high mechanical impact. 
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Dual-In-Line 
and PLCC Sockets 
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+ DIP sockets with solder tail length of .170" ((4.32mm), allowing application on multilayer POBs 


up to .139” (3.53mm). 


Fig.3 - Compact PLCC 
Sockets 


Solder Tail 


+ Designed for JEDEC type 
devices. + Open frame design 
in solder area improves results 
of IR soldering and facilitates 


+ Plating; Sleeve (Pin) 200p’Sn and Contact (Clip) 30” Au. 


Surface Mount with Polarizing 


Po: 


sts (optional) 
eA — 051 


Ei 


al 


Ly 
358 
(9.09) 


visual inspection of solder 
pads. » The brown PPS (Ryton 
R-4) insulator has optional 
polarizing pegs (PP). 


a 
[| (3.30) 


(optional) 


+ Accepts JEDEC PLOCs MO-052 AE » Holes for drainage 
+ Standoffs provide clearance for heat dissipation and 


cleaning + Internal standoffs ensure proper positioning of 
chip carrier in socket » Easy access for probing installed 


chip carrier 


|e 


i Lz 


Array Sockets 


.100/,120 
(2.54/3.05) 


.140/.180 7 * 


8.56/4.57), + 


t 9.065 | 
Polarizing Pegs (1.65) 


heat dissipation and cleaning 


MATERIAL: - Insulator body: Standard material is glass filled thermoplastic polyester (PCT), self-extinguishing, rated UL94V-0. + Color: 
Black. * Receptacle (sleeve): Screw-machined brass (QQ-B-626), plated 200y” tin-lead (SnPb 90/10) over 80-1201" nickel. + Pin: 
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No. of Dimensions (Inch) Digi-Key Price Each Mill-Max 
Pins A B c D E F Part No. iJ 10 100 | Part No. 
Fig. 1 — Dual-In-Line Sockets, Solder Tail Closed Frame 
8 0.4 0.3 0.4 = = = ED60000-ND 42 29 -24 | 210-93-308-41-001000 
14 0.7 0.3 0.4 _ — — —D60001-ND 73 51 41 | 210-93-314-41-001000 
16 0.8 0.3 0.4 = _ — ED60002-ND 83 58 47 | 210-93-316-41-001000 
24 1.2 0.3 0.4 _ —_— — ED60003-ND 1.25 87 .71 | 210-93-324-41-001000 
24 1.2 0.6 07 a = = ED60004-ND 1.25 87 -71 | 210-93-624-41-001000 
28 1.4 0.6 07 _ — — ED60005-ND 1.46 1.02 -82 | 210-93-628-41-001000 
32 1.6 0.6 07 = = = ED60006-ND 1.67 1.16 -94 | 210-93-632-41-001000 
40 2.0 0.6 0.7 = _ a —D60007-ND 2.09 1.45 1.17 | 210-93-640-41-001000 
Fig. 2 — Dual-In-Line Sockets, Long Solder Tail for Multilayer PC-Boards, Open Frame 
©.020 (0.51) 8 0.4 0.3 0.4 = = — ED60008-ND 59 A -33 | 111-93-308-41-001000 
14 0.7 0.3 0.4 _ _— a ED60009-ND 98 69 -56 | 111-93-314-41-001000 
16 0.8 0.3 0.4 = = = ED60010-ND 1.13 78 -63 | 111-93-316-41-001000 
20 1.0 0.3 0.4 _— _ a ED60011-ND 1.36 95 .77 | 111-93-320-41-001000 
24 1.2 0.3 0.4 = _ = ED60012-ND 1.63 1.13 -92 | 111-93-324-41-001000 
24 1.2 0.6 0.7 _— _— = ED60013-ND 1.63 1.13 -92 | 111-93-624-41-001000 
0 (2.79) 28 1.4 0.6 07 = = = —D60014-ND 1.90 1.32 1.07 | 111-93-628-41-001000 
7173 32 16 0.6 07 _— — — ED60015-ND 217 1.51 1.22 | 111-93-632-41-001000 
+ (4.39) 40 20 0.6 07 —_ - — | BD600IG-ND 272 1.89 _1.53_| 111-93-640-41-001000 
: a) Fig. 3 — Compact PLCC Sockets Solder Tail 
20 590 -360 .200 -400 = — ED80000-ND 1.11 1.00 -89 | 540-99-020-24-000000 
9.020 (0.51) 28 690 460 .300 500 _ — | BD80001-ND 137 1.24 1.10 | 540-99-028-24-000000 
32" | .783/.683 .564/.464 400/300 .600/.500 = = ED80002-ND 1.49 1.35 1.20 | 540-99-032-24-000000 
44 -890 660 500 -700 — — ED80003-ND 1.48 1.33 1.19 | 540-99-044-24-000000 
52 -990 -760 .600 -800 = a ED80004-ND 2.06 1.86 1.65 | 540-99-052-24-000000 
68 1.190 960 -800 1.000 _— a ED80005-ND 1.87 1.68 1.50 | 540-99-068-24-000000 
84 1.390 1.160 1.000 1.200 = = ED80006-ND 2.39 2.15 1.91 | 540-99-084-24-000000 
Fig. 3 — Compact PLCC Sockets Surface Mount 
20 -200 .200 585 585 657 180 | &D80007-ND 1.26 1.13 1.01 | 540-99-020-17-400000 
35 28 -300 -300 685 685 .799 -180 | ED80008-ND 1.29 1.16 1.03 | 540-99-028-17-400000 
(30) 32* -300 -400 665 766 885 168 | ED80009-ND 1.37 1.24 1.10 | 540-99-032-17-400000 
44 -500 500 885 885 1.082 .180 | ED80010-ND 1.67 1.51 1.34 | 540-99-044-17-400000 
52 -600 600 1.000 1.000 1.224 .180 | ED80011-ND 1.78 1.60 1.42 | 540-99-052-17-400000 
68 -800 800 1.202 1.202 1.507  .180 | ED80012-ND 1.98 1.78 1.59 | 540-99-068-17-400000 
84 1.000 1.000 1.400 1.400 1.791.180 | ED80013-ND 2.21 1.99 1.77 __| 540-99-084-17-400000 
Fig. 3 — Compact PLCC Sockets Surface Mount with Polarizing Posts 
20 -200 -200 585 585 657 180 | ED80014-ND 1.26 1.13 1.01 | 540-99-020-17-400200 
28 -300 -300 685 685 .799 -180 | ED80015-ND 1.29 1.16 1.03 | 540-99-028-17-400200 
32* -300 -400 665 766 885 168 | ED80016-ND 1.37 1.24 1.10 | 540-99-032-17-400200 
44 -500 500 885 885 1.082 .180 | ED80017-ND 1.67 1.51 1.34 | 540-99-044-17-400200 
52 600 600 1.000 1.000 1.224 180 | ED80018-ND 1.78 1.60 1.42 | 540-99-052-17-400200 
68 -800 -800 1.202 1.202 1.507 .180 | ED80019-ND 1.98 1.78 1.59 | 540-99-068-17-400200 
84 1.000 1.000 1.400 1.400 1.791.180 | D80020-ND 2.21 1.99 1.77 __| 540-99-084-17-400200 
* Rectangular 
No. of | Dimensions-Inch(mm) | Digi-Key Price Each Mill-Max 
Pins A Part No. 1 10 100 Part No. 
Fig. 1 — Thru-Hole Mount 
20 0.613 (15.57) —80021-ND 91 7 63 940-99-020-24-000000 
28 0.720 (18.29) ED80022-ND 80 68 56 940-99-028-24-000000 
32 | 0.820 (20.83) / .722 (18.34) | ED80023-ND 82 69 57 940-99-032-24-000000 
44 0.920 (23.37) ED80024-ND 83 7A 58 940-99-044-24-000000 
52 1.020 (25.91) —D80025-ND 89 76 62 940-99-052-24-000000 
68 1.220 (30.99) ED80026-ND 91 78 64 940-99-068-24-000000 
84 1.420 (36.07) —80027-ND 1.14 27 79 940-99-084-24-000000 
Fig. 2 — Surface Mount 
20 0.613 (15.57) E80028-ND 83 ral 58 940-99-020-17-400000 
28 0.720 (18.29) ED80029-ND 92 79 64 940-99-028-17-400000 
32 | 0.820 (20.83) / .720 (18.29) | ED80030-ND 73 63 51 940-99-032-17-400000 
‘ . a “ 44 0.920 (23.37) ED80031-ND 87 74 61 940-99-044-17-400000 
Accepts JEDEC PLOOs MO.052 AE + Low profile for high 52 1.020 (25.91) —D80032-ND 1.06 90 74 | 940-99-052-17-400000 
Genstty, AC board staring = Standoff provide clearance far: 68 1.220 (30.99) £D80033-ND 1.04 88 72 | 940-99-068-17-400000 
84 1.420 (36.07) ED80034-ND 1.32 1.12 92 940-99-084-17-400000 


Screw-machined brass (QQ-B-626), plated 200y” tin-lead (SnPb 90/10) over 80-120)” nickel. + Contact (clip): Stamped Beryllium- 


lation resistance: 10,000 MQ min. 
Range: -55°C to +125°C 


+ Dielectric Strength: 1000 VRMS min. 


copper (GQ-C-533) heat treated, plated gold flash, 30” gold, over 80-120p” nickel. 


ELECTRICAL DATA: + Rated Current: 1A + Rated Voltage: 100 VRMS/150 VDC = Contact Resistance: 100 mQ max. + Insu- 
+ Capacity: 0.3 pF max. + Operating Temperature 


053 08/08 Typ. F 
(1.35) 


(1,3/2,0) 


(2,54) 


-100 Typ. Non-Cumulative 


Pin Foot- 

Grid No. | print Insulator Size 

Array of (See Inches (mm) Description Frame | Digi-Key Price Each 

Size Pins | Diag.) A B (Type of Contacts) | Style | Part No. 1 10 100 
10x10 68 A 1.0 (25.40) .9 (22.86) Solder-Tail Open | —D2002-ND 3.37 2.92 2.36 
11x11 68 B 1.1 (27.94) 1.0 (25.40) Solder-Tail Qpen | —D2004-ND =. 3.37 2.92 2.36 
13x13 101 Cc 1.3 (33.02) 1.2 (30.48) Solder-Tail Qpen | ED2007-ND 4.68 4.06 3.28 
14x14 132 D 1.4 (35.56) 1.3 (33.02) Solder-Tail Qpen | ED2008-ND 6.12 5.31 4.29 
13x13 88 E 1.3 (33.02) 1.2 (30.48) Solder-Tail Qpen | ED2009-ND = 4.36 3.78 3.06 
13x13 121 G 1.3 (33.02) 1.2 (30.48) Solder-Tail Open | —D2027-ND 5.61 4.87 3.93 
15x15 145 H 1.5 (38.10) 1.4 (35.56) Solder-Tail Qpen | ED2029-ND 6.72 5.83 471 
17x17 168 I 1.7 (43.18) 1.6 (40.64) Solder-Tail Qpen | ED2030-ND = 7.79 6.75 5.46 
17x17 169 J 1.7 (43.18) 1.6 (40.64) Solder-Tail Qpen | ED2031-ND 7.84 6.80 5.49 
10x10 68 A 1.0 (25.40) .9 (22.86) | 3Level WireWrap | Qpen | ED2014-ND 9.50 8.23 6.65 
11x11 68 B 1.1 (27.94) 1.0 (25.40) | 3 Level WireWrap | Open | ED2016-ND = 9.50 8.23 6.65 
14x14 132 D 1.4 (35.56) 1.3 (33.02) | 3Level WireWrap | Qpen | ED2020-ND 17.24 14.94 12.07 
13x13 88 E 1.3 (33.02) 1.2 (30.48) | 3 Level WireWrap | Open | ED2021-ND 11.49 9.97 8.05 
10x10 84 F 1.0 (25.40) .9 (22.86) | 3Level WireWrap | Open | 6D2023-ND 10.10 8.76 7.08 
13x13 121 G 1.3 (33.02) 1.2 (30.48) | 3 Level WireWrap | Open | &D2037-ND 15.80 13.70 11.07 
15x15 145 H 1.5 (38.10) 1.4 (35.56) | 3 Level WireWrap | Open | ED2039-ND 18.75 16.25 13.13 
18x18 179 K 1.8 (45.72) 1.7 (43.18) Solder-Tail Open | ED2042-ND = 8.30 7.20 5.81 
21x21 273 L 2.1 (53.34) 2.0 (50.80) Solder-Tail Open | 6D2044-ND 12.53 10.86 8.78 
18x18 223 M 1.8 (45.72) 1.7 (43.18) Solder-Tail Qpen | —D2046-ND 13.18 11.43 9.23 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


Fax: 218-681-3380 


(to23) 215 
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39) p+ (2.79) 


loco |looo 


Most popular line of standard low profile |C-Sockets. Open frame design 
leaves space beneath IC for improved heat dissipation, easier PCB cleaning 


A 


Treat ere 
looo ooo) . 


bn .100—| 
(2.54) 


Solderless wire wrap terminals are firmly locked in the insulator body to 


A 4 


Bi ceca [oxoes) 
29.0 loool 


Ln 1004 


9.031-.039. 
(@0.79-0.99) 


(1.40-2.01) 
“Ultra low profile” Dual-in-line sockets are equipped with specially 


(G0.76) 


and inspection. Insertion Characteristics: 4-finger standard. Plating: For withstand torque of wrapping tool. Length of terminal for three-level designed contacts allowing .095" (2.41mm) height above PCB. Special 
ED3308-ED3964: Sleeve (Pin) — 200y" Sn. Contact (Clip) — 30" Au. For wrapping. Insertion Characteristics: 4-finger standard. Plating: For short contact requires .075" (1.91mm) insertion depth only. Solder tail 
ED3108-ED3764: Sleeve (Pin) — 200u" Sn. Contact (Clip) — 150u" Sn. For ED4308-ED4964: Sleeve (Pin) — 200u" Sn. Contact (Giip) — 30," Au. For diameter .030" (.76mm). Insertion Characteristics: 4-finger short contact. 
ED56083-ED56646: Sleeve (Pin) — 10,1" Au. Contact (Cp) — 30,1” Au. ED57083-ED57406: Sleeve (Pin) — 10u1" Au. Contact (Clip) — 30,1" Au Plating: Sleeve (Pin) — 200," Sn. Contact (Clip) — 30p1" Au. 
No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max 
Pins B c Part No. 1 10 100 500 1,000 /Part No. Pins A B ic Part No. i 10 100 500 1,000 |Part No. 
Solder Tail (Gold) Wire Wrap 
8 | 0.4(10.16) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) | ED3308-ND 42 29° 24 20-17 1110-93-308-41-001 8 | 0.4(10.16) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED4308-ND 92 64 «524437 -1123-93-308-41-001 
ie Oe ean ae OatO4e FS iN 2 ey a Nee te aL ool 14 | 0.7(17.78) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED4314-ND 1.60 1.11 90 77 65 |123-93-314-41-001 
18 |09(2005) 03(760| O4(10%6)|MasIeND Ss BS 53 48 8 |rtoaacrearon | | 18 |98@09) O9t7e O4\t010 /EDKIEND 189 127 103 BB 74 |r2s-0ste41 01 
20 | 1.0(25.40) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED3320-ND 1.04 73 59 51 42 |110-93-320-41-001 4 pai : : : ; : : 
24 | 1.2(30.48) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | E8324-ND 125 87 71 61 51 |110-93-324-41-001 20 | 1.0 (25.40) 0.3 (7.62) 0.4(10.16) | ED4920-ND 2.29 1.59 1.29 1.10 92 /123-93-320-41-001 
28 | 1.4(35.56) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | ED3328-ND 146 1.02 82 71 59 /110-93-328-41-001 24 | 1.2 (30.48) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) | ED4324-ND 2.75 1.91 1.54 1.32 1.10 /123-93-324-41-001 
22 | 1.1 (27.94) 0.4(10.16) 0.5(12.70) | ED3422-ND 115 80 65 56 .46 |110-93-422-41-001 28 | 1.4 (35.56) hae .4 (10.16) | HD4328-ND = 3.20 2.22 1.80 1.54 1.29 |123-93-328-41-001 
24 | 1.2(30.48) 0.4(10.16) 0.5 (12.70) | ED8424-ND 125 87 71 61 51 |110-93-424-41-001 22 | 1.1 (27.94) 0.4 (10.16) 0.5 (12.70) | BD4422-ND 252 1.75 141 1.21 1.01 |123-93-422-41-001 
24 | 1.2(30.48) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED38624-ND 1.25 87 «71 =—61_—«51_ |110-93-624-41-001 24 | 1.2 (30.48) 0.4 (10.16) 0.5 (12.70) | ED4424-ND 2.75 191 1.54 1.32 1.10 |123-93-424-41-001 
28 | 1.4(35.56) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) | ED8628-ND 146 1.02 82 .71 59 |110-93-628-41-001 24 | 1.2 (30.48) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED4624-ND 2.75 1.91 1.54 1.32 1.10 |123-93-624-41-001 
32 | 1.6 (40.64) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED3632-ND 1.67 1.16 94 81  .67 /110-93-632-41-001 28 | 1.4(35.56) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED4628-ND 3.20 2.22 1.80 1.54 1.29 /123-93-628-41-001 
a ba ease) pelzan re ees ee en a Ae 15 ai eer al onl 32 | 1.6 (40.64) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) | ED4632-ND 3.66 2.54 2.05 1.76 1.47 |123-93-632-41-001 
50 | 2.5(63.50) 0.9(22.86) 1.0(25.40) | ED8950-ND 261 181 146 1.26 1.05 |110-93-950-41-001 40. | 20 (80.80) 0.6 (15.24):0.7(17-7) ee oe 8 287 220 189. [1288s 64041 0 
64 _| 3.2(81.28) 0.9(22.86) 1.0 (25.40) | ED8964-ND 3.34 232 187 1.61 1.34 |110-93-964-41-001 . eae pacer Ae ND = Be ai Oe oa es ceaent 
Solder Tail (Gold, ‘ 7 et : : ‘ : ‘ a Si 
8 [04 (10.16) 031762) 04 (10.16) | EDS608-ND (Ge ) 9 0 1S0B-A-00T 64_| 3.2 (81.28) 0.9 (22.86) 1.0 (25.40) | ED4964-ND 7.32 5.08 4.10 3.52 2.93 |123-93-964-41-001 
14 | 0.7(17.78) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | ED56143-ND 1.04 .72 58 50 .42 |110-13-314-41-001 Wire Wrap 
16 | 0.8(20.30) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | EDS56163-ND 118 82 67 57 48 |110-13-316-41-001 8 | 0.4(10.16) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | ED57083-ND 1.16 81 66 56 47 |123-13-308-41-001 
18 | 0.9(22.86) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | ED56183-ND 1.33 93 .75 .64 54 |110-13-318-41-001 14 | 0.7 (17.78) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | ED57143-ND 2.04 1.42 1.15 .98 .82 |123-13-314-41-001 
20 | 1.0(25.40) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | ED56203-ND 148 103 83 .71 60 |110-13-320-41-001 16 | 0.8 (20.30) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | ED57163-ND 233 1.62 1.31 1412 .94 |123-13-316-41-001 
24 | 1.2(30.48) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | ED56243-ND 1.77 1.23 1.00 .86 .71 |110-13-324-41-001 20 | 1.0(25.40) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | ED57203-ND 2.91 2.02 1.63 140 1.17 |123-13-320-41-001 
a 12 leas} Rec Ree See eu ne ie 1 eS LG daca al-oyi 24 | 1.2(30.48) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | FD57243-ND 3.49 2.43 1.96 1.68 1.40 /123-13-324-41-001 
28 | 1.4(35.56) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED56286-ND 2.07 1.44 1.16 1.00  .83 |110-13-628-41-001 a betes ater ea ae sel ne oS oe tee i Pahecapiied 
32 | 1.6 (40.64) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED56326-ND 2.36 1.64 1.33 1.14 .95 |110-13-632-41-001 40 |20(5080) 0611824 0711778) IEBSIOGIN 582 404 325 280 293 |129-19-640-41-001 
40 | 2.0(50.80) 0.6(15.24) 0.7(17.78) | ED56406-ND 296 205 166 1.42 1.19 |110-13-640-41-001 -0 (50.80) _ 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) z s 26 280 2 
64 | 3.2(81.28) 0.9 (22.86) 1.0 (25.40) | ED56646-ND 4.73 3.28 265 2.27 1.90 |110-13-964-41-001 Low Profile 
Solder Tail (Tin) 8 | 0.4(10.16) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED5308-ND 70. 49 40 .34 .29 |115-93-308-41-003 
8 |] 0.4(10.16) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED3108-ND 32.23) «19.16 = 13 1110-99-308-41-001 14 | 0.7 (17.78) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED5314-ND 1.18 =.82 665748 | 115-93-314-41-003 
14 | 0.7(17.78) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED3114-ND 57 40 82 28 23 |110-99-314-41-001 16 | 0.8 (20.30) 0.3(7.62) 0.4(10.16) |EDS316-ND 1.35 .94 .76 65  .54 |115-93-316-41-003 
16 | 0.8(20.30) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED3116-ND 65 45 37 32 .26 |110-99-316-41-001 18 | 0.9(22.86) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | ED5318-ND 1.52 1.05 .85 73 .61 |115-93-318-41-003 
18 | 0.9 (22.86) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED8118-ND 73 51 41.35.30 | 110-99-318-41-001 20 | 1.0(25.40) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | —D5320-ND 162 113 .91 .78 .65 |115-93-320-41-003 
a 10) Os ee) ponte See a of & ae 33 Hose oa at ool 24 | 1.2(30.48) 0.3 (7.62) cece D5324-ND 195 1.35 1.09 .94 .78 |115-93-324-41-003 
a ta tense nears oatode SOs (ae $ rs ‘a4 - : Nees cor aon 28 | 1.4(35.56) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | FD5328-ND 2.27 158 128 110 91 |115-93-328-41-003 
>a | 1.2(3048) 0.4 (10.16) 0.5 (1270) | ED3524-ND a7 ee BS a? a9. [110-9-404-41-001 22 | 1.1 (27.94) 0.4(10.16) 0.5 (12.70) | ED5422-ND 1.79 124 1.00 86 72 |115-93-422-41-003 
24 | 1.2(30.48) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED8724ND 97 68 55 47.39 |110-99-624-41-001 24 | 1.2 (30.48) 0.4(10.16) 0.5 (12.70) | EDSHAEND 1.95 1.95 1.09 94.78 /115-93-424-41-003 
28 | 1.4 (35.56) 08 (15.24) 0.7 (17.78) | E728-ND 113 79 64 55 46 |110-99-628-41-001 24 | 1.2 (30.48) Se taee a7 D5624-ND 195 1.35 1.09 .94 .78 |115-93-624-41-003 
32 | 1.6 (40.64) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED3732-ND 1.30 .90 .73 63 52 |110-99-632-41-001 28 | 1.4(35.56) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED5628-ND 2.27 1.58 1.28 1.10 91 |115-93-628-41-003 
40 | 2.0(50.80) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) | ED3740-ND 1.62 113 91 78 65 |110-99-640-41-001 32. | 1.6 (40.64) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | EDS632-ND 2.60 181 1.46 1.25 1.04 |115-93-632-41-003 
48 | 2.4(60.96) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED3748-ND 1.94 1.35 1.09 94 .78 |110-99-648-41-001 40 | 2.0 (50.80) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED5640-ND 3.25 226 1.82 1.56 1.30 |115-93-640-41-003 
64 | 3.2(81.28) 0.9 (22.86) 1.0 (25.40) | ED8764-ND 259 180 146 1.25 1.04 |110-99-964-41-001 48 | 2.4 (60.96) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED5648-ND 3.90 271 219 1.88 1.56 |115-93-648-41-003 


+ For components to be mounted perpendicularly to the 


: No. of Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mill-Max 

PCB, such as LED displays. Fig.|_ Pins A B Cc D Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
* Horizontal mount solder tails are available with either 6 | 0.3 (7.62) 3(7.62) 0.4(10.16) .300 (7.62) ED58407-ND 246 1.71 138 119 99 299-93-306-10-001 
-300" (7.62mm) [standard] or .100” (2.54mm) row spacing. 8 |0.4(10.16) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .300 (7.62) ED58408-ND 3.28 «2.28 «1.84 41.58 1.32 299-93-308-10-001 
10 |0.5(12.70) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .300(7.62) | ED58409-ND 393 273 221 1.89 1.58 | 299-93-310-10-001 
12 |0.6(15.24) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .300(7.62) | ED58410-ND 4.71 3.27 264 227 1.89 | 299-93-312-10-001 
1 | 14 |0.7(17.78) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .300(7.62) | ED58411-ND 550 3.82 3.08 264 220 | 299-93-314-10-001 
16 | 0.8(20.30) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .300(7.62) | ED58412-ND 6.29 4.36 353 3.02 252 | 299-93-316-10-001 
18 | 0.9(22.86) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .300(7.62) | ED58413-ND 7.07 4.91 397 3.40 283 | 299-93-318-10-001 
20 |1.0(25.40) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .300(7.62) | ED58414-ND 7.58 5.26 4.25 3.64 3.04 | 299-93-320-10-001 
24 | 1.2 (30.48) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) .300(7.62) | ED58415-ND 9.10 6.31 5.10 4.37 3.64_| 299-93-324-10-001 
8 |0.4(10.16) 0.6(15.24) 0.7 (17.78) .300(7.62) | EDS58416-ND 380 264 213 183 1.52 | 299-93-608-10-002 
10 |0.5(12.70) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58417-ND 4.55 3.16 255 219 1.82 | 299-93-610-10-002 
12 |0.6(15.24) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58418-ND 546 3.79 3.06 263 219 | 299-93-612-10-002 
14 | 0.7(17.78) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58419-ND 637 442 357 3.06 255 | 299-93-614-10-002 
7 16 | 0.8(20.30) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58420-ND 7.28 5.05 4.08 3.50 292 | 299-93-616-10-002 
100 (2.54) ORF) 18 | 0.9 (22.86) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) .300 (7.62) ED58421-ND 8.19 5.68 4.59 3.94 3.28 | 299-93-618-10-002 
1 20 | 1.0(25.40) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58422-ND 878 6.09 4.92 4.22 3.52 | 299-93-620-10-002 
4196 Le A 028 1 | 22 | 4.1 (27.94) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58423-ND 966 6.70 5.41 4.64 3.87 | 299-93-622-10-002 
: (3.20) “Hole 24 | 1.2(30.48) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58424-ND 1054 7.31 5.91 5.06 4.22 | 299-93-624-10-002 
Plating: ve 220k 26 | 1.3(33.02) 0.6(15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58425-ND 1142 7.92 640 5.49 4.57 | 299-93-626-10-002 
Sleeve (Pin) - 200y" Sn. (5.58) 28 | 1.4(35.56) 0.6(15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58426-ND 1230 853 689 5.91 4.92 | 299-93-628-10-002 
Contact (Clip) - S0p" Au. 30 | 1.5 (38.10) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58427-ND 13.17 9.14 7.38 6.33 5.27 | 299-93-630-10-002 
32 | 1.6 (40.64) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58428-ND 14.05 9.75 7.87 6.75 5.63 | 299-93-632-10-002 
36 | 1.8(45.72) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58429-ND 15.81 10.97 886 7.59 6.33 | 299-93-636-10-002 
40 | 2.0 (50.80) 0.6 (15.24) 0.7(17.78) .300(7.62) | ED58430-ND 17.57 12.18 9.84 8.44 7.03 | 299-93-640-10-002 
6 |.300(7.62) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .100(254) | EDS8431-ND 240 167 135 146 97 | 299-93-306-11-001 
9 8 |0.4(10.16) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .100(2.54) | ED58432-ND 3.20 222 180 1.54 1.29 | 299-93-308-11-001 
8 10 |0.5(12.70) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .100(2.54) | ED58433-ND 384 267 216 1.85 1.54 | 299-93-310-11-001 
8 12 |0.6(15.24) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .100(2.54) | ED58434-ND 4.61 3.20 258 222 1.85 | 299-93-312-11-001 
1 | 14 |0.7(17.78) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .100(2.54) | ED58435-ND 5.37 3.73 3.01 258 215 | 299-93-314-11-001 
16 | 0.8(20.30) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .100(2.54) | ED58436-ND 6.14 4.26 344 295 246 | 299-93-316-11-001 
(635) 18 | 0.9(22.86) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .100(2.54) | ED58437-ND 691 4.79 387 3.32 277 | 299-93-318-11-001 
20 |1.0(25.40) 0.3(7.62) 0.4(10.16) .100(2.54) | ED58438-ND 7.41 5.14 4.15 3.56 297 | 299-93-320-11-001 
te ts lating: : 24 | 1.2(30.48) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) .100(2.54) | ED58439-ND 8.89 6.17 4.98 4.27 3.56 _| 299-93-324-11-001 

7100 (2.54) Pin - 200" Sn; Contact - 200" Sn 2 | 10 [0.5(12.70) 0.2(5.08) 0.3 (7.62) — £D7800-ND 841 584 4.72 4.04 3.37 | 299-99-210-12-001800 
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Special Features/Applications: 

+ To eliminate noise at the source before it 
can reach the chip 

+ Advantages for uses such as high speed 
logic and memory applications 

*To eliminate long leads as potential 
sources of noise because capacitor 
leads are connected directly to the 
ground and voltage pin of the socket 

* To save minimum of 12% on board space 


Technical Data: 


+Insulator body material: glass filled 
polyester UL94VO 
+ Pin: screw machined 


IC Sockets 


With Integral Decoupling Capacitor 
Machine Screw Contact 


+ Reusable carriers 


Requires .039" (.99mm) min. diameter holes in PCB. 
Insertion Characteristics: 3-finger. 


Plating: Sleeve (Pin) — 200," Sn.; Contact (Clip) — 30" Au. 


Recyclable 
Plastic Carrier 


“193 
(4.90) “SPC Board 


025, 
(0.64) 


120 (3.05) 
Wc 


@.055 (1.40) 
i 


@.038 (0.97) |- 


Miniature Dual-In-Line Socket Carriers 


+ Pin Carrier Assemblies assure maximum ventilation and better visibility for inspection and repair. 
+ Easy mounting due to the RECYCLABLE PLASTIC CARRIER. No solder wicking problems. 


Socket 


fr j016 (0.41) 
(* | 136 


(6.45) 


ny 
(2.08) 


B15 
(13.08) 
mari 


Socket with integral glass encapsulated sq. No. of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max 
ceramic capacitor 0.1yF, 50 VDC Pins A B _| PartNo. 110 100 ~——-500_~—*1,000 | PartNo. 
8 | 04(1016) 03(7.62) | ED6008ND 93 645 5208 22320 372.00 | 614-93-308-31-012 
; a a ; 14 | 0.7(17.78) 0.3 (7.62) 014-ND 163 1128 91.14 390.60 651.00 | 614-99-314-31-012 
WC] RSS Bimesineni(inm) Digi hey Pucing ML 16 Pea ae Bote 1.86 nes 10416 446.40 744.00 pet eet he 
elra || Gills a B C | PartNo. oe OR (ot: 18 | 0.9(22.86) 0.3(7.62) | ED6018-ND 209 1451 117.18 502.20 837.00 | 614-93-318-31-012 
14 | 0.7(17.78)| 0.3 (7.62) |0.4(10.16) |ED2101-ND 1.68 14.56 117.60 |110-93-314-41-801000 20 | 1.0(25.40) 0.3(7.62) | ED6020-ND 233 16.12 130.20 558.00 930.00 | 614-93-320-31-012 
16 | 0.8 (20.32) 0.3(7.62) |0.4 (10.16) |ED2102-ND 1.80 15.60 126.00 |110-93-316-41-801000 24 | 1.2(3048) 03(7.62) | ED6024ND 279 1934 156.24 669.60 1116.00 | 614-93-324-31-012 
Tin | 18 | 0.9(22.86)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) |ED2103-ND 1.92 1667 134.61 |110-93-318-41-801000 & ee pes an 28 oe ee a eon erate 
Plated | (20 | 1.0(25.40)) 0.5 (7.62) |0.4 (10.16) EREIDIEY 1.96 16.96 197.13 |110-83-320-41-801000 28 bp segs OBtines FDS12B-ND 326 2257 18228 781.20 1302.00 | 614-93-628-31-012 
Solder | 24% | 1.2 (30.48)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) |ED2106-ND 224 1937 156.45 |110-93-324-41-801000 32 | 1.6 (40.64) 0.6 (15.24) | ED6132-ND 3.72 25.79 20832 89280 1488.00 | 614-93-692-31-012 
Tab 24 | 1.2 (30.48)|0.6 (15.24)| 0.7 (17.78) | ED2105-ND 2.47 21.40 172.83 |110-93-624-41-801000 40 | 2.0(50.80) 0.6(15.24) | ED6140-ND 4.65 32.24 260.40 1116.00 1860.00 | 614-93-640-31-012 
28 | 1.4 (35.56)|0.6 (15.24)]0.7 (17.78) | ED2107-ND 267 23.11 186.69 |110-93-628-41-801000 
40 | 2.0 (50.80)|0.6 (15.24)]0.7 (17.78) | ED2108-ND 3.14 27.25 220.08 |110-93-640-41-801000 : 
14 | 0.7(17.78)| 0.3(7.62) 0.4 (10.16) |ED2109-ND 1.98 17.19 138.81 |110-13-314-41-801000 Dual-In-Line Sockets — 
16 | 0.8 (20.32) 0.3(7.62) |0.4 (10.16) |ED2110-ND 2.17 18.82 152.04 |110-13-316-41-801000 ; 
Gold | 18 | 0.9(22.86)| 0.3(7.62) [0.4 (10.16) |ED2111-ND 232 20.12 162.54 |110-13-318-41-801000 Low Profile Open Frame 
Plated, | 20 | 1.0 (25.40) 0.3 (7.62) |0.4(10.16) | D2112-ND 2.40 20.80 168.00 |110-13-320-41-801000 sie Boccia wiesaualelhaigniceny ib Ciomnnenee Res: 
Solder | 24% | 1.2 (30.48)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) |ED2114-ND 277 24.00 193.83 |110-13-324-41-801000 + Hi-Rel, 4-finger #30 clip. 
Ta | 24 | 1.2(30.48)/0.6 (15.24)|0.7 (17.78) |ED2113-ND 3.00 26.03 210.21 |110-13-624-41-801000 Plating: Sleeve (Pin) — 200" Sn.; Contact (Clip) - 30" Au. 
28 | 1.4 (35.56)|0.6 (15.24)]0.7 (17.78) |ED2115-ND 3.27 28.31 228.69 |110-13-628-41-801000 
40 | 2.0 (50.80)|0.6 (15.24)]0.7 (17.78) |ED2116-ND 3.86 33.49 270.48 |110-13-640-41-801000 
14 | 0.7 (17.78)) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) |ED2117-ND 2.72 23.53 190.05 |123-93-314-41-801000 ook O18 (25-48 
3Leva| 16 | 0.8 (20.32)| 0.3(7.62) |0.4(10.16) |—D2118-ND 3.00 26.00 210.00 |123-93-316-41-801000 B 110 (2.79) 
Tin | 18 | 0.9(22.86)| 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) |ED2119-ND 3.24 28.11 227.01 |123-93-318-41-801000 Sod soo] | 4g 1 
Plated | 20 | 1.0 (25.40)) 0.3 (7.62) |0.4 (10.16) | ED2120-ND 3.38 29.30 236.67 |123-93-320-41-801000 ea 3 a 4 122 6.10) 
Wire | 24 | 1.2(30.48)/0.6 (15.24)]0.7 (17.78) |ED2121-ND 4.16 36.09 291.48 |123-93-624-41-801000 boo i (1.40-2.01) 
Wrap | 28 | 1.4(35.56)/0.6 (15.24)]0.7 (17.78) | ED2122-ND 4.64 40.25 325.08 | 123-93-628-41-801000 30 (2. 54) 9.031-.039 9.030 710 
40 | 2.0 (50.80)|0.6 (15.24)]0.7 (17.78) | ED2123-ND 5.85 50.73 409.71 |123-93-640-41-801000 (.73-.98) Hole = (0,76) (2.78) 
# With .300” (7.62mm) Contact Row Spacing. 
No. of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max 
Pins} A B Cc _| PartNo. 110 100 500 __1,000 | PartNo. 
: Z 8 |04(10.16) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | EDS8083-ND 62 528 43.20 159.36 268.80 | 115-93-308-41-001 
Shrink Dip Sockets =~ 14 10.7 (17.78) 0.3 (7.62) 0.4(10.16) | ED58143-ND 1.05 886 72.45 267.26 450.80 | 115-93-314-41-001 
46 |0.8 (20.32) 0.3(7.62) 0.4(10.16) | ED58163-ND 120 10.12 8280 30544 515.20 | 115-93-316-41-001 
Solder Tail — Open Frame 18 |0.9(22.86) 03(7.62) 0.4(10.16) | E58183-ND 1.35 11.39 9315 343.62 579.60 | 115-99-318-41-001 
20 |1.0 (25.40) 0.3 (7.62) 0.4(10.16) | ED58203-ND 1.44 1221 9990 368.52 621.60 | 115-93-320-41-001 
24 |1.2 (30.48) 0.3(7.62) 0.4 (10.16) | ED58243-ND 1.73 14.66 119.93 442.39 746.20 | 115-93-324-41-001 
+ High density Dual-in-Line Sockets for devices Insertion Characteristics: 4-finger standard. 28 |1.4 (35.56) 0.3 (7.62) 0.4 (10.16) | ED58283-ND 2.02 17.11 139.95 516.26 870.80 | 115-93-328-41-001 
featuring .070" (1.78mm) lead spacing. sisting: 24 [1.2 (30.48) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED58246-ND 1.73 1466 119.93 442.39 746.20 | 115-93-624-41-001 
: 28 |1.4 (35.56) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED58286-ND 202 17.11 139.95 51626 870.80 | 115-93-628-41-001 
+ Four-finger beryllium copper contacts meet Sleeve (Pin) — 200" Sn.; 82 |1.6 (40.64) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED58326-ND 2.31 19.53 159.75 589.30 994.00 | 115-93-632-41-001 
high vibration and shock requirements. Contact (Clip) — 30)" Au. 40 |2.0 (50.80) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) | ED58406-ND 289 24.42 199.80 737.04 1243.20 | 115-93-640-41-001 


Dual-In-Line Sockets — 
Surface Mount, Stub Tail, Closed Frame 


* Closed frame insulator is vision system compatible. 
+ High-temp Nylon 46, suitable for infra-red and vapor phase soldering. 
Plating: Sleeve (Pin) — 

Contact (Clip) — 


@.028-.031 
(0.71-0.79) 
hole +| 


200u" Sn.; 
200u" Sn. 


100 (2.54) 


o .016-.022 (.41-.56) 


No.of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max .094 7-010-.018 (.25-.46) 
* ral ee (2.39) 110 
Pins A B c Part No. il 10 100 500 1,000 |Part No. lofe) O06. : (2.79) 
146 i 

16 |0.572 (14.53) | 0.3 (7.62) | 0.39 (9.91) |ED22163-ND 1.60 11.10 89.67 384.30 640.50 |117-93-316-41-005 bol Mee @7ty Ln iss, 
28 |0.992 (25.20) | 0.4 (10.16) |0.49 (12.45) |ED22284-ND 2.71 1877 151.62 649.80 1083.00 |117-93-428-41-005 Tf ' ae loos 
30 |1.062 (26.97) | 0.4 (10.16) |0.49 (12.45) |ED22304-ND 290 20.10 16233 695.70 1159.50 |117-93-430-41-005 9.059 (1-50) @.040 (1.02)(0.20) 
48 |1.692 (42.98) | 0.4 (10.16) |0.49 (12.45) |ED22484-ND 4.64 32.16 259.77 1113.30 1855.50 |117-93-448-41-005 
20 |0.712 (18.08) | 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) |ED22206-ND 1.93 13.39 108.15 463.50 772.50 |117-93-620-41-005 No.of Dim.- Inch (mm) Digi-Key Pricing Mill-Max 
28 |0.992 (25.20) | 0.6 (15.24) [0.69 (17.53) |ED22286-ND 271 1877 151.62 649.80 1083.00] 117-93-628-41-005 Eins) eA 2 CS |e NC Oe OO aN! 
40 |1.412 (35.86) | 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) |ED22406-ND 3.86 26.78 216.30 927.00 1545.00 |117-93-640-41-005 Wacuumn Baas Top surrace Only 

(35.86) | 0.6 (15.24) (0.69 (17.53) a > ; ; d sed Aeeca oad 8 [04 (10.16) 0.3(762) 04(10.16))ED2128-ND 57 494 30.90 171.00 285.00] 214-99-308-01-670800 
42 |1.482 (37.64) | 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) |ED22426-ND 4.05 28.11 227.01 972.90 1621.50 |117-93-642-41-005 14 | 0.7 (17.78) 0.3(7.62) 0.4(10.16)|ED2129-ND .96 829 66.99 287.10 478.50) 214-99-314-01-670800 
48 | 1.692 (42.98) | 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) | ED22486-ND 4.64 32.16 259.77 1113.30 1855.50 |117-93-648-41-005 16 | 0.8 (20.32) 0.3(7.62) 0.4(10.16)/ED2130-ND 1.10 9.49 76.65 328.50 547.50] 214-99-316-01-670800 

eae a 18 | 0.9(22.86) 0.3(7.62) 0.4(10.16)/ED2131-ND 1.23 10.63 85.89 368.10 613.50] 214-99-318-01-670800 

52 |1.832 (46.53) | 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) |ED22526-ND 4.88 33.85 273.42 1171.80 1953.00 |117-93-652-41-005 20 |1.0(2540) 03 (762) 04(1016)|ED2132-ND 132 11.44 92.40 39600 660.00] 214-99-320-01-670800 
56 |1.972 (50.09) | 0.6 (15.24) [0.69 (17.53) |ED22566-ND 5.26 36.48 294.63 1262.70 2104.50 |117-93-656-41-005 Vacuum Pads Top and Bottom 
64 |2.252 (57.20) | 0.6 (15.24) |0.69 (17.53) | ED22646-ND 6.02 41.70 336,84 1443.60 2406.00 |117-93-664-41-005 ee iene oe Ean eee Bee 135 aa tary acy a Siaec con aes 
84 /2.252 (57.20) 10.75 (19.05) 0.84 (21-54) |EDZ2647-ND) 6.02 41.70 336.84 1449.60 2406.00 | 117-83-764-41-005 32 | 1.6 (40.64) 0.6(15.24) 0.7(17.78)|ED2135-ND 211 18.30 147.84 633.60 1056.00| 214-99-632-01-670800 
68 | 2.392 (60.76) | 0.6 (15.24) 169 (17:53) £D22686-ND 6.39 44.30 357.84 1533.60 2556.00 | 117-93-668-41-005 40 | 2.0 (50.80) 0.6 (15.24) 0.7 (17.78) |ED2136-ND 2.64 22.85 184.59 791.10 1318.50] 214-99-640-01-670800 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Mounting Dimensions Mounting Dimensions 
Hole Inch (mm) Digi-Key Pricing Hole Inch (mm) Digi-Key Pricing 
Fig. Diameter A B c D Part No. 10 100 1,000 Fig. Diameter A B Cc D Part No. 10 100 —:1,000 
-015” - .021” (.38mm - .53mm) Pin Diameter 26 | .087(2.21) | .130(3.30) .236(5.99) .085(2.16) .125 (3.18) ED5011-ND 254 19.08 127.20 


1 ] .036(91) | 138(3.51) .155(3.94) .034(.86) .058(1.47) | EDS036-ND 1.48 11.10 7400] | 27 | .o89(226) | 131(3.33) .250(6.35) .080(2.03) .110(2.79) | EDS028-ND 3.14 2358 157.20 
2 | .040(1.02) | .120(3.05) .136(3.45) .038(.97) .055(1.40) | EDS5037-ND 80 600 40.00 0407-050" (102mm = 1.27mi Pin Diameter 

‘ anton ‘(319 Hina asa pao hi ae ae Re ae 28 | .102 (2.59) | .260(6.60) .290(7.37) .100(254) .118(3.00) | EDS024ND 252 1887 125.80 
of POE) [cles 'S) 10 (8. OSE (97); 2088 (1s : : ; 29 | 103 (2.62) | .260(6.60) .290(7.37) .088 (2.24) .118(3.00) | ED5023-ND 3.53 26.49 176.60 
4 ) 
5 


041 (1.04) | .154 (3.91) .170(4.32) .038(.97) .055(1.40) | EDS040-ND 158 11.88 79.20 
.040 (1.02) a) .146 (3.71) .038(.97) .055(1.40) | EDS5046-ND 93 696 46.40 048” - .064” (1.22mm - 1.63mm) Pin Diameter 
040 (1.02) | .140(3.56) .160(4.06) .038(.97) _.056 (1.42) | ED5041-ND 1.77 13.26 88.40 30 | .102(259) | .180(4.57) .213(5.41) .098(2.49) .120(3.05) | ED5029-ND 328 2457 163.80 
015” - .025” (.38mm - .64mm) Pin Diameter 31 = 267 (6.78) .530(13.46) .103 (2.62) .141(3.58) | ED5032-ND 7.31 54.81 365.40 
.051 (1.30) | .205(5.21) .248 (6.30) .049(1.24) .063(1.60) | ED5045-ND 2.08 15.57 103.80 32 | 108 (2.74) | .134(3.40) .250(6.35) .102(2.59) .136 (3.45) | ED5031-ND 4.03 30.24 201.60 
.053 (1.35) | .135 (3.43) .160 (4.06) .051 (1.30) .072(1.83) | ED5042-ND 1.71 1284 85.60 065” - .082” (1.65mm - 2.08mm) Pin Diameter 


6 ( 

v4 (3: 

3 sOBF (14) ae 161 (4.09) .055 (1.40) .072(1.63) Ee =o 7.44 40.60 33 | .144(3.66) | .340(8.64) .412 (10.46) .142 (3.61) .188(4.78) | ED5035-ND 552 41.40 276.00 
( 


.057 (1.45) | .150(3.81) .170(4.32) .053(1.35) .072(1.83) | EDS004-ND 1.75 1311 87.40 - - LS 
10 | .061 (1.55) | .150(3.81) .180(4.57) .058 (1.47) .080(2.03) | ED5043-ND 1.60 12.03 80.20 084” - .102” 2.13mm - 2.59mm) Pin Diameter 
.022” - .032” (.56mm - .81mm) Pin Diameter 34 | .144 (3.66) | .415 (10.54) .465 (11.81) .142 (3.61) .188 (4.78) | FD5034-ND 6.68 50.10 334.00 
4.32) .294(7.47) .040(1.02) .094(2.39) | EDS015-ND 4.26 31.92 212.80 .015” - .025” (.38mm - .64mm) Pin Diameter 
5.92) .259(6.58) .060(1.52) .077(1.96) | ED5008-ND 189 14.16 94.40 35 | .055(1.40) | .200(5.08) .700(17.78)  — .072 (1.83) | ED5001-ND 1.41 10.59 70.60 
5.33) .250(6.35) .068(1.73) .093(2.36) | ED5006-ND 2.04 15.30 102.00 35 | .055(1.40) | .200(5.08) .560(14.22) — .072(1.83) | ED5002-ND 126 9.42 6280 


4:70) _.206 (5.23) _.073.(1.85) .000 (2.29) |FEDSOOZNDE) 2.00 15.03 100.20 35 | .055(1.40) | .200(5.08) .460(11.68) —  .072(1.83) | ED5003:ND 1.62 1212 80.80 
.025” - .037” (.64mm - .94mm) Pin Diameter 025” (.64mm) Pin Diameter 


15 | .061 (1.55) | .165(4.19) .200(5.08) .057(1.45) .078(1.98) | EDS005-ND 285 21.36 142.40 


411 | .060(1.52) | .170 
12 | .063(1.60) | .233 
13 | .071(1.80) | .210 
14 | .076 (1.93) | 185 


— .282 (7.16 


16 | .042(1.07) | .180(4.57) .320(8.13) .040(1.02) .078 (1.98) | ED5009-ND 238 17.88 11920] | 96 | .035(.89) | .047(1.19) .260(6.60) .025(.64) .062(1.57) | EDS055-ND 84 6.30 42.00 
16 | .042(1.07) | .180(4.57) .397 (10.08) .040(1.02) .078(1.98) | ED5010-ND 282 21.12 140.80 36 | .035(.89) | .078(1.98) .291(7.39) .025(.64) .062(1.57) | EDS056-ND 66 4.98 33.20 
"037" - .043” (.94mm - 1.09mm) Pin Diameter 37 | .043(1.09) | .076 (1.93) .201(5.11) .025(.64) .062(1.57) | EDS053-ND 83 621 41.40 
17 | .071(1.80) | .127(3.23) .150(3.81) .069(1.75) .090(2.29) | ED5019-ND 224 1680 112.00 37_| .043 (1.09) | 107 (2.72) .232(5.89) .025/(.64).062(1.57) | EDS054ND_ 675.04 33.60 
-032” - .047” (.56mm - 1.19mm) Pin Diameter -040” (1.02mm) Pin Diameter 
18 | .075(1.91) | .180(4.57) .206 (5.23) .072(1.83) .090(2.29) | EDS016-ND 204 15.30 10200 38 | .043(1.09) | .047(1.19) .221 (5.61) .040(1.02) .070(1.78) | EDS047-ND 72 540 36.00 
19 | .075(1.91) | .125(3.18) .221(5.61) .072(1.83) .090(2.29) | ED5018-ND 4.21 31.56 210.40 38 | .043 (1.09) “102 (2.59) .252 (6.40) .040(1.02) .070(1.78) | ED5048-ND 75 5.64 37.60 
20 .067 (1.70) | .200(5.08) .324(8.23) .065(1.65) .125 (3.18) ED5021-ND 4.58 34.38 229.20 38 | .043 (1.09) .102 (2.59) .290 (7.37) .040(1.02) .070 (1.78) §D5050-ND 80 6.03 40.20 
21 | 076 (1.93) | .195(4.95) .220(5.59) .074(1.88) .102(2.59) | ED5020-ND 4.32 3240 216.00 38 | .043(1.09) | 102(2.59) .402(10.21) .040(1.02) .070(1.78) | ED5052ND 95 7.414 47.60 
(7.16) 


ED5012-ND 254 19.05 127.00 40 | .043(1.09) | .082(2.08) .257 (6.53) .040(1.02) .070(1.78) | ED5058-ND 265 1986 13240 


) 

) 

( ) 

22 | .076(1.93) | .180(4.57) .206(5.23) .071 (1.80) .090(229) | EDSOI7-ND 242 1812 12080] | 4 ‘588 (14.94) 040(1.02) 105(267) |NEESOSTROIN 453 5240. 21660 
23 | .091 (2.31) | 220(6.59) .253(6.43) .088(224) 120(3.05) | EDS013ND 296 2217 147.80 - — 

24 | .089(2.26) | .220(5.59) .317(8.05) .085(2.16) .125(3.18) | ED5014-ND 3.66 27.48 183.20 -040” (1.02mm) Pin Diameter 

25 | .087(2.21) | 195 (4.95) .236(5.99) .085(2.16) .125 (3.18) 
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MATERIALS: - Insulator Body: Glass filled thermoplastic polyester, self-extinguishing rated UL 94V-O; 
color black; resistant against detergents, mineral acids, solvents, greases and oils (short time) 
+ Receptacle (sleeve): Screw machined brass, plated 200u” tin-lead +» Pin: Screw machined brass with 
10,” gold plating + Contact: Stamped beryllium-copper, plated 30)” gold » Mechanical Life: 100 cycles 
min. ELECTRICAL DATA: + Rated Current: 1A + Current Rating: Clips have rating of 3A + Rated 


Fig. 1 — Standard Solder Tail © .015-.025 


ere in Lega 
& .010-0.18 


Single In-Line Strip Sockets — Solder Tail and Solderless 


Voltage: 100 VRMS/150 VDC + Contact Resistance: 10mQ max. « Insulation Resistance: 10,000MQ 
min. + Dielectric Strength: 1000 VRMS min. + Capacitance: 0.3 pF max. ENVIRONMENTAL DATA: 
+ Operating Temp. Range: -55°C to +125°C + Vibration: 10-2000 Hz, 15g. + Shock (no elect. 
discontinuity greater than ips): 150g. + Solderability: IEC 68-2-20 Ta. + Resistance to Soldering 
Heat: IEC 68-2-20, 260°C, 5s +» Resistance to Atmosphere Corrosion: IEC 68-2-42 & 43. 


Fig. 2 — Low Profile Socket i © .026-.033 (.66-.84) 
1 .025-.025 (.64-.64) 
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— ( 54) et (2.39) j HI eas 442 (3.61) ‘ ” “76 197 (5.00) 
228 a aS .055-. 
678) (fot) PIR) 126 (3.20) (140-201) 126 (3.20) 
—B i 118 (3.00) z 118 (3.00) 
—_ .118 (3.00) E i 
.055-.079 — | I 110 (2.79) 
(1.40-2.01) | k 8.024 (.61) 9.024 (.61)>l- 110 (2.79) ©.024 (.61)=I|< 
0.028-.035 (.71-.89) hole .028-.035 (.71-.89) hole 100 (2.54) >| .028-.035 (.71-.89) hole 
No. of Dim. A Plating Digi-Key Pricing Mill-Max Digi-Key Base Pin 
Fig. Pins Inch (mm) Sleeve/Pin Clip Part No. 1 10 100 Part No. Part No. Price Adder 
Strip Sockets Solder Tail — 7000 Series 7000 Series 
1 64 6.4 (162.56) 200” Sn 30p” Au ED7064-ND 2.89 24.48 200.25 310-93-164-41-001 ED70XX-ND -33 04 
Single Row Socket, Straight Angle Solder Tail — Series 7400 7400 Series 
1 64 6.4 (162.56) 10” Au 30p” Au ED7464-ND 4.10 34.68 283.73 310-13-164-41-001000 ED74XX-ND 26 .06 
Single Row, Low Profile Socket — Series 7600 7600 Series 
2 36 3.6 (91.44) 200" Sn 30p” Au ED7636-ND 4.14 35.04 286.65 801-93-036-10-012000 ED76XX-ND 5A 10 
Single Row Pin Socket, Straight Solder Tail — 7100 Series 7100 Series 
3 50 5.0 (127.00) 200” Sn 30y” Au ED7150-ND 5.98 50.63 414.23 801-93-050-10-001 ED71XX-ND A7 11 
Single Row, Low Profile Pin Header — Series 7500 7500 Series 
4 64 6.4 (162.56) 10y” Au = ED7564-ND 6.72 56.84 465.08 800-10-064-10-002000 ED75XX-ND 32 10 
Single Row Pin Header, Straight Solder Tail — 7200 Series 7200 Series 
5 64 6.4 (162.56) 10” Au = ED7264-ND 6.85 57.97 474.30 800-10-064-10-001 ED72XX-ND 45 10 


Single In-Line Strip Sockets — Solderless Press Fit, Compliant Tail 


I © .016-.022 (.41-.56) 
oe 1 010-.018 (.25-.46) 
FEATURES: Ss. SR = —4— 
Unique compliant tail pins conforms to .040” +.003” (1.02mm +08mm) finished hole diameter without stressing inner layers. 4 f : Ff Ae 173 
APPLICATION OF COMPLIANT TAIL PINS: bi Z ( ‘y ) (4.39) 
Mill-Max’s patented (Patent No. 4,799,904) compliant tail features precision machined pins that are hollow and slotted to conform to a 
040” +.003” (1.02mm +08mm) diameter PTH. As the pin is inserted, the slot compresses to fit the PTH, thus avoiding damage (see 176 
illustration). The pin’s tail has fine serrations that form a perfect “gas tight" connection that doesn’t require soldering. And since the pin (4.47) 
doesn't damage the hole, compliant tail sockets and connectors can be easily replaced. — —| 0.035 (.89) +! 7090 or 130 
(2.29 or 3.30) 
No. of Dim. A Plating Digi-Key Pricing Mill-Max Digi-Key Base Pin f .037-.043 (.94-1.09) Dia. plated thru hole 
Pins | Inch(mm) |Sleeve/Pin Clip | Part No. al 10 100 | Part No. Part No. Price Adder : 
64 [6.4"(162.56)| 200u"Sn 30y" Au | ED7364-ND 7.35 62.15 508.50 | 346-93-164-41-013 ED73XX-ND 95 10 ¥ ¥ ¥ i ©} -018 (.46) slot 


HOW TO ORDER — 4 EASY STEPS 


How do | order an ED7064 header with 64 pins? EDO OO O-ND 
Call Digi-Key where you’ll happily receive the price. ; | , ; 
or Determine the cost yourself Series Number of Desired Pins 
Your Digi-Ke 
How to Order — In 4 Easy Steps Our Example Part Fre cation 
Step 1. Select needed “Digi-Key Part Number” and number of pins desired ...............-- ED7064-ND ED_______- ND 
Step 2. Begin with appropriate “Base Price” of your selected Part Number (refer to chart)... .33 
Step 3. Multiply the number of pins you desire by “Pin Adder” of your selected Part 
NUMIDEr (ROTOR IO CHAN) o occics fl eure Se hecdcend cedeednemerseNewed clades eetas 64 x .04 = 2.56 x = 
Step 4. Add Step 2 & Step 3 together for Final Cost! ............. 0c cece Your Cost = $2.89 Your Cost= $ 
NOTE: For quantities of 10 or more, call 1-800-DIGI-KEY. 
Surface Mount Connectors — Modular Spring Loaded Contacts 
Fig. 1 a Initial Height Stroke 
po Dim. A Dim.B_ | Digi-Key Price Each Mill-Max 
mo portacts Fig.|Contacts| Inch (mm) | Inch (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
asopne f TIGOOI0 Fito Single Row - Series 811 
-177 (4.50) | .045 (1.14) | ED9773-ND 29.95 25.96 20.97 | 811-22-064-30-001101 
1 64 -197 (5.00) | .055 (1.40) | ED9774-ND 29.95 25.96 20.97 | 811-22-064-30-002101 
Pi " ori A i " " Ti -217 (5.51) | .055 (1.40) | ED9775-ND 29.95 25.96 20.97 | 811-22-064-30-003101 
rel double row contact ctipes grid, available in seven heights from .177" to .295", supplied in single -295 (7.49) | .055 (1.40) | ED9776-ND 29.95 25.96 20.97 | 811-22-064-30-007101 
+ Precision machined piston/base and gold plated components assure a 40,000 min. cycle life. Double Row - Series 813 
+ Pistons have a long stroke relative to the low profile of the assembly. 
+ Low resistance, high current contacts are rated at 2 amps continuous, 3 amps peak. ae ho) ne a oe ee Poe ee oes oleae go eronpior 
+ High temperature thermoplastic insulators are suitable for surface mount processes 2 72 ‘17 2 oO) ‘055 a my £D9779-ND 33.70 2921 2359 813-22-072-30-003101 
+ A typical application would be as the base unit (battery/charger) interface for portable equipment such as “95 ‘5: 2 ‘05. aot ED: 780-ND ‘70 29:01 2359 | 81 39-072. 0-007101 
mobile phones/radios, bar code readers, medical and test instruments. 295 ( ) | .055 (1.40) 9780-1 33. zi 59 3-22-072-30- 
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No. of Dim. A Plating Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig. | Description Pins Inch (mm) Sleeve/Pin | Contact/Clip Part No. 1 10 100 Part No. 
Solder Tail Socket 
1 | Very Low Profile, Series 315...01 64 6.4” (162.56) 200” Sn 30y” Au ED7864-ND 4.16 3.52 2.88 315-93-164-41-001000 
2 | Ultra Low Profile, Series 315...03 64 6.4” (162.56) 200” Au 30y” Au ED7964-ND 4.06 3.44 2.81 315-93-164-41-003000 
3 | Single Row, Long Solder Tail, Series 311...01 64 6.4" (162.56) 200” Sn 30y” Au ED1064-ND 3.16 2.74 2.22 311-93-164-41-001000 
4 | Single Row, Series 316...01 64 6.4" (162.56) 200" Sn 30y” Au ED1164-ND 8.48 7.35 5.94 316-93-164-41-001000 
4 | Single Row, Series 316...03 64 6.4" (162.56) 200” Sn 30y” Au ED1264-ND 7.33 6.36 5.14 316-93-164-41-003000 
4 | Single Row, Series 316...06 64 6.4" (162.56) 200" Sn 30y” Au ED1364-ND 6.92 6.01 4.85 316-93-164-41-006000 
4 | Single Row, Series 316...07 H=.402 64 6.4" (162.56) 200” Sn 30y” Au ED1464-ND 7.66 6.64 5.37 316-93-164-41-007000 
4 | Single Row, Series 316...08 H=.472 64 6.4" (162.56) 200" Sn 30y” Au ED15064-ND 8.01 6.94 5.61 316-93-164-41-008000 
5 | Single Row, Right Angle .030" dia. Pins 50 5.0" (127.00) 200" Sn 30y” Au ED1450-ND 5.89 5.11 4.13 801-93-050-20-001000 
6 | Double Row, Right Angle .030" dia. Pins 2x50 5.0" (127.00) 200” Sn 30y” Au E—D14100-ND 14.31 12.41 10.02 803-93-100-20-001000 
7 | Single Row, .220" Surface Mount 64 6.4" (162.56) 200” Sn 30y” Au ED23064-ND 5.84 5.06 4.09 310-93-164-41-105000 
8 | Single Row, Series 399...03 Right Angle 64 6.4" (162.56) 200” Sn 30y” Au ED22064-ND 5.63 4.88 3.94 399-93-164-10-003000 
9 | Single Row, Low Profile .030" dia. Pins 64 6.4" (162.56) 200” Sn 30y” Au ED2764-ND 6.20 5.38 4.35 801-93-064-10-002000 
Solderless Press-Fit Header/Socket 
10 | Solderless Press-Fit Socket, Series 304...770 64 6.4” (162.56) 10y” Au 30y” Au ED8064-ND 6.53 5.53 4.53 304-13-164-41-770000 
10 | Solderless Press-Fit Socket, Series 304...780 64 6.4” (162.56) 10” Au 30y” Au ED8164-ND 7.05 5.97 4.89 304-13-164-41-780000 
11 | Single Row Header Compliant Tail L=.104 64 6.4" (162.56) 10y” Au _ ED2864-ND 9.04 7.84 6.33 800-10-064-61-001000 
11 | Single Row Header Compliant Tail L=.143 64 6.4" (162.56) 10” Au = ED2964-ND 9.17 7.95 6.42 800-10-064-62-001000 
12 | Single Row Socket Compliant Tail 50 5.0" (127.00) 200" Sn 30y” Au ED15050-ND 8.76 7.59 6.13 801-93-050-61-001000 
12 | Single Row Socket Compliant Tail 50 5.0" (127.00) 200” Sn 30y” Au ED1650-ND 8.79 7.62 6.16 801-93-050-62-001000 
13 | Double Row Header Compliant Tail L=.104 2x32 3.2" (81.28) 10y” Au _ ED3064-ND 9.04 7.84 6.33 802-10-064-61-001000 
13 | Double Row Header Compliant Tail L=.143 2x32 3.2" (81.28) 10y” Au = ED3164-ND O07 7.95 6.42 802-10-064-62-001000 
14 | Double Row Socket Compliant Tail L=.104 2x50 5.0" (127.00) 200" Sn 30y” Au —D15100-ND 17.34 15.03 12.14 803-93-100-61-001000 
14 | Double Row Socket Compliant Tail L=.143 2x50 5.0" (127.00) 200” Sn 30y” Au ED16100-ND 17.40 15.08 12.18 803-93-100-62-001000 
Solder Tail Header Strip 

15 | Pin/Solder Tail Header Strip, Series 350 64 6.4” (162.56) 10” Au = ED7764-ND 6.12 5.18 4.24 350-10-164-00-001000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin L=.210 64 6.4" (162.56) 10y” Au _— ED16064-ND 5.99 5.20 4.20 342-10-164-00-591000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin L=.335 64 6.4" (162.56) 10” Au _ —D17064-ND 6.42 5.57 4.50 342-10-164-00-592000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin L=.585 64 6.4" (162.56) 10” Au _ ED18064-ND 8.57 7.43 6.00 342-10-164-00-593000 
16 | Single Row, .018/.018 Pin L=.835 64 6.4" (162.56) 10y” Au = ED19064-ND 11.23 9.74 7.87 342-10-164-00-594000 
17 | Single Row, Series 350...06 Straight 64 6.4" (162.56) 10y” Au _ ED2064-ND 5.76 5.00 4.04 350-10-164-00-006000 


(Continued) 
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11 (2.794) 
.079 (2.0) t far oe 228 a 
11 (2.794) , (0,79) 9.02 (.508) 
@.02 (.508) || -125 (3-175) 5 a = 0 -125 (3.175) 
Ly a ok F 
No. of Dim. A Plating Digi-Key Price Each Mill-Max 
Fig. | Description Pins Inch (mm) Sleeve/Pin | Contact/Clip Part No. i 10 100 Part No. 
Solder Tail Header Strip (Cont.) 
18 | Single Row, Series 399...09 Right/Angle 64 6.4” (162.56) 10” Au _— ED2164-ND 6.59 5.72 4.62 399-10-164-10-009000 
19 | Single Row, .189” Surface Mount Header 64 6.4” (162.56) 10y” Au _— ED24064-ND 8.38 h2t 5.87 350-10-164-00-106000 
20 | Single Row, Right Angle .030” Diameter Pins 64 6.4” (162.56) 10" Au = ED2564-ND. 6.80 5.90 4.77 800-10-064-20-001000 
21 | Double Row, Right Angle .030” Diameter Pins 2x32 3.2" (81.28) 10" Au = ED2664-ND 7.22 6.26 5.06 802-10-064-20-001000 
Interconnects, .100” (2.54mm) Grid 
22 | Double Row, Pin Header, Straight Solder Tail 2x32 3.2" (81.28) 10u" Au = ED9464-ND 6.85 5.80 4.75 802-10-064-10-001000 
23 | Double Row, Low Profile Pin Header 2x32 3.2” (81.28) 10" Au — ED9564-ND. 6.72 5.69 4.66 802-10-064-10-002000 
24 | Double Row, Socket, Straight Solder Tail 2x36 3.6” (91.44) 200” Sn 30y” Au ED9672-ND 8.62 7.29 5.97 803-93-072-10-001000 
25 | Double Row, Low Profile Socket 2x36 3.6" (91.44) 200” Sn 30y” Au ED9772-ND 8.09 6.85 5.60 803-93-072-10-002000 
Interconnects, .050” (1.27mm) Grid 
26 | Single Row, .132” (3.35mm) SMT Header 50 2.5” (63.50) 10u" Au = ED1050-ND 9.65 8.37 6.76 850-10-050-30-001000 
27 | Single Row, .087” (2.21mm) Profile Pin Header 50 2.5” (63.50) 10” Au = ED8250-ND. 7.10 6.01 4.92 850-10-050-10-001000 
28 | Double Row, .132” (3.35mm) SMT Header 2x50 2.5” (63.50) 10” Au = ED10100-ND 17.61 15.27 12.33 852-10-100-30-001000 
29 | Double Row, .075” (1.91mm) Profile Pin Header | 2x50 2.5” (63.50) 10y” Au _— ED83100-ND 14.20 12.02 9.84 852-10-100-10-001000 
30 | Single Row, .207” (5.26mm) SMT Socket 50 2.5” (63.50) 200” Sn 30y” Au ED1150-ND. 13.12 11.37 9.19 851-93-050-30-001000 
31. | Single Row, .161” (4.09mm) Profile Socket 50 2.5” (63.50) 200u” Sn 30y” Au ED8450-ND. 10.82 9.16 7.50 851-93-050-10-001000 
32 | Double Row, .207” (5.26mm) SMT Socket 2x50 2.5” (63.50) 200” Sn 30y” Au ED11100-ND 24.48 21.22 17.14 853-93-100-30-001000 
33 | Double Row, .161” (4.09mm) Profile Socket 2x50 2.5” (63.50) 200” Sn 30y” Au ED85100-ND 21.65 18.32 14.99 853-93-100-10-001000 
Right Angle Interconnects, .050” (1.27mm) Grid 
34 | Single Row, Pin Header, Rt. Angle Solder Tail 50 2.5” (63.50) 10u" Au = ED8650-ND 9.64 8.16 6.68 850-10-050-20-001000 
35 | Double Row, Pin Header, Rt. Angle Solder Tail 2x50 2.5” (63.50) 10y” Au _— ED87100-ND 19.44 16.45 13.46 852-10-100-20-001000 
36 | Single Row, Socket, Rt. Angle Solder Tail 50 2.5” (63.50) 200” Sn 30y” Au ED8850-ND. 13.47 11.40 9.33 851-93-050-20-001000 
37 _| Double Row, Socket, Rt. Angle Solder Tail 2x50 2.5” (63.50) 200” Sn 30y” Au ED89100-ND 27.04 22.88 18.72 853-93-100-20-001000 
Interconnects, 2mm Grid 

38 | Single Row, .189" (4.80mm) SMT Header 50 3.94” (100.08) 10" Au = ED1250-ND 8.79 7.62 6.16 830-10-050-30-001000 
39 | Single Row Pin Header 50 3.94” (100.08) 10u" Au - ED9050-ND 6.31 5.34 4.37 830-10-050-10-001000 
40 | Double Row, .189” (4.80mm) SMT Header 2x50 3.94” (100.08) 10” Au _ ED12100-ND 17.40 15.08 12.18 832-10-100-30-001000 
41 | Double Row Pin Header 2x50 3.94” (100.08) 10" Au = ED91100-ND 12.61 10.67 8.73 832-10-100-10-001000 
42 | Single Row, .228” (5.79mm) SMT Socket 50 3.94” (100.08) 200” Sn 30y” Au ED1350-ND. 6.82 5.91 4.78 831-93-050-30-001000 
43 | Single Row Socket 50 3.94” (100.08) 200” Sn 30y” Au ED9250-ND. 4.06 3.44 2.82 831-93-050-10-001000 
44 | Double Row, .228” (5.79mm) SMT Socket 2x50 3.94” (100.08) 200” Sn 30y” Au ED13100-ND 13.50 11.70 9.45 833-93-100-30-001000 
45 | Double Row Socket 2x50 3.94” (100.08) 200” Sn 30y” Au ED93100-ND 8.13 6.88 5.63 833-93-100-10-001000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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1.C. Sockets 


Dual Leaf Tin Plated Wire Wrap 
Contacts: Phosphor bronze CA510. 
Contact Finish: Tin plating 200." minimum. 


of | Digi-Key Pricing 
Pins| Part No. a 25 100 500 1,000 2,500 

8 |CB108-ND 212 4483 173.26 713.41 1324.90 1222.99/M 
14 |C8114-ND 3.02 63.80 246.60 1015.41 1885.75 1740.70/M 
16 |C8116-ND 3.31 70.02 270.62 1114.32 2069.45 1910.27/M 
18 |C8118-ND 344 72.77 281.25 1158.09 2150.73 1985.30/M 
20 |C8120-ND 4.24 89.71 346.73 1427.70 2651.44 2447.48/M 
22 |08122-ND 4.77 100.93 390.09 1606.27 2983.07 2753.60/M 
24 |C8124-ND 5.35 113.14 437.29 1800.59 3343.96 3086.74/M 
28 |C8128-ND 6.10 129.09 498.94 2054.45 3815.40 3521.91/M 
40 |C8140-ND 8.74 184.86 714.50 2942.05 5463.81 5043.52/M 


Dual Leaf Gold Inlay Wire Wrap 
Contacts: Copper alloy CA725. 
Contact Finish: Gold inlay 50)" over 50." nickel interliner. 


of |Digi-Key Pricing 
Pins | Part No. 1 25 100 500 1,000 2,500 

8 |09108-ND 249 5258 203.23 836.83 1554.12 1434.58/M 
14 |CO114-ND 4.11 86.96 336.10 1383.93 2570.15 2372.45/M 
16 JOO116-ND 4.71 99.66 385.20 1586.13 2945.68 2719.09/M 
18 |09118-ND 5.19 109.89 424.74 1748.95 3248.05 2998.20/M 
20 |09120-ND 5.77 122.10 471.94 1943.28 3608.94 3331.34/M 
22 |09122-ND 6.26 13233 511.48 2106.09 3911.31 3610.45/M 
24 109124-ND 6.91 146.25 565.26 2327.56 4322.60 3990.10/M 
28 |C9128-ND 8.10 171.44 662.63 2728.47 5067.15 4677.38/M 
40 |O9140-ND 11.21 237.22 916.88 3775.38 7011.43 6472.09/M 


ID For 
Pin #14 Vv Optional 
Ben See Preload Cont Cover 
oasis inl 025 
H pisces 666 960 (0.64) 
y I! MTyp. Tol. , 
Non-cumulative 
* OW Open 
Entry 
020 2 Only t 
250 280 
(0.51) (6.35) (7.11) 
7. 640/650 
G25 
rae 0 (16.26/16.51 
eee Fg Teel Webi 
“Ps ,25 “W" Max. "X?£.13 “YP 2.25, 
Pins Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) 
8 -465 (11.81) 400 (10.16) -300 (7.62) va 
14 .765 (19.43) | .400(10.16) | .300(7.62) | .300(7.62) 
16 .865 (21.97) | .400(10.16) | .300 (7.62) 0 (10.16) 
18 .965 (24.51) | .400(10.16) | .300 (7.62) 0 (10.16) 
20 1.065 (27.05) | .400 (10.16) -300 (7.62) 0 (10.16) 
22 1.180 (29.97) 500 (12.70) | .400 (10.16) 500 (12.70) 
24 1.280 (32.51) | .700 (17.78) | .600 (15.24) 10 (12.70) 
28 | 1.480 (37.59) | .700(17.78) | .600 (15.24) 0 (12.70) 
40 | 2.080 (52.83) | .700(17.78) | .600 (15.24) 0 (20.32) 


FEATURES: 
* Universal mounting and packaging capabilities. 


* Contacts accommodate .015” (.38mm) through .021” (.53mm) 
rectangular or round dual-in-line leads. 


+ Wire wrap posts held to true position of .015” (.38mm) 
providing a true position of .020” (.51mm) on boards for 
efficient automatic wire wrapping. 


SPECIFICATIONS: 
Material: Body, 94V-0 glass filled polyester. 


Notes: Sockets meet requirements of Texas Instruments test 
specification TS-0003 and test report TR-0001. Contacts are 
replaceable and have redundant spring elements. Cover is 
removable. Contact is designed and oriented in the plastic 
body to generate maximum possible contact. Socket is 
designed to achieve maximum density on boards. Closed entry 
cover is provided to facilitate automatic insertion and protect IC 
leads against damage. Accommodates standard (C) leads up 
to .001" x .018" (.03mm x .46mm). Sockets are capable of 
being automatically or simultaneously wire wrapped. 


Open Frame Machine 
Pin Collet Sockets 


Specifications: Contacts: Collet — beryllium copper with 10," gold 
plating. Body — brass. Collet accepts: .014-.022 (.38-.56) dia. round 
leads. Platform: Glass filled thermoplastic UL94V-O. » Compatible 
with automatic insertion equipment. Collet is 10," gold plated. 


reat J x Max. ___.| 
+2 
115 
| adi) 2.92) 
Pin No. of Dim “xX” Digi-Key Pricing 
Centers Pins Inch(mm) | Part No. 1 25 100 
-300 (7.62) 8 10.16) | A400-ND 44 10.20 23.13 
-300 (7.62) 14 pee 17.78) | A401-ND 75 17.33 39.29 


Vertisockets 
Vertical Mount 


-400 -300 = 
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Pins- 
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Id LUNN Leg iN 
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A117-ND - A121-ND A122-ND - A125-ND 


Features: + Restricted entry for contact protection + Maximum 
electrical contact + Accepts standard LEDs and Incandescent displays 
as well as .5" (12.70mm) and .6” (15.24mm) high large displays. 


Specifications: + Contacts: Grade A spring tempered phosphor 
bronze + Plating: 10 gold (per MIL-G-45204) over 50y nickel (per 
QQN-290), 100p tin plating (per MIL-T-10727) over 50p nickel (per 
QQN-290) + Socket: Glass filled thermoplastic. 


No. Pin Dimension 


DIP Headers and Covers 


Order Headers & Covers Separately 


200 
115(2.33] thioaty 
.120(3.05) 


.270(6.86) “0 
bt a 
Fr (7.62) 


Cover Selection Guide - In. (mm) 
or agile -65” -90” 
Header Pricing (6.86) (12.95) (16.51) (22.86) 
Number 1 25 100 | Cover Cover Cover Cover 
A101-ND 1.17 25.62 82.99} A105-ND — = = 
Al02-ND 1.65 36.12 117.01) A106-ND A107-ND A108-ND Aree 
A103-ND 1.80 39.38 127.55) A110-ND A111-ND A112-ND A113-| 
A133-ND 2.01 43.94 142.35] A137-ND — = = 
AI04-ND 2.15 46.94 152.04) A114-ND — _ 
A134-ND 2.64 57.70 186.90] A138-ND A139-ND = 
A135-ND 3.07 67.15 217.52) A140-ND — _ 
A136-ND 4.07 88.99 288.27| Al42-ND  — = 


Pricing 
Cover 25 100 
AI05-ND, A106-ND 52 1059 31.26 
A107-ND-A111-ND 56 11.52 33.99 
A112-ND, A113-ND 12.49 36.86 
At14-ND . 13.37 39.45 Tr 


45° pin 1 identification 
-115 (2.92) 
ma 


.020 (.51) | 


at 
Ai37-ND 651337 39.45] gig Gr 


A138-ND 72 15.11 43.41 | (38) J+ —45.24—*|] (3.05) 


.600 130 


A139-ND z 17.96 
A140-ND 4 19.86 57.06 
A142-ND H 21.71 62.38 


* 600 Spacing 


51.60 ~ 
Depth of Bathtub: .100 (2.54) 
Width of Bathtub: .500 (12.70) 
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A998-ND 

Anti-Static IC Pin 
Straightener: 
Straightens IC legs with 
one squeeze. Put .300” 
(7.62mm) ICs in one side 
of tool, and = .600” 
(15.24mm) in other side of 
tool. This brings leads into 
tolerance .320” (8.13mm) 
or .620” (15.75mm). 


Note: This tool does not 
straighten IC legs that are 
bent to such an extent that 
the pin-to-pin spacing is 
not .100” (2.54mm). 


IC Pin Dip 
Straightener Extractor 


A999-ND Dip Extractor: 
An extremely handy, low 
cost tool for removing ICs 
from dip sockets. 


A998-ND 
$32.50/1 
$710.89/25 


A999-ND 
$5.08/1 
$111.08/25 


) 400 ( 
) ( 
.300(7.62)) 16 | .800(20.32)| A402AEND 85 19.65 44.56 ra eres Pet ara | Digs ee 
nters inch (mm) igi-Key icing 
.300(7.62)) 18 | .900(22.86) | A403AE-ND 1.06 24.38 55.27 pie (inch (rn Deaetiption in Rae ti 
800 (7.62) | 20. | 1.000(25.40) (eae 86 22.05 50.00 8 | 300(7.62)| GoldPated | 45(11.43) | AII7ND 440 96.86 
300 (7.62) |_24 | 1.200 (30.48) | AA0S-ND_ 1.19 27.53 62.41 14 | .300(7.62)| Gold Plated | .75(19.05) | A118-ND 5.21 114.68 
400 (10.16)| 22 | 1.100(27.97) | A406-ND 1.40 2863 86.56 16 | .300(7.62)| Gold Plated | .85(21.59) | AN19-ND 678 149.22 
0 (10.16)| 24 | 1.200 (30.48) | A407-ND 1.59 32.51 98.30 8 |.600(15.24)| Gold Plated = A66-ND 551 115.66 
0 (15.24)| 24 | 1.200(30.48) | A408-ND 1.17 26.46 64.29 14 | 300(7.62)| TinPlated | .75(19.05) | A120-ND 389 8553 
]0.(15.24)| 28 | 1.400(35.56) | A409-ND 1.40 31.57 76.70 16 | .300(7.62) | TinPlated | .85(21.59) | A121-ND 5.28 116.11 
0(15.24)| 32 | 1.600 (40.64) | AAIO-ND 159 3598 87.41 10 | .300 (7.62) | Collet Contacts | 495 (12.57) | A122ND 601 13222 
600 (15.24)| 40 | 2.000(50.80) | A411-ND 1.85 41.86 101.70 ic ae in oeie ee ee te ee 
0 (15.24)| 48 | 2.400 (60.96) | A412-ND 2.41 54.99 192.14 ; a Gidea 2019) > EES 
0 (22.86)| 50 | 2.500(63.50) | A413-ND 3.18 65.08 196.77 10 | 200 (5:08) | Gold Piated — pie Perera 
0 (22.86)| 64 | 3.200(81.28) | A414-ND 4.06 83.03 _ 251.02 
Vertisockets 


Horizontal Mount 
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A126-ND—A129-ND 
Features: 
+ Restricted entry for contact protection. » Maximum electrical 
contact. * Accepts standard LEDs and Incandescent displays as well 
as .5” (12.70mm) and .6” (5.24mm) high large displays. 
Specifications: 
+ Contacts: Grade A spring tempered phosphor bronze. + Plating: 
10p gold (per MIL-G-45204) over 50 nickel (per QQN-290), 100 tin 
plating (per MIL-T-10727) over 50 nickel (per QQN-290). + Socket: 
Glass filled thermoplastic. 


A130-ND— A132-ND 


No. Pin Dimensions 
of Centers Inch(mm) | Digi-Key Pricing 
Pins | Inch (mm) A Part No. 1 25 100 
8 | .300 (7.62) -45 (11.43) | A126-ND 3.62 79.59 246.09 
14 | .300 (7.62) -75 (19.05) | A127-ND 4.43 97.41 301.19 
16 | .300 (7.62) 85 (21.59) | A128-ND 481 105.88 327.38 


24 | 600 (15.24) | 1.25(31.75) | AIZ30-ND 9.11 200.48 619.90 
28 | .600 (15.24) | 1.45 (36.83) | A1Z1-ND 10.22 224.79 695.07 
A132-ND 13.30 292.49 904.42 


( 
(8) | 8 
20 | 300 (7.62) | 1.05 (26.67) | A129-ND 592 190.24 402.72 
( ( 
( ( 
( ( 


40_| .600 (15.24) | 2.05 (52.07) 


Vertical Socket 


For Displays on .300” (7.62mm) Centers, 
14 pin. 

These low cost Vertisockets are 
recommended for high volume 

vertical display mounting applications. 


Available in Tin Plated only. 


: Que 
(9.15) (3.81) 
.400 

(10. Oy bea 2 te 64) 


Digi-Key Pricing Aries 
Part No. 1 25 100 500 Part No. 
A116-ND 2.89 63.53 196.43 866.60 14-810-90R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Lock / Eject DIP Sockets 


No. Dimensions 
of Inches (mm) 
Pins A B Cc D E F G 
14 .400 -950 300 | .280 770 1.300 -490 
(10.16) | (24.16) | (7.62) | (7.11) | (19.56) | (33.02) | (12.45) 
16 -400 1.050 300 | .280 .870 1.540 -490 
(10.16) | (26.70) | (7.62) | (7.11) | (22.10) | (39.12) | (12.45) 
4 .700 1.490 600 | .182 1.300 1.800 460 
(17.78) | (37.85) | (15.24) | (4.62) | (33.02) | (45.72) | (11.68) 
28 -700 1.690 600 | .182 1.500 2.000 -460 
(17.78) | (42.90) | (15.24) | (4.62) | (38.10) | (50.80) | (11.68) 
92 -700 1.890 600 | .182 1.700 2.200 -460 
(17.78) | (48.00) | (15.24) | (4.62) | (43.18) | (55.88) | (11.68) 
40 -700 2.290 600 | .182 2.100 2.600 -460 
(17.78) | (58.20) | (15.24) | (4.62) | (53.34) | (66.04) | (11.68) 
Fits Jumper 
No. of | Connectors, | Digi-Key Price Each Aries 
Pins such as: Part No. u 25 100 | Part No. 
14 IC Packages | A5I4ND 3.21 2.57 1.82 | 14-C280-10 
16 IC Packages | ASIG-ND 3.49 2.79 1.98 | 16-C280-10 
24 IC Packages | A524ND 483 3.87 2.74 | 24-C182-10 
28 IC Packages | A528-ND 5.14 412 2.92 | 28-C182-10 
32 IC Packages | A532-ND 5.89 4.71 3.34 | 32-C182-10 
40 IC Packages | A540-ND 7.48 5.99 4.24 | 40-C182-10 
with Solder : 
at. 


Tail Pins ee 


F -100 157 (4.0) 
Single (2.54) -| 100 (2.54) 
.050 <= G0S000) Od 
Row (1.27) 450 | F100 (2.54) 
(1.27) 154 (3.9) 
Features: + Cuttable to the number of pins desired to fit 


the application. * Side-to-side and end-to-end stackable. 
Specifications: 

* Body material is black UL 94V-0 Nylon 4/6 + Contact Current 
Rating: 3A * Operating Temperature: 221°F (105°C) Tin plating; 
257°F (125°C) Gold plating » Accepts leads .015”-.025" (.381mm- 
.635mm) in diameter + Accepts lead lengths from .100” (2.54mm) 
min. 

Mounting Considerations: 

+ Suggested PCB hole size: .030” +.002” (.76mm +.05mm) 
diameter 


No. of Digi-Key Price Each Aries 

Pins | Description Part No. 1 25 Part No. 
40 Tin Plated AA60-ND 2.33 1.96 | 40-0518-10 
40 Gold Plated A461-ND 3.43 2.88 | 40-0518-11 


4-Pin Oscillator Sockets 


Specifications: 

+ Body Material: Blue UL 94V-0 Glass-filled Polyester Thermoplastic 
(PBT) + Pin Body Plating: 200, min. Tin per MIL-T-10727 over 
1001 min. Nickel per QQ-N-290 + Contact Plating: 10, min. Gold 
per MIL-G-45204 over 50u min. Nickel per QQ-N-290 + Contact 
Current Rating: 3 Amps + Operating Temp.: 105°C « Insertion 
Force: 180 grams/pin; Withdrawal Force: 90 grams/pin; Normal 
Force: 140 grams/pin; based on a .018” (.46mm) diameter test lead 
+ Accepts Leads .015”-.025” (.38mm-.64mm) in diameter, .100"-.146" 
(2.54mm-3.71mm) in length. 


Dim. — Inch (mm) Digi-Key Price Each | Aries 
Size A B Part No. 1 25 100 | Part No. 
Full | .600 (15.24) .700 (17.78) | A462-ND 60 .50 .41 | 1107741 
Half | .300 (7.62) .400(10.16) | A463-ND 60 .50 .41 | 1108800 


Series 680 Programmable 
Headers and Covers 


.030(.762) 
.020(.50 


Features: 

+ Complete versatility for programming within the unit itself, thus 
eliminating the need for DIP switches in many situations. 
Specifications: + Body and Cover: Red UL 94-HB glass-filled 
nylon + Current Rating: 1 amp + Operating Temp.: 221°F 
(105°C) + Mounting Considerations: Suggested PCB hole size: 
-032” +.002” (.81mm +.05mm) diameter 


Dimensions 
Inch (mm) Aries 


Part No. 


Digi-Key Price Each 
B Part No. il 25 100 


Covers 


AA70-ND_ 36 
AA7I-ND 57 
AA72-ND 57 
AA73-ND 63 
AA74-ND 63 
AA7S-ND 65 
AA76-ND 65 
AAT7-ND 71 
AA78-ND_ 71 
AA79-ND 76 
AA80-ND 82 


04-655-10 
06-655-10 
08-655-10 
10-655-10 
12-655-10 
14-655-10 
16-655-10 
18-655-10 
20-655-10 
22-655-10 
24-655-10 


Strip Line SIP Headers 


.025(0.64) 
.060(1.52) 


+ 
450(8.81) 0950.41) 


019 X .015 
+ lea X 0.38) 
Solder Tail 


25 Contact Header 
PLATING = 100,” TIN 
Forked Contact 


Coined Contacts 

“Break” feature on Pin Line Headers assures Headers can be 
easily snapped off to any number of positions without loss or 
damage to any pins. No tool is required. The “break” feature 
minimizes stocking problems and gives immediate adaptability for 
any length Header requirement to any grid or matrix pattern. 


Digi-Key Pricing Aries 
Part No. 1 25 100 Part No. 
A115-ND 256 56.07 181.63 25-0600-10 
Strip Line SIP Socket 
Solder Wire 
Type Wrap 
020 f 
(0.51) al .260(6.60) 
150(9.8%) ot = 
-150(3.81) }_-690(17.53) 
A75 T 
(4.45) | 
F 
.075 (1.91) .100 (2.54) 


Contacts: Grade A spring temper phosphor bronze QQB-7500 
Plating: 100u tin plating per MIL-T-10727 Socket: Glass filled 
thermoplastic. 


STRIP-LINE 


Bifurcated Contacts 


Solder Tail 

No. of | Digi-Key Price Each 
Pins | Part No. it 25 100 
12 |A200-ND 1.52 1.38 1.18 
20 |A201-ND 2.03 1.85 1.57 
25 | A202-ND 2.55 2.32 1.97 
34 |A203-ND 266 242 2.06 


Wire Wrap 

Digi-Key Price Each 
Part No. 1 25 = 100 
A204-ND 2.93 255 1.93 
A2Q05-ND 4.28 3.73 2.82 
A206-ND 5.39 4.68 3.55 
A207-ND 558 485 3.68 


Pin Line Sockets with 
“Break” Feature 


.030(0.76) Wire Wrap 
—L, est 
.170(4.32) ET .200(5.08) 
oa = 
203s) [ ,500(12.7) 

.09(2.29) {h.o20(0.51) 
Solder Tail Ah. 025(0.64) 
i b+] 100(2.54) 


100254 @OOOO) (OOOO 


Headers oy 2.50(63.5) ——+| 
.25 (6.35) .10(2.54) |A700-ND .79 67 | 04-680-190T 
.35 (8.89) .20(5.08) |A701-ND .88 .74 .60| 06-680-190T Tin-plated Pin Line sockets can be snapped apart into any 
45 (11.43) .30(7.62) |A702-ND 93 .78 .64/ 08-680-190T required number of pins without damage or loss of pins. Pin Line 
55 (13.97) .40(10.16) |A703ND .99 .83 J 40-680-190T sockets are low profile and used for mounting devices with .100” 
65(16.51) .50(12.70) |A704-ND 1.01 85. 42-680-190T (2.54mm) spacing between pins. Rows of socket strips may be 
mounted on any centers or side-by-side for .100” (2.54mm) grid 
75 (19.05) .60 (15.24) /AZOSND) 1.06 .89 14-680-190T or matrix patterns. Strips also butt end-to-end and maintain .100” 
85 (21.59) .70 (17.78) |A706-ND 1.12 .95 .77/ 16-680-190T (2.54mm) spacing. 
.95 (24.13) .80 (20.32) |A707-ND 1.17 .99 . 18-680-190T 
1.05 (26.67) .90 (22.86) |A708-ND 1.22 1.03 20-680-190T No. of Digi-Key Price Each 
1.15 (29.21) 1.00 (25.40) |A709-ND 1.28 1.08 22-680-190T Pins Part No. 1 25 100 
1.25 (31.75) 1.10 (27.94) |A710-ND 1.32 1.11 24-680-190T| Solder Tail Dip Socket with Screw Machined Pin 
ARIES ELECTRONICS Tool 25 A208-ND 2.47 2.18 1.69 
; Wire Wrap Socket with Screw Machined Pin 
A490-ND Header Programming Tool 25 A209-ND 7.85 6.82 547 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ELECTRONICS, INC. 


Quad Flat Pack (QFP) to 
PGA Adapter for 


Motorola 68340 


SPECIFICATIONS: 

+ Adapter body is black FR-4, .094 (2.39) thick, with 1 ounce 
minimum Copper traces. * Pins: Brass Alloy 360, 1/2 hard per QQ- 
B-626. + Pin Plating: 200p (5.08um) min. Tin per MIL-T-10727 
over 100 (2.54y1m) min. Nickel per QQ-N-290. + Operating 
Temperature: 221°F (125°C). 


Pin Digi-Key Price Each Aries 
Count Part No. Ef 25 Part No. 
144 A723-ND 90.99 78.00 97-68340 


Chip Carriers 


}—— 1.10 SQ. 


+ Your present PLCC devices can be used in thru-hole applications 
by soldering to our adapters. + Your standard JEDEC footprints are 
converted to PGA footprints. * Your PGA Sockets (LIF) will save 
space. + Your p.c. board will have more space for conductor runs 
when converted to .100” (2.54mm) pin spacing. + Polarization option 
available. + Your standard test clip can be used for testing. 
SPECIFICATIONS: Body: Copper Clad FR-4 Solder Plated. Pins: 
Brass, Tin/Lead Plated. 


Pin Digi-Key Price Each Aries 
Count |_ Part No. 1 25 100 Part No. 
68 A171-ND 11.48 9.84 8.96 68-505-110 


Surface Mount SOIC to 
DIP, SSOP to DIP, and 
SOJ to DIP Adapters 


A 
H mal 


Tuoaaon cauanoa 


‘0000000000000 


Tt St 
9.045 9.018 


Materials: Board: .062” (1.57mm) thick double-sided FR-4 with 1 oz. 
copper traces. Pins: Brass alloy 360, 1/2 hard. 

Plating: 200y" min. 93/7 tin/lead per MIL-T-10727 type 1 over 100p” 
min. nickel per QQ-N-290. 

Suggested P.C.B. mounting hole = .028” (.71mm) Diameter 


No. of | Digi-Key Dimensions (Inch) 

Pins | Part No. A B Cc D E F G H 
8 A724-ND | _.400| .460 |.300| .300 | .455 | .155 | .150 |.121 
14 A725-ND | .700] .450 |.300) .600 | .420 | .138 | .300 |.180 
14 A730-ND |_.700| .400 |.300| .600 | .340 | .060 | .154 | — 
16 A726-ND | .800] .450 |.300) .700 | .420 | .138 | .350 | .180 
16 A731-ND |_.800| .400 |.300| .700 | .340 | .060 | .179 | — 
18 A732-ND | _.900 | .400 |.300| .800 | .340 | .060 | .205 | — 
20 A727-ND | 1.000] .450 | .300) .900 | .420 | .138 | .450 |.180 
20 A825-ND | 1.000] .420 |.300) .900 | .350 | .090 | .600 | .060 
20 A733-ND | 1.000 | .400 |.300| .900 | .340 | .060 | .230 | — 
24 A720-ND | 1.200] .700 | .600| 1.100 | .455 | .150 | .550 | .180 
24 A322-ND | 1.200 | .450 | .300| 1.100 | .420 | .138 | .550 |.180 
28 A820-ND | 1.400 | .700 | .600] 1.300 | .450 | .075 | .650 |.375 
28 A821-ND | 1.400] .400 | .300| 1.300 | .350 | .090 | .650 | .375 
28 A734-ND | 1.400] .400 | .300] 1.300 | .340 | .060 | .333 | — 
28 A735-ND | 1.400 |_.700_| .600| 1.300 | .340 | .070 | .333 | — 
32 A8323-ND | 1.600] .700 | .600] 1.500 | .650 | .200 | .750 | .425 
32 A8324-ND | 1.600 | .530 | .400] 1.500 | .500 | .090 | .750 | .425 


Quad Flat Pack (QFP) 
to PGA Adapters 


Adapters convert surface mount type Quad Flat Pack (QFP) packages to 
standard pin grid array through-hole packages on .100” (2.54mm) pin 
spacing. This allows the surface mount GFP package to be used in standard 
PGA and PGA ZIF sockets, which is extremely useful for testing. Typically, 
surface mount GFP packages are less expensive than their through-hole PGA 
counterparts. The surface mount packages are often more readily available. 
Also, the user does not have to redesign a through-hole board in order to 
utilize the advantages of the surface mount QFP packages. 


Chip 
Fig.| Type/ |Pads|PGA Pins/ | Digi-Key Price Each | Aries 
No.| Mfg. | No. | No. Matrix} Part No. 1 25 ‘| Part No. 


1 | JEDEC) 132] 132 13x13 )A174-ND 33.80 28.97 | 95-132125 
2 | BAJ | 100} 100 13x13 |A175-ND 32.50 27.86 | 96-100M65 
1 


BAJ | 160} 160 15x15 |A176-ND 32.50 27.86 | 96-160M65 
BAJ | 208 | 208 17x17 |A722-ND__ 60.67 52.00 | 96-208M50 


Surface Mount 
PLCC to DIP Adapters 


Materials: 77 
+ Pins and Contacts: Phosphor ere 
bronze adapter + Body: FR-4, A - 
.062” (1.57mm) thick * Socket: ] 

B 
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LOP, UL 94V-0 rated + Pads & 
Traces: 1 oz. min. copper. 
Plating: 

Pins: 200y” tin per MIL-T- 
10727 over 100u” nickel per 
QQN-290. at al 
Contacts: 1501” 90/10 tin/lead. — With socket 


al. 
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No.of Dim. (Inch) 
Pins| A Been 
28 | 77 140 .705|A326-ND 24.64 21.12 | 28-653000-10 
32 | 705 1.60 .805|A721-ND 40.93 34.38 | 32-653000-10 
44} 97 220 .910|A327-ND 28.38 24.33 | 44-653000-10 
68 | 1.28 3.40 1.220] A328-ND 32.84 28.15 | 68-653000-10 
84 | 1.48 4.20 1.420 | A329-ND 32.84 28.15 | 84-653000-10 


TO to DIP Adapter/Socket 


Features: 8-pin DIP IC socket on the top and acircular, 8-pin TOcan male pin 
footprint on the bottom, can be readily mounted on boards having TO thru- 
hole footprints without having to redesign the board. 

Specifications: + Socket Body: black UL 94V-0 glass-filled polyester 
thermoplastic. + Female Pin Body Plating: 200, min. Tin over 100, min. 
Nickel. + Contact Plating: 10,1 min. Gold 501 min. Nickel. + Male Pin: Brass 
Alloy 360. + Male Pin Plating: 200p min. Tin. + Current rating: 3 Amps. 
+ Operating Temperature: 221°F (105°C) Tin plating. + Accepts leads .015"- 
.025” (.38mm-.64mm) in diameter, .100"-.125" (2.54mm-3.18mm) long. 
Mounting Considerations: Suggested PCB hole size: .028” (.71mm) diameter. 


400 280} }.125 TMI 
095 aS = 
pos OH 

@.018 


Digi-Key Price Each Aries 
Part No. 1 25 Part No. 


Yh 


i 
Le 
3 
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Digi-Key Price Each Aries 
Part No. 1 25 100 500 | Part No. 
A330-ND 6.70 5.74 5.23 4.79 | 1109523 


PGA Zero Insertion 
Force (ZIF) Sockets 


UUU2 

‘J en LL 
“020x.012 9.135 

Solder Tail 


Features: + The Aries ZIF PGA is an extremely rugged, yet smooth 
acting test socket. + A strong metal cam activates the contacts which 
are normally closed. This prevents dependency on the plastic for 
contact force. + Housing of glass filled PPS, UL-94V-O rated. 
Specifications: + Contacts: Beryllium copper. » Temperature 
Rating: -65°C +125°C. + Housing: Glass filled PPS UL94VO rated. 
+ Handle: Stainless steel. 


Grid No. of Dimensions (Inch) 
Size Pins A B c 


13x13) 169 | 1.894 1.675 1.200 
15x15] 225 | 2.094 1.875 1.400 
17x17] 289 | 2.294 2.075 1.600 
19x19) 361 2.494 2.275 1.800 
21x21 441 2.694 2.475 2.000 


Digi-Key Price 
PartNo. Each 
A314-ND 28.04 
A315-ND 34.94 
A316-ND 42.62 
A317-ND 51.26 
A318-ND 60.93 


Universal Zero Insertion 
Force (ZIF) Test Sockets 


The new Aries Universal Test Socket is a direct replacement for other 
test sockets currently on the market, with a number of significant 
advantages. 


+ .900 (22.86) overall height with contact level up + Available 24, 28, 
32, 40, 48 pins in body of UL 94VO rated polyphenylene sulfide. 
+ Contacts available tin plated (for up to 105°C) or gold plated (for up 
to 150°C). + Insulation Resistance — 1000 megohms min. Dielectric 
withstanding voltage — 1000 VAC min. + Contact rating - 1 amp. = All 
pin count sockets (24, 28, 32, 40, 48) go into p.c.b.'s with .600 (15.24) 
centers. * Sockets can be soldered into p.c. boards or plugged into 
any socket. » Contacts are normally closed to eliminate dependence 
on plastic to sustain contact. 


No. of | Dim. (Inch) 

Pins A B 
24 | 1.74 1.10 
28 | 1.94 1.30 
32 | 214 1.50 
40 | 254 1.90 
48 | 294 230 

No. of | Contact | Digi-Key Price Each Aries 

Pins | Plating | Part No. iJ 25 100 Part No. 
24 Tin A300-ND 7.97 6.98 6.78 | 24-6554-10 
24 Gold |AB01AE-ND 11.52 10.09 9.80 | 24-6554-11 
28 Tin A302-ND 9.10 7.97 7.74 | 28-6554-10 
28 Gold A303-ND 1249 10.93 10.62 | 28-6554-11 
32 Tin A304-ND 10.15 8.89 8.64 | 32-6554-10 
32 Gold ABO5-ND 13.84 1211 11.77 | 32-6554-11 
40 Tin AB06-ND 12.11 10.60 10.30 | 40-6554-10 
40 Gold A307-ND 16.51 1445 14.05 | 40-6554-11 
48 Tin A308-ND 14.23 1245 12.10 | 48-6554-10 
48 Gold AB09-ND 19.32 16.91 1643 | 48-6554-11 


Surface Mount Universal 
SOIC Zero Insertion Force 
(ZIF) Test Sockets 


Socket Accepts: SOIC gull wing & J-lead devices up to 
44 pin devices; .050” (1.27mm) lead pitch; body 
widths from .15” (3.81mm) to .60” (15.24mm). 
Materials: - Body: Glass-filled PPS, UL 94V-0 rated. 
+ Contacts: Beryllium copper alloy per QQ-C-543. 
+ Hardware: Stainless Steel. 

Plating: 20” min. gold per MIL-G-45204 over 100u”: 


No. of Digi-Key Price Each Aries min. nickel per QQ-N-290 over 20y” min. copper 

Pins | Type | Part No. 1 25 100 | PartNo. per MIL-C-14550. 

8 [|SOC| A724-ND 697 5.86 _3.81 | 08-350000-10 880 

14] SOC] — A725-ND 6.97 586 3.81 | 14-350000-10 6854 |. 200 

14_| ssoP|__A730-ND. 22.06 18.53 _ 12.05 | 14-351000-10 Te é 

16 | SOC] A726-ND 697 5.86 3.81 | 16-350000-10 emf HH ARat 

16 _|SSOP| __A731-ND 22.06 18.53 _ 12.05 | 16-351000-10 2 a8 Hal @ : 
18 [SSCP] _A732-ND. 19.61 16.48 10.71 |18-351000-10 fed) Hu z ap 
20 | SOC} A727-ND 6.97 5.86 3.81 |20-350000-10 Li 4 6 gy 
20 | soy A325-ND 642 551 5.01 |20-350001-10 AGS Bak : 

20 | ssoP| _A733-ND 22.06 18.53 12.05 | 20-351000-10 Le 600 | So [Ls — | Le  axoeo 4 
24 | SOC] A720-ND 10.68 8.98 5.84] 24-650000-10 +— 3:36 4AX.O15 SONS 150 
24 | SOC| _A322-ND 4714.04 _ 3.68 | 24-350000-10 — — - - 

28 | SOC] A320-ND 10.70 9.17 8.35 |28-650000-10 Description | Digi-Key Price Each Aries Digi-Key Price Aries 

28 | SOC] A321-ND 642 551 5.01 | 28-350002-10 (Inch) Part No. 1 25 Part No. Part No. Each Part No. 
28 | SSOP} —A734-ND 22.06 18.53 12.05|28-351000-10 300 to .600 | ASOI-ND 10.24 7.79 1106396-24 A339-ND 127.99 44-547-11 
28 _|SSOP| _A735-ND 30.61 25.72 16.72 |28-651000-10 -300to.600 | A502-ND 11.42 8.69 1106396-28 44 Pos. DIP Adapter 

32 | SOU A323-ND 10.69 917  8.34]32-650000-10 600 to .300 | A503-ND 10.24 7.79 1107254-24 (Converts A339-ND to standard 44 Pos. DIP) 

32 | SOU | —_A324-ND 940 806 7.33 | 32-450001-10 “600 to 300 | ASO4-ND 11.42 869 1107254-28 A728-ND 67.62 44-647-10 


More Product Available Online: www.digikey.com 


224 (1023) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


ARIES’ 
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Zero Insertion Force (ZIF) 
Lo-Profile Sockets 


Features: A complete line of sizes, 24, 28 and 40 pin, low profile ZIF 
(zero insertion force) sockets provides a low cost solution for a test 
socket with a height of only .319” (8.10mm) [8, 10] and even with 
handle in open position, measures just .554” (14.07mm). 
Specifications: + Pin: Spring temper beryllium copper, tin plated. 
+ Body: Glass filled polyester UL94VO rated. » Cam: Cast metal. 


(2.67) (15.24) 
No. of Dim. A Digi-Key Price Each Aries 
Pins Inch (mm) Part No. dl 25 100 | Part No. 


24 1.450 (36.83) | A346-ND 6.03 5.48 4.66] 24-526-10 
28 1.650 (41.91) | A347-ND 6.50 5.91 5.03) 28-526-10 
40 2.250 (57.15) | A3848-ND 7.82 7.11 6.05] 40-526-10 


Zero Insertion Force 
(ZIF) Sockets 


Specifications: 


+ Contacts: Heat treated beryllium copper + Plating: 100 tin 
plating per MIL-T-10727. + Sockets: Glass filled thermoplastic. 


Surface Mount Universal 
PLCC ZIF Test Sockets 


SPECIFICATIONS: - Plastic Parts: UL 94V-0 glass-filled 
thermoplastic + Contact Pin: Beryllium copper + Fasteners, 
Spring, Hinge Pins: Stainless steel - Temperature Range: -65°C to 
125°C + Life Cycle: 10,000 insertions maximum. 


260 (6,60) 


2.3 (58.42) 1 
| PAC Insert plate one for each PLCC 
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(4.06)[ | Index side / \e 
d A. rod 
f") oo Insert plate 
cB Bo mounting post 
as in socket base 
J iS) 
q ay 
Detachable hinge pin 
Socket [- 3.0 (76.2) —|| Pressure Socket 
Base) 9.135 (3. 1) plate | top 
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|. 2.4 (60.96) 


7.220 (183.39) overall length at loading 


76 (19.3) 
67 (17.02) 


Block | —3, Oe (96. ao —_ 


3M _ Intra-Connector™ 


When you wanted to test for a problem that 
might lie on the circuit board or in the cable, 
you had a problem. Inaccessible? Not with a 
3M ESP Intra-Connector™ system. The 
Intra-Connector mates in-line with standard 
double row socket connectors. It has one 
set of female contacts, but two sets of male 
contacts at right angles. So, it provides 
instant line-by-line “probe-ability.” The pins 
can also be used to make daisy chaining possible from a single coiniecdor 
cable end. Modified configurations are quickly available for special 
connections. The Intra-Connector system provides both straight-in and right 
angle functions. It mates with a standard .10” x .10” (2.54mm x 2.54mm) dual 
row connector or PC board-mounted .025" (.64mm) square pins. Two Intra- 
Connector systems used with the Intra-Switch™ system form a complete test 
assembly for probing signals under no load and full-load conditions. Contacts 
are non-corrosive Alloy 770; body is glass-filled polyester thermo-plastic. 


No. of Dim. A Digi-Key Price 
Contacts In. (mm) Part No. Each 
20 1.160 (29.46) 922576-20-ND 14.84 

26 1.460 eo 08) 922576-26-ND 15.45 

34 1.860 (47.24) 922576-34-ND 17.24 

40 2.160 (54.86) 922576-40-ND 18.90 

50 2.660 (67.56) 922576-50-ND 20.45 

60 3.160 (80.26) 922576-60-ND 23.77 


3M Intra-Switch™ 


¥ 5950 (1.27) Typ, 


240 
[-E-10) =} 100 (2.54) 
td 


=| 
pada 
am , 
No. Of Dim. - Inch (mm) Digi-Key Price | Aries EE) @ Ba 
Pins A B Part No. Each Part No. iS Typ. 
= = = A331-ND___ 142.03 | 84-537-21 Poa + | 
it ~ 7 350(8.89 Adapter Plates 0) (2.54) — oa 825,064) 
(19 liad i Sested. 20 | 398/307 | | 395/387) agg2-ND «8.83 | 20-537-20 = ; — 
“436 NS \ i .65(16.51) (10.03/10.08) | (10.03/10.08) ; There are a lot of complicated, time 
(1 Ont NO| | Rest Height 23 | -495/.497 | 495/497 ] 399 np 8.83 | 28-537-20 consuming ways to interrupt a signal line 
aaa Tor — (12.57/12.62) | (12.57/12.62) i : pet on an essemoly = pee may pe be 
A 025(0.64) lamaging to your joard. ere’s 
150 1. .600 eta X 020 32 ( laren ( ere A334-ND 8.83 | 32-537-20 one easy way; Intra-Switch™ from 3M 
8 81) (15.24) 0.38 X0.51 605] 697 605/ 697 ESP. Simply by inserting the Intra- 
. (9. 51) 44 AEH SRE A335-ND 8.83 | 44-537-20 Switch™ connector between mating 
7 a ; ; (17.65/17.70) | (17.65/17.70) system connectors you have instant line- 
No. of Dim. A Digi-Key Price Each Aries 52 .795/.797 -795/.797 /336-ND 8.83 | 52-537-20 by-line switching. The low profile design 
Pins Inch (mm) Part No. 1 25 100 | Part No. (20.19/20.24) | (20.19/20.24) ; and recessed switch buttons give you 
24 1.30 (33.02) | A150-ND 8.90 8.01 7.57) 24-516-10 68 -995/.997 -995/.997 1337-ND 8.83 | 68-537-20 room to work in confined areas. Using a pencil or probe tip, any or all 
28 1.62 (41.15) | A146-ND 9.58 8.62 8.15] 28-516-10 (25.27/25.32) | (25.27/25.32) : switches may be actuated. Applications include switching command signals 
40 | 2.10 (53.34) | A152-ND 12.63 11.37 10.75] 40-516-10 a4 | 1195/1197 | 1.195/1.197 ND g.a3 | 84-597-20 to or from test equipment and programming optional preset logic functions. 
(30.35/30.40) | (30.35/30.40) 838 “ a Switch buttons are recessed to prevent accidental switching. “Open” and 


Quick-Release 
Universal ZIF Test Socket 


Features: 

+ Aries’ Universal Test Socket accepts devices on .300” (7.62mm) to .600” 
(15.24mm) centers + Sockets go into POB .600” (15.24mm) centers + Swing 
quick-release handle down to open contacts and insert device. Release and 
handle automatically returns as contacts close onto device leads. 
Specifications: 

+ Socket Body: Black UL 94V-0 Giass-filled Polyphenylene 

Sulfide (PPS) + Handle: stainless steel » Contact Current 

Rating: 1 amp » Insulation Resistance: 1000 MOhms 

min. + Life Cycle: 25,000 to 50,000 cycles + Operating 1 
Temperature: 221°F (105°C) Tin plating; 302°F (150°C) 
Gold plating + Retention Force (when closed): 55 
grams/pin based on a .020” (.51mm) diameter test lead 
+ Accepts leads .015”-.035” (.38mm-.89mm) wide, .100”- 
.280” (2.79mm-7.11mm) long 


Loop Handle 


Dim. - In. (mm) 
A B 
1.79 (45.47) | 1.10 (27.94) 
1.99 (50.55) | 1.30 (33.02) 
2.19 (55.63) | 1.50 (38.10) 
2.59 (65.79) | 1.90 (48.26) 
2.99 (75.95) | 2.30 (58.42) 
No. of Digi-Key Price Each Aries 
Pins | Description | Part No. 1 25 100 | Part No. 
24 Tin Plated | A439-ND 1036 871 7.05 | 24-6574-10 
24 | Gold Plated | A440-ND 14.98 12.59 10.20 | 24-6574-11 
28 Tin Plated | A441-ND 11.83 9.94 8.05 | 28-6574-10 
28 | GoldPlated | M442-ND 16.23 13.64 11.05 | 28-6574-11 
32 Tin Plated | A443-ND 13.33 11.20 9.07 | 32-6574-10 
32 | Gold Plated | M44-ND 18.16 15.26 12.36 | 32-6574-11 
40 Tin Plated | A445-ND 15.74 13.23 10.71 | 40-6574-10 
40 | GoldPlated | M46-ND 21.48 18.05 14.62 | 40-6574-11 
48 Tin Plated | A447-ND 18.50 15.54 12.59 | 48-6574-10 
48 | GoldPlated | M448-ND 25.11 21.10 17.09 | 48-6574-11 


PLCC ZIF Test Sockets 


Features: 
positive package registration. 
plating. + 10,000 insertions min. 
Application: + Can be shimmed to 
accept many Ceramic, Leadless and 
J-Lead Packages. 


+ Zero Insertion Force. * Corner posts provide 
* 12" Gold 
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Dim. 
Inch (mm) Digi-Key Price Each 
A B Part No. 25 
1.181 (30.00) | 1.605 (40.77) | A310-ND 61.89 54.82 
1.180 (29.97) | 1.583(40.21) | A449-ND 73.81 62.01 
1.500 (38.10) | 1.920 (48.77) | A450-ND 63.65 
1.339 eh 01) | 1.772 (45.01) | A311-ND 56.19 
) ) 
) ) 


1.654 (42.01) | 2.343 (59.51 A312-ND 68.50 


1.890 (48.01) | 2.580 (65.53) | A313-ND : 77.21 


“closed” positions are clearly marked, molded-in the body. Contacts are non- 
corrosive Alloy 770; body is glass-filled polyester thermoplastic. Intra-Switch 
is compatible with most sockets and mating headers for flat cable, including 
3M, T&B/Ansley, Berg, Amp, Symbex and many others. 


No. of Dim. A Digi-Key Price 
Contacts In. (mm) Part No. Each 
20 1.160 (29.46) 922578-20-ND 29.62 

26 1.460 (37.08) 922578-26-ND 36.06 

34 1.860 (47.24) 922578-34-ND 38.16 

40 2.160 (54.86) 922578-40-ND 46.39 

50 2.660 (67.56) 922578-50-ND 41.36 


3M OEM PQFP Sockets 


Features: + Accepts JEDEC MO-069 packages, lead 
sizes 84 through 196 + .025” (.64mm) centerline 
contacts for high-density packaging + Lid design 
separates, maintains IC lead spacing + Lid acts as 
package carrier and transport protector » Lid is 
compatible with conventional package shipping tubes 
and trays + Slotted, “open” socket walls and corners permit airflow around 
captured package (aids in package heat dissipation) +» Hinged socket latches 
audibly “snap” signals secure lid/package assembly to base, expedites package 
withdrawal + .075” (1.91mm) contact spacing and .100” (2.54mm) row spacing. 

Physical Specifications: + Insulation Socket and Lid: + Material: Gass Filled 
Polyethersulfone (PES) + Hammability: UL94 V-0 » Color: Black + Latching 
Aid: + Material: Polycarbonate (PC) + Color: Black + Contact: + Material: 
Beryllium Copper (C172) Plating + Underplate: 50” (1.27um) Sulfamate Nickel 
+ Wiping Area: 200” (5.08yum) 60/40 Tin Lead + Soldertails: 20011” (5.08um) 
60/40 Tin Lead + Marking: Raised Letters 

Electrical Specifications: + Current Rating: 1 Amp = Insulation Resistance: 
>1x10"Q + Withstanding Voltage: 1000 Vrms at Sea Level 


Environmental Specifications: + Temperature Rating Operating: -55°C to 


+105°C 
No. of | Digi-Key Pricing 3M 
Contacts | Part No. 1 10 Part No. 
PQFP Socket Tin 
84 3M8409-ND 35.38 308.20 284-7242-70-1807 


100 | 3M1009-ND 37.62 327.70 2100-7243-00-1807 
132 | 3M1329-ND 41.98 365.70 2132-7244-70-1807 
164 | 3M1649-ND 28.45 203.42 2016407245-00001800 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


¢ Fax: 218-681-3380 
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ASSMANN IC Sockets Mach I n e Pin with gold plated precision spring contacts, open frame, solder pin and wire wrap terminals. 


Fig. 1 


“A Contacts: Contact spring: copper alloy, slit 4 times. Surface 
| gold over nickel. Absolute protection against capillary action. 
66 Connecting pins brass, solder version. 


| Mechanical and Electrical Data: Depth of insertion 2.3 to 3.7 
mm. Vibration 20 g after MIL-STD-202. Shock 150g to MIL-STD- 
202. Insertion frequency >1000. Transitional resistance after 100 
insertion cycles <12mQ. Capacity between adjacent contacts 


<0.9pF. Capacity between opposite adjacent contacts <0.4pF. 
Air and creepage space between adjacent contacts >0.4mm. 
Tensile strength 1000 Vg. 


Insulators: Polyester GV, VO self-extinguishing UL 94. Insulation 
resistance 10'2Q. Operating temperature range -65°C to + 150°C. 
Retains shape in solder bath. Resistant to detergent. 


Contact Plating: Pin: Tin Clip: Gold. 


No. Dimensions No. Dimensions 
of (Inch) Digi-Key Price Each Assmann of (Inch) Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. | Cont.| A B ic Part No. 1 10 100 | PartNo. Fig. | Cont. | A B c Part No. 1 10 100 _| Part No. 
Solder Ta 30p” Gold 
Gold Flash 6 ]040 030 0.30 ‘AE7312-ND AB 40 32 | ARO6-HZL/07-T 
8 | 040 030 0.40 ‘AE7208-ND 35 31 25 | ARO8-HZL 8 |040 0.30 0.40 AE7313-ND 54 AT .88 | ARO8-HZL/07-T 
14 | 040 030 0.70 ‘AE7214-ND 63 55 45 | ARI4-HZL 14 |040 030 0.70 ‘AE7314-ND 79 69 56 | AR14-HZL/07-T 
16 | 040 0.30 0.80 ‘AE7216-ND 72 63 ST |) ARIG-HA 16 |040 030 0.80 AE7315-ND 90 78 63 | ARIG-HZL/07-T 
18" 0.40; .0.80:" 0.90 ZEAAND a a 09 || ARIS Ei: 18 |040 030 0.90 AE7316-ND 20 78 63 | ARI8-HZ/07-T 
20 | 040 030 1.00 aEEEENG - al $6_|_ ARO HAL 20 |040 0.30 1.00 AE7317-ND 1.13 98 79 | AR20-HZL/07-T 
1 [927050 040 1.10 ‘AE7222-ND 1.02 89 72 | AR22-HZL 1 : 4 ' : | ’ ‘ ; a 
24.|070 060 1.20 AE7318-ND 135° 1.18 .95 | AR24-H2L/07-T 
28 | O20 O80, tao pee 114 =e oo eee 24 |040 0.30 1.20 AE7319-ND 135 118 95 | AR24-HZL/7/07-T 
28 | 0.70 0.60 41.40 AAE7228-ND 1.32 1.15 93 | AR28-HZL s : : a : : ‘ ‘ : 
40 | 0.70 060 200 (AE7240-ND 195 169 137 | ARMOHA 28 |0.70 0.60 1.40 AE7320-ND 158 137 9 1.41 — | AR@8-HZL/07-T 
4g | 0.70 060 240 ‘AE7248-ND 237. 206 ©6166 :| ARGH 28 |040 0.30 1.40 AE7321-ND 158 137 1.11 | AR28-HZL/7/07-T 
64 | 1.00 0.90 3.20 AE7264-ND 315 2.73 2.21 | AR64-HZL 32 |0.70 0.60 1.60 AE7322-ND 189 165 1.33 | AR32-HZL/07-T 
10” Gold 40 |0.70 0.60 2.00 AE7323-ND 225. 1.96 1.58 | AR40-HZL/07-T 
6 | 040 030 0.30 ‘AE7300-ND 43 38 31 | ARO6-HZ/01-T 48 |0.70 0.60 2.40 AE7324-ND 273 237 1.92 | AR48-HZL/07-T 
8 | 040 0.30 0.40 ‘AE7301-ND 47 At 83) ARO8-HZ/01-T 
14. | 040 030 0.70 ‘AE7302-ND 70 61 50 | ARI4-HZ/01-T 8 |040 030 0.40 ‘AE7108-ND 96 84 68 | AROS-HZW 
16 | 040 030 0.80 ‘AE7303-ND 79 69 56 | ARI6-HZ/01-T 141040 030 0.70 AE7114-ND 165 4 143.~=SO 1.16) ARI4-HZW 
20 | 040 0.30 ‘1.00 ‘AE7304-ND 1.03 89 72 | _AR20-HZ/01-T te |040 030 080 AE7116-ND te 4 164~—S«133—=«*| ARIG-Haw 
1 | 24 | 040 030 20 | AETS06ND (23 tor a7 | AROEHALI7ION-T 18 ]o40 090 090 | ABHBND 219 1851.50 | ARIG-H2W 
28 | 0.70 060 1.40 ‘AE7307-ND 1.44 1.25 1.01 | AR28-HZ/01-T 2] 20/040 0.30 1.00 ARHIBVAND) 297 206 1.66 | AR20-HZW 
28 | 040 0.30 41.40 ‘AE7308-ND 1.44 125 1.01 | AR28-HZ/7/01-T 22 1050 040 1.10 AE7122-ND 2.61 227 (1.83 | AR22-HAW 
32 | 070 0.60 1.60 ‘AE7309-ND 1.73150 1.21 | AR32-HZJO1-T 24 |0.70 0.60 1.20 AE7124-ND 285 247 2.00 | AR24-HZW 
40 | 070 060 200 ‘AE7310-ND 205 1.78 1.44 | AR4O-HZ/01-T 28 |070 060 1.40 AE7128-ND 330 286 231 | AR28-HZW 
48 | 0.70 0.60 2.40 ‘AE7311-ND 258 2.24 1.81 | AR48-HZ/01-T 40 |0.70 0.60 2.00 AE7140-ND 474 4.11 3.32 | AR40-HZW 
No. Dimensions 
of (Inch) Digi-Key Price Each Assmann 
Fig. |Cont.| A B___C_| PartNo. 1 10 100 _| PartNo. 
PLCC-Thru Hole 
IC Sockets PLCC Sockets Tin 
: 0.17 20 | 0.61 0.61 0.20] AE7325-ND 74 65 53 | ACCS20-Z 
Dual Wipe = 0.33 Fig. 1 28 | 0.71 0.71 0.30] AE7326-ND 78 68 55 | ACCSBZ 
P On8 32 | 0.71 0.81 0.30) AE7327-ND 82 72 58 | A-OCS32-Z 
Solder Tail 4 1 | 44 | 093 0.93 0.50) AE7328-ND 90 78 63 | ACOSH-Z 
52 | 1.02 1.02 0.60) AE7329-ND 98 85 69 | AOCS52-Z 
68 | 1.23 1.23 0.80] AE7330-ND 1.00 87 == 70: | ACCSEB-Z 
+c —4 84 | 1.42 1.42 1.00] AE7331-ND 115 1.00 ——.81_-| A-OCS84Z 
Gold 
| (RS AAAAA 20] 061 061 0.20] AE7332-ND 121. 105 85 | ACCS20-G 
a {Xx 8 28 | 0.71 0.71 0.30) AE7333-ND 121 105 85 | ACCS28-G 
| Meee 32 | 0.71 0.81 0.30) AE7334-ND 140 1.21 98 | A-CCS32-G 
1 | 44 | 0.93 0.93 0.50) AE7335-ND 152 132 1.07 | ACCS4-G 
52] 1.02 1.02 0.60) AE7336-ND 152 132 1.07. | A-OCS52-G 
Contacts: Phosphor bronze. Protection against capillary version. 68 | 123 1.23 0.80] AE7337-ND 1.58 1.37 11 A-OCS68-G 
Mechanical and Electrical Data: Transitional resistance <12mQ. 84 | 1.42 1.42 1.00} AE7338-ND 1.76 1.53 1.23 | A-OCS84G 
Capacity between adjacent contacts <0.9 pF. Capacity between PLCC — Surface Mount 
Opposite adjacent contacts <0.4 pF. Breakdown voltage 600 Veg. Tin 
Insertion force <1.5N - Extraction force 20.7N. Insulators: Polyester ; 
GV,VO,UL 94. Insulation resistance 1012. Operation temperature Contacts: Phosphor bronze, tin and gold plated 20 | 0.62 0.62 0.20] AE7339-ND 67 58 47 | A-OCS20-Z-SM 
range -65°C to +150°C. Current Rating: 1A 28 | 0.72 0.72 0.30) AE7340-ND wal 62 50 | ACCS28-ZSM 
Insulating Resistance: 1000MQ min. 32 | 0.72 0.82 0.40 | AE7341-ND 65 56 46 A-0CS32-ZSM 
Dimensions (Inch) | Digi-Key Dimensions (Inch) | Digi-Key Withstanding Resistance: 500V AC 2) 4 | 092 092 0.50 een oe et || 
A B_ C | PartNo. A B_ C | PartNo. Contact Resistance: 30MQ max. = ioe be ee Re sekg ia A epee or 
0.39 0.30 0.30] AEB906-ND 0.39 0.30 1.00 | AEB920-ND Operating Temperature: -55°C bis +125°C ea | 142 142 1.00| AE7345-ND 121 105 85 RO oo 
0.39 0.30 0.30) AE9806-ND 0.30 0.30 1.00) AE9820-ND Insulator: PBT, UL 94V-0 é : : : : : 
0.39 0.30 0.39) AEB908-ND 0.50 0.40 1.10) AEB922-ND 
0.39 0.30 0.39) AE9808-ND 0.50 0.40 1.10) AE9822-ND 
0.39 0.30 0.70) AEB914-ND 0.70 0.60 1.20) AEB924-ND 
0.39 0.30 0.70) AE9814-ND 0.70 0.60 1.20) AE3824-ND 
0.39 0.30 0.80) AEB916-ND 0.70 0.60 1.40) AEB928-ND 
0.39 0.30 0.80) AE9816-ND 0.70 0.60 1.40) AE9828-ND nse rt i on xtractio n Tools 
0.39 0.30 0.90) AE8918-ND 0.70 0.60 2.00) AEB940-ND ic | / E Ti | 
0.39 0.30 1.90] AE9818-ND 0.70 0.60 2.00 | AE9840-ND Division of OK International 
K153-ND K154-ND K155-ND K156-ND K157-ND K158-ND K293-ND K375-ND 
No. - 
of | Contact | Digi-Key Price Each Assmann h " 
Cont. | Plating | Part No. 1 10 100 500 | Part No. l 
6 | Tin |AEBOO6-ND 27 22 18 13 | AO6-LCTT 5 
6 | Gold | AE9806-ND 33 .29 23 .20| AO6-LOG 
8 | Tin | AEBOO8-ND .29 24 19 14 | A08-LC-TT R S 
8 | Gold | ABBB08ND 36 32 —.26_~—.22 | ADB-LOG = t i 
14 | Tin | ABBOI4ND 32 26 21 15 | AI4LOTT 
14 | Gold | AE9814-ND 57 50 40 .35|] A14-LOG Digi-Key 
16 | Tin | AEBQI6-ND 36 29 24 17 | AIG-LC-TT Description Part No. 
16_| Gold [AESSIGND) 65 57 6 AO | AIGLOG 14 1GIPin DipiG liseitet asi. ccatess2 enrsaseiane iaasghauteliesasdeiss Mudasbiedadenssddsadhordaaatsauemaases K153-ND 
1) i eee Sr S| SLOT 14-16 Pin CMOS Safe Inserter .. K154-ND 
18 | Gold | AE9818-ND 73 64 52 .44/ A18-LOG ; 
24-28 Pin CMOS Safe Inserter K155-ND 
20 | Tin | ABB920-ND 45 36 29 21 | A20-LC-TT 
20 Gold | AE9820-ND 81 7A ‘57 ‘49 | A20-LOG 36-40 Pin CMOS Safe Inserter K156-ND 
22 Tin AEB922-ND 50 40 32 "24 | A22-LOTT Extractor Tool, (8 to 24 pins) .. K157-ND 
22 Gold | AF9822-ND 89 478 63 54 | A22-LOG Extractor Tool, (28 to 40 pins) ... K158-ND 
24 | Tin | ABBO24-ND 54 44 35 26 | A24-LC-1T Insertion & Extraction Kit K159-ND 
24 Gold_| AE9824-ND 98 85 69 59 | A24-LOG Universal PLCC Extraction Tool . K293-ND 
28 Tin AEB928-ND 63 51 AI -30 | A28-LC-T Low Cost Universal PLCC Extractor. K374-ND 
28 Gold | AE9828-ND 1.14 .99 80 -69 | A28-LOG Universal PGA Insert/Extract Kit*.... K375-ND 
40 | Tin | ABB940-ND 90 .72 58  .42 | AAO-LCTT 
40) | Gold Ay 163 142115 98 | AAOLOG The K159 Kit contains: K154, K155, K156, K157 and K158." K375-ND, Comes complete with Case and two sets of Jaws. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


TEXTOOL/ 3M Zero Insertion Force (ZIF) 1.C. Sockets 


ZIP DIP Il Econo ZIF Receptacle for ZIP DIP Sockets Double DIP ZIP 
eae : Zz al Ames —— Co== — LP 


ge 


fa. 


ZIP DIP Il SOCKETS: For test and burn-in of all 


ei No. of | Contact Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Pricing 3M 

common dual-in-line packages on .100" lead spacing. 4 a] 
The zero insertion preccite feature allows easy insertion Bing Blating A B c D FELINE i ig FELON 
and removal without lead distortion. Receptacles are ZIP DIP Sockets 
ideal for high use situations such as PROM 14 Gold | 1.30 (33.02) | .60(15.24) | .60(15.24) | .300(7.62) | 3M1402-ND 16.44 130.50 214-3339-00-0602J 
programing: : 16 Gold | 1.39 (35.31) .60 (15.24) | .70 (17.78) | .300(7.62) | 3M1602-ND 17.12 135.90 216-3340-00-0602J 
ECONO ZIF SOCKETS: Designed for OEM/end use 18 Gold | 1.49 (37.85) 60 (15.24) .80 (20.32) .300 (7.62) | 3M1802-ND 17.80 141.30 218-3341 -00-0602J 
applications where field replacement or programming of 20 Gold 1.59 (40.39) 60 (15.24) .90 (22.86) .300 (7.62) 3M2002-ND 18.48 146.60 220-3342-00-0602J 
DIPs is required. The patented ZIF feature uses 22 Gold 1.69 (42.93) .70 (17.78) | 1.00 (25.40) | .400 (10.16) | 3M2202-ND 19.15 152.00 222-3343-00-0602J 
screwdriver rotation of a cam (instead of a lever) for 24 Gold | 1.79 (45.47) .90 (22.86) | 1.10(27.94) | .600(15.24) | 3M2402-ND 17.04 135.30 224-1275-00-0602J 
security against vibration or accidental unloading. Leads 28 Gold | 1.99 (50.55) .90 (22.86) | 1.30 (33.02) | .600(15.24) | 3M2802-ND 18.93 150.20 228-1277-00-0602J 
are on .100" centers. 40 Gold | 2.60 (66.04) .90 (22.86) | 1.90 (48.26) | .600 (15.24) | 3M4002-ND 24.51 194.50 240-1280-00-0602J 
RECEPTACLES FOR ZIP DIP: Features: + Matching 64 Gold —|3.95 (100.33) 1.30 (33.02) | 3.10(78.74) | .900 (22.86) | 3M6402-ND 36.20 287.30 264-4493-00-0602J 
receptacle for every ZIP DIP Socket + Mounting flange Econo ZIF Sockets 
standard option to hold receptacle to board + Pre- 
tapped holes in receptacle body mate with screw-hole in 14 Gold | 1.00 (25.40) .50 (12.70) | .600 (15.24) | .300(7.62) | 3M1403-ND 10.71 93.30 214-4839-00-3303 
socket to hold socket firmly to receptacle (2 screws 16 Gold | 1.10 (27.94) .50 (12.70) | .700(17.78) | .300(7.62) | 3M1603-ND 7.92 69.00 216-6278-00-3303 
provided with each receptacle) + Available in solder-tail 20 Gold | 1.30 (33.02) .50 (12.70) | .900 (22.86) | .300(7.62) | 3M2003-ND 11.73 102.20 220-4842-00-3303 
options. Physical Specifications: + Insulation Material: 24 Gold | 1.50 (38.10) .80 (20.32) | 1.100 (27.94) | .600 (15.24) | 3M2403-ND 12.40 108.00 224-4844-00-3303 
Glass Reinforced Polysulfone, Flammability Rating: UL 28 Gold | 1.70 (43.18) .80 (20.32) | 1.300 (33.02) | .600 (15.24) | 3M2803-ND 11.73 102.20 228-1296-00-3303 
94V-0 + Color: Green + Marking: Part Number 40 Gold | 2.30 (58.42) .80 (20.32) | 1.900 (48.26) | .600 (15.24) | 3M4003-ND 15.18 132.30 240-4846-00-3303 
Ae ioeaiae ; Conta Material: Beryllium Copper 64 Gold | 3.54 (89.92) | 1.10 (27.94) | 3.100 (78.74) | .900 (22.86) | 3M6403-ND 19.36 168.60 264-5200-00-3303 
+ Plating: 30” (.076um) Gold — -G- , Type Il, 
Grade C over 50u” (1.3m) Sulfamate Nickel per QQ-N- ZIP DIP Receptacle 
290A, Class 2 or 75,1" (1.9m) Nickel Boron. Electrical 14 Gold | 1.00 (25.40) .60 (15.24) | 1.28 (32.51) | .300(7.62) | 3M1401-ND 15.45 116.90 214-3339-09-0602J 
Specifications: + Current Rating: 1Amp = Insulation 16 Gold | .96 (24.38) .56 (14.22) | 1.37 (34.80) | .300(7.62) | 3M1601-ND 16.11 121.90 216-3340-09-0602J 
Resistance: >1x10"Q at 500 Vdc Withstanding Voltage: 18 Gold | .95 (24.13) .55 (13.97) | 1.49 (37.85) | .300(7.62) | 3M1801-ND 16.86 127.60 218-3341-09-0602J 
1000Vrms at Sea Level. Environmental 20 Gold | 1.00 (25.40) .60 (15.24) | 1.58 (40.13) | .300(7.62) | 3M2001-ND 17.52 132.50 220-3342-09-0602J 
Specifications: + Temperature Rating Operating: -67°F 22 Gold | 1.06 (26.92) .65 (16.51) | 1.69 (42.93) | .400(10.16) | 3M2201-ND 18.18 137.50 222-3343-09-0602J 
(-55°C) to +302°F (+150°C) 24 Gold | 1.26 (32.00) .86 (21.84) | 1.77 (44.96) | .603 (15.32) | 3M2401-ND 16.20 122.60 224-1275-09-0602J 

: : 28 Gold | 1.26 (32.00) .86 (21.84) | 1.98 (50.29) | .600 (15.24) | 3M2801-ND 17.99 136.10 228-1277-09-0602J 
Dekiee. Dat DIDS unk TBO esd dongs hate 40 Gold | 1.27 (32.26) .86 (21.84) | 2.58 (65.53) | .606 (15.39) | 3M4001-ND 22.42 169.60 240-1280-09-0602J 
‘vida ‘Gontact zoné allows insettion of DIPs with distance 64 Gold _| 1.70 (43.18) | 1.30 (33.02) | 3.95 (100.33) | .900 (22.86) | 3M6401-ND 35.89 271.50 264-4493-09-0602J 
between rows from .300” through .600” + Lever actuated Double DIP Socket ZIP 
zero insertion force mechanism + Socket easily 24 Gold | 1.77 (44.96) - 1.10 (27.94) = 3M2406-ND 23.75 188.50 224-1286-00-0602J 
disassembles for repairability 28 Gold | 1.99 (50.55) — 1.30 (33.02) — 3M2806-ND 26.85 213.10 228-1371-00-0602J 
3M4099-ND Extraction Tool .. $3.99 40 Gold _ | 2.59 (65.79) - 1.90 (48.26) - 3M4006-ND 35.07 278.30 240-1288-00-0602J 


aM OEM Type “A” 3M IC Test Clips sevcrenrose deen avi Surface Mount Test Clips 


it be ti . . 
LCC Sockets + Simplifies prototype and production testing, field ars a OPle. by emiEeoronle Specialy Proclats 


service work, and Quality Control. * New one-piece 
body for each DIP size. TC-14 fits 14-pin DIP, 
etc. + High reliability Gold contacts. » Proven 770 
Alloy contacts. 


Features: + Allow safe, convenient, fast and easy testing 
of normally hard-to-access. Small Outline Integrated 
Circuits (SOICs) + Eight sizes available for .30” 
(7.62mm) and .15” (3.81mm) package sizes * Helical 
compression springs and insulating contact combs en- 
sure contact integrity during testing » Permits devices 
stacked as close as .0505” (1.28mm) end-to-end to be 
tested simultaneously + Standard .025" (.64mm) square 


“Contact comb” fits between DIP leads — 


eliminating any possibilities of short | 
| 
New “duck-bill” contacts are flat- 1! 


"troll off DIP lead ‘i contacts on .10” (2.54mm) centers at the probe end of 
WORT LION OF en NeEsrOW a the clip easily accept test probes or single row female socket connectors * Steal 
Rugged, engineering-grade thermoplastic body molded around contact pins hinge pin and glass filled polyester body provide long service life » Available 


with alloy 764 unplated and gold plated leads + Allows safe, convenient 
testing of Plastic Leaded Chip Carrier (PLOC) style ICs + All four sides of test 


No. |Row to} Nail-Head Leads Headless Leads clip open simultaneously for fast and easy attachment to PLOC being tested 
of | Row | Digi-Key Price Digi-Key + Stays securely clamped to PLCC until removed + Helical compression 
Pins| (Inch) | Part No. Each Part No. springs and insulating contact combs ensure contact integrity during testing 
+ Permits testing of IOs with as little as .200” (5.08mm) row to row spacing 
Alloy 770 between devices +» Staggered contact rows on .100” (2.54mm) centers 
923695-ND 9.79 923690-08-ND + Industry standard -025" (.64mm) square contact pins on the .100” 
923698-ND 9.85 923690-14-ND (2.54mm) centers + Available with alloy 764 leads and gold plated leads. 
Nae .3 | 923700-ND 9.95 | 923690-16-ND Noe Navn Wi 
Features: + Accepts JEDEC leadless type “A” ceramic chip carriers * Va- BI. 923702-ND 16.54 = a Digi-Key Price BigtKey Price 
riety of lid options available + “U" lid for 1.C.E adapter 1/O cable egress 923703-ND 43.99 | 923690-18-ND Pin |Description | Part No. Each | Part No. Each 
+ Head Sink(s) acceptable and available +» Thruster spring helps register = 150” SOIC 300" SOIC 
substrate three corner notches, maintain centering * Polarizing post on 4 923704-ND 14.64 923690-20-ND = 2 
bottom of socket + Through hole contact tails + No tools required for 5/6 | 923705-ND 18.15 8 | Alloy 764 | 923650-08-ND 10.90 = _ 


package insertion/removal * Full contact probe-ability * High temperature i 14) Alloy 764 [esso0g eNom 11.04 =a , 


PPS plastic and BeQu contacts for rugged performance 923714-ND 19.05 | 923690-24-ND 16 | Alloy 764 | 923650-16-ND 11.35 | 923660-16-ND 11.49 
; Tae : F 923715-ND 19.05 | 923689-24-ND 18 | Alloy 764 923660-18-ND 12.15 
Physical Specifications: + Insulation: + Material: Glass Filled - 5 20 | Alloy 764 rae = 923660-20-ND 12.27 
Polyphenylene Sulfide (PPS) * Hammability: UL94V-0 + Color: Black + Lid 5/.6 | 923718-ND 22.85 | 923690-28-ND ' 24 | Alloy 764 = — | 923660-24-ND 13.77 
Material: Aluminum « Latch Material: Stainless Steel + Thruster & xi rj 28 | Alloy 764 = = 923660-28-ND 14.75 
Contact Material: Beryllium Copper (C172) Plating; Underplate: 50” STALE eam) ND 8 | Gold Plated |923655-08-ND 11.35 = = 
(1.27um) Nickel; Wiping Area: 30,1” (0.76m) Gold; Solder Tails: 30,” 5/.6 | 923720-ND 25.37 | 923690-36-ND 14 | Gold Plated | 923655-14-ND 12.57 = = 
(0.76m) Gold + Marking: Raised Letters 5/.6 | 923722-ND 26.62 | 923690-40-ND ; 16 | Gold Plated |923655-16-ND 12.45 | 923665-16-ND 13.19 
Electrical Specifications: + Qurrent Rating: 1 Amp = Insulation Resistance: Ei 923726-ND 40.56 = 18 | Gold Plated = — 923665-18-ND 13.29 
>1x10"Q. + Withstanding Voltage: 1000 Vrms at Sea Level ediabisesd a he Hira = = SET ONG ie 
A Sfications: « ‘i ing: -55° 0 () ater = _ -24- A 
Environmental Specifications: » Qoerating Temperature Rating: -55° to +105°C 28 | Gold Plated = ~ 923665-28.ND 16.29 
923743-08-ND 11.87 | 923739-08-ND 
Lid No./| Digi-Key Pricing 3M aa 
Type |Cont.| Part No. 1 10 | PartNo. Valea 1219 eeu No. PLCC 
LCC Sockets 923743-16-ND 12.50 | 923739-16-ND of Digi-Key Price 
Full | 68] 3M6809A-ND 16.15 140.70 | 268-5401-00-1102JH a Aapeae| le He Descrnton nore: eae 
NoLid | 68 | 3M6809B-ND 16.15 140.70 | 268-5401-11-1102JH CAC AVIND) BIAS Sec oA0 kD) PrCe 
Shaped} 68 | 3M6809C-ND 16.27 141.70 | 268-5401-50-1102JH 5/6 | 923743-24-ND 23.22 | 923739-24-ND - nice cb pera oe 
Fined 923742-24-ND 23.22 _| 923738-24-ND oy cat : 
‘nk M6809D-ND 19.17 167.00 | 268-5401-52-1102JH : : 44 Alloy 764 923670-44-ND 40.69 
Heat Sink) 68 JESIGSGS TGC SGCKEE i 00 | ae see! 923743-28-ND 27.91 | 923739-28-ND 68 Alloy 764 923670-68-ND 46.83 
ones 923742-28-ND 27.91 | 923738-28-ND 20 Gold Plated 923675-20-ND 33.34 
Full — | 3MLLSF-ND 31 7.90 | 268-5401-00-0000 28 Gold Plated 923675-28-ND 39.46 
U-Shaped| — | SMLLSU-ND 1.03 9.00 | 268-5401-50-0000 Oe ee a 44 Gold Plated 923675-44-ND 43.63 
Finned 5. = — | 923739-48-ND 68 Gold Plated 923675-68-ND 51.39 
Heat Sink] — | 3MLLSH-ND 3.45 30.00 | 268-5401-52-0000 : _— — | 923739-64-ND 84 Gold Plated 923675-84-I-ND 55.36 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (T023) 227 


Logical 


Programming and Prototyping Adapters 


Systems 
Digi-Key Price | Logical Systems 
Description Recommended For Use With Part No. Each | Part No. 
Programming Adapters 
8 Pin SOIC .150" Wide Socket to 8 Pin .300" Wide DIP Plug : 309-1045-ND 60.00 ] PA8SO1-03-3 
8 Pin SOIC .150" Wide Socket to 8 Pin 600" Wide DIP Plug PIGTEIEICSOBA, SOSA, PIGTAE)CES18, 819 309-1046-ND 60.00 | PA8SO1-03-6 
8 Pin SOIC .210" Wide Socket to 8 Pin .300" Wide DIP Plug ; ; 309-1047-ND 70.00 | PA8SO1-2006-3 
8 Pin SOIC .210" Wide Socket to 8 Pin 600" Wide DIP Plug RIC TEE CS0B A, SOSAs RIGTEE)GES 18. S19) RIC126071,.072 309-1048-ND 70.00 | PA8SO1-2006-6 
14 Pin SOIC .150” Wide Socket to 14 Pin .300” Wide DIP Plug Figieescs 309-1000-ND 60.00 |PA14S01-03-3 
14 Pin SOIC .150” Wide Socket to 14 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1001-ND 60.00 | PA14S01-03-6 
18 Pin SOIC .300" Wide Socket to 18 Pin .300” Wide DIP Plug PIC16C52-58, 61, 554, 558, 621-625, 71, 710-717, F83, 84; 309-1010-ND 70.00 | PA18SO1-08H-3 
18 Pin SOIC .300” Wide Socket to 18 Pin .600" Wide DIP Plug PIC16HV510; Z86C(E)(L)02, 03, 04, 08, 08, 16, 28: Z8E000, 001 309-101 1-ND 70.00 | PA18SO1-08H-6 
20 Pin SOIC .300” Wide Socket to 20 Pin .300" Wide DIP Plug 309-1012-ND 70.00 | PA20SO1-08H-3 
20 Pin SOIC 300” Wide Socket to 20 Pin .600" Wide DIP Plug picieer0. 771 309-1013-ND 70.00 | PA20SO1-08H-6 
20 Pin SSOP Socket to 20 Pin .300" Wide DIP Plug : 309-1014-ND 80.00 | PA20SS-OT-3 
20 Pin SSOP Socket to 20 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1015-ND 80.00 | PA20SS-OT-6 
- AAR PIC16C56(A), 58A(B), 554, 558, 620(A), 627, Sra ' 
20 Pin SSOP Socket to 18 Pin .600" Wide DIP Plug See eae Rome Pio Tee 309-1016-ND 80.00 | PA20SS-P54 
28 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug ; 309-1017-ND 70.00 | PA28-28 
28 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug ZB6C(E)(L)30, 31, 33, 34, 35, 36, 83, 84; 286233, 733 309-1020-ND 90.00 | PA28-28z 
28 Pin SOIC .300” Wide Socket to 28 Pin .300" Wide DIP Plug PIC14000; PICT6C55, 57, 62, 63, 66, 72, 73, 76, 642, 773, F872, F873, F876, | 309-1023-ND 70.00 | PA28SO1-08H-3 
28 Pin SOIC .300” Wide Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug PIC18C242, 252; Z86C(E)(L)30, 31, 33, 34, 35, 36, 83, 84; 286233, 733 309-1024-ND 70.00 | PA28SO1-08H-6 
28 Pin SSOP Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug PIC14000, PICT6C62A(B), 63A, 72(A), 73B, 773, F872 309-1025-ND 80.00 | PA28SS-OT-6 
28 Pin SSOP Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug PIC16C55(A), 57(C) 309-1026-ND 80.00 | PA28SS-P55 
32 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 28 Pin .600” Wide DIP Plug 309-1089-ND NEW! 70.00 |PA32-28 
32 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 28 Pin .600" Wide DIP Plug Al27C(BV; LV) 512, 206, 128, 28BVG4, 290256, 28617, 270040 309-1090-ND NEW! 90.00 | PA32-28Z 
32 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 32 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1091-ND NEW! 70.00 |PA32-32 
32 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 32 Pin .600" Wide DIP Plug AT27C010, 020, AT49F(BV,LV) 001, 002, 020, AT28C010, 020, 040A. 512 | 399.4092-ND NEW! 90.00 | PA32-32z 
44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug “arses. 8054 309-1093-ND NEW! 115.00 |PA51-44 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug ; 309-1094-ND NEW! 135.00 | PA51-44Z 
44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug Ae 7c1b24. 2048 4096 309-1095-ND NEW! 115.00 |PA280-44 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug aah 309-1096-ND NEW! 135.00 | PA280-44z 
44 Pin POFP Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1002-ND 165.00 | PA16C64-QD-16 
44 Pin TQFP Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug PIC16C64A, 65A(B), 67, 662, 74A(B), 774, 77, F874, F877 309-1003-ND 165.00 |PA16C64-QD-03 
44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1006-ND 115.00 | PA17C42-PD 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug Pio17042(A), 43, 44 309-1007-ND 435.00 | PA17C42-PDZ 
44 Pin TQEP Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 43, 309-1008-ND 165.00 | PA17C42-QD-03 
44 Pin POFP Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1009-ND 165.00 | PA17C42-QD-16 
44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug Z86C(E)21, 61 309-1035-ND 115.00 | PA44-40-01-PD 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug : 309-1036-ND 135,00 | PA44-40-01-PDZ 
44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1037-ND 115.00 | PA44-40-33-PD 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug ZOGC(E) 40,49, 149;44, 40.46 309-1038-ND 135.00 | PA44-40-33-PDZ 
44 Pin PLCC Auto-Eject Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug 309-1039-ND 115.00 | PA44-40-P64-PD 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 40 Pin .600" Wide DIP Plug PIGL6CE4A, GSA(B) 67, 662, 44 (B), 274, 77,,F874, F877 309-1040-ND 135.00 | PA44-40-P64-PDZ 
DIP to PLCC Prototyping Adapters 
Emulator Adapter, 28 Pin DIP ZIF Socket to 28 Pin PLCC Plug. Wired 1:1 z 309-1018-ND 104.00 | PA28-28-DP 
Emulator Adapter, 28 Pin DIP Socket to 28 Pin PLCC Plug. Wired 1:1 ZB60(E)(L)30, 31, 33, 34, 35, 36, 83, 84; 286233, 733 309-1019-ND 90.00 | PA28-28-DP-PP 
Emulator Adapter, 40 Pin DIP ZIF Socket to 44 Pin PLCC Plug PIGI7O4z{A), 43, 44 309-1004-ND 745.00 | PA17C42-DP 
Emulator Adapter, 40 Pin DIP Socket to 44 Pin PLCC Plug 43, 309-1005-ND 125,00 | PA17C42-DP-PP 
Emulator Adapter, 40 Pin DIP ZIF Socket to 44 Pin PLCC Plug FACIE 81 309-1027-ND 145.00 | PA40-44-01-DP 
Emulator Adapter, 40 Pin DIP Socket to 44 Pin PLCC Plug , 309-1028-ND 125.00 | PA40-44-01-DP-PP 
Emulator Adapter, 40 Pin DIP ZIF Socket to 44 Pin PLCC Plug 309-1029-ND 145.00 | PA40-44-33-DP 
Emulator Adapter, 40 Pin DIP Socket to 44 Pin PLCC Plug ZBEC(E)40, 45, 748, 44,48, 46 309-1030-ND 125.00 | PA40-44-33-DP-PP 
Emulator Adapter, 40 Pin DIP ZIF Socket to 44 Pin PLCC Plug 309-1031-ND 145.00 | PA40-44-P64-DP 
Emulator Adapter, 40 Pin DIP Socket to 44 Pin PLCC Plug PICTECE4A, 65A(B), 67, 662, 74A(B), 774, 77, F874, FB77 309-1032-ND 125.00 | PA40-44-P64-DP-PP 
PLCC to PLCC Prototyping Adapter 
28 Pin PLCC Auto-eject Socket to 28 Pin PLCC Plug. 1:1 Pinout '309-1021-ND 110.00 | PA28-PP 
28 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 28 Pin PLCC Plug. 1:1 Pinout ZB6C(E)(L)30, 31, 33, 34, 35, 36, 83, 84, 286233, 733 309-1022-ND 140.00 | PA28-PZP 
44 Pin PLCC Auto-eject Socket to 44 Pin PLCC Plug. 1:1 Pinout 309-1041-ND 145.00 | PA44-PP 
44 Pin PLCC Lidded ZIF Socket to 44 Pin PLCC Plug. 1:1 Pinout ZB6C(E)21, 40, 43, 743, 44, 45, 46, 61 309-1042-ND 165.00 | PA44-PZP 
DIP to QFP Prototyping Adapters 
40 Pin DIP Socket to 44 Pin QFP Solder Down Plug '309-1033-ND 270.00 | PA4ODP-44QF-34 
40 Pin DIP ZIF Socket to 44 Pin QFP Solder Down Plug ZB6C(E)40, 43, 743, 44, 45, 46 309-1034-ND 290.00 | PA40DZ-44QF-34 
QFP to QFP Prototyping Adapters 
44 Pin TOFP Socket to 44 Pin Solder Down QFP Plug. 1:1 Pinout Nia 309-1043-ND 360.00 | PA44QF03-440F 
44 Pin POFP Socket to 44 Pin Solder Down QFP Plug. 1:1 Pinout 309-1044-ND 360.00 |PA44QF16-440F 


DIP to SO-Plug Prototyping Adapter Kits 


8 Pin SOIC .210" Socket to 8 Pin SOIC Connector 


SOIC to SOIC Prototyping Adapters 
PIC 12(L)C508A, 509A, CE518, CE519, 671, 672 


309-1072-ND* 


8 Pin .300" DIP Board. Two 8 Pin .250" SOIC Plugs PIC12(L)C508A, 509A, DE518, CE519 309-1050-ND 19.60 | PADSO-0803-D250-08/2 

8 Pin .300" DIP Board. Two 8 Pin .310" SOIC Plugs PIC12(L)C508A, 509A, CE518, CE519, 671, 672 309-1051-ND 19.60 | PADSO-0803-D310-08/2 
14 Pin .300" DIP Board. Two 14 Pin .250" SOIC Plugs PIC16C505 309-1085-ND 23.80 | PA-DSO-1403-D250-14/2 
14 Pin .300" DIP Board with ZIF Socket. Two 14 Pin .250" SOIC Plugs 309-1086-ND 35.80 | PA-DSO-1403Z-D250-14/2 
18 Pin .300" DIP Board. Two 18 Pin .420" SOIC Plugs PIC16C52,54(A)(C), 56(A), S8A(B), 61, 554, 558, 621, 620(A), CE623-CE625, 71, | 309-1057-ND 26.60 | PADSO-1803-D420-18/2 
18 Pin .300" DIP Board with ZIF Socket. Two 18 Pin .420" SOIC Plugs 710-717, F83, F84(A), HV540; Z86C(E)(L)02, 03, 04, 06, 08, 16, 28; ZBE000, 001 | 309-1059-ND 38.60 | PADSO1803Z-D420-18/2 
20 Pin .300" DIP Board. Two 20 Pin .420" SOIC Plugs PIC16C770, 771 309-1061-ND 28.00 | PADSO-2003-D420-20/2 
20 Pin .300" DIP Board with ZIF Socket. Two 20 Pin .420" SOIC Plugs , 309-1063-ND 42.00 | PADSO-2003Z-D420-20/2 
28 Pin .300" DIP Board. Two 28 Pin .420" SOIC Plugs 309-1065-ND 33.60 | PADSO-2803-D420-28/2 
28 Pin .300" DIP Board with ZIF Socket. Two 28 Pin 420" SOIC Plugs ee TSNGN Te. GTR Pare aoe IGIROED oeet 68 309-1067-ND 47.60 | PADSO2803Z-D420-28/2 
28 Pin .600" DIP Board. Two 28 Pin .420" SOIC Plugs Z86C(E)(L)30. 31 33 34, 35, 36, 83 84: 786233 733 ‘ 309-1069-ND 33.60 | PADSO-2806-D420-28/2 
28 Pin .600" DIP Board with ZIF Socket. Two 28 Pin .420" SOIC Plugs ste aii ae aa + 309-1071-ND 47.60 | PADSO2806Z-D420-28/2 


70.00 


PA-SOD-2006-08 


14 Pin SOIC .300" Socket to 14 Pin SOIC Connector 


PIC16C505 


309-1074-ND* 


70.00 


PA-SOD-2808-14 


18 Pin SOIC .300" Socket to 18 Pin SOIC Connector 


PIC16C52, 54(A)(C), 56(A), 58A(B), 61, 554, 558, 621, 620(A), CE623-CE625, 71, 
710-717, F83, F84(A), HV540; Z86C(E)(L)02, 03, 04, 06, 08, 16, 28; ZBE00O, 001 


309-1075-ND* 


70.00 


PA-SOD-2808-18 


20 Pin SOIC .300" Socket to 20 Pin SOIC Connector 


PIC16C770, 771 


309-1076-ND* 


70.00 


PA-SOD-2808-20 


28 Pin SOIC .300" Socket to 28 Pin SOIC Connector 


PIC14000, PIG16C55(A), 57(C), 62A(B), 63(A), 66, 72(A), 73A(B), 76, 642, 773, 
F872-F876; PIC18C242, 252, Z86C(E)(L)30, 31, 33, 34, 35, 36, 83, 84; 286233, 733 


309-1073-ND* 


70.00 


PA-SOD-2808-28 


* Require SO-Plugs which must be ordered separately. 


Digi-Key Price Logical Systems Digi-Key Price Logical Systems 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 

8 Pin .300" DIP Board 309-1049-ND 14.00 _| PA-DSO-0803 8 Pin .250" Plugs (6 pieces) 309-1078-ND 16.80 | PA-SOF-D250-08/6 
14 Pin .300" DIP Board 309-1087-ND 17.00 | PA-DSO-1403 8 Pin .310" Plugs (6 pieces) 309-1079-ND 16.80 | PA-SOF-D310-08/6 
14 Pin .300" DIP Board with ZIF Socket 309-1088-ND 29.00 | PA-DSO-1403Z 7 - 

78 Pin 300" DIP Board 309-1056-ND 79.00 | PA-DSO-1803 14 Pin .250" Plugs (6 pieces) 309-1080-ND 20.40 | PA-SOF-D250-14/6 

18 Pin .300" DIP Board with ZIF Socket 309-1058-ND 31.00 | PA-DSO-1803Z 18 Pin .420" Plugs (6 pieces) 309-1081-ND 22.80 | PA-SOF-D420-18/6 

20 Pin .300" DIP Board 309-1060-ND 20.00 | PA-DSO-2003 - 

20 Pin .300" DIP Board with ZIF Socket 309-1062-ND. 34.00 | PA-DSO-2003Z 20 Pin .420" Plugs (6 pieces) 309-1082-ND 24.00 | PA-SOF-D420-20/6 

28 Pin .300" DIP Board 309-1064-ND 24.00 | PA-DSO-2803 28 Pin .420" Plugs (6 pieces) 309-1083-ND 28.80 | PA-SOF-D420-28/6 

28 Pin 600" DIP Boag 309-1068-ND 3400 | PADSO-2806- 
28 Pin .600" DIP Board 309-1068-ND 24.00 | PA-DSO-2806 

28 Pin .600" DIP Board with ZIF Socket 309-1070-ND 38.00 | PA-DSO-2806Z 44 Pin Solder Down QFP Plug 309-1084-ND 90.00 | PQF-44 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Needham’s Electronics 
EMP-10 Programmer 


Programs: EPROMS, Gals, Microcontrollers, Rash, EEPROVIS 

The EMP-10 from Needham's is one of a kind. Versatile and compact with its 
speed and ease of programming make it untouchable by the competition. 

+ Very fast programming + Supports Intel Hex, Mots, Jedec Binary, 
ASCII Formats + Easy to read menus with mouse or cursor 
control * Contains full screen editor with search and fill entry in Hex, 
Binary or ASCII + Free software upgrades and 1 year warranty » Programming 

voltages and algorithms automatically loaded 

EMP-10 comes complete with 3 “Family Modules”. Each module supports a group of devices. The “Family Modules” 
allow for rerouting VOC, VPP and ground, when changing to different device groups. The “Family Modules” are simple to 
snap in and each module supports two device groups. The concept of “Family Modules” provides support for a wide 
variety of devices. Needham’s will be able to provide future support as new devices become available for a minimal cost 
to the customer. 

System Requirements: PC with 512K memory, 1 standard parallel I/O port. MS DOS 2.11 or greater and a standard 
Centronix 36 pin parallel cable. 

Software, power supply and literature included with the EMP-10. + Dimensions: 4.6” x 7.75” x 1.65” 
(116.84mm x 196.85mm x 41.91mm) +» EPROMS: 2716 through 27C080, 27C210 through 27C240 »+ Hash: 
28F256A through 287020, 29C256-040 + Gal: 22V10, 22V10B + Micros: C51, C51FX, 8751, 87C751, PICI6C5X 
EEPROMS, 89C5X 


EMPIOND isis icmacscnspamnauineeetannsad sues esainuleagiasadanihdp nes daiahauaese abs Adelessaanamaatacs Jaeanaane $219.95 each 


EMP-30 Programmer 


Programs: EPROMS, Gals, Microcontrollers, PLD, Hash, EEPROMS, 
Serial EEPROMS. 

The EMP-30 is an advanced universal programmer that supports digital 
voltages from 1.8 Volts to 7 Volts and analog voltages (such as VOC) from 
0 to 25 volts. The BVIP-30 provides near-theoretical programming times 
for most devices currently available. The EVIP-30 is the fastest, most 
reliable and most versatile programmer in the EMP line. It supports more 
device types with larger pin counts than the smaller units in the EMP line, 
and changing Family Modules is not required as often. The socket module on 
top of the EMP-30 is removable, allowing different modules to be plugged in to 

accommodate different device packages. This helps eliminate the confusion often caused 

by third party adapters. The EVIP-30 comes standard with a 48-pin DIP Socket Module and thirteen Family Modules. The 
unit contains three microprocessors, and automatically performs self-test and calibration verification upon power-up. 
Contents: EVIP-30 Programmer: 48-pin ZIF Socket Module: 110 VAC Power Transformer: 13 Family Modules: Parallel 
Port Cable: Printed Manual/User's Guide. 

System Requirements: IBM-Compatible PC (386+)with 640Kb of RAM: Hard disk with at least 6Mb of free space: 
Standard parallel port. 


No. of Pkg. Digi-Key Price Needham’s 
Pins Description Type Part No. Each Part No. 

_ Universal Device Programmer — EMP-30-ND 995.00 EMP-30 

20 Socket Module for EMP-30 PLCC PLCC20-ND 105.00 PLCC20 

32 Socket Module for EMP-30 PLCC PLCC32-ND 105.00 PLCC32 

44 Socket Module for EMP-30 PLCC PLCC44-ND 105.00 PLCC44 

48 Socket Module for EMP-30 TSOP TSOP48-ND 125.00 TSOP48 

56 Socket Module for EMP-30 TSOP. TSOP56-ND 125.00 TSOP56 


EMP-20 Programmer 

Programs: EPROMS, Gals, Microcontrollers, PLD, Hash, EEPROMS, Serial 
EEPROMS. 

The EMP-20 from Needham’s is one of a kind. Versatile and compact with its speed and 
ease of programming make it untouchable by the competition. 


+ Very fast programming, for example: 27C10A in 23 seconds; 270040 in only 90 
seconds + Supports Intel Hex, Mots, Jedec Binary, ASC II formats + Easy-to-read 
menus with cursor control make programming enjoyable » Contains full screen editor 
with search and fill, entry in Hex, Binary or ASCII + Free software upgrades and 1 

year warranty * All programming voltages and algorithms are automatically loaded in 
when you select a part number to work with 

EMP-20 comes complete with 4 family modules. Each module supports a group of devices. 
The “Family Modules” allows for rerouting of VOC, VPP and ground pins, when changing to different 

device groups. The “Family Modules” are simple to snap in and each module supports two groups of devices. The concept of 
family modules provides support for a wide variety of devices. Needham’s will be able to provide future support as new 
devices become available for a minimal cost to the customer. 

System Requirements: PC with 512K memory, 1 Standard parallel I/O port, MS Dos 2.11 or greater and a standard 
centronix 36 pin parallel cable. + Software, power supply and literature included with the EMP-20. + Dimensions: 
9.5" x 5.75” x 1.25” (241.30mm x 146.05mm x 31.75mm) + Eproms: 2716 through 270080, 27C210 through 27C240, 
27C400 through 27C800 »* Hash: 28F256A through 28F020 + GAL, PLD, PALCE: 16V8, 20V8, 22V10 + Mic- 
rocontrollers: 8741, 42, 48, 49, C51, C51FX, 8751, 87C751, 87C752, PIC16C5X, PIC16C71 + EEPROMS and Serial 
EEPROMS = Xilinx — XC1736A & D, XC1765 & D, XC17128 


EMP=20 ND iiisaisici acess nsthanailsaealsdiinnelsuaieaencersbuleeilssiisceecdcdeatlctaleevalsisicaaldeslsautcahvleebalddiitiaceded $449.50 each 


EMP-11 Programmer 


Programs: EPROMS, FLASH, 8051-style micros, Microchip PICs, GALs 
The EMP-11 is a low-cost, true low-voltage support, Windows™ based 
programmer that supports more than 1400 devices. The native 32-bit 
Windows™ software allows “drag and drop” file loading, window 
positioning/sizing, along with graphical display of splits and sets. Devices 
with special features such as block locking, encryption tables, and reset 
polarity are supported. The file formats supported include Binary, 
JEDEC, Intel Hex, Motorola S, TekHex, and POF. Modular device and 
file formats allow for easier updates along with specialized (proprietary) 
file formats. Configuration data for multiple projects with custom 

programming tasks can be stored in “session files” for quick retrieval. Full 

communications error detection and correction in conjunction with device ID checking ensures reliable programming. 
Contents: EVIP-11 Programmer: 40-pin ZIF Socket Module: 110 VAC Power Transformer: Family Modules: Parallel Port 
Cable: Software CD-ROM 

System Requirements: IBM-Compatible PC (486+): Windows™985, 98, 2000, or ME: 55-75 Mb Free Space: Parallel Port 


Digi-Key Price Needham’s 
Description Part No. Each Part No. 
Device Programmer EMP-11-ND 334.95 | EMP-11 
44-PSOP Adapter 
(uses TI socket #CSP044-29) E11-PSOPA-29-ND 90.00 |E11-PSOPA-29 


48-TSOP Adapter 


(uses Wells socket #648-0482211) E11-TSOPA-48-ND 125.00 |E11-TPSOPA-48 
44-PSOP Adapter 

(uses TI socket #CSP044-52) E11-PSOPA-52-ND 90.00 | E11-PSOPA-52 
44-PSOP Adapter 

(uses Wells socket #652-G44) E11-PSOPA-W-ND 90.00 | E11-PSOPA-W 


AELTEK 


Superpro Z universal Programmer 
Entry Level Programmer with Basic Support 


Features: 

+ Printer Port Interface, parallel communication 

+ Eesy interface to LAPTOP, PC PS/2 or compatible 

+ Mouse support, user friendly menu driven software 
interface 

+ High speed programming 

Supports 2000+ Devices Including: 

Most E(E)PROM, Series E(E)PROM, Flash, Gal, 

EP3xxx/6xxx/9xxx, PEEL, PALCE PLUS, PLS, PLH, PLC, 

ATV, ATF, CPL, 85Cxxx, SQxxx, and DS12xx. 

View device list at www.xeltek.com 

Microcontrollers: 

87xx / 89xx / ZB6Exx / TMS320xx / D77Pxx / D75Pxx / 

PD75xxx / HD6370xxx / PIC16Cxx / 17Cxx / OOP87xx 

and PSD3XX 

Functions Include: 


+ File: Load and save file in binary, Intel (extended) hex, Motorola S of Tektronics (extended) hex format. Multi load, 
format conversion, relocation * DOS shell: change directory, print, quit + Buffer: HEX-ASCII Edit, Fuse Map EDIT, 
Checksum, Swap, Vector table edit + Select: Bidirectional search device by device name or by manufacturer name 
+ Device: Blank check, read, program, verify, security, fuse, erase, Word format select, and functions related to specific 
devices + Test: TTL/OMOS, Memory, Vector, Test pattern edit, Audio Identify TT/OMOS Device + Others: Macro, 
Options, Environments 


Hardware and Electrical Specifications: 

Device Socket: One 40-pin ZIF socket 

Programmer Dimensions: 7.75" x 5.5" x .75" (196.85mm x 139.70mm x 19.05mm) 
Power Supply: 

+ Input: AC 100 to 240V 

* Output: DC 12V/1.5A. 

Weight: 4lbs. (1.81kg) 


Digi-Key Price Xeltek 
Description Part No. Each Part No. 
Universal Programmer 40-Pin 415-1000-ND 249.00 SUPERPROZ 


Su perpro 280 advanced Universal Programmer 


Features: + Supports 5000+ Devices Including: 
E(E)PROM, FLASH, Microcontroller and PLD + High 
speed CPU generates more accurate and reliable 
algorithm timing » Very high programming speed * Auto 
Sense-and-Run, Batch Command and Auto Serial Number 
generation improve production efficiency + Pro- 
grammable I/O level support low voltage devices down to 
1.8V + Device insertion and Pin Contact Check, protect 
chips from damage + Supports Windows 2000/NT, 
Windows 98/95 » Windows XP compatible » Connect to 
PC (desktop and notebook) via printer port + Test 
standard logic devices and SRAM 

View device list at www.xeltek.com 

Specifications: + AC Adapter: Input AC 220V or 110V; 
Output DC 12V/ 1.54 

Dimensions: 7.87" x 5.51" x .945" (200mm x 140mm x 
24mm) 

Weight: 4lbs. (1.81kg) 


Digi-Key Price Xeltek 
Description Part No. Each Part No. 
High Performance 
Universal Programmer 48-Pin 415-1001-ND 449.00 SUPERPRO280 


Superpro 680 High Performance Universal 
Programmer Designed for High End User 


Features: * Supports 8000+ Devices E(E)PROM, FLASH, 
BPROM, Micros, Classic PLD, EPLD, CPLD. » High Speed CPU 
generates more accurate and reliable algorithm timing. + 48-pin 
ZIF socket with universal pin-drivers. Expandable to 100-pins 
with the PEP600 Expansion Pack. * Interface with LAPTOP, PC, 
PS/2 or compatible through printer port. + Test TTL/OMOS logic 
IC's and Dynamic/Static Random Access Memory devices. 
+ Device insertion and poor-pin-contact check. + Supports 
Windows 2000/NT, Windows 98/95 + Windows XP compatible. 
+ Supports 1.8V low voltage devices. 

View device list at www.xeltek.com 

System Requirements: 

486 Pentium PC or laptop, Parallel port LPT1 or 2, MS Windows 
9x, NT or 200, CD Rom Drive, 20 MBYTES of spare hard-drive 
space, color graphic adapter or monitor. Power Consumption is 
12V 2 Amps. 


Contents: 48-pin ZF socket adapter, cable (DB-25 one-one 3' long), programmer, manual, software included. 
Dimensions: 11.3" x 6.8" x 1.7" (287.02mm x 172.72mm x 43.18mm) 
Weight: 5ibs. (2.27kg) 


Digi-Key Price Xeltek 
Description Part No. Each Part No. 
High Performance 
Universal Programmer 48-Pin 415-1002-ND 895.00 SUPERPRO680 
Socket Expander 100-Pin 
(for Superpro 680) 415-1003-ND 155.00 PEP600 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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> XILINX Programmable Gate Arrays _ Fpca (Field Programmable Gate Arrays) 


A Technical Overview: 


Every Xilinx FPGA performs the function of a custom 
LSI circuit, like a gate array, but the Xilinx device is 
user-programmable and even reprogrammable in the 
system. 


Xilinx sells standard off-the-shelf devices in many 
different sizes, speeds, operating temperature 
ranges, and packages. 


The user selects the appropriate Xilinx device, and 
then converts the design idea or schematic into a 
configuration data file, using the Xilinx development 
system software and loads this file into the Xilinx 
FPGA. 


XC3000/XC3100 

* Replaces TTI, MSI, and other PLD logic + Toggle 
rates of 70 to 125 MHz, delays from 9 to 5.5. ns 
+ Unlimited reprogrammability 


XC3000A 
+ Five device types (1300-7500 gates) + 4-input 
look-up tables » Flip-flop toggle rate over 110 MHz 
+ No on-chip RAM, data storage limited to flip-flops 
+ Use for medium speed, medium complexity 
applications 


XC3100A 
* Functionally and bitstream identical with XC3000A 
series + Five device types (1300-7500 gates) + 4- 


input look-up tables * No on-chip RAM, data storage 
limited to flip-flops +» Use for high performance 
design, system clock up to 100 MHz 
XC4000/XC4000A 

* Benefits of custom CMOS VLSI + Gate ranges 
from 2,000 to 20,000 + Unlimited reprogrammability 
XC4000E 

* Ten device types (2,000-25,000 gates) * Dedicated 
carry network + Function generator can be used as 
RAM » Use for general purpose logic and data-path 
logic 

XC4000L 

+ Low voltage version of XC4000E devices (3.0-3.6V) 


XC4000EX 


+ Larger version of the XC4000E family (28,000- 
125,000 gates) + Increased routing resources * Faster 
clocking options, more versatile output logic + Use 
for designs beyond 20,000 gate complexity 


XC4000XL 

+» Low voltage version of the XC4000EX devices 
(3.0-3.6V) 

XC5200 


+ Low cost FPGA + Dedicated carry structure (no 
RAM) + Four-input function generators + Use for 
general purpose logic and data-path logic 


Wie) Filp- Operating Digi-Key Price Each Xilinx 
Package Gates #CLB Pins Flops Voltage (V) Part No. u 25 100 Part No. 
XC3000/XC3100 Series 
44-PLCC 3000 100 34 360 4.75V-5.25V 122-1011-ND 17.95 15.20 13.10 XC3030-100PC44C 
68-PLCC 3000 100 58 360 4.75V-5.25V 122-1012-ND 18.50 15.65 13.50 XC3030-100PC68C 
84-PLCC 3000 100 74 360 4.75V-5.25V 122-1013-ND 19.00 16.10 13.90 XC3030-100PC84C 
100-PQFP 3000 100 80 360 4.75V-5.25V 122-1014-ND 21.00 17.75: 15.35 XC3030-100PQ100C 
84-PLCC 4200 144 74 480 4.75V-5.25V 122-1020-ND 22.15 18.75 16.20 XC3042-100PC84C 
100-PQFP 4200 144 82 480 4.75V-5.25V 122-1021-ND 24.60 20.80 18.00 XC3042-100PQ100C 
84-PLCC 2000 64 64 256 4.75V-5.25V 122-1036-ND 37.90 32.10 27.70 XC3120-3PC84C 
XC3000A/XC3100A Series 
68-PLCC 2000 64 58 256 4.75V-5.25V 122-1009-ND 13.20 11.15 10.35 XC3020A-7PC68C 
84-PLCC 2000 64 64 256 4.75V-5.25V 122-1010-ND 13.70 11.60 10.80 XC3020A-7PC84C 
44-PLCC 3000 100 34 360 4.75V-5.25V 122-1017-ND 13.81 11.73 10.88 XC3030A-7PC44C 
84-PLCC 3000 100 74 360 4.75V-5.25V 122-1018-ND 14.75 12.50 11.60 XC3030A-7PC84C 
100-PQFP 3000 100 80 360 4.75V-5.25V 122-1019-ND 16.30 13.80 12.80 XC3030A-7PQ100C 
84-PLCC 4200 144 74 480 4.75V-5.25V 122-1025-ND 19.20 16.25 15.10 XC3042A-7PC84C 
100-PQFP 4200 144 82 480 4.75V-5.25V 122-1026-ND 21.10 17.85 16.60 XC3042A-7PQ100C 
84-PLCC 6400 224 70 688 4.75V-5.25V 122-1029-ND 35.65 30.20 28.05 XC3064A-7PC84C 
84-PLCC 9000 320 70 928 4.75V-5.25V 122-1034-ND 61.80 52.30 48.55 XC3090A-7PC84C 
68-PLCC 2000 64 58 256 4.75V-5.25V 122-1037-ND 16.20 13.70 12.70 XC3120A-3PC68C 
84-PLCC 2000 64 64 256 4.75V-5.25V 122-1038-ND 16.65 14.10 13.10 XC3120A-3PC84C 
84-PLCC 3000 100 74 360 4.75V-5.25V 122-1040-ND 19.10 16.15 15.00 XC3130A-3PC84C 
100-PQFP 3000 100 80 360 4.75V-5.25V 122-1041-ND 20.70 17.50 16.25 XC3130A-3PQ100C 
84-PLCC 4200 144 74 480 4.75V-5.25V 122-1043-ND 23.45 19.85 18.40 XC3142A-3PC84C 
100-PQFP 4200 144 82 480 4.75V-5.25V 122-1044-ND 25.80 21.80 20.26 XC3142A-3PQ100C 
84-PLCC 6400 224 70 688 4.75V-5.25V 122-1045-ND 34.50 29.20 27.10 XC3164A-3PC84C 
84-PLCC 9000 320 70 928 4.75V-5.25V 122-1046-ND 53.25 47.70 44.30 XC3190A-3PC84C 
160-PQFP 9000 320 138 928 4.75V-5.25V 122-1047-ND 55.90 50.05 46.50 XC3190A-3PQ160C 
100-PQFP 4200 144 82 480 4.75V-5.25V 122-1024-ND 29.30 24.80 21.40 XC3042-70PQ100C 
144-TQFP 4500 224 120 688 4.75V-5.25V 122-1084-ND 37.60 31.85 29.55 XC3164A-3TQ144C 
160-PQFP 7500 484 176 1320 4.75V-5.25V 122-1085-ND 76.25 68.26 63.41 XC3195A-3PQ160C 
XC4000/XC4000A Series 
160-PQFP 5000 196 112 616 4.75V-5.25V 122-1050-ND 105.00 96.55 89.65 XC4005-5PQ160C 
84-PLCC 3000 100 61 360 4.75V-5.25V 122-1066-ND 55.60 51.30 47.60 XC4003-6PC84C 
84-PLCC 5000 196 61 616 4.75V-5.25V 122-1068-ND 96.05 88.55 82.25 XC4005-5PC84C 
208-PQFP 8000 324 144 936 4.75V-5.25V 122-1070-ND 182.00 168.00 156.00 XC4008-5PQ208C 
208-PQFP. 10000 400 160 1120 4.75V-5.25V 122-1071-ND 236.00 218.00 202.00 XC4010-5PQ208C 
160-PQFP 10000 400 = 1120 4.75V-5.25V 122-1072-ND 146.00 135.01 125.00 XC4010D-5PQ160C 
XC4000E Series 
84-PLCC 3000 100 80 360 4.75V-5.25V 122-1086-ND 23.70 21.85 20.30 XC4003E-4PC84C 
100-PQFP 3000 100 80 360 4.75V-5.25V 122-1087-ND 33.30 30.70 28.50 XC4003E-3PQ100C 
100-PQFP 3000 100 80 360 4.75V-5.25V 122-1088-ND 25.60 23.60 21.95 XC4003E-4PQ100C 
84-PLCC 5000 196 112 616 4.75V-5.25V 122-1180-ND 26.65 24.75 23.00 XC4005E-4PC84C 
100-PQFP 5000 196 112 616 4.75V-5.25V 122-1089-ND 53.35 49.20 45.65 XC4005E-3PQ100C 
160-PQFP 5000 196 112 616 4.75V-5.25V 122-1090-ND 55.60 51.25 47.60 XC4005E-3PQ160C 
160-PQFP 5000 196 112 616 4.75V-5.25V 122-1091-ND 42.75 39.45 36.61 XC4005E-4PQ160C 
160-PQFP 6000 256 128 768 4.75V-5.25V 122-1092-ND 79.73 73.55 68.26 XC4006E-3PQ160C 
160-PQFP 6000 256 128 768 4.75V-5.25V 122-1093-ND 61.40 56.65 52.61 XC4006E-4PQ160C 
208-PQFP 6000 256 128 768 4.75V-5.25V 122-1094-ND 82.65 76.20 70.80 XC4006E-3PQ208C 
208-PQFP 6000 256 128 768 4.75V-5.25V 122-1095-ND 63.60 58.65 54.45 XC4006E-4PQ208C 
144-TQFP 6000 256 128 768 4,75V-5.25V 122-1096-ND 67.45 62.20 57.80 XC4006E-4TQ144C 
160-PQFP 8000 324 144 936 4.75V-5.25V 122-1097-ND 93.95 86.65 80.45 XC4008E-3PQ160C 
160-PQFP 8000 324 144 936 4.75V-5.25V 122-1098-ND 72.25 66.65 61.90 XC4008E-4PQ160C 
208-PQFP 8000 324 144 936 4.75V-5.25V 122-1099-ND 102.00 94.30 87.60 XC4008E-3PQ208C 
208-PQFP. 8000 324 144 936 4.75V-5.25V 122-1100-ND 78.70 72.55 67.36 XC4008E-4PQ208C 
84-PLCC 10000 400 160 1120 4.75V-5.25V 122-1101-ND 81.10 75.30 70.00 XC4010E-3PC84C 
84-PLCC 10000 400 160 1120 4.75V-5.25V 122-1102-ND 62.35 57.90 53.85 XC4010E-4PC84C 
160-PQFP 10000 400 160 1120 4.75V-5.25V 122-1103-ND 109.00 101.00 93.36 XC4010E-3PQ160C 
160-PQFP 10000 400 160 1120 4.75V-5.25V 122-1104-ND 83.85 77.35 71.81 XC4010E-4PQ160C 
208-PQFP 10000 400 160 1120 4.75V-5.25V 122-1105-ND 176.00 162.01 150.00 XC4010E-2PQ208C 
208-PQFP 10000 400 160 1120 4.75V-5.25V 122-1106-ND 130.00 120.01 111.00 XC4010E-3PQ208C 
208-PQFP 10000 400 160 1120 4.75V-5.25V 122-1107-ND 100.00 92.31 85.70 XC4010E-4PQ208C 
160-PQFP 13000 576 192 1536 4.75V-5.25V 122-1108-ND 132.00 123.01 114.00 XC4013E-3PQ160C 
160-PQFP 13000 576 192 1536 4.75V-5.25V 122-1109-ND 102.00 94.40 87.80 XC4013E-4PQ160C 
208-PQFP. 13000 576 192 1536 4.75V-5.25V 122-1110-ND 312.00 290.00 270.01 XC4013E-1PQ208C 
208-PQFP 13000 576 192 1536 4.75V-5.25V 122-1111-ND 223.00 207.01 193.00 XC4013E-2PQ208C 


(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


$7 XILINX 


Programmable Gate Arrays (Cont) 


ie) Filp- Operating Digi-Key Price Each Xilinx 
Package Gates #CLB Pins Flops Voltage (V) Part No. 1 25 100 Part No. 
XC4000E Series 
208-PQFP 13000 576 192 1536 4,75V-5.25V 122-1112-ND 165.00 153.01 143.01 XC4013E-3PQ208C 
208-PQFP 13000 576 192 1536 4.75V-5.25V 122-1113-ND 127.00 118.00 110.00 XC4013E-4PQ208C 
208-HQFP 20000 784 224 2016 4.75V-5.25V 122-1114-ND 286.00 266.01 247.01 XC4020E-2HQ208C 
208-HQFP 20000 784 224 2016 4.75V-5.25V 122-1115-ND 212.00 197.01 183.01 XC4020E-3HQ208C 
240-HQFP 20000 784 224 2016 4.75V-5.25V 122-1116-ND 444.00 410.00 380.00 XC4020E-2HQ240C 
240-HQFP 20000 784 224 2016 4.75V-5.25V 122-1117-ND 329.00 303.00 282.00 XC4020E-3HQ240C 
240-HQFP 25000 1024 256 2560 4.75V-5.25V 122-1118-ND 508.00 472.00 439.00 XC4025E-2HQ240C 
240-HQFP 25000 1024 256 2560 4.75V-5.25V 122-1119-ND 376.00 349.01 325.01 XC4025E-2HQ240C 
XC4000L Series 
84-PLCC 5000 196 112 616 3.0V-3.6V 122-1120-ND 29.50 27.40 25.45 XC4005L-5PC84C 
100-PQFP 5000 196 112 616 3.0V-3.6V 122-1121-ND 45.75 42.15 39.15 XC4005L-5PQ100C 
208-PQFP 5000 196 112 616 3.0V-3.6V 122-1122-ND 51.50 47.50 44.11 XC4005L-5PQ208C 
84-PLCC 10000 400 160 1120 3.0V-3.6V 122-1123-ND 72.00 66.85 62.20 XC4010L-5PC84C 
208-PQFP. 13000 576 192 1536 3.0V-3.6V 122-1125-ND 169.00 157.00 146.00 XC4013L-5SPQ208C 
XC4000EX Series 
208-HQFP 28000 1024 256 2560 4.75V-5.25V 122-1126-ND 329.00 295.00 254.00 XC4028EX-2HQ208C 
208-HQFP 28000 1024 256 2560 4.75V-5.25V 122-1127-ND 244.00 218.00 188.00 XC4028EX-3HQ208C 
240-HQFP 36000 1296 288 3168 4.75V-5.25V 122-1128-ND 318.00 284.01 246.01 XC4036EX-3HQ240C 
XC4000LX Series 
240-HQFP 36000 1296 288 3168 3.0V-3.6V 122-1129-ND 377.00 338.01 292.00 XC4036XL-1HQ240C 
240-HQFP. 36000 1296 288 3168 3.0V-3.6V 122-1130-ND 279.00 250.00 216.00 XC4036XL-2HQ240C 
XC5200 Series 
84-PLCC 3000 64 84 256 4.75V-5.25V 122-1131-ND 10.15 8.60 7.40 XC5202-6PC84C 
100-PQFP 3000 64 84 256 4.75V-5.25V 122-1132-ND 12.35 10.45 9.05 XC5202-6PQ100C 
84-PLCC 6000 120 124 480 4.75V-5.25V 122-1133-ND 18.45 15.65 13.50 XC5204-6PC84C 
100-PQFP 6000 120 124 480 4.75V-5.25V 122-1134-ND 20.39 17.35 15.00 XC5204-6PQ100C 
160-PQFP 6000 120 124 480 4.75V-5.25V 122-1135-ND 24.20 20.50 17.70 XC5204-6PQ160C 
144-TQFP 6000 120 124 480 4.75V-5.25V 122-1136-ND 25.30 21.40 18.51 XC5204-6TQ144C 
100-VQFP 6000 120 124 480 4.75V-5.25V 122-1137-ND 21.45 18.15 15.65 XC5204-6VQ100C 
84-PLCC 10000 196 148 784 4.75V-5.25V 122-1138-ND 37.90 32.05 27.70 XC5206-5PC84C 
100-PQFP 10000 196 148 784 4.75V-5.25V 122-1139-ND 38.20 32.35 27.90 XC5206-6PQ100C 
160-PQFP 10000 196 148 784 4.75V-5.25V 122-1140-ND 48.85 41.35 35.70 XC5206-5PQ160C 
160-PQFP 10000 196 148 784 4.75V-5.25V 122-1141-ND 42.50 35.95 31.05 XC5206-6PQ160C 
208-PQFP 10000 196 148 784 4.75V-5.25V 122-1142-ND 51.50 43.60 37.65 XC5206-5PQ208C 
144-TQFP 10000 196 148 784 4.75V-5.25V 122-1143-ND 42.80 36.20 31.30 XC5206-5TQ144C 
84-PLCC 16000 324 196 1296 4.75V-5.25V 122-1144-ND 54.40 46.05 39.75 XC5210-5PC84C 
160-PQFP 16000 324 196 1296 4.75V-5.25V 122-1145-ND 92.75 78.45 67.76 XC5210-4PQ160C 
160-PQFP 16000 324 196 1296 4,75V-5.25V 122-1146-ND 77.25 65.40 56.45 XC5210-5PQ160C 
160-PQFP 16000 324 196 1296 4,.75V-5.25V 122-1147-ND 67.20 56.85 49.10 XC5210-6PQ160C 
208-PQFP 16000 324 196 1296 4,75V-5.25V 122-1148-ND 78.35 66.30 57.25 XC5210-5PQ208C 
208-PQFP 16000 324 196 1296 4,75V-5.25V 122-1149-ND 68.15 57.55 49.80 XC5210-6PQ208C 
240-PQFP 16000 324 196 1296 4,75V-5.25V 122-1150-ND 84.35 71.35 61.66 XC5210-5PQ240C 
240-PQFP 16000 324 196 1296 4,75V-5.25V 122-1151-ND 73.35 62.05 53.60 XC5210-6PQ240C 
144-TQFP 16000 324 196 1296 4,75V-5.25V 122-1152-ND 62.95 53.25 46.00 XC5210-6TQ144C 
Serial Configuration Proms for Field Programmable Gate Arrays 
Pack- | Memory Digi-Key Price Each Xilinx Pack- |Memory Digi-Key Price Each Xilinx 
age Size | Description Part No. 1 25 100 | Part No. age Size | Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
8-Dip 36K | Serial Configuration Prom 122-1187-ND 3.45 2.95 2.55 | XC1736EPD8C 8-Dip | 256K | 3VSerial Configuration Prom | 122-1201-ND 7.95 7.35 6.85 | XC17256E_PD8C 
8-SOIC | 36K | Serial Configuration Prom 122-1189-ND 415 3.50 3.05 | XC1736ESO8C 8-SOIC | 256K | 3V Serial Configuration Prom | 122-1202-ND 855 7.95 7.40 | XC17256ELVO8C 
8SOIC | 36K | Serial Configuration Prom | _122-1192-ND 4.15 3.50 3.05 | XCI736EVOBC 20-PLOC| 256K | Serial Configuration Prom 122-1203-ND 13.60 12.20 11.30 | XC17256EPC20C 
8-Dip 65K | Serial Configuration Prom 122-1188-ND 4.00 3.40 2.95 | XC1765EPD8C 20-PLOC|} 256K | 3.3V Serial Configuration Prom | 122-1242-ND NEW! 11.55 10.75 10.00 | XC18V256PC20C 
8-SOIC | 65K | Serial Configuration Prom 122-1190-ND 4.80 4.05 3.50 | XC1765ESO8C 20-SOIC|] 256K | 3.3V Serial Configuration Prom | 122-1243-ND NEW! 11.55 10.75 10.00 | XCi8V256SQ20C 
ig g 
8-SOIC | 65K | Serial Configuration Prom 122-1193-ND 4.80 4.05 3.50 | XCI765EVO8C 44-POFP| 256K | 3.3V Serial Configuration Prom | 122-1244-ND NEW! 12.25 11.35 10.55 | XC18V256VQ44C 
8 SOG | SEK | SV'Seria Configuration From (Laila 2 2 20-PLOC) 512K | 3.3V Serial Configuration Prom | 122-1289:NDNEW! 1640 1385 11.95 | XCi8v512PC20C 
& Dip | 128K | Seria Configuration From EE B00. 150). “0100 | MeL ea ee 20-SOIC] 512K | 3.3V Seri Configuration Prom | 122-1240-ND NEW! 1640 13.85 11.95 | XC18v512SQ20C 
8-SAIC | 128K | Seria Configuration Prom — || 1221195-ND 690 6.20 5.75 | XCI7128EVORC 44-PORP| 512K | 3.3V Serial Configuration Prom | 122-1241-NDNEW! 1640 13.85 11.95 | xCtgvet2va44c 
8-SOIC | 128K | 3V Serial Configuration Prom | 122-1196-ND 6.15 5.50 5.10 | XC17128ELVO8C . : 
20-PLOC| 128K | Serial Configuration Prom | 122-1197-ND 690 620 575| XCI7128E)C200 20-PLOC] 1.0M | 3.3V Serial Configuration Prom | 122-1236-ND NEW! 20.00 16.95 14.65 | XC18VO1PC20C 
8-Dip | 128K | 3VSerial Configuration Prom | 122-1198-ND 535 475 4.45 | XCI7128ELPD8C 20-SOIC] 1.0M_ | 3.3V Serial Configuration Prom | 122-1237-ND NEW! 20.00 16.95 14.65 | XC18v01SC20C 
_ ‘ agent : - 
8-Dip | 256K | Serial Configuration Prom 122-1199-ND 11.45 1025 9.50 | XC17256EPD8C 44-PLOC} 1.0M | 3.3V Serial Configuration Prom | 122-1238-ND NEW! 20.00 16.95 14.65 | XCi8VO01VQ44C 
8-SOIC | 256K | Serial Configuration Prom 122-1200-ND 13.60 12.20 11.30 | XC17256EVO8C 44-PLOC|} 2.0M | 3.3V Serial Configuration Prom | 122-1235-ND NEW! 23.10 21.45 19.95 | XC18V02PC44C 
ays . 
Roman-Jonss, Inc. Xilinx Serial PROM Programmer 
The Xilinx Serial PROM Programmer provides a low cost alternative for a A 
programming any Xilinx XC17xx Family Serial PROM devices. The Digi-Key Price 
programmer product consists of an external programmer and associated Description Part No. Each 
interface software. The programmer and software have been tested and 
certified by Xilinx. Programmers 
FEATURES: SPROM Programmer with 8-Dip Machine Pin Socket SPROM-MPS-ND 119.95 
+ Parallel port interface which can be directly connected (if cable is SEROM Eroorammorwithie-Dip 2b operet SPREAD ae 
desired - recommend M7PSG-2506J-ND) + Co-exists with printers using Adapters 
an A/B switchbox + No special interface cards required + Operates on 9 aE Fal 7 
volt battery (not included, recommend P145-ND) + Supports ALL Xilinx 8-Pin Dip to 8-Pin SoIc/VoIC SA1-ND 44.95 
Serial PROMs + Simple user interface. Easy to use software » Supported 8-Pin Dip to 44-Pin VQFP SA2-ND 95.95 
under DOS 2.2 or greater, Windows 95/98, and Windows NT 4.0 + Supports 8-Pin Dip to 20-Pin PLCC SA3-ND 49.95 
both Intel Hex and Binary files generated by Xilinx compilers + Software 8-Pin Dip to 20-Pin SOIC SA4-ND 54.95 
not included. Requires downloading from www.roman-jones.com 8-Pin Dip to 44-Pin PLCC SAS-ND 64.95 
+ Free updates also available via FTP download Cen DIP TO en z : 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 231 


> XILINX Foundation Software Series 


Foundation Series provides a complete, front-to-back environment for the design of Xilinx programmable logic devices — incorporating design entry (schematic and Abel HDL), synthesis, simulation, and FPGA/CPLD 
implementation tools. An emphasis on intuitive, easy to learn and use tools simplifies the task of creating programmable logic designs for both new and experienced users. Foundation F1.3 Standard and Express systems 
feature Xilinx’s new M1 design implementation technology which delivers industry-leading device performance and utilization. The Foundation Express System incorporates advanced synthesis technology from Synopsys 
into the Foundation Standard System providing push-button and constraint driven synthesis for VHDL and Verilog. 


Digi-Key Price Xilinx 
Description Part No. Each Part No. 
Foundation Series Base System (Low Density <8K gates) (Schematic Entry) 122-1181-ND 1090.00 DS-FND-BAS-PC 


XC9500 In-System Programmable CPLDs 
(Complex Programmable Logic Devices) 


The XC9500 CPLD family provides advanced in-system programming and test capabilities for high performance, general purpose logic integration. All devices are in-system programmable for a minimum of 10,000 
program/erase cycles. Extensive IEEE 1149.1 (JTAG) boundary-scan support is also included on all family members. 


The XC9500 family is fully pin-compatible allowing easy design migration across multiple density options in a given package footprint. Advanced system features include output slew rate control and user-programmable 
ground pins to help reduce system noise. I/Os may be configured for 3.3V or 5V operation. All outputs provide 24mA drive. 


System 

Macro- Usable Frequency Digi-Key Price Each Xilinx 
Package cells Gates Registers MHz (min) Part No. 1 25 100 Part No. 
44-PLCC 36 800 36 100 122-1167-ND 3.30 3.05 2.85 XC9536-15PC44C 
44-VQFP 36 800 36 100 122-1168-ND 3.30 3.05 2.85 XC9536-15VQ44C 
44-PLCC 36 800 36 100 122-1169-ND 4.30 4.00 3.70 XC9536-7PC44C 
44-VQFP 36 800 36 100 122-1170-ND 4.30 4.00 3.70 XC9536-7VQ44C 
44-PLCC 72 1600 72 83 122-1171-ND 5.53 4.35 3.45 XC9572-15PC44C 
84-PLCC 72 1600 72 83 122-1172-ND 6.10 5:15 4.45 XC9572-15PC84C 
100-PQFP 72 1600 72 83 122-1173-ND 24.50 20.70 17.91 XC9572-7PQ100C 
100-PQFP 72 1600 72 83 122-1174-ND 15.10 12.80 11.05 XC9572-10PQ100C 
84-PLCC 108 2400 108 83 122-1175-ND 12.10 10.25 8.85 XC95108-15PC84C 
84-PLCC 108 2400 108 83 122-1176-ND 28.65 24.25 20.95 XC95108-7PC84C 
100-TQFP 108 2400 108 83 122-1177-ND 15.50 13.10 11.35 XC95108-15TQ100C 
100-PQFP 108 2400 108 83 122-1178-ND 26.20 22.15 19.15 XC95108-10PQ100C 


NEW) Virtex and Spartan Field Programmable Gate Arrays 


The Virtex FPGA family delivers high performance, high capacity programmable logic solutions. Dramatic increases in silicon efficiency results from optimizing new architecture for place and route efficiency and exploiting 
an aggressive 5 layer metal 0.22 mm CMOS process. These advances make Virtex FPGAs powerful and flexible alternatives to mask programmed gate arrays. System performance up to 200 MHz - 66 MHz PCI Compliant- 
Hot swappable for Compact PCI. The Virtex-E family is up to 30% faster than the Virtex family. System performance up to 240 MHz using singled ended selectl/O technology. Virtex-E devices have up to 640 Kb of faster 
(250 MHz) block SelectRAM, but the individual RAMs are the same size and structure as in the Virtex family. Both Virtex Families are supported by FPGA Foundation™ and Alliance Development Systems. 

The Spartan™-II 2.5V Field -Programmable Gate Array family gives users high performance, abundant logic resources, and a rich feature set, all at an exceptionally low price. System performance is supported up to 200 
MHz. The Spartan™-II 1.8V Field Programmable Gate Array is similar to the Spartan-II family but operates at a lower voltage. 


Te} Operating Digi-Key Price Each Xilinx 
Package Gates #CLB Pins Voltage (V) Part No. 1 25 100 Part No. 


Virtex Series 


256-BGA 57K 384 180 2.5 122-1212-ND 66.45 57.98 50.25 XCV50-5BG256C 
240-PQFP 57K 384 166 2.5 122-1213-ND 66.45 57.98 50.25 XCV50-5PQ240C 
240-PQFP 108K 600 166 2.5 122-1214-ND 125.00 108.68 94.19 XCV100-5PQ240C 


Virtex-E Series 


240-PQFP 71K 384 158 1.8 122-1215-ND 52.05 46.50 40.30 XCV50E-7PQ240C 
352-BGA 128K 600 196 1.8 122-1216-ND 60.45 54.00 46.80 XCV100E-6BG352C 
240-PQFP 128K 600 158 1.8 122-1217-ND 55.40 49.50 42.90 XCV100E-6PQ240C 


SPARTAN-II Series 


144-TQFP 15K 96 86 25 122-1218-ND 10.89 9.08 8.15 XC2S15-5TQ144C 
100-VQFP 15K 96 60 25 122-1219-ND 9.45 7.88 7.10 XC2S15-5VQ100C 
208-PQFP 30K 216 132 25 122-1220-ND 18.54 15.45 13.90 XC2S30-5PQ208C 
144-TQFP 30K 216 92 25 122-1221-ND 15.39 12.83 11.55 XC2830-5TQ144C 
100-VQFP 30K 216 60 25 122-1222-ND 13.41 11.18 10.05 XC2S30-5VQ100C 
256-FBGA 50K 384 176 25 122-1223-ND 22.23 18.53 16.65 XC2S50-5FG256C 
208-PQFP 50K 384 140 25 122-1224-ND 19.71 16.43 14.75 XC2$50-5PQ208C 
144-TQFP 50K 384 92 25 122-1225-ND 17.10 14.25 12.85 XC2850-5TQ144C 
256-FBGA 100K 600 176 25 122-1226-ND 32.85 27.38 24.65 XC2S100-5FG256C 
456-FBGA 100K 600 196 25 122-1227-ND 41.31 34.43 31.00 XC2S100-5FG456C 
208-PQFP 100K 600 140 25 122-1228-ND 26.10 21.75 19.56 XC2S100-5PQ208C 
144-TQFP 100K 600 92 25 122-1229-ND 23.49 19.58 17.60 XC28100-5TQ144C 
256-FBGA 150K 864 176 25 122-1230-ND 36.00 30.00 27.00 XC2S150-5FG256C 
456-FBGA 150K 864 260 25 122-1231-ND 46.80 39.00 35.10 XC2S8150-5FG456C 
208-PQFP 150K 864 140 25 122-1232-ND 28.80 24.00 21.60 XC2S150-5PQ208C 
456-FBGA 200K 1176 284 25 122-1233-ND 52.20 43.50 39.11 XC2S200-5FG456C 
208-PQFP 200K 1176 140 25 122-1234-ND 35.01 29.18 26.25 XC2S200-5PQ208C 


SPARTAN-IIE Series 


144-TQFP 50K 384 102 1.8 122-1204-ND 17.10 14.25 12.85 XC2S50E-6TQ144C 

208-PQFP 50K 384 146 1.8 122-1205-ND 19.71 16.43 14.75 XC2S50E-6PQ208C 

144-TQFP 100K 600 102 1.8 122-1206-ND 23.49 19.58 17.60 XC2S100E-6TQ144C 
208-PQFP 100K 600 146 1.8 122-1207-ND 26.01 21.68 19.55 XC2S100E-6PQ208C 
256-FBGA 100K 600 182 1.8 122-1208-ND 32.94 27.45 24.71 XC2S100E-6FT256C 
208-PQFP 200K 1176 146 1.8 122-1209-ND 35.01 29.18 26.25 XC2S200E-6PQ208C 
456-FBGA 200K 1176 289 1.8 122-1210-ND 52.20 43.50 39.15 XC2S200E-6FG456C 
208-PQFP 300K 1536 146 1.8 122-1211-ND 53.91 44.93 40.45 XC2S300E-6PQ208C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
232 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 +» Fax: 218-681-3380 


AIMEL CPLDs (Complex Programmable Logic Devices) 


Atmel offers a broad range of high-density, low-power, and cost-effective 
solutions enabling designers to create products that are "just what the 
market ordered." Based on a standard architecture, which uses industry 
standard development tools, Atmel’s CPLDs offer the unique low-power 
or "L" feature while providing 100% connectivity. These devices are 
processed with Atmel's proprietary 0.65-micron processes. 

The ATF750/C CPLDs are based on a 22V10-type architecture and 
provide market-leading capacity and flexibility in a 22V10 footprint with 


twice the registers and additional features for better logic utilization. 

The ATV2500/B OTP CPLDs offer 24 I/O pins, 48 registers, 17 product 
terms per macro, and 100% connectivity. 

The ATF1500 Series is targeted at wider logic density, with higher 
number of I/O's. This family has devices from 44 to 160 pins, and 32 to 
96 I/O's. High connectivity, and flexible architecture make these parts 
highly suitable for system design. In system programmability in the larger 
devices allow for reconfiguration even after the device is in the system. 


Standard Development Tools 

Atmel's philosophy is that designers should be able to use known 
development tools. Third-party design tools such as Synario™, 
ABEL™, CUPL™, PPLDesigner-XL™, LOG/iC™, and PLDSyn™ 
support Atmel's EPLDs. Also Atmel-specific versions of the popular 
Synario, ABEL, and CUPL design tools are offered. In addition, 
workstation support is available on popular platforms with Viewlogic, 
MINC, Cadence, Mentor, and Synopsys. 


Tpd Macro- Usable Power Memory Package Digi-Key Price Each Atmel 
Voltage ISP (ns) Registers cells Gates Option Type Type Part No. 1 25 100 Part No. 
ATF750 Series 
5.0 No 15 20 10 750 Standard Flash 28-PLCC ATF750C-15JC-ND 2.36 2.15. 1.91 ATF750C-15JdC 
5.0 No 15 20 10 750 Standard Flash 24-DIP ATF750C-15PC-ND 2.36 2.15 1.91 ATF750C-15PC 
5.0 No 15 20 10 750 Standard Flash 24-SOIC ATF750C-15SC-ND 2.36 2.15 1.91 ATF750C-15SC 
5.0 No 15 20 10 750 Low Flash 28-PLCC ATF750CL-15JC-ND 2.70 2.43 2.16 ATF750CL-15JC. 
5.0 No 15 20 10 750 Low Flash 24-DIP ATF750CL-15PC-ND 2.60 2.34 2.08 ATF750CL-15PC 
5.0 No 15 20 10 750 Low Flash 24-SOIC ATF750CL-15SC-ND 2.70 2.43 2.16 ATF750CL-15SC 
ATV2500 Series 
5.0 No 15 48 24 2500 Standard OTP. 44-PLCC ATV2500B-15JC-ND 6.90 5.70 5.17 ATV2500B-15JC. 
5.0 No 20 48 24 2500 Low OTP. 44-PLCC ATV2500BL-20JC-ND 7.36 5.03 4.55 ATV2500BL-20JC 
5.0 No 20 48 24 2500 Quarter OTP. 44-PLCC ATV2500BQ-20JC-ND 6.90 5.70 5.17 ATV2500BQ-20JC 
5.0 No 25 48 24 2500 Quarter OTP. 40-DIP ATV2500BQ-25PC-ND 5.60 4.71 4.26 ATV2500BQ-25PC 
5.0 No 25 48 24 2500 Qtr & Low OTP. 44-PLCC ATV2500BQL-25JC-ND 5.70 4.78 4.33 ATV2500BQL-25JC. 
ATF1500 Series 
5.0 No 10 32 32 1500 Standard Flash 44-TQFP ATF1500A-10AC-ND 4.78 4.22 3.77 ATF1500A-10AC 
5.0 No 10 32 32 1500 Standard Flash 44-PLCC ATF1500A-10JC-ND 3.20 2.83 2.53 ATF1500A-10JC 
27 No 15 32 32 1500 Standard Flash 44-TQFP ATF1500ABV-15AC-ND 3.40 2.99 2.67 ATF1500ABV-15AC 
2.7 No 15 32 32 1500 Standard Flash 44-PLCC ATF1500ABV-15JC-ND 3.40 2.99 2.67 ATF1500ABV-15JC 
5.0 Yes 10 32 32 1500 Standard Flash 44-TQFP ATF1502AS-10AC-ND 3.34 2.94 2.63 ATF1502AS-10AC44 
5.0 Yes 10 32 32 1500 Standard Flash 44-PLCC ATF1502AS-10JC-ND 3.34 2.94 2.63 ATF1502AS-10JC44 
5.0 Yes 10 64 64 3000 Standard Flash 44-TQFP ATF1504AS-10AC44-ND 4.20 3.62 3.25 ATF1504AS-10AC44 
5.0 Yes 10 64 64 3000 Standard Flash 44-PLCC ATF1504AS-10JC44-ND 4.58 3.92 3.53 ATF1504AS-10JC44 
5.0 Yes 10 64 64 3000 Standard Flash 68-PLCC ATF1504AS-10JC68-ND 6.46 5.37 4.86 ATF1504AS-10JC68 
5.0 Yes 10 64 64 3000 Standard Flash 84-PLCC ATF1504AS-10JC84-ND 6.94 5.73 5.20 ATF1504AS-10JC84 
5.0 Yes 10 64 64 3000 Standard Flash 100-TQFP ATF1504AS-10AC100-ND 6.52 5.41 4.91 ATF1504AS-10AC100 
5.0 Yes 15 64 64 3000 Standard Flash 100-TQFP ATF1504AS-15AC100-ND 6.12 5.11 4.62 ATF1504AS-15AC100 
5.0 Yes 10 64 64 3000 Standard Flash 100-PQFP ATF1504AS-10QC100-ND 8.86 7.18 6.54 ATF1504AS-10QC100 
5.0 Yes 20 64 64 3000 Low Flash 44-TQFP ATF1504ASL-20AC44-ND 4.46 3.82 3.44 ATF1504ASL-20AC44 
5.0 Yes 20 64 64 3000 Low Flash 44-PLCC ATF1504ASL-20JC44-ND 4.80 4.09 3.69 ATF1504ASL-20JC44 
5.0 Yes 20 64 64 3000 Low Flash 68-PLCC ATF1504ASL-20JC68-ND 6.76 5.60 5.08 ATF1504ASL-20JC68 
5.0 Yes 20 64 64 3000 Low Flash 84-PLCC ATF1504ASL-20JC84-ND 7.24 5.96 5.41 ATF1504ASL-20JC84 
5.0 Yes 20 64 64 3000 Low Flash 100-TQFP ATF1504ASL20AC100-ND 6.82 5.64 5.12 ATF1504ASL-20AC100 
5.0 Yes 20 64 64 3000 Low Flash 100-PQFP ATF1504ASL20QC100-ND 9.20 7.44 6.78 ATF1504ASL-20QC100 
3.3 Yes 15 64 64 3000 Standard Flash 44-TQFP ATF1504ASV-15AC44-ND 4.46 3.82 3.44 ATF1504ASV-15AC44 
3.3 Yes 15 64 64 3000 Standard Flash 44-PLCC ATF1504ASV-15JC44-ND 4.80 4.09 3.69 ATF1504ASV-15JC44 
3.3 Yes 15 64 64 3000 Standard Flash 68-PLCC ATF1504ASV-15JC68-ND 6.76 5.60 5.08 ATF1504ASV-15JC68 
3.3 Yes 15 64 64 3000 Standard Flash 84-PLCC ATF1504ASV-15JC84-ND 7.24 5.96 5.41 ATF1504ASV-15JC84 
3.3 Yes 15 64 64 3000 Standard Flash 100-TQFP ATF1504ASV15AC100-ND 6.82 5.64 5.12 ATF1504ASV-15AC100 
3.3 Yes 15 64 64 3000 Standard Flash 100-PQFP ATF1504ASV15QC100-ND 9.20 7.44 6.78 ATF1504ASV-15QC100 
3.3 Yes 20 64 64 3000 Low Flash 44-TQFP ATF1504ASVL20AC44-ND 4.72 4.03 3.63 ATF1504ASVL-20AC44 
3.3 Yes 20 64 64 3000 Low Flash 44-PLCC ATF1504ASVL20JC44-ND 5.04 4.28 3.86 ATF1504ASVL-20JC44 
3.3 Yes 20 64 64 3000 Low Flash 68-PLCC ATF1504ASVL20JC68-ND 7.04 5.81 5.27 ATF1504ASVL-20JC68 
3.3 Yes 20 64 64 3000 Low Flash 84-PLCC ATF1504ASVL20JC84-ND 7.56 6.20 5.64 ATF1504ASVL-20JC84 
3.3 Yes 20 64 64 3000 Low Flash 100-TQFP ATF1504ASVL20AC10-ND 7.14 5.88 5.34 ATF1504ASVL-20AC100 
5.0 Yes 10 128 128 6000 Standard Flash 84-PLCC ATF1508AS-10JC84-ND 17.22 13.31 12.22 ATF1508AS-10JC84 
5.0 Yes 10 128 128 6000 Standard Flash 100-TQFP ATF1508AS-10AC100-ND 19.68 15.07 13.86 ATF1508AS-10AC100 
5.0 Yes 10 128 128 6000 Standard Flash 100-PQFP ATF1508AS-10QC100-ND 21.24 16.19 14.90 ATF1508AS-10QC100 
5.0 Yes 10 128 128 6000 Standard Flash 160-PQFP ATF1508AS-10QC160-ND 26.40 19.84 18.30 ATF1508AS-10QC160 
5.0 Yes 20 128 128 6000 Low Flash 84-PLCC ATF1508ASL-20JC84-ND 9.10 7.36 6.71 ATF1508ASL-20JC84 
5.0 Yes 20 128 128 6000 Low Flash 100-TQFP ATF1508ASL20AC100-ND 11.22 8.94 8.16 ATF1508ASL-20AC 100 
5.0 Yes 20 128 128 6000 Low Flash 100-PQFP ATF1508ASL20QC100-ND 12.44 9.83 9.00 ATF1508ASL-20QC100 
5.0 Yes 20 128 128 6000 Low Flash 160-PQFP ATF1508ASL20QC160-ND 16.26 12.61 11.58 ATF1508ASL-20QC160 
3.3 Yes 15 128 128 6000 Standard Flash 84-PLCC ATF1508ASV-15JC84-ND 11.48 9.13 8.34 ATF1508ASV-15JC84 
3.3 Yes 15 128 128 6000 Standard Flash 100-TQFP ATF1508ASV15AC100-ND 13.58 10.67 9.77 ATF1508ASV-15AC100 
3.3 Yes 15 128 128 6000 Standard Flash 100-PQFP ATF1508ASV15QC100-ND 14.78 11.54 10.58 ATF1508ASV-15QC100 
3.3 Yes 15 128 128 6000 Standard Flash 160-PQFP ATF1508ASV15QC160-ND 18.52 14.24 13.09 ATF1508ASV-15QC160 
3.3 Yes 20 128 128 6000 Low Flash 100-TQFP ATF1508ASVL20AC10-ND 13.58 10.67 9.77 ATF1508ASVL-20AC100 
SPLDs (PAL Compatible 16V8, 20V8, 22V10) Ted |__| Meer | Usable | Power] Package | Digh-Key = 
3 3 (V) _|(ns) |Reg.| Cells | Gates | Option Type _| Part No. 1 25 100 
Atmel SPLDs are products based on the classic PAL architecture and consist of the popular industry standard 16V8, 20v8, | 33 | 10 | 8 8 150 Std 20-SO1C_| ATFIGLV8C-10SC-ND 444 288 2.57 
and 22V10 in different speed, package, and power specifications. Supported by a wide variety of development tools, these 28-PLOC | ATF20V8B-10JC-ND 210 1.93 1.71 
variations offer features such as quarter-power, low standby power, and zero (<25ylA) standby power. Atmel's family of 5.0 | 10 8 8 200 Std 24-Dip | ATF20V8B-10PC-ND 210 193 1.71 
Fash-based electrically erasable devices combine proven high-performance and low-power technologies. 24-SOIC_| ATF20V8B-10SC-ND 210 1.93 1.71 
5.0 | 10 8 8 200 ar 28-PLOC | ATF20V8BQ-10JC-ND 3.62 3.16 2.83 
Tpd Macro- | Usable | Power | Package | Digi-Key Price Each 2 24-Dip__| ATF20V8BQ-10PC-ND 3.62 3.16 2.83 
(V)_| (ns) | Reg. | Cells | Gates Option Type Part No. 1 25 100 28-PLOC | ATF22V10C-10JC-ND 360 3.15 2.82 
20-PLOC | ATFI6V8B-10JC-ND 130 1.26 1.10 5.0 | 10 10 10 350 Std 24-Dip | ATF22V10C-10PC-ND 3.60 3.15 2.82 
5.0 | 10 8 8 150 Std 20-Dip | ATF16V8B-10PC-ND 130 126 1.10 24-SOIC_| ATF22V10C-10SC-ND 3.60 3.15 2.82 
20-SOIC_| ATF16V8B-10SC-ND 1.30. 1.26 1.10 28-PLOC | ATF22V100Q-15JC-ND 486 414 3.73 
20-PLOC | ATFI6V8BQ-10JC-ND 200 185 1.64 5.0 | 15 10 10 350 ar 24-Dip | ATF22V100Q-15PC-ND 486 414 3.73 
50/10] 8 | 8 | 150 | Gate | “s0-Dip | ATFIGVBBQ10PCND 2.00185 ‘1.64 24-SOIC | ATRR2VIOOQ1SSCND 4.86 4143.73 
20-PLOC | ATFI6V8BQL-15JC-ND 1.04 1.04 90 28-PLOC | ATF22V100QZ-20JC-ND 3.16 280 2.50 
5.0 | 15 8 8 150 Qr &Low | 20-Dip | ATFI6V8BQL-15PC-ND 1.04 1.04 90 5.0 | 20 10 10 350 Qtr & Zero | 24-Dip | ATF22V1i000Z-20PCND 3.16 280 2.50 
20-SOIC_| ATFI6V8BQ_-15SC-ND 1.04 1.04 90 24-SOIC_| ATF22V1000Z20SC-ND 3.16 2.80 2.50 
20-PLOC | ATFI6V8CZ-15JC-ND 232 212 1.88 28-PLOC | ATF22V10CZ-15JC-ND 480 4.09 3.69 
5.0 | 15 8 8 150 Std & Zero | 20-Dip | ATFI6V8CZ-15PC-ND 232 212 1.88 5.0 | 15 10 10 350 Std & Zero | 24-Dip | ATF22V10CZ-15PC-ND 480 4.09 3.69 
20-SOIC_| ATFI6V8CZ-15SC-ND 232. 212 1.88 24-SOIC_| ATF22V10GZ-15SC-ND 480 4.09 3.69 
20-PLOC | ATFI6LV8C-10JC-ND 444 288 2.57 28-PLOC | ATF22LV10C-10JC-ND 3.76 3.27 2.94 
3.3 | 10 8 8 150 Std 20-PLOC | ATFI6LV8C-10JI-ND 5.51 3.65 3.28 3.3 | 10 10 10 350 Std 24-Dip | ATF22LV10C-10PC-ND 3.76 3.27 2.94 
20-Dip _| ATFI6LV8C-10PC-ND 444 288 2.57 24-SOIC_| ATF22LV10C-10SC-ND 3.76 3.27 2.94 


ATF15xx-DK CPLD Development Kit 


ATF15xx-DK includes everything a designer needs to get started with Atmel Logic Software CD: + Free Atmel-WinQUPL design software and Users Manual + 30-day 
Doubling CPLDs, including: free trial version of Atmel-ProChip Designer™ software + Atme/ fitters with Logic 
CPLD Demo Board with: « 84-pin auto-eect socket + In System Programming Doubling support and docs + ATMISP software and Users Manual + Logic 
(JTAG) port + 2MHz crystal oscillator + Eight 8-segment LED displays * 5V and Doubling Reference designs and White Paper 

3.3V Vec operation + Easy access to all CPLD /Opins + Gobal Clear, Output Databook CD: + All Atmel Programmable Logic Datasheets and Application Notes 
Enable and Power switches 

Logic Doubling™ CPLDs: * ATF1508AS + ATFISO8ASVL 


CPLD Programming Cable: » 5V/3.3V ISP cable for PC parallel port with Vcc 
detection 


The ATF15xx-DK is a low-cost development kit for the designer who wishes to 
begin working with Atmel's ATF15xx Family of industry standard pin compatible 
CPLDs with Logic Doubling™ The kit allows designers to design, synthesize, and 
simulate their design using their choice of either free Atmel-WinCUPL design 
software or a 30-day free trial version of Atmel-ProChip Designer. When design is 
complete, the designer can install the sample ATF15xx Family devices in the 
provided PCB and program them using the built-in in-system programmable (ISP) 
industry standard 4-pin JTAG interface, ATMISP software, and PC parallel port 
cable provided. A comprehensive tutorial takes the designer through the complete 
CPLD development process. All software runs on PC Windows? platforms. The 


ATF15XX-DK-ND CPLD Development Kit................00.seeeeeees $92.73 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


A MeL FPGA’s Package | Usable Ram | VO | Speed Digi-Key Price Each 
. Options Gates | Cells | (Bits) | (Max) | (ns) | Vcc | Part No. 1 25 100 
——— (Field Programmable Gate Arrays) 84-PLCC | 5K-10K | 256 | 2,048 | 62 2 5.0 | AT40K05-2AJC-ND 24.07 18.14 16.72 
; 144-TQFP | 5K-10K | 256 | 2,048 | 114 2 5.0 | AT40K05-2BQC-ND 26.60 20.17 18.61 
AT40K Series FPGAs 208-PQFP | 5K-10K | 256 | 2,048 | 128 2 5.0 | AT40K05-2DQC-ND 27.22 20.68 19.08 
Atmel's AT40K Series coprocessor FPGAs range from 5K to 50K usable gates, and are designed 84-PLCC | 5K-10K | 256 | 2,048 | 62 3 3.3. | AT40KOSLV-3AJC-ND 16.90 1243 11.40 
for high density, compute-intensive DSP and other fast logic designs. The AT40K family solves | 144-TQFP | 5K-10K | 256 | 2,048 | 114 3 3.3 | AT40KO5LV-3BQC-ND 18.65 13.81 12.69 
the Logic vs. SRAM trade-off problem by providing fast, flexible, distributed 10ns FreeRAM™ | 208-PQFP | 5K-10K | 256 | 2,048 | 128 3 3.3 | AT40KO5LV-3DQC-ND 19.08 14.15 13.01 
without using valuable logic resources. Structured logic functions, including variable array 84-PLCC 10K-20K | 576 4,608 62 2 5.0 | AT40K10-2AJC-ND 28.62 22.27 20.63 
multipliers can be implemented directly in core cells without using any bussing resources - 144-TQFP | 10K-20K | 576 | 4,608 | 114 2 5.0 | AT40K10-2BQC-ND 31.66 24.77 22.96 
providing dramatic improvements in speed, utilization, power and system cost. 208-PQFP | 10K-20K | 576 | 4,608 | 161 2 5.0 | AT40K10-2DQC-ND 32.44 25.41 23.56 
The AT40K family has the ability to implement Cache Logic design, where part of the FPGA can be 84-PLCC | 10K-20K | 576 | 4,608 | 62 3 3.3 | AT40K10LV-3AJC-ND 24.07 18.14 16.72 
reprogrammed without loss of register data, while the remainder of the FPGA continues to 144-TQFP | 10K-20K | 576 4,608 114 3 3.3 | AT40K10LV-3BQC-ND 26.60 20.17 18.61 
operate without disruption. This is ideal for building adaptive filters, variable coefficient 208-PQFP_ | 10K-20K | 576 4,608 161 3 3.3 | AT40K10LV-3DQC-ND 27.22 20.68 19.08 
multipliers and other designs where the datapath can change to increase system performance. 84-PLCC | 20K-30K | 1024 | 8,192 62 2 5.0 | AT40K20-2AJC-ND 4787 38.22 35.53 
All Atmel FPGAs can be designed using industry standard CAE tools for schematics, VHDL and 144-TQFP | 20K-30K | 1024 | 8,192 | 114 2 5.0 | AT40K20-2BQC-ND 53.07 42.55 39.58 
Verilog on a PC, Sun, or HP workstation. Software tools are available on Atmel’s website at: 208-PQFP | 20K-30K | 1024 8,192 161 2 5.0 AT40K20-2DQC-ND 54.35 43.62 40.58 
http/Awww.atmel.com/fpga_software. html 84-PLCC | 20K-30K | 1024 | 8,192 | 62 3 3.3 | AT40K20LV-3AJC-ND 37.83 29.29 27.11 
Features: 144-TQFP | 20K-30K | 1024 | 8,192 | 114 3 3.3. | AT40K20LV-3BQC-ND 41.85 32.59 30.19 
+ Distributed, singleldual port 10ns SRAM, independent of logic calls + Up to 384 PCI compliant Os | 208-POFP | 20K-30K | 1024 | 8,192 | 161 3 3.3. | AT40K20LV-3DQC-ND 42.86 33.41 30.95 
+ Mixed 3V/5V capability + Architecture optimized for efficient, ultrafast array multiplies «Cache | 144-TQFP | 40K-50K | 2304 | 18,432 | 114 2 5.0 | AT40K40-2BQC-ND 103.32 84.99 79.32 
Logic® dynamic full/partial reconfigurability in-system + Eight global clocks + Efficient, industry- | 208-PQFP | 40K-50K | 2304 | 18,432 | 161 2 5.0 | AT40K40-2DQC-ND 105.86 87.14 81.33 
standard design tools, optimized for synthesis * QuickChange™ tools for adaptive hardware | 144-TQFP | 40K-50K | 2304 | 18,432 | 114 3 3.3. | AT40K40LV-3BQC-ND 90.84 73.18 68.11 
designs + Variety of surface mount packages + All devices in family are pin-compatible 208-PQFP_| 40K-50K | 2304 | 18,432 | 161 3 3.3_ | AT40K40LV-3DQC-ND 94.60 76.32 71.05 


FPGA Configuration Memory In-System Reprogrammable Serial EEPROMs 


The AT17 Series FPGA Configuration EEPROMs (Configurators) provide an easy-to-use, cost-effective configuration memory for Feld Programmable Gate Arrays. It uses a simple serial-access procedure to configure one or more FPGA devices. The 
organization supplies enough memory to configure one or multiple smaller FPGAs. The Configurators can be programmed with industry-standard programmers or Atmel's ATDH2200E Programming System. 

Features: + EE Reprogrammable Serial Memories Designed to Store Configuration Programs for Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) + In-System Programmable via 2-wire Bus + Simple Interface to SRAM FPGAs + Compatible with Atmel AT6000, 
AT40K FPGAs, Altera FLEX® Devices, ORCA® FPGAs, Xilinx XC3000, XC4000, XC5200, Spartan®, Virtex® FPGAs + Cascadable Read Back to Support Additional Configurations or Future Higher-density Arrays * Low-power CMOS EEPROM Process 
+ Programmable Reset Polarity + Available in PLOC Package (Pin Compatible Across Product Family) » Emulation of Atmel’s AT24CXXX Serial EEPROMs + Available in 3.3V + 10% LV and 5V + 5% C Versions + System-friendly READY Pin + Low-power 
Standby Mode 


pecraee ae) , ; Price’ Each ae Package Memory Digi-Key Price Each 
ptions ize cc Options Size Vec Part No. 1 25 100 
8-DIP 64Kbit 5.0 AT17C65-10PC-ND 5.25 3.46 3.11 8-DIP 256Kbit 3.3 AT17LV256-10PC-ND 16.32 11.96 10.97 
8-SOIC 65Kbit 5.0 AT17C65-10NI-ND 7.95 5.47 4.96 8-SOIC 256Kbit 3.3 AT17LV256-10NI-ND 25.25 19.09 17.60 
8-SOIC 65Kbit 5.0 AT17C65-10NC-ND 6.60 4.46 4.03 8-SOIC 256Kbit 3 AT17LV256-10NC-ND 20.77 15.50 14.26 
8-LAP 64Kbit 5.0 AT17C65-10CC-ND 4.30 3.14 2.97 8-LAP 256Kbit 3.3 AT17LV256-10CC-ND NEW! 12.70 12.05 11.39 
20-PLCC 64Kbit 5.0 AT17C65-10JC-ND 6.10 4.09 3.69 20-PLCC 256Kbit 3.3 AT17LV256-10JC-ND 19.12 14.18 13.04 
Senie ei ee ean ore aoe 888 8-DIP 512Kbit 5.0 | AT17C512-10PC-ND 1540 1460 13.80 
SOIC aici 33 TITLE ONCND Figg pes eH 8-LAP 512Kbit 5.0 AT17C512-10CC-ND 13.20 12.56 11.87 
LAP eakbit 4 ari IVeEOCC-NDINEW! oe _ ee 20-PLCC 512Kbit 5.0 AT17C512-10JC-ND 19.80 14.73 13.54 
20-PLCC e4Kbit -_ ATI 7LV6S-40JC-ND : a 165 137 8-DIP 512Kbit 3.3 AT17LV512-10PC-ND NEW! 18.00 17.04 16.10 
+ - : : A 8-LAP 512Kbit 3.3 AT17LV512-10CC-ND NEW! 15.50 14.65 13.85 
ane eer a0 Au eee Mae ie pac «abe 20-PLCC | 512Kbit 3.3 AT17LV512-10JC-ND 2266 17.01___—‘15.67 
8-SOIC ieekeit | 80 | AT17C128-10NG-ND 9.78 687 6.25 Leela LMI pe) Ueno eN® 20.50 19.46 18.41 
LAP 428Kbit 50 AT17C128-10CC-ND 688 502 475 8-LAP 1-Mbit 5.0 AT17C010-10CC-ND 17.70 16.74 15.82 
20-PLCC 128Kbit 5.0 (AT17C128-10JC-ND 9.03 6.29 572 20-PLCC 1-Mbit 5.0 AT17C010-10JC-ND 25.48 19.27 17.77 
8-DIP 128Kbit 33 AT17LV128-10PC-ND 9.03 6.29 572 8-DIP 1-Mbit 3.3 AT17LV010-10PC-ND NEW! 24.60 23.36 22.08 
8-SOIC 128Kbit 33 AT17LV128-10N-ND 13.83 10.01 916 8-LAP 1-Mbit 3.3 AT17LV010-10CC-ND NEW! 21.20 20.09 18.99 
8-SOIC 128Kbit 33 AT17LV128-10NC-ND 41.42 814 742 20-PLCC 1-Mbit 3.3 AT17LV010-10JC-ND 29.92 22.86 21.12 
8-LAP 128Kbit 3.3 AT17LV128-10CC-ND NEW! 8.26 6.03 5.70 8-LAP 2-Mbit 5.0 AT17C002-10CC-ND 24.90 23.62 22.33 
20-PLCC 128Kbit 3.3 AT17LV128-10JC-ND 10.54 7.45 6.79 20-PLCC 2-Mbit 5.0 AT17C002-10JC-ND 28.50 27.00 25.53 
8-DIP 256Kbit 5.0 AT17C256-10PC-ND 13.94 70.10 9.24 20-PLCC 2-Mbit 3.3 AT17LV020-10JC-ND 41.32 32.15 29.78 
8-SOIC 256Kbit 5.0 AT17C256-10NI-ND 21.52 16.10 14.82 8-LAP 2-Mbit 3.3 AT17LV002-10CC-ND NEW! 24.90 23.62 22.33 
8-SOIC 256Kbit 5.0 AT17C256-10NC-ND 17.72 13.08 12.01 20-PLCC 2-Mbit 3.3 AT17LV002-10JC-ND NEW! 28.50 27.00 25.53 
8-LAP 256Kbit 5.0 AT17C256-10CC-ND 13.76 10.04 9.49 44-TQFP 2-Mbit 3.3 AT17LV002-10TQC-ND NEW! _28.50 27.00 25.53 
20-PLCC 256Kbit 5.0 AT17C256-10JC-ND 16.32 11.96 10.97 44-PLCC 4-Mbit 3.3 AT17LV040-10BJC-ND NEW! 41.90 39.72 37.55 


FPGA Configurator Programming Kit (Enhanced) ATDH2200E 


Atmel offers alow cost development kit for the designer who wishes to begin 
working with the AT17 Series of ISP FPGA configuration memories. The kit 
allows designers to read, write and in-system program any of Atmel's AT17 
series family members directly from a PC. All standard file input formats 
produced by the various FPGA vendors are supported. The AT17 series 
devices can be programmed directly on the programming board or the board 
can be used to facilitate in-system programming of the AT17 series devices in 
the target application (cable provided). The ATDH2200E supports all Atmel 
AT17 series configuration memories. 


AT91 ARM Thumb Microcontrollers 


The best combination of low-power consumption, 32-bit performance and 16-bit system cost. 


The AT91 series provides the optimal combination of processing power, peripherals and memory 
blocks for demanding real-time applications that require high performance on a tight power budget. 
They utilize the ARM7DTMI 32-bit RISC processor core, an industry leader in MIPS/Watt. Its wide 
range of Real Time Operating Systems and sophisticated application development tools minimize the 


risk and time taken to bring new applications to the market. 


Features: * Optimal combination of large SRAM, ROM and Hash memories + Wide choice of on-chip 
peripherals * 3-stage instruction execution pipeline for high instruction throughout * Single-cycle 
memory access through EBI +» Hardware multiplier-plus-barrel shifter gives DSP capability » PDC 
channels (on-chip DMA) free the processor for the application + Advanced power management 
provides idle mode and disables unused peripherals + Low-latency Advanced Interrupt Controller 
+ Banked registers provide separate stacks and call/returns in interrupt modes + 
Time Operating Systems for ease of development of real-time applications + Extensive application 
development tools for rapid, low-risk software development + Widely used in embedded GPS systems, 


hand-held communications devices, wireless networking, industrial automation 


Features: 

Hardware: 

+ Supports Programming of all AT17C/LV Series Devices + Connection to Allow 
In-System Prog. (ISP) * 5.0V or 3.0V Supply 

Software: 

+ CPS - Configurator Programming System + GUl-based Interface * Supports 
Win95/Win98/WinNT + Online Help +» Supports Programming Reset Polarity 
+ Verification Routines to Validate Programming +» Accepts HEX, MCS, POF, RBF 
and BST File Formats 


ARM Thumb microcontrollers. The kits include: 


System Contents: 

+ ATDH2200 Programming Board + ATDH2222 20-pin PLOC Adapter + CPS 
Software » ATDH2200E Datasheet » ATDH2200E Programming Kit User Guide 
+ Standard (PC Printer Port) Parallel Cable + 10-pin Ribbon Cable for ISP + 9V 
DC, 200 mA, 2.1 mm Center Positive Power Supply + Sample AT17C/LV Devices 


ATDH2200E-ND FPGA Configurator Program Kit ............ $350.00 


AT91 ARM Thumb Evaluation Kit 


The Evaluation Kits are complete low-cost evaluation platforms, which enable real-time code development and exploration of the AT91 


* Sample microcontroller + Evaluation Board with the Angel debug monitor + AT91 Getting Started CD-ROM with data sheets and 
examples + DB9 serial cable * 2.1mm power jack (power supply not included) » Evaluation copies of compilers and debuggers from 
Green Hills and ARM + SRAM + Hash » 2 Serial ports + Reset button and controller + Push buttons + LEDs + 20-pin JTAG ICE interface 


connector + Voltage regulation + Clock generator + Board self-test program + Angel debug monitor + Current consumption 


AT91EB40-ND 
AT91EB63-ND 
AT91MEC01-ND 
AT91EB40A-ND 
AT91EB55-ND 
AT91EB42-ND 


Wide choice of Real 


Evaluation Kit for the AT91 40 Series 
Evaluation Kit for the AT91 63 and 43 Series . 
Memory Extension Card for EB40 and EB63. . 
NEW! Evaluation Kit for the AT91R40008 
NEW! Evaluation Kit for the AT91M55800A. 
NEW! Evaluation Kit for the AT91M42800A.. . 


measurement capability * Expansion slots for add-on cards with user specific memories and peripherals 


--- $236.15 
.-. $274.22 
- $324.97 
$198.00 
. $250.00 
. $250.00 


Multi- vec vec osc Evaluation Kits 

SRAM | Flash | I/O | processor | 16-Bit PDC Core vO & | 10-bit | 10-bit Digi-Key Price Each Digi-Key Price 
(Bytes) |(Bytes) |Pins|_/F _| Timers |SPI|USART|Channels| (V) | (Vv) | RTC| PLL| AD | D/A | Speed | Pkg. _| PartNo. 125 100 _| PartNo. Each 
x | — jai] — 3 |—| 2 4 | 1836/1836] N | N | — | — | 33MHe| t00-ToFP | AT91M40800-33Al-ND 1510 14.00 10.08 | prospe40 ND a 
t3ek | — | ai] — 3 |—| 2 4__| 14836 |1836| N | N | — | — | 33MHe | 100-ToFP | AT91R40807-33AI-ND 2421 1851 17.10 ; 
256k | — | 81 | — 30 |e 4 |1.65-1.95/ 27-36 | N | N | — | — | 6eMHz| 100-TOFP | ATO1R40008-66A-ND NEW! 21.22 17.32 14.86 | ATOIEBMOANDNEW! 198.00 
ak | om | 5 | — 3 [—| 2 4__| 2736 |2736| N | N | — | — |33MHe| 120-BGA | ATO1E10816-33C-ND 37.83 29.29 27.11 | AT91EB40-ND* 236.15 
a | — Jit] — 6 |i] 3 8 | 1836 |2755] N | N | — | — | 25MHe| 144-BcA | AT91M43300-250-ND 1890 1401 12.88 | oirea ND ame 
3k | — |1as| 4 6 |i] 3 8 _| 1836 |27-55| N | N | — | — | 25Mbe | 176-TOFP | AT91M63200-25A1-ND 1890 1401 1288 a ; 
ek | — | to] — 6 [2] 2 8 | 2736/2555] y | vy | — | — | samme | 144-TcrP | ATOIM42800A-33A-NDNEW! 17.78 1452 12.46 

sk | — | 103; — 6 |2| 2 8 _| 27-36 |2755| y | y | — | — | 33mee| 144-8GA | AT91M428004-33C-ND NEW! 19.44 1587 13.62 |ATSIER42NDNEW! — 250.00 
ak | — |14a7] — 6 |i] 3 8 |2736|2555/ yY | Y | 8 | 2 | 33amee|176-TORP | ATIMS5800A-33A-NDNEW! 20.04 16.36 14.04 

eK | — |147) — 6 |1] 3 8 |2736|2755) Y | y | 8 | 2 | 33aMHe| 176-BGA | ATOIMS5800A-33C-ND NEW! 2211 1805 15.49 |ATSTEBSS-NDNEW! — 250.00 


* Need to use Memory Extension Card (AT91MEC01-ND) NOTE: Operating Temperature: -40° C to 85°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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A MEL FPSLIC — Field Programmable System Level Integrated Circuit 


FPSLIC — FPGA + AVR in one Package! 

The AT94K Series (FPSLIC family) is a combination of the popular Atmel AT40K series SRAM FPGAs and 
the high-performance Atmel AVR 8-bit RISC microcontroller with standard peripherals. Extensive data and 
instruction SRAM as well as device control and management logic are included on this monolithic device, 
fabricated on Atmel's 0.35y five-layer metal CMOS process. 


5,000 to 40,000 Gates of Patented SRAM-based AT40K FPGA with FreeRAM™: + 2K to 18.4K Bits of 
Distributed Single/Dual Port FPGA User SRAM = High-performance DSP Optimized FPGA Core 
Cell + Dynamically Reconfigurable In-System — FPGA Configuration Access. Available On-chip from AVR 
Microcontroller Core to Support Cache Logic ® Designs + Very Low Static and Dynamic Power Consumption 
— Ideal for Portable and Handheld Applications 


Patented AVR Enhanced RISC Architecture: + 120+ Powerful Instructions +» Most Single Clock Cycle 
Execution » High-performance Hardware Multiplier for DSP-based Systems + Approaching 1 MIPS per MHz 
Performance * C Code Optimized Architecture with 32 x 8 General-purpose Internal Registers » Low-power 
Idle, Power-save, and Power-down Modes » 100 pA Standby and Typical 2-3 mA per MHz Active 


Up to 36K Bytes of Dynamically Allocated Instruction and Data SRAM: = Up to 16K x 16 Internal 15ns 
Instructions SRAM - Up to 16K x 8 Internal 15ns Data SRAM 


AVR Fixed Peripherals: - Industry-standard 2-wire Serial Interface * Two Programmable Serial UARTs 
+ Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and PWM + One 16-bit Timer/Counter with Separate 
Prescaler, Compare, Capture Modes and Dual 8-, 9- or 10-bit PWM 

Support for FPGA Custom Peripherals: + AVR Peripheral Control — 16 Decoded AVR Address Lines 
Directly Accessible to FPGA » FPGA Macro Library of Custom Peripherals 


16 FPGA Supplied Internal Interrupts to AVR 

Up to Four External Interrupts to AVR 

8 Global FPGA Clocks: +» Two FPGA Clocks Driven from AVR Logic + FPGA Global Clock Access 
Available from FPGA Core 

Multiple Oscillator Circuits: + Programmable Watchdog Timer with On-chip Oscillator + Oscillator to AVR 
Internal Clock Circuit + Software-selectable Clock Frequency »* Oscillator to Timer/Counter for Real-time 
Clock 

Vec: 3.0V to 3.6V 

3.3V 33 MHz PCI Compliant FPGA I/O: + 20 mA Sink/Source High-performance I/O Structures + All FPGA 
/O Individually Programmable 


State-of-the-art Integrated PC-based Software Suite including Co-verification 


FPGA FPGA FPGA FPGA Reg- | Max. FPGA|AVR Programmable] Program Operating Digi-Key Price Each 

Gates | Core Cells} SRAM Bits| isters (Total) User I/O. V/O Lines SRAM Bytes Temp. Package Part No. i 25 100 
40K 2304 18432 2862 84 16 20K-32K Commercial | 144-PQFP AT94K40AL-25BQC-ND 42.12 34.02 31.67 
40K 2304 18432 2862 120 16 20K-32K Commercial | 208-PQFP AT94K40AL-25DQC-ND 102.59 83.00 77.30 


ATSTK94 FPSLIC Starter Kit 


The ATSTK94 is a low-cost development kit for the designer who wishes to begin working with Atmel’s award-winning FPSLIC™ 
(FIELD PROGRAMMABLE SYSTEM-LEVEL INTEGRATION) AT94K family of devices. The kit allows designers to design, synthesize, 
simulate and program Atmel's new FPSLIC products. A comprehensive tutorial takes designers through the complete FPSLIC 
development process. The starter kit, which runs on PC Windows based platforms, includes everything needed to get started with 
FPSLIC, including all software, tutorials, hands on examples, complete documentation, boards, parts and cables. The kit consists of a 
starter kit board that includes the following. 


Software: 
+ Full-featured Version of the FPSLIC Dev. Tool 
+ Co-verification for Complete Hardware (VHDL/Verilog) 


Features: 
* ATK94K40 Device 
+ AT17LV010 Device 


+ ISP Port for Direct Download from PC 
+ Push-button Switches and LEDs 
+ 4 Alphanumerc LED Displays 


or Software (C/ASM) Interactive Simulation 
+ Comprehensive FPGA Tool Suite 
+ Model!Tech MTI HDL Simulator 


+ 2 RS232 Transmit/Receive Ports 

* 18.432 MHz, 4 MHz and 32 kHz Clock Sources 

+» Power Mgmt. Circuitry (9V Power Supply included) 

+ Access to all FPSLIC Pins via Headers 

+ Push-button Reset 

* Configurator Prog. Cable for AT17LV010 In-Syst. Prog. 


Envi 


+ Exemplar HDL Synthesis 
+ AVR Studio Complete Development and Debug 


+ AVR Instruction Set Simulator (ISS) 
+ 1-Month AVR C Compiler Evaluation License 


ronment 


* The System Designer™ Software (4-Month License) 


ATSTK94-ND FPSLIC Starter Kit 


AIMEL TinyAVR™ 8-Bit Microcontrollers 


Features: + Low cost * Small package sizes + Streamlined feature sets 


ATtiny15L Series: 


Power Consumption at 4MHz, 3V, 25°C: 


+ Tailored to meet the specific needs of a wide variety of applications + In-System programmable via SPI Port » Enhanced Power-on Reset Circuit 

+ High-performance and low-power 8-bit RISC architecture » 90 powerful + Programmable Brown-out Detection Circuit + Internal, Calibrated 1.6MHz ATtiny11 ATtiny15L 

instructions - most single clock cycle execution + 32 x 8 general purpose ~Tyneable Oscillator + Internal 25.6MHz clock Generator for Timer/Counter Series wed as 

working registers» Low-power Idle and Power-down Modes + Pro-  « External and Internal Interrupt Sources + Low-power Idle and Power- & ATtiny12L & ATtiny28L 

gramming lock for Hash program and EEPROM data security »* External and down Modes 

internal interrupt sources * Low-power, high-speed OMOS process technology : ; | Active: 2.2mA Max. 3.0mA Max. 

+ Fully static operation BTemeen ani 26st Idle Mode: 0.5mA Max. 1.2mA Max. 

ATtiny12 Series: + Low-power, Idle and Power-down Modes * External and Internal Interrupt : 

+ In-system programmable via SPI Port + Enhanced Power-on Reset Circuit Sources + Power-on Reset Cireuit with Programmable Start-up Time + In- | Power Down Mode: <1HA Typ. sSIYA Typ: 

+ Internal calibrated RC oscillator ternal Calibrated RC Oscillator 

Memory Size (Bytes) vO Analog | On Chip Vec Clock Operating Temp. Digi-Key Price Each 
Flash | EEPROM | ISP Pins Timers | Comp. Osc. (V) Speed (MHz) Range t Pkg. Part No. il 25 100 

1K = No 6 1 Yes Yes 2.7-5.5 0-2 Commercial 8-DIP ATTINY11L-2PC-ND 2.61 1.59 1.40 
1K = No 6 1 Yes Yes 27-55 0-2 Industrial 8-DIP ATTINY11L-2PI-ND 2.75 1.69 1.49 
1K = No 6 1 Yes Yes 2.7-5.5 0-2 Commercial 8-SOIC ATTINY11L-2SC-ND 2.61 1.59 1.40 
1K = No 6 1 Yes Yes 26-55 0-2 Industrial 8-SOIC ATTINY11L-2SI-ND 2.75 1.69 1.49 
1K = No 6 1 Yes Yes 4.0-5.5 0-6 Commercial 8-Dip ATTINY11-6PC-ND 2.23 1.33 1.17 
1K = No 6 1 Yes Yes 4.0-5.5 0-6 Industrial 8-Dip ATTINY11-6PI-ND 2.23 1.33 1.17 
1K = No 6 1 Yes Yes 4.0-5.5 0-6 Commercial 8-SOIC ATTINY11-6SC-ND 2.23 1.33 1.17 
1K = No 6 1 Yes Yes 4.0 - 5.5 0-6 Industrial 8-SOIC ATTINY11-6SI-ND 2.23 1.33 1A? 
1K 64 Yes 6 1 Yes Yes 27°55 0-4 Commercial 8-Dip ATTINY12L-4PC-ND 2.75 1.69 1.49 
1K 64 Yes 6 1 Yes Yes 2.7 > 5:5 0-4 Industrial 8-Dip ATTINY12L-4PI-ND 2.75 1.69 1.49 
1K 64 Yes 6 1 Yes Yes 2.7 ='5i6' 0-4 Commercial 8-SOIC ATTINY12L-4SC-ND 2.75 1.69 1.49 
1K 64 Yes 6 1 Yes Yes 2.7-5.5 0-4 Industrial 8-SOIC ATTINY12L-4SI-ND 2.75 1.69 1.49 
1K 64 Yes 6 1 Yes Yes 4.0-5.5 0-8 Commercial 8-DIP ATTINY12-8PC-ND 2.75 1.69 1.49 
1K 64 Yes 6 1 Yes Yes 4.0-5.5 0-8 Industrial 8-DIP ATTINY12-8PI-ND 2.90 1.79 1.58 
1K 64 Yes 6 1 Yes Yes 4.0-5.5 0-8 Commercial 8-SOIC ATTINY12-8SC-ND 2.75 1.69 1.49 
1K 64 Yes 6 1 Yes Yes 4.0-5.5 0-8 Industrial 8-SOIC ATTINY12-8SI-ND 2.90 1.79 1.58 
1K 64 Yes 6 1 Yes Yes 18-5.5 0-1.2 Commercial 8-DIP ATTINY12V-1PC-ND 3.04 1.89 1.67 
1K 64 Yes 6 1 Yes Yes 18-5.5 0-1.2 Industrial 8-DIP ATTINY12V-1PI-ND 3.21 2.00 1.77 
1K 64 Yes 6 1 Yes Yes 1.8-5.5 0-1.2 Commercial 8-SOIC ATTINY12V-1SC-ND 3.04 1.89 1.67 
1K 64 Yes 6 1 Yes Yes T= 5:5: 0-1.2 Industrial 8-SOIC ATTINY12V-1SI-ND 3.21 2.00 1.77 
1K 64 Yes 6 (4-Ch. 10-Bit A/D) 2 Yes Yes 2.7-5.5 1.6 Commercial 8-Dip ATTINY15L-1PC-ND 3.44 2.16 1.92 
1K 64 Yes 6 (4-Ch. 10-Bit A/D) 2 Yes Yes 2.7-5.5 1.6 Industrial 8-Dip ATTINY15L-1PI-ND 3.44 2.16 1.92 
1K 64 Yes 6 (4-Ch. 10-Bit A/D) 2 Yes Yes 2.7-5.5 1.6 Commercial 8-SOIC ATTINY15L-1SC-ND 3.44 2.16 1.92 
1K 64 Yes 6 (4-Ch. 10-Bit A/D) 2 Yes Yes 2.755 1.6 Industrial 8-SOIC ATTINY15L-1SI-ND 3.44 2.16 1.92 
2K _ No 20 1 Yes Yes 2.7 -5.5 0-4 Commercial 28-Dip ATTINY28L-4PC-ND 2.75 1.69 1.49 
2K — No 20 1 Yes Yes 2.7> 5:5 0-4 Industrial 28-Dip ATTINY28L-4PI-ND 2.75 1.69 1.49 
2K = No 20 1 Yes Yes 2.75.5 0-4 Commercial 32-TQFP ATTINY28L-4AC-ND 2.75 1.69 1.49 
2K _ No 20 1 Yes Yes 2.7-5.5 0-4 Industrial 32-TQFP ATTINY28L-4Al-ND 2.75 1.69 1.49 
2K = No 20 1 Yes Yes 1.8-5.5 0-1 Commercial 32-TQFP ATTINY28V-1AC-ND 2.75 1.69 1.49 
2K _ No 20 1 Yes Yes 1.8-5.5 0-1 Industrial 32-TQFP ATTINY28V-1AI-ND 2.75 1.69 1.49 
2K _ No 20 1 Yes Yes 1.8-5.5 0-1 Commercial 28-Dip ATTINY28V-1PC-ND 2.75 1.69 1.49 
2K = No 20 1 Yes Yes 1.8-5.5 0-1 Industrial 28-Dip ATTINY28V-1PI-ND 2.75 1.69 1.49 


t+ Commercial Temperature Range: 0°C to +70°C (+32°F to +159°F); Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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AIMEL Microcontrollers —_ Avr 8-Bit RISC FLASH Microcontrollers 


Atmel's new AVR microcontrollers have a RISC core running single cycle instructions and a well-defined I/O structure that Additional Features: AT90S4433 Series: 
limits the need for external components. Internal oscillators, timers, UART, SPI, pull-up resistors, pulse width modulation, AT90S1200 Series: + Selectable on-chip RC Oscillator for +» Brown-Out Reset Circuit + Enhanced Power-on Reset 
ADC, analog comparator and watch dog timers are some of the features you will find in AVR devices. AVR instructions are Zero External Components + 1200A comes with the ROEN = Orcuit 


tuned to decrease the size of the program whether the code is written in C or Assembly. With on-chip in-system program- fuse programmed AT90S8535 Series: 

mable Rash and EEPROM, the AVR is a perfect choice in order to optimize cost and get product to the market quickly. AT90S2323 and AT90S2343 Series: + Real Time Clock (RTC) with separate oscillator & counter 
The AVR is alow-power OMOS 8-bit series of microcontrollers based on the AVR RISC architecture. By executing powerful + Power-on Reset Circuit + Selectable On-chip RC Oscillator mode + Three Sleep Modes: Idle, Power Save, and Power 
instructions in a single clock cycle, they achieve throughputs approaching 1 MIPS per MHz allowing the system designer toon the 2343 Series Down + Power-on Reset Circuit 


optimize power consumption versus processing speed. The AVR core combines a rich instruction set with the 32 general 
purpose working registers. All 32 registers are directly connected to the Arithmetic Logic Unit (ALU), allowing two Power Consumption at 4MHz, 3V, 25°C 
independent registers to be accessed in one single instruction executed in one clock cycle. The resulting architecture is 


more code efficient while achieving throughputs up to ten times faster than conventional CISC microcontrollers. Series AT90S2323 

General Features: * Utilizes the AVR high-performance and low-power RISC architecture + 118 powerful instructions — ANON 1200! | sATOOS2S 1 /ATa0S288s | Alabed ise ania a 

most single clock cycle execution (89 instructions in AT90S1200 Series) + 32 x 8 general purpose working registers « Pro- | Active: 2.0mA Max. | 2.8MAMax. | 2.4mAMax. | 3.4mAMax. | 3.0mAMax. | 6.4mAMax. 

gramming Lock for Rash program and EEPROM data security * Low-power idle and power down modes * External and Idle Mode: 0.4mA Max. | 0.8mA Max. 0.5mA Max. 1.4mA Max. 1.0mA Max. 1.9mA Max. 

internal interrupt sources + Low-power, high speed CMOS process technology * Fully static operation Power Down Mode: | <IHATyp. | <1HA Typ. <IpA Typ. <1HA Typ. pA Typ. <1HA Typ. 

Memory Size (BYTES) ie) Analog | On Chip Vec Clock Operating Temp. Digi-Key Price Each 
Flash | EEPROM | RAM | ISP Pins UART | Timers | Comp. Osc. (V) Speed (MHz) Range ¢ Pkg. Part No. u 25 100 

1K 64 = Yes 15 = 1 Yes Yes 4.0 - 6.0 0-12 Commercial 20-Dip AT90S1200-12PC-ND 3.35 2.10 1.86 
1K 64 = Yes 15 = 1 Yes Yes 4.0 -6.0 0-12 Industrial 20-Dip AT90S1200-12PI-ND 3.35 2.10 1.86 
1K 64 = Yes 15 = 1 Yes Yes 4.0 - 6.0 0-12 Commercial 20-SOIC | AT90S1200-12SC-ND 3.35 2.10 1.86 
1K 64 _— Yes 15 _ 1 Yes Yes 4.0 -6.0 0-12 Industrial 20-SOIC | AT90S1200-12SI-ND 3.35 2.10 1.86 
1K 64 = Yes 15 = 1 Yes Yes 4.0 - 6.0 0-12 Commercial 20-SSOP | AT90S1200-12YC-ND 3.35 2.10 1.86 
1K 64 = Yes 15 = 1 Yes Yes 4.0 - 6.0 0-12 Industrial 20-SSOP | AT90S1200-12YI-ND 3.35 2.10 1.86 
1K 64 = Yes 15 = 1 Yes Yes 2.7 - 6.0 0-4 Commercial 20-Dip AT90S1200-4PC-ND 3.26 2.03 1.80 
1K 64 = Yes 15 = 1 Yes Yes 2.7 - 6.0 0-4 Industrial 20-Dip AT90S1200-4PI-ND 3.44 2.16 1.92 
1K 64 _ Yes 15 — 1 Yes Yes 2.7 - 6.0 0-4 Commercial 20-SOIC | AT90S1200-4SC-ND 3.26 2.03 1.80 
1K 64 = Yes 15 _ 1 Yes Yes 2.7 - 6.0 0-4 Industrial 20-SOIC | AT90S1200-4SI-ND 3.44 2.16 1.92 
1K 64 = Yes 15 = 1 Yes Yes 2.7 - 6.0 0-4 Commercial 20-SSOP | AT90S1200-4YC-ND 3.65 2.31 2.06 
1K 64 _ Yes 15 = 1 Yes Yes 2.7 - 6.0 0-4 Industrial 20-SSOP | AT90S1200-4YI-ND 3.83 2.44 217 
1K 64 = Yes 15 _ 1 Yes Yes 4.0 - 6.0 0-12 Commercial 20-Dip AT90S1200A-12PC-ND 3.35 2.10 1.86 
1K 64 = Yes 15 = 1 Yes Yes 4.0 - 6.0 0-12 Industrial 20-Dip AT90S1200A-12PI-ND 3.51 2.21 1:97 
1K 64 = Yes 15 = 1 Yes Yes 4.0 - 6.0 0-12 Commercial 20-SOIC | AT90S1200A-12SC-ND 3.35 2.10 1.86 
1K 64 = Yes 15 = 1 Yes Yes 4.0 - 6.0 0-12 Industrial 20-SOIC | AT90S1200A-12SI-ND 3.51 2.21 1.97 
1K 64 = Yes 15 = 1 Yes Yes 4.0 - 6.0 0-12 Commercial 20-SSOP | AT90S1200A-12YC-ND 3.74 2.38 2.12 
1K 64 = Yes 15 i 1 Yes Yes 4.0 - 6.0 0-12 Industrial 20-SSOP | AT90S1200A-12YI-ND 3.90 2.49 2.22 
1K 64 = Yes 15 = 1 Yes Yes 2.7 - 6.0 0-4 Commercial 20-Dip AT90S1200A-4PC-ND 3.49 2.20 1.95 
1K 64 = Yes 15 = 1 Yes Yes 2.7 - 6.0 0-4 Industrial 20-Dip AT90S1200A-4PI-ND 3.67 2.33 2.07 
1K 64 = Yes 15 = 1 Yes Yes 2.7 - 6.0 0-4 Commercial 20-SOIC | AT90S1200A-4SC-ND 3.49 2.20 1.95 
1K 64 = Yes 15 _ 1 Yes Yes 2.7 - 6.0 0-4 Industrial 20-SOIC | AT90S1200A-4SI-ND 3.67 2.33 2.07 
1K 64 = Yes 15 — 1 Yes Yes 2.7 - 6.0 0-4 Commercial 20-SSOP | AT90S1200A-4YC-ND 3.88 2.47 2.20 
1K 64 = Yes 15 = 1 Yes Yes 2.7 - 6.0 0-4 Industrial 20-SSOP | AT90S1200A-4YI-ND 4.06 2.60 2.32 
2K 128 128 Yes 15 1 2 Yes No 4.0 - 6.0 0-10 Commercial 20-Dip AT90S2313-10PC-ND 4.37 2.83 2.53 
2K 128 128 Yes 15 1 2 Yes No 4.0 - 6.0 0-10 Industrial 20-Dip AT90S2313-10PI-ND 4.37 2.83 2.53 
2K 128 128 Yes 15 1 2 Yes No 4.0-6.0 0-10 Commercial 20-SOIC | AT90S2313-10SC-ND 4.37 2.83 2.53 
2K 128 128 Yes 15 1 2 Yes No 4.0 - 6.0 0-10 Industrial 20-SOIC_| AT90S2313-10SI-ND 4.37 2.83 2.53 
2K 128 128 Yes 15 1 2 Yes No 2.7 - 6.0 0-4 Commercial 20-Dip AT90S2313-4PC-ND 4.37 2.83 2.53 
2K 128 128 Yes 15 1 2 Yes No 2.7 - 6.0 0-4 Industrial 20-Dip AT90S2313-4PI-ND 4.37 2.83 2.53 
2K 128 128 Yes 15 1 2 Yes No 2.7 - 6.0 0-4 Commercial 20-SOIC | AT90S2313-4SC-ND 4.37 2.83 2.53 
2K 128 128 Yes 15 1 2 Yes No 2.7 - 6.0 0-4 Industrial 20-SOIC_| AT90S2313-4SI-ND 4.37 2.83 2.53 
2K 128 128 Yes 3 _ 1 No No 4.0 -6.0 0-10 Commercial 8-Dip AT90S2323-10PC-ND 3.70 2.34 2.09 
2K 128 128 Yes 3 = 1 No No 4.0 - 6.0 0-10 Industrial 8-Dip AT90S2323-10PI-ND 3.70 2.34 2.09 
2K 128 128 Yes 3 — 1 No No 4.0 -6.0 0-10 Commercial 8-SOIC | AT90S2323-10SC-ND 3.70 2.34 2.09 
2K 128 128 Yes 3 = 1 No No 4.0 - 6.0 0-10 Industrial 8-SOIC_| AT90S2323-10SI-ND 3.70 2.34 2.09 
2K 128 128 Yes 3 _ 1 No No 2.7 - 6.0 0-4 Commercial 8-Dip AT90LS2323-4PC-ND 3.26 2.03 1.80 
2K 128 128 Yes 3 = 1 No No 2.7 - 6.0 0-4 Industrial 8-Dip AT90LS2323-4PI-ND 3.42 2.15 1.91 
2K 128 128 Yes 3 _ 1 No No 2.7 - 6.0 0-4 Commercial 8-SOIC | AT90LS2323-4SC-ND 3.26 2.03 1.80 
2K 128 128 Yes 3 i 1 No No 2.7 -6.0 0-4 Industrial 8-SOIC_| AT90LS2323-4SI-ND 3.42 2.15 1.91 
2K 128 128 Yes 5 = 1 No Yes 4.0-6.0 0-10 Commercial 8-Dip AT90S2343-10PC-ND 3.70 2.34 2.09 
2K 128 128 Yes 5 = 1 No Yes 4.0 - 6.0 0-10 Industrial 8-Dip AT90S2343-10PI-ND 3.70 2.34 2.09 
2K 128 128 Yes 5 = 1 No Yes 4.0 - 6.0 0-10 Commercial 8-SOIC | AT90S2343-10SC-ND 3.70 2.34 2.09 
2K 128 128 Yes 5 = 1 No Yes 4.0 - 6.0 0-10 Industrial 8-SOIC_| AT90S2343-10SI-ND 3.70 2.34 2.09 
2K 128 128 Yes 5 = 1 No Yes 2.7 -6.0 0-4 Commercial 8-Dip AT90LS2343-4PC-ND 3.79 2.41 2.15 
2K 128 128 Yes 5 = 1 No Yes 2.7 - 6.0 0-4 Industrial 8-Dip AT90LS2343-4PI-ND 4.02 2.57 2.29 
2K 128 128 Yes 5 = 1 No Yes 2.7 -6.0 0-4 Commercial 8-SOIC | AT90LS2343-4SC-ND 3.79 2.41 2.15 
2K 128 128 Yes 5 = 1 No Yes 2.7 - 6.0 0-4 Industrial 8-SOIC_| AT90LS2343-4SI-ND 4.02 2.57 2.29 
4K 256 128 Yes | 20 (6-Ch. 10-Bit A/D) 1 2 Yes No 4.0-6.0 0-8 Commercial 32-TQFP | AT90S4433-8AC-ND 6.50 4.39 3.96 
4K 256 128 Yes | 20 (6-Ch. 10-Bit A/D) 1 2 Yes No 4.0 -6.0 0-8 Industrial 32-TQFP | AT90S4433-8AI-ND 6.62 4.48 4.04 
4K 256 128 Yes | 20 (6-Ch. 10-Bit A/D) 1 2 Yes No 4.0 - 6.0 0-8 Commercial 28-Dip AT90S4433-8PC-ND 6.62 4.48 4.04 
4K 256 128 Yes | 20 (6-Ch. 10-Bit A/D) 1 2 Yes No 4.0 - 6.0 0-8 Industrial 28-Dip AT90S4433-8PI-ND 6.62 4.48 4.04 
4K 256 128 Yes | 20 (6-Ch. 10-Bit A/D) 1 2 Yes No 2.7 - 6.0 0-4 Commercial 32-TQFP | AT90LS4433-4AC-ND 6.85 4.65 4.20 
4K 256 128 Yes | 20 (6-Ch. 10-Bit A/D) 1 2 Yes No 2.7 - 6.0 0-4 Industrial 32-TQFP | AT90LS4433-4AI-ND 7.24 4.94 4.47 
4K 256 128 Yes | 20 (6-Ch. 10-Bit A/D) 1 2 Yes No 2.7 - 6.0 0-4 Commercial 28-Dip AT90LS4433-4PC-ND 6.68 4.52 4.09 
4K 256 128 Yes | 20 (6-Ch. 10-Bit A/D) 1 2 Yes No 2.7 - 6.0 0-4 Industrial 28-Dip AT90LS4433-4PI-ND 7.05 4.80 4.34 
8K 512 512 Yes 32 1 2 Yes No 4.0 - 6.0 0-8 Commercial 44-TQFP | AT90S8515-8AC-ND 8.55 5.93 5.38 
8K 512 512 Yes 32 1 2 Yes No 4.0-6.0 0-8 Industrial 44-TQFP | AT90S8515-8AI-ND 8.55 5.93 5.38 
8K 512 512 Yes 32 1 2 Yes No 4.0 - 6.0 0-8 Commercial 44-PLCC | AT90S8515-8JC-ND 8.55 5.93 5.38 
8K 512 512 Yes 32 1 2 Yes No 4.0-6.0 0-8 Industrial 44-PLCC | AT90S8515-8JI-ND 8.55 5.93 5.38 
8K 512 512 Yes 32 1 2 Yes No 4.0-6.0 0-8 Commercial 40-Dip AT90S8515-8PC-ND 8.55 5.93 5.38 
8K 512 512 Yes 32 1 2 Yes No 4.0 - 6.0 0-8 Industrial 40-Dip AT90S8515-8PI-ND 8.55 5.93 5.38 
8K 512 512 Yes 32 1 2 Yes No 2.7 - 6.0 0-4 Commercial 44-TQFP | AT90S8515-4AC-ND 8.55 5.93 5.38 
8K 512 512 Yes 32 1 2 Yes No 2.7 - 6.0 0-4 Industrial 44-TQFP | AT90S8515-4AI-ND 8.55 5.93 5.38 
8K 512 512 Yes 32 1 2 Yes No 2.7 - 6.0 0-4 Commercial 44-PLCC | AT90S8515-4JC-ND 8.55 5.93 5.38 
8K 512 512 Yes 32 1 2 Yes No 2.7 -6.0 0-4 Industrial 44-PLCC | AT90S8515-4JI-ND 8.55 5.93 5.38 
8K 512 512 Yes 32 1 2 Yes No 2.7-6.0 0-4 Commercial 40-Dip AT90S8515-4PC-ND 8.55 5.93 5.38 
8K 512 512 Yes 32 1 2 Yes No 2.7 -6.0 0-4 Industrial 40-Dip AT90S8515-4PI-ND 8.55 5.93 5.38 

+ Commercial Temperature Range: 0°C to +70°C (+32°F to +159°F); Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ATMEL Microcontrollers avr 8-Bit RISC FLASH Microcontrollers (cont, 


Memory Size (BYTES) vO Analog | On Chip Vec Clock Operating Temp. Digi-Key Price Each 
Flash | EEPROM | RAM | ISP Pins UART | Timers | Comp. Osc. (V) Speed (MHz) Range + Pkg. Part No. i 25 100 
8K 512 512 Yes 32 1 2 Yes No 4.0 - 6.0 0-8 Commercial 44-TQFP AT90S8515A-8AC-ND 8.55 5.93 5.38 
8K 512 512 Yes 32 1 2 Yes No 4.0 - 6.0 0-8 Industrial 44-TQFP AT90S8515A-8AI-ND 8.55 5.93 5.38 
8K 512 512 Yes 32 1 2 Yes No 4.0 - 6.0 0-8 Commercial 44-PLCC AT90S8515A-8JC-ND 8.55 5.93 5.38 
8K 512 512 Yes 32 1 2 Yes No 4.0-6.0 0-8 Industrial 44-PLCC AT90S8515A-8JI-ND 8.55 5.93 5.38 
8K 512 512 Yes 32 1 2 Yes No 4.0 - 6.0 0-8 Commercial 40-Dip AT90S8515A-8PC-ND 8.55 5.93 5.38 
8K 512 512 Yes 32 1 2 Yes No 4.0 - 6.0 0-8 Industrial 40-Dip AT90S8515A-8PI-ND 8.55 5.93 5.38 
8K 512 512 Yes 32 1 2 Yes No 2.7 - 6.0 0-4 Commercial 44-TQFP AT90S8515A-4AC-ND 8.55 5.93 5.38 
8K 512 512 Yes 32 1 2 Yes No 2.7 - 6.0 0-4 Industrial 44-TQFP AT90S8515A-4AI-ND 8.55 5.93 5.38 
8K 512 512 Yes 32 1 2 Yes No 2.7 - 6.0 0-4 Commercial 44-PLCC AT90S8515A-4JC-ND 8.55 5.93 5.38 
8K 512 512 Yes 32 1 2 Yes No 2.7 - 6.0 0-4 Industrial 44-PLCC AT90S8515A-4JI-ND 8.55 5.93 5.38 
8K 512 512 Yes 32 1 2 Yes No 2.7 - 6.0 0-4 Commercial 40-Dip AT90S8515A-4PC-ND 8.55 5.93 5.38 
8K 512 512 Yes 32 1 2 Yes No 2.7 - 6.0 0-4 Industrial 40-Dip AT90S8515A-4PI-ND 8.55 5.93 5.38 
8K 512 512 Yes | 30 (8-Ch. 10-Bit A/D) 1 3 Yes No 4.0 -6.0 0-8 Commercial 44-TQFP AT90S8535-8AC-ND 8.85 6.16 5.59 
8K 512 512 Yes | 30 (8-Ch. 10-Bit A/D) 1 3 Yes No 4.0 - 6.0 0-8 Industrial 44-TQFP AT90S8535-8AI-ND 8.85 6.16 5.59 
8K 512 512 Yes | 30 (8-Ch. 10-Bit A/D) 1 3 Yes No 4.0 - 6.0 0-8 Commercial 44-PLCC AT90S8535-8JC-ND 8.85 6.16 5.59 
8K 512 512 Yes | 30 (8-Ch. 10-Bit A/D) 1 3 Yes No 4.0 -6.0 0-8 Industrial 44-PLCC AT90S8535-8JI-ND 8.85 6.16 5.59 
8K 512 512 Yes | 30 (8-Ch. 10-Bit A/D) 1 3 Yes No 4.0 - 6.0 0-8 Commercial 40-Dip AT90S8535-8PC-ND 8.85 6.16 5.59 
8K 512 512 Yes | 30 (8-Ch. 10-Bit A/D) 1 3 Yes No 4.0 - 6.0 0-8 Industrial 40-Dip AT90S8535-8PI-ND 8.85 6.16 5.59 
8K 512 512 Yes | 30 (8-Ch. 10-Bit A/D) 1 3 Yes No 2.7 - 6.0 0-4 Commercial 44-TQFP AT90LS8535-4AC-ND 9.17 6.40 5.82 
8K 512 512 Yes | 30 (8-Ch. 10-Bit A/D) 1 3 Yes No 2.7 - 6.0 0-4 Industrial 44-TQFP AT90LS8535-4AI-ND 9.70 6.81 6.19 
8K 512 512 Yes | 30 (8-Ch. 10-Bit A/D) 1 3 Yes No 2.7 - 6.0 0-4 Commercial 44-PLCC AT90LS8535-4JC-ND 9.01 6.28 5.71 
8K 512 512 Yes | 30 (8-Ch. 10-Bit A/D) 1 3 Yes No 2.7 - 6.0 0-4 Industrial 44-PLCC AT90LS8535-4JI-ND 9.54 6.69 6.08 
8K 512 512 Yes | 30 (8-Ch. 10-Bit A/D) 1 3 Yes No 2.7 - 6.0 0-4 Commercial 40-Dip AT90LS8535-4PC-ND 9.01 6.28 5:71 
8K 512 512 Yes | 30 (8-Ch. 10-Bit A/D) 1 3 Yes No 2.7 - 6.0 0-4 Industrial 40-Dip AT90LS8535-4PI-ND 9.54 6.69 6.08 
t+ Commercial Temperature Range: 0°C to +70°C (+32°F to +159°F); Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) 
MEL Power consumption 
A m L Series AT163 AT163L 
——_—: Active 15 mA Max. 5.0 mA Max. 
. . Idle Mode 8 mA Max. 2.5 mA Max. 
MegaAVR™ 8-Bit Microcontrollers Power-down Mode < 15pA < 15pA 


High-performance, Low-power AVR ® 8-bit Microcontroller: + 32 x 
8 General Purpose Working Registers 

Data and Nonvolatile Program Memory: « Fully Static Operation 
Peripheral Features: + 8-channel, 10-bit ADC +» Analog Comparator 
+ Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator 
+ Programmable Serial UART * Master/Slave SPI Serial Interface for 
In-System Programming 

Special Microcontroller Features: + External and Internal Interrupt 
Sources + Up to 1 MIPS per MHz 

ATmega103 

* 121 Powerful Instructions — Most Single Clock Cycle Execution 

* 128K Bytes of In-System Programmable Flash 

* 4K Bytes Internal SRAM 


+ 4K Bytes of In-System Programmable EEPROM 

* Programming Lock for Flash Program and EEPROM Data Security 
Peripheral Features: + Real-time Counter (RTC) with Separate 
Oscillator +» Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and 
PWM ~»* Expanded 16-bit Timer/Counter System with Separate 
Prescaler, Compare Capture Modes and Dual 8-, 9- or 10-bit PWM 
Special Microcontroller Features: » Low-power Idle, Power Save and 
Power-down Modes » Software Selectable Clock Frequency 


ATmega163/163L 

* 130 Powerful Instructions - Most Single Clock Cycle Execution 
* On-chip 2-cycle Multiplier 

+ Self-programming In-System Programmable Flash Memory 

* 16K Bytes with Optional Boot Block (256 - 2K Bytes) 


Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles + Boot Section Allows Repro- 
gramming of Program Code without External Programmer + Optional 
Boot Code Section with Independent Lock Bits + 512 Bytes EEPROM 
* 1024 Bytes Internal SRAM + Programming Lock for Software 
Security 

Peripheral Features: + Two 8-bit Timer/Counters with Separate 
Prescaler and Compare Mode + One 16-bit Timer/Counter with 
Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode + Real Time 
Clock with Separate Oscillator and Counter Mode + Three PWM 
Channels + Byte-oriented 2-wire Serial Interface 

Special Microcontroller Features: + Power-on Reset and Program- 
mable Brown-out Detection + Internal Calibrated RC Oscillator + 4 Sleep 
Modes: Idle, ADC Noise Reduction, Power Save, and Power-Down 


Tw Clock 
Flash | EPROM} RAM vo (PC 10-bit A/D | On-chip Vec Speed Digi-Key Price Each 
(KB) (Bytes) | (Bytes) Pins | Interrupts | UART | Compatible) | PWM | Channels | Oscillator (V) (MHz) Pkg. Part No. 1 25 100 
8K 512 1K 23 16 1 1 3 8 x 2.7-5.5 0-8 32-TQFP ATMEGAS8L-8AC-ND 6.20 417 3.76 
8K 512 1K 23 16 1 | 3 8 ¥. 2.7-5.5 0-8 32-TQFP ATMEGAS8L-8AI-ND 6.54 4.41 3.99 
8K 512 1K 23 16 1 1 3 8 N, 2.7-5.5 0-8 28-DIP ATMEGASL-8PC-ND 5.99 4.01 3.61 
8K 512 1K 23 16 1 1 3 8 ¥- 2.7-5.5 0-8 28-DIP ATMEGASL-8PI-ND 6.33 4.26 3.84 
8K 512 1K 23 16 1 1 3 8 ¥: 4.0-5.5 0-16 32-TQFP ATMEGA8-16AC-ND 6.20 417 3.76 
8K 512 1K 23 16 1 il 3 8 Y 4.0-5.5 0-16 32-TQFP ATMEGAS8-16AI-ND 6.54 4.41 3.99 
8K 512 1K 23 16 1 1 3 8 Y 4.0-5.5 0-16 28-DIP ATMEGAS8-16PC-ND 6.20 417 3.76 
8K 512 1K 23 16 1 1 3 8 ¥ 4.0-5.5 0-16 28-DIP ATMEGA8-16PI-ND 6.33 4.26 3.84 
16K 512 1K 35 20 2 = 4 = = 2.7-5.5 0-4 44-TQFP ATMEGA161L-4AC-ND 12.15 8.70 7.95 
16K 512 1K 35 20 2 = 4 — a 2.7-5.5 0-4 44-TQFP ATMEGA161L-4AI-ND 12.85 9.24 8.45 
16K 512 1K 35 20 2 = 4 = _ 2.7-5.5 0-4 40-DIP ATMEGA161L-4PC-ND 11.96 8.55 7.81 
16K 512 1K 35 20 2 = 4 = = 2.7-5.5 0-4 40-DIP ATMEGA161L-4PI-ND 12.66 9.10 8.32 
16K 512 1K 35 20 2 = 4 = = 4.0-5.5 0-8 44-TQFP ATMEGA161-8AC-ND 11.67 8.33 7.60 
16K 512 1K 35 20 2 = 4 = = 4.0-5.5 0-8 44-TQFP ATMEGA161-8AI-ND 12.36 8.86 8.10 
16K 512 1K 35 20 2 _ 4 _ _ 4.0-5.5 0-8 40-DIP ATMEGA161-8PC-ND 11.48 8.18 7.46 
16K 512 1K 35 20 2 = 4 _ = 4.0-5.5 0-8 40-DIP ATMEGA161-8PI-ND 12.17 8.71 7.96 
16K 512 1K 32 17 1 1 3 8 v; 2.7-5.5 0-4 44-TQFP ATMEGA163L-4AC-ND 11.77 8.40 7.67 
16K 512 1K 32 17 1 1 3 8 y. 2.7-5.5 0-4 44-TQFP ATMEGA163L-4AI-ND 11.77 8.40 7.67 
16K 512 1K 32 17: 1 1 3 8 ¥ 2.7-5.5 0-4 40-DIP ATMEGA163L-4PC-ND 11.77 8.40 7.67 
16K 512 1K 32 17 1 1 3 8 Y 2.7-5.5 0-4 40-DIP ATMEGA163L-4PI-ND ie 8.40 7.67 
16K 512 1K 32 17 1 1 3 8 Y 4.0-5.5 0-8 44-TQFP ATMEGA163-8AC-ND 11.77 8.40 7.67 
16K 512 1K 32 17 1 1 3 8 ye 4.0-5.5 0-8 44-TQFP ATMEGA163-8AI-ND We 8.40 7.67 
16K 512 1K 32 17 1 1 3 8 y. 4.0-5.5 0-8 40-DIP ATMEGA163-8PC-ND 11.77 8.40 7.67 
16K 512 1K 32 17 1 ‘i 3 8 vy 4.0-5.5 0-8 40-DIP ATMEGA163-8PI-ND 11.77 8.40 7.67 
32K 1K 2K 32 19 1 1 4 8 nN, 2.7-5.5 0-4 44-TQFP ATMEGA323L-4AC-ND 15.89 11.63 10.66 
32K 1K 2K 32 19 1 fl 4 8 vs 2.7-5.5 0-4 44-TQFP ATMEGA323L-4AI-ND 16.83 12.37 11.35 
32K 1K 2K 32 19 1 ah 4 8 Y 2.7-5.5 0-4 40-DIP ATMEGA323L-4PC-ND 15.71 11.48 10.53 
32K 1K 2K 32 19 1 1 4 8 Yi 2.7-5.5 0-4 40-DIP ATMEGA323L-4PI-ND 16.65 12.22 11.22 
32K 1K 2K 32 19 1 1 4 8 ¥ 4.0-5.5 0-8 44-TQFP ATMEGA323-8AC-ND 15.25 11.12 10.19 
32K 1K 2K 32 19 1 1 4 8 ¥ 4.0-5.5 0-8 44-TQFP ATMEGA323-8AI-ND 16.15 11.83 10.85 
32K 1K 2K 32 19 1 it 4 8 Y 4.0-5.5 0-8 40-DIP ATMEGA323-8PC-ND 15.06 10.97 10.06 
32K 1K 2K 32 19 1 i 4 8 Y 4.0-5.5 0-8 40-DIP ATMEGA323-8PI-ND 15.97 11.69 10.72 
128K 4K 4K 48 16 1 a 4 8 = 2.7-3.6 0-4 64-TQFP. ATMEGA103L-4AC-ND 19.62 14.59 13.41 
128K 4K 4K 48 16 1 = 4 8 a 4.0-5.5 0-6 64-TQFP ATMEGA103-6AC-ND 19.62 14.59 13.41 
128K 4K 4K 48 16 1 = 4 8 = 4.0-5.5 0-6 64-TQFP ATMEGA103-6AI-ND 19.62 14.59 13.41 
128K 4K 4K 48 27 2 1 6+2 8 y¥ 2.7-5.5 0-8 64-TQFP ATMEGA128L-8AC-ND 17.05 12.54 11.51 
128K 4K 4K 48 27 2 1 6+2 8 bs 2.7-5.5 0-8 64-TQFP ATMEGA128L-8AI-ND 18.07 13.35 12.26 
128K 4K 4K 48 27 2 1 6+2 8 ¥ 4.0-5.5 0-16 64-TQFP ATMEGA128-16AC-ND 16.35 11.99 11.00 
128K 4K 4K 48 2%: 2 1 6+2 8 y 4.0-5.5 0-16 64-TQFP ATMEGA128-16AI-ND 17.32 12.76 11.71 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AVR® Flash Microcontroller 
AIMEL Starter Kits 


Atmel Starter Kits are complete evaluation platforms for 
taking your AVR® design from conception to 
realization. They are the ideal method to get 
acquainted with the AVR® microcontroller family, 
including the new analog devices. 


STK500 Starter Kit 


The ATSTKS500 is a complete starter kit, programming 
tool and development system for Atmel's AVR® Flash 
microcontrollers. The ATSTK500 gives AVR® users freedom to develop 
and test complete AVR® designs and prototypes. The ATSTK500 interfaces 
with AVR® Studio®, Atmel's Integrated Development Environment (IDE) for code writing 
and debugging. The STK500 supports the following Atmel AVR® devices: 


+ ATtiny11 + ATtiny12 + ATtiny15 + ATtiny28 + ATtiny22 + AT90S1200 

+ AT90S2313 + AT90S2323_ + AT90S2333 + AT90S2343 + AT90S4414 + ATmega8 

* AT90S4433 > AT90S4434_ = + AT90S8515 + AT90S8535 + ATmegai6 + ATmega323 
-ATmega163_ *AT90S1200 +AT90S4414_ +ATmegal61 +*ATmegal03t + ATmegai28t 


t In external target or with STK501. Devices do not fit into the sockets of STK500. 


The ATSTK500 supports In-System Programming (ISP) of all AVR® microcontrollers in the sockets as well 
as programming of external target systems. The AVR® I/O ports are accessible on pin headers that can be 
used for connecting LEDs, push buttons, or external signals. The extra RS232 port can be connected to any 
of the I/O pins. 

The ATSTK500 programming interface is integrated in AVR® Studio. The Flash, EEPROM and all fuse 
options can be programmed individually or with the automatic programming option. The DOS programming 
software is included for efficient batch programming in a production environment. The ATSTK500 clock 
frequency and supply voltage is controlled from AVR® Studio. The active simulator or emulator code in 
AVR® Studio can easily be programmed into the ATSTK500 with a click of the mouse. 


Features: + AVR® Studio Compatible + RS232 Interface to PC for Programming and Control + Sockets for 
8-pin, 20-pin, 28-pin and 40-pin AVR® Devices + Parallel and Serial High-voltage Programming of AVR® 
Parts + Serial In-System Programming (ISP) of AVR® Parts + In-System Programmer for Programming 
AVR® Parts in External Target System + Reprogramming of AVR® parts + 8 Push Buttons for General Use 
+ 8 LEDs for General Use + All AVR® I/O Ports Easily Accessible through Pin Header Connectors 
+ Additional RS232 Port for General Use * Expansion Connectors for Plug-in Modules and Prototyping Area 
+ On-board 2-Mbit DataFlash® for Nonvolatile Data Storage + Regulated Power Supple 


Note: Requires a 10V-15V DC 500mA (min.) power source such as the Digi-Key T506-ND wall transformer. 


ATSTK500-ND AVR® Programmer Starter Kit ............ 0.0000 c cece eee ee eee cence eee e ee $79.00 


AVR® STK501 Expansion Board 


The STK501 board is an expansion module designed to add 
64-pin support to the Atmel STK500 Development Board. The 
STK500 and STK501 expansion module extends support to all 
current AVR® devices. 


The STK501 includes connectors, jumpers and hardware 
allowing full support for the new features on the 64-pin devices. 
The Zero Insertion Force (ZIF) socket allows easy use of TQFP 
packages. In addition to providing support for new devices, the 
STK501 also adds support for peripherals previously not 
supported by the STK500. An additional RS-232 driver and an 
SRAM interface are among the new features. Devices with dual 
UART or XRAM interface can thus take advantage of the new 
resources on the STK501 board. 


Features: + AVR® Studio Software Interface + STK500 Compatible + Supports 64-pin ATmega Devices 
+ Supports ISP and High-Voltage Programming + Zero Insertion Force Socket for TQFP Packages » TQFP 
Footprint for Emulator Adapters + JTAG Connector for On-Chip Debugging Using the JTAG ICE 
+ Additional RS-232 Driver and Connector + Adds XRAM Support to the STK500 Board for Devices with 
XRAM Interface + On-Board 32 kHz Clock Oscillator for Easy RTC Implementations 


ATSTK501-ND = STK501 Expansion Board............. 0.00002 c cece eee ee eee e ence eee e eee ee eee $79.25 


AVR® JTAG ICE On-chip Debug System 


The AVR® JTAG ICE from Atmel is a powerful development 
tool for On-chip debugging of all AVR® 8-bit RISC 
microcontrollers with IEEE 1149.1 compliant JTAG interface. 
The JTAG ICE and the AVR® Studio user interface give the 
user complete control of the internal resources of the 
microcontroller, helping to reduce development time by 
making debugging easier. The JTAG ICE performs real-time 
emulation of the microcontroller while it is running in a target 
system. The JTAG ICE provides emulation capability at a 
fraction of the cost of traditional emulators. 

The JTAG ICE include the following features: 

+ Interfaces with AVR® Studio Version 3.52 or Newer + Emulates all On-chip Functions, both Digital and 
Analog +» Supports Break on Change of Program Memory Flow + RS-232 Interface to PC + Supports Data 
and Program Memory Breakpoints + Supports C and Assembler Source Level Debugging + Supports In- 
System Programming via the JTAG Interface + Directly Powered from Target Board or External Power 
Supply for 9— 15V DC Power » Kit also Provides Serial Cable Atmel CD ROM 


ATJTAGICE-ND JTAG On-Chip Debug System .......... 0.0... .6 cece cece cece ee eee neces $299.00 


AVR® ATICE30 Emulator 


The ICE30 emulator unit is an in-circuit emulator for all ATmega devices. The ICE30 is controlled by AVR® 
Studio, version 3.0 and later. The ICE30 supports the following AVR® devices: 


+ ATmega103 + ATmega603 
+ ATmega161 + ATmega163 
- ATmega83 + ATmega32 


Contents: - ICE30 emulator unit * Pod Card ATmegaPOD + Podcard AT90AADCPOD =» Pod 
Card ATmega163POD + Pod Cable + ATmega161/ATmega163/ATmega83/ATmega32 Probe 
(DIL40) with Cable + ATmega103/ATmega603 Probe with TQFP64 Adapter, Including Cables + RS-232 
Cable + Power Supply Unit * Documentation 


ATICE30-ND MEGAAVR in Circuit Emulator +SPM ..............00.6cccecee cece ee ee ee eens $3500.00 


AVR?® ISP In-System Programmer 


The Atmel AVR® ISP is an In-System Programmer for Atmel's 
AVR® Flash Microcontrollers. The AVR® ISP gives the designer 
a compact and reliable programming tool to program all In- 
System Programmable AVR® microcontrollers through a 6 or 10- 
pin ISP connector. The AVR® ISP uses AVR® Studio, Atmel's 
Integrated Development Environment (IDE) for code writing and 
debugging. The programming software can be controlled from 
both a Windows® environment and a DOS command-line 
interface. The AVR® ISP supports every AVR® except the 
ATtiny11 and ATtiny28. 

Features: + AVR® Studio Interface + ISP Programming of all In-System Programmable AVR® Devices 
+ Programs both Flash and EEPROM =» Supports Fuse and Lock Bit Programming + Supports RC 
Oscillator Calibration + Upgradeable to Support Future Devices + Operates at Voltages from 2.7V to 
5.5V + Adjustable Speed + Supports all Target Boards Running at a Speed Higher than 8kHz + RS- 
232 Interface * Powered from Target. No need for Additional Power Supply 


ATAVRISP-ND —AVR® 8-Bit RISC In-System Programmer ..............620.0.000eecceeeeneeee es $29.00 


AVR® ATICE200 — Low Cost In-Circuit Emulator 


The AVR® ICE 200 is a real-time In-Circuit Emulator based on a highly integrated AVR® emulator chip. The 
ICE 200 speeds up the co-development of software and hardware for the AVR® 8-bit RISC. The ICE 200 
emulator interfaces with AVR® Studio, Atmel's Integrated Development Environment (IDE) for code writing 
and debugging. The AVR® ICE 200 has all the advanced features that give the user complete control of the 
AVR® microcontroller, combined with an intuitive user interface in AVR® Studio. This makes the AVR® ICE 
200 the perfect tool to develop applications for AVR® 8-bit RISC microcontrollers. The ICE 200 emulates all 
the powerful features of the AVR® 8-bit RISC microcontroller. It gives read/write access to all AVR® 
resources such as Flash memory, EEPROM, Register file, I/O locations, Program Counter, internal and 
external SRAM. 
The AVR® ICE 200 In-Circuit Emulator supports the following Atmel AVR® devices: 

+ ATtiny11 + ATtiny12 + AT90S1200 * AT90S2313 + AT90S2333 

+ AT90LS2333 + AT90S4414. — * AT90S4433 + AT9OLS4433_— « AT90S4434 

+ AT90LS4434 + AT90S8515 + AT90S8535 + AT9OLS8535 
Features: + Emulates All On-Chip Functions + Real-time Operation * Symbolic Debugging Support 
* Unlimited Number of Breakpoints + Includes Personality Adapters for 8-pin, 20-pin, 28-pin and 40-pin 
AVR® devices + Non-intrusive Operation + Electrical Characteristic Identical with Real Device + Supports 
Assembler and C Source Level Debugging * Automatic Configuration System + 2.7V to 5.5V Operating 
Voltage + Low Noise Due to Special Emulator Chip Close to Target Application * Software Upgradable from 
AVR® Studio 


ATICE200-ND AVR® 8-Bit RISC In-Circuit Emulator ..........0. 0.00.0... cece ec ee cece cece ee eens $99.00 


NEW! AT86RF211 Transceiver 


The AT86RF211 (aka: TRX01) is a single chip transceiver dedicated to low power wireless applications, 
optimized for license free ISM band operations from 400 MHz to 930 MHz. Its flexibility and unique level of 
integration makes it a natural choice for any system related to telemetry, remote controls, alarms, radio 
modems, automatic meter reading, hand held terminals, high-tech toys 


The AT86RF211 makes bidirectional communications affordable for these applications: secured 
transmissions with hand-shake procedures, new features and services. 


The AT86RF211 can easily be configured to provide the optimal solution for your application: choice of 
external filters vs technical requirements (bandwidth, selectivity, immunity, range), software protocol (single 
channel, multiple channel, FHSS). 


The AT86RF211 is also well adapted to battery operated systems as it can be powered with only 2.4V. It 
also offers a “wake up” receiver feature, to save power by alerting the associated microcontroller only when 
a valid inquiry is detected. 


+ ISM bands from 400 MHz to 930 MHz 

+ FSK modulation; fully integrated demodulator 

+ Up to 14 dBm output power; 8 power levels digitally selectable 

+ High sensitivity: -100 dBm @ 9600 bps 

+ Data rate up to 50 Kbits/s (with clock recovery output) 

+ Power saving features: “power-down” mode, “sleep” mode, stand-alone “wake-up” procedure 

+ Fully integrated VCO and synthesizer 

+ Fine, digital tuning of the carrier frequency (200 Hz steps) 

+ Fast frequency shifts (<50 ps for a 100 kHz shift) for efficient implementation of “frequency hopping” systems 

+ Fast RX to TX toggle time: < 200 us 

+ Integrated RX/TX switch 

+ Easy configuration and control through dedicated registers, including digital RSSI and battery voltage 
readout (100% digital interface) 


AT86RF211DAI-ND = Package TQFP-48 ........... 00.0. c cece cece e eee ence eee eee een e neces $9.20 


NEW! AT86RF211 915MHz Evaluation Tool 


The AT86RF211 Development Kit demonstrates the 
capability of the AT86RF211 in a real world 
application. 
It includes: 


+2 Stand-alone devices, each including the 
AT86RF211 Daughter Board, antenna, AVR® 
motherboard plus all tools to build your stand-alone 
application very quickly: batteries, LCD, In System 
Programming, prototyping area 

+ Remote light measurement demo 

+1 dongle (+ PC software) for immediate evaluation 
of RF performances and direct access to 
AT86RF211's registers 

+1 CD-ROM including software functions (C-code), a 
User Guide, presentations 

+ 3 Samples of AT86RF211 


The RF daughter board is available as a separate 
item. (Delivered with antenna and documentation). 


AT86RF211DB915107-ND = Extra Daughter Board 
AT86RF211DK915107-ND AT86RF211 Developm 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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20/25MIPS 8051 FLASH 
Microcontrollers 


with JTAG Debugging and Precision Analog Data Converters 


C8051F000 Family: 


This family features a 20 to 25MIPS (max) 8051 code-compatible CPU, in-system 
programming/debugging, plus precision analog data converters and a rich complement of digital 
peripherals. All family members have 32K bytes of in-system programmable FLASH memory 
and 256 or 2304 bytes of SRAM. Built-in debug support and IEEE 1149.1 Boundary Scan 
circuitry enables low-cost, in-system debugging via JTAG interface (see Development Kit). On- 
board hardware digital peripherals include UART, SMBus™/I2C™, SPI™ serial interfaces; four 
16-Bit timers, and a five-channel, Programmable Counter Array (PCA) useful for PWM and 
general purpose timing applications. The multi-channel 100ksps 10-Bit or 12-Bit SAR-type ADCs 
can be operated in either single-ended or differential input modes. All family members have two 
12-Bit DACs, programmable voltage comparator(s), temperature sensor and voltage reference. 
High integration, unmatched performance, flexibility and low cost of development make the 
C8051F000 family the ideal choice for analog-intensive embedded applications. 


C8051F020 Family: 


This extension of the C8051F000 family features the same 25MIPS 8051 code-compatible CPU, 
in-system programming/debugging, and analog and digital peripherals. In addition, it is available 
in a 100-pin TQFP with 64 Digital I/O, has a fully parallel External Memory Interface (EMIF) for 
data storage, a second UART and extra 16-Bit Timer. There is also a second ADC, which is an 
8-Bit 500ksps SAR with an 8-input multiplexer. All ‘F020 family members have 64K bytes of in- 
system programmable FLASH memory and 4352 bytes of SRAM. With its extra memory and 
analog/digital peripherals, the C8051F020 family is perfect for compute intensive, mixed-signal 
embedded applications. 


C8051F200 Family: 


The reduced pin-count C8051F200 family offers the same 25MIPS 8051 CPU, in-system 
programmability, and debugging capabilities found in the C8051F000 family. All family members 
have 8K bytes of in-system programmable FLASH and 256 or 1280 bytes of SRAM. Built-in 
debug support circuitry enables low-cost, in-system debugging via JTAG interface (see 
Development Kit). On-board hardware digital peripherals include UART and SPI™ serial 
interfaces and three 16-Bit timers. Optional analog peripherals consist of either a 12-Bit or 8-Bit 
100ksps ADC and two comparators. Each I/O port pin can be configured in firmware as either 
digital 1/O or as an ADC input. Ideal for a wide range of general purpose, embedded 
applications! 


C8051F300 Family: 


programmable FLASH and 256 bytes of SRAM. Built-in debug support circuitry enables low- 
cost, in-system debugging (see Development Kit). On-board hardware digital peripherals include 
UART and SMBus/I2C serial interfaces, a three channel Programmable Counter Array and three 
16-Bit timers. The calibrated 2% oscillator on the C8051F300 and F301 support UART operation 
without an external crystal oscillator. Analog peripherals consist of an 8-Bit 500ksps ADC, a 
temperature sensor, and one low-power comparator. Each I/O port pin can be configured in 
firmware as either digital I/O or analog inputs. Ideal for a wide range embedded applications 
where small footprint and low power are key. 


Complete Development Kit: 


Cygnal development kits provide a comprehensive integrated development environment for 
unobtrusive real-time debug IN YOUR TARGET SYSTEM! 

Unlike low cost “development boards,” “starter kits,” or “evaluation boards” offered by others, 
Cygnal Development Kits offer features and performance typically found only on development 
systems costing thousands of dollars. These kits include serial interface hardware and cables, a 
Target/Prototyping board, a wall-mount power supply, and integrated development environment 
software (IDE). The IDE contains a full-featured, chroma-coded editor, two-pass macro- 
assembler with external C-compiler interface, and source-level debugger with multiple 
breakpoints, single-step, memory inspection/modification, watchpoints and much more. System 
requirements: Windows™ 95/98/NT/2000/XP, 40MB of hard disk space and RS232 COM port. 
The pre-assembled Target/Prototyping board has Cygnal’s C8051Fxxx chip installed and 


Available in the tiny 3 x 3mm 11-pin MLP package (PDIP for prototyping), the C8051F300 contains a local power supply regulator, push-button reset switch, port I/O pushbutton and LED, 
devices offer the same 25MIPS 8051 CPU, in-system programmability, and debugging and a user-prototyping area. The kit also includes a Serial Adapter, which interfaces the JTAG 
capabilities found in Cygnal's other MCUs. All family members have 8K bytes of in-system port of the C8051Fxxx chip to the RS-232 serial port of the user's PC. 
Integrated Circuits Development Kits 
Cut Tape 
Flash | RAM SMB/ 16-Bit | PCA | DIG) ADC| A/D | Temp. Digi-Key Price Each Cygnal Digi-Key Price | Cygnal 

MIPS | Bytes | Bytes |EMIF] 12C | SPI | UART|Timers |Chnis| I/O | Bits | Ch. | Sensor | D/A| Comp.| Pkg. | Part No.* 1 25 100 | Part No. Part No. Each | Part No. 

20 | 3% | 26)/—] Vv |v] 4 4 5 | 32] 12] 8 V 2 | 2 | 64TOFP | 336-1000-1-ND 27.48 20.06 15.08 | C8051F000 

20 | 3% | 26/—] Vv |v] 1 4 5 |16} 12] 8 V 2 | 2 | 48TOFP | 336-1001-1-ND 26.38 19.25 14.48 | C8051F001 336-1014-ND 99.00 | C8051F000DK-U 
20 | 3% | 26/—] Vv |v] 1 4 5 |8 | 12) 4 V 2 | 1 | 32LQFP | 336-1002-1-ND 25.64 1872 14.07 | Ca051R002 

25 | 32k | 2304) —] Vv |v] 1 4 5 | 32] 12] 8 V 2 | 2 | G4TOFP | 336-1003-1-ND 31.51 23.00 17.29 | C8051F005 

25 | 32k | 2304) —] Vv |v] 1 4 5 |16] 12] 8 V 2 | 2 | 48TOFP | 336-1004-1-ND 30.41 22.20 16.69 | C8051F06 336-1017-ND 99.00 | C8051F005DK-U 
25 | 32k | 2304) — |] Vv |v] 1 4 5 |8 | 12) 4 V 2 | 1° | 32LQFP | 336-1041-1-ND 30.04 21.93 16.49 | C8051F007 

20 | 3% | 26)/—] Vv |v] 1 4 5 | 32] 10] 8 v 2 | 2 | G4TOFP | 336-1005-1-ND 23.81 17.40 13.07 | C8051F010 

20 | 3 | 26/—] Vv |v] 4 4 5 |16} 10] 8 V 2 | 2 | 48TOFP | 336-1006-1-ND 22.71 1658 12.47 | C8051F011 336-1019-ND 99.00 | C8051F010DK-U 
20 | 32 | 26/—] Vv |v] 4 4 5 |8 | 10] 4 V 2 | 1 | 32LQFP | 336-1007-1-ND 21.61 15.78 11.86 | Ca051R12 

25 | 32k | 2304) —] Vv |v] 1 4 5 | 32] 10] 8 V 2 | 2 | 64TOFP | 336-1030-1-ND 27.84 20.32 15.28 | C8051F015 

25 | 32k | 2304) — | Vv |v] 1 4 5 |16} 10] 8 V 2 | 2 | 48TOFP | 336-1031-1-ND 26.74 19.52 14.68 | C8051R16 

25 | 32k | 2304) — | Vv |v] 1 4 5 |8 | 10] 4 V 2 | 1° | 32LQFP / 336-1042-1-ND 25.64 1872 14.07 | C8051R017 336-1037-ND 99.00 | C8051F015DK-U 
25 | 16k | 1280) — | Vv |v] Vv 4 5 | 32] 10] 8 V —| 2 | 64TCFP |336-1048-1-NDNEW! 19.34 14.12 10.62 | C8051F=018 

25 | 16k | 1280) —| Vv |v] Vv 4 5 |16} 10] 8 V —| 2 | 48TOFP |336-1049-1-NDNEW! 1817 13.27 9.98 | C8051F=D19 

25 | 64k | 4352) V | Vv |v] 2 5 5 |64] 12] 8 V 2 | 2 | 100TQFP) 336-1032-1-ND 36.42 2658 19.99 | C8051F020 

/ q / z 4 

25 | 64k | 4352 viv |v 2 5 5 | 32] 12] 8 v 2 | 2 | 64TOFP | 336-1033-1-ND 34.52 25.19 18.94 | C8051F021 336-1088-ND 129.00 | 08051F020DK-U 
25 | 64k | 4352) V | Vv |v] 2 5 5 | 64] 10] 8 V 2 | 2 | 100TQFP) 336-1034-1-ND 32.64 23.83 17.91 | Ca051R022 

25 | 64k | 4352) V | Vv |v] 2 5 5 | 32] 10] 8 V 2 | 2 | 64TOFP | 336-1035-1-ND 30.85 2252 16.93 | C8051R023 

25 | 8k | 12800) — | — |v] 1 3 | — | 32 | 12 | 32 — |—| 2 | 48TCFP |336-1036-1-ND 18.98 13.85 10.41 | 08051F206 336-1040-ND 99.00 | C8051F206DK-U 
2 | 8k | 26/—]— |v] 1 3 |— |32] 8 | 32 — |—| 2 | 48TCFP | 336-1008-1-ND 11.55 843 6.34 | 08051F220 

25 | 8k | 26/—]— |v] 1 3 |— |22| 8 | 22 — |—| 2 | 32LGFP |336-1009-1-ND 10.95 7.99 6.01 | 08051F221 

25 | 8k | 1280) — | — v 1 3 |— |32] 8 | 32 — |—| 2 | 48TOFP | 336-1010-1-ND 13.74 10.03 7.54 | 08051F226 LUND 99.00 | Cs051RR2EDKU) 
25 | 8k | 26/—]— |v] 1 3 32 2 | 48TCFP | 336-1011-1-ND 9.72 7.10 5.33 | C8051F230 

2 | 8k | 26/—]— |v] 1 3 22 2 | 32LCFP | 336-1012-1-ND 935 682 5.13 | C8051F231 

25 | 8k | 1200/— |] — |v] 1 3 32 2 | 48TCFP | 336-1013-1-ND 11.91 8.69 6.53 | C8051F236 

2 | 8k | 26/—] v |—] 1 3 3 }8}]8]8 V —| 1° | 11-MLP |336-1043-1-ND 10.59 7.73 5.81 | C8051F300 

25 | 8k | 26/—] Vv |—|] 1 3 3 }8}—|— — |—| 1° J 11-MLP |336-1044-1-ND 9.93 7.25 5.45 | C8051F301 

25 | 8k | 26/—] v |—] 1 3 3 }8}]8]8 V —| 1° J 11-MLP |336-1045-1-ND 8.76 639 4.81 | Ce0siF302 336-1047-ND 99.00 | C8051F300DK-U 
25 | 8k | 26/—] Vv |—] 1 3 3 }8}—|— — |—| 1° J 11-MLP |336-1046-1-ND 8.10 591 4.44 | C8051F303 

25 | 8k | 26/—] Vv |—] 1 3 3 }38 | 8] 8 V —| 1 14-Dip | 336-1050-5-NDt 10.59 — — | Ce051F300P 


* For Tape and Reel Part No., change the -1 to -2. Please call 1-800-DIGI-KEY for Tape and Reel Pricing. 


t+ Dip version for development purposes. 


More Product Available 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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ZWORLD 


This high-performance single-board computer from Z-World is stocked with I/O, memory, and communication 
ports. Measuring just 2.5” x 3.5”, the Jackrabbit is perfect for embedded control. The Jackrabbit’s remarkably 
low price point, fast execution speed, floating point capability, and interactive debugging make it ideal for 
OEM applications. The Jackrabbit also offers great flexibility for applications by providing extensive RAM, I/O 
and code space. Software for the Jackrabbit is developed using industry-proven Dynamic C® an integrated C- 
language development package that includes an interactive compiler, editor and debugger — making the 
Jackrabbit easy to program and develop. 

Model BL1800: + Board Size: 2.50” x 3.50” x 0.94” (64 mm x 89 mm x 24 mm) = Input Voltage: 8- 
40VDC, switching regulator, 49 mA typ. at 24VDC + General Purpose I/O: 14 bi-directional, 6 inputs, 4 
outputs (CMOS compatible) + High Power Outputs: 3 sinking (1 Amp) and 1 sourcing (500mA) +1 Analog 


Jackrabbit™ Low-Cost Single-Board Computer 


Input: 9-bit resolution, 8-bit accuracy, 0.1-2.8V input range, 75ms typ. acquisition time + 2 Analog Outputs: 
Filtered/buffered PWM outputs + Processor: Rabbit 2000, clock, 29.5MHz » Memory: SRAM 128K, flash 
256K + Timers: Five 8-bit cascadable timers, one 10-bit timer with 2 match registers + Serial Ports: (2) 
RS-232 (or one with CTS/RTS) rated at 1KV ESD, (1) RS-485 rated at 15kV ESD, (1) 5V CMOS compatible 
(programming port), 2 serial ports can be clocked * Serial Rate: selectable baud rates up to 115,200 bps 
(RS-232), 230,400 bps (RS-485). 5 Volt CMOS compatible port up to 7.37Mbps + Additional Features: 
watchdog/supervisor, time/date clock, and backup battery 

Model BL1810:Same as BL1800, except with 14.7MHz clock, 128K flash, linear regulator (8-25V), 3 sinking 
(200mA) and 1 sourcing (100mA) high-voltage outputs, and CMOS port baud rate of 3.69Mbps. 

Model BL1820: Same as BL1810, except no RS-485, no backup battery or battery circuitry, and 3 additional I/O 


Dig TRS Price rect Zong Jackrabbit™ Development Kit 
Description Part No. 1 5 25 Part No. 
Digi-Key Part No. 316-1000-ND Only $139.00 
Model BL1800 316-1011-ND 99.00 a, ~~ 101-0356 Includes Jackrabbit BL1810, manual, schematics, AC adapter, prototyping board, programming cable, 
Model BL1810 316-1001-ND 69.07 65.00 61.00 101-0357 documentation on CD ROM, additional parts, and complete Dynamic C SE software development system 
Model BL1820 316-1002-ND 49.05 46.00 43.00 101-0358 (not a trial version). 


RABBI l= aae= 


The Rabbit 2000 is a high-performance, 8-bit microprocessor distinguished 
by its C-friendly instruction set, fast number crunching ability and numerous 
on-chip peripherals. Built-in features include 4 serial ports, a slave port, 
remote bootstrap capability, advanced clocking options, and glueless 
interface to both memory and I/O — making hardware design easy. With a 
maximum clock speed of 30 MHz, and optimized C-oriented instruction set, 
the Rabbit 2000 outperforms alternative 16 and 32-bit processors at a much 
lower system cost. Supported by industry-proven Dynamic C® from Z- 
World, the Rabbit 2000 can handle C-language applications of approximately 
1 megabyte (50,000+ C statements). Dynamic C provides an interactive 
compiler, editor, and source-level debugger. Numerous application libraries 


Digi-Key Price Each Rabbit 
Description Part No. 2 10 100 Part No. 
Rabbit 2000 316-1004-ND 12.75 11.75 10.75 668-0003 


Rabbit 2000™ 8-Bit Microprocessor 


are also included. This close integration of hardware and software shortens 
development time and makes programming much easier. 

Rabbit 2000 Advantages 

* Architecture for enhanced math performance + Glueless memory 
and I/O interface +* Remote cold boot * Slave interface + 4 serial 
ports + 40-plus multifunctional I/O pins + Battery-backable real-time 
clock + Watchdog timer + Five 8-bit cascadable timers and 2 10-bit timers 
with match registers + 488 microsecond periodic interrupt » Clocking options 
for low power applications 


Rabbit 2000™ Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1003-ND Only $139.00 
Kit includes Jackrabbit single board computer, manual, schematics, AC 
adapter, prototyping board, programming cable, documentation on CD 
ROM, additional parts, and complete Dynamic C SE software 
development system (not a trial version). 


Mie => Rabbit 2000™ 8- 
with TCP/IP Support 


The Rabbit 2000 is now available with full TCP/IP support! The Rabbit 
2000 is a high-performance, 8-bit microprocessor distinguished by its C- 
friendly instruction set, fast number crunching ability and numerous on- 
chip peripherals. 


Built-in features include 4 serial ports, a slave port, remote bootstrap 
capability, advanced clocking options, and glueless interfacing to both 
memory and |/O. Full TCP/IP source code for the Rabbit 2000 is provided 
with Dynamic C® software on CD-ROM. ICMP, HTTP, DCHP (includes 
facilities for SSI, CGI routines, cookies, and basic authentication), SMTP, 
FTP and TFTP (client and server) capabilities are provided. Ethernet 
drivers for the Realtek NE2000 compatible chipset are also included. 


Supported by industry-proven Dynamic C, the Rabbit 2000 handles C- 
language applications of approximately 1 megabyte (50,000+ C 


Bit Microprocessor 


statements). Software development is easier and fast using Dynamic C’s 
interactive compiler, editor, and source-level debugger. Numerous 
application libraries are also included. 


Rabbit 2000 TCP/IP Design Advantages 

+ Cost-effective — no run-time royalties! 

+ Develop robust 10baseT Ethernet applications 
+ Write directly to TCP or UDP sockets 


+ Development board includes RS-232 and RS-485 ports, 4 high-current 
outputs (200mA) 4 digital inputs, 512K flash, 128K SRAM, Five 8-bit 
cascadable timers and 2 10-bit timers with match registers, a real time 
battery-backable clock and 10baseT Ethernet interface 


Digi-Key Price Rabbit . ™ " 
Description Part No. Each Baas Rabbit 2000™ TCP/IP Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1005-ND Only $199.00 
Rabbit 2000 Kit includes Rabbit 2000™ TCP/IP development board (with Rabbit 2000 microprocessor, flash, SRAM, Ethernet hardware, 8 
‘ = of 2 digital I/O), demonstration board, power supply, PC serial cable for real-time debugging, and complete Dynamic C SE software 
TGPIP Toolkit SHS oe) 99.00 sOnoee development system with TCP/IP on CD ROM (nota trial version). 


RABBIT aes 
~ Microprocessor 


RabbitCore 2000™ 


Core Module 


A more powerful alternative to a microcontroller, the RabbitCore 2000 

will jump-start your board design. Included are general-purpose 1|/O 
memory I/O interface, backup interface and master-slave control pins. 
Dual 40-pin male connectors on the RabbitCore 2000 mate with 
common dual-row 2mm sockets on your board. Flash and SRAM are 
on-board, providing a development-ready memory interface. Five 
parallel ports provide up to 40 parallel I/O lines that may be used to 
interface to nearly any digital device. Its 8-bit data bus lines, 13 
address lines and necessary strobes are provided to easily interface 
communications peripherals, I/O registers or small memories as I/O 
devices, external memory. Programs are created using Z-World’s 
Dynamic C™, a C language environment that includes an editor, 
compiler and debugger. The RabbitCore 2000 is ideal for reducing 
production costs, prototyping a new design, and time-to-market of your 
product. 


RabbitCore 2000 
+ Board Size: 1.90" x 2.30" x 0.50" (48.3mm x 58.4mm x 12.7mm) 


+ Input Voltage: 4.75-5.25V DC + Current: 98mA at 18.432 MHz, 5V 
DC (130mA at 25.8 MHz, 5V DC) + Processor: Rabbit 2000 
+ General Purpose I/O: 40 parallel I/O lines grouped in five 8-bit ports 
(shared with serial ports) + Memory, I/O Interface: 13 Address lines, 8 
data lines, 1/0 read/write, buffer enable, status, clock +» Additional 
Digital Inputs: (2), start up mode (for master/slave), reset 
in + Additional Digital Outputs: Watchdog output, reset out * Clock: 
18.432 MHz - 25.8 Mhz (see versions) * SRAM: 128K - 512K, (see 
versions) * Flash: 256K + Timers: Five 8-bit cascadable timers, one 
10-bit timers with 2 match registers. + Serial Ports: 4 CMOS- 
compatible ports. Max asynchronous baud rate is 806,400bps, max 
synchronous is 6.45Mbps. Two ports are configurable as clocked ports 
+ Slave Interface: Allows the RabbitCore 2000 to be used as an 
intelligent peripheral device slaved to a master processor * Additional 
Features: Watchdog supervisor, time/date clock, backup battery 
circuitry and connections for user-supplied battery. Mates to your 
board via dual 40-pin male connectors. 


Digi-Key Price | Rabbit ‘ a 
Description Part No. Each | Part No. RabbitCore 2000™ Development Kit 
RCM2000 (25.8 MHz clock and 512K SRAM) | 316-1008-ND 69.00 | 101-0404 6 Digi-Key Part No. 31 ieee Ony $4 eee — iiieae 
Kit includes a model RCM2020, manual with schematics and documentation on - , getting started guide, 
RCM2010 (25.8 MHz clock and 128K SRAM) S1651009, NB) 49.00 107-0205 adapter, prototyping board, programming cable, and complete Dynamic C SE software development system on CD-ROM 
RCM2020 (18.432 MHz clock and 128K SRAM) | 316-1010-ND 39.00 101-0383 (not a trial version). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


vali 2 RabbitCore™ RCM2200 Microprocessor Core Module 


At only 1.6" x 2.3" x 0.86", this compact microprocessor core module with 
integrated Ethernet facilitates rapid development of embedded systems, 
giving designers a complete package for control and communication with 
instant local or worldwide connectivity. Included are general-purpose |/O, 
memory I/O interface, battery-backable clock, cold boot capability, and a 
slave mode operation. The integrated Ethernet port frees designers from 
the limitations of serial port communications. Embedded systems using 
the RCM2200 can be controlled and monitored (as well as programmed 
and debugged when using appropriate accessory hardware) across any 
network or the Internet. Two 26-pin male connectors on the RCM2200 
mate with common dual-row 2 mm sockets on your board. Flash and 
SRAM are onboard, providing a development-ready memory interface. 26 
parallel I/O lines may be used to interface to almost any digital device. 8- 
bit bi-directional data bus lines, 4 address lines, and the necessary 
strobes are provided to easily interface communications peripherals, 
input or output registers, or small memories as I/O devices. Programs are 
created using Z-World's Dynamic C® , a user-friendly C-language 
environment that includes an editor, compiler, and debugger with royalty- 


free TCP/IP stack in source form. To permit parallel development, the 
RCM2200 is pin-compatible with the non-Ethernet RCM2300. 


RabbitCore RCM2200 


+ Board Size: 1.60" x 2.30" x 0.86" (41 mm x 59 mm x 22 mm) = Input 
Voltage: 4.75-5.25V DC + Current: 134 mA at 5 V DC « Processor: 
Rabbit 2000 - General Purpose 1/0: 26 parallel I/O lines grouped in five 8- 
bit ports (shared with serial ports) » Memory, I/O Interface: 4 address 
lines, 8 data lines, I/O Read-Write + Additional Digital Inputs: Startup 
mode, reset + Additional Digital Outputs: Status, reset * Clock: 22.1 MHz 
* SRAM: 128K, surface mount * Flash: 256K, surface mount + Timers: 
Five 8-bit timers, one 10-bit timer. Five timers are cascadable in pairs 
+ Serial Ports: 4 CMOS-compatible ports. Max asynchronous baud rate is 
691,000 bps, max synchronous is 5.53 Mbps. Two ports are configurable 
as clocked ports « Slave Interface: Allows the RCM2200 to be used as an 
intelligent peripheral device slaved to a master processor + Additional 
Features: Watchdog/supervisor, time/date clock, backup battery circuitry, 
and connection for user-supplied battery 


RabbitCore™ RCM2200 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1012-ND Only $239.00 


RabbitCore™ RCM2300 Microprocessor Core Module 


This ultra-compact microprocessor core module measures only 1.15" x 
1.60" x 0.47", opening up a world of new design options for economical 
control products. Included are general-purpose I/O, memory I/O interface, 
battery-backable clock, cold boot capability, and a slave mode operation. 
Two 26-pin male connectors on the RCM2300 mate with common dual- 
row 2 mm sockets on your board. Flash and SRAM are onboard, 
providing a development-ready memory interface. 29 parallel I/O lines 
may be used to interface to almost any digital device. 8-bit bi-directional 
data bus lines, 4 address lines, and the necessary strobes are provided 
to easily interface communications peripherals, input or output registers, 
or small memories as I/O devices. Programs are created using Z-World's 
Dynamic C® , a user-friendly C-language environment that includes an 
editor, compiler and debugger. To permit parallel development, the 
RCM2300 is pin-compatible with the Ethernet RCM2200. 


RabbitCore RCM2300: + Board Size: 1.15" x 1.60" x 0.47" (29 mm x 41 
mm x 12mm) = Input Voltage: 4.75-5.25V DC + Current: 108 mA at 5 V 
DC + Processor: Rabbit 2000 + General Purpose 1/0: 29 parallel I/O lines 
grouped in five 8-bit ports (shared with serial ports) +» Memory, 1/0 
Interface: 4 address lines, 8 data lines, I/O Read-Write (extra address line 
and Buffer Enable via separate connections) + Additional Digital Inputs: 
Startup mode, reset + Additional Digital Outputs: Status, reset + Clock: 
22.1 MHz * SRAM: 128K, surface mount + Flash: 256K, surface mount 
+ Timers: Five 8-bit timers, one 10-bit timer. Five timers are cascadable in 
pairs + Serial Ports: 4 CMOS-compatible ports. Max asynchronous baud 
rate is 691,000 bps, max synchronous is 5.53 Mbps. Two ports are 
configurable as clocked ports + Slave Interface: Allows the RCM2300 to 
be used as an intelligent peripheral device slaved to a master processor 
+ Additional Features: Watchdog/supervisor, time/date clock, backup 
battery circuitry, and connection for user-supplied battery 


RabbitCore™ RCM2300 Development Kit 
Digi-Key Part No. 316-1015-ND Only $199.00 


Kit includes RCM2200 core module (Ethernet, 256K Flash, 128K SRAM), Getting Started manual with schematics, DC power supply (U.S. only), Digi-Key Price Rabbit 
prototyping board, PC serial cable, and complete Dynamic C SE software development system (not a trial version!) and complete documentation Description Part No. Each Part No. 
on CD-ROM. 

RCM2200 316-1013-ND 49.00 101-0454 


Kit includes RCM2300 core module (256K Flash, 128K SRAM), Getting Started manual with schematics, DC power supply (U.S. only), prototyping Digi-Key Price Rabbit 
board, PC serial cable, and complete Dynamic C SE software development system (not a trial version!) and complete documentation on CD-ROM. Description Part No. Each Part No. 
RCM2300 316-1014-ND 39.00 101-0453 


GF} SENSORY Interactive Speech™ Voice Extreme™ Toolkit 


Voice Extreme™ is a programmable module and suite of development 
tools for building interactive speech applications quickly and easily. Using 
a highly integrated, low cost chip, developers can write programs in VE- 
C, a high-level language very similar to ANSI-C. VE-C provides access to 
numerous voice and audio technologies, in addition to hardware features 
such as I/O ports, timers and an RS-232 interface. 


A Voice Extreme™ application consists of a program file plus any data 
files it needs, linked together into a binary image file that can be 
downloaded to a 2Mbit flash memory. This program is then executed by 
the Voice Extreme™ interpreter, which runs in ROM on the VE IC. 
Because the VE IC has speech processing technology code already in 
firmware, application code is compact and executes quickly. 


Speaker Independent: No Training Required Speaker Dependent: 
Custom Commands Speaker Verification: Voice Password 
Continuous Listening: Gateway Access Word Spotting: Identifies a 


Microphone and Speaker + Voice Extreme™ Module + Power Supply 
+ Serial Cable for PC RS-232 Connection + Quick Start Guide 
Software CD Containing: + Voice Extreme™IDE + Quick Synthesis™ 
+ Sample projects and data + Documentation 


Voice Extreme™ IDE: IDE Features: Editor with source-level debug 
Project Management and Project Editing Single button builder that 
parses, assembles, links and checks the project Syntax coloring, macro 
generation, bookmarks, line reminders and other utilities Integrated 
batch-mode device programmer 


Quick Synthesis™ 

The Sensory Quick Synthesis™ tool is designed to help create and 
manage speech synthesis for Voice Extreme and other Sensory RSC 
microcontroller applications. Now any .wav file can be converted into a 
file format compatible with the Voice Extreme IC and other Sensory 


Phrase Out of a Sentence Speech Synthesis: Custom Prompts speech processors. This process can be done quickly and without the Digi-Key Price | Rabbit 
Record & Playback Music2: 4-Voice, Midi-Style DTMF Generation: Use of a Sensory linguist. Description Part No. Each | Part No. 
Touch Tone Dialing System Requirements: + Windows (95/98/ME/NT/2000) Voice Extreme Toolkit | VEKIT-ND 129.00 | EEKVXTHSX 
Kit contains: + Voice Extreme™ Development Board with Built-in *16MB RAM + 15MB Free Hard Disk Space » RS-232 Port Voice Extreme Module | VEMOD-ND 59.00 | EPMVXTHSX 


Voice Direct™ 364 Speech Recognition Kit 


Bring life to consumer electronics, toys, motors, appliances, lights, and games through the power of VoiceActivation™! 


Sensory’s Voice Direct™ 364 Speech Recognition Kit delivers state-of- 


button press is required! Up to 3 “gateway” words can be programmed, 


Additional Required Tools and Components: + Power Source (4.5- 
5.25V @ 100mA, three 1.5 alkaline batteries recommended) * Solder- 
ing iron + Multimeter + 0.1” M/F headers + 3” x 3” proto or perf board 
+ Hookup wire 


the-art technology in an affordable, easy to assemble module. This kit 
is an easy-to-use tool for adding voice recognition to a range of 
applications limited only by your imagination. 


each allowing access to 5 commands. In addition, the Voice Direct™ 
364 technology builds on the original Voice Direct™ by offering even 
greater accuracy, faster response times, and improved noise immunity. 


The Voice Direct™ 364 is a speaker-dependent speech recognition Minimal programming and effort required. 


module, allowing training of up to 15 words (capable of being organized 


Features: + Minimal external components + Recognizes up to 15 


into 1 to 3 command sets). Using sophisticated speech recognition words or phrases * Over 99% recognition accuracy * Phrase recog- Digi-Key Price Rabbit 
technology, Voice Direct™ 364 maps spoken commands to system nition up to 2.5 seconds »* User-friendly speech prompting * Quick Description Part No. Each Part No. 
control functions. Each time one of the words is recognized, output pins _ setup time ~ TTT 

on the module are toggled high for 1 second. With proper use, greater Kit Contains: + Voice Direct™ 364 Module + Microphone element Woies Direct 

than 99% recognition accuracy can be achieved. + Speaker (2.25”, 8 ohm) + Microswitches (4 pieces) + Passive e area ta VD364KIT-ND 49.00 | EEKVT3DSX 
New Continuous Listening Technology is “always on” — meaning no —- component selection to configure the module + Quick Setup Guide pear slnabn 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (T023) 241 


Winbond 


Electronics Corporation America 


Single-Chip Voice Record/Playback Devices 


General Description: Winbond’s patented ChipCorder® technology is a revolutionary 


i 4 . Input Filter 
multilevel technique to record and play back sound on a single chip. The advanced Sample Pass Digi-Key Price Each Winbond 
technology provides natural sound reproduction, in a cost-effective device that retains Duration Interface Rate Band Pk Part Ni 1 10 25 | Part No. 
stored messages in the event of power loss or battery replacement. ch a z 
The technology, based on a unique multilevel storage approach, stores multiple voltage 10 Sec. Pushbutton 6.4KH2 2.6KHz 28 Dip 1SD1110P-ND 4.50 3.60 3.00 | ISD1110P 
levels into previously binary, two level EEPROM memory cells. Unlike traditional voice 10 Sec. | Pushbutton | 6.4KHz 2.6KHz | 28-SOC | __1SD1110S-ND 4.50 3.60 _ 3.00 | ISD1110S 
solutions whereby voice is digitized, the Winbond approach stores analog signals directly 12 Sec. Pushbutton 5.3KHz 2.2KHz 28 Dip 1$D1212P-ND 450 3.60 3.00 | ISD1212P 
into single cells as one of over 250 levels. 12 Sec. Pushbutton 5.3KHz 2.2KHz 28-SO1C 1$D1212S-ND 4.50 3.60 3.00 | ISD1212S 
All ChipCorder products integrate the oscillator, microphone pre-amplifier, automatic gain 16 Sec. Pushbutton 8.0KHz 3.3KHz 28 Dip 1SD1416P-ND 5.63 4.50 3.76 | ISD1416P 
control, anti-aliasing filter, smoothing filter, and speaker amplifier on-chip to achieve a 16 Sec. Pushbutton 8.0KHz 3.3KHz 28-SOIC ISD1416S-ND 563 4.50 3.76 | ISDI416S 
complete “system on a chip.” Only a microphone, speaker, power source, and a few 20 Sec. Pushbutton 6.4KHz 2.6KHz 28 Dip 18D1420P-ND 563 450 3.76 | ISDI420P 
passive components are needed to implement a complete record/playback function. 20 Sec. Pushbutton 6.4KHz 2.6KHz 28-SOIC 1SD1420S-ND 5.63 4.50 3.76 | ISD1420S 
1SD1100 Series 1 Min. Buttor/MCU 8.0KHz 3.4KHz 28 Di |SD2560P-ND 9.58 7.66 6.38 | ISD2560P 
Description: The sO 10) hs pee designod or fow cast conser anpicators whee [75sxc_| extol | eat | zie | a0p_|—CESVEPND B58 7.65638 | SDOTEP 
on the input pins minimizes the number of signals used and the number of external 90 Sec._| Button/MOU 5.3KHz 2.3Krz 28 Dip 1SD2590P-ND 9.58 7.66 6.38 | ISD2590P 
components or bonding wires required. 2Min. Button/MCU 4.0KHz 1.7KHz 28 Dip 1$D25120P-ND 9.58 7.66 6.38 | 1SD25120P 
Features: + Pushbutton interface + 5 volt operating range » Automatic power-down 2Min. Button/MCU 4.0KHz 1.7KHz 28-SOIC 1$D25120S-ND 9.58 7.66 6.38 | 1SD25120S 
1SD1200 Series 48 Sec. Button/MCU 5.3KHz 2.3KHz 28 Dip 1SD2548P-ND 7.23 5.78 4.82 | ISD2548P 
Description: The ISD1200 offers a simple push-button interface coupled with the 48 Sec._| Buttor/MQU 5.3KHz 2.3KHz 28-SOIC 1$D2548S-ND 723 5.78 4.82 | ISD2548S 
automatic power-down feature. It offers full addressability to handle multiple messages on a 1 Min. Button/MOU 8.0KHz 3.4KHz 28-SO1C |SD2560S-ND 9.58 7.66 6.38 | ISD2560S 
single chip. Itis ideal for toy applications. 75 Sec. | Button/MCU | 6.4KHz 2.7KHz | 28-SOIC | _1SD2575S-ND 9.58 7.66 6.38 | ISD2575S 
FR aiiple Peceaee operating range + Automatic power-down + Fully addressable to handle [iin | Spi/Microwire | 8.0KHz | 34KHz | 28Dip | 1SD4002-120P-ND 8.75 7.00 5.84 | 1SD4002-120P 
2Min. | SPI/Microwire|} 8.0KHz 3.4KHz 28-SOIC 1$D4002-120S-ND 8.75 7.00 5.84 | ISD4002-120S 
ISD1400 Series 2Min. | SPl/Microwire| _8.0KHz 3.4KHz 28-TSOP. 1$D4002-120E-ND 8.75 7.00 5.84 | 1SD4002-120E 
Description: The ISD1400 expands on the simple push-button interface of the ISD1200, 150 Sec. | SPl/Microwire| 6.4KHz 2.7KHz 28 Dip 1SD4002-150P-ND 8.88 7.10 5.92 | ISD4002-150P 
with longer storage durations of 16 and 20 seconds. It offers full addressability to handle 150 Sec. | SPI/Microwire | 6.4KHz 2.7KHz 28-SOIC 1$D4002-150S-ND 8.88 7.10 5.92 | ISD4002-150S 
mutes. messages on a single chip and is widely used in communication and consumer 150 Sec. | SPI/Microwire| 6.4KHz 2.7KHz 28-TSOP 1SD4002-150E-ND 888 7.10 5.92 | ISD4002-150E 
applications. aan 7 
aes . 7 ‘ e P 3Min. | SPI/Microwire|} 5.3KHz 2.3KHz 28 Dip 1SD4002-180P-ND 9.00 7.20 6.01 | ISD4002-180P 
roultiplemeceves operating range + Automatic power-down * Fully addressable tohandle | 3 yin | spymicrowire| 53KHz | 23K | 28-S01C| —1SD4002-180S-ND 9.00 7.20 6.01 | 1SD4002-180S 
7 3Min. | SPI/Microwire | _5.3KHz 2.3KHz 28-TSCP 1SD4002-180E-ND 9.00 7.20 6.01 | ISD4002-180E 
1SD2500 Series ; F ‘ ‘ 4Min. | SPl/Microwire| 4.0KHz | 1.7KHz | 28Dip | — 1SD4002-240P-ND 9.13 7.30 6.09 | 1SD4002-240P 
oo ie pu sae ay oie amp overnent speech oa ie 7 Sue 7 4Min. | SPI/Microwire| 4.0KHz | 1.7KHz | 28-SOC| — 18D4002-240S-ND 913 7.30 6.09 | ISD4002-2408 
ee eee ee eee eee eee ene eee ee TOT AO GUST a ane en 4Min._| SPl/Microwire| _4.0KHz 1.7KHz | 28-TSCP| _1$D4002-240E-ND 9.13 7.30 _ 6.09 | 1SD4002-240E 
consumer applications. This family offers sound capability for new applications such as = : 7 : 
cellular phones, answering machines, voice-response faxes, copy machines and industrial 4 Min. | SP\/Microwire | 8.0KHz 3.4KHz 28 Dip 1SD4003-04MP-ND 10.75 8.60 7.17 | ISD4003-04MP 
applications where voice prompting provides product differentiation for equipment and ae Moos Once. a nae eae Reena ye oo me pie 
manufacturers. in. icrowire . TSOP SD40 : i ‘ $D4003- 
Features: +5 volt operating range + Fully addressable to handle multiple messages Directly 5Min. | SPl/Microwire | 6.4KHz 2.7KHz 28 Dip 1$D4003-0SMP-ND 10.88 8.70 7.26 | ISD4003-05MP. 
cascadable for longer durations + Automatic power-down (push-button mode) 5Min. | SPI/Microwire | 6.4KHz 2.7KHz | 28-SOIC| —1SD4003-05MS-ND 10.88 8.70 7.26 | ISD4003-05MS 
ISD400X Series 5Min. | SPl/Microwire| _6.4KHz 2.7KHz 28-TSCP 1SD4003-05ME-ND 10.88 8.70 7.26 | ISD4003-05ME 
Description: The ISD4000 series provides high-quality, 3-volt, single-chip record/playback 6 Min. | SPl/Microwire | 5.3KHz 2.3KHz 28 Dip 1SD4003-06MP-ND 11.00 8.80 7.33 | 1SD4003-06MP 
solutions for 2 to 4 minutes (ISD4002), 4 to 8 minutes (ISD4003), and 8 to 16 minutes 6Min. | SPl/Microwire| 5.3KHz 2.3KHz 28-SOIC |SD4003-06MS-ND 11.00 880 7.33 | ISD4003-06MS 
(ISD4004) messaging applications. These CMOS-based devices include an on-chip 6Min. | SPl/Microwire | _5.3KHz 2.3KHz 28-TSOP 1$D4003-06ME-ND 11.00 880 7.33 | ISD4003-06ME 
eae Tae Ase smoothing filter, AutoMute™ feature, audio amplifier, and high 8Min. | SPI/Microwire| 4.0KHz 1.7KHz 28 Dip 1SD4003-08MP-ND 11.13 8.90 7.42 | ISD4003-08MP. 
ensity, multilevel Flash storage array. 8Min. | SPI/Microwire| 4.0KHz 1.7KHz | 28-SOIC] —_1SD4003-08MS-ND 11.13 8.90 7.42 | ISD4003-08MS 
Missa key Single ‘3 Maa ips read ee : Pai feature Te 8Min. | SPI/Microwire| 4.0KHz | 1.7KHz | 28-TSCP| _1SD4003-08MEND 11.13 8.90 7.42 | 1SD4003-08ME 
ackground noise attenuation + Fully addressable to handle multiple messages + On-chip an _ 
ccs" Mctcoee SPorironre™ St xs oe Ul Ra 
ISD5008 Series Min. | SPV/Microwire| 8.0KHz | 3.4KHz | 28-TSCP| _1SD4004-08MEND 15.38 12.30 10.26 | ISD4004-08ME 
peer pon peice Ae is Sesigned sot use uh a microprocessor o1 | 10 Min] SPI/Microwire | 64KHe “| 27KHz |” 28 Dip | 1SD4004-10MP-ND 15.50 12.40 10.35 | 1SD4004-10MP 
Feary eal perineal Interface 1SPU) oe Mvowine Serial Iota eee tO ene’ | 10Min. | SPV/Microwire| 64kH2 | 27KH2 | 28-S01C] — 1SD4004-10MS-ND 15.50 12.40 10.35 | 1SD4004-10MS 
rough a Serial Peripheral Interface (SPI) or Microwire Serial Interface to minimize pin | 49 win, | Spi/Microwire | _6.4KHz 2.7KHz | 28-TSOP| _1SD4004-10ME-ND 15.50 12.40 10.35 | 1SD4004-10ME 
count. Recordings are stored in on-chip nonvolatile memory cells, providing zero-power 7 = 7 = 
message storage. Voice and audio signals are stored directly into solid-state memory in 12Min. | SP\/Microwire | 5.3KHz 2.3KHz 28 Dip 1$D4004-12MP-ND 15.63 12.50 10.42 | ISD4004-12MP 
their natural, uncompressed form, providing superior quality voice and music reproduction. 12 Min. | SPI/Microwire | _5.3KHz 2.3KHz | 28-SOIC 1$D4004-12IMS-ND 15.63 12.50 10.42 | 1SD4004-12MS 
Features: - Fully-integrated solution « Low-power consumption = Single +3 volt supply | 12Min._| SPV/Microwire | _5.3KHz 2.3KHz | 28-TSOP| _1SD4004-12MEND 15.63 12.50 10.42 | ISD4004-12ME 
+ Enhanced voice features » Easy-to-use and control + High quality solution 16 Min. | SPl/Microwire| 4.0KHz 1.7KHz 28 Dip 1$D4004-16MP-ND 15.75 12.60 10.51 | 1SD4004-16MP. 
1SD5116 Series 16 Min. | SPI/Microwire| 4.0KHz 1.7KHz 28-SOIC 1SD4004-16MS-ND 15.75 12.60 10.51 | 1SD4004-16MS 
Description: The ISD5116 ChipCorder Product provides high quality, fully integrated, 16 Min. SPUMicrowire A 0K fii 28-TSCP PSERO0S MEN) 15.75 _12.60_10.51_ | 1SD4004-16ME 
single-chip Record/Playback solutions for 8-16 minute messaging applications that are 4-8 Min. | SPl/Microwire | 4.0-8.0KHz | 1.7-3.4KHz ) 28 Dip ISD5008P-ND 13.75 11.00 9.17 | ISD5008P 
ideal for use in cellular phones, automotive communications, GPS/navigation systems and 4-8 Min. | SPI/Microwire | 4.0-8.0KHz | 1.7-3.4KHz | 28-SOIC ISD5008S-ND 13.75 11.00 9.17 | ISD5008S 
other portable products. 48 Min. | SPI/Microwire | 4.0-8.0KHz | 1.7-3.4KHz | 28-TSOP |SD5008E-ND 13.75 11.00 9.17 | ISD5008E 
Features: Fully-integrated solution: + Single-chip voice record/playback solution. + Low- | 8-16 Min. | SPI/Microwire | 4.0-8.0KHz | 1.7-3.4KHz | 28 Dip ISD5116P-ND 14.75 11.80 9.84 | ISD5116P 
power consumption supports 2.0V and 3.0V interface logic + Enhanced voice features + Digital | g.16 Min. | SPI/Microwire | 4.0-8.0KHz | 1.7-3.4KHz | 28-SOC | —1SD5116S-ND 14.75 11.80 9.84 | ISD5116S 
eset up to. 4 MB + Easy-to-use and control High quality voice and music | 8-16 Min. | SPI/Microwire | 4.0-8.0KHz | 1.7-3.4KHz | 28-TSOP| _ 1SD5116END 14.75 11.80 9.84 | ISD5116E 


QV400D: Prototype Programming Kit for Winbond ChipCorder Devices 


System Overview: 


QV400D™ provides all the software and hardware functions needed to develop complex messaging systems 
using Winbond's ChipCorder family of analog recording devices. + Supports all current Winbond ChipCorders 
in 28-Pin Dip packages except the ISD5008 and 5116 devices which require socket adapters. + Utilizes 
standard Windows® .wav format as input (11.025 KHz, 16-Bit mono format only). * Project management 
software includes message concatenation creation and auditing for building complex, compact, message 
systems. » Data are written to precise, pre-computed locations; each programmed device is identical. + Word 
and concatenation look-up tables are automatically created. The tables can also be used by the customer to 
create microprocessor look-up tables. » Simple hookup; a single stereo audio cable carries both signal and 
control commands. 


Project Software: 


QV400S™ is a software package designed to unify the interface between users and various speech 
development systems produced by Quadravox. It consists of one executable file, QV400S1.exe (for Windows 
95 or later), several DLLs (one at least for each development system), several help files, and an initialization 
file, QV400S1.ini (Win95 or later). * Data acquisition using a standard 16-Bit sound card. Existing .wav files 
(11.025 KHz, mono, 16-Bit) work fine, too. » Organization of .wav files into projects and concatenation lists. 


+ Auditing of recorded segments, and of concatenations to verify proper prosody. 
address based on chip type and sample rate. 


* Computation of exact 


Programmer Hardware: 


The speech data created by the project software may be programmed into any Winbond ChipCorder device 
using the QV400D Programmer Board. Separate easy-to-use ZIF sockets are provided for the ISD1000-2500 
and ISD33000-4000 devices. In most PC systems, amplified speakers are connected to the sound card line 
output. The programmer is interposed between the PC line out and amplified speakers. No other connections 
to the PC are required. QV400D is designed to pass both channels through when it is not in use, but this 
feature will function only if the QV400D power supply remains connected. 


Power Supply: 
Output voltage: 9V DC; Current: 200mA minimum, 110V AC, 60Hz input 


Minimum System Requirements: 


QV400D will run on any PC operating under Windows '95 or '98 * CPU Pentium 66 Mhz +» 8 MB Ram (16 MB 
and up preferred) » 1.5 MB hard disk space + A 16-Bit sound card capable of 11.025 KHz record and 16-Bit, 
44.1 KHz stereo playback is also needed for data acquisition. 


i i i Package Digi-Key Price 

Prototype Prog rammig Kit for Winbond Type For Device Type Bevin eee 
ChipCorder Devices Socket Adapters for the QV400D 

Kit Contents: 28/600 Dip ISD5008P and ISD5116P QV400D-03A-ND 39.00 

a - ‘ 7 28/300 SOIC ISD5008S and ISD5116S QV400D-03B-ND 39.00 

: Fi ites disks aie a idan una tole documentation (Help file). 28-Pin TSOP ISD5008E and ISD5116E QV400D-03C-ND 39.00 

ae eee oe wate cee tee Somer 28/300 SOIC ISD11008, 1200S,1400S and 2500S QV400D-04-ND 39.00 

+ 1 Audio cable (6 ft. shielded, 1/8" stereo miniplug at both ends). 28/350 SOIC 1SD1100G and ISD2500G QV400D-05-ND 39.00 

+ 1 Power supply: 9V DC 300 mA, 2.1mm female plug, center positive. 28/300 SOIC 1SD33000S and ISD4000S QV400D-06-ND 39.00 

28-Pin TSOP ISD33000E and ISD4000E QV400D-07-ND 39.00 

QNAOOD END: <2 209.00 = |SD33000 OR 4000 Based Module QV400D-08-ND 19.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Stamp-Sized Modules Run BASIC 


These modules are general-purpose I/O computers which are programmed in BASIC. The language set has instructions 
for interfacing with electronic circuitry including shift registers, integrated circuits that use SPI, solid state relays, or 
devices that use asynchronous serial protocols. 

BS1: Runs at 4MHz, has 8 I/Olines, and program storage for 80 lines of BASIC code. 

BS2: Steps up to 16 I/Olines and program storage for 600 instructions. It’s speed also increases to 20MHz. 

BS2Sx: Increases the speed to 50MHz and program storage to 4000 lines of BASIC code. It also adds 64 Bytes of 
scratch pad RAM. 

BS2E: Has the RAM and program storage of the BS2SX, but runs at the BS2 speed to save power. 

BS2P24 and BS2P40: Have several advantages over other Stamps. They run at 20MHz but actually executes instructions 
faster than the BS2SX. They have all of the features of the BS2SX plus they have commands for interfacing with parallel 
LCD's, 12C devices, and Dallas Semiconductor “One Wire” parts along with a polled interrupt capability. 

Stamp Programming: 

To get started programming BASIC Stamps you need a BASIC Stamp module, prototyping board (Carrier Board, Board of 
Education, or BASIC Stamp Activity Board), serial cable, and software (available for internet download and on the OD- 
ROM). Getting started is easiest with one of the starter kits below. 

System requirements: IBM PC or compatible, VGA monitor, parallel port (BS1-IC), serial port (for all other Stamp 
modules), CD-ROM drive, DOS or Win98 operating system. 

BASIC Stamp | Starter Kit: 

The BASIC Stamp | Starter Kit includes one BASIC Stamp | module, SuperCarrier Board, BASIC Stamp manual version 
2.0, a Parallax CD-ROM (include software) and a parallel cable. 

BASIC Stamp II Starter Kit: 

The BASIC Stamp II Starter Kit includes one BASIC Stamp II module, Board of Education, BASIC Stamp manual version 
2.0, a Parallax CD-Rom (include software) and a serial cable. 

BASIC Stamp IISX Starter Kit: 

The BASIC Stamp IISX Starter Kit includes one BASIC Stamp IISX module, Board of Education, BASIC Stamp manual 
version 2.0, a Parallax CD-ROM (include software) and a serial cable. 

Board of Education “Full Kit”: 

The Board of Education “Full Kit” contains a Board of Education, BASIC Stamp II module, pluggable wires, serial cable, 
and power supply. The B.O.E Manual is in PDF format on CD-ROM. 


BASIC Stamp 2P24 Professional Starter : 


Features include: * BS2P24 Module + BS2P Demo Board » BASIC Stamp Manual * CD-ROM + DS1822 Thermometer 
+ RTC with RAM + 4K EEPROM = 4.7K resistor * 32.768 KHz XTAL * Serial Cable + 10 Jumper Wires 


BS2P Plus Pack 
The BS2P Plus Pack is a fantastic collection of demonstration projects for the BS2P module focused on interfacing to 
1°C, 1-wire and parallel LCDs. Use the provided source code to get started and customize it for your application. This kit 
is designed to cut an engineers “getting started” time down from days to hours. The BS2P24 Demo Board (45183) is a 
helpful companion to the Plus Pack. 

Features include: + Parallel LCD module + POF8574 Remote 8-Bit I/O Expander + PCF8583 Olock/Calendar with 240 x 8- 
Bit RAM and 32.768 KHz crystal + POF8591 8-Bit A/D and D/A Converter + 24LC32 32K Serial EEPROM * (2) DS1822 
Econo-MicoLAN Digital Thermometer +» DS2405 Addressable Switch + DS2890 1-wire Digital Potentiometer + (4) 
Jumper wires packs + Resistors + Potentiometer + Capacitor + LED's + Pushbutton Switch 

BASIC Stamp Super Carrier Board: 

The Super Carrier Board provides wire-wrap/solder application 
space and holes placed to accommodate DIP ICs. The Super 
Carrier supports the BS1-IC and BS2-IC. 

+ 3” x 4” Double-sided plated through-hole prototype board 
+ On-board voltage regulator accepts 6-30 VDC, from wall-pack 
or battery » 3-pin parallel (BS1-IC) and DB-9 serial ports (BS2- 
IC) are used for programming and run-time communication 
+ Prototype area (1.5" x 2.0”) holes arranged to easily support 
servos, 300 and 600 mil DIP ICs, DB9, DB25, RJ-11 
connectors * Size measures 7.7 x 10.2 cm (3 x 4”) 


Board of Education: 

The Stamps in Class curriculum requires a BASIC Stamp II with 
a Board of Education (BOE). The BOE is a project development 
space with breadboard. 

Features include: + Mechanically interlocked power supply to 
prevent dual connection of wall-pack and 9-volt battery + 
connector for BS2-IC programming and serial communication 
during run-time * PO - P15 I/Opins, Vdd and Vss connections 
brought adjacent to 5.1 x 3.5 cm (2” x 1 3/8”) breadboard area 
+ Includes set of ten (10) color-coded 22 gauge wires + Traces 
on top of the board show connections between BS2-IC and 
breadboard connections for easy understanding by students 
BS2P24 Demo Board: 

The BS2P24 Demo Board is a valuable learning tool and 
timesaving prototyping aide for the Parallax BS2P24-IC module. 
The demo board provides very useful connections to 1-Wire, 17C 
components, parallel LCDs as well as breadboard prototype 
space. 

Also Available: The BS2P40 Adapter Board allows the BS2P40 
to work with the BS2P Demo Board. 


BASIC Stamp Activity Board: 

A demonstration board for Parallax BASIC Stamps designed to 

teach the PBASIC language and hardware control through the 

BASIC Stamp I/Opins and a set of built-in components. Package 

includes the BASIC Stamp Activity Board, sample programs on 

disk, and a 9-volt wall-pack power supply. 

Features include: 

+ (4) pushbuttons to stimulate inputs, and (4) LEDs to indicate 
their status 

+ 32 Ohm speaker outputs frequencies of 500-8K Hz 

* potentiometer for analog input 

+ RC network for changing PWM into a smooth analog output 

* (2) sockets for 8-pin DIP IOs (from AppkKits) 

+ X-10 interface via RJ-11 connection (BS2-IC only) 

+ Measures 7.7 x 10.2 cm (3 x 4") 
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Activity Board 


BS1-IC and BS2-IC Carrier Boards: BASIC Stamp carrier boards are small through-hole boards that have a 
socket for the BS1-IC or BS2-IC, and a 9-volt battery clip plus project space. 


Carrier Boards 


Programmer 


Stache Field Programmer Stache is a small field programmer for the BS2-IC. Stache is loaded with your BASIC 
Stamp programs from the PC, and may then be taken to the field by untrained personnel to reprogram BASIC Stamps. 
ne pushbutton is used for field programming. Holds up to 15 BS2-IC programs. 

BASIC Stamp Books Programming and Customizing the BASIC Stamp by Scott Edwares is a 350-page 
introductory text to the BASIC Stamp. The benefit of this book is the general background on electronics, breadboarding, 
and applications. 

Microcontroller Projects with BASIC Stamps by Al Williams is a 300-page BASIC code syntax guide 
for the BASIC Stamp, and also includes an assortment of applications. 

Microcontroller Application Cookbook: The Microcontroller Application Cookbook by 
Matt Gilliland is a 248-page selection of circuits and code for the BS2-IC. The intent of the book is to 
provide circuits and code snippets which could be combined to develop larger projects. Examples 
include the use of relays with high voltage, D/A and A/D conversion, serial protocols for fe 
synchronous/asynchronous communication, shift registers, and buffering |/O pins for protection. (__\ 
Parallax CD-ROM: The Parallax CD-ROM consists of every resource published by Parallax. \ aay, 
Includes source code and schematics for BASIC Stamp circuits, printed manuals, Stamps in Gass 

documentation, and images. Approximately 585 MB. This is included in the BASIC Stamp Starter Kits and Board of 
Education Full Kit. 

Stamps in Class Educational Kits: The Stamps in Class program (www.stampsinclass.com) consists of 
educational curriculum and parts kits for high school, community college, and university level classes. The purpose of 
the curriculum is to teach microcontroller interfacing, electronics, and programming. Authored by Parallax and 
educational consultants. Each kit includes a printed text and complete parts kits for the experiments. Stamps in Class 
curriculum requires a Board of Education and BS2-IC. Each text typically requires 40-80 hours to complete. 

What'sia: Microcontroll@ nts iscis nacciccisiseaised nln eiamisisediametmineidtasdacindistmmcieciedaaaaié maine, Text and Parts 
This 128-page introductory text shows how to load and customize programs in a BASIC Stamp for controlling LEDs, 
pushbuttons, and a servo motor. Challenge level is easy 

Basic Analog and Digital.............sscesceeeeteeee eee e eee eneeneeeeee seen eeeeneseeeeeeneee Text and Parts 
This 140-page text instructs the essentials of 8-bit A/D conversion and D/A conversion with potentiometers and sensors. 
Introduces math concepts required to scale output, resistive ladder networks. Difficulty is easy/moderate. 

Earth Measurements’. sci. cscecsiesiscs ccitevasinn asi aici caveats Text and Parts 
Earth Measurements is a 144-page text in which you build an environmental data logger 
that measures air temperature, water temperature, light levels, and conductivity in water 
with a closed-loop pump feedback system to control water level. Data is stored in BASIC 
Stamp EEPROM for future retrieval. Ohallenge is moderate/high. 

FRODGU CS isc sini cecin tine treat gassinniais seem sade omnes uid sels aresyelniniente Text and Parts 
With the Boe-Bot kit you'll mount the Board of Education on a robot chassis. The robot is 
capable of basic movement, object detection with whiskers and infrared, detecting an 
edge of table, following another robot, and following/avoiding light. These experiments 
may also be built on the robot simultaneously. Challenge of this text is easy/moderate. 
Have some fun with electronics! 

Industrial Control ............ccee cece ceeeeeeee cece eee eeeeeeeeeee Text and Parts 
Industrial Control is a 194-page tutorial on the essentials of process control, including on-off, differential gap, 
proportional, integral, and derivative (PID) theories. This text includes a software utility program that graphs and stores 
data. Challenge is moderate/high. 
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Price Each 
Description 1 5 10 25 
BASIC Stamp Modules 
BS1-IC BASIC Stamp Module. STAMP1-ND. 34.00 = 30.60 28.90 
BS2-IC BASIC Stamp Module. STAMP2-ND. 49.00 = 44.10 41.65 
BASIC STAMP 2E MODULE. BS2E-IC-ND 54.00 = 48.60 45.90 
BASIC STAMP 2SX MODULE . BS2SxX-IC-ND 59.00 56.05 53.10 50.15 
BASIC Stamp 2P24 pin Module BS2P24-IC-ND 79.00 75.05 71.10 67.15 
BASIC Stamp 2P40 pin Module.. wl BS2P40-IC-ND 99.00 94.05 89.10 84.15 
BASIC Stamp Starter Kits 
BASIC Stamp | Starter Kit................... 27205-ND 109.00 103.55 98.10 _ 
BASIC Stamp II Starter Kit . il 27203-ND 159.00 151.05 143.10 _— 
BASIC Stamp IISX Starter Kit: 27206-ND 169.00 160.55 152.10 _— 
Board of Education Full Kit... el 28102-ND 109.00 — 89.38 87.20 
BASIC Stamp 2P24 Professional Starter Kit .. 27235-ND 199.00 189.05 179.10 — 
Prototype and Development Boards 
BASIC Stamp Super Carrier Board aul 27130-ND 49.00 _ 44.10 41.65 
Board of Education........... 28150-ND 59.00 _— 48.38 47.20 
BASIC Stamp Activity Board . 27905-ND 89.00 _— 75.65 71.20 
BS1-IC Carrier Board . STAMP1C-ND 15.00 = 13.50 12.75 
BS2-IC Carrier Board . STAMP2C-ND 20.00 = 18.00 17.00 
BS2P Demo Board . 45183-ND 79.00 75.05 71.10 = 
Adaptor for the BS2P40.. Sa 45185-ND 24.50 23.28 22.05 = 
BASIC Stamp Accessory Modules 
Pocket Watch B . 27962-ND 29.00 27.55 = = 
Motor Mind B.... wl 27961-ND 29.00 27.55 = = 
Application Kits 
DTMF Transceiver Kit . 27915-ND 26.00 20.80 _ _ 
Digital Thermometer Kit 27917-ND 26.00 20.80 = = 
8K Serial EEPROM Kit 27918-ND 26.00 20.80 = = 
8-Digit LED Driver Kit . 27914-ND 26.00 20.80 = = 
12-Bit A/D Converter Kit 27916-ND 26.00 20.80 = = 
Stache Field Programmer 27330-ND 139.00 — 122.32 _ 
Serial LCD Module 2x16 27910-ND 49.00 — — a 
Serial LCD Module 2x16 Backlit 27923-ND 59.00 56.05 53.10 a 
Parallax Standard Servo Motor .. 900-00005-ND 12.00 11.40 10.80 _ 
Mini SSC (Serial Servo Controller) II 27912-ND 49.00 46.55 = = 
Little Step U-Stepper Motor Controller 27938-ND 69.00 65.55 62.10 _ 
Basic Stamp 2P Plus Pack 45184-ND 69.00 55.20 - _- 
Books 
Microcontroller Projects with Basic Stamps. ... 27952-ND 44.95 _ _— = 
Microcontroller Application Cookbook. 28111-ND 29.95 28.45 26.36 = 
Basic Stamp Manual Ver.2.0. 27218-ND 49.00 44.10 39.20 = 
Parallax CD-ROM........ a 27000-ND 3.00 = = = 
Stamps in Class Educational Kits* 

“What's a Microcontroller?” 

Parts Kit and Text.....................0005 28152-ND 45.00 = 40.50 = 
“Earth Measurements’ Parts Kit and Text... 28153-ND 69.00 = 62.10 _ 
“Robotics!” Parts Kit and Text 28154-ND 119.00 = 107.10 = 
“Industrial Control” Parts Kit and Text. 28156-ND 49.00 _ 44.10 _ 
“Basic Analog and Digital” 

Palts Kittand Text. cicicacs iis credieenassicind 28155-ND 39.00 _ 35.10 _ 


* Requires the Board of Education Full Kit or BASIC Stamp II Starter Kit 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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RS MicrRocHIP KeeLog® Code-Hopping Algorithm Encoders and Decoders 


The Microchip KeeLog family of code-hopping encoders and decoders 
offer a low cost, high security solution for security products such as garage 


number. It uses PWM for its output modulation. The HCS201 adds a step- 
up voltage regulator. 


door openers, alarm systems, and remote keyless entry systems. 
The HCS300 and HCS301 each have 4 inputs for up to 15 functions and 7 7 
KeeLog is based on a code-hopping algorithm which provides Rock Solid add an LED output. The HCS300 runs on 2.0-6.3V while the HCS301 Programmer and Evaluation Kit 
Security. They use a programmable 64-bit encryption key that is unique to works from 3.5-13.0V. The HCS320 shares the same basic features of the . : _ 
each device to generate 32-bit code-hopping code. The key length and — HCS301 but adds a shift key input. The KeeLog Evaluation Kit demonstrates the capabilities of 
hopping code combination reduces the possibility of unwanted access, Microchip's code-hopping technology. It includes everything you 
due to code grabbing and code scanning, to essentially zero. The HCS360 and HCS361 offer an even higher level of security by using need to program and test the KeeLog encoders and decoders. 
, F a 48-bit seed and selectable 28/32-bit serial number. They offer 4 inputs for 
The KeeLog encoders work with any of the decoders. They feature on-chip, up to 15 functions. In addition to PWM, the HCS360 can modulate using the Kit includes: + Software and License disk * Programmer board for 
error corrected EEPROM for non-volatile operation and, therefore, reduce Manchester format and the HCS361 can modulate using VPWM. programming encoders, decoders, and transponders + Sockets for 
AE AE ar ta aa only HCS Series or software based decoder and RF based receiver 
ny 78 Pl ° Ms "y- Decoder Features: module + PDip transmitter for use with any HCS Series encoder or 
The KeeLoq decoders are single-chip solutions that employ normal and All three decoders feature secure learning, auto bit rate detection, PWM transponder (encoding capability only) + Sample Kit + Requires 
secure learning mechanisms, and operate over a wide voltage range. _ input decode, and serial interface for PICmicro communication. separate 9V Power Supply (AC162039-ND) and 9 pin Serial Cable 
Microchip decoders are also full-featured, with serial interface to PICmicro ‘ ; ; (AE1020-ND) 
microcontrollers, allowing designers to integrate the decoder with system The HCS512 is an 18-pin device that can learn 4 different transmitters and 
functionality. has 4 binary function output pins. IDMS0300G2ND: sc6 5 5ciscasensessakencdGnansaaiiwacaaeersas $249.00 
The KeeLoq family of products can be programmed with the KeeLoq The HCS500 is an 8-pin device that can learn up to 7 different trans- AC162039-ND Power Supply..............0:..0::ceeeeeee $24.00 
Evaluation Kit or with the Pro Mate II Universal Programmer. mitters, has an internal oscillator, and has 1Kbits of user EEPROM. 
DS00161-ND CD-ROM Microchip 
Encoder Features: The HCS515 is a 14-pin device with the same features as the HCS500 Technical Library ..........0cc0ccccceeeeeseeeeeessseeeeee $2.25 
The HCS200 offers 3 inputs for up to 7 functions and it has a 28-bit serial __ plus 2 binary function output pins. 
Serial Key | Baud LED Operating Digi-Key Price Each 
Inputs | Functions) Voltage No. Bits | Bits | Rates | Output | Time Out Modulation Temperature Package Part No. a 25 100 
Encoders 
+32°F to +158°F (0°C to +70°C) 8-Dip HCS200/P-ND 1.33 96 86 
+32°F to +158°F (0°C to +70°C) 8-Soic HCS200/SN-ND 1.33 96 86 
-40°F to +185°F (-40°C to +85°C) 8-Dip HCS200-1/P-ND 1.45 1.06 95 
-40°F to +185°F (-40°C to +85°C) 8-Soic HCS200-1/SN-ND 1.45 1.06 95 
2 us Se tS0 28 St|| 2 No Nes BWM +32°F to +158°F (0°C to +70°C) 8-Dip HCS201/P-ND 1.28 92.83 
+32°F to +158°F (0°C to +70°C) 8-Soic HCS201/SN-ND 1.28 92 83 
-40°F to +185°F (-40°C to +85°C) 8-Dip HCS201-I/P-ND 1.40 1.01 91 
-40°F to +185°F (-40°C to +85°C) 8-Soic HCS201-1/SN-ND 1.40 1.01 91 
2.0 - 6.3 +32°F to +158°F (0°C to +70°C) 8-Dip HCS300/P-ND 1.48 1.08 97 
2.0 - 6.3 +32°F to +158°F (0°C to +70°C) 8-Soic HCS300/SN-ND 1.48 1.08 97 
2.0 - 6.3 -40°F to +185°F (-40°C to +85°C) 8-Dip HCS300-I/P-ND 1.63 1.18 1.06 
2.0 - 6.3 -40°F to +185°F (-40°C to +85°C) 8-Soic HCS300-1/SN-ND 1.63 1.18 1.06 
3.5 - 13.0 +32°F to +158°F (0°C to +70°C) 8-Dip HCS301/P-ND 1.48 1.08 97 
3.5 - 13.0 +32°F to +158°F (0°C to +70°C) 8-Soic HCS301/SN-ND 1.48 1.08 97 
4 15 3.5 - 13.0 28 64 3 Yes | Selectable PWM -40°F to +185°F (-40°C to +85°C) 8-Dip HCS301-I/P-ND 163 118 1.06 
3.5 - 13.0 -40°F to +185°F (-40°C to +85°C) 8-Soic HCS301-1/SN-ND 1.63 1.18 1.06 
3.5 - 13.0 +32°F to +158°F (0°C to +70°C) 8-Dip HCS320/P-ND 1.73 1.26 1.13 
3.5 - 13.0 +32°F to +158°F (0°C to +70°C) 8-Soic HCS320/SN-ND 1.73 1.26 1.13 
3.5 - 13.0 -40°F to +185°F (-40°C to +85°C) 8-Dip HCS320-I/P-ND 1.90 1.39 1.25 
3.5 - 13.0 -40°F to +185°F (-40°C to +85°C) 8-Soic HCS320-1/SN-ND 1.90 139 1.25 
PWM/Manchester +32°F to +158°F (0°C to +70°C) 8-Dip HCS360/P-ND 1.90 1.38 1.24 
PWM/Manchester +32°F to +158°F (0°C to +70°C) 8-Soic HCS360/SN-ND 1.90 1.38 1.24 
PWM/Manchester -40°F to +185°F (-40°C to +85°C) 8-Dip HCS360-I/P-ND 2.08 1.52 1.37 
PWM/Manchester -40°F to +185°F (-40°C to +85°C) 8-Soic HCS360-I/SN-ND 2.08 1.52 1.37 
a 15 20-66 | 2882 | 64 | 2 Yes | Selectable PWM/VPWM +32°F to +158°F (0°C to +70°C) 8-Dip HCS361/P-ND 190 1.38 1.24 
PWM/VPWM +32°F to +158°F (0°C to +70°C) 8-Soic HCS361/SN-ND 1.90 1.38 1.24 
PWM/VPWM -40°F to +185°F (-40°C to +85°C) 8-Dip HCS361-I/P-ND 2.08 1.52 1.37 
PWM/VPWM -40°F to +185°F (-40°C to +85°C) 8-Soic HCS361-I/SN-ND 2.08 1.52 1.37 
Function Serial Secure User Baud | Viow Operating Digi-Key Price Each 
Outputs | Functions| Interface | Voltage | Leam | Memory | Rates | Output | Repeat | Modulation Temperature Package Part No. 1 25 100 
Decoders 
+32°F to +158°F (0°C to +70°C) 8-Dip HCS500/P-ND 2.25 1.81 1.50 
7 +32°F to +158°F (0°C to +70°C) 8-Soic HCS500/SM-ND 2.35 1.88 1.57 
¥ 15 Yes | 3.0-5.5 | Yes TKbit Full | Yes | Yes PWM | -40°F to +185°F (-40°C to +85°C) | 8-Dip HCS500-I/P-ND 248 1.98 1.65 
-40°F to +185°F (-40°C to +85°C) 8-Soic HCS500-I/SM-ND 2.60 2.07 1.73 
+32°F to +158°F (0°C to +70°C) 18-Dip HCS512/P-ND 5.55 444 3.70 
+32°F to +158°F (0°C to +70°C) 18-Soic HCS512/SO-ND 5.58 446 3.72 
4 15 Yes | 3.0-6.0 | Yes No Full | Yes | Yes PWM | -40°F to +185°F (-40°C to +85°C) | 18-Dip HCS512-//P-ND 610 488 4.07 
-40°F to +185°F (-40°C to +85°C) 18-Soic HCS$512-1/SO-ND 6.15 4.91 4.09 
+32°F to +158°F (0°C to +70°C) 14-Dip HCS515/P-ND 3.00 2.07 1.96 
F +32°F to +158°F (0°C to +70°C) 14-Soic HCS515/SL-ND 3.05 2.11 2.00 
2 ss NS. sepececor| ess || UNIS | Sau) fkes |) es PWM | -40°F to +185°F (-40°C to +85°C) | 14-Dip HC$515-I/P-ND 330 228 216 
-40°F to +185°F (-40°C to +85°C) 14-Soic HCS515-I/SL-ND 3.35 2.32 2.20 


MEW! rfPIC12C509 


8-Bit CMOS Microcontroller with UHF ASK/FSK Transmitter 


The rfPIC12C509AG/S09AF from Microchip Technology is a low-cost, high performance, 8-bit, fully static, 
EPROM-based CMOS microcontroller combined with a UHF ASK/FSK transmitter. It employs an RISC 
architecture with only 33 single word/single cycle instructions. All instructions are single cycle (11s) except 
for program branches which take two cycles. The Transmitter is a fully integrated UHF ASK/FSK transmitter 
consisting of crystal oscillator, phase-locked loop (PLL), open-collector differential-output Power Amplifier 
(PA), and mode control logic. External components consist of bypass capacitors, crystal, and PLL loop filter. 
There are no internal electrical connections between the PICmicro MCU and the transmitter. The PlCmicro 
MCU oscillator is independent from the transmitter crystal oscillator. The rfPIC12C509AG is capable of 


Features: 


Amplitude Shift Keying (ASK) modulation by turning the PA on and off. The rfPIC12C509AF is capable of 
ASK or Frequency Shift Keying (FSK) modulation by employing an internal FSK switch to pull the transmitter 
crystal via a second load capacitor. 


+ Conforms to US FCC Part 15.231 regulations and European ERC 70-03E and EN 300 220-1 requirements 
+ Frequency range set by crystal: 310-480MHz + ASK Data rate: 0-40Kbps + FSK through crystal pulling 
allows modulation at 0-20Kbps + Adjustable output power: +2dBm to -12dBm in six discrete steps + Wide 
temperature range: Industrial: -40°C to +85°C 


Memory Size Oscillator Type Frequency Range Type of Pkg. Digi-Key Price Each 
PROGRAM RAM Configuration | 1/O Lines External* Min/Max Transmitter Type Part No. i 25 100 
EPROM ASK/FSK 20-CDIP. RFPIC12C509AF/JW-ND 11.58 = _ 
OTP ie ASK/FSK 20-SSOP RFPIC12C509AF-I/SS-ND 4.00 2.30 2.23 
agente : EPROM & CASTE Deo Mre ASK 18-CDIP RFPIC12C509AG/JW-ND 11.58 _ _ 
OTP ASK 18-SOIC. RFPIC12C509AG-I/SO-ND 3.83 2.20 2.12 


* Has internal RC Oscillator @ 4MHz. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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= . . . 
A\microcuip —-18/28/40-Pin 8-Bit CMOS FLASH Microcontrollers 
PIC16F84/84A: Peripheral Features: + 13 |/O pins with individual + In-Circuit Serial Programming™ via two pins + Only single 5V 
direction control + High current sink/source tor direct LED drive: source needed for rcgramimiag: + In-Circuit Debiigging va ie pins Key Features BICTGES72 | RICTeES 73) RICIGEe 74) RICIes7G | ICLono 77 
25mA sink max. per pin; 20mA source max. per pin * TMRO: 8-bit + Processor read/write access to program memory + Wide operating Qherating Frequency DC- 20 MHZ 
timer/counter with 8-bit programmable prescaler (LF84 + Wide voltage range: 2.0V to 5.5V (PIC16LF87X) + High Sink/Source Resets (and Delays) POR, BOR (PWAT, OST) 
operating voltage range: Commercial: 2.0V to 6.0V; Industrial: 2.0V to Current: 25mA +» Commercial and Industrial temperature ranges + Low- + 
6.0V + Low power consumption: <2mA typical @ 5V, 4 MHz; 15yA power consumption: <2mA typical @ 5V, 4MHz; 20pA typical @ 3V, FLASH Program 
typical @ 2V, 32 kHz; <1pA typical standby current @ 2V +» Max 32kHz; <1A typical standby current Memory 2K 4K 8K 
hale SOM aS BV eal SL aia ae te range: Peripheral Features: + Timer0: 8-bit timer/counter with 8-bit |_(14-bit words) 
ommercial: €.0V to 2.0V; Industrial: 2. 0 9. * Low power prescaler + Timert: 16-bit timer/counter with prescaler, can be 
consumption: <2mA typical @ SV, 4 MHz; 15yA typical @ 2V, 32 incremented during sleep via external cryelaliclock + Timer2: 8-bit Date Merron) bytes] 1 we ea 
kHz; <0.5A typical standby current @ 2V + Max. Frequency: 20  timer/counter with 8-bit period register, prescaler and postscaler + Two EEN Date Memory oe 126 256 
MHz) Capture, Compare, PWM modules + Capture is 16-bit, max. | Interrupts 10 13 14 13 14 
PIC16F87X: Core Features: + High-performance RISC CPU + Only resolution is 12.5ns; Compare is 16-bit, max. resolution is 200ns; /O Ports ABC ABC |ABCDE| ABC ABCD,E 
35 single word instructions to learn + All single cycle instructions PWM max. resolution is 10-bit + 10-bit multi-channel Analog-to- Timers 3 
except for program branches which are two cycle + Operating Speed: Digital converter + Synchronous Serial Port (SSP) with SPI™ (Master 
DC — 20MHz clock input; DC — 200ns instruction cycle * Up to 8K x Mode) and I2C™ (Master/Slave) + Universal Synchronous Asyn- | Capture/Compare/ { 2 
14 words of FLASH Program Memory; Up to 368 x 8 bytes of Data chronous Receiver Transmitter (USART/SCI) with 9-bit address PWM Modules 
Memory (RAM); Up to 256 x 8 bytes of EEPROM data memory + Pin- detection + Parallel Slave Port (PSP) 8-bits wide, with external Read, Serial 
out compatible to the PIC16C72, 73, 74, 76, 77 + Interrupt capability Write and Chip Select controls (40/44-pin only) * Brown-out detection Communications MSSP MSSP, USART 
(up to 14 internal/external interrupt sources) + Eight level deep hard- circuitry for Brown-out Reset (BOR) 
ware stack * Direct, indirect, and relative addressing modes + Power- Parallel - _ PSP = PSP 
a on ¥ Seca liegt won een Oscilator Start-up | pso00920-ND Embedded Control Handbook, Volume 1... $9.95 | | Communications 
imer + Watchdog Timer with its own on-chii -Bi -to-Digi i it i 
oscillator for reliable eerie + Programmable code-protection + Power DS00711-ND Embedded Control Handbook, Update 2000. ..... $5.00 ue Bogie at Buia Pitkin ahi Piha ikeen 
saving SLEEP mode =» Selectable oscillator options +» Low-power, 7 i q i 
high-speed CMOS FLASH/EEPROM technology. + Fully static design BOONE = REMC OCD eC nes ay t tie 2:28 Instruction Set 36 Instructions 
Memory Size Oscillator Frequency Operating 
RAM/ Config- vo Type Range Temperature Digi-Key Price Each 
PROGRAM EEPROM uration Lines External Min./Max. Range Package Part No. 1 25 100 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 18-DIP PIC16F627-04/P-ND* 3.20 1.82 1.69 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 18-SOIC PIC16F627-04/SO-ND* 3.25 1.86 1.72 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 20-SSOP. PIC16F627-04/SS-ND 3.50 2.01 1.86 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 18-DIP PIC16F627-20/P-NDx 3.43 1.95 1.81 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 18-SOIC PIC16F627-20/SO-ND* 3.48 1.99 1.85 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 20-SSOP. PIC16F627-20/SS-ND 3.75 2.15 1.99 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-DIP PIC16F627-041/P-ND*& 3.50 2.01 1.86 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-SOIC PIC16F627-041/SO-NDx 3.58 2.05 1.90 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 20-SSOP. PIC16F627-041/SS-ND 3.85 2.21 2.05 
1K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-DIP PIC16F627-201/P-ND*x 3.75 2.15 1.99 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-SOIC PIC16F627-201/SO-ND* 3.83 2.19 2.03 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 20-SSOP. PIC16F627-201/SS-ND 4.13 2.36 2.19 
2K x 14 224/128 FLASH 16t Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 18-DIP PIC16F628-04/P-ND* 3.63 2.07 1.92 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 18-SOIC PIC16F628-04/SO-ND* 3.70 2.11 1.96 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 20-SSOP. PIC16F628-04/SS-ND 3.98 2.28 214 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 18-DIP PIC16F628-20/P-ND* 3.88 2.21 2.05 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 18-SOIC PIC16F628-20/SO-ND* 3.95 2.26 2.09 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 20-SSOP. PIC16F628-20/SS-ND 4.28 2.44 2.26 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-DIP PIC16F628-041/P-ND*& 3.98 2.28 2.11 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-SOIC PIC16F628-041/SO-ND* 4.08 2.32 2.15 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 20-SSOP. PIC16F628-041/SS-ND 4.38 2.50 2.32 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-DIP PIC16F628-201/P-ND* 4.28 2.44 2.26 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-SOIC PIC16F628-201/SO-ND* 4.35 2.49 2.30 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 20-SSOP. PIC16F628-201/SS-ND 4.70 2.68 2.48 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 18-DIP PIC16LF627-04/P-ND* 3.35 Pca 1.78 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 18-SOIC PIC16LF627-04/SO-ND* 3.43 1.95 1.81 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 20-SSOP PIC16LF627-04/SS-ND 3.68 2.11 1.95 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-DIP PIC16LF627-041/P-ND* 3.68 2.11 1.95 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-SOIC PIC16LF627-041/SO-ND* 3.75 2.15 1.99 
1Kx 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 20-SSOP PIC16LF627-041/SS-ND 4.05 2.32 2.15 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 18-DIP PIC16LF628-04/P-ND* 3.80 217 2.02 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 18-SOIC PIC16LF628-04/SO-ND* 3.88 2.22 2.06 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158°F (0°-70°C) 20-SSOP PIC16LF628-04/SS-ND 4.18 2.39 2.22 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-DIP PIC16LF628-041/P-ND* 4.18 2.39 2.22 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-SOIC PIC16LF628-041/SO-ND* 4.28 2.44 2.26 
2K x 14 224/128 FLASH 16 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 20-SSOP. PIC16LF628-041/SS-ND 4.60 2.63 2.44 
4K x 14 192/— FLASH 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16F73-I/SO-ND& 5.38 3.23 3.18 
4K x 14 192/— FLASH 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3” PIC16F73-I/SP-NDx 5.38 3.23 3.18 
4K x 14 192/— FLASH 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SSOP. PIC16F73-I/SS-ND* 5.53 3.32 3.27 
4K x 14 192/— FLASH 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16F74-I/L-ND*x 7.30 4.38 4.32 
4K x 14 192/— FLASH 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16F74-I/P-ND*x 6.53 3.92 3.86 
8K x 14 368/— FLASH 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3” PIC16F76-I/SP-ND* 7.60 4.56 4.49 
8K x 14 368/— FLASH 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SSOP. PIC16F76-I/SS-ND 7.73 4.64 4.58 
8K x 14 368/— FLASH 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16F77-I/L-ND*& 9.18 5.51 5.43 
8K x 14 368/— FLASH 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16F77-I/P-NDx 8.20 4.92 4.85 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 18-DIP PIC16F84-04/P-ND* 6.88 4.51 4.37 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 18-SOIC PIC16F84-04/SO-ND* 7.00 4.59 4.45 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 18-DIP PIC16F84-10/P-ND* 7.38 4.84 4.69 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-10MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 18-SOIC PIC16F84-10/SO-ND* 7.50 4.93 4.78 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-200KHz 32° to 158° F (0°-70°C) 18-DIP PIC16LF84-04/P-ND* 7.20 4.73 4.58 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-200KHz 32° to 158° F (0°-70°C) 18-SOIC PIC16LF84-04/SO-ND* 7.33 4.81 4.67 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-DIP PIC16F84-041/P-ND* 7.58 4.98 4.82 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-SOIC PIC16F84-041/SO-ND* 7.73 5.07 4.91 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-10MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-DIP PIC16F84-101/P-ND*x 8.13 5.33 5.17 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-10MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-SOIC PIC16F84-101/SO-ND* 8.28 5.43 5.26 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-200KHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-DIP PIC16LF84-041/P-ND*x 7.93 5.19 5.04 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-200KHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-SOIC PIC16LF84-041/SO-ND* 8.05 5.29 5.13 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 18-DIP PIC16F84A-04/P-ND* 5.63 3.46 3.36 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 18-SOIC PIC16F84A-04/SO-ND* 5.73 3.53 3.42 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 20-SSOP PIC16F84A-04/SS-ND* 6.10 3.76 3.65 
(Continued) 
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A\mMicrocuie —_18/28/40-Pin 8-Bit CMOS FLASH \icrocontrollers (cont) 


Memory Size Oscillator Frequency Operating 
RAM/ Config- vO Type Range Temperature Digi-Key Price Each 
PROGRAM | EEPROM uration Lines External Min./Max. Range Package Part No. 1 25 100 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 18-DIP PIC16F84A-20/P-ND* 6.00 3.69 3.59 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 18-SOIC PIC16F84A-20/SO-ND* 6.10 3.76 3.65 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 20-SSOP PIC16F84A-20/SS-ND* 6.50 4.00 3.89 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 18-DIP PIC16LF84A-04/P-ND* 5.90 3.63 3.53 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 18-SOIC PIC16LF84A-04/SO-ND* 6.00 3.69 3.58 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 20-SSOP PIC16LF84A-04/SS-ND*& 6.40 3.94 3.82 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-DIP PIC16F84A-041/P-ND* 6.18 3.80 3.69 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-SOIC PIC16F84A-041/SO-ND* 6.28 3.87 3.75 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 20-SSOP PIC16F84A-041/SS-ND* 6.68 4.10 3.99 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-DIP PIC16F84A-201/P-ND* 6.60 4.06 3.94 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-SOIC PIC16F84A-201/SO-ND* 6.70 4.13 4.00 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 20-SSOP PIC16F84A-201/SS-ND 7.08 4.36 4.24 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-DIP PIC16LF84A-041/P-ND* 6.45 3.97 3.86 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 18-SOIC PIC16LF84A-041/SO-ND* 6.58 4.05 3.93 
1Kx 14 68/64 FLASH 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 20-SSOP PIC16LF84A-041/SS-ND* 6.95 4.28 4.15 
2K x 14 128/64 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16F870-I/SO-ND* 4.63 2.87 2.74 
2K x 14 128/64 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3” PIC16F870-I/SP-ND* 4.63 2.87 2.74 
2K x 14 128/64 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SSOP PIC16F870-I/SS-ND* 4.78 2.97 2.82 
2K x 14 128/64 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16F871-I/P-ND*x 5.48 3.40 3.12 
2K x 14 128/64 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16F871-I/L-ND* 6.13 3.80 3.49 
2K x 14 128/64 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3" PIC16F872-I/SP-ND* 4.63 2.83 2.74 
2K x 14 128/64 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16F872-I/SO-ND* 4.63 2.83 2.74 
2K x 14 128/64 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SSOP PIC16F872-I/SS-ND* 4.78 2.92 2.82 
2K x 14 128/64 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3" PIC16LF872-I/SP-ND* 4.88 2.98 2.88 
2K x 14 128/64 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16LF872-1/SO-ND*& 4.88 2.98 2.88 
2K x 14 128/64 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SSOP PIC16LF872-I/SS-ND* 5.00 3.06 2.96 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 28-DIP .3” PIC16F873-04/SP-ND* 7.13 4.35 4.21 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 28-SOIC PIC16F873-04/SO-ND* 7.13 4.35 4.21 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 28-DIP .3" PIC16F873-20/SP-ND* 7.63 4.66 4.51 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 28-SOIC PIC16F873-20/SO-ND* 7.63 4.66 4.51 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 28-DIP .3” PIC16LF873-04/SP-ND* 7.48 4.57 4.42 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 28-SOIC PIC16LF873-04/SO-ND* 7.48 4.57 4.42 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3” PIC16F873-041/SP-ND* 7.83 4.79 4.63 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16F873-041/SO-ND* 7.83 4.79 4.63 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16F873-201/SO-ND* 8.38 5.12 4.96 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP PIC16F873-201/SP-ND* 8.38 5.12 4.96 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185° F (-40°-85°C) 28-DIP .3" PIC16LF873-041/SP-ND* 8.23 5.03 4.86 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16LF873-041/SO-ND* 8.23 5.03 4.86 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3” PIC16F873A-I/SP-ND§ NEW! 7.13 4.35 4.21 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16F873A-I/SO-ND§ NEW! 7.13 4.35 4.21 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SSOP PIC16F873A-I/SS-ND§ NEW! 9.43 5.80 5.62 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16LF873A-I/SO-ND§ NEW! 7.48 4.57 4.42 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3" PIC16LF873A-I/SP-ND§ NEW! 7.48 4.57 4.42 
4K x 14 192/128 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SSOP PIC16LF873A-I/SS-ND§ NEW! 10.13 6.25 6.05 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 40-DIP PIC16F874-04/P-ND* 7.78 4.75 4.60 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 44-PLCC PIC16F874-04/L-ND* 8.70 5.32 5.15 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 40-DIP PIC16F874-20/P-ND* 8.33 5.08 4.92 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 44-PLCC PIC16F874-20/L-ND* 9.30 5.69 5.51 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 40-DIP PIC16LF874-04/P-ND* 8.15 4.99 4.83 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 44-PLCC PIC16LF874-04/L-ND* 9.13 5.59 5.40 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16F874-041/P-ND*x 8.55 5.23 5.06 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16F874-201/L-ND*& 10.25 6.26 6.06 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16F874-201/P-ND x 9.15 5.59 5.41 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16F874-041/L-ND*& 9.58 5.85 5.66 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16LF874-041/P-ND* 8.98 5.49 5.31 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16LF874-041/L-ND*& 10.05 6.15 5.95 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16F874A-I/L-ND§ NEW! 8.70 5.32 5.15 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16F874A-I/P-ND§ NEW! 7.78 4.75 4.60 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16LF874A-I/L-ND§ NEW! 9.13 5.59 5.40 
4K x 14 192/128 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16LF874A-I/P-ND§ NEW! 8.15 4.99 4.83 
8K x 14 368/— FLASH 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16F76-I/SO-ND* 7.60 4.56 4.49 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 28-DIP .3” PIC16F876-04/SP-ND x 7.68 4.70 4.55 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 28-SOIC PIC16F876-04/SO-ND* 7.68 4.70 4.55 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 28-DIP .3” PIC16F876-20/SP-ND* 8.23 5.03 4.86 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 28-SOIC PIC16F876-20/SO-ND* 8.23 5.03 4.86 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 28-DIP .3" PIC16LF876-04/SP-ND* 8.08 4.93 4.77 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 28-SOIC PIC16LF876-04/SO-ND* 8.08 4.93 4.77 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3” PIC16F876-041/SP-ND* 8.45 5.17 5.00 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC. DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16F876-041/SO-ND* 8.45 5.17 5.00 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16F876-201/SO-ND* 9.05 5.53 5.35 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3” PIC16F876-201/SP-ND* 9.05 5.53 5.35 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3” PIC16LF876-041/SP-ND* 8.88 5.43 5.25 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16LF876-041/SO-ND* 8.88 5.43 5.25 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16F876A-I/SO-ND§ NEW! 7.68 4.70 4.55 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3” PIC16F876A-I/SP-ND§ NEW! 7.68 4.70 4.55 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SSOP PIC16F876A-I/SS-ND§ NEW! 10.15 6.25 6.06 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SOIC PIC16LF876A-I/SO-ND§ NEW! 8.08 4.93 4.77 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-DIP .3" PIC16LF876A-I/SP-ND§ NEW! 8.08 4.93 4.77 
8K x 14 368/256 FLASH 22 (5-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 28-SSOP PIC16LF876A-I/SS-ND§ NEW! 10.65 6.56 6.36 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 40-DIP PIC16F877-04/P-ND* 8.40 5.13 4.96 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 44-PLCC PIC16F877-04/L-ND* 9.40 5.75 5.56 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 40-DIP PIC16F877-20/P-ND* 8.98 5.49 5.31 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 44-PLCC PIC16F877-20/L-ND* 10.05 6.15 5.95 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 40-DIP PIC16LF877-04/P-ND* 8.80 5.39 5.21 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° to 158° F (0°-70°C) 44-PLCC PIC16LF877-04/L-ND* 9.88 6.03 5.84 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16F877-041/P-ND*& 9.23 5.64 5.46 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16F877-041/L-ND* 10.33 6.32 6.12 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16F877-201/L-ND* 11.05 6.76 6.54 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16F877-201/P-ND*& 9.88 6.04 5.84 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16LF877-041/P-ND*& 9.70 5.93 5.73 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16LF877-041/L-ND*& 10.85 6.64 6.42 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16F877A-I/L-ND§ NEW! 9.40 5.75 5.56 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC. DC-20MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16F877A-I/P-ND§ NEW! 8.40 5.13 4.96 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 44-PLCC PIC16LF877A-I/L-ND§ NEW! 9.88 6.03 5.84 
8K x 14 368/256 FLASH 33 (8-Ch. 10-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° to 185°F (-40°-85°C) 40-DIP PIC16LF877A-I/P-ND§ NEW! 8.80 5.43 5.26 
t Two Analog Comparators and One 10 Bit PWM § Only supported by Promate Il, not Picstart Plus and ICD. 


* Digi-Key now offers a programming service using customer supplied Master IC and software disk for Microchips PIC family. The following formats are supported by our programming 
center: BIN16 — 16-bit binary format (default for PGM16/TASM16), INHXM8 — Merged 8-bit Intel™ Hex (Parallax) format, INHXS8 — Split 8-bit Intel™ Hex format, INHX16 — 16-bit Intel™ 
Hex format. For further information and price quotes, please call 1-800-344-4539, and request the programming center. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
246 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


XS MICROCHIP 


High Performance RISC CPU: 


* Only 35 instruction to learn + All single cycle instructions (200 ns), 
except for program branches which are two-cycle » Operating speed: 
DC - 20 MHz oscillator/clock input, DC - 200 ns instruction cycle + Inter- 
rupt capability + 16 special function hardware registers + 8-level deep 
hardware stack * Direct, Indirect, and Relative Addressing modes 


Peripheral Features: 


+ 6 I/O pins with individual direction control + High current sink/source 


CMOS Microcontrollers 
PIC12F629/675 Series 


for direct LED drive + Analog comparator module with: One analog 
comparator, Programmable on-chip comparator voltage reference 
(CVREF) module, Programmable input multiplexing from device 
inputs, Comparator output is externally accessible + Analog-to-Digital 
Converter module (PIC12F675): 10-bit resolution, Programmable 4- 
channel input, Voltage reference input + TimerO: 8-bit timer/counter 
with 8-bit programmable prescaler + Enhanced Timer1: 16-bit 
timer/counter with prescaler, External Gate Input mode, Option to use 
OSC1 and OSC2 in LP mode as Timer oscillator, if INTRC Oscillator 
mode selected 


NEW! 8-Pin FLASH-Based 8-Bit 


Special Microcontroller Features: 

+ Low power Power-on Reset (POR) * Power-up Timer (PWRT) and 
Oscillator Start-up Timer (OST) » Low power Brown-out Detect (BOD) 
* Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC oscillator for reliable 
operation + In-Circuit Serial Programming™ (ICSP™) via two pins 


CMOS Technology: 

+ Low power, high speed CMOS FLASH technology + Fully static 
design + Wide operating voltage range: PIC12F629/675 - 2.0V to 5.5V 
+ Low power consumption: <1.0 mA @ 5.5V, 4.0 MHz, 20 LA typical @ 
2.0V, 32 kHz, <1.0 A typical standby current @ 2.0V 


Memory Size Oscillator Frequency Operating 
Config- ie) Type Range Temperature Digi-Key Price Each 
EPROM RAM uration Lines External Min./Max. Range Pkg. Part No. 1 25 100 
1Kx 14 64x8 FLASH 6 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-Dip PIC12F629-I/P-ND 1.68 1.03 .99 
1Kx 14 64x8 FLASH 6 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-SOIC PIC12F629-I/SN-ND 1.68 1.03 .99 
1Kx 14 64x8 FLASH 6 (4-Ch. 10-Bit ADO) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-Dip PIC12F675-I/P-ND 2.08 1.29 1.25 
1Kx 14 64x8 FLASH 6 (4-Ch. 10-Bit ADO) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-SOIC PIC12F675-I/SN-ND 2.08 1.29 1.25 
XS MicROCHIP 8-Pin, 8-Bit Microcontrollers 


PIC12C50X, PIC12CE5XX and PIC12C67X Series 


High-Performance RISC CPU: 


+ Only 33 single word instructions to learn = All instructions are single 
cycle (11s) except for program branches which are two-cycle + Oper- 
ating Speed: DC - 4 MHz clock input, DC - 1p instruction cycle + 12- 
bit wide instructions + 8-bit wide data path »* Seven special function 
hardware registers + Two-level deep hardware stack * Direct, indirect 
and relative addressing modes for data and instructions « Internal 4 
MHz RC oscillator with programmable calibration + In-circuit serial 


operation + Programmable code-protection + Power saving SLEEP 
mode + Wake-up from SLEEP on pin change - Internal pull-ups on 
V/O pins 


Selectable Oscillator Options: 


+ INTRC - Internal 4 MHz RC oscillator +» EXTRC - External low-cost 
RC oscillator * XT - Standard crystal/resonator + LP - Power saving, 
low frequency crystal » Internal pull-up on MCLR pin 


8 PIN MCU with A/D: 


PIC12C67X microcontrollers typically achieve a 2:1 code compression 
and a 4:1 speed improvement over other 8-bit microcontrollers in their 
class. 

The PIC12C67X devices have 128 bytes of RAM and 6 I/O pins. In 
addition a timer/counter is available. Also a 4-channel high-speed 8-bit 
AID is provided. The 8-bit resolution is ideally suited for applications 
requiring low-cost analog interface, e.g., thermostat control, pressure 


Programming Applications: sensing, etc. 

Peripheral Features: The PIC12C5Xx series fits perfectly in applications ranging from DS00161-ND CD-ROM Microchip Technical Library.......... $2.25 

+ 8-bit real time clock/counter (TMRO) with 8-bit programmable personal care appliances and security systems to low-power remote DS00711-ND Embedded Control Handbook 

prescaler + Power-On Reset (POR) + Device Reset Timer (DRT) transmitters/receivers (e.g., timer functions, replacement of “glue” logic Update 2000.........cccccccsseeeseeeesseeenees $5.00 

«Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC oscillator for reliable and PLDs in larger systems, co-processor applications). 

Memory Size Oscillator Frequency Operating 
Config- Te) Type Range Temperature Digi-Key Price Each 

EPROM RAM uration Lines External t Min./Max. Range Pkg. Part No. il 25 100 
512x 12 25x 8 EPROM 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-CDip PIC12C508/JW-ND 9.65 = = 
512x 12 25x 8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-Dip PIC12C508-04/P-ND 2.05 1.72 1.40 
512x 12 25x 8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-SOIC* PIC12C508-04/SM-ND 2.15 1.81 1.47 
512x 12 25x 8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-Dip PIC12C508-041/P-ND 2.25 1.90 1.54 
512 x 12 25x 8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-SOIC* PIC12C508-041/SM-ND 2.38 1.99 1.61 
512x 12 25x 8 EPROM 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-CDip PIC12C508A/JW-ND 9.17 — _ 
512x 12 25x8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-Dip PIC12C508A-04/P-ND 1.58 97 94 
512x 12 25x8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-SOIC* PIC12C508A-04/SM-ND 1.58 97 94 
512x 12 25x8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-Dip PIC12C508A-041/P-ND 1.73 1.07 1.03 
512x 12 25x 8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-SOIC* PIC12C508A-041/SM-ND 1.73 1.07 1.03 
1Kx 12 41x8 EPROM 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-CDip PIC12C509/JW-ND 10.14 = = 
1Kx 12 41x8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-Dip PIC12C509-04/P-ND 2.28 1.90 1.54 
1Kx 12 41x8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-SOIC* PIC12C509-04/SM-ND 2.38 2.00 1.62 
1Kx 12 41x8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-Dip PIC12C509-041/P-ND 2.50 2.09 1.70 
1K x12 41x8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-SOIC* PIC12C509-041/SM-ND 2.60 2.18 1.76 
1Kx 12 41x8 EPROM 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-CDip PIC12C509A/JW-ND 9.65 — _ 
1Kx 12 41x8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-Dip PIC12C509A-04/P-ND 1.63 1.01 97 
1Kx 12 41x8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-SOIC* PIC12C509A-04/SM-ND 1.63 1.01 97 
1Kx 12 41x8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-Dip PIC12C509A-041/P-ND 1.80 1.11 1.07 
1K x12 41x8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-SOIC* PIC12C509A-041/SM-ND 1.80 1.11 1.07 
512x 12 25x 8 EPROM} 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-CDip PIC12CE518/JW-ND 10.23 a — 
512x 12 25x 8 OTPt 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-Dip PIC12CE518-04/P-ND 1.93 1.19 1.15 
512x 12 25x 8 OTPt 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-SOIC* PIC12CE518-04/SM-ND 2.03 1.25 1.21 
512x 12 25x 8 OTP 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-Dip PIC12CE518-041/P-ND 2.13 1.31 1.27 
512x 12 25x 8 OTPt 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-SOIC* PIC12CE518-041/SM-ND 2.23 1.37 1.33 
1Kx 12 41x8 EPROM 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-CDip PIC12CE519/JW-ND 10.81 _ — 
1Kx 12 41x8 OTPt 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-Dip PIC12CE519-04/P-ND 2.10 1.29 1.25 
1Kx 12 41x8 OTPt 5 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-SOIC* PIC12CE519-04/SM-ND 2.20 1.36 1.31 
1Kx 12 41x8 OTPt 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-Dip PIC12CE519-041/P-ND 2.30 1.42 1.38 
1K x12 41x8 OTPt 5 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-SOIC* PIC12CE519-041/SM-ND 2.40 1.48 1.43 
1Kx 14 128 EPROM 6 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-CDip PIC12C671/JW-ND 8.62 = = 
1Kx 14 128 OTP 6 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-Dip PIC12C671-04/P-ND 2.88 1.77 1.71 
1Kx 14 128 OTP 6 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-SOIC* PIC12C671-04/SM-ND 3.00 1.86 1.80 
1Kx 14 128 OTP 6 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-Dip PIC12C671-10/P-ND 3.08 1.89 1.83 
1Kx 14 128 OTP 6 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-SOIC* PIC12C671-10/SM-ND 3.23 1.99 1.92 
1Kx 14 128 OTP 6 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-Dip P1IC12C671-041/P-ND 3.15 1.94 1.88 
1Kx 14 128 OTP 6 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-SOIC* P1IC12C671-041/SM-ND 3.30 2.04 1.98 
1Kx 14 128 OTP 6 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-Dip P1IC12C671-101/P-ND 3.38 2.08 2.02 
2K x 14 128 EPROM 6 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-CDip PIC12C672/JW-ND 8.63 = = 
2K x 14 128 OTP 6 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-Dip PIC12C672-04/P-ND 2.88 1.77 1.71 
2K x 14 128 OTP 6 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-Soic* PIC12C672-04/SM-ND 3.00 1.86 1.80 
2K x 14 128 OTP 6 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-Dip PIC12C672-10/P-ND 3.08 1.89 1.83 
2K x 14 128 OTP 6 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-SOIC* PIC12C672-10/SM-ND 3.23 1.99 1.92 
2K x 14 128 OTP 6 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-Dip PIC12C672-041/P-ND 3.15 1.94 1.88 
2K x 14 128 OTP 6 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-SOIC* PIC12C672-041/SM-ND 3.30 2.04 1.98 
2K x 14 128 OTP 6 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-Dip PIC12C672-10I/P-ND 3.38 2.08 2.01 
2K x 14 128 OTP 6 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 8-SOIC* PIC12C672-101I/SM-ND 3.55 2.18 2.12 
1Kx 14 128x8 EPROM} 6 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-CDip PIC12CE673/JW-ND 9.49 = = 
1Kx 14 128x8 OTPt 6 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-Dip PIC12CE673-04/P-ND 3.38 2.08 2.02 
1Kx 14 128x8 OTPt 6 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-Dip PIC12CE673-10/P-ND 3.63 2.23 2.16 
2K x 14 128x8 EPROMt+ 6 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-CDip PIC12CE674/JW-ND 9.49 a _ 
2K x 14 128x8 OTPt 6 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-Dip PIC12CE674-04/P-ND 3.38 2.08 2.02 
2K x 14 128x8 OTPt 6 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 8-Dip PIC12CE674-10/P-ND 3.63 2.23 2.16 


t+ Has internal RC Oscillator @ 4MHz (See data sheet for accuracy) 


+ 16-Byte EEPROM 


* Body width = .208 Inches (nominal) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


Fax: 218-681-3380 


x MICROCHIP 


General Description: Microchip's long history of innovation has proven its 
commitment to develop and market leading edge products. With its PIC, 
Microchip has engineered the most advanced low-to mid range 8-Bit 
Microcontroller family on the market today. The flexibility of CMOS OTP EPROM 
Technology, the superior performance of RISC Architecture and the smallest 
packaging combined with affordable pricing are the prime reasons systems 
designers select PIC as their Microcontroller of Choice. With PIC, the 8-12 week 
lead time typical of ROM MCUs is reduced to just days. In addition, PICs code 
compaction factor takes weeks off system design time. PIC’s small die size 
combined with Microchip's advanced CMOS technology, support a wide 
performance range and low operating and standby currents. Low currents are 
ideal for long-life battery dependent applications. One of PICs strongest suits is 
its /O capability. 

PIC16C5X (Use Programmer PICSTART Plus) 

Features: Only 33 single word instructions to learn + All single cycle 
instructions (200 ns) except for program branches which are two-cycle + 12- 
bit wide instructions + 8-bit wide data path + 512 - 2K x 12 on-chip EPROM 
program memory + 25 to 73 x 8 general purpose registers (SRAM) * 7 special 
function hardware registers + 2 level deep hardware stack » Direct, indirect and 
relative addressing modes for data and instructions + 8 bit real time 
clock/counter (RTOC) with 8-bit programmable prescaler + Oscillator start-up 
timer + Watchdog timer (WDT) with its own on-chip RC oscillator. 

PIC16C54C (Use Programmer PICSTART Plus) 

Features: The PIC16C54C expands the baseline family with a low end device 
that offers lower power consumption and enhanced electrical characteristics. The 


PIC16C54C provides a cost reduction path for PIC16C57 and PIC16C58B users 
that require less program memory or data memory for a new application. Also 


8-Bit RISC Microcontrollers 


PIC16C5X and PIC16HV540 Series 


PIC16HV540 (Enhanced PIC16C54 EPROM-Based 8-Bit CMOS 
Microcontroller with On-Chip Voltage Regulator) 

General Description: The PICI6HV540 is a low-cost, high-performance, 8-bit, 
fully-static, EPROM-based CMOS microcontroller. It is pin and software 
compatible with the PIC16C5x family of devices. It employs an RISC architecture 
with only 33 single word/single cycle instructions. The PIC16HV540 is the first 
Qne-Time-Programmable (OTP) microcontroller with an on-chip 3 Volt and 5 Volt 
regulator. This eliminates the need for an external regulator in many applications 
powered from 9 Volt or 12 Volt batteries or unregulated 6 Volt, 9 Volt or 12 Volt 
mains adapters. The PICI6HV540 is ideally suited for applications that require 
very low standby current at high voltages. These typically require expensive low 
current regulators. 

The PICI6HV540 is equipped with special features that reduce system cost and 
power requirements. The Power-On Reset (POR) and Device Reset Timer (DRT) 
eliminate the need for external reset circuitry. There are four oscillator configura- 
tions to choose from, including the power-saving LP (Low Power) oscillator, 
cost-saving RC oscillator, and XT and HS for crystal oscillators. Power saving 
SLEEP mode, Watchdog Timer and code protection features improve system 
cost, power and reliability. 

Applications: The PIC16HV540 is very versatile even in areas where no micro- 
controller use has been considered before (e.g., timer functions, replacement of 
“glue” logic in larger systems, coprocessor applications). The PICI6HVS540 fits 
perfectly in low-power battery applications such as OO and smoke detection, 
toys, games, security systems and automobile modules. 

Features: + High-Performance RISC CPU = 18-pins * 12 1/O + 512 EPROM »+ 25 
RAM = Only 33 single word instructions to learn * All instructions are single 
cycle (200 ns) except for program branches which are two-cycle + Operating 
Speed: DC - 20 MHz clock input; 200 - ns instruction cycle + 12-bit wide 


lated I/O + Wake up from SLEEP on pin change + Programmable code- 
protection * Power saving SLEEP mode + Selectable oscillator options: RC — 
Low-cost RC oscillator; XT — Standard crystal/resonator; HS — High speed 
crystal/resonator; LP — Power saving, low frequency crystal + Glitch filtering on 
master clear and pin change inputs. CMOS Technology: + Selectable on-chip 
3V/5V Regulator + Low-power, high-speed OMOS EPROM technology = Fully 
static design + Wide-operating voltage range: 3.5V to 15V + Temperature 
range: Commercial: 0°C to 70°C; Industrial: -40°C to 85°C + Low-power 
consumption: <2mA typical @ 5V, 4 MHz; 15p/A typical @ 3A, 32kHz; <4.5uA 
typical standby current @ 15V (with WDT disabled), 0°C t0 70°C. 


PIC16C58B (Use Programmer PICSTART Plus) 

Features: The PIC16C58B expands the baseline family support with a larger 
memory, small pin count device. The PIC16C58B provides upward migration 
path to PIC16C54 and PICi6C56 customers that require more program or data 
memory. In addition, PIC16C57 customers that do not require as much |/O 
capability can migrate down to 18 pins to save cost and board space. The 
PIC16C58B positions in the high-end of the baseline family between the 
PIC16C56 and the PIC16C57 providing the same memory capability of the 
PIC16CS57 in the smaller 18 pin package. Only small code changes are necessary 
to interface to the I/O pins will be required The PIC16C58B is equipped with 
special microcontroller-like features that reduce system cost and power 
requirements. There are four user selectable oscillator configurations to choose 
from, including power saving LP (Low Power) oscillator and cost saving RC 
oscillator. 

Maximum output current sinked by any I/O pin = 25mA; sourced by any I/O pin = 
20mA. Do not exceed more than 800 mw of total power dissipation. EPROM = 
Erasable PROM; OTP= One Time Programmable Only 


PIC16C505 14-pin PIC. 


some current PIC16C54, 54A, and 54B users may migrate to the PICI6C54C to instructions + 8-bit wide data path » Seven special function hardware registers See chart for specifications. 

enjoy the advantages of lower power consumption and enhanced electrical + Four-level deep hardware stack « Direct, indirect and relative addressing 

characteristics all at a lower cost. Software is supported from the PIC16C54 modes for data and instructions. Peripheral Features: * 8-bit real time clock/ 

directly to the PICI6C54C with no software code ene The PICI6C54C is counter (TMRO) with 8-bit programmable prescaler + Power-On Reset (POR) | 9800092D-ND — Embedded Control Handbook, Volume 1 .........-.+.. 

equipped with special microcontroller-like features that reduce system cost and + Brown-Qut Protection » Device Reset Timer (DRT) with short RC-oscillator | DS00711-ND Embedded Control Handbook, Updated 2000 

power requirements. There are four oscillator configurations to choose from, — start up time +» Programmable Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC | DS00161-ND CD-ROM Microchip Technical Library 

including power saving LP (Low Power) oscillator and cost saving RCoscillator. oscillator for reliable operation + Sleep Timer + 8 High Voltage I/O + 4 Regu- 

Memory Size Oscillator Frequency Operating 
Contig- Ie) Type Range Temperature Digi-Key Price Each 
EPROM RAM uration Lines External Min./Max. Range Pkg. Part No. 1 25 100 
1Kx12 72x8 EPROM 11 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 14-CDip PIC16C505/JW-ND 6.25 aE = 
1Kx12 72x8 OTP 1 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 14-Dip PIC16C505-04/P-ND* 2.05 1.26 1.22 
1Kx12 72x8 OTP 1 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 14-Soic PIC16C505-04/SL-ND 2.05 1.26 1.22 
1Kx12 72x8 OTP. 11 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 14-Dip PIC16C505-041/P-ND*& 2.05 1.26 1.22 
1Kx12 72x8 OTP. 11 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 14-Soic PIC16C505-041/SL-ND 2.05 1.26 1.22 
1Kx12 72x8 OTP 1 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 14-Dip PIC16C505-20/P-ND« 2.13 1.31 1.27 
1Kx12 72x8 OTP 11 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 14-Soic PIC16C505-20/SL-ND 2.13 1.31 1.27 
1Kx12 72x8 OTP. 11 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 14-Dip PIC16C505-201/P-ND* 2.13 1.31 1.27 
1Kx12 72x8 OTP 11 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 14-Soic PIC16C505-201/SL-ND 2.13 1.31 1.27 
512x 12 25x8 OTP 12 RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C54-RC/P-ND* 3.70 2.72 2.53 
512x 12 25x8 OTP. 12 RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C54-RC/SO-ND* 3.78 2.78 2.58 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C54-XT/SO-ND x 3.78 2.78 2.58 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C54-HS/P-ND* 3.95 2.91 271 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C54-HS/SO-ND* 4.05 2.97 2.76 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal DC-40KHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C54-LP/P-ND* 3.88 2.86 2.66 
512x 12 25x8 OTP 12 Xtal DC-40KHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C54-LP/SO-ND* 3.98 2.92 271 
512x 12 25x8 OTP 12 RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C54-RCI/P-ND* 4.08 3.00 2.78 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C54-XTI/P-ND* 4.08 3.00 2.78 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16C54-XTI/SO-ND*x 4.15 3.06 2.84 
512x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C54A-04/P-ND& 3.70 2.72 2.53 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C54A-04/SO-ND* 3.78 2.78 2.58 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 20-SSOP PIC16C54A-04/SS-ND* 4.08 3.00 2.79 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-200KHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16LC54A-04/SO-ND* 3.95 2.91 2.71 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C54A-10/P-ND* 3.95 2.91 2.71 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C54A-20/P-ND* 4.23 3.12 2.90 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C54A-20/SO-ND* 4.33 3.18 2.95 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 20-SSOP PIC16C54A-20/SS-ND* 4.68 3.44 3.19 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16C54A-041/SO-ND* 4.15 3.05 2.84 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-200KHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16LC54A-041/SO-ND* 4.35 3.21 2.98 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-10MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C54A-101/P-ND* 4.35 3.20 2.98 
512x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C54A-201/P-ND& 4.65 3.43 3.19 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16C54A-201/SO-ND x 4.75 3.50 3.25 
512x 12 25x8 EPROM 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-CDip PIC16C54C/JW-ND 6.59 _ — 
512x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C54C-04/P-ND*x 2.30 1.42 1.37 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C54C-04/SO-ND* 2.35 1.45 1.40 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 20-SSOP PIC16C54C-04/SS-ND* 2.53 1.56 1.51 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C54C-20/P-ND*& 2.48 1.52 1.47 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C54C-20/SO-ND* 2.53 1.55 1.50 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 20-SSOP PIC16C54C-20/SS-ND* 2.73 1.67 1.62 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C54C-041/P-ND* 2.30 1.42 1.37 
512x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16C54C-041/SO-ND*& 2.35 1.45 1.40 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 20-SSOP PIC16C54C-041/SS-ND* 2.53 1.56 1.51 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C54C-201/P-ND* 2.48 1.52 1.47 
512x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16C54C-201/SO-ND* 2.53 1.55 1.50 
512x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 20-SSOP. PIC16C54C-201/SS-ND*& 2.73 1.67 1.62 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16HV540-04/P-ND 2.30 1.42 1.37 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16HV540-04/SO-ND 2.35 1.45 1.40 
512x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16HV540-20/P-ND 2.45 1.52 1.47 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16HV540-20/SO-ND 2.50 1.55 1.50 
512x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16HV540-041/P-ND 2.30 1.42 1.37 
512x 12 25x8 OTP. 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16HV540-041/SO-ND 2.35 1.45 1.40 
512x 12 24x8 OTP 20 RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip PIC16C55-RC/P-ND* 4.55 3.34 3.10 
512x 12 24x8 OTP. 20 RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C55-RC/SO-ND* 4.73 3.47 3.23 
512x 12 24x8 OTP 20 RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3” PIC16C55-RC/SP-ND* 4.55 3.34 3.10 
512x 12 24x8 OTP. 20 Xtal DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip PIC16C55-XT/P-ND* 4.85 3.57 3.32 
512x 12 24x8 OTP. 20 Xtal DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C55-XT/SO-ND* 5.05 3.72 3.45 
512x 12 24x8 OTP. 20 Xtal DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3” PIC16C55-XT/SP-ND* 4.85 3.57 3.32 
512x 12 24x8 OTP. 20 Xtal DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip PIC16C55-HS/P-ND* 5.55 4.09 3.80 
512x 12 24x8 OTP. 20 Xtal DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C55-HS/SO-ND* 5.78 4.25 3.95 
512x 12 24x8 OTP. 20 Xtal DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3” PIC16C55-HS/SP-ND* 5.55 4.09 3.80 
512x 12 24x8 OTP. 20 Xtal DC-40KHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip PIC16C55-LP/P-ND* 4.78 3.51 3.26 
512x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-40KHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C55-LP/SO-ND* 4.95 3.65 3.39 
512x 12 24x8 OTP. 20 Xtal DC-40KHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3” PIC16C55-LP/SP-ND* 4.78 3.51 3.26 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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A Microcnie 8-Bit RISC Microcontrollers (Cont) 


Memory Size Oscillator | Frequency Operating 
Config- ie) Type Range Temperature Digi-Key Price Each 

EPROM RAM uration Lines External Min./Max. Range Pkg. Part No. 1 25 100 
512x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Dip PIC16C55-HSI/P-ND* 6.13 4.50 4.18 
512x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Soic PIC16C55-HSI/SO-ND* 6.35 4.68 4.35 
512x 12 24x8 OTP 20 RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Dip PIC16C55-RCI/P-ND*x 5.00 3.67 3.41 
512x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Dip PIC16C55-XTI/P-ND* 5.35 3.93 3.65 
512x 12 24x8 OTP 20 Xtal DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Soic PIC16C55-XTI/SO-ND* 5.55 4.09 3.80 
512x 12 25x8 EPROM 20 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-CDip PIC16C55A/JW-ND 7.35 _ ol 

512x 12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip PIC16C55A-04/P-ND* 2.83 1.73 1.68 
512x 12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C55A-04/SO-ND* 2.93 1.80 1.75 
512x 12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3" PIC16C55A-04/SP-ND x 2.83 1.73 1.68 
512x 12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip PIC16LC55A-04/P-ND* 2.95 1.82 1.76 
512x 12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16LC55A-04/SO-ND x 3.08 1.89 1.83 
512x 12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip PIC16C55A-20/P-ND*& 3.15 1.95 1.89 
512x 12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C55A-20/SO-ND* 3.28 2.02 1.96 
512x 12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3" PIC16C55A-20/SP-ND x 3.15 1.95 1.89 
512x 12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Dip PIC16C55A-041/P-ND*& 3.10 1.91 1.85 
512x 12 25x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Soic PIC16C55A-041/SO-ND* 3.23 1.98 1.92 
1K x 12 25x8 OTP 12 RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C56-RC/P-ND* 4.73 3.49 3.24 
1K x 12 25x8 OTP 12 RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C56-RC/SO-ND* 4.85 3.57 3.32 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C56-XT/P-ND* 5.08 3.73 3.47 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C56-XT/SO-ND*& 5.20 3.82 3.55 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C56-HS/P-ND x 5.80 4.27 3.97 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C56-HS/SO-ND* 5.95 4.38 4.07 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal DC-40KHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C56-LP/P-ND* 4.98 3.66 3.40 
1K x 12 25x8 OTP 12 RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C56-RCI/P-ND* 5.20 3.83 3.56 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C56-XTI/P-ND* 5.58 4.10 3.81 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C56-HSI/P-ND* 6.38 4.70 4.36 
1K x 12 25x8 EPROM 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-CDip PIC16C56A/JW-ND 9.09 _ a 

1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C56A-04/P-ND* 2.60 1.60 1.55 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C56A-04/SO-ND* 2.65 1.63 1.58 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C56A-20/P-ND* 2.78 1.71 1.66 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C56A-20/SO-ND* 2.83 1.74 1.69 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16LC56A-04/P-ND* 2.73 1.68 1.63 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16LC56A-04/SO-ND x 2.78 1.71 1.66 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C56A-041/P-ND*& 2.85 1.76 1.70 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16C56A-041/SO-ND* 2.90 1.79 1.74 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C56A-201/P-ND*& 3.05 1.88 1.82 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16C56A-201/SO-ND* 3.13 1.92 1.86 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16LC56A-041/P-ND* 3.00 1.84 1.79 
1K x 12 25x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16LC56A-041/SO-ND* 3.05 1.88 1.82 
2K x 12 72x8 OTP 20 RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip PIC16C57-RC/P-ND* 5.78 4.25 3.95 
2K x 12 72x8 OTP 20 RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C57-RC/SO-ND* 6.00 4.42 4.11 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip PIC16C57-XT/P-ND* 6.18 4.55 4.22 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C57-XT/SO-ND*& 6.43 4.73 4.39 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3” PIC16C57-XT/SP-ND*& 6.18 4.55 4.22 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip PIC16C57-HS/P-ND* 7.08 5.20 4.84 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C57-HS/SO-ND* 7.35 5.41 5.03 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3” PIC16C57-HS/SP-ND*& 7.08 5.20 4.84 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-40KHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip PIC16C57-LP/P-ND*& 6.05 4.46 4.15 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-40KHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C57-LP/SO-ND* 6.30 4.64 4.31 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-40KHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3” PIC16C57-LP/SP-ND* 6.05 4.46 4.15 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Dip PIC16C57-HSI/P-ND* 7.78 5.72 5.32 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Soic PIC16C57-HSI/SO-ND* 8.10 5.95 5.53 
2K x 12 72x8 OTP 20 RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Dip PIC16C57-RCI/P-ND* 6.35 4.67 4.34 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Dip PIC16C57-XTI/P-ND* 6.80 5.00 4.65 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Soic PIC16C57-XTI/SO-ND* 7.08 5.20 4.83 
2K x 12 72x8 EPROM 20 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-CDip PIC16C57C/JW-ND 10.48 eri a 

2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip PIC16C57C-04/P-ND* 3.28 2.02 1.96 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C57C-04/SO-ND*& 3.43 2.10 2.04 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3" PIC16C57C-04/SP-ND* 3.28 2.02 1.96 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip PIC16LC57C-04/P-ND*x 3.45 2.12 2.06 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16LC57C-04/SO-ND* 3.58 2.21 2.14 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip PIC16C57C-20/P-ND* 3.68 2.27 2.20 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C57C-20/SO-ND* 3.83 2.36 2.29 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3" PIC16C57C-20/SP-ND* 3.68 2.27 2.20 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Dip PIC16C57C-041/P-ND* 3.60 2.23 2.16 
2K x 12 72x8 OTP 20 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Soic PIC16C57C-041/SO-ND* 3.75 2.31 2.24 
2K x 12 73 x8 EPROM 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-CDip PIC16C58B/JW-ND 10.29 _— a 

2K x 12 73 x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C58B-04/P-ND* 2.75 1.70 1.65 
2K x 12 73 x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C58B-04/SO-ND* 2.80 1.73 1.68 
2K x 12 73 x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 20-SSOP PIC16C58B-04/SS-ND* 3.03 1.87 1.81 
2K x 12 73 x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C58B-20/P-ND* 2.95 1.82 1.76 
2K x 12 73 x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C58B-20/SO-NDx 3.00 1.85 1.80 
2K x 12 73 x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 20-SSOP PIC16C58B-20/SS-ND* 3.25 2.00 1.94 
2K x 12 73 x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C58B-201/P-ND*x 3.25 2.00 1.94 
2K x 12 73 x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16C58B-201/SO-ND* 3.30 2.04 1.98 
2K x 12 73 x8 OTP 12 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 20-SSOP PIC16C58B-201/SS-ND* 3.55 2.19 2.12 
2K X12 73 x8 OTP 12 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16LC58B-04/P-ND* 2.90 1.78 1.73 


i-Key now offers a programming service using customer supplied Master IC and software disk for Microchips PIC family. The following formats are supported by our programming 
center: BIN16 — 16-bit binary format (default for PGM16/TASM16), INHXM8 — Merged 8-bit Intel™ Hex (Parallax) format, INHXS8 — Split 8-bit Intel™ Hex format, INHX16 — 16-bit Intel™ Hex 
format. For further information and price quotes, please call 1-800-344-4539, and request the programming center. 


RX MicROCHIP EPROM-Based 8-Bit CMOS Microcontrollers 
PIC16C55X Series 


High Performance RISC CPU: + Only 35 instructions to learn + All single-cycle Memory Size Oscillator Frequency Operating 
instructions (200ns), except for program branches which are two-cycle * Cperating Contig- v0 Type Range Temperature Digi-Key Price Each 
Speed: DC - 20 Mrz clock input, DC - 200 ns instruction cycle « Interrupt | EPROM | RAM | uration | Lines | External | Min./Max. Range Pkg. | Part No. 1 25 100 
capability * 16 special function hardware registers + 8-level deep hardware stack ~ 
+ Direct, Indirect and Relative addressing modes 512x14 | 80x8 orp 13 Mta/RC | DC-4MHz | 9, 9, 18-Dip | PICI6C554-04/P-ND& 373 270 225 
512x 14 80x8 OIP 13 Xtal/RC DC- 4MHz ( °) 18-Soic PIC16C554-04/SO-NDx 3.80 2.75 2.29 
Peripheral Features: + 13 |/O pins with individual direction control +» High 7 
fi r ‘ - Abit Hi F 2Kx 14 128x8 | EPROM 13 Xtal/RC DC- 20 MHz 1 _ 4ER0 18-CDip PIC16C558/JW-ND 10.14 _ _ 

Sealine aha LED drive + TimerO0: 8-bit timer/counter with 8-bit Kx 14 128x8 or 13 Xtal/RC DC- 4MHz . ee 18-Dip PICI6C558-04/P-ND 488 3.54 295 
prog : 2Kx 14 128x8 orP 13 Xtal/RC DC- 4MHz 18-Soic PIC16C558-04/SO-ND* 4.98 3.61 3.01 

DS00161-ND CD-ROM Microchip Technical Library .......... $2.25 * This part can be programmed by Digi-Key. For further information and price quotes, please call 1-800-344-4539, and 

request the programming center. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (t023) 249 


IAN MiIcROCHIP 


General Description: 


The PIC16C6xX is a family of low-cost, high-performance, CMOS, 
full-static 8-bit microcontrollers. 


“A” Version parts have an additional brown-out detect 
circuit. 


(Use Programmer PICSTART Plus) 


All PIC16/17 microcontrollers employ an advanced RISC-like 
architecture. The PIC16CXX has enhanced core features, eight- 
level deep stack, and multiple internal and external interrupt 
sources. The separate instruction and data buses of the Harvard 
architecture allow a 14-bit wide instruction word with the separate 


8-Bit RISC Microcontrollers 
PIC16C6X Series 


PIC16C6X Microcontroller Core Features: 

+ High-Performance RISC CPU 

* Only 35 single word instructions to learn 

+ All single cycle instructions except for program branches which 
are two-cycle 

* Operating speed: DC - 20MHz clock input, DC - 200ns 
instruction cycle 

+ Interrupt capability 

+ Eight level deep hardware stack 

Direct, indirect and relative addressing modes 

Power-on Reset (POR) 

Power-up Timer (PWRT) and Oscillator Start-up Timer (OST) 

Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC oscillator for 

reliable operation 

Programmable code-protection 

Power saving SLEEP mode 


PIC16C6X Peripheral Features: 
+ Timer0: 8-bit timer/counter with 8-bit prescaler 


+ Timer1: 16-bit timer/counter with prescaler, can be incremented 
during sleep via external crystal/clock 


+ Timer2: 8-bit timer/counter with 8-bit period register, prescaler 
and postscaler 


* Capture/Compare/PWM (CCP) module(s) 

* Capture is 16-bit, max resolution 12.5ns , Compare is 16-bit, 
max resolution is 200ns, PWM max resolution is 10-bit 

+ Synchronous Serial Port (SSP) with SPI™ and ?C™ 


+ Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter 
(USART/SCI) 


+ Parallel Slave Port (PSP) 8-bits wide, with external RD, WR and 
CS controls 


+ Brown-out detection circuitry for Brown-out Reset (BOR) 


8-bit wide data. The two stage instruction pipeline allows all * Selectable oscillator options 

instructions to execute in a single cycle, except for program * Low-power, high-speed CMOS EPROM/ROM technology DS00092D-ND_ Embedded Control Handbook, Volume 1 ...... $9.95 

branches (which require two cycles). A total of 35 instructions * Fully static design ; DS00711-ND = Embedded Control Handbook, 

(reduced instruction set) are available. Additionally, a large mee operating voltage Fange:.2-SV 10/6:0V Update 2000 .......... cece tees eee eeeene eee $5.00 
i : 5 ‘ * Commercial, Industrial and Extended temperature ranges 

register set gives some of the architectural innovations used to , Lower power consumption: < 2mA @ 5V, 4MHz: 15y/A typical @ | DS00161-ND | CD-ROM Microchip Technical Library ......... $2.25 

achieve a very high performance. 3V, 32kHz; <1pA typical standby current 

Memory Size Oscillator Frequency Operating 
Config- ie) Type Range Temperature Digi-Key Price Each 
EPROM RAM uration Lines External Min./Max. Range Pkg. Part No. 1 25 100 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-400KHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-Dip .3” PIC16LC62A-04/SP-ND* 7.43 4.58 4.43 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-400KHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-SOIC PIC16LC62A-04/SO-ND* 7.43 4.58 4.43 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-400KHz -40° - 185°F (-40° - 85°C) 28-Dip .3” PIC16LC62A-041/SP-ND x 8.15 5.02 4.85 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-400KHz -40° - 185°F (-40° - 85°C) 28-SOIC PIC16LC62A-041/SO-ND* 8.15 5.02 4.85 
2K x14 128x8 EPROM 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-CDip PIC16C62B/JW-ND 9.57 = = 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-Dip .3” PIC16C62B-04/SP-ND* 4.40 2.71 2.63 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-SOIC PIC16C62B-04/SO-ND* 4.40 2.71 2.63 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-SSOP PIC16C62B-04/SS-ND* 4.65 2.86 2.77 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-Dip .3” PIC16C62B-20/SP-ND* 4.70 2.90 2.81 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-SOIC PIC16C62B-20/SO-ND* 4.70 2.90 2.81 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-SSOP PIC16C62B-20/SS-ND* 4.95 3.05 2.96 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-Dip .3” PIC16LC62B-04/SP-ND* 4.63 2.85 2.76 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-SOIC PIC16LC62B-04/SO-ND* 4.63 2.85 2.76 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz -40° - 185°F (-40° - 85°C) 28-Dip .3” PIC16C62B-041/SP-ND* 4.85 2.98 2.89 
2K x 14 128x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz -40° - 185°F (-40° - 85°C) 28-Dip .3” PIC16C62B-201/SP-ND* 5.18 3.19 3.09 
4K x 14 192x8 EPROM 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-CDip .3” PIC16C63/JW-ND 13.49 =) _ 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-Dip .3” PIC16C63-04/SP-ND* 8.50 5.23 5.06 
4K x14 192x8 OTP 22 Xtal/RC. DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-SOIC PIC16C63-04/SO-ND* 8.50 5.23 5.06 
4K x14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-10MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-Dip .3” PIC16C63-10/SP-ND* 9.10 5.60 5.42 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-10MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-SOIC PIC16C63-10/SO-ND* 9.10 5.60 5.42 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-Dip .3” PIC16C63-20/SP-ND* 9.10 5.60 5.42 
4K x14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-SOIC PIC16C63-20/SO-ND* 9.10 5.60 5.42 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz -40° - 185°F (-40° - 85°C) 28-Dip .3” PIC16C63-041/SP-ND* 9.35 5.76 5.57 
4K x14 192x8 OTP 22 Xtal/RC. DC-4MHz -40° - 185°F (-40° - 85°C) 28-SOIC PIC16C63-041/SO-ND*& 9.35 5.76 5.57 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz -40° - 185°F (-40° - 85°C) 28-Dip .3” PIC16C63-201/SP-ND* 10.05 6.19 5.99 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz -40° - 185°F (-40° - 85°C) 28-SOIC PIC16C63-201/SO-ND* 10.05 6.19 5.99 
4K x14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-200KHz -40° - 185°F (-40° - 85°C) 28-Dip .3” PIC16LC63-041/SP-ND* 9.78 6.03 5.83 
4K x14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-200KHz -40° - 185°F (-40° - 85°C) 28-SOIC PIC16LC63-041/SO-ND* 9.78 6.03 5.83 
4K x14 192x8 EPROM 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-CDip .3” PIC16C63A/JW-ND 9.18 = — 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-Dip .3” PIC16C63A-04/SP-ND* 5.38 3.31 3.20 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-SOIC PIC16C63A-04/SO-ND* 5.38 3.31 3.20 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-SSOP. PIC16C63A-04/SS-ND* 5.63 3.47 3.36 
4K x14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz -40° - 185°F (-40° - 85°C) 28-Dip .3” PIC16C63A-041/SP-ND* 5.93 3.65 3.54 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz -40° - 185°F (-40° - 85°C) 28-SOIC PIC16C63A-041/SO-ND* 5.93 3.65 3.54 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-4MHz -40° - 185°F (-40° - 85°C) 28-SSOP PIC16C63A-041/SS-ND* 6.20 3.82 3.70 
4K x14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-Dip .3” PIC16C63A-20/SP-ND* 5.78 3.56 3.45 
4K x14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-SOIC PIC16C63A-20/SO-ND* 5.78 3.56 3.45 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 28-SSOP PIC16C63A-20/SS-ND* 6.03 3.72 3.61 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz -40° - 185°F (-40° - 85°C) 28-Dip .3” PIC16C63A-201/SP-ND* 6.35 3.91 3.79 
4K x 14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz -40° - 185°F (-40° - 85°C) 28-SOIC PIC16C63A-201/SO-ND* 6.35 3.91 3.79 
4K x14 192x8 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz -40° - 185°F (-40° - 85°C) 28-SSOP. PIC16C63A-201/SS-ND* 6.63 4.08 3.95 
2K x 14 128x8 EPROM 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 40-CDip PIC16C64A/JW-ND 12.56 = = 
2K x 14 128x8 OTP 33 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 40-Dip PIC16C64A-04/P-ND* 7.93 4.89 4.73 
2K x 14 128x8 OTP 33 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 44-PLCC PIC16C64A-04/L-ND* 8.58 5.28 5.11 
2K x 14 128x8 OTP 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 40-Dip PIC16C64A-20/P-ND* 8.50 5.23 5.06 
2K x 14 128x8 OTP 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 44-PLCC PIC16C64A-20/L-ND* 9.15 5.63 5.45 
2K x 14 128x8 OTP 33 Xtal/RC DC-200KHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 40-Dip PIC16LC64A-04/P-ND* 8.33 5.13 4.97 
2K x 14 128x8 OTP 33 Xtal/RC DC-200KHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 44-PLCC PIC16LC64A-04/L-ND* 8.98 5.53 5.35 
2K x 14 128x8 OTP 33 Xtal/RC DC-4MHz -40° - 185°F (-40° - 85°C) 40-Dip PIC16C64A-041/P-ND x 8.73 5.38 5.20 
2K x 14 128x8 OTP 33 Xtal/RC. DC-20MHz -40° - 185°F (-40° - 85°C) 44-PLCC PIC16C64A-201/L-ND*& 10.00 6.16 5.96 
4K x14 192x8 EPROM 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 40-CDip PIC16C65A/JW-ND 14.02 — = 
4K x14 192x8 OTP 33 Xtal/RC DC-4MHz 32° - 158°F (0° - 70°C) 40-Dip PIC16C65A-04/P-ND* 10.60 6.53 6.32 
(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


RS MICROCHIP  8-Bit RISC Microcontrollers Pici6c6x Series (Cont) 


Memory Size Oscillator Frequency Operating 
Config- vo Type Range Temperature Digi-Key Price Each 

EPROM RAM uration Lines External Min./Max. Range Pkg. Part No. 1 25 100 

4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 40-Dip PIC16C65A-10/P-ND*& 11.35 6.99 6.76 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 44-PLCC PIC16C65A-10/L-ND& 13.05 8.04 7.78 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 40-Dip PIC16C65A-20/P-ND* 11.35 6.99 6.76 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 44-PLCC PIC16C65A-20/L-ND*& 13.05 8.04 7.78 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-200KHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 40-Dip PIC16LC65A-04/P-ND* 11.13 6.86 6.64 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-200KHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 44-PLCC PIC16LC65A-04/L-ND* 12.85 7.91 7.65 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 40-Dip PIC16C65A-041/P-ND* 11.68 7.18 6.95 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 44-PLCC PIC16C65A-041/L-ND*x 13.40 8.25 7.98 
AK x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 40-Dip PIC16C65A-201/P-ND* 12.48 7.69 7.44 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 44-PLCC PIC16C65A-201/L-ND*x 14.20 8.74 8.46 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-200KHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 44-PLCC PIC16LC65A-041/L-ND& 13.90 8.57 8.29 
4K x 14 192x8 EPROM 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 40-CDip PIC16C65B/JW-ND 10.09 = = 

4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 40-Dip PIC16C65B-04/P-ND* 6.03 3.71 3.59 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 44-PLCC PIC16C65B-04/L-ND& 7.00 4.31 4.18 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 40-Dip PIC16C65B-20/P-ND* 6.45 3.97 3.85 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 44-PLCC PIC16C65B-20/L-ND* 7.43 4.57 4.43 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 44-PLCC PIC16LC65B-04/L-ND* 7.30 4.50 4.36 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 40-Dip PIC16C65B-041/P-ND* 6.65 4.10 3.98 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 40-Dip PIC16C65B-201/P-ND* 7.10 4.38 4.24 
4K x 14 192x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 44-PLCC PIC16C65B-201/L-ND* 8.08 4.98 4.83 
8K x 14 368 EPROM 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-CDip .3” PIC16C66/JW-ND 13.89 — — 

8K x 14 368 OTP. 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3” PIC16C66-04/SP-ND* 7.83 4.83 4.68 
8K x 14 368 OTP. 22 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C66-04/SO-NDx 7.83 4.83 4.68 
8K x 14 368 OTP. 22 Xtal/RC DC-10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3” PIC16C66-10/SP-ND* 8.38 5.16 5.00 
8K x 14 368 OTP. 22 Xtal/RC DC-10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C66-10/SO-ND* 8.38 5.16 5.00 
8K x 14 368 OTP. 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3” PIC16C66-20/SP-ND* 8.38 5.16 5.00 
8K x 14 368 OTP. 22 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C66-20/SO-ND* 8.38 5.16 5.00 
8K x 14 368 OTP. 22 Xtal/RC DC-200KHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3” PIC16LC66-04/SP-ND* 8.23 5.07 4.91 
8K x 14 368 OTP. 22 Xtal/RC DC-200KHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16LC66-04/SO-ND* 8.23 5.07 4.91 
8K x 14 368 OTP. 22 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Dip .3” PIC16C66-041/SP-ND x 8.63 5.31 5.14 
8K x 14 368 OTP 22 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Dip .3” PIC16C66-201/SP-ND x 9.23 5.68 5.50 
8K x 14 368 OTP. 22 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Soic PIC16C66-201/SO-ND x 9.23 5.68 5.50 
8K x 14 368 EPROM 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 40-CDip PIC16C67/JW-ND 13.80 — _ 

8K x 14 368 OTP. 33 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 40-Dip PIC16C67-04/P-ND*x 8.55 5.26 5.10 
8K x 14 368 OTP. 33 Xtal/RC DC-10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 40-Dip PIC16C67-10/P-ND* 9.15 5.63 5.46 
8K x 14 368 OTP. 33 Xtal/RC DC-10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 44-PLCC PIC16C67-10/L-ND* 9.68 5.97 5.79 
8K x 14 368 OTP. 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 40-Dip PIC16C67-20/P-ND* 9.15 5.63 5.46 
8K x 14 368 OTP. 33 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 44-PLCC PIC16C67-20/L-ND*& 9.68 5.97 5.79 
8K x 14 368 OTP. 33 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 40-Dip PIC16C67-041/P-ND x 9.40 5.79 5.61 
8K x 14 368 OTP. 33 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 40-Dip PIC16C67-201/P-ND*x 10.05 6.20 6.00 
8K x 14 368 OTP. 33 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 44-PLCC PIC16C67-20I/L-ND* 10.55 6.51 6.30 


* Digi-Key now offers a programming service using customer supplied Master IC and software disk for Microchips PIC family. The following formats are supported by our 
programming center: BIN16 — 16-bit binary format (default for PGM16/TASM16), INHXM8 — Merged 8-bit Intel™ Hex (Parallax) format, INHXS8 — Split 8-bit Intel™ Hex 
format, INHX16 — 16-bit Intel™ Hex format. For further information and price quotes, please call 1-800-344-4539, and request the programming center. 


8-Bit CMOS Microcontroller with LCD Driver 


INN MicROCHIP 
PIC16C92X 


(Use Programmer PICSTART Plus and AC164024-ND) 
General Description: 

The PIC16C9XxX is a family of low-cost, high-performance, 
CMOS, fully-static, 8-bit microcontrollers with an integrated LCD 
Driver module, in the PIC16CXX mid-range family. 


The PIC16C923 devices have 176 bytes of RAM, 25 I/O pins, and 
25-27 input only. In addition several peripheral features are 
available including: three timer/ counters, one Capture/Compare/ 
PWM module, one serial port and one LCD module. The 
Synchronous Serial Port can be configured as either a 3-wire 
Serial Peripheral Interface (SPI) or the two-wire Inter-Integrated 
Circuit (°C) bus. The LCD module features programmable multi- 
plex mode (static, 1/2, 1/3 and 1/4) and drive bias (static and 1/3). 
It is capable of driving up to 32 segments and up to 4 commons. 
t can also drive the LCD panel while in SLEEP mode. 


The PIC16C924 devices have 176 bytes of RAM, 25 I/O pins, and 
25-27 input only. In addition several peripheral features are 
available including: three timer/counters, one Capture/Compare/ 


Serial Peripheral Interface (SPI) or the two-wire Inter-Integrated 
Circuit (I?C) bus. The LCD module features programmable multi- 
plex mode (static, 1/2, 1/3 and 1/4) and drive bias (static and 1/3). 
It is capable of driving up to 32 segments and up to 4 commons. 
It can also drive the LCD panel while in SLEEP mode. The 
PIC16C924 also has a 5-channel high-speed 8-bit A/D. The 8-bit 
resolution is ideally suited for applications requiring low-cost 
analog interface, e.g., thermostat control, pressure sensing, and 
meters. 


Microcontroller Core Features: 

+ High performance RISC CPU =» Only 35 single word instructions 
to learn + 4K x 14 on-chip EPROM program memory * 176 x 8 
general purpose registers (SRAM) + 57 special function registers 
(60 for PIC16C924) - All single cycle instructions (500 ns) except 
for program branches which are two-cycle * Operating speed: DC 
- 8Mhz clock input; DC - 500ns instruction cycle «+ Interrupt 
capability + Eight level deep hardware stack * Direct, indirect and 
relative addressing modes 


pins + Timer0: 8-bit timer/counter with 8-bit prescaler + Timer: 
16-bit timer/counter. Timer1 can be incremented during sleep via 
external crystal/clock +* Timer2: 8-bit timer/counter with 8-bit 
period register, prescaler and postscaler 

+ One pin that can be configured a capture input, PWM 
output, or compare output: 


+ Capture is 16-bit, max. resolution 31.25ns * Compare is 16-bit, 
max. resolution 500ns +» PWM resolution is 1- to 10-bits. 
Maximum PWM frequency @ 8-bit resolution = 32kHz, @ 10-bit 
resolution = 8kHz 


+ Programmable LCD timing module: 


* Multiple LCD timing sources available * Can drive LCD pane 
while in Sleep mode * Static, 1/2, 1/3, 1/4 multiplex » Static drive 
and 1/3 bias capability + 16 bytes of dedicated LCD RAM + Up to 
32 segments, up to 4 commons * Synchronous Serial Port (SSP) 
with SPI™ and IC™ © 8-bit multichannel Analog to Digita 
converter (PIC16C924 only) 


PWM module, one serial port and one LCD module. The Peripheral Features: : F 
Synchronous Serial Port can be configured as either a 3-wire + 25 I/O pins with individual direction control +» 25-27 input only Deno Ter AD: CD-ROM Microchip: Nechnica STAI an skids $2.25 
; Oscillator Frequency Operating 
Renonisie Config- vO Type Range Temperature Digi-Key Price Each 
EPROM RAM uration Lines External Min./Max. Range Package Part No. al 25 100 
4K x14 176x8 EPROM 50-52 (5-Ch. 8-bit A/D) Xtal/RC DC - 8MHz 68CLCC. PIC16C924/CL-ND 25.97 = = 
4K x 14 176x8 OTP 50-52 (5-Ch. 8-bit A/D) Xtal/RC DC - 4MHz 68PLCC PIC16C924-04/L-ND 7.08 4.35 4.21 
4Kx14 | 176x8 oTP | 50-52(5-Ch.8-bit A/D) | XtaV/RC | DC-4MHz eee ae 68PLCC PIC16LC924-04/L-ND 7.43 457 4.42 
‘0° — 70°C) 
4K x 14 176x8 OTP 50-52 Xtal/RC DC - 4MHz ( ) 68PLCC PIC16C923-04/L-ND 6.30 3.88 3.75 
4K x 14 176x8 OTP 50-52 Xtal/RC DC - 4MHz 68PLCC PIC16LC923-04/L-ND 6.63 4.07 3.94 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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RX MICROCHIP 


PIC16C62X / 16CE62X (EEPROM - Memory) 


PIC16C62X 
(Use Programmer PICSTART Plus or MP-PROG-ND) 


General Description: The PIC16C62X are 18-pin EPROM-based 
members of the versatile PIC16CXX family of low-cost, high- 
performance, CMOS, fully-static, 8-bit microcontrollers. The PIC16C620 
and PIC16C621 have 80 bytes of RAM. The PIC16C622 has 128 bytes 
of RAM. Each device has 13 I/O pins and an 8-bit timer/counter with an 
8-bit programmable prescaler. In addition, the PIC16C62X add two 


8-Bit RISC Microcontrollers 


instructions to learn + All single cycle instructions (200ns), except for 
program branches which are two-cycle * Operating speed: DC - 20MHz 
clock input, DC - 200ns instruction cycle + Interrupt capability + 16 
special function hardware registers + 8 level deep hardware stack 
+ Direct, Indirect and relative addressing modes. 


Peripheral Features: + 13 I/O pins with individual direction control 
* 25mA sink/source per I/O for direct LED drive + Analog comparator 
module with: 2 analog comparators, Programmable on-chip voltage 
reference (VREF) module, Programmable input multiplexing form device 


for reliable operation + Programmable code protection + Power saving 
SLEEP mode »* Fuse selectable oscillator options + Serial in-system 
programming (via two pins) * 4 user programmable ID locations 


CMOS Technology: + Low-power, high-speed CMOS EPROM 
technology + Fully static design + Wide operating voltage range - 3.0V 
to 6.0V +» Commercial and industrial temperature range + Low power 
consumption - < 2mA @ 5v, 4Mhz; 15yA typical @ 3V, 32KHz; < 1pA 
typical standby current @ 3V 


analog comparators with a programmable on-chip voltage reference inputs and internal voltage reference, Comparator outputs can be output 
module. The comparator module is ideally suited for applications canals + TMRO: 8-bit finoiesdniee with Bit erogiammable pieeealer S002 ND: JEmaedded Control Handbook, Volume it ss+.. $9.95 
requiring a low-cost analog interface, e.g., battery chargers, threshold gio cial i . DS00711-ND = Embedded Control Handbook, 
detectors, white goods controllers etc. pecial Microcontroller Features: . Power-on-reset (POR) + Power- Update: 2000. os .accisnisitinaediecatanies alana $5.00 
ce , : up Timer (PWRT) and Oscillator start-up timer (OST) + Brown-out | pg99161-ND CD-ROM Microchip Technical Library ......... $2.25 
Features: High-Performance RISC-like CPU: + Only 35 single word protection» Watchdog timer (WDT) with its own on-chip RC oscillator 
Memory Size Oscillator Frequency Operating 
Contig- ile) Type Range Temperature Digi-Key Price Each 
Program RAM uration Lines External Min./Max. Range Pkg. Part No. 1 25 100 
512x 14 80x8 EPROM* 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-CDip PIC16C620/JW-ND 8.51 = = 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C620-04/P-ND* 4.35 3.65 2.95 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C620-04/SO-ND* 4.43 3.72 3.01 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C620-20/P-ND* 4.65 3.90 3.16 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C620-20/SO-ND* 4.73 3.98 3.22 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16LC620-04/P-NDx 4.55 3.83 3.10 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16LC620-04/SO-ND* 4.65 3.90 3.16 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C620-041/P-ND* 4.78 4.01 3.25 
512 x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16C620-041/SO-ND x 4.88 4.09 3.31 
1Kx14 80x8 EPROM* 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-CDip PIC16C621/JW-ND 9.27 = = 
1Kx14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C621-04/P-ND* 4.90 4.12 3.34 
1Kx14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C621-04/SO-ND* 5.00 4.21 3.41 
1Kx 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C621-20/P-NDx 5.25 4.41 3.57 
1Kx 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C621-20/SO-ND* 5.35 4.50 3.64 
1Kx 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16LC621-04/P-NDx 5.15 4.33 3.51 
1Kx 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16LC621-04/SO-ND* 5.25 4.42 3.58 
1Kx 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C621-041/P-ND* 5.40 4.54 3.67 
1Kx 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16C621-20I/SO-ND* 5.90 4.95 4.01 
1K x14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-200KHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16LC621-041/P-ND* 5.68 4.76 3.86 
2K x 14 128x8 EPROM* 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-CDip PIC16C622/JW-ND 10.14 = = 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C622-04/P-ND* 5.63 4.72 3.82 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C622-04/SO-ND* 5.73 4.82 3.90 
2K x 14 128x 8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 20-SSOP PIC16C622-04/SS-ND 6.18 5.20 4.21 
2K x 14 128x 8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C622-20/P-ND* 6.03 5.05 4.09 
2K x 14 128x 8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C622-20/SO-ND* 6.13 5.16 4.17 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 20-SSOP PIC16C622-20/SS-ND 6.63 5.56 4.50 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16LC622-04/P-NDx 5.90 4.96 4.02 
2K x 14 128x 8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16LC622-04/SO-ND* 6.03 5.06 4.10 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 20-SSOP. PIC16LC622-04/SS-ND 6.50 5.46 4.42 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C622-041/P-ND*x 6.18 5.20 4.21 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16C622-041/SO-ND* 6.30 5.30 4.29 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C622-201/P-ND*x 6.63 5.56 4.50 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16C622-201/SO-ND x 6.75 5.67 4.59 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHzt -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16LC622-041/P-ND* 6.50 5.46 4.42 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHzt -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16LC622-041/SO-ND* 6.63 5.57 4.51 
512X114 80x8 EPROM+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-CDip PIC16C620A/JW-ND 7.53 = — 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C620A-04/P-ND* 2.25 1.39 1.35 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C620A-04/SO-ND* 2.30 1.42 1.37 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C620A-20/P-ND* 2.40 1.49 1.44 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C620A-20/SO-ND* 2.45 1.52 1.47 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16LC620A-04/P-ND* 2.38 1.46 1.41 
512x 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C620A-041/P-ND* 2.25 1.39 1.35 
1K x14 80x8 EPROM*+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-CDip PIC16C621A/JW-ND 8.49 _— =e 
1Kx 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C621A-04/P-ND* 2.53 1.56 1.51 
1Kx 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C621A-04/SO-ND* 2.58 1.59 1.54 
1Kx 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C621A-20/P-ND* 2.70 1.67 1.62 
1Kx 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C621A-20/SO-ND* 2.75 1.70 1.65 
1Kx 14 80x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C621A-041/P-ND* 2.78 1.72 1.66 
2K x 14 128x8 EPROM 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-CDip PIC16C622A/JW-ND 9.56 = = 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C622A-04/P-ND* 2.85 1.75 1.70 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C622A-04/SO-ND* 2.90 1,79 1.73 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C622A-20/P-ND* 3.05 1.87 1.81 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C622A-20/SO-ND* 3.10 1.91 1.85 
2K x 14 128x 8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16LC622A-04/P-ND*& 3.88 2.39 2.32 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16LC622A-04/SO-ND* 3.98 2.46 2.38 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C622A-041/P-ND* 3.13 1.93 1.87 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C622A-201/P-ND* 3.35 2.06 2.00 
2K x 14 128x8 OTP+ 13 Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16C622A-201/SO-ND* 3.40 2.10 2.04 
512x 14 96x8 EPROMt+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-CDip PIC16CE623/JW-ND 8.94 — = 
512x 14 96x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16CE623-04/P-ND* 3.23 1.98 1.92 
512x 14 96x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16CE623-04/SO-ND* 3.28 2.02 1.96 
512x 14 96x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16CE623-20/P-ND* 3.45 2.12 2.06 
512x 14 96x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16CE623-20/SO-ND* 3.53 2.17 2.10 
512x 14 96x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16CE623-041/P-ND* 3.55 2.18 2.11 
512x 14 96x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16CE623-041/SO-NDx 3.60 2.23 2.16 
1Kx 14 96x8 EPROMt+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-CDip PIC16CE624/JW-ND 9.20 _ _ 
1Kx 14 96x8 OTPt+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16CE624-04/P-ND x 3.60 2.22 2.15 
1Kx14 96x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16CE624-04/SO-ND* 3.68 2.27 2.20 
1Kx14 96x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16CE624-20/P-ND* 3.85 2.38 2.30 
1Kx 14 96x8 OTPt+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16CE624-20/SO-ND* 3.93 2.42 2.35 
1K x14 96x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16CE624-041/P-ND* 3.98 2.44 2.37 
1Kx14 96x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16CE624-041/SO-ND* 4.05 2.49 2.42 
2K x 14 128x8 EPROMt+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-CDip PIC16CE625/JW-ND 10.64 — = 
2K x 14 128x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — TON 18-Dip PIC16CE625-04/P-ND* 4.10 2.52 2.44 
2K x 14 128x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C; 18-Soic PIC16CE625-04/SO-ND* 4.18 2.57 2.49 
2K x 14 128x 8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70° C 18-Dip PIC16CE625-20/P-ND* 4.38 2.70 2.62 
2K x 14 128x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16CE625-20/SO-ND* 4.48 2.75 2.67 
2K x 14 128x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16CE625-041/P-ND* 4.50 2.78 2.69 
2K x 14 128x8 OTP{+ 13 Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16CE625-041/SO-ND* 4.60 2.83 2.74 


+ 2 Analog comparators, Programmable on Chip V Ref. 
t Low Power oscillation 200KHz Max. 
+ 128 Byte EEPROM 
* This part can be programmed by Digi-Key. For further information and price quotes, please call 1-800-344-4539, and request the programming center. 
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AW MicROCHIP 


PIC16C71X Microcontroller Core Features: + High-Performance 
RISC CPU + Only 35 single word instructions to learn « All single cycle 
instructions except for program branches which are two-cycle * Oper- 
ating speed: DC - 20MHz clock input, DC - 200ns instruction cycle + Up 
to 2K x 14 words of Program Memory, up to 128 x 8 bytes of Data 
Memory (RAM) = Interrupt capability + Eight level deep hardware stack 
+ Direct, indirect and relative addressing modes + Power-on Reset 
(POR) +* Power-up Timer (PWRT) and Oscillator Start-up Timer (OST) 
+ Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC oscillator for reliable 
operation + Programmable code-protection +» Power saving SLEEP 
mode + Selectable oscillator options + Low-power, high-speed CMOS 
EPROM technology + Fully static design + High Sink/Source Current 
25/25mA +» Commercial, Industrial and Extended Temperature Ranges 
+ Program Memory Parity Error Checking Circuitry with Parity Error 
Reset (PER) (PIC16C715) + Low-power consumption: <2mA @ 5V, 
4MHz; 15pA typical @ 3V, 32kHz; <1pA typical standby current 
Peripheral Features: + Timer0: 8-bit timer/counter with 8-bit prescaler 
+ 8-bit multichannel analog-to-digital converter +» Brown-out detection 
circuitry for Brown-out Reset (BOR) * 13 I/O Pins with Individual 
Direction Control 


PIC16C7X Microcontroller Core Features: + High-Performance 
RISC CPU * Only 35 single word instructions to learn + All single cycle 
instructions except for program branches which are two-cycle * Oper- 
ating speed: DC - 20MHz clock input, DC - 200ns instruction cycle + Up 
to 8K x 14 words of Program Memory, up to 368 x 8 bytes of Data 


8-Bit CMOS Microcontrollers with A/D Converter 


PIC16C7X and PIC16C77X Series 


(POR) + Power-up Timer (PWRT) and Oscillator Start-up Timer (OST) 
+ Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC oscillator for reliable 
operation * Programmable code-protection +» Power saving SLEEP 
mode »* Selectable oscillator options + Low-power, high-speed CMOS 
EPROM technology * Fully static design + Wide operating voltage 
range: 2.5V to 6.0V + High Sink/Source Current 25/25mA + Com- 
mercial, industrial and extended temperature ranges + Program Memory 
Parity Error Checking Circuitry with Parity Error Reset (PER) 
(PIC16C715) +» Low-power consumption: <2mA @ 5V, 4MHz; 15yA 
typical @ 3V, 32kHz; <1pA typical standby current 

PIC16C7X Peripheral Features: + Timer0: 8-bit timer/counter with 8-bit 
prescaler + Timer1: 16-bit timer/counter with prescaler, can be 
incremented during sleep via external crystal/clock + Timer2: 8-bit 
timer/counter 8-bit period register, prescaler and postscaler + Capture, 
Compare, PWM module(s) + Capture is 16-bit, max resolution is 12.5 
ns, Compare is 16-bit, max resolution is 200ns, PWM max. resolution is 
10-bit + 8-bit multichannel analog-to-digital converter + Synchronous 
Serial Port (SSP) with SPI™ and I?C™ + Universal Synchronous 
Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCl) + Parallel, Slave Port 
(PSP) 8-bits wide, with external RD, WR and CS controls + Brown-out 
detection circuitry for Brown-out Reset (BOR) 


PIC16C77X Microcontroller Core Features: + High-Performance 
RISC CPU = Only 35 single word instructions to learn + All single cycle 
instructions except for program branches which are two-cycle + Oper- 
ating speed: DC - 20MHz clock input, DC - 200ns instruction cycle +» 4K 


level deep hardware stack + Direct, indirect and relative addressing 
modes + Power-on Reset (POR) + Power-up Timer (PWRT) and 
Oscillator Start-up Timer (OST) + Watchdog Timer (WDT) with its own 
on-chip RC oscillator for reliable operation + Programmable code- 
protection * Power saving SLEEP mode = Selectable oscillator options 
+ Low-power, high-speed CMOS EPROM technology + Fully static 
design * In-Circuit Serial Programming™ (ISCP) + Wide operating 
voltage range: 2.5V to 5.5V + High Sink/Source Current 25/25mA 
+ Commercial and industrial temperature ranges +» Low-power 
consumption: <2mA @ 5V, 4MHz; 22uA typical @ 3V, 32kHz; <1pA 
typical standby current 

PIC16C77X Peripheral Features: + Timer0: 8-bit timer/counter with 8- 
bit prescaler + Timer1: 16-bit timer/counter with prescaler, can be 
incremented during sleep via external crystal/clock + Timer2: 8-bit 
timer/counter 8-bit period register, prescaler and postscaler + Two 
Capture, Compare, PWM module »* Capture is 16-bit, max. resolution is 
12.5 ns; Compare is 16-bit, max. resolution is 200 ns; PWM max. 
resolution is 10-bit + 12-bit multi-channel Analog-to-Digital converter 
+ On-chip absolute bandgap voltage reference generator * Synchronous 
Serial Port (SSP) with SPI™ (Master Mode) and IC™ + Universal 
Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter, supports high/low 
speeds and 9-bit address mode (USART/SCIl) + Parallel, Slave Port 
(PSP) 8-bits wide, with external Read, Write and Chip Select controls 


Memory (RAM) « Interrupt capability + Eight level deep hardware stack x 14 words of Program Memory, 256 x 8 bytes of Data Memory (RAM) * Programmable Brown-out detection circuitry for Brown-out Reset 
+ Direct, indirect and relative addressing modes + Power-on Reset = Interrupt capability (up to 14 internal/external interrupt sources) + Eight (BOR) * Programmable Low-voltage detection circuitry 
Key Features PIC16C710 PIC16C71 PIC16C711 PIC16C712 PIC16C715 PIC16C716 PIC16C72A | PIC16C73B PIC16C77X Key Features PIC16C773 PIC16C774 
Clock fe ne 20 20 20 20 20 20 20 20 Qperating Frequency DC- 20MHz 
EPROM Program Resets (and Delays) POR, BOR, MCLR, WDT (PWRT, OST) 
Memory Memory (x14 words) _ 1K us iis is 2k aK oe Program Memory 4K 
(14-bit words) 
Data Memory (bytes) 36 36 68 128 128 128 128 192 
Data Memory (bytes) 256 
Timer Modules(s) TMRO TMRO TMRO TMRO,1,2 TMRO TMRO,1,2 TMRO1,2 | TMRO,1,2 
Capture/Compare’ _ _ _ 1 = 1 1 2 Interrupts 13 14 
; PWM Module(s) 1/O Ports Ports AB,C Ports A.B,C,D,E 
Peripherals 
Serial Port(s) - - spvi2c | spy/i2c Timers : 
SPI/I2C,USART) USART Capture/Compare! 
a PWM Modules 5 
AD Converter (8-bit) Ch. 4 4 4 4 4 5 5 
Interrupt Sources 4 4 7 4 7 8 1 Seria Communications eee cea 
vOPins 13 13 13 13 13 13 22 22 Fetal Sonirnicalans = ics 
7 Voltage Range (Volts) 25-60 3.0-6.0 2.5-6.0 2.5-5.5 25-55 25-55 2555 | 2555 12-bit Analog-to-Digital Ginmut Ghesinds | 10ingut Channel 
‘eatures Module pl s pl s 
In-Orcuit Serial Prog. Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
Instruction Set 35 Instructions 
Brown-out Reset Yes = Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
Packages ohn Di P, SOC} 18-pin DIP 16-pin DIP, soc dial DIP, SOC dey DIP, SAC eli DIP, SOC | 28-pin SDIP 2-pin SDIP 9267B-ND _ Microchip PICI607X Family Data Book includes: 
20-pin SSOP sac 20-pin SSOP 20-pin SSOP 20-pin SSOP 20-pin SSOP | SOIC, SSOP. Soic PICI6C72, PICI6C73A, PICI6C74A, PICI6C76, PICI6C77..... $6.95 
Memory Size Config- vo Oscillator Freq. Range Operating Digi-Key Price Each 
EPROM RAM uration Lines Type Ext. Min./Max. Temperature Range Pkg. Part No. 1 25 100 
512x14 36 OTP 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C710-04/P-ND* 3.85 2.20 2.04 
512x14 36 OTP 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C710-04/SO-ND* 3.93 2.24 2.08 
512x14 36 OTP 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C710-20/P-ND* 4.13 2.35 2.18 
512 x 14 36 OTP 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C710-20/SO-ND* 4.20 2.40 2.23 
512x14 36 OTP 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16LC710-04/P-ND* 4.05 2.31 2.14 
512x14 36 OTP 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16LC710-04/SO-ND* 4.13 2.36 2.18 
512 x 14 36 OTP 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 20-SSOP PIC16LC710-04/SS-ND 4.53 2.59 2.40 
512x14 36 OTP 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16C710-041/SO-ND* 4.33 2.47 2.29 
1Kx 14 36x8 EPROM 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-CDip PIC16C71/JW-ND 9.30 _ _ 
1Kx 14 36x8 OTP 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C71-04/P-ND* 6.10 3.91 3.66 
1Kx 14 36x8 OTP 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C71-04/SO-ND* 6.23 3.98 3.74 
1Kx 14 36x8 OTP 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C71-20/P-NDx 6.53 4.18 3.92 
1Kx 14 36x8 OTP 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C71-20/SO-ND* 6.65 4.26 4.00 
1Kx 14 36x8 OTP 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16LC71-04/P-ND* 6.40 4.10 3.85 
1Kx 14 36x8 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16LC71-04/SO-ND* 6.53 4.18 3.92 
1Kx 14 36x8 OTP 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C71-041/P-NDx 6.73 4.30 4.03 
1Kx 14 36x8 OTP 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C71-201/P-NDx 7.18 4.60 4.31 
1Kx 14 36x8 OTP 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16C71-20I/SO-ND* 7.33 4.69 4.40 
1Kx 14 68x8 EPROM 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-CDip PIC16C711/JW-ND* 10.03 = = 
1Kx 14 68 x8 OTP 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C711-04/P-ND* 4.20 2.40 2.23 
1Kx 14 68x8 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C711-04/SO-ND* 4.28 2.45 2.27 
1Kx 14 68x8 OTP 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 20-SSOP PIC16C711-04/SS-ND 4.70 2.69 2.50 
1Kx 14 68 x8 OTP 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C711-20/P-ND* 4.50 2.57 2.38 
1Kx 14 68x8 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C711-20/SO-ND* 4.58 2.62 2.43 
1Kx 14 68x8 OTP 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 20-SSOP PIC16C711-20/SS-ND 5.05 2.88 2.67 
1Kx 14 68x8 OTP 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16LC711-04/P-ND* 4.40 2.52 2.34 
1Kx 14 68x8 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16LC711-04/SO-ND* 4.50 2.57 2.38 
1Kx 14 68x8 OTP 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 20-SSOP PIC16LC711-04/SS-ND 4.95 2.83 2.62 
1Kx 14 68x 8 OTP 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C711-041/P-ND* 4.63 2.64 2.45 
1Kx 14 68 x8 OTP 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16C711-041/SO-ND* 4.70 2.69 2.50 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 -« Phone: 218-681-6674 


Fax: 218-681-3380 
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ONY MicRocHiP 8-Bit CMOS Microcontrollers with A/D Converter, PIC16C7X and PIC16C77X (Cont) 


Memory Size Config- vo Oscillator Freq. Range Operating Digi-Key Price Each 
EPROM RAM uration Lines Type Ext. Min./Max. Temperature Range Pkg. Part No. i 25 100 
1Kx 14 68x8 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C711-201/P-ND* 4.95 2.82 2.62 
1Kx 14 68x8 OTP 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16C711-201/SO-ND* 5.05 2.88 2.67 
1Kx 14 68x8 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16LC711-041/P-ND*x 4.85 2.77 2.57 
1Kx 14 68x8 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16LC711-041/SO-ND* 4.95 2.83 2.62 
2K x 14 128 EPROM 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-CDip PIC16C715/JW-ND 11.91 _ _— 
2K x 14 128 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C715-04/P-ND* 4.73 2.70 2.50 
2K x 14 128 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C715-04/SO-ND* 4.83 2.75 2.55 
2K x 14 128 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C715-20/P-ND* 5.05 2.89 2.68 
2K x 14 128 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C715-20/SO-ND* 5.15 2.95 2.73 
2K x 14 128 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 20-SSOP PIC16C715-20/SS-ND 5.65 3.23 3.00 
2K x 14 128 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16LC715-04/P-ND* 4.95 2.83 2.62 
2K x 14 128 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16LC715-04/SO-ND* 5.05 2.89 2.68 
2K x 14 128 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 20-SSOP PIC16LC715-04/SS-ND 5.55 3.17 2.94 
2K x 14 128 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C715-041/P-ND* 5.30 3.02 2.80 
2K x 14 128 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C715-201/P-ND*& 5.68 3.24 3.00 
2K x 14 128 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16LC715-041/P-ND*x 5.55 3.18 2.94 
2K x 14 128 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16LC715-041/SO-ND* 5.68 3.24 3.00 
2K x 14 128x8 EPROM 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-CDip PIC16C716/JW-ND 9.20 = = 
2K x 14 128x8 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C716-04/P-ND* 3.80 2.16 2.01 
2K x 14 128x8 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C716-04/SO-ND* 3.88 2.21 2.05 
2K x 14 128x8 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16C716-20/P-ND* 4.05 2.32 2.15 
2K x 14 128x8 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16C716-20/SO-ND* 4.13 2.36 2.19 
2K x 14 128x8 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Dip PIC16LC716-04/P-ND* 3.98 2.27 2.10 
2K x 14 128x8 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 18-Soic PIC16LC716-04/SO-ND* 4.05 2.32 2.15 
2K x 14 128x8 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C716-041/P-ND* 4.18 2.38 2.21 
2K x 14 128x8 OTP. 13 (4-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16C716-041/SO-ND* 4.25 2.43 2.25 
2K x 14 128x8 OTP. 13 (4-Ch, 8 Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Dip PIC16C716-201/P-ND* 4.45 2.55 2.36 
2K x 14 128x8 OTP. 13 (4-Ch, 8 Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 18-Soic PIC16C716-201/SO-ND* 4.53 2.59 2.40 
2K x 14 128x8 EPROM 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-CDip .3” PIC16C72/JW-ND 14.05 = = 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C72-04/SO-ND* 7.68 4.72 4.57 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-SSOP PIC16C72-04/SS-ND* 8.25 5.08 4.91 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3” PIC16C72-10/SP-ND* 8.08 4.98 4.81 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C72-10/SO-ND* 8.20 5.05 4.89 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C72-20/SO-ND* 8.20 5.05 4.89 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3” PIC16LC72-04/SP-ND* 7.93 4.88 4.72 
2K x 14 128 x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16LC72-04/SO-ND* 8.05 4.97 4.81 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-SSOP PIC16LC72-04/SS-ND* 8.63 5.32 5.15 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40°- 85°C) | 28-Dip .3” PIC16C72-041/SP-ND* 8.30 5.12 4.95 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Soic PIC16C72-041/SO-ND*& 8.43 §:19 5.02 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40°- 85°C) | 28-Dip .3” PIC16C72-201/SP-ND* 8.88 5.47 5.30 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Soic PIC16C72-201/SO-ND* 9.03 5.56 5.38 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt -40° — 185°F (-40°- 85°C) | 28-Dip .3” PIC16LC72-041/SP-ND* 8.70 5.36 5.18 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Soic PIC16LC72-041/SO-ND* 8.83 5.44 5.26 
2K x 14 128x8 EPROM 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-CDip .3” PIC16C72A/JW-ND 9.77 a = 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3" PIC16C72A-04/SP-ND* 5.23 3.22 3.12 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C72A-04/SO-ND* 5.23 3.22 3.12 
2K x 14 128 x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3" PIC16C72A-20/SP-ND* 5.58 3.44 3.34 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C72A-20/SO-ND* 5.58 3.44 3.34 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3" PIC16LC72A-04/SP-ND* 5.48 3.38 3.28 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-SSOP PIC16LC72A-04/SS-ND* 5.78 3.56 3.45 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40°- 85°C) | 28-Dip .3" PIC16C72A-041/SP-ND* 5.78 3.56 3.45 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Soic PIC16C72A-041/SO-ND* 5.78 3.56 3.45 
2K x 14 128x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40°- 85°C) | 28-Dip .3" PIC16C72A-201/SP-ND* 6.15 3.79 3.67 
4K x 14 192x8 EPROM 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-CDip .3” PIC16C73A/JW-ND 13.88 = = 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3” PIC16C73A-04/SP-ND* 9.30 5.73 5.54 
4K x14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C73A-04/SO-ND* 9.30 5.73 5.54 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3” PIC16C73A-10/SP-ND* 9.95 6.13 5.93 
4K x14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C73A-10/SO-ND* 9.95 6.13 5.93 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3” PIC16C73A-20/SP-ND* 9.95 6.13 5.93 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C73A-20/SO-ND* 9.95 6.13 5.93 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3” PIC16LC73A-04/SP-ND* 9.73 5.99 5.79 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16LC73A-04/SO-ND* 9.73 5.99 5.79 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40°- 85°C) | 28-Dip .3” PIC16C73A-041/SP-ND* 10.23 6.30 6.09 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Soic PIC16C73A-041/SO-ND* 10.23 6.30 6.09 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40° — 185°F (-40°- 85°C) | 28-Dip .3” PIC16C73A-101/SP-ND* 10.95 6.74 6.52 
4K x14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Soic PIC16C73A-101/SO-ND* 10.95 6.74 6.52 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40°- 85°C) | 28-Dip .3” PIC16C73A-201/SP-ND* 10.95 6.74 6.52 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Soic PIC16C73A-201/SO-ND* 10.95 6.74 6.52 
4K x 14 192x8 OTP 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt -40° — 185°F (-40°-— 85°C) | 28-Dip .3” PIC16LC73A-041/SP-ND*& 10.65 6.57 6.35 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Soic PIC16LC73A-041/SO-ND* 10.65 6.57 6.35 
4K x 14 192x8 EPROM 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-CDip .3” PIC16C73B/JW-ND 11.65 = = 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3” PIC16C73B-04/SP-ND* 6.75 4.16 4.03 
4K x14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C73B-04/SO-ND* 6.75 4.16 4.03 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-SSOP PIC16C73B-04/SS-ND* 7.00 4.31 4.18 
4K x14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3” PIC16C73B-20/SP-ND* 7.23 4.45 4.32 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C73B-20/SO-ND* 7.23 4.45 4.32 
4K x14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-SSOP PIC16C73B-20/SS-ND* 7.50 4.62 4.47 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40°- 85°C) | 28-Dip .3” PIC16C73B-041/SP-ND* 7.43 4.58 4.44 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Soic PIC16C73B-041/SO-ND* 7.43 4.58 4.44 
4K x 14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-SSOP PIC16C73B-041/SS-ND 7.70 4.74 4.59 
4K x14 192x8 OTP 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40°— 85°C) | 28-Dip .3” PIC16C73B-201/SP-ND* 7.95 4.90 4.75 
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& MicrRocHiF 8g-Bit CMOS Microcontrollers with A/D Converter, PIC16C7X and PIC16C77X (Cont) 


Memory Size Config- vo Oscillator Freq. Range Operating Digi-Key Price Each 
EPROM RAM uration Lines Type Ext. Min./Max. Temperature Range Pkg. Part No. 1 25 100 
4K x14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Soic PIC16C73B-201/SO-ND* 7.95 4.90 4.75 
4K x14 192x8 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-SSOP PIC16C73B-201/SS-ND* 8.20 5.05 4.89 
4K x 14 192x8 EPROM 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 40-CDip PIC16C74A/JW-ND 14.59 — _— 
4K x 14 192x8 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 40-Dip PIC16C74A-04/P-ND* 11.25 6.93 6.71 
4K x 14 192x8 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 44-PLCC PIC16C74A-04/L-ND* 11.93 7.34 7.10 
4K x14 192x8 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC -10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 40-Dip PIC16C74A-10/P-ND* 12.05 7.42 7.18 
4K x14 192x8 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC -10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 44-PLCC PIC16C74A-10/L-ND* 12.73 7.84 7.58 
4K x14 192x8 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 40-Dip PIC16C74A-20/P-ND* 12.05 7.42 7.18 
4K x 14 192x8 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 44-PLCC PIC16C74A-20/L-ND* 12.73 7.84 7.58 
4K x 14 192x8 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 40-Dip PIC16LC74A-04/P-ND* 11.83 7.28 7.04 
4K x 14 192x8 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 44-PLCC PIC16LC74A-04/L-ND* 12.50 7.69 7.44 
4K x14 192x8 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 40-Dip PIC16C74A-041/P-ND*& 12.38 7.63 7.38 
4K x14 192x8 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 44-PLCC PIC16C74A-04I/L-ND* 13.03 8.03 7.77 
4K x14 192x8 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC -10MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 44-PLCC PIC16C74A-10I/L-ND* 13.90 8.56 8.28 
4K x 14 192x8 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 44-PLCC PIC16C74A-201/L-ND*& 13.90 8.56 8.28 
4K x 14 192x8 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt -40° — 185°F (-40° — 85°C) 44-PLCC PIC16LC74A-041/L-ND*& 13.63 8.39 8.12 
4K x14 192x8 EPROM 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 40-CDip PIC16C74B/JW-ND 11.20 = = 
4K x 14 192x8 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 40-Dip PIC16C74B-04/P-ND* 8.20 5.06 4.90 
4K x 14 192x8 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 44-PLCC PIC16C74B-04/L-ND* 9.18 5.65 5.48 
4K x 14 192x8 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 40-Dip PIC16C74B-041/P-ND* 9.03 5.56 5.39 
4K x14 192x8 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 44-PLCC PIC16C74B-041/L-ND* 10.00 6.16 5.97 
4K x14 192x8 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 40-Dip PIC16C74B-20/P-ND* 8.78 5.41 5.24 
4K x14 192x8 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 44-PLCC PIC16C74B-20/L-ND* 9.75 6.01 5.82 
4K x 14 192x8 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 40-Dip PIC16C74B-201/P-ND*& 9.63 5.93 5.75 
4K x 14 192x8 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 44-PLCC PIC16C74B-20I/L-ND*x 10.60 6.53 6.33 
8K x 14 368 EPROM 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) I28-CDip .3” PIC16C76/JW-ND 14.34 = _— 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3” PIC16C76-04/SP-ND* 8.55 5.26 5.10 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C76-04/SO-ND* 8.55 5.26 5.10 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3” PIC16C76-10/SP-ND* 9.15 5.63 5.46 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3” PIC16C76-20/SP-ND* 9.15 5.63 5.46 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C76-20/SO-ND* 9.15 5.63 5.46 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3” PIC16LC76-04/SP-ND* 8.98 5.53 5.36 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16LC76-04/SO-ND* 8.98 5.53 5.36 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40°— 85°C) | 28-Dip .3” PIC16C76-041/SP-ND* 9.40 5.79 5.61 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Soic PIC16C76-041/SO-ND* 9.40 5.79 5.61 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40° — 185°F (-40°— 85°C) | 28-Dip .3” PIC16C76-101/SP-ND* 10.05 6.20 6.00 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Soic PIC16C76-101/SO-ND*& 10.05 6.20 6.00 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40°— 85°C) | 28-Dip .3” PIC16C76-201/SP-ND* 10.05 6.20 6.00 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Soic PIC16C76-201/SO-ND* 10.05 6.20 6.00 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt -40° — 185°F (-40°— 85°C) | 28-Dip .3” PIC16LC76-041/SP-ND* 9.83 6.05 5.86 
8K x 14 368 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Soic PIC16LC76-041/SO-ND* 9.83 6.05 5.86 
8K x 14 368 EPROM 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 40-CDip PIC16C77/JW-ND 14.23 = _ 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 40-Dip PIC16C77-04/P-ND* 9.18 5.66 5.48 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 44-PLCC PIC16C77-04/L-ND* 9.65 5.94 5.76 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 40-Dip PIC16C77-10/P-ND* 9.83 6.06 5.87 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 44-PLCC PIC16C77-10/L-ND* 10.33 6.36 6.16 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 40-Dip PIC16C77-20/P-ND* 9.83 6.06 5.87 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 44-PLCC PIC16C77-20/L-ND* 10.33 6.36 6.16 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt 32° — 158°F (0° — 70°C) 44-PLCC PIC16LC77-04/L-ND* 10.13 6.24 6.05 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 40-Dip PIC16C77-041/P-ND*x 10.10 6.23 6.03 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 44-PLCC PIC16C77-04I/L-ND*x 10.60 6.54 6.33 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 40-Dip PIC16C77-101/P-ND*x 10.80 6.66 6.45 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-10MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 44-PLCC PIC16C77-10I/L-ND*& 11.35 6.99 6.78 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 40-Dip PIC16C77-201/P-ND*x 10.80 6.66 6.45 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 44-PLCC PIC16C77-201/L-ND*& 11.35 6.99 6.78 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt -40° — 185°F (-40° — 85°C) 40-Dip PIC16LC77-041/P-ND x 10.55 6.51 6.30 
8K x 14 368 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-4MHzt -40° — 185°F (-40° — 85°C) 44-PLCC PIC16LC77-041/L-ND* 11.08 6.83 6.62 
8K x 14 256 EPROM 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-CDip PIC16C745/JW-ND 11.74 = i 
8K x 14 256 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40°— 85°C) | 28-Dip .3” PIC16C745-I/SP-ND* 5.43 3.26 2.82 
8K x 14 256 OTP. 22 (5-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Soic PIC16C745-I/SO-ND* 5.43 3.26 2.82 
8K x 14 256 EPROM 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 40-CDip PIC16C765/JW-ND 12.33 — _— 
8K x 14 256 OTP. 33 (8-Ch. 8-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 40-PLCC PIC16C765-I/L-ND*x 6.80 4.08 3.64 

PIC16C77X With 12-Bit A/D Converter 
4K x 14 256 EPROM 15 (6-Ch 12 A/C) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 20-CDip PIC16C771/JW-ND NEW! 10.65 = — 
4K x 14 256 x8 EPROM 22 (6-Ch. 12-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-CDip PIC16C773/JW-ND 12.01 — = 
4K x 14 256 x8 OTP. 22 (6-Ch. 12-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3" PIC16C773/SP-ND* 6.75 4.16 4.03 
4K x14 256 x8 OTP. 22 (6-Ch. 12-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16C773/SO-ND*& 6.75 4.16 4.03 
4K x14 256 x8 OTP. 22 (6-Ch. 12-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Dip .3" PIC16LC773/SP-ND* 7.10 4.39 4.24 
4K x 14 256 x8 OTP. 22 (6-Ch. 12-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 28-Soic PIC16LC773/SO-ND* 7.10 4.39 4.24 
4K x 14 256 x8 OTP. 22 (6-Ch. 12-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40°- 85°C) | 28-Dip .3" PIC16C773-I/SP-ND* 7.43 4.58 4.43 
4K x 14 256 x8 OTP. 22 (6-Ch. 12-Bit A/D) Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 28-Soic PIC16C773-I/SO-ND* 7.43 4.58 4.43 
4K x14 256 x8 EPROM | 33 (10-Ch. 12-Bit A/D)| Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 40-CDip PIC16C774/JW-ND 14.85 - - 
4K x14 256 x8 OTP 33 (10-Ch. 12-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 40-Dip PIC16C774/P-ND* 8.18 5.05 4.89 
4K x14 256 x8 OTP 33 (10-Ch. 12-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 44-PLCC PIC16C774/L-ND*« 8.85 5.46 5.28 
4K x 14 256 x8 OTP. 33 (10-Ch. 12-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 40-Dip PIC16LC774/P-ND* 8.60 5.31 5.14 
4K x14 256 x8 OTP. 33 (10-Ch. 12-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz 32° — 158°F (0° — 70°C) 44-PLCC PIC16LC774/L-ND* 9.28 5.72 5.53 
4K x 14 256 x8 OTP. 33 (10-Ch. 12-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 40-Dip PIC16C774-I/P-ND*x 9.03 5.57 5.38 
4K x 14 256 x8 OTP 33 (10-Ch. 12-Bit A/D) | Xtal/RC DC-20MHz -40° — 185°F (-40° — 85°C) 44-PLCC PIC16C774-I/L-ND*x 9.65 5.96 5.77 


Specifications are subject to change based on device characterization. 
+ Low Power oscillation 200KHz Max. 


* Digi-Key now offers a programming service using customer supplied Master IC and software disk for Microchips PIC family. The following formats are supported by our 
programming center: BIN16 — 16-bit binary format (default for PGM16/TASM16), INHXM8 — Merged 8-bit Intel™ Hex (Parallax) format, INHXS8 — Split 8-bit Intel™ Hex format, 
INHX16 — 16-bit Intel™ Hex format. For further information and price quotes, please call 1-800-344-4539, and request the programming center. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 255 


\ MICROCHIP 


PIC18FXX2 / PIC18CXX2 / PIC18FXX20 Series 


Flash and OTP High Performance Microcontroller with 10-Bit A/D 
(No Memory Paging / 10 MIPS / 8 x 8 MULTIPLY / More Powerful Instructions) 


PIC18FXX2 / PIC18FXX20 / PIC18CXX2 Architecture 


The PIC18FXX2 / PIC18FXX20 Flash / PIC18CXX2 OTP architecture, 
an enhanced RISC core that is upward compatible from Microchip's 
mid-range and high-end core, providing a seamless migration path of 
software code to higher integration. Applications for the devices are 
wide ranging and may include anti-lock braking systems, vehicle active 
suspension, fuel pump controller, fuel injection, manufacturing 
equipment, instrumentation and monitoring, data acquisition, power 
conditioning, thermostats, environmental monitoring, tele- 
communications and consumer audio/video. 


High Performance RISC CPU: 

+ C-compiler optimized architecture/instruction set (source code 
compatible with the PIC16C, PIC17C instruction sets) * Linear program 
memory addressing to 32K bytes + Linear data memory addressing to 
1.5 Kbytes + Up to 10 MIPs operation: DC - 40 MHz osc./clock input; 4 
MHz - 10 MHz osc./clock input with PLL active + 16-bit wide 
instructions, 8-bit wide data path + Priority levels for interrupts + 8 x 8 
Single Cycle Hardware Multiplier, 75 instructions 


Peripheral Features: 

+ High current sink/source 25 mA/25 mA + Three external interrupt pins 
+ TimerO module: 8-bit/16-bit timer/counter with 8-bit programmable 
prescaler * Timer1 module: 16-bit timer/counter * Timer2 module: 8-bit 


timer/counter with 8-bit period register (time-base for PWM) »* Timer3 
module: 16-bit timer/counter * Secondary oscillator clock option — 
Timert/Timer3_ » Two Capture/Compare/PWM (CCP) modules. CCP 
pins that can be configured as: — Capture input: capture is 16-bit, max. 
resolution 6.25 ns (TCY/16) — Compare is 16-bit, max. resolution 100 
ns (TCY) » PWM output: PWM resolution is 1- to 10-bit Max. PWM freq. 
@: 8-bit resolution = 156 kHz; 10-bit resolution = 39 kHz + Master 
Synchronous Serial Port (MSSP) modules with two modes of 
operation: 3-wire SPI™ (supports all 4 SP] modes); 1°C™ master and 
slave mode + Addressable USART module: Supports RS-485 and RS- 
232 + Parallel Slave Port (PSP) module on PIC16F4X2 and all 
PIC18FXX20. External program Memory Interface on PIC18F8X20 
devices only 


Analog Features: 

+ Compatible 10-bit Analog-to-Digital converter module (A/D) with: 
Fast sampling rate; Conversion available during SLEEP; DNL = +1 LSb, 
INL =+1 LSb + Programmable Low Voltage Detection (PLVD), 
supports interrupt on low voltage detection + Programmable Brown-out 
Reset (BOR) 


Special Microcontroller Features: 

+ 100,000 erase/write cycle Enhanced FLASH program memory typical 
+ 1,000,000 erase/write cycle Data EEPROM memory + FLASH/Data 
EEPROM Retention: > 40 years + Self reprogrammable under software 


control » Power-on Reset (POR), Power-up Timer (PWRT), and 
Oscillator Start-up Timer (OST) * Watchdog Timer (WDT) with its own 
on-chip RC oscillator for reliable operation +» Programmable code- 
protection » Power saving SLEEP mode = Selectable oscillator options 
including: 4X Phase Lock Loop (of primary oscillator); Secondary 
Oscillator (32 kHz) clock input + Single supply 5V In-Circuit Serial 
Programming ™ (ICSP™) via two pins * In-Circuit Debug (ICD) via two 
pins 

CAN bus Module Features: 

+ Message bit rates up to 1 Mbps + Conforms to CAN 2.0B ACTIVE 
Spec with 29-bit identifier Fields, 8-byte message length + 3 transmit 
message buffers with prioritization + 2 receive message buffers + 6 full 
29-bit acceptance filters + Prioritization of acceptance filters + Multiple 
receive buffers for high priority messages to prevent loss due to 
overflow * Advanced error management features 


CMOS Technology: 

+ Low power, high speed enhanced FLASH/EEPROM technology * Fully 
static design + Wide operating voltage range (2.0V to 5.5V) = Industrial 
and extended temperature ranges * Low-power consumption 


SW006011-ND C Compiler for the PIC18CXXX Family ...... $495.00 


Memory Size Frequency Operating 
Config- vo Range Temperature Digi-Key Price Each 
EPROM RAM uration Lines Min./Max. Range Package Part No. 1 25 100 
8K x 16 512 EPROM *23 (5-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-CDip PIC18C242/JW-ND 11.90 = = 
8K x 16 512 OTP *23 (5-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (-40° to 85°C) 28-Dip .3” PIC18C242-I/SP-ND 7.58 4.67 4.52 
8K x 16 512 OTP. *23 (5-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 28-SOIC PIC18C242-I/SO-ND 7.58 4.67 4.52 
16K x 16 1536 EPROM *23 (5-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 28-CDip PIC18C252/JW-ND 12.33 = = 
16K x 16 1536 OTP *23 (5-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 28-Dip .3” PIC18C252-I/SP-ND 8.23 5.08 4.92 
16K x 16 1536 OTP *23 (5-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 28-SOIC PIC18C252-I/SO-ND 8.23 5.08 4.92 
8K x 16 512 EPROM +34 (8-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (-40° to 85°C) 40-CDip PIC18C442/JW-ND 14.80 — = 
8K x 16 512 OTP +34 (8-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 40-Dip PIC18C442-1/P-ND 8.45 5.21 5.05 
8K x 16 512 OTP +34 (8-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 44-PLCC PIC18C442-I/L-ND 9.45 5.84 5.65 
16K x 16 1536 EPROM +34 (8-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 40-CDip PIC18C452/JW-ND 15.23 i — 
16K x 16 1536 OTP +34 (8-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 40-Dip PIC18C452-I/P-ND 9.13 5.63 5.45 
16K x 16 1536 OTP +34 (8-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 44-PLCC PIC18C452-I/L-ND 10.13 6.25 6.05 
8K x 16 768 FLASH *23 (5-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 28-Dip .3” PIC18F242-I/SP-ND NEW! 7.78 4.80 4.65 
8K x 16 768 FLASH *23 (5-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 28-SOIC PIC18F242-I/SO-ND NEW! 7.78 5.76 5.34 
8K x 16 768 FLASH +34 (8-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 44-PLCC PIC18F442-I/L-ND NEW! 9.68 5.98 5.79 
8K x 16 768 FLASH +34 (8-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 40-Dip PIC18F442-1/P-ND NEW! 8.65 5.34 5.17 
16K x 16 1536 FLASH *23 (5-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 28-Dip .3” PIC18F252-I/SP-ND NEW! 8.48 5.23 5.06 
16K x 16 1536 FLASH *23 (5-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 28-SOIC PIC18F252-I/SO-ND NEW! 8.48 5.23 5.06 
16K x 16 1536 FLASH +34 (8-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 44-PLCC PIC18F452-I/L-ND NEW! 10.38 6.41 6.20 
16K x 16 1536 FLASH +34 (8-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 40-Dip PIC18F452-1/P-ND NEW! 9.38 5.80 5.61 
32K x 16 3840 FLASH 52 (12-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 64-TQFP PIC18F6620-I/PT-ND NEW! 15.88 9.53 8.89 
32K x 16 3840 FLASH 68 (16-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 80-TQFP PIC18F8620-I/PT-ND NEW! 16.10 9.66 9.02 
64K x 16 3840 FLASH 52 (12-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 64-TQFP PIC18F6720-I/PT-ND NEW! 17.65 10.58 9.88 
64K x 16 3840 FLASH 68 (16-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 80-TQFP PIC18F8720-/PT-ND NEW! 17.93 10.75 10.04 


* 22 are i/o and 1 is output only t+ 33 are i/o and 1 is output only 


DAN MICROCHIP 


PIC18FXX8 


High Performance RISC CPU: 

+ C-compiler optimized architecture instruction set + Linear program 
memory addressing up to 32 K-bytes + Linear data memory addressing 
to 4 K-bytes + Up to 10 MIPs operation: DC - 40 MHz clock input; 4 
MHz - 10 MHz osc./clock input with PLL active + 16-bit wide 
instructions, 8-bit wide data path * Priority levels for interrupts + 8 x 8 
Single Cycle Hardware Multiplier 


Peripheral Features: 

+ High current sink/source 25 mA/25 mA » Four external interrupt pins 
+ TimerO module: 8-bit/16-bit timer/counter with 8-bit programmable 
prescaler * Timer1 module: 16-bit timer/counter + Timer2 module: 8- 
bit timer/counter with 8-bit period register (time-base for PWM) + Timer3 
module: 16-bit timer/counter + Secondary oscillator clock option — 
Timer1/Timer3_ + Capture/Compare/PWM (CCP) modules. CCP pins 
can be configured as: — Capture input: 16-bit, max. resolution 6.25 ns 
— Compare is 16-bit, max. resolution 100 ns (TCY) * PWM output: 
PWM resolution is 1 to 10-bit Max. PWM freq. @: 8-bit resolution = 156 


NEW 


(Microcontrollers with CAN) 


kHz; 10-bit resolution = 39 kHz + Enhanced CCP module which has all 
the features of the standard CCP module, but also has the following 
features for advanced motion control: 1, 2, or 4 PWM outputs and 
selectable PWM polarity + Programmable PWM deadtime + Auto shut- 
down + Master Synchronous Serial Port (MSSP) with two modes of 
operation: 3-wire SPI™ (supports all 4 SPI modes); 17C™ master and 
slave mode + Addressable USART module: Supports Interrupt on 
Address bit 


Advanced Analog Features: 

+ 10-Bit Analog-to-Digital converter module (A/D) with: Fast sampling 
rate; Conversion available during SLEEP; DNL = +1 LSb, INL =+1 LSb, 
up to 8 channels available +» Analog Comparator module: 2 
comparators, programmable input and output multiplexing » Comp- 
arator Voltage Reference module +» Programmable Low Voltage 
Detection (LVD) module, supports interrupt on low voltage detection 
+ Programmable Brown-out Reset (BOR) 


Special Microcontroller Features: 
+ 100,000 erase/write cycle Enhanced FLASH program memory typical 


PIC18FXX8 Microcontrollers 
Flash High Performance 28-Pin/40-Pin 


+ 1,000,000 erase/write cycle Data EEPROM memory typical + Power- 
on Reset (POR), Power-up Timer (PWRT), and Oscillator Start-up 
Timer (OST) * Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC 
oscillator * Programmable code-protection » Power saving SLEEP 
mode = Selectable oscillator options including: 4X Phase Lock Loop (of 
primary oscillator); Secondary Oscillator (32 kHz) clock input * In- 
Circuit Serial Programming™ (ICSP™) via two pins 


CAN bus Module Features: 

+ Message bit rates up to 1 Mbps * Conforms to CAN 2.0B ACTIVE 
Spec with 29-bit identifier Fields, 8-byte message length + 3 transmit 
message buffers with prioritization + 2 receive message buffers * 6 full 
29-bit acceptance filters + Prioritization of acceptance filters + Multiple 
receive buffers for high priority messages to prevent loss due to 
overflow + Advanced error management features 


FLASH Technology: 

+ Low power, high speed enhanced FLASH technology * Fully static 
design +» Wide operating voltage range (2.0V to 5.5V) + Industrial and 
extended temperature ranges * Low-power consumption 


Memory Size Frequency Operating = 
Config- ie) Range Temperature Digi-Key Price Each 
EPROM RAM uration Lines Min./Max. Range Package Part No. 1 25 100 
8K x 16 768 FLASH 23 (5-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 28-SOIC PIC18F248-I/SO-ND 9.33 5.77 5.57 
8K x 16 768 FLASH 23 (5-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 28-Dip .3” PIC18F248-I/SP-ND 9.33 5.77 5.57 
16K x 16 1536 FLASH 23 (5-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 28-SOIC PIC18F258-I/SO-ND 10.15 6.27 6.06 
16K x 16 1536 FLASH 23 (5-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 28-Dip .3” PIC18F258-I/SP-ND 10.15 6.27 6.06 
8K x 16 768 FLASH 34 (8-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 44-PLCC PIC18F448-I/L-ND 10.48 6.47 6.26 
8K x 16 768 FLASH 34 (8-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 40-Dip PIC18F448-1/P-ND 9.55 5.91 5.71 
16K x 16 1536 FLASH 34 (8-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 44-PLCC PIC18F458-I/L-ND 11.23 6.94 6.71 
16K x 16 1536 FLASH 34 (8-Ch. 10-Bit A/D) DC-40MHz —40° to 185°F (—40° to 85°C) 40-Dip PIC18F458-1/P-ND 10.30 6.36 6.15 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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RX MICROCHIP 


PIC17C4X 


(Use Programmer PICSTART Plus) 
Overview: 


All PIC16/17 microcontrollers employ an advanced RISC architecture. 
The PIC17CXX has enhanced core features, 16-level deep stack, and 
multiple internal and external interrupt sources. The separate instruction 
and data buses of the Harvard architecture allow a 16-bit wide 
instruction word with a separate 8-bit wide data. The two stage 
instruction pipeline allows all instructions to execute in a single cycle, 


High-Performance 8-Bit CMOS EPROM Microcontrollers 


PIC17C4X, PIC17C75X, and PIC17C76X Series 


* TMA1: 8-bit timer/counter » TMR2: 8-bit timer/counter * TMR3: 16- 
bit timer/counter + Universal Synchronous Asynchronous Receiver 
Transmitter (USART/SCI) 


Special Microcontroller Features: 


+ Power-on Reset (POR), Power-up Timer (PWRT) and Oscillator Start- 
up Timer (OST) + Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC 
oscillator for reliable operation + Code-protection » Power Saving 
SLEEP mode = Selectable oscillator options 


instruction cycle + Hardware Multiplier + Interrupt capability + 16 level 
deep hardware stack = Direct, indirect and relative addressing modes 
+ Internal/External program memory execution * Capable of addressing 
64K x 16 program memory space 


Peripheral Features: 


+ 50 I/O pins with individual direction control + High current sink/source 
for direct LED drive: RA2 and RAS are open drain, high voltage (12V), 
high current (60mA), I/O pins + Four capture input pins: Captures are 
16-bit, max resolution 121ns +» Three PWM outputs: PWM resolution is 


i A PIC17C756 1- to 10-bits + TMRO: 16-bit timer/counter with 8-bit programmable 
except for program branches (which require two cycles). A total of 55 prescaler + TMR1: 8-bit timer/counter * TMR2: 8-bit timer/counter 
instructions (reduced instruction set) are available in the PIC17C42 and Qverview: + TMR3: 16-bit timer/counter + Two Universal Synchronous 


58 instructions in all the other devices. Additionally, a large register set 
gives some of the architectural innovations used to achieve a very high 
performance. For mathematical intensive applications all devices have 
a single cycle 8 x 8 Hardware Multiplier. 


Microcontroller Core Features: 


+ Only 58 single word instructions to learn + All single cycle instructions 
(121ns) except for program branches and table reads/writes which are 
two-cycle + Operating Speed: DC - 33MHz clock input, DC - 121ns 
instruction cycle + Hardware Multiplier + Interrupt capability + 16 levels 
deep hardware stack »* Direct, indirect and relative addressing 


The PIC17C75X devices are 68-Pin, EPROM-based members of the 
versatile PIC17CXXX family of low-cost, high-performance, CMOS, 
fully-static, 8-bit microcontrollers. 


All PIC16/17 microcontrollers employ an advanced RISC architecture. 
The PIC17CXXX has enhanced core features, 16-level deep stack, and 
multiple internal and external interrupt sources. The separate instruction 
and data buses of the Harvard architecture allow a 16-bit wide 
instruction word with a separate 8-bit wide data path. The two stage 
instruction pipeline allows all instructions to execute in a single cycle, 
except for program branches (which require two cycles). A total of 58 


Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCI): Independent baud 
rate generators + 10-bit, 12 channel analog-to-digital converter * Sync- 
hronous Serial Port (SSP) with SPI™ and 12C0™ modes (including 12¢ 
master mode) 


Special Microcontroller Features: 


+ Power-on Reset (POR), Power-up Timer (PWRT) and Oscillator Start- 
up Timer (OST) * Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC 
oscillator for reliable operation + Brown-out Reset * Code-protection 
+ Power Saving SLEEP mode = Selectable oscillator options 


modes =» Internal/External program memory execution + 64K x 16 __ instructions (reduced instruction set) are available. Additionally, a large 
addressable program memory space register set gives some of the architectural innovations used to achieve 
a very high performance. For mathematical intensive applications, all DS00092D-ND Embedded Control Handbook, Volume 1..... $9.95 

Peripheral Features: devices have a single cycle 8 x 8 Hardware Multiplier. 

_ Ve pine wi tnahicual lreeuon conta High aren eli euuee Microcontroller Core Features: ee Update 2000 ae Rieiehdeteascae 

for direct LED drive: RA2 and RAS are open drain, high voltage (12V), 
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bit + TMRO: 16-bit timer/counter with 8-bit programmable prescaler two-cycle + Operating Speed: DC - 33MHz clock input, DC - 121ns 

Memory Size Oscillator | Frequency Operating 
Config- fe) Type Range Temperature Digi-Key Price Each 

EPROM RAM uration Lines External Min./Max. Range Pkg. Part No. 1 25 100 
2K x 16 232 x 8 OTP 33 Xtal/RC DC-16MHz 32° — 158°F (0° - 70°C) 40-Dip PIC17C42A-16/P-ND*x 10.38 6.38 6.19 
2K x 16 232 x 8 OTP 33 Xtal/RC DC-16MHz 32° — 158°F (0° - 70°C) 44-PLCC PIC17C42A-16/L-ND*x 10.93 6.79 6.52 
2K x 16 232 x 8 OTP 33 Xtal/RC DC-25MHz 32° — 158°F (0° - 70°C) 40-Dip PIC17C42A-25/P-ND* 11.08 6.82 6.61 
4K x 16 454x8 EPROM 33 Xtal/RC DC-33MHz 32° — 158°F (0° - 70°C) 40-CDip PIC17C43/JW-ND*& 15.45 = = 
4K x 16 454x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-16MHz 32° — 158°F (0° - 70°C) 40-Dip PIC17C43-16/P-ND*x 11.70 7.20 6.99 
4K x 16 454x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-16MHz 32° — 158°F (0° - 70°C) 44-PLCC PIC17C43-16/L-ND* 12.28 7.61 7.32 
4K x 16 454x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-25MHz 32° — 158°F (0° - 70°C) 40-Dip PIC17C43-25/P-ND* 12.53 7.71 7.48 
4K x 16 454x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-25MHz 32° — 158°F (0° - 70°C) 44-PLCC PIC17C43-25/L-ND*& 13.10 8.12 7.81 
8K x 16 454x8 EPROM 33 Xtal/RC DC-33MHz 32° — 158°F (0° - 70°C) 40-CDip PIC17C44/JW-ND 18.12 = = 
8K x 16 454x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-16MHz 32° — 158°F (0° - 70°C) 40-Dip PIC17C44-16/P-ND*x 14.50 8.92 8.66 
8K x 16 454x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-16MHz 32° — 158°F (0° - 70°C) 44-PLCC PIC17C44-16/L-ND*& 15.15 9.33 8.99 
8K x 16 454x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-25MHz 32° — 158°F (0° - 70°C) 40-Dip PIC17C44-25/P-ND* 15.53 9.55 9.27 
8K x 16 454x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-25MHz 32° — 158°F (0° - 70°C) 44PLCC PIC17C44-25/L-ND* 16.18 9.96 9.60 
8K x 16 454x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-33MHz 32° — 158°F (0° - 70°C) 40-Dip PIC17C44-33/P-ND* 15.53 9.55 9.27 
8K x 16 454x8 OTP. 33 Xtal/RC DC-33MHz 32° — 158°F (0° - 70°C) 44-PLCC PIC17C44-33/L-ND*& 16.18 9.96 9.60 
8K x 16 678 OTP 50 (12-Ch. 10-Bit A/D) | Xtal/RC DC-16MHz 32° — 158°F (0° - 70°C) 68-PLCC. PIC17C752-16/L-ND 13.73 8.46 8.20 
8K x 16 678 OTP 50 (12-Ch. 10-Bit A/D) | Xtal/RC DC-33MHz 32° — 158°F (0° - 70°C) 68-PLCC. PIC17C752-33/L-ND 14.68 9.05 8.77 
16K x 16 902 EPROM | 50 (12-Ch. 10-Bit A/D) | Xtal/RC DC-33MHz 32° — 158°F (0° - 70°C) 68-CLCC PIC17C756A/CL-ND 17.60 = _ 
16K x 16 902 OTP 50 (12-Ch. 10-Bit A/D) | Xtal/RC DC-16MHz 32° — 158°F (0° - 70°C) 68-PLCC. PIC17C756A-16/L-ND 14.35 8.84 8.57 
16K x 16 902 OTP. 50 (12-Ch. 10-Bit A/D) | Xtal/RC DC-16MHz -40° — 185°F (-40° - 85°C) 68-PLCC. PIC17C756A-16I/L-ND 15.78 9.73 9.42 
16K x 16 902 OTP. 50 (12-Ch. 10-Bit A/D) | Xtal/RC DC-33MHz -40° — 185°F (-40° - 85°C) 68-PLCC PIC17C756A-33I/L-ND 16.88 10.41 10.08 
8K x 16 678 OTP 66 (16-Ch. 10-Bit A/D) | Xtal/RC DC-16MHz 32° — 158°F (0° - 70°C) 84-PLCC PIC17C762-16/L-ND 16.78 10.35 10.02 
16K x 16 902 EPROM | 66 (16-Ch. 10-Bit A/D) | Xtal/RC DC-33MHz 32° — 158°F (0° - 70°C) 84-CLCC PIC17C766/CL-ND 18.38 = = 
16K x 16 902 OTP. 66 (16-Ch. 10-Bit A/D) | Xtal/RC DC-16MHz 32° — 158°F (0° - 70°C) 84-PLCC PIC17C766-16/L-ND 17.98 11.08 10.74 
16K x 16 902 OTP. 66 (16-Ch. 10-Bit A/D) | Xtal/RC DC-33MHz 32° — 158°F (0° - 70°C) 84-PLCC. PIC17C766-33/L-ND 18.43 11.35 11.00 
16K x 16 902 OTP. 66 (16-Ch. 10-Bit A/D) | Xtal/RC DC-16MHz -40° — 185°F (-40° - 85°C) 84-PLCC. PIC17C766-16I/L-ND 18.93 11.67 11.31 
16K x 16 902 OTP 66 (16-Ch. 10-Bit A/D) | Xtal/RC DC-33MHz -40° — 185°F (-40° - 85°C) 84-PLCC PIC17C766-33I/L-ND 20.25 12.49 12.10 


* Digi-Key now offers a programming service using customer supplied Master IC and software disk for Microchips PIC family. The following formats are supported by our 
programming center: BIN16 — 16-bit binary format (default for PGM16/TASM16), INHXM8 — Merged 8-bit Intel™ Hex (Parallax) format, INHXS8 — Split 8-bit Intel™ Hex 
format, INHX16 — 16-bit Intel™ Hex format. For further information and price quotes, please call 1-800-344-4539, and request the programming center. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 257 


RS MICROCHIP 


General Description: The PIC14000 is a low-cost, high-performance, OMOS, fully-static, mixed signal, factory calibrated, 
8-bit microcontroller. Its features include medium to high resolution A/D conversion (10 to 16 bits), temperature sensing, 
closed loop charge control, serial communication, and low power operation. 

(Use Programmer PICSTART Plus.) The PIC14000 is based on the high-performance PIC16C74 core. It uses a RISC-like 
Harvard architecture OPU with separate 14-bit instruction and 8-bit data buses. A two-stage instruction pipeline allows all 
instructions to execute in a single cycle, except for program branches, which require two cycles. A total of 35 instructions 
are available. Additionally, a large register set is included. 

High-Performance RISC CPU: + Based on PIC16C74 microcontroller + Only 35 
single word instructions to learn = All single cycle instructions except for program 


EPROM programming 


28-Pin Programmable Mixed Signal Controller — Pic14000 


charge control * On-chip low voltage detector 

Special Microcontroller Features: « Power-on Reset (POR), Power-up Timer (PWRT) and Oscillator Start-up Timer (OST) 
+ Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC oscillator for reliable operation + Multi-segment programmable code- 
protection * Selectable oscillator options: Internal 4 MHz oscillator, External crystal oscillator + Two pin serial in-system 


Digital Peripherals Features: * 20 I/Opins with individual direction control + High current sink/source for direct LED drive 
+ ADTMR: A/D counter, 16-bit counter with pre-load and capture * TMRO: 8-bit timer/counter with 8-bit programmable 
prescaler + l?C™serial port compatible with: AOCESS.bus™ SMBus (System Management Bus) 


branches which are two-cycle * Cperating speed: DC - 20MHz clock input + 4096 x 14 Memory Size Oscillator | Frequency Operating 
on-chip EPROM program memory + 192 x 8 general purpose registers (SRAM) + 6 Config- | 1/0 Type Range Temperature Digi-Key Price Each 
internal and 5 external interrupt sources » 38 special function hardware registers | EPROM | RAM | uration | Lines | External | Min./Max. Range Pkg. Part No. 1 25 100 
+ Eight level deep hardware stack 4Kx 14 ]192x8] EPROM | 20 Xta | DC-AMHz | 32°-158°F (0° - 70°Q) | 28-CDip.3” L = = 
\ es ; p 3” | PIC14000/JW-ND 17.80 
Analog Peripherals Features: » Slope Analog-to-Digital (A/D) converter: Fight | axx14|192x8| OP | 20 Xtd | DC-4IMHz | 32°-158°F(0°- 70°Q | 28-SDip.3” | PIC14000-04/SP-ND& 10.25 8.19 6.83 
external input channels (two channels with selectable input ranges of -0.3Vto VDD | 4xx14|192x8] OTP | 20 Xtd | DC-4MHz | 32°-158°F(0°-70°G | 28-SOIC | PICI4000-04/SOND& 10.45 836 6.96 
-2.0V or OV to VDD -1.5V), Seven internal input channels, Programmable ND | axx14/192x8| OP | 20 Xtd | DC-4IMHz | 32°-158°F(0°- 70°G) | 28-SSOP | PICI4000-04/SS-ND 11.50 9.19 7.66 
resolution, up to 16 bits, 16 ms maximum conversion time at maximum (16-bit) 4Kx14|192x8| OIP 20 Xtal DC-4MHxz | -40° — 185°F (-40° - 85°C) | 28-SDip .3” | PIC14000-04/SP-ND&k 11.28 9.01 751 
resolution and 4 MHz clock, 4-bit current DAC, Internal bandgap voltage reference, | 4kx14/192x8| OTP | 20 Xtd | DC-4IMHz | -40° — 185°F (-40°- 85°C) | 28-SOIC | PIC14000-04I/SOND& 11.50 9.19 7.66 
Factory calibrated with calibration constants stored in EPROM, Provisions for 4Kx14/192x8| OIP 20 Xtal DC-4MHz | -40° — 185°F(-40° - 85°C) | 28-SSOP | PICI4000-04I/SS-ND 12.65 10.11 8.43 
measuring energy in high frequency pulses (e.g., GSM cellular telephone) * On-chip 


temperature sensor + Voltage regulator control output for 5V operation * Two multi- 
range DACs for programmable level/window detect or constant current/voltage 


* This part can be programmed by Digi-Key. For further information please call 1-800-344-4539, and request programming center. 


PRO MATE-II™ 


Programs all PIC16C5X, PIC16CXX and PIC17CXX Microcontrollers: 
PRO MATE-II™is a universal programmer/development tool that provides product developers 


existing PROMATE™programmer. The PRO MATE-II™was designed primarily to comply with the 
new European “CE’ requirements for radiated emissions and ESD. The PRO MATE-II™ provides 


U n ive rsal with the ability to program user software into PICI6C5X, PICI6CXX and PIC17CXX 8-bit micro- improved socket module alignment and improved LOD display and buttons. 
controllers. It comes with Microchip's PIC16CXX simulator/assembler software and PIC17CXX _ Description of Contents: 
P assembler software. The PRO MATE-II™ programmer operates either as a stand-alone unit or in» PRO MATE-II™ Universal Programmer Unit + PRO MATE-II™ Universal Power Supply + PRO 
rog ra m me r conjunction with a PC host system. PC host software provides file display and editing and transfer MATE-II™ PIC16CXX Assembler/Simulator and PIC17CXX Assembler Software » PRO MATE-II™ 
to and from the programming unit. The PRO MATE-II™is compatible with and is replacing the Documentation » RS-232 Interface Cable 
Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
Programmer PIC17C75X, PLOC PROMATE-IIM68 LD... sce eeseeseeceeeeeeeteeettenteenee ‘AC174007-ND 159.00 
PROMATE-II™Universal Programmer ..........00:cceeceeeeeteeeeeteeeeeeeeeets DV007003-ND 695.00 PIC12C50X, 50XA, 51X, 67X, CES7X, 16C505(Dip) IespenaEN 45000 
Sockets for: PROMATE dN / PROMATE PICI6C923, 924, PLOC PRO MATE:II™68 LD. "| aC164022-ND 159.00 
RFPIC120509, PIC16052,54, HV540,55,56,57, PIC160923, 924, TOFP PROMATE-II™M68 LD..........0ecceseeeeeeeteeeteeneeenee AC164023-ND 159.00 
58A, HOSSXX, 18-SOIC, 20-SSOP AC124002-ND 159.00 PIC16064, 65, 662, 67, 74, 77, 774, 874, 877, 
Dip Socket Module for PRO MATE-II™PIC14000 AC144001-ND 159.00 18CAX2 TOFP PRO MATE-II™44LD. ‘AC164020-ND 159.00 
PIC16C52, 54, HV540, 55, 56, 57, 58A, HCSSXX PIC16062, 63A, 72, 73B, 773 SSOP PRO MATE-II™28 LD. AC164021-ND 159.00 
PDIP PROMATE=|! 18 and 28 LD .........seseseesseseeeeeteesesesteteteneneeees AC164001-ND 159.00 PIC160923, 924 SDIP PROMATE-II™64 LD... ooo. cccccecceseseseseseseeee ‘ACI64025-ND 159.00 
PIC16C52, 54, HV540, 55, 56, 57, 58A, HCSSXX PIC16C505, 12CE51X, 12050XA SOIOTSSOP 
SOIC PRO MATE:II 18 and 28 LD AC164002-ND 159.00 (150 mil) PRO MATE-II™8 and 14 LD ‘AC164026-ND 159.00 
PIC16054, HV540, 55, 56, 57, 58 SSOP PROMATE-II™20 and 28 LD AC164015-ND 189.00 PICI6C432, 20-Dip, 20-SSOP ... ‘AC164029-ND 159.00 
PICI6C554, 558, 61, 620, 621, 622, 71, 710, 711, PIC16C433, 18-Dip, 18-SOIC. AC164030-ND 159.00 
715, 83, 84 PDIP/SOIC PROMATE-II™18 LD AC164010-ND 159.00 PICI6CXX, 28 Pin MLF...... AC164031-ND 159.00 
PIC160620, 621, 622, 710, 711, 554, 558 SSOP PRO MATE-II™20 LD . AC164018-ND 159.00 PICI6C770, 771 PDIP/SCIC PROMATEI™20 LD. AC164028-ND 759.00 
PIC16062, 63, 64, 65, 66, 67, 642, 662, 72, 73, 74, PIC17C42A, 43, 44 TOFP PROMATE-II™44 LD... AC174005-ND 159.00 
76, 77, 773, 774, 87X, 18CXX2 PDip PROMATE:II PIC17C75X TOFP PRO MATE-II™64 LD AC174008-ND 159.00 
28 and 40 LD (and “A’ & “B’ Versions) .. AC164012-ND 159.00 PIC17C75X SDIP PROMATE-II™64 LD AC174009-ND 159.00 
PIC16064/65, 44-MQFP AC162046-ND 45.00 PIC17C76X TOFP PRO MATE-II™80 LD AC174011-ND 159.00 
PIC16064, 65, 662, 67, 74, 77, 774, 874, 877, PICT7C76X PLOC PRO MATE-II™84 LD. ACI74012-ND 159.00 
18C4X2 PLOC PRO MATE-II™44 LD... occ ce eee cece eee en ene AC164013-ND 159.00 PIC17C76X PLOC Socket Adapter for PICSTART Plus - 84 LD AC164027-ND 159.00 
PIC16064, 65, 662, 67, 74, 77, 774, 874, 877, Serial B 24, 93 Series and HCS200, 201, 300, 
POFP PROMATE-II™44 LD. .... AC164014-ND 159.00 301, 320, 36X, 410, 412 DIP for PROMATENI™16 LD........eeeeceeeeeeeeeees A0004001-ND 159.00 
PIC16062, 63, 66, 642, 72, 73, 76, 773, 873, 876, Serial B 24, 93 Series and HCS200, 201, 
18C2X2 SOIC PRO MATE-II™28 LD AC164017-ND 159.00 300, 301, 320, 36X, 410, 412 SOIC/SOIC for PROMATEII™16 LD A0004002-ND 199.00 
PIC17C42A, 43, 44 PDip PROMATE-II™40 LD AC174001-ND 159.00 ICSP Programming Socket for PROMATE-I™ ‘A0004004-ND 349.00 
PIC17C42A, 43, 44 PLOC PROMATEII™44 LI AC174002-ND 159.00 Power Supply for ICSP AQ004004 ........essceecteeceeeceeeteeteeeteeeeteeteenee A0002012-ND NEW! 33.00 


PICDEM NET 


The PICDEM.net™ demonstration board is an Internet/Ethernet 
demonstration board using the PIC16F877 microcontroller and TCP/IP 
firmware. The board supports any 40-pin DIP device that conforms to the 
standard pin out used by the PIC16F877 or PIC18C452. Board comes 
preconfigured with an Ethernet and IP address. Simple set-up instructions 
are provided. The demo board is equipped with a 6-pin modular connector to 
interface directly with the Microchip In-Grcuit Debugger (ICD). A generous 
breadboarding area is also available. Several status indicators and user 
interface devices are provided, including a 16 x 2 LCD indicator and LEDs. 
Includes: + Ethernet interface + RS-232 interface » Demo Board + Textbook 
+ PIC16F877 MCU + Firmware by Losoft Ltd. * MPLAB® IDE 
Software + PICDEM.net User’s Guide » CAT 5 Ethernet Cable + DB9 
Serial Cable + Universal Power Supply 


DM163004-ND PIC16F877 Demo Board 


with TCP/IP that Connects to LAN $299.00 


PICDEM-6 Demo Board 


The PICDEM™ 18R Demonstration Board demonstrates the capabilities of 
the PIC180601/801 family of Microchip microcontrollers. It supports both 
PIC180601 and PIC18C801 devices and provides a hardware implementation 
of both 8-bit memory modes, as available on PIC18C601/801 
microcontrollers. The board includes on-board 2 MB external FLASH 
memory and 128KB SRAM memory, as well as serial EEPROM, allowing the 
user to access the different memory types the PIC180601/801can interface to. 


DM163006-ND $399.00 


PIC14000 Demo Board 


DM143001-ND. - $129.00 


NEW) PICDEM-17 Evaluation Board 


The PICDEVI™ 17 is an evaluation board that demonstrates the capabilities 
of several Microchip microcontrollers, including PIC17C752, PIC17C756, 
PIC17C762 and PIC17C766 features 68-pin PLOC socket, space for 84-pin 
socket, RS232 interface with DB9 connector for USART1 and for USART2 
with hardware handshaking signals, precision analog voltage source and 
reference for 10-bit A/D, MCP2510 CAN interface support 


DM173001-ND $199.00 


PICDEM-1 


The PICDEM-1 is a simple board which demonstrates the capabilities of 
several of Microchip's microcontrollers. The microcontrollers supported are: 
PIC16C5X (PIC16C54 to PIC16C58), PIC16052X, PIC16C71, PIC16C84, and 
PIC17C42. 


Kit contents: PICDEV-1 demonstration board, PIC16/17 product samples, 
demo/tutorial software, complete documentation. 


DM163001-ND 


NEW!) PICDEM-2 Plus 


The PICDEM-2 Plus comes with an active program loaded on the installed 
PIC18F452 microcontroller that demonstrates many of the devices features 
and easy peripheral interface. The program sets up the PlOmicro as a real 
time clock and measures the local temperature which are displayed on the 2 
x 16 LOD. All of the information displayed on the LCD is also sent out on the 
active RS 232 port that can be viewed on a monitor. The “on board” 
memory is actively used and a pulse width modulated (PVM) signal is sent 
to the piezo sounder. Can use the ICD2 with this kit to debug code. 


Asecond popular flashed based microcontroller, the PIC16F877, is included 
with its own demonstration program. 

Features: * 2 x 16 LCD display + Piezo sounder driven by PWM signal 
+ Active RS 232 port » On board temperature sensor + 4 LED's + 2 push 
button switches and master reset » ICD connector 


DM163022-ND 


PICDEM-3 


The PICDEM-3 is a simple board which demonstrates the capabilities of 
Microchip's microcontroller LCD family. All necessary hardware is included 
to run basic demo programs, which are supplied on a 3.5” disk. A pro- 
grammed sample is included, and the user may erase it and program it with 
the other sample programs using the PRO MATE? or PICSTART°Plus 
programmer. The PICSTART*Plus requires a 68- to 40-pin converter socket 
(AC164024-ND). 

Features: + 68-pin PLCC sockets + 5K pot for analog input to the 
PIC1609XX + Thermistor for use with A/D converter 


DM163003-ND.. - $129.00 


PICDEM USB Demonstration Kit 


PICDEM™ USB from Microchip demonstrates a PlCmicro® (PIC16C765) 
communicating to a PC using the USB port. Kit includes USB support firmware, 
example code and reference documentation. Hook up a traditional mouse, 
keyboard or joystick to the USB port on your computer through the 
preprogrammed board supplied in the kit. Kit includes board with large prototype 
area, USB, Serial, PS-2, and Gameport connectors. 


DM163010-ND $125.00 


PICSTART Plus Programmer 


PICSTART Plus is an entry level development kit that will SUPPORT ALL 
PIC12C5XX, PIC12C67X, PIC12CE, PIC16C, PIC1GF8XX and PIC17C MICRO- 
CONTROLLERS including the PIC14000, PIC17C4X and PIC17C75xX families. 


Kit Includes: + PICSTART Plus programmer system + RS232 cable + Power 
supply »* PIC16F84 EEPROM microcontroller sample + MPLAB software diskette: 
includes MPLAB, MPASM-Windows, MPLAB-SIM simulator * PICSTART Plus 
software diskette Windows based user interface software for PICSTART Plus, runs 
under MPLAB »* User's manual for PICSTART Plus * User's manual for MPSIM 
+ User’s manual for MPLAB, covers MPLAB, MPLAB-SIM and Editor * CD-ROV: 
Includes databook and Embedded Control Handbook 


Dv003001-ND ..- $199.00 
AC164024-ND PICi6092X, PIC17C75X 68PLOC Adapter $129.00 
AC164027-ND PLOC Socket Adapter for PICSTART Plus 84 LD ..$159.00 
AC162048-ND NEW! Power Supply with Serial Cable for 

Microchip Tool 


Mae , C-Compiler 
NEW! ess ww for PiCmicro® MCUs 


C-Compiler for 12 Bit, 14 Bit and PIC18 PlOmicro MCUs. This Integrated C 
Development Environment gives developers the capability to quickly produce very 
efficient code from an easily maintainable high level language. With full standard C 
compatibility, a full featured, Windows IDE with built-in functions and example 
programs, you will be able to develop embedded solutions for the full line of 
PlQnicro MOUs. 


Digi-Key Price ccs 
Description Part No. Each Part No. 
C-Compiler (PCWH) 429-1000-ND 395.00 POW/H 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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MicROocHIP MPLAB™-ICE Bale oe 
Real-Time Emulation Full Speed 
i H . . . . Low-Voltage Emulation 2.0 to 5.5 volts 
In-Circuit Emulator mpPLaB-ice High-Performance, Real-Time In-Circuit Emulator * ; 
Trace Memory 32K x 128 bit 
MPLAB-ICE is Microchip's new Universal In-Circuit Emulator (ICE) for the 8-bit Features: + High-performance PC-based development system for PlCmicro™ | Monitoring Internal 
PlOnicro™ microcontrollers (MOU). MPLAB-ICE has been designed with the user. MOUs = Includes MPLAB IDE + Assembly and C source level debugging + Real- | Registers xe 
requirements in mind. The system is small, portable and lightweight, while at the — time in-circuit emulation to maximum speed of PlCmicro MCUs + Program Software Br ints: Program Address 
same time, offers improved performance and value. For quick hook up to portables memory emulation and memory mapping capability up to 64K words + Real- 5 
or desktop PCs, MPLAB-ICE easily connects to the parallel (printer) port. In time trace with up to 32K deep by 128 bit wide buffer Low voltage emulation (as_ | Complex Hardware Program Address and Data Internal Register 
addition, MPLAB-ICE provides a migration path for existing customers designing low as 2.0 volts) + Unlimited software breakpoints + Trigger/break/trace on | Trigger / Breakpoints and Data; Address Type;and 8 External Inputs 
with PI Probe Kits. program address and data; internal register address and data; eight external | [Logic Analyzer Trigger 1 External Input and Output 
‘ inputs; and access type * Complex breakpoints with four levels of advance trigger 5 
Interchangeable processor modules allow the system to be easily configured to features, including sequential events, AND/OR events, filtered trace, pass counters, | Multi-level Trigger Yes (4 levels) 
emulate different processors. This modular system consists of an emulator pod, a _ delay triggering, and time between two events + External trigger input and output | Pass Counter Yes 
processor module, a device adapter, and a translation socket. allows logic analyzer/scope interface +» Time-stamp function +» Software Delay Counter Yes 
. . aay ; programmable target clock speeds (32kHz to 40MHz) » Parallel port (printer) 
Me ined teeta ee es featuring ve mene ered interface + Supports all PlCmicro package types, including all through-hole and Time Samp Yes 
= pregame ® itor, symbolic debugger, and project manager wil 4 IY surface-mount packages » Interchangeable processor modules. Programmable Cock 32 kHz to 40 MHz 
in support for high-level languages that supports the Common Object Description . . . = 
4 Host System Requirements: * PC with 386 or higher processor (Pentium™ | Logic Probes Yes 
format (i.e, MPASM and MPLAB-C17). . 
recommended) * 8MB Memory (32MB recommended) + 16MB hard disk space Communications Parallel (printer) Port 
MPLAB-ICE 2000 is a premium quality emulator system providing full-speed (20MB recommended) » VGA or Super VGA Monitor * Microsoft Windows 3.1 or = P 
emulation, low voltage operation, 32K by 128-bit trace, and 65,535 breakpoints. greater + Parallel Port Code Coverage Profiling | Yes 
Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
MPLAB-ICE Emulator Pods PIC16C52, 54, 54A, 54B, 56, 56A, 58A, 58B, 554, 558, 620, 620A, 621, 
MPLAB-ICE 2000 Universal Emulator Pod Kit...........0scscsceseeesesesesteeee 1022000-ND 1525.00 ane eae Cane rile hers 11, 715,F83, FB4, DINED i05 
ssoP ice Ca 7 a . 
MPLAB-ICE Pi Modul Prob 
rocessor Modules (Probes) PICI6C712, 716, PDIP, SOIC, SSOP, 18 LD Device Adapter | DVAT6XP182-NDt 165.00 
PIC 120671, 672, OEB73, CEB74 Processor Module...........sscscesuseseseeeee PCM12XA0-ND 445.00 | | piciers27, 628, PDIP, SOIC. SSOP. 18 LD Device Adapter | DvatexP1g3-ND 165.00 
PIC12050X, CE51X, PIC16C505, 52, 54, 54A, 54B, 55, 55A, 56, 56A, 57, PIC16C717, 18 LD P Device Adapter............... .| DVA16XP184-ND 165.00 
57C, 58A, 58B Processor Module...............00:cc:scceeceeeeeeeeseseeee eens PCM16XA0-ND 445.00 PIC16C433 Device Adapter 18 LD, PDIP, SOIC, CDIP. .| DVA16XP185-ND NEW! 165.00 
PIC16062A, 63, 64A, 65A, 72, 73A, 74A Processor Module.................2:0665 PCM16XB1-ND 445.00 PIC16C717, 770, 771 P,SOSS 20 LD Device Adapter .| DVA16XP200-ND 165.00 
PIC160554, 558, 620, 620A, 621, 621A, 622, 622A, CE523, CE24, CE625 PIC160432, P, SS, JW, 20 LD Device Adapter ....... . -| DVAI6XP201-ND 165.00 
Processor Module _| paviexco-ND 445,00 | _ | PIC16055, SSA, 57, 57C, PDIP, SOIC, and SSOP 28 LD Device Adepter .| DVA16XP280-NDt 125.00 
PIC160642, 662 Processor Module. - | POM16XD0-ND 445.00 PICI6052A, 63, 63A, 642, 66, 72, 72A, 73A, 73B, 76, 773, 873, 876, 
PICI6OS3A, 65B, 66, 67, 72A, 73B, 74B, 76, 77, 712, 716 PIC18CXX2 PDIP, SOiC,and SSOP 28 LD Device Adapter...................0065 DVA16XP282-ND 165.00 
Processor MOUUIO..:cccscerinrencnsnivasaiienteoninransaionrnriiiakeninrese tee POVI16XE1-ND 445,00 |_| PICI6084A, 65A, 65B, 67, 662, 74, 74B, 77, 774, 874, 877, 
PICIGC71, 710, 711 Pr ot Module: | POV6XFO-ND 245.00 PIC18CXxX2 PDIP 40 LD Device Adapter, Magehedditelereemesacncaanbudanekeetseenda DVA16XP401-ND 165.00 
PIC16C923 and 924 SDIP 64 LD Device Adapter .| DVA16XP640-ND 225.00 
PIC16C715 Processor Module........ POM16XGO0-ND 445.00 : 
PIC17C42A, 43, and 44 TOFP and PCFP 44 LD Device Adapter. .| DVA17PQ441-NDt 225.00 
PIC16F83, F84, F84A Processor Module. POM16XH1-ND. 445.00 = 
PIC17C752, 756, and 756A TOFP 64 LD Device Adapter. .| DVA17P0641-NDt 225.00 
PIC160923, 924 Processor Module. POM16XJO-ND 445.00 7 
PIC17C762 and 766 TOFP 80 LD Device Adapter .... .| DVA17PQ801-NDt 225.00 
PIC16C773, 774 Processor Module. PCM16XLO-ND 445.00 i 
PIC17C42A, 43, and 44 PLOC 44 LD Device Adapter .| DVA17XL441-ND 165.00 
PIC16C717, 770, 771 Processor Module PCM16XNO-ND 445.00 
PIC17C752, 756, and 756A PLOC 68 LD Device Adapter . .| DVA17XL681-ND 225.00 
PIC16F627, 628 Processor Module POM16XP0-ND 445.00 
PIC17C762 and 766 PLOC 84 LD Device Adapter . . .| DVA17XL841-ND 165.00 
PIC16C745, 765 Processor Module. - | POM16XQ0-ND 445.00 fi 
PIC17C42A, 43, and 44 PDIP 40 LD Device Adapter . .| DVA17XP401-ND 125.00 
PIC16C870, 871 Processor Module. - | POM16XRO-ND 445.00 ‘ 
PIC180658 TGFP 64 LD Device Adapter . -| DVA18PO840-ND 225.00 
PIC160925, 926 Processor Module EOMTOATOND 445.00 | | picigcass TOFP 80 LD Device Adapter . | DVA18PC800-ND 225.00 
PIC16F87X Processor Module .. . - | POM16XK1-ND 445.00 PIC180658 PLOC68 LD Device Ad: DVA18XL680-ND 225.00 
PIC16C717, 770, 771 Processor Module PCM16XN1-ND NEW! 445.00 ik ale . : 
pas is . = 7 PIC18C858 PLOC 84 LD Device Adapter . . | DVA18XL840-ND 225.00 
PIC16F870, 871 Processor Module PCM16XR1-ND NEW! 445.00 MPLAB-ICE Ti Sockets 
PICI6F7X Processor Module. . | POV16XS1-ND 445.00 = FansiOn 2OCke! 
PIC16C432 Processor Module . | POM16YB0-ND 445.00 8 LD (150 and 208 mil SOIC) Small Outline Translation Socket ...............6665 XLTO8SO-ND 35.00 
PIC16C433 Processor Module . POM16Y00-ND 445.00 14 LD (150 and 208 mil SOIC) Small Outline Translation Socket .| XLT14SO-ND 35.00 
PICI7O42A, 43, 44, 752, 756, 756A, 76X Processor Module. -) POM17XA0-ND 445.00 |_| 18LD(SO1C300 mil) Small Cutline Translation Socket .| XLT18SO-ND 75.00 
PICI8CXX2 Processor Module. ") POVH8xA0-ND 445,00 | | 20D (300 mil SO) Small Outline Translation Socket... .| XLT20SO1-ND 75.00 
PICI8CX%B Processor Module. PCV18XB0-ND 445,00 | | 20D (SSOP) Small Cutline Translation Socket .| XLT20SS1-ND 75.00 
PICI8F242, 252, 442, 452 Processor Module *) pavigxci-ND NEW! 445,00 | | 28 LD(SOIC300 mil) Small Outline Translation Socket .| XLT28SO-ND 75.00 
PICI8F248, 258, 448, 458 Processor Module PCVH8XDI-ND NEW! 445,90 |__| 28 LD (300 mil to 600 mil) PDIP Translation Socket. | XLT28XP-ND 75.00 
— MPLAB-ICE Device Adapt 20 LD (SSOP) Shrink Small Outline Translation Socket .| XLT20SS-ND 75.00 
és evice AeaPrels 28 LD (SSOP 300 mil) Small Cutline Translation Socket... .| XLT28SS-ND 75.00 
PICI2050X, CE51X PDIP and SOIC LD Device Adapter... .] DVA12XP080-NDt 125.00 | [38 LD (SSCP 300 mil) Small Outline Translation Socket 
PICI2067X, OE67X PDIP and SOIC 8 LD Device Adapter... -| DVA12XP081-NDT 125.00 PIGIG055, 55A, 57, 57G. sissisccaiinatiawestaasiis adie ianiittut lio XLT28SS2-ND 75.00 
PIC16064A, 65A, 65B, 67, 662, 74A, 74B, 765, 77, 774, F871, 874, 877, 44 LD Plastic Quad Rlatpack (POFP) 
PIC18CXX2 POFP and TOFP 44 LD Device Adapter ........-...-.eceseee eee eee DVA16PQ441-NDt 225.00 and Plastic Thin Quad Ratpack (TOFP) Translation Socket. . .| XLT44PT-ND 425.00 
PIC16C923 and 924 TOFP 64 LD Device Adapter ........-.ssecsesesseseesteseees DVA16P0640-NDt 225.00 | | 64 LD Plastic Thin Quad Rlatpack (TOFP) 
PICI6064A, 65A, 65B, 67, 662, 74A, 74B, 77, 774, 874, 877, Translation Socket for PICIGOQ2X ...... 0... sees eeeeeeeee nese eects esse eeeeeees XLT64PT1-ND 125.00 
PIC18CXX2 PLOC 44 LD Device Adapter. . | DVA16XL441-ND 165.00 64 LD Plastic Thin Quad Rlatpack (TOFP) 
PIC160923 and 924 PLOC 68 LD Device Adapter . . | DVA16XL680-ND 225.00 Translation Socket for PIC17C75X ...........sceccecsee eee eeeeseeeeeeeteeee eee XLT64PT2-ND 125.00 
PIC160505 PDIP and SOIC (150 mil) 14 LD Device Adapter..............0:0002005 DVA16XP140-NDt 125.00 80 LD Plastic Thin Quad Hatpack (TOFP) Translation Socket .................c00e XLT80PT-ND 125.00 


t+ For SOIC, SSOP, PQFP, and TOFP support, product requires additional Transition Socket which is sold separately. Microchip's Internet home page can be reached at: www. microchip.com. 


NEW! ICD2 In-Circuit Debugger 
for PIC18FXX2/XX8 Flash Microcontrollers 


The ICD 2 module is alow cost development tool which connects between the PC and the designers target board allowing 
direct in circuit debugging of the PlOmicro target microcontroller. DEBUGS PIC18F2X2, PIC18F4X2, PIC18F2X8, 
PIC18F4X8, PIC18FXX20 and PIC18CX01 series of Microchip parts. Programs can be executed in real time or single step, 
watch variables established, break points set, memory read/writes accomplished and more. It can also be used as a 
development programmer for the Microcontrollers. USB (Full Speed 2 M bits) and RS 232 interface to HOST PC. Totally 
enclosed. Supports low voltage to 2.0 volts. (2.0 to 6.0 range). 


Full kit includes: In-circuit debugging module, USB and modular cables, RS232 serial cable and power supply. Simple 
suite doesn’t include RS232 cable and power supply. 

DV164005-ND Kit 1CD2 Simple Suit without Power Supply * $159.00 
DV164006-ND Kit |CD2 Fill Kit with PICDAV2 also with Power Supply . $209.00 
DV164007-ND Kit |CD2 Full Kit with Power Supply .......... 00... 0c cec cece ees ee cece eee ese eee eeeeteeeeeeee $188.00 


* Qptional power supply, AC162039-ND 


ICD In-Circuit Debugger 
for PIC16F87X Flash Microcontrollers 


MPLAB-ICD uses the in-circuit debugging capability of the PIC16F87X family and Microchip's In-Circuit Serial Program- 
ming™(ICSP™ to debug source code in the application, debug hardware in real-time and program a target PICI6F87X 
device. Operating under Microchip's MPLAB Integrated Development Environment (IDE), MPLAB-ICD offers real-time 
code execution, in-circuit debugging, built-in programmer and 3.0-5.5V operating range. 


Full kit includes: In-circuit debugging module, header, demo-board, MPLAB software, modular and serial cables. Simple 
suite doesn't include header and demo boards. 

DV164001-ND Kit ICD, Full Kit without Power Supply * ......0.. 0002.0 ee eee ee eee seer ee eeeae $159.00 
DV164002-ND Kit ICD, Simple Suite without Power Supply * ..............:0cccccee eee e cece teee eee eeeeeee $99.00 
DV164003-ND Kit |0D, Full Kit with Power Supply ...........02. cece cece e cece eee eee e eee eeeee $189.00 
* Optional power supply, AC162039-ND 


MCP2510 CAN Developer’s Kit Stand-Alone CAN Controller with SPI Interface 


Features: can be easily demonstrated and understood. 2510. a 20 
For an introduction to CAN, this tool can be used to demonstrate basic MCP2510 software development is made easy by offering a variety of MCP25 10ND Mie Tempe are JID este eeiniaiseisiitines $4: 
communication on a CAN bus via message transmission and reception. features designed to manipulate the functionality of the MCP2510. CAN | MCP2510-I/SO-ND Ind Temperature 18-SOIC. .............-- eee $4.20 
Messages are created on a host PC for transmission to the target board. As messages are created and can be saved for later use and modification. Also, -F /P-| _Di 

messages are sent or received, LEDs connected to the MCP2510 received messages are displayed in a separate window on the PC in a MCP2510-E/P-ND: Extended Temperature 18: Dip.s....+esncissensnnes $5.33 
transmission pins toggle to show message traffic. destuffed format to easily identify message contents. In addition, this tool MCP2510-E/SO-ND Extended Temperature 18-SOIC.................4. $5.33 
Push-button switches on the target board show how digital inputs are _ provides the ability to read, display and modify all registers of the MOP2510. 

handled, while a potentiometer shows how to handle analog inputs viathe All of these features are designed to jump-start system designers’ x , 

CAN bus. In this manner, both the transmission and reception of messages understanding of the MCP2510 and speed software development. N22 LOO END, ANCE Z>IOCAN Davelones Mit spass utente $239.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 259 


Fey, QuickWriter™ 
qa. Programmer 


* Shown with 4 Gang Adapter 
(not included). Programming 
adapters must be purchased 
seperately. 


QuickWriter™ comes with power supply, serial cable and in circuit 
programming cable. Adapter required when not using ICSP cable. 

Qe programmer for all of your PIC’ MCU development needs: 

+ In-circuit Serial Programming + 4 Gang Serial device programming * Single 
device programming (serial and parallel) 

QuickWriter™is alow cost programmer with these advanced features: 

* Over-sized drivers and power supply to properly support multiple device 


PIC Emulators 


ClearView™ Mathias 


CVM1 supports emulation for * SZ. 
1605X and 16CXX devices using is 
Microsoft Windows™ for a “oxy 
complete integrated design SS 
environment. “Family” modules 

select 5X or XX device family, 

while “Member” modules select 

specific device. Optional timing 

module shows execution time and 

number of processor cycles. 

Optional 16K trace buffer module additionally provides execution history and 8 
external trace inputs. Provides full emulation of program and register memory 
and I/O activity with unlimited hardware breakpoints. Built-in PLL oscillator 
generates any frequencies from 32KHz to 33MHz. 

System requirements: IBM PC or compatible, VGA monitor, serial port, 3.5” 
disk drive, and Windows™3.1, Win95, Win98 or NT. 


~ 


ICEPIC and 


RF 
ICEPIC2 PIC 
Solitons Emulators 


ICEPIC and ICEPIC2 are fully 
modular, real time, in-circuit 
emulator systems, for use with 
Microchip 12CXX, 16CXX, and 
17CXX processors, using 
interchangeable ‘personality 
daughterboards’ which are sold 
separately. Both emulators are 
supplied with their own 32 bit 
operating software, but can also 
be used with Microchip's 
MPLAB™ development software. 
System Requirements: IBM PC or compatible, VGA monitor, RS-232“C’, 3.5” 
disk drive, and Microsoft Windows 3.1, Win 95, Win 98, Win 2000, or NT. 


ling and in- it =M i ie I 7 
eee cet esacee os | Baar lee eaten) sun cerca ehc2 acai domes yon mt pe ae 
firmware updates + Data table driven + New devices are supported with free Deserlhtion hare: eeci | RaruNo: cables, manual and a copy of Microchip's MPASM assembler. They both use 
data table downloads from the TechTools web site (www.tech-tools.com) Emulator the same windows software user operating environment (IDE) with a 
+ Programs ALL 12-bit, 14-bit, and 18-bit series Microchip PIC processors. lear View Mathias comprehensive GUI under Microsoft Windows software (also MPLAB™. 
This includes all 12C, 14000, 16C, 16F, 18C, and 18F families + Includes the 1605x/16CXX 2... cece CVM1-ND. 495.00 | CVM1 The emulator system is configured to handle the appropriate PIC 
TechTools Development Environment (TDE™, a full featured, Windows hosted Family Module microcontroller according to the personality daughter boards which are 
IDE. TDE™ supports development with all popular PIC’MOU compilers and 7 ordered separately. These daughter boards configure the emulator to handle 
assemblers. TDE™ includes a multi-file editor, integrated MAKE and one-click era eee ints..| CVMO3E:ND 200.00 | CvMo3F specific devices from a wide range of PIC microcontrollers. This enables the 
cross referencing of compiler errors. TDE™ also interfaces to the TechTools = eakpoints. = user to adapt their ICEPIC system to support new PIC processors as they 
Clear View™ Mathias (not included) for full featured, real-time, in-circuit PIC16C5X Family Module | CVIMISXF-ND 150.00 | CVMSXF became available. 
emulation and source level debugging. + Includes TechTools PIC® MCU PICI16CX Family Module CVMXXF-ND 150.00 | CVMXXF 
assembler, CVASM16™ CVASM16™supports ALL 12-bit and 14-bit PIC® MCU Member Module Features ICEPIC ICEPIC2 
processors. CVASM16™ assembles Parallax source files (SPASM format) and PIC16C55X/62X/CEB2X CVM001M-ND 200.00 | CVM001M Real-Time Emulation 32KHz to 20 MHz 32KHz to 33 MHz 
accepts Microchip mnemonics. +» Compatible with existing TechTools and PIC12C508/509 CVMS50XM-ND 75.00 | CVMSOXM Device Emulated 120, 16C 120, 16C, 17C 
Parallax programming adapters +» Accepts HEX files generated by all popular PIC16C50X/CE51X/16C505 | CVM5XXM-ND 100.00 | CVMSXXM Runs Under MPLAB Yes Yes 
PIC°MCU compilers and assemblers + Supports auto-incrementing PIC120671/672 CVM67XM-NDt 100.00 | CVM67XM Source Level Debug Yes Yes 
serialization * Runs under Win95 through XP as well as NT through XP Pro PIC16C5X CVM5XM-ND 50.00 | CVMSXM “C’ Source Level Debug Yes Yes 
+ Includes serial cable, in-circuit programming cable and power supply PIC16C554/556/558 CVM5S5XM-ND 100.00 | CVMSS5XM 
PIC16051 CVM61M-ND 100.00 | cvmieiM ae Mae - Yes. 
Digi-Key Price | TechTools PIC16082X CVM62XM-ND 100.00 | CVM62XM Time Stamp Yes Yes 
Description Part No. Each | Part No. PIC16082X/61/71/84 CVM6/8IM-ND 200.00 | CvM6/8M Freeze Mode Yes Yes 
Programmer PIC160641/642/661/662 | CVM66XM-ND 200.00 | CviMi66XM Sey ae nimi a 
PiGmicro® MCU PICI6C715 CVM715M-ND 100.00 | CVM715M ad es es 
Programmer .......-. QW1-ND 199.00 | ant PICI6C70,71,710,711 CVM711M-ND 100.00 | CVM711M WDT Breaks Yes Yes 
‘Adapters PIC16062-65/72-74 CVM7XM-ND 200.00 | CvMI7XMI Stack View Yes Yes 
PIC16066/67/76/77 CVM77M-ND. 200.00 | CVM77M Qustom Watch Yes Yes 
40 Pinar Adept; = eZee 89.00 | ME-aire0 PIC!6C773,774 CVM77XM-ND 200.00 | CvM77XM ‘Assembler Support MPASMA MPASM 
18/28-Pin ZIF Adapter | MP-ZIF18/28-ND 69.00 | MP-ZIF18/28 | =f 
PIC16F627/628 CVMF628M-ND 200.00 | CVMIF628M| Col ati RS-232"C" RS-232°C° 
14-Pin ZIF Adapter MP-ZIF14-ND 59.00 | MP-ZIFI4 mmunications 
12000 Adapter Een Fa00: ME TaSOCC PIC16F83,F84,C83,084 CVMFB4M-ND 100.00 | CVMF84M 
" Z ; . PIC16F873,874,876,877 CVM87XM-ND 200.00 | CVM87XM 
44-Fin PLOGAdepter | MESREOOS-ND 129.00 | MP-PLOGM4 PICI6E73/F74/F76/F77 CVMF77M-ND 200.00 | CVMF77M Digi-Key Price 
28-Pin SOC Adapter | MP-SO1C28-ND 129.00 | MP-SO\C@28 PICI6F870/F871 CVMF871M-ND 200.00 | CVMF871M Description Part No. Each 
18-Pin SOC Adapter | MP-SOIC18-ND 79.00 | MP-SOCI18 L: 
8/14-Fin SOC Alepter MP-SO18/14-ND 89.00 | MP-SO1C814 Trace Buffer and Timing Module ICEPIC Emulators 
PIC14000 Adapter MP-14000-ND 59.00 | MP-14000 Mathias Timing Module CVMT1-ND 130.00 | CVMT1 ICEPIC Emulator System ... ICEPIC-ND 445.00 
28-Pin SSOP Adapter | MP-SSOP28-ND 99.00 | MP-SSOP28 Mathias Trace Buffer ICEPIC2 Emulator System. . ICEPIC2-ND 745.00 
18-Pin SSOP Adapter_| MP-SSOP18-ND 79.00 | MP-SSOP18 and Timing Module... -| CVMT2-ND 270.00 | CVMT ICEPIC Daughter Boards 
4 Gang Adapters for QuickWriter Kit Module I2CG71;, 1GOB 72. cca seivncrnereaiawaraecr sca DB12067X-ND 305.00 
40-Pin ZIF Adapter QW-4ZIF40/28-ND* 199.00 | QW-4ZIF40/28 Firmware/Logic Field 120508/509, 16C54/55/56/57/58, 160505 .. | DB5XA-ND 259.00 
44-Pin PLOC Adapter | QW-4PLOC44-ND 249.00 | QW-4PLOC44 Upgrade Kit..............0.. CVM1-FWL-ND* 55.00 | CVM1-PWL 160554, 16C556, 160558 .. DB55X-ND 305.00 
28-SOIC Adapter QW-4S01C28-ND 249.00 | QW-4SOIC28 Adapter 160620, 160621, 160622. DB62X-ND 305.00 
femnsacripe | anasocienD 24900 /anasacie | | Mcteoriacrts EAS anaes teopt, eer 8G, 1eo7tt | DBMIND 30800 
n lapter | . - : » , - . 
8/14-Pin ZIF Adapter QW-4Z1F8/14-ND 199.00 | QW-4Z1F8/14 +Requires the CVMO3F Family Module + §Requires Member Module CVM77M DB715-ND 305.00 
8/14-Pin Narrow SOC * For use with TDE 4.0 software features of: Stack Viewing, Variable Trace DB74A-ND. 365.00 
Adapter ............-- QW-4SO108/14N-ND 249.00 | QW-4SOIC8/14N Size, faster Step-out function, and faster Register Window Updates. Contains 16066, 16087, 16C76, 16C77 DB77-ND 365.00 
8/14-Fin Wide SOC firmware V2.2 and UCI3 Ver C. ad fa ee ene oo 00 
AOE «0... eseeee QW-4S0108/14W-ND_ 249.00 | QW-4S0108/14W) {6FB72/873/874/876/8: DB877.ND 305.00 
* Use with 28 and 40-Pin 14 bit dip parts. 17042/43/44, 17C752/756 (IOEPIC2 Only) .. | DB756-ND 305.00 
ER3 EconoROmM Il T6F628 DBF528-ND 305.00 
. 16F73, 16F74, 16F76, 16F77 . DBF77-ND 305.00 
FR3 FlexROM Ill FLASH, Economical EPROM AGFB7O/T1 ..--eseeeseeeeeeee so 305.00 
EPR M n RAM Em | r Emulator 44-Pin PLOC Adapter (For emulation 
O a d Ss ‘ : u ato of 16Qx In PLOC Only) ..........2e see PLOC44-RF-ND 115.00 
FexROM III emulators provide engineers with a fast flexible development tool 
for any Embedded project that uses an external FLASH, EPROM or SRAM 
device. The FR3 increases productivity by elimination the 
“burn/insert/test/erase” cycle and by downloading firmware code or data into > 
the emulator at a fast 2.5 Mbits per second. MiIcROCHIP 
Features: + Active Cable Modules (AQM™ contain Target interface and Control 


Logic + Provides adaptability to new Target Technologies +» Hard-ware 
Instrumentation: Target Voltage Measurement, Address Snap-Shot Circuit, 
Address Match & Trigger Circuit » Reverse Voltage Protection + Adjustable 
Timing Parameters + Integrated Low-Voltage Support » External Power Option 
+ Jumper-less Address Configuration + Up to 256Mbit/32MByte Emulation 
in asingle unit + Replaces standard EPROM, FLASH, or SRAM device during 
development + Emulates up to 45ns devices +» TARGET random access 
Read/Write capability * HOST random access Read/Write capability 
+ Auto/Manual Target Reset on download +» Downloads up to 2.5 Mbit per 
second + Read-back, Verify and Self-test functions +» Connects to any 
Parallel Port + All sizes and speeds can be Daisy-chained together + Daisy- 
chain cable included + Mini-clip cable included for Reset connection * LPT 
cable included + Target cable(s) included + Includes 2 versions of software: 
16 bit DOS version & 32 bit Win9X/NT/2000 version * QuickLoader with Full- 
screen editor included + Batchable loader & utilities included +» Accepts Intel 
HEX., Tektronix HEX, Motorolla ‘S records and binary files + Free software 
updates via WEB downloads 


EconoROM III is designed for quick, in-circuit firmware test cycles. If you want 
to stop the “burn/insert/test/remove/erase’ cycle, then this is the tool for you. 
The ERS will speed up your firmware development by eliminating the need to 
remove-erase-program and re-install EPROMs each time you test a code 
change. These devices plug into the EPROM socket on your target board and 


emulate the EPROM throughout the development process. 

Features: 

+ Integrated Low-Voltage Support * Target Voltage Sense & Measurement 
+ External Power Option + Jumper-less Address Configuration + Up to 8Mbit 
Emulation in a single unit + Fast Downloads (up to 2.5 Mbit per second) 
+ Replaces standard EPROM device during development »* Connects to 
any Parallel Port + Auto/Manual Target Reset on download + Read-back, 


Active Cable Module (ACM™) 
8 Bit Interface with DIP28 and DIP32 Cable AQM-8-ND 120.00 
16 Bit Interface with DIP40 Cable ACM-16-ND 120.00 


Digi-Key Price Verify and Self-test functions + Daisy-chain cable included » LPT cable (8 wire 
reer] 7 Modular Cable and DB25 adapter) included + Target cables (standard IDC to 
Size Organization Speed _| Part No. Each DIP Ribbon Cable) included Includes 2 versions of software: 16 bit DOS 
Base Unit* version & 32 bit Win9X/NT/2000 version + QuickLoader with Full-screen 
1 Mbit 128Kx8/64Kx16 45ns FR3-1M-ND 279.00 editor included + Batchable loader & utilities included + Accepts Intel HEX, 
4Mbit | 512Kx8/256Kx16 45ns FR3-4M-ND 379.00 Tektronix HEX, Motorola ‘S' records and binary files + Free software updates 
8 Mbit | 1Mx8/512Kx16 45ns | FR3-8M-ND 529.00 via WEB downloads 
16 Mbit 2Mx8/1Mx16 45ns__| FR3-16M-ND 679.00 
* Base Unit requires at least one ACM™ target interface . Cables Digi-Key Price 
Capacity Supplied Speed | Part No. Each 
ay Digi-Key Price 256Kbit/ 32Kx 8 | 28-Pin Dip —R3-256-ND 179.00 
Description Part No. Each 512Kbit/ 64Kx8 | 28-Fin Dip ER3-512-ND 239.00 


ER3-1M-ND 299.00 
ER3-4M-ND 399.00 
ER3-8M-ND 499.00 


AMbit/ 128K x 8 
AMbit/ 512K x 8 
8Mbit/ 1M x 8 


28 & 32-Pin Dip 
28 & 32-Pin Dip 
28 & 32-Pin Dip 


SEEPROM Designer’s 
Development Kit 


Supports all Microchip 2-wire and 3-wire SERIAL EEPROMs 


The Serial EEPROM Designer’s Kit includes everything necessary to read, 
write, erase or program special features of any Microchip Serial EEPROM 
products including Smart Serials™and secure serials. Description of 
Contents: « SEEVAL™ Evaluation and Programming System + Total 
Endurance Software Model_* Serial EEPROM Handbook + SEEVAL software 
+ RS-232 Interface Cable +» Serial EEPROM Sample Pack * Power Supply 


PICSEE™ Introduction 
Design Kit 


+ PICSEE™ PDIP and SOIC to PIC16C54 or 24L001B Programming Adapter 
Sockets * Header Interface for PlCStart-16B, PICMASTER-16A and 
PICPROBE-16A + Serial EEPROM Example Software Disk » MTA81010 
Product Samples * 8 and 18-Pin Programming Adapter Plugs + Complete 
Systems Documentation 


Digi-Key Price 

Description Part No. Each 
SEEPROM Designer's 

Development Kit................:006 DV243001-ND 149.00 
PICSEE™ Introduction 

DeSIGN' Ait c22cs.sscsiescacsasnactases AC812001-ND 330.00 
IC TrueGauge™ Battery 

Fuel Gauge (28-DIP .3”)............. MTA11200B/SP-ND 7.37 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


ZiLOG 


Totally Logical 


GENERAL DESCRIPTION: Zilog's in-circuit emulator/programmer is an interactive, 
Windows™ based development tool providing a real-time environment for 
emulation and debugging, which includes a full-featured macro cross assembler to 
enhance programmer productivity. The Z860CP01ZEM is a member of Zilog's 
ICEBOX™ product family of in-circuit emulators providing support for the Z8 
microcontrollers. The emulator provides essential timing and I/O circuitry to 
simplify user emulation of the prototype hardware and software product. The ZB 
CCP emulator provides users with a hardware platform to develop and debug 
software in a real-time environment. In contrast, software simulators provide sign- 
ificantly slower operation making them less practical for code development. The Z8 
OCP emulator can be connected to a serial port (OOM1, OOM2, OOM3, and COM4) 


of the host computer and uses Zilog Developer Studio (ZDS).Z8 CCP Emulator Kit 
Contents: Circuit Board: OVIOS Z86C9320VSC, 20MHZ OMOS Z86C5020FSE ICE 
hip, 8K x 8 Static RAM (for Code Memory) 18-Pin DIP ZIF Programming Socket, 
Holes Available for 28/40-Pin ZIF Programming Sockets, Sockets for 28/40-Pin 
Target Cables, 25-pin RS-232C Interface Connector: 18-Pin DIP Target Cable, 
Power Cable Documentation: Emulator User's Manual NOTE: Power Supply 
RS-232C not included with Z86CCPO1ZEM (recommended wall 
transformer T404-ND) 

FEATURES:  In-Circuit Debug Emulation + Real-Time Emulation + Z8 GUI ZDS 
Emulator Software + Window-Based User Interface + On-Line Help + One-Time 
Programmable (OTP) Support + Selectable Baud Rates: 9600 to 57.6 Kbps 


Real-Time, In-Circuit Emulation and Programming for only $49.95 
Z86CCP01ZEM Emulator/Programmer for Zilog’s Zg® 
Microcontrollers with up to 8K Program Memory 


Digi-Key Part No. 269-2002-ND 
(See Z8 chart for applicable devices.) 


+ Bisync Error-Correcting Communications Protocol + Source-Level Debugging 
+ Symbolic Disassembly in the Debug Window = Zilog Developer Studio (ZDS): 
— ZMASM, — Structured Assembly and Data Code, — Source-Level Debug Support, 
— Built-In Register Equates, — Linker, —Windows 95TM Integrated Editor 
SPECIFICATIONS: Operating Temperature: 20°C + 10°C Supply Voltage: +7.5 
VDC to 10.0 VDC Minimum Emulation Speed: 1 MHz internal SOLK Maximum 
Emulation Speed: 6 MHz internal SOLK12 MHz external Orystal (shipped with 8 
MHZ crystal) Operating Humidity: 10-90% RH (non-condensing) Power 
Requirements: +8.0 VDC @ 0.5A typical, 0.8A max. Dimensions:Width: 7.0 in. 
(17.7 cm) Length: 9.0 in. (22.9 cm) Height: 0.9 in. (2.3 cm) Serial Interface :RS- 
232C @9600, 19200 (default), 28800, or 57600 Baud 


Z g® S eri e Ss Memory Oscillator) Freq. | Supply Reg. | Req. OTP 
Size vO Type Range | Voltage | Operating Emulator | Prog. Digi-Key Price Each Zilog 
. Eprom Ram|Lines | External | Min./Max.| Range | Temp. (°C)| Pkg. Tools Tools Part No. 1 25 100 | PartNo. 
M IcCroco ntrol lers 0.5K] 61 | 14 | XTALRC| DC8MHz | 45-55 | -40-105 | 18DIP | A A 269-1017-ND 2.49 «1.87 —«1.14 | -ZB6ED208PECI925 
05K | 61 | 14 | XTAU/RC| DC-8MHz | 35-55] 0-70 | 18-DIP A A 269-1012-ND 2.28 1.71 ‘1.04 | Z86E0208PSC1925 
28 MCU Famil 05K | 61 | 14 | XTAU/RC] DC-8MHz | 4.5-5.5 | -40-105 | 18-SOC | * A2 269-1013-ND 249 1.87 1.14 | ZB6ED208SEC1925 
y 0.5K | 61 | 14 | XTAU/RC] DC-8MHz | 35-55] 0-70 |18SOC| * A2 269-1014ND 2.28 «1.71 ~—-1.04 | Z86E0208SSC1925 
Overview: Zilog MCU products are targeted for cost-sensitive, high- 0.5K | 61 | 14 XTAL__| DC-8MHz | 4.5-5.5 0-70 18-DIP. A Al 269-1083-ND 5.25 3.94 2.84 | Z86E0308PSC 
Se eS eee ree re rear ve. seourty, nd Tos | et | i¢ | xa |DoaMe| sess | 07 |assor| — | — | degc0g9ND 249 187 112 | zeeenooeHsctaas 
HVAC. One-time programmable (OTPs) for prototyping as well as volume ; eae ee oF é : } “ 
Production where time to marks or code fladbilty is rica. Avarity of || 1K 1122] 14 | scm. |DoiaMie| 4ess | 070 | 1eDP | A | A1 | 2etoeeND 639 460 277 | meEnsioPSO 
packaging options are available. The same on-chip peripherals are used | x | 155] 44 | XTAL |DO-412MHz| 4555) 0-70 |1esac| - ‘ 2 269-1086-ND 639 480 277 | ZB6=D612SSC 
bokamaairmort srgad nS Fen a 1K | 425] 14 | xTaL |DC12MH2| 45-55 | -40-105 | 18DIP | A A 269-1093.ND 390 293 1.69 | Z86E0412PEC 
a ; 2 1K |425| 14 | RAC |DC12MHz| 45-555 | -40-105 |_18-DIP A A 269-1094-ND__—-3.90__—«2.93__1.69 | Z86E0412PEC1903 
temperature ranges available. This allows code written for one MCU |~4K 1495) 44 | XTAL |DG12MHz| 4555| 0-70 | 18-DIP | A A 269-1095-ND 354 2.66 1.54 | ZB6E0412PSC1866 
device to be easily ported to another family member. 1K |125| 14] RC |DC-12MHz) 45-55] 0-70 | 18-DIP A A 269-1096-ND 3.54 266 1.54 | Z86E0412PSC1903 
Features: + General-Purpose Register (GPR) File Architecture: Every | 1K | 125) 14 | XTAL | DC-12MHz| 4.5-5.5 | -40-105 | 18SOC} * A2 269-1097-ND 3.90 293 1.69 | Z86ED412SEC 
RAM register acts like an accumulator, speeding instruction execution | 1K | 125) 14 | RC |DC-12MHz| 45-55 | -40-105 ieee it A2 269-1098-ND 390 293 169 ees 
imizi ing effici i 1K | 125] 14 | XTAL |DC12MHz] 45-55] 0-70 |18SOC]} * A2 269-1099-ND 3.54 266 1.54 | Z86ED412SSC1866 
Stee outicheag « EMME vO tyte tli cer bit oper, tk [125 14 | RC |pctaMHz| 4555| 0-70 |18soc| + A2 | 260-1100-ND_ 3542.66 1.54 | ZB6E04129SC1903 
fdblé-as tout puts, ‘CLI ais softiie abi 1K | 125; 14 | XTAL [DC12MHz| 4.5-5.5 | -40-105 |20-SSoP,  — = 269-3074-ND 4.14 3.11__—*1.80 | ZB6E0412HECI866 
> INPUIS OF OurPuts, Cuiputs are sollware programmab’e as | 1K | 125] 14 | RC |DC-12MHz| 45-55 | -40-105 }20-ssop|  — = 269-3075-ND 4.14 3.11. 1.80 | ZB6E0412HECI903 
open-drain or push-pull on a port basis. Inputs are Schmitt-triggered Re € ‘ ‘i 
Ps Por p pom PI 9 1K | 125] 14 | XTAL |DC-12MHz| 45-55] 0-70 |20-SSCP} — — 269-3076-ND 375 2.82 1.63 | ZB6E0412HSC1866 
with auto latches to hold unused inputs at a known voltage state. | 4x | 425) 14 | AC |DC12Mre| 4555| 0-70 |20Sc0P| — = 269-3077-ND 3.75 282 1.63 | ZB6ED412HSC1903 
* Analog Inputs: Three input pins are software programmable as digital | 9 | 425) 14 | XTAL |DC-12MHz| 4.5-5.5 | -40-105 | 18-DIP A A 269-1023-ND 4.77. 3.58 = 2.07 | ZB6E0812PEC 
or analog inputs. When in the analog mode, two comparator inputs are | pk | 125) 14 | XTAL |DC-12MHz| 45-55] 0-70 | 18-DIP A A 269-1025-ND 435 3.27 1.89 | Z86E0812PSC1866 
provided with a common reference input. + Timer/Counter (T/C): The | 2k | 125| 14 RC | DC-12MHz} 4.5-5.5| 0-70 | 18-DIP A A 269-1026-ND 435 3.27 1.89 | Z86E0812PSC1903 
T/C consists of a programmable 6-bit prescaler and 8-bit downcounter, | 2K | 125] 14 | XTAL |DC12MHz] 4.5-5.5 | -40-105 | 18-SOC s A2 269-1027-ND 477 358 2.07 | Z86H0812SEC 
with maskable interrupt upon end-of-count. + Interrupts: There are six | 2K | 125| 14 | RC |DC-12MHz| 45-55 | -40-105 | 18-SOC| * A2 269-1028-ND_—4.77_—=«3:58__—«2.07 |_ZB6ED812SEC1903 
vectored interrupt sources with software-programmable enable and 2K | 125} 14 XTAL | DC-12MHz] 4.5-5.5 | 0-70 18-SO1C ss A2 269-1029-ND 4.35 3.27 1.89 | Z86E0812SSC1866 
priority for each of the six sources. * Watch-Dog Timer (WDT): An | 2K | 125] 14 | RC |DC12MHz| 4555] 0-70 |18SQC| * A2 269-1030-ND 4.35 3.27 —‘1.89 | _Z86E0812SSC1903 
internal WOT circuit is included as a fail-safe mechanism so that if | 2K | 125] 14 | XTAL |DC-12MHz| 4.5-5.5 | -40-105 |20-SscP]  — = 269-3086-ND 4.38 © 3.29_—‘1.90 | ZB6E0812HECI866 
software stays outsce he bounds of norma cpation. (me wre | ak |125| 14 | xa. [DotMe| 4ees| 07 |aossor| — | — | depcngnD 453 340 197 | zeeenaionscrase 
timeout and reset the |. * Auto Reset: amily devices have sock a = - é : ‘: 
, 7 aLbws lone 2k | 125] 14 | RC |DC-12MHz| 4555] 0-70 |20-SscP] — = 269-3089-ND 4.53 3.40 ‘1.97 | ZB6E0812HSC1903 
je oaee ses Borg ahi ies ip ety etl 2K | 125) 24 | XTALIRC| DC-16MHz| 4.5-5.5 | -40-105 | 28-DIP A A3 269-1052-ND 705 5.29 3.35 | Z86E3116PEC 
radiated emission via clock and output drive circuit changes. « Low- | 2K | 125| 24 | XTAV/AC|DC-16MHz] 3555) 0-70 | 28:DIP A A3 269-1053-ND 6.39 4.80 3.22 | Z86E3116PSC 
Power: CMOS with two standby modes; STOP and HALT. + Full 2a | Sf | 128] 24 | XTAURG] DOtGMEZ| ASS | 4010 | eae | toa | eeTteeND bee oo oe | Ue ioccs 
peeonetebedn shes et ene ag he 4K | 237] 24 TAU DOME nee Tes ate A oe SeeeIGLGND aa0 6.37 a SRESUIEPEC 
, » bytes, 4K | 237) 24 | XTALIRC|DC-16MHz| 35-55 | 0-70 | 28-DIP A A4 269-1041-ND 771 5.79 3.35 | Z86E3016PSC 
words. 4K | 237) 24 | XTALIRC|DC-16MHz| 35-55 | 0-70 |28-SOC] * A3,4 | 2691043ND 7.71 5.79 3.35 | Z86E3016SSC 
4K | 237] 24 | XTALIRC|DC-16MHz| 35-55 | 0-70 |28PLOC) A A3,4 | 2691045ND 7.71 579 3.35 | ZB6E3016VSC 
5 4K _| 237| 24 | XTALRC| DC-12MHz| 35-55 | 0-70 | 28-DIP A AZ 269-1036-ND 7.98 5.99 4.27 | Z86E3312PSC 
EMULATORS/ PROGRAMMERS for 8, 16 and 32K Devices —42—-5371-54- xqaJAC] DO12MFe| 3585] 0-70 | 2e-SAIC | AB | 2691103ND 798 599 419 | ZBGE3312SSC 
Z86C1200ZEM Emulator 4K | 237] 24 | XTAL/RC|DC12MHz] 3.55.5 | 0-70 | 28-PLOC - AQ 269-1104-ND 7.98 599 4.16 | Z86E3312VSC 
SPECIFICATIONS: + Minimum Emulation Speed: 1 MHz + Maximum | 4K | 236| 32 | XTAL/RC|DC-16MHz| 4.5-5.5 | -40-105 ee A A3 269-1071-ND 10.08 7.56 4.87 | Z86E4016PEC 
i : : i ‘ 4K | 236) 32 | XTALIRC|DC-16MHz| 4.5-5.5 | -40-105 | 44- . A315 | 2691106-ND 10.53 7.90 4.87 | Z86E4016FEC 
Staal Wiebe os in (oom Logins On Ca 4k _| 236| 32 _| XTAV/RC|DC-teMHz| 45-55 | 0-70 |44-pop| * | A315 | 269-1107-ND 957 7.18 _4.42 | ZBGEMOIGFSC 
Height: 25 in. (6.35 om) + Serial Interface: RS-232C @ 9600, 19200 | 4K | 286] 32 | XTAV/RC|DC-16MHz] 3555) 0-70 | 40-DIP A A3 269-1072-ND 918 689 4.42 | Z86E4016PSC 
(default), 28800, or 57600 Baud. “(Shipped with 12MHe Crysta) 4K | 236] 32 | XTALIRC|DC-16MHz| 35-55 | 0-70 |44-PLOC) * A3,6 | 269-1074-ND 918 689 4.42 | ZB6E4016VSC 
‘ , : 4K | 236) 32 | XTALIRC|DC-12MHz| 35-55 | 0-70 | 40-DIP A A10 | 269-1037-ND 975 7.32 4.56 | Z86E4312PSC 
KIT CONTENTS: 286C12 Emulator: Emulation Base Board includes: | 4K | 236) 32 | XTALRC]DC-12MHz| 35-55 | 0-70 |44-PLOC| * Atl 269-1038-ND 975 7.32 4.32 | Z86E4312VSC 
CMOS Z86C9320PSC; 8K x 8 EPROM (Programmed with Debug | 4K | 236| 32 | XTAVAC| DO-2MHz| 35:55 | 0-70 |44PpaR| + A316 | 269-1108-ND 10.17 7.63 __4.95 | _Z86E4312FSC 
Monitor): 32K x 8 Static RAM: Three 64K x 4 Static RAM: RS-232c | 8K | 237] 24 | XTAVRC|DC12MHz]| 35-55] 0-70 | 28-SOC] * A8 269-1047-ND 972 7.29 4.40 | 28673312SSC 
Interface: Reset Switch. Emulation Daughterboard includes: 16MKz | 8K | 237) 24 | XTAV/RC]DC-12MHz| 3555 | 0-70 | 28-DIP A AZ 269-1112-ND 972 7.29 4.48 | 78673312PSC 
CMOS ZB6CIDIGCSE ICE Chip: 2K x 8 Static RAM: 18/40-Pin DIP Zero | 8% | 237| 24 | XTA/RC) DO-12MH| 35-55 | 0-70 |2ePLOc} * AQ 269-1113-ND 9.72 7.29 4.37 | 28673312VSC 
Pee ae : 8K | 236] 32 | XTAL/RC]DC-12MHz| 35-55] 0-70 |44-PLoc| * Atl 269-1048-ND 11.28 846 5.02 | 28674312VSC 
Insertion Force (ZIF) Programming Sockets; 40/60/80-Pin Target | gx | 236| 32 | XTAL |DC-12MHz| 45-55 | 0-70 | 40-DIP B B 269-1033-ND_ 18.93 14.20 _8.27 |_ZB6E2116PSC 
Connectors. + Cables/Pods: Power Cable with Banana Plugs; Power |x| 936 | 32 | XTAURC|DC12MHz| 3.55.5 | 0-70 |44-POP| * Ate | 269-1114ND 11.70 878 5.20 | 28674312FSC 
Cable with 1A Slow-Blow Fuse; DB25 RS-232C Cable; 18-Pin, 28-Pin, and / gk | 236] 32 | XTAL/RC}DC-12MHz| 3.55.5) 0-70 | 40-DIP A A.10 269-1115-ND 11.28 8.46 4.89 | 28674312PSC 
40-Pin DIP Emulation Pod Cable. + Devices: One Z86E0812PSD (18-Pin | gk | 236) 32 | XTAL | DC-16MHz| 4.5-5.5| 0-70 | 44-PORP . B14 269-1101-ND 1893 14.20 8.27 | Z86E2116FSC 
DIP OTP) and One Z86E2112PSC (40-Pin DIP OTP). 8K_| 236| 32 | XTAL_|DC-16MHz| 4.5-5.5 |_0-70__| 44-PLOC. * B.12 269-1102-ND__18.93 14.20 _8.27 | Z86E2116VSC 
NOTE: Z86C1200ZEM Emulator does not come with power supply. 16K | 237] 24 | XTALIRC|DC-12MHz| 35-55 | 0-70 |28SOC/ * G8 269-1035-ND 1284 9.63 6.03 | Z86E3412SSC 
16K | 237) 24 | XTALIRC|DC-12MHz| 35-55 | 0-70 |28PLOC) * G9 269-1039-ND 1284 9.63 6.03 | Z86E3412VSC 
786C5000ZEM Emulator 16K | 237) 24 | XTALIRC|DC-12MHz| 35-55 | 0-70 | 28-DIP c GT 269-1105-ND 1284 9.63 6.03 | Z86E3412PSC 
ne : : 16K | 236) 32 | XTALIRC|DC-12MHz| 35-55 | 0-70 | 40-DIP C C10 | 269-1034-ND 1443 10.83 6.26 | ZB6E4412PSC 
SPECIFICATIONS: + Minimum Emulation Speed: 1 MHz * Maximum | 4K | 236) 32 | XTAL/RC|DC-12MHz| 355.5 | 0-70 |44PLOC] * Git 269-1046-ND 14.43 10.83 6.26 | ZB6E4412VSC 
Emulation Speed: 20 MHz + Power Requirements: +5.0 VDC @1.0A | 4@K | 236] 32 | XTAL/RC|DC-12MHz| 3.5-5.5 | 0-70 | 44-POFP e C16 269-1109-ND 1482 11.12 6.43 | Z86E4412FSC 
Minimum + Dimensions: Width: 6.25 in. (15.8 cm); Length: 9.5 in. (24.1 | 46K | 236| 32 | XTAL | DC-16MHz| 4.5-5.5 | _0-70__| 44-PORP. # B14 269-1110-ND__-23.01_+17.26 9.98 |_Z86E6116FSC 
cm); Height: 2.5 in. (6.35 cm). + Serial Interface: RS-232C @ 9600, | 32K | 236] 32 | XTAL |DC-16MHz| 45-55] 0-70 | 40-DIP B B 269-1091-ND 29.22 21.92 12.67 | ZB6E6316PSC 
19200 (default), 28800, or 57600 Baud. 32k | 236| 32 | XTAL |DC-16MHz| 45-55| 0-70 |44PorR| * B14 | 269-1111-ND 29.22 21.92 12.67 | ZB6E6316FSC 
tg Emulators/Programmers 
KIT CONTENTS: + Emulation Base Board with OVIOS Z86C9320PSC; 8K Digi-Key Price Zilog 
x 8 EPROM pedal are Monitor); ee 8 Static RAM; Key | Description Part No. Each Part No. 
Three 64K x 4 Static RAM; RS-232C Interface; Reset Switch + Emulation | ~\"7g Emulator/Programmer Board. 269-2002-ND 49.95 ZB600P01ZEM 
Daughterboard with 20 MHz CMOS 286C5020GSE ICE Chip; 2K x 8 Static | | 2g Emulator/Programmer Board. 269-2003-ND 1250.00 ZB6C1200ZEM 
RAM; 18/28/40-Pin ZIF OTP Sockets; Six HP-16500A Logic Analysis C_| 28 Emulator/Programmer Board. 269-2004-ND. 1335.00 786C5000ZEM 
System Interface Connectors; 40/60/80-Pin Target Connectors * Cables: : OTP Programming ‘Adapters : 
Power Cable with Banana Plugs; DB25 RS-232C Cable; 18-Pin, 28-Pin, 1 18 Pin DIPISOIC Adapter 269-2005-ND 780.00 ZB6E0601ZDP 
“Devices: Che ZBSEIOTZPS0 (28-Fn DIPOTP) rd Che moeiotzPsc | 2 | 18AMSOCAdKe eS 95.00 dns 
: j 3 | ZAccessory Kit (28-DIP, 40-DIP) for Z860CP01ZEM 269-2001-ND 46.43, ZB6OCPOOZAC 
(40-Pin DIP OTP). 4 | 2 Accessory Kit (28 Pin SO\C/PLOO) for Z860CP01ZEM 269-2007-ND 102.00 ZB6C3000ZAC 
NOTE: Z86C5000ZEM Emulator does not come with power supply. 6 | 44 Pin PLOC Adapter 269-2008-ND 74.83 786E4001ZDV 
7_| 28 Pin Dip Adapter... 269-2009-ND 35.10 Z86E3400ZDP 
CCES' 8 | 28Pin SOC Adapter... 269-2010-ND 52.65 786E3400ZDS 
A SORY ald ; 9 | 28 Pin PLOC Adapter 269-2011-ND 40.95 786E3400ZDV 
The Z86CCPO0ZAC is the accessory kit for the Z8600P01ZEM. The kit 10 | 40 Pin DIP Adapter . 269-2012-ND 42.00 Z86E4400ZDP 
contains all accessories to fully populate and operate all functions of the 141. | 44 Pin PLOC Adapter 269-2013-ND 48.00 ZB6E4400ZDV 
28600P01ZEM. 12 | 44 Pin PLOC Adapter ... 269-2014-ND 132.00 ZB6E2101ZDV 
Kit Contains: 28-Pin DIP ZIF Socket, 28-Pin Target Connector Cable, 40- | 14 | 44 Pin POFP to 40 Dip Adapter 269-2021-ND 198.00 786E2101ZDF 
Pin DIP ZIF Socket, 40-Pin Target Connector Cable, RS-232 Cable, 15 | 44 Pin POF to 40 Dip Adapter 269-2022-ND 118.83 286E4001ZDF 
Power Cable. 16 | 44 Pin POF? to 40 Dip Adapter 269-2023-ND 54.00 Z86E4400ZDF 
17 | 20 Pin SSOP to 18 Dip Adapter. . 269-2032-ND 65.00 Z8E00101ZDH 


* Zilog’s emulators support this part, but the in-circuit target cable is configured for DIP only. For designs that require a surface mount package, see logic system adapters in the manufacturers index. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ZiLOG 


Totally Logical 


MEW! eZ80 - The Next Generation 


EZ80190AZ050EC AND EZ80190AZ050SC 


Just as the Z80 revolutionized the semiconductor industry, the next generation eZ80 is 
revolutionizing the way that communications are happening today. This elegant system- 
on-a@-chip can serve web pages over a TCP/IP network, allowing easy system monitoring 
and control, effortless processor code updates, and system compatibility. This solution 
enables any browser with access to your network the ability to control and monitor a 
network application. The e280 executes Z80 code four times faster than traditional Z80s at 
the same clock speed, and can operate at speeds up to SOMHz. Unlike most 8-bit 
microprocessors, which can only address 64KB, the eZ80 can address 16MB without a 
Memory Management unit. The e280 Webserver also features an Embedded Internet 
Software Suite that enables the transmission and reception of HTML form data and the 
dynamic generation of web pages. FEATURES: + SOMHz Processor » Multiply and Ac- 
cumulate Engine » 16MB Linear Addressing * 3.3V Operation * 2 DMA Channe's + Uni- 
versal ZiLOG Interface (selectable UART, IIC, SPI) + 6 PRTs with Prescalers + 8KB SRAM 
+ 32-Bit GPIO with Interrupt Support + On-Chip Oscillator + Optimized Pipeline 


Architecture + ZILOG Debug Interface (ZDI) 
EX801900110ZCO 


The eZ80190 Webserver evaluation board is a general-purpose platform that allows the 


Z8Plus™ Microcontrollers 


Employing the experience gained from the industry-standard Z80 and Z8 cores, 
the Z8Plus offers increased functionality, significantly higher performance, lower 
power requirements, and greater cost savings over other 8-bit microcontrollers. 
The Z8Plus is designed to be easy to use, even for designers who have never 
used a microcontroller before. 

With single-cycle execution, powerful I/O capabilities and register-to-register 
architecture, the Z8Plus offers state-of-the-art flexibility and freedom for any 
designer in search of a low-cost solution for a variety of microcontroller 
applications. 

The Z8Plus core offers several significant advantages compared to the current Z8 
core. Foremost is performance improvement due to a reduced system clock 
division and a fixed instruction cycle time. The improvement is nearly 50%, 
depending upon instruction mix. For example, a Z8Plus-based part at 10MHz has 
performance comparable to a 16MHz part in production today. This, along with 
significant design improvements, leads to lower power and lower noise operation. 
The Z8PE002 and Z8PE003 microcontrollers are the newest members of the 
popular Z8E001 Z8 Plus 8-bit microcontroller family. New features include voltage 
brown-out protection and power-on reset. Additionally, the “RESET” pin has been 
replaced with a general purpose I/O pin and oscillator circuitry to support RC 
configurations. These new parts are targeted at customers who require a powerful, 
yet small OTP microcontroller for use in general purpose applications. 
EMULATOR/PROGRAMMER 

FEATURES: « In-Circuit Program Debug Emulation + Real-Time Emulation » ZDS 
Emulator Software +» Window-Based User Interface + On-Line Help + Qne-Time 
Programmable (OTP) Support +» Selectable Baud Rates: 9600 to 57.6 Kops + Bisync 
Error-Correcting Communications Protocol 

SPECIFICATIONS: OPERATING TEMPERATURE: 20°C + 10°C POWER 
REQUIREMENT: +9.0 VDC @0.5A Minimum (Typical). DIMENSIONS: + Width: 6.75 
in. (17.15 cm) * 7.50 in. (19.05 cm) + 0.90 in. (2.30 cm). SERIAL INTERFACE: RS- 
232C @9600, 19200 (default), 28800, or 57600 Baud 

HOST COMPUTER: Minimum Requirements: IBM PC (or 100% Compatible) 386- 
Based Machine: + 33 MHz * 4 MB RAM = VGA Video Adapter + Hard Disk Drive 
(2.5 MB Free Space) + 3.5-inch, High-Density (HD) Hoppy Disk Drive + RS-232C 
Com Port + Mouse or Pointing Device + Microsoft Windows 3.1 

KIT CONTENTS (One of Each): Z8M001 Emulator Board; + Cable/Pods: 18-Pin 
Emulation Pod Cable; 9-Pin M-F Serial Cable (6 ft.) + Host Software: Z8 Graphical 
User Interface (GUI); ZiLOG Macro Cross Assembler (ZVMIASM)/ZiLOG Developer 
Studio (ZDS) + Documentation: ZiLOG 1999 Technical Library CD ROM, which 
contains Z8 device data sheets, user manuals, application notes; Z8M001 Emulator 
User's Manual 


3XX Series 
Digital Signal Processors 


3X1 FEATURES: + 16-Bit Fixed-Point, Single-Oycle Deterministic Instruction 
Execution * 20 MIPS + 24-Bit Accumulator »* 2x 256W Data RAM + 4KW 
Program Memory + Counter/Timer * Dual CODEC Interface (2nd Timer) + ROM 
and OTP Drop-In Replacements 

3X3 FEATURES: + 16-Bit Fixed-Point, Single-Oycle Deterministic Instruction 
Execution * 20 MIPS + 24-Bit Accumulator »* 2x 256W Data RAM + 8KW 
Program Memory + SPI + 4-Channel 8-Bit A/D Converter + 3x Counter/Timers, 
2x PWM/WDT + Up to 40 I/O Pins + PLL-Driven System Clock + Smart Power- 
Saver Modes * ROM and TOP Drop-In Replacements 


DSP Development Tools 

SPECIFICATIONS: OPERATING CONDITIONS: + Operating Temperature: 20°C 
+10°C + Supply Voltage: 9.0 VDC + Minimum Emulation Speed: 1 MHz + Maximum 
Emulation speed: 20 MHz. SERIAL INTERFACE: RS-232 @ 9600, 19200 
(default), 28800, or 57600 Baud EMULATION MEMORY: DSP = 64K words 
(maximum) NUMBER OF BREAKPOINTS: DSP = 256 (maximum) 

HOST COMPUTER: Minimum Requirements: IBM PC (or 100% compatible) 
486-Based Machine: + 33 MHz » 4 MB RAM = VGA Video Adapter + Hard Disk 
Drive (3.0 MB free space) + 3.5-inch, High-Density (HD) Hoppy Disk Drive + RS- 
232 OOM Port + Mouse or Pointing Device * Microsoft Windows 3.1 or Greater 
(Utilized with DSPICE software) 

Z8932101ZEM AND Z8932102ZEM 

FEATURES: + Provides Source-Level Debugging for DSP Codes + Symbolic 
Disassembly in the Debug Window » Selectable Baud Rates: 9600 to 57.6 Kops 
+ Windows-Based User Interface + RS-232 Connector ZDS (w/ZiLOG Macro 
Cross Assembler): + Project Front End Interface (graphical-based) + Structured 
Assembly Code (‘C language-like) + Listing, Map, and Linker Control Files + ZDS 
Syntax-Highlighting Editor (Windows 95 Only) * ZDS Faster Error Correction 
(Windows 95 Only) 

Z8932101ZEM KIT CONTENTS: Z8932101ZEM Emulator Board + Cable/Pods: 
RS-232 Serial Cable, 9-Pin M-F; 9 VDC @ 1.2A Wall Adapter + Host Software: 
ZDS/DSP GUI diskette; ZDS/ZiLOG Macro Cross Assembler Diskette 
+ Documentation: Z8932101ZEM Emulator User's Manual; ZiLOG Macro 
Cross Assembler User’s Manual; Software License and Limited Warranty 
Agreement + DIMENSIONS: + Width: 7.375 in (18.733 cm) + Length: 9.75 in. 
(24.765 cm) + Height: 0.50 in (1.27 cm) 

Z8932102ZEM KIT CONTENTS: Z8932102ZEM Emulator Board + Cable/Pods: 
289371 40-Pin PDIP Emulation Pod; 289371 44-Pin PLOC Emulation Pod with 


designer to evaluate the capabilities and operation of the eZ80190 
Webserver device. It includes: eZ80 microprocessor operating at 
speeds up to SOMHz. FEATURES: + 1MB SRAM (15ns access 
time) + 1MB of user-programmable Hash, expandable to 4MB 
+ 10BaseT Ethernet Interface (Realtek RTL8019AS) + 2 - DB9 
RS232 Connectors + Real-Time Clock with Battery Back-up + 2 - 
Expansion Headers: GPIO, System Bus and Memory Interface 


WEBSERVER DEVELOPER'S KIT CONTENTS: 


+ 6280 Evaluation Board » ZPAK Emulator » Ethernet Cable and 
Power Supplies Software + Tools Contents: Royalty-Free TCP/IP 
Stack and OS + Ethernet and Serial Drivers + Web File to C- 


Converter + Hash Code +» C- = ; 
Compiler. + ZiLOG Developer's re Digi-Key Price Each Zilog 
Studio IDE + Complete Docu- Description Part No. 1 25 100 Part No. 
mentation FEATURES: Quick | IC Webserver 269-3123-ND. 30.87 23.16 14.70 | EZ80190AZOS50EC 
Start Guide + Technical Doc- | IC Webserver 269-3124-ND 26.85 20.14 12.79 | EZ80190AZ050SC 
umentation CD-ROM + Evalu- | Webserver Evaluation Board 269-3121-ND 414.96 a — | 2801900110200 
ation Board User's Manual Webserver Developer's Kit 269-3122-ND 830.96 = —_| 2801900210200 
Memory Oscillator] Frequency Required] Required OTP 
Size V0 Type Range Operating Emulator] Programming | Digi-Key Price Each Zilog 
Eprom Ram |Lines| External | Min/Max Temp. (°C)| Package} Tools Tools Part No. 1 25 100 | Part No. 
512 | 32 ) 13 | XTAL/LC} DC- 10MHz -40—105 | 18-DIP D D 269-1116-ND 1.35 1.02 .90 | Z8ED0010PEC 
512 | 32) 13 | XTAL/LC} DC- 10MHz 0-70 | 18-DIP D 269-1117-ND 1.23 .93 82 | ZB8EN0010PSC 
512 | 32 ) 13 | XTAL/LC} DC- 10MHz -40 — 105 | 18-SOIC * D2 269-1118-ND 1.35 1.02 .90) Z8ED0010SEC 
512 | 32) 13 | XTAL/LC}| DC- 10MHz 0-70 |18-SOC * D2 269-1119-ND 1.23 93.82 | Z8EN0010SSC 
1K | 64 | 13 | XTAL/LC} DC- 10MHz -40-105 | 18-DIP D D 269-1120-ND 1.80 1.35 1.20) Z8ED0110PEC 
1K | 64 | 13 | XTAL/LC| DC- 10MHz 0-70 | 18-DIP D D 269-1121-ND 1.65 1.24 1.10 | Z8E00110PSC 
1K | 64 | 13 | XTAL/LC} DC- 10MHz -40—105 | 18-SO1C * D2 269-1122-ND 1.80 1.35 1.20 | Z8E00110SEC 
1K | 64 | 13 | XTAL/LC}| DC- 10MHz 0-70 |18-SOC * D2 269-1123-ND 1.65 1.24 1.10 | Z8E00110SSC 
Z8PE002 /Z8PE0O3 Series 
512 | 64 | 14 | XTAL/LC| DC- 10MHz | 3.0-5.5] 0-70 | 18-DIP D D 269-1130-ND 1.29 97 86 | ZBPED02PZ010SC 
512 | 64 | 14 | XTAL/LC} DC- 10MHz | 3.0-5.5} 0-70 |18-SOiC * D2 269-1131-ND 1.29 97.86 | Z8PED02SZ010SC 
512 | 64 | 14 | XTAL/LC} DC- 10MHz | 3.0-5.5} 0-70 |20-SSOP * D7 269-1132-ND 1.41 1.06 .94 | Z8PE002HZ010SC 
512 | 64 | 14 | XTAL/LC) DC- 10MHz | 4.5-5.5] -40—105 | 18-DIP D D 269-1133-ND 1.41 1.06  .94 | Z8PE002PZ010EC 
512 | 64 | 14 | XTAL/LC} DC- 10MHz | 4.5- 5.5) -40—105 | 18-SOiC * D2 269-1134-ND 1.41 1.06 .94 | Z8PE002SZ010EC 
512 | 64 | 14 | XTAL/LC} DC- 10MHz | 4.5- 5.5) -40—105 |20-SSOP * D7 269-1135-ND 1.56 1.17 1.04 | Z8PE002HZ010EC 
1K | 64 | 14 | XTAL/LC| DC- 10MHz | 3.0-5.5] 0-70 | 18-DIP D D 269-1136-ND 1.74 1.31 1.16 | Z8BPE003PZ010SC 
1K | 64 | 14 | XTAL/LC} DC- 10MHz | 3.0-5.5) 0-70 | 18-SOiC * D2 269-1137-ND 1.74 1.31 1.16 | Z8PE003SZ010SC 
1K | 64 | 14 | XTAL/LC] DC- 10MHz | 3.0-5.5) 0-70 |20-SSOP * D,17 269-1138-ND 1.92 1.44 1.28 | Z8PE003HZ010SC 
1K | 64 | 14 | XTAL/LC} DC- 10MHz | 4.5-5.5] -40—105 | 18-DIP D D 269-1139-ND 1.92 1.44 1.28 | Z8PE003PZ010EC 
1K | 64 | 14 | XTAL/LC} DC- 10MHz | 4.5- 5.5] -40—105 | 18-SOiC * D2 269-1140-ND 1.92 1.44 1.28 | Z8PE003SZ010EC 
1K | 64 | 14 | XTAL/LC} DC- 10MHz | 4.5- 5.5) -40—105 |20-SSOP * D7 269-1141-ND 210 1.58 1.40 | Z8PED03HZ010EC 
Emulator/Programmert 
Digi-Key Price Zilog 
Key | Description Part No. Each Part No. 
D ZB Plus Emulator/Programmer 269-2033-ND 167.78 281CE001ZEM 
(Power supply sold separately T405-ND recommended) 


+ For OTP programming adapters, please refer to Z8 Series. 


* Zilog's emulators support this part, but the in-circuit target cable is configured for DIP only. For designs that require a surface mount package, accommodations 


will have to be made to use the emulator for in-circuit DIP emulation. 


Cable; 289371 44-Pin QFP Adapter; RS-232 Serial Cable, 9-Pin M-F; 9 VDC @ 
1.2A Wall Adapter; 289371 PLCC Program Adapter; 289371 QFP Program 
Adapter + Host Software: ZDS/DSP GUI Diskette; ZDS/ZiLOG Macro Cross 
Assembler; Software License and Limited Warranty Agreement + Documentation: 
Z8932102ZEM Emulator User's Manual; ZILOG Macro Cross Assembler User’s 
Manual + DIMENSIONS: + Width: 7.375 in (18.733 cm) + Length: 9.75 in. (24.765 
cm) * Height: 0.50 in (1.27 cm) 


Z8932301ZEM 


FEATURES: + ICEBOX Emulator Provides Source-Level Debugging for DSP 
Codes + Symbolic Disassembly in the Debug Window » Selectable Baud Rates: 
9600 to 57.6 Kbps + Windows-Based User Interface + RS-232C Connector 
ZiLOG Macro Cross Assembler (ZMASM): + Structured Assembly and Data 
Code + Source-Level Debug Support * Built-In Register Equates » Linker 

KIT CONTENTS : 289323 Emulator Board + Cable/Pods: RS-232C Serial Cable, 
9-Pin M-F; 9 VDC AC Adapter + Host Software: ZDS/DSP GUI Diskette; 
ZDS/ZiLOG Macro Cross Assembler diskette + Documentation: Emulator User's 


Manual; ZILOG Macro Cross Assembler User's Manual; Software License and 
Limited Warranty Agreement; Registration Card (2) + DIMENSIONS: + Wath: 
5.25 in. (13.335 cm) » Length: 9.50 in. (24.13 cm) » Height: 0.50 in. (1.27 cm) 
Z8932302ZEM 

FEATURES: + ICEBOX Emulator Provides Source-Level Debugging for DSP 
Codes * HP Logic Analyzer Interface + 64K of External Data Memory » Symbolic 
Disassembly in the Debug Window + Selectable Baud Rates: 9600 to 57.6 Kbps 
+ Windows-Based User Interface + RS-232C Connector Zilog Macro Cross 
Assembler (ZMASM, ZDS): + Structured Assembly and Data Code + Source- 
Level Debug Support * Built-In Register Equates + Linker 

KIT CONTENTS: 289323 Emulator Board * Cables/Pods: RS-232C Serial Cable, 
9-Pin M-F; 9 VDC AC Adapter; Emulation Pod, 68 PLOC; Power Cable Assembly, 
4-Leads; Programming Adapter, 68-PLOC/80-QFP. + Host Software: DSP GUI 
diskette; ZVASM (w/ZDS) Diskette + Documentation: Emulator User's Manual; 
ZiLOG Macro Cross Assembler User's Manual; Software License and Limited 
Warranty Agreement; Registration Card (2) + DIMENSIONS: + Width: 8.00 in. 
(20.32 cm) + Length: 9.75 in. (24.765 cm) + Height: 0.50 in. (1.27 cm) 


DSP Supply Required | Required OTP 
oTP RAM Voltage | Operating Emulator | Programming | Digi-Key Price Each Zilog 
(KWORDS)| (WORDS)| MIPS | A/D | Range | Temp.(°C)| Package| Tools Tools Part No. ‘l 25 100 | Part No. 
4 512 20 NO | 4.5-5.5 0-70 44-PQFP = A3 or A4 or B] 269-1125-ND 13.20 9.90 5.72 | Z8937120FSC 
4 512 20 NO | 45-55 0-70 40-DIP | A4orB4 AorB 269-1126-ND 12.57 9.43 5.45 | Z8937120PSC 
4 512 20 NO | 4.5-5.5 0-70 44-PLOC | A4orB |A3orA4or B} 269-1127-ND 13.11 9.84 5.69 | Z8937120VSC 
8 512 20 | YES | 4.5-5.5 0-70 44-PLOC | C,1 or D,2 Cor D,2 269-1124-ND 31.32 23.49 13.58 | Z8927320VSC 
8 512 20 | YES | 4.5-5.5 0-70 68-PLOC | C6orD |C5orC6orD} 269-1129-ND 3243 24.33 14.06 | 28937320VSC 
Emulators/Programmers 
Digi-Key Price Zilog 
Key Description Part No. Each Part No. 
A Z89321/371 DSP Family Emulator/Programmer . . 269-2017-ND 135.51 28932101ZEM 
B Z89321/371 DSP Family Emulator/Programmer . . 269-2018-ND 470.42 Z8932102ZEM 
Cc Z89223/273/323/373 DSP Family Emulator/Programmer .. 269-2019-ND 176.68 28932301ZEM 
D 289223/273/323/373 DSP Family Emulator/Programmer .. 269-2020-ND 566.83 28932302ZEM 
Accessory Kits 
1 289273 44-PLOC Accessory Kit. . 269-2026-ND 153.08 28927301ZAC 
2 289273 44-PLOC Accessory Kit. . 269-2027-ND 144.24 28927302ZAC 
3 289371 44-PLOC, 44-PQFP Accessory Kit . 269-2028-ND 80.61 28937100ZAC 
4 289371 44-PLOC, 44-PCFP, 40-DIP Accessory Kit 269-2029-ND 213.38 28937101ZAC 
5 289373 68-PLOC, 80-POFP Accessory Kit . 269-2030-ND 78.79 Z8937300ZAC 
6 289373 68-PLOC, 80-POFP Accessory Kit . 269-2031-ND 227.76 28937301ZAC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEW! 


The CY8C25122/CY8C26233/CY8C26443/CY8C26643 family of Programmable System-on-Chip (PSoC™) 
microcontrollers replaces multiple MCU-based system components with one single chip, programmable 
device. A PSoC microcontroller includes a fast CPU, Flash program memory, and SRAM data memory with 
configurable analog and digital peripheral blocks in a range of convenient pin-outs and memory sizes. The 
driving force behind this innovative Programmable System-on-Chip comes from user configurability of analog 
and digital arrays: the PSoC blocks. 

Powerful Harvard Architecture Processor with Fast Multiply/Accumulate + M8C processor instruction set 
+ Processor speeds to 24 MHz »* Register speed memory transfers + Flexible addressing modes = Bit 
manipulation on I/O and memory + 8x8 multiply, 32-bit accumulate Flexible On-Chip Memory + Flash 
program storage, 4K to 16K bytes, depending on device * 100,000 erase/write cycles + SRAM data storage, 
128 to 256 bytes, depending on device + In-System Serial Programming (ISSP) + Partial Flash updates 
+ Flexible protection modes + EEPROM emulation in Flash, up to 2304 bytes Programmable System-on- 
Chip (PSoC) Blocks + On-chip, user configurable analog and digital peripheral blocks + PSoC blocks can be 
used individually or in combination + 12 Analog PSoC blocks provide: +» Up to 11 bit Delta-Sigma ADC; + Up 


ESS PSoC™ (Programmable System on Chip) Microcontrollers 


to 8 bit Successive Approximation ADC; + Up to 12 bit Incremental ADC; + Up to 10 bit DAC +» Programmable 
gain amplifier * Programmable filters + Differential comparators + 8 Digital PSoC blocks provide: * Multi- 
purpose timers: event timing, real-time clock, pulse width modulation (PWM) and PWM with deadband » CRC 
modules + Full-duplex UARTs * SPI master or slave configuration + Flexible clocking sources for analog 
PSoC blocks Programmable Pin Configurations + Schmitt trigger TTL I/O pins + Logic output drive to 25 
mA with internal pull-up or pull-down resistors, High Z, or strong driver + Interrupt on pin change * Analog 
output drive to 40 mA Precision, Programmable Clocking = Internal 24/48 MHz Oscillator (+ 2.5%, no 
external components) + External 32.768 kHz Crystal Oscillator (optional precision source for PLL) » Internal 
Low Speed Oscillator for Watchdog and Sleep Dedicated Peripherals + Watchdog and Sleep Timers * Low 
Voltage Detection with user-configurable threshold voltages + On-chip voltage reference Fully Static CMOS 
Devices using advanced Flash Technology + Low power at high speed + Operating voltage from 3.0 to 
5.25 V + Operating voltage down to 1.0 V using on-chip switch mode voltage pump + Wide temperature 
range: -40°C to + 85°C Complete Development Tools + Powerful integrated development environment 
(PSoC Designer) * Low-cost, in-circuit emulator and programmer 


Memory Speed EXT Config- Internal Osc Number Core Temperature Pin count Digi-Key Price Each Cypress 
Size Prom | Ram Oscillator uration Speed ke} Architecture Range Package Part No. 1 25 100 Part No. 
4k 128 32.768 C.Xtal Flash 93.7Khz-24MHz 6 M8sC -40°C to +85°C. 8-DIP 428-1424-ND 6.15 3.85 3.08 CY8C25122-24PI 
8K 256 32.768 C.Xtal Flash 93.7Khz-24MHz 16 M8C -40°C to +85°C. 20-DIP 428-1425-ND 7.70 4.80 3.85 CY8C26233-24PI 
8K 256 32.768 C.Xtal Flash 93.7Khz-24MHz 16 M8C -40°C to +85°C. 20-SSOP 428-1426-ND 8.50 5.25 4.25 CY8C26233-24PVI 
8K 256 32.768 C.Xtal Flash 93.7Khz-24MHz 16 M8C -40°C to +85°C. 20-SOIC 428-1427-ND 7.70 4.80 3.85 CY8C26233-24S1 
16K 256 32.768 C.Xtal Flash 93.7Khz-24MHz 24 M8C -40°C to +85°C. 28-DIP 428-1428-ND 9.75 6.00 4.88 CY8C26443-24PI 
16K 256 32.768 C.Xtal Flash 93.7Khz-24MHz 24 M8C -40°C to +85°C. 28-SSOP 428-1429-ND 10.35 6.40 5.18 CY8C26443-24PVI 
16K 256 32.768 C.Xtal Flash 93.7Khz-24MHz 24 M8sC -40°C to +85°C. 28-SOIC 428-1430-ND 9.75 6.00 4.88 CY8C26443-24S1 
16K 256 32.768 C.Xtal Flash 93.7Khz-24MHz 40 M8C -40°C to +85°C. 44-TQFP 428-1431-ND 12.60 7.80 6.30 CY8C26643-24Al 
16K 256 32.768 C.Xtal Flash 93.7Khz-24MHz 44 M8C -40°C to +85°C. 48-DIP. 428-1432-ND 14.13 8.70 7.07 CY8C26643-24PI 
16K 256 32.768 C.Xtal Flash 93.7Khz-24MHz 44 M8C -40°C to +85°C. 48-SSOP. 428-1433-ND 12.83 7.95 6.42 CY8C26643-24PVI 


CY3205-DK BASIC PSoC™ Development Kit 


The PSoC™ Development Kit includes an In-Circuit Emulator (ICE) which consists of a base unit, cable, and 
power supply. The base unit is connected to the host PC via the parallel port and is included (with cable and 
power supply) in the Development Kit. 

The ICE is driven by the Debugger subsystem of PSoC Designer. This software interface allows the user to 
run, halt, and single step the processor. It also allows the user to set complex event points. Event points can 
start and stop the trace memory on the ICE, as well as break the program execution. In addition to the 
Development Kit, different adapter pods are available to support the range of devices in the PSoC 
microcontroller family. They plug into the user's circuit board to provide the physical interface. Pods are 
available for low-cost expansion of the ICE capability. With each pod purchase, two matching devices are 
provided. 

The PSoC Designer ICE also serves as a single-site device programmer. Programming Boards are devices 
which connect to the ICE and allow programming of Devices supported by that particular Programming Board. 
Each Programming Board Pod has a 5-pin programming header. This can be used for In-Circuit Serial 
Programming. 


LED bar graph for simple demonstrations + Programming Module for Dip parts * Feet for interfacing ICE to 
Target Board + 28-pin, Dip Emulator Pod + Free samples of the CY8C26443-24P! +» CD-ROM with PSoC 
Designer (MCU Development Tool, Sample Projects, Documentation) +» PSoC Designer: Integrated 
Development Environment (IDE) User Guide + Free support 


System Requirements: 
+ 166 MHZ Pentium or better (AMD Athlon or Better) * CD-ROM Driver, 128 MB Ram, 100 MB Free Disk 
Space * Parallel port, Windows 98 or Better, MSN Explorer 5.0 + Adobe Acrobat Reader 


CY3202-C ImageCraft C Compiler 

The Cy3202-C compiler is fully integrated into the PSoC Designer IDE. PSoC Designer supports C source 
level debugging. In order to activate the compiler, you must enable and upgrade. Features: ANSI C Compiler, 
Supports Inline Assembly and can Interface with Assembly Modules, Stack-Based, 7 Basic Data Types, 
Assemble and Linker, Math and String Libraries, C Interrupt Service Routines, Librarian. 


Pods are devices that connect to Modular cable from ICE and are needed to emulate a particular PSoC. as Digi-Key Price Cypress 
device. Comes with a PUP, a little demonstration board that you can emulate little projects on, and Feet which Description Part No. Each Part No. 
allows users to connect from Pod to Application for Debugging. Extra Feet and Pods can be purchased PSoC Development Kit 
separately. (for all PSoC Microcontrollers) 428-1434-ND 248.00 CY3205-DK 
i + ImageCraft C Compiler 
Development Kit Includes: 4 
+ In-Circuit Emulator (ICE) Base Unit + ICE Connection Cables and Power Supply * Demonstration Pup with (for all PSoC Microcontrollers) SEAL ND hee Rivero 
. . . 
Programming Boards for use with the Emulator Pods for use with the 
. . 
CY3205-DK Development Kit CY3205-DK Development Kit 
Digi-Key Price Cypress Works with | Digi-Key Price Cypress 
Description Works with Parts Part No. Each Part No. Description Parts Part No. Each Part No. 
PSoC MCU 48-Pin Dip PSoC Emulator Pod for 8-Pin DIP CY8C25122 | 428-1403-ND 65.00 | CY3201-01 
Programming Board AIPSOU/Dipibarts oe alco 2809 ¢ |, SGNSE0S- ST PSoC Emulator Pod for 20-Pin DIP CY8C26233 | 428-1404-ND 65.00 | CY3201-02 
PSoC MCU 28-Pin SOIC PSoC Emulator Pod for 28-Pin DIP CY8C26443 428-1405-ND 65.00 CY3201-03 
Programming Board CY8C26233(433)-24PVI | 428-1436-ND 16.90 CY3205-S2 PSoC Emulator Pod for 48-Pin DIP CY8C26643 | 428-1406-ND 65.00 CY3201-04 
PSoC MCU 28-Pin SSOP PSoC Emulator Pod for 20-Pin SOIC | CY8C26233 | 428-1407-ND 75.00 | CY3201-05 
Programming: Board GV8C26233(433)-248) SAGAS ZAM, GG) 1} 4820589 PSoC Emulator Pod for 20-Pin SSOP | CY8C26233 | 428-1408-ND 75.00 | CY3201-06 
PSoC MCU 48-Pin SSOP PSoC Emulator Pod for 28-Pin SOIC CY8C26443 428-1409-ND 75.00 CY3201-07 
Programming Board All PSoC SSOP Parts 428-1438-ND 76.80 CY3205-S4 PSoC Emulator Pod for 28-Pin SSOP CY8C26443 | 428-1410-ND 75.00 CY3201-08 
PSoC MCU 44-Pin TQEP PSoC Emulator Pod for 48-Pin SSOP | CY8C26643 | 428-1411-ND 85.00 | CY3201-09 
Programming Board CY8C26643-24Al 428-1439-ND 37.85 CY3205-S5 PSoC Emulator Pod for 44-Pin TQFP CY8C26643 | 428-1412-ND 85.00 | CY3201-10 


Emulator Pod Feet, Use to Adapt Pod to 
Circuit Boards 


Works with Digi-Key Price | Cypress 

Description Parts Part No. Each Part No. 
2 Spare PSoC Emulator Pod Feet 

for 8-Pin DIP CY8C25122 428-1414-ND 50.00 CY3203-012 
2 Spare PSoC Emulator Pod Feet 

for 20-Pin DIP CY8C26233 428-1415-ND 50.00 CY3203-022 
2 Spare PSoC Emulator Pod Feet 

for 28-Pin DIP CY8C26443 428-1416-ND 50.00 CY3203-032 
2 Spare PSoC Emulator Pod Feet 

for 48-Pin DIP CY8C26643 428-1417-ND 65.00 CY3203-042 
10 Spare PSoC Emulator Pod Feet 

for 20-Pin SOIC CY8C26233 428-1418-ND 100.00 CY3203-050 
10 Spare PSoC Emulator Pod Feet 

or 20-Pin SSOP. CY8C26233 428-1419-ND 100.00 CY3203-060 
10 Spare PSoC Emulator Pod Feet 

or 28-Pin SOIC CY8C26443 428-1420-ND 100.00 CY3203-070 
10 Spare PSoC Emulator Pod Feet 

for 28-Pin SSOP CY8C26443 428-1421-ND 100.00 CY3203-080 
5 Spare PSoC Emulator Pod Feet 

for 48-Pin SSOP CY8C26643 428-1422-ND 100.00 CY3203-095 
5 Spare PSoC Emulator Pod Feet 

for 44-Pin TQFP CY8C26643 428-1423-ND 80.00 CY3203-105 


CY7B923 HOTLink 


The CY7B923 HOTLink Transmitter and CY7B933 HOTLink Receiver are point-to-point communications 
building blocks that transfer data over high-speed serial links (fiber, coax, and twisted pair). Standard 
HOTLink data rates range from 160-330 Mbits/second. Higher speed HOTLink is also available for high- 
speed applications (160-400 Mbits/second), as well as for those low-cost applications HOTLink-155 (150- 
160 Mbits/second operations). 


Features: 

+ Fibre-Channel compliant 

+ IBM ESCON compliant 

+ DVB-ASI compliant 

+ ATM compliant 

* 8B/10B coded or 10-bit unencoded 

+» Standard HOTLink - 160-330 Mbps 

+* High-speed HOTLink - 160-400 Mbps for high- 
speed applications 

* Low-speed HOTLink: 150-160 Mbps for low-cost 


Applications: 

+ TTL synchronous I/O 

+ No external phase locked-loop (PLL) components 

+ Triple PECL 100K serial outputs 

+ Dual PECL 100K serial inputs 

+ Low power: 350 mW (Tx), 650 mW (Rx) 

+ Compatible with fiber optic modules, coaxial 
cable, and twisted pair media 

+ Built-In Self-Test 

+ Single +5V supply 

+ 28-pin SOIC/PLCC/LCC 


fiber + 0.8 BICMOS 

Digi-Key Price Each Cypress 
Description Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
Hotlink Transmitter, Std. Speed | 28-PLCC | 428-1298-ND 47.25 4410 40.95 | CY7B923-JC 
Hotlink Transmitter, Std. Speed | 28-SOIC | 428-1299-ND 47.25 44.10 40.95 | CY7B923-SC 
Hotlink Receiver, Std. Speed 28-PLCC | 428-1300-ND 47.25 44.10 40.95 | CY7B933-JC 
Hotlink Receiver, Std. Speed 28-SOIC | 428-1301-ND 47.25 44.10 40.95 | CY7B933-SC 


More Product Available 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Online: www.digikey.com 
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New) Sze 


Cypress offers the industry’s broadest line of USB microcontrollers, as well as a full set of development tools, 
supporting cost-driven applications such as keyboards and mice, as well as high-performance application like 
printers, scanners, xDSL modems, and digital cameras. Cypress has a wide range of solutions for Low-Speed 
USB applications, Full-Speed USB Applications and USB Hub Applications. 

The CY7C630/1XXA is a family of 8-bit RISC One Time Programmable (OTP) microcontrollers with a built-in 
1.5-Mbps USB Serial Interface Engine (SIE). The microcontroller features 35 instructions that are optimized 
for USB applications. In addition, the microcontroller features 128 bytes of internal RAM and either 2 or 4 
Kbytes of program memory space. The Cypress USB Controller accepts a 6-MHz ceramic resonator as its 
clock source. This clock signal is doubled within the chip to provide a 12-MHz clock for the microprocessor. 
The CY7C64013 and CY7C64113 are 8-bit One Time Programmable microcontrollers that are designed for 
full-speed USB applications. The instruction set has been optimized specifically for USB operations, although 
the microcontrollers can be used for a variety of non-USB embedded applications. 

The CY7C646xx (EZ-USB FX) is Cypress Semiconductor's second-generation full-speed USB family. FX 
products offer higher performance and a higher level of integration than first-generation EZ-USB products. 
The FX builds on the EZ-USB feature set, including an intelligent USB core, enhanced 8051, 8-Kbyte RAM, 


CYPRESS CY7C6XXX Series Of USB Microcontrollers 


and high-performance I/O. The CY7C646xx enhances the EZ-USB family by providing faster operation and 
more ways to transfer data into and out of the chip at very high speed. 


The CY7C65100 Series offers high-performance, fixed-function Universal Serial Bus (USB) hub devices which 
comply with USB Specification, Revision 1.1. Up to four downstream USB ports are available to expand the 
USB attachment points available in your PC system. These self-contained devices require no firmware 
development for your design, thereby reducing the design risk associated with some microcontroller solutions. 
These Application-Specific Standard Products (ASSP) can improve time-to-market in a number of USB 
designs, including standalone hubs, motherboard hubs, and monitor hubs. 

CY7C68013-56PVC (EZ-USB FX2) Single-chip integrated USB 2.0 Transceiver, Serial Interface Engine (SIE), 
and Enhanced 8051 Microprocessor, High Speed 480Mbits/sec. Enhanced 8051 microcontroller, and a 
programmable peripheral interface in a single chip. Integrated I*C-compatible controller, runs at 100 or 400 
kHz, 48-MHz, 24 MHz, or 12 MHz 8051 operation. Four integrated FIFOs, brings glue and FIFO inside for 
lower system cost. Automatic conversion to and from 16-bit buses, master or slave operation. FIFOs can use 
externally supplied clock or asynchronous strobes. Easy interface to ASIC and DSP ICs, up to 40 general 
purpose I/Os. 


Memory Speed EXT Config- | USB Application | Number Core Temperature Pin Count Digi-Key Price Each Cypress 
Size Prom | Ram Oscillator uration Speed ie) Architechure Range Package Part No. 1 25 100 Part No. 
Low Speed USB Microcontrollers 
4K 128 6-MHz Resonator OTP. 1.5-Mbps 12 M-8 Com 20-SOIC 428-1313-ND 4.35 2.70 2.18 CY7C63001A-SC 
4K 128 6-MHz Resonator OTP. 1.5-Mbps 16 M-8 Com 24-QSOP 428-1314-ND 5.50 3.40 2.75 CY7C63101A-QC 
4K 256 6-MHz Resonator OTP. 1.5-Mbps 16 M-8 Com 24-SOIC 428-1315-ND 4.78 2.95 2.39 CY7C63101A-SC. 
3K 256 6-MHz Resonator OTP. 1.5-Mbps 10 M-8 Com 16-DIP 428-1316-ND 4.35 2.70 2.18 CY7C63221A-PC 
3K 256 6-MHz Resonator OTP. 1.5-Mbps 12 M-8 Com 18-SOIC 428-1317-ND 4.55 2.80 2.28 CY7C63231A-SC 
8K 256 6-MHz Resonator OTP. 1.5-Mbps 32 M-8 Com 40-DIP 428-1318-ND 6.13 3.80 3.07 CY7C63413-PC 
8K 256 6-MHz Resonator OTP. 1.5-Mbps 32 M-8 Com 48-SSOP 428-1319-ND 6.13 3.80 3.07 CY7C63413-PVC 
8K 256 6-MHz Resonator OTP. 1.5-Mbps 32 M-8 Com 48-SSOP 428-1320-ND 6.73 4.15 3.37 CY7C63513-PVC 
8K 256 6-MHz Resonator OTP. 1.5-Mbps 16 M-8 Com 24-SOIC 428-1321-ND 5.83 3.65 2.92 CY7C63613-SC 
8K 256 6-MHz Resonator OTP. 1.5-Mbps 11 M-8 Com 18-DIP 428-1322-ND 5.43 3.40 2.72 CY7C63723-PC 
8K 256 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 11 M-8 Com 18-SOIC 428-1323-ND 5.43 3.40 2.72 CY7C63723-SC 
8K 256 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps 17 M-8 Com 24-DIP 428-1324-ND 5.83 3.65 2.92 CY7C63743-PC 
8K 256 6-MHz Resonator OTP 1.5-Mbps ay. M-8 Com 24-SOIC 428-1325-ND 5.83 3.65 2.92 CY7C63743-SC 
Medium Performance Full-Speed Microcontrollers 
8K 256 6-MHz Xtal OTP 12-Mbps 19 M-8 Com 28-SDIP 428-1326-ND 10.20 6.30 5.10 CY7C64013-PC 
8K 256 6-MHz Xtal OTP 12-Mbps 19 M-8 Com 28-SOIC 428-1327-ND 10.20 6.30 5.10 CY7C64013-SC 
8K 256 6-MHz Xtal OTP 12-Mbps 36 M-8 Com 48-SSOP 428-1328-ND 11.23 6.95 5.62 CY7C64113-PVC 
EZ-USB FX Full Speed USB Microcontrollers 
= 8K 12-MHz/XT Ram 12-Mbps 40 8051 Com 128-PQFP 428-1310-ND 21.18 13.10 10.59 CY7C64613-128NC. 
= 8K 12-MHz/XT Ram 12-Mbps 16 8051 Com 52-PQFP 428-1311-ND 19.45 12.00 9.73 CY7C64613-52NC 
_ 8K 12-MHz/XT Ram 12-Mbps 32 8051 Com 80-PQFP 428-1312-ND 20.28 12.55 10.14 CY7C64613-80NC 
USB Hub and Integrated Hub Solutions 
8K 256 6-MHz Xtal OTP. 12-Mbps Hub 4-port M-8 Com 28-SOIC 428-1329-ND 6.50 4.00 3.25 CY7C65100-SC 
8K 256 6-MHz Xtal OTP 12-Mbps Hub 4-port M-8 Com 56-SSOP. 428-1330-ND 8.65 5.40 4.33 CY7C66113-PVC 
8K 256 6-MHz Xtal OTP 12-Mbps Hub 4-port M-8 Com 48-SOIC 428-1331-ND 7.15 4.50 3.58 CY7C65113-SC 
High Speed USB Periphal Controller 
_ 8K 24-MHz Xtal Ram Ree ig 24 8051 Com 56-SSOP 428-1332-ND 29.95 1850 14.98 | CY7C68013-56PVC 


EZ-USB Microcontrollers 


The EZ-USB chip packs the intelligence required by a USB peripheral 
interface into a compact integrated circuit. A Serial Interface Engine 
(SIE) decodes and encodes the serial data and performs error 
correction, bit stuffing, and other signaling-level details required by USB, 
and ultimately transfers data bytes to and from the USB interface. 


The internal microprocessor is enhanced 8051 with fast execution time 
and added features. It uses internal RAM for program and data storage, 
making the EZ-USB family a soft solution. The USB host downloads 
8051 program code and device personality into RAM over the USB bus, 
and then the EZ-USB chip reconnects as the custom device as defined 
by the loaded code. 


The EZ-USB family uses an enhanced SIE/USB interface (called the 


“USB Core”) which has the intelligence to function as a full USB device 
even before the 8051. The enhanced core simplifies 8051 code by 
implementing much of the USB protocol itself. EZ-USB chips operate at 
3.3V. This simplifies the design of bus-powered USB devices, since the 
5V power available in the USB connector (which the USB specification 
allows to be as low as 4.4V) can drive a 3.3V regulator to deliver clean 
isolated power to the EZ-USB chip. 


AN2131-DK001 The development kit for the EZ-USB family provides 
complete hardware and software solutions for accelerating the firmware 
and device driver development for all the members of the families. The 
development kits use the actual silicon for the entire development. 
Cypress’ software utilities and example firmware allow the user to 


generate USB traffic in hours, not weeks! 


An evaluation version of the 8051 Keil Software Tools is included in the 
EZ-USB Development Kits. The evaluation version of the C-Compiler 
lets the designer write 8051 microcontroller applications in C and still get 
the efficiency and speed of assembly language. Advanced features from 
Keil tools include the ability to single step through code. The supplied 
Keil tools are fully functional, but are limited in object size to 4 Kbytes. 


Kit includes: EZ-USB Development Board with AN2131QC, peripheral 
Board for prototyping, a USB cable, and an RS-232 9-pin to 9-pin cable. 


Required Tools not included: Microsoft Visual C++, WDM DDK, and 
Windows 98 PC 


Ram Iso Data Bus Prog UART Digi-Key Price Each Cypress 
Size (KB) Support or Port B VOs Package Speed Part No. 1 25 100 Part No. 
8 Y Both 24 80-PQFP 115.2 428-1307-ND 17.50 10.80 8.75 AN2131QC 
8 Y Port B 16 44-PQFP 115.2 428-1306-ND 16.38 10.10 8.19 AN2131SC 
8 ¥ Data Bus 8 44-PQFP 115.2 428-1308-ND 16.38 10.10 8.19 AN2135SC 
8 N Data Bus 8 44-PQFP 115.2 428-1309-ND 15.33 9.50 7.67 AN2136SC 
EZ-USB Xcelerator Development Kit sic.:.0.sccenicn acmnseerdietead adesiindeeanadarticnosansheebaasae ndeaiah deneid ki oeatapwendeanbensiaed 428-1333-ND 495.00 = = AN2131-DK001 


Developer Kit: CY3671 


The development kit for the EZ-USB FX family provides complete hardware and software solutions for 
accelerating the firmware and device driver development for all the members of the families. The 
development kits use the actual silicon for the entire development. Cypress’ software utilities and example 
firmware allow the user to generate USB traffic in hours, not weeks! 

Devices Supported: CY7C64603-128NC, CY7C64603-52NC, CY7C64603-80NC, CY7C64613-128NC, 
CY7C64613-52NC, CY7C64613-80NC 

Cypress includes an evaluation version of the 8051 Keil Software Tools in the CY3671 Development Kit. The 
evaluation version of the C-Compiler lets the designer write 8051 microcontroller applications in C and still 
get the efficiency and speed of assembly language. Advanced features from Keil tools include the ability to 
single step through code. This makes it easy to detect errors, handle source level debugging, and set 
breakpoints. With the ability to debug code one line at a time and to quickly compile and one-step download 
new code, developers have a more efficient means to complete firmware faster than using emulators. The 
supplied Keil tools are fully functional, but are limited in object size to 4 Kbytes. 


Kit includes: EZ-USB Development Board with CY7C64613-128NC, a Peripheral Board for prototyping, a 
USB cable and an RS-232 9-pin to 9-pin cable. 


428-1334-ND EZ-USB FX Development Board...............00:c cece eee eee e eee eee eee eee seen $495.00 


Developer Kit: SL811HS-DK 


The SL811HS-DK Developer's Kit is designed to help you build your USB Embedded Host Application in 

just 2 - 3 weeks. The kit comes complete with the following: 

* SL811HS/ISA USB host evaluation board 

+ SL811S/ISA USB peripheral evaluation board 

* Demo software source code, ISA host to ISA slave 

+ Demo source code supporting ISA host to full speed device slow speed device, hub, and to slow/full speed 
devices via hub 

+ Specifications and application notes 

+ ISA slave source code example, including USB PC drivers (object code), for win98/2000, CE3.0, MAC and 
others 

+ Email support 

+ Sample chips 

Devices Supported: SL811HS, SL811HST-AC 

Includes: SL811HS and SL811HST Demo (setup file), SL811HS(T) and SL811HST Demo User Manual 

Tool & Application Notes, Firmware source code examples, and System USB demo source code examples. 

428-1345-ND =SL811HS-DK Developer Kit.............. 00.00. c cece cece cence eee e eee ee sees eee eeeees $562.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


EZ-Link USB-to-USB Networking 


The EZ-Link Reference Design allows you to network two or more computers together via their USB ports. 
You can share files, printers, CD ROMS, Tape Back-up Units, and many others. It is perfect for mobile “work 
teams” that need a quick and easy network to take with them from work-site to work-site, or for the laptop 
owner who wants to use his desktop PC's printer or to share or synchronize files with his desktop PC. An 
EZ-Link Instant Network supports multiplayer games that use standard Ethernet protocols. 


Key Features: 

+ Network up to 17 PCs together 

+ Greater than 5 Mbps data transfer rate 

+ Single Chip Solution integrated into a 32 pin TQFP. 
+ Low power - Less than 100 mW 


This Reference Design Kit includes: 
+ Sample ezlink retail package 
+ Design Notes 
+ Schematics 
+ Datasheet 
+ Miniport Device Driver which emulates a Network Interface Connector 
+ Many Software Utilities 
- Easy Install Program 
- On-line Users Manual 
- EZ-Link Network Manager that allows the end user another way quickly to navigate throughout the 
network 


428-1341-ND 


Developer Kit: CY3654 


CY3654 Base-Board 

The CY3654 is the common base board for a variety of our M8 Series products. To emulate a specific USB 
device within a family, the appropriate personality board needs to be purchased (CY3654-Pxx). Each USB 
family will have a unique personality board. The base board (CY3654) will only work when supplemented by 
one of the family specific personality boards. 


EZ-LINK Reference Design Kit ... .. $199.00 


Personality Boards: 
Cypress offers a variety of Personality Boards that accompany the CY3654 Base Board for use in specific 
applications. The following is a list of current offerings: 


CY3654 and CY3654-P02 — Base Board and Personality Board is a development environment in support of 
a variety of applications such as keyboards and other low speed devices requiring more I/O. The CY3654 
and CY3654-P02 is designed for use with Cypress’s CY7C634XX, CY7C635XX, and CY7C636XX M8 
based parts. 


CY3654 and CY3654-P03 — Base Board and Personality Board is a development environment in support of 
a variety of applications such as full-speed peripherals, hubs, and hub plus integrated peripheral 
applications. The CY3654 and CY3654-P03 is designed for use with Cypress’s CY7C64x13 (full-speed), 
CY7C65x13 and CY7C66x13 (hubs) M8 based parts. 


CY3654 and CY3654-P05 — Base Board and Personality Board is a development environment in support of 
a variety of applications such as mice or other low speed USB peripherals. The CY3654 and CY3654-P05 is 
designed for use with Cypress's CY7C632XXA, and CY7C637XX M8 based parts. 


Note: A Complete Development Kit consists of the Base Board plus a Personality Board. Other Personality 
Boards can be used with the same CY3654 Base Board. Please specify both the base-board CY3654, and 
Personality board CY3654-P02, when ordering this particular kit. 


CY3654 Development Kit includes a CY3654 Base board, a RS-232 Cable, and a Power Supply. 
Personality Kits include a CY3654Px00 Personality Board, a CY3654Dx00 Applications Board, Target uC 
Adapters, a target Flex Cable, and application Cables. 


Devices Digi-Key Price Cypress 
Description Supported Part No. Each Part No. 
All USB Personality Boards 
Bi Board Ee i 
ase Boar CY series 428-1337-ND 700.00 CY3654 
: CY7C634XX, CY7C635XX, 
Personality Board and CY7C636XX 428-1338-ND 400.00 CY3654-P02 
: CY7C64X13 (full-speed), 
Pi lity Board ks i 3 
ersonality Boar CY7C65X13, and CY7C66X13 428-1339-ND 400.00 CY3654-P03 
Personality Board CY7C632XXA, and CY7C637XX 428-1340-ND 400.00 CY3654-P05 


Developer Kit: SL11R-DK 


The SL11R from Cypress, is a low cost, full speed Universal Serial Bus (USB) RISC based Controller. The 
SL11R contains a 16-bit RISC processor with built-in BIOS ROM that greatly reduces firmware development 
time. This unique architecture provides the ability to upgrade products, in the field, without changing the 
peripheral hardware. The processor can execute code either from internal ROM/RAM or external DRAM, 
SRAM and ROM. 


The SL11R-DK Developer's kit comes with the following components: 


+ HW reference design for SL11R evaluation board 

+ Assembler/Debugger and built in emulator 

+ Application notes, BIOS ROM information 

+ System Software demo program source code 

+ Generic WDM mini-port driver for WIN98/2000-object code 

+ 2 sample chips 

+ Email support 

Kit Includes: HW reference design for SL11R evaluation board, Assembler/Debugger and built in emulator, 


Application notes, BIOS ROM information, System Software demo program source code, Generic WDM 
mini-port driver for WIN98/2000-object code, and 2 sample chips. 


Devices Supported: SL11R-IDE 


428-1344-ND SL11 Development Tools............. 0.0 ccc cece cece eee ee eect eee e eee teste eeeee $495.00 


Developer Kit: CY3650 


The Cypress USB Developer's Kit is a powerful tool that enables customers to develop USB hardware and 
firmware with emulated Cypress USB ICs. The development system can be run in two modes. In the typical 
development system environment, the board is controlled through a PC-based interface. Software running 
on the PC facilitates debugging through breakpoints, single stepping, and display and modification of 
registers and data RAM. In this mode, firmware can be implemented in on-board EPROM, or downloaded to 
program RAM. The RAM option provides a quick and easy method for testing firmware revisions. 


Devices Supported: CY7C63101A-SC 


The CY3650 Development Kit includes a CY3650 USB development board, a power supply, a USB cable, 
an RS-232 9-pin to 9-pin cable, and a 9-pin to 25-pin adapter 


428-1342-ND —_ USB Development Kit-LO Speed, Low I/O ............ 0.0.00 ccc ccececee eee e tena eens $513.56 


Reference Design: CY4601 
USB to Serial 


The USB to Serial Reference Design is a single chip solution for seamlessly upgrading a serial interface to 
USB. On the host side we provide a custom Windows driver that provides serial port emulation. On the 
peripheral side we provide firmware for different USB microcontrollers to support a range of application 
throughput needs. The design architecture enables easy migration to a true USB device in the future. 


Key Features: 
* 3 chip families supported 
- enCoRe: 600-56K baud (800 bytes/sec) 
- CY7C64013: 600-56K baud (4K bytes/sec) 
+ Includes COM port emulation driver 
+ Supports RI, CD, RTS, CTS, DTR, and DSR control and monitoring 
+ Full control of baud rate, data bytes, stop bits and parity bits 


+ Devices Supported:CY7C63722-PC, CY7C63722-SC, CY7C63723-PC, CY7C63723-SC, CY7C63742- 
PC, CY7C63742-SC, CY7C63743-PC, CY7C63743-SC, CY7C64013-PC, CY7C64013-SC 


This Reference Design Kit includes: 
+ Documentation Design Notes for enCoRe and CY7C64013 Quick Start/User Guide 
+ Serial port emulation driver, Windows based support applications, Firmware source code 


Notes: (1) No board comes with the reference design kit. It is intended to be used in conjunction with the 
development kit for the corresponding part: enCoRe — CY3654 plus CY3654-P05, CY7C64013 — CY4654 
plus CY3654-P03 (2) Sample, untested source code for the EZ-USB microcontroller is also included 


428-1343-ND Reference Design Kit.................. 0. ccc cece cece cece cece tees eee eeeeeeeeeeeeneees $199.00 


Reference Design: CY4610 


Full Speed USB to ATA and Compact Flash 


The Cypress EZ-USB family of microcontrollers provides an ideal USB interface to a Mass Storage device. 
The 16 bit General Programmable Interface of our EZ-USB FX and the 8 bit interface of our EZ-USB provide 
a glueless interface to the attached drive. Our single chip designs provide low cost, flexible and high 
performance solutions. 


Devices Supported: AN2135SC, CY7C64613-128NC, CY7C64613-80NC 


Supported Interfaces: 

+ The EZ-USB FX design supports USB to ATA 
- IDE: Hard Drives 
- ATAPI: ZIP, LS-120, CDs, DVDs 

+ The EZ-USB design supports 
- Compact Flash 


Key Features: 

* Single chip device supports ATA or Compact Flash interfaces 

+ Sustained transfer rates of 1 Mbyte/second 

+ Field Upgradeable Firmware 

+ Large internal RAM allows data buffer and double-buffer bulk endpoints 

* Compatible with Mass Storage Class drivers in standard operating systems 
+ Windows 98 Driver included 


The Reference Design Kit includes: 
+ Design Notes for USB to ATA and USB to Compact Flash 
+ Firmware source and object code 
+ Windows, Mac OS, and DOS drivers 
+ Hardware files for USB to ATA and USB to CompactFlash 
- Schematics 
- Gerber Files 
- Bill of Materials 
+ USB to ATA demonstration board 


428-1336-ND Reference Design Kit ..:.....ccccccietcrtescsaacsecasasensaaneaesaacdesdsadenacaa na $199.00 


Developer Kit: CY3681 


The development kit for the EZ-USB FX2 family provides complete hardware and software solutions for 
accelerating the firmware and device driver development for all the members of the families. The 
development kits use the actual silicon for the entire development. Cypress’ software utilities and example 
firmware allow the user to generate USB traffic in hours, not weeks! 


Cypress includes an evaluation version of the 8051 Keil Software Tools in the USB 2.0 Development Kit. 
The evaluation version of the C-Compiler lets the designer write 8051 microcontroller applications in C and 
still get the efficiency and speed of assembly language. Advanced features from Keil tools include the ability 
to single step through code. This makes it easy to detect errors, handle source level debugging, and set 
breakpoints. With the ability to debug code one line at a time and to quickly compile and one-step download 
new code, developers have a more efficient means to complete firmware faster than using emulators. The 
supplied Keil tools are fully functional, but are limited in object size to 4 Kbytes. 


Devices Supported: CY7C68013-100AC, CY7C68013-128AC, CY7C68013-56PVC 


The kit includes the following: EZ-USB Development Board with CY7C68013-128AC, peripheral Board for 
prototyping, USB cable, and an RS-232 9-pin to 9-pin cable. 


428-1335-ND USB 2.0 Development Kit ............. 0.0.00. c cece cece ence e eee eect nent een e nee en ees $495.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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NEW! CRESS CPLDs 


Oypress offers a wide range of Programmable Logic Devices From PALs with 10 
macrocells and 200 gates up to CPLDs with 3072 macrocells and 200,000 gates. 
Oypress also provides voltages ranging from 2.5V up the typical 5.0V 


Er 


The MAX340 are Erasable Programmable Logic Devices (EPLD) in which OMOS. 
EPROM cells are used to configure logic functions within the device. The MAX® 
architecture is 100% user-configurable, allowing the devices to accommodate a 
variety of independent logic functions. OVS EPROM cells are used to configure 
logic functions within the device. The MAX architecture is 100% user- 
configurable, allowing the devices to accommodate a variety of independent logic 
functions. 


The UltraLogic FLASH370i™ is an In-System Reprogrammable Complex 
Programmable Logic Device (CPLD) and is part of the FLASH370i™ family of 


high-density, high-speed CPLDs. Like all members of the FLASH370i family, they 
are designed to bring the ease of use and high performance of the 22/10, as well 
as PCI Local Bus Specification support, to high-density CPLDs. They are 
electrically erasable and In-System Reprogrammable (ISR),which simplifies both 
design and manufacturing flows. 


The Cypress PAL SPLDs are Advanced second-generation PAL architecture. They 
are OMOS Hash Erasable programmable array logic device. It is implemented 
with the familiar sum-of-products (AND-OR) logic structure and the program- 
mable macrocell. 

The Ultra37000™ family of OVOS CPLDs provides a range of high-density pro- 
grammable logic solutions with unparalleled system performance. The 
Ultra37000 family is designed to bring the flexibility, ease of use, and 
performance of the 22V10 to high-density CPLDs. The architecture is based on a 


number of logic blocks that are connected by a Programmable Inter-connect 
Matrix (PIM). Each logic block features its own product term array, product term 
allocator, and 16 macrocells. The PIM distributes signals from the logic block 
outputs and all in-put pins to the logic block inputs. All of the Ultra37000 devices 
are electrically erasable and In-System Reprogrammable (ISR). 


The Delta39K™ ISR™ CPLD Family based on a 0.18-im, six-layer metal CMOS 
logic process, offers a wide range of high-density solutions at unparalleled 
system performance. The Delta39K family is designed to combine the high 
speed, predictable timing, and ease of use of CPLDs with the high densities and 
low power of FPGAs. With devices ranging from 15,000 to 200,000 usable gates, 
the family features devices ten times the size of previously available CPLDs. Even 
at these large densities, the Delta39K family is fast enough to implement a fully 
synthesizable 64-bit, 66-MHz PCI core. 


Memory Option Digi-Key Price Each Cypress 
Voltage Type Tpd (ns) | Macrocells Gates Power vO Package Part No. 1 25 100 Part No. 
MAX340 HIGH DENSITY EPLDs 
5.0 Erasable 25 192 = Std. 72 84-PLCC 428-1261-ND 93.90 87.64 81.38 CY7C341B-25JC 
5.0 Erasable 15 128 = Std. 60 68-PLCC 428-1262-ND 45.00 42.00 39.00 CY7C342B-15JC 
5.0 Erasable 25 128 = Std. 60 68-PLCC 428-1263-ND 60.45 56.42 52.39 CY7C342B-25JC 
5.0 Erasable 25 64 = Std. 32 44-PLCC 428-1264-ND 27.90 26.04 24.18 CY7C343B-25JC 
5.0 Erasable 15 32 = Std. 24 28-PLCC 428-1265-ND 19.05 17.78 16.51 CY7C344B-15JC 
5.0 Erasable 25 128 = Std. 48 84-PLCC 428-1266-ND 43.50 40.60 37.70 CY7C346B-25JC 
ULTRA LOGIC Flash370i 
5.0 Flash 10 32 800 Std. 37 44-PLCC 428-1267-ND 8.75 7.88 6.99 CY7C3711-110JC 
5.0 Flash 12 64 1600 Std. 37 44-PLCC 428-1268-ND 15.66 14.10 12.51 CY7C372I-100JC 
5.0 Flash 12 64 1600 Std. 69 84-PLCC 428-1269-ND 17.48 16.31 15.15 CY7C3731-100JC 
5.0 Flash 12 128 3200 Std. 69 44-PLCC 428-1270-ND 34.95 32.62 30.29 CY7C374I-100JC 
PAL SPLDs 
3.3 Flash 25 10 300 1/2 22 24-SDIP 428-1273-ND 4.16 3.33 2.59 PALC22V10-25PC 
3.3 Flash 25 10 300 Std. 22 28-PLCC 428-1274-ND 3.67 2.94 2.29 PALC22V10D-25JC. 
3.3 Flash 25 10 300 1/4 22 24-SDIP 428-1275-ND 4.84 3.87 3.01 PALC22V10L-25PC. 
3.3 Flash 25 10 300 1/4 22 28-PLCC 428-1276-ND 4.84 3.87 3.01 PALC22V10L-25JC 
5.0 Flash 15 8 200 Std. 18 20-PLCC 428-1277-ND 3.15 2.52 1.96 PALCE16V8-15JC 
5.0 Flash 15 8 200 Std. 18 20-DIP 428-1278-ND 3.15 2.52 1.96 PALCE16V8-15PC 
5.0 Flash 15 8 200 Std. 18 20-PLCC 428-1279-ND 3.71 2.97 2.31 PALCE16V8-7JC 
5.0 Flash 15 10 300 Std. 22 28-PLCC 428-1280-ND 5.18 4.14 3.22 PALCE22V10-15JC 
5.0 Flash 15 10 300 Std. 22 24-SDIP 428-1281-ND 5.18 4.14 3.22 PALCE22V10-15PC 
5.0 Flash 25 10 300 Std. 22 24-SDIP 428-1282-ND 3.67 2.94 2.29 PALCE22V10-25PC 
5.0 Flash 5 10 300 Std. 22 28-PLCC 428-1283-ND 10.33 9.30 8.25 PALCE22V10-5JC 
5.0 Flash 25 10 300 1/4 22 24-SDIP 428-1284-ND 8.10 6.48 5.47 PLDC20G10-25PC 
ULTRA 37000 CPLDs 
5.0 Flash 10 32 960 Std. 37 44-TQFP 428-1285-ND 5.50 4.40 3.72 CY37032P44-125AC. 
3.3 Flash 12 32 960 Std. 37 44-TQFP 428-1286-ND 5.20 4.16 3.51 CY37032VP44-100AC. 
5.0 Flash 10 64 2000 Std. 69 100-TQFP 428-1287-ND 8.75 7.88 6.99 CY37064P100-125AC 
5.0 Flash 10 64 2000 Std. 37 44-TQFP 428-1288-ND 8.50 6.80 5.74 CY37064P44-125AC 
5.0 Flash 10 64 2000 Std. 69 84-PLCC 428-1289-ND 9.30 7.44 6.28 CY37064P84-125JC 
5.0 Flash 10 128 3800 Std. 133 160-TQFP 428-1290-ND 20.18 18.83 17.49 CY37128P160-125AC 
5.0 Flash 10 192 5700 Std. 125 160-TQFP 428-1291-ND 31.43 29.33 27.24 CY37192P160-125AC 
3.3 Flash 12 192 5700 Std. 125 160-TQFP 428-1292-ND 31.43 29.33 27.24 CY37192VP160-100AC 
5.0 Flash 10 256 7700 Std. 133 160-TQFP 428-1293-ND 44.93 41.93 38.94 CY37256P160-125AC 
DELTA 39K ISR CPLDs 
2.5-3.3 Flash 10 1536 100K Lp 136 208-PQFP. 428-1294-ND 88.25 82.37 76.48 CY39100V208B-125NTC 
2.5-3.3 Flash 10 1536 100K Lp 294 388-BGA 428-1295-ND 132.36 123.54 114.72 CY39100V388B-125MGC 
2.5-3.3 Flash 10 3072 200K Lp 136 208-PQFP. 428-1296-ND 176.48 164.71 152.95 CY39200V208-125NTC. 
2.5-3.3 Flash 10 3072 200K Lp 294 388-BGA 428-1297-ND 264.72 247.08 229.43 CY39200V388-125MGC 


Delta39K™/Ultra37000™ ISR™ 
Programming Kit 


Functional Description: The Delta39K/Ultra37000 ISR Programming Kit enables users to program Ultra37000, 
Ultra37000V, Quantum38K, Delta39K, and PS! CPLDs on board with our ISR Programming Software, the UltralSR 
Programming Cable, and a personal computer. The UltralSR Programming Cable connects to the parallel port of a PCinto 
astandard 10-pin male connector mounted on the user's board. The ISR software provides an easy-to-use Graphical User 
Interface that accepts JEDEC or .hex files as input. The JEDEC/.hex files are used to compose platform independent 
STAPL files. STAPL files contain all the information. 

Features: + Supports Oypress’ Ultra37000™ Ultra37000V™ Quantum38K, Delta39K™ and PSI™ families of products 
+ STAPL programming language support * Standard JTAG programming interface + Multi-device programming + Easy to 
use Windows 98™ Windows 2000™ Windows ME™ and Windows NT™ compatible interface + Biminates programming 
insertion to improve manufacturing efficiency + For programming in the lab, on manufacturing floor, or at remote sites 
+ ATEsupport via STAPL on industry leading ATE platforms 

Kit Contents: + UltralSR™ Programming Cable for use with Ultra37000, Delta39K, and PSI CPLD families + ISR 
Programming Software Release 3.0 * ISR Application Notes + Delta39K™Ultra37000™ Prototype Board 

PC System Requirements: + IBM PC or compatible running Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows ME, 
Windows NT 4.0 Service Pack 5 or later or Windows 2000 Service Pack 1 or later 

+ ne free parallel port 

+ Minimum of 32MB of RAM 

+ Approximately 30MB free hard disk space 


428-1305-ND — Delta39K/Ultra37000 ISR Programming Kit................00cceeceeeeeeec ee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees $99.00 


WarpiISR™ Design Kit for CPLDs 


WarpISR is a complete ISR CPLD design and programming solution. It includes Warp Software and the 
Delta39K\Ultra37000 ISR Programming Kit. Warp is a state-of-the-art HDL compiler for designing with Oypress’ Complex 
Programmable Logic Devices (CPLDs). 

Warp Software System Requirements: + IBM PC or equivalent (Pentium® class recommended) * 32 Mb of RAM (64 Mb 
recommended) + 110 Mb disk space * CD-ROM drive » Windows 98, or Windows NT 4.0 

ISR Software PC System Requirements: + IBM PC or compatible running Windows 98, Windows 98 Second Edition, 
Windows ME, Windows NT 4.0 Service Pack 5 or later, or Windows 2000 Service Pack 1 or later * Cne free parallel port 
+ Minimum of 32 MB of RAM + Approximately 30 MB free hard disk space 

WarpISR includes: » CD-ROM with Warp and on-line documentation *“VHDL for Programmable Logic” textbook by 
Kevin Skahill + UltralSR Programming Cable + CD-ROM with ISR Programming Software Release 3.0 + ISR Application 
Notes + Delta39K\Ultra37000 Prototype board with an Ultra37256VP160 and a Delta39100V208 device + Registration 
Card 

Product Code Description: CY3620R62 WarplSR Design Kit for CPLDs 


428-1304-ND Warp Design Programming Kit For ISR (In-System Reprogram) ---.$175.00 


Warp® CPLD Development Tool for UNIX 


Warp is a state-of-the-art HDL compiler for designing with Oypress’ Complex Programmable Logic Devices (CPLDs). 
Warp utilizes a subset of IEEE 1076/1164 VHDL and IEEE 1364 Verilog as its Hardware Description Languages (HDL) for 
design entry. Then, it synthesizes and optimizes the entered design, and outputs a JEDEC or Intel hex file for the desired 
PLD or CPLD. Warp also accepts VHDL or Verilog produced by the Active- HDL FSM graphical Finite State Machine editor. 
For simulation, Warp provides a timing simulator, as well as VHDL and Verilog timing models for use with third party 
simulators. 


Supports for the following Cypress Programmable Logic Devices: » PSI™ (Programmable Serial Interface™ + Delta- 
39K™CPLDs * Quantum38K™OPLDs + Ultra37000™OPLDs * FLASH370i™CPLDs +» MAX340™CPLDs = Industry- 
standard PLDs (16V8, 20V8, 2210) 


System Requirements + 32 MB of RAM (64 MB recommended) + 110 MB Disk Space » CD-ROM drive * Solaris 2.5 or 
later 


Warp includes: + CD-ROM with Warp and on-line documentation (Getting Started Manual, User's Guide, HDL Reference 
Manual) » VHDL for Programmable Logic Textbook + Registration Card 


Product Code Description: CY3125R62 Warp Development System for UNIX 


428-1302-ND 


Warp® Professional™ CPLD Software 


Functional Description: Warp Professional is an integration of the Warp CPLD Development package with additional 
sophisticated EDA software features from Aldec. In addition to accepting IEEE 1076/1164 VHDL text, IEEE 1364 Verilog 
text and graphical finite state machines for design entry, Warp Professional provides a graphical HDL block diagram 
editor with a library of graphical HDL blocks pre-optimized for Oypress devices. 


‘Walp CPLD Developinent TOON. .scsseusainncauseceaueveese siti dceceesaaalaneudbeasaiuinccuenae $99.00 


Warp Software System Requirements: + IBM PC or equivalent (Pentium® class recommended) + 32 MB of RAM (64 MB 
recommended) * 110 MB Disk Space + CD-ROM drive * Windows 98, or Windows NT 4.0 +» Warp Professional Hardware 
Key for License 


ISR Software PC Requirements: + IBM PC or compatible running Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows 
ME, Windows NT 4.0 Service Pack 5 or later, or Windows 2000 Service Pack 1 or later + One free parallel port * Mini- 
mum of 32 MB of RAM » Approximately 30 MB free hard disk space 


Warp Professional Includes: + Cypress Lab CD-ROM with Warp Professional, ISR software, on-line documentation 
(Getting Started Manual, User's Guide, HDL Reference Manual, Databook) and other Oypress software » VHDL for 
Programmable Logic Textbook + UltralSR Programming Cable » Delta39K\Ultra37000 prototype board with a CY37256V 
160-pin TOFP device and a CY39100V 208-pin POFP device + Registration Card + Hardware License Key 


Product Code Description: CY3128R62 Warp Professional OPLD Software for POs 
428-1303-ND 


Warp OPLD Professional Software .. $495.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Cypress Digi-Key Price Each * 
NEW! | n te rat e d Cc i rcu it Ss Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
ESS g CY7CI356A-133AC | 428-1117-ND | 8M-Bit, 512Kx18 2.5V NoBL™ 
a Sync. Pipe SRAM..........ccseceeseeeeeeees 19.91 18.58 17.26 
Cpa IGEN CY7C1356A-166AC | 428-1112-ND | 8M-Bit, 512Kx18 2.5V NoBL™ 
a 20.48 19.11 17.75 
artiNG: Rartino: eo rm SRAM Lilie 2) it) CY7C1360A-150AC | 428-1113-ND | 8M-Bit, 256Kx36 3.3V Sync. 19.23 17.95 16.67 
Synchronous CY7C1360A-150AJC | 428-1114-ND | 8M-Bit, 256Kx36 3.3V Sync. 19.23 17.95 16.67 
CY7C109B-12VC 428-1032-ND | 1M-Bit, 128Kx8 Power Down, 12ns .......Wide32-SQ) 4.32 3.46 2.69 CY7C1360A-150BGC | 428-1115-ND | 8M-Bit, 256Kx36 3.3V Sync. 19.98 18.65 17.32 
CY7C109B-15VC 428-1033-ND | 1M-Bit, 128Kx8 Power Down, 15ns .......Wide32-SQ) 4.12 330 257 CY7C1360A-166AJC_ | 428-1116-ND | 8M-Bit, 256Kx36 3.3V Sync. 19.53 18.23 16.93 
CY7C109B-15ZC 428-1034-ND | 1M-Bit, 128Kx8 Power Down, 15ns. 432 346 2.69 CY7C1361A-100AC | 428-1117-ND | 8M-Bit, 256Kx36 3.3V Sync. 
CY7C109B-20VC 428-1035-ND | 1M-Bit, 128Kx8 Power Down, 20ns . 371 297 231 Flow Through SRAM ........::ssseeeeseeeees 19.23 17.95 16.67 
CY7C109B-20ZC 428-1036-ND | 1M-Bit, 128Kx8 Power Down, 20ns. 3.89 3.12 2.43 CY7C1361A-100BGO | 428-1118-ND | 8M-Bit, SSECGE 3.3V Sync. 
CY7C109B-25VC 428-1037-ND | 1M-Bit, 128Kx8 Power Down, 25ns . 3.71 297 231 Row Through SRAM ... 19.98 18.65 17.32 
CY7C109B-35VC 428-1038-ND | {IV-Bit, 128Kx8 Power Down, 35ns ....... Wide 32- SQ) 371 297 231 CY7C13614-117AC | 428-1119-ND | 8M-Bit, 256Kx36 3.3V Sync. 
CY7C128A-15PC 428-1039-ND | 16K-Bit, 2Kx8 Power Down, 15ns .. 540 432 3.65 Flow Through SRAM .....0.csccsceceseseee: 19.91 1858 17.26 
CY7C128A-15VC 428-1040-ND | 16K-Bit, 2Kx8 Power Down, 15ns 510 4.08 3.45 CY7C13614-117AJC. | 428-1120-ND | 8M-Bit, 256Kx36 3.3V Sync. 
CY7C128A-20PC 428-1041-ND | 16K-Bit, 2Kx8 Power Down, 20ns 551 441 3.43 Flow Through SRAM .....0....sescesescese: 19.91 1858 17.26 
CY7CI28A-20VC 428-1042-ND | 16K-Bit, 2Kx8 Power Down, 20ns 518 414 3.22 = a = 
CYICIDBA SPC 428-1048 ND| 16K 2168 Dou Dns Sot wee Eee GYTCIS62A-T5OAC  ] 428-1121-ND | 8N-BIt, 512Kx18 3.3V Syn, 19.23 17.95 16.67 
CY7C128A-25VC 428-1044-ND | 16K-Bit, 2Kx8 Power Down, 25ns 518 414 3.22 GVTCISEDR 1S0BCC Pie yea OM Bit, 51218 3.V Sync. Weed Duo eee 
CY7C128A-35PC | 428-1045-ND | 16K-Bit, 2Kx8 Power Down, 25ns ... 551 441 3.43 Selon teenie ERETGUNGA ot oioeteaave ieee ess 
CY7C128A-35VC_| 428-1046-ND | 16KBit, 2Kx8 Power Down, 35ns .. 518 414 3.22 eee OS ere eet Ove at S12618 3.BV Sync. fei eran 
CY7CI28A-45PC 428-1047-ND | 16K-Bit, 2Kx8 Power Down, 45ns 5.60 448 3.78 CYICISE3A100R0 oHon thrash SPAM healiicstltied 19.23 17.95 1667 
CY7C185-15VC 428-1052-ND | 64K-Bit, 8Kx8 Power Down, 15ns 414 332 258 CVTCIS6GA1O0AIC | 498-1126-ND | BM-Bit, 512Kx18 3.3V Sync 
CY7C185-20PC 428-1053-ND | 64K-Bit, 8Kx8 Power Down, 15ns 3.35 269 2.09 Row Through SRAM (Wan (eS 1A 
CY7C185-20VC 428-1054-ND | 64K-Bit, 8Kx8 Power Down, 20ns ... 3.74 299 233 cvrergea-117Ac_ |428-1127-ND| BMcBit, £1 Weds 33V9n0 : : : 
CY7C185-25PC 428-1055-ND | 64K-Bit, 8Kx8 Power Down, 25ns .. 3.35 2.69 2.09 How Through SRAM OS (ER ES 
CY7C185-25VC 428-1056-ND | 64K-Bit, 8Kx8 Power Down, 25ns 374 299 233 : : ; : 
CY7CI85-35PC 428-1057-ND | 64K.Bit, 8Kx8 Power Down’ 35ns 335 269 209 CY7C1367A-150AJC_| 428-1128-ND | 8M-Bit, 512Kx18 3.3V Sync. 19.23 17.95 16.67 
CY7C185-35VC 428-1058-ND | 64K-Bit, 8Kx8 Power Down, 35ns 3.74 299 233 CY7C1370B-133AC | 428-1129-ND | 18M-Bit, 512Kx36 3.3V NoBL™ 
CY7C199-10VC 428-1059-ND | 256K-Bit, 32Kx8 Power Down, 10ns. 284 227 1.77 Syne. Pipe SRAM... -...-..0-eeeeeeeeeee 100-TOFP 49.28 45.99 42.71 
CY7C199-12VC 428-1060-ND | 256K-Bit, 32Kx8 Power Down, 12ns. 2.36 1.89 1.47 CY7C1370B-133BGC | 428-1130-ND | 18M-Bit, 512Kx36 3.3V NoBL™ 
CY7C199-15PC 428-1061-ND | 256K-Bit, 32Kx8 Power Down, 15ns 248 1.98 1.54 Sync. Pipe SRAM. ..............csceeeees 119-BGA 50.03 46.69 43.36 
CY7C199-15VC 428-1062-ND | 256K-Bit, 32Kx8 Power Down, 15ns. 225 180 1.40 CY7C1370BV25-133AC) 428-1131-ND | 18M-Bit, 512Kx36 3.3V NoBL™ 
CY7C199-15ZC 428-1063-ND | 256K-Bit, 32Kx8 Power Down, 15ns 236 1.89 1.47 Syne. Pipe SRAM........0-.-sseree 100-TOFP 49.28 45.99 42.71 
CY7C199-20PC 428-1064-ND | 256K-Bit, 32Kx8 Power Down, 20ns 248 198 149 CY7C1370BV25-150AC] 428-1132-ND | 18M-Bit, 512Kx36 3.3V NoBL™ 
CY7C199-20VC 428-1065-ND | 256K-Bit, 32Kx8 Power Down, 20ns. 225 1.80 1.35 Sync. Pipe SRAM ........eeeeeeeeeeeeeeeees 100-TOFP 50.10 46.76 43.42 
CY7C199-202C 428-1066-ND | 256K-Bit, 32Kx8 Power Down, 20ns 238 190 1.43 CY7C1370BV25-167AC} 428-1133-ND potent a. 3.3V NoBL™ ae ees 
CY7C199-25PC 428-1067-ND | 256K-Bit, 32Kx8 Power Down, 25ns 248 198 1.49 . Pipe : . : . 
CY7C199-25VC 428-1068-ND | 256K-Bit, 32Kx8 Power Down, 25ns. 2.25 180 1.35 CY7C1371B-100AC | 428-1134-ND | 18M-Bit, 512Kx36 3. 
CY7C199-35PC 428-1069-ND | 256K-Bit, 32Kx8 Power Down, 35ns 248 1.98 1.49 Syne. Row Through SRAM.......-.....-+0+ 100-TOFP 50.10 46.76 43.42 
CY7C199-35VC 428-1070-ND | 256K-Bit, 32Kx8 Power Down, 35ns. 2.25 1.80 1.35 CY7C1372B-133BGC | 428-1135-ND | 18M-Bit, 1024Kx18 3.3V NoBL™ 
CY7C1009B-12VC | 428-1000-ND | 1IM-Bit, 128Kx8 Power Down, 12ns . 4.32 346 269 Sync. Pipe SRAM ........eeecceeereeeeeeeees 119-BGA 50.03 46.69 43.36 
CY7C1009B-15VC_—_| 428-1001-ND | 1M-Bit, 128Kx8 Power Down, 15ns . 412 330 257 CY7C1372BV25-167AC] 428-1136-ND | 18M-Bit, 1024Kx18 2.5V NoBL™ 
CY7C1009B-20VC | 428-1002-ND | 1M-Bit, 128Kx8 Power Down, 20ns . 3.71 297 231 , 50.85 47.46 44.07 
CY7C1019B-12VC_—_| 428-1003-ND | 1M-Bit, 128Kx8 Power Down, 12ns .......Wide32-SQ) 5.06 4.05 3.15 CY7C1380B-133AC _| 428-1440-ND | 18M-Bit, 512Kx36 3.3V Sync. SRAM 49.28 45.99 42.71 
CY7C1019B-15VC__| 428-1004-ND | 1M-Bit, 128Kx8 Power Down, 15ns .......Wide32-SQ) 4.84 3.87 3.01 CY7C1380B-150AC | 428-1441-ND | 18M-Bit, 512Kx36 3.3V Sync. SRAM 50.10 46.76 43.42 
CNG ee a nae Be ek om = -Wide 32-SOJ A eee peo CY7C1380B-167AC | 428-1442-ND | 18M-Bit, 513Kx36 3.3V Sync. SRAM ... 50.85 47.46 44.07 
F | wer Down, 12ns . 5 . CY7C1381B-100AC | 428-1137-ND | 18M-Bit, 512x36 3.3V Standard 
CY7C1020-15ZC 428-1007-ND | 512K-Bit, 32Kx16 Power Down, 15ns ........ 419 335 261 ee ‘: ore How hog ar oes: 50.10 46.76 43.42 
CY7C1020V33-15ZC | 428-1008-ND | 512K-Bit, 32Kx16 3.3V Power Down, 16ns.. -44-TSOP2 4.21 3.37 262 CY7C1382B-133AC | 428-1138-ND | 18M-Bit, 512Kx36 3.3V Standard 
CY7C1021B-12VC__| 428-1009-ND | 1M-Bit, 64Kx16 Power Down, 12ns . 432 346 269 Sync. Pipe SRAM. .......cscscseseeseseesees 49.28 45.99 42.71 
CY7CI021B-15VC | 428-1010-ND | 1IM-Bit, 64Kx16 Power Down, 15ns . 412 330 257 i Bi 
CY7C1021B-15ZC —_| 428-1011-ND | 1M-Bit, 64Kx16 Power Down, 15ns . 432 346 269 CYICISESE 100A EE "Ore Row oa SPAA 5010 46.76 43.42 
CY7C1021BV33-10VC] 428-1012-ND | 1M-Bit, 64Kx16 3.3V Pwr. Down, 10ns 461 369 287 CY7C1386B-167AC | 428-1140-ND| 18M-Bit, 512Kx36 3.3V Standar 
CY7C1021BV33-10ZC| 428-1013-ND | 1M-Bit, 64Kx16 3.3V Power Down, 10ns 4.84 387 3.01 Sync. Pipe SRAM... cssccsssssseseseeeee 400-TOFP 50.85 47.46 44.07 
CY7C1021BV33-12VC| 428-1014-ND | 1M-Bit, 64Kx16 3.3V Pwr. Down, 12ns .... 432 3.46 2.69 
CY7C1021BV33-12ZC] 428-1015-ND | 1M-Bit, 64Kx16 3.3V Power Down, 12ns...... 461 369 287 Dual Port SRAM 
CY7C1021BV33-15VC] 428-1016-ND | 1IM-Bit, 64Kx16 3.3V Pwr. Down, 15ns .... 412 330 257 CY7CQ006A-20AC 428-1141-ND | 128K-Bit, 16Kx8 Async. Power Down, 20ns....80-TOFP 23.10 21.56 20.02 
CY7C1021BV33-15ZC | 428-1017-ND | 1M-Bit, 64Kx16 3.3V Power Down, 15ns. 432 346 269 CY7Q006A-20JC 428-1142-ND | 128K-Bit, 16Kx8 Async. Power Down, 20ns ...68-PLOC 23.10 21.56 20.02 
CY7C1021BV33L-15ZC| 428-1018-ND | 1M-Bit, 64Kx16 3.3V Power Down, 15ns...... 484 387 3.01 CY7OO06AV-20AC | 428-1143-ND | 128K-Bit, 16Kx8 3.3V Asyne. 
CY7C1041B-15VC__| 428-1019-ND | 4M-Bit, 256Kx16 Power Down, 15ns......Wide44-SQJ 11.43 10.29 9.13 Power Down, 20ns 30.03 28.03 26.03 
CY7CI041B-15ZC | 428-1020-ND | 4M-Bit, 256Kx16 Power Down, 15ns......... 44-TSOP2 12.00 10.80 9.58 CY7Q007A-20AC 428-1144-ND | 256K-Bit, 32Kx8 Async. Power Down, 20n: 33.00 30.80 28.60 
CY7C1041BV33-12ZC | 428-1021-ND | 4M-Bit, 256Kx16 3.3V Power Down, 12ns....44-TSOP2 12.66 11.40 10.11 CY70007A-20JC 428-1145-ND | 256K-Bit, 32Kx8 Async. Power Down, 20ns ...68-PLOC 33.00 30.80 28.60 
CY7C1041BV33-15VC| 428-1022-ND | 4M-Bit, 256Kx16 3.3V Power Down, 15ns....Wide44-SQJ 11.43 10.29 9.13 CY70008-20AC 428-1146-ND | 512K-Bit, 64Kx8 Async. Power Down, 20ns ... 37.95 35.42 32.89 
CY7C1041BV33-15ZC | 428-1023-ND | 4M-Bit, 256Kx16 3.3V Power Down, 15ns....44-TSOP2 12.00 10.80 9.58 CY70008V-15AC 428-1147-ND | 512K-Bit, 64Kx8 3.3V Async. 
CY7C1041BV33-20ZC | 428-1024-ND | 4M-Bit, 256Kx16 3.3V Power Down, 20ns....44-TSOP2 10.91 9.83 8.72 Power Down, 15ns.. ssadndsdseveoasnaiead 56.93 53.13 49.34 
CY7CI049B-15VC | 428-1025-ND | 4M-Bit, 512Kx8 Power Down, 15ns . 36-SQ) 11.43 10.29 9.13 C¥70009-15AC 428-1148-ND | 1M-Bit, 128Kx8 Async. Power Down, 15ns ... 89.24 83.29 77.34 
CY7C1049B-17VC 428-1026-ND | 4M-Bit, 512Kx8 Power Down, 15ns . 36-SQ) 10.91 983 872 CY70009V-15AC. 428-1149-ND | 1M-Bit, 128Kx8 3.3V Async. 
CY7C1049B-20VC 428-1027-ND | 4M-Bit, 512Kx8 Power Down, 20ns . 36-SO) 10.33 9.30 8.25 Power Down, 15S ............cccseseseeeeee 102.96 96.10 89.24 
CY7C1049BL-17VC | 428-1028-ND | 4-Bit, 512Kx8, LP, Power Down, 17ns . 36-SQ) 15.33 13.80 12.24 CY70016A-15AC. 428-1150-ND | 128K-Bit, 16Kx9 Async. Power Down, 15ns 30.03 28.03 26.03 
CY7C1049BL-25VC _| 428-1029-ND | 4M-Bit, 512Kx8, LP, Power Down, 25ns . 13.83 12.45 11.04 CY70018-15AC 428-1151-ND | 512K Bit, 64Kx9 Async. Power Down, 15ns .... 64.14 59.87 55.59 
CY7C1049BV33-15VC) 428-1030-ND | 4M-Bit, 512Kx8 3.3V Power Down, 15ns. 11.43 10.29 913 CY70019-15AC. 428-1152-ND | 1M-Bit, 128Kx9 Async. Power Down, 15ns ... 89.24 83.29 77.34 
CY7C1049BV33-20VC| 428-1031-ND | 4M-Bit, 512Kx8 3.3V Power Down, 20ns.... 10.91 983 8.72 r q “Bi 
CY7C1399B-12VC | 428-1048-ND | 256K-Bit, 32Kx8 3.3V Power Down, 12ns.. 2.36 189 1.47 INS pad porinee ‘ees — 102.96 96.10 89.24 
CY7C1399B-12ZC —_| 428-1049-ND | 256K-Bit, 32Kx8 3.3V Power Down, 12ns 248 198 1.54 cy70024-15AC 428-1154-ND | 64K-Bit, AKI 33VAgync 7 : : 
CY7C1399B-15VC | 428-1050-ND | 256K Bit, 32Kx8 3.3V Power Down, 15ns 2.25 180 1.40 Power Down, 15ns....... ee 2475 2340 21.45 
CY7C1399B-15ZC _| 428-1051-ND ge Fase pone 5ns .. 236 1.89 1.47 cyron24av-25ac | 428-1155-ND | 64K-Bit, 4kx16 3.3V Async. 
Power Down, 25nS ....+.sscssseeeereeeteees 16.50 15.40 14.30 
CY7C1325B-100AC | 428-1086-ND | 4IV-Bit, 256Kx18 3.3V Sync. SRAM. ae 9.33 840 7.45 CY70025-15AC 428-1157-ND | 128K-Bit, 8Kx16 Async. Power Down 
CY7C1325B-117AC | 428-1087-ND | 4M-Bit, 256Kx18 3.3V Sync. SRAM. 9.75 878 7.79 Interrupt, Busy, 15NS....0.0.ccccceeseseeeeee 34.65 32.34 30.03 
CY7C1327B-100AC | 428-1088-ND | 4M-Bit, 256Kx18 3.3V Sync. Pipe SRAM 9.33 840 7.45 CY70025-25)C 428-1158-ND | 128K-Bit, 8Kx16 Async. Power Down 
CY7C1327B-133AC | 428-1089-ND | 4IM-Bit, 256Kx18 3.3V Sync. Pipe SRAM 9.75 878 7.79 Interrupt, Busy, 25S... sscscssesesseseeee 23.10 21.56 20.02 
CY7C1329-100AC__| 428-1090-ND | 2M-Bit, 64Kx32 3.3V Sync. Pipe SRAM... 7.00 5.60 4.73 CY7O025AV-20AC | 428-1161-ND | 128K-Bit, 8Kx16 3.3V Async. Power Down 
CY7C1338B-100AC | 428-1091-ND aM Bt, Zeke 3.3V Syne. ea vey hy as Interrupt, Busy, 20S 0.2... eeeeeeeeeees 30.03 28.03 26.03 
iow Ihroug! SRAM .. 5. fc q a-7 
CY7C1339B-100AC | 428-1092-ND | 4M-Bit, 128Kx32 3.3V Sync. 9.33 840 7.45 ee ne END pa oear nai ei saduratbctdesseear bes 33.00 30.80 28.60 
CY7C1339B-133AC | 428-1093-ND | 4M-Bit, 128Kx32 3.3V Sync. 9.75 878 7.79 cv70027-2080 428-1163-ND | 512K-Bit, 32Kx16 Asyno. 
CYCISA5B-100AG | 428-1094-ND)) 4M-Bit, 1261536 3.3V Syne. Power Down, 20N8 ......0sscsceseseseeeees 37.95 35.42 32.89 
EEE Gea TE SmnEE aera eh ee oe ess) Sa) Uc) CY70027V-15AC | 428-1164-ND | 512K-Bit, 32Kx16 3.3V Asyne. 
S ro : z Power Down, 15n: +2 . 13 49. 
Row Through SRAM es) ee ee ©770028-15AC eet SHAN ous Peyrcs Foner Down, 12ns. = = aa aa 
CY7C1347B-100AC | 428-1096-ND | 4M-Bit, 128Kx36 3.3V Sync. 9.33 840 7.45 Cy70028-20A0 428-1444.ND | SRAM 64Kx16 he Power Down 151 68.64 6407 59.49 
CY7C1347B-133AC | 428-1097-ND | 4M-Bit, 128Kx36 3.3V Sync. 9.75 878 7.79 : HYG. ROWE OWN, TONS + és : & 
d CY70028V-15AC 428-1165-ND | 1M-Bit, 64Kx16 3.3V Async. 
CY7C1350B-100AC _| 428-1098-ND | 4M-Bit, 128Kx36 3.3V Sync. 9.33 8.40 7.45 Power Down, 15ns 102.96 96.10 99.24 
CY7C1350B-133AC | 428-1099-ND | 4M-Bit, 128Kx36 3.3V Sync. 9.83 885 7.85 CY70036A-15AC 428-1166-ND | 256K-Bit, 16Kx18Asyna : ; ‘ 
CY7C1350B-143AC | 428-1100-ND | 4M-Bit, 128Kx36 3.3V Sync. Pipe SRAM .....100-TOFP 10.00 9.00 7.98 Powe! Down lSns... 55.77 52.06 48.34 
CY7C1352B-100AC | 428-1102-ND | 4M-Bit, 256Kx18 3.3V NoBL™ = erence eee : - : 
Sync. Pipe SRAM.........ceseesseeseesseeeee 100-TORP 933 840 745 CY7CO36AV-20AC | 428-1167-ND | 256K-Bit, 16Kx18 3.3V Async. 
CY7C1352B-133AC | 428-1103-ND | 4M-Bit, 256Kx18 3.3V NoBL™ Power Down, 20S ........+.++0seeeeeeres 58.77 52.06 48.34 
Sync. Pipe SRAM..........:scceseseeseeeeee 100-TOFP 9.83 8.85 7.85 CY70037-15AC 428-1168-ND shat neni an alone ry area 
q TT au jf ADNS ca asunsaissachsesrancined , , . 
CY7CIS5SB-100AG Eee “one Eh hte Len : CY70037V-15AC 428-1169-ND | 512K-Bit, 32Kx18 3.3V Async. 
. gh SRAM. ......eeeeeeeees 100-TORP 9.33 8.40 7.45 
CY7CI354A-100AC | 428-1105-ND | 8M-Bit, 256Kx36 3.3V NoBL™ Power Down, 15ns .. UB OUESS.O8 R685 
Sync. Pipe SRAM. ...........000ceeeeeeeeee 100-TOFP 19.23 17.95 16.67 CY70038V-15AC 428-1170-ND | 1M-Bit, 64Kx18 3.3V Async. 
CY7C1354A-133AC | 428-1106-ND | 8M-Bit, 256Kx36 3.3V NoBL™ Power Down, 15ns .............ccsceeeeeee ee 102.96 96.10 89.24 
Sync. Pipe SRAM. ........ssseeseeeeeeees 100-TOFP 19.91 18.58 17.26 CY70056V-15AC 428-1172-ND | 512K-Bit, 16Kx36 3.3V Async. 
CY7CI354A-133BG0 | 428-1107-ND | 8M-Bit, 256Kx36 3.3V NoBL™ Power Down FLEX36 15nS ......2-2++-s:00+- 74.01 69.08 64.15 
Sync. Pipe SRAM. .....2.0e cece 119-BGA 20.66 19.28 17.91 CY7O057V-12AC 428-1173-ND | 1M-Bit, 32Kx36 3.3V Asynec. 
CY7C1354A-166BCC | 428-1108-ND | 8IM-Bit, 256Kx36 3.3V NoBL™ Power Down FLEx36 12Ns ........0s0cs00e+ 144-TOFP_ 123.56 115.32 107.09 
Sync. How Through SRAM.........-....:06++ 119-BGA 21.23 19.81 18.40 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 267 


Cypress Digi-Key Price Each * 
‘ : Part No. Part No. Description 125 100 
ESS Integrated Circuits (con) CY7CA66A-105C 428-1255-ND | 64Kx9, Async. Cascade FIFO, 10ns 81.38 75.95 70.53 
= CY7C4201-10AC 428-1204-ND | 256x9, Sync. FIFO, 10ns 16.33 14.70 13.04 
= z CY7C4201-10JC 428-1205-ND | 256x9, Sync. FIFO, 10ns .... 16.33 14.70 13.04 
Cypiess eee Geena a Hither sade CY7CAZ01V-15AC | 428-1206-ND | 256x9, 3.3V Sync. FO, 15ns 1291 1163 1031 
cule clus ecripuony 9. CY7C4205-10AC _| 428-1207-ND | 256x18, Sync. FIFO, 10ns..... 64-TOP 23.18 21.63 20.09 
CRNA aad ports eo eae te 144: Tore Reece Oe CY7C1205V-15ASC | 428-1208-ND | 256x18, 3.3V Sync. FIFO, 15ns. 64STOP 1860 17.36 16.12 
CV7C130-55PC PSTD! BBL iesAvne : : : CY7C4211-105C 428-1210-ND | 512x9, Sync. FIFO, 10ns 32-PLOC 16.20 15.12 14.04 
Peat De 4 neat 46-PDin NE COTE ae CY7C4211-15AC 428-1211-ND | 512x9, Sync. FIFO, 10ns ... 32-TOP 14.24 12.83 11.38 
CyTCISI-18NC JRE CANE BIC Kee Asvre FS Saulaelsnes Aas P is : s CY7C4211V-15AC | 428-1212-ND | 512x9, 3.3V Sync. IFO, 15ns 32-TOFP 14.24 12.83 11.38 
Sir |52 are Ae Heh Nesom spool 2) AES CY7C4215-10JC 428-1213-ND | 512x18, Sync. FO, 10ns..... 68-PLOC 25.50 23.80 22.10 
eon Mestet 15t iis fesiaiini sissies = DSSIEES. SOB: CY7CA2Z15V-15ASC | 428-1214-ND | 512x18, 3.3V Sync. FIFO, 1Sns. 64-STOP 2048 19.11 17.75 
CV7C131-25C 428-1193-ND | 8K Bit, 1Kx8 Asyne. C¥704221-105C 428-1215-ND | 1Kx9, Sync. FIFO, 10ns . 32-PLOC 19.50 18.20 16.90 
Bowes Daw MESIGT EDU ies seth SOR COS S2 CY7CAZ21V-15AC | 428-1216-ND | 1Kx9, 3.3V Sync. FO, 16ns . 32-TOP 15.45 14.42 13.39 
CV7C131-25NC 428-1194-ND | 8K Bit, 1Kx8 Async. CY704225-15AC | 428-1217-ND| 1Kx18, Sync. FIFO, 15ns..... 64-TOFP 2258 21.07 19.57 
Power Down Master 25S .............+1+0++ 9.50 7.60 6.42 CY7C4225V-15ASC_| 428-1218-ND | 1Kx18, 3.3V Sync. FIFO, 15ns 64-STOFP 22.58 21.07 19.57 
CY7CIS1-35C 428-1195-ND)) SK-Bit, 1KxB Async. CY7C4231-10JC | 428-1219-ND | 2Kx9, Sync. FO, 10ns .... 32-PLOC 23.40 21.84 20.28 
Power Down Master 25nS ...+.+++1-+-s+++0+ SHORNCSS ROS! CY7CA2B1V-15JC | 428-1220-ND | 2Kx9, 3.3V Sync. AFO, 15n: 18.60 17.36 16.12 
CY7C131-55SC 428-1196-ND | 8K-Bit, 1Kx8 Async. CY7C4235-15AC 428-1221-ND | 2Kx18, Sync. IFO, 15ns 27.08 25.27 23.47 
Power Down Master S5ns .. 6.60 528 4.46 CY7C4235V-15ASC__ | 428-1222-ND | 2x18, 3.3V Sync. FIFO, 15ns 64-STOFP 27.08 25.27 23.47 
CY7C132-35PC 428-1197-ND | 16K-Bit, 2Kx8 Async. CY704241-15JC 428-1223-ND | 4Kx9, Sync. FIFO, 10ns .... 32-PLOC 22.35 20.86 19.37 
Power Down Master 35nS.........2..ssssse+ 8.80 7.04 5.94 CY7TCAZAIV-15JC | 428-1224-ND | 4Kx9, 3.3V Sync. AFO, 1n: 32-PLOC 2235 20.86 19.37 
CY7C132-55PC 428-1198-ND | 16K Bit, 2Kx8 Async. CY7C4245-15ASC | 428-1225-ND | 4Kx18, Sync. FIFO, 15ns... 64-STOFP 32.55 30.38 28.21 
Power Down Master S5ns .......++-+1+sss 7.20 5.76 4.86 CY7C4245V-15ASC_ | 428-1226-ND | 4Kx18, 3.3V Sync. FIFO, 15ns 64-STOFP 32.55 30.38 28.21 
CY7C136-55JC 428-1199-ND | 16K-Bit, 2Kx8 Async. Power Down Master.....52-PLOC 7.20 5.76 4.86 CY7C4251-15AC 428-1228-ND | 8Kx9, Sync. FIFO, 10ns..... 32-TOFP 26.85 25.06 23.27 
CY7C138-25JC 428-1445-ND | 32K-Bit, 4Kx8 Async. Master/Slave CY7C4251V-15AC__| 428-1229-ND | 8Kx9, 3.3V Sync. FIFO, 15ns . 32-TOFP 26.85 25.06 23.27 
Power Down, 25NS .......-.22200ssssseeeeeees 68-PLOC 28.73 26.81 24.90 CY7C4255-10AC 428-1230-ND | 8Kx18, Deep Sync. AFO, 10ns .. 64-TOFP 60.00 56.00 52.00 
CY7C141-25JC 428-1200-ND | 8K-Bit, 1Kx8 Async. CY7C4255V-10ASC | 428-1231-ND | 8Kx18, 3.3V Deep Sync. FIFO, 10ns 64-STOFP 57.00 53.20 49.40 
Power Down, 25ns Slave............+++-+0 52-PLOC 9.50 7.60 6.42 CY704261-10JC 428-1232-ND | 16Kx9, Deep Sync. FIFO, 10ns 32-PLOC 60.00 56.00 52.00 
CY7C142-55PC 428-1201-ND | 16K-Bit, 2Kx8 Async. CY7C4261-15JC 428-1233-ND | 16Kx9, Deep Sync. FIFO, 15ns ... 32-PLOC 48.00 44.80 41.60 
Power Down, 55ns Slave..........c:sceeeeeees 48-PDip 7.20 576 4.86 CY7C4261V-10JC _| 428-1234-ND | 16Kx9, 3.3V Deep Sync. FIFO, 10n 32-PLOC 57.00 53.20 49.40 
CY7C146-255C 428-1202-ND | 16K-Bit, 2Kx8 Async. CY704265-10AC 428-1235-ND | 16x18, Deep Sync. AFO, 10ns... 64-TOP 84.00 78.40 72.80 
Power Down, 25ns Slave........:cescesecees 52-PLOC 10.00 9.00 7.98 CY7C4265V-10ASC | 428-1236-ND | 16Kx18, 3.3V Deep Sync. FIFO, 10ns. 64-STOFP 81.00 75.60 70.20 
CY7O0241AV-25AC | 428-1156-ND | 64K-Bit, 4Kx18 3.3V Async. CY7C4271-105C 428-1237-ND | 32Kx9, Deep Sync. FIFO, 10ns .. 32-PLOC 84.00 78.40 72.80 
Power Down, 25S ........:0scseceesesseee 100-TOFP 16.50 15.40 14.30 CY7C4271V-10JC | 428-1238-ND | 32Kx9, 3.3V Deep Sync. FIFO, 10 32-PLOC 81.00 75.60 70.20 
CY¥700251-15AC 428-1159-ND | 128K-Bit, 8x18 Async. Power Down, 15ns...100-TOFP 30.50 28.47 26.43 CY704275-10ASC__| 428-1239-ND | 32Kx18, Deep Sync. FIFO, 10ns ... 64-STOFP_ 109.20 101.92 94.64 
CY700251AV-25AC | 428-1160-ND | 128K-Bit, 8Kx18 3.3V Asyne. CY7CA275V-10ASC | 428-1240-ND | 32Kx18, 3.3V Deep Sync. FIFO, 10ns. 64-STOFP 105.00 98.00 91.00 
Power Down, 25S .........:sescccseeeee 100-TOFP 23.10 21.56 20.02 CY7C4285-10ASC | 428-1241-ND | 64Kx18, Deep Sync. FIFO, 10ns ... 64-STOFP 141.98 132.51 123.05, 
CY7CD430BV-100BGC] 428-1171-ND | 64x18 3.3V QuadPort™Switch DSE........... 272-BGA 216.00 201.60 187.20 CY7C4285V-10ASC | 428-1242-ND | 64Kx18, 3.3V Deep Sync. FIFO, 10ns. 64-STOFP 135.00 126.00 117.00 
CY7C09089V-12AC | 428-1175-ND | 512K-Bit, 64Kx8 3.3V Sync. CY7C4291-10JC 428-1244-ND | 128Kx9, Deep Sync. IFO, 10ns..... 32-PLOC 141.98 132.51 123.05 
3-Mode Power Down, 15NS ......0.scs0s0++ 37.95 35.42 32.89 CY7C4291V-10JC _| 428-1245-ND | 128Kx9, 3.3V Deep Sync. FIFO, 10ns 32-PLOC 135.00 126.00 117.00 
CY7CO9099V-12AC | 428-1176-ND | 1M-Bit, 128Kx8 3.3V Sync. CY7C4421-10AC 428-1248-ND | 64x9, Sync. FIFO, 10ns.. 32-TOP 14.66 13.20 11.71 
3-Mode Power Down, 12ns .. 68.64 64.07 59.49 CY7C4425-10AC 428-1249-ND | 64x18, Sync. FIFO, 10ns ... 64-TOFP 21.08 19.67 18.27 
CY7009159AV-12AC | 428-1177-ND | 64K-Bit, 8Kx9 3.3V Sync. CY7C4425V-15ASC | 428-1250-ND | 64x18, 3.3V Sync. FIFO, 15ns .. 64-STOFP 16.88 15.75 14.63 
3-Mode Power Down, 12ns ...........0...05 16.50 15.40 14.30 CY7C4811-10AC. 428-1256-ND | 512x9x2, Double Sync. FIFO, 10n: 64-TOFP 27.60 25.76 23.92 
CY7009179V-12AC | 428-1178-ND | 256K-Bit, 32Kx9 3.3V Sync. CY7C4821-10AC 428-1257-ND | 1Kx9x2, Double Sync. FIFO, 10ns 64-TOFP 33.15 30.94 28.73 
3-Mode Power Down, 12nS ........:.-:0:0+: 42.90 40.04 37.18 C¥7C4831-10AC 428-1258-ND | 2Kx9x2, Double Sync. AFO, 10n: 64-TOP 30.83 37.17 3452 
Cv7009189-9AC | 428-1180-ND | 512K Bit, 64Kx9 Sync. 3-Mode CY7C4841-10AC 428-1259-ND | 4Kx9x2, Double Sync. IFO, 10n 64-TOFP 47.85 44.66 41.47 
Power Down, OS ..scssssscssrescessessesens 64.14 59.87 55.59 CY7C4851-10AC 428-1260-ND | 8Kx9x2, Double Sync. IFO, 10ns.. 64-TOFP 57.38 53.55 49.73 
CY7009189-12AC | 428-1179-ND | 512K-Bit, 64Kx9 Sync. 3-Mode Buffers 
Power Down, 12ns .... 49.34 46.05 42.76 Cy2305SC-1 428-1346-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Int. Feedback ... 3.15 252 1.96 
CY7009199-9AC 428-1181-ND | 1M-Bit, 128Kx9 Sync. 3-Mode CY2305SC-1H 428-1348-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Int. Feedback 3.15 252 1.96 
Power Down, 9NS ......--++--1eeeeeee 89.24 83.29 77.34 Cy2305SI-1 428-1347-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Int. Feedback 5.00 4.00 338 
CY7009269A-12AC | 428-1182-ND | 256K-Bit, 16Kx16 Sync. 3-Mode Cy2305SI-1H 428-1349-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Int. Feedback 5.00 4.00 3.38 
Power Down, 1218 ........:.ceccsesseeeees 100-TOFP 33.00 30.80 28.60 cy2308SC-1 428-1350-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. Feedback. 670 5.36 453 
CY7009269V-12AC | 428-1183-ND | 256K-Bit, 16Kx16 3.3V Sync. Cy2308SC-2 428-1356-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. Feedback. 6.70 536 4.53 
3-Mode Power Down, 12ns ..............0++ 100-TOFP 33.00 30.80 28.60 Cy2308SC-3 428-1358-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. Feedback. 6.70 536 4.53 
CY7009279-12AC | 428-1184-ND | 512K-Bit, 32Kx16 Sync. 3-Mode CY2308SC-4 428-1360-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. Feedback. 6.70 536 4.53 
Power Down, 12S .......0+1sseeeeees 100-TOFP 37.95 35.42 32.89 y2308SC-1H 428-1352-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. Feedback. 670 5.36 453 
CY7C09279V-12AC | 428-1185-ND | 512K-Bit, 32Kx16 3.3V Sync. Cy2308SC-5H 428-1362-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. Feedback. 670 5.36 453 
3-Mode Power Down, 12n ........:.::0:0+: 100-TOFP 37.95 35.42 32.89 v2308SI-1 428-1351-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. Feedback. 11.16 10.05 892 
CY7009289-12AC | 428-1186-ND | 1M-Bit, 64Kx16 Sync. 3-Mode cy2308SI-2 428-1357-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. Feedback. 11.16 10.05 8.92 
Power Down, 1218 .........cceceseeseseeee 100-TOFP 68.64 64.07 59.49 Cy2308SI-3 428-1359-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. Feedback. 11.16 10.05 8.92 
CY7009289V-12AC | 428-1187-ND | 1M-Bit, 64Kx16 3.3V Sync. cy2308SI-4 428-1361-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. Feedback. 11.16 10.05 8.92 
3-Mode Power Down, 12ns ......:.:+::+0++ 100-TOFP 68.64 64.07 59.49 Cy2308SI-1H 428-1353-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. Feedback. 11.16 10.05 8.92 
CY7009349A-12AC | 428-1446-ND | 64K-Bit, 4Kx18 Sync., Power Down, 12ns.... 1650 15.40 14.30 G¥2308Z0-1H 428-1354-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. Feedback 800 640 540 
CY7009349AV-12AC | 428-1447-ND | 64K-Bit, 4Kx18 3.3V Sync. Pwr. Down, 12ns...100-TOFP 16.50 15.40 14.30 CY2308ZC-5H 428-1363-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. Feedback 8.00 640 5.40 
CY7C09369V-12AC | 428-1448-ND | 256K-Bit, 16Kx18 3.3V Sync. cy2308Z1-1H 428-1355-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. Feedback 1150 10.35 9.18 
Power Down, 1218 .........ccccscseeseeees 100-TOFP 42.90 40.04 37.18 Cy2308Z1-5H 428-1364-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Ext. Feedback 11.50 10.35 9.18 
CY7009379-12AC__| 428-1449-ND | 512K-Bit, 32Kx18 Sync. Pwr. Down, 12ns....100-TOFP 49.34 46.05 42.76 cy2309SC-1 428-1365-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Int. Feedback. 518 414 3.22 
CY7009379V-12AC | 428-1450-ND | 512K-Bit, 32Kx18 3.3V Sync. Cv2309SC-1H 428-1367-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Int. Feedback. 518 414 322 
Power Down, 1218 ......ccccsceseseeseseeees 100-TOFP 49.34 46.05 42.76 cy2309SI-1 428-1366-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Int. Feedback . 810 648 5.47 
CY7009389V-12AC | 428-1451-ND | 1M-Bit, 64Kx18 3.3V Sync. Pwr. Down, 12ns...100-TOFP 68.64 64.07 59.49 Cy2309SI-1H 428-1368-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Int. Feedback . 810 648 5.47 
CY7009449PV-AC | 428-1188-ND | 128K-Bit, 4Kx32 3.3V Sync. SRAM PCI Cont....160-TOFP 34.43 32.13 29.84 CY23092C-1H 428-1369-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Int. Feedback . 5.30 4.24 3.58 
CY7009569V-100AC_ | 428-1189-ND | 512K-Bit, 16Kx36 3.3V Sync. 3-Mode CY2309Z1-1H 428-1370-ND | Zero Delay Buffer 3.3V Int. Feedback . 944 7.56 6.38 
FLE«36 Power Down 100MHz.........-..+++ 144-TOFP 88.80 82.88 76.96 CY7B9910-2SC 428-1371-ND | Gock Buffer TTL Out . 1230 11.07 982 
CY7009579V-100AC | 428-1190-ND | 1M-Bit, 32Kx36 3.3V Sync. 3-Mode CY7B9910-5SC 428-1372-ND | Cock Buffer TTL Out . 978 881 7.81 
FLEX36 Power Down 100MHZ..........0++++ 144-TOFP_ 123.56 115.32 107.09 CY7B9910-7SC aren Coed Loe res es sce 
ri 101 er o es x hs 
CY6264-70SNC 428-1085-ND | 64K: aa SRT 28-SOC 3.26 261 203 pee RBE Cock Butter TTL Ont... ve ee 
CY62128BLL-70SC | 428-1071-ND | 1M-Bit, 128Kx8 LP, Pwr. Down SRAM ...Wide32-SOC 3.74 299 2.33 pane e aie Go ene oienoi ne es ea 
CY62128BLL-70ZC | 428-1072-ND | 1M-Bit, 128Kx8 LP, Pwr. Down SRAM......... 32-TSOP 3.74 299 233 CY7B992-5)C 428-1380-ND | Cock Buffer CMOS Cut | 1428 1286 11.40 
CYE2128VLL-70SC | 428-1073;ND)) 1M Bit, 128K%8 3.0V LP, CY7B992-7JC 428-1381-ND | Clock Butfer OMIOS Out . 12.03 10.83 9.61 
Power Down SRAM, ..:::scsssssnseee Wide32-SOIC 3.74 2.99 2.38 CY7B991V-2JC 428-1382-ND | Cock Buffer 3.3V. 15.39 14.37 13.34 
CYEZIZBVLL-702G SERIO) IN-BH, 12848 3.0V LP, CY7BOSIV-5IC 428-1383-ND | Glock Buffer 3.3V. 1428 12.86 11.40 
Power Down SRAM: :ascxssnapcesaissesti sai S2-TSOP [3208 233 CY7B991V-7SC 428-1384-ND | Clock Buffer 3.3V. 13.04 11.75 10.42 
CY62148BLL-70SC | 428-1075-ND | 4IM-Bit, 512Kx8 LP, Pwr. Down SRAM ...Wide32-SOC 8.82 7.06 5.96 CY7B993V-2AC 428-1385-ND | Cock Butter 3.3V 4275 39.90 37.05 
CY62148BLL-70ZC | 428-1076-ND | 4IM-Bit, 512Kx8 LP, Power Down SRAM 32-TSOP 8.90 7.12 6.01 CY7B9920-2SC 428-1377-ND | Cock Buffer CMOS Out 1226 11.04 9.79 
CY62256-70SNC__| 428-1077-ND | 256K-Bit, 32Kx8 Power Down SRAM... .28-SOIC 248 1.98 1.54 CY7B9920-5SC 428-1378-ND | Cock Buffer CMIOS Out. 078 881 781 
CY62256L-70PC 428-1078-ND | 256K-Bit, 32Kx8 LP, Power Down SRAM 335 269 209 W40S11-02H 728-1401-ND | Cock Buffer 3.3V 10 Out DIMM SDRAM 680 5.444.590 
CY62256L-70SNC _| 428-1079-ND | 256K-Bit, 32Kx8 LP, Power Down SRAM. 248 1.98 1.54 Wes6H 428-1399-ND | Cock Buffer 3:3V 12 Gut DIMM 3SDRAM ..... 800 640 540 
CY62256LL-70PC —_| 428-1080-ND | 256K-Bit, 32Kx8 LP, Power Down SRAM 3.35 269 2.09 Clock Generators 
CY62256LL-70SNC | 428-1081-ND | 256K-Bit, 32Kx8 LP, Power Down SRAM... 248 1.98 154 
CY62256LL-70ZC _| 428-1082-ND | 256K-Bit, 32Kx8 LP, Power Down SRAM 248 198 1.54 Cy2291F 428-1392-ND | Glock Gen. Syne. Feld Prog. 3PLL 3.3V........ 20-SOC 482 3.86 3.00 
CY62256VLL-70SNC | 428-1083-ND | 256K-Bit, 32Kx8 3.0V LP, Pwr. Down SRAM... 248 1.98 1.54 Cy2292F 428-1393-ND | Glock Gen. Syne. Field Prog. 3PLL 3.3V 446 3.57 2.78 
CY62256VLL-70ZC _| 428-1084-ND | 256K-Bit, 32Kx8 3.0V LP, Pwr. Down SRAM 248 198 1.54 CES atic: po8g SEEND)| Cock Gen. Sync. Hash 1PLL3.3V.... Ze es) Nee 
‘ eee tne s : : Cv22150FC 428-1387-ND | Clock Gan. Sync. Serial/Flash 1PLL 3. 351 281 219 
FIFO C¥22381FC 428-1388-ND | Clock Gen. Sync. Rash Prog 3PLL 3.3V 479 384 299 
CY7CA19-10JC 428-1203-ND | 256x9, Async. Parallel-Cascade AFO, 10ns.... 780 624 527 C¥22392FC 428-1389-ND | Glock Gan. Sync. Hash Prog 3PLL 3.3V 491 393 3.06 
CY7C421-15JC 428-1209-ND | 512x9, Async. Parallel-Cascade FO, 15ns . 660 528 4.46 CY22393FC 428-1390-ND | Clock Gan. Sync. Serial/Flash 3PLL 3.3V.. 514 412 347 
CY7CA25-105C 428-1227-ND | 1Kx9, Async. Parallel-Cascade AFO, 10ns .. 858 7.73 6.85 CY22394F0 428-1391-ND | Clock Gen. Sync. Serial/Rash 3PLL 3.3V..... 5.14 412 3.47 
CY7C429-10JC 428-1243-ND | 2Kx9, Async. Parallel-Cascade FIFO, 10ns .. 11.16 10.05 8.92 W40S01-04H 428-1400-ND | Spread Spectrum Clock Generator SDRAM 770 6.16 5.20 
CY7C433-10JC 428-1246-ND | 4Kx9, Async. Parallel-Cascade FO, 10ns 14.66 13.20 11.71 W42C31-03G 428-1397-ND | Freq. Gen. Spectrum EMI Reduction SSOG 3.38 2.70 210 
C¥7C441-14JC 428-1247-ND | 512x9, Cocked FIFO, 14ns. 22.05 2058 19.11 Wwa4sCit1-16H 428-1402-ND | Glock Gan. Freq Mod. SSOG, Caleron, Pill. 770 616 5.20 
CY7CA60A-10JC 428-1251-ND | 8Kx9, Async. Cascade FIFO, 10ns. 19.13 17.85 16.58 W180-01G 428-1394-ND | Clock Gen. EMI Reduction 3.3V-5.0V SSOG.....8-SOIC 3.20 256 1.99 
CY7CA62A-10JC 428-1252-ND | 16Kx9, Async. Cascade AFO, 10ns . 38.25 35.70 33.15 W181-01G 428-1395-ND | Clock Gen. EMI Reduction 3.3V-5.0V SSOG..... 351 281 219 
CY7CAB4A-10JC 428-1253-ND | 32Kx9, Async. Cascade AFO, 10ns . 57.38 53.55 49.73 W181-02G 428-1396-ND | Clock Gen. EMI Reduction 3.3V-5.0V SSG . 351 281 219 
CY7C464A-15JC 428-1254-ND | 32Kx9, Async. Cascade FO, 15ns . 43.88 40.95 38.03 we234Xx 428-1398-ND | Clock Gen. Direct Rambus™3.3V Dual....... 28-TSSOP 10.66 9.60 852 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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) MOTOROLA WMicrocontrollers 


68HC705 Family — 8-Bit 


EPROM/ Operating | Max Bus Price 
RAM OTP EEPROM Voltage Freq. Digi-Key Each Motorola 
(Bytes) | (Bytes) | (Bytes) Timer LIke) Serial AD PWM COP (Vv) (MHz) Temp. | Package | PartNo. 1 25 100 Part No. 
352 15K 256 16-Bit,21C,200 | 32 sa 8-CH, 8-Bit | 2-CH, 8-Bit ¥. 3.3, 5.0 21 Comm. | 52-PLOC | MO68HC705B16CA\-ND 11.61 9.36 8.58 MO88HC705B16CRN 
352 15K 256 16-Bit,21C,20C0 | 32 sa 8-CH, 8-Bit | 2-CH, 8-Bit Y 3.3, 5.0 21 Comm. | 64-CFP MO88HC705B16CFU-ND 11.61 9.36 8.58 MO88HC705B160FU 
304 8K = 16-Bit,11C,10C | 31 SO, SPI = _ nf 3.3, 5.0 4.0 Comm. | 40-Dip MO68HC705C8ACP-ND 7.90 5.93 5.73 MO88HC705C8ACP 
304 8K = 16-Bit,11C,10C | 31 SO, SPI = = Y 3.3, 5.0 4.0 Comm. | 44-PLOC | MO88HC705C8ACA\-ND 7.90 5.93 5.73 MO88HC705C8ACHN 
304 8K — 16-Bit,11C,10C | 31 SO, SPI = = ¥ 3.3, 5.0 4.0 Comm. | 44-CFP MO68HC705C8ACFB-ND 7.90 5.93 5.73 MO88HC705C8ACFB 
352 16K — 16-Bit,11C,10C | 31 SO, SPI _ — ¥. 3.3, 5.0 21 Comm. | 40-Dip MO68HC705C9ACP-ND 9.90 7.18 6.59 MO88HC705C9ACP 
352 16K = 16-Bit,11C,10C | 31 SO, SPI = ai Ni 3.3, 5.0 21 Comm. | 44-PLOC | MO88HC705C9ACA\-ND 9.90 7.18 6.59 MO88HC70509ACHN 
352 16K = 16-Bit,11C,10C | 31 SO, SPI = = Ne 3.3, 5.0 21 Comm. | 44-CFP MO88HC705C9ACF3-ND 9.90 7.18 6.59 MO88HC70509ACFB 
64 1.2K = MFT, RT 14 = = = Y 3.3, 5.0 4.0 Comm. | 20-Dip MO68HC705J1ACP-ND 2.54 211 1.85 MO88HC705J1ACP 
64 1.2K — MFT, RTI 14 _ _ _ Y 3.3, 5.0 4.0 Comm. | 20-SOIC | MO88HC705J1ACDW-ND 2.54 211 1.85 MO88HC705J1ACDW 
64 1.2K _ MFT, RTI 10 _ _ _ ¥ 3.3, 5.0 4.0 Comm. 16-Dip MO88HC705KJ1CP-ND 1.68 1.40 1.26 MO88HC705KJ1CP 
64 1.2K = MFT, RT 10 = — = ¥: 3.3, 5.0 4.0 Comm. | 16-SOC | MO88HC705KJ1CDW-ND 1.68 1.40 1.26 MO88HC705KJ1 CDW 
176 4.5K = 16-Bit,11C,10C | 21 SIOP 4-CH, 8-Bit = sf 3.3, 5.0 21 Comm. | 28-Dip MO88HC705P6ACP-ND 3.78 3.14 2.75 MO88HC705P6ACP 
176 4.5K = 16-Bit,11C,10C | 21 SIOP 4-CH, 8-Bit = Ne 3.3, 5.0 21 Comm. | 28-SOIC | MOS8HC705P6ACDW-ND 3.78 3.14 2.75 MO88HC70S5P6ACDW 
192 3.75K = 8-Bit 32 = 4-CH, 8-Bit = _ 3.3, 5.0 21 Ind. 40-Dip MO68HC705SR30P-ND 12.15 9.79 8.98 MO88HC705SR30P 
68HC908 Family — 8-Bit 
FLASH Operating | Max Bus Price 
RAM | orOTP |EEPROM Voltage Freq. Digi-Key Each Motorola 
(Bytes) | (Bytes) | (Bytes) Timer iTTe) Serial AD PWM COP (Vv) (MHz) | Temp. | Package | Part No. Al 25 100 Part No. 
1.5K 2-h, 16-Bit . 
128 = 15 = 10-CH, 8-Bit See Timer ¥ 3.3, 5.0 8.0 Comm. | 20-SOIC | MOS68HC908JK1CDW-ND 2.50 2.08 1.82 MO68HC908JK1 CDW 
Flash IC, OCor PWM 
1.5K 2-Ch, 16-Bit ° 
128 = 15 = 10-CH, 8-Bit See Timer ¥ 3.3, 5.0 8.0 Comm. | 20-Dip | MO88HC908JK1CP-ND 2.50 2.08 1.82 MO68HC908JK1CP- 
Flash IC, OCor PWM 
4K 2-Ch, 16-Bit 3 
128 = 15 = 10-CH, 8-Bit See Timer x 3.3, 5.0 8.0 Comm. | 20-SOIC | MOS8HC908JK3CDW-ND 3.30 2.74 2.40 MOS8HC208JK3CDW 
Flash IC, OCor PWM 
4K 2-h, 16-Bit P 
128 = 15 = 10-CH, 8-Bit See Timer bi 3.3, 5.0 8.0 Comm. | 20-Dip | MOS8HC908JK3CP-ND 3.30 2.74 2.40 MOS8HC908JK30P- 
Flash IC, OCor PWM 
32K 4-CH+4-CH, 16-Bit 
1K 512 51 SC, SPI | 8-CH, 8-Bit See Timer bd 5.0 8.0 Comm. | 64-QFP | MO68HC908AB32CFU-ND 10.71 8.63 7.92 MO68HC208AB320FU 
Flash IC, OCor PWM 
4K 2-CH, 16-Bit . 
128 = 23 = 12-CH, 8-Bit See Timer ¥ 3.3, 5.0 8.0 Comm. | 28-SOIC | MO68HC908JL3CDW-ND 4.20 3.15 3.05 MO68HC908JL3CDW 
Flash IC, OCor PWM 
4K 2-CH, 16-Bit 7 
128 = 23 = 12-CH, 8-Bit See Timer ¥ 3.0, 5.0 8.0 Comm. | 28-Dip | MOS8HC908JL3CP-ND 4.20 3.15 3.05 MO68HO908JL3CP 
Flash IC, OCor PWM 
8K 2-CH, 16-Bit Upto 
256 = USB _ See Timer ¥ 5.0 3.0 Comm. | 28-SOIC | MO68HC908JB8ADW-ND 5.20 3.90 3.77 MO68HC208JBBADW 
Fash IC, OCor PWM 21 
32K Dual 2-CH, 16-Bi 
512 3 _ % : : 33 | SC, SPI | 8-CH, 8-Bit See Timer bd 3.0, 5.0 8.0 Comm. | 44-QFP | MO68HC908GP32CFB-ND 9.90 7.98 7.32 MO68HC908GP32CFB 
Flash IC, OCor PWM 
32K Dual 2-CH, 16-Bit 7 "i 
512 = 33 | SC, SPI | 8-CH, 8-Bit See Timer ¥ 3.0, 5.0 8.0 Comm. | 40-Dip | MOS8HC908GP32CP-ND 9.90 7.98 7.32 MO68HO908GP32CP 
Flash IC, OCor PWM 
8K 2-CH, 16-Bit 
192 _ 13 sa 4-CH, 8-Bit See Timer Y 3.0, 5.0 8.0 Comm. | 16-SOIC | MO68HO908KX8CDW-ND 5.40 4.05 3.92 MO68HC908KX8CDW 
Flash IC, OCor PWM 
8K 2-CH, 16-Bit 7 
192 = 13 sa 4-CH, 8-Bit See Timer ¥ 3.0, 5.0 8.0 Comm. | 16-Dip | MOS8HC908KX8CP-ND 5.40 4.05 3.92 MO88HC908KX8CP 
Flash IC, OCor PWM 
16K 4-CH +2-CH, 16-Bit : ‘See Timer 
768 = 44 | SC, SPI | 10-CH, 10-Bit ¥ 5.0 8.0 Comm. | 64-QFP | MO68HC908MR16CFU-ND 9.00 6.53 5.99 MO68HC908MR16CFU 
Flash IC, OC or PWM +6-CH, 12-Bit 
32K 4-CH +2-CH, 16-Bit . See Timer 
768 _ 44 | SC, SPI | 10-CH, 10-Bit ¥: 5.0 8.0 Comm. | 64-QFP | MO68HC908MR32CFU-ND 10.89 8.78 8.05 MO68HC908MR32CFU 
Fash IC, OCor PWM +6-CH, 12-Bit 
60K 6-CH + 2-CH, 16-Bit a 
2K 1K 48 | SC, SPI | 15-CH, 8-Bit _ ¥ 5.0 8.0 Ext. | 64-QFP | MO68HC908AZ60CAU-ND 18.61 16.26 14.30 MOS8HC908AZ60CFU 
Flash IC, OCor PWM 
60K 6-CH + 2-CH, 16-Bit ; ; 
2K 1K 48 | SC, SPI | 15-CH, 8-Bit _ ¥ 5.0 8.0 | Military) 64-CFP | MO68HC908AZ60MFL-ND 20.47 17.88 15.73 MOS8HC908AZ60MFU 
Flash IC, OC, or PWM 
60K 6-CH + 2-CH, 16-Bit , 
2K 1K 48 | SC, SPI | 15-CH, 8-Bit _ bg 5.0 8.0 Ind. | 64-QFP | MO68HO908AZ60VFU-ND 19.54 17.07 15.01 MOS8HC908AZ60VRU 
Flash IC, OC, or PWM 
4K 2-CH, 16-Bi 
128 = a ii mes _ 10-CH, 8-Bit See Timer = 3.0, 5.0 8.0 — | 20-SOIC | MO68HRC908JK3CDW-ND 3.96 2.74 2.40 MO68HROQ08JK3CDW 
Flash IC, OC, or PWM 15 
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() MOTOROLA 


68HC711 Family — 8-Bit 


Microcontrollers 


EPROM/ Operating | Max Bus Price 
RAM OTP | EEPROM Voltage Freq. Digi-Key Each Motorola 
(Bytes) | (Bytes) | (Bytes) Timer vO Serial AD (V) (MHz) Temp. Package Part No. 1 25 100 Part No. 
16-Bit, 3/4 IC, 
192 4K = 4/5 OC, RT, 32 | SC, SPI = 5.0 2.0 Comm. 44-PLOC MO68HC711D3CAN2-ND 9.36 6.79 6.23 MO88HC711D3CA\2 
Pulse Accumulator 
16-Bit, 3/4 IC, 
786 20K 512 4/5 OC, RT, 38 | SC, SPI | 8-CH, 8-Bit 5.0 3.0 Comm. 52-PLOC. MO68HC711E20CAN3-ND 21.42 17.26 15.18 MO88HC711E20CAN3 
Pulse Accumulator 
16-Bit, 3/4 IC, 
512 12K 512 4/5 OC, RM, 38 | SO, SPI | 8-CH, 8-Bit 5.0 3.0 Comm. 52-PLOC MO68HC711E9CRN3-ND 14.99 12.08 11.08 MO88HC711E9ORN3 
Pulse Accumulator 
16-Bit, 3/4 IC, 
768 20K 512 4/5 OC, RTI, 38 | SC, SPI | 8-CH, 8-Bit 5.0 2.0 Comm. 52-PLOC MO68HC711E200A\2-ND 18.82 16.45 14.46 MO88HO711E20CA\2 
Pulse Accumulator 
16-Bit, 3/4 IC, 
512 12K 512 4/5 OC, RT, 38 | SC, SPI | 8-CH,8-Bit 5.0 2.0 Comm. 52-PLOC. MO68HC711 E9CAN\2-ND 14.27 11.50 10.55 MO88HC71 1 E9CRN2 
Pulse Accumulator 
768 24K 640 Teena 40Q) 62 | SO,SPI | 8-CH, 8-Bit = 40 = 80-Q° MO88HC711K40FU4-ND 23.67 20.68 18.19 MO88HC711K40FU4 
RT, 8-Bit 
68HC11 Family — 8-Bit 
Operating | Max Bus Price 
RAM EPROM Voltage Freq. Digi-Key Each Motorola 
(Bytes) | (Bytes) Timer vo Serial PWM AD (V) (MHz) Temp. Package Part No. wl 25 100 Part No. 
16-Bit, 3/4 IC, 
512 512 4/5 OC, RT, _ Sd, SPI 8-CH, 8-Bit 3.0, 5.0 3.0 Comm. | 52-PLOC MO68HC1 1E1 CRN3-ND 9.22 7.43 6.81 MO68HC1 1E1 ORNS 
Pulse Accumulator 
16-Bit, 3/4 IC, 
512 = 4/5 OC, RT, = Sd, SPI 8-CH, 8-Bit 5.0 2.0 Comm. | 52-PLOC MO68HC1 1 E0CRN2-ND 9.46 6.86 6.30 MO88HC1 1 E0ORN2 
Pulse Accumulator 
16-Bit, 3/4 IC, 
512 512 4/5 OC, RT, = Sd, SPI 8-CH, 8-Bit 5.0 2.0 Comm. | 52-PLOC MO68HC11E1 CRN2-ND 9.76 7.08 6.50 MO68HC1 1E1OFRN2 
Pulse Accumulator 
16-Bit, 3/4 IC, 
512 512 4/5 OC, RTI, — Sd, SPI 8-CH, 8-Bit 5.0 2.0 Comm. 52-PLOC MO68HC1 1E1 CRN2TR-ND. 3040.20/450 MO88HC11E1 OFRN2R2 
Pulse Accumulator 
16-Bit, 3/4 IC, 4-CH, 8-Bit 
768 640 4/5 OC, RT, 37 SC + SPI 8-CH, 8-Bit 3.0, 5.0 40 = 84-PLOC MO68HC11K1CA\4-ND 15.71 12.66 11.62 | MOS8HC11KiCAW 
Pulse Accumulator 2-CH, 16-Bit 
16-Bit, 3/4 IC, 
1 512 4/5 OC, RT, 30 Sd, SPI 8-CH, 8-Bit _ 5.0 2.0 = 68-PLOC MO68HC11F1CAN2-ND_ 9.68 7.81 7.16 MO68HC1 1Fi CA\2 
Pulse Accumulator 
16-Bit, 3/4 IC, 
1 512 4/5 OC, RT, 30 Sd, SPI 8-CH, 8-Bit _— 5.0 3.0 _ 68-PLOC MO68HC11F1CAN3-ND_ 10.15 8.18 7.51 MO68HC1 1Fi CANS 
Pulse Accumulator 
16-Bit, 3/4 IC, 
1 512 4/5 OC, RTI 30 Sd, SPI 8-CH, 8-Bit = 5.0 3.0 = 68-PLOC MO68HC11F1CA\8TR-ND 1965.00/250 MO88HC1 1F1CANSR2 
Pulse Accumulator 
16-Bit, 3/4 IC, 
1 512 4/5 OC, RT, 30 Sd, SPI 8-CH, 8-Bit _ 5.0 40 _ 68-PLOC MO68HC11F1CA\4-ND_ 10.64 8.57 7.87 MO68HC1 1Fi CA 
Pulse Accumulator 
16-Bit, 3/4 IC, 
1 512 4/5 OC, RT, 30 Sd, SPI 8-CH, 8-Bit _ 5.0 40 _ 80-LOFP MO68HC1 1F1CPU4-ND 10.64 8.57 7.87 MO88HC1 1F1CPU4- 
Pulse Accumulator 
68HC912 Family — 16-Bit 
Operating | Max Bus Price 
RAM EEPROM Flash Voltage Freq. Digi-Key Each Motorola 
(KBytes) (Bytes) (KBytes) Timer vO Serial AD PWM (V) (MHz) Package | PartNo. 1 25 100 Part No. 
8-CH, 16-Bit, Up sd, 8-CH 4-CH, 8-Bit 
4 768 32 (ICor OC) RT, to SPI, ioe or 5.0 8.0 80-QFP_ | MO68HO912B32CFU8-ND 18.41 16.09 14.14 | MO68HO912B32CFU8 
Pulse Accumulator 63 J1850 2-CH, 16-Bit 
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() MOTOROLA §|n-Circuit Simulator (ICS) 


Economical, Integrated Developing and Debugging 


Motorola's In-Circuit Simulator Kits are low cost tools for developing and debugging target systems incorporating Motorola's most popular 68HO05s and 68HO08s. They provide an innovative interface to a user's target system for Windows based 
editing, assembly, software simulation, programming, and in-circuit simulation. In-circuit simulation allows you to use the actual inputs and outputs of your target during simulation of your code. 


FEATURES: 


+ Windows Based Integrated Development Environment (IDE) with editor, assembler, 
debugger, and simulator: Run under Windows®3.x and Windows® 98. Examine 
and modify memory, registers, and I/O. Up to 64 instruction and register 
(accumulator, stack, index) break points. Several single stepping and run modes of 
execution. Trace buffer holds previously executed instructions and variables. Data 
variable display window. Simulates all 1/O, interrupts, timers, and other on-chip 
hardware. Detects attempted use of uninitialized or unimplemented locations. Data 
logging and script commands for recording and automatic execution of a 
sequence of commands. On screen context-sensitive windows help. 

+ In-Circuit Simulation: Emulation cable for connection to target system. Non- 
Realtime In-Circuit Emulation. 

+ Program EPROM, OTP, EEPROM, and FLASH microcontrollers 


CONTENTS: 


+ Windowed EPROM or FLASH MOU sample 

* Comprehensive Documentation: MCU Technical Data 
Books. Software and Hardware User's Manual. Application 
Guide/Text Book. MOU Technical Documentation CD-ROM. 

* Serial cable for PCto ICS connection 

+ Wall Mount Power Supply 

+ The 68HO08 In-Circuit Simulator Kits add the following 
capabilities: Real-time in-circuit emulation available except 
for clock control and communication. Real-time in-circuit 
debug using the 68HO08s MONO8 serial debug/breakpoint 
capability. Runs under Windows NT and Windows 98. 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Simulator/Programmer for 68HC705B16 Mé68ICSO5B-ND. 126.00 
Simulator/Programmer for 68HC705C8A/C9A. M68ICSOSC-ND 126.00 
Simulator/Programmer for 68HC705JP7/JJ7 M68ICSOSJP-ND 126.00 
Simulator/Programmer for 68HC705KJ1/J1A M68ICSOSKJ-ND 126.00 
Simulator/Programmer for 68HC705P6A M68ICSO5P-ND_ 126.00 
Simulator/Programmer for 68HC908JL3/JK3/JK1 | M68ICSO8JLUK-ND 363.95 
Simulator/Programmer for 68HO908MR16/MR32 | M68ICSO8MR-ND 363.95 
Simulator/Programmer for 68HO908RK2 M68ICSO8RK2-ND 363.95 
Simulator/Programmer for 68HO908JB8 Mé68ICS08JB-ND 363.95 
Simulator/Programmer for 68HC908AB32 M68ICSO8AB-ND 363.95 
Simulator/Programmer for 68HO908KX8/KX2 M68ICSO8KX-ND 363.95 


Modular Evaluation System (MMEVS) 


The Motorola Modular Evaluation System (MMEVS) is Motorola's economical, two-board emulator for the 68HC(7)05 and 68HC(9)08 family of 
microcontrollers. The MMEVS consists of a Platform Board and an Emulator Module (EM). Connected to your target system, the emulator replicates 
the actual target system MOU. An Integrated Development Environment (IDE) allows for quick edits and changes to assembly code, which makes 
design, debug and real-time evaluation of the target system as efficient as possible. Use this economical system to perform traditional debugging 


CONTENTS: 


+ MMEVS Platform Board: IDE (including editor, assembler, debugger). 9-lead RS-232 serial cable. 
9-to-25-pin serial cable adapter. MMEVS User Manuals. Power Supply. 


+ Device Specific Emulation Module 


activities such as executing code in run or step mode, setting break points, monitoring or modifying OPU registers, memory and application variables, ey Digi-Key Price 
and creating log or script files to record test results or create test suites. Description Part No. Each 
Evaluation System for 68HC705B16 KITMMEVSO05B-ND 1074.64 

FEATURES: Evaluation System for 68HC705C8A/C9A KITMMEVS05C-ND_ 1074.64 

i i in-ci ji 5 . Evaluation System for 68HC705JP7/JJ7_ KITMMEVSO5JP-ND 1074.64 
+ Real-time, non-intrusive, in-circuit emulation at the MCU's operatin . 
fresniengy a, erating SCRIPT command a automate execution of a sequence of commands Evaluation System for @8HO705KI1/J1A KITMMEVSOSKJ-ND 4074.64 
+ 64 hardware break points (such as system configuration setup and automated test runs) Evaluation System for 68HC908GP32 KITMMEVSO8GP-ND 1572.08 
* Control of code execution in run or step mode + Assembly source-level debugging Evaluation System for 68HO908JL3/JK3/JK1 KITMMEVSO08JL-ND 1572.08 
* 64K bytes of fast emulation memory (SRAM) + Host/emulator communications speeds as high as 57,600 baud Sergei ie He Space SEEING peli 
* Qurrent limited target input/output connections 7 Ve OREli ; ; uation System for 681090 IEVSO a : 
Ue ehieedeisecalaa: aero Baeneive coins MiG-linormenen via the ColFIN commend Evaluation System for 68HOOO8MRB2MRI6 | KITMMEVSO8MR32-ND 1572.08 
+ Command and response logging to save session history and/or to * Integrated Development Environment (IDE) including editor, Evaluation System for 68HO908KX8/KX2 KITMMEVSO08KX-ND 1572.08 
generate script files assembler, and assembly source-level debugger Evaluation System for 68HO0S/08 M68MMPFB0508-ND 487.20 
Modular Development System (MMDS) 

Pp ¥ CONTENTS: 


The Motorola Modular Development System (IMMDS) is a full-featured emulator system for developing embedded systems using 68HO(7)05 and 
68HO(9)08 microcontrollers. In addition to incorporating the debug features of the Motorola Modular Evaluation System (MMEVS), the MMDS adds 
advanced features such as real-time, dual-ported memory and a bus state analyzer to capture user-defined bus cycles or events. Use the dual-ported 
memory to tune filter circuits or monitor changes to program variables while your program is running at full speed. Verify nested or complex program 
flows using the bus state analyzer's full range of sequenced or logical event triggering and data capture modes. These added features help users 


* Station module with built-in power supply: 
Compact: 15.38" deep x 10.19" wide x 2.75" 
high (39cm deep x 25.9cm wide x 7cm 
high). Lightweight: 6 pounds (2.7kg). Built- 
in power: 85 to 264 VAC. Device-specific 
Emulator Module and flexible target system 


+ Two logic clip cable assemblies 

+ 9-lead RS-232 serial cable 

* 9 to 25 pin serial cable adapter 

+ IDEwith editor, assembler, and debugger 
+ MMDS User Manuals 


develop, debug, and deliver 68HO05S or 68HO08 products in less time. cable. * MMDS tutorial 
FEATURES: Digi-Key Price 
é Description Part No. Each 
+ Real-time, non-intrusive, in-circuit emulation at the operating * 64K bytes of fast emulation memory (SRAM) 
frequency of the target device + Current limited target input/output connections Modular Development Kit for 68HC705B16 KITMMDSO5B-ND 3739.58 
odd +6 softwere selectable cecillaor dock sources Modular Development Kit for 68HC705C8A/C9A | KITMMDSO5C-ND 3739.58 
= Cooirol/or code execution int run.of step mode * Command and response logging to save session history and/or to. | Modular Development Kit for 68HC705JP7/JU7 _| KITMMDSO5UP-ND 3739.58 
* Peat lime us stale analyzer: BI 64 rea time rane butter Spi of generat script files Modular Development Kit for B8HC70SKI1/J1A —_| KITMMDSO5KJ-ND 3739.58 
: ai ae oe fe dike pase ae oe = + SCRIPT command for automatic execution of a sequence of Modular Development Kit for 68HC705P6A, KITMMDSO5P6A-ND- 3739.58 
: As Pos Igger pol és sin gi Purpost commands (such as system configuration setup and automated test Modular Development Kit for 68HC908GP32 KITMMDSO08GP-ND 4281.45 
logic chips. 16-Bit time tag, or optional 24-Bit time tag. runs) Modular Development Kit for 68HO908JL3/JK3/JK1 | KITMMDSO8JL-ND 4281.45 
+ 4 complex break points (any combination of address, data, control, + Assembly source-level debugging Modular Development Kit for 68HO908JB8 KITMMDS08JB8-ND 4281.45 
and/or /O + Host/emulator communications speeds as high as 57600 baud Modular Development Kit for 68 HO908AB32 KITMMDS08AB32-ND 4281.45 
+ 64 instruction break points + Bdteisive oft line devs infotination via CHIPINFO corriniand Modular Development Kit for 68HO908MR32/MR16 | KITMMDSO8MR32-ND 4281.45 
* 32 real-time variables * Integrated Development Environment (IDE) including editor, Modular Development Kit for 6BHOBOSKXB/KX2 KITMMDSO8KXND 4281.45 
+ 32 bytes of real-time memory assembler, and source-level debugger Modular Development Kit for 68H005/08 M68MMDS0508-ND 3197.70 
Digital Signal Processors 
Program Program Additional Data Operating Bus Price 
ROM RAM RAM ROM Other Voltage | Frequency Digi-Key Each Motorola 
(Kbytes x 16) | (Bytes x 16) (Kbytes x 16) | (Kbytes x 16) Timer vO Serial AD PWM Features (V) (MHz) Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 
32 128 3.5 2 3-16-Bit Timers | 16 2 SPI = = = 27 70 100-LOFP | DSP56824BU70-ND 14.40 11.60 10.64 | DSP56824BU70 
Flash Digital Signal Processors 
Program Program Flash RAM Boot Operating Bus Price 
Flash RAM (Data) (Data) Flash Other Voltage Freq. Digi-Key Each Motorola 
(Kbytes x 16) | (Kbytes x 16) | (Kbytes x 16) | (Kbytes x 16) | (Kbytes x 16) Timer vo Serial AD PWM Features (Vv) (MHz) Pkg. Part No. i 25 100 | Part No. 
2 Quad Dual, Internal 
8 A 2 1 2 Timer uh! SPI, SCI | 4-Input, | 6-CH mer 3.3 80 48-LOFP | DSP56F801FA80-ND 11.50 9.27 8.50 | DSP56F801FA80 
7 Oscillator 
Modules 12-Bit 
4 Quad Dua, CAN, 
31.5 0.5 4 2 2 Timer 16 SPI, SO! | 4-Input, | 6-CH Quad 3.3 80 | 100-LQFP} DSP56F803BU80-ND 17.93 15.66 13.77 | DSP56F803BU80 
Modules 12-Bit Decoder 
4 Quad SPI Dual, | 5, CAN, 2 Quad 
31.5 0.5 4 2 2 Timer 32 2 sa 4-Input, py Decoder 3.3 80 | 144-LOFP| DSP56F805FV80-ND 21.93 19.16 16.85 | DSP56F805FV80 
Modules 12-Bit Modules 
1 Quad 16 2SPI, Dual Power 
31.5 0.5 2 4 2 Timer Dedicated) 2 SC, = = _ Supply, 3.3 80 | 100-LQFP| DSP56F826BU80-ND 17.87 14.40 13.21 | DSP56F826BU80 
Module, 1 TOD| 30 Shared| SSI and 2.5 
4 Quad SPI Quad, | ty | CAN, 2 Quad 
60 2 8 4 2 Timer 32 2 sa 4-Input, 6-CH Decoder 3.3 80 | 160-LGFP| DSP56F807PY80-ND 23.69 20.70 18.20 | DSP56F807PY80 
Modules 12-Bit Modules 
4 Quad SPI Quad, Tw CAN, 2 Quad 
60 2 8 4 2 Timer 32 2 sa 4-Input, 6 a Decoder 3.3 80 160-BGA | DSP56F807VF80-ND 26.83 23.44 20.61 | DSP56F807VF80 
Modules 12-Bit_ | 7 Modules 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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DSP56F801EVM Kit 


The DSPS6F801EVM Kit is a low cost kit that contains everything you need to quickly evaluate the features 
and capabilities of the DSP56F801 silicon and tools. It also provides an excellent cost effective vehicle for 
hardware and software development. It can be used standalone, or in conjunction with our broad range of 
modular motion control development hardware. The DSP56F801EVM Kit is targeted for use on PC 
Compatible systems running Windows 95, Windows 98, and Windows NT 4.0. 


Features: 


+ DSP56F801 16-Bit 3.3V Digital Signal Processor operating at 80MHz 

* 8.00MHz crystal oscillator for DSP frequency generation 

+ Optional external oscillator frequency input connector 

+ Joint Test Action Group (JTAG) port interface connector to interface to an external command converter 

* On-board Parallel port command converter with a connector for a PC printer port cable 

+ RS-232 interface for easy connection to a host processor 

+ One standard UNI-3 and encoder connector and associated circuitry, enabling the EVM to interface into 
the Modular Motion Control Development Hardware System 


Kit Contents: 


+ DSP56F801EVM Installation Guide 

+ DSP56F801 Evaluation Module Board 

* 12 Volt universal switching mode power supply 

+ IEEE 1284 Parallel Port Cable DB25 male to DB25 female 

+ Metrowerks CodeWarrior for Motorola DSP evaluation CD-ROM 
+ Embedded Software Development Kit (SDK) CD-ROM 


DSPSGFS01EVMEND oc n5.c0h sacninsdinndabedinnds anata s aaedaee dukes Guang dag Danna deasiinetadneeadan $368.59 


DSP56F805EVM Kit 


The DSPS6F805EVM Kit is a low cost kit that contains everything you need to quickly evaluate the features 
and capabilities of the DSP56F805 silicon and tools. It also provides an excellent cost effective vehicle for 
hardware and software development. It can be used standalone, or in conjunction with our broad range of 
modular motion control development hardware. This kit is targeted for use on PC Compatible systems 
running Windows 95, Windows 98, and Windows NT 4.0. 


Features: 
+ DSP56F805 16-Bit 3.3V Digital Signal Processor operating at 80MHz 
+ External fast static RAM (FSRAM) memory, configured as: 
64K x 16-Bit of program memory with 0 wait states at 7OMHz 
64K x 16-Bit of data memory with 0 wait states at 7OMHz 
+ 4-Channel 10-Bit Serial D/A, SPI for real-time user data display 
* 8.00MHz crystal oscillator for DSP frequency generation 
* Optional external oscillator frequency input connector 
+ Joint Test Action Group (JTAG) port interface connector to interface to an external command converter 
* On-board Parallel port command converter, with a connector for a PC printer port cable 
+ RS-232 interface for easy connection to a host processor 
* CAN interface for high speed, 1.0Mbps, communications 
* Two standard UNI-3 and encoder connectors, and associated circuitry, enabling the EVM to interface into 
two separate Modular Motion Control Development Hardware Systems 


Kit Contents: 

* DSPS6F805EVM Installation Guide and DSP56F805 Evaluation Module Board 
+ 12 Volt universal switching mode power supply 

+ IEEE 1284 Parallel Port Cable DB25 male to DB25 female 

+ Metrowerks CodeWarrior for Motorola DSP evaluation CD-ROM 

+ Embedded Software Development Kit (SDK) CD-ROM 


DSP5GFS0SEVMEND (3 ois ciac ds ocisnaciacneeaitaseadarban saab diag dante dncdaonedadsadouicad ea baue nabs $368.30 


DSP56F826EVM Kit 


DSP56F803EVM Kit 


The DSPS6F803EVM Kit is a low cost kit that contains everything you need to quickly evaluate the features 
and capabilities of the DSPS6F803 silicon and tools. It also provides an excellent cost effective vehicle for 
hardware and software development. It can be used standalone, or in conjunction with our broad range of 
modular motion control development hardware. The DSP56F803EVM Kit is targeted for use on PC 
Compatible systems running Windows 95, Windows 98, and Windows NT 4.0. 


Features: 


+ DSP56F803 16-Bit 3.3V Digital Signal Processor operating at 80MHz 
+ External fast static RAM (FSRAM) memory, configured as: 
64K x 16-Bit of program memory with 0 wait states at 70MHz 
64K x 16-Bit of data memory with 0 wait states at 7OMHz 
* 8.00MHz crystal oscillator for DSP frequency generation 
+ Optional external oscillator frequency input connector 
+ Joint Test Action Group (JTAG) port interface connector to interface to an external command converter 
+ On-board Parallel port command converter with a connector for a PC printer port cable 
+ RS-232 interface for easy connection to a host processor 
+ CAN interface for high speed 1.0Mbps communications 
+ One standard UNI-3 and encoder connector and associated circuitry enabling the EVM to interface into the 
Modular Motion Control Development Hardware System 


Kit Contents: 


+ DSP56F803EVM Installation Guide 

+ DSP56F803 Evaluation Module Board 

+ 12 Volt universal switching mode power supply 

+ IEEE 1284 Parallel Port Cable DB25 male to DB25 female 

+ Metrowerks CodeWarrior for Motorola DSP evaluation CD-ROM 
+ Embedded Software Development Kit (SDK) CD-ROM 


DSPSGFS0SEVNGND 3: o2.2:0isceatisvracsacszeigatncnanmernnenecnaneeimeaaedsuintiaeaannamanreagendeny $368.30 


DSP56F807EVM Kit 


The DSP56F807EVM Kit is a low cost kit that contains everything you need to quickly evaluate the features 
and capabilities of the DSP56F807 silicon and tools. It also provides an excellent cost effective vehicle for 
hardware and software development. It can be used standalone, or in conjunction with our broad range of 
modular motion contro! development hardware. This kit is targeted for use on PC Compatible systems 
running Windows 95, Windows 98, and Windows NT 4.0. 


Features: 
+ DSP56F807 16-Bit 3.3V Digital Signal Processor operating at 80MHz 
+ External fast static RAM (FSRAM) memory, configured as: 
64K x 16-Bit of program memory with 0 wait states at 70MHz 
64K x 16-Bit of data memory with 0 wait states at 7OMHz 
+ 4-Channel 10-Bit Serial D/A, SPI for real-time user data display 
+ 8.00MHz crystal oscillator for DSP frequency generation 
+ Optional external oscillator frequency input connector 
+ Joint Test Action Group (JTAG) port interface connector to interface to an external command converter 
+ On-board Parallel port command converter, with a connector for a PC printer port cable 
+ RS-232 interface for easy connection to a host processor 
+ CAN interface for high speed, 1.0Mbps, communications 
+ Two standard UNI-3 and encoder connectors, and associated circuitry, enabling the EVM to interface into 
two separate Modular Motion Control Development Hardware Systems 


Kit Contents: 

+ DSP56F807EVM Installation Guide and DSP56F807 Evaluation Module Board 
+ 12 Volt universal switching mode power supply 

+ IEEE 1284 Parallel Port Cable DB25 male to DB25 female 

+ Metrowerks CodeWarrior for Motorola DSP evaluation CD-ROM 

+ Embedded Software Development Kit (SDK) CD-ROM 


DSPSGFSO7EVMEND ...ccicaiscacngaas cae asenaydasdastaw nde niwnaeiiGan eas iannd Gaaw dae das Lardaaaasinnens $368.59 


DSP56F827EVM Kit 


The DSPS56F826EVM Kit is a low cost kit that contains everything you need to quickly evaluate the features and capabilities of the DSP56F826 silicon and 


tools. It also provides an excellent cost effective vehicle for hardware and software development. It can be used standalone, or in conjunction with our broad 
range of modular motion contro! development hardware. This kit is targeted for use on PC Compatible systems running Windows 95, Windows 98, and 


Windows NT 4.0. 
Features: 
+ DSP56F826EVM 16-Bit +2.5V/+3.3V Digital Signal Processor operating at 80MHz 
+ External fast static RAM (FSRAM) memory, configured as: 
64K x 16-Bit of program memory with 0 wait states at 70MHz 
64K x 16-Bit of data memory with 0 wait states at 7OMHz 
* 1Mbit Serial EEPROM 
+ 4.00MHz crystal oscillator for DSP frequency generation 
+ Optional external oscillator frequency input connector 
+ Joint Test Action Group (JTAG) port interface connector for an external debug Host Target Interface 
+ On-board Parallel JTAG Host Target Interface with a connector for a PC printer port cable 
+ RS-232 interface for easy connection to a host processor 
* Stereo headphone interface 


Kit Contents: 

+ DSP56F826EVM Installation Guide and DSP56F826 Evaluation Module Board 
+ 12 Volt universal switching mode power supply 

+ IEEE 1284 Parallel Port Cable DB25 male to DB25 female 

* Codec sample rate selector 


+ Peripheral Daughter Card Expansion Connector to allow the user to connect his own SCI, SSI, SP! or GPIO compatible peripheral to the DSP 
+ Memory Daughter Card Expansion Connector to allow the user to connect his own memory or memory device to the DSP 


+ 16-Bit stereo codec interface 
+ Metrowerks CodeWarrior for Motorola DSP evaluation CD-ROM 
+ Embedded Software Development Kit (SDK) CD-ROM 


DSP5GFS2GEV MAND asi 5.0i sincecessedesiecadageed ten teadenaencdbaas aanisedeens miaentiaadatenenadehdeadebaad saints 


HigdiathKgaiebaaasanetenecnded aussie de naiied $368.30 


The DSP56F827EVM Kit is a low-cost kit that contains 
everything you need to quickly evaluate the features 
and capabilities of the DSP56F827 silicon and tools. It 
also provides an efficient, cost-effective vehicle for 
hardware and software development. It can be used 
alone or in conjunction with Motorola's broad range of 
modular motion control development hardware. The 
DSP56F827EVM Kit is targeted for use on PC- 
compatible systems running Windows 95, Windows 
98, Windows 2000, Windows ME, and Windows NT 
4.0. 


Kit Contents: 


+ DSP56F827EVM Installation Guide and DSP56F827 
Evaluation Module Board 

+ 12 Volt universal switching mode power supply 

+ IEEE 1284 Parallel Port Cable DB25 male to DB25 
female 

+ Metrowerks CodeWarrior for Motorola DSP 
evaluation CD-ROM 

+ Embedded Software Development Kit (SDK) CD- 
ROM 


DSPS6F827EVMSND ......................0.55 $368.59 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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STATIC PROTECTION 


Protection of static sensitive parts is a MUST in today's semiconductor Price Each * 
market. Description Pkg. 1 25 100 
_ To ensure the quality that Digi-Key customers have come to expect, , Clock Drivers 
the Digi-Key static control program includes proper static safety protection in the following areas: er : 
ae, : 2 MPO940LFACT-ND Low Volt. 1:18 Qock Distribution Chip . 10.71 863 7.92 
* Receiving, Incoming Inspection, and QC MPCS40LFATR-ND Low Volt. 1:18 Glock Distribution Chip . 15172.00/2,000 
* Order Picking Clock Generators 
*Finalinspection =—_ MC88915FN55-ND 55MHz, Low Skew PLL Ghock Driver NEWI............... 28-PLOC 967 626 586 
+ Packaging and Shipping MC889157N70-ND 7OMHz, Low Skew PLL Glock Driver NEWI........... 1212 784 7.35 
Shielded metallized bags are used in order picking, and anti-static, non-CFC, photo degradable MC8891 5TANS5-ND Tri-State, 55IMHz, Low Skew PLL Cock Driver NEW! 974 7.04 631 
packaging peanuts are used in packaging and shipping. MC88915TRN70-ND Tri-State, 70MHz, Low Skew PLL Qock Driver NEW! 1212 7.84 7.35 
As our program is continuously updated with the latest static control technology, you can be MC88915TFN100-ND Tri-State, 100MHz, Low Skew PLL Gock Driver NEW! 12.07 7.81 7.32 
reassured that Digi-Key's static sensitive parts are quality safe, all the way to your door step! MC88915TRNI00CT-ND | Tri-State, 100MHz, Low Skew PLL Cock Driver .. 860 694 636 
MC88915TFN1O0TR-ND | Tri-State, 100MHz, Low Skew PLL Clock Driver .. 3047.50/500 
- co. a MC88915TFN1G0-ND | Tri-State, 160MHz, Low Skew PLL Glock Driver NEW!...28-PLOC 1279 9.25 829 
* Please Note: SO-x packages are the same as x-SOIC packages - MC88916DW70-ND 70MHz, Low Skew PLL Clock Driver with Reset NEW! 15.14 10.95 981 
MC88916DW80-ND 80MHz, Low Skew PLL Clock Driver with Reset NEW!....20-SOC 18.37 13.28 11.91 
MCBB920DW-ND 50MHz, Low Skew PLL Clock Driver 
® MOTOROLA MICROCONTROLLERS with Power Control NEW! .........ccccsccscessees 1256 908 8.14 
~— , MC8BLV91STFN-ND ‘| Tri-State, 100MHz, Low Volt. PLL Glock Driver NEW! 1231 890 7.98 
Ha) Dearie ‘ Preece Be MPC972FA-ND Low Volt. PLL Glock Driver (125IMHz Max. Output) . 12.98 11.34 9.98 
ISGSERER EYER ETD] Ich, 16-BH 96K FLASHMOU FE TEOMSOHERAOTON MPO974FA-ND 3.3 Volt Programmable PLL Clock Driver 1298 11.34 9.98 
MOB8S711ESCA\2-ND — |4MHv, 8-Bit 12K OTP MOU...... 15.70 12.65 11.60 Clock Synthesizers 
MMC2107CFCPV33-ND |33MHz, 16-Bit 128K FLASH MCU. 44-LOFP 24.30 19.58 17.22 MC12429FNICT-ND High Frequency PLL Gook Synthesizer.........cscscscseus 28-PLOC 14.67 1282 11.28 
MPOSSSLAVIZP40-ND _|40MHz, 32-Bit 448K FLASH PowerPC MOU ec 
MOTOROLA ANALOG 
) MOTOROLA MICROPROCESSORS 
Price Each * 
Digi-Key Price Each * Description i 25 100 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Octal Serial Switch with 8-Bit SPI /O NEW! 651 447 3.95 
MOB8020RCI6END | 16MHz, 32-Bit Embedded MPU. .114-0PGA 14993 — Cotal Serial Switch with 8-Bit SPI I/O... 526 329 318 
MOB8060R050-ND 50MHz, 32-Bit Embedded MPU... 206-PGA 51185 — — Cotal Serial Switch with 8-Bit SPI 1/0 .. 3315.00/1,000 
MOB8302CFCI6C-ND | 16MlHz, Integrated Multiprotocol MPU. 33.52 26.86 25.75 MC33298P-ND Cotal Serial Switch with 8-Bit SPI_1/O N 677 464 411 
MO88302FC16C-ND 16MHx, Integrated Multiprotocol MPU. 27.94 24.41 21.46 
MO88302FC20C-ND___|20MIHy, Integrated Multiprotocol MPU. 30.93 27.02 23.76 
MCB8302FC25CND _|25IMHz, Integrated Multiprotocol MPU. 33.93 27.19 26.07 ) MOTOROLA NEW! DISPLAY DRIVERS 
MOB8302PV16C-ND | 16MlHz, Integrated Multiprotocol MPU. 27.19 23.76 20.89 ~~ , 
MOB8302PVI6VC-ND | 16MHz, Integrated Multiprotocol MPU. 33.98 27.23 26.10 DigiiKey, fis Price Each * 
Part No. Description Pkg. i 25 +100 
oo RSE at a 2 | eaaae — sound Bini Siaptie aa a a 
- i ! s MC14489BP-ND 5-Channel LED Display/25 Lamp Driver .20-Dip 5.40 3.33 294 
MOB8302RCI6C-ND | 16MIHz, Integrated Multiprotocol MPU. a = = 
MO88306FC16B-ND 16MHy, 32-Bit Integrated MPU 18.21 15.91 13.99 
MOB8328PV1GA-ND | 16MHz, 5V Integrated Portable System MPU (DragonBall) ..144-TOFP 28.22 24.65 21.68 ® MOTOROLA MATH COPROCESSORS 
MOB8328PV16VA-ND | 16MHz, 3V Integrated Portable System MPU (DragonBall) ..144-TOFP 28.22 24.65 21.68 
MO883310FCI6B1-ND _|16MHz, 32-Bit Integrated MPU ... 17.69 14.26 13.08 Digi-Key Price Each * 
MO68331CFC16-ND 16MHz, 32-Bit Integrated MPU .... 16.95 14.81 13.02 Part No. Description Pkg. 125 __—*100 
MO68332ACFCI6BI-ND |16MHz, 32-Bit Integrated MPU... 1819 15.90 13.98 MOBB882FN25A-ND __|M68000 Family Math OoProcess0r.....-s.sscscsceeees 68-PLOC 54.02 43.28 41.49 
MOB8332ACFC16-ND | 16MHz, 32-Bit Integrated MPU 18.81 16.43 14.45 
MO88332ACFO20B1-ND |20MHz, 32-Bit Integrated MPU 19.09 16.68 14.67 
MOS8332AQRC20-ND _|20MHv, 32-Bit Integrated MPU 19.74 17.25 15.16 MEMOR 
MOB8332ACFO25-ND — [25MHz, 32-Bit Integrated MPU 20.67 18.06 15.88 price each oe 
MO88332GOFCI6-ND | 16MHz, 32-Bit Integrated MPU ... 18.81 16.43 14.45 Description Pkg. 125100 
MOseSsACORCIE-ND) |) 16MHz, MPU w/DMA, UART, System Integration. .. lee) eis) bee MOM69C432TCRO-ND | 16K x 64 Content Addressable Memory. 100-TOFP 42.38 33.96 32.56 
Veco ecucley meg ONE, MPU w/DMA, UART, System Integration We) TEES eke MPC2605ZP66-ND PowerPC Integrated Secondary Cache... 241-PBGA 44.92 35.99 34.51 
MO88340FT16E-ND 16MH, 32-Bit MPU with DMA. 24.55 21.45 18.86 
MO88340FT25E-ND 25MHz, 32-Bit MPU with DMA. 33.38 26.75 25.65 
MC68340PV16E-ND 16MHz, 32-Bit MPU with DMA. 25.17 21.99 19.33 MOTOROLA RF/IF PRODUCTS 
MOB8340PV25E-ND —_|25MHz, 32-Bit MPU with DMA. 35.23 28.23 27.06 
MOB8360EVI25K-ND —|25MHz, 32-Bit QUIOC MPU (Rev. K)... 58.25 46.67 44.74 Price Each * 
MO68360EVI25L-ND 25MHz, 32-Bit QUIOC MPU (Rev. L) 58.25 46.67 44.74 Description Pkg. 1 25 100 
MC68360EV25VL-ND —_|25MHz, 32-Bit 3.3V QUICC MPU (Rev. L) 70.22 53.94 51.61 D/A Converters 
MO88376BGMFT20-ND |20MHz, 32-Bit MPU............ 30.36 26.53 23.32 MC144110DW-ND 6-Bit Hex Serial Interface D/A Converter... 547 342 331 
MOBBEQ020FG25-ND — |25MHz, 32-Bit Enhanced MPU. 26.44 23.10 20.32 MC144110DWTR-ND —_|6-Bit Hex Serial Interface D/A Converter 2410.00/1,000 
MOBBEQ030FE25C-ND  |25MHz, 32-Bit Enhanced MPU..... 41.77 33.47 32.08 MC144111DW-ND 6-Bit Quad Serial Interface D/A Converter . 425 294 257 
MOB8EQ030FE40C-ND __|40MHz, 32-Bit Enhanced MPU..... 57.93 46.42 44.50 MC144111DWTR-ND __|6-Bit Quad Serial Interface D/A Converter . 2372.00/1,000 
MOBBEQ040FE33A-ND — [33MHz, 32-Bit Enhanced MPU. a = = Encoders / Decoders 
Pearce maou) OMe, S2-Eit Enhanced MPU. Hae MC145026D-ND Serial Data Output 9-Line Trinary Encoder. 238 142 1.28 
Pree arcco gue) oot 2, S2-Eit Enhanced MPU. Gaal SS = MC145026DTR-ND Serial Data Output 9-Line Trinary Encoder. 2710.00/2,500 
PRC area Ug eum OOM, S2-Eit Embedded MPU Ueeehel =8 MC145026P-ND 9-Line Simplex Encoder . 238 142 1.28 
MOB8EQ060RO86-ND __|66MHz, 32-Bit Embedded MPU... 30059 — — MC145027DW-ND Serial Data Input 9-Line ( 
MCB8EN302PV20BT-ND | |20MHz, Integrated Multiprotocol MPU... 87.73 30.24 28.99 ‘Tinesy Decode vs..i02ssssisueaactent susscarseaseenae 22) 1.75) 1.53) 
MOBBEN302PV25BT-ND |25MHz, Integrated Multiprotocol MPU... 45.27 36.27 34. MICI45027DWTR.ND [Serial Data Input 9-Line (6 Address, 4 Data) 
MOSBENS6OEM25L-ND | 25MHz, 32-Bit CUIOCwith Ethernet Support (Rev. L) ...240-POFP 66.55 51.12 48.91 Miitsy Dasa ks soit ce oR naeeeee 16-9010 4339,00/1,000 
NEE Seong) Nie, 32 Bit S.3V CUICowith MC145027P-ND Serial Data Input 9-Line (5 Address, 4 Data) 
Ethernet Support (Rev. L)......0ccsccscsessseseseseseees 240-POFP 78.52 60.31 57.71 Trinary Decoder 1eDip 252 175 1.53 
MO68ENS360EV33K-ND | 33MHz, 32-Bit QUIOC with Ethernet Support (Rev. K)....240-PQFP 72.53 55.71 53.31 MC145028DW-ND Serial Data Input 9-Line Trinary Decoder 16-SOC 305 211 1.85 
Meee ea cot 32 Bit CUICC with Ethemiet Support (Fev. I) .....240-PGA SIGS SiS ails MC145028DWTR-ND | Serial Data Input 9-Line Trinary Decoder z 1619.00/1,000 
NE Saabs | oN b, 32 Bit 3.3V CUICGwith MC145028P-ND Serial Data Input 9-Line Trinary Decoder NEWH............. 16-Dip 381 2.35 208 
Ethernet Support (Rev. L). 144-TOFP 77.85 59.80 57.22 F Synthesis 
MOB8HODO0FN16-ND __|16MHz, 32-Bit Low Power M 68-PLOC 11.99 9.66 8.86 requency syn 
MOS8HODOOFNI6TR.ND /16MHe. 32.Bit Low Power MPU... FERIOUESS MC145151DW2-ND Paralle-Input PLL Freq, Synthesizer (Single-Modulus)... 9.00 4.50 4.35 
MCSSLODORC25A.ND |25MHo. 32-Bit Low Power MPU... ‘mas MCI45151DW2TR-ND | Parallel-Input PLL Freg. Synthesizer (Single-Modulus) . 3851.00/1,000 
MCB8LOD60RCE6-ND | 66MHe. 32-Bit Low Power MPU... MeN 5) MC145152DW2-ND Parallel-Input PLL Freq, Synthesizer (Dual-Modulus)... 11.70 585 5.66 
MO88LC302PU16CT-ND |16MHy, LP Integrated Multiprotocol Processor 00-TOR 18.86 16.48 14.49 MCISS 12D W2TR ND) | Peralle-Input PLL Freq. Synthesizer (Dual-Modulus)... 4998.00/1,000 
MO88LC302PU20CT-ND_|20MHy, LP Integrated Multiprotocol Processor 00-TOR 22.59 19.74 17.36 METS Toei) Serial-Input PLL Freq. Synthesizer (Single Modulus) isl G8) ash 
MO68LC302PU25CT-ND |25MHz, LP Integrated Multiprotocol Processor 26.34 23.02 20.24 MC145157DW2TR-ND | Serial-Input PLL Freq. Synthesizer (Single-Modulus) 3086.00/1,000 
MO68SECD00FU16-ND 16MH, 32-Bit LP Embedded MPU 10.67 860 7.89 MC145158DW2-ND Serial-Input PLL Frequency Synthesizer (Dual-Modulus) . 5.81 363 3.51 
MPCI06ARX660G:ND PowerPC PO Bridge/Memory Controller ... 56.72 45.45 43.57 MC145158DW2TR-ND __ | Serial-Input PLL Frequency Synthesizer (Dual-Modulus) . 3086.00/1,000 
MPCIOGARXB3DG.ND | PowerPCPO BridgelMemory Controller. So Eel Gen MC145170D2-ND Seria-Input OVIOS PLL Frequency Synthesizer. ..........-. 552 345 3.34 
MPO603RRX200LC-ND _|200MHz, 32-Bit MPOB03r PowerPC RISC MPU 55.83 44.73 42.88 ME ES IZOD TRE Sevial“Input CMOS PLL Frequency Synthesizer. i OLS OZ 500 
MPCB03RRXOOLC-ND |S00MPe. 32.Bit MPO803r PowerPC RISC MPU i MC145170DT2-ND Seria-Input OMIOS PLL Frequency Synthesizer. 552 345 3.34 
MPCP40ARX233LH.ND |233MHb. 32-Bit PowerPC RISC MPU. Fes MC145170DT2TR-ND _|Serial-Input QVIOS PLL Frequency Synthesizer. 7015.00/2,500 
MPC740ARX266LH-ND |266MHz, 32-Bit PowerPC RISC MPU... 12) = = Forward Amplifiers 
MPC750ARX266LH-ND  |266MHz, 32-Bit PowerPC RISC MPU MHW6342T-ND 77 Channel CATV Amplifier... 39.84 31.92 30.60 
with L2 Cache Support ........0..scscsecessssteeeeeeees 12074 MHW8205-ND 428 Channel CATV Amplifier. 63.08 50.54 48.45 
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Digi-Key Price Each * 
MOTOROLA SENSORS Part No. Description Pkg. il 25 100 
= MPXM2202GS-ND 0 to 29 PSI Gauge Pressure Sensor, 
on Price Each x 40mV Full Scale Span, 0.4% Linearity ..........0.2. Ported MPAK 7.38 5.95 5.46 
Description Pkg. 1 25-100 MPXV5004G06U-ND 0 to 0.57 PSI Gauge Pressure Sensor, 
Accelerometers 1.0 to 4.9 Volts Output NEW!......... eee 482A (ported) 21.35 15.92 14.64 
MMA1200D-ND Z-Axis Acceleration Sensor, +250g Range, Smoke Detection 
AMINE END Bite deceleaer er HEE Uh) ese) MC14467P1-ND lonization Smoke Detector ........scscsscsesvsesssesseesees 16Dip 1.68 1.00 .90 
50 mVig Sensitivity OEP RO RED MC145012P-ND Photoelectric Smoke Detector 16-Dip 293 203 1.77 
MMA1220D-ND Z-Axis Acceleration Sensor, +8g Range, 
250 mV/g Sensitivity 19.92 17.40 15.30 
MMA2200W-ND X-Axis Acceleration Sensor, +38g Range, MOTOROLA TELECOMMUNICATIONS 
50 mW/g Sensitivity........0sceceeeseeeseeseeetteeeeees Wingback 19.92 17.40 15.30 , 
MMA2201D-ND X-Axis Acceleration Sensor, #38g Range, Key ois, Price Each 
50 mV/g Sensitivity 19.92 17.40 15.30 Part No. Description 1100) 
MMA2202D-ND Axis Acceleration Sensor, +50g Range, MC145481DW-ND 3 Volt POM Codec-Filter NEW! 556 381 3.37 
40 mV/g Sensitivity ......0...seeeceeeeeeeeeeteeeeeeeeees 16-SOC 19.92 17.40 15.30 MC145481SD-ND 3 Volt POM Codec-Filter NEW! . 556 381 337 
MMA3201D-ND X/Y-Axis Acceleration Sensor, +38g Range, MC145483SD-ND 3 Volt 13-Bit Linear POM Codec-Filter NEW 20-SSCP 571 391 3.46 
50 mV/g Sensitivity 19.92 17.40 15.30 MC145484DW-ND 5 Volt POM Codec-Filter .. 410 3.08 298 
Pressure, Temperature Compensated MC145484SDCT-ND 5 Volt POM Codec-Filter. . 462 347 3.35 
MPX10DP-ND Oto 1.45 PSI Differential Pressure Sensor, MC145484SDTR-ND 5 Volt POM Codec-Filter 4417.50/1,500 
35mvV Full Scale Span NEW!............csceeeeeee 344C (ported) 14.68 10.62 9.52 MC145572ARN-ND Universal Interface ISDN Transceiver NEW! 21.43 18.46 
MPX2010D-ND Oto 1.45 PSI Differential Pressure Sensor, MC145572APB-ND ISDN Interface Transceiver 75 14.64 1287 
25mV Full Scale Span NEW!...........ceceeeeeseeeeeees 344-15 16.94 12.25 10.98 MC145574ADW-ND SIT Interface ISDN Transceiver NEW! 11.82 7.65 7.17 
MPX2010DP-ND Oto 1.45 PSI Differential Pressure Sensor, MC145574APB-ND SIT Interface ISDN Transceiver NEW! 10.57 7.65 6.86 
25mV Filll Scale Span... eeeeceeceeceeceeceeceeeeees 3440-01 14.40 11.60 10.64 MCI4LC5480DW-ND [5 Volt PCM Codec-Filter NEW! 520 357 316 
MPX2010GP-ND Oto 1.45 PSI Gauge Pressure Sensor, MC14LC5480DWCT-ND [5 Volt POM Codec-Filter... 412 3.09 299 
25mV Full Scale Span NEW!...........eeceeees 344B-01 (ported) 17.85 12.91 11.57 MC14L05480DWTR-ND_ |5 Volt POM Codec-Filter 2627.00/1,000 
MPX2050GP-ND 0-7.25 PSI Temp. Compensated Pressure Sensor ......... 344B-01 16.02 12.91 11.84 MCI4L05480SDCT.ND _|5 Volt POV Codec-Filter.. 462 347 335 
iLseeee erie O10 29 PS! Gauge Pressure Sensor, MC14LC5480SDTR-ND _[5 Volt POM Codeo-Filter. 4417.50/1,500 
40mvV Full Scale Span NEW!.........0...ce00e- 344B-01 (ported) 20.11 14.54 13.03 RIGIANIGEESCICNIENGSI Adiextive Liffereraiel POM Codes NEW OT OMMOH EMEDIA 
MPX4100AP-ND 2.2 to 16.7 PSI Absolute Pressure Sensor, : ee ose : : : 
0.2 to 4.8 Volts Qutput NEW!...........cccceee 867B (ported) 21.35 15.92 14.64 MC33390D-ND Qass B Serial Link Transceiver NEW! 289 1.71 1.44 
MPX4115A-ND. 2.2 to 16.7 PSI Absolute Pressure Sensor, MC34118DW3CT-ND Voice Switch Speakerphone 688 516 4.99 
0.2 to 4.8 Volts Output NEW! . ..867 20.53 15.30 14.07 MG34118DW3TR-ND —_| Voice Switch Speakerphone 4386.00/1,000 
MPX4115AP-ND 2.2 to 16.7 PSI Absolute Pressure Sensor, MC34118DWTR-ND Voice Switch Speakerphone 1466.00/1,000 
0.2 to 4.8 Volts Output NEW/!...................... 867B (ported) 21.35 15.92 14.64 MC34119DCT-ND Low Power Audio Amplifier . 137 70 63 
MPX4250AP-ND. 2.9 to 36.3 PSI Absolute Pressure Sensor, MO68160AF3-ND Enhanced Ethernet Transceiver: 17.82 14.36 13.17 
0.2 to 4.9 Volts Qutput NEW. . -867B (ported) 21.35 15.92 14.64 M092501GC-ND Asynchronous Transfer Mode Cell Processor ............ 256-PBGA 146.33 — — 
MPX5010DP-ND O to 1.45 PSI Differential Pressure Sensor, 
0.2 to 4.7 Volts Cutput NEW!...........0cccceeee 867C (ported) 21.56 16.07 14.78 
MPX5010GP-ND Oto 1.45 PSI Absolute Pressure Sensor, EMBEDDED INTEL 
0.2 to 4.7 Volts Cutput NEW!...........0.ccceee: 867B (ported) 21.35 15.92 14.64 ARCHITECTURE MICROPROCESSORS 
MPX5050D-ND 0 to 7.25 PSI Differential Pressure Sensor, oe 5 
0.2 to 4.7 Volts Output NEW! «2... ceeccccceceeeeeees 867 2053 15.30 14.07 Digi Rey 3 EricelEachis) 
MPX5050DP-ND 0 to 7.25 PSI Differential Pressure Sensor, Baris Descrinuonly bar ye 
0.2 to 4.7 Volts Cutput NEW!...........0c0cceeee 867C (ported) 21.56 16.07 14.78 802933-ND | 20MHz, 16-Bit, Enhanced 80186 
MPX5050GP-ND 0 to 7.25 PSI Gauge Pressure Sensor, - 21.15 1665 12.60 
0.2 to 4.7 Volts Cutput NEW!.............ceceee: 867B (ported) 21.35 15.92 14.64 802951-ND 
MPX5100AP-ND 2.18 to 16.68 PSI Absolute Pressure Sensor, 21.15 16.65 12.60 
0.2 to 4.7 Volts Qutput NEW!.. .867B (ported) 21.35 15.92 14.64 802875-ND 
MPX5100DP-ND Oto 14.5 PSI Differential Pressure MPU, 5V.. 17.74 13.97 10.57 
0.2 to 4.7 Volts Output NEW!....... 867C (ported) 21.56 16.07 14.78 N80C186EA25 802825-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C186EA MPU, 
MPX5100GP-ND 0 TO 14.5 PSI Gauge Pressure Sensor, 5V, Extended Temperature......... 68-PLOC 1481 1166 882 
0.2 to 14.5 Volts Output NEW! ............0eecee+: 867B (ported) 21.35 15.92 14.64 TN80C186EA13 802768-ND | 13MHz, 16-Bit, 80C186EA MPU, 
MPX5700DP-ND Oto 101.5 PSI Differential Pressure Sensor, 5V, Extended Temperature......... 68-PLOC 1481 11.66 8.82 
0.2 to 4.7 Volts Output NEW!......... cece 867C (ported) 21.56 16.07 14.78 TN80C186EA20 802799-ND | 20Mby, 16-Bit, 80C186EA MPU, 
MPX5700GP-ND O to 101.5 PSI Gauge Pressure Sensor, 5V, Extended Temperature......... 68-PLOC 14.81 11.66 8.82 
0.2 to 4.7 Volts Output NEW!............ cece 867B (ported) 21.35 15.92 14.64 NBOCIS6ER25 802891-ND | 25MHe, 16-Bit, 80CI86EB MPU, 
MPXS999D-ND Oto 150/FSt Differential Pressure Sensor, 5V, Extended Temperature......... 84-PLOC 17.63 1388 10.50 
0.2 to 4.7 Volts Output NEW! ....... eee eeeceeeeeeeeneeeees 867 20.53 15.30 14.07 S80C186ER25 g02897-ND _| 25Mby, 16-Bit, 80C186EB MPU. 
MPXA4100A6U-ND 2.9 to 15.2 PSI Absolute Pressure Sensor, 5V, Extended Temperature .. 80-MCFP 18.21 14.34 10.85 
0.2 to 4.8 Volt Output . 16.60 14.50 12.75 SB80C186ER20 02869-ND _| 20MHy, 16-Bit, 80C186EB MPU, 
MEXBe1O0R02U-NO) eure Niet Oapet. es Ported SCP MRT ERR CONIaOe 5V, Extended Temperature......... 80-SCFP_ 17.27 13.60 10.29 
MPXAA101AQSU-ND [2.18 to 14.8 PSI Absolute Pressure Sensor, ; some Soe eGR OSes) Mrz, 16-Git, BOCIS6ES MPU, 
0.25 to 4.95 Volt Output... esesceseseeeeenesees Port 17.26 15.08 13: 5V, Extended Temperature......... 80-SCFP Bl ae COLO 2g 
9 pl ed SOP. 26 ‘ 
TNS0C186EB13 802851-ND | 13MHz, 16-Bit, 80C186EB MPU, 
MPXA4115A6U-ND 2.2 to 16.7 PSI Absolute Pressure Sensor, 5V, Extended Te 
/, Exten emperature......... 84-PLOC 17.74 13.97 10.57 
0.2 to 4.8 Volt Output... eee eceeeeeeseetseenteeeeees SOP 16.60 14.50 12.75 TSS0CIB6EB13 g02853-ND | 13MHz, 16-Bit, 80C1 86EB MPU. 
MPXA4115A06U-ND 2.2 to 16.7 PSI Absolute Pressure Sensor, BV, Ext ded Te alt ; 80-MOFP 1727 1360 10.29 
0.2 to 4.8 Volt Output... ecccecceeseeeseeeseeeee Ported SOP 17.26 15.08 13.26 SEMEN TETIPETSIUME x naisess E : : 
MPXA4250A6U-ND 2.9 to 36.3 PSI Absolute Pressure Sensor, ‘TS80C186EB20 802885-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C186EB MPU, 
021049 Volt Output sce eiicaseovardiildenslsamronanuedits SOP 16.60 14.50 12.75 pspeiaees aaa Soe es cont Te 80-MQFP 17.27 13.60 10.29 
MPXA4250A06U-ND 2.9 to 36.3 PSI Absolute Pressure Sensor, - Bit, 
0.20 49 Volt Cutout... 17.26 15.08 13.26 SV, Extended Temperature....... 132-CPGA 6232 49.20 42.64 
MPXA6115A6U-ND 2.2 to 16.7 PSI Absolute Pres ; KU80C186EC13 802925-ND | 13MHz, 16-Bit, 80C186EC MPU, 
0:2.10:4.8 Volt QUipUt scceisnnscovsiasisacsleeatonenWebiieys 16.60 14.50 12.75 5V, Extended Temperature. ........ 100-OP 21.15 16.65 12.60 
MPXA6115AC6UND —_—_|2.2 to 16.7 PSI Absolute Pressure Sensor, S80C186EC25 802957-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C186EC MPU, 
0.2 to 4.8 Volt Output........ eeeeeeeeteettenteeeee Ported SOP 17.26 15.08 13.26 5V, Extended Temperature....... 100-MCFP 20.70 1630 1234 
MPXAZ4100A6U-ND 2.9 to 15.2 PSI Absolute Pressure Sensor, SB80C186EC13 808819-ND | 13MHz, 16-Bit, 80C186EC MPU, 
0.310.4.9' Volt Output .ocac.scusseceveasaateacsseurnnanesaedi SOP 16.85 14.72 12.95 5V, Extended Temperature ....... 100-SQFP 21.00 1660 13.50 
MPXAZ4100AQ6U-ND —_|2.9 to 15.2 PSI Absolute Pressure Sensor, SB80C186EC20 802939-ND | 20Mbz, 16-Bit, 80C186EC MPU, 
0.3 to 4.9 Volt Output........-eeeeeeeereeteneeeeee Ported SOP 17.51 15.30 13.46 5V, Extended Temperature ....... 100-SQFP__21.00 16.60 13.50 
MPXAZ4115A6U-ND 2.2 to 16.7 PSI Absolute Pressure Sensor, ‘SB80C186EC25 802965-ND 25MHz, 16-Bit, 80C186EC MPU, 
0:2 to 4:8: Volt Cutout occ cacevescnonnsununaaeadoarenntiedonsaaa SOP 16.85 14.72 12.95 5V, Extended Temperature ....... 100-SGFP 21.00 1660 13.50 
MPXAZ4115A06U-ND 2.2 to 16.7 PSI Absolute Pressure Sensor, TS80C186EC13 808820-ND | 13Mbz, 16-Bit, 80C186EC MPU, 
0.2 to 4.8 Volt Output... ees cece teeeteeees Ported SOP 17.51 15.30 13.46 5V, Extended Temperature....... 100-MCFP 20.70 1630 1234 
MPXM2010D-ND O to 1.45 PSI Differential Pressure Sensor, TS80C186EC20 802945-ND 20M, 16-Bit, 80C186EC MPU, 
NEC ERICE ND Gciueracn <a sees es ese MPAK = 7.20 5.80 5.32 5V, Extended Temperature....... 100-MGFP_ 20.70 16.30 1234 
Ocs: or ge FTESSUTS STIS. AB0CI86XL12 803000-ND | 12IMHz, 16-Bit, 80C186XL 
25mV Full Scale Span... eevoe eee teeeeeeeees Ported MPAK 7.38 5.95 5.46 Microprocessor, SV .....2+..ees+++- 68-PGA 40.53 3204 26.06 
MPXM2053D-ND 0 s Poll Solos, Pressure Sensor, MBN ee Sue ee A80C186XL20 803128-ND 20MHz, 16-Bit, 80C186XL 
ym ICRI sa cecatccedecckeaesinracescnaeensasanee - . . Mi 1c) ie eo earn re 68-PGA 40: 2.04 26.0 
MPXM2053GS-ND 0 to 7.25 PSI Gauge Pressure Sensor, ‘i Wiese une 208 
AB0C186XL25 803250-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C186XL 
4OmV Full Scale Span........ceecceeeeeseeeeseeeees Ported MPAK 7.38 5.95 5.46 ‘ 
MCT 0 to'14'5 PSI Nocctts Becare Scar Microprocessor, 5V.........++.:00++ 68-PGA 40.53 32.04 26.06 
40mV Full Scale Span, 1% Linearity..........sseseeseseeees MPAK 7.20 5.80 5.32 ABOCTSEXLI 802971-ND pais 16-Bit, Cohaae j ee 
MPXM2102AS-ND Oto 14.5 PSI Absolute Pressure Sensor, iepcieaade Re teu ince apc 52: CPCA Bo ee 
40mV Full Scale Span, 1% Linearity ......0...0.. Ported MPAK 7.38 (5.95 5.46 ‘ Mi He, RY 68-PLOC ETE ee? 
MPXM2102D-ND Oto 14.5 PSI Differential Pressure Sensor, CPOPTOCSSSON, DV 3 es ci ee2 208 ‘ ; Ri EES 
40mV Full Scale Span, 0.4% Linearity..........cccscscecees MPAK 7.20 5.80 5.32 NB0C186X120 B03140-ND | 20Mrz, 16-Bit, BOC186XL 
MPXM2102GS-ND 0 to 14.5 PSI Gauge Pressure Sensor, Microprocessor, 5V.........-.....+ 68-PLOC 11.28 9.02 5.95 
40mV Full Scale Span, 0.4% Linearity ........0...... Ported MPAK 7.38 5.95 5.46 N80C186XL25 803256-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C186XL 
MPXM2202A-ND 0 to 29 PSI Absolute Pressure Sensor, Microprocessor, 5V........-...-+++ 68-PLOC 11.41 913 6.02 
40mV Full Scale Span, 1% Linearity... MPAK 7.20 5.80 5.32 N80C188XL12 803698-ND | 12MHz, 16-Bit, 80C188XL 
MPXM2202AS-ND 0 to 29 PSI Absolute Pressure Sensor, Microprocessor, 5V..............6 68-PLOC 11.14 8.91 5.88 
40mV Full Scale Span, 1% Linearity ......0...0..08. Ported MPAK 7.38 5.95 5.46 N80C188XL20 803820-ND | 20Mby, 16-Bit, 80C188XL 
MPXM2202D-ND 0 to 29 PSI Differential Pressure Sensor, Microprocessor, 5V.............0.+ 68-PLOC 11.28 9.02 5.95 
40mvV Full Scale Span, 0.4% Linearity.........0ecseeeeceeee MPAK 7.20 5.80 5.32 (Continued) 
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EMBEDDED INTEL ARCHITECTURE MICROPROCESSORS (Continued) 


Intel Digi-Key Price Each * Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
R80C186XL12 803057-ND | 12MHz, 16-Bit, 80C186XL AB0C188XL25 803884-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C188XL 
Microprocessor, 5V ........:s::s0+8+ 68-LOC 33.08 2615 21.27 MPUCBV scasei juve diseaciawncaveaid 68-PGA 40.53 32.04 26.06 
R80C186XL20 803196-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C186XL N80C188XL25 803895-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C188XL 
Microprocessor, 5V ... : 35.28 27.89 22.68 11.41 913 6.02 
R80C186XL25 803262-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C186XL RB0C188XL12 803742-ND 
Microprocessor, 5V ........:ss:s0+++ 68-LOC 33.08 2615 21.27 33.08 26.15 21.27 
$80C186XL12 803063-ND — | 12MHz, 16-Bit, 80C186XL R80C188XL20 803844-ND 
Microprocessor, 5V . 13.06 1045 6.89 35.28 27.89 2268 
$80C186XL20 803199-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C186 R80C188XL25 803902-ND 
Microprocessor, 5V..........-.66 80-MQFP 13.06 10.45 6.89 35.28 27.89 22.68 
$80C186XL25 803269-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C186XL $80C188XL12 803759-ND 
Microprocessor, 5V ..........+++++ 80-MOFP 13.06 10.45 6.89 13.06 10.45 6.89 
SB80C186XL12 808823-ND | 12MHz, 16-Bit, 80C186XL $80C188XL20 803850-ND 
Microprocessor, 5V.......2..:00+++ 80-SCOFP 13.04 10.27 7.77 13.06 1045 6.89 
SB80C186XL20 808824-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C186XL $80C188XL25 808831-ND 
Microprocessor, 5V......0....0222: 80-SOP 13.04 10.27 7.77 13.06 10.45 6.89 
SB80C186XL25 808825-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C186XL SB80C188xL12 803769-ND 
Microprocessor, 5V..........0+++++ 80-SCFP_ 13.04 10.27 7.77 13.04 10.27 7.7 
TAB0C186XL12 803069-ND | 12MHz, 16-Bit, 80C186XL SB80C188XL20 803856-ND =| 20MHz, 16-Bit, 80C188XL 
MPU, 5V, Extended Temperature ...68-PGA 42.74 33.79 27.48 MPU, SV 13.04 10.27 7.7 
TA80C186XL20 803206-ND | 20Mbz, 16-Bit, 80C186XL SB80C188XL25 803908-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C188XL 
MPU, 5V, Extended Temperature ...68-PGA 42.74 33.79 27.48 MPU, 5V ......-- 21s eereeeneeeeees 80-SCFP 13.04 10.27, 7.77 
TNBOC186XL12 803077-ND | 12MHy, 16-Bit, 80C186XL TAB0C188XL12 803775-ND | 12MHz, 16-Bit, 80C188XL MPU, 
MPU, 5V, Extended Temp. ......... 68-PLOC 11.14 891 5.88 5V, Extended Temperature.......... 68-PGA 42.74 33.79 27.48 
TNSOC186XL20 803212-ND | 20MHx, 16-Bit, 80C186XL TAB0C188XL20 803862-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C188XL MPU, 
Microprocessor, 5V, Ext. Temp. ...68-PLOC 11.28 9.02 5.95 5V, Extended Temperature.......... 68-PGA 42.74 33.79 27.48 
TR80C186XL12 803091-ND | 12MHz, 16-Bit, 80C186XL MPU, TN8OC188XL12 803787-ND | 12MHz, 16-Bit, 80C188XL MPU, 
5V, Extended Temperature .......... 68-LOC 35.28 27.89 2268 5V, Extended Temperature......... 68-PLOC 10.86 869 5.73 
TRB0C186XL20 803233-ND | 20MHx, 16-Bit, 80C186XL MPU, TN80C188XL20 803867-ND | 20MFx, 16-Bit, 80C188XL MPU, 
5V, Extended Temperature .......... 68-LOC 35.28 27.89 22.68 SV, Extended Temperature......... 6B-PLOC 11.28 9.02 5.95 
TS80C186XL12 803097-ND | 12M, 16-Bit, 80C186XL MPU, ‘TRBOC188XL12 803799-ND | 12M, 16-Bit, 80C188XL MPU, 
i 5V, Extended Temperature .......... 68-LOC 35.28 27.89 2268 
5V, Extended Temperature ........ 80-MOFP 13.34 10.67 7.04 é 
TS80C186XL20 803242-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C186XL MPU THEOG Ear) oem) OMe, 16-8it, B0C1BBX. MPU, 
| ' 7 5V, Extended Temperature .......... 68-LOC 35.28 27.89 22.68 
5V, Extended Temperature ........ 80-MOFP 1334 10.67 7.04 
TNSOL186EA13 806072-ND | 13MHz, 16-Bit, 80L186EA Enhanced, TS80C188XL12 803806-ND | 12Mrv, 16-Bit, 80C188XL MPU, 
MPU, 3V, Extended Temp. ......... 68-PLOC 1481 11.66 8.82 5V, Extended Temperature ......-- 80-MGFP EIS :San10 5/08 
NBOL186EB16 806093-ND | 16NHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced ‘TSe0CleexL20 Oe) COM, 16 Sit, BOC1BBX. MPU, 
5V, Extended Temperature ........ 80-MOFP 13.34 10.67 7.04 
pirat seae pele rae 84-PLLOC oS LG Oe TNBOL188EA13 806131-ND | 13MHz, 16-Bit, 80L188EA Enhanced 
S80L186EB16 806099-ND | 16MHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced 5 Fz, 16-Bit, a 
MPU, 3V, Extended Temp. ......... 68-PLOC 14.81 11.66 8.82 
MPU, 3V, Extended Temp. ........ 80-MOFP 18.21 14.34 10.85 NeOLiBBRRe 806163-ND | 16MPE: 16-Bit, BOL 18868 Enhanced 
SB80L186EB13 808880-ND | 13MHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced MPU, 3V. Etended Te om PPS cs) OE) ORD 
MPU, 3V, Extended Temp. .......... 80-SOFP 17.27 13.60 10.29 ne NE FIND ee sere : : : 
SEHULIGSEBIG B0G105.ND | 6M, 16 Bit, 80L186EB Enhanced SB80L188EB16 806175-ND | 16MHz, 16-Bit, 80L188EB Enhanced 
MPU, 3V, Extended Temp. ......... 80-SGFP 17.27 13.60 10.29 
MPU, 3V, Extended Temp. ......... 80-SGFP 17.27 13.60 10.29 NBOL8SER1 PCO 13MHe 16-Bit, 801189 Enhenced 
TINSOL186EB13 806081-ND | 13MHy, 16-Bit, 80. 186EB Enhanced pls CESS SMFz, 16-Bit, 60L18 a 
q MPU, 3V, Extended Temp. ......... 84-PLOC 17.74 13.97 10.57 
MPU, 3V, Extended Temp. ......... 84-PLOC 17.74 13.97 10.57 
: TS80L188EB13 806156-ND | 13MHz, 16-Bit, 80L188EB Enhanced 
TS80L186EB13 806087-ND | 13MHz, 16-Bit, 80L186EB Enhanced MPU SV, Etended Tem BO-MCFP EIT e ETc ICOME TOS 
MPU, V7, Edended Temp. ........B0-MGFP aI Z SOMO 2S KUSOL168EC13 SReTeeT ee Tah 16 i, ao. Aaset cihancad ; ; ; 
KUB0L186EC13 806111-ND | 13MHz, 16-Bit, 80L186EC Enhanced ‘ reheat ane 
|, 3V, Extended Temp. ......... 21.15 16.65 12.60 
MPU, 3V, Extended Temp. ......... 100-CFP 21.15 1665 12.60 SPR0L 188013 SOC 13M : 
; A IHz, 16-Bit, 80L188EC Enhanced 
KUB0L186EC16 806116-ND | 16MHz, 16-Bit, 80L186EC Enhanced MPU, 3V, Extended Temp. 100-SGFP 21.00 1660 1350 
MPU, 3V, Extended Temp. ......... 21ISie1G: 6512.60 SBBOL188EC16 809627-ND | 16MF¥, 16-Bit, 80L188EC Enhanced 
S80L186EC16 808881-ND | 16MHz, 16-Bit, 80L186EC Enhanced MPU, 3V, Extended Tem 100: 
|, 3V, Piavansbee SOP 21.00 16.60 13.50 
MPU, 3V, Extended Temp. ....... 100-MOFP__ 20.70 16.30 12.34 
‘ TS80L188EC13 808882-ND | 13MHz, 16-Bit, 80L188EC Enhanced 
SB80L186EC13 809626-ND | 13MHz, 16-Bit, 80L186EC Enhanced MPU, 3V, Extended Temp. 100-MOFP 20.70 1630 12.34 
MPU, 3V, Extended Temp. .100-SGFP 21.00 1660 13.50 OE BRED 5 i : 
: ‘A80386DX16 807050-ND | 16MHz, 32-Bit, 386DX 
TN80C188EB13 803537-ND | 13MHz, 16-Bit, 80C188 Enhan Processor, ‘6.0 132-PGA 44.10 34.86 28.35 
MPU, 5V, Extended Temp. ......... 84-PLOC 17.74 13.97 10.57 ‘A80386DX20 g07066-ND | 20MM 32-Bi,38eDX. : i : 
TN80C188EB20 803562-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C188 Enhanced Processor, 5.0V. 44.10 34.86 28.35 
MPU, 5V, Extended Temp. ......... 84-PLOC 17.74 13.97 10.57 een : : : 
= AB0386DX25 807094-ND | 25MHz, 32-Bit, 386DX 
TS80C188EB20 803586-ND | 20MF¥z, 16-Bit, 800188 Enhanced Processor, 5.0V........::s0:sse00: 132-PGA 44.10 34.86 28.35 
MPU, 5V, Extended Temp......-..+++ 80-CFP 17.27 13.60 10.29 ‘/A80386DX33 807129-ND | s3MHe. 32-Bit, 386DX 
N80C188EA25 808826-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C188EA MPU, Processor, 5 0V.... 4410 34.86 28.35 
SV, Extended Temperature......... 68-PLOC 1481 11.66 8.82 NG30386DX16 807054-ND | 16M, 32-Bit, 386) 
TN80C188EA13 803477-ND | 13MHz, 16-Bit, 80C188EA MPU, Processor, 5.0V.......seseeeseeees 13.87 10.92 8.26 
BV, Extended Temperature... 68-PLOC 1481 11.66 8.82 NCBOGBEDOO 807082.ND | DOMEb, 32-Bit, 3860X 
TN80C188EA20 803497-ND | 20MHx, 16-Bit, 80C188EA MPU, Processor, 5.0V........:scccescsees 132-0FP 13.87 1092 8.26 
SV, Extended Temperature......... 68-PLOC 1481 11.66 8.82 NGB0386DX25 807111-ND | 25MHz, 32-Bit, 386Dx 
NB0C188EB25 803592-ND | 25MHy, 16-Bit, 80C188EB MPU, Processor, 5.0V......:.0:cccesesees 132-0FP 13.87 1092 8.26 
5V, Extended Temperature......... 84-PLOC 17.63 13.88 10.50 NG80386DX33 807141-ND | 33MHz, 32-Bit, 386DX 
S80C188EB25 803598-ND | 25MFv, 16-Bit, 80C188EB MPU, Processor, 5.0V.....secssseeeeeees 132-CFP_ 13.87 1092 8.26 
BV, Extended Temperature ........ 80-MOFP_ 18.21 14.34 10.85 780386EXI B07153.ND | S3MPz, 32-Bit, 386EX 
SBBOCI88EB13 803520-ND | 13MHz, 16-Bit, 80C188EB MPU, Processor, 5.0V.......2:sss+++- 168-CPGA 68.40 54.00 46.80 
5V, Extended Temperature......... 80-SOFP 17.27 13.60 10.29 FA80386EXTB25 807257-ND | 25MHz, 32-Bit, 386EX Integrated 
SB80C188EB20 803555-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C188EB MPU, Processor, 3.3V, Ext. Temp. ...... 144-TOFP 26.25 «20.75 16.88 
5V, Extended Temperature......... 80-SQP 17.27 13.60 10.29 FA80386EXTC25 807267-ND | 25Mbz, 32-Bit, 386EX Integrated 
SB80C188EB25 803604-ND | 25MHy, 16-Bit, 80C188EB MPU, Processor, 5.0V, Ext. Temp. ...... 144-TOFP 21.00 16.60 13.50 
5V, Extended Temperature......... 80-SOFP 17.27 13.60 10.29 FABOSB6EXTC33 807274-ND | S3MPv, 32-Bit, 86EX Integrated 
TS80C188EB13 803549-ND | 13MHy, 16-Bit, 80C188EB MPU, Processor, 5.0V, Ext. Temp. ...... 144-TOFP 22.05 17.43 14.18 
5V, Extended Temperature ........ 80-MOFP 17.27 13.60 10.29 KU80386EXTB25 807262-ND | 25MHy, 386EX Integrated 
KUB80C188EC13 803612-ND | 13MHz, 16-Bit, 80C188EC MPU, Processor, 3.3V......2::ssesseeeees 132-GFP 27.30 21.58 17.55 
5V, Extended Temperature......... 100-CFP 21.15 1665 12.60 KU80386EXTC25 807271-ND | 25MHz, 386EX Integrated 
KUB0C188EC20 803638-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C188EC MPU, Processor, 5.0V........sseseeeeeee 132-CFP 23.10 18.26 14.85 
5V, Extended Temperature ......... 100-COFP_ 21.15 16.65 12.60 KUB0386EX1C33 B07277-ND | S3NHz, 386EX Integrated 
KUB0C188EC25 803656-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C188EC MPU, Processor, 5.0V.......::sscceseeses 132-CFP 23.63 1868 15.19 
5V, Extended Temperature......... 100-CFP 21.15 16.65 12.60 KUB80386SXTA25 800169-ND | 25MHz, 32-Bit, 386SX Processor, 
$80C188EC25 803664-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C188EC MPU, 5.0V, Extended Temperature....... 100-GFP 15.04 11.84 8.96 
5V, Extended Temperature....... 100-MOFP 20.70 16.30 12.34 KU80386SXTA33 800175-ND | 33MHz, 32-Bit, 386SX Processor, 
SB80C188EC13 803618-ND | 13MHz, 16-Bit, 80C188EC MPU, 5.0V, Extended Temperature....... 100-CFP 15.04 11.84 8.96 
5V, Extended Temperature ....... 100-SQ@P_ 21.00 16.60 13.50 KU80386SXTA4O 800183-ND 40MHz, 32-Bit, 386SX Processor, 
SB80C188EC20 803644-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C188EC MPU, 5.0V, Extended Temperature....... 100-CFP 15.04 11.84 8.96 
5V, Extended Temperature ....... 100-SGFP 21.00 1660 13.50 NGB80386SX16 800214-ND | 16MHz, 32-Bit, 386SX 
SB80C188EC25 808828-ND | 25MHz, 16-Bit, 80C188EC MPU, Processor, 5.0V.......:sseeeeeeees 100-CFP 15.28 12.03 9.10 
5V, Extended Temperature ....... 100-SGFP 21.00 1660 13.50 NGB0386SX20 800273-ND | 20MHz, 32-Bit, 386SX 
TS80C188EC13 803632-ND | 13MHz, 16-Bit, 80C188EC MPU, Processor, 5.0V........:sscseeseeee 100-CFP_ 15.28 12.03 9.10 
5V, Extended Temperature......... 20.70 16.30 12.34 NGB0386SX25 800310-ND | 25MHz, 32-Bit, 386SX 
TS80C188EC20 803650-ND | 20MHz, 16-Bit, 80C188EC MPU, Processor, 5.0V.......:::seeeseese+ 100-CFP 15.28 1203 9.10 
5V, Extended Temperature....... 100-MGFP 20.70 16.30 12.34 NGB0386SX33 800353-ND | 33MHz, 32-Bit, 386SX 
A80C188XL12 803689-ND | 12MHz, 16-Bit, 80C188XL Processor, 5.0V.......:sseeeseeees 100-CFP 15.28 1203 9.10 
-68-PGA 40.53 32.04 26.06 NG80386SXLP16 800104-ND | 16MHz, 32-Bit, 386SX 
A80C188XL20 803812-ND ; Processor, 5.0V.......0sssseeeesee 100-CFP_ 15.28 12.03 9.10 
ahs gules exceeds stated 68-PGA 40.53 32.04 26.06 (Continued) 
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vers in NETWORK 
EMBEDDED INTEL ARCHITECTURE MICROPROCESSORS (Continued) PROCESSORS 
Price Each * Intel Digi-Key Price Each * 
Description Pkg. 1 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
NGB0386SXLP20 800112-ND | 20MHz, 32-Bit, 386SX GOXP1200EA 829314-ND | 2V, 166MHz, Network Processor....432-BGA 192.32 180.75 173.52 
Processor, 5.0V.......::sseeeeeeees 100-CFP 15.28 1203 9.10 COXP1200EB 829764-ND | 2V, 200MHz, Network Processor....432-BGA 251.90 236.75 227.28 
NGB80386SXLP25 800134-ND | 25MHz, 32-Bit, 386SX GOXP1200FA 833952-ND | 2V, 166MHz, Network Processor....432-BGA 192.32 180.75 173.52 
Processor, 5.0V.......::sseseseeses 100-CFP 15.28 1203 9.10 GOXP1200FB 833954-ND | 2V, 200MHz, Network Processor....432-BGA 251.90 236.75 227.28 
NGB80386SXLP33 800149-ND | 33MHz, 32-Bit, 386SX GOXP1200FC 833956-ND _| 2V, 232MHz, Network Processor....432-BGA 338.09 317.75 305.04 
Processor, 5.0V.......:sscseeeeeee 100-CFP_ 15.28 12.03 9.10 
‘AB0486DX2SA50SX912 | 800940-ND | SOMHz, 32-Bit, 486DX2 . 
MPU, 5.OV.....cceeececseseceesees 168-PGA 54.15 42.75 37.05 intel 1/0 PROCESSORS 
AB0486DX2SA66SX911 | 800948-ND_—_| 66MHz, 32-Bit, 486DX2 i Dig Key SEES 
MPU, 5.0V......cececeeeeeeeeseeees 168-PGA 55.58 43.88 38.03 4 ae 
sBs0486Dx28c508x920 | 800952-ND 5OMHz, 32-Bit, 486DX2 Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
MPU, 3.3V.....-seceeeeeneeeeee 208-SOFP 42.00 33.20 27.00 080303 SL57T 833962-ND | 100MHz, 3.3, I/O Processor, 
ABO4B6DXAWB100SK096 |801069-ND | 100M, 32-Bit, 486DX4 64-Bit PCI-PCI Bridge.............. 540-BGA 126.06 110.78 97.41 
Microprocessor, 3.3V.......-+..++- 168-PGA 65.46 51.68 44,79 GCB0960RM100SL3YZ | 827794-ND | 100M, 3.3V, I/O Processor, 
AB0486DX4WB100SK101 | 808894-ND | 100MH, 32-Bit, 486DX4 32-Bit PCI-POI Bridge.............. 540-BGA 102.00 89.64 78.83 
MPU, 3.3V 65.46 51.68 44.79 GCB0960RNIOOSL3YW =| 827744-ND | 100MHz, i960RN 32-Bit I/O 
FCB0486DX4WB100SL2M9|816435-ND | 100Mbb. 32-Bit, 48604 Processor, 64-Bit PO-POl Bridge...540-BGA 123.63 108.65 95.54 
MPU, FBV. .sisuscccccsnnrvennas 208-SOFP__ 44.10 34.86 28.35 
FA80486GXSF33 801241-ND —_| 33MHz, 32-Bit 486GX MCS® 51 
MEU, SiBV, ties asinine 176-TOP 33.08 26.15 21.27 MICROCONTROLLERS 
‘/AB0486SXSA25SX930 801266-ND | 25MHz, 32-Bit, 486SX Digi-Key Price Each 
MPU, 510. cessscnosnsstusivesnceses 168-PGA 62.23 49.13 42.58 Part No. Part No. Description 1 10. 100 
/A80486SXSA33SX931 801301-ND | 33MHz, 32-Bit, 486SX MPU, 5.0V...168-PGA 63.18 49.88 43.23 D80C31BHiSFB8 909473-ND | 5V, 16M, &-Bit MPU 360 288 1.71 
FA80486SXSF33 801362-ND | 33MHz, 32-Bit, 486SX LD80C31BH1SF88 809474-ND | 5V, 16MHy, 8-Bit MPU, Ext. 5.00 400 238 
MPU, 3.3V.....2.-200seeeeeeeeeee 176-TOFP 41.90 33.12 26.94 LIN80C31BH1SF88 809475-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. 5.00 400 238 
KUB0486SXSA25SX934 / 801281-ND | 25MHv, 32-Bit, 486SX MPU, 5.0V...196-CFP 54.63 43.13 37.38 LP80C31BH1SFB8 809476-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. ms 5.00 400 238 
KUB80486SXSA33SX935 / 801318-ND | 33MHz, 32-Bit, 486SX MPU, 5.0V...196-CFP 55.58 43.88 38.03 N80C31BH1 SF88 809480-ND _| 5V, 16MHy, 8-Bit MPU.............. 360 288 1.71 
FVB0524RX300128SL36A | 820704-ND | 300M, Celeron, 66MHz Bus, N80C31BH24SF88 809494-ND | 5V, 24IMHz, 8-Bit MPU 360 288 = 1.71 
128K L2 Cache, 2.0V ....1-- se 370-PGA__41.80__33.00_28.60 P80C31BH1SF88 809484-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU. 360 288 1.71 
FV80524RX366128SL36C | 820706-ND | 366MHz, Celeron, 66MHz Bus, P80C31BH24SFB8 809495-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit MPU. 360 288 1.71 
128K L2 Cache, 2.0V .......2.eee: 370-PGA 39.60 34.80 30.60 $80C31BH1 SF88 809486-ND | 5V, 16MHy, 8-Bit MPU. 360 288 1.71 
FV80524RX433128SL3BA | 821636-ND | 433MHz, Celeron, 66MHz Bus, $80C31BH24SF88 811520-ND _| 5V, 24MHy, 8-Bit MPU. 360 288 1.71 
128K L2 Cache, 2.0V ..........--- 370-PGA 42.90 37.70 33.15 TD80031BH1SF88 823321-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. 420 336 2.00 
KO80524KX366128SL3C7 | 822451-ND | 366MHz, LP Celeron, 66MHz Bus, ‘TN80C31BH1SF88 810026-ND | 5V, 16MHy, 8-Bit MPU, Ext. 420 336 2.00 
128K L2 Cache, 1.6V a 81.60 TP80C31BH1 SF88, 809488-ND ‘| 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. 420 336 2.00 
KO80526LY400128SL4J8 | 830981-ND | 400MHz, LP Celeron, 100MHz Bus, TS80C31BH1SF88 809489-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. 420 336 200 
128K L2 Cache, 1.3V.....0.cee: 495-BGA 115.50 101.50 89.25 N80C321 SFB8 809512-ND _| 5V, 16MHz, 8-Bit MPU 440 352 209 
RB80526RX566128SL4PC | 831081-ND | 566MHz, Celeron, 66MHz Bus, N80C3224SF88 809521-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit MPU 440 352 209 
128K L2 Cache 1.8V.. 82.50 72.50 63.75 P80C321SFB8 809515-ND | 5V, 16MHy, 8-Bit MPU. 440 352 209 
RB80526RX733128SL4P7 | 831082-ND | 733MHz, Celeron, 66MHz Bus, P80C3224SF88 809523-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit MPU. 440 352 209 
128K L2 Cache, 1.8V......-+1+ 370-PGA__99.00 87.00 _76.50 $80C321SF88 809516-ND | 5V, 16MHy, 8-Bit MPU. 440 352 209 
‘A8050266100SL2TU 818463-ND | 100MHz, Pentium |, $8003224SF88 810024-ND _| 5V, 24MHy, 8-Bit MPU. 440 352 2.09 
66MHz Bus, 3.3V..........2e020+ 296-CPGA 66.54 52.53 45.53 TN80C321SFB8 809517-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. 5.00 400 238 
A8050266133SY022 801827-ND | 133MHz, Pentium |, TN80C3224SF88 809524-ND | 5V, 24MHy, 8-Bit MPU, Ext. 5.00 4.00 238 
66MHZ Bus, 3.3V..........02020+ 296-CPGA 66.54 52.53 45.53 TP80C321SF88 809518-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. 5.00 400 238 
A8050266166SY016 801878-ND | 166MHz, Pentium |, TS80C321SF88 809519-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 
66MHz Bus, 3.3V........2.-2000++ 296-CPGA 83.60 66.00 57.20 Extended Temperature ..........++ 5.00 400 238 
‘A80502CSLM66133SY028 | 801524-ND | 133MHz, Pentium |, D80C51 FA1SF88 809564-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU 620 496 295 
66MHz Bus, 3.3V.........002000+ 296-CPGA 66.54 52.53 45.53 LD80051 FA1SF88 809565-ND | 5V, 16MHy, 8-Bit MPU, Ext. 7.60 608 3.61 
FV8050366200SL27J 813127-ND | 200MHz, Pentium | with MMX, LIN80051 FA1SF88 811045-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. 7.60 608 3.61 
66MHz Bus, 2.8V.......0.c0ceeeee 296-PGA 72.20 57.00 49.40 LP80C51 FAI SF88 810037-ND | 5V, 16MHy, 8-Bit MPU, Ext. 7.60 608 3.61 
FV8050366233SL27S 813324-ND | 233MHz, Pentium | with MMX, N80C51 FA1 SF88 809568-ND _| 5V, 16MHz, 8-Bit MPU 620. 496 2.95 
66MHz Bus, 2.8V.......0.s0eccee 296-PGA 76.00 60.00 52.00 N80C51FA24SF88 809581-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit MPU 620 496 295 
FV80503CSM66166SL2ZX | 819416-ND | 166MHz, Pentium | with MMX, N80C51 FA33SF88 810981-ND | 5V, 33MHz, 8-Bit MPU 684 548 3.25 
66MHz Bus, 1.9V......cccccceeeee 296-PGA 68.40 54.00 46.80 N80C51RA1 804496-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU 920 7.36 437 
FV80503CSM66266SL2Z4 | 819033-ND | 266MHz, Pentium | with MMX, N80C51RA24 804579-ND —_| 5V, 24MHz, 8-Bit MPU 633 5.06 3.34 
66MHz Bus, 1.9V.....000...ee 296-PGA 70.95 62.35 54.83 N870511SF76 810977-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 4K 
C80503CS166EXTSL3B8 | 822631-ND | 166MHz, Pentium | with MMX, OTP EPROM MOQU............00++ 5.91 473 3.12 
66MHz Bus, 1.8V, Low Power .....352-BGA 66.50 52.50 45.50 N87C51FA1SF76 810760-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K 
C80503CSM66166SL388 | 821225-ND | 166MHz, Pentium | with MMX, OTP EPROM MQU..........000000 880 7.04 4.64 
66MHz Bus, 1.9V.....0..... ee 352-BGA 62.70 49.50 42.90 N87C51 FA24SF76 810758-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K 
G080503CSM66266SL389 | 821226-ND —_| 266MHz, Pentium | with MMX, OTP EPROM MOU. . 880 7.04 464 
66MHZ Bus, 1.9V.....eeeeeeeeee 352-BGA 66.00 58.00 51.00 N87051FC1 811087-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K 
KCB0524KX266256SL32Q | 820516-ND | 266MHz, Pentium II, 66MHz Bus, OTP EPROM MOU, «1+ sssssereeres 44-PLOC 9.99 7.87 5.95 
256K L2 Cache, 1.6V ........eee 615-BGA 99.00 87.00 76.50 N87C51RB1 807251-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K 
KC80524KX333256SL32S | 820520-ND | 333MHz, Pentium II, 66MHz Bus, OTP EPROM MOU... 02 ..seeeereees 10.34 814 6.16 
256K L2 Cache, 1.6V .......eeeeee 615-BGA 105.60 9280 81.60 N87051RC1 800186-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K 
KC80526LY500256SL4JP | 830978-ND | 500MHz, LP Pentium III, 100MHz OTP EPROM MCU 14.10 11.10 8.40 
Bus, 256K L2 Cache, 13V......... 495-BGA 242.06 227.50 218.40 P80051FA1SF88 810046-ND _| 5V, 16MHy, 8-Bit MPU. 620. 496 2.95 
RB80526PY700256SL4CH | 830150-ND | 700MHz, Pentium III, 100MHz P80051FA24SF88 810039-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit MPU. 620 496 295 
Bus, 256K L2 Cache, 1.8V......... 370-PGA 126.35 118.75 114.00 P80051RA1 804514-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU. 9.20 7.36 4.37 
RB80526PY850256SL40C | 830147-ND | 850MHz, Pentium Ill, 100MHz FOO BASE poco games) OV, 24M, &-6it MPU. Ges lb es 
Bus, 256K L2 Cache, 1.8V......... 370-PGA 184.87 173.75 166.80 pecan’ Sues © Mrz, & Bt, 4k 
FB80526PZ733256SL40G | 830140-ND | 733MHz, Pentium Ill, 133MHz OOTPIERTOM MU) naetaanssanss cis Dao 2 
Bus, 256K L2 Cache, 1.8V......... 370-PGA 133.00 125.00 120.00 P87051FB1SF76 811013-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K 
RB80526PZ866256SL40B | 830138-ND | 866MHz, Pentium Ill, 133MHz OTP EPROM MQU........-20scsseees 881 694 5.25 
Bus, 256K L2 Cache, 1.8V......... 370-PGA 184.87 173.75 166.80 $80C51FA1SF88 809572-ND | 5V, 16MHy, 8-Bit MPU. 620 496 295 
$80C51RAI 804523-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU. 920 7.36 437 
r $80C51RA24 804592-ND _| 5V, 24MHy, 8-Bit MPU. 633 5.06 3.34 
In PROCESSOR TD80051FA1SFB8 809573-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp..... 680 544 3.23 
MODULES TN80051 FAISFB8 809574-ND | 5V, 16MHy, 8-Bit MPU, Ext. Temp. 680 544 3.23 
Intel Digi-Key Price Each * TIN80051 FA24SF88 809583-ND | 5V, 24MHy, 8-Bit MPU, Ext. Temp...44-PLOC 680 5.44 3.23 
Part No Part No. Description 1 10-100 TP80C51 FAI SF88 810034-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, Ext. Temp.....40-Dip 6.80 5.44 3.23 
LPM22CUBF500A 833443-ND | Pentium Ill, 500MHz, Low Power Module..... 317.87 298.75 286.80 TS80C51FA1 SF88 810998-ND —_| 5V, 16MHy, 8-Bit MPU, 
LPM22PDF333A 833446-ND | Pentium II, 333MHz, Low Power Module. 271.32 255.00 244.80 Extended Temperature ............ 44-MOFP 680 544 3.23 
LPM25P2F266A 833449-ND__| Pentium II, 266MHz, Low Power Module. 320.53 301.25 289.20 TS80051RAI 804534ND | SV, 16MPe 8-Bit MPU 
Extended Temperature ............ 44-MGFP 6.74 5.39 3.56 
ct STRONG ARM® TS80C51RA24 804603-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit MPU 
J ntel PROCESSORS Extended Temperature ............ 44-MGFP 6.74 5.39 3.56 
— = TS87C51FA1SF76 811518-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP 
ital pighey i Price Eactiig EPRCM MOU, Extended Temp.......44-OFP 9.21 7.37 4.86 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 = 
DIDBICE 821350-ND | 200MHE, Strong Am ‘AN87051FA20F8 821038-ND | 5V, 20MHz, 8-Bit, 8K OTP MOU, 
i Automotive. 13.84 10.90 8.25 
SA-110 Microprocessor .......... 44.08 34.80 30.16 
21281DB 821351-ND | 166MHz, Strong Arm AN87051FC20F8 821044-ND | 5V, 20MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU, 
SA-110 Microprocessor .......... 30.98 24.49 19.92 Automotive. 21.02 16.62 13.52 
21281EB 821352-ND 233MHz, Strong Arm D87C511SF76 810978-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 4K 
SA-110 Microprocessor .... 59.22 46.76 40.53 UV EPROM MOU........seceeeeeees 40-CDip 23.50 18.50 14.00 
21285AB 821310-ND _| Core Logic for SA-110 MPU. 44.73 35.36 28.76 (Continued) 
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Intel Digi-Key Price Each * Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. i 10 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 10 100 
D8705124SF76 810983-ND | 5V, 24MbHz, 8-Bit, 4K TN8705124SF76 810989-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 4K OTP MCU, 
UV EPROM MOU........00000:2ee 40-CDip 23.50 18.50 14.00 Extended Temperature............. 44PLOC 86633 «(5.06 3.34 
D87051FA1SF76 804397-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K TN87C51FA1SF76 810774-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
UV EPROM MOU... 40-CDip 31.50 24.90 20.25 Extended Temperature.......-...-+ 44-PLOC 9.21 7.37 4.86 
D87C51FA24SF76 810761-ND | SV, 24MHy, 8-Bit, 8K TN87C51 FA24SF76 810975-ND | 5V, 24MHy, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
UV EPROM MQU.......csecceseeeees 40-CDip 31.50 24.90 20.25 Extended Temperature.........++- 44PLOC 9217.37 __4.86 
D87C51FBISF76 B10604-ND | SV, 16MPb. 6-Bit, 16K TN87C51FB1SF76 812042-ND au sino 16K OTP MCU, uncon 
lent emperature...........- . fe . 
DE7OSIFERASF7 BEEN Berio poaeannree 40-COlp  Se 2 22 2a TN87C51FB20SF76 810996-ND | 5V, 20MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU, 
: Extended Temperature............. 44-PLOC 917 722 5.46 
OV EPROM MOU. ss cscescvsnicevns 40-CDip 95:70 8.22mi 22 95 IN87C51FB24SF76 812495-ND | 5V, 24MPy, 8-Bit, 16K OTP MCU, 
DB7051FCISE76 ITO tei OV, 1OMHz, 8 Bit, 32K Extended Temperature............. 44-PLOC 9.17 7.22 5.46 
UAT ERIM MOUs set eenssenviies 40-COip BRS RGU TESS) TN87C51FC1SF76 812059-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU, 
D87C51FC20SF76 811050-ND | 5V, 20MHz, 8-Bit, 32K Extended Temperature... 10.34 814 6.16 
UV EPROM MOU. . 38.85 30.71 24.98 TN87051FC24SF76 811071-ND | 5V, 24MHy, 8-Bit, 32K OTP MOU, 
087051 FC24SF76 811048-ND | 5V, 24Mbz, 8-Bit, 32! Extended Temperature............. 44-PLOC 10.34 814 6.16 
UV EPROM MOU..............2:066 40-CDip 38.85 30.71 24.98 TN87C51RA1 807001-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
D87C51FC33SF76 811051-ND | 5V, 33MHz, 8-Bit, 32K Extended Temperature... 975 7.68 5.81 
UV EPROM MOU.....-00seeeeeeeees 40-CDip 42.74 33.79 27.48 TNS7051RB24 807318-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MOU, 
LD87C511SF76 823330-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 4X UV EPROM Extended Temperature............. 44-PLOC 1069 842 637 
MOU, Extended Temperature ....... 24.32 19.15 14.49 TN87051RC24 800391-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MOU, 
LD87C5124SF76 811517-ND | 5V, 24Mbz, 8-Bit, 4K UV EPROM Extended Temperature............. 44PLOC 14.45 11.38 8.61 
MOU, Extended Temperature ....... 40-CDip 21.74 17.19 13.98 TP87C511SF76 811000-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 4K OTP MOU, 
LD87051FA1SF76 823333-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8X UV EPROM Extended Temperature ......+.+1+++ 40-Dip 6.33 5.06 3.34 
MOU, Extended Temperature ....... 40-CDip 32.24 25.49 20.73 TP87C51FA1SF76 810986-ND _| 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
LD87C51FBISF76 823337-ND | 5V, 16MHy, 8-Bit, 16K UV EPROM Extended Tempered ures: esst23 040% 40-Dip Sc ae 
MOU, Extended Temperature.......40-CDip 36.44 28.81 23.43 TRSTCa I FAeASE 76 eile cane) ip dauntaiea e OTP Ma, 0.0 ee 
fen em UU |: Peers | i “ 4 
EOS (COlECISE/6 eae OY, (eM, 6 Bit, 2K UV EPROM : TP87051FB1SF76 811023-ND | 5V, 16MHz, BB. 6K OTP MCU, i 
MOU, Extended Temperature ....... 40-CDip 3959 31.30 25.45 Extended Temperature eK FoR ROB 
LN87C511SF76 823401-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 4K OTP MOU, ; : = 
Extended Temperature... 44-PLOC 688 550 3.63 Trenance Sg V, 24Mre, &-Btt, 16 OTP MCU, 
: Extended Temperature . 917 7.22 5.46 
ENB TCO ITA Se Soma) OV, VOM, &-Bit, BK OTP MOU, TP87051FCISF76 814033-ND _| 5V, 16MHx, 8-Bit, 32K OTP MCU, 
Extended Temperature............. 44-PLOC 9.76 7.81 5.15 Extended Temperature 10.34 814 616 
LN87C51FC20SF76 811064-ND | SV, 20MHz, 8-Bit, 32K OTP MOU, TP87C51RB24 807320-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU, 
Extended Temperature...........2. 44-PLOC 1081 851 6.44 Extended Temperature . 10.69 842 6.37 
LN87051 FC24SF76 812078-ND | SV, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MOU, TP87051RC24 800408-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MOU, 
Extended Temperature ............ 44-PLOC 1081 851 644 Extended Temperature .............65 40-Dip 1445 11.38 861 
LP87C51FC1SF76 823340-ND —_| 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MOU, TS87051 FA24SF76 810982-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MCU, 
Extended Temperature .............. 40-Dip 10.81 8.51 6.44 Extended Temperature ............ 44-MQFP 9.21 7.37 4.86 
LP87051SF76 811044-ND | 5V, 12MHy, 8-Bit, 4K OTP MOU, TS87051FB1SF76 812058-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MOU, 
Extended Temperature .......2.0020. 688 550 3.63 Extended Temperature ............ 44-MOFP 9.17 7.22 5.46 
N8705124SF76 810976-ND__| 5V, 24MHz, 8-Bit, 4K OTP MOU 5914.73 3.12 TS87C51FCSF76 812079-ND | 5V, 12MHz, 8-Bit, 32K OTP MOU, 
N87051FAS3SF76 810753-ND | 5V, 33MHy, 8-Bit, 8K OTP MOU 968 775 511 Extended Temperature ............ 44MGFP 10.34 8.14 6.16 
NB7C51FB1SF76 812060-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MOU... 881 694 5.25 1887051 RAI 807033-ND | SV, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MOU, 
N87051FB20SF76 810972-ND | 5V, 20Mbyz, 8-Bit, 16K OTP MOU... 881 694 5.25 Extended Temperature ............ 44-MCFP RS ee oo 
N87C51FB24S576 811012-ND | 5V, 24MHy, 8-Bit, 16K OTP MOU... 881 694 5.25 TS87051RA24 BO71GG-ND! | 5V, 24MHz, 8-Bit, BK OTP MCU, 
N87051FB33SF76 811022-ND | 5V, 33Mby, 8-Bit, 16KOTPMQU....44-PLOC 9.71 7.65 5.79 Extended Temperature). .+:++ 00404 44-VCFP SEO 
N87C51FC24SF76 811089-ND | 5V, 24MHy, 8-Bit, 32K OTP MOU....44-PLOC 9.99 7.87 5.95 Tree NEES) gabbana aa 1069 842 637 
N87C51FC33SF76 811090-ND | 5V, 33MHz, 8-Bit, 32K OTP MOU....44-PLOC 11.00 8.66 6.56 1887051RB24 807322-ND__ | SV, 24Mbt 8-Bit, 16K OTP MCU, 
N87C51RAI 806959-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MOU 940 740 5.60 Extended Temperature ........+0.. 44-MOFP 1069 842 637 
N87C51RA24 807119-ND | 5V, 24MHy, 8-Bit, 8X OTP MOU 940 740 5.60 TS87051RO4 g00417-ND | 5V, 24M, 8-Bit, 32K OTP MCU, 
N87051RB24 807306-ND _| 5V, 24M, 8-Bit, 1GKOTPMQU....44-PLOC 10.34 814 6.16 Extended Temperature .... 1445 11.38 8.61 
N87051RC24 800338-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MOU. . 14.10 11.10 8.40 D87C521SF76 810764-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K 
P87C5124SF76 811003-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 4K OTP MOU 5.91 473 3.12 UV EPROM MOU... cece eee 40-CDip 24.15 19.09 15.53 
P87C51FA1SF76 810744-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8X OTP MOU... 880 7.04 464 D87C5224SF76 810751-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K 
P87C51FA24SF76 810748-ND | 5V, 24Mbz, 8-Bit, 8X OTP MOU ... 880 7.04 4.64 UV EPROM MOU........0eceeeeeeees 40-CDip 24.15 19.09 15.53 
P87C51FA33SF76 810756-ND _| 5V, 33MHz, 8-Bit, 8X OTP MOU 968 7.75 5.11 N870521SF76 810755-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K 
P87C51FB24SF76 811020-ND | 5V, 24Mby, 8-Bit, 16K OTP MCU.. 881 694 5.25 OTP EPROM MOU ..-.+-ssseeeees 44PLOC 6.88 5.50 3.63 
P87C51FB33SF76 810366-ND | 5V, 33MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU. 971 765 579 NB7C5224SF76 810752-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, BKOTPMCU.....44-PLOC 6.88 5.50 3.63 
P87C51FC1SF76 811076-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MOU.. 999 7.87 595 N8705233SF76 810763-ND 5V, 33MHz, 8-Bit, 8K OTP MOU..... 44-PLOC 7.56 605 3.99 
P87051FC24SF76 811077-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU... 9.99 787 5.95 P87C521SF76 810765-ND | SV, 16MHz, 8-Bit, 8K 
P87C51FC33SF76 811074-ND _| 5V, 33MHz, 8-Bit, 32K OTP MOU... 11.00 8.66 6.56 OOTP EPROM MOU x33 sa <sesaneshacn 688 5.50 3.63 
PB7C51RAT 06971-ND|SV. 16MHe. 8B, BK OTP MCU... SOE IU MENETCO P87C5224SF76 810767-ND__| 5V, 24MHz, 8-Bit, 8K OTP MOU . 688 550 3.63 
: P87C5233SF76 810768-ND | 5V, 33MHz, 8-Bit, 8X OTP MCU . 756 6.05 3.99 
ee pa pla EY pets Bet soo ucds f ne ay oe $870521SF76 810770-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8X OTP MOU.....44-MCFP 6.88 5.60 3.63 
P87C51RB24 807310-ND | 5V, 24M, 8-Bit, 16K OTP MOU... 1034 814 6.16 WEIOR IS esa) gic ea ela 40-CCin ee 
P87C51RCI 800209-ND _| 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MQU.. 14.10 11.10 8.40 1N870521S76 g10688.ND | SV, 16M 8-Bit, 8K OTP MCU, 
P87C51RC24 800354-ND 5V, 24MHz, 8-Bit, 32K OTP MOU...... 14.10 11.10 8.40 Extended Temperature............. 44-PLOC 7.29 583 3.85 
$87C511SF76 823331-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 4X OTP MOU... 591 473 3.12 TINS 705204SF76 819853-ND | 5V, 24M 6-Bit, BX OTP MCU, 
$87051FA1SF76 804439-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8X OTP MOU... 880 7.04 4.64 Extended Temperalure.........+.. 44PLCC 7.29 583 3.85 
$87C51FA24SF76 810749-ND | 5V, 24MbHz, 8-Bit, 8X OTP MCU. 880 7.04 4.64 ANS7C54F8 821116-ND | 5V, 16MPy, 8-Bit, 16K OTP MOU, 
$87C51FB1SF76 805377-ND _| 5V, 16MHz, 8-Bit, 16KOTPMOU...44-MGFP 8.81 «6.94_—_—5.25 Automotive. ia 1452 1144 866 
$87C51FB24SF76 811017-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16KOTPMOU...44-MGFP 8.81 6.94 5.25 D870541SF76 810730-ND | 5V, 16MHz, 8- 
87051 FB33SF76 811019-ND | 5V, 33MHz, 8-Bit, 16K OTP MOU... 971 7.65 5.79 UV EPROM MOU. 26.25 20.75 16.88 
$87C51FC1SF76 806104-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MOU...44-MGFP 9.99 7.87 5.95 D8705433SF76 810732-ND | 5V, 33MHz, 8-Bit, 16K 
$87C51FC24SF76 811081-ND | 5V, 24MHy, 8-Bit, 32K OTP MOU...44-MGFP 9.99 7.87 5.95 UV EPROM MOU. 28.88 22.83 18.57 
$87051RA1 806989-ND__| 5V, 16MHz, 8-Bit, 8X OTP MOU. 940 7.40 5.60 N87C541SF76 810719-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MOU... 770 616 4.06 
$87051RA24 807154-ND | 5V, 24M, 6-Bit, BK OTP MCU, 940 740 5.60 N87C5424SF76 810720-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTPMQU....44-PLCC 7.70 6.16 4.06 
87051 RBI 807279-ND | 5V. 16Mb. 8-Bit, 16K OTP MOU 1034 814 616 NB7C5433SF76 810721-ND _| 5V, 33MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU....44-PLOC 7.24 5.70 4.32 
$87051RB24 807314-ND | 5V. 24MM, 8-Bit, 16K OTP MOU... 1034 814 616 P87C541SF76 810716-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 1GKOTPMOU......40-Dip 7.70 6.16 4.06 
S87051RCI 800221-ND | 5V, 16M. 8-Bit. 32K OTP MCU... 1410 11.10 840 P87C5424SF76 810717-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MQU...... 770 616 4.06 
$87051AC24 800375-ND__|5V, 24MHb, 8-Bit, 32K OTPMQU...44-MGFP_ 14.10 11.10 8.40 Si Se pO Se ae OV: TMH, Bit, 16K OTP MOU. ..44 MOFP GOs Oe 
TDB7CEIASETE g23932:ND | BV. 16MIN. Bit 4K UV EPC $87C5424SF76 810712-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit, 16K OTP MQU...44-MOFP 7.70 6.16 4.06 
y . . TD870541SF76 823347-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K UV EPROM 
MOU, Extended Temperature ....... 40-CDip 21.32 1685 13.71 MOU, Extended Temp. ..sssescsseee 40-CDip 26.57 21.00 17.08 
TD87051FA1SF76 810773-ND _| 5V, 16MHz, 8-Bit, 8 UV EPROM / pavosBiSrve 810738.ND | SV, 16MHv. 8-Bit, 32K 
MOU, Extended Temperature ....... 40-CDip 31.82 2515 20.46 UV EPROM MCU. 40-ODi 28.98 2291 18.63 
Piessinadstacesiaiea! ip . x . 
‘TD87051FB1SF76 811041-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K UV EPROM ; D8705833SF76 810739-ND | 5V, 33MHy. 8-Bit, 30K 
MOU, Extended Temperature ....... 40-CDip 36.02 2847 23.16 UV EPROM MOU............0000000- 40-CDip 31.88 25.20 20.50 
TD87C51FCISF76 811040-ND —_| 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K UV EPROM N87C581SF76 810724-ND _| 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MOU... 7.05 5.55 4.20 
MCU, Extended Temperature ....... 40-CDip 39.17 30.96 25.18 N87C5833SF76 810725-ND | 5V, 33MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU. 7.76 611 4.62 
‘TD87C51 FC24SF76 812080-ND —_| 5V, 24MbHz, 8-Bit, 32K UV EPROM P87C581SF76 823402-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU 7.05 555 4.20 
MOU, Extended Temperature ....... 40-CDip 3917 3096 25.18 P87C5820SF76 810728-ND | 5V, 20MHy, 8-Bit, 32K OTP MOU... 7.05 555 4.20 
TN87C511SF76 811004-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 4K OTP MCU, P87C5833SF76 810729-ND | 5V, 33MHz, 8-Bit, 32K OTP MCU 7.76 611 4.62 
Extended Temperature...........++ 44-PLOC 633 5.06 3.34 $87C581SF76 810734-ND _| 5V, 16MHy, 8-Bit, 32K OTP MOU... 7.05 555 4.20 
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MCS® 96 Intel Digi-Key Price Each * 
MICROCONTROLLERS Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
Price Each TINS7C196CA 817074-ND | 5V, 16MHz, 16-Bit, 32K 
Deserl pion Pkg, 1 10 100 eee cae Boa me ees at eskeadsed 68-PLOC 24.89 19.68 16.00 
N80C196KB16 5V, 16MHz, 16-Bit MPU -68-PLOC 1086 869 573 ¥ orp wall Bites Temp... 84-PLCC 30.77 2432 19.78 
NB0C196KC20 5V, 20MHz, 16-Bit MPU -68-PLOC 14.34 11.29 8.54 TIN87C196KB16 802547-ND | 5, 16MPy, 16-Bit, 8K 
N80C196MC SV, 16MHz, 16-Bit Industrial OTP MOU, Extended Temp. ........ 68-PLOC 19.27 15.17 11.48 
Motor Control MPU.......22.:.0+8+ 84-PLCC 1645 1295 9.80 TNB7CIO6KC20 302768-ND | SV, 20M, 16-Bit, 16K 
N80C196MD 804212-ND | 5V, 16MHz, 16-Bit Industrial OTP MOU, Extended Temp. 2352 1860 15.12 
Motor Control MPU.........00+0++ 84-PLCC 17.16 13.51 10.22 TIN87C196NT 803734-ND _ | SV, 20MPx. 16-Bit, 32K 
N80C196MH 804221-ND | 5V, 16MHz, 16-Bit Industrial OTP MOU, Extended Temp. 27.62 21.83 17.76 
Motor Control MPU.......2..::008+ 84-PLCC 19.27 15.17 11.48 U87C196MC 803558-ND _| 5V, 16MHz, 16-Bit, 16K OTP MCU... 18.90 1494 12.15 
N80C196NT 804261-ND | SV, 20Mbz, 16-Bit Event U87C196MCSF81 803613-ND | 5V, 16MHz, 16-Bit, 16K OTP MCU... 18.90 14.94 12.15 
Processor Array MPU.............. 68-PLOC 20.68 16.28 12.32 U87C196MH 803703-ND | 5V, 16MHz, 16-Bit, 32K OTP MOU. 21.00 16.60 13.50 
‘S80C196EA 816572-ND _| 5V, 40MHz, 16-Bit Event U87C196MHSF831 803716-ND _| 5V, 16MHz, 16-Bit, 32K OTP MOU... 21.00 16.60 13.50 
Processor Array MPU............++ 18.90 14.94 12.15 
S80C196KB16 804079-ND | 5V, 16MHz, 16-Bit HSI/OMPU.. 1086 869 573 MCS® 251 
S80C196KC20 804117-ND | 5V, 20MHz, 16-Bit HS I/OMPU.. 1434 1129 854 MICROPROCESSORS 
S80C196MC 804203-ND | 5V, 16MHz, 16-Bit Industrial 
Motor Control MPU «0.2.2.0... 1645 1295 9.80 Digi-Key Price Each * 
S80C196MH 804227-ND | 5V, 16MHz, 16-Bit Industrial Part No. Description Pkg. 1 10 100 
Motor Control MPU .......++++++++ 19.27 15.17 11.48 N80C251SB16SF37 804421-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 
S80C196NP25 804249-ND 5V, 25MHz, 16-Bit Event 1K Register RAM ..........2..0002. 44-PLOC 11.25 9.00 5.94 
Processor Array MPU.......0.222.5 17.63 13.88 10.50 N80C251SQ16 804459-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 
S80C196NU40 804302-ND | 5V, 40MHz, 16-Bit Event 512 Byte Register RAM............ 44-PLOC 10.70 856 5.65 
Processor Array MPU.........0-+++ 18.80 14.80 11.20 N80C251TB24 816721-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit MPU, 
‘$80C196NU50 804314-ND | 5V, 50Mby, 16-Bit Event 1K Register RAM .......0..0ee0ee 44-PLOC 9.65 7.73 5.09 
Processor Array MPU ............. 100-OFP_ 20.68 = 16.28 12.32 N80C251TQ24 816722-ND 5V, 24MHz, 8-Bit MPU, 
‘SB80C196KC20 811735-ND | 5V, 20MHz, 16-Bit HSI/OMPU......80-SQFP 14.34 11.29 8.54 512K Register RAM.......0.00e0+ 44-PLOC 9.16 7.33 483 
‘SB80C196NP 804243-ND | 5V, 25Mby, 16-Bit Event P80C251SB16 804434-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 
Processor Array MPU .........-++ 100-SGFP 17.63 13.88 10.50 1K Register RAM.......0..cccceeceeee 40-Dip 11.25 9.00 5.94 
‘SB80C196NP25 804256-ND | 5V, 25Mbz, 16-Bit Event P80C251SQ16 804477-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 
Processor Array MPU .........+++ 100-SGFP__17.63 13.88 __10.50 512 Byte Register RAM ...........--. 40-Dip 10.70 856 5.65 
‘SB80C196NU40 804308-ND | SV, 40MHz, 16-Bit Event P80C251TB24 816703-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit MPU, 
Processor Array MPU ............ 100-SQFP 18.80 14.80 11.20 1K Register RAM............:00:0088 40-Dip 965 7.73 5.09 
‘$B80C196NU50 804321-ND | 5V, SOMHz, 16-Bit Event P80C251TC24 816704-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit MPU, 
Process or Array MPU ........... 100-SQFP 18.48 «14.61 11.88 512K Register RAM... 916 7.33 4.83 
TN80C196KB16 808448-ND | SV, 16M, 16-Bit TN80C251SB16 804441-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 
MPU, Extended Temperature ..... 68-PLOC 11.28 9.02 5.95 1K Register RAM, Ext. Temp. ...... 44PLOC 11.66 9.33 «6.15 
TNBOCI96KC20 804155-ND | SV, 20MHz, 16-Bit High Speed TNB0C251SQ16 804487-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit MPU, 512 Byte 
VOMPU, Extended Temperature...68-PLOC 1469 11.57 8.75 Ragister RAM, Ext. Temp. ......... 44PLCC 1141 889 5.86 
TN80CI96NT 804267-ND | 5V, 20MHy, 16-Bit Event Processor TN80C251TB24 816729-ND | 5V, 24MHy, 8-Bit MPU, 
Array MPU, Extended Temp. ....... 6E-PLOC BS SOs SOs 12-09) 1K Register RAM, Ext. Temp.......44-PLOC 10.07 806 5.31 
AN87C196CA18F8 820749-ND | 5V, 18MHz, 16-Bit, 32K OTP MOU, TN80C251TCD4 816720-ND_| SV, 24MHy, 8-Bit MPU. 
Automotive... SUGEEST GS E258) 512K Register RAM, Ext. Temp. ...44-PLOC_ 9.577.686 5.05 
enuesi oe SES GIES Bac adiaaiiiy pas cross eM, Be ded Te 40-Dip 1166 933 615 
f 3 C ister |, Exten emp... i i . . 
he pore NO mag OV, 20Mri, 16-Git TPB0C251SQ16 804495-ND _| 5V, 16MHy, 8-Bit MPU, 512 Byte ° ‘ 
Automotive. . 39.48 31.21 25.38 Pi . 
ANB7CISBIRER 821035-ND__| SV, 16M. 16 Register RAM, Extended Temp. ...... 40-Dip 1111 889 5.86 
Autcancties Om GEG ies TP80C251TB24 816714-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit MPU, 
: : : 1K Register RAM, Extended Temp....40-Dip__ 10.07 8.06 5.31 
ANB?CIS6IIWS SELLE) 31.50 24.90 20.25 TP80C251TOR4 816718-ND | 5V, 24MHz, 8-Bit MPU, 
ANB7C196JTWE20 828470-ND 512K Register RAM, Ext. Temp... 957 7.66 5.05 
iatornckive.. 3780 29.88 24.30 N87C251SA16 803771-ND _| 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MOU. 10.58 833 6.30 
AN87C196JV20F8 821068-ND | 5V, 20Mbe, 16 N87C251SB16SF87 803916-ND 11.75 925 7.00 
Automotive... 4498 35.56 28.92 N87C251SP16 803998-ND 10.34 814 6.16 
ANB/CIOGKCIGFS 820746-ND | 5V, 16MPe, 16-Bit, 16K OTP MCU, N87C251SQ16 804054-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU... 1116 879 6.65 
Automotive. 1890 14.94 12.15 P87C251SA16 803788-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MOU . 10.58 833 6.30 
ANB7C196KDF8 820752-ND | SV, 16MHy, 16. P87C251SB16 803923-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 11.75 925 7.00 
Automotive... 2520 1992 16.20 P87C251SP16 804007-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K OTP MOU . 10.34 814 6.16 
ANB7CI96KRF8 820754-ND P87C251SQ16 804066-ND _| 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K OTP MCU 11.16 879 6.65 
29.53 23.34 18.99 TN87@251SA16 803800-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K 
AN87C196KTF8 820756-ND | 5V, 16MHz, 16-Bit, 16K OTP MCU, OTP MCU, Extended Temp. ........ 10.93 861 6.51 
Automotive. . 44.67 35.31 28.72 TN87C251SB16 803953-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K 
AN87C196LA20F8 821030-ND 5V, 20Mbz, 16: OTP MOU, Extended Temp. ........ 12.10 9.53 3) 
Automotive... 33.62 2658 21.62 TN87@251SP16 804021-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K 
AS87C196CB20F8 821067-ND 5V, 20MHz, 16: OTP MOU, Extended Temp. ........ 10.69 842 6.37 
Automotive... 39.48 31.21 25.38 TN87C251SQ16 804087-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K 
N87C196KB16 802532-ND | 5V, 16MHz, 16-Bit, BKOTPMCU....68-PLOC 18.92 14.90 11.27 OTP MCU, Extended Temp. ........ 11.52 907 6.86 
N87C196KC20 802695-ND | 5V, 20Mby, 16-Bit, 16K OTP MQU...68-PLOC 23.21 1835 14.92 TP87C251SA16 803809-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K 
N87C196KD 802848-ND | 5V, 16MHy, 16-Bit, OTP MCU, Extended Temp. . 10.93 861 6.51 
32K OTP MOU ......eeeseeeeeeeeees 68-PLCC 25.31 20.01 16.27 TP87C251SB16 803973-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K 
N87C196KD20 802914-ND | 5V, 20MHz, 16-Bit, OTP MOU, Extended Temp. .......+++ 1210 953 7.21 
32K OTP MOU .....-eeeeeneeeneees 68-PLCC 25.31 20.01 16.27 TP87C251SP16 804036-ND | 5V, 16MHz, 8-Bit, 8K 
N87C196MC 803344-ND | 5V, 16MHz, 16-Bit, 16K OTP OTP MOU, Extended Temp. .......-+ 10.69 842 6.7 
Industrial Motor Control MOU ..... 84-PLOC 17.85 14.11 11.48 TP87C251SQ16 804103-ND 5V, 16MHz, 8-Bit, 16K 
N87C196MD 803624-ND | 5V, 16MHz, 16-Bit, OTP MOU, Extended Temp. 11.52 9.07 6.86 
16K OTP MCU «00... eeeeeeereeeee 84-PLOC 1848 1461 11.88 
N87C196MH 803661-ND | 5V, 16MHz, 16-Bit, 
32K OTP MOU ose eseeeeeseeseeee 84-PLOC 1995 15.77 12.83 MCS® 296 
N87C196NT 803728-ND | 5V, 20MHz, 16-Bit, MICROPROCESSORS 
32K OTP MOU . 27.30 21.58 17.55 Digi-Key Price Each *« 
$87C196KB16 802539-ND | 5V, 16MHz, 16. 18.92 1490 11.27 Part No. Description Pkg. 1 10 100 
$87C196KC20 802755-ND | 5V, 20MHz, 16-Bit, $80296SM40 806832-ND | 5V, 40MHz, 16-Bit MPU. ..100-CFP 22.05 17.43 14.18 
16K OTP MOU. 23.21 18.35 14.92 $80296SA50 806844-ND _| 5V, SOMHz, 16-Bit MPU. .-100-CFP 24.26 19.18 15.60 
$87C196KD 802861-ND 
25.31 20.01 16.27 
$87C196KD20 802931-ND 960 MICROPROCESSORS 
32K OTP MOU 25.31 20.01 16.27 
$87C196MC 803364-ND | 5V, 16MHz, 16-Bit, Digi-Key Price Each * 
46K OTP MCU. 1785 1411 11.48 Part No. Description Pkg. 1 10 100 
‘ABOQ60CAT6 802846-ND — | 16MHz, i960CA, 32-Bit MPU 
Sco Ne) 1785 1441 11.48 with DMA, 1K Cache...........+0+5 168-PGA 64.85 51.20 44.37 
$87C196MD 803636-ND ‘AB0960CA25 802884-ND | 25MHz, i960CA, 32-Bit MPU 
te OTP MCU ev) AER ES ee ee ae a ee 168-PGA 69.96 55.23 47.87 
$87C196MH 803677-ND | 5V, 16MHz, 16-Bit, 32K OTP with DMA, 1K Cache...........+-2++ 168-PGA 83.56 65.97 57.18 
Industrial Motor Control MOU....... 80-OP 19.95 15.77 12.83 AB0960CFI6 802987-ND T6MHz, i9600F, 32-Bit MPU 
$87C196MHSF81 803697-ND | 5V, 16MHz, 16-Bit, with DMA, 4K Cache NEWI....... 168-PGA 76.76 60.60 52.52 
32K OTP MOU. 19.95 15.77 12.83 AB0960CF25 803021-ND | 25MHz, i960CF, 32-Bit MPU 
‘$B87C196KC20 802774-ND | 5V, 20MHy, 16-Bit, with DMA, 4K Cache...........+++ 168-PGA 86.60 68.37 59.26 
16K OTP MCU . 23.21 18.35 14.92 AB0960CF33 803084-ND | 33MHz, i960CF, 32-Bit MPU 
‘$B87C196KD20 802938-ND | 5V, 20MHy, 16-Bit, with DMA, 4K Cache ...........+.+ 168-PGA 89.78 78.90 69.38 
BOK OTP MOU sssaccccssenannsicnns 80-SORP 25.31 20.01 16.27 (Continued) 
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Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
A809600F40 803133-ND 40Mt2z, i9600F, 32-Bit MPU 

with DMA, 4K Cache............... 168-PGA 111.47 97.97 86.14 
A80960HA33SL2GY 813629-ND 33MHz, i960HA, 32-Bit MPU, 

3.3V, 16K Cache...........0.cceee 168-PGA 87.06 68.73 59.57 
A80960HA40SL2GZ 813628-ND 40Mt2z, i960HA, 32-Bit MPU, 

3.3V, 16K Cache.............ceee 168-PGA 90.74 71.64 62.09 
A80960HD32SL2GG 815232-ND 32MHz, i960HD, 32-Bit MPU, 

16MHz Bus, 16K Cache NEW! ...168-PGA 92.25 72.83 63.12 
A80960HDS0SL2GH 815231-ND S50MHz, i960HD, 32-Bit MPU, 

SQV, 16K Caches. esccioaseas’ 168-CPGA 85.19 74.87 65.83 
A80960HD66SL2GU 815230-ND 66MHz, i960HD, 32-Bit MPU, 

33MHz Bus, 3.3V.........-.2. cee 168-OPGA 91.66 80.55 70.83 
A80960HD80SL2GK 815177-ND 80MHz, i960HD, 32-Bit MPU, 

AOMHZz Bus, 3.3V.............200 168-CPGA 113.87 100.07 87.99 
A80960HT7SSL2GP 814114-ND 75Mbz, i960HT, 32-Bit MPU, 

3.3V, 16K Cache... 168-PGA 101.76 89.43 78.63 
A80960JA3V25 819528-ND 25M, i960JA, 32-Bit MPU, 

SQV) ZA Cathe aoe caaincssceeewecs 132-PGA 48.09 37.97 32.91 
A80960JA3V33_ 819529-ND 33MHz, i960JA, 32-Bit MPU, 

SiQVs. 2K Cache oan ccasisiesccseunes 132-PGA 53.77 4245 36.79 
A80960JD3V33 819533-ND 33MHz, i960JD, 32-Bit MPU, 16MHz 

Bus, 3.3V, 4K Cache NEWI....... 132-PGA 63.35 50.01 43.35 
A80960JD3V40 819534-ND 40MFz, i960JD, 32-Bit MPU, 20MHz 

Bus, 3.3V, 4K Cache NEWI....... 132-PGA 67.51 53.30 46.19 
A80960JD3V50 819536-ND S5OMHz, i960JD, 32-Bit MPU, 

BBV, 4K CACHE ccc stesiceseaauess 132-PGA 74.18 58.56 50.76 
A80960JD3V66 819538-ND 66Mb2z, i960UD, 32-Bit MPU, 

SQV, AK CACHE. cis eccssaccreasaneas 132-QFP 80.09 63.23 54.80 
A80960JF3V16 819539-ND 16Mbz, i960JF, 32-Bit MPU, 

3.3V, 4K Cache NEW! 51.32 40.52 35.12 
A80960JF3V25 819540-ND 25Mbz, i960JF, 32-Bit MPU, 

3.3V, 4K Cache NEW!............ 132-PGA 58.60 46.26 40.10 
A80960JF3V33 819542-ND 33MHz, i960JF, 32-Bit MPU, 

3.3V, 4K Cache ....... cece ecee eee 132-PGA 67.58 53.36 46.25 
A80960KA16 803435-ND 16MFz, i960KA, 32-Bit MPU, 

512 Byte Cache... eeeceeees 132-PGA 39.90 31.54 25.65 
A80960KAZ0 803458-ND 20Mt2z, i960KA, 32-Bit MPU, 

512 Byte Cache... ee. eecceeees 132-PGA 40.43 31.96 25.99 
A80960KA25 803490-ND 25M, i960KA, 32-Bit MPU, 

512 Byte Cache.............::0600 132-PGA 42.90 33.92 27.59 
A80960KB16 803496-ND 16Mkz, i960KB, 32-Bit MPU, 

512 Byte Cache... 42.69 33.75 27.45 
A80960KB20 803516-ND 20Mt2z, i960KB, 32-Bit MPU, 

512 Byte Cache... .eceeccenees 132-PGA 45.70 36.13 29.38 
A80960KB25 803535-ND 25M, i960KB, 32-Bit MPU, 

512 Byte Cache 48.38 38.25 31.11 
A80960MC25 816319-ND 25M, i960MC, 32- 

512 Byte Cache... 192.85 181.25 174.00 
FC80960HA25SL2GU 813626-ND 25Mt2z, i960HA, 32-Bit MPU, 

3.3V, 16K Cache .. 65.74 51.90 44.98 
FC80960HA33SL2GV 813627-ND 33MHz, i960HA, 32-Bit MPU, 

3.3V, 16K Cache .. 73.66 58.16 50.41 
FC80960HA40SL2GW 813625-ND 40Mt2z, i960HA, 32-Bit MPU, 

SQV, TE Cache. ccssscenineseeele ci 208-OFP_— 77.12 60.89 52.77 
FC80960HD32S12GL 815243-ND 32MHz, i960HD, 32-Bit MPU, 

3.3V, 16K Cache .. 78.36 61.86 53.62 
FC80960HDS0SL2GM 815241-ND 50MHz, i960HD, 32-Bit MPU, 

3.3V, 16K Cache 83.89 66.23 57.40 
FC80960HD66SL2GN 815238-ND 66Ml2z, i960HD, 3: 

3.3V, 16K Cache. 84.86 74.58 65.58 
FC80960HD80SL2LZ 815242-ND 80Mz, i960HD, 32-Bit MPU, 

40MHz Bus, 3.3V 95.78 84.18 74.02 
FC80960HT75SL2GT 815234-ND 75Mz, i960HT, 32-1 , 

3.3V, 16K Cache ............eeeee 89.45 78.61 69.12 
FW80960VH100 820682-ND 100Mz, i960VH, 32-Bit MPU, 

BBV, 16K Cache... issneressaane 324-BGA 75.43 59.55 51.61 
D80960JA25 820061-ND 25Mlz, i960JA, 32-Bit MPU, 

3.3V, 2K Cache ...........6cceeeeee 196-BGA 28.41 2246 18.27 
D80960JA33 820063-ND 33Mlz, i960JA, 32-Bit MPU, 

B.3V, 2K Cache ..........cceece eee 196-BGA 35.47 28.04 22.81 
D80960JF33 819771-ND 33MHz, i960JF, 32-Bit MPU, 

B.3V, 4K Cathe oo. scienceacesesicns 196-BGA 44.75 35.38 28.77 
KU80960CA16 802858-ND 16Mbz, i960CA, 32-Bit MPU 

with DMA, 1K Cache ..............- 196-GFP 49.94 39.48 32.11 
KU80960CA25 802900-ND 25M, i960CA, 32-Bit MPU 

with DMA, 5V ..............eecee eee 196-GFP 57.00 45.00 39.00 
KU80960CF16 802993-ND 16MHz, i960CF, 32-Bit MPU 

with DMA, 4K Cache NEW!..... 196-PQFP 48.37 38.19 33.10 
KU80960CF25 803044-ND 25Mlz, i9600F, 32-Bit MPU 

with DMA, 4K Cache ..............- 196-GFP 70.78 =55.88 48.43 
KU809600F33 803114-ND 33MHz, i9600F, 32-Bit MPU 

with DMA, 4K Cache ............... 196-QFP 85.37. 67.40 58.41 
N80960SA10 803819-ND 10Mbz, i960SA, 32-Bit MPU, 

512 Byte Cathe. aasreceesasacceee 84-PLOC 19.98 15.73 11.90 
N80960SA16 803825-ND 16Mbz, i960SA, 32-Bit MPU, 

512 Byte Cache ................008- 84-PLOC 21.15 16.72 13.60 
N80960SA20 803859-ND 20Mt2z, i960SA, 32-Bit MPU, 5V....84-PLOC 22.74 17.98 14.63 
N80960SA20SW227 803859TR-ND | 20Mz, i960SA, 32-Bit MPU, 

512 Byte Cache .......cccceseeeeeee 84-PLOC 3519.75/250 
N80960SB10 803870-ND 10Mbz, i960SB, 32-Bit MPU, 

512 Byte Cache ..........ccsseseeee 84-PLOC 18.75 14.77 11.18 
N80960SB16 803883-ND 16Mbz, i960SB, 32-Bit MPU, 

512 Byte Cache ........ ee cceeec eee 84-PLOC 20.77 16.36 12.38 
NG80960JA3V16819544 | 819544-ND 16Mbz, i960JA, 32-Bit MPU, 

2K Cache, 3.3V. 23.45 1847 13.98 
NG80960JA3V16 819544-ND 16MHz, i960JA, 32-Bit MPU, 

3.3V, 2K Cache NEWI........... 132-PQP 23.45 «18.47 = 13.98 
NG80960JA3V25 819545-ND 25Mlz, i960JA, 32-Bit MPU, 

3.3V, 2K Cache. 29.84 23.59 19.19 
NG80960JA3V33 819546-ND 33MHz, i960JA, 32-1 , 

SQV) 2K CANO. ci ccsr sans reenoneae 132-OQFP_ 35.47 28.04 22.81 


Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
NG80960JC33 820340-ND 33Mbkz, i960JC, 32-Bit MPU, 
16MHz Bus, 16K Cache NEW/I...132-POQFP 48.38 38.25 31.11 
NG80960JC40 820341-ND 40MHz, i960JC, 32-Bit MPU, 
20MHz Bus, 16K Cache NEWI...132-PQFP 47.82 37.76 32.73 
NG80960J056. 820343-ND 66MHz, i960JC, 32-Bit MPU, 
33MHz Bus, 16K Cache NEWI...132-POQFP 59.39 46.89 40.64 
NG80960JC50 820342-ND 50Mz, i960JC, 32-Bit MPU, 
B.3V, 16K Cathe ........ceccseeceee 132-CFP 53.50 4224 36.61 
NG80960JD3V40 819550-ND 40MHz, i960JD, 32-Bit MPU, 
3.3V, 4K Cach 48.66 3842 33.30 
NG80960JD3V50 819551-ND 50Mkz, i960UD, 32-Bit , 
3.3V, 4K Cache ..... 0... eeeeeeeee 132-PGA 53.92 4257 36.90 
NG80960JD3V66 819553-ND 66Mlz, i960UD, 32-Bit MPU, 
3.3V, 4K Cache...........ccceecee ee 59.76 47.18 40.89 
NG80960JF3V16 819555-ND 16MHz, i960JF, 32-Bit MPU, 
3.3V, 4K Cache NEW... 28.92 2286 18.59 
NG80960JF3V25 819556-ND 25Mkz, i960JF, 32-Bit MPU, 
BIBV, AK Cache. sisi accen ccaaicelene 37.42 29.59 24.06 
NG80960JF3V33 819557-ND 33Mbz, i960JF, 32-Bit MPU, 
3.3V, 4K Cache... 00... .ccceeeee eee 44.75 35.38 28.77 
NG80960JS16 820347-ND 16MHz, i960JS, 32-Bit MPU, 
16K Cache NEW! 28.37 2243 18.24 
NG80960JS25, 820348-ND 25M#z, i960JS, 32- , 
SiBV, TEK Cache 5 isi seacseiaaananne 35.89 28.37 23.08 
NG80960JS33, 820349-ND 33Mbkz, i960JS, 32-Bit MPU, 
3.3V, 16K Cache ............ 0c eee 132-QFP 43.01 34.00 27.65 
NG80960JT100 818018-ND 100MHz, i960JT, 32-Bit MPU, 
3.3V, 16K Cache ............ cece 132-QFP 70.26 «55.47 48.08 
NG80960KA16 803445-ND 16MHz, i960KA, 32-Bit MPU, 
512 Byte Cache ............... 132-OFP 22.37 17.68 14.38 
NG80960KA20 803464-ND 20M#z, i960KA, 32-Bit MPU, 
512 Byte Cache... ec e cee eeeeee 132-CFP 26.12 20.65 16.80 
NG80960KB16 803504-ND 16MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 
512 Byte Cache . 2455 19.41 15.79 
NG80960KB20 803523-ND 20Mkz, i960KB, 32. , 
512 Byte Cache ................ ee 27.43 21.68 17.64 
NG80960KB25 803540-ND 25Mkz, i960KB, 32-Bit MPU, 
512 Byte Cache . 30.56 2416 19.65 
S80960SA16 803843-ND 16MHz, i960SA, 32- , 
512 Byte Cache. ......s0essseneeeee 80-MCFP) 22.26 (17.60 14.31 
TA80960KA16 803455-ND 16MHz, i960KA, 32-Bit MPU, 512 
Byte Cache, Extended Temp........ 132-PGA 43.68 34.53 28.08 
TA80960KA20 803470-ND 20M#z, i960KA, 32-Bit MPU, 512 
Byte Cache, Extended Temp........ 132-PGA 46.18 36.51 29.69 
TA80960KB16 803510-ND 16MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 512 
Byte Cache, Extended Temp........ 132-PGA 47.38 37.45 30.46 
TA80960KB20 803529-ND 20M#z, i960KB, 32-Bit MPU, 512 
Byte Cache, Extended Temp........ 132-PGA 50.17 39.66 32.26 
TA80960KB25 803546-ND 25Mkz, i960KB, 32-Bit MPU, 512 
Byte Cache, Extended Temp.. 48.20 38.06 32.99 
TGB0960JA3V25 819558-ND 25Mkz, i960JA, 32-Bit MPU, 3. 
2K Cache, Extended Temp.... 28.41 2246 18.27 
TG80960JO66 826102-ND 66MHz, i960JC, 32-Bit MPU, 
16K Cache NEWI................ 132-POQFP 62.34 49.22 42.66 
TG80960JS25 824382-ND 25Mkz, i960JS, 32-Bit MPU, 3.3V, 
16K Cache, Extended Temp. ....... 42.88 33.90 27.57 
TG80960JS33 825153-ND 33Mbz, i960JS, 32-Bit MPU, 3.3V, 
16K Cache, Extended Temp. ....... 132-QFP 45.15 35.69 = 29.03 
TG80960JT100 824389-ND 100MHz, i960JT, 32-Bit MPU, 3.3V, 
16K Cache, Extended Temp. ....... 132-OP 73.78 58.25 50.48 
TGB0960KAZ0 803479-ND 20M#z, i960KA, 32-Bit MPU, 512 
Byte Cache, Extended Temp........ 132-CFP 27.43 «21.68 17.64 
TG80960KB25 803553-ND 25MHz, i960KB, 32-Bit MPU, 512 
Byte Cache, Extended Temp........ 132-CFP 33.41 2642 21.48 
TN80960SA16 803846-ND 16MHz, i960SA, 32-Bit MPU, 512 
Byte Cache, Extended Temp........ 84-PLOC 2495 19.73 16.04 
TN80960SB16 803896-ND 16MHz, i960SB, 32-Bit MPU, 512 
Byte Cache, Extended Temp........ 84-PLOC 22.77 (17.938 13.57 
CONTROLLERS 
(PCI / LAN / WAN / CAN) 
Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 
21143PD 821337-ND PCi/CardBus 10/100 Ethernet 
LAN Oontroller: «sacs cceasscasaneanes 144-CFP 18.80 14.80 11.20 
21143TD 821339-ND PCi/CardBus 10/100 Ethernet 
LAN Oontroller........ssccssseceee 144-TOFP 1880 14.80 11.20 
AN82527F8 820732-ND CAN Protocol Serial Communications 
Controller, Automotive. . -44-PLOC 9.40 7.40 5.60 
AS82527F8 820722-ND CAN Protocol Serial Communications 
Controller, Automotive sad 9.40 7.40 5.60 
DA82562ET 829706-ND Platform LAN Connect (PLC) Cont... . 15.86 12.49 9.45 
FW82439HXSU115 807787TR-ND | 82439HX System Controller (MHXQ)...324-BGA 6084.00/360 
FW82439HXSU115 807787CT-ND | 82439HX System Controller (MHXC)...324-BGA 26.00 21.58 17.55 
FW82439TXSL28T 813149TR-ND | 82439TX System Controller (MTXC)...324-BGA 4189.68/360 
FW82439TXSL28T 813149CT-ND | 82439TX System Controller (MTXC)...324-BGA 20.56 16.19 12.25 
COIXF440AC 831001-ND Multiport 10/100 Mbps 
Bthernet Controller...............65 352-BGA 60.61 47.85 41.47 
@D82550EYSLAMJ 830751-ND Fest Ethernet Multifunction 
PCl/Cardbus Controller ............ 196-BGA 37.80 29.88 24.30 
@D82559ERSL3DG 825111-ND Fest Ethernet Multifunction 
PCi/Cardbus Controller . 18.68 14.71 11.13 
@D82559SL3HD 822772-ND Fest Ethernet Multifunction 
PCi/Cardbus Controller ............ 196-BGA 37.19 29.40 23.91 
KU82596CA25SZ716 806726-ND 25MHz, 5V, Local Area Network 
QOprocessor ...........ceeceeeeeeee 132-OP 33.60 26.56 21.60 
KU82596CA33SZ717 806764-ND 33MHz, 5V, Local Area Network 
QOprocessor ........6..ceeee eee eee 132-QFP 39.90 31.54 25.65 
KU82596DX25SZ714 806807-ND 25Mkz, 5V, Local Area Network 
QOPROCESSON wicisvitisseenaiadinewe 132-CFP 39.90 31.54 25.65 
KU82596DX33SZ715 806835-ND 33MHz, 5V, Local Area Network 
OOPROCESSON ais ciswnislatee adele 132-CFP__ 44.10 34.86 28.35 
(Continued) 
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CONTROLLERS (PCI / LAN / WAN /CAN) (Continued) He Rene Desrinion Pkg. 4 cited ca ae 
pilcalEACRTE HBLXT9761HC.C4 837202-ND __ | 6-Port Fast Ethernet Xovr. (RMII)...208-HOFP 18.82 14.88 1210 
Description Pkg, “ Hoieeion HBLXT9762HOB2835376 | 835376-ND | 6-Port Fast Bhernet Xcvr. (SMIl)...208-HOFP 18.82 14.88 12.10 
= HBLXT9762HC.C4 835378-ND _| 6-Port Fast Bhernet Xovr. (SMIl)...208-HOFP 18.82 14.88 12.10 
caactonnna shia cea. soa 3255 25.73 20.93 HBLXT9763HCA9831634 | 831634-ND | 6-Port Fast Ethernet Xovr. (MIl)....208-HOFP 1882 14.88 12.10 
$882371S8SU093 805436-ND | PCI ISA IDE Xoelerator (PIix3) 4880 1480 11.20 HBLXT9763HC.C4 834111-ND__| 6-Port Fast Ethernet Xovr. (MIl)....208-HOFP 18.82 14.88 12.10 
$00223110Q0D 832550-ND _| 2-Ch. Serial WAN Communications HBLXT9781HC.C4 834114-ND | 3.3V, 8-PORT 10/100Mbps 
ContrOller oe. eeeseceeeeeeeees 100-MOFP 21.00 16.60 13.50 Transceiver (PMII) ........cccs00. 208-HOFP 20.16 15.94 12.96 
$0024017000M 832516-ND | 4-Ch. Serial WAN Communications N82503 806119-ND | Dual Serial Bhernet Transceiver 
OONUNONE ccs ccuccesssvinweesenas 100-MOFP 37.80 29.88 24.30 (802.3 10BASE-T/AUI) ..........-.- 44-PLOC 11.75 925 7.00 
$00240210GOM 832517-ND _| Intelligent Multiprotocol WAN NLXT305APE.F4 832103-ND | 5V, T1/E1 Short-Haul Transceiver ...28-PLOC 15.63 1231 9.31 
Communications Controllers... 160: CFP como NLXT307PEFA 832110-ND | 5V, Et Short-Haull Xovr..... 28-PLOC 1359 1087 7.17 
eS IOCED Se ies) Acvenced 4 Channel Serial WAN NLXT317PEA2 832059-ND | 5V, Long-Haul DECT LIU Xovr.......28-PLOC 2396 1895 15.41 
Communications Controller...... 100-MGFP_— 37.80 29.88 24.30 ; ig seers ‘ i % 
NLXT318PEB5 832080-ND | SV, Long-Haul E1 NTU/ISDN PRI 
$0D24811000D 832519-ND _| Programmable 4-Channel WAN Trea 28 PLCC MTEC etes 
Communications Controller ........ 100-CFP RAO@SRcisomeccoon | || 2000 et teee ‘ = ‘ 
1N82527 817073-ND —_| CAN Protocol Serial Communications NLXT332PE.G2 892128-ND | 5V, Short-Haul 2-Oh. LIU TH/EI 
Conte... ice 44-PLOC 10.15 812 5.36 TrANSOGIVET oe eeeeceeeseeteees 44-PLOC 26.25 20.75 16.88 
NLXT350PEA2 832138-ND | 1-Port Short-Haul T1/E1/J1 
Serial Transceiver........c.cccccees 28-PLOC 1645 1295 9.80 
ETHERNET NLXT351 PEA2 832141-ND | 1-Port Short-Haul T1/E1/J1 
CONTROLLERS Parallel Transogiver ...........ce.-- 28-PLOC 1645 1295 9.80 
Key Price Each * NLXT360PEA2 832100-ND | 1-Port Long-Haul T1/E1 
Part No. Description Pkg. 1 10 100 Serial Transceiver.......c.ececcses 28-PLOC 21.15 16.65 12.60 
829707-ND _ | 10/100 Ethernet Platform LAN NLXT361PEA2 832102-ND _| 1-Port Long-Haul T1/E1 
Connect Bus Controller . 21.15 16.65 12.60 Parallel Transceiver ............00. 28-PLOC 21.15 16.65 12.60 
GOIXF1002ED 832414-ND | Dual Port Gigabit Ethernet NLXT362PEA3 832121-ND | 1-Port Long-Haul T1 
Access Controller 92.07 80.91 71.15 Serial Transceiver......2.0..ccecees 28-PLOC 1990 1567 11.86 
0825506. SL4MK 830748-ND _| Fast Ethernet PC/CardBus Cont.....196-BGA 37.80 29.88 24.30 NEXTOO1APC.M4 831653-ND _| 5V, Universe 10BASE-T/AUI 
(GD82550GVISL4ML 831172-ND _| Bthernet POI/CardBus TrANSCEIVET ....eeeteeenseeeeeenees 44PLOC 10.67 854 5.63 
Controller NEW!............. 196-BGA 37.80 2988 24.30 : 
CD82550GYSLA4Y5 833858-ND _| Fast Bhernet PC/CardBus Cont.....196-BGA 37.80 29.88 24.30 NEXTeiero SSIES) ae aes JOGA I oapiocl See eee 
pias paar co a NEW... clsdahacsiweae 196-BGA 37.80 29.88 24.30 NLXT9O5PEC2 631662: ND ou SV, Universal 10BASET eae ante tee 
ransceiver . . . 
ee peas oe NEW. selvsneechene 196-BGA 17.200 1355 10.25 NEXTSOZAPGA4 BS1664-ND" | 3.3\, Universal 10BASE T/AU 
D82559CSL3DF 825112-ND 10/100 PO! Bus Mac/PHY TREMSCRIVE! 0s cccessaanecscesesians! 44-PLOC 11.85 9.49 6.25 
Ethernet Controller...........0:62 196-BGA 35.70 28.22 22.95 NLXT907PC.E2 831666-ND | 5V, Universal 10BASE-T/AUI 
D82559ERSL3TU 826238-ND | 10/100 PC! Bus Mao/PHY TANSOGWVE oo... cesecescteteeeees 44-PLOC 1084 867 5.72 
Ethernet Controller............0002+ 196-BGA 20.12 15.91 12.94 NLXT908PC.A4 831668-ND | 3.3V, Universal 10BASE-T/AUI 
RC82562EP 832361-ND 10/100 Ethernet Platform LAN TrANSCEiVEl oo... eee eee eeeeeeeeees 44-PLOC 11.66 933 6.15 
Connect Bus Controller ............. 64-BGA 21.15 1665 1260 NLXT9O8PE.A4 831669-ND | 3.3V, Universal 10BASE-T/AUI 
$82562EH 829047-ND | 10/100 Ethernet Platform LAN TrANSOGWVE oe eeeeeceseteteteeee 44-PLOC 1257 10.06 6.63 
Connect Bus Controller. . 11.75 9.25 7.00 PDLXT305ANE.F4 832171-ND | 5V, T1/E1 Short-Haul Xovr............. 28-Dip 1645 1295 9.80 
S82595FX 806680-ND | ISWPOMCIA High Integration PDLXT312ANEA2 832288-ND _ | 5V, Low Power, Dual T1 PCM 
Ethernet Control) et eseznes sores 160-MGFP ES SORES Repeater/Transogiver..........sceee 16-Dip 23.10 1826 14.85 
SB82558BSL2P4 816075-ND 32-Bit Fast Ethernet PC! Bus PDLXT315ANE.A2 832291-ND 5V, Low Power T1 POM 
Controller with Integrated PHY ...208-SGFP 35.70 28.22 22.95 Repeater/Transcciver.......-+.ee0e 16-Dip 17.74 1397 10.57 
TeeeeanG ea "eeehet Eteres Cooma PN i ey 82508 806140-ND | Dual Serial Bhernet Transceiver 
esentiee : : : (802.3 10BASE-T/AUI) ............ 11.75 925 7.00 
SLXT332ACEAI 832209-ND _| SV, Short-Haul 2-Channel 
ETHERNET LIU T1/E1 Transceiver... 27.30 21.58 17.55 
TRANSCEIVERS / RECEIVERS SLXT332GE.G2 832211-ND | 5V, Short-Haul 2-Channel 
key Price Each 4 LIU T1/E1 Transceiver..........2.. 27.30 21.58 17.55 
Part No. Description Pkg. 1 10 100 SLXT334QEB3 832215-ND _| 5V, Short-Haul 4-Ohannel 
DJLXT360LEA2 832029-ND | 1-Port Long-Haul T1/E1 EI Transceiver 33.18 26.23 21.33 
Serial Transceiver 22.89 18.02 13.64 SLXT3350EB3 832219-ND | SV, 4-Ch. Analog Interfac 25.20 19.92 16.20 
DULXT361LEA2 832034-ND | 1-Port Long-Haul T1 SLXT336CEB3 832224-ND _| 5V, Short-Haul 4-Channel T1/E1 
Parallel Transceiver ...........065 44-LOFP 22.89 1802 13.64 POOGVET oo. eececeseseetsteeeeeees 64-CFP_ 26.25 20.75 16.88 
DULXT362LEA3 832036-ND | 1-Port Long-Haull T1 SLXT3500EA2 832244-ND —_| 1-Port Short-Haul T1/E1/J1 
Seri Transceiver ....-.1+.-»-++++++ 44-LCFP Ee 20b6 16271231 Serial Transceiver .........cecceeeeee 44-CFP 1880 14.80 11.20 
DULXTS80LEB4 GSES END) aoe a 14¢-LorP WEEE ee SLXT3510EA2 832246-ND | 1-Port Short-Haul T1/E1/J1 
pilSasHless eM 3.21 6 oor Sowa Bi ee Sl, oe sacpinpe ieacdshecanuned 44-CFP 1880 14.80 11.20 
Transceiver 2... eeeeeeceeeeeeee 144-LOFP 35.70 28.22 22.95 oA18e ‘ oe 
DULXT384LEA5834967 _| 834967-ND__| 8-Port T1/E1 Short-Haul Xevr. .....144-LOFP__79.80 63.00 54.60 Serial Transogiver ..-+.-ssesseseess 44 CFP ZZ CUS OZ. 
DULXT386LEB2834195 | 834195-ND | Quad T1/E1/J1 Short-Haul Xevr. 45.15 35.69 29.03 SLXT3610E.A2 832199-ND | 1-Port Long-Haul T1/E1 
DULXT388LEB2834197 834197-ND =| Dual T1/E1/J1 Short-Haul Xcvr. 25.20 19.92 16.20 Parallel Transceiver. .........-.6-2+++ 44-CFP 2289 18.02 13.64 
DULXT901ALCM 831684-ND | 5V, Univ. 10BASE-T/AUI Xevr... 1218 975 643 SLXT970A0C.B11 831643-ND _| 10/100Mbps Ethernet Transceiver ....64-CFP 13.04 10.27 7.77 
DULXT901LGE2 831686-ND | 5V, Univ. 10BASE-T/AUI Xevr.. 1141 889 5.86 
DJLXT905LC.C2 831645-ND _| 3.3V/5V, Univ. 10BASE-T Xovr. 792 634 4.18 ETHERNET 
DULXT90SLEC2 831646-ND | 3.3V/5V, Univ. 10BASET Xovr. 1062 850 560 REPEATE 
DULXT907ALG.M4 831647-ND | 3.3V, Univ. 10BASE-T/AUI Xcvr 1218 975 643 
DULXT908LC.A4 831651-ND | 3.3V, Univ. 10BASE-T/AUI Xcvr 1227 982 647 Intel Digi-Key Price Each * 
DULXT908LEA4 831652-ND | 3.3V, Univ. 10BASE-T/AUI Xcvr 1287 10.30 679 Part No. Part No. Description Pkg. 1 ee) 
DULXT971ALCM4834105 | 834105-ND _| 3.3V, Fast Ethernet Transceiver 1059 847 5.59 HBLXT980AHCAB 831496-ND | SV, 4-Port 10/100Mbps 
DJULXT971ALEA4 835676-ND 3.3V, 10/100Mbps Ethernet Xevr. 13.31 10.65 7.02 Bthernet Repeater ...........00005 208-HOFP 39.90 31.54 25.65 
DULXT972ALCM4834109 | 834109-ND | 3.3V,, Fast Ethernet Transceiver 842 674 4.44 HBLXT983AHCAB 831536-ND | SV, 4-Port 10/100Mbps 
FALXT970ATCBI 1 833825-ND | 10/100Mbps Ethernet Transceiver...64-TOFP 1365 10.75 8.14 Bhernet Repeater -..sc.cccccs-.. 208-HOFP 33.60 26.56 21.60 
RILXTSeOBE 4 eee agg &.3V, & Port Short: Haul El HBLXT9830C.A8 831540-ND _ | 5V, 4-Port 10/100Mbps 
TREMSCRIVEE «ses seoeseeeeeseeeseeees 160-BCA BES 00 ESS 00SY.00) Ethernet Repeater... 208-HOFP 33.60 26.56 21.60 
HSE ream | Oo: © rot Short Haul Ei FBLXT@S60HOESES1549 | 831549-ND | 6-Port Dual Speed 10/100 
Tansceiver 36.10 28.50 24.70 
FLLXT384BEA5834969 | 834969-ND | 8-Port T1/E1 Short-Haul Xcvr. 72.60 63.80 56.10 Fast Ethernet Repeater ........... 208-HOFP (28.25 too aS 5) 
FLLXT386BEB2834206 —-| 834206-ND ‘| Quad T1/E1/J1 Short-Haul Xovr. ....160-BGA 48.30 38.18 31.05 HELXTE860AHC.B4 837730-ND _| 6-Port Dual Speed 10/100 Fast 
FLLXT971ABCA4834103 | 834103-ND__| 3.3V, Fast Ethernet Transceiver 11.14 877 6.64 Ethernet Repeater ..........-...-- 208-HOFP 28,98 22.91 18.63 
FLLXTO71ABEM834104 _|834104-ND | 3.3V, Fast Ethernet Transceiver 7281 10.09 7.63 HBLXT9863H053834131 | 834131-ND__| 6-Port Dual Speed 10/100 
FLLXT1000BACS 838350-ND | Gigabit Ethernet Fast Bhernet Repeater ........... 208-HOFP 21.86 17.29 14.06 
Transceiver NEW!............0..- 492-BGA 43.22 34.17 27.79 HBLXT9B63AHC.B4 837734-ND __ | 6-Port Dual Spead 10/100 Fast 
FWLXT9781BCA9831679 | 831679-ND | 8-Port Fast Ethernet Xovr. (RMII) ...272-BGA 21.84 17.27 14.04 Bthernet Repeater ..........ccc.. 208-HOFP 21.86 17.29 14.06 
HBLXT9781BC.C4 834112-ND | 8-Port Fast Ethernet HBLXT9880HOB3834132 | 834132-ND | 8-Port Dual Speed 10/100 
Transceiver (RMI) . 21.84 17.27 14.04 Fast Ethernet Repeater ........... 208-HOFP 42.76 33.80 27.49 
FWLXT9782B0A9831681 | 831681-ND | 8-Port Fast Ethernet Xovr. (SMIll) ...272-BGA 21.84 17.27 14.04 HBLXT9B80AHC.B4 837736-ND _| 8-Port Dual Speed 10/100 Fast 
HBLXT9782BC.C4 834115-ND erat Fast arn onc Bthernet Repeater ..........ss+: 208-HOFP 42.76 33.80 27.49 
transceiver (SMIl).............:0 | R 4 . 7 
FWLXT9784B0A3834928 | 834928-ND | 8-Port Fast Ethernet HBLXTRRESHOBSESASS eae (een Beiter) creo Ga) <nGF 
Transceiver (SMI, RMI) .......-. 324-BGA 73.50 58.10 47.25 by ioeesalie au 837738-ND | 8-Port Duel Speed 10/100 Fast A : : 
PALXTS/S4BE 13 833561-ND | 3.3V, 8-PORT 10/100Mbps Bthernet Repeater ........6.c.c0.. 208-HOFP 27.32 21.60 17.57 
Transceiver (RMI, SMIl) ......... 324-BGA 73.50 58.10 47.25 NexTaIaPCOH 831509-ND | SV, 4-Port 10Mbps Ethernet 
FWLXT9785B0B10E000 | 835557-ND | Low-Power 8-Port Fast : 
IRB, SMI, AUI) ......... 68-PLOC 15.96 1257 951 
Ethernet Transceiver 23.71 1875 15.25 Repeater ( 
HBLXT970AHCBI1 831600-ND _| 10/100Mbps Ethernet Xovr. . 1499 11.81 8.94 NLXT914PEB3 831518-ND | 5V, 4-Port 10Mbps Ethernet 
HBLXTO74BHC.AB 831627-ND | SV, 4-Port 10/100 Repeater (IRB, SMI, AUI) ........-. 68-PLOC 1866 1469 11.12 
Ethernet Transceiver.........0.... 160-HOFP 21.19 16.75 13.63 SLXT9140C.C4 831524-ND | SV, 4-Port 10Mbps Bthernet 
HBLXT975BHC.AB 831630-ND | 5V, 4-Port 10/100 Repeater (IRB, AUI) ......0..sesee+ 100-CFP 1436 11.31 8.56 
Ethernet Transceiver...........2.. 160-HOFP 21.19 1675 13.63 SLXT9150C.04 834924-ND _| SV, 4-Port 10Mbps Ethernet 
HBLXT9761HO82835066 | 835066-ND _| 6-Port Fast Ethernet Xovr. (RMII)...208-HOFP 18.82 14.88 12.10 Repeater (IRB, AUI) ........0.0s0ce++ 64-CFP 12.29 968 7.33 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


280 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


in TELECOM Intel Digi-Key eo Price Each * 
BROADBAND pega oe TeM HASH M * : 1 
ite! Digi-Key . Brice Eactiiag ; (1Mx16). ee 1222 962 7.28 
Haring BartiNo! Description J uy iy RC2BFIG0C3TAQ0SB93 | 827673-ND__| 16Mb, 3V, 
DULXT6155LEM@QE001 | 831868-ND | SDH/SONET/ATM Transceiver 56.68 44.75 38.78 (1Mx16) 1222 962 7.28 
DULXT6155LEB2 834995-ND | SDH/SONET/ATM Xewr..... 56.68 44.75 38.78 TE28F160B3BA1 10 819304-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory 
DJLXT6282LEA3831836 | 831836-ND | Cctal E1 Digital Interface Xcvr.......144-LOFP 60.86 48.11 39.13 WG) ic sscerdcrensste, neenalceay 48-TSOP 11.16 879 6.65 
FLIXF6151BEA2834984 834984-ND 28 T1/E1 Mapper 126.86 119.23 114.46 TE28F1 60B3BA90 819075-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory 
IXF6401BEC7A1835148 835148-ND Broadband Access Processor ..352-BGA 274.65 258.13 247.80 CAMENG): cacaccccnntntess ctatanacess 48-TSCP 11.75 9.25 7.00 
SLXT6051QEA1831841 | 831841-ND | SDH/SONET Overhead Terminator...208-OFP 116.16 102.08 89.76 TE28F160B3BA90SB93 | 823471-ND_| 16Mb, 3V, FLASH Memory 
SLXT6234QEA2831690 831690-ND | E-Rate Multiplexer.................. 100-CFP 46.23 36.50 31.63 (UMX16) ......4000eeeceseeeeeeeeees 48-TSOP 1234 972 7.35 
SLXT6251 ACE A2 834982-ND | 21 E1 Synchronous Digital TE28F160B3TA110 819305-ND —_| 16Mb, 3V, RASH Memory 
Hierarchy Mapper . 143.43 126.05 110.84 (IMX16) .....eeeeeeee eee eee 48-TSOP 11.16 879 665 
TE28F160B3TA90 819076-ND | 16Mb, 3V, FASHMemory 
(IMIG) coccrccactarsasacssskonee! 48-TSOP 1175 925 7.00 
1 PCI-to-PCI TE28F160B3TA90SB93 ‘| 823472-ND_| 16Mb, 3V, FLASH Memory 
| 
BRIDGES (IMX16) oo... cee eeeeeeeeeeeeeeeee 48-TSOP 1234 972 7.35 
ar ; TE28F160C3BA90 819073-ND _| 16Mb, 3V, FLASH Memory 
Intel Digi-Key Price Each * 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 PING) scocsiccrtrsnsateciernkonney 48-TSOP 11.75 925 7.00 
21050AB 821286-ND | PO-to-PO Bridge... 0. 208-CFP 30.35 2399 1951 TERBFIGOCSEAQOSESS bara FLASH Memory 2a-Tsor Me 
$21152B8 BSC) oO, GaMre Transparent TE28F160C3TASO 819078-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory 
POt0-PO Bridge....-.1n:-0c.ra00: 160-CFP S713 23a a7) AMA) icazcisssiscsankcatesnuesied 48-TSOP 11.75 9.25 7.00 
Pu2tsoon eee) OF Bit, SSM Trensperent TE28FI60C3TAGOSB93 | 823474-ND__| 16Mb, 3V, FLASH Memory 
PQ-to-PO! Bridge. ......-.-.--+-+-- 304-BGA 52.65 41.57 36.08 (IMM16) oo. eeseseseseseeeeeereeees 48-TSOP 11.75 9.25 7.00 
FW21555BA 836624-ND | 64-Bit, 66Mrvz, PO to PC E28F320J3A110 834996-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
Bridge NEWH!..........-...-.00-- 304-BGA 72.39 57.15 49.53 (4Mx8, 2Mx16) ..... eee 56-TSOP 16.07 1270 10.33 
Fw21154AE 834404-ND | 64-Bit, 33MHz Transparent E28F320J3A1 10SB93 834999-ND —_| 32Mb, 3V, FLASH Memory 
POL-to-POI Bridge.......-.0.eecee 304-BGA 47.80 37.79 30.73 (AMx8, 2Mx16) .....eeeeeeeeeeeees 56-TSOP 17.98 1416 1071 
FW21154BE 834405-ND | 64-Bit, 66MHz Transparent F28F320J3A110SL5FS | 835065-ND_—_| 32Mb, 3V, FLASH Memory 
POl-to-POl Bridge.......-...e-ees 304-BGA 52.65 41.57 36.03 (4Mx8, 2Mx16) .... 1798 1416 1071 
D21150AC 830011-ND | 32-Bit, 33MHz Transparent CE28F320B3BC70 831096-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
POL-to-PO Bridge...........242: 256-LPBGA 34.29 27.11 22.05 (ONL). cecsensacascesearioneceed 47-BGA 19.22 1519 12.36 
D21150BC 828154-ND | 32-Bit, 66MHz Transparent GE28F320B3BC70SB03 | 831112-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
PC\-to-PCl Bridge. 42.82 33.85 27.53 (2MX1B). 0c cccccccrteeteccas as ssaee 47-BGA 19.22 15.19 12.36 
SB21150AC 823168-ND | 32-Bit, 33MHz Transparent CE28F320B3B090 830951-ND —_| 32Mb, 3V, FLASH Memory 
POL-to-PO Bridge... ....ssceseee: 208-CFP 39.06 30.88 25.11 (ONDAB). ccnncarassarnneenenranncneet 47-BGA 18.27 14.45 11.75 
$B21150BC 822894-ND _ | 32-Bit, 66MHz Transparent CEperee nes Bo70 SCE ee o2Mb, SV, FLASH Memory 
PQ--to-PO| Bridge 42.82 33.85 27.53 el ee ere 47-BGA 19.22 1519 12.36 
: : - : GE28F32003BC70SB03 | 831113-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
(2MX16).....ecesceeseeseseeeeeees 47-BGA 19.22 1519 1236 
in INTERFACE CE28F320C3B090 830946-ND _| 32Mb, 3V, FLASH Memory 
ADAPTERS/CARDS (2Mx16)......... = ia decane 47-BGA 18.27 14.45 11.75 
Tiel Digi-Key Priel ExCHRe CE28F320C3TC70SB03 | 831095-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory ; 
~ a 4 i Ato TONIC) teat secs b teartcaaidehantterys 47-BGA 19.22 1519 12.36 
hare: Balto! Description g. 0 CE28F320C3T090 830950-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
SPD6722Q0CE 832530-ND ISA-to-PC Card Controller .........208-MQFP 20.92 16.54 13.45 (216) ccvtnseereaisiniecdeeaaenaie 47-BGA 18.27 14.45 11.75 
DZPD6710VCB 832520-ND _| ISA-to-PC-Card Host Adapter 19.62 15.45 11.69 GT28F320B3BA100 823191-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
8238910 808498-ND | Multibus I! Bus Interface Cont 138.60 121.80 107.10 OUNG co sa susadcasas Geanesbad 47-MBGA 1827 14.45 11.75 
DZPD6729VCE 832535-ND | PCl-to-PC Card Controller... 23.73 18.76 15.26 GT28F320B3BA100SB93 | 823193-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
SPD67290CE 832534-ND__| PCl-to-PC Card Controller ........ 22.53 17.82 14.49 a rar 47-MBGA 1827 1445 11.75 
SPD6729Q0C 832533-ND | PCI-to-POMCIA Host Adapter. . . 22.33 17.58 13.30 GT28F320B3BA1 10 820969-ND =| 32Mb, 3V, FLASH Memory 
QNLAG000PKS 830447-ND —_| PRO/100 VE Desktop Adapter 178.95 168.19 161.46 (2Mx16). 18.27 14.45 11.75 
MBLA3400C3 829954-ND _| PRO/100 SR Mobile Adapter... 91.77 86.25 82.80 SSeS ECORS Te100) BETES) eae y Co VR AE 
MBLA3456C3 829957-ND | PRO/100 SR Combo Mobile Adapter 198.17 186.25 178.80 (ANWIG) css nisn session nrnaner : : : 
PILA8460C 832696-ND _| PRO/100 S Desktop Adapter 74.25 65.25 57.38 GT28F320B3TA100SB93 | 823211-ND SoMiss FLASH Memory ¢7-Meca eGo 
PILAB470C3 832702-ND _| PRO/100 S Server Adapter... 87.45 76.85 67.58 GTeBF32083TA110 820972-ND | 32Mb, 3V, HASH Memory 
PWLAB490SX 825706-ND —_| PRO/1000 F Server (MAG) sponser cers cote tenes 47-MBGA 18.27 14.45 11.75 
Adapter Card (1000BASE-SX) ...........e+ 675.00 664.20 648.00 GT28F320C3BA100 823205-ND _| 32Mb, 3V, FLASH Memory 
PWLA8490T 825708-ND —_ | PRO'1000 T Server (QMEIG). covacsiussnsezcrdrbauianes 47-MBGA 22.58 17.85 14.52 
Adapter Card (1000BASE-T) .............+ 198.17 186.25 178.80 GTBEFS2OCSBAT00SB03 | 623207-ND | S2Mb, BV, FLASH Memory 
OIG ru rcccssnssccrndonihes 47-MBGA 2258 1785 14.52 
. FLASH GT28F32003BA1 10 820975-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
In MEMORY MAG) ccsacarsusaccuansearantaces 47-MBGA 1827 1445 11.75 
GT28F320C3TA100 823209-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
Intel Digi-Key Price Each + ONG ese secrete 47-MBGA 22.58 17.85 14.52 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 GT28F320C3TA100SB93 | 823213-ND —_| 32Mb, 3V, FLASH Memory 
F28F008S5120 808704-ND | 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8)...40-TSOP 7.99 629 476 (2Mx16). 22.58 17.85 14.52 
F28F008S585 808711-ND | 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8)...40-TSOP 7.99 629 476 GT28F32003TA110 820978-ND | 32Mb, 3V, 
E28F008SA120 801050-ND | 8Mb, 5V, RASH Memory (1Mx8)...40-TSOP 7.99 629 4.76 (2Mx16) 18.27 14.45 11.75 
E28F008SA85 801338-ND | 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8)...40-TSCP 7.99 629 476 RC28F320C3BA100 828107-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
PA28F008S5120 808708-ND _| 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8)...44-PSOP_ 7.99 6.29 4.76 (ONDA) sesssesseusis sade isseses 64-BGA ELS): 26 aL 
PA28F008S585 808715-ND | 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8)...44-PSOP 7.99 629 476 RC28F320C3BA100SB93 | 828102-ND were ~ FLASH Memory e4-BcA MR Ge Dae: 
PA28F008SA120 801246-ND | 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8)...44-PSOP 7.99 6.29 4.76 peaeeAliO PRD ae Hy AaiGc : : : 
PA28FO08SAB5 801480-ND | 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8)...44-PSOP 7.99 6.29 4.76 (oM6) emrOry, et-nca MEDS Commer Te? 
TB28F008S5100SL2LL | 815398-ND | 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8)...44-PSOP 7.99 629 4.76 RCeArg2NC3B090 835725.ND | 92Mb. 3, LASHMamory : ; : 
TB28F008SA100 816471-ND _| 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8)...44-PSOP___7.99 6.29 4.76 (OMI) cece 64BGA 1806 1428 11.61 
TE28F008S5100SL2LL_ ‘| 816751-ND | 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8)...40-TSOP 799 629 476 OCSTAI00SBO3 | 828104-ND | 3oMb, BV, FLASH Mi 
TE28FD08SA100 811350-ND | 8Mb, 5V, FLASH Memory (1Mx8)...40-TSOP 7.99 629 4.76 cape : (OMKI6).... ee 6L-BCA ME OSE ReSEe et 
GT28F160B3BA110 819280, NOS)) 16Mb, 3V, FLASH Memory RC28P320C3TA110 828112-ND | 32Mbb, 3V, FLASH Memory 
(AMK16).......eeeeeeeteeeees 46-MBGA 11.87 9.35 7.07 (2MX16). 2. ..eeeeeeeeeesteeeeeeees 64-BCA 18.06 14.28 11.61 
GT28F1 60B3BA90SB93 823475-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory RC28F320C3TC90 835729-ND —_| 32Mb, 3V, FLASH Memory 
(CC eer 46-MBGA 1293 10.18 7.70 TONWIB) criss seein sdeakvorsecsarioans 64-BGA 18.06 14.28 11.61 
GT28F160B3TASO 819068-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory RC28F320J3A110 834965-ND _| 32Mb, 3V, FLASH Memory 
(INDOG): os caccoseass sana sszeiean 46-MBGA 1246 981 7.42 (AMx8, 2Mx16) 2... ceeeeeeeeeeeeee 64-BGA 1691 1337 10.87 
GT28F160B3TAS0SB93. | 823476-ND _| 16Mb, 3V, FLASH Memory RC28F320J3A110SB93 | 834974-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
CIV ae cccnnscasnariocenennensd 46-MBGA 1293 1018 7.70 (AMx8, 2Mx16) 2... ceeeeeseeeeeeee 64-BGA 1892 1490 11.27 
GT28F160C3BA1 10 819287-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory RC28F320J3A110SL5FU | 835071-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
(AMK16) 02... cccceceeeeeeeeeeeees 46-MBGA 11.87 9.35 7.07 (4Mx8, 2Mx16) ..........0-0.e ee 64-BGA 18.92 14.90 11.27 
G28F160C3BA90 819081-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory TE2BFS320B3BA100SB93 | 823216-ND _| 32Mb, 3V, FLASH Memory 
(1MK16). ccc csssessesserseeseeeeee 46-MBGA 1246 981 742 TONWIB) caceecccuesesesacsanaroneed 48-TSOP 25.10 1984 16.14 
GT28F160C3BA90SB93 | 823477-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory EEE ee eee o eee o-Mb, SV, FLASH Memory 
LV" (- a 4G-MBGA 1246 981 7.42 (2MX16) ec eececeeeeeeeeeeeeeee 48-TSOP 1859 1470 11.95 
GT28F160C3TA110 819293-ND _| 16Mb, 3V, FLASH Memory TE2BFS2053BC70S803 | 633381-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
(iMx16) 46: MBCA ETT Ste (2Mxt6) . 18.59 14.70 11.95 
a : : : TE28F320B3B090 833379-ND —_| 32Mb, 3V, FLASH Memory 
GT28F160C3TASO 819083-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory (OMYAG), cosscssssesecsssonsbsdseeed 48-TSOP 17.64 1395 11.34 
IMIG) sss ccncecreevecscnsnoneses 46-MBGA 1246 981 7.42 TE28F320B3T/M100 823217-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
GT28F160C3TASOSB93 | 823478-ND | 16Mb, 3V, RASH Memory (ONG): iccssterocreoscaernoneces 48-TSOP 20.27 16.02 13.03 
(IMK16).......eeeceeeeeeeeeees 46-MBGA 1246 981 7.42 TE28F320B3TA100SB93 | 823219-ND__| 32Mb, 3V, FLASH Memory 
RC28F160C3BA110 830116-ND 16Mb, 3V, FLASH Memory (2Mx16) . 20.27 16.02 13.03 
(1Mx16)... N63 9.16 6.98 TE2SF20B3TATIO 820964-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
RC28F160C3BA90 825547-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory RIG) ctecedsvcznevceseeuniedsy 48-TSOP 17.64 1395 11.34 
(MCG) ssc costae tevnriteca dasa’ 64-BGA 1222 962 7.28 TE28F320C3BA100 823220-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
RC28F160C3BA90SB93 | 827675-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory ORISNG) aascss seen saees sdesddacas 48-TSOP 2027 16.02 13.03 
(1Mx16)... 1222 962 7.28 TE28F320C3BA100SB93 | 823222-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory 
RC28F160C3TA110 830115-ND | 16Mb, 3V, FLASH Memory La eee ree 48-TSOP 29.19 23.08 1877 
(1MK16)....eseeeeeeeeeeseeeeseeeees 64-BGA 11.63 9.16 6.93 (Continued) 
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PERIPHERAL 
INTERFACE PRODUCTS 


Price Each * Digi-Key Price Each * 
Description Pkg. 1 10 100 Part No. Description Pkg. 1 10 100 

TE28F320C3BA1 10 820967-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory GOXB3208AA 831425-ND | 8-Port, 32-Bit, IX Bus 

(216) oo. eeeeeeeeeeseeeeeteeee 48-TSOP 20.27 16.02 13.03 Peripheral Controller.......2..:0+++ 352-BGA 106.92 9396 82.62 
TE28F320C3BC70 833387-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory NB7C42 804115-ND | 8-Bit, Universal Peripheral 

(216) oo... eeeeeeeeeeeeeeeeeteeee 48-TSOP 18.59 14.70 11.95 Interface Slave Microcontroller ....44-PLOC 16.45 12.95 9.80 
TE28F320C3BC70SB93 | 833382-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory P87CA2 804121-ND | 8-Bit, Universal Peripheral 

(2X16) oo. eeeeeeeeeeeteeteeeeeee 48-TSOP 18.59 14.70 11.95 Interface Slave Microcontroller.......40-Dip 16.45 12.95 9.80 
TE28F320C3B090 833377-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory S87012 804133-ND | 8-Bit, Universal Peripheral 

(2MK16) oo. eeeeeeeeeeeeeeeeteeee 48-TSOP 17.64 13.95 11.34 Interface Stave Microcontroller....44-MOFP 16.45 12.95 9.80 
TE28F320C3TA110 820968-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory SCD128310GCE 832512-ND | IEEE 1284 Compatible Parallel 

(2Mx16) .. 20.27 16.02 13.03 Interface Controller .........0++++ 100-MOFP__ 19.98 15.73 11.90 
TE28F320C31C70 833388-ND | 32Mb, 3V, FLASH Memory $0D12841000E 832513-ND | IEEE 1284 Parallel 

(2MK16) oo. eeeeeeeeeeeteeteeeeeee 48-TSOP 18.59 14.70 11.95 Interface Controller 
TE28F320C3TC70SB93 ‘| 833380-ND —_| 32Mb, 3V, FLASH Memory with Dual Serial Ports............ 100-MGFP 21.00 16.60 13.50 

a>) 48-TSOP 1859 14.70 11.95 $0D1400100C) 832514-ND 4-Channd,, Serial/Parallel 
TE28F320C3TC90 833376-ND 32Mb, 3V, FLASH Memory Communications Transceiver ....100-MQFP 23.86 18.86 15.34 

(2X16) oo. eeeeeeeeeeeeeeeeeteeee 48-TSOP 17.64 13.95 11.34 S0D18651000B 832515.ND | 8-Channd,, Full-Duplex, Serial 
DAZ8F320J5120 27726, NO)) 82, SV, FLASH Memory Communications Controller......100-MOFP 34.65 27.39 22.28 

(4IMx8, 2Mx16) oe eeeeeeeeeeeeees 56-SSOP 18.69 14.78 12.02 
DA28F320J5120SB93 821279-ND | 32Mb, 5V, FLASH Memory 

(4Mx8, 2x16) 1869 14.78 1202 MODEM CHIPSET 


DA28F320J5120SL2WD ‘| 818782-ND | 32Mb, 5V, ASH Memory CONTROLLERS, DSPs, AFEs 
(4IMK8, 2Mx16) oo... eeeeeeeeeeee 56-SSCP 18.69 14.78 12.02 Digi-Key Price Each 
DA28F320J5120SL2XC. 818797-ND 32Mb, 5V, FLASH Memory Part No. Description Pkg. if 10 100 
(4IMx8, 2Mx16) oo... eeeeeeeeeeeeee 56-SSOP 18.69 14.78 12.02 MDS56G0AMSI01 830882.ND | ISA/Serial Modem Chipset (MD44500803, 
DA28F320J5120SL39R 821278-ND | 32Mb, 5V, FLASH Memory MDS660DTMA, MD1724T11V0B)........... 28.92 22.86 18.59 
(4IMK8, 2Mx16) oo... .eeeeeeeeeeee 56-SSCP 18.69 14.78 12.02 MD5661AMV101 830883-ND | POMCIA Modem Chipset (IMD4451CVCB, 
DT28F320J5120 825636-ND | 32Mb, 5V, FLASH Memory MDS5661DTLA, MD1724T11VOB) ........... 28.92 2286 18.59 
(4IMK8, 2Mx16) oo... eeeeeeeeeeee 56-SSCP 19.64 15.53 12.63 MD5662AMS101 830884-ND | ISA/Serial Modem Chipset (IMD4450CSCB, 
E28F320J5100SL2XD 818758-ND =| 32Mb, 5V, FLASH Memory MDS660DTMA, (MD1724T11VOB, 2pcs) ... 32.95 26.05 21.19 
(4IMK8, 2Mx16) .. 2. eeeeeeeeeee 56-TSOP 19.64 15.53 12.63 MDEG7STSION 830885-ND | USB MODEM CHIPSET(MD4470CSCB. 
E28F320J5120 827731-ND | 32Mb, 5V, FLASH Memory MDS660DTMA, MD1724T11VCB) 29.11 23.01 18.72 
(AMK8, 2Mx16) «0.02. eee seer eeeeee 56-TSOP 18.69 14.78 12.02 DQMD4451CVCB 830839-ND | 5V, 4451CV Controller.............. 16.29 1283 9.71 
E28F320J5120SL2xXB 818759-ND | 32Mb, SV, FLASH Memory FYMD4450CSCB 830837-ND | 5V, 4450CS Controller . 15.84 1247 9.44 
(4Mx8, 2x16) «...-.2-ee seen SE-TSOP 1869 14.78 12.02 FYMD4450CV0B 830890-ND _| 5V, 4450CV Controller . 16.59 13.07 9.89 
ERBFEAQJGAIZOSLAAX Ea) ea dNeIE), Memory 56-Tece FEST FYMD4470CSOB 830849-ND | 5V, 4470CS Controller . 1617 1273 9.64 
ie it eee : : : DJMD5628DLB 830836-ND | 3.3V, 5628 Digital 
E28FO40J3A120SLSAQ | 834162-ND | 64Mb, 3V, FLASH Memory Signal Processor............:6:+6+ 13.32 1049 7.94 
(8Mx8, 4X16) .....eeeeeceeeeeee 56-TSOP 25.94 2051 16.68 DQMDS5661DTLA 830848-ND |3.3V, 5661 Digital 
E28F640J3A120SL5AR —_| 834161-ND_—_| 64Mb, 3V, FLASH Memory Signal Processor.........:.:s0+0++ 16.29 1283 971 
(8Mx8, 4X16) .....eeeeceeeeeee 56-TSOP 25.94 2051 16.68 <= 
FCZBFRAOUGATZOSLA4AX TEESE SS Lig) 64Mb, SV, FLASH Memory peepee eerie Te clceney eased cshcesethd 1629 1283 971 
(8Mx8, 4X16)... eeeeseceeeeeeee 64-BGA 26.78 21.17 17.22 prilinaee 830850-ND | 3.3V. 8820 Digital 
RC2BF640J3A120SL5AQ | 834165-ND | 64Mb, 3V, FLASH Memory Signal Processor ........6.6.0s00+ 4777 37.71 3269 
(BMxB, AMI16) +s see seeeveee C4-BCA BCC DYMD1724T11VOB 830851-ND _|5V, Sigma-Delta Analog Front End...44-LOFP 4.80 3.84 2.28 
RC28F640J3A120SL5AR | 834164-ND | 64Mb, 3V, FLASH Memory 
(8Mx8, 4MX16) eee eeeeeeeeeeeee 64-BGA 26.78 21.17 17.22 
DA28F640J5150 827729-ND _| 64Mb, 5V, FLASH Memory COUNTERS/ 
(8Mx8, 4X16)... eeeeeeeeeeeee 56-SSOP 35.18 27.81 22.62 TIMERS 
DA28F640J5150SL2XF | 818762-ND __| 64Mb, 5V, FLASH Memory Ke! Price Each 
(8Mx8, 4Mx16) 87.17 29.39 23.90 Part No Description 1 25 100 
DAZBFEIOISISOSL MA Ee she, dha). arity. se-secr Reisen 269-3036-ND | 6MHz, 280 CVIOS Counter/Timer Grrouit 510 383 262 
prearedaisis0 925630-ND | 64lMb SV. FLASHManory : : : 269-3037-ND | 6MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circuit 510 383 262 
(@MKB, 4Mbx16) saea GED RATE 269-3038-ND | 6IMHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circui 510 383 262 
: : : : 269-3039-ND | 8MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circui 510 383 262 
ERBFI2ZBJ3A1SOSL56C | 833801-ND | 128Mb, 3V, FLASH Memory 269-3040-ND | 8MHz, Z80 OMOS Counter/Timer Circuit . 510 3.83 262 
PPBFIZ8,GA1508156) GERRI (ie a hed Maney SB-TSOP 2 So eo Commo a 269-3041-ND | 10MHz, Z80 OVIOS Counter/Timer Grrcuit 440FP 5.10 383 262 
oe 269-3042-ND | 10MHz, Z80 OVIOS Counter/Timer Circuit 28-Dip 5.10 383 262 
(OMB: OMT) asia sidetetits SE TSOP FS SSS oo 269-3043-ND | 10MHz, Z80 CMOS Counter/Timer Circuit 44-PLOC 510 383 262 
RC28F128J3A150SL56C | 833796-ND | 128Mb, 3V, FLASH Memory Z s : : 
(16Mx8, 8MX16) «2... eeeceeeeeees 64-BGA 41.42 32.70 28.34 
RC28F128J3A150SL56J) | 833867-ND | 128Mb, 3V, FLASH Memory 
(16Mx8, 8MX16) «2... .eeeeceeeeeeee 64-BGA 41.42 32.70 28.34 
= Digi-Key 
in DIRECT DIGITAL . Part No. Description 
SYNTHESIS PRODUCTS Z8018006FSC 269-3004-ND | 6MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor .... 
Intel -Key Price Each 78018006PEC 269-3005-ND | 6MHz, Z180 CIOS Enhanced Microprocessor 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 10 100 78018006PSC 269-3006-ND | 6MHz, 2180 QVIOS Enhanced Microprocessor .. 
1375A80CE 828902-ND Miniature 25MHz Digital Z8018006VEC 269-3007-ND |) 6MHz, Z180 OMOS Enhanced Microprocessor . mn 
Frequency Synthesizer ........e+.e+-- 35-DIL 641.25 630.99 615.60 8018006VSC 269-3008-ND | 6MHz, 2180 OVIOS Enhanced Microprocessor... 
N1175.1250M 828564-ND | 125MHz, 32-Bit, 78018008FSC 269-3009-ND | 8IMHz, 2180 OVIOS Enhanced Microprocessor 
Phase Modulated Numerically 78018008PEC 269-3010-ND | 8MHz, Z180 QVIOS Enhanced Microprocessor 
Controlled Oscillator .............+. 68-PLOC 49.88 39.43 32.07 78018008PSC 269-3011-ND | 8MHz, 2180 CICS Enhanced Microprocessor 
Ni176OM 828565-ND | 80MHz, BOD/Decimal Numerically 78018008VEC 269-3012-ND | 8MHz, Z180 CIOS Enhanced Microprocessor... 
Controlled Oscillator ........00022.. 84-PLOC 156.75 137.75 121.13 Z8018008VSC 269-3013-ND | 8MHz, Z180 CIVIOS Enhanced Microprocessor... 
N11770M 826586-ND >) 60Mrz, PM, FM, : Z8018010FSC | 269-3014-ND | 10MHz, 2180 CMIOS Enhanced Microprocessor...80-GFP 12.12 9.09 6.41 
pane rie ris EN 25 aeien nea Z8018010PEC —_| 269-3015-ND | 10MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor....64-Dip 14.19 10.65 6.77 
zisssnetsinaite : : : 78018010PSC 269-3016-ND | 10MHz, Z180 CMOS Enhanced Microprocessor....64-Dip 11.67 8.76 6.05 
PI172B0: 828550-ND | SOMPy, 32-Bit, Quadrature ; 78018010VEC ‘| 269-3017-ND | 10MHz, Z180 OVIOS Microprocessor .. \ 7.01 
Numerically Controlled Cscllator ....40-Dip 33.25 31.25 30.00 | Zeo1gotovsc | 269-3018-ND | 10Mz, 2180 CMOS Microprocessor 6.29 
P11730L 828552-ND | 50MHr, 48-Bit, High Resolution y 
Numerically Controlled Oscillator ....48-Dip 81.23 64.13 55.58 Z84Q0006FEC 269-3019-ND | 6MHz, 280 OMOS Microprocessor . . 2.62 
Z8400006PEC 269-3020-ND | 6MHz, Z80 OMOS Microprocessor .. 2.62 
78400006VEC 269-3021-ND | 6MHz, Z80 CMOS Microprocessor ... 2.62 
FORWARD ERROR ZB4co008FEC ~—_| 269-3022-ND | 8MHz, Z80 OVICS Microprocessor 2.62 
CORRECTION PRODUCTS 78400008PEC __| 269-3023-ND | 8MHv, 280 OVIOS Microprocessor ... 2.62 
Digi-Key Price Each * 78400008VEC 269-3024-ND | 8IMHz, Z80 CMOS Microprocessor ... 2.62 
Part No. Description Pkg. 1 10 100 Z8400010FEC. 269-3025-ND | 10MHz, Z80 CMOS Microprocessor . 2.62 
828650-ND | 9 MBPS Convolutional 78400010PEC 269-3026-ND | 10MHz, Z80 CMOS Microprocessor . 2.62 
Encoder/Viterbi Decoder . .84PLOC 53.20 42.00 36.40 78400010VEC 269-3027-ND | 10MHz, Z80 CMOS Microprocessor. 2.62 
828651-ND | 256 KBPS Convolutional 28400020FEC 269-3028-ND | 20MHz, Z80 CMOS Microprocessor . 6.48 
cossawn PSN aoe erties fn CES See ZB400020PEC _| 269-3029-ND | 20MFz, 280 QVICS Microprocessor. 6.48 
Pere: : : : : 78400020VEC 269-3030-ND | 20MHz, Z80 CMOS Microprocessor. 6.48 
Z8S18010FSC. 269-3098-ND | 10Mlz, Static Z180 Microprocessor. 6.41 
DEMODULATION AND Z8S18010PEC 269-3099-ND | 10MHz, Static Z180 Microprocessor, X-Temp. 6.77 
CODING PRODUCTS Z8S18010PSC __| 269-3100-ND | 10MHy, Static 2180 Microprocessor 6.05 
Digi-Key Price Each * Z8S18010VEC 269-3101-ND | 10MHz, Static Z180 Microprocessor, X-Temp. 7.01 
Part No. Description Pkg. 1 10 100 Z8S18010VSC 269-3102-ND | 10Mlz, Static Z180 Microprocessor 6.29 
828541-ND Digital CVOS QPSK Z8S18020FEC 269-3103-ND | 20MHz, Static Z180 Microprocessor, X-Temp. 8.48 
Cable Demodulator..............6. 68-PLOC 2310 1826 14.85 Z8S18020FEC1960 | 269-3104-ND | 20MHz, Static Z180 Microprocessor, X-Temp. 8.48 
828543-ND Digital Modulator/Demodulator Z8S18020FSC, 269-3105-ND | 20MHz, Static Z180 Microprocessor. i 7.37 
Cable Modem ASICwith FEC.....208-SQFP 49.88 39.43 32.07 (Continued) 
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pele Digi-Key Price Eachx 


MICROPROCESSORS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Zilog Digi-Key Price Each * INA101SM INA101SM-ND Very High Accuracy Instr. Amp ...... TO-100-10 35.16 32.82 30.48 
Part No. Part No. Description 1 25 100 INA103KP- INA103KP-ND Low Noise, Low Distortion Instr. Amp ...16-Dip 884 7.08 5.97 
78S18020FSC1960 | 269-3106-ND | 20MHz, Static 2180 Microprocessor... 13.35 10.02 7.37 INA103KU INATO3KU-ND Low Noise, Low Distortion Instr. Amp..16-SO'C 8.84 7.08 5.97 
Z8S18020PSC 269-3107-ND | 20MHz, Static Z180 Microprocessor . 13.35 10.02 7.01 INA10SBM INA105BM-ND Precision Unity Gain Diff. Amp. : 1251 11.27 9.99 


7.24 5.80 4.89 
7.24 580 4.89 


Z8S18020PSC1960) 269-3108-ND | 20MHz, Static Z180 Microprocessor . 13.35 10.02 7.01 INATOSKP INA1OSKP-ND_ Precision Unity Gain Diff. Amp . 
Z8S18020VEC 269-3109-ND | 20Mbz, Static Z180 Microprocessor, X-Temp... 68. PLOC 16.17 1213 7.98 INA105KU INA105KU-ND. Precision Unity Gain Diff. Amp. 


ZBS18020VEC1960| 269-3110-ND | 20MHz, Static Z180 Microprocessor, X-Tem 16.17 1213 7.98 INA106KP INA106KP-ND Precision Fixed-Gain Differential Amp . 8.98 7.19 6.07 
Z8S18020VSC 269-3111-ND | 20MHz, Static Z180 Microprocessor 13.35 10.02 7.25 INA106U INA106U-ND Precision Fixed-Gein Differential Amp . 8.98 7.19 6.07 
Z8S18020VSC1960| 269-3112-ND | 20MHz, Static Z180 Microprocessor 13.35 10.02 7.25 INA110KP INA110KP-ND Fast-Settling, FET-Input Instr. Amp. .. 10.58 9.53 8.45 
28S18033FEC 269-3113-ND | 33MHz, Static Z180 Microprocessor, X-Tem| 17.73 13.30 11.94 INA110KU INA110KU-ND Fast-Settling, FET-Input Instr. Amp 1058 9.53 8.45 


28S18033FSC 269-3114-ND 
28S18033VEC 269-3115-ND 
28S18033VSC 269-3116-ND 


14.73 11.05 7.86 INAT11AP INA111AP-ND High Speed FET-Input Instr. Amp. 
17.73 13.30 11.94 INA111AU INA114AU-ND High Speed FET-Input Instr. Amp. 
14.73 11.05 7.74 INA111BP INA111BP-ND High Speed FET-Input Instr. Amp. 

INA111BU INA111BU-ND High Speed FET-Input Instr. Amp. 


7.52 6.02 5.08 
7.52 6.02 5.08 
10.08 9.08 8.05 
10.08 9.08 8.05 


PERIPHERAL INA114AP INA114AP-ND Precision Instrumentation Amp... 682 546 4.61 

CONTROLLERS INA114AU INA114AU-ND Precision Instrumentation Amp 7.52 602 5.08 

= ray = INA114BP. INA114BP-ND Precision Instrumentation Amp. 10.28 823 6.94 
aaa Rea ae ‘ Brice ee x . INA114BU INA114BU-ND Precision Instrumentation Amp. 856 7.71 6.84 
CNR cul eSciip lon as : INA115AU INA115AU-ND Precision Instrumentation Amp. 760 6.08 5.13 
ZB4CIS06FEC ‘| 269-3031-ND | 6MHz, ZB0 Intelligent Peripheral Controller ...... 15.36 11.52 7.88 INAL15BU INAT15BU-ND Precision Instrumentation Amp. 930 837 743 


ZB4C1510AEC 269-3032-ND | 10MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller. 15.36 11.52 7.88 


ZBACIS10FEC ‘| 269-3033-ND | 10MHz, 280 Intelligent Peripheral Controller 1536 1152 7.88 INAT16PA ILE NO ag Utra Low In Bias Current Instr. Amp td 1302 souls 
ZB4C1516ASC 269-3034-ND | 16MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller. 20.37 15.28 10.45 INA116UA INA116UA-ND Ultra Low In Bias Qurrent Instr. Amp 7.60 6.08 5.13 
ZB4C1516FSC___| 269-3035-ND | 16MHz, Z80 Intelligent Peripheral Controller 19.98 14.99 10.25 INAI17U INAT17KU-ND High Common-Mode Volt., Diff. Amp 5.20 4.16 3.51 
INA117P INA117P-ND High Common-Mode Volt., Diff. Amp. 585 468 3.64 
SERIAL INA118P INA118P-ND Precision Low Power Instr. Amp . 718 5.75 4.85 
INA118PB INA118PB-ND Precision Low Power Instr. Amp . 1114 892 7.52 
eek COMMUNICATION CONTROLLERS INA18U INA118U-ND Precision Low Power Instr. Amp. . 718 5.75 485 
Zilog Digi-Key Price Each * INA118UB INA118UB-ND Precision Low Power Instr. Amp. . 928 836 7.41 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 INA121P INA121P-ND Low Power FET Instrumentation Amp . 634 5.08 4.28 
78523008PEC | 269-3044-ND | 8MHz, Enhanced Serial Communication INA121PA INA121PA-ND Low Power FET Instrumentation Amp . 5.09 4.07 _ 3.17 
Controller, Ext. Temp 24.57 18.43 10.65 INA121U INA121U-ND Low Power FET Instrumentation Amp . 634 5.08 4.28 
28523008PSC 269-3045-ND | 8MHz, Enhanced Serial Communication INA121UA INA121UA-ND Low Power FET Instrumentation Amp ... 5.09 4.07 3.17 
Corttroller.........ccccceeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeaee 40-Dip 14.97 11.23 6.99 INA121UA/2K5 INA121UATR-ND | Low Power FET Instrumentation Amp ... 7182.50/2,500 
78523008VEC ——_| 269-3046-ND | 8MHz, Enhanced Serial INA121U/2K5 INA121UTR-ND | Low Power FET Instrumentation Amp . 9890.00/2,500 
Communication Controller, Ext. Temp .......-- 44-PLOC 21.60 16.20 10.08 INA122P INA122P-ND Single-Supply, Micropower Instr. Amp....8-Dip 5.51 4.41_ 3.43 
28523008VSC 269-3047-ND | 8MHz, Enhanced Serial INA122PA INA122PA-ND. Single Supply, Micropower Instr. Amp ....8-Dip 4.23 3.39 2.64 
Communication Controller ...........6.00r5 14.97 11.23 6.99 INA122U INA122U-ND Single-Supply, Micropower Instr. Amp..8-SOC 5.51 4.41 3.43 
28523010PEC 269-3048-ND | 10MHz, Enhanced Serial INA122UA INA122UA-ND Single Supply, Micropower Instr. Amp ..8-SOIC 4.23 3.39 2.64 
Communication Controller XTemp 30.66 23.00 14.31 INA125P INA125P-ND Instr. Amp with Precision Voltage Ref... 574 459 3.57 
28523010PSC 269-3049-ND | 10MHz, Enhanced Serial INA125PA INA125PA-ND. Instr. Amp with Precision Voltage Ref. 455 3.64 2.83 


Communication Controller .......-...-...sseeeeee ip 1890 14.18 8.82 
28523010VEC 269-3050-ND | 10MHz, Enhanced Serial 
Communication Controller XTemp . 
28523010VSC 269-3051-ND | 10MHz, Enhanced Serial 


INA125U INA125U-ND Instr. Amp with Precision Voltage Ref .. 5.10 4.08 3.45 
INA125UA INAI25UA-ND _| Instr. Amp with Precision Voltage Ref..16-SOC 4.55 3.64 2.83 
SUES ZENO) ees) INA126ECT INA126ECT-ND —_| Micropower Instrumentation Amp 482 3.86 3.00 


Fak INA126E/250 INA126ETR-ND. Micropower Instrumentation Amp. 711.50/250 
Communication Controller ...........6..066ce08 18.90 14.18 882 " ‘ 
78523016PEC 269-3052-ND | 16MHz, Enhanced Serial INA126EA/250 INA126EACT-ND Micropower Instrumentation Amp. 3.53 283 220 
Communication Controller XTemp 37.80 28.35 17.64 INA126EA/250 INA126EATR-ND | Micropower Instrumentation Amp. 522.00/250 
a : INA126P INA126P-ND Micropower Instrumentation Amp 281 225 1.75 
ZBS23016PSC | 269;9059-ND)) 16MHz, Enhanoed Serial : INAI26PA INAI26PA-ND —_| Micropower Instrumentation Amp 238 190 1.43 
Communication Controller .............62eeeeeeee 24.24 18.18 11.31 . . 
INA126U INA126U-ND Micropower Instrumentation Amp Pash] varesy TET) 
28523016VEC 269-3054-ND | 16MHz, Enhanced Serial INA126UA INA126UA-ND Mi | ion am 238 4 1 
Communication Controller XTemp 37.80 28.35 17.64 ues licropower Instrumentation Amp .- 20 LOO EEUSS) 
78523016VSC 269-3055-ND | 16MHz, Enhanced Serial INA128P INA128P-ND Precision Low Power Instr. Amp . 10.28 823 694 


Communication Controller ...........0:ccee 24.24 18.18 11.31 INA128PA INA128PA-ND Precision Low Power Instr. Amp . 
78523020PSC 269-3056-ND | 20MHz, Enhanced Serial INA128U. INA128U-ND Precision Low Power Instr. Am 
Communication Controller .......26:ceceeeee ip 32.01 24.01 14.94 INA128UA INA128UA-ND Precision Low Power Instr. Am 
78523020VSC 269-3057-ND | 20MHz, Enhanced Serial INA129P INA129P-ND Precision Low Power Instr. Amp . 
Communication Controller ............0.000c0 32.01 24.01 14.94 INA129PA INA129PA-ND Precision Low Power Instr. Amp . 
Z85C3008PEC 269-3058-ND | 8MHz, Z8500 OVIOS Serial INA129U INA129U-ND. Precision Low Power Instr. Am 
Communication Controller 12.81 961 5.94 INA129UA INA129UA-ND_ Precision Low Power Instr. Am 


6.36 5.09 4.30 
856 7.71 684 
6.36 5.09 4.30 
10.28 8.23 6.94 
636 5.09 4.30 
856 7.71 6.84 
6.36 5.09 4.30 


ZB5C3008PSC | 269-3059-ND | BIMHz, Z8500 OVIOS Serial INA131AP INA131AP-ND Precision, Gain=100, Instr. Amp. . 682 546 4.61 
Communication Controller 855 642 4.02 INA132U INA132U-ND Low Power, Single-Supply Instr. Amp . 2.3 lene CO EL 
2Z85C3008VEC 269-3060-ND | 8MHz, Z8500 OMOS Serial INA132UA INA132UA-ND_ Low Power, Single-Supply Instr. Amp... 238 1.90 1.43 
Communication Controller . . 12.81 961 5.94 INA133UA INA133UA-ND_ High Speed Precision Difference Amp ... 238 1.90 1.43 
Z85C3008VSC 269-3061-ND | 8MHz, Z8500 OMOS Serial INA133U INA133U-ND High Speed Precision Difference Amp . Pasi) ess ETE) 
Communication Controller 855 642 4.02 INA134PA INA134PA-ND Audio Differential Line Receiver .. 238 1.90 1.43 


ZB5C3010PEC 269-3062-ND | 10MHz, Z8500 CMOS Serial INA134UA INA134UA-ND Audio Differential Line Receiver 238 190 1.43 
Communication Controller ..............ceeeeeee 40-Dip 14.55 10.92 6.73 INA137PA. INA137PA-ND Audio Differential Line Receiver 238 1.90 1.43 

Z85C3010PSC 269-3063-ND | 10MHz, Z8500 CMOS Serial INA137UA INA137UA-ND Audio Differential Line Receiver... 238 190 1.43 
Communication Controller ............. eee 40-Dip 9.75 7.32 4.56 INA138NA/250 INA138NACT-ND — | Current Shunt Monitor .. 263 2.25 207 

285C3010VEC 269-3064-ND | 10MHz, 28500 CMOS Serial INA138NA/250 INA138NATR-ND _ | Current Shunt Monitor .. 318.50/250 
Communication Controller ........-s+..+1e0 44-PLOC 1455 10.92 6.73 INA139NA/250 INA139NA/250CT-ND] 2.7-40V Current Shunt Monitor ....... 240 192 1.44 

Z85C3010VSC. 269-3065-ND | 10MHz, 28500 OMOS Serial INA139NA/250 INA139NA/250TR-ND] 2.7-40V Qurrent Shunt Monitor ....... 336.00/250 
Communication Controller Panddnarsseamaansioons 44-PLOC 9.75 7.382 4.56 INA141U INA141U-ND Precision Low Power, Gain=10,100 

Z85C3016PSC 269-3066-ND | 16IMHz, Z8500 CMOS Serial 


Instrumentation Amp. . 856 7.71 684 


Communication Controller ............66.:secee ee 40-Dip 14.25 10.69 6.70 INA141UA. INA141UA-ND Precision Low Power, Gain= 


Z85C3016VSC 269-3067-ND | 16MHz, Z8500 OMOS Serial Instrumentation Amp. 6.36 5.09 4.30 


Communication Controller ........-........0.. 44-PLOC 14.25 10.69 6.70 1NAI43U INAT43U-ND High Diff. Gain=10 Instr. Amp 281 225. 1.75 
INA143UA INA143UAND | High Speed Dif. Gain=10 Instr. Amp 238 1.90 1.43 

INA145UA INA14SUAND —_| Programmable Difference Amp 3.04 243 1.89 

RUMEN AMPLIFIERS INAT46UA INAI46UA-ND _| High-Voltage Differential Amp . 347 278 2.16 


INA148UA INA148UA-ND- Common-Mode Instrumentation Amp ...8-SOIC 4.23 3.39 2.64 


Digi-Key Price Eachx - - 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 INA152EA/2K5 INA152EA/2K5CT-ND| Low Power, Single Supply Diff. Amp ... 230 184 1.38 
ee INA152EA/2K5, INA152EA/2K5TR-ND| Low Power, Single Supply Diff. Amp ... 3445.00/2,500 

3584JM-ND High-Voltage Op Amplifier NEW: --1T03-8 141.89 132.43 122.97 ie . 

BUFGOOAULND | High-Speed Butfer Amplifier . 560 449 3.49 INA154U INA154U-ND High-Speed Precision G=1 Diff. Amp .. 281 225 1.75 


690 552 466 INA154UA INAI54UA-ND | High-Speed Precision G=1 Diff. hd 238 190 1.43 


BUF601AU-ND High-Speed Butfer Amplifier .. 


BUF634E-ND High-Speed Buffer, 250mA Output ... 72 581 491 INA155EA/250 INA155EACT-ND __| R/ROMOS Instrumentation Amp... Pot mec m oT 
BUF634P-ND High-Speed Buffer, 250mA Qutput 614 4.92 3.83 INA155EA/250 INAI55EATR-ND | R/ROMOS Instrumentation Amp . 335.75/250 
BUF634T-ND High-Speed Buffer, 250mA Output 726 581 4.91 INA155E/250 INAI55ECT-ND —_| R/ROMOS Instrumentation Amp. 3.04 270 3.04 

BUF634U BUF634U-ND High-Speed Buffer, 250mA Qutput....... 546 4.37 3.69 INA155E/250 INAISSETR-ND | R/ROMOS Instrumentation Amp. 449.00/250 

BUFO4701AIDGSR | 296-12161-1-ND | 4-Channel YR In/Out OVIOS INA155U INA155U-ND FIR CMOS Instrumentation Amp . 293 234 1.82 


Jraarol Os SAIN pie. fore Ne We “asaneaees 10-MSCP 279 224 1.74 INAIS55UA INA155UA-ND PVR CMOS Instrumentation Amp . 240 1.92 1.44 
AUAGIEGs an INA156EA/250 INAIS56EACT-ND | QVICS Instrumentation Amp. 218 174 1.31 
Buffer Amp NEW 0 aissscesie's 1O-MSCP 9905.00/2,500 INA156EN/250 INAIS6EATR-ND | CMCS Instrumentation Amp. 304.50/250 
BUFO4701AIPWR Pooalelooa gious + Cherind FYR In/Out CMOS INA157U INA157U-ND HS Precision G=1/2 or G-2 Diff. Am 281 225 1.75 
BURTON 4 (EO 4 cnr Beinorencg Mee 0) es es INA157UA INAIS7UAND —_| HS Precision G=1/2 or G-2 Diff. Amp... 238 1.90 1.43 
Buffer Amp NEWI............ |..14-TSSOP 3905.00/2,500 INA163UA. INA163UA-ND_ Low-Noise, Low Distort. Instr. Amp... 5.02. 4.02 3.13 
BUF11702PWP. BUF11702PWP-ND | 10+1 Channel High Current Buffer...28-HTSSOP 3.29 2.63 2.05 INA163UA/2KS INAI63UATR-ND | Low-Noise, Low Distort. Instr. Amp. 7087.50/2,500 
INA101AG INA101AG-ND Very High Accuracy Instr. Amp. . 23.25 21.70 20.15 INA166UA INA166UA-ND_ Low-Noise Instrumentation Amp. 10.76 861 7.27 
INA101AM INA101AM-ND Very High Accuracy Instr. Amp . 16.04 14.45 12.81 INA166UA/2K5 INA166UATR-ND Low-Noise Instrumentation Amp . 16740.00/2,500 
INA101CM INA1010V-ND Very High Accuracy Instr. Amp . 30.47 28.44 26.41 INA168NA/250 INA168NACT-ND | High-Side Current Shunt Monitor 259 207 1.61 
INA101HP- INA101HP-ND Very High Accuracy Instr. Amp. . 11.90 10.71 9.50 INA168NA/250 INA168NATR-ND High-Side Qurrent Shunt Monitor ..... 382.50/250 
INA1O1KU INA101KU-ND. Very High Accuracy Instr. Amp. 14.91 10.73 9.51 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 283 


AMPLIFIERS (Continued) 


4p TEXAS INSTRUMENTS 


Mele Digi-Key Price Eachx ible Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
INA169NA/250 INA169NAV250CT-ND} 2.7-60V Qurrent Shunt Monitor .. 259) 2/07 91:61 LM324APWR 296-9544-2-ND_ Quad General Purpose Op Amp ... 506.00/2,000 
INA169NA/250 INA169NAV250TR-ND} 2.7-60V Qurrent Shunt Monitor .. 382.50/250 LM324D 296-1390-5-ND_ Quad General Purpose Op Amp. 152 39 = .30 
INA170EA/2K5 INA170EA/2K5CT-ND| Bi-Directional Current Shunt Monitor...8-MSOP 288 2.30 1.73 LM324N 296-1391-5-ND. Quad General Purpose Op Amp 52 39 = .30 
INA170EA/2K5, INA170EA/2K5TR-ND} Bi-Directional Current Shunt Monitor. ..8-MSOP 3622.50/2,500 LM324PWR 296-9545-1-ND. Quad General Purpose Op Amp 72. 39 = 30 
INA321EA/250 INA3821EACT-ND Micropower OMOS RYR Instr. Amp.....8-MSOP 2.39 1.91 1.49 LM324PWR 296-9545-2-ND_ Quad General Purpose Op Amp 346.00/2,000 
INA321EA/250 INA3821EATR-ND. 8-MSOP 352.50/250 LM348D 296-9552-5-ND_ Quad General Purpose Op Amp. af) 163) 250 
INA3821E/250 INA321ECT-ND 8-MSOP 313 251 1.95 LM358AD 296-9553-5-ND_ Dual Qp Amp .... 76 57 43 
INA821E/250 INA321ETR-ND .8-MSOP 462.25/250 LM358AP. 296-9554-5-ND_ Dual Op Amp . 76 AeA 43 
INA322EA/250 INA322EACT-ND -8-MSOP 2.28 1.82 1.37 LM358D 296-1014-5-ND. Dual Op Amp. 52 39 30 
INA322EA/250 INA3822EATR-ND_ 8-MSOP 318.50/250 LM358DR 296-1014-1-ND. Dual Op Amp. . 52 39 30 
INA326EA/2K5, INA326EA/2K5CT-ND| Prec., R/R I/O Instr. Amp NEW!. .8-MSOP 365 292 227 LM358DR 296-1014-2-ND. 422.50/2,500 
INA326EA/2K5, INA326EA/2K5TR-ND| Prec., R/R I/O Instr. Amp NEW!. .8-MSOP 5102.50/2,500 LM358P 296-1395-5-ND_ 52 39.30 
INA327EA/2K5 INA327EA/2K5CT-ND| Prec., R/R I/O Instr. Amp LM358PSR 296-1396-1-ND 1.20 1.00 .80 
with Shutdown NEW!.............. 10-MSOP 3.96 317 247 LM358PSR 296-1396-2-ND 1064.00/2,000 
INA327EA/2K5 INA327EA/2K5TR-ND} Prec., R/R I/O Instr. Amp LM358PWR 296-9555-1-ND_ 52 39.30 
with Shutdown NEW/!.............. 10-MSOP 5545.00/2,500 LM358PWR: 296-9555-2-ND 346.00/2,000 
INA3831AIDGKT 296-12202-1-ND _| Low Power, (MOS LM2900DR 296-9525-1-ND. 1.20 1.00 .80 
Instrumentation Amp NEW! .8-MSOP 215 1.72 1.29 LM2900DR 296-9525-2-ND 1300.00/2,500 
1NA331 AIDGKT 296-12202-2-ND | Low Power, OMOS LM2900N 296-9526-5-ND_ P 1.20 1.00 .80 
Instrumentation Amp NEW!......... 8-MSOP 301.00/250 LM2904D 296-9527-5-ND_ Dual General Purpose Op Amp . 64 48.36 
INA331IDGKT 296-12203-1-ND | Low Power, OOS LM2904P 296-9528-5-ND Dual General Purpose Op Amp . 64 48 36 
Instrumentation Amp NEWIE......... 8-MSOP 259 2.07 1.61 LM2904PWR 296-9529-1-ND Dual General Purpose Op Amp. . 7 64 48 36 
INA331IDGKT 296-12203-2-ND | Low Power, OMOS LM2904PWR 296-9529-2-ND_ Dual General Purpose Op Am; 8-TSSOP 426.00/2,000 
Instrumentation Amp NEW!......... 8-MSOP 382.50/250 LM3900D 296-9564-5-ND_ Quad Op Amp . digo, 1.13) 290 
INA3832AIDGKT 296-12204-1-ND —_| Low Power, (MOS LM3900N 296-9565-5-ND_ Quad Op Amp . 1.35 113 90 
Instrumentation Anp NEW!......... 8-MSOP) 1.85 1.48 1.11 LMV3241D 296-9569-5-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp . a eh 
INA332AIDGKT 296-12204-2-ND —_| Low Power, OOS LMV3241DR 296-9569-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp . wey Ash 30) 
Instrumentation Anp NEW! 8-MSOP 259.00/250 LMV3241DR 296-9569-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp . 812.50/2,500 
INA2126EA/250 INA2126EACT-ND | Dual, Micropower Instr. Amp .. 5.80 464 3.92 LMV321IDBVR 296-9567-1-ND Low Voltage R/R Op Amp.... 92 (ES) ee 
INA2126EA/250 INA2126EATR-ND | Dual, Micropower Instr. Amp .. 975.00/250 LMV321IDBVR 296-9567-2-ND_ Low Voltage R/R Op Amp . 897.00/3,000 
INA2126E/250 INA2126ECT-ND | Dual, Micropower Instr. Amp 580 464 3.92 LMV321IDOKR 296-9568-1-ND __ | Low Voltage WR Op Amp. Cy ge is! 
INA2126E/250 INA2126ETR-ND Dual, Micropower Instr. Amp 1348.75/250 LMV321IDOKR 296-9568-2-ND Low Voltage R/R Op Amp.. 936.00/3,000 
INA2126P INA2126P-ND Dual, Micropower Instr. Amp... 5.09 4.07 3.17 LMV324IPWR 296-9570-1-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 75 63 50 
INA2126PA INA2126PA-ND Dual, Micropower Instr. Amp... 3.89 3.12 243 LMV324IPWR 296-9570-2-ND Quad Low Voltage R/R Op Amp 666.00/2,000 
INA2126U INA2126U-ND Dual, Micropower Instr. Amp 5.09 4.07 3.17 LMV358!DR 296-9571-1-ND. Dual Low Voltage R/R Op Amp . EP 269) 62 
INA2126UA INA2126UA-ND Dual, Micropower Instr. Amp 3.89 3.12 2.43 LMV3581DR 296-9571-2-ND —_| Dual Low Voltage R/R Op Amp . 747.50/2,500 
INA2128UA INA2128UA-ND Dual, Low Power Insir. Amp... 961 866 7.68 LMV358IPWR 296-9572-1-ND Dual Low Voltage R/R Op Amp . 92 69 52 
INA2132U INA2132U-ND Dual, LP, Single-Supply Diff. Amp... 6.54 5.24 4.42 LMV358IPWR 296-9572-2-ND _| Dual Low Voltage R/ROp Amp . 612.00/2,000 
INA2132UA INA2132UA-ND Dual, LP, Single-Supply Diff. Amp 531 425 3.31 LOG100JP LOG100JP-ND Prec. Logarithmic and Log Ratio Amp....14-Dip 118.26 110.38 102.50 
INA2133U INA2133U-ND Dual, High-Speed, Diff. Amp. F 6.54 524 442 LOG102AID LOG102AID-ND Prec. Logarithmic 
INA2133UA INA2133UA-ND Dual, High-Speed, Diff. Amp............ 531 425 3.31 and Log Ratio Amp NEW! 14-SOP 26.58 24.81 23.04 
INA2134PA INA2134PA-ND Dual, Audio Differential Line Receiver. 389 312 243 LT10130P 296-1399-5-ND | Dual Precision Qp Amp. ‘BDp 238 1.90 1.43 
INA2134UA INA2134UA-ND Dual, Audio Differential Line Receiver... 389 312 243 LT1013DD 296-1400-5-ND Dual Precision Op Amp . 8SOC 2.00 1.60 1.20 
INA2137PA INA2137PA-ND Dual, Audio Differential Line Receiver. 3.89 312 243 LT1013DIP 296-7044-5-ND_ Dual Precision Op Amp . i 2.30 1.84 1.38 
INA2137UA INA2137UA-ND Dual, Audio Differential Line Receiver...14-SOIC 3.89 3.12 243 LT1013DP 296-7045-5-ND. Dual Precision Op Amp . 2.00 1.60 1.20 
INA2141U INA2141U-ND Dual, Gain=10,100 Instr. Amp . 15.78 14.21 12.60 LT1014DIDW 296-7046-5-ND_ Quad Precision Qp Amp . 5.45 436 3.39 
INA2141UA INA2141UA-ND Dual, Gain=10,100 Instr. Amp . 9.61 866 7.68 LT1014DN 296-7047-5-ND Quad Precision Op Amp. 473 3.78 2.94 
INA2143U INA2143U-ND Dual, High Speed Precision Gain=10 MC1458D 296-9601-5-ND —_| Dual General Purpose Qp Amp . 80 60 45 
Difference Amp .....-....+-:.1see 6.54 5.24 4.42 MC1458P 296-1403-5-ND Dual General Purpose Op Amp . 80 60 .45 
INA2143UA INA2143UA-ND Dual, High Speed Precision Gai MC3303D 296-7033-5-ND_ Quad LP Op Amp, -40°C to 85°C. 80 60 45 
Difference Amp ai 531 425 3.31 MC3303N 296-7034-5-ND_ Quad LP Op Amp, -40°C to 85°C... sa 80 60.45 
INA2321 EA/250 INA2321EACT-ND | Micropower OMOS AYR Instr. Amp 443 355 276 MC3303PWR 296-11661-1-ND | Quad LP Qp Amp, -40°C to 85°C...... 14- TSSOP 80 60 45 
INA2321EA/250 INA2321EATR-ND | Micropower OMOS RYR Instr. Amp... 655.00/250 MC3303PWR 296-11661-2-ND Quad LP Op Amp, -40°C to 85°C. 532.00/2,000 
INA2322EA/250 INA2322EACT-ND | Micropower OVIOS RVR Instr. Amp... 3.78 3.03 2.36 MC3403D 296-7035-5-ND Quad Low Power GP Qp Amp 64 48 36 
INA2322EA/250 INA2322EATR-ND | Micropower OMOS RYR Instr. Amp... 558.50/250 MC3403N 296-1406-5-ND Quad Low Power GP Op Amp 64 48 36 
INA2331AIPWR: INA2331AIPWRCT-ND| LP R/R OMOS Instr. Amp NEW! 5.02 4.02 3.13 MC3403NSR 296-1407-1-ND Quad Low Power GP Op Amp. 84 63.48 
INA2331 AIPWR INA2331 AIPWRTR-ND] LP R/R CMOS Instr. Amp NEW! 7025.00/2,500 MC3403NSR 296-1407-2-ND | Quad Low Power GP Qp Amp 558.00/2,000 
INA2332AIPWR INA2332AIPWRCT-ND] LP R/R OMOS Instr. Amp NEW! 3.11 249 1.94 MC3403PWR 296-7036-1-ND Quad Low Power GP Op Amp 64 48 36 
INA2332AIPWR INA2332AIPWRTR-ND| LP R/R OMOS Instr. Amp NEW!.... 4347.50/2,500 MC3403PWR 296-7036-2-ND Quad Low Power GP Op Amp .. 426.00/2,000 
ISO100AP ISO100AP-ND Low Leakage Isolation Amp .............. 83.12 77.58 72.04 MC3487D 296-7039-5-ND_ Quad Differential Line Driver . 1.20 1.00 .80 
1SO121BG 296-12577-5-ND | 2500 VRMS Precision NE5532AP: 296-7040-5-ND_ Dual Low Noise Qo Amp 1.38 110 .83 
Isolation Anp NEWH............. oe 60.00 56.00 52.00 NE5532P 296-1410-5-ND Dual Low Noise Qo Amp ‘ 1.20 1.00 .80 
1SO122UP 1S0122JP-ND Lowest Cost Precision Isolation Amp ....16-Dip 15.66 14.10 12.51 NE5534AP 296-7042-5-ND Low Noise High-Speed Audio Op Amp ....8-Dip 1.50 1.20 .90 
1SO122JU 1SO122JU-ND Lowest Cost Precision Isolation Amp...28-SQ1C 14.81 13.34 11.83 NE5534P 296-7043-5-ND Low Noise High-Speed Audio Op Amp ....8-Dip 1.14 95 76 
1so122P 1S0122P-ND Lowest Cost Precision Isolation Amp ....16-Dip 18.44 16.61 14.73 OP07DD 296-9621-5-ND. Low Offset Volt Qo Amp . 1.26 105 .84 
1SO122U 1$0122U-ND Lowest Cost Precision Isolation Amp...28-SOIC 15.15 14.14 13.13 OP07DP 296-9622-5-ND Low Offset Volt Qo Amp 126 105 84 
1SO124P 1SO124P-ND Low-Cost Precision Isolation Amp .. 16-Dip 11.13 10.02 8.89 OPA27GP OPA27GP-ND Compensated, Low Noise, 
1SO124U 1SO124U-ND. Low-Cost Precision Isolation Amp. .28-SOIC 11.13 10.02 8.89 Precision Op Amp...........2cseeeeeeeeee 8Dip 255 204 1.53 
ISO150AP- ISO150AP-ND Dual, Isolated, Bi-Dir. Digital Coupler...24-Dip.3 11.83 10.65 9.45 OPA27GU. OPA27GU-ND Compensated, Low Noise, 
ISO150AU ISO150AU-ND. Dual, Isolated, Bi-Dir. Digital Coupler....28-SOC 12.18 10.97 9.73 Precision Op AMP ...........:s2ceeeeee 8SOC 230 1.84 1.43 
1S0422P 1S0422P-ND Differential Bus Transceiver . 24-Dip 11.54 9.24 7.79 OPA37GP OPA37GP-ND Uncompensated, Low Noise, 
1$0422P-U 1$0422P-U-ND Differential Bus Transceiver . 11.54 9.24 7.79 Precision Op AMP............sseseseeeeee 8Dip 260 208 1.56 
1SC608P 1S0608P-ND Uni-Directional Isolated Digital Coupler...24-Dip 1269 11.43 10.14 OPA37GU OPA37GU-ND Uncompensated, Low Noise, 
LF347BD 296-7136-5-ND. Quad WB JFET Op Amp ..............655 14-SOP 281 2.25 1.75 Precision Op AMP ........-.c1eeseeeeee 8SOC 234 188 1.46 
LF347D 296-7137-5-ND Quad WB JFET Op Amp .. 160 1.28 96 OPA111AM OPA111AM-ND Low Noise, Precision 
LF347DR 296-7137-1-ND Quad WB JFET Op Amp 1:60) 1285) :96' Op Amp (S00pV out) ....... 0. TO99 13.04 11.75 10.42 
LF347DR 296-7137-2-ND Quad WB JFET Op Amp 2047.50/2,500 OPA111BM OPA111BM-ND Low Noise, Precision 
LF347N 296-7138-5-ND Quad WB JFET Op Amp .. MEO 128.96) Op Amp (250pV out) ....... eee 
LF353D 296-1384-5-ND 68 5139 OPA121KU OPA121KU-ND Low Cost, Precision DiFET Op Amp.. 
LFB53P. 296-7139-5-ND 68 51) 39 OPA124U OPA124U-ND Low Noise, Precision DiFET Qp Amp. 4.84 
LF412CD 296-7140-5-ND. 25 ee COR 75) OPA124UA OPA124UA-ND Low Noise, Precision DiFET Qp Amp. 5.72 
LF412CP 296-7141-5-ND. 125 1:00 75 OPA128JM OPA128JM-ND DiFET Hectrometer-Grade Op Amp..... 15.03 
LM224AD 296-7029-5-ND_ SI 83.66 OPA128KM OPA128KM-ND DiFET Hectrometer-Grade Op Amp..... 20.48 
LIM224ADR 296-7029-1-ND 99 83.66 OPA128LM OPA128LM-ND DiFET Hectrometer-Grade Oo Amp 2597, 
LM224ADR 296-7029-2-ND 1072.50/2,500 OPA128SM OPA128SM-ND DiFET Hectrometer-Grade Op Amp... i .96 51.97 
LM224N 296-7030-5-ND. 68 51 39 OPA129U OPA129U-ND. Ultra-Low Bias Qurrent DiIFET Qp Amp...8-SOWC 5.76 4.61 3.89 
LM236D-2-5 296-7031-5-ND. 2.5V Integrated Reference Crcuit 8-SOP 145 1.16 87 OPA129UB OPA129UB-ND Ultra-Low Bias Qurrent DiIFET Qo Am 9.80 7.84 6.62 
LM237KC 296-7032-5-ND 3-Terminal Adj. Voltage Reg. 3.38 2.70 2.10 OPA130UA OPA130UA-ND Low Power, Prec., FET-In Qp Amp. 2:81) 225) 1:75 
LM318D 296-9538-5-ND__| Single High Speed Op Amp... 1.25 1.00.75 OPA131U OPA131U-ND General Purpose FET-Input Qp Amp ..... 4.23 3.39 264 
LM318P. 296-9539-5-ND_ Single High Speed Op Amp.... 25 OO ero OPA131UA OPA131UA-ND General Purpose FET-Input Op Amp..... 2.27 182 1.42 
LM324AD 296-9540-5-ND_ Quad General Purpose Op Amp 76 57 43 OPA131UJ OPA131UJ-ND General Purpose FET-Input Op Amp . 1.68 1.34 1.01 
LM324ADR 296-9540-1-ND. Quad General Purpose Op Amp 76 57 43 OPA132U OPA132U-ND. High-Speed FET-Input Op Amp . 512 410 3.46 
LM324ADR 296-9540-2-ND Quad General Purpose Op Amp... 617.50/2,500 OPA132UA OPA132UA-ND High-Speed FET-Input Op Amp . 2.88 231 1.80 
LM324ADBR 296-9541-1-ND Quad General Purpose Op Amp... 6 57 48 OPA134PA OPA134PA-ND High Performance Audio Op Amp . 210 1.68 1.26 
LM324ADBR 296-9541-2-ND —_| Quad General Purpose Op Amp 506.00/2,000 OPAI34UA OPA134UA-ND High Performance Audio Qp Amy 210 1.68 1.26 
LM324AN 296-9542-5-ND_ Quad General Purpose Op Amp 138 1.10 .83 OPA137N/250 OPA137NCT-ND Low Cost FET-Input Qo Amp . 2.23 1.78 1.34 
LM324ANSR 296-9543-1-ND. Quad General Purpose Op Amp 1.38 1.10 .83 OPA137N/250 OPA137NTR-ND Low Cost FET-Input Qo Amp . . 311.50/250 
LM324ANSR 296-9543-2-ND_ Quad General Purpose Op Amp 1430.00/2,000 OPA137NA/250 OPA137NACT-ND | Low Cost FET-Input Op Amp.......... 145 116 87 
LM324APWR 296-9544-1-ND __| Quad General Purpose Op Amp .. % 7 43 (Continued) 
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AMPLIFIERS (Continued) 


Lele Digi-Key Price Eachx Tal Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
OPA137NA/250 CPAI37NATR-ND | Low Cost FET-Input Qp Amp... 203.00/250 OPA353NA/250 OPA353NACT-ND | HS, Single-Supply F/R CMOS 
OPAI37P OPA137P-ND Low Cost FET-Input Op Amp 213 1.70 1.28 INTD sen ccccinatnvncsstenrescdades SOT-23-5 230 184 1.43 
OPAI37PA CPA37PA-ND Low Cost FET-Input Op Amp 1.59 133 1.06 OPA353NA/250 OPA353NATR-ND | HS, Single-Supply F/R OMICS 
OPAI37U OPA137U-ND Low Cost FET-Input Qo Amp 213 1.70 1.28 QD AMP... eeeeeeeeeeeteeteeteeees SOT-23-5 357.00/250 
OPA137UA OPA137UA-ND _| Low Cost FET-Input Qp Amp. 159 1.33 1.06 OPA353UA OPA353UA-ND HS, Single-Supply, R/R CMOS 
OPA177FP OPAI77FP-ND Precision Qp Amp ... 581 465 3.62 Op Amp (35MHz) 2.30 1.84 1.38 
OPAI77GP OPA177GP-ND Precision Qp Amp .... 198 158 1.19 OPA355NA/250 296-11641-1-ND _| High Speed, Video Cp Amp 268 215 1.67 
OPA177GS CPA177GS-ND. Precision Qo Amp 1.98 158 119 OPA355NA/250 296-11641-2-ND High Speed, Video Qp Amp... 395.75/250 
OPA227P OPA227P-ND High Precision, Low Noise Qp Amp. 477 382 297 OPA355UA 296-11647-5-ND | High Speed, Video Op Amp 257 2.06 1.60 
OPA227PA OPA227PA-ND High Precision, Low Noise Qp Amp. 240 192 1.44 OPASS6AID 296-12407-5-ND | 2.5V, Single CMOS Op Amp NEW! 234 1.88 1.46 
OPA227U OPA227U-ND High Precision, Low Noise Qp Amp. 477 382 297 peste CRED , UZAY 
OPA227UA OPA227UA-ND High Precision, Low Noise Qp Amp. 240 192 1.44 OPAAO4KU OPAA04KU-ND Quad High Spd., Prec. DiFET Op Amp. 11.38 10.25 9.09 
OPA228P OPA228P-ND Low Noise Precision Qp Amp... 477 382 297 OPAAA5AP OPAA45AP-ND High Voltage Op Amp. 856 685 5.78 
OPA228PA OPA228PA-ND Low Noise Precision Op Amp. 240 192 1.44 CpMECEA piveenaty ae wolege Op pace : a8 re 32 
OPA228U OPA228U-ND Low Noise Precision Op Amp 477 382 297 OPMEaTAA CORSoTAa ND SOV soma, Be Abe eas na ae 
OPA228UA OPA228UA-ND Low Noise Precision Op Amp.. 240 1.92 1.44 CPMBTA OPMBSTAND BV. 5OmA Op a 5413 4A 1 3.20 
picnic one ae any o ful purer! OPMS3FA OPMS3FAND | BOV. 50mA Op Amp 513 4.11 320 
Ow er Single-Supply Ip. . : : ki 
OPA234EN/250 OPA234EACT-ND _ | Low Power Single Supply Cp Amp ...... 260 208 1.56 CpATA panies ent om 2 me Bis a d 30 
OPA234EN/250 OPA234EATR-ND | Low Power Single Supply Op Amp ...... 364.00/250 : : PB . “ ; : : 
: OPA501AM OPASO1AM-ND | High Voltage High Qurrent Op Amp... 67.77 63.26 58.74 
OPA234U OPA234U-ND Low Power Single-Supply Op Amp . 297 238 1.85 
OPA234UA CPA234UAND | Low Power Single Supply Op Amp - 235 188 141 OPAS12BM OPAS12BV-ND Very-High Ourrent, High Power Op Amp...10-3-8 8453 7889 73.26 
OPA237NAV/250 OPA237NACT-ND | Single-Supply Qp Amp . 1.62 1.35 1.08 lsat cies a Re Meares 3 fe ~ ae rae 208 
OPA237NA/250 CPA237NATR-ND | Single-Supply Qo Amp . 202.50/250 erate OPAS44E-ND Heh V thd Henan ea ‘An... 5-DDPAK 1058 353 Ba5 
OPA237UA (OPA237UA-ND Single-Supply Op Amp. 120. 96 72 igh Voltage, High Current Qp Amp... .5- : : 4 
CPADAIPA ey Srcle Susp Mi 7 OPAS44T OPAS44T-ND High Voltage, High Current Qp Amp ...TO-220-5 10.58 9.53 8.45 
or le-Supply, Micropower, Low OPAS47F OPAS47F-ND High Voltage, 60V, High Ourrent (.5A) 
foltage Op AMP........seceseeeeeeseeeee 255 204 1.53 be BIVed FOR GE) GSI 
OPA241UA OPA241UA-ND Single-Supply, Micropower,Low ee sd ae | Linh Vnltave ENV Linh Giron | GA 7 > if é 
f ; OPAS47T OPAS47T-ND High Voltage, 60V, High Current (.5A) 
Voltage Op AMP ......eeceseeeeeeeeees 230 184 1.43 786 629 531 
OPA244NA/250 OPA244NACT-ND _| Single-Supply, Micropower Op Amp... 1.56 1.30 1.04 OPAS48F OPAS48F.ND . i : 
Supa SO aPAEN ae ey sath hana ia 195,00/260 mi QDAMD a cvasisiacsscedeacednanevetd DDPAK-7 8.73 7.86 6.97 
ingle-Supply, Micropower p. z is 4 = x 
OPA244UA CPAZ44UA-ND | Single-Supply, Micropower Op Amp 141 118 94 ciaile eee 2 Rial OO Laren ) i OED FED 
CPAZSIPA CPAZSIPAND | Single Supply, Micropower Op Amp 255 204 163 | cpns4as CPASIGSND | High Voltage High Current Gp Arp. 162 1458 1954 
Sian ER TEE Ee Single Supply, Micropower Op Amp cE ae OPASAST OPAS49T-ND High Voltage, High-Qurrent Qp Amp......11-ZIP_ 17.34 15.62 13.85 
paladin Rial ie ne . ris ae oe ae OPASS1FA OPAS51FA-ND High Ourrent/Power 60V, 200mA 
igh Precision Ip. ss p : ODA cis ecereaudletisncnans eee 7-DDPAK 4.86 3.89 3.03 
OPA277U OPA277U-ND High Precision Qp Amp 428 3.42 266 OPASSIPA OPAS51PA-ND High Current/Power 60V, 200mA 
OPA277UA OPA277UAND | High Precision Qp Amp... aie (74 131 Op Amp 356 285 222 
OPA336U OPA336U-ND Single-Supply, Micropower Op Amp 218 1.74 1.31 OPAS551UA OPA551UA-ND High Current/Power 60V, 200mA 
OPA336N/250 CPA336NCT-ND —_| Single-Supply, Micropower Qp Amp. 245 1.96 147 Amp 356 285 2.22 
OPA336N/250 CPA336NTR-ND__| Single-Supply, Micropower Qp Amp... 343.00/250 OPAS52FA OPAS52FA-ND High Current/Power 60V, 200mA 
OPA336NA/250 CPA336NACT-ND _| Single-Supply, Micropower Qp Amp... 1.73 1.38 1.04 Op Amp 486 3.89 3.03 
OPA336NA/250 OPA336NATR-ND _ | Single-Supply, Micropower Op Amp. 241.50/250 OPAS52PA OPA552PA-ND High Current/Power 60V, 200mA, 
OPA336UA OPA336UA-ND_ Single-Supply, Micropower Op Amp 145 1.16 87 OQ Amp 356 285 2.22 
OPA337EN250 OPA337EACT-ND _ | Single Supply, CVIOS Cp Amp.......-.. 161 1.38 1.27 OPAS52UA OPAS52UA-ND High Current/Power 60V, 200mA 
OPA337EN/250 CPASS7EATR-ND _ | Single Supply, QVICS Op Amp......... 172.50/250 Cp Amp .. 356 285 2.22 
OPA337NA/250 CPAS37NACT-ND _ | Single Supply, OVIOS Op Amp . 1.26 105 84 OPAS61PWP OPAS61PWP-ND | High Current, High Sp 
OPA337NA/250 COPAS37NATR-ND _| Single Supply, OVIOS Op Amp . 157.50/250 Cp Amp NEW!........ 0. 20-HTSSOP 5.33 4.27. 3.32 
OPA337PA OPA337PA-ND Single Supply, OMOS Op Amp. 117 98 78 OPA602AP OPAGO2AP-ND High-Speed, Precision DiFETOQp Amp.....8-Dip 6.84 5.48 4.62 
OPA337UAN/2K5 OPAS37UACT-ND | Single-Supply, QMOS Op Amp. 1.54 1.32 1.21 OPAB02AU OPABO2AU-ND High-Speed, Precision DiFET Qp Amp....8-SOC 7.50 6.00 5.07 
OPA337UA CPA337UA-ND __| Single Supply, VIOS Op Amp. 126 105 84 OPA602BP OPA602BP-ND High-Speed, Precision DiFET Cp Amp 11.02 882 7.44 
OPA337UAN/2K5 OPAS337UATR-ND | Single-Supply, CMOS Op Amp. 1430.00/2,500 pA NS fe bial aren ae . ae oe ae 
OPA338NA/250 OPA338NACT-ND _ | Decompensated Single-Supply irrent- acl Ip - . . . 
CMOS Op AMP oo. .eeeseseeeeseeees 1.26 1.05 84 CPABO4AP OPAG04AP-ND FET-Input, Low Distortion Qp Amp 218 1.74 1.31 
OPA338NA/250 OPA338NATR-ND | Decompensated Single-Supply CPABOEKP CHGeKEND Wide Benda Dt ropa i a7 539 139 
CMOS OD AM vereesssscercensnennne 157.50/250 : le 1D p . . . 
CPA338UA OPA338UA-ND Decompensated Single Sunol OPAB20KP. OPA620KP-ND Wideband, Precision Qp Amp. 11.00 9.90 878 
CMOS Cp Amp pained 126 105 84 OPAB20KU OPA620KU-ND _| Wideband, Precision Qo Amp 11.00 9.90 8.78 
OPA340NA/250 CPA340NACT-ND _| Single-Supply, F/R Qp Amp. 188 150 113 OPA621KU OPA621KU-ND —_| Wideband, Precision Qp Amp... 11.00 9.90 878 
OPA340NAV/250 CPA340NATR-ND | Single Supply, F/R Op Amp. 262.50/250 OPA627AP OPA627AP-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp: 15.24 13.73 12.17 
CPA340UA CPA340UAND _| Single-Supply, F/R Op Amp 160 128 96 OPA627AU OPA627AU-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp... 1583 14.77 13.72 
OPA341NA/3K PAG41NA/SKCT-ND| Single-Supply AVR In/Out, LP OPA627BP OPA627BP-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp: 22.98 21.45 19.92 
(Qp Amp with Shutdown .....-..scee+++e- 6SOP 1.75 140 1.05 OPA627AM OPA627AM-ND _| Precision High-Speed DiFET Op Amp...TO-99-8 18.28 16.46 14.60 
OPA341NA3K CPA341NA/3KTR-ND] Single-Supply R/R In/Out, LP OPAG31N/250 OPAG3INCT-ND | Low Power Single Supply Op Amp 270 216 1.68 
Qp Amp with Shutdown...........0..00+ 6-SCP 2688.00/3,000 OPAG31N/250 OPA631NTR-ND Low Power Single Supply Op Amp 399.00/250 
; OPA631U OPA631U-ND Low Power Single Supply Qo Amp. 266 213 1.66 
ones ee a SCE aro nas chon, ma ae Se 4) GS OPAB32N/250 COPA632NCT-ND _| Low Power R/R Op Amp wiDisable 270 216 1.68 
OPA342NA/250 CPA342NACT-ND | Low Cost Micropower R/R Op Amp..... 163 130 98 eee a au ane ale ie Ame ue 2 _ oa on a = 
OPA342NA/250 OPA342NATR-ND | Low Cost Micropower R/R Cp Amp . 227.50/250 w Power R/R Cp Amp w/Disable 2 - : 
OPA342UA OPA342UA-ND Low Cost Micropower R/R Op Amp. 140 112 84 tee Sa tale Tigh Speed Bure fine o7e 18 ost 
OPA343NA/250 CPAS43NACT-ND _| Single Supply Qp Amp - 160 128 96 CANOE ieband, Single Supply Op Amp 3. sx) ils 
: OPA634N/250 CPA634NTR-ND | Wideband, Single Supply Qp Amp 458.75/250 
OPA343NA/250 OPA343NATR-ND | Single Supply Op Amp . 224.00/250 : 
© : OPAG34U OPA634U-ND Wideband, Single Supply Op Amp 3.08 247 1.92 
nate eae oem onal Supply Cp Amp. ee COPAB5N/250 CPAG35NCT-ND _ | Wideband, F/R Op Amp w/Disabl 311 249 1.94 
OPA344NA/250 OPAS344NACT-ND | Single Supply Qo Amp . 185 148 1.11 | FR Op Amp w/Disable : = i 
OPA344NA/250 OPA344NATR-ND _ | Single Supply Qp Amp . 259,00/250 Coa cayenne aoe an . pis wiDisable 458.75/250 
- , p w/Disable. 3.08 247 1.92 
OPASA4PA CRASA4PA-ND_| Single Supply Op Amp... 160) 128" .96 OPAG37AP OPA637AP-ND _| Precision High-Speed DiFET Op Amp 15.24 13.73 12.17 
OPA344UA CPA344UA-ND __| Single Supply Op Amp. 160 128 96 ° ‘ ‘ 
i OPAG37AU OPA637AU-ND Precision High-Speed DiFET Op Amp 1583 14.77 13.72 
selec ears Sinole Supply Cp Arp. eS) e Dibieh all OPAG37BP OPAG37BP-ND _| Precision High- DiFET Op Am BDip 2298 21.45 19.92 
CPA345NA/250 CPAS45NATR-ND | Single Supply Op Amp - 259.00/250 ecision High-Speed DIFET Op Amp... PD i 5) 1K 
OPAMSUA CPASMSUAND | Single Sucoly Ch Am ‘Gy 1s SS CPABAOU CPAG40U-ND Wideband, Voltage Feedback Qp Amp....8SOC 10.11 941 808 
igle Supply Op Amp . : : : OPA640UB OPA640UB-ND | Wideband, Voltage Feedback Cp Amp ...8-SOIC 13.01 11.72 10.39 
OPA347NAV250 OPA3A7NACT-ND | Rail-to-Rail Qo Amp. 144° 1.20 = 96 OPA642N/250 OPA642NCT-ND | Wideband, Low Distortion 
OPA347NA/250 OPA347NATR-ND | Rail-to-Rail Qp Amp. 180.00/250 Low Gain Op AMP .....seseseeeee SOT-23-5 6.90 552 4.66 
OPAGATPA COSTER ND aa) Peil-to-Ral Op Amp . ieee) de) OPAS42N/250 OPAG42NTR-ND | Wideband, Low Distortion 
CPAGATUA ORASSTUAND) | Rail-to-Rell Ob Ary Ue Des) Low Gain Qp AMP ..-...cscescsesees SOT-23-5 1121.25/250 
OPA347UA/2K5 OPA347UATR-ND _| Rail-to-Rail Op Amp... 1430.00/2,500 OPAB42N250 OPASA2NECT.ND | Wideband, Low Distortion 
OPA348AID 296-12275-5-ND | 1MHz, 45uA, RR, /OCp Amp NEW!...8-SOC 141 118 94 Low Gain Op AMP ......seseeeeeeee SOT-23-5 9.78 7.83 6.61 
OPA348AIDBVT 296-12276-1-ND von aries vO sorzss WAC OPAB42N/250 OPA642NBTR-ND | Wideband, Low Distortion 
Pp W cawesincasctesecsiess -23- : ‘ : Low Gain Op AMP ......eeeeeeeeeee SOT-23-5 1589,25/250 
OPASASAIDBVT PoC 227E NS Mr, 451A, F/R, VO OPAS42P OPAG42P-ND Wideband, Low Distortion 
Op Amp NEW! . --SOl-23-5 176.25/250 Low Gain Op AMP.......0ccccccseeseee 8Dip 7.22 578 488 
OPA349NA/250 CPAS49NACT-ND | Rail-to-Rail Qo Amp. SOr23-5 1.80 144 1.30 OPA642PB OPA642PB-ND Wideband, Low Distortion 
OPA349NA/250 CPA349NATR-ND | Rail-to-Rail Qo Amp. 252.00/250 Low Gain Op AMP.......:sececeeseeeeee 8Dip 9.74 7.80 658 
OPA349UA OPA349UA-ND Rail-to-Rail Op Amp... 165 132 99 OPAB42U OPA642U-ND Wideband, Low Distortion 
OPA350EN/250 CPAS50EACT-ND | HS, Single-Supply OMOS Low Gain Qp Amp 686 5.49 4.64 
Op Amp (35MH2) ..........sseereees 8-MSOP 286 2.29 1.78 OPA642UB OPA642UB-ND Wideband, Low Distortion 
OPA350EN/250 CPAS50EATR-ND | HS, Single-Supply OOS Low Gain Op AMP ......:sesesecseeeeee 8SOC 10.24 820 6.92 
Op Amp (35MH2) .......scscceeeeeee 8-MSOP 422,25/250 OPAB43N/250 OPA643NCT-ND | Wideband, Low Distortion, 
OPA350PA OPA350PA-ND HS, Single-Supply OMOS High Gain Qp Amp .... 690 552 466 
Op Amp (35MH2) ... 263 211 1.64 OPAB43N/250 OPA643NTR-ND | Wideband, Low Distortion, 
OPA350UA CPA350UAND —_| HS, Single-Supply OM High Gain Qp AMp.........-seeeeeeee SOT-23-5 1121,.25/250 
Op Amp (35MH2)........-ecseceeeeeeees 8SOC 263 211 1.64 (Continued) 
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Texas INSTRUMENTS 


AMPLIFIERS (Continued) 


Teale Digi-Key Price Eachx ELE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
OPA643NB/250 OPAG43NBCT-ND | Wideband, Low Distortion, CPABSOIDBVT CPAB90IDBVTTR-ND] Wideband Voltage-Feedback 
High Gain Qp Amp... 978 7.83 6.61 Cp Amp with Disable NEW!........ SOT-23-6 611.75/250 
OPA643NB/250 OPA643NBTR-ND | Wideband, Low Distortion, OPAB9IID OPA691ID-ND Wideband Current-Feedback 
High Gain Qp Amp... 1589.25/250 Cp Amp with Disable NEW!............ BSCP 311 249 1.94 
OPAB43U OPA643U-ND Wideband, Low Distortion, OPAG91IDBVT OPAB91IDBVTCT-ND] Wideband Ourrent-Feedback 
High Gain Qp Amp... 686 5.49 4.64 Qp Amp with Disable NEW!........ SOT-23-6 4.03 3.23251 
OPA643UB OPAG43UB-ND —_| Wideband, Low Distortion, OPAGO1IDBVT OPA691IDBVTTR-ND] Wideband Ourrent-Feedback 
High Gain Qp AMP. .......0ccecceeeeees 8SOC 974 7.80 6.58 Qp Amp with Disable NEW! 595.25/250 
CPAB50N'250 CPABSONCT-ND | Wideband, Low Power, CPA703NA/250 296-9624-1-ND | OMOS RYRI/OQp Amp.. 259 207 1.61 
Voltage Feedback Qp Amp........... SOT-235 270 216 1.68 OPA703NA/250 296-9624-2-ND | OMOSRYRI/OQp Amp.. 382.50/250 
CPAB50N'250 CPAGS5ONTR-ND | Wideband, Low Power, OPA703PA OPA703PA-ND 1MHz, OMOS RYR VO Cp Amp. 259 207 1.61 
Voltage Feedback Op Amp.........++ SOT-23-5 399.00/250 CPA703UA OPA703UA-ND MHz, OMOS RR I/O Op Amp... 259 207 1.61 
‘OPAG50U ‘OPAG50U-ND Wideband, Low Power, OPA704NA/3K CPA704NAV3KCT-ND] 3MHz, OVIOS R/R VO. Op Amp 259 207 1.61 
Voltage Feedback Op Amp..........2+++ 8SOC 266 213 1.66 CPA704NA/3K CPA704NA/3KTR-ND| 3MHz, QVIOS R/R VO. Op Amp 4347.00/3,000 
OPAB51N/250 CPAGS1NCT-ND | Wideband, LP, V-Feedback Qp Amp OPA704PA OPA704PA-ND 3MHz, CMOS RIR 1/0 Op Amp 259 207 1.61 
-Gain +2 Optimized «2.2... 474 3.95 3.16 OPATO4UA OPA704UA-ND _| 3MHz, OMOS RR I/OQp Amp... 259 207 1.61 
OPABSSP OPA6SSP-ND Wideband, FET-Input Qp Amp . 14.63_ 13.17 11.68 COPA705NA/3K CPA7O5NA/3KCT-ND| 1IMHz, QVIOS R/R In/Out Op Amp. 243° 194 1.46 
OPAGS5U OPA6SSU-ND Wideband, FET-Input Qp Amp . 14.63 13.17 11.68 OPA705NA/3K CPA705NA/3KTR-ND | 1MHz, OMICS RR In/Qut Op Amp. 3726.00/3,000 
OPABS6EN/250 OPABS6N/250CT-ND| Wideband Voltage-Feedback OPA705PA OPA705PA-ND MHz, QMOS RR In/Out Op Amp . 243 194 1.46 
FET-Input Op Amp NEWH........... SOT-23-5 9.41 848 7.52 OPA705UA OPA705UA-ND 4MHz, CMOS RYR In/Out Op Amp . 243 194 1.46 
OPABS6N/250 OPAB56N/250TR-ND| Wideband Voltage- Feedback OPA743NA/3K OPA743NA/3KCT-ND | 7MHz, OMOS R/R VO Op Amp. . 210 1.68 1.26 
FET-Input Qp Amp NEWI........... SOT-23-5 1801.00/250 OPA743NA/3K OPA743NA3KTR-ND | 7MHz, GVIOS R/R 1/0 Op Amp 3225,00/3,000 
OPAB56NB/250 OPABS6NB/250CT-ND) Wideband Voltage- Feedback OPA743PA OPA743PA-ND 7MHz, OMOS RYR I/O. Op Amp 210 168 1.26 
Cees eG Cink ih Mara settee SOT-23-5 11.70 10.53 9.34 OPA743UA OPA743UA-ND 7MHz, OMOS R/R /OOp Amp... 210 168 1.26 
and Voltage- CPAI013CN8 CPA10130N8-ND _| Precision Single-Supply, Dual Op 497 398 3.10 
cence oes Mintek na ie Mark Hesteeteee SOT-23-5 2237.75/250 OPA1013DN8 OPA1013DN8-ND __| Precision Single-Supply, Dual Qp Amp 401 321 250 
plea ad OPA2107AU OPA2107AU-ND | Dual, DiFET Qp Amp 12.91 11.63 10.31 
FET-Input Qp Amp NEWH.............- SSCP EEV2SES SA 20) OPA2130UA OPA2130UA-ND | Dua, LP, Precision, FET-Input Qo Amp...8-SOIG 4.55 3.64 2.83 
are ee eT ine 4 top wp NEW 8-SCP 11.53 10.38 9.21 pila alam 2a Corer FLNDOSS 
-Input p NEWH.............. 3 4 . . FET-Input Op AMP......000000:eeeeeeeee 3.65 292 2.27 
OPA657N/250 OPA657N/250CT-ND ‘Etmetguame NEWL Pe is) om ae OPA2131U OPA2131UJ-ND Dual, pias Purpose 
~Inpul p Meo cesnsees “23: . ; . FET-Input Qp AMP......2.cecccseseees 275 220 1.71 
OPAB57N'250 PA657N/250TR-ND] Low Noise Wideband Volt-Feedback OPARIOP OPA2132P-ND High Susi er er p Amp 014.732 617 
FET-Input Op Amp NEWI........... SOT-23-5 1954.00/250 OPA2132PA OPA2132PAND fH : : : : ; 
1 igh Speed, FET Input Qp Amp. 488 391 3.04 
‘OPA657NB/250 (CPA657NB/250CT-ND| Low Noise Wideband Volt-Feedback OPA2132U OPA2132U-ND High Speed, FET Input Qo Amp . 914 732 617 
FET-Input Qp Amp NEWE........... SOT-23-5 1268 11.42 10.13 OPA2132UA OPA2132UA-ND | High Speed, FET Input Op Amp. 4.88 3.91 3.04 
OPA6S7NB/250 OPABS7NB/250TR:ND} Low Noise Wideband Volt Feedback OPA2134PA OPA2134PA-ND _| Dual, High Performance Audio Qp Amp ...8-Dip 2.63 210 1.58 
epics Gey ee pat eae Hratirasrioor --S0F-23-5 EIEN OPA2134UA OPA2134UA-ND | Dual, High Performance Audio Qp Amp...8-SOC 236 1.89 147 
ral ; a pra Seu s-ecp COSMO Comet OPA2137E/250 OPA2137ECT-ND | Dual, Low Cost FET-Input Qp Amp ... 243 194 1.46 
-Input Op Amp eoeseeeeaeee : : s : CPA2137E/250 OPA2137ETR-ND | Dual, Low Cost FET-Input Qo Amp 339,50/250 
CPABS7UB OPAGS7UB-ND —_| Low Noise Wideband Volt: Feedback OPA2137EN/250 OPA2137EACT-ND | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp 165 1.32 99 
FET-Input Qp Amp NEWH.............+ 8-SOP 1253 11.28 10.01 OPA2137EN/250 OPA2137EATR-ND | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp 231.00/250 
OPAGSEN/250 CARE OHND) ‘a. ER, Gurrent-Fobkc Ati) ash AGE OPA2137P, OPA2137P-ND _| Dual, Low Cost FET-Input Op Amp 230 184 1.38 
. ; : : OPA2137PA OPA2137PA-ND | Dual, Low Cost FET-Input Op Amp ... 155 124 93 
CRAGOSN 250 CARSERUTAND, SOFA. LP, AgRTEER OPA2137U OPA2137U-ND _| Dual, Low Cost FET-Input Qo Amp. 230 184 1.38 
CPAGSEP ‘CPAGS8P-ND Wideband, LP, Current-Falok. Qp Amp. 403 323 251 Riveng papas ay pe celoy oy tonialy ae Les ce 
OPAB58U OPAG58U-ND Wideband, LP, Current-Fdbk. Qp Amp . 3.08 247 1.92 _ ; 
CPAB58UB CPAG58UB-ND | Wideband, LP, Qurrent-Fdbk.Qp Amp...8-SQIC 4.84 3.87 3.01 Coe On/2227PPeND | Dud, High Precision Op Amp. a By ee) 
OPABSOAP CPASEOAPLND Wideberd Terisconcliictencs OPA2227U PA2227U-ND Dual, High Precision Qp Amp..... 7.20 5.76 4.86 
' OPA2227UA OPA2227UA-ND | Dual, High Precision Qp Amp 3.67 294 2.29 
Op Amp and Buffer.......-.escceeeceeees &Dip 10.06 8.05 6.80 d : 
OPA2228P OPA2228P-ND Dual, High Precision Qp Amp. 7.20 5.76 4.86 
CPABBOAU OPAB60AU-ND VAwainies Ae eae COPA2228PA OPA2228PA-ND _| Dual, High Precision Op Amp. 367 294 229 
CPAG78AU CPAG78AU-ND _| Wideband, Switched-Input Qo Amp 1090 872 7.36 OP Az228U OPAZ228UFND | Dua, High Precision Cp Amp... OS SS 
CPASBON250 CPABSONCT-ND | Wideband) V-Feedback Qo Amp CPA2228UA OPA2228UA-ND | Dual, High Precision Cp Amp 367 294 2.29 
ee OPA2234PA OPA2234PA-ND Dual, Low Power, Precision, 
with Disable. STAm297 231 Single Supply Cp Amp. BDip 270 234 204 
OPAGBON250 CEAGEONTEND) |) Wideband, V- Feedback Cp Amp OPA2234U OPA2234U-ND —_| Dual, Low Power, Precision, 
with Disable.......0...eeceeeeeeee SOT-23-6 548.75/250 Single-Supply Co Amp BSAC 466 373 290 
PAB80P OPAG8OP-ND Wideband, V-Feedback Qp Amp Se : - - 
with Disable BDip 443 355 276 OPA2234UA OPA2234UA-ND Dual, Low Power, Precision, 
AG80 inet Ona. || ‘ 4 : Single-Supply Op Amp... 3.80 3.05 237 
oPneeOU eee ND bra tlh aaah Amp BSOC 367 294 229 OPA2237EN/250 OPA2237EACT-ND | Dual, Single-Supply Qp Amp . 225 1.80 1.35 
SPIERINID5D CPASINCEND WS Gneatrak : - - OPA2237EN/250 OPA2237EATR-ND | Dual, Single-Supply Qp Amp . 315.00/250 
ea Ap ww/Diseble a BF Es OPA2237UA OPA2237UA-ND _| Dual, Single-Supply Qp Amp. 2.05 1.64 1.23 
OPABBIN/250 OPAGBINTR-ND | WB, Qurrent-Falbk. efeeaiPA ea eta) Dua, Single-Supply 
Op Amp wiDisable......... sees 548.75/250 pactopaiel pe Seen 
OPAGBIP OPAGB1P-ND WB, Qurrent-Fdbk. Qp Amp w/Disable...... 443355 2.76 ences Uh OSEAN D) proce een ere 
Eisen Be Ae ng ob Ch Amp wi Disable... SC i ee OPA2244EN250 OPA2244EACT-ND | Single-Supply Op Amp . 210 168 1.26 
Buffer Amp w/Disable..............+. SOT-23-6 378 3.03 236 OPAZ244EN/250 OPA2244EATR-ND | Single-Supply Qp Amp .. 294.00/250 
OPAsB2N/250 OPAS82NTR-ND | WB, Fixed Gain OPA2244PA COPAZ244PA-ND | Single-Supply Op Amp. 195 156 1.17 
Buffer Amp w/Disable.............-.- SOT-23-6 558.50/250 iclienrtary CEA BGS si teh Aa i : 1.95 1.56 1.17 
CPAG82P ‘OPA682P-ND WB, Fixed Gain Buffer Amp w/Disable.....8-Dip 452 362 2.82 OBS Ias Miesboke CO an we we 
OPA682U OPA682U-ND WB, Fixed Gain Buffer Amp w/Disable...8-SOC 3.74 299 2.33 icropower Op Amp : : ! 
OPAB85N/250 CPA685NCT-ND | Ultra-Wideband, Qurrent-Feedback OPA2251UA OPA2Z251UA-ND _| Dual, Single-Supply 
Q Amp with Disable ................ SOT-23-6 3.94 315 245 Micropower Op Amp 3.89 3.12 2.43 
OPABB5N'250 OPABS5NTR-ND | Ultra- Wideband, Qurrent-Feedback OPA2277P PA2277P-ND Dual, High Precision Qp Amp. 648 5.19 4.38 
p Amp with Disable . : 582.00/250 OPA2277PA OPAZ277PAND | Dual, High Precision Qp Amp. 331 265 2.06 
OPAGBSU CPAGSSU-ND Ultra: Wideband, Ourrent- Feedback OPA2277U OPA2277U-ND Dual, High Precision Op Amp 648 5.19 4.38 
Qp Amp with Disable.........cscscee.e BSOC 389 3.12 243 OPA2277UA OPAZ277UAND | Dual, High Precision Cp Amp 331 265 2.06 
OPABB6N/250 OPA686NCT-ND —_| Wideband, Low Noise, peter parece mer oe ng ps 3.69 ieee) ate 
\V-Feedback Qp Amp .. 534 428 3.61 , Micropower p . 
OPA686N/250 OPA686NTR-ND Wideband, ea Ngee OPA2336EA/250, OPA2336EACT-ND | Dual, Micropower Q Amp... 254 2.04 1.59 
\V-Feedback Op AMP .......0-scc028: SOT-23-5 887.75/250 OPA2336EA/250 OPA2336EATR-ND | Dual, Micropower Op Amp 375.75/250 
CPAG86U OPA686U-ND Wideband, Low Noise, OPA2336P OPA2336P-ND Dual, Micropower Op Amp. 3.33 267 2.08 
\V-Feedback Op Amp... 530 424 3.58 OPA2336PA OPA2336PA-ND Dual, Micropower Op Amp. 240 1.92 1.44 
OPA687N/250 OPA687NCT-ND | Wideband, Ultra-Low Noise OPA2336U OPA2336U-ND Dual, Micropower Op Amp. 3.33 267 2.08 
Voltage Feedback Qo Amp 644 516 4.35 OPA2336UA OPA2336UA-ND Dual, Micropower Op Amp 240 1.92 1.44 
PAB87N/250 CPA687NTR-ND | Wideband, Ultra-Low Noise OPA2337EA/250 OPA2337EACT-ND Pea eletaed Alea aon ar 
Voltage Feedback Qo Amp 1046.50/250 licroSize Piaarsvidndanateesasiaa E b a 
OPAG87U OPA687U-ND Wideband, Ultra-Low Noise OPA2337EN/250 OPA2337EATR-ND | Dual, Single-Supply, 
Voltage Feedback Op Amp. 640 512 432 MicroSize Op Amp.............66008 SOT-23-8 192.50/250 
OPA688P OPA688P-ND Wideband, Voltage Limiting Qo Amp 596 4.77 371 OPA2337PA OPA2337PA-ND Dual, Single-Supply, 
OPAG88U OPA688U-ND Wideband, Voltage Limiting Qp Amp ... .8- 547 438 3.41 MicroSize Op Amp ........-220.00eeee 1.38 1.10  .83 
OPAGB9P OPAG89P-ND Wideband, High Gain Voltage OPA2337UA OPA2337UA-ND __| Dual, Single-Supply, 
Limiting AMP................00:::0eeecee 5.96 4.77 4.03 MicroSize Qp Amp .......... eee 1.38 1.10 83 
CPAG89U OPA689U-ND Wideband, High Gain Voltage OPA2338EA/250 OPA2338EACT-ND | Dual, OPA338 Op Amp... : 125 100 75 
Limiting AMP ........0cccceecseseeeeees 8SOC 540 4.32 3.65 CPA2338EN/250 OPA2338EATR-ND | Dual, OPA338 Op Amp SOT-23-8 192.50/250 
OPAGSOID OPAB90ID-ND Wideband Voltage-Feedback OPA2338UA OPA2338UA-ND | Dual, OPA338 Op Amp... 138 110 83 
p Amp with Disable NEW!............ BSCP 3.20 256 1.99 CPA2340EA/250 OPA2340EACT-ND | Dual, Single-Supply, F/R Qp Amp . 276. 220 44 
OPABSOIDBVT CPABS0IDBVTCT-ND] Wideband Voltage-Feedback OPA2340EN/250 OPA2340EATR-ND | Dual, Single-Supply, F/R Op Amp.......8-MSOP 405.75/250 
Op Amp with Disable NEW!........ SOT-23-6 4.14 332 2.58 (Continued) 
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Wale Digi-Key Price Eachx ill Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
OPA2340PA CPA2340PA-ND | Dual, Single-Supply, R/R Qp Amp... 265 212 159 OPA3355UAN/2K5 OPA3355UA/2K5TR-ND| Triple, OVIOS High Speed Op Amp 
OPA2340UA OPA2340UA-ND _| Dual, Single-Supply, F/R Op Amp .. 239 1.91 1.49 with Shutdown. ....0..0cccccceseeeeeee 14-SOP 8308.00/2,500 
OPA2341DGSA/250 —_| OPA2341DGSACT-ND| Dual, Single Supply R/R Qp Amp OPA3680E/250 CPA3680ECT-ND | Triple, Wideband, Voltage Feedback 
with Shutdown. ..........:ccscccceeee 239 1.91 1.70 Op Amp with Disable................- 16-SSCP 6.94 5.56 4.69 
OPA2341DGSA/250 _| OPA2341DGSATR-ND| Dual, Single Supply R/R Qp Amp OPA3680E/250 CPA3680ETR-ND | Triple, Wideband, Voltage Feedback 
with Shutdown... 352.50/250 Op Amp with Disable... 16-SSOP 1127.75/250 
OPA2342EA/250 (OPA2342EACT-ND | Dual, Micropower R/R Qp Amp 3.08 264 242 OPA3680U ‘OPA3E80U-ND Triple, Wideband, Voltage Feedback 
OPA2342EA/250 OPA2342EATR-ND | Dual, Micropower F/R Op Amp 360.50/250 Op Amp with Disable... ssc... 16-SOC 6.94 556 4.69 
OPA2342UA OPA2342UA-ND | Dual, Micropower R/R Op Amp 2.20 1.76 1.32 OPA3681E OPA3681ECT-ND | Triple, Wideband Current-Feedback 
OPA2343EN/250 OPA2343EATR-ND | Rail-to-Rail Qp Amp . 318.50/250 Op Amp with Disable............0. 16-SSCP 694 5.56 4.69 
OPA2343UA OPA2343UA-ND _| Rail-to-Rail Qp Amp... 2.05 1.64 1.23 OPA3681E OPA3681ETR-ND | Triple, Wideband Current-Feedback 
OPA2344EA/250 OPA2344EACT-ND | Rail-to-Rail Qp Amp . 420 360 330 Cp Amp with Disable... 16-SSOP 1127.75/250 
OPA2344EA/250 OPA2344EATR-ND | Rail-to-Rail Qp Amp . 399.00/250 7 
OPA2344PA OPA2344PA-ND | Rail-to-Rail Qp Amp . 265 212 159 PRs CoE SMUND ea ath ie Ta 
: : with Disable..............02.. 16-SOC 7.24 580 4.89 
OPA2344UA OPA2344UA-ND | Rail-to-Rail Qp Amp... 265 212 1.59 4 : : 
CRAssAeEA Sh ere eeee OM Paibio-ral Gan fey Ge ea OPA3682E OPA3682ECT-ND | Triple, Wideband, Fixed Gain 
SS SEES Fan oe om d Se Buffer Amp with Disable.............. 16-SSOP 7.06 565 4.77 
-to- p - , 2E 2ETR-ND | Triple, Wideband, Fixed Gai 
OPAZ345UA OPA2345UA-ND _ | Rail-to-Rail Qp Amp... 265 212 1.59 pe eee ties peg eral 16.S8cP Kem ESE) 
OPA2347EA/250 OPA2347EACT-ND | Rail-to-Rail Qo Amp. 1.60 128 96 PAU GUNES Tole Wideband Rcd Gia : 
OPA2347EA/250 OPA2347EATR-ND | Rail-to-Rail Qo Amp. 224,00/250 Kipls, Wideband, Fixed Ga 
OPAD347UA PAD347UAND | Rail-to-Feil Op Amp.. Wh UE ED Buffer Amp with Disable .............. 16-SOC 7.24 580 4.89 
= = OPA3691ID OPA36911D-ND Triple, Wideband, Qurrent Feedback 
OPA2347UN2K5 ‘OPA2347UATR-ND | Rail-to-Rail Qo Amp... 1887.50/2,500 Cp Amp NEW! 16-SCP 598 479 404 
tea ep ean Con224QEACI-ND)|) Micropower Gp Amp Bes) es ee OPA3691IDBOT PAg691 IDBGT:ND| Triple, Wideband, Current Fesdoack ; Baie 
OPA2349EA/250 CPA2349EATR-ND | Micropower Op Amp 325.50/250 pam NEW! Te BM SB 
OPA2349UA OPA2349UA-ND | Micropower Qp Amp... 215 1.72 1.29 a : : : 
OPA2350E4/250 OPA2350EACT-ND | Dual, HS OVICS Op Amp (35MiHZ) 473 378 294 OPA4130UA\ CPA4130UA-ND | Quad, LP, Precision, FET-InQpAmp...14-SOC 622 498 4.20 
CPADSSUEN250 CPAZSS0EATRND | Dual, HS OVIGS Op Amp (35MH2).. AES OPA4131NA OPA4131NA-ND — | Quad, General Purp. FET-InQp Amp ...14-SOC 6.54 5.24 4.42 
OPAD350PA OPA2350PA-ND | Dual. HS OMIOS Cp Amp (35MHb) 439 351. 273 OPA4131NJ CPA4131NJ-ND — | Quad, General Purp. FET-InQp Amp ...14-SOIC 5.50 4.40 3.72 
OPAZ350UA OPAZ350UA-ND __ | Dual, HS OVIOS Op Amp (35MHz) .. 439 351 2.73 OPAAISIPA COA SIEA-NDIS)| Cuad, General Purpose FET-Input . 
OPA2353EV250 CPA2353EACT-ND | Low Cost, Dual, High-Speed CVIOS ODI ccpesccarrsicncnamarnateincoters 14-Dip 6.54 5.24 4.42 
Op Amp (35MH2) «oo eceeceeseees 3.78 3.03 236 OPAA131PJ CPA4131PJ-ND | Quad, General Purpose, FET-Input j 
CPADIS3EN250 CPAZSESEATRIND | Low Oost, Dual, Figh- Speed OMICS WO AN oc sennedendocstzeitesencenedverts 14-Dip 550 440 372 
Op Amp (35MHZ) ......cccccceccceeee 558.50/250 OPA4131UA OPA4131UA-ND Quad, General Purpose FET-Input 
OPA2353UA OPA2353UA-ND | Low Cost, Dual, High-Speed OMOS Op Amp... 654 524 4.42 
Qp Amp (35MHE) 347 278 216 OPA4132UA OPA4132UA-ND _ | Quad, HS, FET-Input Qo Amp. 820 656 5.54 
OPA2355DGSV/250__| 296-12132-1-ND__| High Speed Video Op Amp NEW! 425 3.41 265 OPAA134UA CPA4134UA-ND | Quad, High Performance Op Amp . 367 294 229 
OPA2355DGSA/250 | 296-12132-2-ND | High Speed Video Qo Amp NEW! 628.50/250 OPAA137P OPA4137P-ND Quad, FET-Input Op Amp.. 293 2.34 1.82 
OPA2356AID 296-12406-5-ND | Dual, HS CMOS Cp Amp NEW!.. 4.05 324 252 OPA4137PA OPA4137PA-ND | Quad, FET-Input Qo Amp 240 1.92 1.44 
OPA2541AM OPA2541AM-ND | Dual, High Power Op Amp, 5A Out 56.15 52.41 48.66 OPA4137U OPA4137U-ND Quad, FET-Input Qp Amp 293 234 1.82 
OPA2541BM OPA2541BM-ND | Dual, High Power Op Amp, 5A Out TO3 58.74 54.83 50.91 OPA4137UA OPA4137UA-ND | Quad, FET-Input Qp Amp... 240 1.92 1.44 
OPA2544T OPA2544T-ND Dual, High-Voltage/Ourrent Qo Amp. 18.08 16.28 14.44 OPA4227PA OPA4227PA-ND — | Quad, High Precision Op Amp: 730 584 4.93 
OPA2604AP CPA2604AP-ND —_| Dual, FET-Input, Low Distortion OPA4227UA PA4227UA-ND | Quad, High Precision Qo Amp 730 5.84 4.93 
Cp Amp jp 356 285 2.22 OPA4228PA OPA4228PA-ND | Quad, High Precision Qp Amp. 730 584 493 
OPA2604AU OPA2604AU-ND | Dual, FET-Input, Low Distortion OPA4228UA OPA4228UA-ND | Quad, High Precision Qp Amp... 730 5.84 493 
Am . 356 285 222 OPA4241PA CPA4241PA-ND __| Quad, Single-Supp! er Cp Amp... 754 6.04 _5.09 
Op Amp ngle-Supply power Op Amp 
OPA2607H OPA2607H-ND Dual, High Out, Qurrent Folk. Qp Am 5.76 4.61 3.89 OPAM4241UA OPM4241UA-ND — | Quad, Single Supply ypower Cp Amp...14-SOC 7.54 6.04 5.09 
OPA2607U OPA2607U-ND Dual, High Out, Qurrent Fabbk. Op Amp. 5.48 439 3.70 OPA4243EN/250 OPA4243EACT-ND | Quad, Single Supply Op Amp.........14-TSSOP 3.67 294 229 
OPA2631U PA2631U-ND Dual, LP, Single Supply Cp Amp. . 8SOC 430 344 268 OP/M4243EA/250 OPAM243EATR-ND | Quad, Single Supply Op Amp. 542.00/250 
OPA2634U OPA2634U-ND Wideband, Single Supply Qo Amp 5.15 413 3.21 OPM244EN/250 OPA4244EACT-ND | Single-Supply ypower Cp Amp. 4.66 373 290 
OPA2650E/250 OPA2650ECT-ND | Dual, Wideband, LP, V. Feedback OPAM4244EN/250 OPA4244EATR-ND | Single-Supply ppower Op Amp.......14-TSSOP 688.25/250 
CI RES Cb OPAA251PA OPAA251PAND | Quad, Single-Supply ypower Cp Amp....14-Dip 7.54 6.04 5.09 
OPA2650E/250 OPAZ650ETR-ND _ | Dual, Wideband, LP, V. Feedback OPA4251UA OPAA251UA-ND | Quad, Single-Supply power Cp Amp. 7.54 6.04 5.09 
eae eer & aes : : ne Seas ee OPM4277PA PA4277PA-ND | Quad, High Precision Qp Amp... 692 554 468 
OPA2652E/250 CPAZ652ETR-ND | Dual, Voltage Feedback Cp Amp . " 392.95/250_ pitti eos ea He Hasek peal Reet A88 
OPA2652U PA2652U-ND Dual, Voltage Feedback Qp Amp .. 248 1.98 1.54 Single-Supply Op Amp.....-+..sese+--: 0 «556 445 376 
OPA2658E OresesleCie ND) Bor bagsaib mas rane 7h) AGS BED OPAA234U OPAM234U-ND | Quad, LP, Precision, Single Supply 
OPA2658P OPA2658P-ND Dual Wideband Low Po ee ; ieee Op Amp IE Be) 
Cutrent-Feedback Op AMP --..ssceesse ip 628 5.03 4.24 CRMASAUA AEN) oye Precision, Single Supply ON eR TEN 
Po civeseirenuiiratedtenrs cadeek . i F 
rpeceer (CrRSSIUAND) Oe rent Poatbadk Op hee: ney eR Aun OPAA336EN/250 OPM336EACT-ND | Quad, Single Supply, Micropower 
ie D ssentt nt : : : A oe coceye td vce abusnensdte 16-SSOP 448 3.59 2.79 
CPADBB2AL) CC eseeaeEN®) pe decdetiacediner Power Op AG2 Gry BED OPAA336EA/250 OPM4336EATR-ND | Quad, Single-Supply, Micropower 
. : : : Amp 661.75/250 
aac Reeth 2 “net Ge eli cles ier 439 351 273 OPA4340EA/250 CPAA340EACT-ND | Quad, Single-Supply, F/R Qp Amp. 488 3.91 3.04 
OPA2677T OPA2677T-ND Dual, Wideband, High Output OPA4340EA/250 OPAAS40EATR-ND | Quad, Single-Supply, R/R Cp Amp. 721 50/250 
Qurrent Qp AMP.....+.seeseeeeesees 16-SOC 5.60 449 3.49 eee Eee Quad, Single-Supply, F/R Qp Amp 452 3.62 2.82 
OPA2G77U CPA2677U-ND Dual, Wideband, High Cutput 7M4342EA/250 AA342EACT-ND | Quad, Micropower R/R Op Amp... 347 278 216 
Qurrent Qo Amp i Sind i iaebaeastesad 8SOC 4.10 328 255 OPAA342EN/250 OPAA342EATR-ND | Quad, Micropower R/R Op Amp 512.00/250 
CPA2680N CPA2680N-ND Dual, Wideband, Current Feedback OPA4342PA CPA4342PA-ND — | Quad, Micropower R/R Op Amp 342 274 213 
Qp Amp with Disable. ..........00..2. 14S0C 534 428 3.61 OPAA342UA OPAA342UA-ND | Quad, Micropower R/R Op Amp 3.42 274 213 
OPA2680U OPA2680U-ND Dual, Wideband, Current Feedback OPA4343EN/250 OPA4343EACT-ND | Quad, Single-Supply Qo Amp 3.47 278 2.16 
Op Amp with Disable........... ee. 8SOC 5.85 4.68 3.64 OPAM4343EA/250 OPA4343EATR-ND | Quad, Single-Supply Qo Amp 512.00/250 
OPA268IN OPA2681N-ND Dual, Wideband, Ourrent Feedback OPA4343NA/250 ae Quad, Single-Supply Qo Amp. 539 462 424 
Cp Amp with Disable...........0.02.- 14500 5.34 4.28 3.61 OPA4343NA/250 A4343NATR-ND | Quad, Single-Supply Qo Amp. 512.00/250 
OPA2681U OPA2681U-ND Dual, Wideband, Current Feedback OPAA343UA, CPA4343UA-ND — | Quad, Single-Supply Qo Amp. 342 274 213 
Cp Amp with Disable .8SOC 585 468 3.64 OPA4344EA/250 OPA4344EACT-ND | Quad, Single-Supply Qo Amp. 432 346 269 
OPA2686U OPA2686U-ND Low Noise Voltage-Feedback Qp Amp ...8-SOC 8.40 6.72 5.67 OPA4344E/250 OPM344EATR-ND | Quad, Single Supply Qp Amp. 638.50/250 
OPA26911-14D OPA2691I-14D-ND | Dual Wideband, Current Feedback OPM4344PA OPA4344PA-ND | Quad, Single-Supply Qo Amp 401 321 250 
Cp Amp NEW... 14-S0P 4.95 3.96 3.08 OPA4344UA CPA4344UA-ND — | Quad, Single-Supply Qo Amp. 401 321 250 
OPA2691ID OPA2691ID-ND | Dual Wideband, Current Feedback OPA4345EA/250 CPAA345EACT-ND | Quad, Single-Supply Qo Amp. 432 346 269 
Op Amp NEW... = 2.90 3.96 3.08 OPA4345EA/250 CPA4345EATR-ND | Quad, Single-Supply Qo Amp. 638.50/250 
OPA2703EN/250 OPA2703ENV250CT-ND| 1MHz, Dual CMOS R/R Op Amp 466 3.73 290 OPM345UA CPAMS45UA-ND | Quad. Single Supply Cp Amp. 401 3.21 250 
OPA2703EA/250 OPA2Z703EA/250TR-ND} 1MHz, Dual CMOS R/R I/O Cp Amp 688.25/250 OPA4347EN/250 OPA4347EACT-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp ... 234 1.88 1.46 
OPA2703PA OPA2703PA-ND 1MHz, Dual OMOS R/R I/O Op Amp 432 346 269 OPA4347ENV/250 OPA4347EATR-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 364.00/250 
Heron | eroeienero| See SaaieRmIOKmy eis See 88 2m | SMe. GMA |aat mom Gay 2 ee 
OPA2704EN/250 OPA2704ENV2507R-ND| 3MHz, Dual CMOS R/R 0. Op Amp ~_ 688.25/250. oe ee Su SAR op Ane = Sy 
OPAZ704PA OPA2Z704PA-ND | 3MHz, Dual GOMOS R/R/OOp Amp 432 346 269 Op Amp NEW! 14500 225 180 140 
OPA2704UA OPA2704UA-ND | 3MHz, Dual CMOS R/R Op Amp 432 346 269 CPMa48AIPWT 296-12076-1-ND | 1MH Gua RRIO : : : 
OPA2705EN/250 OPA2705EN250CT-ND) 1MHz, Dual CMOS R/R I/O. Op Amp 511 409 3.18 Cp Amp NEW! 14-T88CP 225 1.80 1.40 
OPA2705EN/250 OPA2705EN2507R-ND] 1MHz, Dual CMOS RR I/O. Op Amp 754.78/250 CPMS4aAIPWT 296-12078-2-ND_ | 1Me. HY ad RIRVO ; : ; 
OPA2705PA OPA2705PA-ND | 1MHz, Dual CMOS RYR/OOp Amp 477 382 297 Cp Amp NEW! 14-TS80P eeaeIE 
pret ee er anon Miz, Dud OMOS ARVO Op Amp Bu Si ey OPA4350EA/250 OPA4350EACT-ND | High-Speed OVICS Qp Amp (35MHY)...16-SSOP 7.72 618 5.22 
OPA2743EA/2K5 OPA2743ENV2K5CT-ND] 7MHz, Dual CMOS RYR I/O Op Amp 3.11 249 1.94 
OPA2743 EN 2K5 PA2743EA/2KSTR-ND] 7MHz, Dual CMCS R/R I/OCp Amp ..... 4347.50/2,500 OPAASSOEN250 OPA350EATR-ND | High-Speed CIOS Op Amp (35MEE) ...16- SSOP 125250 250) 
OPA2822U 296-9623-5-ND —_| Dual, Wideband, Low Noise Qp Amp ....8- 464 371 289 OPAASSOUA OPAASSOUA'ND | High-Speed GVIOS Op Amp (35MHz) 742 594 5.01 
OPA3355E4/250 CPA3S55EA/250CT-ND| Triple, OVIOS High Speed Qp Amp OPAA4353EA/250 CPA4353EACT-ND | Low Cost, HS CMOS Cp Amp... 614 492 4.15 
with Shutdown ......2...0.ececsecees 5.36 429 362 OPAA353EA/250 OPAAS5SEATR-ND | Low Cost, HS CMOS Cp Amp 997.75/250 
OPA3355EN/250 CPAS355EA/2501R-ND| Triple, OVIOS High Speed Cp Amp OPAA353UA OPAA353UA-ND | Low Cost, HS CMOS Op Amp .. 5.84 468 3.95 
with Shutdown.....0....000:ceeee 871.00/250 OPAA6S0P OPAA650P-ND Quad, Wideband, LP Voltage ; 
OPA3355UA OPA3355UA-ND Triple, QVIOS High Speed Op Amp Feedback Op AMP...........:06ceeeeeeee 14-Dip 10.06 805 6.80 
with Shutdown. .......00.. eee 5.36 4.29 3.62 OPA4650U OPAA650U-ND Quad, Wideband, LP Voltage 
OPA3355UA/2K5 OPAS3355UAN/2K5CT-ND] Triple, CMOS High Speed Op Amp Feedback Op AMp.........::.csseeeeee 14-S0C 9.16 7.33 6.19 
with ShutdOwn......0..0.csseecseees 5.36 429 362 (Continued) 
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Tl Digi-Key Price Each Tal Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. u 25 100 
OPAA658P OPAA658P-ND Quad, Wideband, Low Power, THS4021CDGNR 296-10026-2-ND | 350MHz Ultra-Low Noise 
Qurrent-Feedback Op Amp.....0:2::02+ 14-Dip 11.08 887 7.48 \V-Feedback Qp AMP «....-.-seeseeees 8-MSOP 6490.00/2,500 
OPA4658U OPA4658U-ND Quad, Wideband, Low Power, THS4021ID 296-7516-5-ND —_| 350MHz Ultra-Low Noise 
Qurrent-Feedback Op Amp . 916 733 619 \V-Feadbaok Qp AMP .....+.:esseseeeeee 8-SCP 484 387 3.01 
OPM703EA/2K5 CPM703EA/2K5CT-ND] (MHz, Quad GMCS PIR, THS4021 IDGNR 296-7517-1-ND —_| 350MHz Ultra-Low Noise 
VOOD AMD o..ssessessesseesseevees 734 588 4.96 V-Feedback Op AMP .....se:secseceess 8-MSOP 4.84 3.87 3.01 
STR THS4021IDGNR 296-7517-2-ND _| 350MHz Ultra-Low Noise 
PRE IOSEN EIS eee oie) Mi, Cua CMOS AIR, 41377.50/2,500 V-Feedback Op AMP .....:.:eceeeeeee 6772.50/2,500 
OPAA703UA OPM703UA-ND eae THS4022CDGNR 296-7518-1-ND —_| Dual 350MHz Low-Noise 
730 584 493 \V-Feedback Op AMP .....:.:ececceeee 686 5.49 4.64 
: : : THS4022CDGNR 296-7518-2-ND —_| Dual 350MHz Low-Noise 
OPAATOAEN 21S CEMTOSEN2ISCT-ND bal Patan a8 V-Feadback Qp AMP ....scscsceseeee: 10632.50/2,500 
: : : THS40221D 296-7519-5-ND —_| Dual 350MHz Low Noi 
Cooe ae COMTOENPKOTEEND) 3M, Quad CMOS PVR, Coe ViFoadback Qp AMP ssvssccsseseseee 7.08 565 4.77 
VOOPAMP ......-seeeeeeseseees 14-TSSOP 11377.50/2,500 THS4022IDGNR 296-7520-1-ND —_| Dual 350MHz Low-Noise 
OPAA704UA OPAA704UA-ND | 3MHz, Quad GMOS PIR, I/OCp Amp....14-SCP 7.30 5.84 4.93 \V-Feadback Op AMP ....s.sscsceseeees 708 565 477 
OPAA70SEN/2K5 OPAA705EN2K5CT-ND| MO aE GMOS RR, a eS rnre THS4022IDGNR 296-7520-2-ND —_| Dual 350MHz Low-Noise 
IP vsseeseeesseeeseeseseees -TSSOP 7. . . V-Feedback Op AM .....secseceeeeees 10942.50/2,500 
OPAA705EA/2K5 CPM705EN2K5TR-ND| 1MHz, Quad CIOS RR, THS4031CD 296-2406-5-ND —_| 100MHz Low Noise V-Fdbk. Op Amp .... 421 337 262 
WOOP AMP sss. accdniseticacnaeunse 14-TSSOP 11965.00/2,500 THS4031CDGNR 296-7521-1-ND —_| 100MHz Low Noise V-Fdbk. Qp Amp... 421 337 262 
OPAA705UA CPAA705UA-ND | 1MHz, Quad CMOS PIR, /OCp Amp....14-SOP 7.68 6.15 5.19 THS4031CDGNR 296-7521-2-ND —_| 100MHz Low Noise V-Fdbk. Op Amp... 5890.00/2,500 
OPAA4743EA/250 PM743EN250CT-ND| 7MHz, Quad CMOS R/R, THS4031ID 296-7522-5-ND —_| 100MHz Low Noise V-Fdbk. Qo Amp 441 353 2.75 
VOOD AMD cnccaccssneranradsoinnene 493 395 3.07 THS4031IDGN 296-10030-5-ND __| 100MHz Low Noise V-Fdbk. Op Amp... 441 353 2.75 
OPAA743EA/250 OPM743EN2507TR:ND| 7MHz, Quad GVIOS RR, THS4031IDGNR 296-10030-1-ND | 100MHz Low Noise V-Fdbk. Qp Amp... 441 353 2.75 
VOQD AMP vss cscssesesseseeseseeee 728,25/250 THS4031IDGNR 296-10030-2-ND | 100MHz Low Noise V-Fdbk. Qp Amp... 6175.00/2,500 
OPM743UA 296-12205-5-ND | 12V, Quad, High Speed, THS40320D 296-7524-5-ND —_| Dual 100MHz Low Noise 
F-R, (Op Amp NEW. 473 378 294 Gey SHED. caved 
PGAIO3U PGA103U-ND Programmable Gain Amp . 7.50 6.00 5.07 THstoealb ETRE 
- V-Feedback Op AMP .....-secseeeereeses 8-SCP 654 5.24 4.42 
hanes? ee Ocitally Controlled THS4032IDGNR 296-7526-1-ND | Dual 100MHz Low Noi 
Programmable-Gain Qp Amp ........+.+ 11.66 1050 9.31 arena 
poAzOgKP PGADOGKP.ND Dicttally Controlled V-Feedback Op AMP .....:.:eceeceeee 8-MSOP 654 5.24 4.42 
ney : THS4032IDGNR 296-7526-2-ND —_| Dual 100MHz Low Noise 
Programmable-Gain Op Amp... 11.66 10.50 9.31 \V-Feedback Op Amp ... 10137.50/2,500 
PGA204AP PGA204AP-ND Programmable Gain Instrum. 10.93 9.84 873 7HS40410D 296-2407-5-ND 165MHz Capacitive-Stabl 
PGA204AU PGA2Z04AU-ND Programmable Gain Instrum. 10.93 984 873 V-Feedback Qp AMP. .....s:sceceeees 8SOC 347 278 2.16 
PGA204BP PGA204BP-ND Programmable Gain Instrum. 15.16 13.65 12.11 THS40410DGNR 296-7527-1-ND 165MHz Capacitive-Stable 
PGA204BU PGA204BU-ND Programmable Gain Instrum. 15.16 13.65 12.11 V-Feedback Qp AMP .....csccscscsee: 8MSOP 347 278 216 
PGA205AP PGA205AP-ND Programmable Gain Instrum. 10.93 9.84 873 THS4041CDGNR 296-7527-2-ND 165MHz Capacitive-Stable 
PGA205AU PGAZ05AU-ND begeninie Gin ea es ‘ac eel , \Fodoeck Qp Arp caddies 8-MSOP 4850.00/2,500 
Instrum. AMP ...........06eceeee i . . HS404° - | Capacitive- le 
PGA205BP PGA205BP-ND Programmable Gain Instrum. Am 15.16 13.65 12.11 \V-Feedback Op AMP ...-...1sseeeee 8-SOP_ 3.67 2.94 2.29 
PGA20S5BU PGA205BU-ND Programmable Gain Instrum. Amp . 15.16 13.65 12.11 THS4041IDGN 296-10033-5-ND | 165IMHz Capacitive-Stable 
PGA206UA. PGA206UA-ND High Speed Programmable Gain \V-Feedback Op AMD .... cee cec eee eeeee 8-MSOP 3.67 2.94 2.29 
Instrumentation Amp ..........0::.005 16.23 14.61 1296 THS4041IDGNR 296-10033-1-ND | 165IMHz Capacitive-Stable 
PGA2310UA 296-12255-5-ND _| High Performance Stereo \V-Feadback Qp AMP «....-.:sseeeeees 8-MSOP 367 294 229 
Audio Volume Control...........:00++: 16-SOC 12.58 11.33 10.05 THS4041IDGNR 296-10033-2-ND |) 165MHz Capacitive Stable 
PGADSTIP PGADSTIEND Figh Performance Stereo V-Feedback Op Amp ...--.o+sseosess 8-MSOP 5135.00/2,500 
Audio Volume Control NEWI.......... 16-Dip 940 752 635 THS40420D 296-7530-5-ND rite tebrayoaaaud a cen Zan 
ASSLIER poo High Performance Stereo : THS4042CDGNR 296-7531-1-ND | Dual 165MHz Capacitive: j abe 
Audio Volume Control NEW/!.......... 16-Dip 940 846 7.51 \V-Feedback Oo Am 612 490 414 
PGA2311U PGA2311U-ND High Performance Stereo <i p 3 fi 
: THS4042CDGNR 296-7531-2-ND —_| Dual 165MHz Capacitive-Stable 
Audio Volume Control NEW!......... 16-SOL_ 940 7.52 6.35 V-Fecdback Op AMP «....++..eesssees 8-MSOP 9485,00/2.500 
PGAZ311UA PGA2311UA-ND | High Performance Stereo THS40421D 296-7532-5-ND | Dual 165MHz Capacitive Stable 
Audio Volume Control NEW!......... 16-SOL 940 846 7.51 VeFeedback Op AMD ...csssssseseeesees BSCP 630 5.04 4.26 
eeeein ite te ls Amp...16-SOC 32.30 30.15 27.99 THS4042IDGNR 296-7533-1-ND —_| Dual 165MHz Capacitive-Stable 
SHO6 le Bandwi V-Feedback Op AMP .....:.:eseceeeee 8-MSOP 6.30 5.04 4.26 
Restoration Grrcuit 9.08 8.18 7.25 THS4042IDGNR 296-7533-2-ND Dual 165MHz Capacitive-Stable 
RC4136N 296-9649-5-ND —_| Quad General Purpose Op Amp 120 1.00 80 \V-Feedback Op Amp ... 9765.00/2,500 
RC4558D 296-9650-5-ND | Dual General Purpose Cp Amp. 80 60 45 THS4051CD 296-2408-5-ND —_| 70MHz High Speed Amp... 232 1.86 1.45 
RC4558P 296-1414-5-ND | Dual GPQp Amp............. 80 60 45 THS4051CDGNR 296-7534-1-ND | 70MHz V-Feedback Op Am 232 186 1.45 
RC4558PSR 296-9651-1-ND —_| Dual General Purpose Op Amp day 123 ce THS4051CDGNR 296-7534-2-ND —_| 70MHz V-Feedback Op Amy 3245.00/2,500 
RC4558PSR 296-9651-2-ND _| Dual General Purpose Op Amp 1304.00/2,000 THS40511D 296-7535-5-ND | 70MHz V-Feedback Qp Am} 252 202 1.57 
RO559P 296-9652-5-ND | Dual High Performance Op Am 0 72 SA THS4051IDGNR 296-7536-1-ND__| 70MHz V-Feedback Op Am 252 202 1.57 
‘SN75207BN 296-9910-5-ND Dual High Sensitivity Line Revr. .. 297 238 1.85 THS4051IDGNR 296-7536-2-ND 70MHz V-Feedback Op Amp... 3527.50/2,500 
THS30010D 296-1762-5-ND —_| 420MHz Current-Feedback Qp Amp. 580 4.64 3.92 THS40520D 296-7537-5-ND —_| Dual 70MHz V-Feedback Qp Am 3.02 242 1.88 
THSSOOD eee Mb Curent Feectenk Cp Arp... SC EU | emccan «= fee etI tu Mat Viexbeck oh Ar ow 42200072500. 
oot aa EOCENE 420M Current Feeback Cp Amp....&- SOOR ES ORES 05 THS40521D 296-7539-5-ND __| Dual 70MHz V-Feedback Op Amp... 3.22 258 201 
THS3001IDGNR 296-12006-2-ND | 420MHz Ourrent-Feedback Qp Amp....8-HTSSOP 9300.00/2,500 
THS40010D 296-1763-5-ND _| High Speed Low Power Op Amp... 8SOC 425 341 265 THS4052|DGNR 296-7540-1-ND | Dual 70MHz V-Feedback Qp Amp . 322 258 2.01 
4 THS4052IDGNR 296-7540-2-ND | Dual 70MHz V-Feedback Cp Amp . 4505.00/2,500 
THS40011D 296-1764-5-ND —_| High Speed Low Power Op Am 448 359 279 : 
THS40610D 296-2409-5-ND —_| 180MHz High Speed Amp... 295 236 1.84 
THS40110D 296-2404-5-ND —_| 290MHz High Speed Amp. 484 387 3.01 THS4061ID 906-7541-5-ND | 180MH2 High 
Pe! igh Speed Amp . 315 252 1.96 
THS4011COGNR 226150821. NO SS) 290MHe Low-Distortion THS40620D 296-7542-5-ND __| Dual 180MHz V-Feedback Qp Amp 416 3.33 259 
V-Feedback Op AMP 1.1 -0+s-sse+ss- aie) Soy G00) THS40620DGN 296-7543-5-ND | Dual 180MPz V-Feadback Op Amp 416 3.33 259 
THS4011CDGNR 296-7508-2-ND —_| 290MHz Low-Distortion THS4062ID 296-7544-5-ND —_| Dual 180MHz V-Feedback Cp Amp 437 350 272 
\V-Feedback Qp AMP «2.20.6 8-MSOP 6772.50/2,500 THS4062IDGN 296-7545-5-ND Dual 180MHz V-Feedback Qo Amp 437 350 272 
THS40111D 296-7509-5-ND 290MHz Low- Distortion THS4062IDGNR: 296-7546-1-ND Dual 180MHz V-Feedback Op Amp 437 3.50 272 
V-Feadback Qp AMP .......sssceseeeeeee 8-SCP 5.06 405 3.15 THS4062IDGNR 296-7546-2-ND _| Dual 180MHz V-Feedback Op Amp 6110.00/2,500 
‘THS4011IDGNR 296-7510-1-ND | 290MHz Low-Distortion THS40810D 296-2410-5-ND | 175MHz LP V-Feedback Qp Amp . 3.76 3.01 234 
\V-Feedback Op Amp .....--+.--+1+++ 8-MSOP 5.06 4.05 3.15 THS4081CDGNR 296-7547-1-ND 175MHz LP V-Feedback Op Amp .. 376 3.01 234 
THS4011IDGNR 296-7510-2-ND —_| 290MHz Low-Distortion THS4081CDGNR 296-7547-2-ND | 175MHz LP V-Feedback Qp Amp... 5260.00/2,500 
V-Feedback Op AMP ......sceceeceeee 8-MSOP 7087.50/2,500 THS4081ID 296-7548-5-ND | 175MHz LP V-Feedback Op Amp 3.98 319 248 
THS40120D 296-7511-5-ND —_| Dual 290MHz Low-Distortion THS4081IDGN 296-10039-5-ND __| 175MHz LP V-Feedback Op Amp 3.98 3.19 2.48 
V-Feedback Op AMP ......ssceeceeseeees 8-SCP 7.16 573 4.84 THS4081IDGNR 296-10039-1-ND | 175MHz LP V-Feedback Qp Amp... 398 3.19 2.48 
THS40120DGN 296-10023-5-ND | Dual 290MHz Low-Distortion THS4081 IDGNR 296-10039-2-ND | 175MHz LP V-Feedback Qp Amp .. 5575.00/2,500 
V-Feedback Op AMP ......scseceeerees 8-MSOP 7.16 573 484 THS40820D 296-7550-5-ND | Dual 175MHz LP V-Feedback Qp Am} 558 447 3.77 
THS10120DGNR 296-10023-1-ND | Dual 290MHz Low- Distortion THS4082CDGNR 296-7551-1-ND —_| Dual 175MHz LP V-Feadback Qp Amp... 558 447 3.77 
\V-Feadback Qp AMP -.s...ccecsssseee BMSCP 716 573 484 THS4082CDGNR 296-7551-2-ND__| Dual 175MHz LP V-Feedback Qp Amp... 8650.00/2,500 
THS4012CDGNR 296-10023-2-ND | Dual 290MHz Low-Distortion THS4082ID 296-7552-5-ND —_| Dual 175MHz LP V-Feedback Qp Amp..... 576 461 3.89 
\V-Feedback Op Amp &-MSOP 41097.50/2,500 THS4082IDGNR 296-7553-1-ND | Dual 175MHz LP V-Feadback Qp Amp... 576 461 3.89 
THS40121D 296-7513-5-ND | Dual 290MHz Low-Distortion aia THS4082IDGNR 296-7553-2-ND | Dual 175MHz LP V-Feadback Op Amp... 8927.50/2,500 
\V-Feedback Op AMP .......scccscsceeeee 8-SOP 734 588 4.96 THS41201D 296-1963: 5ND) | Fully Differential /OOut 
QVIOS Amp with Shutdown ............ 8SOAC 446 3.57 2.78 
an ip 
THS4012IDGN 296-10025-5-ND | Dual 290MHz Low-Distortion : . 
V. Feedback Op A p-usop [ME eUieesimeton THSA120IDGNR 296-12493-5-ND | High Speed Filly Differential 0 
‘ QD AMP o-oo seve seeens ; : i QVIOS Amp NEW!..... 2... 8-MSOP 4.23 339 264 
THS4012IDGNR 296-10025-1-ND | Dual 290MHz Low-Distortion THS41201DR 296-11983-1-ND _| Fully Differenti 
ly Differential 1/O Out 
V-Feedback Qp AMP ...2+2sseseeseees 8-MSOP 7.34 588 4.96 MOS Amp with Shutdown ... 446 357 278 
THS4012IDGNR 296-10025-2-ND | Dual 290MHz Low-Distortion THS41201DR 296-11983-2:ND _| Filly Differential 1/0 Out 
V-Feedback Op Amp .. 11377.50/2,500 QMOS Amp with Shutdown ............ 6237.50/2,500 
THS40210D 296-2405-5-ND —_‘| 350MHz Ultra-Low Noise THSA21CD 296-10041-5-ND | 100MHz Filly Differential GVIOS Amp 403 3.23 251 
\V-Feedback Op AMP......0scteeeeees 8SOC 464 371 289 THS4121ID 296-10042-5-ND | 100MHz Fully Differential CMOS Amp 423 339 264 
THS40210DGN 296-10026-5-ND | 350MHz Ultra-Low Noise THS41301D 296-7554-5-ND _| HS, Low Noise Differential I/O Amp . 650 5.20 4.39 
\V-Feedback Qp Amp ... 464 371 289 THS4130IDGNR 296-10044-1-ND | HS, Low Noise Differential /OAmp ....8-MSOP 6.50 5.20 4.39 
THS4021CDGNR 296-10026-1-ND | 350MHz Ultra-Low Noise THS4130IDGNR 296-10044-2-ND _ | HS, Low Noise Differential I/O Amp ....8-MSOP 10075.00/2,500 
V-Feedback Op AMP ....-secteceeerese 8-MSOP 464 3.71 289 (Continued) 
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eal Digi-Key Price Each vals Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25) 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
THS41311D 296-10046-5-ND | 150MHz Fully Differential /O Amp... 650 520 4.39 TLO72ACP 296-7190-5-ND —_| Low Noise JFET Op Amp .. i 96 80 64 
THS4131IDGNR 296-10047-1-ND | 150MHz Fully Differential I/O Amp. 650 5.20 4.39 TLO72BCD 296-7191-5-ND —_| Low Noise JFET Op Amp 1.44 120 96 
THS4131IDGNR 296-10047-2-ND | 150MHz Filly Differential / Amp 10075.00/2,500 TL072B0P 296-7192-5-ND _| Low Noise JFET Qp Amp 1.44120 96 
THS41401D 296-7555-5-ND _| Diff. In/Qut Qp Amp with Shutdown ...... 630 5.04 4.26 7L0720D 296-1282-5-ND —_| Dual JFET-Input Op Amp. 30 60 45 
THS4140IDGNR 296-10049-1-ND Diff. In/Qut Op Amp with Shutdown .... 6.30 5.04 4.26 TLO72CDR 296-1282-1-ND Dual JFET-Input Op Amp 80 60 45 
THS4140IDGNR 296-10049-2-ND _| Diff. In/Qut Op Amp with Shutdown .... 9765.00/2,500 TLO72CDR 296-1282-2-ND Dual JFET-Input Qo Amp 650.00/2,500 
THS41411D 296-7556-5-ND —_| High Speed Fully Diff. /OAmp .... 630 5.04 4.26 TL072cP 296-1775-5-ND | Dual JFET-Input Op Amp .. 80 60. 45 
THS4141IDGNR 296-12302-1-ND | High Speed Fully Diff. /O Amp. 630 5.04 4.26 7193-1 i 
i i TLO72CPWR 296-7193-1-ND | Dual Low Noise JFET Op Amy 80 60 45 
THS4141IDGNR 296-12802-2-ND _ | High Speed Fully Diff. /OAmp....... 9765.00/2,500 TLO72CPWR 296-7193-2-ND —_| Dual Low Noise JFET Op Amp 532,00/2,000 
THS41501D 296-10052:5-ND_| Differential VOCp Amp with Shutdown...8-SOC 8.66 6.93 5.85 TLo72ID 296-7194-5-ND _| Duel Low Noise JFET Op Amp 96. 80. 64 
THS41511D 296-10054-5-ND | High Speed Filly Dif. VOQp Amp... 8SOC 866 693 585 TLOv2IDR 296-7194-1-ND | Dual Low Noise JFET Op Amp Py ey 
THS4151IDGNR 296-12303-1-ND _ | High Speed Fillly Diff. /OQp Amp ...8HTSSOP 8.66 6.93 5.85 TLO72IDR 296-7194-2-ND _| Dual Low Noi 
sees : : z ow Noise JFET Cp Amp 1040.00/2,500 
THS4151IDGNR 296-12303-2-ND _| High Speed Filly Diff. I/O Qp Amp ...8-HTSSOP 13422.50/2,500 TLO74ACD BO6-7195.5.NDI | Low Noise JFET Cn Arn a) en ey 
THS4601D 296-12495-5-ND | Wideband, FET-Input toe ED AT: ‘ : : 
TLO74BCD 296-7196-5-ND —_| Low Noise JFET Op Amp 1.40 112 84 
High Speed Op Amp NEW!........... 8SOIC 15.74 14.18 1257 : 
- : TLO74BON 296-7197-5-ND _| Low Noise JFET Op Amp 1.40 112 84 
THS6062CDGN 296-10068-5-ND _ | High Speed, Low Noise ADSL 
Dual Differential Receiver... BMSOP 473 3.78 294 T0740) 296-1283-5-ND | Quad JFET-Input Op Amp. oe Como 
THS6062CDGNR 296-10068-1-ND | High Speed, Low Noise ADSL TLO74CDR 296-1283-1-ND | Quad JFET-Input Op Amp. He) AS ee 
Dual Differential Receiver ............. 8-MSCP 452 362 282 1L074CDR 296-1283-2-ND | Quad JFET-Input Op Amp. 845.00/2,500 
THS6062CDGNR 296-10068-2-ND | High Speed, Low Noise ADSL TLO740N 296-1777-5-ND | Quad JFET-Input Op Amp . 78 65 52 
Dual Differential Receiver ............. 8-MSOP 6677.50/2,500 TLO74CPWR 296-7198-1-ND __| Quad Low Noise JFET Op Amp . 78 65 52 
THS6062ID 296-10070-5-ND | High Speed, Low Noise ADSL TLO74CPWR 296-7198-2-ND Quad Low Noise JFET Op Amp . 692.00/2,000 
Dual Differential Receiver......0.....24. 8SOC 4.73 3.78 294 TLO74ID 296-7199-5-ND Quad Low Noise JFET Op Am 96 80 64 
THS6062IDGN 296-10072-5-ND _| High Speed, Low Noise ADSL TLO7AIN 296-7200-5-ND —_| Quad Low Noise JFET Op Amy 96 80 64 
Dual Differential Receiver ............. 8-MSCP 473 378 294 TLO81ACD 296-7201-5-ND | JFET Qp Amp. 96 80 64 
THS6062IDGNR 296-10072-1-ND | High Speed, Low Noise ADSL TLOs1 ACP 296-7202-5-ND__| JFET Qp Amp. 96 80 64 
Dual Differential Receiver ............. 8-MSOP 4.52 3.62 282 TLO81CP 296-7203-5-ND JFET Qp Amp . 84 63 48 
THS6062IDGNR 296-10072-2-ND _| High Speed, Low Noise ADSL TLOStID 296-7204-5-ND | JFET Qp Amp. 96 80 64 
Dual Differential Receiver «2.2.0... 8-MSOP 6677.50/2,500 TLOS2ACD 296-7205-5-ND ‘| JFET Op Amp... 1.05 88 .70 
THS6072CDGNR 296-10073-1-ND | High Speed, Low Power ADSL TLO82ACcP 296-1778-5-ND —_| Dual JFET-Input Qp Amp 1.05 88 .70 
arene ars ee one : - 452 3.62 282 TLO82B0D 296-7206-5-ND__| JFET Op Amp. 1.65 132 99 
HS6072CDGNI  10073-2- igh Speed, Low Power 7007-51 
Ditferentia Recelver nn 6677.50/2,500 Lane oo Pea Eee aes 
THS6072ID 296-10075-5-ND ro tena Low Power ADSL asac loaeaasueer TLO82CDR 296-1284-1-ND —_| Dual JFET-Input Op Amp 84 63) (48 
ferent: i aererr err errr rere) | be . 4 TLOS2 = | A i 
ain areca (ON bie CDR 296-1284-2.ND_—_ | Dual JFET-Input Cp Amp 682.50/2,500 
sa Speed, Low Power ADSL TLOs2cP 296-1780-5-ND | Dual JFET-Input Op Amp 84 6348 
Differential Receiver.........0..0002: 8-MSCP 452 362 282 70 eOCeSTKEII Duel JPET 
THS6072IDGNR 296-10076-2-ND _| High Speed, Low Power ADSL —— Glenn JFET Op Arp. oa coe 
Differential Recehver 6677.50/2.500 TLO82CPWR 296-7208-2-ND | Dual JFET Op Amp. 558.00/2,000 
THS7001CPWP 296-2411-5:ND _| 70MHz, HS Prog. Gain Amp 688 551 465 et ee rome) a JPET Cp Amp. eo i 
i TLOs2IP 296-1781-5-ND —_| Dual JFET-Input Qo Amp 93 78 62 
THS7001IPWP 296-7048-5-ND —_| 70MHz, HS Prog. Gain Amp ......... 688 551 4.65 TLos4AcD Be TNGMEE JFET Co Am 
THS700202WP 296-2412-5-ND —_| Dud, 70MHz, HS Programmable aes Op Amp s.ssss-0223 iis 0) ie 
Gin Amp 905 815 7.23 TLOS4AQN 296-1782-5-ND | Quad JFET-Input Qp Amp . {08 Xo 72 
THS7002IPWP 296-7049-5-ND —_| Dual 70MHz, HS Programmable esc 296-1285-5-ND =) Quad JFET-Input Op Amp 90 75 60 
Gain Amp: 9.05 815 7.23 )84CDR 296-1285-1-ND Quad JFET-Input Op Amp. .90 a) 
TLO220P 296-7142-5-ND _| Dual Low Power Qp Amp. 170 1.36 1.02 ‘TLO84CDR 296-1285-2-ND =| Quad JFET-Input Op Amp. 975.00/2,500 
TLO31CD 296-7143-5-ND _| Precision LP JFET Cp Amp 102 85 68 TLO84CN 296-1784-5-ND__| Quad JFET-Input Qp Amp . 90.75 60 
TLO31CP 296-7144-5-ND —_| Precision LP JFET Op Amp ... 1.02 85 68 TLO840NSR 296-7211-1-ND | Quad JFET Op Amp. 1.05 88 70 
TLO32ACD 296-7145-5-ND —_| Dual LP Enhanced JFET Qp Amp . 248 1.98 1.54 TLO84CNSR 296-7211-2-ND 982.00/2,000 
TLO32ACcP 296-7146-5-ND _| Dual LP Enhanced JFET Op Amp . 248 1.98 1.54 TLO84CPWR 296-7212-1-ND 90 75 60 
TLO32AIP 296-7147-5-ND Dual LP Enhanced JFET Op Amp . 270 216 1.68 TLO84CPWR 296-7212-2-ND 798.00/2,000 
p 
TLO32cD 296-7148-5-ND —_| Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp 138 115 92 TLOs4ID 296-1785-5-ND 1.20 1.00 80 
TLO32CDR 296-7148-1-ND —_| Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp 138 1415 92 TLOB4IDA 296-1785-1-ND 1.20 1.00 80 
TLO32CDR 296-7148-2-ND Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp 1495.00/2,500 TLO84IDR 296-1785-2-ND 1300.00/2,500 
TLOs2cP 296-7149-5-ND _| Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp 1.38 115 92 TLOS4IN 296-7213-5-ND 120 100. 80 
TLOS2ID 296-7150-5-ND _| Dual Prec. LP Enhanced JFET Op Amp ... 125 100 75 TLos4aD 296-7214-5-ND 1.26 105 84 
Mito «= EREEID [Aimee ite? 1S 42 26 | teeta __[eetaeee sue onlow ino 2 gaat 
S 5. an lp... z . . = wy 
TLO34AID 296-7153-5-ND | Quad LP Enhanced JFET Cb Amp 497 3.98 3.10 peg ee) oa'e Low Power Cp Amp NIE LA ge ONS O00 

1L34720D 296-10169-5-ND _| High Slew Rate, Single Supply Qp Amp...8-SOC 1.05 88-70 
TLOSAAIDR, 296-7153-1-ND _| Quad LP Enhanced JFET Op Amp Mas 20 tel) 1134720DR 296-10169-1-ND _ | High Slew Rate, Single Supply Qp Amp...8:SOC 1.05 88 +70 
Secor ee Sete Quad Be aloe JFET Op Amp ... 6962.50/2,500 1L3472CDR 296-10169-2-ND _| High Slew Rate, Single Supply Qp Amp...8-SO1C 1137.50/2,500 

7154-5 oat Coat vanced feat Ce L34720P 296-10170-5-ND__| High Slew Rate, Single Supply Op Amp....8-Dip 1.05 88.70 
res : i : TL592B-8D 296-10218-5-ND _| Differential Video Amplifier 135. 113 90 
TLOS40N -7155-5-ND Prec. LP En 
‘ hens on Op ‘Amp shana edt etibet io 4.75 (1.40 1.05 TL592BP 296-10219-5-ND _| Differential Video Amplifier 1.35 143 90 
TLOs4ID 296-7157-5-ND | Quad Prec. LP Enhanced etn pat ave Ha bios eee eo A ew 
JPET Gp Amp ay GD 1G -2413-5- igh-Cutput WB Op Amp 1.23 103 82 
TLO510D 296-7159-5-ND __| Precision Enhanced JFET Cp Amp 132 110 88 TLGOTOCOR. eee Sala Dam High-Cutput WB Op Amp .. zs) ile) _82 
TLOS2ACD 296-7160-5-ND _| Dual Prec. Enhanced JFET Op Amp. 518 415 3.50 TLOO70CDR 296-2413-2-ND | High-Output WB Qp Amp ... 1332.50/2,500 
TLOS2ACP 296-7161-5-ND _| Dual Prec. Enhanced JFET Op Amp. 466 373 290 TIO ORDCN oe 7-1-ND _| High-Output WB Op Amp 123 1.03 82 
TL0520D 296-7162-5-ND __| Dual Preo. Enhanced JFET Op Amp........ 173 1.38 1.04 COGN -7217-2-ND | High-Qutput WB Op Amp. 1932.50/2,500 
TLOS2cP 296-7163-5-ND —_| Dual Prec. Enhanced JFET Op Amp... 1.73 1.38 1.04 TLD DUIDANR og led Eas vom | fot Cutput WB Op Amp es ieee 
TLOS2ID 296-7164-5-ND | Dual Prec. Enhanoed JFET Op Amp 1.88 150 1.13 TLOQ7OIDGNA, 296;7216-2:ND) | High-Qutput WB Cp Amp. . 1397.50/2,500 
TLOS4ACD 296-7165-5-ND —_| Quad Prec. Enhanced JFET Op Amp. 558 447 3.77 TLOO70IDR 296-7219-1-ND _| High-Cutput WB Op Amp... 1.29 1.08 86 
TLOS4ACN 296-7166-5-ND _| Quad Prec. Enhanced JFET Cp Amp. 558 447 3.77 TLOO70IDR 296-7219-2-ND | High-Cutput WB Qp Amp 1397.50/2,500 
TLOS4AIDR 296-7167-1-ND —_| Quad Prec. Enhanced JFET Op Amp. 638 541 431 TLOO7OIP 296-7220-5-ND —_| High-Output WB Op Amp 1.29 1.08 86 
TLOS4AIDR 296-7167-2-ND —_| Quad Prec. Enhanced JFET Op Amp. 9890.00/2,500 TLOO71AIP 296-7221-5-ND —_| High-Output WB Op Amp... 123° 1.03 82 
TLO54CD 296-7168-5-ND —_| Quad Prec. Enhanced JFET Qp Amp. 190 152 1.14 TLOO71CD 296-2414-5-ND __| Single-Supply Op Amp... dit 98? 
TLOS40N 296-7169-5-ND —_| Quad Prec. Enhanced JFET Op Amp. 1.90 152 1.14 TLOO71CDGNR 296-7222-1-ND _| High-Cutput WB Qp Amp 123 103 282 
TLO61ACD 296-7171-5-ND__| Low Power JFET Op Amp. 105 88 70 TLO071CDGNR 296-7222-2-ND —_| High-utput WB Qp Amp 1332.50/2,500 
TLOB1ACP 296-7172-5-ND _| Low Power JFET Qp Amp. 105 88 70 TLOO71IDGNR 296-7223-1-ND —_| High-Cutput WB Op Amp... 1.29 1.08 86 
TLOGIID 296-7173-5-ND —_| Low Power JFET Op Amp. 105 88 70 TLOO71IDGNR 296-7223-2-ND —_| High-Cutput WB p Amp... 1397.50/2,500 
TLOGIIP 296-7174-5-ND —_| Low Power JFET Op Amp. 1.05 88 .70 TLOO71IDR 296-7224-1-ND _| High-Cutput WB Op Amp 117 98 78 
TLO62ACD 296-7175-5-ND —_| Low Power JFET Op Amp. 96 80 64 TLOOVIIDR 206-7224-2.ND | High 
igh-Output WB Op Amp 1267.50/2,500 
TLO62BCP 296-7176-5-ND _| Low Power JFET Op Amp. 1.25 1.00 75 TLODTIIP 296-7225-5-ND \Hi . 
5 igh-Output WB Op Amp... : tig 876 
TLO62CD 296-1281-5-ND —_| Dual, Low Power JFET Op Amp 920 69 52 TLOO72AID 296-7226-5-ND —_| Dual High-Cutput WB Op Amp.. 155 1.24 93 
Ame NS ae ae pone rials ae 92 oye . ae TLOO72AIP 296-7227-5-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp. 155 1.24 93 
1281-2. , Low Power JFET Op Amp 50/2, TLOO720D 296-2415-5-ND __| Dual High-Cutput WB Op Amp. 140 112 84 
TLo62cP 296-1771-5-ND —_| Dual, Low Power JFET Qp Amp 92 69 52 : 
goes TLOO72CDR 296-2415-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp... 140 142 84 
TLO62CPWR 296-7178-1-ND _| Dual, Low Power JFET Qp Amp 92 69 52 ; 

TLOO72CDR 296-2415-2-ND | Dual High-Output WB Qp Amp... 1792.50/2,500 
TLO62CPWR 296-7178-2-ND _| Dual, Low Power JFET Qp Amp 612.00/2,00 , 

TLOO72CDGNR 296-7228-1-ND —_| Dual High-Cutput WB Qp Amp . 140 112 84 
ely poe deg gum Cua, Low Power JFET Cp Amp. a eRe TLOO720DGNR 296-7228-2-ND —_| Dual High-utput WB Cb Am 1792.50/2,500 
TLOG4ACD 296-7180-5-ND | Low Power JFET Qp Amp... 120 1.00 .80 TOP eet Cud High Oba _ & fee : 1) eB 
TLO64BCD 296-7181-5-ND —_| Low Power JFET Op Amp ... 200 1.60 1.20 igh-uiput WB Qp Amp. : : : 
ee 8 Gen Low Foner FET Gp Amp BAT] Tine «| 206-7230.2ND | Dud Hgh-Ouput WEG) Arp "8 9675012500. 
TLOGACN 296-1773-5-ND | Quad Low Power JFET Qp Amp BA 70 (56 : ‘ ube iae es et 
TLOS4CPWR 296-7182-1-ND —_| Quad Low Power JFET Qp Amp 84.7056 TLo72IDR 296772311, ND) | Dual High- Output WE Op Amp. Ue ee 
TLOSACPWR 296-7182-2-ND _| Quad Low Power JFET Cb Amp 744.00/2,000 TLOO72IDR 296-7231-2-ND —_| Dual High-Output WB Qp Amp 1887.50/2,500 
TLO64ID 296-7183-5-ND —_| Quad Low Power JFET Qp Amp 1.20 1.00 .80 TLooraiP 296-7232-5-ND__| Dual High-Output WB Op Amp. . 148118 89 
TLOGAIN 296-7184-5-ND __| Quad Low Power JFET Op Amp 1.20 1.00 80 TLO73AID 296-7233-5-ND _| Dual High-Output WB Qp Amp . 1.68 1.34 1.01 
TLO71ACP 296-7185-5-ND —_| Low Noise JFET Qp Amp . 96 «80 64 TLOO730D 296-2416-5-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp . 1.55 1.24 93 
TLO71CP 296-7186-5-ND —_| Low Noise JFET Op Amp . 84 63 48 TLO0730DR 296-2416-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp . 155 1.24 93 
TLO71ID 296-7187-5-ND —_| Low Noise JFET Op Amp . 1.05 88 .70 TLOO73CDR 296-2416-2-ND —_| Dual High-Qutput WB Op Amp .... 1985.00/2,500 
TLO7IIP 296-7188-5-ND _| Low Noise JFET Qp Amp . 105 88 70 TLOD73CDGQ 296-7234-5-ND __| Dual High-Output WB Op Amp 1.55 124 93 
TLO72ACD 296-7189-5-ND _| Low Noise JFET Op Amp . 96 80 64 (Continued) 
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Lele Digi-Key Price Eachx Teale Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25100 
TLOO73CN 296-7235-5-ND —_| Dual High-Qutput WB Op Amp . 155 (1.24 «93 TLOOSSIN 296-7295-5-ND —_| Quad High-Output WB Qp Amp . 225 1.80 1.35 
TLOO73ID 296-7236-5-ND —_| Dual High-Cutput WB Op Amp . 163 130 98 TLODSSIPWP 296-7296-5-ND —_| Quad High-Output WB Qp Amp. 235 188 1.41 
TLOO73IDR 296-7236-1-ND | Dual High-Output WB Op Amp . 163 130 98 TLC25L2ACD 296-7297-5-ND | Dual Cp Amp . 268 215 1.67 
TLOO73IDR 296-7236-2-ND Dual High-Qutput WB Op Amp . 2080.00/2,500 TLC25L2BCD 296-7298-5-ND Dual Op Amp . 3.24 260 202 
TLOO73IDGGR 296-7237-1-ND__| Dual High-Output WB Op Amp . 1.63 1.30 98 TLC25L2B0P 296-7299-5-ND _| Dual Op Amp . 3.24 260 2.02 
TLOO73IDGQR 296-7237-2-ND Dual High-Qutput WB Op Amp . 2080.00/2,500 TLC25L20D 296-7300-5-ND Dual LV Micropower Cp Amp. 248 198 1.49 
‘TLOO73IN 296-7238-5-ND Dual High-Qutput WB Op Amp . 1.63 1.30 —.98 TLC25L2CP 296-7301-5-ND Dual LV Micropower Cp Amp. 248 198 1.49 
TLOO74AID 296-7239-5-ND | Quad High-Qutput WB Op Amp 215 172 1.29 TLC25L4A0D 296-7302-5-ND 374 299 233 
TLOO74AIN 296-7240-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 215 172 1.29 TLO5L4AON 296-7303-5-ND 374 299 233 
TEeaTaGS 5962817 SND Gud igh Opt Op Pep mms | Leo Bem 490_360_280 
7 -5- ligh- JP... b 4 E 5 7 

TLOO74CDR 296-2417-1-ND | Quad High-Qutput WB Op Amp 198 1.58 1.19 cee Be een on ae en 
TLOO74CDR 296-2417-2-ND | Quad High-Output WB Op Amp 2527.50/2,500 TLCOSL40N 296-7307-5-ND 311 249 194 
TLOO74QN 296-7242-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 198 158 1.19 TLCE5MACD 296-7308-5-ND 268 215 167 
TLOO74CPWPR 296-7243-1-ND __| Quad High-Output WB Op Amp... 2.08 1.66 1.25 TLCOBMBACP 296-7309-5-ND 268 218 167 
TLOO74CPWPR 296-7243-2-ND | Quad High-Output WB Cp Amp... 2158.00/2,000 
TLOD74IDR 296-7244-1-ND | Quad High-Qutput WB Cp Amp 208 1.66 1.25 ee eee soe 
TLOO74IDR 296-7244-2-ND | Quad High-Output WB Op Amp 2655.00/2,500 TLCOSMABON SORTED Ag Ah BD 
TLOO74IN 296-7245-5-ND | Quad High-Qutput WB Op Amp 208 166 1.25 : : é > 
TLOO74IPWP 296-7246-5-ND _| Quad High-Output WB Cp Amp... 215 1.72 1.29 TLC@sM4AcD 296-7313-5:ND |_| Quad! Low-Power LV Op Amp Sat 289) 98 
TLOO75AID 296-7247-5-ND | Quad High-Output WB Gp Amp .. 235 1.88 1.41 TEOMA ereafS 12a Gued Low-Power LV.Cp Amp Sih 269) es 
TLOO75AIN 296-7248-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 235 188 1.41 TLC27L1A0P 296-10259-5-ND | Low-Power Cp Amp 87 73 5B 
TLOO75AIPWP 296-7249-5-ND —_| Quad High-Cutput WB Op Amp 245 196 1.47 TL@27L1ID 296-10260-5-ND | Low-Power Op Amp .. 78 65 52 
TLOO75CD 296-2418-5-ND —_| Quad High-Output WB Op Amp. 215 172 1.29 TL@27L2A0D 296-7369-5-ND 96 80 64 
TLOO75C0R 296-2418-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp... 215 172 1.29 TLC27L2AcP 296-7370-5-ND 96 8064 
TLO075CDR 296-2418-2-ND | Quad High-Cutput WB Cp Amp... 2752.50/2,500 TLC2712AD 28 SLRTARSIND) OTE OME OS, 
TLOO75CN 296-7250-5-ND | Quad High-Qutput WB Op Amp 215 1.72 1.29 TLC27L2AIP 296-7372-5-ND 1.02 85 68 
TLOO75CPWP 296-7251-5-ND Quad High-Qutput WB Op Amp 2.25 1.80 1.35 TL@2712B0D 296-7373-5-ND 1.14 95 .76 
TLOO7S5IDR 296-7252-1-ND | Quad High-Output WB Op Amp 225 180 1.35 TLC27L2BCP 296-7374-5-ND 114 95 76 
TLOO7SIDR 296-7252-2-ND | Quad High-Output WB Op Amp .. 2880.00/2,500 TLC27L2BID 296-7375-5-ND 123 103 82 
TLOO7SIN 296-7253-5-ND | Quad High-Output WB Cp Amp .. 225 180 1.35 TL@7L2BIP 296-7376-5-ND__| Dual Precision Qo Amp... 123 1.03 82 
TLOO75IPWP 296-7254-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 235 188 1.41 TLO7L20D 296-1316-5-ND —_| Dual Precision Qp Amp... 78 65 «52 
TLOOSOAIDR 296-7255-1-ND | High-Output WB Qp Amp. 135 113 .90 TLC27L20CDR 296-1316-1-ND —_| Dual Precision Qp Amp . 81 6854 
TLOOSOAIDR 296-7255-2-ND | High-Output WB Qp Amp. 1462.50/2,500 TLC27L20CDR 296-1316-2-ND —_| Dual Precision Qp Amp... 845.00/2,500 
TLOOSOAIP 296-7256-5-ND _| High-Output WB Qp Amp. 135 113 90 TLO27L2CP 296-7377-5-ND —_| Dual Precision Single-Supply 
TLO0800D 296-2419-5-ND | High-Output Qp Amp. 123° 1.03 82 Micropower Op AMp.....-s.:s::ssseeeeee 8-Dip 78 65 —52 
TLOO80CDR 296-2419-1-ND —_| High-Output WB Op Amp . 1.23 1.03 82 TLC27L20PSR 296-7378-1-ND Dual Precision Single-Supply 
TLOO80CDR 296-2419-2-ND —_| High-Output WB Cp Amp . 1332.50/2,500 Micropower Op AMP.......2000:eeeeee 8SCP 81 68 54 
TLOO80CDGNR 296-7257-1-ND —_| High-Output WB Qp Amp. 123 1.03 82 TLC27L20PSR 296-7378-2-ND Dual Precision Single-Supply 
TLOO80CDGNR 296-7257-2-ND__| High-Output WB Op Amp. 1332.50/2,500 Micropower Op AMP......-..:00:::0000 8-SOP 692.00/2,000 
TLOOSOIDGNR 296-7258-1-ND | High-Output WB Op Amp. 129° 1.08 86 TLO27L2ID 296-1317-5-ND —_| Dual Precision Single-Supply 
TLOO80IDGNR 296-7258-2-ND | High-Output WB Qp Amp. 1397.50/2,500 Micropower Op AMP ......:c:cscsceese 8SOC 87 73 58 
TLOOSOIDR 296-7259-1-ND | High-Output WB Qp Amp. 129 108 86 Sore cgion Si 
TLOOBOIDR 296-7259-2-ND | High-Qutput WB Qp Amp. 1397.50/2,500 wane Beene CMGtbore Game 7 mR 
TLOOSOIP 296-7260-5-ND | High-Output WB Qp Amp. 1.29 1.08 86 TLC27L2IDR 296-1317-2-ND _| Dual Precision Single Supply : : : 
TLOOS1AIP 296-7261-5-ND —_| High-Output WB Op Amp. 123° 1.03 82 Micropower Op Amp .........00:eeeee 8-SOIC 942.50/2,500 
TLON810D 296-2420-5-ND —_| Single Supply Op Amp. 111 93.74 TLC27L2IP 296-7379-5-ND —_| Dual Precision Single-Supply 
TLO081CDGN 296-7262-5-ND | High-Output WB Qp Amp. 123 103 82 Micropower Op AMD ....ssssssecssesesses 8Dip 877358 
TLO081CDGNR 296-7262-1-ND | High-Output WB Qp Amp. 1.23 1.03 82 LOIN PEGEEEO'S NONE] Duel Precision Sincle Supel 
TLO081CDGNR 296-7262-2-ND __| High-Output WB Qp Amp. 1332.50/2,500 NiGiopower Cp Ane PPy w 
TLO081IDGNR 296-7263-1-ND | High-Output WB Op Amp. 129° (1.08 86 ete! ie 2 : ; : 
TLO081IDGNR 296-7263-2-ND —_| High-Cutput WB Qp Amp. 1397.50/2,500 aoa eee aa batat . ae ; aa 2 de 
ee peeoe ga emmm| (tat Cutput WB Op Amp. To nee OO 7O TLO27L4AID 296.7383'5.ND__| Quad Precision Op Amp. 123 1.03 82 
TLOOS1IDR 296-7264-2-ND | High-Output WB Qp Amp. 1267.50/2,500 - p- : : : 
TLOOBIIP 296-7265-5-ND | High-Cutput WB Op Amp. 117. 98 «78 TLO7L4AIN 296-7384-5-ND —_| Quad Precision Qp Amp. 123103 82 
TLOOB2AIDR 296-7266-1-ND | Dual High-Qutput WB Cp Amp..... 155 124 93 TLS ABC een beret en ee: : 2 vague 
TLOO82AIDR 296-7266-2-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp. 1985.00/2,500 ; 4 ecision Qp Amp . : : 3 
TLODB2AIP 296-7267-5-ND | Dual High-Cutput WB Cp Amp. 155 124 93 TL@2714B1D 296-7387-5-ND | Guard Precision Cp Amp. ee ed ge 
TL00820D 296-2421-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp. 140 112 84 TLC27L4BIN 296-7388-5-ND _| Quad Precision Qo Amp 144.120 96 
TLO082CDR 296-2421-1-ND Dual High-Qutput WB Op Amp. 140 1.12.84 TLC27L40D 296-1318-5-ND —_/ Quad Precision Single-Supply 
TLOO82CDR 296-2421-2-ND | Dual High-Qutput WB Op Amp. 1792.50/2,500 Micropower Op AMP....+.-++622se0+++ 14S0C 937862 
TLOO82CDGNR 296-7268-1-ND Dual High-Qutput WB Op Amp 140 1.12 .84 TLO27L40CDR 296-1318-1-ND —_/ Quad Precision Single-Supply 
TLOO82CDGNR 296-7268-2-ND —_| Dual High-Qutput WB Op Amp 1792.50/2,500 Micropower Op Amp........-+.+-+20++ 14S0C 93.7862 
TLO082cP 296-7269-5-ND Dual High-Qutput WB Op Amp. 140 112 84 TLC27L40N 296-7389-5-ND Quad Precision Single-Supply 
TLO082IDGNR 296-7270-1-ND Dual High-Qutput WB Op Amp 148 1.18 .89 Micropower Op Amp.........-+s.++:100+ 14Dip_——-93_ 7862 
TLO82IDGNR 296-7270-2-ND Dual High-Qutput WB Op Amp 1887.50/2,500 TLO27L4CPWR 296-7390-1-ND —_| Quad Precision Single-Supply 
TLOOS2IDR 296-7271-1-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp. 148 118 89 Micropower Op Amp.......:.:00+++ 14-TSSCP 93.7862. 
TLOOS2IDR 296-7271-2-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp. 1887.50/2,500 TLC27L4CPWR 296-7390-2-ND | Quad Precision Single-Supply 
TLOO82IP 296-7272-5-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp. 148 118 89 Micropower Op Amp.......22:20+++ 14-TSSCP 824.00/2,000 
TLOOS3AID 296-7273-5-ND__| Dual High-Output WB Op Amp . 1.68 1.34 1.01 TLO27L4ID 296-1319-5-ND —_| Quad Precision Single-Supply 
TLOOS3AIN 296-7274-5-ND Dual High-Qutput WB Op Amp . 1.68 1.34 1.01 Micropower Op Amp........-+++-++++ 14S50C 1.028568 
TLOOS3CD 296-2422-5-ND | Dual High-Output WB Qp Amp 155 124 93 TLO7L4IDR 296-1319-1-ND —_| Quad Precision Single-Supply 
TLO083CDR 296-2422-1-ND | Dual High-Output WB Qp Amp 155 1.24 93 Micropower Op AMP.......2:::s0:0+++ 14S80C 1.05 88 .70 
TLOO83CDR 296-2422-2-ND Dual High-Qutput WB Op Amp 1985.00/2,500 TLC27L41DR 296-1319-2-ND | Quad Precision Single-Supply 
TLOO83CDGQR 296-7275-1-ND Dual High-Output WB Op Amp . 155 1.24 93 Micropower Op AMP.........:::0e2++ 14-SO1C 1105.00/2,500 
TLO0830DGCR 296-7275-2-ND —_| Dual High-Output WB Op Amp. 1985.00/2,500 TLC27L4IN 296-7391-5-ND | Quad Precision Single-Supply 
TLOOS3CN 296-7276-5-ND | Dual High-Output WB Op Amp . 155 124 93 Micropower Op AMP........:.0:s1s0028+ 14-Dip 1.02.85 68 
Tepe poeta ua Higr Supt WB Op Amp . 163 1.30.98 TLO27L4IPW 296-7392-5-ND —_| Quad Precision Single Supply 

iigh-Qutput WB Qp Amp . 163 1.30 98 Micropower Qp Amp... 102 85 68 
TLOOS3IN 296-7279-S-ND_| Dual High-Qutput WB Cp Amp . is de) TLC27L7CD 296-1832-5-ND —_| Dual Precision Qp Amp ..... 1.55 124 8 
TLOO84AID 296-7280-5-ND Quad High-Out WB: Op Amp.... 215 1.72 129 TLC27L7C0P 296-7393-5-ND Dual Precision Single-Supply 
TLOOS4AIN 296-7281-5-ND | Quad High-Qut WB Op Amp. 215 172 1.29 Micropower Op Amp .... 155 124 93 
TLOQB4AIPWP 296-7282-5-ND | Queri High-Qut WB Op Amp ee Om oo TL@771D 296-1320-5-ND | Dual Precision Qp Amp . 173 1.38 1.04 
TLO0840D 296-2423-5-ND | Quad High-Out WB Cp Amp . 198 158 1.19 ae 
TLO0840DR 296-2423-1-ND __| Quad High-Out WB Cp Amp . 198 158 1.19 TROD ibe Bee bod prosion . mee Sear 

- js x ecision Op AMP ...........6..260 5 50/2, 
TLOOSACOR 206 2023-2-ND | Quad High-Qut WB Op Amp. ASEEUEELY TLC27L7IP 296.7394-5-ND _| Dud Precision Single Supply 
TLOO840N 296-7283-5-ND —_| Quad High-Out WB Op Am 198 158 1.19 ‘ ; 

id & Amp. a ee Micropower Qp Amp .....-..-+sess: 8Dip 1.73 1.38 1.04 
TLOO84CPWP 296-7285-5-ND | Quad High-Qut WB Qp Amp 208 1.66 1.25 _ 
TLOO84CPWPR 296-7285-1-ND Quad High-Out WB TLC27L9CD 296-7395-5-ND Quad Precision Single-Supply 

Cp Amp NEWI......... 208 166 1.25 Micropower OpAMPp...........ceeeeee 14S0P 218 1.74 1.31 

TLODB4CPWPR 296-7285-2-ND | Quad High-ut WB Qp Amp 2158.00/2,000 THT BESTEL SAND) res Precision Sogo Sely 14> Pe 
TLCDs4ID 296-7287-5-ND | Quad High-Qut WB Qp Amp . 208 1.66 1.25 lcropower Op AMP. -- +2. 2-2-2020 -Oip ee os 

4 TLC27L9CNSR 296-7397-1-ND —_| Quad Precision Single-Supply 
TLOOS4IDR 296-7287-1-ND | Quad High-Out WB p Amp 2.08 1.66 1.25 : gle SUP 
TLODS4IDR 296-7287-2-ND | Quad High-Cut WB Qp Amp . 2655.00/2,500 Micropower Qp Amp....-.-.+.+-+-+---- 14-SCP E21 SaaS 
TLOO84IPWP 296-7288-5-ND Quad High-Out WB Op Amp 285) de72) 129) TLC27L90NSR 296-7397-2-ND Quad Precision Single-Supply 
TLOOSSAID 296-7289-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 235 188 1.41 Micropower Op Amp... 2262.00/2,000 
TLOOSSAIN 296-7290-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 235 1.88 1.41 TL@/.31D 296-1834-5-ND | Quad Precision Qp Amp . 2.40 1.92 1.44 
TLOO8SAIPWP 296-7291-5-ND | Quad High-Output WB Op Amp 245 1.96 1.47 TLC27L9IN 296-7398-5-ND —_| Quad Precision Single Supply ; 
TLOS5CD 296-2424-5-ND | Quad High-Qutput WB Op Amp 16-SOC 215 172 1.29 Micropower Op Amp. 14Dip 240 1.92 1.44 
TLOO85CDR 296-2424-1-ND __| Quad High-Output WB _Qp Amp 215 172 1.29 TLC27M2A0D 296-7399-5-ND BSP 6.96 804 
TLOO850DR 296-2424-2-ND Quad High-Qutput WB Op Amp. 2752.50/2,500 TL@27M2ACcP 296-7400-5-ND Dip 96 80 64 
TLOO85CN 296-7292-5-ND Quad High-Qutput WB Op Amp 215 1.72 1.29 TL@7M2AID 296-7401-5-ND 8-SOP 1.02 85 68 
TLODSSCPWwP 296-7293-5-ND | Quad High-Cutput WB Op Amp 2.25 1.80 1.35 TLC27M2AIP 296-7402-5-ND Dip 102 85 68 
TLOO85IDR 296-7294-1-ND Quad High-Output WB Op Amp 2.25 1.80 1.35 TLC27M2BCD 296-7403-5-ND Dual Precision Qo Amp... ‘SOP 1.14 95 76 
TLOOSSIDR 296-7294-2-ND | Quad High-Qutput WB Op Amp .. 2880.00/2,500 (Continued) 
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Tal Digi-Key Price Each intl Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 +100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TLC27M2BCP 296-7404-5-ND _| Dual Precision Qo Amp. 11495 7e TLO74AID 296-7357-5-ND —_| Quad Precision Qp Amp... 123 1.03 82 
TLC27M2BID 296-7405-5-ND —_| Dual Precision Qp Amp. 123 103 82 TLC274AIN 296-7358-5-ND —_| Quad Precision Qp Amp. 123 1.03 82 
TLO27M2BIP 296-7406-5-ND —_| Dual Precision Qp Amp. 123 103 .82 TLO274BCD 296-7359-5-ND —_| Quad Precision Qp Amp. 135 113 90 
TLC27M20D 296-1321-5-ND —_| Dual Precision Op Amp 78 65 52 TLO274BCN 296-7360-5-ND —_| Quad Precision Qp Amp. 135 113 90 
TLC27M20DR 296-1321-1-ND __| Dual Precision Op Amp 81.6854 TLO274BID 296-1312-5-ND _| Quad Precision Qp Amp . 144 120 96 
TL@7M20DR 296-1321-2-ND _| Dual Precision Qp Amp 845.00/2,500 TL@74BIDR 296-1312-1-ND —_| Quad Precision Qp Amp . 147 123 98 
TLC27M20P 296-1836-5-ND Dual Precision Qp Amp... 78 65 2 TLC274BIDR 296-1312-2-ND Quad Precision Qp Amp . 1560.00/2,500 
TL@27M2CPWR 296-7407-1-ND Dual LP Prec. Single-Supply Cp Amp 81 68 4 TLC274BiIN 296-7361-5-ND Quad Precision Op Amp . 144 120 96 
TLC27M2CPWR 296-7407-2-ND Dual LP Prec. Single-Supply Op Amp. 692.00/2,000 TLO274cD 296-1313-5-ND —_| Quad Single-Supply Qp Amp . yg G2 
TLO27M2ID 296-1322-5-ND__| Dual LP Prec. Single-Supply Qp Am 87 73S TLC2740DR 296-1313-1-ND | Quad Precision Op Amp . ‘993 #478 62 
TLee7M2IDR 296-1322-1-ND _| Dual LP Prec. Single Supply Op Am 87 B38 TLC@74CDR 296-1313-2-ND | Quad Precision Qp Amp . 1007.50/2,500 
TLO27M2IDR 296-1322-2-ND —_| Dual LP Prec. Single-Supply Op Am 942.50/2,500 TLC2740N 296-1826-5-ND | Quad Precision Op Amp. 8 78 62 
TECeTMelre 296-7408-5-ND) | Dual LP Prec. Single-Supply Op Am iv i TLC2741D 296-1314-5-ND | Quad Precision Op Amp . 1.02 85 68 
oe eae yeyoummg Dua LP Prec. Single Supply Cp Amp. sO ae TLO2741DR 296-1314-1-ND | Quad Precision Op Amp 105 88 70 
TUCEAVIEMD) 296-7410-5-ND __| Dual LP Prec. Single Supply Op Am SSE ORE TLC274IDR 296-1314-2-ND _| Quad Precision Op Amp . “1105,00/2,500 
TLG27M4ACD Eee Ud Precision Cp Amp... ie LS TLO7AIN 296-7362-5-ND | Quad Single Supply Op Amp. 102. 85 68 
TLC27M4AQN 296-7412-5-ND ‘| Quad Precision Qo Amp 114 95 76 TLCe74MD 296-7360-5-ND | Quad Single-Supply Op Am Bh Ge) tek 
TLC27M4AID 296-7413-5-ND | Quad Precision Qp Amp 123 103 .82 TLe77cD See Cd Pr ge pid cu Wy yer ies oh 68 
TLC27M4AIN 296-7414-5-ND ‘| Quad Precision Qp Amp... 123 103 .82 ‘ecision Single Supply Cp : : ; 
TLC27MABCD 296-7415-5-ND__| Quad Precision Op Amp... 1.35 1.13.90 | Tcr7cp peace mem Ova Precision Cp Amp. Ved ee ae 
TLC7M4BON 296-7416-5:ND | Quad Precision Op Amp 135 113 90 eel oe Dual Precision Op Amp . ef ESB OS 
TLC27M4BID 296-7417-5-ND Quad Precision Qo Amp 144 120 6 TLC277IP 296-7365-5-ND Dual Precision Single-Supply Op Amp..... 8-Dip 1.73 1.38 1.04 
TLC27M4BIN 296-7418-5-ND | Quad Precision Qo Amp 144 120 96 TLO2790D 296-7366-5-ND —_| Quad Prec. Single-Supply Op Amp.......1 218 1.74 1.31 
TLC27M40D 296-1837-5-ND —_| Quad Precision Qp Amp .. 1450C 93 78 62 ‘TLC2790N 296-7367-5-ND —_| Quad Prec. Single-Supply Qp Amp 218 1.74 1.31 
TLO27M40N 296-7419-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Qo Amp....14-Dip «938.7862 TL@2791D 296-1315-5-ND Quad Prec. Single-Supply Qo Amp 240 1.92 1.44 
TLO7MACPWR 296-7420-1-ND | Quad LP Prec. Single Supply TLO79IDR 296-1315-1-ND __| Quad Prec. Single-Supply Oo Amp 240 1.92 1.44 
Op Amp... 93 7B 62 TLC2791DR 296-1315-2-ND | Quad Prec. Single-Supply Oo Amp 3072.50/2,500 
TLC27M4CPWR 296-7420-2-ND —_| Quad LP Preo. Single-Supply TLC279IN 296-7368-5-ND —_| Quad Prec. Single-Supply Oo Amp 240 1.92 1.44 
QAmp.. 1 824.00/2,000 TLC1078CD 296-10231-5-ND | Dual Micropower Low Voltage Qp Am 432 346 2.69 
TLO27MAID 296-7421-5-ND __| Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp...14-SOP 1.02.85 68 TLC1078CP 296-10232-5-ND | Dual Micropower Low Voltage Qp Amp..... 432 346 269 
TLO27M4IN 296-7422-5-ND Quad LP Prec. Single-Supply Qo Amp....14-Dip 1.02.85 68 TLC1078ID 296-10233-5-ND__| Dual Micropower Low Voltage Qp Amp. . 475 3.80 2.96 
TLC27M4IPWR 296-7423-1-ND —_| Quad LP Prec. Single-Supply TLC10781P 296-10234-5-ND | Dual Micropower Low Voltage Op Amp. 475 3.80 296 
OPAMP... es eeee seer eeeteees 1 1.05 88  .70 TLC1079CD 296-10235-5-ND | Quad Micropower Low Volt. Qp Amp... 534 428 3.61 
TLC27M4IPWR 296-7423-2-ND —_| Quad LP Prec. Single-Supply TLC10790N 296-10236-5-ND | Quad Micropower Low Volt. Qp Amp. 534 4.28 3.61 
Op Amp... 14 904.00/2,000 TLC10791D 296-10237-5-ND | Quad Micropower Low Volt. Qo Amp. 588 4.71 3.97 
se Me enel Pees ain ae ie ihe anole Supply o a = Vee 88 TLC10791N 296-10238-5-ND _| Quad Micropower Low Volt. Qp Amp. 5.88 4.71 3.97 
- 4 ‘ec. Single-Supply 4 4 4 7 ial 
TLce7M70DR 296-1323-2-ND | Dual LP Prec. Single Supply Qp Am 1985,00/2,500 THAD, OM oy Nee meni . ae yess 
ihe p... 30 3.44 268 
TA, pas ae ieee ne oan 1s ve qian TL@2201AMD 296-7054-5-ND —_| Low Noise Precision Qp Amp 448 359 279 
se poate: fl LP Prec. Single Supply Gp Amp. weeeh Nees) TLC22010D 296-2425-5-ND _| Low Noise Precision P/R Op Amp 331 265 206 
Tec elects Sotibae Sao Spy Op Amp: 1.73 1.38 1.04 TLC22010P 296-10241-5-ND _| Low Noise Precision F/R Op Amp . 331 265 2.06 
. Single-Supply Op Amp. 218 174 1.31 - = 
TLC27MSCN 296-7427-5-ND | Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp. 218 174 1.31 TL@22011DR 296-706 1-1-ND) | Low Noise Precision FR Cp Amp Sue) Ge ei 
TLC27M9ID 296-7428-5-ND | Quad LP Prec. Single-Supply Cp Amp. 240 192 1.44 TL@2201IDR 296-706 1;2,ND 7 | Low Noise Precision F/R Cp Amp SHASY SED 
TLC27M9IN 296-7429-5-ND _| Quad LP Prec. Single-Supply Op Amp... 240 1.92 1.44 Tent iP aes ine Nae Besar ie o foe a ao ae 
TLC51ACD 296-10243-5-ND | Programmable Low Power Op Amp ... 208 1.66 1.25 ‘ ay : : : ; 
TLO251 ACP 296-10244-5-ND _| Programmable Low Power Qp Amp 2.08 166 1.25 TLGz2202ACD 296;7063:5:ND "| Dual Low Noise Precision Cp Amp MS 
TLC251BCP 296-10245-5-ND —_| Programmable Low Power Op Amp 225 1.80 1.40 TLC2202AID 296-7065-5-ND Dual Low Noise Precision Qo Amp 5.46 4.37 3.69 
TLC2510D 296-10246-5-ND | Programmable Low Power Op Amp 1.73 1.38 1.04 TLC22020D 296-1807-5-ND Dual Low Noise Precision Op Amp .. 473 3.78 2.94 
TLC251CP 296-10247-5-ND __| Programmable Low Power Op Amp... 1.73 1.38 1.04 TLC2202IP 296-7073-5-ND Dual Low Noise Precision R/R Op Amp.... 5.20 4.16 3.24 
TLO252ACD 296-10248-5-ND | Dual Low Power Op Amp .... 268 2.15 1.67 TLO2252A1D 296-7074-5-ND | Dual Rail-to-Rail bp AMP....-.s-eseseeees 163 1.30 98 
TLC252B0D 296-10249-5-ND | Dual Low Power Op Amp . 3.24 260 2.02 TLO@252A1P 296-7075-5-ND__| Dual Rail-to-Rail Qp Amp... . 1631.30.98 
TLC252B0P 296-10250-5-ND | Dual Low Power Qp Amp. 3.24 260 2.02 TL@2252AIPWR 296-7076-1-ND —_| Dual Rail-to-Rail Qo Amp 165 132 99 
TLC2520D 296-10251-5-ND | Dual Low Power Op Amp . 248 1.98 1.49 TLO@2252AIPWR 296-7076-2-ND —_| Dual Rail-to-Rail Qo Amp 1690.00/2,000 
TLCe52cP 296-10252-5-ND _| Dual Low Power Qp Amp. 248 1.98 1.49 TLO2252A0D 296-7077-5-ND —_| Dual Rail-to-Rail Qp Amp... io 114 86 
TLC252CPWR 206-10253-1-ND | Dual Low Power Qp Amp. 225 180 1.40 TLC22520D 296-7078-5-ND —_| Dual Rail-to-Rail Micropower Qp Amp... 4.00 75 
TLC252CPWR 296-10253-2-ND | Dual Low Power Qp Amp. 2574.00/2,000 TLC2252CP 296-7079-5-ND__| Dual Rail-to-Rail Micropower Op Amp... 1.00.75 
TLC254ACD 296-2902-5-ND LincMOS Quad Op Amp 3.74 2.99 2.33 TLC2252ID 296-7080-5-ND Dual Rail-to-Rail Micropower Op Amp. . 110 83 
TLC254ACN 296-2903-5-ND LincMOS Quad Op Amp 3.74 2.99 2.33 TLo2252IP 296-7081-5-ND —_| Dual Rail-to-Rail Micropower Op Amp 110.83 
TLO254B0D 296-2904-5-ND__| LincMOS Quad Op Amp .. 450 3.60 2.80 TLC22520D 296-7082-5-ND | Dual Rail-to-Reil Micropower Op Amp. ... 110 83 
TLO254B0N 296-2905-5-ND —_| LincMOS Quad Op Amp... 450 3.60 2.80 TLO2254A1D 296-7083-5-ND 1.58 1.19 
TLCRSAON 296-2007 SND _ | LincMOSGuexl Gp Amp a1 249 tea | TSA eee oo 
ree ne Pp e : TLC2254AIPWR 296-7085-1-ND 1.58 1.19 
TLO254ID 296-2908-5-ND | LincMOS Quad Op Amp .. 342 274 2:13 TLOZ254AIPWR 296-7085-2-ND 2054 .00/2,000 
TLO271ACD 296-7338-5-ND___| LP Programmable Op Amp iS mn 7SeSS TLC@254A0D 296-7086-5-ND | Quad ail-to-Feil Op Amp. 200 160. 120 
TLC271ACP 296-7339-5-ND —_| LP Programmable Qp Amp . . 87 7358 TLC2254CD 296-1300-5-ND —_| Quad R/R Micropower Cp Amp. 150 1.20 .90 
TIA See asteinn ib Hcl ae a a is TLC2254CDR 296-1300-1-ND __| Quad R/R Micropower Op Amp... 1.53 1.22 92 
TLCe71BCD aM LP Prooremmeblo & Amp : : TLC22540DR 296-1300-2-ND | Quad RR Micropower Op Amp. 1920.00/2,500 
grammable Qo Amp 1.05 88 70 
TL@71BID 296-7344-5-ND _| LP Programmable Op Amp... 1141.93.74 TLO22540N 296-7088-5-ND | Quad R/R Micropower Cp Amp ied a) 20 
TLO@2254CPWR 296-7089-1-ND —_| Quad F/R Micropower Op Amp. 153 1.22 92 
eer Eg aes 6S Programmable Cp Amp... ie ae TLC2254CPWR 296-7089-2-ND —_| Quad YR Micropower Op Am 1560.00/2,000 
TLCe710D 296-1308-5-ND | LP Programmable Qp Amp . 96 72 54 acoseaiD) aPC Qui Low Po ae ye s 3 ea 68 
TLC271CDR 296-1308-1-ND —_| LP Programmable Qp Amp . 96 72 54 s ow Power Cp Amp... : z s 
TL@271CDR 296-1308-2-ND LP Programmable Op Amp . 780.00/2,500 TLO@22541DR: 296-1301-1-ND Quad Low Power Op Amp . 1.68 134 1.01 
TL@271BCP 296-7343-5-ND LP Programmable Qp Amp 1.05 88 70 TLC22541DR 296-1301-2-ND Quad Low Power Op Amp . 2112.50/2,500 
TLO71CP 296-1820-5.ND | LP Programmable Op Amp 96.72 5A TLO2254IN 296-7090-5-ND | Quad Rail-to-Rail Micropower Op Amp...14-Dip 1.65 1.32.99 
TLO271ID 296-1821-5-ND LP Programmable Qp Amp . 78 65 52 TLC22540D 296-7091-5-ND Quad Rail-to-Rail Micropower Op alien -14SO0P 193 1.54 1.16 
TL@271IDR 296-1821-1-ND LP Programmable Op Amp . 78 6 52 TL@2262AID 296-7092-5-ND Dual Rail-to-Rail Qp Amp... 1.63 1.30 98 
TLOE71IDR 296-1821-2-ND | LP Programmable Qp Amp . 845.00/2,500 TLO@262AIP 296-7093-5-ND —_| Dual Rail-to-Rail Qo Amp 163 1.30 98 
TLEE7IIP 296-1822-5-ND | LP Programmable Op fe 78 65 52 TLC@2262A0D 296-7094-5-ND —_| Dual Rail-to-Rail Qo Amp 143 114 86 
TLO272ACD 296-1309-5-ND —_| Dual Precision Qp Amp ... 96 80 64 TLC2262CD 296-1302-5-ND —_| Dual Rail-to-Rail Qo Amp... 125 1.00 75 
TLC272ACDR 296-1309-1-ND —_| Dual Precision Op Amp 96 80 64 TLC2262CDR 296-1302-1-ND —_| Dual Rail-to-Rail Qp Amp... 1.25 1.00 75 
TLC272ACDR 296-1309-2-ND —_| Dual Precision Op Amp 1040.00/2, ay TLC2262CDR 296-1302-2-ND _| Dual Rail-to-Rail Qo Amp 1600.00/2,500 
TL@272ACcP 296-7346-5-ND Dual Precision Qp Amp . 96 80 TLC2262CP 296-7095-5-ND Dual Rail-to-Rail Qo Amp 125 1.00 75 
TLO272A1D 296-7347-5-ND__| Dual Precision Op Amp. 1.02.85 s TLC2262CPWR 296-7096-1-ND —_| Dual Rail-to-Rail Qp Amp... 125 1.00 .75 
ee EEN ie recon . Amp. Me B Ss TLO@2262CPWR 296-7096-2-ND —_| Dual Rail-to-Rail Qp Amp... 1300.00/2,000 
i | ecision Pp. : : : TLO22621D 296-7097-5-ND —_| Dual Rail-to-Rail Qo Amp 83 
TLC272BOP 296-7350-5-ND Dual Precision Qp Amp . 1.14 95 76 TLC2262IP 296-7098-5-ND Dual Rail-to-Rail Qo Amp 83 
TLC272B1D 296-7351-5-ND —_| Dual Precision Qp Amp. (20S eB) 3 rani 
TLC272BIP 296-7352-5-ND _| Dual Precision Op Amp. 1.23 103  .82 Teedaln Pe RENG Gud Fat te talepAne . ine 
Ueto erg Shag ome Dual Precision Cp Amp ... Us JD Be TLO2264AIN 296-7101-5-ND | Quad Rail-to-Rail Op Amp. 1.19 
TLC272CDR 296-1310-1-ND | Dual Precision Qp Amp ... 78 65 52 TLc2264A0D 296-7102-5-ND | Quad Rail-to-Rail Cp Amp. 120 
TLC272CDR 296-1310-2-ND —_| Dual Precision Op Amp 845.00/2,500 a 
TLOe720P 296-1824-5-ND —_| Dual Precision Qp Amp. 78 65 «(52 nee Eee iIGS 2 SE Guec Ral to-Rail Op Amp 00) 
TLO2720PSR 296-7353-1-ND __| Dual Single-Supply Qo Amp . 81 68 BA Teenie Fee teTNG ieee oy . py a 
ice a ea oe ey Pe ee 2 0 TLC2264CPWR 296-7105-2-ND | Quad Rail-to-Rail Cp Amp. 1860.00/2,000 
gle-Supply Op Amp 78 65 62 i 
TLC2720PWR 296-7354-1-ND —_| Dual Single Supply Op Amp 816854 | | TLCRGAID Poa yom) ed Ral-to Ral Cp imp. 600 182i 99 
TLC2720PWR 296-7354-2-ND —_| Dual Single-Supply Op Amp 692.00/2,000 Una eve MIDS NOE| Quad Rail-to-Rall Ch Amp. Wes ea! 
TLO2721D 296-1311-5-ND Dual Precision Single-Supply Qp Amp...8-SOC 87.7358 TLC2264CD 296-7108-5-ND —_| Quad Rail-to-Rail Op Amp. 193 1.54 1.16 
TL@721DR 296-1311-1-ND —_| Dual Precision Single Supply Qp Amp...8SOC 87. 73—Ss«CB ‘TLC2272ACD 296-1303-5-ND | Dual Rail-to-Rail Qo Amp ... 150 1.20 .90 
TLC272IDR 296-1311-2-ND Dual Precision Single-Supply Op Amp... .8-SO1C 942.50/2,500 ‘TLC2272ACDR 296-1303-1-ND —_| Dual Rail-to-Rail Qo Amp ... 150 1.20.90 
TLO272IP 296-7355-5-ND Dual Single-Supply Qo Amp . 87 73 58 TLC2272ACDR 296-1303-2-ND Dual Rail-to-Rail Oo Amp .. 1920.00/2,500 
TLC274ACD 296-1825-5-ND _| Quad Precision Qp Amp... 114 95 76 TLC2272A0P 296-7109-5-ND _| Dual Rail-to-Rail Qp AMp......--.seeeeeeee 8-Dip 1.50 1.20 90 
TLO274ACN 296-7356-5-ND __| Quad Precision Qp Amp... 114 95 76 (Continued) 
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Te Digi-Key Price Each Ta Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. u 25 100 
TLO2272ACPWR 296-7110-1-ND —_| Dual Rail-to-Rail Qo Amp. 150 1.20 .90 TLE2021IP 296-10360-5-ND | HS, Low Power Precision Op Amp. ip 132 110 88 
TLC2272ACPWR 296-7110-2-ND —_| Dual Rail-to-Rail Qo Amp. 1560.00/2,000 TLE2021MD 296-10361-5-ND | HS, Low Power Precision Qp Amp 144 1.20 96 
TLC2272A1D 296-1304-5-ND —_| Rail-to-Rail Dual Op Amp . 163 130 98 TLE2022ACD 296-12304-5-ND | Dual HS, LP Precision Qp Amp . 193 154 1.16 
TLC@2272AIDR 296-1304-1-ND | Dual Rail-to-Rail Op Amp .... 165 132 99 TLE2022ACP 296-10362-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Qp Amp . 193 154 1.16 
TL@2272AIDR 296-1304-2-ND _| Dual Rail-to-Rail Op Amp . 2080.00/2,500 TLE2022AID 296-10363-5-ND _ | Dual High Speed, LP Precision Qp Amp... 205 1.64 1.23 
TL@2272AP 296-7112-5-ND _| Rail-to-Rail Dual Qp Amp. 163° 130 98 TLE2022AIP 296-10364-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Qp Amp . 205 164 1.23 
TLC2272AMD 296-7113-5-ND _| Rail-to-Rail Dual Qp Amp. 1.73 138 1.04 TLE2022AMD 296-10365-5-ND | Dual Hgh Speed, LP Precision Cp Amp. 225 180 1.35 
TLC2272ACD 296-7114-5-ND Rail-to-Rail Dual Qo Amp. 143° 1.14 86 TLE2022CD 296-1873-5-ND Dual JFET-Input Qp Amp. 1.28 1.02 7 
TL@22720D 296-1305-5-ND Dual Rail-to-Rail Op Amp . 1.25 1.00 .75 TLE2022CP 296-10366-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Qp Amp... 1.28 1.02 7 
TL@2272CDR 296-1305-1-ND__| Dual Rail-to-Rail Qp Amp . 125 1.00.75 TLE2022ID 296-10367-5-ND _| Dual High Speed, LP Precision Qo Amp... 143 1.14 86 
TLC22720DR 296-1305-2-ND —_| Dual Rail-to-Rail Op Amp . 1600.00/2,500 TLE20221P 296-10368-5-ND | Dual High Speed, LP Precision Qo Amp... 143° 1.14.86 
TL@22720P 296-1812-5-ND —_| Dual Rail-to-Rail Qp Amp o 125 1.00 .75 TLE2022MD 296-10369-5-ND —_| Dual High Speed, LP Precision Qo Amp... 150 1.20 .90 
TLC2272CPWR 296-7115-1-ND —_| Dual Low Noise Rail-to- Rail Amp... 125 100 75 TLED024ACDW 296-10370-5-ND | Quad High Speed, LP Qp Amp... 452 362 282 
TLC2272CPWR 296-7115-2-ND —_| Dual Low Noise Rail-to-Rail Qp Amp 1300.00/2,000 TLEZ024ACN 296-10371-5-ND | Quad High Speed, LP Qp Amp. 452 362 282 
TL.02272ID 296-7116-5-ND__| Dual Low Noise Rail-to-Rail Cp Amp 1.381410 83 TLE2Z024AIDW 296-10372-5-ND _| Quad High Speed, LP Op Amp... 484 387 3.01 
TLc2272IP 296-7117-5-ND _| Dual Low Noise Rail-to-Rail Qp Amp 1.38 1.10.83 TLEZ024AIN 296-10373-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp... 484 387 3.01 
TLC@2272|PWR 296-7118-1-ND _| Dual Low Noise Rail-to-Rail Qp Amp 138 110 83 TLEZ024BVDW 296-10374-5-ND | Quad High Speed, LP Op Amp. 656 525 4.43 
Ce ee aoe an, PSE ygtomeme, | nex — aprOySEND [Git Gt LPG rp 2 28 1s 
Clas cae H 3 é TLE2024CN 296-10376-5-ND | Quad High Speed, LP Qp Amp. 3.02 242 1.88 
TZ ees 20.5. NOE| Dual Low Noise Pail-to-Rall Cp Amp Usa) sl) 8) TLE20241DW 296-10377-5-ND __| Quad High Speed, LP Qp Amp. 3.33267 2.08 
TLC2274A0D 296-1813-5-ND | Quad Low Noise Rail-to-Ral Op Amp...14-SOC 1.83 «1.46 (1.10 TLEDOD4IN 296-10378-5:ND | Quad High Speed, LP Op Amp. 3.33 267 2.08 
TLC@2274ACDR 296-1813-1-ND | Quad Low Noise Rail-to-Rail Op Amp...14-SOC, 1.83. 1.46 1.10 TLEDOOAMDW 296-10379-5-ND | Quad Hi 
igh Speed, LP Qp Amp 335 2.69 2.09 
TLC@2274ACDR 296-1813-2-ND —_| Quad Low Noise Rail-to-Rail Qp Amp... 14-SOIC 2335.00/2,500 TLED027AMD 296-10380-5ND _| Low Noise, High Speed Op Am 497 398 310 
TLC2274A0N 296-7121-5-ND —_| Quad Low Noise Rail-to-Rail Cp Amp....14-Dip 1.83 146 1.10 TLEDe7CcD Bae DN Low Noi may a fats i 1S ub 
TLC2274ACPWR 296-7122-1-ND —_| Quad Low Noise Rail-to-Rail ruses w Noise, High Speed Op Amp ; ; 
ies TLE20270DR 296-10381-1-ND _| Low Noise, High Speed Qp Amp 1.98 1.58 1.19 
S57 : : : TLE2027CDR 296-10381-2-ND | Low Noise, High Speed Qp Amp 2528.00/2,500 
TEEN ZTE enero TLE20271D 296-10383-5-ND _| Low Noise, High Speed Qo Amp 218 1.74 131 
TLC2274AID 296-1814-5-ND | Quad Low Noise Pail-to-Rail Cp Amp...14-SOC. 1.98 1.58 1.19 TLE2027MD peep eco yom LOW Noise, High Speed Cp Amp 225 ie) es 
TLO@2274AIN 296-7123-5-ND | Quad Low Noise Rail-to-Rail QpAmp....14-Dp 1.98 158 1.19 TLE2037CD 296-10386-5:'ND! | Low Noise, High Speed Cp Amp Us thes) bie) 
TLCO274AIPW 296-7124-5-ND ee a : e : TLE20371D 296-10388-5-ND _| Low Noise, High Speed Qp Amp 218 1.74 1.31 
198 158 1.19 TLE2037MD 296-10389-5-ND | Low Noise, High Speed Qp Amp 203 1.62 1.22 
PWR =a TLE2061ACD 296-10390-5-ND | Low Power JFET Qp Amp... 225 180 1.35 
Ten 2B N2S ND 198 158 1.19 TLE2061AID 296-10391-5-ND | Low Power JFET Qp Amp 240 192 1.44 
nezwwewn |r 280 ow (FES See ee 
2054.00/2,000 Z z WE OWE iP : 
TLC2274AMD 296-7126-5-ND 232 186 1.45 TLE2061CP 296-10394-5-ND | Low Power JFET Qp Amp 150 1.20 90 
TLC@2274A0D 296-7127-5-ND | Quad Low Noise Rail-to-Raill Qp Amp...14SOP 2.00 1.60 1.20 TLE2061MD 296-10395-S-ND _| Low Power JFET Qp Amp... 1.33 1.06.80 
TLC2274CD 296-1306-5-ND —_| Quad Low Noise Rail-to-Rail Qp Amp...14SOC 1.50 1.20.90 TLE2062ACD 296-10396-5-ND | Dual Low Power JFET Op Am 218 1.74 1.31 
TLC2274CDR 296-1306-1-ND —_| Quad Low Noise Rail-to-Rail Op Amp...14-SOC 1.53 1.22 92 TLE2062AID 296-10397-5-ND | Dual Low Power JFET Op Am 230 1.84 1.38 
TLC22740DR 296-1306-2-ND —_| Quad Low Noise Rail-to-Rail Op Amp... 14-SOIC 1920.00/2,500 TLE2062AMD_ 296-10399-5-ND_| Dual Low Power JFET Op Amp... 240 1.92 1.44 
TLO22740N 296-7129-5-ND _| Quad Low Noise Rail-to-Rail Qp Amp ....14-Dip 1.50 1.20.90 TLE20620D 296-1341-5-ND | Dual Low Power JFET Cp Amp. 141 1.18 «94 
TLC2274CPWR 296-7130-1-ND_ Quad Low Noise Rail-to-Rail TLE2062CDR 296-1341-1-ND Dual JFET-Input Op Amp... 141° 1.18 94 
153 122 92 TLE2062CDR 296-1341-2-ND | Dual JFET-Input Qp Amp... 1527.50/2,500 
TLC2274CPWR 296-7130-2-ND TLE2062CP 296-10401-5-ND Dual Low Power JFET Op Amp . 141. 1.18 94 
1560.00/2,000 TLE2062ID 296-10402-5-ND | Dual Low Power JFET Op Am| 1.30 1.04 78 
TLC@22741D 296-7131-5-ND _| Quad Low Noise Rail-to-Rail Qp Amp .... 165 132 99 TLE2062|P 296-10403-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp . 130 1.04 78 
TL@22741N 296-7132-5-ND | Quad Low Noise Rail-to-Rail Qp Amp... 165 132 99 TLE2062MD 296-10404-5-ND | Dual Low Power JFET Op Amp.. 145 116 87 
TLO@2274|PWR 296-7133-1-ND Ra TLE2064ACD 296-10405-5-ND | Quad Low Power JFET Cp Amp 452 362 2.82 
168 1.34 1.01 TLEZ064ACN 296-10406-5-ND | Quad Low Power JFET Cp Amp 452 362 2.82 
TLC@2274IPWR 296-7133-2-ND TLE2064AID 296-10407-5-ND _ | Quad Low Power JFET Cp Amp 484 387 3.01 
1716.00/2,000 TLE2064AMD 296-10408-5-ND — | Quad Low Power JFET Qp Amp 367 294 2.29 
TL@2274MD 296-7134-5-ND —_| Quad Low Noise Rail-to-Rail Qp Amp .... 238 190 1.43 TLE20640D 296-10409-5-ND | Quad Low Power JFET Cp Amp 3.02 242 1.88 
TLC@22740cD 296-7135-5-ND —_| Quad Low Noise Rail-to-Rail Qp Amp...14SOP 1.93 1.54 1.16 TLEZ064CN 296-10410-5-ND | Quad Low Power JFET Cp Amp 3.02 242 1.88 
TLV2370IDBVR 296-12617-1-ND | Single Supply, R-R, I/O, Op Amp TLE2064ID 296-10411-5-ND | Quad Low Power JFET Cp Amp 3.33 267 2.08 
with Shutdown NEW!.............. SOr-236 135 113 90 TLEZ064IN 296-10412-5-ND _ | Quad Low Power JFET Cp Amp 3.33 267 2.08 
TLV2370IDBVR 296-12617-2-ND ae Ean DRE Op Amp 1eRGaTeA TLE2064MD 296-10413-5-ND | Quad Low Power JFET Qp Amp ... 257 2.06 1.60 
wi lown .00/3, TLE2071ACD 296-10414-5-ND 210 168 1.26 
TLC2652AP 296-1818-5-ND | Chopper Op Amp . 5.04 4.04 3.14 TLE2071ACP 296-10415-5-ND 210 1.68 1.26 
TLC2652AC-8D 296-7316-5-ND _| Adv Prec. Chopper- Op Amp. 466 373 2.90 TLEZO71AID 296-10416-5-ND 2 223 178 1.34 
Teo pees ee Boe Gee aie o pie oo ae oa TLE2071AIP 296-10417-5-ND _| Low Noise, High Speed JFET Op Amp... 223 1.78 1.34 
2AON F sad ‘ec. Chopper-Stabili ID... a . 4 7 7 
TLc26s24cP 296-7318-5-ND__| Adv Prec. Chopper-Stabilized Qp Amp 466373 290 | Teeyrce Pe NE nt Nine en eel her ae, Perea 
TLC2652AI-8D 296-7319-5-ND Adv Prec. Chopper-Stabilized Op Amp... 5.04 4.04 3.14 TLE2071ID 296-10420-5-ND $i 1.53 1.22 92 
TLO2652AIN 296-7320-5-ND _| Adv Prec. Chopper-Stabilized Qo Amp 5.04 4.04 3.14 TLEZO71IP 296-10421-5-ND | Low Noise, High Speed JFET Op Amp 153° 1.22 92 
TLC2652C-8D 296-7321-5-ND _| Precision Chopper-Stabilized Op Amp. 387 310 241 TLED072ACD 296-10422-5-ND __| Dual LN, High Speed JFET Qp Amp 277 222 173 
TLC2652CN 296-7322-5-ND _| Precision Chopper-Stabilized Op Amp. 387 310 2.41 Ria 
TeeescP 296 7523.5ND__| Pression Chopper Sablzed Op AND emi | eg 2 WN Hon one er cpa. Bir 2a 73 
TLC2652I-8D 296-7324-5-ND _| Precision Chopper-Stabilized Qo Amp. 4.25 341 2.65 TLE2072CD 296-1342-5-ND | Dual LN, High Speed JFET Qp Amp 193 154 116 
nasa |BeREESID [pram Gomme mum are SSE 8S 28 | near §— |as1Se 0 [Dal LN pce TCS 11 28 
TLC2654AC-8D 296-7327-5-ND _| Adv. LN Chopper-Stabilized Qp Amp .. 324 260 202 —— EES Duel LN, High Speed JFET Gp Amp 264,002,500 
TLC2654A0P 296-7328-5-ND _| Adv. LN Chopper-Stabilized Qp Amp .. 324 260 202 TLE20720P 296-10426-5-ND | Dual LN, High Speed JFET Qp Amp 193 154 1.16 
— TLE20721D 296-10427-5-ND | Dual LN, High Speed JFET Op Amp 213 1.70 1.28 
TLO654A1-8D 296-7329-5-ND —_| Adv. LN Chopper-Stabilized Qp Amp .. 351 281 219 TLEDO74ACOW 296-10428-5ND__| Quad LN, High Speed JFET Cp Amp 524 420 354 
TLO2654AIP 296-7330-5-ND —_| Adv. LN Chopper-Stabilized Qo Amp 351 281 219 TLEZO74A0N 296-10429-5-ND__| Quad LN’ High Speed JFET Op Amp. 524 420 354 
TLC2654AQ-8D 296-7331-5-ND | Adv. LN Chopper-Stabilized Op Amp .. 3.26 261 203 9 : ; : 
TLC2654C-8D 296-7332-5-ND —_| Low Noise Chopper-Stabilized Qo Amp. 270 216 1.68 TLEO7AAIDW 26a NORE! Quad LN, Figh Speed JFET Op Amp. SCORES ABER) 
TLO26540N 296-7333-5-ND _| Low Noise Chopper-Stabilized Qp Amp 270 216 1.68 Te aoe Petal ae cpr UN, roe Speed ere mae os pan one 
TLO26540P 296-7334-5-ND __| Low Noise Ghopper-Stabilized O Amp . 270 216 1.68 Tyan Pee NO CoN Leh et erat, seeee 
i -10432- LIN, High Speed JFET Op Am 3.94 3.15 2.45 
TLO2654I-8D 296-7335-5-ND —_| Low Noise Chopper-Stabilized O Amp . 297 238 1.85 TLEDO74IDWW BOGE NOIN Gund 
: pet -10433-5- LIN, High Speed JFET Op Amp. 432 3.46 2.69 
TLCZ654 IP 296-7336-5-ND —_| Low Noise Chopper-Stabilized O Amp . 297 238 1.85 TLEDO74IN Bae ee DN Gad LN Heh ren Ant AD AS BEA 
TLC2654Q-8D 296-7337-5-ND _| Low Noise Chopper-Stabilized Op Amp... 311 249 1.94 rile LN, High Speed JFET Cp : ES 
TLO4501A0D 296-2426-5-ND _| Precision, Rail-to-Rail Qp Amp 3.11 249 1.94 TLE2081ACD 296-10435-5-ND |) High Speed JFET-In Qp Amp. 185 1.48 1.11 
TLOASO1AID 296-10322-5-ND _| High Precision P/R Op Amp 3.38 270 210 TLE2081 ACP 296-10406-5/ND! | High Speed JFET-In Gp Amp . UES: ed tilt 
TLO4501CD 296-10323-5-ND _| High Precision F/R Op Amp 259 207 1.61 Lule Boog a olga cia ‘igh Spead JFET In Cp Amp. Mate ed 
TLO‘5011DR 296-10324-1-ND _| High Precision F/R Op Amp 286 229 1.78 Lola Boog ea cegcmm) (10h Speed JFETIn Cp Amp . TS agi ee 
TLC4501IDR 296-10324-2-ND _| High Precision R/R Op Amp 4000.00/2,500 TLEZ0811D eae SNORE High Speed JFET-In Op Amp. 2s iN) 2 
TLO4502ACD 296-10325-5-ND _| Dual High Precision R/R Op Amp. 443 355 276 TLE2082ACD 296-10440-5-ND | Dual High Speed JFET-In Op Amp 240 1.92 1.44 
TLCASO2AID 296-10326-5-ND _ | Dual High Precision R/R Op Amp . 482 386 3.00 TLE2Z082ACP 296-10441-S-ND —_| Dual High Speed JFET-In Op Amp . 1.60 1.28 96 
TLC4502AMD 296-10327-5-ND | Dual High Precision R/R Op Amp . 313 251 1.95 TLE2082AID 296-10442-5-ND | Dual High Speed JFET-In Op Amp 230 1.84 1.43 
TLC4502A0D 296-10328-5-ND | Dual High Precision R/R Op Amp. 4.07 326 254 TLE2082AIP 296-10443-5-ND | Dual High Speed JFET-In Op Amp . 230 1.84 1.43 
TLO45020D 296-10329-5-ND _| Dual High Precision R/R Op Amp . 3.69 296 2.30 TLE20820D 296-10444-5-ND_| Dual High Speed JFET-In Op Amp 160 1.28 96 
TLO45021D 296-10330-5-ND _| Dual High Precision R/R Op Amp . 407 326 254 TLE2082CP 296-1874-5-ND | Dual High Speed JFET-In Qp Amp. 160 1.28 96 
TLO4502IDR 296-10330-1-ND | Dual High Precision R/R Qp Amp. 4.07 3.26 254 TLE20821D 296-1343-5-ND Dual High Speed JFET-In Op Amp 1.75 1.40 1.05 
TLO4502IDR 296-10330-2-ND | Dual High Precision R/R Op Amp. 5702.50/2,500 TLE20821DR 296-1343-1-ND Dual High Speed JFET-In Qp Amp 1.75 1.40 1.05 
TLO4502MD 296-10331-5-ND | Dual High Precision R/R Op Amp. 250 2.00 1.56 TLE2082IDR 296-1343-2-ND Dual High Speed JFET-In Op Amp 2240.00/2,500 
TLE2021ACD 296-10353-5-ND | High Speed, Low Power Prec. Op 1.50 1.20 .90 TLE20821P 296-10446-5-ND__| Dual High Speed JFET-In Op Amp . 1751.40 1.05 
TLE2021ACP 296-10354-5-ND _| HS, Low Power Precision Qp Amp... 1.50 1.20 90 TLE2084ACDW 296-10447-5-ND | Quad High Speed JFET Op Amp ... 430 344 268 
TLE2021AID 296-10355-5-ND | HS, Low Power Precision Qo Amp. 1.60 1.28 96 TLE2084A0N 296-10448-5-ND | Quad High Speed JFET Op Amp 430 3.44 2.68 
TLE2021AIP 296-10356-5-ND —_| HS, Low Power Precision Qp Amp... 1.60 1.28 96 TLE2Z084CDW 296-10449-5-ND | Quad High Speed JFET Qp Amp 288 231 1.80 
TLE20210D 296-10357-5-ND —_| HS, Low Power Precision Qp Amp... 1.20 1.00 .80 TLE2084CN 296-10450-5-ND — | Quad High Speed JFET Qp Amp.......... 288 231 1.80 
TLE2021CP 296-10358-5-ND | HS, Low Power Precision Qo Amp. 120 100 .80 TLE2084IDW 296-10451-5-ND _ | Quad High Speed JFET Op Amp ........ 315 252 1.96 
TLE2021ID 296-10359-5-ND _ | HS, Low Power Precision Qp Amp... 132 110 88 
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inl Digi-Key Price Each inh Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description il 25 100 
TLE2141ACD 296-10452-5-ND | Low Noise High Speed Op Amp... 180 1.44 1.08 TLV2264IN 296-7455-5-ND | Quad LP Low Voltage R/R Op Amp. 2.38 1.90 1.43 
TLE2141ACP 296-10453-5-ND | Low Noise High Speed Op Amp 180 144 1.08 TLV2264IPWR 296-7456-1-ND | Quad LP Low Voltage R/R Qp Amp... 238 190 1.43 
TLE2141AID 296-10454-5-ND | Low Noise High Speed Op Amp 193 154 1.16 TLV2264IPWR 296-7456-2-ND —_| Quad LP Low Voltage R/R Op Amp... 14-TSSOP 2470.00/2,000 
TLE21410D 296-10455-5-ND | Low Noise High Speed Op Amp 144 120 96 TLv22640D 296-7457-5-ND | Quad LP Low Voltage R/R Op Amp...... 220 1.76 1.32 
TLE21410P. 296-10456-5-ND _| Low Noise High Speed Op Amp 144 120 96 TLV2302IDGKR 296-12307-1-ND _| Qp Amp with O/C Comparator .. 2.00 1.60 1.20 
TLED1411D 296-10457-5-ND _| Low Noise High Speed Op Amp. 133° 1.06 80 TLV2302IDGKR 296-12307-2-ND | Qp Amp with O/C Comparator 2560.00/2,500 
TLE2141IP 296-10458-5-ND | Low Noise High Speed Op Amp ... 133 1.06 80 TLV2302IDR 296-10513-1-ND | Cp Amp with O/C Comparator 200 1.60 1.20 
TLE2142A0D 296-10459-5-ND | Dual High Speed Precision Qp Amp. 281 225 1.75 TLV2302IDR 296-10513-2-ND | Qp Amp with O'C Comparator 2560.00/2,500 
TLE2142AID 296-10461-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp. 297 238 1.85 TLv2302|P 296-10514-5-ND | Qp Amp with O'C Comparator .. 2.00 1.60 1.20 
TLE2142AMD 296-1875-5-ND Dual High Speed Precision Qp Amp. 263 211 1.64 ‘TLV2304IDR 296-10515-1-ND | Dual Op Amp with Dual 
TLE21420D 296-10463-5-ND _ | Dual High Speed Precision Qp Amp. 180 144 1.08 OC Comparator... sevens ae) IES es 
TLE21420P 296-10464-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp 180 1.44 1.08 ‘TLV2304IDR 296-10515-2-ND | Dual Qp Amp with Dual 
TLE2142CPWR 296-10465-1-ND | Dual High Speed Precision Qp Amp. 1.80 1.44 1.08 OC Comparator .....-.. ee eeeeeeeee z 3275.00/2,500 
TLE21420PWR 296-10465-2-ND _ | Dual High Speed Precision Qp Amp. 1872.00/2,000 TENZSOAIN 296-12041-5-ND | Dual Op Amp with Dual 
TLE2142ID 296-10466-5-ND _| Dual High Speed Precision Op Amp....... 1.98 158 1.19 TNS Fa eine Preh pog darth Fa 234 1.88 1.46 
TLE2142|P 296-10467-5-ND | Dual High Speed Precision Qp Amp ... ip 1.98 1.58 1.19 ae Balok Con oy 234 188 146 
TLE2142MD 296-10468-5-ND | Dual High Speed Precision Op Amp. 1.78 142 1.07 PPO snensteatstndteonons : : : 
TLE2144ACN 296-10469-5-ND 549 440 342 TLV2304IPWR 296-10516-2.ND | Dual Op Amp with Dual 
TLE2144AIN 296-10470-5-ND 520 416 351 oc Comparator eres rece epee recor 2652.00/2,000 
TLED144CDW 296-10471-5-ND__| Quad High Speed Precision Op Amp ... 367 294 229 TLv23221D 296-7458-5-ND —_| Dual Low Volt. Micropower Op Amp......- 183 1.46 1.10 
; TLV2322|P 296-7459-5-ND | Dual Low Volt. Micropower Cp Amp. 183 1.46 1.10 
TLE2144CN 296-10472-5-ND | Quad High Speed Precision Qo Amp 367 294 229 TLV2322|PWR 296-7460-1.ND _| Dual Low Volt. Micro 
: i power Op Amp... 1.83 1.46 1.10 
TLE21441IDW 296-10473-5-ND | Quad High Speed Precision Qo Amp 403 323 251 - 
TLEDIA4IN 296-10474-5.ND _| Quad High Speed Precision Op Amp . 394 315 245 TLV2322IPWR 296-7460-2-ND | Dual Low Volt. Micropower Cp Amp. .. 1898.00/2,000 
TLEW44MDWw 296-10475-5.ND__| Quad High Speed Precision Op Amp 340 272 212 TLV23241D 296-7461-5-ND | Quad Low Volt. Micropower Op Amp. 238 1.90 1.43 
TLE t61ACD 296-10476-5-ND__| Low Power JFET Op Am 163 1c) Le TLV2324IN 296-7462-5-ND —_| Quad Low Volt. Micropower Cp Amp. 238 1.90 1.43 
De : : 2 TLV2324|PW 296-7463-5-ND | Quad Low Volt. Micropower 
TLEZ161AID 296-10478-5-ND | Low Power JFET Qp Amp. 2.00 1.60 1.20 Op Amp... “44-TSSOP 238 190 1.43 
a | feof ee 
S ; ; ; Op Amp 238 190 1.43 
TLS1233N 296-10491-5-ND _| Wide Band Video Preamp System 1.78 142 1.07 4 
TLV27L11DBVR 296-12228-1-ND__ | 1-Ch., R-R, Output Qo Amp NEW! 111.9874 esas) ath ore ares Volt. Micropower Damar IT 
TLV27L1IDBVR 296-12228-2-ND | 1-Ch., R-R, Output Qo Amp NEW! 1599.00/3,000 TLV23321D 296-7465-5-ND Dual LP Low Voltage Qp Amp .. 178 142 1.07 
TVe71 IDR 296-12229-1-ND | 1-Ch., BR, Output Op Amp NEW! Wade: TLv23321P 296-7466-5-ND | Dual LP Low Voltage Op Amp 178 142 1.07 
TLVe7LAIDR 296-12229-2-ND | 1-Ch., BR, Output Op Amp NEW! 1932.50/2,500 TLV23321PWR 296-7467-1-ND | Dual LP Low Voltage Op Amp. 1.78 1.42 1.07 
vere 206, 12280;1-ND)) 2-Ch., Fe, Output Cp Amp NEW, i eee ee LV2332IPWR 296-7467-2-ND _| Dual LP Low Voltage Cp Amp 1846,00/2,000 
aeons 296712230;2:ND | 2-Ch., FeR, Output Cp Amp NEW UgeneU eh TLV23341D 296-7468-5-ND | Quad LP Low Voltage Cp Amp 2.48 1.98 1.49 
TLV271ID 296-12300-5-ND | SS0U/A/Ch. 3MHz R/R Qut Cp Amp 99° 8366 TLV2334IN 296-7469-5-ND __| Quad LP Low Voltage Op Amp 2.48 1.98 1.49 
TLV27210GR 296-11946-1-ND | 2-Ch. Rail-to-Rail Out Op Amp. LOSE 02 TLV23341PWR 296-7470-1-ND | Quad LP Low Voltage Op Amp . 248 1.98 1.49 
TLV272IDGKR 296-11946-2-ND | 2-Oh. Rail-to-Rail Out Qo Amp. 1170.00/2,500 TLV2334|IPWR 296-7470-2-ND —_| Quad LP Low Voltage Cp Amp . 2574.00/2,000 
TLV272|DR 296-10655-1-ND | 2-Channel Rail-to-Rail Qut Qo Amp. 108 = 90 72 TLV2341ID 296-7471-5-ND —_| Low Voltage Programmable Qp Amp.....8-SOP 1.68 1.34 1.01 
TLV272IDR 296-10655-2-ND_| 2-Channel Rail-to-Rail Qut Qp Amp. 1170.00/2,500 TLV2341IP 296-7472-5-ND —_| Low Voltage Programmable Qp Amp......8-Dip 1.68 1.34 1.01 
TLV274CPWR 296-12286-1-ND | 3MHz R/R Out Cp Amp NEW. 123103 82 TLv23421D 296-7473-5-ND _| Dual Low Voltage High-Speed Qp Amp...8-SOP 1.78 1.42 1.07 
TLV274CPWR 296-12286-2-ND | 3MHz F/R Out Op Amp NEW 1090.00/2,000 TLV2342IP 296-7474-5-ND | Dual Low Voltage High-Speed Op Amp....8-Dip 1.78 1.42 1.07 
TLV2741DR 296-11981-1-ND | Quad 3MHz Rail-to-Rail TLV23441D 296-7475-5-ND —_| Quad Low Volt. High-Speed Op Amp....14-SOP 248 1.98 1.49 
Output Op Amp ...... 1.29 1.08 86 TLV23441N 296-7476-5-ND —_| Quad Low Volt. High-Speed Qp Amp. 248 198 1.49 
TLV274IDR 296-11981-2-ND pee | ne oe Lee ey ae ee Hg fll y @ pa Bs ; e a = 
a Ue, z ig formance p § : i 
TLV274IPWR 296-11982-1-ND | Quad 3MHz Rail-to-Rail TLV23621D 296-10525-5-ND | Dual High Performance Qp Amp 108 90 72 
Output Qp Amp 1.29 108 86 TLV2362P 296-10526-5-ND | Dual High Performance Op Amp... 108 90 72 
TLV274IPWR 296-11982-2-ND | Quad 3MHz Rail-to-Rail TLV2362IPWR 296-10527-1-ND | Dual High Performance Op Amp... 108 9 72 
Output Op AMP 2... eeeeeeeeeeeeee 1144.00/2,000 TLV2362IPWR 296-10527-2-ND | Dual High Performance Op Amp... 958.00/2,000 
TLV22110DBVR 296-10500-1-ND _| Low Noise, LP, Rail-to-Rail Qo Amp. 117 98 78 TLV2370IDR 296-12298-1-ND | 550yA/Channel 3MHz RVR In/Out 
TLV22110DBVR 296-10500-2-ND —_ | Low Noise, LP, Rail-to-Rail Qo Amp... SOT-23-5 1521.00/3,000 Op Amp with Shutdown ..........----++ 1.35 113 90 
TLV2211IDBVR 296-10501-1-ND | Low Noise, LP, Rail-to-Rail Qo Amp... 120 100 .80 TLV2370IDR 296-12298-2-ND | 550uA/Channel 3MHz PVR In/Out 
TLV2211IDBVR 296-10501-2-ND | Low Noise, LP, Rail-to-Rail Qo Amp. 1560.00/3,000 Op Amp with Shutdown ......0....026. 8-SOIC 1462.50/2,500 
TLV2221CDBVR 296-10504-1-ND | Rail-to-Rail Qo Amp. (i788 re TLV23701P 296-12217-5-ND | 550yA/Channel 3MHz YR In/Out 
TLV2221CDBVR 296-10504-2-ND | Rail-to-Rail Qo Amp. 1521.00/3,000 Cp Amp with Shutdown NEW!.......... 8Dip 1.35 113 90 
TLV2231CDBVR 296-12189-1-ND | Low Power R-ROp Amp NEW 117 9878 ‘TLV2371IDR 296-12299-1-ND | 550,A/Ohannel 3MHz P/R In/Out 
TLV2231CDBVR 296-12189-2-ND | Low Power R-R Cp Amp NEW! 1521.00/3,000 Op Amp with Shutdown.............++ 8SOC 1.23 1.03 82 
TLV2231IDBVR 296-10505-1-ND _ | Rail-to-Rail Qo Amp. 120 1.00 .80 TLV2371IDR 296-12299-2-ND | 550,1A/Ohannel 3MHz P/R In/Out 
LV2231 IDBVR 296-10505-2-ND | Rail-to-Rail Qo Amp. 1560.00/3,000 Op Amp with Shutdown ...........0+++ 8-SOIC 1332.50/2,500 
TLV2241IDBVT 296-10506-1-ND _| Micropower R-to-R Op Am) 140 1.12 84 ‘TLV23711P 296-12218-5-ND | 550,A/Ohannel 3MHz P/R In/Out 
7 : Qp Amp with Shutdown NEW! 1.23 1.03 82 
TLV2241IDBVT 296-10506-2-ND | Micropower R-to-R Qp Amp ... 196.00/250 ‘ : : 
TLV2241 IDR 296-10507-1-ND _| Micropower P-to-R Op Amp 140 112 84 TLV2372IDR 296-10528-1-ND__| Dual 3MHz R-RI/OQp Amp . 1.25 1.00 75 
TLV2241IDR 296-10507-2-ND _| Micropower R-to-R Op Amp 1792.00/2,500 TLV2372|DR 296-10528-2-ND | Dual 3MHz R-RI/OOQp Amp . 1600.00/2,500 
TLV2241 IP 296-10508-5-ND _ | Micropower R-to-R Op Amp. 140 112 84 TLV2372P 296-12219-5-ND | Dual 3MHz R-R1/OOp Amp NEW! 1.25 1.00 75 
TLV2242IDGKR 296-10509-1-ND _| Dual Micropower R/R Op Amp 2.00 1.60 1.20 TLV23731DR 296-10529-1-ND Dual Kal lie OQ Amp ago aes 
TLV2242IDGKR 296-10509-2-ND | Dual Micropower R/R Qp Amp 2560.00/2,500 ies Ee eraser taeite? : : : 
TLv22421DR 296-10510-1-ND | Dual Micropower R/R Cp Amp. 200 160 1.20 ae Bee ileseeAND ra SHA ‘OCp Amp Fee oenn 
TLV2242IDR 296-10510-2-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 2560.00/2,500 J tC snes ee 
TLV2244IDR 296-10511-1-ND | Quad Micropower R/R Op Amp. 234 188 1.46 TLV23731N 296-12220-5-ND me aaa Neue ie ie ca 
TLV2244IDR 296-10511-2-ND _ | Quad Micropower R/R Op Amp Boose | _.. #§ |. —auememss) With Shuicown MEU... : : : 
THzziPW —[29-05125N0 [uations AAC Arp = ee OO Ree tae 
TLV2252AID 296-7430-5-ND —_| Dual Low Voltage R/R Op Amp 1.78 142 1.07 TLv23741PWR 296-11968-1-ND | Quad 3MHz RIRVOp Amp aie 
p. 148 118 89 
TLV2252AIP 296-7431-5-ND —_| Dual Low Voltage R/R Op Amp 1.78 142 1.07 
TLV2252AIPW 296-7432-5-ND _| Dual Low Volt TLV2374IPWR 296-11968-2-ND | Quad 3MHz R/RV/OQp Amp ... 1534.00/2,000 
lage F/R Op Amp 1.78 142 1.07 
TLV2252ACD 296-7433-5-ND _| Dual Low Voltage R/R Op Amp 1.65 132 99 estas gem) eed OM PR V/OOp Amp Wi es s&s) 
TLV23751DR 296-11969-1-ND | Quad 3MHz Rail-to-Rail I/O 
TLV2252ID 296-7434-5-ND —_| Dual LP Low Volt. RR Op Amp 170 1.36 1.02 Qh Amp with Shutdown......ss.--+e+. 463 130 98 
TLV22521P 296-7435-5-ND —_| Dual LP Low Volt. R/R Qp Amp 1.70 1.36 1.02 TLV23751DR 296-11969-2-ND | Quad 3MHz Rail-to-Rail I/O 
ee Beripal care Cpa WN SE zsnan2s00 
TLV2254AIN 296-7438-5-ND | Quad Low Volt. F/R Qp Amp 248 198 1.49 aie370" Bean foes 163 130 98 
TLV2254AIPWR 296-7439-1-ND —_| Quad Low Volt. R/R Op Amp 248 198 1.49 TLV2375IPWR 296-11970-2-ND | Quad 3MHzRail-to-Ral/O. 2 ; : 
TLV2254AIPWR 296-7439-2-ND | Quad Low Volt. F/R Qp Amp 2574.00/2,000 p Amp with Shutdown..........+.. 1690.00/2,000 
TLV2254AGD 296-7440-5-ND Quad Low Volt. R/R Op Amp 230 1.84 1.38 TLV2375IN 296-12222-5-ND | Quad 3MHz Rail-to-Rail 1/O 
TLV22541D 296-7441-5-ND Quad LP Low Volt. F/R Op Amp. 238 190 1.43 Qp Amp with Shutdown NEW!........ 16-Dip 163 130 .98 
TLVZ254IN 29 1542°5:ND) | Quad LP Low Volt. F/R Cp Amp. . 29819048 TLV23811DBVT 296-12223-1-ND | 1-Channd, P-R, /OQp Amp NEWI...SOT-235 130 1.04 78 
TLV2262AID 296-7443-5-ND Dual Adv. Rail-to-Rail Qo Amp. 1.78 1.42 1.07 TLV2381IDBVT 296-12223-2-ND | 1-Channd,, R-R, /OOp Amp NEW. .SOT-23-5 182.00/250 
TLV2262AIP 296-7444-5-ND Dual Adv. Rail-to-Rail Qo Amp. 1.78 1.42 1.07 TLV2381IDR 296-12224-1-ND | 1-Channel, R-R, /OQp Amp NEW!....8-SOC 1.38 «1.15 92 
TLV2262ACD 296-7445-5-ND Dual Adv. Rail-to-Rail Qo Amp. 165 132 99 TLV2381IDR 296-12224-2-ND | 1-Channel, R-R, I/OQp Amp NEW! ....8-SOIC 1665.00/2,500 
TLV2262ID 296-7446-5-ND Dual LP Low Volt. F/R Op Amp 1.70 1.36 1.02 TLV2382IDR 296-12226-1-ND__| 2-Channel, R-R, /OOp Amp NEW!....8-SOC 1.58 1.26.95 
TLV2262|P 296-7447-5-ND__| Dual LP Low Volt. R/R Op Amp. 1.70 1.36 1.02 TLV2382IDR 296-12226-2-ND | 2-Channel, R-R, I/O Op Amp NEW!....8-SOIC 2272.00/2,500 
TLV2262IPWR 296-7448-1-ND —_| Dual LP Low Volt. RR Op Amp 1.70 136 1.02 TLV24010DR 296-10530-1-ND | Micropower Qp Amp... “SOC 1.80 1.44 1.08 
TLV2262IPWR 296-7448-2-ND | Dual LP Low Volt. R/R Op Amp 1768.00/2,000 TLV2401CDR 296-10530-2-ND | Micropower Qp Am SOIC 2304.00/2,500 
TLV22620D 296-7449-5-ND —_| Dual LP Low Volt. R/R Qp Amp 1.58 126 95 TLV2401IDBVT 296-10531-1-ND | Micropower Cp Amp . S0T-23-5 190 152 1.14 
TLV2264AID 296-7450-5-ND | Quad Adv. Rail-to-Rail Qp Amp. 248 1.98 1.49 TLV2401 IDBVT 296-10531-2-ND _| Micropower Op Amp . SOT-23-5 266.00/250 
TLV2264AIN 296-7451-5-ND Quad Adv. Rail-to-Rail Op Amp. 248 1.98 1.49 TLv2401IDR 296-10532-1-ND | Micropower Op Am 8SOC 190 152 1.14 
TLV2264AlPWR 296-7452-1-ND | Quad Adv. Rail-to-Rail Qo Amp 248 198 1.49 TLV2401IDR 296-10532-2-ND | Micropower Op Am “SOIC 2432.50/2,500 
TLV2264AIPWR 296-7452-2-ND | Quad Adv. Rail-to-Rail Qo Amp. 2574.00/2,000 TLV2401 IP 296-10533-5-ND | Micropower Op Amp... .8Dip 190 1.52 1.14 
TLV2264ID 296-7453-5-ND —_| Quad LP Low Voltage R/R Op Am 238 190 1.43 TLv24020DR 296-10534-1-ND | Dual Micropower R/R Cp Amp. “SOC 2.25 1.80 1.35 
TLV2264IDR 296-7454-1-ND | Quad LP Low Voltage R/R Op Amy 238 190 1.43 TLVv24020DR 296-10534-2-ND _ | Dual Micropower R/R Cp Amp... : 2880.00/2,500 
TLV2264IDR 296-7454-2-ND _| Quad LP Low Voltage R/R Op Amp... 3040.00/2,500 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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Leb Digi-Key Price Eachx ple Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description il 25 100 
TLV2402IDR 296-10535-1-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 238 190 1.43 TLV2454AIPWR 296-10594-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp ... 2652.00/2,000 
TLV2402IDR 296-10535-2-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 3040.00/2,500 TLV2454CD 296-2430-5-ND Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 2.35 188 1.41 
TLv2402IP 296-10536-5-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 238 190 1.43 TLV2454CN 296-10595-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 235 188 1.41 
TLV24040D 296-2427-5-ND | Quad Rail-to-Rail Qo Amp 286 229 1.78 TLV24541D 296-10596-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 248 1.98 1.49 
TLV2404IDR 296-10537-1-ND _| Quad Micropower Op Amp 299 240 1.87 TLV2454IDR 296-10597-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 2.48 1.98 1.49 
TLV24041DR 296-10537-2-ND | Quad Micropower Op Amp 4190.00/2,500 TLV2454IDR 296-10597-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 3167.50/2,500 
TLV2404IN 296-10538-5-ND | Quad Micropower Op Amp 299 240 1.87 TLV2454IN 296-10598-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 248 1.98 1.49 
TLV2404IPWR 296-10539-1-ND | Quad Micropower Qp Amp 299 240 1.87 TLV2454IPWR 296-10599-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 248 1.98 1.49 
TLV24041PWR 296-10539-2-ND | Quad Micropower Op Amp .. 3392.00/2,000 TLV2454IPWR 296-10599-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 2574.00/2,000 
TLV2422AID 296-10540-5-ND __| Dual Micropower R/R Op Amp. 1.75 1.40 1.05 TLV2455AID 296-10600-5-ND _ | Quad, Rail-to-Rail Qp Amp 254 2.04 1.59 
TLV24220D 296-10541-5-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 160 (1.28 96 TLV2455AIDR 296-10600-1-ND —] Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 254 204 1.59 
Tuveizeon§— | 296-10542.2ND | Dud Moropower FIR Op Arp. “oo SRS FER ee 
twaeao” — |aessno Bua iccpone HG Ar oe ee pane 
TLV24220D 29671054-5:ND/ | Dual Micropower F/R Cp Amp. use I ES) TLV2455AIPWR 296-10602-2-ND _| Quad, Rail-to-Rail Qp Amp 2882.00/2,000 
TVesSeND Eg eee Dua Micropower F/R Cp Amp. tris ey ee TLV2455CD 296-2431-5-ND | Quad Rail-to-Rail Cp Amp. 234 188 1.46 
TLV2432AIPWR 296-10546-1-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 1.75 1.40 1.05 TLVDASECN 296-10603-5-ND | Cuiad, Rall-to-Reil Gp Am Be ER ice 
TLV2432AlPWR 296-10546-2-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 1820.00/2,000 TLVDASBCPWR, Be CeTR DM Cued Pail-to Fal Bae, Be ES ce 
TLV2432A0D 296-10547-5-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 153 122 92 4 | Rail-to-Rail Op Amp ; ; s 
TLv24320D 296-10548-5-ND _| Dual Micropower R/R Op Amp. 1.60 128 96 Tagen Been eat fe ea so na 5 rerpeee 
TLV24321D 296-10549-5-ND | Dual Micropower R/R Op Amp. 1.68 1.34 1.01 - p Resto Real p Aim : = : 
TLV24320D 296-10550-5-ND _ | Dual Micropower R/R Op Amp. 145 116 87 TLV24551DR 296-10605-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qp Amp ... 243 1.95 1.52 
TLV2434AIPWR 296-10551-1-ND | Quad R/R Micropower Op Amp 245 196 1.47 TLV24551DR 296-10605-2-ND —_/ Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 3402.50/2,500 
TLV2434AIPWR 296-10551-2-ND | Quad F/R Micropower Op Amp. 2548.00/2,000 ‘TLV2455|N 296-10606-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 243° 195 1.52 
TLV24340D 296-10552-5-ND _| Quad R/R Micropower Op Amp. 223) aiBi 1.34) TLV2455|PWR 296-10607-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 243 1.95 1.52 
TLv2434CPW 296-10553-5-ND | Quad RYR Micropower Op Amp 223 178 1.34 TLV2455IPWR 296-10607-2-ND__| Quad, Rail-to-Rail Qp Amp .. 2754.00/2,000 
TLV2434IDR 296-10554-1-ND | Quad R/R Micropower Op Amp 233 186 1.40 TLV2460AIDR 296-7477-1-ND | LP YR In/Out Op Amp with Shutdown...8S0P 153 122 92 
TLV2434IDR 296-10554-2-ND | Quad R/R Micropower Op Amp 2976.00/2,500 TLV2460AIDR 296-7477-2-ND —_| LP YR In/Out Op Amp with Shutdown ...8-SOP 1952.00/2,500 
TLV2434IPWR 296-10555-1-ND | Quad R/R Micropower Op Amp 233 186 1.40 TLV2460AIP 296-7478-5-ND | LPR/R In/Out Qp Amp with Shutdown....8-Dip 153 1.22 .92 
TLv2434IPWR 296-10555-2-ND | Quad R/R Micropower Op Amp 2418.00/2,000 TLV24600D 296-2432-5-ND | LPR/RIn/Qut Qp Amp with Shutdown...8-SOC 140 112 84 
TLV2442A1DR 296-10556-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Qo Amp... 168 1.34 1.01 TLV24600DR 296-2432-1-ND __| LP /RIn/Qut Op Amp with Shutdown...8-SOC 1.40 1.12 84 
TLV2442AIDR 296-10556-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Qo Amp. 2145.00/2,500 TLV24600DR 296-2432-2-ND | LP R/RIn/Qut Op Amp with Shutdown...8-SOIC 1792.50/2,500 
Teteaew — |eiestet [tg arcrachaw ii ee 
-10558-5- |, Rail-to- ip : : : with Shutdown. .... 140 112 84 
TLV244200 296-10559-5-ND _| Dual, Rail-to-Rail Qo Amp... 153 1.22 92 TLV2460CDBVR 296-7479-2-ND | LPRYRIn/Out Op Amp 
TLv2442|D 296-10560-5-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Qo Amp... 160 1.28 96 with Shutdown. ........000.::::cc0 SOT-23-6 2151.00/3,000 
TLv24420D 296-10561-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Qo Amp. 145 116 87 i 
TLv24420PW 296-10562-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Qo Amp 150 120 90 Teneo 7 Fee NG ip He a o fe with Shutdown ....8-O\p (ica 
TLV2444AlPWR 296-10563-1-ND | Quad Rail-to-Rail Qo Amp 233 1.86 1.40 with Shutdown, SO123-6 148 1418 89 
TLV2444A1PWR 296-10563-2-ND__| Quad Rail-to-Rail Qp Amp... 2418.00/2,000 TLV24601IDBVR 296-7481-2.ND |LPRIRInOutQoAmp : \ 
Loe Fee eS aa rate & pas os ee 1 1 with Shutdown. .........scseceeceees SOT-23-6 2265.60/3,000 
TEAR eM. Epethetetbe e a Bie eee ae TLV2460108 296-7482--ND  [LPR/RIvOut Op Ampwith Shutdown...8SCP 148 1.18 89 
TLv24441DR 296-10566-2ND-_| Quad Fail-to-Rail Co Amp 2848.00/2.500 TLV24601DR 296-7482-2-ND | LPR/R In/Out Op Amp with Shutdown ...8-SOP 1888.00/2500 
TLv2444|PWR 296-10567-1-ND__| Quad Rail-to-Rail Cb Amp... 223° 178. 1.34 TLV24601P 296-7483-5-ND | LPR/R In/Out Qp Amp with Shutdown....8-Dip 148 1.18  .89 
TLV2461AIDR 296-7484-1-ND —_| LP Rail-to-Rail In/Out Qp Amp... 140 112 84 
TLV24441PWR 296-10567-2-ND | Quad Rail-to-Rail Qp Amp... 2314.00/2,000 TLV2461AIDR 296-7484-2-ND | LP Rail-to-RallIn/Cut Op Am AGTDSTD 
TLV2450AID 296-10568-5-ND | Single, Rail-to-Rail Qo Amp. 153 122 92 : : Dis aes 
TLV2450AIDR 296-10568-1-ND _| Single, Rail-to-Rail Cp Amp. 153 1.22 92 ‘TLV2461AIP 296-7485-5-ND —_| LP Rail-to-Rail Ir/Qut Op Amp... 140 1.12 84 
TLV2450AIDR 296-10568-2-ND _| Single, Rail-to-Rail Qo Amp. 1952.00/2,500 ‘TLV2461CD 296-7486-5-ND —_| LP Rail-to-Rail In/Out Qo Amp 128° 102 7 
TLV2450AIP 296-10569-5-ND _| Single, Rail-to-Rail Qp Amp... 153 1.22 92 TLV2461CDBVR 296-7487-2-ND LP Rail-to-Rail In/Out Op Amp 1959.00/3,000 
TLV24500D 296-1884-5-ND _| Low Power Rail-to-Rail Qo Amp 140 1.12 84 TLV2461CDBVT 296-2433-1-ND | LP Rail-to-Rail In/Qut Qp Amp 128 1.02 77 
TLV24500DBVR 296-10570-1-ND _| Single, Rail-to-Rail Qp Amp . 140 112 .84 TLV2461CDBVT 296-2433-2-ND__| LP Rail-to-Rail In/Out Op Amp 178.50/250 
TLV2450CDBVR 296-10570-2-ND _| Single, Rail-to-Rail Qo Amp . 2151.00/3,000 TLV2461CDR 296-7488-1-ND | LP Rail-to-Rail In/Out Qp Amp aioe O27! 
TLV24500P 296-1885-5-ND —_| Low Power Rail-to-Rail Qo Amp 140 112 84 TLV2461CDR 296-7488-2-ND —_| LP Rail-to-Rail In/Qut Qp Amp 1632.50/2,500 
TLv24501D 296-1886-5-ND _| Low Power Rail-to-Rail Qo Amp ... 148 118 89 TLV2461CP 296-7489-5-ND —_| LP Rail-to-Rail In/Out Qp Amp... dies) woe N77: 
TLV2450IDBVR 296-10571-1-ND | Single, Rail-to-Rail Qo Amp . 148 118 89 TLV2461IDBVR 296-7490-1-ND —_| LP Rail-to-Rail In/Out Qp Amp .. 135 1.08 81 
TLV2450IDBVR 296-10571-2-ND _| Single, Rail-to-Rail Qo Amp . 2265.60/3,000 TLV2461IDBVR 296-7490-2-ND _| LP Rail-to-Rail In/Qut Qp Amp 2073.00/3,000 
TLV24501P 296-1887-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Amp 148 1.18 89 TLV2461IDR 296-7491-1-ND LP Rail-to-Rail In/Out Qp Amp. 1.35 1.08 81 
TLV2451AID 296-10572-5-ND _| Single, Rail-to-Rail Qp Amp. 140 1.12 84 TLV2461IDR 296-7491-2-ND —_| LP Rail-to-Rail In/Out Qp Amp... 1727.50/2,500 
TLV2451AIDR 296-10572-1-ND_| Single, Rail-to-Rail Qo Amp. 140 1.12 84 TLV2461IP 296-7492-5-ND —_| LP Rail-to-Rail In/Out Qp Amp... 135 1.08 81 
TLV2451AIDR 296-10572-2-ND _ | Single, Rail-to-Rail Qo Amp. 1792.50/2,500 TLV2462AIDR 296-7557-1-ND _| Dual LP Rail-to-Rail I/O Qp Amp. 198 158 1.19 
TLV2451 AIP 296-10573-5-ND _| Single, Rail-to-Rail Qp Amp. . 140 1.12 84 TLV2462AIDR 296-7557-2-ND Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp. 2528.00/2,500 
TLV24510D 296-1888-5-ND —_| Low Power Rail-to-Rail Qo Am 128 102 77 z 7 ; 
Thain |e ee (nb So, feta pro | ee) beets aa 
TLV24510DR 296-1888-2-ND _| Single, Rail-to-Rail Qo Amp. 1632.50/2,500 TLV2462ACPWR 296-12067-1-ND : 236 «189 «+147 
TLV2451CDBVR 296-10574-1-ND _ | Single, Rail-to-Rail Op Amp . 128 102 7 9. : i , 
TLV24510DBVR 296-10574-2-ND _ | Single, Rail-to-Rail Qo Amp . 1959.00/3,000 Tease Sones Dual LP Rail-to-Rail 0 Cp Arm 1 aeataseme 
. p.. 3 : J 
TLv2451CP 296-1889-5-ND —_| Low Power Rail-to-Rail Qo Am 128 102 7 
TLV24511D 296-1890-5-ND_—_| Low Power Rail-to-Rail Co Amp 128 102 7 TLV2462CDR 296-2434-1-ND | Dual LP Rail-to-Rail /OCp Amp.. 180 144 1.08 
TLV2451 IDR 296-1890-1-ND _| Single, Rail-to-Rail Cp Amp. 135 1.08 81 TLVAGCCUr pee mes Cua LP Rall-to-Ral VOCp Amp CaeG eee ED 
TLV24511DR 296-1890-2-ND _| Single, Rail-to-Rail Cp Amp. 1727.50/2,500 Ul eoaed pegcecgy omg Cua LP Rall-to-Ral VOCp Amp. HED ike ile 
TLV2451IDBVR 296-10576-1-ND _| Single, Rail-to-Rail Cp Amp - 135 108 81 TLv2462ID 296-71962-5:ND) | Dual LP Fail-to-Rail YOCp Amp. theese ibike 
TLV2451IDBVR 296-10576-2-ND | Single, Rail-to-Rail Qo Amp 2073.00/3,000 mL V2a62lDR 296; 7962s1-ND) | Dual LP Rail-to-Rall /OOp Amp... us) ee _ iLike 
TLV2451IP. 296-1891-5-ND Low Power Rail-to-Rail Op Amp 1.35 1.08 .81 TLV2462IDR 296-7562-2-ND Dual LP Rail-to-Rail I/O Op Amp... 2432.00/2,500 
TLV2452AIDR 296-10578-1-ND _| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp ... 1.98 158 1.19 TLV2462IDGKR 296-7561-1-ND | Dual LP Rail-to-Rail I/O. Qp Amp. 190 152 1.14 
TLV2452AIDR 296-10578-2:ND | Dud, Rall-to-Reil Op Amp 2528,00/2,500 TLV2462IDGKR 296-7561-2-ND | Dual LP Rail-to-Rail I/O. Qp Amp. 2432.00/2,500 
TLV2452A1P 296-10579-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Qo Amp 1.98 158 1.19 TLV24621P 296-1893-5-ND —_| Dual LP Rail-to-Rail /OQp Amp... 190 152 1.14 
TLV24520D 296-2428-5-ND Dual Rail-to-Rail Qo Amp . 180 1.44 1.08 TLV24620D 296-12068-5-ND _| Dual LP Rail-to-Rail I/OOp Amp.. 2.27 182 1.42 
TLV2452CDR 296-2428-1-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp. 180 1.44 1.08 TLV2463AIDR 296-7563-1-ND | Dual LPR/RI/OCp Amp with SD . 218 1.74 1.31 
TLV24520DR 296-2428-2-ND _| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp. 2304.00/2,500 TLV2463AIDR 296-7563-2-ND | Dual LP RYRI/OCp Amp with SD. 2785.00/2,500 
TLV2452CDGKR 296-10580-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Qo Amp 180 1.44 1.08 TLV2463AIN 296-7564-5-ND | Dual LPR/RI/OCp Amp with SD . 218 1.74 1.31 
TLV24520DGKR 296-10580-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Qo Amp 2304.00/2,500 TLV2463A0D 296-12069-5-ND | Dual LP R/RI/OCp Amp with SD. 261 209 1.63 
TLV2452IDGKR 296-10582-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Qo Amp 190 152 1.14 TLV2463AGPWR 296-12070-1-ND _| Dual LP R/RI/OCp Amp with SD. 261 209 1.63 
Sie ea NS a res o ae ; aie ean TLV2463ACGPWR 296-12070-2-ND | Dual LPR/RI/OQp Amp with SI 2958.00/2,000 
-10583-1- |, Rail-to- p- : : : TLV2463CD 296-2435-5-ND | Dual LP R/RI/OCp Amp with SD. . 198 158 1.19 
TLV2452IDR 296-10583-2-ND _| Dual, Rail-to-Rail Qo Amp... 2432.00/2,500 TLV2463CDR 296-2435-1-ND —_| Dual LP P/RI/OQp Amp with SD.. 1.98 1.58 1.19 
‘TLv24s2iP 296-10584-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp... 190 1.52 1.14 TLV2463CDR 296-2435-2-ND | Dual LP P/RI/OQp Amp with SD.. 2528.00/2,500 
TLV2453AIDR 296-10585-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp 218 1.74 1.31 TLV2463CDGS 296-7565-5-ND _| Dual LPR/RI/OQp Amp with SD. 1.98 1.58 1.19 
TLV2453A1DR 296-10585-2.ND _ | Dua, Rail-to-Rail Op Amp 2785.00/2,500 TLV24630N 296-7567-5-ND | Dual LPR/RVOQp Amp with SD . 1.98 158 1.19 
TLV2453AIN 296-10586-5-ND _ | Dual, Rail-to-Rail Qo Amp 218 174 1.31 TLy24631D 296-1894-5-ND | Dual LP Rall-to-Reil Op Amp e313 AGE 
TLV24530D 296-2429-5-ND _| Dual Rail-to-Rail Qo Amp. 198 158 1.19 TLV2463IDGSR 296-7568-1-ND | Dual LPRIRVOCp Amp w/SD. y ; ‘ 
i y p w/SD 2.08 1.66 1.25 
TLV24530DR 296-2429-1-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Qo Amp 198 1.58 1.19 TLV24631DGSR 296-7568-2ND | Dud LPRRVOCp Am 
: 1 p w/SI 2656.00/2,500 
‘TLV2453CDR 296-2429-2-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Qo Amp 2528.00/2,500 TLV2463iN 296-1895-5-ND | Dual LP Ral-to-Pail Op Am 208 166. 1.25 
TLV24530DGSR 296-10587-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Qo Amp. 198 1.58 1.19 Dis : : d 
‘TLV2453CDGSR 296-10587-2-ND _| Dual, Rail-to-Rail Qo Amp. 2528.00/2,500 TLV2463CD 296-12071-5-ND | Dual LPR/R I/O Cp Amp w/SD . 248 1.98 1.54 
TLV24531DCSA 296-10589-1-ND | Dual, Rail-to-Pail Op Amp. 208 166 125 TLV24630PWR 296-12072-1-ND | Dual LP R/RI/OQp Amp w/SD . 248 1.98 1.54 
TLV24531DGSR 296-10589-2ND | Dual’ Pail-to-Rail Op Amp. °2656.00/2.500 TLV24630PWR 296-12072-2-ND | Dual LP RIRI/OQp Amp w/SD . 2806.00/2,000 
TLv24531DR 296-10590-1-ND | Dual, Rail-to-Reil Qp Amp 208 1.66 1.25 | TVed64cD pee soem Ua, Fell-to Ral Cp Amp ... Bey ee a 
TLV24531DR 296-10590-2-ND _| Dual. Rail-to-Rail Gp Amp °2656.00/2,500 TLV2464CDR 296-2436-1-ND _| Quad LP Rail-to-Rail /OQp Amp... 235 1.88 1.41 
TLV2453IN 296-10591-5-ND _| Dual, Rail-to-Rail Op Amp 208 166 1.25 TLV2464CDR 296-2436-2-ND | Quad LP Rail-to-Rail /OCp Amp... 3007.50/2,500 
TLV2454A1D 296-10592-5.ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 234 1.88 146 TLV24640N 296-7570-5-ND | Quad LP Rail-to-Rail Op Amp 235 188 1.41 
TLV2454AIDR 296-10592-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp .. 234 188 1.46 TLV2464CPWR 296-7571-1-ND Quad LP Rail-to-Rail I/O Op Amp 235 1.88 1.41 
TLV2454AIDR 296-10592-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 3275,00/2,500 TLV2464CPWR 296-7571-2-ND —_| Quad LP Rail-to-Rail /OQp Amp. 2444.00/2,000 
TLV2454AIN 296-10593-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Qp Amp 234 188 1.46 TLV24641D 296-10608-5-ND | Quad LP Rail-to-Rail Qp Amp........... 248 1.98 1.49 
TLV2454A1PWR 296-10594-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp .. 234 1.88 1.46 (Continued) 
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TEXAS INSTRUMENTS AMPLIFIERS (Continued) 


Tal! Digi-Key Price Each inl Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TLV24641DR 296-10608-1-ND | Quad LP Rail-to-Rail Qo Amp. 248 198 1.49 TLV2475CD 296-2443-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp ... 234 1.88 1.46 
TLV2464IDR 296-10608-2-ND | Quad LP Rail-to-Rail /OQp Amp. 3167.50/2,500 TLV2475CDR 296-2443-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qp Amp 234 188 1.46 
TLV2464IN 296-7573-5-ND | Quad LP Rail-to-Rail /OQp Amp. 248 198 1.49 TLV2475CDR 296-2443-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 3275.00/2,500 
TLV2464IPWR 296-7575-1-ND —_| Quad LP Rail-to-Rail /OQp Amp. 248 198 1.49 ‘TLV24750N 296-10638-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Qp Amp ... 234 188 1.46 
TLV2464IPWR 296-7575-2-ND _| Quad LP Rail-to-Rail /OQp Amp. 2574.00/2,000 TLV2475CPWPR 296-10639-1-ND__| Quad, Rail-to-Rail Qp Amp... 243 1.95 1.52 
TLV2465CD 296-2437-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 234 188 1.46 TLV2475CPWPR 296-10639-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp. 2754.00/2,000 
TLV2465CDR 296-2437-1-ND | Quad LP RIR/Op Amp TLV24751DR 296-10640-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 243 1.95 1.52 
With ShutdOwn.......cceseseconeereee 234 188 1.46 TLV24751DR 296-10640-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 3402.50/2,500 
TLV2465CDR 296-2437-2ND | Quad LP RIRI/Op Amp TLV24751N 296-10641-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 243 1.95 1.52 
with SHUGOWN:..ccce.cccscsseonnesees 3275.00/2,500 TLV2475IPWPR 296-10642-1-ND__| Quad, Rail-to-Rail Qo Amp. 254 204 1.59 
THBRSON | RTET-SHO [Gas PAAIOGy a | Peete eae 
with Shutdown 234 188 1.46 ot) ingle Supply p-- ‘ ‘ F 
TLV24650PWR 296-7578-1-ND | Quad LP Rail-to-Pail Cp Amp w/SD 234 1.88 1.46 eet ah oe lesa ane aPay & mae : ; o ie cae 
Ween Beene as am an vob ee ae Bee ONE 000 TLV2621IDR 296-11667-2.ND_| Single Supply o Amp. “1592.50/2,500 
with Shutdown........ : ee 243 195 1.52 TLV2622IDGKR 296-10647-1-ND | Dual, R/R, HS Qp Amp 160 1.28 96 
TLv24651D 206-10609-4-ND | Quad LP PIR VOOp Amp TLV2622IDGKR 296-10647-2-ND | Dual, R/R, HS Op Amp 2048.00/2,500 
With Shutdown.........ceseesesseeeeeee 16SOC 243 1.95 1.52 TLV26221DR eg ee eggnog Oud, FR, HS Ch Amp Uo flee £5 
dogpe-2: TLV2622IDR 296-10648-2-ND | Dual, R/R, HS. Op Amp 2048.00/2,500 
ete eC pri aiintotas ame Racial Au 16-SC1C 3402.50/2,500 TLV2623IDGSR 296-10649-1-ND__ | Dual, R/R, LP Op Amp. 1.75 1.40 1.05 
TLV24651N 296-7580-5-ND Quad LP R/R I/O Op Amp / TLV2623IDGSR 296-10649-2-ND | Dual, R/R, LP Op Amp. 2240.00/2,500 
with Shutdown 243 195 1.52 TLV2623|DR 296-10650-1-ND | Dual, R/R, LP. Op Amp... 193 1.54 1.16 
=a 7 7 TLV2623IDR 296-10650-2-ND | Dual, R/R, LP Op Amp 2465.00/2,500 
TLv2iGSPWR ——|296756L-2ND | Gia LP Rato-Pall Op Arp w/SD. *Mevsaoo00) | TLV2624i08 296-11665--ND | Qua, Rito‘ Op Amp 223 1.78 1.34 
TLV2470AIDR 296-7493-1-ND | LP R-RI/OQp Amp with Shutdown ... 153) 122) 192 eee aa oe ee ae fate ie nue 5 ge aa 
TLV2470AIDR 296-7493-2-ND | LPR-RI/OCp Amp with Shutdown ... 1952.00/2,500 Hl |, Rail-to-Rail Qo Amp . : : 
TLV2470AIP 296-7494-5-ND__| LPR-RI/OQp Amp with Shutdown 153 1.22 92 TLV2624IPWR 296-11655-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Op Amp 2314.00/2,000 
TLVE4700D 296-2438-5.ND [LP RV]OCp Amp with Shutdown. it EE TLV26251DR 296-11695-1-ND | Low Voltage Quad Op Amp 245 1.96 1.47 
TLV2470CDR 296-2438-1-ND | LPR-RI/OQp Amp with Shutdown. 140 112 84 ces es ie eparea ieee ced mae 
TLV24700DR 296-2438-2-ND | LPR-RI/OQp Amp with Shutdown. 1792.50/2,500 z Ow Voltage Quedl Op Amp : : c 
TLV24700DBVR 296-7495-1-ND | LPR-RI/OQp Amp with Shutdown . 140 112 84 TLV2625IPWR 296-11669-2-ND _| Low Voltage Quad Op Amp. : 2548.00/2,000 
TLV2470CDBVR 296-7495-2-ND | LP-RV/OQp Amp with Shutdown. 2151.00/3,000 TLV2630IDBVR 296-11971-1-ND | 9MHz R-R Output Op ‘Amp with SD...SOT-23-6 1.68 134 1.01 
TLVea70CP 296-7496-5-ND | LPR-RVOQp Amp with Shutdown a oe A TLV2630IDBVR 296-11971-2-ND | 9MHz R-R Output Op Amp with SD 2574.00/3,000 
t TLV2630IDR 296-11972-1-ND | 9MHz R-R Output Qp Amp with SD. 168 1.34 1.01 
TLV2470IDBVR 296-7497-1-ND | LPR-RI/OQp Amp with Shutdown... 148 118 89 ‘TLVES301DR 296-11972-2-ND__| 9MHz R-R Output Op Amp with SD BiVSRT RET 
TLV2470IDBVR 296-7497-2-ND | LPR-RI/OQp Amp with Shutdown . 2265.60/3,000 aie P wee 
TLV2470IDR 296-7498-1-ND | LP R-R/OQp Amp with Shutdown 148 118 89 TLV2631IDBVR 296-11973-1-ND | 9MHz Rail-to-Rail Qutput Qp Amp: 140° 1.12 84 
TLV24701DR 296-7498-2-ND _| LPR-RI/OQp Amp with Shutdown 1888,00/2,500 ieee et eel Lela oue erat Output Op ae bs cE iiaeaey 
TLV24701P 296-7499-5-ND | LPR-RI/OQp Amp with Shutdown 148 (1.18 89 TE eeclIbe FeO oni Loe ral ncoae baat tam enet 
TLV2471AIDR 296-7500-1-ND —_| LP Rail-to-Rail In/Out Qp Amp... 140 112 84 4 ae put Qp Amp et 
TLV2632IDR 296-11975-1-ND | Dual 9MHz R-R Output Op Amp .. 210 1.68 1.26 
TLV2471AIDR 296-7500-2-ND | LP Rail-to-Rail In/Out Qp Amp. 1792.50/2,500 Bi P 
TLV2471 AIP 296-7501-5.ND | LP Rail-to-Pail In/Qut Qp Amp. ey ag TLV2632IDR 296-11975-2-ND | Dual 9MHz R-R Output Op Amp 2687.50/2,500 
TLV24710D 296-2439-5-ND _| LP Rail-to-Rail Ir/Qut Qp Amp. 1.28 1.02.7 TLV26331DR Be SoU GAN D "3 rien ardent meh qe aes 
TLV24710DR 296-2439-1-ND [| LP Rail-to-Rail In/Out Qp Amp. 128 102 7 TLV26331DR 296-11976-2-ND | Dual OMe Pail-to-Rail Output : : ‘ 
TLV24710DR 296-2439-2-ND | LP Rail-to-Rail In/Out Qp Amp. 1632.50/2,500 Cp Amp with Shutdown 2945,00/2.500 
TLV2471CDBVR 296-7502-1-ND | LP Rail-to-Rail In/Out Qp Amp . 128 102 7 TLPESAIDA SS ISTEENOME Gaal OMHE Rao Fal 25. 
TLV2471CDBVR 296-7502-2-ND | LP Rail-to-Rail In/Out Qp Amp . 1959.00/3,000 aS Gane fev 14-9010 Meee Te 
TLV24710P 296-7503-5-ND _| LP Rail-to-Rail In/Out Qp Amp. 128 102 7 TL Ve634iDR assarerpan jer ue Pato Ral RS ‘ j : : 
TLV2471IDBVR 296-7504-1-ND | LP Rail-to-Rail In/Out Cp Amp . 135 108 81 Cutout Op Am 14-5010 3685.00/2,500 
TLV2471IDBVR 296-7504-2-ND | LP Rail-to-Rail In/Out Cp Amp . 2073.00/3,000 TLV2634IPWR 296-11978-1-ND GuioMee Pato Ral ae es, 
TLV2471 IDR 296-7505-1-ND —_| LP Rail-to-Rail In/Out Qp Amp. 135 108 81 Output Op Amp 14-TSSCP 263 211 1.64 
TLV2471 IDR 296-7505-2-ND —_| LP Rail-to-Rail In/Out Qp Amp. 1727.50/2,500 = | = a = : : 
TLV24711P 296-7506-5-ND _| LP Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 135 1.08 81 TLV2634IPWR 296-11978-2.ND | Cuad MHz Fiail-to-Rall 
Output Op AMP oo... eeeeeeeeeeeeee 14-TSSOP 2984.00/2,000 
- pul p , 
TLV2472A1D 296-10610-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp. 198 158 1.19 TLV26351IDR 296-11979-1-ND | Quad SMPe Rail-to-Rail Curtput 
TLV2472AIDR 296-10610-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp. 198 158 1.19 Op Amp with Shutdown... 288 231 1.80 
TLV2472AIDR 296-10610-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp. 2528.00/2,500 TLV26351DR 296-11979-2:ND__| Quad 9MHz Rail-to-Reil Output 
TLV2472AP 296-10611-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Qo Amp 198 158 1.19 Op Amp with Shutdown......-...--... 16-SOIC 4032.50/2,500 
TLV24720DGNR 296-10612-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Qo Amp 180 1.44 1.08 TLESSIPWA 296-11980-1-ND | Quad 9MH Pail-to-Rail Output 
TLV24720DGNR 296-10612-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Cp Amp 2304.00/2,500 Op Amp with Shutdown............. 16-TSSCP 288 231 1.80 
TLV24720D 296-2440-5-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Qo Amp. 1.80 1.44 1.08 TLV2635IPWR 296-11980-2-ND | Quad 9MHz Rail-to-Rail Qutput 
TLV24720DR 296-2440-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp... 180 1.44 1.08 Op Amp with Shutdown... 3264.00/2,000 
TLV24720DR 296-2440-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp... 2304.00/2,500 TLV2711CDBVR 296-10651-1-ND__| LP, Rail-to-Rail Qo Amp. 108 90 72 
TLV2472IDGNR 296710615:1-ND/ | Dual, Rail-to-Rall Op Amp ee) sid ike TLV2711CDBVR 296-10651-2-ND _ | LP, Rail-to-Rail Cb Amp. 1404.00/3,000 
TLV2472IDGNR 296-10615-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Qo Amp 2432.00/2,500 TLV2711IDBVR 296-10652-1-ND _| LP, Rail-to-Rail Qo Amp. didi) 3938) Fiza) 
TLv2472ID 296-10614-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Op Amp... 190 1.52 1.14 TLV2711IDBVR 296-10652-2-ND _| LP, Rail-to-Rail Qo Amp. 1443.00/3,000 
TLV2472IDR 296-10616-1-ND Dual, Rail-to-Rail Op Amp... 1.90 152 1.14 TLV2721CDBVR 296-10653-1-ND LP, Rail-to-Rail Qo Amp. 1.08 (S90) F722! 
TLv2472IDR 296-10616-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp. 2432.00/2,500 TLV2721CDBVR 296-10653-2-ND__| LP, Rail-to-Rail Qp Amp. 1404.00/3,000 
TLV2472IP 296-10617-5-ND _| Dual, Rail-to-Rail Qo Amp 190 152 1.14 TLV2721IDEVR 296-10654-1-ND | LP, Rail-to-Rail Qp Amp. {G1 GSA 
TLV2473AID 296-10618-5-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Qo Amp 218 1.74 1.31 TLV2721IDBVR 296-10654-2-ND | LP, Rail-to-Rail Qp Amp. 1443.00/3,000 
TLV2473AIDR 296-10618-2-ND _| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp 2785.00/2,500 TLV2731CDBVR 296-10656-1-ND | LP, Rail-to-Rail Qo Amp. 108 90 72 
TLV2473AIN 296-10619-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp 218 1.74 1.31 TLV2731CDBVR 296-10656-2-ND | LP, Rail-to-Rail Qo Amp. 1404.00/3,000 
TLV24730DGCR 296-10620-1-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp 1.98 1.58 1.19 TLV2731IDBVR 296-10657-1-ND _| LP, Rail-to-Rail Qo Amp. al Ee! 
TLV2473CDGCR 296-10620-2-ND_| Dua, Rail-to-Rail Qp Amp 2528.00/2,500 TLV2731IDBVR 296-10657-2-ND | LP, Rail-to-Rail Qo Amp. 1443.00/3,000 
TLV24730D 296-2441-5-ND Dual, Rail-to-Rail Qo Amp 1.98 1.58 1.19 TLV2760ID 296-10658-5-ND | Micropower R-to-R Op Amp. 532292 
TLV2473CDR 296-2441-1-ND Dual, Rail-to-Rail Qp Amp 1.98 1.58 1.19 TLV2760IDBVT 296-10659-5-ND | Micropower R-to-R Op Amp . 153 1.22 92 
TLV24730DR 296-2441-2-ND Dual, Rail-to-Rail Qo Amp 2528.00/2,500 TLv2760IP 296-10660-5-ND —_ | Micropower R-to-R Op Am 153 1.22 92 
TLV24731D 296-10622-5-ND _| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp 2.08 166 1.25 TLV2761ID 296-10661-5-ND___| Micropower R-to-R Qp Amp . 140 1.12 84 
TLV2473IDGQR 296-10623-1-ND__| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp... 2.08 1.66 1.25 TLV2761IDBVT 296-10662-1-ND | Micropower R-to-R Op Amp . 140 1.12 84 
TLV2473IDGQR 296-10623-2-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp... 2656.00/2,500 TLV2761IDBVT 296-10662-2-ND | Micropower R-to-R Cp Amp . 196.00/250 
TLV24731DR 296-10624-1-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Op Amp 2.08 1.66 1.25 TLV2761IP 296-10663-5-ND —_| Low Power, Single R/R Qp Amp 140 112 84 
TLV24731DR 296-10624-2-ND _| Dual, Rail-to-Rail Qp Amp 2656.00/2,500 TLV2762IDGKR 296-10664-1-ND | HS, Dual Rail-to-Rail Qo Amp 2.00 160 1.20 
TLV24731N 296-10625-5-ND | Dual, Rail-to-Rail Qp Amp 2.08 1.66 1.25 TLV2762IDGKR 296-10664-2-ND _| HS, Dual Rail-to-Rail Qp Amp... 2560.00/2,500 
TLV2474AIDR 296-10626-1-ND__| Quad, Rail-to-Rail Qp Amp ... 234 188 1.46 TLV2762IDR 296-10665-1-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp.. 2.00 1.60 1.20 
TLV2474A1DR 296-10626-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp .. 3275.00/2,500 TLV2762IDR 296-10665-2-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp 2560.00/2,500 
TLV2474AIN 296-10627-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 234 1.88 1.46 TLV2763CD 296-10666-5-ND | Low Power, Dual R/R Qp Amp. 210 1.68 1.26 
TLV2474AIPWPR 296-10628-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qp Amp. 243 1.95 1.52 TLV2763CDR 296-10666-1-ND | Low Power, Dual R/R Qp Amp. 210 1.68 1.26 
TLV2474AIPWPR 296-10628-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Qp Amp. 2754.00/2,000 TLV2763CDR 296-10666-2-ND _ | Low Power, Dual R/R Op Amp.. 2687.50/2,500 
TLV24740D 296-2442-5-ND___| Quad LP YR 1/OOp Amp. 235 188 1.41 TLV2763IDGSR 296-10667-1-ND | Low Power, Dual R/R Op Amp.. 218 1.74 1.31 
TLV2474CDR 206-2442-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qp Amp 235 188 1.41 TLV2763IDGSR 296-10667-2-ND | Low Power, Dual R/R Qp Amp. 2785.00/2,500 
TLV2474CDR 296-2442-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Qp Amp 3007.50/2,500 TLV2763IDR 296-10668-1-ND | Low Power, Dual R/R Qp Amp. 218 1.74 1.31 
TLV24740N 296-10630-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 235 188 1.41 TLV2763IDR 296-10668-2-ND | Low Power, Dual R/R Qp Amp. 2785.00/2,500 
TLV2474CPWPR 296-10631-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qp Amp. 248 1.98 1.49 TLV27631N 296-10669-5-ND _| Low Power, Dual R/R Op Amp 218 1.74 1.31 
TLV2474CPWPR 296-10631-2-ND __| Quad, Rail-to-Rail Qp Amp. 2574.00/2,000 TLV2764IDR 296-10670-1-ND | Micropower Single R/R Op Amp 2.34 1.88 1.46 
TLV24741DR 296-10632-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp 248 1.98 1.49 TLV2764IDR 296-10670-2-ND | Micropower Single F/R Cp Amp. 3275.00/2,500 
TLV2474IDR 296-10632-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Qp Amp 3167.50/2,500 TLv2764IPWR 296-10671-1-ND | Micropower Single R/R Cp Amp. 234 188 1.46 
TLV2474IN 296-10633-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp ... 248 1.98 1.49 TLv2764IPWR 296-10671-2-ND | Micropower Single R/R Cp Amp...... 2652.00/2,000 
TLV2474IPWPR 296-12009-1-ND | Quad LP R/RI/OQp Amp. 228 182 1.37 TLV27651DR 296-10672-1-ND _ | Micropower Single R/R Op Amp.... 257 206 1.60 
TLV2474IPWPR 296-12009-2-ND__| Quad LPYR/OOp Amp. 2652.00/2,000 TLV2765IDR 296-10672-2-ND | Micropower Single R/R Qo Amp 3590.00/2,500 
TLV2475AIDR 296-10634-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qp Amp 254 204 1.59 TLV2765IPWR 296-10673-1-ND | Micropower Single R/R Cp Amp. 257 206 1.60 
TLV2475AIDR 296-10634-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp .. 3560.00/2,500 TLV2765IPWR 296-10673-2-ND _| Micropower Single R/R Cp Amp. 2908.00/2,000 
TLV2475AIN 296-10635-5-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp ... 254 204 1.59 TLV2770AIDR 296-7582-1-ND —_| Single 2.7V WRQp Amp w/Shutdown....8-SOP 1.73 1.38 1.04 
TLV2475AIPWPR 296-10636-1-ND | Quad, Rail-to-Rail Qp Amp. 266 213 1.66 TLV2770AIDR 296-7582-2-ND _| Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown. ...8-SOP 2208.00/2,500 
TLV2475AIPWPR 296-10636-2-ND | Quad, Rail-to-Rail Qo Amp... 3010.00/2,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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AMPLIFIERS (Continued) 


4% Texas INSTRUMENTS 


TL Digi-Key Price Each Th Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TLV2770AIP 296-7583-5-ND Single 2.7V F/R Op Amp w/Shutdown......- 1.73 1.38 1.04 TLV2782ID 296-11652-5-ND | Dual 8MHz, 1.8V R/RI/OQp Amp 2513 ieea fOner E28) 
TLV27700D 296-1896-5-ND —_| Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown . 1.60 1.28 .96 TLV2782IDGKR 296-7615-1-ND —_| Dual 8MHz, 1.8V R/RI/OQp Amp. 213 1.70 1.28 
TLV2770CDR 296-1896-1-ND Single 2.7V F/R Op Amp w/Shutdown . 1.60 1.28 .96 TLV2782IDGKR 296-7615-2-ND Dual 8MHz, 1.8V R/RI/OOp Amp. 2720.00/2,500 
TLV27700DR 296-1896-2-ND —_| Single 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown....8-SO1C 2048.00/2,500 TLV2782IP 296-7616-5-ND ‘| Dual 8MHz, 1.8V R/RI/OQp Amp. 8Dip 213 1.70 1.28 
TLV27700DGKR 296-7584-1-ND _| Single 2.7V R/R Op Amp TLV2783CD 296-10684-5-ND _| Low Voltage, Dual, AROp Ampw/SD...14-SOC 2.23 1.78 1.34 
WISQULGOWM ..+0ccseurnenseseesees SMSOP 1.60 128  .% TLV27830DR 296-10684-1-ND | Low Voltage, Dua, RROpAmpw/SD...14-SOG 223 1.78 1.34 
TLV27700DGKR 296-7584-2-ND ee, ae FIR Op Amp renee TLV2783CDR 296-10684-2-ND | Low Voltage, Dual, R/R Op Amp w/SD. ... 14-SOIC 2847.50/2,500 
WISHULCOWN 2.22... .e cise eeeee eee 2048.00/2, TLV2783CDGSR 296-10683-1-ND | Low Voltage, Dual, R/ROp Amp w/SD...10-SOP 2.23 1.78 1.34 
TLv27700P 296-1897-5-ND Rail-to-Rail Operational Amplifier... 160 1.28 96 TLV2783CDGSR 296-10683-2-ND | Low Voltage, Dual, R/R Op Amp w/SD.... 10-SOP 2847.50/2,500 
TLv27701D 296-1898-5-ND —_| Single 2.7V RR I/O Op Amp w/SD 165 1.32.99 TLV27831D 296-2446-5-ND _| Low Voltage, Dual, R/R Op Amp........ 14S0C_ 2.33 1.86 1.40 
TEV 27015 29671896-1ND) | Single 2.7V F/R VOOp Amp w/SD. ies ee _&8) TLV27831DGSR 296-10685-1-ND | Low Voltage, Dual, RROQp AmpwiSD...10-SOP 233 1.86 1.40 
TLV27701IDR 296-1898-2-ND —_| Single 2.7V R/R/O.Op Amp w/SD. . 2112.00/2,500 TLV2783IDGSR 296-10685-2-ND | Low Voltage, Dual, R/R Cp Amp w/SD.... 10-SOP 2975.00/2,500 
TLV2770IDGKR 296-7585-1-ND —_| Single2.7V R/R Op Amp TLV2783IN 296-10686-5-ND | Low Voltage, Dual, R;ROp Ampw/SD...14-Dip 2.33 1.86 1.40 
iveziol SP eTEROINE Piles Gp  e 165 1.32.99 TLV2784AID 296-10687-5-ND | Quad, 1.8V/8MHz, R/ROpAmp........14-SOC 259 207 1.61 
DGKR zi # NGG Es Pp TLV2784IDR 296-10688-1-ND | Quad, 1.8W/8MHz, R/R Op Amp ... 248 1.98 1.54 
<= REG a ts = - < a ee TLV2784IDR 296-10688-2-ND | Quad, 1.8V/8MHz, RR Qp Amp ... 3465.00/2,500 
4 4 voblboed A d : : TLV2784IPW 296-10689-5-ND | Quad, 1.8V/8MHz, R/R Qp Amp 248 1.98 1.54 
uae, * a oe (oN ange ay Sites e a 160 1 rae ae TLV2785AID 296-10690-5-ND | Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp 284 227 1.77 
g = ingle . iors 2048.00/2, TLV2785CPWR 296-10691-1-ND | Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp 259 2.07 1.61 
TLv2771@D 296-1900-5-ND —_| Single 2.7V Rail-to-Rail Cp Am 145 1.16 87 TLV2785CPWR 296-10691-2-ND _| Quad, 1.8V/8MHz, R/R Op Amp 2932.00/2,000 
TLV2771CDR 296-1900-1-ND _| Single 2.7V Rail-to-Rail Qp Amp... 145 116 87 TLVO7EEIDR 396-10692-1-ND | Quad 1.8V/8MHz. F/R Op Am Son 
TLV277100R 296-1900-2.ND _| Single 2.7V Rail to-Rail Op Amp 1856.00/2,500 TLV2785IDR 296-10692-2-ND | Quad, 1.8V/8MHz, /ROp amp ~3812.50/2,500 
TVECIQOEVR peg ere aoe Car to-Fal Op Amp. es te a TLVS404IDR 296-10710-1-ND | LP, Quad Rail-to-Rail Qo Amp. 245 197 1.53 
FR Ia Peni otal o me ‘ eae TLV34041DR 296-10710-2-ND | LP, Quad Rail-to-Rail Qo Amp. 3432,50/2,500 
eee dae ; : : : TLV3404IPWR 296-10711-1-ND _| LP, Quad Rail-to-Rail Qo Amp 245 1.97 1.53 
Jeter eee WR Fail'o Ral Cp Aro... eof S000) TLV3404IPWR 296-10711-2-ND | LP. Quad Rail-to-Rail Qp Amp......... 2780.00/2,000 
TLV27711D 296-10674-5-ND _ | HS, Single Rail-to-Rail Op Amp... 153. 122 92 TLV41101DGNR 296-10713-1-ND | High : : 
“ jj “ 4 igh Out/Low Volt Single Rail-to-Rail 
TLV2771IDR 296-10674-1-ND _| HS, Single Rail-to-Rail Qo Amp 153 122 92 Gp Amp with Shutdown 1.78 142 1.07 
TLV2771IDR 296-10674-2-ND _| HS, Single Rail-to-Rail Qo Amp 1952.00/2,500 TLV41101D0NR SAOTIG-2ZND. | Hoh Cut/Low Volt Sinale Rel : . : 
TLV2772AID 296-7587-5-ND —_| Dual 2.7V Rail-to-Rail Qp Amp ... 2.25 1.80 1.35 ON BoA Op ie wath Guiee eDAVOET 
TLV2772AIDR 296-7587-1-ND _| Dual 2.7V Rail-to-Rail Qp Amp .... 225 1.80 1.35 P Seiler = 
TL VETPOAIDR 306-7587-2.ND | Duel 27V Ballo Ball Op Amp PREDOEEL TLV41101IDR 296-12301-1-ND | High Out/Low Volt Single Rail-to-Rail 
a ee ee 22 12 1 | munioon ——[aestzsor2n. | Hgrouton vt Sea pene 
2 a 2 il-to- ID... 4 : 
TLv2772A0D 296-10675-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 245 1.96 1.47 TLV4111IDONR Pen CAEN Heh Oplouen Sige egies BESO EE 
TLV2772A0PW 296-10676-5-ND _| Dual 2.7V Rail-to-Rail Qp Amp. 245 1.96 1.47 Pail-to-Pail Qo Amp i SD 
TLV27720D 296-10677-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Qo Amp. 2.05 1.64 1.23 7 a : 5 : 
TLV2772CDR 296-10677-2-ND | Dual 2.7V Rail-to-Rail Qp Amp. 2625,00/2,500 TEVAVEIDGNE) GEA EOD | aetna alka ee 
TLV2772CDGK 296-7591-5-ND —_| Dual 2.7V Rail-to-Rail Qp Amp 205 1.64 1.23 QD AMP «oo -eeeensees wees 
TLv27720P 296-7592-5-ND _| Dual 27V Rail-to-Rail Op Amp 205 164 123 TEVAIATIOR oO Diag) 'igh Out/Low Volt Single 
TLv27721D 296-1902-5-ND __| Dual Rail-to-Rail Qp Amp .... 215 1.72 129 TTB SRN Hgnouow bh aedle see teitaa naa SOC ee ae 
TLV2772IDR 296-1902-1-ND _| Dual Rail-to-Rail Qo Amp . 215 172 1.29 Pail-to-Rail Qp Amp 2080.00/2,500 
aye as R ee ee ua a ea 2 am. 24 ere oe TLV4112CD 296-2447-5-ND | Dual High-Drive Op Amplifier 2.00 1.60 1.20 
BSS, nae tone eae ae ; TLV4112CP 296-10716-5-ND | High-Out-Drive Dual R/R Op Amy 200 1.60 1.20 
TLV2772IDGKR 296-7593-2-ND —_| Dual 2.7V Rail-to-Rail Qo Amp 2752.50/2,500 ; ore QAnp . : ‘ E 
TLV2772IP 296-1903-5-ND | Dual 2.7V Rail-to-Feil Co Amp 218 172 129 TLV4112ID 296-10717-5-ND | High-Out-Drive Dual R/R Qp Amp. 210 1.68 1.26 
Tuarrato as ebb — [Dak 27a Core (RES eee ee 
i # 3 cea ; 4 igh-Out-Drive Ip. 50/2, 
aye ‘ een ae ey He etis a pa oe ; & 1p TLV4112IP 296-10719-5-ND | High-Out-Drive Dual R/R Op Amp . 210 1.68 1.26 
: : ; i ‘ TLV41131D 296-10720-5-ND | High-Out-Drive Dual Rail-to-Rail 
TLV2773AIDR 296-7595-1-ND —_| Dual 2.7V R/RQp Amp w/Shutdown 245 1.96 147 : 
TLV2773AIDR 296-7595-2-ND __| Dual 2.7V R/R Op Amp w/Shutdown .... 3135.00/2,500 aaiial BSE PeTCIND na ae Ae eet real Zao) ee es) 
TLV2773AIN 296-7596-5-ND | Dual 27V RR Qp Amp w/Shutdown 245 1.96 1.47 ici Op Pareiditi Shuadoae 2) «IPA AED 
TLV2773CD 296-2444-5-ND —_| Dual, Rail-to-Rail Qo Amp 225 1.80 1.35 p ieee set : : : 
TLV27730DR 296-2444-1-ND | Dual 2.7V IRQp Amp w/Shutdown .... 2.25 180 1.35 TLV4113IDGQR 296-10721-2.ND)| High-Out-Drive Dua Rail-to-Rall 
TLV2773CDR 296-2444-2-ND | Dual 2.7V R/RQp Amp w/Shutdown ... 2880.00/2,500 Op Amp with Shutdown........... 2945.00/2,500 
TLV2773CDGS 296-7597-5-ND _| Dual 2.7V R/RQp Amp w/Shutdown .... 225 1.80 1.35 TLV41201DGNR 296-10722-1-ND poe pair Rail-to-Rail eel) ae 4 
= 7 Ip wi lown . 4 u i 
ae oipea ONE evan ae ee Be at TLV41201D6NR 296-10722-2-ND _| High-Out-Drive Signal Rail-to-Rail 
TLV2773|DR 296-7600-1-ND 235 1.88 1.41 Op Amp with Shutdown 3655.00/2,500 
TLV27731DR 296-7600-2-ND '3007.50/2,500 TPAQ0SD12DCA 296-2448-5-ND | 2W Stereo Power Amplifier 866 6.93 5.85 
TLV2773IN 296-7601-5-ND 2.35 1.88 1.41 TPAQOSD14DCA BEER ERSAND) gi epaepet feale is: Seer Soh ean 
r e rade tor TPAUQSD04UCA ....... SSOP | . . 
TVETIAAIDR, pateg yom) usd 2-7V Rall-to- Ral Cp Amp .. es aM ee TPAO32D01DCA 296-2461-5-ND | 10W Monaural Power Amp ......... 48-HTSSCP 568 455 3.84 
TLV2774AIDR 296-7602-2-ND | Quad 2.7V Rail-to-Rail Qo Amp 3685.00/2,500 qRAponioEeE TIN MME 10W Cas D Stereo fuck 
TLV2774AIN 296-7603-5-ND ‘| Quad 2.7 Rail-to-Rail Qo Amp 263 211 1.64 Paved Arn eae Pee 655 GER uA 
TLV2774CD 296-1904-5-ND | Quad 2.7V Rail-to-Rail Qo Amp. cme) | ___ nnvenes oe a : : ! 
TLV27740DR 296-1904-1-ND__| Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 241 1.93 1.50 ‘TPAQ32D02DCAR 296-2462-1-ND | 10W Caass-D Stereo Audio 
TLV27740CDR 296-1904-2-ND | Quad 2.7V Rail-to-Rail Cp Amp. 3370.00/2,500 Sore ena we oes eae ae 48-TSSOP [RS SOMES 25 ae 2) 
TLV27740N 296-1905-5-ND —_| Quad 2.7V Rail-to-Rail Qo Amp 241 193 1.50 DAF sa haar “ eco rude cmmDaTRGN 
TLV2774CPWR 296-7604-1-ND | Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp. 241 1.93 1.50 ee 
TLV2774CPWR 296-7604-2-ND —_| Quad 2.7V Rail-to-Rail Qp Amp 2728.00/2,000 TRAQS2D03DCA 296,286, NDS) 10W Monaural Power Amp Ce2mee ome 2 
TLV2774ID 296-1906-5-ND _| Quad 27V Rail-to-Rail Qp Amp 252 202 157 TPAQ32D04DCA 296-2464-5-ND | 10W Stereo Power Amplifier........ 48-HTSSOP 6.84 548 4.62 
TLV2774IN 296-1907-5-ND | Quad 2.7V Rail-to-Rail Op Amp 252 2.02 157 TPA102DGN 296-1941-5-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp..... 1.90 152 1.14 
TLV2775A1DR 296-7605-1-ND | Quad 2.7V IRCp Amp w/SD 288 231 180 TPA102DGNR 296-1941-1-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp. 1.90 152 1.14 
TLV2775A1DR 296-7605-2-ND | Quad 2.7V ARCp Amp wiSD.. "4032,50/2,500 TPA102DGNR 296-1941-2-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp. 2432.50/2,500 
TLV2775AIN 296-7606-5-ND | Quad 2.7V RR Op Amp w/SD 288 231 1.80 PAE 2b EGS SNORE) 150miW Stereo Audio Power Amp I OE OO) 
TLV2775A1PW. 296-10680-5-ND__| Quad 2.7V W/ROp Amp w/SD. 288 2.31 1.80 TPAI12DR 296-2465-1-ND —_| 150mW Stereo Audio Power Amp 150 1.20.90 
TLV27750D 296-1908-5-ND | Quad 2.7V AR Op Amp wiSD. 3632.11 1.64 TPAI12DR 296-2465-2-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp 1920.00/2,500 
TLV2775CDR 296-1908-1-ND | Quad2.7VAIRGp Amp wiSD..... 263 211 164 TPA112DGN 296-1942-5-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp. 1.73 138 1.04 
TLV2775CDR 296-1908-2ND | Quad2.7VRIRG> Amp wiSD. 3685,00/2.500 TPA112DGNR 296-1942-1-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp 1.73 1.38 1.04 
TLV27750N 296-1909-5-ND | Quad 2.7VRIRGp Amp w/SD 263 211. 1.64 TPA112DGNR 296-1942-2-ND _| 150mW Stereo Audio Power Amp. 2207.50/2,500 
TLVv27751D 296-1910-5-ND _| Quad 2.7VVROp Amp wiSD. 277 222 1.73 TPAI22D 296-2466-5-ND —_| 150mW Stereo Audio Power Amp 165 132 99 
TLV27751DR 296-10681-1-ND | Quad 2.7V /ROp Amp w/SD.... 277 222 1.73 TPAI22DR 296-2466-1-ND —_| 150mW Stereo Audio Power Amp 1.65 1.32.99 
TLV2775|DR 296-10681-2-ND | Quad 2.7V R/ROp Amp w/SD. 3875.00/2,500 TPAI22DR 296-2466-2-ND —_| 150mW Stereo Audio Power Amp 2112.00/2,500 
TLV2775N 296-7607-5-ND | Quad 27V IR Op Amp wiSD... 277 222 173 TPAI22DGN 296-1943-5-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp 1.90 152 1.14 
TLV2780IDBVR 296-7608-1-ND _| 8MHz, 1.8V /ROp Amp TPA122DGNR 296-1943-1-ND __| 150mW Stereo Audio Power Amp. 1.90 152 1.14 
WISHUIGOWN ee ccececeeeeeeee 163 130 98 TPAI22DGNR 296-1943-2-ND | 150mW Stereo Audio Power Amp. 2432.50/2,500 
TLVv2780IDBVR 296-7608-2.ND | MHz, 1.8V AIR Amp TPA152D 296-1944-5-ND | 75mW/Single-Ended Audio Power Amp...8-SOIC 1.75 1.40 1.05 
WISHULGOWN ... se ccscececececeees 2496.00/3,000 TPA152DR 296-1944-2-ND | 75mW Single-Ended Audio Power Amp.... 2240.00/2,500 
TLV27801IDR 296-7609-1-ND | 8MHz, 1.8V IRVOCp Amp TPA301D 296-1945-5-ND | 0.35W Mono Audio Power Amplifier. 1.23 103 82 
W/Shutdown.............scseccecseceeeee 8SCP 163 130 .98 TPA301DR 296-1945-1-ND. 0.35W Mono Audio Power Amplifier. 123 1.03 82 
TLV2780IDR 296-7609-2-ND | 8MHz, 1.8V /RI/OQp Amp TPA301DR 296-1945-2-ND | 0.35W Mono Audio Power Amplifier... 1332.50/2,500 
w/ShutdOwn. .........ecsecesceeeeeeeeee 2080.00/2,500 TPA301DGN 296-1946-5-ND | 0.35W Mono Audio Power Amplifier... 128. 162 77 
TLV2781IDBVR 296-7610-1-ND | 8MHHz, 1.8V Rail-to-Rail /OQp Amp. 1.50 1.20 .90 ‘TPA302D 296-7011-5-ND —_| 0.3W Stereo Audio Power Amp. 230 184 1.38 
TLV2781IDBVR 296-7610-2-ND —_| 8Mbz, 1.8V Rail-to-Rail I/OQp Amp. 2304.00/3,000 TPAS11D 296-1947-5-ND —_| 0.35W Mono Audio Power Amp 123° 1.03 82 
TLV2781IDR 296-7611-1-ND | 8MHz, 1.8V Rail-to-Rail I/O Op Amp... 150 120  .90 TPA311DR 296-1947-1-ND __| 0.35W Mono Audio Power Amp .. 1.23 103 82 
TLV2781IDR 296-7611-2-ND | 8MHz, 1.8V Rail-to-Rail I/OQp Amp 1920.00/2,500 TPA311DR 296-1947-2-ND | 0.35WMono Audio Power Amp ........ 1332.50/2,500 
TLV2782AID 296-7612-5-ND _| Dual 8MHz, 1.8V R/RI/OQp Amp 223 1.78 1.34 TPA311DGN 296-1948-5-ND | 0.35W Mono Audio Power Amplifier ...8-MSOP 128 1.02 77 
TLV27820D 296-2445-5-ND Low Voltage, Dual, R/R Op Amp .. 2.03 162 1.22 TPAS21D 296-7012-5-ND 350mW Low Volt. Audio Power Amp 
TLV27820DR 296-2445-1-ND Dual 8MHz, 1.8V P/R I/O Op Amp 2.03 162 1.22 with Differential Inputs .............--+++ 8-SOCP 1.23 1.03 82 
TLV27820DR 296-2445-2-ND | Dual 8MHz, 1.8V R/RI/OQp Amp .. 2592.50/2,500 ‘TPA321DGN 296-12563-5-ND | 350mW Low Volt. Audio Power Amp 
TLV2782CDGKR 296-7613-1-ND | Dual 8MHz, 1.8V /RI/OQp Amp 203 1.62 1.22 with Differential Inputs NEW! ....... @MSOP 1.28 102.77 
TLV2782CDGKR 296-7613-2-ND _| Dual 8MHz, 1.8V R/RIOQp Amp 2592.50/2,500 
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; Te Digi-Key Price Each 
we EXAS INSTRUMEN AMPLIFIERS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Th Digi-Key Price Each TPAO222PWPR 296-2458-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp with 4 
Part No. Part No. Description 135) _-100 Select Gain Set/Mux Control ...... 24-HTSSOP 3646.00/2,000 
TPA4860D 296-7013-5-ND | 1W Mono Audio Power Amp... 279 224 1.74 TPAN223DGGR 296-7002-1-ND_ | 2W Mono Audio Power Amp 
TPA4861D 296-7014-5-ND 1W Mono Audio Power Amp . 279 224 1.74 with Headphone Drive .............++ 10-MSOP 3.38 2.70 2.10 
TPA4861DR 296-7014-1-ND 1W Mono Audio Power Amp . 279 224 1.74 TPA0223DGOR 296-7002-2-ND 2W Mono Audio Power Amp 
TPA4861DR 296-7014-2-ND | 1W Mono Audio Power Amp 3905.00/2,500 with Headphone Drive . 4725.00/2,500 
TPA701D 296-1949-5-ND 700mW Low Volt. Audio Power Amp 1.38 1.15 92 TPA0232PWP 296-2459-5-ND 2W Stereo Power Amplifier. 5.33 427 3.32 
TPA701DR 296-1949-1-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 1.38 1415 92 TPA0233DGOR 296-7003-1-ND | 2W Mono Audio Power Amp 
TPA701DR 296-1949-2-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 1495.00/2,500 with Headphone Drive............0+: 10-MSOP 3.38 270 210 
TPA701DGN 296-7022-5-ND. 700mW Low Volt. Audio Power Amp. 1.38 110 .83 TPA0233DGQR 296-7003-2-ND 2W Mono Audio Power Amp 
TPA701DGNR 296-7022-1-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp. 1.38 110 83 with Headphone Driv 4725.00/2,500 
TPA701DGNR 296-7022-2-ND_| 700mW Low Volt. Audio Power Amp. 1760.00/2,500 TPADDAOPWP 296-2460-5ND | BW Stereo Power Amplifier. Si var aes 
TPATTIDR 296-1950--ND | 700miW/Low Vol, Aco Power Arp ieee | ee ay 7 None Auto Power Amp 
- =I m' ow Volt. lO Power ID... “ is a BS a | 
TPA711DR 296-1950-2-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp... 1495,00/2,500 Wilh Feeeehofte [NINE «deeiedas 3 10 MSC? moa 
: TPA0243DGCR 296-7004-2-ND | 2W Mono Audio Power Amp 
TPA711DGNR 296-7023-1-ND —_ | 700mW Low Volt. Audio Power Amp. 1.38 110 83 with hone Drive GERRARD 
TPA711DGNR 296-7023-2-ND __| 700mWLow Volt. Audio Power Amp... 1760.00/2,500 feaciphor : ae 
TPA721D 296-1951-5-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp... 138 115 92 Teer BEE TEIT END, BH Sted cea fh with oanmesce Eee 
TPA721DR 296-1951-1-ND —_| 700mW Low Volt. Audio Power Amp 138 115 92 RS VOUS COS ENON 2a 3 : rs 
TPA721DR 296-1951-2-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp 1495.00/2,500 ‘TPAQ253DG0R 296-7006-1-ND | 1W Mono Audio Power Amp 
TPA721DGNR 296-7024-1-ND —_ | 700mW Low Volt. Audio Power Amp. .. 198 110 23 with Headphone Drive ........++++++. 1O-MSOP 3.11 249 1.94 
TPA721DGNR 296-7024-2-ND _| 700mW Low Volt. Audio Power Amp... 1760.00/2,500 ‘TPAQ253DGQR 296-7006-2-ND —_| 1W Mono Audio Power Amp 
TPA731D 296-7025-5-ND | 700mW/Low Volt. Audio Power Amp with Headphone Drive ... 4947.50/2,500 
with Differential Inputs. 1.38 145 92 TPAO312PWP 296-10817-5-ND | 2W Stereo Power Amplifier 322 258 201 
TPA731DGNR 296-7026-1-ND | 700mW Low Volt. Audio Power TPA1517DWP 296-7007-5-ND —_| 6W Stereo Audio Power Amp. 286 229 1.78 
with Differential Inputs................ 1.38 110 83 TPA1517DWPR 296-7007-1-ND —_| 6W Stereo Audio Power Amp. 286 229 1.78 
TPA731DGNR 296-7026-2-ND —_| 700mW Low Volt. Audio Power Amp TPA1517DWPR 296-7007-2-ND —_| 6W Stereo Audio Power Amp. 3238.00/2,000 
with Differential Inputs. 1760.00/2,500 TPA1517NE 296-7008-5-ND _| 6W Stereo Audio Power Amp 238 1.90 1.43 
TPA741D. 296-7027-5-ND. 700mW Low Volt. Audio Power Amp TPA2000D1 PW 296-7009-5-ND 2W Caass-D Filterless Mono 
with Differential Inputs iaidaaieste salle sie isa &SOP ssi 15 92 Audio Power AMP..........22000000+ 245 197 1.53 
TPA741DGNR 296-7028-1-ND | 700mW Low Volt. Audio Power Amp TPA2000D2PWP 296-2467-5-ND | 2WClass-D Filterless Audio 
with Differential Inputs................ 8MSOP 1.38 1.10 .83 Power AMP.......cccscccceseeeeeee 407 326 2.54 
TPA741DGNR 296-7028-2-ND | 700mWLow Volt. Audio Power Amp TPAZOOOD2PWER 296-2467-1-ND _| 2W Class-D Filterlese Adio 
with Differential Inputs................ 1760.00/2,500 Power AMP. .2.s.sscseseseseseees 407 326 254 
TPA751D 296-10855-5-ND | Low Volt. Audio Power Amp... 138 145 92 ; 
TPA751DGNR 296-10856-1-ND | Low Volt. Audio Power Amp 138 140 83 TpAZOOODE PM BES REIAEND ghee nes ae dee aioe 
TPA751DGNR 296-10856-2-ND | Low Volt. Audio Power Amp ... 1760.00/2,500 OE IND ssi anaes eet 
TPAO102PWP 296-1938-5-ND —_| 1.5W Stereo Audio Power Amp..... 407 3.26 254 TPA2000D4DAP 296-10830-5-ND | 2W Ciass-D Filterless 
TPA0102PWPR 296-1938-1-ND _| 1.5W Stereo Audio Power Amp. 407 3.26 254 Audio Power Amp .... SACS 3 7en218 
TPAN102PWPR 296-1938-2-ND | 1.5WSkereo Audio Power Amp... 4616.00/2,000 TRReoD ie ecole eg | WV Class-D Filterless Mono 
TPAQ103PWP 296-1939-5-ND _| 1.75W/3-Ch. Stereo Audio iusig Power AMD: eset Se aetnis 1e-TSScP BESS ma cea 
Power AMP.........eeeeeeeeeeeeeee 407 326 2.54 TPA2001D2PWP 296-2468-5-ND 1W Qass-D Stereo Audio 
TPAO103PWPR 296-1939-1-ND | 1.75W3-Ch. Stereo Audio Power AMP......:scceeeeseeseeeee 24-HTSSOP 3.67 2.94 2.29 
Power AMP. ....-scsccseseeeeeeeees 4.07 326 254 TPA2001D2PWPR 296-2468-1-ND —_| 1W Class-D Stereo Audio 
TPAN103PWPR 296-1939-2-ND 1.75W 3-Ch. Stereo Audio Power AMP. .........sseeeeeeeeeeee 24-HTSSOP 3.67 294 2.29 
Power AMP........0..c0sceeeeeeeee 4616.00/2,000 TPA2001D2PWPR 296-2468-2-ND 1W Qass-D Stereo Audio 
TPAO112PWP 296-2450-5-ND —_| 2W Stereo Audio Power Amp with Power Amp x 4156.00/2,000 
Internal Gain Settings ............. 24-HTSSOP 3.22 2.58 2.01 TPA6O10A4PWPR 296-7015-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp w/Bass 
TPAO112PWPR 296-2450-1-ND —_| 2W Stereo Audio Power Amp with Boost/DC Volume Control ......... 28-HTSSOP 5.34 428 3.61 
Internal Gein Settings .......-..--- 24-HTSSOP 3.22 2.58 _ 2.01 TPAGOIOM4PWPR | 296-7015-2-ND _| 2W Stereo Audio Power Amp w/Bass 
TPAO112PWPR 296-2450-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp with Boost/DC Volume Control ......... 28-HTSSOP 6676.00/2,000 
Internal Gain Settings ........ ..-..24-HTSSOP 3646.00/2,000 TPAG017A2PWPR 296-12506-1-ND | 2W Stereo Audio 
TPAQ122PWP 296-2451-5-ND tena Per ae Amp with a sess ire et Power Amp NEW!................ 20-HTSSOP 2.66 2.13 1.66 
intern in TINGS «2.2... c eee ee -HTSSOP et ~ a e Tel 7 
TPAD122PWPR 296-2451-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp with TRABOIZA2P WP ee Ta ei Sines aie Gue nn 
Internal Gain Settings .........++++ 24-HTSSOP 3.22 258 2.01 Soll cel eae rr Sits 
TPAD IDDPPR PEEDASTS NEM DW Stereo Audio Power Ania wih TPA6100A2DGKR 296-7016-1-ND | 50mW Ultra-LV Audio Power Amp 1.80 1.44 1.08 
ap iia TPA6100A2DGKR 296-7016-2-ND | 50mWUltra-LV Audio Power Amp ... 2305.00/2,500 
Urner tel Gest SAUD os ease eater Bee ore 000 TPAG100A2DR 296-7017-1-ND [| 50mW Ultra-LV Audio Power Am 1.55 1.24 93 
TPAD132PWP 296-2452-5-ND | 2WStereo Audio Power Amp with ails es ol Ba : : : 
DC Volume Control ..c.eccccsecoc0e O4HTSSOP 5.33 4.27 3.32 TPA6100A2DR 296-7017-2-ND | 50mWUltra-LV Audio Power Amp .. 1984.00/2,500 
TPAO132PWPR 296-2452-1-ND _| 2W Stereo Audio Power Amp with TPA6101A2D 296-7018-5-ND | 50mW Ultra-LV Audio Power Amp .. 155 124 93 
DC Volume Control... eee. eee 24-HTSSOP 5.33 427 3.32 TPA6101A2DGKR 296-7019-1-ND | 50mW Ultra-LV Audio Power Amp 1.80 1.44 1.08 
TPA0132PWPR 296-2452-2-ND 2W Stereo Audio Power Amp with TPA6101A2DGKR 296-7019-2-ND 50mW Ultra-LV Audio Power Amp .. 2305.00/2,500 
DC Volume Control...........2.2.5 24-HTSSOP 6044.00/2,000 TPA6102A2D 296-7020-5-ND 50mW Ultra-LV Audio Power Amp .. 1.55 1.24 93 
TPAO142PWP 296-2453-5-ND —_| 2W Stereo Audio Power Amp with TPAG102A2DGKR 296-7021-1-ND | 50mW Ultra-LV Audio Power Amp .. 1.80 144 1.08 
DC Volume Control... eee 24-HTSSOP 5.33 4.27 3.32 TPA6102A2DGKR 296-7021-2-ND | 50mW Ultra-LV Audio Power Amp 2305.00/2,500 
TPAD142PWPR 296-2453-1-ND —_| 2W Stereo Audio Power Amp with TPA6110A2DGN 296-10843-5-ND | 150mW Stereo Power Amp. 1.55 1.24 93 
DC Volume Control... ..+..+++++++ 24-HTSSOP 5.33 4.27 3.32 TPAG111A2DGN 296-10845-5-ND _| 150mW Stereo Power Amp. 155 1.24 93 
TPAO142PWPR 296-2453-2-ND —_| 2W Stereo Audio Power Amp with TPAG111A2DR 296-10846-1-ND _| 150mW Stereo Power Amp. . 1.33 1.06 80 
DC Volume Control...............5 24-HTSSOP 6044.00/2,000 TPA6111A2DR 296-10846-2-ND | 150mW Stereo Power Ami 
: P. 1696.00/2,500 
TRADISZA BEDS AND pete ra abla aaurecce WEEMS TPAG112A2DGQR —| 296-10848-1-ND | 150mW Stereo Power Amp. 1.65 132 99 
Te ee Semen tat 8 : : ; TPAB112A2DGQR 296-10848-2-ND _| 150mW Stereo Power Amp. 2112.00/2,500 
TPAO152PWPR 296-2454-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp 
aoe UA741CD 296-11106-5-ND | General Purpose Qp Amp .. 80 60 45 
with Digital Volume Control ....... 24-HTSSOP 5.33 4.27 3.32 UA741CP 296-11107-5-ND__| General Purpose Op Amp 80 60 45 
TPAO152PWPR 296-2454-2-ND —_| 2W Stereo Audio Power Amp - - 
with Digital Volume Control ....... 24-HTSSOP 6044.00/2,000 UC3901D 296-11338-5-ND _| Isolated Feedback Generator. 396 317 247 
TPAD162PWP 296-2455-5-ND —_| 2W Stereo Audio Power Amp UC3901N 296-11339-5-ND _ Isolated Feedback Generator . 3.96 317 247 
with Digital Volume Control ....... O4HTSSCP 5.33 427 3.32 VCAB10U VCA610U-ND Wideband Voltage Controlled Amp. . 17.59 15.84 14.05 
TPAO162PWPR 296-2455-1-ND. 2W Stereo Audio Power Amp VCA610UA VCA610UA-ND Wideband Voltage Controlled Amp. 25.25 23.57 21.88 
with Digital Volume Control ....... 24-HTSSOP 5.33 4.27 3.32 ViCA2612Y/250 \VCA2612YCT-ND _ | Dual Low Noise Variable Gain Amp . 16.95 15.82 14.69 
TPAO162PWPR 296-2455-2-ND —_| 2W Stereo Audio Power Amp VCA2612Y/250 VCA2612YTR-ND | Dual Low Noise Variable Gain Amp .... 3602.00/250 
with Digital Volume Control ....... 24-HTSSOP 6044.00/2,000 ViCA2613Y/250 VCA2613YCT-ND | Dual Low Noise Variable Gain Amp .... 13.89 12.97 12.04 
TPAO172PWP 296-7000-5-ND —_| 2W Stereo Mono Audio VCA2613Y/250 VCA2613YTR-ND _| Dual Low Noise Variable Gain Amp ....48-TOFP 2951.75/250 
Power Amp 5.34 428 3.61 SBATOO1 LI-501-ND Linear & Mixed Signal Products Data Book ..... 494 — 
TPAO202PWP 296-1940-5-ND _| 2W Stereo Audio Power Amp. 446 357 278 
TPAQ202PWPR 296-1940-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp. 446 357 278 
TPAQ202PWPR 296-1940-2-ND | 2W Stereo Audio Power Amp. 5050.00/2,000 BUS 
TPA0211DGN 296-2456-5-ND | 2W Mono Audio Power Amp 165 132 .99 SOLUTIONS 
TPA0211DGNR 296-2456-2-ND | 2W Mono Audio Power Amp . 8-MSCP 2112.50/2,500 Price Each 
TPA0212PWP 296-2457-5-ND 2W Stereo Audio Power Amp with 4 Description Pkg. 1 25 +100 
Select Gain Set/Mux Control ......24-HTSSOP_322 258 201 Clock Drivers 
TRADE TERE aoa “wv Stereo Audio Power Amp with 4 COCITIFN 296-6675-5-ND | 3.3V Cock Driver. “28-PLOC 1523 13.71 1216 
Select Cain Set/Mux Oontrol .....24HTSSOP iSO coc203DWR 296-6676-1-ND | 3.3V Cock Dri 20-SOG 5.58 447 3.77 
TPA0212PWPR 296-2457-2-ND —_| 2W Stereo Audio Power Amp with 4 pA Aspedntiaed : H ‘ : 
cpc203DWR 296-6676-2-ND —_| 3.3V Cock Driver -20-SOIC 6976.00/2,000 
Select Gain Set/Mux Control ...... 24-HTSSOP 3646.00/2,000 ‘ ; 
TPAO213DGCR 296-7001-1-ND | 2W Mono Audio Power Amp cpc204DW 296-6677-5-ND —_| 6-Bit Inverter/Clock Driver . 20S 536 429 362 
with Headphone Drive .......+-.-0+ 10-MSCP 338 270 210 CDC204DWR 296-6677-1-ND __| 6-Bit Inverter/Clock Driver. 540 4.32 3.65 
TPAQ213DGGR 296-7001-2:ND | 2W Mono Audio Power Amp CDC204DWR 296-6677-2-ND | 6-Bit Inverter/Clock Driver. 6750.00/2,000 
with Headphone Drive ............+++ 10-MSOP 4725.00/2,500 Coc208DW 296-6678-5-ND Dual 1-to-4 Glock Driver .. 5.68 455 3.84 
TPAQ222PWP 296-2458-5-ND | 2W Stereo Audio Power Amp with 4 DC318ADL 296-1383-5-ND —_| 1-18 Line Clock Driver 421 337 262 
Select Gain Set/Mux Control ...... 24-HTSSOP 3.22 2.58 2.01 DC319DBR 296-6692-1-ND | 1-10 Cock Driver ... 430 344 268 
TPAQ222PWPR 296-2458-1-ND | 2W Stereo Audio Power Amp with 4 DC319DBR 296-6692-2-ND _| 1-10 Clock Driver .. 4870.00/2,000 
Select Gain Set/Mux Control ...... 24-HTSSOP 2.75 2.20 1.71 (Continued) 
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BUS SOLUTIONS (Continued) 


TELE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PCI 
PCI950PT 296-1413-5-ND IROSER Deserializer 3.98 3.19 2.48 
PC11225PDV 296-6641-5-ND PC\-to-PC Card Controller. . 9.06 7.25 6.12 
PC11410AGGU 296-6644-5-ND Single Slot CardBus Controller. . 8.08 6.47 5.46 
PC1410AGHK 296-6645-5-ND Single Slot CardBus Controller... 9.84 7.88 6.65 
PO1410APGE 296-6646-5-ND Single Slot CardBus Controller. 144-TOP 8.08 6.47 546 
PC1410GGU 296-6647-5-ND PC Card Controller . 2 8.36 6.69 5.65 
PC1410PGE 296-6648-5-ND PC Card Controller . 8.36 6.69 5.65 
PC11420GHK 296-6650-5-ND PC Card Controller . 8.88 7.11 6.00 
PC11450GRN 296-6652-5-ND PC Card Controller . 256-BGA 14.63 13.17 11.68 
PC1450GIG 296-6653-5-ND PC Card Controller . 257-BGA 12.15 10.94 9.70 
PC1451AGUG 296-6654-5-ND PC Card Controller . 257-BCA 12.41 11.18 9.91 
PC11520GHK 296-12279-5-ND PC Card Controller N. 209-BGA 7.44 5.96 5.03 
PC1520PDV 296-12280-5-ND PC Card Controller NEW! 5.26 
PCl4410AGHK 296-6657-5-ND Integrated PC Card. 10.29 
POl4410APDV 296-6658-5-ND Integrated PC Card. 10.29 
PCl4451GAN 296-6663-5-ND Integrated PC Card. 12.15 
PCl4451GJG 296-6664-5-ND Integrated PC Card. 12.15 
PCl2040GGU 296-9633-5-ND PC\-to-DSP Bridge Controller 13.04 
PC12040PGE 296-9634-ND PC1-to-DSP Bridge Controller... 13.04 
PCI2050APDV 296-12086-ND 32-Bit, 33MHz POl-to-PCl Bridge 18.45 
PC12050GHK 296-9635-5-ND 32-Bit, 33MHz POl-to-PCl Bridge . 15.07 
PCI2050IGHK 296-9636-5-ND 32-Bit, 33MHz POl-to-PC! Bridge . 18.57 
PCi2050IPDV 296-9637-ND 32-Bit, 33MHz PCl-to-PC! Bridge 18.57 
PC2050PDV 296-9638-ND 32-Bit, 33MHz POl-to-PCl Bridge . 15.07 
Pd2250POM 296-9639-ND 32-Bit, 33MHz POl-to-PCl Bridge . 13.20 
POl2250PGF 296-9640-ND 32-Bit, 33MHz POl-to-PC| Bridge . 13.20 
CccD 
ilk Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLC81880DA 296-10351-5-ND 10-Bit AS/OOD Signal Processor........ 32-S0C 425 3.41 265 
TLV990-13PFB 296-10737-ND 10-Bit, 13Msps OCD Signal 
Processor/Digitizer ................065 48-TOP 528 423 3.57 
TLV990-21PFB 296-10738-ND 10-Bit, 21Msps OOD Analog 
Front End isccssccsicccascasaaveasaaaas 48-TOP 450 3.60 280 
TLV990-28PFB 296-10739-ND 10-Bit, 28Msps OOD Analog 
Front EN i..icsccciccsesaaadieacenaas 48-TOP 626 5.01 4.23 
TLV990-40PFB 296-10740-ND 10-Bit, 40Msps OOD Analog 
Front End wccccccccscccsccaceeveacadeas 48-TOP 682 546 4.61 
TLV990BPFB, 296-10741-ND 10-Bit, 28Msps OOD/Video 
Signal Processor.............:+.ss000 48-TOP 5.14 412 3.47 
VSP1221PFB 296-12296-ND LP OCD Signal Processor NEW!...... 48-TOP 676 541 4.57 
VSP2000Y \vSP2000Y-ND OCD Signal Processor for 
Digital Cameras............06c:secee ee 48-LQP 9.92 7.94 6.70 
VSP2101Y VSP2101Y-ND 10-Bit, 27MHz, Digital Camera 
OCD Signal Processor ...............+ 48-LOP 9.25 833 7.39 
VSP2210Y \vSP2210Y-ND 10-Bit, 20MHz, Digital Camera 
OCD Signal Processor ... 12.81 11.54 10.23 
VSP2212Y \VSP2212Y-ND 12-Bit, 20MHz, Digital Camera 
OCD Signal Processor ...............+ 48-LOFP 16.01 14.42 12.79 
VSP2230Y \VSP2230Y-ND 10-Bit Digital Camera OCD 
Signal Processor...............2.00e05 48-LOFP 15.24 13.73 12.17 
VSP2232Y VSP2232Y-ND 12-Bit Digital Camera OCD 
Signal Processor.............:00608e0e 48-LOFP 16.62 15.52 14.41 
VSP2260Y \VvSP2260Y-ND 10-Bit, 27MHz, Digital Camera 
OCD Signal Processor ................ 48-LOFP 12.66 11.40 10.11 
\VSP2260Y/2K VSP2260YTR-ND | 10-Bit, 27MHz, Digital Camera 
OCD Signal Processor ...............+ 48-LQFP 18796.00/2,000 
VSP2262Y \VSP2262Y-ND 12-Bit, 20MHz, Digital Camera 
OOD Signal Processor ..............55 48-LOP 15.86 14.28 12.67 
VSP2262Y/2K VSP2262YTR-ND | 12-Bit, 20MHz, Digital Camera 
OCD Signal Processor 23564.00/2,000 
\VSP2270Y 296-12541-ND 27MHz OOD Signal Proc. NEW! 10.55 9.50 8.42 
VSP2272Y 296-12542-ND 27MHz OOD Signal Proc. NEW! 13.71 12.35 10.95 
VSP3010Y VSP3010Y-ND 12-Bit, OCD/CIS Controller 9.21 830 7.36 
VSP3100Y VSP3100Y-ND 14-Bit, 10MHz OCD/CIS Signal 
9.62 7.70 6.50 
VSP3200Y \VSP3200Y-ND 14-Bit, OCD/OIS Processor 9.61 8.66 7.68 
VSP3200Y/2K VSP3200YTR-ND | 14-Bit, COD/CIS Processor... 14302.00/2,000 
VSP3210Y \VSP3210Y-ND 14-Bit, OCD/OIS Processor... 9.61 8.66 7.68 
VSP3210Y2/K VSP3210YTR-ND __| 14-Bit, COD/CIS Processor... 14302.00/2,000 


COMPARATORS 


Bib Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
0D0328ADR 296-6693-1-ND 1-6 Qock Dvr. w/Selectable Polarity... 714 572 482 
0DC0328ADR 296-6693-2-ND 1-6 Qock Dvr. w/Selectable Polarity... 11067.00/2,500 
0DC328ADBR 296-6694-1-ND 1-6 Qock Dvr. w/Selectable Polarity ... 714 572 482 
DC328ADBR 296-6694-2-ND 1-6 Qock Dvr. w/Selectable Polarity ... 8925.00/2,000 
OD0329AD 296-6696-5-ND 1-6 Oock Dvr. w/Selectable Polarity 710 568 480 
0DC337DW 296-6697-5-ND 1-8 Qock Driver with Clear . . 866 693 5.85 
0DC0339DBR 296-6698-1-ND 1-8 Qock Driver with ear 7.34 588 4.96 
0DC339DBR 296-6698-2-ND 1-8 Qock Driver with Gear 9175.00/2,000 
CDC339DW 296-6699-5-ND 1-8 Qock Driver with Clear .. 7.30 584 4.93 
CDC340DW 296-6700-5-ND 1-8 Qock Driver with Tight AC Spec. 7.30 5.84 493 
0D0341DW 296-6701-5-ND. 1-8 Qock Driver with Tight AC Spec. 948 7.59 640 
DC351DBR 296-6702-1-ND 3.3V Cock Driver . 9.88 890 7.89 
000351 DBR 296-6702-2-ND 3.3V Cock Driver . 14004.00/2,000 
000351DW 296-6703-5-ND 3.3V Cock Driver .. 941 848 7.52 
000391D 296-6704-5-ND 1-6 Qock Dvr. w/Selectable Polarity. 746 5.97 5.04 
CDCSO9PWR 296-6705-1-ND 3.3V Cock Driver... 486 3.89 3.03 
CDCSO09PWR 296-6705-2-ND 3.3V Cock Driver 5508.00/2,000 
0D0516DGGR 296-6706-1-ND 3.3V Cock Driver 5.92 474 4.00 
0D0516DGGR 296-6706-2-ND 3.3V Cock Driver 7400.00/2,000 
CDCS536DBR 296-6707-1-ND 3.3V Qock Driver . 5.40 432 3.36 
CDCS536DBR 296-6707-2-ND 3.3V Cock Driver . 6120.00/2,000 
DC582PAH 296-6708-5-ND 3.3V Cock Driver . 9.03 813 7.21 
ODC586PAH 296-6709-5-ND Tri-State 3.3V Qock Driver 8.88 8.00 7.09 
000924DL 296-6714-5-ND 133 MHz Qock Synthesizer-Driver. 419 335 261 
D0925DL 296-6715-5-ND 133 MHz Qock Synthesizer-Driver..... 477 382 297 
0002351DW 296-6680-5-ND 3.3V Cock Driver 871 7.85 6.96 
00023510QDB 296-9434-5-ND 1-10 Buffer Gock Driver 995 896 7.95 
CDC2509APWR 296-6681-1-ND Tri-State 3.3V PLL Clock Driver 9.21 830 7.36 
CDC2509APWR 296-6681-2-ND Tri-State 3.3V PLL Cock Driver 13660.00/2,000 
CDC2509BPWR 296-6682-1-ND 1-9 PLL Qock Driver 497 3.98 3.10 
CDC2509BPWR 296-6682-2-ND 1-9 PLL Qock Driver 5636.00/2,000 
CDC25090PWR 296-6683-1-ND 3.3V PLL Cock Driver 497 3.98 3.10 
ODC25090PWR 296-6683-2-ND 3.3V PLL Cock Driver 5636.00/2,000 
DC2510APWR 296-6684-1-ND 3.3V PLL Cock Driver 9.21 830 7.36 
DC2510APWR 296-6684-2-ND 3.3V PLL Cock Driver 13660.00/2,000 
0DC2510BPWR 296-6685-1-ND 3.3V PLL Cock Driver 497 3.98 3.10 
DC2510BPWR 296-6685-2-ND 3.3V PLL Cock Driver 5636.00/2,000 
0DC25100PWR 296-6686-1-ND 3.3V PLL Cock Driver 491 3.93 3.06 
0DC25100PWR 296-6686-2-ND 3.3V PLL Cock Driver .. 5560.00/2,000 
0DC2516DGGR 296-6687-1-ND Tri-State 3.3V PLL Qock Driver 5.86 4.69 3.96 
CDC2516DGGR 296-6687-2-ND Tri-State 3.3V PLL Glock Driver 7326.00/2,000 
CDC2536DBR 296-6688-1-ND 3.3V Cock Driver . 459 3.68 286 
CDC2536DBR 296-6688-2-ND 3.3V Cock Driver . 5202.00/2,000 
0D02582PAH 296-6689-5-ND 3.3V Cock Driver . 9.54 7.64 644 
ODC2586PAH 296-6690-5-ND Tri-State 3.3V Qock Driver 9.36 843 7.48 
D0F2510PWR 296-6718-1-ND 3.3V PLL Cock Driver 6.76 541 4.57 
CDCF2510PWR 296-6718-2-ND 3.3V PLL Cock Driver .. 8450.00/2,000 
COCFR83DBQR 296-12311-1-ND | 533MHz Direct Qock Generator 7.24 580 4.89 
COCFR83DBQR 296-12311-2-ND | 583MHz Direct Cock Generator 8587.50/2,500 
DOR81DBQR: 296-6720-1-ND. Direct RAMBUS Clock Generator . ae 421 337 262 
DOR81DBOQR 296-6720-2-ND Direct RAMBUS Clock Generator........ §827.50/2,500 
CDCV304PW 296-12420-5-ND 140MHz General Purpose 

PCI-X Qock Buffer NEW! 2812250 1.75: 
CDCV304PWR 296-9436-1-ND 140-MHz PC\-X Clock Buffer. 268 215 1.67 
CDCV850DGGR 296-6721-1-ND PLL Qock Driver. 486 3.89 3.03 
ODCV850DGGR 296-6721-2-ND PLL Qock Driver... §508.00/2,000 
CDCV855PWR 296-12200-1-ND | 2.5V, 1:4 PLL Gock Driver NEW! 3.26 261 2.03 
CDCV855PWR 296-12200-2-ND | 2.5V, 1:4 PLL Cock Driver NEW! 4336.00/2,000 
CDCV857ADGG: 296-11575-5-ND PLL Qock Driver NEW! 749 6.00 4.67 
ODCV857DGGR 296-6722-1-ND PLL Qock Driver... 668 5.35 4.51 
ODCV857DGGR 296-6722-2-ND PLL Qock Driver... 8518.00/2,000 
CDCVFI11FN 296-12421-5-ND Diff. LVPECL Qock Driver NEWI......28-PLOC 13.41 12.08 10.71 
CDCVF2310PWR 296-12019-1-ND _| 2.5-3.3V General Purpose High Power 

Qock Buffer NEW!................ 24-TSSOP 5.06 4.05 3.15 
CDCVF2310PWR 296-12019-2-ND _| 2.5-3.3V General Purpose High Power 

Qock Buffer NEW!............ 5737.50/2,000 
CDCVF2505D 296-6723-5-ND. 3.3V Phase Lock Loop Cock Driver. 238 190 1.43 
CDCVF2505PWR 296-9437-1-ND 3.3V Phase Lock Loop Clock Driver. ant) Ape kes) 
CDCVF2505PWR 296-9437-2-ND 3.3V Phase Lock Loop Clock Driver. 2366.00/2,000 
CDCVF2509PWR 296-6724-1-ND 3.3V PLL Oock Driver .. 479 384 299 
COCVF2509PWR 296-6724-2-ND 3.3V PLL Qock Driver .. 5432.00/2,000 
CDCVF2510PWR 296-6725-1-ND 3.3V PLL Cock Driver .. 479 384 299 
CDCVF2510PWR 296-6725-2-ND 3.3V PLL Cock Driver .. 5432.00/2,000 
CDCVF25081DR 296-12270-1-ND | 3.3V PLL Cock Driver NEW! 3.38 270 210 
CDCVF25081DR 296-12270-2-ND | 3.3V PLL Cock Driver NEW! 5040.00/2,500 
CDCVF25081 PWR 296-12271-1-ND | 3.3V PLL Qock Driver NEW! 3.38 270 210 
CDCVF25081PWR 296-12271-2-ND _| 3.3V PLL Qock Driver NEW!. 4080.00/2,000 

IEEE1394 

TSB12LV01BPZT 296-11062-ND High Performance Link Layer 12.64 11.39 10.10 
TSB12LV21BPGF 296-11063-ND PClLynx Link Layer.. 13.81 1244 11.03 
TSB12LV23PZ 296-11064-ND Open Host Controller. 11.13 10.02 8.89 
TSB12LV26PZT 296-11065-ND Open Host Controller. 6.70 536 4.53 
TSB12LV32IPZ 296-11066-ND General Purp. Link Layer Controller... 8.51 7.67 680 
TSB12LV32PZ 296-11067-ND General Purp. Link Layer Controller. 8.74 7.00 5.90 
TSB14AA1 PFB 296-11070-ND Physical Layer Controller. 845 7.61 675 
TSB14001APM 296-11072-ND Physical Layer Controller. . 9.26 741 626 
TSB15LV01PFO 296-11073-ND High Performance Link Layer.. 8.18 655 553 
TSB41AB1PAP 296-11074-ND Qne-Port Cable Transceiver/Arbiter . 405 3.24 252 
TSB41AB1 PHP 296-11075-ND Qne-Port Cable Transceiver/Arbiter . .. 3.92 314 244 
TSB41AB2PAP 296-11076-ND Two-Port Cable Transceiver/Arbiter....64-PQFP 4.88 3.91 3.04 
TSB41 AB3PFP 296-11077-ND Three-Port Cable Transceiver/Arbiter 5.10 4.08 3.45 
TSB41LVO4APFP 296-11078-ND Four-Port Cable Transceiver/Arbiter 9.21 830 7.36 
TSB41LVO6APZP 296-11079-ND Six-Port Cable Transceiver/Arbiter . . 9.06 816 7.24 
TSBA2AAQAPZT 296-12568-ND 1394 Link Layer Controller NEW! 9.14 7.32 617 
TSB42AA9PZTR 296-11080-ND High Performance Link Layer Cont. 10.11 9.11 8.08 
TSB42AB4PDT 296-11081-ND Link Layer Controller........... 15.54 14.00 12.41 
TSB43AA82GGW 296-12243-ND Phy and Link Layer Cont. NEW! 12.21 11.00 9.75 
TSB43AA82PGE 296-11082-ND Phy and Link Layer Cont. ...... 11.78 10.61 9.41 
TSB43AB22APDT 296-12569-ND 1394 Link Layer Controller NEW! .... 841 758 672 
TSB43AB23PDT 296-12408-ND IEEE-1394a Phy/Link Layer 

Controller NEW!................... 128-TOP 896 807 7.16 


IEE Price Each 
Part No. Description Pkg. al 25 100 
General Purpose Comparators 
L293DNE 296-9518-5-ND —_| Quad Half-H Drivers... 270 216 1.68 
L293NE 296-9519-5-ND —_| Quad Half-H Drivers... 270 216 1.68 
LM293AD 296-9530-5-ND —_| Dual Differential Comparator . 78 65 62 
LM293D 296-9531-5-ND —_| Dual Differential Comparator . 80 60 45 
LM293P 296-9532-5-ND _| Dual Differential Comparator . 80 60 45 
LM3302D 296-9546-5-ND —_| Quad Differential Comparator ‘ 99 83 66 
LM339AD 296-6604-5-ND | Quad Differential Comparator, A@ade...14-SOC 765743 
LM339ADR 296-6604-1-ND —_| Quad Differential Comparator, AGrade...14-SOC 7657 4B 
LM339ADR 296-6604-2-ND —_| Quad Differential Comparator, A Grade... 14-SOIC 617.50/2,500 
LM339AN 296-6605-5-ND _| Quad Differential Comparator, AGrade...14-Dip 76 5748 
LM339D 296-1013-5-ND | Quad Differential Comparator. ETE ED 
LM339DR 296-1013-1-ND —_| Quad Differential Comparator. (52) 239) 230 
LM339DR 296-1013-2-ND —_| Quad Differential Comparator. 422.50/2,500 
LM339DBR 296-6606-1-ND —_| Quad Differential Comparator 62 39 30 
LM339DBR 296-6606-2-ND _| Quad Differential Comparator 346.00/2,000 
LM339N 296-1393-5-ND | Quad Differential Comparator .. 14 62 39 30 
LM339PWR 296-6607-1-ND | Quad Diff. Comparator, AG@rade......14-TSSOP 52.3930 
LM339PWR 296-6607-2-ND —_| Quad Diff. Comparator, A Grade...... 14-TSSOP 346.00/2,000 
LM393AD 296-6608-5-ND —_| Dual Differential Comparator, AG@rade....8-SOP 76 «= .57_— «43 
LM393AP 296-6609-5-ND _| Dual Differential Comparator, AG@rade.....8-Dip 76 5748 
(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


298 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 -« Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Tra Digi-Ke' Price Each 
XAS INSTRUME COMPARATORS (Continued) Part No. Part No. Description 1 25 100 
Fi i TLC374CDR 296-1328-1-ND —_| Quad Differential Comparator. .. 105 88 70 
a Perna Description Pee Ce et TLC3740DR 296-1328-2ND | Quad Differential Comparator. 1137.50/2,500 
: - TLC393CD 296-1329-5-ND _| Dual Voltage Comparator .. 99 83 66 
LM393APWR 296-6610-1-ND —_| Dual Differential Comparator, AGrade.8-TSSOP 765743 TLC393CDR 296-1329-1-ND —_| Dual Voltage Comparator .. "09 ©4«83—~=Cié«* 
LM393APWR 296-6610-2-ND Dual Differential Comparator, A Grade. 8-TSSOP 506.00/2,000 TLC393CDR 296-1329-2-ND Dual Voltage Comparator 1072.50/2,500 
LM393D 296-1015-5-ND —_| Dual Differential Comparator... a) TLC3930P 296-1849-5-ND | Dual Voltage Comparator 9 83 66 
LM393DR 296-1015-1-ND _| Dual Differential Comparator Ce ey & TLC393CPWR 296-10318-1-ND | Dual Voltage Comparator 99 83 66 
LM393DR 296-1015-2-ND _| Dual Differential Comparator 422.50/2,500 TLC393CPWR 296-10318-2-ND | Dual Voltage Comparator 878.00/2,000 
LM393P 296-1398-5-ND —_| Dual Differential Comparator (SON CO NEGO TLC393ID 296-1330-5-ND —_| Dual Voltage Comparator 108 90 72 
LM393PSR 296-9566-1-ND —_| Dual Differential Comparator 125 1.00 75 TLC393IDR 296-1330-1-ND __| Dual Voltage Comparator .. id ae 
LM393PSR 296-9566-2-ND —_| Dual Differential Comparator .. 1300.00/2,000 TLC393IDR 296-1830-2-ND | Dual Voltage Comparator .. 1170.00/2,500 
LM2901D 296-1385-5-ND | Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. 64 48 36 TLC3g3IP 296-10320-5-ND | Dual Voltage Comparator 108 90 .72 
LM2901N 296-1386-5-ND __| Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. 64 48 36 TLOB93IPWR 296-10321-1-ND | Dual Voltage Comparator 111 93 74 
LM2901PWR 296-6597-1-ND | Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. 64 4836 TLC393IPWR 296-10321-2-ND | Dual Voltage Comparator 958.00/2,000 
LM2901PWR 296-6597-2-ND —_| Quad Diff. Comparator, Ind. Temp. 426.00/2,000 TLC37020D 296-1325-5-ND Dual Voltage Comparator 99 8366 
LM2902D 296-6598-5-ND | Quad Operational Amplifier 64 48 36 7LC37020DR 296-1325-1-ND _| Dual Voltage Comparator .. 99° 8366 
LM2902N 296-6599-5-ND | Quad Operational Amplifier 64 48 36 TLC3702CDR 296-1325-2-ND —_| Dual Voltage Comparator ... 1072.50/2,500 
LM2902PWR 296-6600-1-ND __| Quad Operational Amplifier 644886 ee oe eee ae Mae ped cletal F & 3 2 
LM2902PWR 296-6600-2-ND —_| Quad Operational Amplifier . . 426.00/2,000 g a Ege Opa aor 2 : 4 
Lim2903D 296-1012.5ND | Dual ee Coniparaion Ind. Temp. 64 48.36 TLC3702IDR 296-1326-1-ND __| Dual Voltage Comparator .. 108 90 72 
LM2903DR 296-1012-1-ND __| Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 64 48 36 TL¢3702IDR 296-1326-2-ND_—_| Dual Voltage Comparator 1170.00/2,500 
LM2903DR 296-1012-2-ND —_| Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 520.00/2,500 TL¢3702IP 296-10300-5-ND | Dual Voltage Comparator 108 90 72 
LM2903P 296-6601-5-ND _| Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 64 48 36 TL@702IPW 296-10301-5-ND _| Dual Voltage Comparator . . 108 90.72 
[MDOP PaSCOSERG IE] Dual Diff. Comearator: Ind. Temp. ea TLC3702MD 296-12188-5-ND | Dual Voltage Comparator NE -8SOP 132 110 88 
: Pat, P: TLC37040D 296-10302-5-ND __| Quad Voltage Comparator . 14S0C 1.38 1.15 92 
LM2903PWR 296-6602-2-ND —_| Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 426.00/2,000 . 
Liv29030D 296-6603-5-ND —_| Dual Diff. Comparator, Ind. Temp. 7 ST (AB ce Sa Ne lege Comat eee 
LMV3391DR 296-6611-1-ND —_| Quad Low-Voltage Comparator 73 65 52 rites oltage Comparator Wes i 
LMV3391DR 296-6611-2-ND _| Quad Low-Voltage Compara 845,00/2,500 Te GSTCANSS Erg eg um 2d Voltage Comperato Ue) als ee 
20S COMPA AM delet TLC3704C0NSR 296-10304-2-ND | Quad Voltage Comparator 1224.00/2,000 
CSV eer ae prea hoc ral - 78 Seen 3 ace 1L.03702ID 296-1326-5-ND _| Dual Voltage Comparator 1.08.90 .72 
oa ee ERS PaO en TLO3702IDR 296-1326-1-ND | Dual Voltage Comparator .. 1.08 90.72 
T1331 IDEVR 296-10168-1-ND | Single'Dual Diff. Comparator ECO OU esto) TLC37021DR 296-1326-2ND | Dual voltage Comparator a 1170.00/2, 200) 
TL331IDBVR 296-10168-2-ND | Single/Dual Diff. Comparator 780.00/3,000 TLC3702IP 296-10300-5-ND _| Dual Voltage Comparator .. 108 90 
TLC372CPWR 296-10309-1-ND _| Dual Differential Comparator 90.75.60 TLC3702IPW 296-10301-5-ND | Dual Voltage Comparator 108 90 iG 
TLC372CPWR 296-10309-2-ND —_| Dual Differential Comparator 798.00/2,000 TLC37040D 296-10302-5-ND __| Quad Voltage Comparator 138 115 92 
TLO372ID 296-10310-5-ND —_| Dual Differential Comparator 99 83 66 TLC37040N 296-10303-5-ND | Quad Voltage Comparator . 1.38 115 92 
TLC372MD 296-10311-5-ND _| Dual Differential Comparator 1.26 1.05  .84 TLC37040NS 296-10304-5-ND | Quad Voltage Comparator 14-SCP 138 115 92 
TL@3720D 296-10312-5-ND | Dual Differential Comparator... 123° 1.03 82 TLC37040NSR 296-10304-1-ND | Quad Voltage Comparator 14-SOP 1.38 1.15 92 
TLO374QN 296-10313-5-ND _| Quad Differential Comparator ... 105 88 70 TLC3704CNSR 296-10304-2-ND | Quad Voltage Comparator .14-SCP 1224.00/2,000 
TLO74CPWR 296-10314-1-ND | Quad Differential Comparator 705. 88 70 TLC3704CPWR 296-10305-1-ND _| Quad Voltage Comparator . 14-TSSCP 1.38 1.15 92 
TLO374CPWR 296-10314-2-ND | Quad Differential Comparator: 932.00/2,000 TLC3704CPWR 296-10305-2-ND | Quad Voltage Comparator . 1224.00/2, = 
TLC3741D 296-10315-5-ND | Quad Differential Comparator... 117 98 78 TLC3704ID 296-1843-5-ND | Quad Voltage Comparator . 1.28 1.02 
TLC374IN 296-10316-5-ND | Quad Differential Comparator ... inl? £3 Fe) TLC3704IN 296-10306-5-ND _| Quad Voltage Comparator . 1.28 1.02 7 
TLC374MD 296-10317-5-ND _| Quad Differential Comparator. . 1.33 1.06.80 TLC37041PW 296-10307-5-ND —_| Quad Voltage Comparator . 1.28 1.02.7 
High Speed Comparators TLC3704MD eee Quad Voltage Comperstor on 138 110 83 
LM139DR 296-6614-1-ND _| Quad GP Differential Comparator. 120 1.00 80 BES Ah Pull oe pam 7 
dl : parator NEW! 2.00 1.60 1.20 
LM139DR 296-6614-2-ND | Quad GP Differential Comparator. 1300.00/2,500 TLV3401 IDR 296-10707-1-ND _| Single Nenopower Comparator. 145 116 87 
LM198DR 296-6615-1-ND | Dual GP Differential Comparator... ce OS me TLV3401IDR 296-10707-2-ND _| Single Nanopower Comparator... 1856.00/2,500 
LM193DR 296-6615-2-ND —_| Dual GP Differential Comparator... 682.50/2,500 TLV34011P 296-12042-5-ND__| Single Qpen Drain Qutput Comp. 8Dip 1.45 1.16 87 
LM211D 296-6616-5-ND__| Single Strobed Differential Comparator...8-SOC 7657 __—8 TLva4021P 296-12043-5-ND | Dual Open Drain Output Comp. ip MEOH ONNGa leas 
LM211P. 296-6617-5-ND Single Strobed Differential Comparator He Sf 43 TLV3402IDGKR 296-10708-1-ND —_| Dual Nanopower Comparator . 210 168 1.26 
LM2110D 296-9520-5-ND Differential Comparator w/Strobe. 92 69 62 TLV3402IDGKR 296-10708-2-ND | Dual Nanopower Comparator . 2687.50/2,500 
LM239ADR 296-6618-1-ND. Quad GP Differential Comparator. 1.68 1.34 1.01 TLV3402IDR 296-10709-1-ND Dual Nanopower Comparator 210 1.68 1.26 
LM239ADR 296-6618-2-ND | Quad GP Differential Comparator. 2145.00/2,500 TLV3402IDR 296-10709-2-ND _| Dual Nanopower Comparator 2687.50/2,500 
LM239D 296-6620-5-ND Quad GP Differential Comparator . 80 60 45 TLV34041N 296-12044-5-ND | Quad Open Drain Qutput Com 245 1.97 1.53 
LM239N 296-6621-5-ND —_| Quad GP Differential Comparator. 80.60.45 TLV3704IDR 296-12287-1-ND | Nanopower P-P Comp. NEW! 245 197 1.53 
LM258D 296-6624-5-ND | Dual Cp Amp... 80 60 45 TLV3704IDR 296-12287-2-ND _| Nanopower P-P Comp. NEW! 14-SO1C 3432.50/2,500 
LM258P 296-6625-5-ND ‘| Dual Qp Amp... 80 60 45 TLV3704IPW 296-12400-5-ND _| Nanopower P-P Comp. NEW/I.......14-TSSCP_ 2.45 1.97 1.53 
LM306D 296-9533-5-ND —_ Differential Comparator wi 135 113 90 Low Voltage Comparators 
LM306P 296-1387-5-ND _| Differential Comparator with Strobe 135 113 .90 TLCas20D 206-1839-5.ND | Dual Differential Comparator. 7058870 
LM311D 296-1388-5-ND Differential Comparator with Strobe 52 39 30 TLC352CP 296-10285-5-ND Dual Differential Comparator . 1.05 88 70 
LM311DR 296-1388-1-ND Differential Comparator with Strobe 52 39 = .30 TLC352ID 296-10286-5-ND Dual Differential Comparator . sak? 98 78 
LM311DR 296-1388-2-ND _| Differential Comparator with Strobe 422.50/2,500 TLC352IP 296-10287-5-ND | Dual Differential Comparator . 117 98 78 
LM311P 296-1389-5-ND —_| Differential Comparator with Strobe Gs ks) 9) TLC354C€D 296-10292-5-ND _| Quad Differential Comparator. 126 1.05 84 
TL712CD 296-6629-5-ND Differential Comparator ... 1.25 1.00.75 TLC3540N 296-10293-5-ND —_ | Quad Differential Comparator .14Dip 1.26 1.05 84 
TL712CP 296-6630-5-ND —_| Differential Comparator . 125. 1.00 75 TLC354CPW 296-10294-5-ND | Quad Differential Comparator. 14-TSSCP 1.26 105 84 
TL714CD 296-6631-5-ND —_| High Speed Differential Compar. 281 225 1.75 TLC3541D 296-10295-5-ND | Quad Differential Comparator. 14S0C 1.41 118 94 
TL714CP 296-6632-5-ND —_| High Speed Differential Comparator 281 225 1.75 TLV1391CDBVR 296-10492-1-ND | Differential Comparator . .SO-23-5 87 7358 
TL3016CD 296-1793-5-ND High Speed, Low Power Comparator 2.03 162 1.22 TLV1391CDBVR 296-10492-2-ND Differential Comparator . .SOT-23-5 1131.00/3,000 
113016ID 296-1794-5-ND__| High Speed, Low Power Comparator ... 223 178 1.34 TLV1391IDBV 296-10493-5-ND | Differential Comparator . SOr235 102 85 68 
113116CD 296-6626-5-ND —_| Ultra-Fast LP Precision Comparator ... 203 1.62 1.22 TLV2352ID 296-10517-5-ND _| Dual Differential Comparator. ---8SOC 1.85 1.48 1.11 
113116CPWR 296-6627-1-ND —_| Ultra-Fast LP Precision Comparator 2.05 1.64 1.23 TLv2352IP 296-10518-5-ND | Dual Differential Comparator . “ 185 (1.48 1.11 
7L3116CPWR 296-6627-2-ND —_| Ultra Fast LP Precision Comparator 2106.00/2,000 TLV2352IPWR 296-10519-1-ND _| Dual Differential Comparator 1.85 1.48 1.11 
TL31161D 296-6628-5-ND _| Ultra: Fast LP Precision Comparator .... 2.23 1.78 1.34 ee eee aa one. sa Compa io apsoteer = oa 
- -; erent: mparator . . dl x 
Low Power Comparators TLV23541N 296-10521-5-ND | Quad Differential Comparator 14-Dip 230 1.84 1.43 
LMV331IDBVR: 296-6633-1-ND —_| Single GP LV Comparator . 96 72S TLV2354IPWR 296-10522-1-ND | Quad Differential Comparator. 2.34 188 1.46 
LMV331IDBVR 296-6633-2-ND —_| Single GP LV Comparator . 936.00/3,000 TLV2354IPWR 296-10522-2-ND _| Quad Differential Comparator. 2602.00/2,000 
LMV331IDCKR 296-6634-1-ND | Single GP LV Comparator ... 7 63 50 
LMV331IDCKR 296-6634-2-ND —_| Single GP LV Comparator 975.00/3,000 
LMV393IDR 296-6635-1-ND | Dual GP LV Comparator. 96 72 54 DA 
LMV393|DR 296-6635-2-ND | Dual GPLV Comparator... 780.00/2,500 COMMUNICATIONS 
LMV393IPWR 296-6636-1-ND | Dual GPLV Comparator ... 96 72 54 Price Each 
LMV393IPWR 296-6636-2-ND | Dual GPLV Comparator 638.00/2,000 Description Pkg. 1 25 100 
LP211D 296-9573-5-ND Differential Comparator .. . 1.08 290) 72) Audio CODECs 
LP2901D 296-9574-5-ND_| Quad Differential Comparator 1.20 1.00 80 FONGOOUE PONGOOUEND Stereo Audio CODEC 18 Bits, 
LP2901N 296-9575-5-ND | Quad Differential Comparator 120 1.00 80 3-Wire Interface 622 498 420 
LP311D 296-9576-5-ND Differential Comparator . 99 63 .66 PQVI3001E PQVi3001E-ND Stereo Audio CODEC 18-Bits, 
LP311P 296-9577-5-ND Differential Comparator . 99 83 .66 Pin Programmable .......00..c0ccc08. 28-SSCP 622 498 4.20 
LP339D 296-9578-5-ND. Quad Differential Comparator 1.05 88 .70 Pavi3002E POV3002E-ND 20-Bit, Stereo CODEC, 
LP339N 296-9579-5-ND _| Quad Differential Comparator ... 105 88 70 Software Control .........ecccseeseees 24-SSCP 622 498 420 
TLC3390D 296-10281-5-ND | Quad Differential Comparator... 120 1.00 80 POVI003E POVIS003END 20-Bit, Stereo CODEC, 
TLO3390N 296-12312-5-ND | Quad Differential Comparator 1.20 1.00 .80 Hardware Control........0cccsceeee 24-SSCP 6.22 4.98 4.20 
TLC339CPWR 296-10282-1-ND _| Quad Differential Comparator. 120 1.00 .80 POM3006T PCM3006T-ND 16-Bit, Stereo CODEC, 
TLC339CPWR 296-10282-2-ND _| Quad Differential Comparator. . 1064.00/2,000 Single-Ended /O..........0:c::008+ 24-TSSCP 6.22 4.98 4.20 
TLC3391D 296-1324-5-ND _| Quad Differential Comparator... 132 1.10 88 Pow3008T PoM3008T-ND 16-Bit, Low Power/Voltage 
TLC3391DR 296-1324-1-ND | Quad Differential Comparator 1.32 140 88 Stereo CODEC. ...... 5.68 4.55 _ 3.84 
TLC339|DR 296-1324-2-ND _| Quad Differential Comparator 1430.00/2,500 POM3500E POVI3500E-ND Voice/Modem CODEC. 5.33 427 3.32 
TLC339IN 296-10283-5-ND | Quad Differential Comparator 1.32 110 .88 POMI3501E POMI3501E-ND Voice/Modem CODEC. .. 5.33 4.27 3.32 
TLC339MN 296-10284-5-ND | Quad Differential Comparator 125 1.00 75 Central Office CODEC 
L372) 296-1327-5-ND_| Dual Differential Comparator 9 75 60 TOVB8C17IDL 296-1761-5-ND | 4-Channel POV Combo... 970 7.76 6.55 
TLC372CDR 296-1327-1-ND —_| Dual Differential Comparator SOOM: 5 NCO. TOMS320AC54CDW ——| 296-9981-5-ND —_| Combination CODEC Fit 250 200 1.56 
TLC372CDR 296-1327-2-ND _| Dual Differential Comparator 975.00/2,500 TOM320AC54CN 296-9982-5-ND | Combination CODEC/Filter. ip 2.50 2.00 1.56 
TLC3720P 296-1845-5-ND —_| Dual Differential Comparator 90 75 60 TP3054ADW 296-10782-5-ND | POM CODEC/Alltering System (u-law)...16-SOC 2.75 220 1.71 
TLC372IP 296-1846-5-ND _| Dual Differential Comparator 99 83 66 TP3054AN 296-10783-5-ND | POM CODEC/Filtering System (u-law)....16-Dip 2.75 2.20 1.71 
TLC374C0D 296-1328-5-ND _| Quad Differential Comparator... 105 88 70 
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a Tae Digi-Key Price Each 
A COMMUNICATIONS (Continued) Part No. Part No. Description Pkg = 125100 
aE Price Each USB Transient Suppression 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 = 100 SN65220DBVR 296-9694-2-ND | Single USB Port Transient Supp. ...... 1365.00/3,000 
TP3054BDW 296-10784-5-ND | POM OODEQ/itering System (u-law)...16SOC 275 220 171 ce BEANS, peiad rensent Ae eh 
TP3054BN 296-1936-5-ND ‘| POM CODEC/Filtering System (u-law)....16-Dip 2.75 220 1.71 oes UPTO oss nsvenisxsa nenenneacanse : : : 
TP3056BDW 296-10785-5-ND | POM CODECand Filter ees Cher iaAleah oe pa rot ‘Trensient REED 
(Aclaw and U-lAW) ......cscsceceeeeees 16SOC 288 231 1.80 DPROSSON =o nnonssnsnesnsneseessot Z 
TP3056BN 296-10786-5-ND | POM CODEC and Filter SN75240P 296-6596-5-ND —_| Dual USB Port Transient Suppressor 111 9874 
(Aclaw and u-law) 416Dio 288 231 1.80 SN75240PWR 296-6596-1-ND _| Dual USB Port Transient Suppressor. 111 93.74 
TP3057ADW 296-10787-5-ND | PCM OODECand Filter (Alan) 1SOC 275 220 171 poe oe Heat ae ne Hk Herat pester a) Saree 
Nigh Bee Mee 2B) POM Coda ard Fits (Alan). (160p coe SN65240PW 296-9696-5-ND__| Dual USB Port Transient Suppressor. 1.20 1.00.80 
UT Beg OEE) CODED ane filter ie laa) SOC ee Oa SNO5S240PWR 296-9696-1-ND _| Dual USB Port Transient Suppressor... 1261.05 84 
Jos 7EN pg aaa) POM CODED end Filter (Alas) . 16-Dip oe aa SN65240PWR 296-9696-2-ND _| Dual USB Port Transient Suppressor 1064.00/2,000 
TP3064BDW 296-10791-5-ND__| POM CODEC/Filtering System (u-law)...20-SOC_ 2.75 2.20 (1.71 = “= = 
TP3064BN 296-10792-5-ND | POM OODEC/Filtering System (u-law)....20-Dip 2.75 220 1.71 Video Decoder / Encoder 
‘TP3067ADW 296-10793-5-ND | POM CODECand Filter (A-law) .........20-SOC 2.75 220 1.71 ‘TVP5031PFP 296-11093-ND 9-Bit with 3-line Adaptive Comb 
TP3067AN 296-10794-5-ND | POM CODECand Filter (A-law) . 20-Dip 2.75 220 1.71 NTSC/PAL Digital Video Decoder .....80-TQFP 12.01 10.82 9.59 
TP3067BDW 296-10795-5-ND | POM CODECand Filter (A-law) 20-SAC 275 220 1.71 ‘TVPS040CPFP 296-11802-ND 10-Bit Dual-Ohannel NTSC-PAL 
TP3067BN 296-10796-5-ND | POM CODEC and Filter (A-law) . 20-Dip 2.75 220 1.71 Digital Video Decoder... 950 855 7.59 
TP13054ADW 296-10774-5-ND _ | POV OODECFiltering System (u-law)...16-SQIC 3.08 247 1.92 aVEGOOCEET eee ATOR EEE NTSC/PAL Video Encoder else) (ks) 15 
TP13054BDW 296-10775-5-ND | POM CODEC/iltering System (u-law)...16-SOC 3.08 247 1.92 
TP13054BN 296-10776-5-ND | POM CODEC/Filtering System (u-law)....16-Dip 3.08 247 1.92 DATA 
TP13057BDW 296-10777-5-ND | POM OODEC and Filter (A-law) 3.08 247 1.92 CONVERSION 
‘TP13057BN 296-10778-5-ND _| POM CODEC and Filter (A-law) . = 3.08 247 1.92 Sr 
TP13064BDW 296-10779-5-ND | POM CODEC/iitering System (u-law)...20-SOC 3.08 2.47 1.92 Part No. Part No. Description Pkg. eg 
TP13067BDW 296-10780-5-ND | POM CODEC and Filter (A-law) .........20-SOC 3.08 247 1.92 — 
TP13067BN 296-10781-5-ND | POM CODECand Filter (A-law) .... ip 3.08 247 1.92 Analog-to-Digital Converters 
client Modem CODEC ADSSTaKP ADSSrAKP-ND | {2-5 d0Kbe Sampling CMOS ADC... 
TLC320AQDICPMR |] 206-1982-1-ND | Andog Interface... sccecccceee 64-LOP 650 520 439 ADST74IP [RETIN ‘HCA pee saci CMOS ADC.” 2e-trp Peace Irae 
TLC320AD5451PT 296-10276-ND Single Channel CODEC with ‘ ish ping +0 AD ee ; : 
toric Op Amps ag-crp ECCS Cos ADS774JU ADS774JU-ND 12-Bit, 125KHz Sampling OVIOS ADC... 
TLCS20ADS45PT SES TAND Single Channel OCDEC with ADS774KE ADS774KE-ND 12-Bit, 125KHz Sampling OVIOS ADC... i ; ! i 
EMM SD ANOS sees ocr? ESSE | sr ADSIMAKUND | 12.51 125K Sampling OMOSADG. 28-000 9674 3429 31.84 
-Bit, pling 28+ . X : 
IRDA ADS800U ‘ADS800U-ND 12-Bit, 4OMHz Sampling ADC. 
TIR1000IPWR 296-6574-1-ND _| Standalone IrDA Encoder/Decoder. . 252 202 1.57 ‘ADS801U ‘ADS801U-ND 12-Bit, 25MHz Sampling ADC. 
TIR10001IPWR 296-6574-2-ND _| Standalone IrDA Encoder/Decoder: 2856.00/2,000 ‘ADS802U ‘ADS802U-ND 12-Bit, 10MHz Sampling ADC... 
TIR1000PSR 296-6572-1-ND _| Standalone IrDA Encoder/Decoder. 243 1.94 1.46 ADSSO3E ADS803END 72-Bit, SZ Sampling ADC... ; j j 
TIR1000PSR 296-6572-2-ND _| Standalone IrDA Encoder/Decoder. 2522.00/2,000 
ADS804E ADS804E-ND 12-Bit, 10MHz Sampling ADC. 28-SSOP 15.94 14.36 12.73 
TIR1000PWR 296-6573-1-ND _| Standalone IrDA Encoder/Decoder 243 1.94 1.46 
qRiaee BERNE Stor clones DA Erwoder/Decoder DREN DGA ADS805E ‘ADS805E-ND 12-Bit, 20MHz Sampling ADC. 28-SSCP 18.68 17.43 16.19 
z ese wl s we: ADS807E ‘ADS807E-ND 12-Bit, 53MHz ADC 28-SSCP 23.00 21.47 19.93 
Ring Controllers ADS808Y/250 ADS808Y/250CT-ND| 12-Bit ADC . 48-TOFP 28.77 26.86 24.94 
U0Cc2750DW 296-2602-5-ND Source Ringer Controller .............2 15:36) 13:83" 1227 ADS808Y/250 ADS808Y/250TR-ND]| 12-Bit ADC . 48-TOFP. 5616.50/250 
U0C2751D 296-2603-5-ND Single Line Ring Generator Controller. . . 7.84 628 5.30 ADS809Y/250 ADS809Y/250CT-ND| 12-Bit ADC . 48-TGFP 43.19 40.31 37.43 
U0C2752D 296-2604-5-ND Resonant Ring Generator Controller 7.84 628 5.30 ADSS809Y/250 ADSS809Y/250TR-ND] 12-Bit ADC . 48-TOFP 7191.00/250 
UOC3750N 296-11454-5-ND | Source Ringer Controller . 11.20 10.08 8.94 ADS820E ADS820E:ND 10-Bit, 20MHz Sampling ADC. 28-SSCP 10.20 9.18 8.14 
UOC3750DW 296-2605-S:ND _| Source Finger Controller . 11.20 10.08 8.94 ADS820U ‘ADS820U-ND 10-Bit, 10MHz Sampling ADC. 28-SOC 10.20 9.18 8.14 
U0C3751D 296-2606-5-ND__| Single Line Ring Generator Controller. .. 6.30 5.04 4.26 ADS821U ADS821U-ND 10-Bit, 40MHz Sampling ADC 28-SOC 17.67 16.50 15.32 
U0C3751N 296-11455-5-ND | Single Line Ring Generator Controller....16-Dip 6.30 5.04 4.26 ADS822E ADS822E-ND 10-Bit, 40MHz Sampling ADC. 28-SSCP 942 7.54 6.36 
U0C3752D 296-2607-5-ND Resonant Ring Generator Controller 630 5.04 4.26 ADS823E ADS823E-ND 10-Bit, 6OMHz Sampling ADC. 12.66 11.40 10.11 
U0C3752N 296-11456-5-ND__| Resonant Ring Generator Controller. 6.30 5.04 4.26 ADS825E ADS825E-ND 10-Bit, 4OMHz ADC... 942 7.54 636 
NEW! SONET Transceivers NEW! ADS826E ADS826E-ND 10-Bit, 6OMHz ADC 12.66 11.40 10.11 
SLK2501IPZP 296-12281-ND 0C-48 SONET/SDH Multirate ADS828E ‘ADS828E:ND 10-Bit, 75MHz ADC... 1481 13.34 11.83 
ThONSCELVED oes cecceeeceeseeeees 100-POFP 111.15 103.74 96.33 ADS830E ADS830E:ND 8-Bit, 60MHz ADC . 551 4.41 3.43 
SLK2701IPZP 296-12543-ND 2.7Gbps SONET/SDH ADS830E/2K5 ADS830ETR-ND | 8-Bit, 60MHz ADC . 7872.50/2,500 
Multirate Transceiver.........2.0+0++ 100-POFP 111.15 103.74 96.33 ADS831E ‘ADS831END 8-Bit, 80MHz ADC . 639 5.12 3.98 
UARTs ADS831E/2K5 ADS831ETR-ND _| 8-Bit, 80MHz ADC. a 8865.00/2,500 
TLIGCASOFN 296-10145-5-ND | Asynch. Communication Bement 360 288 2.24 ADS850Y/2K5 ADS850YCT-ND — | 14-Bit, 10msps Salf-calibrating ADC...48-TOFP 25.58 23.87 22.17 
TLI6CAS1FN 296-10146-5-ND _| Asynch, Communication Bement 506 405 3415 ADS850Y/2K5 ADS850YTR-ND | 14-Bit, 10msps Seff-calibrating ADC... .48-TOFP 5434.75/250 
TLIGCA52FN 296-10147-5-ND | Dual Asynch. Comm. Element......... 5.02 4.02 339 ADS900E ‘ADS900E:ND 10-Bit, 20MHz +3V, Supply ADC 
TLI6C550BIFN 296-10149-5-ND | Asynch. Communication Bement .... 598 479 4.04 with Internal Ref 5.28 4.23 3.57 
TLI6C550BN 296-10151-5-ND _| Asynch. Communication Bement 5.60 448 3.78 ADSOIE SES DEN 10-Bit, 20MIHz +3V, Supply ADC 5H) ORES 08853 5) 
TL160550BPT 296-10152-ND Asynch. Communication Bement 5.98 479 4.04 ADS930E ADS930E-ND 8-Bit, 30MHz Sampling ADC 
TLI6C550CFN 296-10153-5-ND | Asynch. Communication Bement .... 3.92 314 244 with Internal Ref... 486 3.89 3.03 
TLIGC55001FN 296-10154-5-ND | Asynch. Communication Bement ... 4.28 342 2.66 ADSOSIE ADS931E-ND 8-Bit, 30MHz Sampling ADC 28-SSOCP 466 3.73 2.90 
TLI6C55001PT 296-1786-5-ND —_| Asynch. Communication Bement 461 369 287 ADS1201U ADS1201U-ND High Dynamic Range Modulator 9.23 831 7.37 
TLI6C5500N 296-10155-5-ND _| Asynch. Communication Bement 3.92 3.14 2.44 ADS1210P ADS1210P-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC... 16.62 15.52_ 14.41 
TL16C550CPFB 296-10156-ND Asynch. Communication Bement ... 425 3.41 2.65 ADS1210U ADS1210U-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC ... 15.38 13.85 12.28 
TL16C550CPT 296-1787-ND Asynch. Communication Bement ... 425 3.41 265 ADS1211E ADS1211E-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC with 
‘TL16C5500PTR 296-1787-1-ND —_| Asynch. Communication Bement 425 341 265 4-Channel Input Mux. . 15.17 14.16 13.15 
TLI6C5500PTR 296-1787-2-ND Asynch. Communication Bement 2410.00/1,000 ADS1211P ADS1211P-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC wi 
TLI6CSS2AFN 296-1788-5-ND 6.70 5.36 4.53 4-Channel Input Mux ........seseeceeee 17.76 16.58 15.40 
TL16C552ARNR 296-1788-1-ND 6.70 5.36 4.53 ADS1211U ADS1211U-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC with 
TLI6CSS2AFNR 296-1788-2-ND 1088.75/250 4-Channel Input Mux. .. 16.43 14.79 13.12 
TLI6C552AIFN 296-10159-5-ND 7.02 562 474 ADS1212P ADS1212P-ND 22-Bit, Delta-Sigma ADC 13.93 1254 11.12 
TLI6C552APN 296-10160-ND 7.04 5.64 476 ADS1212U ADS1212U-ND 22-Bit, Delta-Sigma ADC ... 11.61 1046 9.28 
TLI6C554ARN 296-6587-5-ND _| Quad UART with 16-Byte ARO. 9.50 855 7.59 ADS1213E ADS1213E-ND 22-Bit, Delta-Sigma ADC with 
TLI6C554APN 296-6588-5-ND —| Quad UART with 16-Byte APO... 9.78 881 7.81 4-Qhannel Input Mux.......--.+--+ 28-SSOP 13.61 12.26 10.87 
TLIGO554FN 296-1790-5-ND —_| Asynch. Communication Bement 1045 9.41 834 ADS1213P ‘ADS1213P-ND 22-Bit, Delta-Sigma ADCwith 
TLI6C554FNR 296-1790-1-ND —_| Asynch. Communication Bement 10.45 9.41 8.34 4-Channel Input MUX .......seeeeeeeee 24-Dip 15.66 14.10 12.51 
‘TLI6C750FN 296-2647-5-ND ie 6.32 5.06 4.27 ADS1213U ADS1213U-ND 22-Bit, Delta-Sigma ADC with 
TLI6C750IPM 296-6591-5-ND —_| Single UART with 64-Byte FIFO, AFC, 4-Channed Input MUX.........seeceee 13.66 12.30 10.91 
Low Power Modes.......::seseee+s 64-TOP 6.92 554 4.68 ADS1216Y/250 ADS1216Y/250CT-ND| 24-Bit, Delta-Sigma ADC... . 11.93 10.74 9.53 
TL16C750PM 296-6592-5-ND —_| Single UART with 64-Byte FIFO, AFC, ADS1216Y/250 ‘ADS1216Y/250TR-ND] 24-Bit, Delta-Sigma ADC 2282.25/250 
Low Power Modes, Ind. Temp 64-TOP 662 5.30 4.47 ADS1218Y/250 ‘ADS1218Y/250CT-ND) 24-Bit, Delta-Sigma ADC 14.01 1262 11.19 
TL16C752BPT 296-2648-ND Dual 3.3V UART : ADS1218Y/250 ‘ADS1218Y/250TR-ND] 24-Bit, Delta-Sigma ADC 2680.75/250 
TLI6C754BFN 296-2650-5-ND | Quad 64-Byte HFOUART ... ADS1240E ADS1240E-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC. 6.92 5.54 4.68 
TLI6C754BPN 296-6593-5-ND _| Quad UART with 64-Byte AFO. ADS1241E ADS1241E-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC... 7.60 6.08 5.13 
TLIGPOS64BLVPZ —_| 296-2651-ND ADS1242IPWT ‘ADS1242IPWTCT-ND] 24-Bit, Delta/Sigma ADC NEW! 692 554 468 
TLI6POS64BPZ 296-6594-5-ND —_| Single UART with 64-Byte FIFO, ADS1242IPWT ADS1242|PWTTR-ND] 24-Bit, Delta/Sigma ADC NEW! 1124.50/250 
PCMOIA Interface ......-.2-.eeseee: 100-TOFP 9.30 837 7.43 ADS1243IPWT ADS1243IPWTCT-ND] 24-Bit, Delta/Sigma ADC NEW! 7.60 6.08 5.13 
TLIGPIR552PH 296-6595-5-ND | Dual UART with 16-Byte HFO.e ADS1243IPWT ADS1243|PWTTR-ND] 24-Bit, Delta/Sigma ADC NEW! 1235.00/250 
Selectable IR and 1284 Modes......... 80-P 966 870 7.72 ADS1250U ADS1250U-ND 20-Bit, 25KHz ADC, DSP Interface. 10.50 945 8.38 
USB ADS1251U ADS1251U-ND 24-Bit, Delta-Sigma ADC. 841 758 6.72 
TUSB2036VF 296-11086-ND 2/3-Port USB Hub 266 213 1.66 ADS1252U ADS1252U-ND 24-Bit, 40KHz ADC...... 10.10 8.08 682 
TUSB2046BIVFR 296-11087-ND 448 359 279 ADS1254E ADS1254E-ND 24-Bit, 20KHz, Low Power ADC 10.10 9.09 8.06 
TUSB2046BVF 296-11088-ND 277 222 173 ADS1254E/2K5 ‘ADS1254E/2K5CT-ND| 24-Bit, 20KHz, Low Power ADC. 10.13 9.12 8.09 
TUSB2077APT 296-11089-ND 412 330 257 ADS12546/2K5 ADS1254E/2K5TR-ND| 24-Bit, 20KHz, Low Power ADC. 18467.50/2,500 
TUSB2136PM 296-11090-ND 7.68 6.15 5.19 ADS1286P ‘ADS1286P-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADC 688 5.51 4.65 
TUSB3200ACPAH 296-12289-5-ND 720 5.76 486 ADS1286PA ADS1286PA-ND | 12-Bit, 200KHz Unipol ADC. ....... 7.72 618 5.22 
TUSB3200CPAH 296-11091-ND USB Streaming Controller ... 7.20 5.76 4.86 ADS1286U ADS1286U-ND 12-Bit, Micropower Sampling ADC 5.74 460 3.88 
TUSB3210PM 296-11092-ND Universal Serial Bus Controller . 5.78 463 3.91 ADS1286UA ADS1286UA-ND | 12-Bit, 200KHz Unipol ADC. 642 514 4.34 
TUSB5052PZ 296-12525-ND 5-Port USB Hub Controller NE’ 8.66 693 5.85 ADS2806Y/1K5 ADS2806Y/1K5TR-ND| 12-Bit, Dual, Hi-Speed ADC 26620.50/1,500 
TUSB5152PZ 296-12526-ND 5-Port USB Hub Controller NEW! ...100-TOFP_ 15.13 13.62 12.08 (Continued) 
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Tol Digi-Key Price Each ible Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
ADS2806Y/250 ‘ADS2806Y/250CT-ND] 12-Bit, Dual, Hi-Speed ADC . 18.84 17.59 16.33 ADS7823E/250 ‘ADS7823E/2507R-ND| 12-Bit, LP Sampling ADC.. 932.75/250 
ADS2806Y/250 ‘ADS2806Y/250TR-ND) 12-Bit, Dual, H-Spead ADC . 4580.50/250 ADS7823EB/250 ‘ADS7823EB/250CT-ND| 12-Bit, LP Sampling ADC 698 559 4.72 
ADS2807Y/1KS ‘ADS2807Y/KSCT-ND) 12-Bit, Dual, H-Spead ADC . .64-LOFP 31.65 29.54 27.43 ‘ADS7823EB/250 ‘ADS7823EB/2507R-ND| 12-Bit, LP Sampling ADC... 1134.25/250 
ADS2807Y/1K5 ADS2807Y/1KSTR-ND| 12-Bit, Dual, H-Speed ADC . .64-LOFP ——_39088.50/1,500 ADS7824P ‘ADS7824P-ND 12-Bit, 4-Ch. Sampling CMOS ADC. 19.71 17.75 15.74 
ADS5421Y/T ADS5421Y/TCT-ND | 14-Bit, 40MHz, LP ADC NE’ -64-LOFP_ 29.79 27.81 25.82 ADS7824PB ADS7824PB-ND 12-Bit, 4-Ch. Sampling OVOS ADC 20.40 19.04 17.68 
ADS5421Y/T ADS5421Y/TTR-ND | 14-Bit, 40MHz, LP ADC NE 6330.50/250 ‘ADS7824U ‘ADS7824U-ND __| 12-Bit, 4-Ch. Sampling QVIOS ADC. 17.75 1657 15.38 
ADS7800JP ADS7800JP-ND 12-Bit, 3S Sampling ADC 38.00 35.47 32.93 ADS7824UB ADS7824UB-ND _| 12-Bit, 4-Ch. Sampling GMOS ADC. 20.40 19.04 17.68 
ADS7800JU ADS7800JU-ND | 12-Bit, 3S Sampling ADC. 40.74 38.03 35.31 ADS7825P ADS7825P-ND 16-Bit, 4-Ch. Sampling OMOS ADC. 41.04 38.31 35.57 
ADS7800KP ADS7800KP-ND | 12-Bit, 3S Sampling ADC .. 47.49 44.33 41.16 ADS7825U ‘ADS7825U-ND 16-Bit, 4-Ch. Sampling QVIOS ADC. 41.04 38.31 35.57 
ae ee eet SUS Sarg ee et eS oe a ADS7825UB ADS7825UB-ND _| 16-Bit, 4-Ch. Sampling OMOS ADC. 48.09 44.89 41.68 
4 -Bit, 10 pling . 4 . - 4-1 | il 
ADS7804PB ADS7804PB-ND | 12-Bit, 10S Sampling CIOS ADC. 2474 23,09 21.44 | AOS7B2BEZS cocucaceamag| “50 Serna Sampling Ae GE) Ag 
ADS7804U ADS7804U-ND _| 12-Bit, 10S Sampling CMOS ADC. 19.04 17.77 16.50 ADS7828E'250 296-12402-2.ND_| 12-Bit, &-Channel Sampling : : : 
ADS7804UB ADS7804UB-ND | 12-Bit, 10, Sampling CMOS ADC. 31.08 29.01 26.94 ‘AD Converter NEWL........... mares 
ADS7805P ADS7805P-ND__| 16-Bit, 10ys Sampling OMOS ADC . ZI TRETOONZOOS ADS7832BN ADS7832BN-ND _| 12-Bit, 4-Ch. Auto-calibrating ADC. 23.07 21.54 20.00 
poet RECT Cae tote coin’ Guce ACG Gri tates A ADS7832BP ADS7832BP-ND | 12-Bit, 4-Ch. Auto-calibrating ADC 23.07 21.54 20.00 
» 10ys Sampling OMOS ADC. ele) Gi) Bales) ADS7834EB/250 ADS7834EBCT-ND | 12-Bit, 500kHz LP Sampling ADC 594 476 4.01 
ADS7805UB ADS7805UB-ND | 16-Bit, 10S Sampling CMOS ADC. 39.59 36.95 34.31 i png : : : 
ADS7806P ADS7806P-ND _| LP 12-Bit Sampling GMOS ADC 18.19 16.38 1453 Prvlheceinnbe ADSTESAEBTE:ND | | 12-Bit, 500kH2 LP Sampling ADC . 987-50/250 
ADS7806U ADS7806U-ND __| LP 12-Bit Sampling OVIOS ADC 17.22 16.08 14.93 ADS7835E/250 ADS7835ECT-ND aoe ee Bipolar Sampling ey 
ADS7807P ADS7807P-ND _| LP 16-Bit Sampling GVIOS ADC 37.14 34.67 32.19 - rr - ; ~ 
ADS7807PB ADS7807PB-ND | LP 16-Bit Sampling MOS ADC 45.11 42.10 39.10 AADS7835E'250 ADS7835ETR-ND | 12-Bit, 500kHz Bipolar Sampling 
ADS7807U ADS7807UND —_| LP 16-Bit Sampling QMIOS ADC... 37.14 34.67 32.19 AID, PUSB .n.-vassarrinnnsarezersnd &-MSCP 951.00/250 
ADS7807UB ADS7807UB-ND | LP 16-Bit Sampling CMOS ADC........ 45.11 42.10 39.10 ADS7835EB/250 ADS7835EBCT-ND | 12-Bit, 500kHz Bipolar Sampling 
ADS7808U ADS7808U-ND 12-Bit, 10S Sampling QVIOS ADC. 15.08 14.07 13.07 ADG, #1LSB.. 0.2 .se eset teeters 8MSOP 6.76 541 4.57 
ADS7808UB ADS7808UB-ND | 12-Bit, 10S Sampling GMOS ADC. 19.61 18.30 17.00 ADS7835E2/250 ADS7835EBTRND | 12-Bit, 500kH: Bipolar Sampling 
ADS7809U ADS7809U-ND _| 16-Bit, 10S Sampling CMOS ADC. 29.57 27.60 25.63 1098.50/250 
ADS7809UB ADS7809UB-ND | 16-Bit, 10S Sampling OMOS ADC. 39.59 36.95 34.31 ADS7841E ADS/841E-ND 12-Bit, 4-Oh. Serial Output ADC. 5.40 4.32 3.36 
ADS7811U ADS7811U-ND 16-Bit, 250kHz Sampling ADC. 49.04 45.77 42.50 ADS7841EB ADS7841EB-ND | 12-Bit, 4-Ch. Serial Output ADC. 5.68 4.55 3.84 
ADS7812P ADS7812P-ND LP Serial 12-Bit Sampling ADC. 17.78 16.01 14.20 ADS7841P ADS7841P-ND 12-Bit, 4-Oh. Serial Qutput ADC. 5.40 432 3.36 
ADS7812U ADS7812U-ND LP Serial 12-Bit Sampling ADC 16.01 14.94 13.88 ADS7841PB ADS7841PB-ND | 12-Bit, 4-On. Serial Output ADC. 6.39 512 3.98 
ADS7813P ADS7813P-ND LP Serial 16-Bit Sampling ADC. 28.85 26.93 25.00 ADS7842E ADS7842E-ND 12-Bit, 4-Oh. Parallel Qutput ADC. 5.68 4.55 3.84 
ADS7813U ADS7813U-ND _| LP Serial 16-Bit Sampling ADC.... 28.85 26.93 25.00 ‘ADS7842EB ‘ADS7842EB-ND | 12-Bit, 4-Ch. Parallel Output ADC...... 670 536 4.53 
ADS7815U ADS7815U-ND —_| 16-Bit, 250kHz Sampling ADS7843E ADS7843E-ND —_| 4-Wire Touch Screen Controller 423 3.39 264 
OMOBADOH sesiccecoreseiadinde Mites: 28.85 26.93 25.00 ADS7844E ‘ADS7844E-ND 12-Bit, 8 Channel, 200KHz ADC. 628 5.03 391 
‘ADS7816E/250 ADS7816ECT-ND _ | 12-Bit, Hgh Speed Micropower ADS7844E/2K5 ADS7844ETR-ND | 12-Bit, 8 Channel, 200KHz ADC. 8852.50/2,500 
Sampling ADC ......c.cscsceseesesees BMSOP 4.25 3.41 265 ‘ADS7844EB ADS7844EB-ND _| 12-Bit, 8 Channel, 200KH ADG.... 658 5.27 4.45 
ADS7816E/250 ADS7816ETR-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ‘ADS7844E/2K5 ‘ADS7844EBTR-ND | 12-Bit, 8 Channel, 200KHz ADC. .... 10260.00/2,500 
Sampling ADC ..........---::eeeeeeee 8-MSOP 628.50/250 ADS7844N ADS7844N-ND 12-Bit, 8 Channel, 200KHz ADC. 558 447 3.77 
ADS7816EB/250 ADS7816EBCT-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ADS7844NB ADS7844NB-ND | 12-Bit, 8 Channel, 200KHz ADC. 6.58 5.27 4.45 
Sampling ADC .............1sesseee 8-MSOP 479 3.84 2.99 ADS7845E ADS7845E-ND 5-Wire Touch Screen Controller 760 6.08 5.13 
ADS7816E5/250 ADS7816EBTR-ND | 12-Bit, High Speed Micropower ADS7846E ADS7846END _| 4-Wire Touch Screen Controller 455 3.64 283 
Sampling ADC .......-2+0sscseeeeeeees 8-MSOP 708.25/250 ADS7846N ADS7846N-ND 4-Wire Touch Screen Controller 455 3.64 283 
ADS7816E0250 ADS7816E0CI-ND | 12-Bit, 200KHz Micropower ADS7852Y/250 ADS7852YCT-ND | 8-Ch., 12-Bit, Parallel Output 
Sampling ADC .........ccccsescceecees &MSOP 536 4.29 3.34 ADG #2183 cee ceeceeeee 676 541 457 
ADS 1B 1GE7250 RESISITGESIG:SD) elena egumaabaiaead re Sones ADS7852Y/250 ADS7852YTR-ND | 8-Ch., 12-Bit, Parallel Qutput 
I OS anna : AUG, $PLSB oe cenesereectereesees 1098.50/250 
ADS7816P ADS7816R-ND "| 12-Bit, High-Speed Micropower ; ‘ADS7852YB/250 ADS7852YBCT-ND |8-Ch., 12-Bit, Parallel Output 
Sampling ADC. «..-.2--++-2-+2--c essere Dip Sams NOG FSB es clea Soe cen 8.02 642 5.42 
ADS7816P8 MstRiGF END) yet High Speed Micropower P ADS7852YB/250 ADS7852YBTR-ND | 8-Ch., 12-Bit, Parallel Qutput 
Ml ADC. sais sscashesay 8-Dip 475 380 296 DG, LSB eIRERER 
DS Sei eSuA seas 2 pois Meropower aca “ap eee ‘ADS7861E ‘ADS7861E-ND Dual 12-Bit, 500kH2 Simul. 
‘ADS7816U ADS7B16U-ND _| 12-Bit, Hgh-Spead Micropower sampling SalalADe: LSERECNSEBS.IE 
Sampling ADC. .......0.cccscscceeeees BSOC 423 339 264 ee SIE aa Dual 12-Git, 500% 42 Simnutt. 
ADS7816UB ADS7816UB-ND | 12-Bit, High Speed Micropower Sampling Sara ADG 21 SB sass +y eho tates al 
Sampling ADC.........0:ccceeeeeee: 8SOC 4.75 380 296 ADS7862Y/250 ADS/882YCT-ND) | Duel 12-Bit, S00Ké 2 Simult. 
ADS7816UC ADS7816UC-ND | 12-Bit, High Speed Micropower Sampling Parallel ADC, +2LS8 EMS) Giees TAsI/ 
Sampling ADC........0.0:cccceeeee 8SOC 5.33 4.27 3.32 ADS7862Y/250 ADS7862YTR-ND | Dual 12-Bit, SOOKE z Simult. 
ADS7817ECT/250 | ADS7817ECT-ND | 12-Bit, Differential Input Sampling Parallel ADC, +2LSB. 1649.25/250 
Micropower, Sampling ADC........... BMSCP 4.25 341 265 ‘ADS7862YB/250 ‘ADS7862YBCT-ND | Dual 12-Bit, 500kHz Simult. 
ADS7817ETR/250 ADS7817ETR-ND | 12-Bit, Differential Input Sampling Parallel ADC, +1LSB. 11.20 10.08 8.94 
Micropower, Sampling ADC........... 8-MSOP 628.50/250 ‘ADS7862YB/250 ADS7862YBTR-ND | Dual 12-Bit, 500kHz Simult. 
ADS7817EB/250 ADS7817EBCT-ND | 12-Bit, 200KHz Differential Sampling Parallel ADC, +1LSB. 2142.00/250 
Micropower, Sampling ADC. .......... 8MSCP 4.79 384 299 ‘ADS7864Y/250 ‘ADS7864YCT-ND _ | 12-Bit, 500kHz, 6-Channel ADC. 10.81 9.74 8.64 
ADS7817EB/250 ADS7817EBTR-ND | 12-Bit, Differential Input ‘ADS7864Y/250 ADS7864YTR-ND | 12-Bit, 500kHz, 6-Channel ADC. 2068.75/250 
Micropower, Sampling ADC.........-. 8-MSOP 708.25/250 ‘ADS7864YB/250 ‘ADS7864YBCT-ND | 12-Bit, 500kHz, 6-Channel ADC. 12.50 11.25 9.98 
ADS7817EC/250 ADS7817EOCT-ND | 12-Bit, 200KHz Differential ADS7864YB/250 ADS7864YBTR-ND | 12-Bit, 500kHz, 6-Channel ADC. 2390.75/250 
Micropower, Sampling ADC.........-. 8MSOP 536 4.29 3.34 ‘ADS7870EA ADS7870EA-ND | 12-Bit, Data Acquisition System 750 6.00 5.07 
ADS7817EC/250 ADS7817ECTR-ND | 12-Bit, Differential Input ‘ADS8320E/250 ADS8320ECT-ND | 16-Bit, 2.7V to 5V Micropower 
Micropower, Sampling ADC.........-. 8-MSOP 791.25/250 Serial ADC, #2L8B 0... ecco 10.01 9.02 8.00 
ADS7817U ADS7817UND __| 12-Bit, Differential Input ADS8320E/250 ‘ADS8320ETR-ND _| 16-Bit, 2.7V to 5V Micropower 
Micropower, Sampling ADC...........+ BSOC 423 339 264 Serial ADC, #2LSB oo... eceeceeeee 8-MSOP 1915.75/250 
ADS7817UB ADS7817UB-ND | 12-Bit, Differential Input ADS8320EB/250 ADS8320EBCT-ND | 16-Bit, 2.7V to 5V Micropower 
Micropower, Sampling ADC............ 8SOC 4.75 3.80 296 Serial ADO, HLSB ooo... ee 8-MSOP 11.21 10.10 8.96 
ADS7817UC ADS7817UC-ND | 12-Bit, Differential Input ADS8320EB/250 ADS8320EBTR-ND | 16-Bit, 2.7V to 5V Micropower 
Micropower, Sampling ADC. 5.33 4.27 3.32 Serial ADC, +1LSB 2145.25/250 
ADS7818E/250 ADS7818ECT-ND | 12-Bit, SOOKHz ADC (+2 LSB) .... 5.04 404 3.41 ADS8321E/250 ADS8321ECT-ND | 16-Bit, 100KHz Bipolar ADC 10.01 9.02 8.00 
ADS7818E/250 ADS7818ETR-ND | 12-Bit, 500KHz ADC (+2 LSB) . 838.00/250 ADS8321E/250 ADS8321ETR-ND | 16-Bit, 100kHz Bipolar ADC ... 1915.75/250 
ADS7818EB/250 ADS7818EBCT-ND | 12-Bit, 500KHz ADC (+1 LSB) . 5.94 4.76 4.01 ADS8321EB/250 ADS8321EBCT-ND | 16-Bit, 100kHz Bipolar ADC... 23.56 20.19 18.51 
ADS7818EB/250 ADS7818EBTR-ND | 12-Bit, 500KHz ADC (+1 LSB) . ) 965.25/250 ADS8321EB/250 ADS8321EBTR-ND | 16-Bit, 100kHz Bipolar ADC............- 2145.25/250 
ADS7818PB ADS7818PB-ND _| 12-Bit, 500KHz ADC (+1 LSB) . --.-6-Dip EES OSES SIRES. ADS8322Y/250CT _| ADS8322V/250CT-ND| 16-Bit, 500kHz Unipolar ADC NE: 12.01 10.82 9.59 
rere (ADR 2B  e aet sm | MeSmnveCT | MOmeniaCrTO teat soneeunpon CGNEW! Tar 20) Tome as 
pee | Bit, Inipolar MW ..32- | . It 
Meee ee eae el ikgowce ee 8 MSOP Se mace ADS8322Y/2KTR ‘ADS8322Y/2KTR-ND] 16-Bit, 500KHz Unipolar ADC NEW!...32-TOFP __17808.00/2,000 
Sampling ADC pe auece ASSES ADS8323YB/250 ‘ADS8323YB/250CT-ND| 16-Bit, HS Bipolar ADC NEW! . 1513 13.62 12.08 
Sees RIEGEL Sar ool Mec : ‘ADS8323YB/250 ‘ADS83237B/2507R-ND| 16-Bit, HS Bipolar ADC NEW! 2894,25/250 
Sampling A esses la AVES 25 am DA ADS8323Y/250 "ADS8323Y/250CT-ND| 16-Bit, HS Bipolar ADC NEW! . 1201 10.82 9.59 
ADS7822EB/250 ADST@22E5TRND | 12-Bit.2.7V, Micropower 5; “ ‘ ADS8323Y/250 ADS8323Y/2507R-ND) 16-Bit, HS Bipolar ADC NEW! 2298.25/250 
sons | ease evr Me | a et te me ee 
au ee ean pee ‘Sauig Ge en: puso Merle Comers ADS8343E ADS8343END _| 16-Bit, 4-Channel, Serial ADC.......... 1121 10.10 8.96 
ADS7B22E0 250 ADS7B22EGTRND | 12-Bit, 2.7V, Micropower ‘ADS8343} ‘ADS8343EB-ND | 16-Bit, 4-Channd,, Serial ADC.......... 1298 11.69 10.37 
Sampling ADC ....s.-csescsseeeessees &-MSCP 552.00/250 ADS8344E ‘ADS8344E-ND 16-Bit, 8-Ch., Serial Sampling ADC 12.01 10.82 9.59 
ADS7822P ADS7822P-ND 12-Bit, 2.7V, Micropower ADS8344EB ADSB344EB-ND | 16-Bit, 8-Oh., Serial Sampling ADC. . 14.41 12.98 11.51 
Sampling ADC... 313 251 1.95 ADS8344N ADS8344N-ND —_| 16-Bit, 8-Ch., Serial Sampling ADC... 12.01 10.82 9.59 
ADS7822U ADS7822U-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropo ‘ADS8344NB ‘ADS8344NB-ND _| 16-Bit, 8-Oh., Serial Sampling ADC....20-SSOP_ 14.41 12.98 11.51 
Sampling ADC......0.cceccsesesseeeeee BSOC 313 251 1.95 AFEI230E AFE1230E-ND GSHDSU/HDSL2 Analog Front End 20.76 19.38 18.00 
ADS7822UB ADS7822UB-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower AFEI144E AFEI144E.ND 14.41 12.98 11.51 
Sampling ADC. ...........000:eeeeeeee 8-SOC 3.33 267 2.08 DDC101U DDC101U-ND 27.39 25.57 23.74 
ADS7822UC ADS7822UC-ND | 12-Bit, 2.7V, Micropower DDCI12U DDC112U-ND 18.43 16.59 14.71 
369 296 2.30 DDC112UK DDC112UK-ND s% 2114 19.73 18.32 
ADS7823E/250 ‘ADS7823E/250CT-ND| 12-Bit, LP Sampling ADC. 574 460 3.88 (Continued) 
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4 Texas INSTRUMENTS 


Lele Digi-Key Price Eachx Teale Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
POVI1802DB POV1802DB-ND | 24-Bit, 96kHz Delta-Sigma TLOS42IDWR 296-1333-2-ND | 6-Bit, 25ksps, 11-Ch. 5V Seri ADC... 3646.00/2,000 
Stereo ADC NEW! «0... 20-SSOP 7.50 6.00 5.07 TLOS421FN 296-1334-5-ND —_| 8-Bit, 25ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 3.22 258 201 
POVI1804DB PQV1804DB-ND | 24-Bit, 192kHz Delta-Sigma TLOS42 INR 296-1334-1-ND | 8-Bit, 25ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 3.26 261 203 
Stereo ADC NEW! «0... cece ceeeeeee 28-SSCP 9.40 7.52 6.35 TLOS421FNR 296-1334-2-ND _| 8-Bit, 25ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 1823,00/1,000 
THS14F01IPFB 296-2843-ND 14 Bit, 1Msps, 1-Ch. 3.3V DSP TLOS42IN 296-2927-5-ND _| 8-Bit, 25ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 3.22 258 201 
Compatible ADC with AFO............ 48-TORP 14.49 13.05 11.58 TLOS450—N 296-2928-5-ND | 8-Bit, 76ksps, 19-Ch. 5V Seri ADC... 550 440 372 
THS14F03|PFB 296-2845-ND 14 Bit, 3Msps, 1-Oh. 3.3V DSP TLCS450N 296-2929-5-ND 8-Bit, 76ksps, 19-Ch. 5V Serial ADC 5.50 440 3.72 
Compatible ADC with AFO...........- 48-TOFP 17.07 15.94 14.80 TLOS451FN 296-2930-5-ND 8-Bit, 76ksps, 19-Oh. 5V Serial ADC . 5.92 4.74 4.00 
THS0842IPFB 296-2171-ND 8-Bit, 40Msps, 2-Ch. TLOSASIN 296-2931-5-ND __| 8-Bit, 76ksps, 19-Ch. 5V Serial ADC . 592 4.74 4.00 
3.3V Parallel ADC. ...---ccccccceceeeee 48-TOP 758 607 512 TL05480D 296-2934-5-ND _| 8-Bit, 45.5ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC...8-SO.C 2.45 1.97 1.53 
THS1007IDA 296-2823-5-ND _| 10-Bit, 6Msps, 4-Channel 5V TLOS480P 296-2935-5-ND | 6-Bit, 45.5ksps, 1-Oh. 3-6V Serial ADC....8Dip 245 197 1.53 
fo : oe 206-2975ND | B.A, 4S'skepe, ch. 26V Sar ADC. 263 211 164 
i - Rod -Bit, 45.5ksps, 1-Ch. 3- i 5 . : 
ro hans teen a a pve 40h. 27: ae Ce Ee TLO5490D 296-1335-5-ND __| 8-Bit, 40ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC. 218 1.74 1.31 
CDW , 30Msps, 1-Ch. 2.7-5.5VADC...28-SOC 6.72 5.38 4.54 i f 
THS1030IDW 296-2826-5-ND _| 10 Bit, 30Msps, 1-Ch.2.7-5.5VADC...28-SOIC 7.24 5.80 4.89 TLOS490DR 296-1335-1-ND_| 8-Bit, 40ksps, 1-Oh. 3-6V Serial ADC... 2181.74 1.31 
THS10301PW 296-2827-5-ND _| 10 Bit, 30Mssps, 1-Ch. TLOB49CDR 296-1335-2-ND _| 8-Bit, 40ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC... 2784.00/2,500 
OTB BVADC Le eee ceccccecee 28-TSSCP 7.24 580 4.89 TLCS490P 296-1853-5-ND __| 8-Bit, 40ksps, 1-Ch. 3-6V Serial ADC. 218 1.74 131 
THS1031CDW 296-2174-5-ND | 10 Bit, 30Msps, 1-Ch. 2.7-5.5VADC...28-SOC 7.42 594 5.01 Tae Pee oar ee oe aay =e ae a3 18 1 
THS1031IDW 296-2828-5-ND —_| 10 Bit, 30Msps, 1-Ch. 2.7-5.5VADC...28-SOC 7.98 6.39 5.39 a : eel Usps Toes Ov oa she A : : 
i, d TLO876CDBR 296-2940-1-ND —_| 10-Bit, 20Msps 1-Channel 5.5V 
THS1031IPW 296-2829-5-ND | 10 Bit, 30Msps, 1-Ch. Parallel ADD BOs AGE See 
2.7-5.5V ADC.... 798 639 5.39 : = : : : 
THS1060CPHP 296-2175-ND 10 Bit, 6OMsps, 1-Channel 5V TLO876CDBR 296-2940-2-ND | 10-Bit, 20Msps 1-Channel 5.5V 
IF Sampling ADC. .......2+1ssseseee 48-TOP 958 7.67 647 sige aeomens | SARE Sener EY Caeeretony 
THS1206CDA 296-2176-5-ND | 12 Bit, 6Msps, 4-Channel 3-5V Paral De... ° 500 400 3.38 
IF Sampling ADC. .......-.2.-c0-.. 32-TSSOP 11.70 10.53 9.34 TLCB76CPW 296-2942-5-ND | 10-Bit, 20Msps 1-Channd 8 5V 
THS1206IDA 296-2833-5-ND | 12 Bit, 6Msps, 4-Channel 3-5V Parallel ADC. 5.00 4.00 3.38 
IF Sampling ADC. ........0.0c0000+ 32-TSSOP 13.84 1247 11.06 5 fl or : 
THS12071DA 296-2834-5-ND | 12 Bit, 6Msps, 4-Channel 5V re Se we "Paral AD aii 5.36 4.29 3.62 
IF Sampling ADC...........0s0s00++ 32-TSSOP 12.98 11.69 10.37 TLCR76IPWR 296-2943-1-ND _| 10-Bit, 20Msps 1-Channdl SV : : : 
THS12091DA. 296-2836-5-ND 12 Bit, 8Msps, 2-Channel 8V Parallel ADC... 544 436 3.68 
IF Sampling ADC................0668 32-TSSOP 14.03 12.63 11.20 TLC876IPWR 296-2943-2-ND 10-Bit, 20Msps 1-Channdl 5.5V 
THS1215IDW 296-10010-5-ND | 12-Bit, 15IMsps, Low Power Parallel ADC. iheacteshntnanteablli stl 28-TSSOP 6700.00/2,000 
ADC with ENOB.......-..20sesereees 28-SOIC 19.26 17.98 16.70 TLCI5141D 296-2180-5-ND —_| 10-Bit, 400ksps, 4-Oh. 5V Serial ADC...16SOIC 5.28 4.23 3.57 
THS12151PW 296-10011-5-ND ee ieee Power {Dene GRUIRCO TLCI514IPW 296-2870-5-ND —_ 10-Bit, 400ksps, 4-Ch. 5V 
wi “- } é . Seti ADC. ceacececevcs ccaceenacans 16-TSSOP 5.28 423 3.57 
THS12301DW 296-2837-5-ND | 12 Bit, 30Msps, 3.3V1-Ch. ADG........28-SOC 21.20 1979 1837 TLCI5181DW 296-2181-5-ND —_| 10-Bit, 400ksps, 8-Ch. 5V Serial ADC...20-SO.C 6.26 5.01 4.23 
THS12301PW 296-2838-5-ND —_| 12 Bit, 30Msps, 3.3V1-Ch. ADG......28-TSSOP 21.20 19.79 18.37 TLCI5181PW 296-2871-5-ND —_| 10-Bit, 400ksps, 8-Ch. 5V 
THS1240IPHP 296-2839-ND 12 Bit, 40Msps, 5V IF Gti ADC ss icvetcessncscsaeevuisen 20-TSSOP 6.26 5.01 4.23 
Sampling ADG..........cccccceeeees 48-HTOFP 22.14 20.67 19.19 TLCI541CDW 296-2872-5-ND | 10-Bit, 32ksps, 11-Gh. 5VSarial ADC...20-S0IC.«5.80 464 «3.92 
THS1401CPFB 296-2177-ND 14 Bit, 1Msps, 1-Oh. 3.3V ADC TLCI541CFN 296-2873-5-ND —_| 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5VSerid ADC...20-PLOC 5.80 4.64 3.92 
with Reference..........cccceeeees 48-TOFP 11.58 10.43 9.25 TLCIBS410N 296-2874-5-ND —_| 10-Bit, 32ksps, 11-Ch. 5VSerial ADC....20-Dip 5.80 4.64 3.92 
THS14011PFB 296-2840-ND 14 Bit, 1Msps 1-Ch. 3.3V ADC TLCI5411DW 296-2875-5-ND —_| 10-Bit, 32ksps, 11-Oh. 5V Serial ADC...20-SOIC 6.24 5.00 4.22 
with Referenda. 43.39 12.06 10.70 TLCIS41IN 296-2182-5-ND _| 10-Bit, 32ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC....20-Dip 6.24 5.00 4.22 
THS1401QPHP 296-12314-ND | 14-Bit, 1Msps 1-Ch. 3.3V ADC TLCIS4TIFN 296-2876-5-ND | 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5VSerid ADC...20-PLOC 6.24 5.00 422 
With Reference ......cscecseseesseeee 48-HTOFP 20.27 18.92 17.57 TLC15420DW 296-2877-5-ND —_| 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SO1C 5.09 4.07 3.17 
THS1403CPFB 296-2178-ND 14-Bit, 3Msps 1-Channel, TLCI5420R\ 296-2878-5-ND —_| 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5V Seri ADC...20-PLOC 5.09 4.07 3.17 
BBV ADCWIRE. os scccccseeceeseees 48-TOFP 15.44 13.91 1233 TLC15420N 296-2879-5-ND | 10-Bit, 38ksps, 11-Oh. 5V Serial ADC....20-Dip 5.09 4.07 3.17 
THS140GIPFB 206-2841-ND 14-Bit, 3Msps 1-Channd, TLC1542IDW 296-2880-5-ND_| 10-Bit, 38ksps, 11-Oh, 5V Serial ADC...20-SO6__ 5.47 4.38 3.41 
B3.3VADCWRE .-.-- ccccceceseeeee 48-TOP 16.08 15.01 13.94 TLCI542IN 296-2881-5-ND __| 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5VSerial ADC....20-Dip_ 5.47 438 3.41 
THS1403CPHP 296-10016-ND —_| 14-Bit, 3Msps 1-Channal, TLO15420—N 296-2882-5-ND | 10-Bit, 38ksps, 11-Oh. 5VSerid ADC...20-PLOC 5.56 4.45 3.46 
3.3V ADCWRet. 18.90 17.64 1638 TLC15430DB 296-2883-5-ND —_| 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5V Seri ADG...20-SSOP 3.89 312 2.43 
THS1408CPFB 296-2179-ND 14-Bit, BMeps 1-Channd, TLO1543CDW 296-1804-5-ND —_| 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5V Seri ADC...20-SOC. 389 3.12 2.43 
SBN srw vo vom war | MORIN BEIGE 108 Be Gerd ee wea 
TGS Boe) aay Pam eldea en 4e-TorP ReSnOMnev ene TLC15430N 296-2885-5-ND | 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC....20-Dip 3.89 3.12 2.43 
THS1408QPHP 296-10018-ND —_| 14-Bit, 8Msps Diff. Input ADC......... 48-HOTFP 23.61 22.04 2047 TEC SION 296-2886-5ND | 10-Bit, 38ksps, 11-Oh. 5V Serial ADC...20-S0IC 4.21 3.37 2.62 
TESIDORIEDA Ear ENEMEE {0-H GMene 4 Chartel TLCIS431FN 296-2887-5-ND —_| 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5VSerid ADC...20-PLOC 4.21 337 262 
oa Saas rae ae-scp Pee TLCI5431N 296-2888-5-ND _| 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC....20-Dip 4.21 3.37 2.62 
en Pitan aneeesseseeetees : : : TLCI5430DB 296-2889-5-ND __| 10-Bit, S8ksps, 11-Ch. 5V Seri ADG...20-SSOP_ 4.37 3.50 272 
THS100641DA 296-2822-S-ND | 10-Bit, 6Msps 4-Channdl, TLCI5430CDW 296-2890-5-ND _| 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. .. 437 350 272 
3-SV Sampling ADC. 890 7.12 601 TLCI5430RN 296-2891-5-ND —_| 10-Bit, 38ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 437 3.50 272 
THS10082IDA 296-2824-5-ND —_ 10-Bit, 4Msps 2-Ch. Par 784 6.28 5.30 TLC15490D 296-2892-5-ND _| 10-Bit, 38ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC. 369 296 230 
THS12082IDA 296-2835-5-ND | 12 Bit, 8Msps 2-Channe, TLCI5490P 296-1806-5-ND _| 10-Bit, 38ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC. 3.69 2.96 230 
SV IF Sampling ADC ......+-+.-+++++ tease) eel Se) TLC15491D 296-2893-5-ND _| 10-Bit, 38ksps, 1-Ch. 5V Seri ADC. 396 317 247 
TLOO820ACDB 296-2846-5-ND 8 Bit, ADC Modified Rash Converter ... 3.87 310 241 TLCI5491P 296-2894-5-ND 10-Bit, 38ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC. 396 317 247 
TLOO820ACDBR 296-2846-1-ND 8 Bit, ADC Modified Rash Converter... 3.87. 310 241 TLCI550IDW 296-2895-5-ND 10-Bit, 164ksps, 10-Channel 5V 
TLOO820ACDBR 296-2846-2-ND 8 Bit, ADC Modified Rash Converter... 4386.00/2,000 Parallel Qut ADC ..........ccccceeeeeee 7.08 567 4.78 
TLO0820ACDW 296-2847-5-ND _| 8 Bit, ADC Modified Rash Converter... 387 310 241 TLCI551IDW 296-2896-5-ND —_| 10-Bit, 164ksps, 10-Channal 5V 
TLODB20ACRN 296-2848-5-ND _| 8 Bit, ADC Modified Rash Converter .... 387 310 241 Parallel Qut ADC ........sececcseseeees 6.06 4.85 4.10 
TLODB20ACN 296-2849-5-ND __| 8 Bit, ADC Modified Rash Converter 387 310 241 TL@5430D8 296-2897-5-ND | 12-Bit, 66ksps, 11-Ch. 5VSerid ADG...20-SSOP 8.04 6.44 5.43 
TLOO820AIDW 296-2850-5-ND —_| 8 Bit, ADC Modified Rash Converter... 416 333 259 TLO2543CDW 296-1307-5-ND —_| 12-Bit, 66ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SO1C 8.04 6.44 5.43 
TLOO820AIFN 296-2851-5-ND —_| 8 Bit, ADC Modified Rash Converter ... 416 333 259 TL@2543CDWR 296-1307-1-ND —_| 12-Bit, 66ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-SOG 8.04 6.44 5.43 
TLOO820AIN 296-2852-5-ND _| 8 Bit, ADC Modified Rash Converter 416 333 259 TLO2543CDWR 296-1307-2-ND | 12-Bit, 66ksps, 11-h. 5V Serial ADC...20-SQIG —-10050.00/2,000 
7L.008310D 296-2853-5-ND _| 8-Bit, 31ksps, 1-Ch. SV Serial ADC... 279 224 1.74 TLO25430FN 296-2898-5-ND __| 12-Bit, 66ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC...20-PLOC 8.04 6.44 5.43 
TLODB31CP 296-2854-5:ND | 8-Bit, 31ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC. 279 224 1.74 TLO5430N 296-1816-5-ND | 12-Bit, 66ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC....20-Dp 8.04 644 5.43 
TL00831ID 296-2855-5-ND | 8-Bit, 31ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC. 299 240 1.87 TLC25431DB 296-2899-5-ND | 12-Bit, 66ksps, 11-Ch. 5V Seri ADC...20-SSCP 866 6.93 5.85 
TLO0831IP 296-2856-5-ND 8-Bit, 31ksps, 1-Ch. 5V Serial ADC. 299 240 1.87 TLO2S5431DW 296-2900-5-ND 12-Bit, 66ksps, 11-Oh. 5V Serial ADC...20-SOIC 8.66 6.93 5.85 
TLO0832CD 296-2857-5-ND 8-Bit, 22ksps, 2-Ch. 5V Serial ADC. 279 224 1.74 TLC25431FN 296-2901-5-ND 12-Bit, 66ksps, 11-Oh. 5V Seria ADC. --20-PLOC 8.66 6.93 5.85 
TLOO8320P 296-2858-5-ND. 8-Bit, 22ksps, 2-Oh. 5V Serial ADC . 279 224 1.74 TLC25431N 296-1817-5-ND 12-Bit, 66ksps, 11-Oh. 5V Serial ADC....20-Dip 8.66 6.93 5.85 
ee Be ey ot Mors 20. BV Sia 00. 30 240 187 | TesstincK «| 266 20T0-END | 12 Others T-Ch.SVSelad AD BNSOP 784 GID S16 
Topsaco Poe ae Soe aor ScD fy ean TLC25521D 296-2911-5-ND —_| 12-Bit, 400ksps, 2-Ch. 5V Serial ADC... 7.64 612 5.16 
TLODB34CN 996.2862-5-ND | 8-Bit D0ksps. 4.Ch. SV Sari : ; : ; TLO@ss2IDGK 296-2912-5-ND —_| 12-Bit, 400ksps, 1-h. 5V Seri ADC 764 612 516 
. 20ksps, 4-Ch. 5V Serial ADC. 290 233 1.81 4 , 
TLo0e34ID 296-2863-5-ND __| 8-Bit, 20ksps, 4-Ch. 5V Serial ADC. 313 251 195 TL@5541D 296-2913-5-ND _| 12-Bit, 400ksps, 4-Ch. 5V Serial ADC...16-SOC 9.11 8.21 7.28 
TLOOB34IN 296-2864-5-ND | 8-Bit, 20ksps, 4-Ch, 5V Serial ADC. 313 251 1.95 ey ELEN ERD Past, yeaa Oth eer ae 
TOS EooeteiNG oar aie iit erlang Ben es) TLO5551D 296-2915-5-ND | 12-Bit, 400ksps, 1-Ch. .8SOC 764 612 516 
, 20ksps, 8-Ch. 5V Serial ADC. 290 233 1.81 4 f i: : c ; 
4 : TLO@25551DGK 296-2916-5-ND —_| 12-Bit, 400ksps, 1-Ch. 5VSerid ADC...8-MSOP 7.64 6.12 5.16 
TLOoS38IDW 296-2867-5-ND —_| 8-Bit, 20ksps, 8-Oh. 5V Serial ADC. 313 251 1.95 pea oe = : x 
4 ; TLO25581DW 296-2917-5-ND _| 12-Bit, 400ksps, 8-h. 5V Serial ADC...20-SOC 9.30 8.37 7.43 
TLO0838IN 296-2868-5-ND _| 8-Bit, 20ksps, 8-Oh. 5V Serial ADC... 313 251 1.95 TLCOSeBIPW B5EDOTEEND DB A0OKep 6 Ch BV 
TLODB38IPW 296-2869-5-ND __| 8-Bit, 20ksps, 8-Ch. 5V Serial ADC... 313 251 1.95 Said ADC. 930 837 743 
TLOS40IDW 296-2919-5-ND | 8-Bit, 75ksps, 12-Ch. SV Serial ADC... 3.67 294 229 TLO2574IDW 296-10255-5-ND | 12-Bit, 200ksps, 4-Ch. Serial Qut ADC...20-SOC 9.58 7.67 6.47 
TLOS401FN 296-2920-5-ND —_| 8-Bit, 75ksps, 12-Ch. 5V Serial ADC... 367 294 229 TLOS74IPW 296-10256-5-ND | 12-Bit, 200ksps, 4-Channel 
TLOS40IN 296-2921-5-ND —_| 8-Bit, 75ksps, 12-Ch. 5V Serial ADC 3.67 294 229 Serial Out ADC... ss cseceeceeeee 20-TSSCP 9.58 767 GAT 
SECS OW eaeedee oe & Bit, 40ksps, 11-Oh. 5V Serial ADC... els 2 TL@578IDW 296-10257-5-ND | 12-Bit, 200ksps.8-Ch. Serial Out ADC...24501C. 8.78 7.91 7.01 
TLCS41 IFN 296-2923-5-ND. 8-Bit, 40ksps, 11-Oh. 5V Serial ADC... 3.06 245 1.91 TLC2578IPW 296-10258-5-ND 12-Bit, 200ksps,8-Channel 
TLOSA1IFVR 296-1331-1-ND —_| 8-Bit, 40ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 3.06 245 1.91 Serial Out ADC... .ccceeeceeeeee 24-TSSCP 8.78 7.91 7.01 
TLOSA IVR 296-1331-2-ND __| 8-Bit, 40ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 1734.00/1,000 TLC3S41ID 296-12498-5-ND | 14-Bit, 5V, 200ksps, Low Power 
TLOS41IN 296-1850-5-ND —_| 8-Bit, 40ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 3.06 245 1.91 Serial ADC NEW! ................ ...8SOC 9.02 7.22 6.09 
TLC5420DW 296-1332-5-ND_| 8-Bit, 25ksps, 11-Oh. 5V Serial ADC. 299 2.40 1.87 TLO3544IDW 296-10288-5-ND | 14-Bit, 200ksps, 4-Ch. Unipolar ADC...20-SOIC 13.21 11.90 10.55 
TLC542CDWR 296-1332-1-ND | 8-Bit, 25ksps, 11-Ch. 5V Seri ADC... 3.04 243 1.89 TLC35441PW 296-10289-5-ND | 14-Bit, 200ksps, 4-Ch. 
TLC542CDWR 296-1332-2-ND —_| 8-Bit, 25ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC. 3392.00/2,000 Unipolar ADG .........cccsceesesees 20-TSSOP 13.21 11.90 10.55 
TLC5420N 296-2924-5-ND _| 8-Bit, 25ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC 299 240 1.87 TLC35451D 296-12499-5-ND _| 14-Bit, 5V, 200ksps, Low Power 
TLOS42IDW 296-1333-5-ND —_| 8-Bit, 25ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 3.22 258 201 Serial ADC NEW! ees ec cece 8SOC 9.02 7.22 6.09 
TLOS42IDWR 296-1333-1-ND _| 8-Bit, 25ksps, 11-Ch. 5V Serial ADC... 3.26 261 203 
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ell Digi-Key Price Each Tm Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. u 25 100 
TLO3548IDW 296-10290-5-ND | 14-Bit, 200ksps, 8-Ch. Unipolar ADC... 13.21 11.90 10.55 TLV1578CDA 296-2198-5-ND —_| 10-Bit, 1.25Msps 8-Channel 
TLC3548|PW 296-10291-5-ND | 14-Bit, 200ksps, 8-Ch. Unipolar ADC...20-TSSOP 13.21 11.90 10.55 2.7-5.5V Parallel ADC. .......0eseceeee 32-SOCP 688 551 4.65 
TLOSS74IDW 296-10296-5-ND | 14-Bit, 200ksps, 4-Ch. LP ADC. 12.01 10.82 9.59 TLV15781DA 296-2971-5-ND —_| 10-Bit, 1.25Msps 8-Channel 
TLC35741PW 296-10297-5-ND | 14-Bit, 200ksps, 4-Ch. LP ADC. 12.01 10.82 9.59 2.7-5.5V Parallel ADC..........2.005+ 32-TSSCP 7.40 5.92 5.00 
TLO3S78IDW 296-10298-5-ND__| 14-Bit, 200ksps, 8-Ch. LP ADC. .. 14.81 13.34 11.83 TLV2541CDGK 296-2199-5-ND —_| 12-Bit, 140/200ksps, 2-Channel 
TLC35781PW 296-10299-5-ND | 14-Bit, 200ksps, 8-Ch. LPADC....... 14.81 13.34 11.83 2.7-5.5V Serial ADC...........- esse 8-MSOP 6.72 5.38 4.54 
TLOA541ID 296-12500-5-ND | 16-Bit, 5V, 200ksps, Low Power TLV25411D 296-2972-5-ND —_| 12-Bit, 140/200ksps, 2-Channel 
Seri ADC NEW! 0.0... eeeeeeeee 8SOC 11.08 998 8.85 2.7-5.SV Serial ADC... .eeeeeseeeeee 8SOC 7.44 596 5.03 
TLOA5451D 296-12501-5-ND | 16-Bit, 5V, 200ksps, Low Power TLV2541IDGK 296-2973-5-ND _| 12-Bit, 140/200ksps, Single-Channel 
Seria ADC NEW! 0. eeeeeneee 8SOC 11.08 9.98 8.85 2.7-5.5V Serial ADC.......eseeeeeeees sMSCP 7.44 5.96 5.03 
TLCS510AINS 296-2938-5-ND —_| 8-Bit, 20Msps 1-Channel 5.0V TLV2542CDGK 296-2200-5-ND —_| 12-Bit, 140/200ksps, 2-Channel 
High Speed Serial ADC........0000::25: 24-SCP 443 3.55 276 2.7-5.5V Serial ADC...............004 8MSOP 6.72 538 454 
TLOS510INSR 296-2939-1-ND _| 8-Bit, 20Msps 1-Channe! 5.0V TLV25421D 296-2974-5-ND —_| 12-Bit, 140/200ksps, 2-Channel 
High Speed Serial ADC......0...0:000 24-SCP 448 3.59 2.79 2.7-5.SV Serial ADC.......eeeeeeeeeeees 8SOC 7.44 5.96 5.03 
TLOS510INSR 296-2939-2-ND _| 8-Bit, 20Msps 1-Channe! 5.0V TLV2542IDGK 296-2975-5-ND —_| 12-Bit, 140/200ksps, 2-Channel 
High Speed Serial ADC.......-...ee0 24-SCP 5024.00/2,000 2.7-5.5V Serial ADC. 744 5.96 5.03 
TLCS5101PW 296-2183-5-ND —_| 8-Bit, 20Msps 1-Ch. 5.0V TLV2543CDBR 296-10643-1-ND | 12-Bit, 66ksps, 11-Ch. 3. 
High Speed Serial ADC. .........2..+ 24-TSSCP 4.43 3.55 276 Serial Qut ADC... 8.04 644 5.43 
‘TLOSS400NSR 296-10336-1-ND —_| 8-Bit, 40Msps, 1-Ch. 5.0V High TLV2543CDBR 296-10643-2-ND | 12-Bit, 66ksps, 11-Ch. 3.3V 
Speed Serial ADC........ceeeeeeeeeeee 24-SCP 457 3.66 2.85 Serial Qut ADC... 10050.00/2,000 
‘TLC55400NSR 296-10336-2-ND _| 8-Bit, 40Msps, 1-Ch. 5.0V TLV2543CDW 296-2977-5-ND —_‘| 12-Bit, 66ksps, 11-Ch. 3.3V 
High Speed Serial ADC. . 5126.00/2,000 Serial ADC 20-SOIC 8.04 644 5.43 
TLOS540INSR 296-10338-1-ND | 8-Bit, 40Msps, 1-Oh. 5.0V TLV25430N 296-2978-5-ND ‘| 12-Bit, 66ksps, 11-Ch. 3.3V 
High Speed Serial ADC..........0ce0e 4.93 3.95 3.07 Serial ADC 8.04 6.44 5.43 
TLOSS40INSR 296-10338-2-ND | 8-Bit, 40Msps, 1-Ch. 5.0V TLV25431DB 296-2201-5-ND | 12-Bit, 66ksps, 11-Ch. 3.3V 
High Speed Serial ADC..........6ceeee 5534.00/2,000 Serial ADC. 864 692 5.84 
TLOSS401PW 296-2184-5-ND _| 8-Bit, 40Msps 1-Ch. 5.0V TLV2543IDW 296-2979-5-ND _| 12-Bit, 66ksps, 
High Speed Serial ADC. ..... 488 3.91 3.04 Serial ADC 20-SOIC 8.64 692 5.84 
TLO5733AIPM 296-10346-ND 8-Bit, 20Msps, 3-Ch. LP ADC .64LOP 9.02 7.22 6.09 TLV25431N 296-2980-5-ND —_‘| 12-Bit, 66ksps, 11-Ch. 3.3V 
TLC7135CDW 296-2185-5-ND —_| 4.5-Digit, .003Msps 1-Ch. +5VADC...28-SOC 3.98 319 248 Serial ADC 8.64 692 5.84 
TLC71350N 296-10350-5-ND _| 4.5-Digit, 0.003ksps, 1-Ch. TLV2544CD 296-2202-5-ND 12-Bit, 200ksps, 4-Channel 
Differential Input ADC................... 3.98 3.19 2.48 2.7-5.5V Serial ADC. «22... eee 16-SOC 812 6.50 549 
TLV08310D 296-2944-5-ND 8-Bit, 49ksps, 1-Oh. 3.3V Serial ADC .... 279 2.24 1.74 TLV25441D 296-2981-5-ND 12-Bit, 200ksps, 4-Channel 
TLV0831CP 296-2187-5-ND —_| 8-Bit, 49ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC 279 224 174 2.7-5.5V Serial ADC... eeeeeeeeee 16SOC 818 655 553 
TLV0831ID 296-2945-5-ND _| 8-Bit, 49ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC 299 240 1.87 TLV2544IPW 296-2982-5-ND —_| 12-Bit, 200ksps, 4-Channel 
TLV0831IP 296-2946-5-ND | 8-Bit, 49ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC......8-Dip 299 240 1.87 2.7-5.5V Serial ADC. .......e esses 16-TSSOCP 8.18 655 5.53 
TLVO08320D 296-2947-5-ND 8-Bit, 44.7ksps, 2-Ch. 3.3V Seria ADC..8-SOIC 2.79 2.24 1.74 TLV2545CDGK 296-2203-5-ND 12-Bit, 140/200ksps, 2-Channel 
TLvo8320P 296-2948-5-ND _| 8-Bit, 44.7ksps, 2-Ch.l 3.3V Serial ADC....8-Dip 2.79 2.24 1.74 2.7-5.5V Serial ADC... ccc cccccceees &MSOP 672 538 454 
TLV0832ID 296-2188-5-ND —_| 8-Bit, 44.7ksps, 2-0h. 3.3V Serial ADC...8SOC 2.99 240 1.87 TLV25451D 296-2984-5-ND —_| 12-Bit, 140/200ksps, 2-Channel 
TLV0832IP 296-2949-5-ND | 8-Bit, 44.7ksps, 2-Ch. 3.3V Seria ADC....8-Dip 2.99 240 1.87 2.7-5.5V Serial ADC........0scccceeeeee 8SOC 7.44 5.96 5.03 
TLV0834C0D 296-2189-5-ND —_| 8-Bit, 41ksps, 4-Ch. 3.3V Serial ADC....14-SCP 290 233 1.81 TLV25451DGK 296-2985-5-ND —_| 12-Bit, 140/200ksps, 2-Channel 
TLV0834ID 296-2950-5-ND | 8-Bit, 41ksps, 4-Ch. 3.3V Serial ADC...14SOC 3.13 2.51 1.95 2.7-5.5V Serial ADC........eeeeeeees 8-MSOP 7.44 5.96 5.03 
TLV0834IN 296-2951-5-ND 8-Bit, 41ksps, 4-Oh. 3.3V Serial ADC..... 14-Dip 3.13 251 1.95 TLV2548CDW 296-2204-5-ND_ 12-Bit, 200ksps, 8-Ohannel 
TLVO838CoW 296-2952-5-ND —_| 8 Bit, 37.9ksps, 8-Ch. 3.3V Serial ADC...20-SOC 2.90 233 1.81 2.7-5.5V Serial ADC... .ceeeeeeeee 20-SAC 894 7.16 6.04 
TLvos3siDW 296-2190-5-ND _| 8-Bit, 37.9ksps, 8-Ch. 3.3V Serial ADC..20-SCP 3.13 251 1.95 TLV2548IDW 296-2986-5-ND —_‘| 12-Bit, 200ksps, 8-Channel 
TLVO838IN 296-2953-5-ND _| 8-Bit, 37.9ksps, 8-Ch. 3.3V Serial ADC...20-Dip 3.13 251 1.95 2.7-5.5V Serial ADC... eeeeeeeeee 20-SOC 9.42 7.54 6.36 
TLV0838|PW 296-2954-5-ND _| 8-Bit, 37.9ksps, 8-Channel 3.3V TLV2548|PW 296-2987-5-ND —_| 12-Bit, 200ksps, 8-Channel 
Seria ADC... eeeceeeeeeeeeeteee 20-TSSCP, 3.13 251 1.95 2.7-5.5V Serial ADC. 942 7.54 6.36 
TLVS71IDW 296-2207-5-ND —_| 8-Bit, 1.25Msps 1-Channel TLV25531IDW 296-12227-1-ND | 12-Bit, Low Power, 
2.7-5.5V Parallel ADC........0c0e 24S50C 477 382 297 Serial A/D Converter NEW!.......... 20-SOC 688 5.51 4.65 
TLV571IPW 296-2988-5-ND _| 8-Bit, 1.25Msps 1-Channel TLV2553|IDW 296-12227-2-ND | 12-Bit, Low Power, 
2.7-5.5V Parallel ADC.......2.2002+ 24-TSSCP 4.77 3.82 297 Serial A/D Converter NEW!.......... 20-SQIC 5053.65/1,050 
TLV15041D 296-2191-5-ND —_| 10-Bit, 200ksps, 4-Channel TLV2556IDW 296-12502-5-ND | 12-Bit, 5V, 200ksps, Low Power 
2.7-5.5V Serial ADC... eeeeeneeee 16SOC 540 432 3.36 Serial ADC NEW! . 798 639 5.39 
TLV15041PW 296-2955-5-ND —_| 10-Bit, 200ksps, 4-Channel TLV55351PW 296-2206-5-ND —_| 8-Bit, 35Msps 1-Oh. 3.3V LP ADC... 475 380 296 
2.7-5.5V Serial ADC... ee eeeeeeeee 16-TSSCP 540 4.32 3.36 TLV5580CDW 296-1912-5-ND _| 8-Bit, 80Msps 1-Qh. 3.3V LP ADC. 546 4.37 3.69 
TLV1508IDW 296-2192-5-ND 10-Bit, 200ksps, 4-Channel TLV5580CPW 296-1913-5-ND —_| 8-Bit, 8OMsps 1-Ch. 3.3VLP ADC... 5.46 4.37 3.69 
2.7-5.5V Serial ADC... eee eee 20-SOC 576 461 3.89 TLV5580IDW 296-1914-5-ND _| 8-Bit, 80Msps 1-Oh. 3.3V LP ADC. 586 4.69 3.96 
TLV1508IPW 296-2956-5-ND 10-Bit, 200ksps, 4-Channel TLV5580IPW 296-1915-5-ND _| 8-Bit, 80Msps 1-Ch. 3.3VLP ADC... 5.86 4.69 3.96 
2.7-5.5V Serial ADC. 5.76 4.61 3.89 TSC2003IR 296-12244-1-ND | Touch Screen Controller NEW! 466 3.73 2.90 
TLV1543CDB 296-2058-5-ND —_| 10-Bit, 200ksps, 11-Ch. 3.3V TSC2003IR 296-12244-2-ND | Touch Screen Controller NEW!..... 6520.00/2,500 
432 346 269 TSC2200IPW TSC2200IPW-ND _ | Programmable Touch Screen Controller 
TLV1543CDW 296-1878-5-ND with 12-Bit, 125KHz ADC 
4.32 346 269 and Keypad Interface NEW!.......28-TSSCP__ 4.93 3.95 _ 3.07 
TLV15430N 296-2957-5-ND i, -to-Diai 
oe eee eee Bp ee DF1706E ae manos Saree - ee 15.80 14.75 13.69 
dra | Sa ama aey on sco Meee POM7aP PCM78P-ND 16-Bit, Audio ADC, -82dB TH 28-Dip 44.34 41.39 38.43 
TLV1544cD 296-2960-5-ND _| 10-Bit, 85ksps, 4-Channel PCM1750U PQV1750U-ND | Dual 18-Bit, Audio D/A Converter: 28-SOIC 32.34 30.19 28.03 
27-5 5V Satial ADC... .--ccccccceceee 16SOC 4.01 321 250 POM1760P PQV1760P-ND Dual 20-Bit, ADC.......... 28-Dip 25.91 24.18 22.46 
TLV1544CPW 296-2193-5-ND _| 10-Bit, 85ksps, 4-Channal DF1760P DF1760P-ND Digital Filter for POM1760. 28-Dip 19.95 18.62 17.29 
27 ON ON ooo *eTssop 401 921 250 | OF7e0U DFI7E0UND. | Dig Fite for PCA SOC 1995 1862 1728 
y 5 Bi i igi er for a | . . : 
aclatiie | Seto. 16-500 Coma ce POMI800E PCM1800END | Single-Ended 20-Bit, Stereo 566 453 3.83 
TLV15481DB 296-2962-5-ND _| 10-Bit, 85ksps, 8-Channdl PCM1801U PQV1801U-ND _| Stereo Audio ADC... a 486 3.89 3.03 
2.7-5.5V Serial ADC... 5.04 4.04 3.14 DSP Compatible Analog-to-Digital Converters 
TLVI5490D 296-2963-S:ND__| 10-Bit, 38ksps, 1-Ch. 3.3V Seri S69) 2.987 2:00 ‘AFE1302¥/250 AFEI302YCT-ND | Analog ADSL Front End... ...48-0P 1515 1414 13.13 
avi Sn olen te sane ps aS Rect aoe peer ae re Bee AFE1302Y/250 AFE1302YTR-ND __| Analog ADSL Front End... --..48-OFP 3219.50/250 
TLV15491P 296-2965-5-ND | 10-Bit, 38ksps, 1-Ch. 3.3V Serial ADC.....8-Dip 396 317 247 Digital-to-Analog Converters 
TLV1562CDW 296-2195-5-ND 10-Bit, 2Msps 4-Channel DAC701KH DAC701KH-ND 16-Bit, D/A Converter. 71.51 66.74 61.98 
2.7-5.5V Parallel ADC.........2..00005 28-SOIC 7.48 5.99 5.05 DAC712P DAC712P-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) . 25.71 24.00 22.29 
TLVI5620PW 206-2966-5.ND | 10-Bit, 2Msps 4-Channal DAC712PB DAC712PB-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 30.56 28.52 26.49 
2.7-5.5V Parallel ADC....-.-.e.-.-. 28-TSSCP 7.48 5.99 5.05 DAC712PK DAC712PK-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface) 27.50 25.67 23.83 
TLV1562IDW 296-1879-5-ND | 10-Bit, 2Msps 4-Channal DAC712U DAC712U-ND 16-Bit, DAC (16-Bit Bus Interface). 19.83 17.85 15.83 
2.7-5.5V Parallel ADC.........2..00005 28-SOIC 8.04 644 5.43 DAC714P DAC714P-ND 16-Bit, DAC (Serial Data Interface) 21.42 20.00 18.57 
TLV1562IPW 296-1880-5-ND 10-Bit, 2Msps 4-Channel DAC714U DAC714U-ND. 16-Bit, DAC (Serial Data Interface) 17.85 16.66 15.47 
SEO a A 2S TSOP _804 644 543 | NrISU DAGTISUND | 18 DAC 16-Bt Bus Intece joes 1785 1563 
a is Interface) . . & . 
ahs ae Sosa oo-sac [eeeeimete DACT15UB DAC7ISUB-ND | 16-Bit, DAC(16-Eit Bus Interface). 21.21 19.80 18.39 
TLV15700PW 296-2967-5-ND 10-Bit, 1.25\Msps 8-Channel DAC716P DAC716P-ND 16-Bit, D/A Converter... 21.42 20.00 18.57 
2.7-5.5V Serial ADC... .ccecceceee 20-TSSCP 6.84 548 4.62 DAC716PB DAC716PB-ND 16-Bit, D/A Converter. 25.46 23.76 22.07 
TLV15701IDW 296-1881-5-ND _| 10-Bit, 1.25Msps 8-Channel DAC716PK DAC716PK-ND 16-Bit, D/A Converter. 22.92 21.40 19.87 
2.7-5.5V Serial ADC... eeeeeneeee 20-SOC 7.34 588 4.96 DAC716U DAC716U-ND 16-Bit, D/A Converter. 17.85 16.66 15.47 
TLVIS70IPW 296-18825ND | 10-Bit, 1.25Msps 8-Channdl DAC716UB DAC716UB-ND 16-Bit, D/A Converter . 21.21 19.80 18.39 
2.7-5.5V Serial ADC ose 20-TSSCP 7.34 5.88 4.96 DAC716UK DAC716UK-ND 16-Bit, D/A Converter. 19.10 17.83 16.55 
TLV1571CDW 296-2197-5-ND —_| 10-Bit, 1.25Msps 1-Channel DAC725JP DAC725JP-ND Dual 16-Bit, D/A Converter 71.31 66.56 61.81 
2.7-5.5V Parallel ADC. 6.62 5.30 4.47 DAG725KP DAC725KP-ND Dual 16-Bit, D/A Converter ... 85.73 80.01 74.30 
TLVI5711IDW 296-2968-5-ND | 10-Bit, 1.25Msps 1-Chani DAC811JU DAC811JU-ND MPU-Compatible 12-Bit, DAC .. 15.56 14.52 13.49 
2.7-5.5V Parallel ADC........0eeeeeee 24-S0C 7.12 570 481 DAC813AU DAC813AU-ND MPU-Compatible 12-Bit, DAC 19.25 17.97 16.68 
TLV1571IPW 296-2969-5-ND —_| 10-Bit, 1.25Msps 1-Channel DAC813JP DAC813JP-ND MPU-Compatible 12-Bit, DAC 19.06 17.16 15.22 
2.7-5.5V Parallel ADC.......0-.0008 24-TSSCP 7.12 5.70 4.81 DAC813JU DAC813JU-ND MPU-Compatible 12-Bit, DAC 15.62 14.58 13.54 
TLV15720D 296-2970-5-ND | 10-Bit, 1.25Msps 1-Channel DACSO0E DAQ900E-ND 10-Bit, 165Msps DAC 9.90 7.92 669 
2.7-5.5V Serial ADC... eeeeeeeeeees 8SOC 596 477 4.03 DAC900U DAC900U-ND 10-Bit, 165Msps Current Out DAC. 9.90 7.92 6.69 
TLV1572ID 296-1883-5-ND —_| 10-Bit, 1.25Msps 1-Channel DAC902E DAC902E-ND 12-Bit, 165Msps DAC ............- : 12.41 11.18 9.91 
2.7-5.5V Serial ADC......sseeeeeeeees 8SOC 640 512 4.32 (Continued) 
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Meal Digi-Key Price Each vals Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description il 25 +100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
DAC902U DAC902U-ND 12-Bit, 165Msps Current Out DAC...... 1241 11.18 9.91 DAC7724U DAC7724U-ND 12-Bit, Quad Parallel DAC . 18.83 16.95 15.03 
DAC904E DAC904END 14-Bit, 165Msps DAC 15.94 14.36 12.73 DAC7724UB DAC7724UB-ND | 12-Bit, Quad Parallel DAC . 18.30 17.08 15.86 
DAC904U DAC904U-ND 14-Bit, 165Msps Current Out DAC. 15.94 14.36 12.73 DAC7725N DAC7725N-ND 12-Bit, Quad Parallel DA 21.15 19.74 18.33 
DAC908E DAQ908E-ND 8-Bit, 165Msps DAC. . 6.06 485 4.10 DAC7725NB DAC7725NB-ND | 12-Bit, Quad Parallel DAC... 22.83 21.31 19.79 
DAC908U DAQ908U-ND 8-Bit, 165Msps Ourrent Out DAC... 6.06 485 4.10 DAC7725UB DAC7725UB-ND__| 12-Bit, Quad Parallel DAC... 18.30 17.08 15.86 
DACI220E DACi220E-ND 20-Bit, Mono, LP, Delta-Sigma DAC 10.01 9.02 8.00 DAC7731EC DAC7731EC-ND —_| 16-Bit, Low Power DAC NE 15.88 14.30 12.68 
DACI221E DAC1221END 16-Bit, DAC 952 7.62 6.43 DAC7741YC/250 DAC7741YO250CT-ND| 16-Bit, Low Power DAC NE’ 15.21 14.20 13.19 
DAC2900Y/250 DAC2900Y/250CT-ND] 10-Bit, 125Msps Dual DAC. 14.58 13.13 11.64 DAC7741YC/250 DAC7741YO250TR-ND} 16-Bit, Low Power DAC NEW!. 3232.25/250 
DAC2900/250 DAC2900Y/250TR-ND] 10-Bit, 125Msps Dual DAC... 2789.00/250 DAC7801KP DAC7801KP-ND —_| Dual 12-Bit, Monolithic DAC. . 22.35 20.86 19.37 
DAC2902Y/250 DAC2902/250CT-ND| 12-Bit, 125Msps Dual DAC. 21.99 20.53 19.06 DAC7801LP DAC7801LP-ND _| Dual 12-Bit, Monolithic DAC. 27.35 25.53 23.70 
DAC2902Y/250 DAC2902Y/250TR-ND] 12-Bit, 125Msps Dual DAC... 4673.00/250 DAC7802KP DAC7802KP-ND | Dual 12-Bit, Monolithic DAC. 18.66 17.42 16.18 
DAC4813AP DAC4813AP-ND | Quad 12-Bit, DAC (12-Bit Interface) ...... 70.74 66.03 61.31 DAC7802LP DAC7802LP-ND | Dual 12-Bit, Monolithic DAC. . 31.62 29.52 27.41 
DAC4815AP DAC4815AP-ND | Quad 12-Bit, DAC (8-Bit Interface) 59.69 55.71 51.73 DAC8043UC DAC8043UC-ND | Serial-In 12-Bit DAC... 15.54 14.00 12.41 
DAC7512E/250 DAC7512ECT-ND | 12-Bit, Serial In, LP R/R DAC... 3.04 243 1.89 DAC8043U DAC8043U-ND Serial- In 12-Bit DAC. . 11.93 10.74 9.53 
DAC7512E/250 DAC7512ETR-ND __| 12-Bit, Serial In, LP R/R DAC. 449.00/250 DAC8501E/250 DAC8501E/250CT-ND| 16-Bit, Low Power DAC. 5.38 4.31 3.64 
DAC7512N/250 DAC7512NCT-ND | 12-Bit, Serial In, LP R/R DAC... 293 234 182 DAC8501E/250 DAC8501E/250TR-ND| 16-Bit, Low Power DAC. 874.25/250 
DAC7512N/250 DAC7512NTR-ND | 12-Bit, Serial In, LP R/R DAC... 432.25/250 DAC8531E/250 DAC8531E/250CT-ND] 16-Bit, Low Power DAC 5.38 431 3.64 
DAC7513E/250 DAC7513ECT-ND | 12-Bit, Serial In, LP R/R DAC. 3.04 243 1.89 DAC8531E/250 DAC8531E/250TR-ND| 16-Bit, Low Power DAC ... 874.25/250 
DAC7513E/250 DAC7513ETR-ND | 12-Bit, Serial In, LP R/R DAC. 449.00/250 DAC8532IDGK DAC8532IDG-ND | 16-Bit, 2-Channel, LP DAC NEW! 841 758 672 
DAC7513N/250 DAC7513NCT-ND _| 12-Bit, Serial In, LP RR DAC... 293 234 182 DAC8541/250 296-12427-1-ND __| 16-Bit, Low Power DAC NEW 4.34 3.66 
DAC7513N/250 DAC7513NTR-ND | 12-Bit, Serial In, LP R/R DAC. 432.25/250 DAC8541/250 296-12427-2-ND | 16-Bit, Low Power DAC NEW/....... 880.75/250 
DAC7541 AJP DAC7541AJP-ND | Quad 12-Bit, OOS DAC. 1013 912 8.09 PCMS4HP PCVIS4HP-ND 16-Bit, Monolithic DAC...........eeeee i 02 16.82 15.62 
DAC7541AJU DAC7541AJU-ND | Quad 12-Bit, QMIOS DAC.. 10.13 912 8.09 PCM1702U PQV1702U-ND —_| 20-Bit Advance Sign Magnitude DAC. 15.67 14.55 
DAG7541 AKP DAC7541AKP-ND | Quad 12-Bit, OVIOS DAC. 11.51 10.37 9.20 THS5641AIDW 296-2989-5-ND _| 8-Bit, 100Msps 3-5V Single DAC. .. 4.48 3.78 
DAC7541AKU DAC7541AKU-ND | Quad 12-Bit, QVIOS DAC... 11.51 1037 9.20 THS5651AIDW 296-2992-5-ND _| 10-Bit, 125Msps 3-5V Single DAC. .... 7.46 6.30 
DAC7545GLU DAC7545GLU-ND | 12-Bit, GVIOS Multiplying DAC THS5651AIPW 296-2287-5-ND —_| 10-Bit, 125Msps 3-5V Single DAC... . 746 6.30 
(MPU Compatible) .........0cceceee 20-SOC 17.19 16.05 14.90 THS5661AIDW 296-2995-5-ND | 12-Bit, 125Msps 3-5V Single DAC. ...... . 9.77 8.66 
DAC7545JU DAC7545JU-ND | 12-Bit, QVIOS Multiplying DAC THS5661AIPW 296-2288-5-ND _| 12-Bit, 125Msps 3-5V Single DAC... . 9.77 8.66 
(MPU Compatible) ........0.ccccccccee 978 881 7.81 THS5671AIDW 296-2998-5-ND | 14-Bit, 125Msps 3-5V Single DAC. ...... 46 13.02 11.55 
DAC7611P DAC7611P-ND 12-Bit, Serial General Purpose DAC.......8-Dip 5.44 4.36 3.68 THSS671AIPW 296-2289-5-ND__| 14-Bit, 125Msps 3-5V Single DAC... 13.02 11.55 
DAC7611PB DAC7611PB-ND — | 12-Bit, Serial General Purpose DAC 644 516 435 THS8133BCPHP 296-2999-ND 10-Bit, 80Msps 3-5V Triple 
DAC7611U DAC7611U-ND 12-Bit, Serial General Purpose DAC. 511 4.09 3.18 Video DAC...... 10.59 9.39 
DAC7611UB DAC7611UB-ND | 12-Bit, Serial General Purpose DAC. 536 429 3.62 THS8134BCPHP 296-3001-ND 8-Bit, 80Msps 3-5V Triple Video DAC.48-HTOFP 8.81 7.94 7.04 
DAC7612U DAC7612U-ND 12-Bit, Dual/Serial GP DAC . 538 431 3.35 TLCS602CDW 296-3003-5-ND _| 8-Bit, 30Msps 5V Single Video DAC... 286 229 178 
DAC7612UB DAC7612UB-ND | 12-Bit, Dual/Serial GP DAC . 5.66 453 3.83 TLC56150D 296-3004-5-ND _| 10-Bit, 12.5j:s 5V Single Serial DAC. 3.89 312 243 
DAC7613E DAC7613E-ND 12-Bit, Volt. Out Mono Parallel TLC5615CDGK 296-3005-5-ND —_| 10-Bit, 12.5us 5V Single Seria DAC. 389 312 243 
DACIIUSB occrcccsctcshacaace 24-SSCP 455 364 283 TLC5615CP 296-3006-5-ND —_| 10-Bit, 12.5:s 5V Single Serial DAC. 389 312 243 
DAC7613EB DAC7613EB-ND | 12-Bit, Volt. Qut Mono Parallel TLCS6151D 296-3007-5-ND —_| 10-Bit, 12.51s 5V Single Serial DAC. 4.21 337 262 
+ 536 429 3.34 TLCS6151P 296-2292-5-ND _| 10-Bit, 12.511s 5V Single Serial DAC. 4.21 337 262 
DAC7614E DAC7614E-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC 10.10 9.09 8.06 TLC5618ACD 296-3011-5-ND _| 12-Bit, 251s 5V Dual Serial DAC. 8.82 7.06 5.96 
DAC7614EB DAC7614EB-ND —_| Quad Serial-In 12-Bit DAC... 1080 972 862 TLC56200D 296-1861-5-ND —_| 8-Bit, 10s 5V Quad Serial DAC 3.04 243° 1.89 
DAC7614P DAC7614P-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC, #2 LSB...... 14.66 13.20 11.71 TLC56200N 296-1862-5-ND —_| 8-Bit, 101s 5V Quad Serial DAC 3.04 243 1.89 
DAC7614PB DAC7614PB-ND | Quad Serial-In 12-Bit DAC, +1 LSB.. 15.86 14.28 12.67 TLC56201D 296-1339-5-ND _| 8-Bit, 10s 5V Quad Serial DAC 3.26 261 203 
DAC7614U DAC7614U-ND Quad Serial-In 12-Bit DAC, #2 LSB. 10.10 9.09 8.06 TLC5620IDR 296-1339-1-ND _| 8-Bit, 101s 5V Quad Serial DAC 3.26 261 203 
DAC7614UB DAC7614UB-ND _| Quad Serial-In 12-Bit DAC, +1 LSB. 10.80 9.72 8.62 TLC5620IDR 296-1339-2-ND__| 8-Bit, 10s 5V Quad Serial DAC 4567.50/2,500 
DAC7615E DAC7615END Quad Serial-In 12-Bit DAC ...20-CS0P 10.10 9.09 8.06 TLC5620IN 296-3012-5-ND —_| 8-Bit, 10s 5V Quad Serial DAC 3.26 261 203 
DAC7615P DAC7615P-ND Quad Serial-In 12-Bit, General Purpose TLCS5628CDW 296-1864-5-ND —_| 8-Bit, 10s 5V Octal Serial DAC ... 495 3.96 3.08 
D/A, #2 LSB... ip 15.84 14.79 13.73 TLC56280N 296-1865-5-ND —_| 8-Bit, 10s 5V Octal Serial DAC... 4.95 3.96 3.08 
DAC7615PB DAC7615PB-ND | Quad Serial-In 12-Bit, TLCS628IDW 296-3013-5-ND —_| 8-Bit, 101s 5V Octal Serial DAC 5.33 4.27 3.32 
17.13 15.99 14.85 TLC5628IN 296-3014-5-ND _| 8-Bit, 10s 5V Octal Serial DAC 5.33 4.27 3.32 
DAC7615U DAC7615U-ND TLC7225CDW 296-3015-5-ND —_| 8-Bit, 51s 5-15V Quad Parallel DAC....24-SOIC. 4.66 3.73 2.90 
10.10 9.09 8.06 TLC72251DW 296-3016-5-ND —_‘| 8-Bit, 51s 5-15V Quad Parallel DAC....24SOIC. 5.00 4.00 3.11 
DAC7615UB DAC7615UB-ND TLC7226CDW 296-3017-5-ND _| 8-Bit, 5s 15V Quad Parallel DAC . 446 357 278 
10.80 9.72 8.62 TLC72260N 296-3018-5-ND —_| 8-Bit, 5s 15V Quad Parallel DAC. 446 357 278 
DAC7616EB DAC7616EB-ND 9.70 873 7.75 TLC7226IDW 296-3019-5-ND _| 8-Bit, 5s 15V Quad Parallel DAC . 4.79 3.84 299 
DAC7616UB DAC7616UB-ND — | Quad Serial In 12-Bit DAC, +1 LSB 9.70 873 7.75 TLC7226IN 296-2296-5-ND —_| 8-Bit, 5s 15V Quad Parallel DAC... ip 4.79 384 299 
DAC7617EB DAC7617EB-ND —_| Quad Serial In 12-Bit DAC, +1 LSB . 9.70 873 7.75 TLC7524CD 296-1866-5-ND —_| 8-Bit, 0.1p1s 5-15V Single 
DAC7617UB DAC7617UB-ND | Quad Serial In 12-Bit DAC, +1 LSB 9.70 873 7.75 Parallel Mult. DAC.........0eeceeeeee 3.06 245 1.91 
DAC7621E DAC7621END 12-Bit, Parallel In DAC, +2LSB. 551 441 3.43 TLC7524CRN 296-1867-5-ND —_| 8-Bit, 0.1p1s 5-15V Single 
DAC7621EB DAC7621EB-ND _| 12-Bit, Parallel In DAC, +1LSB. 5.78 463 3.91 Parallel Mult. DAC........-.eeeeeees 3.06 245 1.91 
DAC7624P DAC7624P-ND 12-Bit, Quad DAG, +2LSB, TLC75240N 296-1868-5-ND —_| 8-Bit, 0.1ps 5-15V Single 
Mid-Scale Reset ........0ccccceceeeeees 28-Dip 15.84 14.79 13.73 Parallel Mult. DAC .........eseeeeeeeeees 16-Dip 3.06 245 1.91 
DAC7624PB DAC7624PB-ND | 12-Bit, Quad DAC, +1LSB, TLC7524CPW 296-3020-5-ND —_| 8-Bit, 0.1p1s 5-15V Single 
Mid-Scale Reset ........0.cceeeceeeeees 28-Dip 17.13 15.99 14.85 Parallel Mult. DAC.........0::00ee0 16-TSSOP 3.06 245 1.91 
DAC7624U DAC7624U-ND 12-Bit, Quad DAC, +2LSB, TLC7524EN 296-1869-5-ND —_| 8-Bit, 0.1p1s 5-15V Single 
Mid-Scale Reset........0.seeseeeeeeee 28-SOC 15.48 13.94 12.36 Parallel Mult. DAC ......0..eseseeeeeeees 16-Dip 351 281 219 
DAC7624UB DAC7624UB-ND | 12-Bit, Quad DAC, +1LSB, TLC75241D 296-3021-5-ND —_| 8-Bit, 0.1ps 5-15V Single 
Mid-Scale Reset........00ceeceeeeeee 28-SOC 16.58 14.93 13.24 Parallel Mult. DAC..........0eeeeeeeee 16SOC 3.29 263 205 
DAC7625P DAC7625P-ND 12-Bit, Quad DAC, +2LSB, TLC75241FN 296-3022-5-ND _| 8-Bit, 0.1p1s 5-15V Single 
Zero-Scale ROSE... eeeeeceseeeeeeees 28-Dip 15.84 14.79 13.73 Parallel Mult. DAC.......0..0seeees 16PLOC 3.29 263 2.05 
DAC7625PB DAC7625PB-ND | 12-Bit, Quad DAC, +1LSB, TLC75241N 296-3023-5-ND _| 8-Bit, 0.1ps 5-15V Single 
Zero-Scale ROSE... eee eeeeeeteeeteees 28-Dip 17.13 15.99 14.85 Parallel Mult. DAC ........seseeeeeeeeees 16-Dip 3.29 263 205 
DAC7625U DAC7625U-ND 12-Bit, Quad DAC, +2LSB, TLC7528CDW 296-1340-5-ND —_| 8-Bit, 0.1ps 5-15V Dual 
Zero-Scale ROSE... eeeeeteeteees 28-SOC 15.48 13.94 12.36 Parallel Mult. DAC..........0eceeeeee 20-SOC 3.20 256 1.99 
DAC7625UB DAC7625UB-ND | 12-Bit, Quad DAC, +1LSB, TLC7528CDWR 296-1340-1-ND —_| 8-Bit, 0.1s 5-15V Dual 
Zero-Scale Reset... 16.58 14.93 13.24 Parallel Mult. DAC..........0ceceeeee 20-SOC 3.24 260 202 
DAC7631E DAC7631E-ND 16-Bit, Low Power (2.5mW) DAC. 881 7.94 7.04 TLC7528CDWR 296-1340-2-ND _| 8-Bit, 0.1s 5-15V Dual 
DAC7631EB DAC7631EB-ND 16-Bit, Low Power (2.5mW) DAC. 10.41 9.38 8.32 Parallel Mult. DAC.................... 20-SO1C 3622.00/2,000 
DAC7634E DAC7634E-ND 16-Bit, Quad D/A Converter . 48-SSOP 27.05 25.25 23.44 TLC7528CRN 296-3024-5-ND —_| 8-Bit, 0.1s 5-15V Dual 
DAC7634EB DAC7634EB-ND __ | 16-Bit, Quad D/A Converter 31.44 29.35 27.25 Parallel Mult. DAC.......0::.0seeees 20-PLCC 3.20 256 1.99 
DAC7641YB/250 DAC7641YBCT-ND | 16-Bit, 5V, D/A Converter 11.05 9.95 8.82 TLC75280N 296-1871-5-ND —_| 8-Bit, 0.1s 5-15V Dual 
DAC7641YB/250 DAC7641YBTR-ND | 16-Bit, 5V, D/A Converter 2113.25/250 Parallel Mult. DAC .........cseeeseeeeees 20-Dip 3.20 256 1.99 
DAGC7641Y/250 DAC7641YCT-ND | 16-Bit, 5V, D/A Converter 936 843 7.48 TLC7528EDW 296-3025-5-ND 8-Bit, 0.1ps 5-15V Dual 
DAC7641Y/250 DAC7641YTR-ND | 16-Bit, 5V, D/A Converter . 1826.50/250 Parallel Mult. DAC..................... 20-SOC 3.69 2.96 2.30 
DAC7642VFT DAC7642VFTCT-ND | 16-Bit, Dual Low Pwr. DAC NEW!....32-LOFP 15.89 14.31 12.69 TLC7528EN 296-3026-5-ND —_| 8-Bit, 0.1p1s 5-15V Dual 
DAC7642VFT DAC7642VFTTR-ND | 16-Bit, Dual Low Pwr. DAC NEW!....32-LOFP 3041.00/250 Parallel Mult. DAC .........cceeeeeeeeees 20-Dip 3.69 296 2.30 
DAC7643VFT DAC7643VFTCT-ND | 16-Bit, Dual Low Pwr. DAC NEW!....32-LOFP__ 15.89 14.31 12.69 TLC7528IDW 296-3027-5-ND _| 8-Bit, 0.1s 5-15V Dual 
DAC7643VFT DAC7643VFTTR-ND | 16-Bit, Dual Low Pwr. DAC NEW! 3041.00/250 Parallel Mult. DAC.................006 20-SOIC 3.44 276 215 
DAC7644E DAC7644E-ND 16-Bit, Quad/Parallel +5V, DAC 27.05 25.25 23.44 ‘TLC75281FN 296-3028-5-ND 8-Bit, 0.1p1s 5-15V Dual 
DAC7644EB DAC7644EB-ND 16-Bit, Quad/Parallel +5V, DAC 31.44 29.35 27.25 Parallel Mult. DAC... ee 20-PLOC 3.44 2.76 2.15 
DAC7714U DAC7714U-ND 12-Bit, Quad, Volt. Out, Serial DAC. 15.51 14.48 13.45 TLC7528IN 296-3029-5-ND | 8-Bit, 0.1ps 5-15V Dual 
DAC7714UB DAC7714UB-ND _| 12-Bit, Quad, Volt. Out, Serial DAC. 17.03 15.89 14.76 Parallel Mult. DAC .........eseeeeeeeees 20-Dip 3.44 2.76 215 
DAC7715U DAC7715U-ND 12-Bit, Quad, Volt. Qut, Serial DAC. 15.51 14.48 13.45 ‘TLC7528|PW 296-3030-5-ND 8-Bit, 0.1ps 5-15V Dual 
DAC7715UB DAC7715UB-ND | 12-Bit, Quad, Volt. Qut, Serial DAC. 17.03 15.89 14.76 Parallel Mult. DAC........0..0:e 20-TSSCP 3.44 276 215 
DAC7744E DAC7744END Quad Parallel 16-Bit DAC 42.66 39.82 36.98 TLC7628CDW 296-3031-5-ND —_| 8-Bit, 0.1ps 11-14V Dual 
DAC7744EB DAC7744EB-ND —_| Quad Parallel 16-Bit DAC . 47.76 44.58 41.40 Parallel Mult. DAC... -.20-SOC 3.44 2.76 2.15 
DAC7744EC DAC7744EC-ND _| Quad Parallel 16-Bit DAC . 56.51 52.74 48.98 TLC76280N 296-3032-5-ND | 8-Bit, 01s 11-14V Dual 
DAC7734E DAC7734E-ND Quad Serial 16-Bit, Volt. Qut DAC. 42.66 39.82 36.98 Parallel Mult. DAC 286 2.29 1.78 
DAC7734EB DAC7734EB-ND —_| Quad Serial 16-Bit, Volt. Qut DAC. 47.76 44.58 41.40 TLV320DAC23PW 296-11658-5-ND _ | 8 to 96kHz Stereo DSP DAC. 407 326 254 
DAC7734EC DAC7734EC-ND —_| Quad Serial 16-Bit, Volt. Out DAC. 56.51 52.74 48.98 TLV5604CD 296-2297-5-ND —_| 10-Bit, 31s 2.7-5.5V Quad 
DAC7724N DAC7724N-ND 12-Bit, Quad Parallel DAC. 21.15 19.74 18.33 Parallel DAC........0-seceeseeseeeeeees 9.10 7.28 615 
DAC7724NB DAC7724NB-ND__| 12-Bit, Quad Parallel DAC. 22.83 21.31 19.79 (Continued) 
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‘Leb Digi-Key Price Eachx ble Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
TLV5604CPW 296-3033-5-ND —_| 10-Bit, 3s 2.7-5.5V Quad TLV56361D 296-3073-5-ND —_| 12-Bit, 1s 2.7-5.5V Single 
Parallel DAC. 910 7.28 6.15 Parallel DAC. 780 624 5.27 
TLVS604ID 296-1916-5-ND —_| 10-Bit, Sus 2.7-5.5V Quad TLV56361DGK 296-3074-5-ND | 12-Bit, 11s 2.7-5.5V Single 
Patel DAG... csccccccccsenseosnsuiinn 16-SOC 9.78 7.83 661 Parallel DAC... --ooe ce cceeeeceeeeeee @MSCP 7.80 624 527 
TLV5604IPW 296-1917-5-ND —_| 10-Bit, 3s 2.7-5.5V Quad TLV56370D 296-2316-5-ND _| 10-Bit, 1 1s 2.7-5.5V Dual Serial DAC...8-SOC 8.60 6.88 _ 5.81 
pets SORETESESO.E! TLV56371D 296-3075-5-ND —_| 10-Bit, 1 is 2.7-5.5V Dual Serid DAC...8-SOC 9.24 7.40 6.24 
TLV86060D BSSPBR HSN) TLV56380D 296-2817-5-ND | 12-Bit, 1 or 3.5 2.7-5.5V 
TLV56061D 296-3034-5-ND | 10-Bit, 2 or 9us 2.7-5.5V Single en ee Dual Sarid DAG... SEED Sr EE 
ra reas 9 407 326 254 TLV56381D 296-3076-5-ND ‘| 12-Bit, 1 or 3.5us 2.7-5.5V 
TLV5606IDGK 296-3035-5-ND | 10-Bit, 2 or 9us 2.7-5.5V Single Dual Serial DAC .. 8.33 _7.50_6.65 
Serial DAC ..... 407 3.26 254 TLV5638CD 296-3077-5-ND | 12-Bit, 1 or 3.5us 2.7-5.5V 
TLV5608IDW 296-3036-5-ND 10-Bit, 1/3ps 2.7-5.5V Octal Dual Serial DAC .............:0e cece eeee 8SOC 845 7.61 675 
Serial DAC ..... 9.80 7.84 6.62 TLVS639CDW 296-2318-5-ND —_| 12-Bit, 1s 2.7-5.5V Single 
TLV5608IPW 296-3037-5-ND —_| 10-Bit, 1/3s 2.7-5.5V Octal Parallel Serial DAC.......0.cecceeeees 20-SOC 848 679 5.73 
Serial DAC. 9.80 7.84 6.62 TLV56391DW 296-3078-5-ND —_| 12-Bit, 1s 2.7-5.5V Single 
TLV5610IDW 296-3038-5-ND | 12-Bit, 1/3ys 2.7-5.5V Octal Parallel Serial DAC........secseceeees 20-SOC 9.12 7.30 6.16 
Serial DAC... 1489 13.41 11.90 TLV56391PW 296-3079-5-ND | 12-Bit, 1s 2.7-5.5V Single 
TLV5610IPW 296-3039-5-ND | 12-Bit, 1/31s 2.7-5.5V Octal Parallel Serial DAC...........-eeee 20-TSSCP_ 9.12 7.30 6.16 
Serial DAC. 14.89 13.41 11.90 7) = 
TLV5613CDW 296-2299-5-ND 12-Bit, tus 27-5.5V Single Audio Direct Stream Digital-to-Analog Converters 
Parallel DAC... 680 5.44 4.59 DSD1700E DSD1700E-ND Dual Differential 5V, DAC.........-.0200+: 14-Dip 15.94 14.36 12.73 
TLNSSISCRW. ANION) Saha Pere acy G0 a8 Audio Digital-to-Analog Converters 
TLVS6IZIDW 206-19195-ND | 12-Bit, ips 27-5.5V Single POMSSHP PCMSSHP-ND 16-Bit, Monolithic Audio DA I k 
Parallel DAC... 7.30 584 4.93 POMS6P POMS6P-ND Serial In 16-Bit, Mono DAC, -80dB 16-Dip 10.78 863 7.28 
TLV5613IPW 296-1920-5-ND 12-Bit, 1s 2.7-5.5V Single POMS6U POMS6U-ND 16-Bit, Audio DAC............ 
Parallel DAC. 730 5.84 4.93 POM69AP PCM69AP-ND Dual 18-Bit, BICMOS Audio D/A. 
TLV56140D 296-2300-5-ND _| 12-Bit, 3s 2.7-5. 13.08 11.78 10.45 POMG9AP-J POM69AP-J-ND | Dual 18-Bit, BIOVICS Audio D/A. 
TLV5614CPW 296-3040-5-ND | 12-Bit, 3s 2.7-5.5V Quad POM69AP-K POM69AP-K-ND | Dual 18-Bit, BIOVICS Audio D/A. 
Serial DAC . 13.08 11.78 10.45 POM69AU PCM69AU-ND Dual 18-Bit, BICMOS Audio DIA... 
TLV5614ID 296-1921-5-ND. 12-Bit, 3us 2.7-5.5V Quad Serial DAC...16-SOIC 14.06 12.66 11.23 PCM69AU-J POM69AU-J-ND Dual 18-Bit, BIOMOS Audio D/A... 
‘TLVS614IPW 296-1922-5-ND | 12-Bit, 3s 2.7-5.5V Quad PCM69AU-K PCM69AU-K-ND | Dual 18-Bit, BIOVIOS Audio D/A 
TLV5616CD 296-2301-5-ND aoe ee 5.5V Quad Serial DAG ...8-SOIC a Tz aa eo 2 eee 
TLV56160DR 296-2301-1-ND —_| 12-Bit, 31s 2.7-5.5V Quad Serial DAC...8-SOC 5.44 4.36 3.68 Bienes: Bee Bint oe oud ak 
TLV56160DR 296-2301-2-ND —_| 12-Bit, 31s 2.7-5.5V Quad Serial DAC ...8-SOIC 8432.50/2,500 PCMIB02Y POMI602Y.ND | 24 Bit, 192kH>. 6 Channa D’ 
TLV56160P 296-3041-5-ND | 12-Bit, 3us 2.7-5.5V Quad Serial DAC. ip 5.44 4.36 3.68 Paeaay PATE 24.51 19010 6 Channa DAC 
TLV56161D 296-1923-5-ND _| 12-Bit, 31s 2.7-5.5V Quad Serial DAC. 5.84 468 3.95 te a 
TLV5616IDR 296-1923-1-ND | 12-Bit, 3s 2.7-5.5V Quad Serial DAC...8-SOC 5.84 4.68 3.95 PEMIGOSY BOVIS Naa 24-Bit, 192kH2 6 Channel DAG. 
TLV5616IDGK 296-3042-5-ND | 12-Bit, 3s 2.7-5.5V Quad POMI1608KY POMI608KY-ND | 24-Bit, 192kHz, 8-Channel D/ 
Serial DAC .........ccccccccesceceeceee 584 468 3.95 POM1608Y POM1608Y-ND 24-Bit, 192kHz, 8-Channel D/A. . 
TLV5616IDR 296-1923-2-ND 12-Bit, 3s 2.7-5.5V Quad Serial DAC... 9052.50/2,500 POM1700P-K POM1700P-K-ND | Dual 18-Bit, Monolithic Audio DAC, 
TLV5617ACD 296-2302-5-ND __| 10-Bit, 2.5yis 2.7-5.5V Dual Serial DAC. 648 5.19 4.38 “GOUB THD wiscssicsuraxessiaaaceaaesead 28-Dip 25.10 22.10 19.45 
TLV5617AID 296-3043-5-ND 10-Bit, 2.5,1s 2.7-5.5V Dual Serial DAC...8-SOIC 6.96 5.57 4.70 PoM1702P POM1702P-ND BiCVIOS Advanced Sign Magnitude 
TLV5618ACD 296-2303-5-ND | 12-Bit, 2.5s 2.7-5.5V Dual Serial DAC... 8.08 647 5.46 20-Bit D/A -88dB THD . 
TLV5618AID 296-3044-5-ND | 12-Bit, 2.5s 2.7-5.5V Dual Serial DAC. 870 696 5.88 POM1702P-J POM1702P-J-ND — | 20-Bit, CMOS Advanced Sign 
TLVS5618AIP 296-10735-5-ND | 12-Bit, 2.5p1s 2.7-5.5V Dual Serial DAC. 8.70 696 5.88 Magnitude Audio D/A.........2..000006 16-Dip 19.31 18.02 16.74 
TLV5618AQD 296-2304-5-ND _| 12-Bit, 2.5yis 2.7-5.5V Dual Serial DAC...8-SOC 8.82 7.06 5.96 POM1702P-K POM1702P-K:-ND | 20-Bit, CIOS Advanced Sign 
TLV5619IDW 296-3045-5-ND 12-Bit, 11s 2.7-5.5V Single Magnitude Audio D/A............02208 16-Dip 26.15 24.41 22.66 
Parallel DAC......... sttsettteseeeeees 20-SOC 7.30 5.84 4.93 POM1702U-J POM1702U-J-ND | 20-Bit, BIOMOS Advanced Sign 
‘TLVS56191PW 296-2305-S-ND | 12-Bit, 11s 2.7-5.5V Single Magnitude..c..s.siisiccnscnerensenanns 20-SOC 19.31 18.02 16.74 
Parallel DAC. ; i ie ke POMI702U-K PCVH1702U--ND _ | BiOVIOS Advanced Sign Magnitude 
TLV562000 296-3047-5-ND _| 8-Bit, 101s 2.7-5.5V Quad Serial DAC...14-SOC 3.04 2.43_1.89 : one 
- - - 20-Bit, D/A-96dB THD............00005 20-SOP 26.15 24.41 22.66 
TLV56200N 296-2306-5-ND —_| 8-Bit, 10s 2.7-5.5V Quad Serial DAC....14-Dip 3.04 243 1.89 POMI704U POMI704UND | 24-Bit, 96kHz Audio DAC. 
TLVS6201N 2ee3S5ND [SEU 14S2755VCud Said OAC... 1¢Dp 328 Det 203 0.0050%6TH 
TLV5621ID 296-2307-5-ND | 8-Bit, ‘us 27-65VQuai Said DAC 14S0G 371 297 231 POMI704L-J POMI704U-END” | 24-Bit, 96kr2 Audio DAG, 
TLV56230D 296-2308-5-ND _| 8-Bit, 3u:s 2.7-5.5V Single Serial DAC....8-SOC 2.48 1.98 1.54 0.0025%THD. 
TLV56230DGK 296-3051-5-ND | 8-Bit, 3s 2.7-5.5V Single Serid DAC...8-MSOP 2.48 1.98 1.54 POM1704U-K POM1704U-K-ND | 24-Bit, 96kHz Audio DAC, 
TLV56231D 296-3052-5-ND 8-Bit, 3s 2.7-5.5V Sgl. Serid DAC.......82SOIC 266 2.13 1.66 O.0015%THD............000seereeeees 
TLV5623IDGK 296-3053-5-ND | 8-Bit, 31s 2.7-5.5V Single Serial DAC...8-MSCP 266 213 1.66 DF1704E DF1704E:ND Stereo, 24-Bit, Digital Interpolation 
TLV5624CD 296-2309-5-ND | 8-Bit, 1.0-3.5ps 2.7-5.5V Single Filter for PCM1704 .........eeeeeeeeee 
Serial DAC.. 353 283 2.20 POM1716E POM1716E-ND 24-Bit, Stereo 96kHz Sampling DAC. 
TLV5624ID 296-3054-5-ND POMI717E POM1717E-ND Stereo Audio DAC. 
3.78 3.03 2.36 POM1718E POM1718E-ND Stereo Audio DAC, -90dB THD. 
TLV5624IDGK 296-3055-5-ND 8-Bit, 1.0-3.5p1s 2.7-5.5V POM1719E POM1719E-ND Stereo Audio DAC, -88dB THD. . 
Single Serial DAC ........2.ceceeeeee 8-MSOP 378 303 236 POVH720E PQVI1720E.ND Stereo Audio DAC, 
TLV56250D 296-2310-5-ND ee MPEG2/AC-3 Compatible 
TLVEGS5ID ESSN : : : POM1723E POM1723E-ND ‘Stereo DAC w/Programmable PLL. 
Aw) @E BEA POM1725U POM1725U-ND —_| 16-Bit, Stereo 96kHz Sampling DAC. ... 
TLvs626CD 296-2311-5-ND ‘ 475 380 296 POM1727E POM1727E-ND Stereo DAC with Programmable 
TLV56261D 296-3057-5-ND | 8-Bit, 11s 2.7-5.5V Dual Serial DAC 511 4.09 3.18 Dua PLL ; 
TLV56270D 296-2312-5-ND _| 8-Bit, 3s 2.7-5.5V Dual Serial DAC 512 410 3.46 POM1728E POM1728E ND 24-Bit, 96KHz Stereo Audio DAC. . 
TLV56271D 296-3058-5-ND ‘| 8-Bit, 3s 2.7-5.5V Dual Serial DAC 550 440 3.72 POMI1730E PQMvi1730E-ND 24-Bit, 192kHz Stereo Audio 
TLV56271PW 296-3059-5-ND 8-Bit, 3s 2.7-5.5V Dual Serial DAC...16-TSSOP 5.50 4.40 3.72 DAC NEW!.............. 9.40 7.52 6.35 
TLV5628CDW 296-3060-5-ND | 8-Bit, 101s 2.7-5.5V Octal Serial DAC...16-SOC 4.95 3.96 3.08 POM1733U POM1733U-ND —_| 18-Bit, Low Cost Stereo DAC. 270 216 1.68 
TLV56280N 296-2313-5-ND —_| 8-Bit, 10s 2.7-5.5V Octal Serial DAC....16-Dip 4.95 3.96 3.08 POMI737E POM1737E-ND 192kHz Stereo Audio DAC. 6.64 532 4.49 
TLV56281DW 296-3061-5-ND __| 8-Bit, 101s 2.7-5.5V Octal Serial DAC...16-SOC 5.33 4.27 3.32 POM1738E POM1738E-ND 192kHz Stereo Audio DAC. 952 7.62 643 
TLV5628IN 296-3062-5-ND | 8-Bit, 10s 2.7-5.5V Octal Seri DAC....16-Dip 5.33 427 3.32 POM1739E POM1739E-ND 192kHz Stereo Audio DAC. 6.64 5.32 4.49 
TLV5629IDW 296-3063-5-ND 8-Bit, 1/3s 2.7-5.5V Octal Seria DAC...20-SOIC 5.68 94.55 3.84 POM1740E POM1740E-ND PLL DACwith VCXO... 5.64 452 3.81 
‘TLV56291PW 296-3064-5-ND 8-Bit, 1/3ys 2.7-5.5V Octal POMI1741E POM1741END 24-Bit, 96kHz Audio DAC 313 251 1.95 
Serial DAC . 5.68 4.55 3.84 POM1742E POM1742E-ND 24-Bit, 96kHz Audio DAC 3.47 278 2.16 
TLVS6301DW 296-30655-ND | 12-Bit, 1/3us 2.7-5.5V Octal POM1742KE POM1742KE-ND — | 24-Bit, 96kHz Audio DAC... 389 312 243 
el [hehe ile) IES POM744U PCM1744U-ND __| 24-Bit, Low Cost Stereo DAC. 14900 270 216 1.68 
TLSSOIRW ance em St, GUS 2-7-5 SV Ca tyeoueiaat POMI748E POMI748END | 24-Bit, Stereo Audio DAC... 16SseP 313 251 1.95 
‘ : : POM1748E/2K POM1748ETR-ND | 24-Bit, Stereo Audio DAC. 16-SSCP 3596.00/2,000 
Tyees en ee ene seu Ge aaa 881 7.94 7.04 POM1748KE POM1748KEND | 24-Bit, Stereo Audio DAC. 16-SSCP 3.58 287 2.23 
TLV5631IPW 296-3068-5-ND | 10-Bit, 1/3us 27-5. 5VGctal POM1748KE/2K POM1748KETR-ND | 24-Bit, Stereo Audio DAC. 16-SSCP 4106.00/2,000 
Serial DAC. 881 7.94 7.04 POM1760U-L POM1760U-L-ND | Dual 20-Bit, Audio DAC. . 28-SOIC 20.73 19.35 17.97 
TLV56321DW 296-3069-5-ND | 8-Bit, 1/3s2.7-5.5VOctd Seri DAC...20-SOC 6.08 4.85 4.10 PoMe2702 POMZ702E: NDT) 16-Bit, Stereo Audio DAC... --28-SS0P P06 eso 07.08 
TLV5632IPW 296-3070-5-ND 8-Bit, 1/3ys 2.7-5.5V Octal Voltage-to-Frequency Converters 
Serial DAC . 6.06 485 4.10 
TLVs633CDW 296-2314-5-ND | 12-Bit, tis 27-5.5V Single Mise NRSEAEAND) Voltage-to-Frequency and : 
Parallel DAC... .scccccccccsceceeseeeee 20-SOC 848 679 5.73 Frequency-to-Voltage Converter ........ 14Dip 9.21 830 7.36 
TLV5633IDW 296-3071-5-ND | 12-Bit, tus 27-5.5V Single Se WuReeeUAND Vottage-to-Frequency and 
Parallel DAC... 912 730 616 Frequency-to- Voltage Converter ...... 14-SOC 11.06 9.96 8.84 
TLV56331PW 296-3072-5-ND | 12-Bit, 11s 2.7-5.5V Single VFCTIOAP VFCI10AP-ND High Frequency Voltage-to- Frequency ; 
912 7.30 616 Converter ....eeeseeeeeeeseeseeteetsenees 14-Dip 19.01 17.12 15.18 
TLV56360D 296-2315-5-ND VFC3200P VFC320CP-ND Voltage-to-Frequency and 
726 5.81 4.91 Frequency-to-Voltage Conv. NEW!....14-Dip 19.68 18.37. 17.06 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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Texas INSTRUMENTS DATA TRANSMISSION 
Merle Digi-Key Price Eachx ble Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. it 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
4-20mA Transmitters/Receivers TFP201PZP 296-9990-ND 112MHz PanelBus DVI Reosiver......100-POFP 890 8.01 7.11 
ROV420JP ROV420IP-ND | 1-20mA Prec. Qurrent Loop Receiver ....16-Dp 642 5.14 4.34 TRADE SEIN D) Tn PeNeiueinaie ico pcp ACen 
SAAB ee Psa algeria eed 16 Dip CS ae TFP401PZP 296-9992-ND 165MHz PanelBus DVI Receiver ......100-POFP 10.81 9:74 8.64 
Two-Wire Transmitter .......c.c.cccee-- 14-Dip 11.61 10.46 9.28 ‘TFP403PZP 296-9993-ND 165MHz PanelBus DVI Receiver ......100-POFP 10.81 9.74 8.64 
XTRIO1AU XTR101AU-ND Precision, Low Drift, 4-20mA LVDM 
TWo Mite Transnnitter..s:.-s+++0eneee- 16-SAC | 1250 11.25" 9.98 SNBSLVDMO50D 296-1416-5-ND | Dual Differential Line Driver/Receiver...16-SOC 5.40 432 3.36 
XTRIOSP XTRIOSP-ND Mees Heine ta {0p ROTOMCCeIet SN6SLVDMOS0PW ‘| 296-12020-5-ND _| High Speed Differential Line 
eee a . i : iver/Recei 7 TsscP 
PTR Oak + 20mA Current Transmitter with snesivowosi0 | 2961417-5ND [Dud Diferenia Line rvaiFicccve 16500 840 432 3.96 
Sensor Excitation and Linearization..... 14-Dip 7.22 578 4.88 i 7 fal Li 
: SN65LVDMO51PW — | 296-12021-5-ND __| High Speed Differential Line 
XTR105U XTR1IO5U-ND, 4-20mA Ourrent Transmitter with Driver/Receiver NEW! 16-TSSOP 540 4.32 3.36 
Sensor Excitation and Linearization...14-SOC 8.41 7.58 6.72 - - - = - 
XTRIOSUA IRIOGUAND —[4-20mACurTent Transits with aan | SNBSLVOMZOPW — | 296-12026.5ND | Due Mux LVDS Pepecter NEW 57 458 387 
XTRI06P XTRI06P-ND 4-20mA Qurrent Transmitter .............14-Dip 10.10 808 682 SN6SLVDM31D 296-6905-5-ND | High Speed Differential Line Driver. BUG) Gh eh 
mon (tia EaiGiet reere Oe eo ee ee eee ous oe a oe 
XTR106U XTR106U-ND. 4-20mA Qurrent Transmitter... 841 7.58 6.72 a : : 5 ! : 
XTRIOGUA XTRIOGUA-ND 2-20mA Current Transmitter. 722 5.78 4.88 SN65LVDM179D 296-1419-5-ND | Hi Speed Diff. Line Driver/Receiver ... 360 288 2.24 
XTRI08EA/2K5 XTRIOSEACT-ND | 4-20mA 2-Wire Transmitter 520 416 351 SNESLVDM17SDGK | 296-6904-5-ND | H Speed Diff. Line Driver/Receiver .. 3.60 288 2.24 
XTRIO8EA/2K5 XTRIO8EATR-ND | 4-20mA 2-Wire Transmitter. . 9455.00/2,500 SN65LVDM180D 296-1420-5-ND Hoh st Differential Line Gey neato 
XTR110KP XTR110KP-ND 4-20mA Precision, Voltage-to-Qurrent WGIPRCEVE..o.rensercarrracensan j . 4 
4-20mA Converter/Transmitter ......... 16-Dip 10.18 917 8.13 SN65LVDM180PW 296-12022-5-ND _| High Speed Differential Line 
XTRT10KU XTRITOKU-ND | 4-20mA Precision, Voltage-to-Current Driver/Receiver NEWH............- 16-TSSCP 3.60 288 2.24 
Converter/Transmitter......0..0.0.2.: 16-SOC 10.18 917 813 SN75LVDM976DGG | 296-1760-5-ND —_| 9-Channel Dual-Mode Transceiver....56-TSSCP 13.24 11.93 10.58 
XTR112U XTR112U-ND 4-20mA Current Transmitter with SN7SLVDM976DL 296-6934-5-ND | 9-Channel Dual-Mode Transceiver ......56-SOP 13.24 11.93 10.58 
Sensor Excitation ..........0.:e0cee: 14S0C 841 7.58 672 SN7SLVDM977DGG | 296-2365-5-ND _| 9-Channel Dual-Mode Transceiver....56-TSSOP 13.24 11.93 10.58 
XTR112UA XTR112UA-ND 4-20mA Qurrent Transmitter with SN75LVDM977DL 296-6935-5-ND | 9-Channel Dual-Mode Transceiver ....... ; : 
Sensor Excitation .......-.0:ccseeeee: 14-SOC 7.22 5.78 4.88 SN65LVDM1676DGG_ | 296-9734-5-ND —_| 16-Channel Transceiver 
XTR114U XTR114U-ND 4-20mA Current Transmitter with SN65LVDM1677DGG_| 296-9735-5-ND 16-Channel Transceiver 
Sensor Excitation ...............:02005 14S0C 841 7.58 6.72 LVDS 
XTR114UA XTR114UA-ND. 4-20mA Current Transmitter with = : - 
Sencor Excitation 722 578 488 SN65LVDS047D 296-6909-5-ND —_| LVDS Quad Differential Line Driver......16SOP 3.92 314 244 
XTR115U XTR115U-ND 4-20mA Current Transmitter 288 230 1.73 SN65LVDS047PW 296-6910-5-ND. LVDS Quad Differential Line Driver. 16-SOCP 3.92 314 244 
XTRIISUA XTRI1SUAND 420mA Current Transmitter... 398 1.82 1.37 SN65LVDS048AD 296-6911-5-ND —_| High Differential Line Receiver ... 3.92 314 2.44 
XTR116U XTR116U-ND 4-20mA Current Transmitter 288 230 173 SNBSLVDSO48APW — | 296-6912-5-ND _| High Differential Line Receiver .. 392 314 244 
XTRI16UA XTR116UA-ND 4-20mA Current Transmitter... 228 182 137 SN65LVDSO50D 296-1422-5.ND_| H Spd. Diff. Line Driver/Receiver.......16:SO1C 4.75 3.80 2.96 
ADSL Drivers SN6SLVDSO50PW 296-12051-5-ND | HS Diff. Line Driver/Receiver .........16-TSSOP 4.75 3.80 296 
THS6002CDWP 206-1765-5-ND | Dual Differential Line Driver/Rovr. .....20-HSOP_ 9.56 7.65 6.46 COD — CHEESE Gs fot na peee ee sacar ee 
THS6002IDWP 296-1766-5-ND —_| Dual Differential Line Driver/Revr......20-HSOP 9.56 7.65 6.46 ee os : ‘ ; 
THS8007IPWE 296-10060-5-ND _| Dud Differential Line Driver SN6SLVDS1D 296-12138-5-ND | High Speed Diff. Line Driver NEW. 180 1.44 1.08 
: SN6SLVDS1DBVR 296-6919-1-ND _| High Speed Diff. Line Driver... 180 1.44 1.08 
988 7.91 6.67 
THS6012CDWP 296-2372-5-ND Dual Differential ADSL Driver 8.00 640 5.40 Sen ee es ae oS OE ae bled NEW escc ie Baoan 
THS6012IDWP 296-1767-5-ND | Dual Differential Line Driver . 800 640 5.40 pobcoeaysies 4 9 dicey sateen : : é : 
THS6012IGCER 296-10062-1-ND | Dual Differential Line Driver . 782 6.26 5.28 SNBSLVDS2DBVR-=—_/296-692021-ND! | High Speed Diff. Line Reosiver TOONS 1.08 
THS6012IGOER 296-10062-2-ND _| Dual Differential Line Driver . 12462.50/2,500 SN6SLVDS2DBVR 296-6920-2-ND —_| High Speed Diff. Line Receiver 2764.80/3,000 
THS6032IDWP 296-10065-5-ND | Low Power ADSL Line Driver 818 655 553 SN65LVDS22D 296-1426-5-ND__| Dual Mux LVDS Repeater... 5.72 458 3.87 
THS6032IGQER 296-10066-1-ND _| Low Power ADSL Line Driver... 8.00 6.40 5.40 SN65LVDS22PW 296-12024-5-ND 572 458 387 
THS6032IGCER 296-10066-2-ND | Low Power ADSL Line Driver 12710.00/2,500 SN65LVDS31D 296-6922-5-ND i 410 3.28 2.55 
THS6022CPWP 296-1768-5-ND —_| Dual Differential Line Driver. 5.38 431 3.64 SN6SLVDS31NS 296-2350-5-ND_—_| Quad High Speed Diff. 410 328 255 
THS6022IPWP 296-1769-5-ND Dual Differential Line Driv 5.38 431 3.64 SN65LVDS31PW 296-12329-5-ND | Quad High Speed Diff. 410 328 2.55 
THS6032CDWP 296-2373-5-ND —_| Low Power ADSL Line Driver 818 655 5.53 SN6SLVDS32BDR 296-6923-1-ND _| Quad High Speed Diff. 540 4.32 3.65 
THS6032IDWP 296-10065-5-ND | Low Power ADSL Line Driver. . 8.18 655 553 SN65LVDS32BDR 296-6923-2-ND Quad High Speed Diff. 8370.00/2,500 
THS6032IGOER 296-10066-1-ND | Low Power ADSL Line Driver... 8.00 640 5.40 SN6SLVDS32D 296-6924-5-ND —_| Quad High Speed Diff. 410 3.28 255 
THS60321GGER 296-10066-2-ND | Low Power ADSL Line Driver 12710.00/2,500 SN6SLVDS32PW 296-12330-5-ND | Quad High Speed Diff. 410 328 2.55 
THS60421D 296-12315-5-ND | High Speed CPE Line Driver .... 5.28 423 3.57 SN65LVDS33D 296-9742-5-ND | Quad High Speed Diff. : 5.40 432 3.36 
THS60431D 296-12316-5-ND _ | High Speed OPE Line Driver SN65LVDS33PW 296-9743-5-ND _| Quad High Speed Diff. Receiver . 5.40 432 3.36 
with Shutdown......-. Serer 23 28) ES SNESLVDS34D 296-9744-5-ND —_| Dual High Speed Differential Receiver .... 410 328 2.55 
THS6043IPWP 296-12317-5-ND _| High Speed OPE Line Driver SN6SLVDS84AQDGG_ | 296-9747-5-ND _| Ratlink™ Transmitter . 9.88 7.91 667 
with Shutdown . 5.28 4.23 3.57 SN65LVDS84ACDGGR | 296-9747-1-ND Ratlink™Transmitter . 988 7.91 6.67 
Pes eone See Rein ae ic ADSL Th mia a a ae SN65LVDS84AQDGGR | 296-9747-2-ND _| Ratlink™ Transmitter . 12350.00/2,000 
HS60! ee ADSL ! 5 . LVDSB6A\ 9748-5-ND _| Rlatlink™Receiver ... 6. 46 4.61 
THS6052IDR 296-11984-2-ND__ | Dual HS ADSL Line Driver ... 7245.00/2,500 a ee = ee aH ao é ee ; ie 28 a 2 ; 
THS60531D 296-12318:5-ND)) | Dual HS ADSL CPELLine Driver SN65LVDS86ACDGGR | 296-9748-2-ND | Rallink™Receiver ... 8526,00/2,000 
TigsiesieIe aurea) [PAE oS 14-50? SNESLVDS93DGG. (| 296-1429-5-ND _| LVDS SERDES Transmitter 656 525 443 
as TIRGHIRGaR 1aHrescp [ETEMe Tee SNESLVDS94DGG_—| 296-1430-5-ND _/ LVDS SERDES Receiver. 656 5.25 4.43 
THSGO5IPWER POR TICESTENOM| Dual HS ADSL Line Driver SN6SLVDS95DGG 296-1431-5:ND_| LVDS SERDES Transmitter 656 5.25 443 
with Shutdown .......--csccccceeee 14:HTSSOP 4.93 3.95 3.07 SN6SLVDS96DGG 296-1434-5-ND | Rlatlink™Receiver .... 656 5.25 443 
: SN6SLVDS104D 296-2344-5-ND | 4-Port LVDS Repeater 475 380 296 
THS6053IPWPR 296-11985-2-ND | Dual HS ADSL Line Driver 
F SN6SLVDS104PW 296-6915-5-ND | 4-Port LVDS Repeater... 4.75 380 2.96 
with Shutdown 5866.00/2,000 
THS6062CD 296-2374-5-ND —_| Dual ADSL Differential Receiver 473 3.78 2.94 SN6SLVDS105D 296-2345-5-ND —_| 4-Port TTL:LVDS Repeater 475 3.80 296 
THS6072CD 296-2375-5-ND | Low Power ADSL Differential Receiver...8-SOIC 4.73 3.78 2.94 SNESLVDSIOSPW_| 296-6917-S-ND_| 4-Port LVTTL:LVDS Repeat 475 380 _ 2.96 
THS6092ID 296-12319-5-ND | Dual HS ADSL CPE Line Driver SNESLVDS108DBT | 296-2346-5-ND _| 8-Port LVDS Repeater... 864 692 5.84 
with Shutdown ......cesecceeeeeseetees 8-SOC 430 344 268 SN65LVDS109DBT —_| 296-2347-5-ND _| Dual 1:4 LVDS Repeater. 8.64 6.92 5.84 
THS6093ID 296-11986-5-ND | Dual HS ADSL CPE Line Driver SNESLVDS116DGG_—_| 296-2348-5-ND _| 1:16 LVDS Repeater... 9.45 8.51 7.55 
With Shutdown....c.ccsccccseeesesees 14S0C 430 344 268 SN65LVDS116DGGR | 296-2348-1-ND —_| 1:16 LVDS Repeater 9.45 851 7.55 
THS6093IDR 296-11986-1-ND | Dual HS ADSL CPE Line Driver SN65LVDS116DGGR _| 296-2348-2-ND__| 1:16 LVDS Repeater... 14004.00/2,000 
with Shutdown... 14-SOC 410 3.28 2.55 SNESLVDS117DGG_—| 296-2349-5-ND —_| Dual 8-Port LVDS Repeater 945 851 7.55 
‘THS6093IDR 296-11986-2-ND | Dual HS ADSL CPE Line Driver SN65LVDS117DGGR | 296-2349-1-ND _| Dual 8-Port LVDS Repeater .. 945 851 7.55 
with ShutGown............1seereee 14-SOC 6080.00/2,500 SN65LVDS117DGGR | 296-2349-2-ND _| Dual 8-Port LVDS Repeater .. nd 14004.00/2,000 
THS6093IPWP 296-12320-5-ND | Dual HS ADSL CPE Line Driver SN65LVDS150PW 296-9737-5-ND | Muxit™ PLL Freq. Multiplier -28-TSSOP 7.70 6.16 5.20 
with Shutdown ........cccseeeee 14-HTSSOP 430 344 268 SN65LVDS151DA 296-9738-5-ND _| Muxit™ Serializer Transmitter -82-TSSCP 5.40 4.32 3.36 
TOM1050D 296;9980;S:NDI | Dual ther Voltage Suppressor.......8SOP 2.23 1.78 1.34 SNESLVDS152DA | 296-9739-5-ND | Muxlt™ Receiver-Deserializer ........82-TSSOP 5.40 4.32 3.36 
Ethernet SN6SLVDS179D 296-1424-5-ND —_| Single HS Differential Driver/Receiver ...8-SOC 3.60 288 2.24 
TLK1501IRCP. 296-10484-ND 0.6 to 1.5Gops Transceiver ...... es 20.91 1952 18.13 SN65LVDS179DGK 296-6918-5-ND. Single HS Differential Driver/Receiver ... 8-SOP 3.60 288 2.24 
TLK2201IRCP 296-10485-ND 1.0 to 1.6Gbps Bhernet Transosiver 934 748 631 SN65LVDS180D 296-1425-5-ND | HS Differential Line Driver/Receiver ....14-SOC 3.60 288 2.24 
TLK2201JRGQE 296-10486-ND 1.0 to 1.6Gbps Ethernet Transceiver ...64-VOFP 7.78 6.23 5.26 SN6SLVDS180PW 296-12053-5-ND _| HS Differential Line Driver/Receiver..14-TSSOP__ 3.60 2.88 2.24 
TLK2201 RCP 296-10487-ND 1.0 to 1.6Gbps Ethernet Transceiver ...64-VOFP 7.78 6.23 5.26 SN6SLVDS386DGG__—_—| 296-2353-5-ND —_| 16-Oh., High Speed Diff. Receiver ....64-TSSOP 11.13 10.02 8.89 
TLK2501 RCP 296-10488-ND 1.6 to 2.5Gbps Transceiver .... 30.78 28.73 26.68 SN65SLVDS386DGGR | 296-2353-1-ND —_| 16-Ch., High Speed Diff. Receiver ....64-TSSOP 11.13 10.02 8.89 
TLK2701IRCP 296-10489-ND 1.6 to 2.7Gops Transceiver .... 30.78 28.73 26.68 SNESLVDS386DGGR_ | 296-2353-2-ND _| 16-Ch., High Speed Diff. Receiver ....64-TSSOP 16499.60/2,000 
TLK2711IRCP 296-12215-ND 1.6 to 2.7Gops Transceiver NEW! 30.78 28.73 26.68 SN6SLVDS387DGG__——| 296-2354-5-ND _| 16-Ch., High Speed Diff. Driver.......64-TSSOP 11.13 10.02 8.89 
en "SRGOE aoe y 8 to Fie Ace NEW! ae ee es SN6SLVDS388ADBT _| 296-6926-5-ND _| Octal LVDS Receiver ..-38-SOP_ 6.72 5.38 4.54 
LkK3 FOR -5 to 3. $s Transceiver... ) ; : SN6S5LVDS389DBT 2356-5-ND | 8- High Speed Diff. Driver...38-TSSCP 6.72 538 4.54 
TLES104SAGNT 290-12040-5:ND) | 10 Cops Ethernet Backplane SNB5LVDS390D ee Fgh cee Differential Line Reever ees 4.10 = 2.55 
Transceiver 89.07 83.14 77.20 SN6SLVDS390PW | 296-6928-5-ND _| High Speed Differential Line Receiver...16-SOP 4.10 3.28 255 
TNETE2201BPHD 296-10772-ND 1.25Gbps Ethernet Transceiver 9.24 740 6.24 SN65LVDS391D 296-6929-5-ND _| High Speed Differential Driver... 16-SOP 410 328 255 
TNETE2201BPJD 296-10773-ND 1.25Gbps Ethernet Transceiver ... 9.24 7.40 6.24 SN6SLVDS391 PW 296-6930-5-ND__| High Speed Differential Driver -16-SOP 4.10 3.28 255 
LcD SNESLVDS1050PW | 296-6916-5-ND _| HS Differential Line Driver/Receiver.....16-SOP 4.75 3.80 2.96 
TFP101APZP 296-9987-ND 86MHz PanelBus DVI Receiver, SNESLVDS3486BDR | 296-6925-1-ND —_| Quad LVDS Receiver .... 16-SOP 5.40 4.32 3.65 
with HSYNC Jitter Immunity . 7.70 616 5.20 SN65LVDS3486BDR | 296-6925-2-ND Quad LVDS Receiver . . 16-SOP 8370.00/2,500 
TFP101PZP 296-9988-ND 86MHz PanelBus DVI Receiver 770 616 520 SN6SLVDS3486D 296-1427-5-ND | High Speed Diff. Line Receiver .........16-SOC 4.10 3.28 2.55 
TFP201APZP 296-9989-ND 112MHz PanelBus DVI Receiver, SN6SLVDS3487D 296-1428-5-ND __| Quad High Speed Diff. Line Driver......16-SOC 4.10 3.28 2.55 
with HSYNC Jitter Immunity ........ 100-POP 890 8.01 7.11 (Continued) 
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EL Digi-Key Price Each TA Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description u 25 100 
SN65LVDS9637BDR | 296-6937-1-ND _| Dual LVDS Receiver . 5.04 4.04 3.14 SN65LBO031D 296-9700-5-ND —_| High Speed CAN Transceiver . 320 256 1.99 
SN6S5LVDS9637BDR | 296-6931-2-ND —_| Dual LVDS Receiver . 7055.00/2,500 SN65LBO0310D 296-9701-5-ND —_| High Speed CAN Transceiver . 299 240 1.87 
SN65LVDS9637D 296-1432-5-ND _| Dual HS Differential Receiver 290 233 1.81 SN65LBO031GDR 296-9701-1-ND —_| High Speed CAN Transceiver . 299 240 1.87 
SN65LVDS9637DGK | 296-12003-5-ND _| Dual HS Differential Receiver 290 233 1.81 SN65LBO0310DR 296-9701-2-ND | High Speed CAN Transceiver . 4190.00/2,500 
SN6S5LVDS9637DGKR | 296-12003-1-ND _| Dual HS Differential Receiver 290 2.33 1.81 SN65LBC170DB 296-9702-5-ND _| Triple Differential Transceiver... 7.40 5.92 5.00 
SN65LVDS9637DGKR | 296-12003-2-ND | Dual HS Differential Receiver 4062.50/2,500 SN65LBC170DW 296-9703-5-ND Triple Differential Transceiver 740 592 5.00 
SN65LVDS9637DGN | 296-6932-5-ND —_| Dual HS Differential Receiver 3.04 243° 1.89 SN65LBC171DB 296-9704-5-ND —_ Triple Differential Transceiver 740 5.92 5.00 
SN6SLVDS9638D 296-1433-5-ND_—_| Dual HS Differential Driver 290 233 1.81 SN65LBC171DW 296-9705-5-ND —_ Triple Differential Transceiver ‘ 740 5.92 5.00 
SN6SLVDS9638DGK | 296-12004-5-ND _| Dual HS Differential Driver: 290 233 1.81 SN65LBC172ADW 296-9706-5-ND —_| Quad LP Differential Line Driver......... Bes) lay Ge 
SN65LVDS9638DGKR_| 296-12004-1-ND Dual HS Differential Driver. 2.90 2.33 1.81 SN65LBC172AN 296-12283-5-ND Quad RS-485 Diff. Line Driver NEW! G3) 427) S82! 
Se oenan ee een ne ie it a ais ‘ Geen ies SN65LBC172DW 296-9707-5-ND —_| Quad LP Differential Line Driver. 405 324 252 
abet : A oo : : ; SN65LBCI72N 296-9708-5-ND —_| Quad LP Differential Line Driver 4.05 324 252 
SN7SLVDS31D 296-12325-5-ND | Quad HS Differential Driver 3.58 287 2.23 SN65LBC173AD 296-9709-5-ND | Quad LP Differential Line Receiver 313 251 1.95 
SNSLVDSSI i 2 SD (peered Seen oss SN65LBC173AN 296-9710-5-ND | Quad LP Differential Line Receiver 313 251 1.95 
VDSS pe Azo Quad HS Differential Driver. gies iy es) SN65LBC173D 296-9711-5-ND _| Quad LP Differential Line Receiver 239 1.91 1.49 
SNTSLVDSSIPWR —|/286-12005-2,ND) | Queci HS Differential Driver. 4054.00/2,000 SN6SLBCI73N 296-9712-5-ND | Quad LP Differential Line Receiver 239 191 149 


SN75LVDS32D 296-12326-5-ND | Quad HS Differential Driver 
SN75LVDS82DGGR 296-6666-1-ND Fatlink™Receiver . 
SN75LVDS82DGGR 296-6666-2-ND Fatlink™Receiver . 
SN75LVDS83DGG 296-6667-5-ND Fatlink™ Transmitter 
SN75LVDS84ADGGR | 296-6668-1-ND Fatlink™ Transmitter .. . 


3.58 287 2.23 
836 7.53 6.68 
5152.00/2,000 
416 3.33 259 
782 6.26 5.28 


SN65LBC174ADW 296-9713-5-ND Quad LP Differential Line Driver . 
SN6SLBC174AN 296-12284-5-ND | Quad RS-485 Diff. Line Driver Ni 
SN65LBC174DW 296-9714-5-ND Quad LP Differential Line Driver . 
SN65LBC174N 296-9715-5-ND Quad LP Differential Line Driver 
SN65LBC175AD 296-9716-5-ND Quad LP Differential Line Driver . 


5.33 427 3.32 
5.33 4.27 3.32 
4.05 3.24 252 
405 3.24 252 
3.13 251 1.95 


'SLVDS84ADGGR | 296-6668-2-ND _| Ratlink™ Transmit 5024.00/2,000 4 nel 

SNe WoevDece Pr eeoetN Aalne iene 776 ao "5.24 SN6S5LBC175D 296-9717-5-ND | Quad LP Differential Line Driver. 239 191 1.49 
SN75LVDS84DGGR 296-6669-2-ND Aatlink™ Transmitter 4692.00/2,000 SN65LBC175DW 296-12460-5-ND | Quad LP Dieretia Line 

SN75LVDS86ADGG__| 296-1998-5-ND Ratlink™Receiver ... 4.37 3.50 272 Receiver NEWI!............ 239 1.91 1.49 


SN65LBC175N 296-9718-5-ND Quad LP Differential Line Driver 239 1.91 1.49 


SN75LVDS86ADGGR | 296-6671-1-ND Fatlink™Receiver . 7.72 618 5.22 


SN75LVDS86ADGGR ‘| 296-6671-2-ND Faatlink™Receiver . 5024.00/2,000 SN65LBC176AD 296-9719-5-ND Quad LP Differential Bus Transceiver 2.52 12.025 157) 
SN75LVDS86DGG 296-6672-5-ND Flatlink™Receiver . ie 405 3.24 252 SN65LBC176AP 296-9720-5-ND Quad LP Differential Bus Transceiver 2522.02 aby) 
SN75LVDS88BPFD 296-6673-5-ND TFT LCD-Panel Timing Controller SN65LBC176AQD 296-9721-5-ND Quad LP Differential Bus Transceiver 439 3.51 2.73 

with LVDS Interface..............0..05 742 594 5.01 SN65LBC176D 296-9722-5-ND Quad LP Differential Bus Transceiver 213 1.70 1.28 


SN7SLVDSO50D 296-12321-5.ND | Dual Low Volt. Diff. Driver/Revr... 4143.32 258 SN6SLBC176P 296-9723-5-ND__| Quad LP Differential Bus Transceiver 213 1.70 1.28 
SN75LVDS051D 296-12322-5-ND _| Dual Low Volt. Diff. Driver/Revr. 414 332 258 SN65LBC1760D 296-9724-5-ND 243° 1.95 1.52 
SN75LVDS179D 296-12323-5-ND _| Low Volt. Diff. Driver/Receiver . 3.13 251 1.95 SN65LBC179AD 296-9725-5-ND 252° 2.02) 1.57; 
SN75LVDS180D 296-12324-5-ND _| Low Volt. Diff. Driver/Receiver. 313 251 1.95 SN65LBC179AP 296-9726-5-ND _| LP Differential Line Driver/Revr. 252 202 1.57 
SN75LVDS386DGG_| 296-9975-5-ND__| 16-Oh., High Speed Diff. Receiver 968 872 7.73 SN6S5LBC179D 296-9727-5-ND _| LP Differential Line Driver/Revr. 213 1.70 1.28 
SN75LVDS386DGGR __ | 296-9975-1-ND 16-Oh., High Speed Diff. Receiver .. 968 8.72 7.73 SN65LBC179P 296-9728-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. 210) A400 128 
SN75LVDS386DGGR | 296-9975-2-ND _| 16-Qh., High Speed Diff. Receiver 14350.70/2,000 SN65LBC180AD 296-9729-5-ND —_| LP Differential Line Driver/Revr. Zio mana 
SN75LVDS387DGG_—‘| 296-2367-5-ND __| 16-Oh., High Speed Diff. Driver... 9.68 872 7.73 SN65LBC180AN 296-9730-5-ND _| LP Differential Line Driver/Rovr. Qin 2226 A783 
SN75LVDS389DBT —_| 296-2369-5-ND —_| 8-Channel, High Speed Diff. Driver...38-TSSCP 5.84 4.68 3.95 SN65LBC180D 296-9731-5-ND _| LP Differential Line Driver/Revr. 233 1.86 1.40 
SN75LVDS9637D 296-12327-5-ND _| Dual Hi-Spd. Differential Receiver. 254 204 1.59 SN65LBC180N 296-9732-5-ND _| LP Differential Line Driver/Revr. 233 1.86 1.40 
SN75LVDS9638D 296-12328-5-ND _| Dual Hi-Spd. Differential Driver ... 8SOC 254 204 1.59 SN65LBC182D 296-12167-5-ND _| Differential Bus Transceiver... 2:23 eele7O unl o4) 
LVDT SN6S5LBC184D 296-9733-5-ND —_| Differential Xovr. w/TVS Protection 243 194 1.46 
SN65LVDT2D 296-12140-5-ND | High Speed Diff. Line Receiver NEW!...8-SO.C 1.88 1.50 1.13 SN65LBC184P 296-2343-5-ND Differential Xcvr. w/TVS Protection 243 1.94 1.46 
SN65LVDT2DBVR 296-6896-1-ND High Speed Diff. Line Receiver . 1.88 1.50 1.13 SN65176BD 296-9693-5-ND Differential Bus Transceiver 248 1.98 1.54 
SN65LVDT2DBVR 296-6896-2-ND —_| High Speed Diff. Line Receiver . 2880.00/3,000 SN65176BP 296-1415-5-ND _| Differential Bus Transceiver. 248 1.98 1.54 
SN65LVDT32BDR 296-6897-1-ND Quad LVDS Receiver ... 568 4.55 3.84 SN75LB0031D 296-6864-5-ND High Speed Transceiver ... 281 225 1.75 
SN65LVDT32BDR 296-6897-2-ND__| Quad LVDS Receiver... 8805.00/2,500 SN75LBC172DW 296-6865-5-ND | Quad LP Differential Line Driver. 367 294 2.29 
SN65LVDT33D 296-9749-5-ND _| Quad, High Speed Diff. Receiver . 540 432 3.36 SN75LBC172N 296-6866-5-ND —_| Quad LP Differential Line Driver . 367 294 2.29 
SN65LVDT33PW 296-9750-5-ND —_| Quad, High Speed Diff. Receiver 5.40 432 3.36 SN75LBC173D 296-6867-5-ND —_| Quad LP Differential Line Receiver ...... 240 1.92 1.44 
SN65LVDT34D 296-9751-5-ND _| Dual, High Speed Diff. Receiver 3.13 251 1.95 SN75LBC173N 296-6868-5-ND —_| Quad LP Differential Line Receiver 240 192 1.44 
SNE5LVDT386DGG_—| 296-2360-5-ND _| 16-Qh., High Speed Diff. Receiver 11.53 10.38 9.21 SN75LBC174DW 296-6869-5-ND _| Quad LP Differential Line Driver. 367 294 229 
SN6SLVDT386DGGR _| 296-2360-1-ND 16-Oh., High Speed Diff. Receiver 11.53 10.38 9.21 SN75LBC174N 296-6870-5-ND —_| Quad LP Differential Line Driver . 3.67 294 2.29 
SNES5LVDT386DGGR | 296-2360-2-ND —_| 16-Oh., High Speed Diff. Receiver 17092.00/2,000 SN75LBC175D 296-6871-5-ND —_| Quad LP Differential Line Receiver ...... 240 1.92 1.44 
SN6SLVDT388ADBT | 296-6899-5-ND Octal LVDS Receiver 692 554 4.68 SN75LBC175N 296-6872-5-ND Quad LP Differential Line Receiver 240 192 1.44 
SN65LVDT390D 296-6900-5-ND High Speed Differential Line Receiver . 423 3.39 264 SN75LBC176AD 296-6873-5-ND Quad LP Differential Bus Transceiver 234 188 1.46 
SN6SLVDT390PW 296-6901-5-ND High Speed Differential Line Receiver . 4.23 3.39 2.64 SN75LBC176AP 296-6874-5-ND _| Differential Bus Transceiver... 2.34 188 1.46 
SNB5LVDT3486B0A_ | 206-6898-1-ND_| Guadl LVDS Receiver ... DOSES DS MNS.OF SN75LBCI76D 296-1279-5-ND _| Differential Bus Transceiver 193 154 1.16 
SN6SLVDTS486BDR =| 296-6898-2-ND —_| Quad LVDS Receiver 8805.00/2,500 SN75LBC176DR 296-1279-1-ND _| Differential Bus Transceiver 193 1.54 1.16 
SN65LVDT9637BDR | 296-6902-1-ND —_| Dual LVDS Receiver . 5.51 441 3.43 SN75LBC176DR 296-1279-2-ND _| Differential Bus Transceiver 2465.00/2,500 
SN6SLVDT9637BDR | 296-69022-ND —_| Dual LVDS Receiver . 7717.50/2,500 SN75LBC176P 296-6875-5-ND —_| Differential Bus Transceiver... 193 1.54 1.16 
SN7SLVDT386DGG__| 296-2370-5-ND _| 16-Oh., High Speed Diff. Receiver 10.03 9.03 8.01 SN75LBC179AD 296-6876-5-ND _| LP Differential Line Driver/Rovr. Pairs 234 1.88 1.46 


SN7SLVDT386DGGR | 296-2370-1-ND 16-Qh., High Speed Diff. Receiver 10.03 9.03 8.01 z = — 
i ‘ SN7SLBC179AP 296-6877-5-ND LP Differential Line Driver/Revr. Pairs 
SN75LVDT386DGGR _| 296-2370-2-ND 16-Qh., High Speed Diff. Receiver ....64-TSSOP 14870.00/2,000 SN75LBCI79D 296-6878-5-ND LP Differential Line Driver/Rovr Pairs 


RS422 /RS423 /RS485 SN75LBC179P 296-6879-5-ND —_| LP Differential Line Driver/Rovr Pairs 
AM26C310D. 296-6781-5-ND. Quad Differential Line Driver ... 1.50 1.20 .90 SN75LBC180AD 296-6880-5-ND LP Differential Line Driver/Revr Pairs ... 
AM26C31CDBR 296-6782-1-ND —_| Quad Differential Line Driver 150 1.20 .90 SN75LBC180AN 296-6881-5-ND _| LP Differential Line Driver/Revr Pairs .... 
AM26C31CDBR 296-6782-2-ND —_| Quad Differential Line Driver 1560.00/2,00 SN75LBC180D 296-6882-5-ND —_| LP Differential Line Driver/Rovr Pairs ... 


234 188 1.46 
193 1.54 1.16 
193 1.54 1.16 
257 2.06 1.60 
257 2.06 1.60 
213) UO N 28) 


AVI26C31CN 296-6783-5-ND | Quad Differential Line Driver 150 120 90 SN75LBC180N 296-6883-5-ND —_| LP Differential Line Driver/Rovr Pairs 213 1.70 1.28 
AM26C31ID 296-6784-5-ND Quad Differential Line Driver. 1.63 1.30.98 SN75LBC182D 296-11656-5-ND | Differential Bus Transceiver 2.03 1.62 1.22 
AN26C31IN 296-6785-5-ND _| Quad Differential Line Driver 163. 130 98 SN75LBC184D 296-2364-5-ND —_ Differential Xovr. w/TVS Protection ...... 220 1.76 1.32 
AVI26C32CD 296-6786-5-ND | Quad Differential Line Driver 1.50 120 90 SN75LBC184P 296-6884-5-ND _| Differential Xovr. w/TVS Protection... 200 1.76 1.32 
AM26C32CN 296-6787-5-ND —_| Quad Differential Line Driver 150 1.20 .90 SN75LBC187DBR 296-6885-1-ND | Multichannel EIA-232 Driver/Receiver... 450 360 280 
AVI26C32ID 296-6788-5-ND —_| Quad Differential Line Driver. 163 1.30 98 SN75LBC187DBR 296-6885-2-ND | Multichannel EIA-232 Driver/Receiver.... 5100.00/2,000 
AM26C32IN 296-6789-5-ND _| Quad Differential Line Driver 163 130 98 SN75LBC241 DW 296-6886-5-ND —_| LP LinBiCVIOS Multiple Drivers 
AM26LS310D 296-1010-5-ND —_| Quad Differential Line Driver. 99 83 66 and Receivers. . 383 3.06 238 
eerstea ees We ee tall re Bee oe Goes ae SN75LBC771DW 296-6887-5-ND GeoPort™ Transceiver 240 1.92 1.44 
= ‘s) erenti ine Driver. * * ¥ TM 
AM26LS31CN 296-1374-5-ND | Quad Differential Line Driver Feommereciammcny | SNSLBOW eam) 082 oP epicTalll ocalTalk aon ORy 202 
AM26LS32ACD 296-1011-5-ND. Quad Differential Line Receiver. 99 83 66 SN75LBC776DW 296-6890-5-ND_ Single-Chip GeoPort™ Transceiver ...... 421 3.37 262 
ANVI26LS32ACDR 296-1011-1-ND | Quad Differential Line Receiver. 99 83 .66 SN75LBC777DW 296-6891-5-ND —_| Single-Chip Geoport/AppleTalk™ 
AV26LS32ACDR 296-1011-2-ND | Quad Differential Line Receiver. 1072.50/2,500 Transceiver 324 260 202 
ear ea Sey amm| Os Dileretia Line Receiver. oo SS SN7SLBC7B4DWR | 296-6892-1-ND | Quad RS-423-B Driver/Receiver. 466 373 2.90 
3ZACNSR: a ‘erential Line Driver 1.14 OSLO ‘ é 
AMR6LS32AQNSR _| 296-6790-2-ND _| Qual Differential Line Driver 1010.00/2,000 SN7SLBC7B4DWR =| 296-6092-2 ND) | Quad RS-423-B Driver/Receiver. AsesNegh Mey 
a : : SN75LBC786DW 296-6893-5-ND | Quad RS-423-B Driver/Receiver 
ANVI26LS33ACD 296-6791-5-ND _| Quad Differential Line Receiver. 125.100 75 with Loopback 8.96 8.07 7.16 
AM26LS33ACN 296-6792-5-ND | Quad Differential Line Receiver. st | aes 0 I ©. Cran Dic Tschce oo ; : : 
AM26LV310D 296-6793-5-ND —_| Quad Differential Line Driver 1.63 130 98 SS Pee eae Naa © poll beetles with oes) PRD 
AM26LV320D 296-6794-5-ND | Quad Differential Line Receiver 1.63 130 98 See : : : 
AM26LV32CDR 296-6794-1-ND __| Quad Differential Line Receiver 1.63 1.30.98 Oe precaie oaa edad Ue ed tee ae 1g ere 
AM26LV320NSR 296-6796-1-ND —_| Quad Differential Line Receiver. 175 1.40 1.05 oe A ee : p f 
ANDGLVZ2ONER 296.6796-2.ND _| Quad Differentid Line Receiver. 1820.00/2,000 SN75LBC978DLR 296-6895-2-ND | 9-Channel Differential Transceiver 17216.00/1,000 
AM26S100D 296-6797-5-ND | Quad Bus Transceiver .. 1.25 1.00 75 SN75107AD Be ATE SND ee! 2s 
AV26S100N 296-6798-5-ND | Quad Bus Transceiver ... 1.25 1.00 .75 SN75107AN EOE BS0U;SE ND Wes LAN &9 
MC3486D 296-7037-5-ND _| Tri-State Quad Diff. Line Receiver 1.20 1.00.80 NC IEn paca a ne estat a a o 
MC3486N 296-7038-5-ND —_| Tri-State Quad Diff. Line Receiver 1.20 1.00 80 : ine Receive : : : 
MC3487N 296-1408-5-ND | Quad Differential Line Driver 1.20 1.00 80 SN75110AD 296-6804-5-ND | Dual Line Driver . 9 7560 
M26LV32CDR 296-6794-2-ND —_| Quad Differential Line Receiver. 2080.00/2,500 SN75110AN 296-6805-5-ND | Dual Line Driver . 90.7 60 
SN65C1167NSR 296-9699-1-ND _| Dual Differential Drives & Receive 2.93 2.34 1.82 SN75112D 296-6806-5-ND__| Dual Line Driver . 213 1.70 1.28 
SN65C1167NSR 296-9699-2-ND _| Dual Differential Driver & Receiver 3316.00/2,000 SN75112DR 296-6806-1-ND | Dual Line Driver . 213 1.70 128 
SN65HVD230DR 296-11654-1-ND | 3.3V CAN Xcwr. with Standby Mode. 3.83 3.06 2.38 SN75112DR 296-6806-2-ND —_| Dual Line Driver . 2720.00/2,500 
SN65HVD230DR 296-11654-2-ND | 3.3V CAN Xcwr. with Standby Mode. 5135.00/2,500 SN75112N 296-6807-5-ND —_| Dual Line Driver . 213 1.70 1.28 
SN65HVD231D 296-12206-5-ND 3.3V, CAN Transceiver SN75113N 296-6809-5-ND_ Dual Differential Line Driver 248 1.98 1.54 
with Sleep Mode NEW!.. 367 2.94 229 SN75114N 296-6811-5-ND __| Dual Differential Line Driver .. 225 1.80 1.40 
SN65HVD232D 296-12282-5-ND | 3.3V CAN Transceiver NEW! 342 274 213 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 307 
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XAS INSTRUMENTS 


ATA TRANSMISSION (Continued) 


wih Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
MAX32430DWR 296-6942-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver .. 1275.00/1,000 
MAX32430PWR 296-6943-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 225 1.80 1.40 
MAX32430PWR 296-6943-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 2550.00/2,000 
MAX3243IDBR 296-6944-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 3.15 252 1.96 
MAX3243IDBR 296-6944-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 3570.00/2,000 
MAX3243IDWR 296-6945-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 3.15 252 1.96 
MAX3243IDWR 296-6945-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 1785.00/1,000 
MAX3243IPWR 296-6946-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 3.15 252 1.96 
MAX3243IPWR 296-6946-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 3570.00/2,000 
MC1488N 296-1404-5-ND Quad Line Driver ... 72 54 AN 
MC1489AN 296-9602-5-ND Quad Line Receiver. 72 540 AN 
MC1489N 296-1405-5-ND Quad Line Receiver. 72 54 AN 
SN75C185DW 296-1753-5-ND Low Power Multiple ® ZO le. Comm laio! 
SN75C185N 296-9974-5-ND. Low Power Multiple Driver/Receiver . 281 225 1.75 
SN75C188D 296-6965-5-ND Quad Low Power Line Driver . M25 OOS 75) 
SN75C188DBR 296-6966-1-ND Quad Low Power Line Driver . fee OU eo 
SN75C188DBR 296-6966-2-ND Quad Low Power Line Driver . 1300.00/2,000 
SN75C188N 296-1754-5-ND. Quad Low Power Line Driver... 125 1.00 .75 
SN75C189AD 296-1755-5-ND. Quad Low Power Line Receiver. 1.20 1.00 .80 
SN75C189ADBR: 296-6967-1-ND Quad Low Power Line Receiver 1.20 1.00  .80 
SN75C189ADBR 296-6967-2-ND Quad Low Power Line Receiver 1064.00/2,000 
SN75C189AN 296-1756-5-ND Quad Low Power Line Receiver 1.20 1.00 .80 
SN75C189D 296-6968-5-ND Quad Low Power Line Receiver 1.20 1.00 .80 
SN75C189N 296-6969-5-ND Quad Low Power Line Receiver 1.20 1.00 .80 
SN75C198D 296-6970-5-ND Quad Low Power Line Drivers. 3.38 2.70 2.10 
SN75C1154DW 296-6958-5-ND Quad Low Power Driver/Receiver . 1.70 1.36 1.02 
SN75C1154N 296-6959-5-ND Quad Low Power Driver/Receiver . 1.70 1.36 1.02 
SN75C1167DBR 296-6960-1-ND. Dual Differential Driver/Receiver .. 1.30 1.04 .78 
SN75C1167DBR 296-6960-2-ND Dual Differential Driver/Receiver 1352.00/2,000 
SN75C1167N 296-6961-5-ND Dual Differential Driver/Receiver 2.13 1.70 1.28 
SN75C1167NSR 296-6962-1-ND Dual Differential Driver/Receiver SS RGILDS a ei 
SN75C1167NSR 296-6962-2-ND Dual Differential Driver/Receiver 2028.00/2,000 
SN75C1168N 296-6963-5-ND Dual Differential Driver/Receiver 213 1.70 1.28 
SN75C1168NSR 296-6964-1-ND Dual Differential Driver/Receiver 1.30 1.04 .78 
SN75C1168NSR 296-6964-2-ND Dual Differential Driver/Receiver 1352.00/2,000 
SN75C1406DW 296-1751-5-ND. Triple Low Power Driver/Receiver . os) en 0): 0) 
SN75C1406DWR 296-1751-1-ND. Triple Low Power Driver/Receiver . 1.50 1.20 .90 
SN75C1406DWR: 296-1751-2-ND Triple Low Power Driver/Receiver . 1560.00/2,000 
SN75C1406N 296-1752-5-ND Triple Low Power Driver/Receiver 150 1.20 .90 
SN75LP196DBR 296-6974-1-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receive 21S sf0) 28, 
SN75LP196DBR 296-6974-2-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver. 2210.00/2,000 
SN7S5LP196DWR: 296-6975-1-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver elie) calaiy ales} 
SN7SLP196DWR: 296-6975-2-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver 2210.00/2,000 
SN7SLP1185DBR 296-6971-1-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver 2ASH 1 f0N 1-25) 
SN75LP1185DBR 296-6971-2-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver. 2210.00/2,000 
SN7SLP1185DW 296-6972-5-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver AS) eevON 28) 
SN75LP1185DWR 296-6972-1-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver 213) ARON 1h28: 
SN7SLP1185DWR 296-6972-2-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver 2210.00/2,000 
‘SN7SLPE185DBR 296-6976-1-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver 2200 1.80) 1S 
SN75LPE185DBR 296-6976-2-ND LP Multiple RS-232 Driver/Receiver 2340.00/2,000 
SN75LPE185DW 296-1759-5-ND. LP Multiple RS-232 Driver/Receiver .. .. 225 1.80 1.35 
SN75LV4737ADBR 296-6977-1-ND Multichannel RS-232 Line 

Driver/Receiver with Enable. 416 3.33 2.59 
SN75LV4737ADBR 296-6977-2-ND Multichannel RS-232 Line 

Driver/Receiver with Enable. . . 4718.00/2,000 
SN75185DW 296-1740-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 1.05 88 70 
SN75185DWR 296-1740-1-ND. Multiple RS-232 Driver/Receiver .. 1.05 88 .70 
SN75185DWR 296-1740-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver . . 932.00/2,000 
SN75185N 296-6953-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 1.05 88 70 
SN75186DW 296-6954-5-ND Quad Driver/Receiver with Loopback. 3.60 288 2.24 
SN75188D 296-1276-5-ND Quad Line Driver... 72 54 AN 
SN75188DR 296-1276-1-ND Quad Line Driver. Bre 54 COA 
SN75188DR 296-1276-2-ND Quad Line Driver... 585.00/2,500 
SN75188N 296-1742-5-ND Quad Line Driver ... Be, 540 AN 
SN75189AD 296-1277-5-ND Quad Line Receiver 72 540 AN 
SN75189ADR 296-1277-1-ND Quad Line Receiver 72 540 AN 
SN75189ADR 296-1277-2-ND Quad Line Receiver 585.00/2,500 
SN75189AN 296-1744-5-ND. Quad Line Receiver. ane 54 AN 
SN75189D 296-1745-5-ND. Quad Line Receiver 2. 54 AN 
SN75189N 296-6955-5-ND_ Quad Line Receiver. 72 540 AN 
SN75196DW 296-6956-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 147 1.23 98 
SN75196N 296-6957-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver 147 123 98 
SN752232DGGR 296-12331-1-ND | Dual RS-232 Port... 135 esi 90) 
SN752232DGGR 296-12331-2-ND | Dual RS-232 Port. 1198.00/2,000 
SN752232DLR 296-12332-1-ND _| Dual RS-232 Port 1.35 1.13.90 
SN752232DLR 296-12332-2-ND | Dual RS-232 Port... 599.00/1,000 
TL145406DWR 296-10140-1-ND | Triple RS-232 Driver/Receiver 2S elLOOlS es75) 
TL145406DWR 296-10140-2-ND | Triple RS-232 Driver/Receiver 1300.00/2,000 
TL145406N 296-10141-5-ND _| Triple RS-232 Driver/Receiver. . 125 1.00 .75 
UAQ636ACD 296-11147-5-ND | Dual Line Driver with Adjustable 

Slew Rate......... 1.55 1.24 93 
UA9636ACP 296-11148-5-ND | Dual Line Driver with 

SOW PAG i irsnsiecersansieeaecsuansadees 155 1.24 93 
UC51700Q 296-11352-5-ND | Octal Line Driver with Strapped 

Mode Selection ..........02...::c00 28-PLOC 688 5.51 4.65 
UC5171Q 296-11353-5-ND | Octal Line Driver with 

TTL Mode Selection .............-.665 28-PLOC 9.28 8.36 7.41 
UC51800Q 296-11354-5-ND | Low-Speed Asynchronous 

Octal Line Receiver . 8.12 650 549 

scslI 

SN75970B2DGG 296-9921-5-ND SCSI Diff. Converter Control.......... 20.16 18.82 17.48 
SN75970B2DL 296-9922-5-ND SCSI Diff. Converter Control . az 20.16 18.82 17.48 
SN75971B2DGG 296-9923-5-ND SCSI Diff. Converter - Data 18.44 17.21 15.98 
SN75971B2DL 296-9924-5-ND SCSI Diff. Converter - Data .. 18.44 17.21 15.98 
SN75976A2DL 296-1278-5-ND 9-Channel Differential Transceiver . 18.30 17.08 15.86 
SN75976A2DLR 296-1278-1-ND 9-Channel Differential Transceiver . 18.30 17.08 15.86 
SN75976A2DLR 296-1278-2-ND 9-Channel Differential Transceiver 15067.00/1,000 
Uo0cs642MWwP 296-12333-5-ND | 9-Line LVD Only SCSI Terminator 


with Regulator .................:00e 


5.46 4.37 3.69 


ublb Digi-Key Price Each* 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN75115D 296-6812-5-ND Dual Differential Line Receiver. 225 1.80 1.40 
SN75115N 296-6813-5-ND Dual Differential Line Receiver 225 1.80 1.40 
SN75116N 296-6814-5-ND Differential Line Transceiver. 3.94 315 245 
SN75118N 296-6821-5-ND Differential Line Transceiver. 3.94 3.15 245 
SN75119P 296-6822-5-ND Differential Line Transceiver . 3.94 3.15 245 
SN75121N 296-6823-5-ND Dual Line Drivers... 225 1.80 1.40 
SN75124N 296-6826-5-ND Triple Line Receiver . 225 1.80 1.40 
SN75138N 296-6828-5-ND Quad Bus Transceiver . . 248 1.98 1.54 
SN75140P 296-12184-5-ND Dual Line Receiver NEW! 225 1.80 1.40 
SN75150D 296-6830-5-ND Dual Line Driver 1.20 1.00 .80 
SN75150P 296-6831-5-ND Dual Line Driver. 1.20 1.00 .80 
SN75154D 296-6832-5-ND Quad Differential Line Receiver 144 120 96 
SN75154N 296-6833-5-ND Quad Differential Line Receiver 144 120 96 
SN75155D 296-6835-5-ND Line Driver And Receiver . 125) 00 
SN75155P 296-6836-5-ND_ Line Driver And Receiver . 125 100 75 
$N75157D 296-6837-5-ND Dual Differential Line Receiver . 2.00 1.60 1.20 
SN75157P 296-6838-5-ND Dual Differential Line Receiver . 2.00 1.60 1.20 
SN75158D 296-6839-5-ND Dual Differential Line Driver . 450 3.60 280 
SN75158P 296-6840-5-ND Dual Differential Line Driver . 450 360 280 
SN75158PSR 296-6841-1-ND Dual Differential Line Driver . 461 369 287 
SN75158PSR 296-6841-2-ND Dual Differential Line Driver . 5228.00/2,000 
SN75159D 296-6842-5-ND Dual Differential Line Driver . 450 360 280 
SN75159N 296-6843-5-ND Dual Differential Line Driver . 450 3.60 280 
SN75160BDW 296-6844-5-ND Octal General Purpose Interface 

Bus Transceiver ......-...seeeeeeee eee 20-SOC 5.06 4.05 3.15 
SN75160BN 296-6845-5-ND Octal General Purpose Interface 

BUs TANSCEWVEl oc cee casts ei eccenacee 20-Dip 5.06 405 3.15 
SN75161BDW 296-6846-5-ND Octal General Purpose Interface 

BUS TPENSCEIVE. - ci icessaacnncsaes caver 20-SCP 590 472 3.99 
SN75161BN 296-6847-5-ND Octal General Purpose Interface 

Bus Transceiver... 5.06 4.05 3.15 
SN75162BDW 296-6848-5-ND Octal General Purpose Interface 

Bus Transceiver. 495 3.96 3.08 
SN75172DW 296-6849-5-ND Quad Differential Line Driver 20-SCP 342 274 213 
SN75172N 296-6850-5-ND Quad Differential Line Driver 16-Dip 248 1.98 1.54 
$N751730D 296-6851-5-ND Triple Line Driver/Receiver 16-SOP 3.94 3.15 245 
$SN751730N 296-6852-5-ND Triple Line Driver/Receiver .. 16-Dip 3.94 315 245 
$N75173D 296-6853-5-ND Quad Differential Line Receiver 16-SOIC 225 1.80 1.40 
SN75173N 296-6854-5-ND Quad Differential Line Receiver 16-Dip 2.25 1.80 1.40 
SN75174DWR 296-6855-1-ND Quad Differential Line Driver 20-SCP 213 1.70 1.28 
SN75174DWR 296-6855-2-ND Quad Differential Line Driver 20-SOP 2210.00/2,000 
SN75174N 296-1735-5-ND Quad Differential Line Driver 16-Dip 213 1.70 1.28 
$N75175D 296-6856-5-ND Quad Differential Line Receiver. 16-SOCP 150 1.20 90 
SN75175N 296-1736-5-ND Quad Differential Line Receiver i 1.50 1.20 90 
SN75176AD 296-6857-5-ND Differential Bus Transceiver . 138 110 83 
SN75176AP 296-1737-5-ND Differential Bus Transceive 138 1.10 83 
SN75176BD 296-1275-5-ND Differential Bus Transceiver . 1.32 1.10 88 
SN75176BDR 296-1275-1-ND Differential Bus Transceiver . 1.32 110 .88 
SN75176BDR 296-1275-2-ND Differential Bus Transceiver . 1430.00/2,500 
SN75176BP 296-1739-5-ND Differential Bus Transceive 1.32 110 .88 
SN75178BP 296-6858-5-ND Differential Bus Repeaters .. 225 1.80 1.35 
SN75179BD 296-6860-5-ND Differential Driver/Receiver Pair 1.75 1.40 1.05 
SN75179BP 296-6861-5-ND Differential Driver/Receiver Pair 1.75 140 1.05 
SN75182N 296-6862-5-ND Dual Differential Line Receiver 14Dip 225 1.80 1.40 
SN75183N 296-6863-5-ND Quad Differential Line Driver 14Dipp 225 1.80 1.40 
SN75976A1DGG 296-9925-5-ND 9-Oh., RS-485 Diff. Transceiver 56-TSSOP 14.78 13.31 11.80 
SN75976A1 DL 296-9926-5-ND 9-Oh., RS-485 Diff. Transceiver. 56-SSOP 14.78 13.31 11.80 
SN75976A2DGG, 296-2363-5-ND 9-Oh., RS-485 Diff. Transceiver 56-TSSOP 18.30 17.08 15.86 
SN751177N 296-6816-5-ND Dual Differential Driver/Receiver . 16-Dip 342 274 213 
$N751177NSR 296-6817-1-ND Dual Differential Driver/Receiver . 16-SOP 353 283 2.20 
SN751177NSR 296-6817-2-ND Dual Differential Driver/Receiver . 16-SOP 4004.00/2,000 
SN751178N 296-6818-5-ND Dual Differential Driver/Receiver . 16-Dip 342 274 213 
$N751178NSR 296-6819-1-ND Dual Differential Driver/Receiver . 16-SOCP 360 288 224 
$N751178NSR 296-6819-2-ND Dual Differential Driver/Receiver . 16-SOP 4080.00/2,000 
TL3695D 296-10171-5-ND Differential Bus Transceiver . 200 1.60 1.20 
TL3695P 296-10172-5-ND Differential Bus Transceive 2.00 1.60 1.20 
UA9637ACD 296-11149-5-ND Dual Differential Line Receiver . 155 124 93 
UA96390P 296-11150-5-ND Dual Differential Line Receiver. 1.88 1.50 1.13 

RS-232 

@D75232DBR 296-6947-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver . 92 69.52 
@D75232DBR 296-6947-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver . 612.00/2,000 
G@D75232DW 296-6948-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver . 92 69.52 
@D75232DWR 296-6948-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver . 92 69-62 
GD75232DWR 296-6948-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver . 612.00/2,000 
GD75232PWR 296-6950-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver . 92 69.52 
GD75232PWR 296-6950-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver . 612.00/2,000 
GD75323DW 296-6951-5-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver . 81 68 54 
LT1030CD 296-9589-5-ND Quad Low Power Line Driver 225 1.80 1.40 
LT1030CN 296-1401-5-ND_ Quad Low Power Line Driver 2.25 1.80 1.40 
MAX232D 296-6936-5-ND Dual HA-232 Driver/Receiver 150 120 .90 
MAX232DW 296-6937-5-ND Dual HA-232 Driver/Receiver .. 1.50 1.20 .90 
MAX232ID 296-6938-5-ND Dual HA-232 Driver/Receiver .. 2:20) 1276" 1.32 
MAX232IDW 296-6939-5-ND Dual HA-232 Driver/Receiver 220 1.76 1.32 
MAX232IN 296-6940-5-ND Dual EA-232 Driver/Receiver 220 1.76 1.32 
MAX232N 296-1402-5-ND Dual HA-232 Driver/Receiver . 160 128 96 
MAX3221CDBR 296-9593-1-ND 1-Channel RS-232 Driver/Receiver . 225 180 1.35 
MAX3221CDBR 296-9593-2-ND 1-Channel RS-232 Driver/Receiver .... 2340.00/2,001 
MAX3221CPWR 296-9594-1-ND 1-Channel RS-232 Driver/Receiver . 225 1.80 1.35 
MAX3221CPWR 296-9594-2-ND 1-Channel RS-232 Driver/Receiver . 2340.00/2,000 
MAX3221IDBR 296-9595-1-ND 1-Channel RS-232 Driver/Receiver . 248 1.98 1.54 
MAX3221IDBR 296-9595-2-ND 1-Channel RS-232 Driver/Receiver .... 2806.00/2,000 
MAX3221IPWR 296-9596-1-ND 1-Channel RS-232 Driver/Receiver .... 248 1.98 1.54 
MAX3221IPWR 296-9596-2-ND 1-Channel RS-232 Driver/Receiver . 2806.00/2,000 
MAX3238CDBR: 296-9597-1-ND Multichannel RS-232 Dvr./Revr. 293 234 1.82 
MAX3238CDBR 296-9597-2-ND Multichannel RS-232 Dvr./Revr. 3316.00/2,000 
MAX3238CPWR 296-9598-1-ND Multichannel RS-232 Dvr./Revr. . . 293 2.34 1.82 
MAX3238CPWR 296-9598-2-ND Multichannel RS-232 Dvr./Revr. . . 3316.00/2,000 
MAX3238IDBR 296-9599-1-ND Multichannel RS-232 Dvr./Revr. 3.38 270 2.10 
MAX3238IDBR 296-9599-2-ND Multichannel RS-232 Dvr./Revr. 3826.00/2,000 
MAX3238IPWR 296-9600-1-ND Multichannel RS-232 Dvr./Revr. 3.38 270 2.10 
MAX3238IPWR 296-9600-2-ND Multichannel RS-232 Dvr./Revr. 3826.00/2,000 
MAX3243CDBR: 296-6941-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver . 225 1.80 1.40 
MAX3243CDBR 296-6941-2-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver . 2550.00/2,000 
MAX3243CDWR 296-6942-1-ND Multiple RS-232 Driver/Receiver . 225 1.80 1.40 


DIGITAL AUDIO 
INTERFACE RECEIVER 


iplk Price Eachx 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DIR1701E-ND DIR1701E-ND Digital Audio Interface Receiver. --28-SSOP 5.31 4.25 3.31 
DIR1703E-ND DIR1703E-ND Digital Audio Interface Receiver. --28-SSOP 5.68 4.55 3.84 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


i Texas INSTRUMENTS DIGITAL LOGIC 


Menlo Digi-Key Price Eachx Teale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
4000 Family (D40107BE 296-3504-5-ND | Dual 2-In NAND Buffer/Driver 88 «66.50 
. . : a D40109BE 296-3505-5-ND | Quad Low-High Voltage Level Shifter. 114 95 76 
OBE poe Sg) Quad 2-In NOR Gate... 4 Dp aed CD14538BPWR 296-12018-1-ND| QVIOS Dual Precision Monostable 
D4001BM 296-3500-5-ND | Quad 2-In NOR Gate 4-SOP 48 36 27 
ORE Boel Dod 4 in NCRde Pare m & Multivibrator NEWE............0.0200: 16-TSSOP 877358 
ee da : CD14538BPWR 296-12018-2-ND| CMOS Dual Precision Monostable 
0D4007UBE 296-3501-5-ND | Dual Complementary Pair Plus Inverter 14-Dip 48 36 27 Multivibrator NEW! 146-TSSOP 772.00/2,000 
0D4007UBM 296-3502-5-ND | Dual Complementary Pair Plus Inverter ....14-SOP eee | man od aa eS —= 
= (D40109BPWR 296-12163-1-ND| Quad Low-High Voltage 
(CD4009UBE 296-2030-5-ND | Hex Inverter Buffer ... ~16Dip 84 70 47 Level Shifter NEW! 1@1SSCP 114 95 76 
D401 1BE 296-2031-5-ND | Quad 2-In NAND Gate 14Dip 48 36 27 COMOTOSBPWR 296-12163-2-ND| Quad Low-High Voltage : é : 
D4011BM 296-3507-5-ND | Quad 2-In NAND Gate 4S0P 483627 Level Shifter NEW! 4010.00/2,000 
D4012BE 296-2032-5-ND | Dual 4-In NAND Gate. 48 36 27 0040110BE 296-3506-5-ND | Decade Up-Down 
D4013BE 296-2033-5-ND_| Dual D-Type Riip-Fop. 48. 3627 Counter/Latch’ Display Driver 150 120 90 
(D4014BE 296-2034-5-ND | 8-Bit Shift Register EDI 96 72 «BA OD10174BE 296-4508-5-ND | Hex D-Type Flip-Flop 06. 72 BA 
CDIOt6BE 296-2096.5ND | Chas Bieterd Switch. ion ema | TORE gaa) xstetio van 30 Courter 
a a : : : Dual Clock with Reset) .... 96 80 64 
wore eg cee HS | comme ——_|asasio sno [restate noo anay 
z e. : : (Dual Glock with Reset) .........eccceee: i 96 80 64 
(D4020BE 296-2039-5-ND | 14-Bit Binary Counter. 75 63 50 ABT Family 
ences eee Tplee in Nap ess rf e & SN74ABT125D 296-1019-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. : a 73 58 
ae ; ; SN74ABT125DR 296-1019-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14S0C 87.7358 
D4024BE 296-2042-5-ND | 7-Bit Binary Counter 84 6348 : 
GO25RE 296-2043-5-ND | Triple 3-In NOR Cat 7 2) oS SN74ABT125DR 296-1019-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SOIC 942.50/2,500 
: : : : SN74ABT125DBR 296-3875-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SSCP 87 7358 
004027BE 296-2044-5-ND | Dual JK Master/Slave Flip-Fop . ea ee SN74ABT125DBR 296-3875-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SSOP 772.00/2,000 
04027EM 296-9511-5-ND) | Dual JK Master/Slave Rip-Hop . te ep al SN74ABT125N 296-3876-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14Dp 67 73 5B 
D4028BE 296-2045-5-ND | BCD-to-Decimal Decoder ... 7 5 At fet i i i : j 
aur Boo prea Un/Doun Bier Os GS eH SN74ABT125PWR —_| 296-3877-1-ND J Tri-State Quad Bus Buffer Gate .14TSSCP 877358 
g # eset UDown binary Cou : ; : SN74ABT125PWR 296-3877-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. .14-TSSOP 772.00/2,000 
OD4030BE 296-2047-5-ND_| Quad Exclusive OR Gate Edina bal SN74ABT126D 296-1020-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14S0C 87 73 58 
Ceanioae peed aap ate - 2 a SN74ABT126DR 296-1020-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14S0C 1.05 88 .70 
cOA043B 296-2050-5-ND | Quad NORA'S Latch 84 63 48 | SNyansrigsber — | 2960878-LND | TSaeGQal Bs Bile Gite 14690787 738 
CD4044BE 296-2051-5-ND | Quad NAND R’S Latch 84 6348 SN74ABT126DBR 296-3878-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14-SSOP 772.00/2,000 
OD4045BE 296-3512-5-ND_| 21-Stage Counter..... 99 8366 SN74ABT126N 296-3879-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 14Dip 87.7358 
0D4046BE 296-2052-5-ND | Micropower Phase Lock Loop 92 69 52 SN74ABT126PWR 296-3880-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. . . -14TSSOP_ 87.7358. 
D4047BE 296-2053-5-ND | Monostable Multivibrator 76 57 AB SN74ABT126PWR 296-3880-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. -14-TSSOP 772.00/2,000 
004048BE 296-2054-5-ND_| Expandable 8-In Gate. 81 68 45 SN74ABT240ADBR | 296-3959-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 1.02 85 68 
CD4049UBE 296-2055-5-ND | Hex Inverting Buffer 540 45 30 SN74ABT240ADBR —_| 296-3959-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 904.00/2,000 
CD40S0BE 296-2056-5-ND_| Hex Buffer ......... 2 4 A SN74ABT240ADW 296-3960-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 102 85 68 
(CD4051BE 296-2057-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux . 72 54 Al SN74ABT240AN 296-3961-5-ND_| Tri-State Octal Butfer/Driver 102.85 68 
004051 BPWR 296-11993-1-ND | 8-Ch. Analog Mux/Demux . 60 45 34 SN74ABT240APWR | 296-3962-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 4102) .85) 168 
004051 BPWR 296-11993-2-ND | 8-Ch. Analog Mux/Demux . 400.00/2,000 SN74ABT240APWR | 296-3962-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 904.00/2,000 
0D4052BE 296-2058-5-ND | 4-Channel Analog Mux/Demux . 2 4 41 SN74ABT241 ADBR 296-3963-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 1.02 85 68 
D4053BE 296-2059-5-ND _| Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 2 A Al SN74ABT241ADBR 296-3963-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver: 904.00/2,000 
(D4054BE 296-3514-5-ND | QVIOS 4-Segment LCD Driver ie 108 90 72 SN74ABT241ADW _| 296-3964-5-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver 102.85 68 
CD4059AE 296-3515-5-ND | OMOS Prog. Divide by “N’ Counter 24-Dip 5.15 413 3.21 SN74ABT241AN 296-3965-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 102. «85 68 
CD4060BE 296-2060-5-ND | 14-Bit Binary Counter. i 84 6348 SN74ABT241APWR | 296-3966-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 102.85 68 
CD4066BE 296-2061-5-ND | Quad Bilateral Switch. 48 36 27 SN74ABT241APWR | 296-3966-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 904,00/2,000 
D4066BM 296-3516-5-ND | Quad Bilateral Switch. 48 3627 SN74ABT244ADBR —_| 296-1037-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver... 102 85 68 
0D4067BE 296-3517-5-ND | Single 16-Channel Analog Mux/Demux. 163 1.30 .98 SN74ABT244ADBR 296-1037-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver... 904.00/2,000 
D4069UBE 296-3518-5-ND | Hex Inverter .. 48 36 27 SN74ABT244ADW | 296-1038-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 702.858 
D4069UBM 296-3519-5-ND | Hex Inverter .. 48 36 27 SN74ABT244ADWR | 296-1038-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 102 85 68 
D4071BE 296-2062-5-ND | Quad 2-In OR Gate 48 36 27 SN74ABT244ADWR | 296-1038-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 904.00/2,000 
D4072BE 296-2063-5-ND | Dual 4-In Buffed Gate. 48 3627 SN74ABT244AN 296-3967-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver .. 102 85 68 
CD1073BE 296-2064-5-ND | Triple 3-In AND Gate. 48.36 27 SN74ABT244APWR _| 296-3968-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 102.85 68 
D4073BM 296-3520-5-ND | Triple 3-In AND Gat 48 36 27 SN74ABT244APWR | 296-3968-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 904.00/2,000 
D4075BE 296-2065-5-ND | Triple 3-In OR Gate... 48 36 27 SN74ABT245BDBR —_| 296-1039-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 102 85 68 
D4077BM 296-9406-5-ND | Quad Exclusive NOR Gate . 48 36 27 SN74ABT245BDBR _| 296-1039-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 904.00/2,000 
04078BE 296-3521-5-ND | 8-In NOR/OR Gate... 48 36 27 SN74ABT245BDGVR | 296-3969-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver... 102 85 68 
C4081 BE 296-2066-5:ND | Quad 2-In AND Gate 236. 27 SN74ABT245BDGVR __| 296-3969-2-ND _| Tri-State Octal Bus Transceiver... 904.00/2,000 
D4082BE 296-2067-5-ND | Dual 4-In AND Gate. .. 48 36 27 SN74ABT245BDW _| 296-1040-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 102 «858 
D4085BE 296-3522-5-ND | Dual 2-Wide/2-In AND/OR Invert Gat 75 63 50 SN74ABT245BDWR 296-1040-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 1.02 85 68 
D4089BPWR 296-3523-1-ND | Binary Rate Multiplier. 130 104 78 SN74ABT245BDWR__| 296-1040-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 904.00/2,000 
D4089BPWR 296-3523-2-ND | Binary Rate Multiplier. 1352.00/2,000 SN74ABT245BGONR | 296-12461-1-ND] Tri-State Octal Bus Transcvr. NEW/!....20-VFBGA = 1.14 95 76 
CD409GBE 296-2068-5-ND aaiein NAND Theos 6 3% 27 SN74ABT245BGONR _ | 296-12461-2-ND| Tri-State Octal Bus Transovr. NEW!....20-VFBGA 505.00/1,000 
004093BM 296-3524-5-ND | Quad 2-In NAND Trigger... 48 36 27 SN74ABT245BN 296-3970-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver... .-20-Dip 1.02 85 68 
CD4094BE 296-2069-5-ND | 8-Bit Shift Register with Latch. . 16Dip 84 (SCAB SN74ABT245BPWR | 296-3971-1-ND | Tri-State Cot Bus Transceiver .20-TSSCP 1.02.85 68 
D4097BE 296-3525-5-ND | Diff. 8-Channel Analog Mux/Dem 24Dip 236 1.89 1.47 SN74ABT245BPWR | 296-3971-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 904.00/2,000 
D4098BE 296-3526-5-ND | Dual Monostable Multivibrator . 16-Dip 93.7862 SN74ABT273DBR 296-1041-1-ND | Octal D-Type ip-Aop ... 135 1.13.90 
(D4099BE 296-2070-5-ND | &-Bit Addressable Latch ... 75 63 50 SN74ABTZ7SD6R_[ESBaTDSISZ NBR Catal D-Type Rlip-Flop SLO) 
CD4099BPWR 296-9407-1-ND | 8-Bit Addressable Latch |. 5 50 SN74ABT273DW 296-1042-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop 102 «85 68 
D4099BPWR 206-9407-2.ND | BB Adessable Latch » 696.002,000 SN74ABTZ7SOWR = ESB g Oe gauag| Octal D-Type Flip-Flop We oy pe 
CD4503BE 296-2071-5-ND | Tri-State Hex Buffer 5 63 50 SN74ABT273DWR ‘| 296-1042-2-ND | Octal D-Type Rip-Rlop 904.00/2,000 
CD4504BE 296-3527-5-ND | Hex Voltage-Level Shit ; ; : SN74ABT273N 296-3972-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop . 102 85 68 
age-Level Shifter... 1.20 1.00 80 
SN74ABT273PWR___| 296-3973-1-ND_| Octal D-Type Flip-Flop . 102.85 68 
(D4504BPWR 296-12010-1-ND | Hex Voltage-Level Shifter NE VV: 1.20 1.00 80 
D4504BPWR 296-12010-2-ND| Hex Voltage-Level Shifter NEW 1064.00/2,000 SN74ABT27OPW 296-3973-2-ND | Octal D-Type Rip-Hop . $04100/2,000 
: : SN74ABT373DBR 296-4002-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch .... 102 85 68 
D451 1BE 296-2072-5-ND | BOD T Sig Latch/Decoder/Driver.... 7 63 50 ! 
COAST TENS 296-3528-1-ND | BOD-to-7 Segment LED SN74ABT373DBR 296-4002-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch .... 904.00/2,000 
Latch/Doorter/Driver oe <n FS SN74ABT373DW 296-1043-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ..... 102 85 68 
es : : : SN74ABT373DWR__| 296-1043-1-ND_| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch .... 102.85 68 
D451 1BNSR BESRESEAND) eer id ae ean iV eeaua SN74ABT373DWR | 296-1043-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D- Type Latch . 904,002,000 
Decoder/ Driver «......-.ssesesseeees ‘ ae SN74ABT373N 296-4003-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Late! 102.85 68 
OD451 BWA ZEA AND sees 7 Sac irda a Ass SN74ABT373PWR | 296-4004-1-ND | Tri-State Cotal Transp. D-type Latch ; 102 85 68 
maaan soxeecooy [ee ppc Tey eae Coma SN74ABT373PWR | 296-4004-2-ND | Tri-State Cota Transp. D-Type Latch . 904.00/2,000 
96-3529-2- 3 of cacti ene cao SN74ABT374ADBR _| 296-4005-1-ND_ | Tri-State Octal D-Type Rip-Hop. 102 85 68 
ity Decale DXIVet ins sna sssneneers ee SN74ABT374ADBR | 296-4005-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-lo 904.00/2,000 
D4512BE 296-2073-5-ND | 8-Channel Data Selector... 4 6348 SN74ABT374ADW _| 296-1044-5-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Fo 102 85 68 
D4514BE 296-2074-5-ND | 4-Bit Latch/Line Decoder 1441.20.96 SN74ABT374ADWR ‘| 296-1044-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rlip-o 1.02 85 68 
0D4516BE 296-2075-5-ND | Binary Up/Down Qounter 90.75.60 SN74ABT374ADWR ‘| 296-1044-2-ND J Tri-State Octal D-Type Rip-Ao| 904.00/2,000 
D4516BPWR 296-3530-1-ND_| Binary Up/Down Counter 111 9374 SN74ABT374AN 296-4006-5-ND | Tri-State otal D-Type Rip-Aop . 102 85 68 
CD4S16BPWR 296-3530-2-ND_| Binary Up/Down Counter 984.00/2,000 SN74ABT374APWR | 296-4007-1-ND | Tri-State otal D-Type Flip-Flop . 102.85 ~—~«68 
0D4518BE 296-2076-5-ND | Dual BCD Up Counter. 87 73 5B SN74ABT374APWR | 296-4007-2-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Fop ... 904.00/2,000 
0D4520BE 296-2077-5-ND | Dual Binary Up Counter. 78 65 52 SN74ABT377ADBR —_| 296-4008-1-ND | Octal D-Type Fip-Hop w/Cock Enable 1.02 85 68 
004522BE 296-3531-5-ND | Prog. BOD Divide by “N’ Count 1.05 88 .70 SN74ABT377ADBR | 296-4008-2-ND | Octal D-Type Flip-Rop w/Cock Enable. . 904.00/2,000 
004527BE 296-3532-5-ND | BCD Rate Multiplier 1.05 88 —.70 SN74ABT377ADW 296-4009-5-ND_| Octal D-Type Rip-Rop w/Cock Enable. 1.02.85 68 
0D4532BE 296-3533-5-ND _| 8-Bit Priority Encoder. 96 80__—64 SN74ABT377ADWR | 296-4009-1-ND | Octal D-Type Rip-Aop w/Cock Enable. 102. «85 68 
CD4536BE 296-3534-5-ND | Programmable Timer . 90 75 60 SN74ABT377ADWR | 296-4009-2-ND | Octal D-Type Rip-Rlop w/Clck Enable. 904,00/2,000 
D4541BE 296-2078-5-ND | Programmable Timer . 7 57 43 SN74ABT377AN 296-4010-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable ...... 102.85 68 
D4541BM 296-3535-5-ND | Programmable Timer . 7 57 43 SN74ABT377APWR | 296-4011-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Chock Enable... 102 85 68 
D4541BM96 296-3536-1-ND | Programmable Timer... 7 57 43 SN74ABT377APWR__| 296-4011-2-ND | Octal D-Type Fip-Rop w/Clock Enable... 904.00/2,000 
(0D4541BM96 296-3536-2-ND _| Programmable Timer ... 617.50/2,500 SN74ABT533ADBR ~—_—| 296-4012-1-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch 225 1.80 1.40 
(CD4543BE 296-2079-5-ND | BCD to 7-Segment Decoder Driver 84 63CtC«B SN74ABT533ADBR —_| 296-4012-2-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch 2550.00/2,000 
CD4556BE 296-3537-5-ND | Dual Binary to 1-of-4 Decoder/Demux SN74ABT533ADW —_| 296-4013-5-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch. 225 1.80 1.40 
with Output 78 65 52 SN74ABT533ADWR ‘| 296-4013-1-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch. 230 1.84 1.43 
D4585BE 296-2080-5-ND | 4-Bit Magnitude Comparator 78 65 52 SN74ABT533ADWR __| 296-4013-2-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch... 2602.00/2,000 
D40106BE 296-3503-5-ND_| Hex Schmitt Trigger 68 51 39 (Continued) 
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TL Digi-Key Price Each Th Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description i 25 100 
SN74ABTS33APWR | 296-4074-1-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch 225 1.80 1.40 SN74ABT377ADBR —_| 296-4008-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Chck Enable. ... 102.85 68 
SN74ABTS33APWR | 296-4014-2-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch . 2550.00/2,000 SN74ABT377ADBR —_| 296-4008-2-ND | Cctal D-Type Rip-Hop w/Qlock Enable 904.00/2,000 
SN74ABTS34ADBR | 296-4015-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-op 225 1.80 1.40 SN74ABT377ADW 296-4009-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable 1.02 85 68 
SN74ABTS34ADBR =| 296-4015-2-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Rop 2550.00/2,000 SN74ABT377ADWR | 296-4009-1-ND | Octal D-Type Fip-Rop w/Cock Enable 102 +8568 
AN SSS Tri-State Octal D-Type Flip-Rop. 225 1.80 1.40 SN74ABT377ADWR __| 296-4009-2-ND | Octal D-Type Flip-Hop w/Clock Enable 904.00/2,000 
ABTS34ADWR # -ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Hop. 230 1.84 1.43 SN74ABT377AN 6-4010-5-ND D-Type Flip-Flop w/Cock Enabl 1.02 
SN74ABT534ADWR | 296-4016-2-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Fop. 2602.00/2,000 SN74ABT377APWR oat ae D-type Fiip-Hop wk oe “30- 1.02 2 eo 
SN74ABTS34APWR ‘| 296-4017-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-op 225 1.80 1.40 a f 
SN74ABT377APWR | 296-4011-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop w/Clock Enable... 904.00/2,000 
SN ERAabER pole bls Sa ay See P se SN74ABT533ADBR | 296-4012-1-ND | Tri-State Transparent D- Type Latch 225 180 1.40 
ree neta eee : 2 : SN74ABT533ADBR _| 296-4012-2-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch 2550.00/2,000 
SN74ABTS40DBR 296-4022-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 1038.00/2,000 5 
: SN74ABTS33ADW 296-4013-5-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch 225 1.80 1.40 
SN74ABT540DW 296-4023-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 117 Oe i 
: SN74ABT533ADWR | 296-4013-1-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch 230 1.84 1.43 
SN74ABT540N 296-4024-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 117 98 78 a ADWR Se INEM 1; 
SN74ABTS41BDBR | 296-4025-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 117 98 78 SN74ABTSS3: oe Ores Ti-State Transparent D-Type Latch 2602.00/2,000 
SN74ABT541BDBR __| 296-4025-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver.. 1038.00/2,000 SN74ABTS33APWR | 296-4014-1-ND | Tri-State Transparent D-Type Latch 225 1.80 1.40 
SN74ABTS41BDW 296-4026-5-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 147 98 78 SN74ABT533APWR 296-4014-2-ND Tri-State Transparent D-Type Latch ..... 2550.00/2,000 
SN74ABT541BN 296-4027-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver . 117 98 78 SN74ABTS34ADBR | 296-4015-1-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Rop. 225 1.80 1.40 
SN74ABT541BPWR ‘| 296-4028-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 117 98 78 SN74ABTS34ADBR | 296-4015-2-ND | Tri-State Octal D-Type Hip-Hop. 2550.00/2,000 
SN74ABT541BPWR | 296-4028-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 1038.00/2,000 SN74ABTS34ADW 296-4016-5-ND | Tri-State Octal D-Type Hip-Hop . 225 1.80 1.40 
SN74ABT543ADBR 296-4029-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver... 218 74 131 SN74ABTS34ADWR | 296-4016-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Fop . 2.30 1.84 1.43 
SN74ABTS43ADBR —_| 296-4029-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver .... 2262.00/2,000 SN74ABTS34ADWR _| 296-4016-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Fip-Rop . 2602.00/2,000 
SN74ABTS43ADW —_| 296-4030-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver. 218 1.74 1.31 SN74ABTS34APWR | 296-4017-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ... 225 1.80 1.40 
SN74ABT543ANT 296-4031-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceive 248! 1.74 131 SN74ABT534APWR | 296-4017-2-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Fop . 2550.00/2,000 
SN74ABTS43APWR | 296-4032-1-ND | Tri-State Cctal Registered Transceive 218 1.74 1.31 SN74ABT540DBR 296-4022-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .. 117 98.78 
SN74ABT543APWR _| 296-4032-2-ND_| Tri-State Octal Registered Transceiver... 2262.00/2,000 SN74ABT540DBR 296-4022-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.... 1038.00/2,000 
SN74ABT573ADBR —_| 296-4033-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ... 1119374 SN74ABT540DW 296-4023-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. ie ee 
SN74ABT573ADBR —_| 296-4033-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ... 984.00/2,000 SN74ABT540N 296-4024-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 117 9878 
SN74ABTS73ADW 296-1045-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch .... 111 93.74 SN74ABT541BDBR | 296-4025-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 117 98 78 
SN74ABTS73ADWR | 296-1045-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch .... 111 93.74 SN74ABT541BDBR | 296-4025-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.... 1038.00/2,000 
SN74ABT573ADWR 296-1045-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch... 984.00/2,000 SN74ABT541BDW 296-4026-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . . 117 98 78 
po yclilpecil pee a us) = Treneperet D-Type Latch... 1.26 1.05 84 SN74ABT541BN 296-4027-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 117.98 78 
(ABTS 73AGON - -2-ND) Tri-St. Tansparent D-Type Latch. 559.00/1,000 SN74ABT541BPWR — | 296-4028-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 1417 «9878 
SNV4ABTS73AN 296-4034-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. Valk SN74ABT541BPWR | 296-4028-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver ... : 1038.00/2,000 
SN?4ABTS73APWR | 296-4035-1-ND | Tri-St. Cota Transparent D-Type Latch . Wt 9374 SN74ABT543ADBR —_| 296-4029-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver 218 1.74 131 
SN74ABT573APWR _| 296-4035-2-ND_| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch .... 984.00/2,000 he ; : : 
: SN74ABT543ADBR —_| 296-4029-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver 2262.00/2,000 
SN74ABTS74ADBR ~—_| 296-4036-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Rop 111 9374 SN74ABT543ADW 296-4030-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver BAS 74 tsi 
AATEoAAY (ESN Whee ced De mee ibn oaee SN74ABTE43ANT | 296-4031-5-ND | Tri-State Octal Registered Transoeiver....... 218 174 131 
ae YRS TP: OP: ; : SN74ABT543APWR | 296-4032-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver... 218 1.74 1.31 
SN74ABT574ADWR ‘| 296-1046-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. ree ee < ee SNTAABTESAPR  [BSRIESEMRIM 7hi-State Octal Rovistered Trerisoet ROAR DOT 
SN74ABTS74ADWR | 296-1046-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 984.00/2,000 Ravog| i-Stale Oct Registered Transociver... 262.0072,0 
- SN74ABT573ADBR —_| 296-4033-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ...20-SSOP 1.11 93 74 
SN74ABTS74AGQNR | 296-12088-1-ND| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ... 1.26 1.05 84 i 
ENV4ABTE74AGCNR WeseiocestN| TH-Sute Odd D Techn Re earnein SN74ABT573ADBR _| 296-4033-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ...20-SSOP. 984.00/2,000 
SN74ABTS74AN 296-4038-5.ND | Tri-State Octal DType Fip-Hop ih a ae SN74ABT573ADW 296-1045-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch.....20-SOP 1.11.93. .74 
SN74ABT574APWR — | 296-4039-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Rip-Hop 1119374 SN74ABT573ADWR | 296-1045-1-ND | Tri-St. Cotal Transparent D-Type Latch tat 937 
SN74ABT574APWR _| 296-4039-2-ND _| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .. 984.00/2,000 ali tee eens Ee ier Acted ll as me Hi eae 
SN74ABT620DBR 296-4040-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 236 189 1.47 plene Ss. ee chet cerca : : 3 
SN74ABT620DBR 596-4040-2ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 2678.00/2,000 SN74ABT573AGONR __ | 296-12087-2-ND| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch.....20-BGA 559.00/1,000 
SN74ABT620DW 296-4041-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 236 1.89 1.47 SN74ABT573AN 296-4034-5-ND 141.9374 
SN74ABT620N 296-4042-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 236 1.89 1.47 SN74ABTS73APWR | 296-4035-1-ND : itil Ssh we) 
SN74ABT623DBR 296-4043-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 281 225 1.75 SN74ABT573APWR | 296-4035-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ... 20-TSSOP 984.00/2,000 
SN74ABT623DBR 296-4043-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 3188.00/2,000 SN74ABTS74ADBR | 296-4036-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-op 111.9374 
SN74ABT623DW 296-4044-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 281 2.25 1.75 SN74ABT574ADBR 296-4036-2-ND _| Tri-State Octal D-Type Rip-Rop. 984.00/2,000 
SN74ABT623N 296-4045-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 281 225 1.75 SN74ABT574ADW 296-1046-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop . 1119374 
SN74ABT640DBR 296-4046-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 236 1.89 1.47 SN74ABT574ADWR | 296-1046-1-ND J Tri-State Octal D-Type Rip-Fop . 93 74 
SN74ABT640DBR 296-4046-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 2678.00/2,000 SN74ABT574ADWR_—_ | 296-1046-2-ND J Tri-State Octal D-Type Rip-Fop . 984.00/2,000 
SN74ABT640DW 296-4047-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 236 1.89 1.47 SN74ABTS74AGQNR__ | 296-12088-1-ND] Tri-State Octal D-Type Fip-Rop . 1.26 105 84 
SN74ABT640N 296-4048-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 236 1.89 147 SN74ABTS74AGONR __ | 296-12088-2-ND| Tri-State Octal D-Type Rip-Rop . 559.00/1,000 
SAE TeIpNE Seen bilata ong ae Alfalesettel . sees ee oe SN74ABT574AN 296-4038-5-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Aop . 1119374 
ABTEAOPW 3 2 ; eae Boe SN74ABT574APWR | 296-4039-1-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Rop . ikl £5) él 
SNZ4ABTG46ADBR | 296-4050-1-ND | Tri-St. Cctal Bus Transceiver/Register ....24-SSOP__3.83 3.06 2.38 SN74ABTS74APWR | 296-4039-2-ND | Tri-State Ootal D-Type Fiip-Hop . 984.00/2,000 
SN74ABT646ADBR 296-4050-2-ND | Tri-St. Octal Bus ‘Transceiver/Register ....24-SSOP 4336.00/2,000 SN74ABT620DBR 296-4040-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 236 189 1.47 
SN74ABT646ADGVR | 296-4051-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register . ..24-TVSOP 4336.00/2,000 SN74ABT620DBR 296-4040-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 2678.00/2,000 
SN74ABT646ADW —_| 296-4052-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Ragister...24-SOC 3.83 3.06 2.38 SN74ABTRDODW RIT - : 
i # ‘ . -5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 236 1.89 1.47 
SN74ABT646ANT 296-4053-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ....24-Dip 383 3.06 2.38 7 
: : SN74ABT620N 296-4042-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 236 1.89 1.47 
SN74ABT646DBR 296-4054-1-ND_| Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register .... 3.38 2.70 2.10 : 
_ : SN74ABT623DBR 296-4043-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 281 225 1.75 
SN74ABT646DBR 296-4054-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register . 3826.00/2,000 SN74ABT623DBR 296-4043-2-ND | Tri-State Octal Bus Tr: ver 3188.00/2,000 
SN74ABT244ADW —_| 296-1038-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 102 85 68 : leer ee 
SN74ABTD44ADWR | D9610G.IND | Tri-State Octal Buffar/Driver 904.00/2,000 SN74ABT623DW 296-4044-5-ND | Tri-State Octal Bus Transoeiver.. 281 225 1.75 
SN74ABTOA4AN 296-3967-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 402 85 68 SN74ABT623N 296-4045-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 281 225 1.75 
SN74ABT244APWR | 296-3968-1-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 102 85 68 SN74ABT640DBR 296-4046-1-ND | Tri-State Octal Bus Transosiver . 236 1.89 1.47 
SN74ABTDAAPWR | 296-3968-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 904.0012,000 SN74ABT640DBR 296-4046-2-ND | Tri-State Octal Bus Transociver . 2678.00/2,000 
SN74ABT245BDBR _| 296-1039-1-ND | Tri-State Cctal Bus Transceiver 402. 85 68 SN74ABT640DW 296-4047-5-ND | Tri-State Octal Bus Transociver 236 1.89 1.47 
SN74ABT245BDBR —_| 296-1039-2-ND | Tri-State Cctal Bus Transceiver 904.00/2,000 SN74ABT640N 296-4048-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 236 1.89 1.47 
SN74ABT245BDGVR_ | 296-3969-1-ND | Tri-State Cctal Bus Transceiver . 102 85 «68 SN74ABT640PWR 296-4049-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 236 1.89 147 
SN74ABT245BDGVR __ | 296-3969-2-ND | Tri-State Cotal Bus Transceiver . 904.00/2,000 SN74ABT640PWR 296-4049-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver... 2678.00/2,000 
SN74ABT245BDW 296-1040-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 1.02 85-68 SN74ABT646ADBR 296-4050-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register 3.83 3.06 238 
SN74ABT245BDWR 296-1040-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 1.02 85 68 SN74ABT646ADBR 296-4050-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register . . 4336.00/2,000 
SN74ABT245BDWR 296-1040-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 904.00/2,000 SN74ABT646ADGVR | 296-4051-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register ... 4336.00/2,000 
SN74ABT245BN 296-3970-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 102 85 68 SN74ABT646ADW 296-4052-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ...24-SOP 3.83 3.06 2.38 
SN74ABT245BPWR __| 296-3971-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver . 1.02.85 68 SN74ABT646ANT 296-4053-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ....24-Dip 3.83 3.06 238 
SN74ABT245BPWR | 296-3977-2-ND | Tri-State Cctal Bus Transceiver. 904.00/2,000 SN74ABT646DBR 296-4054-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register . . 3.38 270 210 
SN74ABT273DBR 296-1041-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop .. 1.35 113 90 SN74ABT646DBR 296-4054-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register ... 3826.00/2,000 
SN74ABT273DBR 296-1041-2-ND | Octal D-Type Rlip-Rlop 904.00/2,000 SN74ABT646DGVR__| 296-4055-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register...24-TVSOP 3.38 2.70 2.10 
SADE TE LOD 296-1042-S-ND | Octal D-Type Hip-Hop 1.02.85 68 SN74ABT646DGVR | 296-4055-2-ND | Tri-St. Cotal Bus Transceiver/Register...24-TVSCP 3826.00/2,000 
SN7AABT27SOWA _[206a1 02513 Oct D-Type Flip-Flop iifues 5) 8) SN74ABT646DW 296-4056-5-ND | Tri-State Octal Bus Transosiver/Register...24-SOIC 3.38 2.70 210 
SN74ABT273DWR 296-1042-2-ND | Octal D-Type Rip-Fop .. 904.00/2,000 SN74ABT646NT 296-4057-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ....24-Dip 3.38 270 2.10 
SN74ABT273N 296-3972-5-ND | Octal D-Type Rip-Fop .. 1.02 85 68 SN74ABT646PWR 296-4058-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register...24-TSSOP 3.38 270 210 
EE AONG pee aa ae Ape 1.02 eee eae SN74ABT646PWR 296-4058-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register ...24-TSSOP 3826.00/2,000 
SIz 7a Sea ype IP eee. ae SN74ABT651DBR 296-4059-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register .. 540 432 336 
SN74ABT373DBR 296-4002-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 102 85 68 i ‘ 
SN74ABT651 DBR 296-4059-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register ..... 6120.00/2,000 
SN74ABT373DBR 296-4002-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ... 904.00/2,000 ‘ j 
SN74ABT651 DW 296-4060-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register. .. 540 432 3.36 
SN74ABT373DW 296-1043-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. .. 102 85 8 SN74ABTESINT 296-4061-5-ND | Tri j 
- ri-State Octal Bus Transceiver/Register .. 540 432 3.36 
SN/AABTS7SUWR = [22D ggg St. Octal Transparent O-Type Latch. ge oe 8 SN74ABTB52ADBR _| 296-4062-1-ND_| Tri-State Octal Registered Transceiver....24-SSOP 3.83 3.06 2.38 
SN74ABT373DWR —_| 296-1043-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 904.00/2,000 Regi SNSCEVET = : : : 
SN74ABT373N 296-4003-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 102 85 68 aan Levert phere as as ie ecaeler ae +++: 24-SSOP ‘ ee ee 
SN74ABTS73PWR | 296-4004-1-ND_ Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 102.85 68 cay : ae Fee liedeacentiel ‘ ates 
SN74ABT373PWR | 296-4004-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 904.00/2,000 SN7AABTESZADWA eg alae eg) ti State Octal Registered Transceiver Boe Dog ee 
SN74ABT374ADBR 296-4005-1-ND | Tri-State Cotal D-Type Rip-Hop. 1.02 8568 SN74ABT652ADWR 296-1047-2-ND Tri-State Octal Registered Transceiver 4336.00/2,000 
SN74ABT374ADBR 296-4005-2-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Rlop 904.00/2,000 SN74ABT6S2ANT 296-4063-5-ND_| Tri-State Octal Registered Transceiver. 24-Dip 3.83 3.06 238 
SN74ABT374ADW 296-1044-5-ND | Tri-State Octal D-Type Rlip-Floy 102 85 68 SN74ABT652DBR 296-4064-1-ND | Tri-State Octal Transcelver/Register 4-SSOP 3.38 2.70 210 
ype Bip ep : : : 
SN74ABT374ADWR ‘| 296-1044-1-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-op 1.02 85 68 SN74ABT652DBR 296-4064-2-ND | Tri-State Octal Transceiver/Register 24-SSOP 3826.00/2,000 
SN74ABT374ADWR | 296-1044-2-ND | Tri-State Cotal D-Type Rip-Flop 904.00/2,000 SN74ABT652DW 296-4065-5-ND | Tri-State Octal Transceiver/Register 24-SOC 3.38 2.70 2.10 
SN74ABT374AN 296-4006-5-ND | Tri-State Cctal D-Type Rip-Hoy 102 85 68 SN74ABT652DWR | 296-4065-1-ND J Tri-State Octal Transceiver/Register .......24-SOIC 338 270 210 
pe Aip-Alop 
SN74ABT374APWR | 296-4007-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Aop 102 85 68 SN74ABT652DWR__| 296-4065-2-ND_| Tri-State Octal Transceiver/Register .......24-SOIC 3826.00/2,000 
SN74ABT374APWR | 296-4007-2-ND _| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .. 904.00/2,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


310 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 


1-800-344-4539 +« Phone: 218-681-6674 


% Texas INSTRUMENTS DIGITAL LOGIC (Continued) 


TL Digi-Key Price Each TA Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. u 25 100 
SN74ABT652NT 296-4066-5-ND | Tri-State Cctal Transceiver/Register......... 24-Dip 338 270 210 SN74ABT3614-15PCB |296-3996-ND | 64x36x2 Bi-Directional 
SN74ABT657ADBR 296-4067-1-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver Synchronous AFO Memory .. ---120-HLOFP 15.18 13.67 12.12 
with Parity Generator .....00.0....:cc 24-SSCP 3.60 288 2.24 SN74ABT3614-15PQ | 296-3997-ND _| 64x36x2 Bi-Directional 
SN74ABT657ADBR —_| 296-4067-2-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver Synchronous HFOMemory ........2.++ 132-BOFP 15.18 1367 12.12 
with Parity Generator .........2...2.200+ 24-SSOP 4080.00/2,000 SN74ABT3614-20PCB | 296-3998-ND _| 64x36x2 Bi-Directional 
SN74ABT657ADW 296-4068-5-ND | Tri-State 8-Bit Octal Transceiver Synchronous AFOMemory..........- 120-HLOFP 14.96 13.47 11.95 
with Parity Generator......0..ecceeeeee 24-SOC 360 288 224 SN74ABT3614-20PQ | 296-3999-ND _| 64x36x2 Bi-Directional 
AABT6S7ANT 296-401 -ND_ | Tri-' 8-Bi Ti 4 Synchronous HFOMemory ............ 132-BOFP 14.96 13.47 11.95 
oe Be HOE eee oe aes : SN74ABT3614-30P08 | 296-4000-ND _ | 64x36x2 Bi-Directional 
with Parity Generator ................ceeee 24-Dip 3.60 288 2.24 hl FIFOM 120-HLOP 15.73 14.16 1256 
SN74ABT821ADBR _| 296-4088-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Rip-Aop ...24-SSCP__ 2.70 216 1.68 Smawonous HOMEY «-ira0k23 ‘J : : : 
AABTB21ADBR | 296-4088-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Rlip-Hop ...24-SSOP 060.00/2, SNPAPBTS614-20PQ gaa) 02x06x2 B-Directional 
vs ey ri-State 10-Bit Bus Interface Flip-Flop ... 3060.00/2,000 Synchronous AFO Memory .......+.2+. 132-BOFP 15.73 14.16 12.56 


SN74ABT821ADW 296-4089-5-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Fip-Fop..... 24-SOP 270 2.16 1.68 


SN74ABTB21ANT | 296-4090-5-ND | Tri-State 10-Bit Bus Interface Fip-Aop......24-Dip 270 216 1.68 SN7AABTEAOOADW = ESS goegig eg Iii Steto 11-Bit Line/Memory Driver . 


SN74ABTS400ADW 296-4018-2-ND | Tri-State 11-Bit Line/Memory Driver . 


3.15 252 1.96 
1785.00/1,000 


SN74ABTB23DBR =| 296-1048-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Interface Flip-Flop. a) 27 AS SN74ABTS401DW | 296-4019-1-ND | Tri-State 11-Bit Line/Memory Driver . 315 252 1.96 
SN7AABTB2306R | 29671 04872:NO) | Tri-State &-Bit Bus Interface Aip-Flop..... Beeeiueay SNPAABTS401DW | 296-4019.2.ND | Tri-State 11-Bt LinelMemory Driver. 1785.00/1,000 
SN74ABT823DW 296-4091-5-ND_| Tri-State 9-Bit Bus Interface Rip-Aop. 259 2.07 1.61 SN74ABT5402ADW _| 296-4020-1-ND | Tri-State 12-Bit Line/Memory Driver . 3.38 2.70 2.10 
SN74ABT823NT 296-4092-5-ND | Tri-State 9-Bit Bus Interface Rip-Aop 259 2.07 1.61 SN74ABT5402ADW —_| 296-4020-2-ND J Tri-State 12-Bit Line/Memory Driver . 1913.00/1,000 
SN74ABT827DBR 296-4094-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 270 216 1.68 SN74ABT5403DW 296-4021-1-ND | Tri-State 12-Bit Line/Memory Driver . 338 270 2.10 
SN74ABT827DBR 296-4094-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. . 3060.00/2,000 SN74ABT5403DW 296-4021-2-ND | Tri-State 12-Bit Line/Memory Driver . 1913.00/1,000 
SN74ABTB27DW 296-4095-5-ND_| Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 270 216 1.68 SN74ABT7820-15PH | 296-4080-ND | 512x18x2 Bi-Directional 
SN74ABTB27NT 296-4096-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 270 216 1.68 Asynchronous RFO Memory .. 17.82 16.64 15.45 
SN74ABT827PWR —_| 296-4097-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 270 216 1.68 SN74ABT7820-15PN | 296-4081-ND | 512x18x2 Bi-Directional 
SN74ABTB27PWR _| 296-4097-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 3060.00/2,000 Asynchronous RFOMemory.......++++++ 17.82 16.64 15.45 
SN74ABTB33DW 296-4098-5-ND | 8-9 Bit Parity Bus Transceiver . 297 238 1.85 SN74ABT7820-20PH | 296-4082-ND | 512x18x2 Bi-Directional 
SN74ABT833NT 296-4099-5-ND | 8-9 Bit Parity Bus Transceiver . 2.97 2.38 1.85 Asynchronous HFO Memory .............. 80-QFP 17.82 16.64 15.45 
SN74ABT841ADBR —_| 296-1049-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 281 2.25 1.75 SN74ABT7820-20PN | 296-4083-ND | 512x18x2 Bi-Directional 
SN74ABTB41ADBR —_| 296-1049-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch . 3188.00/2,000 Asynchronous FIFO Mamory...-+-.2+++++ SO-LGHP BUSEaRIG SIE 55) 
SN74ABT841ADW 296-4100-5-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 281 2.25 1.75 SN74ABT7820-25PH | 296-4084-ND | 512x18x2 Bi-Directional 
SN74ABT841 ANT 296-4101-5-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch... 218i) 2:25) A:75 Asynchronous AFO Memory ........-..+++ 80-GFP 10.56 9.51 844 
SN74ABT841APWR | 296-4102-1-ND_| Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch .... 281 225 1.75 SN74ABT7820-25PN | 296-4085-ND | 512x18x2 Bi-Directional 
SN7AABTB41APWR | 296-4102-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus D-Type Latch 3188.00/2,000 SATAAST7#00-0071 COREE 61 EM RTONY ooseeseees ieee 22 Se Bee 
SN74ABT843DBR 296-4103-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus D-Type Latch. 281 225 1.75 fen aeate soc Mecomecies 
SN74ABTB43DBR ‘| 296-4103-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus D-Type Latch. 3188.00/2,000 YN CTONOUS EMO ca eeneenneens : eS 
SN74ABTB43NT 296-4104-5-ND | Tri-State 9-Bit Bus D-Type Latch 281 225 1.75 SN7AABT7820-30PN [B2GS8087 NY oa anna ONS evs 
SANTIS _ EE Rast 9 Parity Bas Transceiver. 428 342 268 | gyraaprez4sow —_ | 296-4093-5-ND | Scan Test Device w/Cota Bus Transov. 9.00 7.20 6.08 
SN74ABTBS3NT 296-4106-5-ND | 8-9 Fit Parity Bus Transosiver 428, (3.42) 2:66 SN74ABTB543DL 296-4107-5-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr. .. 9.00 7.20 6.08 
SN74ABT861NT 296-4109-5-ND | Tri-State 10-Bit Transceiver . 3.60 288 2.24 SN74ABTB543DW 296-4108-5-ND_| Scan Test Device w/Octal Bus Transovr..... 9.00 7.20 6.08 
SN74ABT863DBR 296-4110-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver. 3.26 261 203 SNVAABTESIGOL EADS Scan Test Dace with Gata 
SN74ABT863DBR 296-4110-2-ND | Tri-State Bit Bus Transceiver. 3698.00/2,000 Bus Transceiver/Register............0..: 28-SSCP 9.00 7.20 6.08 
SN74ABTB63DWR__| 296-4111-1-ND_| Tri-State 9-Bit Bus Transceiver 3.31 265 2.06 sn74asteesepw _| 296-4113-5-ND | Scan Test Device with Octal 
SN74ABTBE3DWR | 296-4111-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver 3748.00/2,000 Bus Transceiver/Register.......2..+...0+. 28-SOIC 9.00 7.20 6.08 
SN74ABT2240ADBR | 296-3945-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver 1.05 88 70 SN74ABTB652DL 296-4114-5-ND | Scan Test Device with Octal 
SN74ABT2240ADBR | 296-3945-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver... 932.00/2,000 Bus Transceiver/Register . 9.00 7.20 6.08 
SN74ABT2240ADW 296-3946-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver .... 1.05 88  .70 SN74ABT8952DL 296-4115-5-ND | Scan Test Device with 
SN74ABT2240ADWR __| 296-3946-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver 1.05 88 .70 Octal Bus Transceiver e 9.00 7.20 6.08 
SN74ABT2240ADWR | 296-3946-2-ND | Tri-State Cotal Buffer/Line/MOS Driver 932.00/2,000 SN74ABTBO52DW | 296-4116-5-ND | Scan Test Device w/Octal Bus Transcvr. 9.00 7.20 608 
SN74ABT2240APWR_ | 296-3947-1-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line/MOS Driver 1.05 88 70 SN74ABTB996EDW | 296-4117-5-ND | 10-Bit Addressable Scan Port. 833 750 665 
SN74ABT2240APWR | 296-3947-2-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line/MOS Driver 932.00/2,000 SN74ABTB996EDWR__| 296-4117-1-ND | 10-Bit Addressable Scan Port. 833 7.50 665 
SN74ABT2241DBR —_| 296-3948-1-ND | Tri-State Cctal Buffer/Line/MOS Driver 1.05 88 70 SN74ABTBO96EDWR | 296-4117-2-ND | 10-Bit Addressable Scan Port. 12350.00/2,000 
SN74ABT2241DBR__| 296-3948-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver 932.00/2,000 SN74ABTB996PWR | 296-4118-1-ND | 10-Bit Addressable Scan Port. 833 7.50 6.65 
SN74ABT2241DW 296-3949-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver ..... 105 88 70 SN74ABTB996PWR | 296-4118-2-ND | 10-Bit Addressable Scan Port. 12350.00/2,000 
SN74ABT2241N 296-3950-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Line/ MOS Driver 105 88 «70 SN74ABT16240ADGGR | 296-3882-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 203 162 1.22 
SN74ABT2241PWR — | 296-3951-1-ND | Tr-St. Cotal Buffer/Line/'VIC8 Driver 105 488 70 SN74ABT16240ADGGR | 296-3882-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver . 2106.00/2,000 
SN74ABT2241PWR | 296-3951-2-ND | Tri-St. Octal Buffer/Line/MOS Driver. . 932.00/2,000 SN74ABT16240ADGVR | 296-3883-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 203 162 1.22 
SN74ABT2244ADBR | 296-1036-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line/MOS Driver... 105 88 .70 SN74ABT16240ADGVR | 296-3883-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver . 2106.00/2,000 
SN74ABT2244ADBR | 296-1036-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver 982,00/2,000 AATICAOALLE (een oe eta uon 
SN74ABT2244ADWR | 296-3952-1-ND | Tri-State Cotal Buffer/Line/MOS Driver 1.05 88 70 SN74ABTI6241ADGCR (SESE Tit Siete 16S ButfeDriver ote Ga Ae 
SNTAABTZ2AAOWR | Eageceegeeg Tit Stato Octal Buffer/_ine/MOs Driver Eee SN74ABT16241ADGGA] 296-3685-2-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver. ~~ 2106,00/2,000 
AST eee ieee i State Orta Buffer/ine/MCS Driver Wee ee SN74ABT16241ADGVR | 296-3886-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 203 1.62 1.22 
SN/AABTE2I4APWR [eesoeeala NOM) Tri-State Octal Butfer/Line/ MOS Driver Wiese ail SN74ABT16241 ADGVR | 296-3886-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . ~2106,00/2,000 
SN74ABT2244APWR | 296-3954-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line/MOS Driver 932,002,000 SN74ABT16241ADL | 296-3887-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 203 1.62 1.22 
ENVIAR opal pas blip a eee SO eNee miles tees 1.05 ene fe SN74ABT16244ADGGR | 296-1023-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 225 1.80 1.40 
renee |-Aese ie Hosa pastes SN74ABT16244ADGGR | 296-1023-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 2106.00/2,000 
SN74ABT2245DW | 296-3956-5-ND | Tri-State Octal Xevr./Line/MOS Driver Wits ott) SN74ABT16244ADGVR | 296-3888-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 203 1.62 1.22 
SN74ABT2245N 296-3957-5-ND_| Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Driver... . OSE Oo) SN74ABT16244ADGVR | 296-3888-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 2106.00/2,000 
SN74ABT2245PWR | 296-3958-1-ND | Tri-State Cotal Xovr./Line/MCS Driver ... 1.05.88 = .70 SN74ABT16244ADL | 296-1024-5-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 203 1.62 1.22 


SN74ABT2245PWR 296-3958-2-ND | Tri-State Octal Xcvr./Line/MOS Driver 932.00/2,000 SN74ABT16244ADLR_| 296-1024-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 203 1.62 1.22 


SN74ABT2827DWR 296-3974-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 3.76 3.01 2.34 SN74ABT16244ADLR-_ | 296-1024-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. . 1053.00/1,000 
SN74ABT2827DWR_~—_‘| 296-3974-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 4258.00/2,000 SN74ABT16245ADGGR | 296-1025-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 236 189 1.47 
SN74ABT2952ADBR_| 296-3975-1-ND_| Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register 4.50 3.60 __2.80 SN74ABT16245ADGGR | 296-1025-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2106.00/2,000 
SN74ABT2952ADBR _| 296-3975-2-ND 5100.00/2,000 SN74ABT16245ADGVR | 296-3889-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .... 203 1.62 1.22 
SN74ABT2952ADW 296-3976-5-ND 450 3.60 280 SN74ABT16245ADGVR | 296-3889-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 2106.00/2,000 
SN74ABT2952ANT —_| 296-3977-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register ....24-Dip 4.50 3.60 2.80 SN74ABT16245ADL | 296-1026-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver PCC Ren 
SN74ABT3611-15POB | 296-3978-ND _| 64x36 Synchronous AFOMemory . 15.94 14.36 12.73 SN74ABT16245ADLR_ | 296-1026-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 203 1.62 1.22 
SN74ABT3611-15PQ__| 296-3979-ND__| 64x36 Synchronous HFO Memory. 15.94 14.36 12.73 papell cece pedo vee alae nape ae oe 
SN74ABT3611-20PCB | 296-3980-ND | 64x36 Synchronous HFO Memory . 15.73 14.16 12.56 ADGGR An ¥i-State 16-Bit Transp. D- Type Latct : : 
SN74ABT3611-20PQ | 296-3981-ND _ | 64x36 Synchronous FO Memory. 15.73 1416 1256 SN74ABT16373ADGGR | 296-3899-2-ND_| Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .... 2106.00/2,000 
SN74ABT3611-30PCB | 296-3982-ND _| 64x36 Synchronous AFOMemory . 15.73 14.16 12.56 SN74ABT16373ADL_ | 296-1029-S-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .... 203 1.62 1.22 
SN74ABT3611-30PQ | 296-3983-ND _| 64x36 Synchronous HFO Memory. 15.73 14.16 12.56 SN74ABT16373ADLR | 296-1029-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch . 203 1.62 1.22 
SN74ABT3612-15PCB | 296-3984-ND _| 64x36x2 Bi-Directional SN74ABT16373ADLR | 296-1029-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch . 1053.00/1,000 
Synchronous FFOMemory........--.. 1518 13.67 12.12 SN74ABT16374ADGGR | 296-3900-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Fip-Hop 203 1.62 1.22 
SN74ABT16374ADGGR | 296-3900-2-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Hip-Hop 2106.00/2,000 


SN74ABT3612-15PQ | 296-3985-ND 64x36x2 Bi-Directional 


SN74ABT16374ADL 296-1030-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Hip-Hop. . 203 1.62 1.22 


exv4apraeto-corce [PeeGeeenes Leeouncioe pee eal Uae SN74ABT16374ADLR. | 296-1030-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 203 1.62 1.22 
His Sac oreis HONG aye eevee SN74ABT16374ADLR | 296-1030-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Rip-Rlop 1053,00/1,000 
envaneraei220ra |EEEEER EM canon bret 5 MERI Wl SN74ABT16470DGGR_| 296-3901-1-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 800 640 540 


SN74ABT16470DGGR_| 296-3901-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver ..... 56-TSSOP 40000.00/2,000 
Synchronous AFO Memory .-...-++--- tes eer “les SN74ABT16470DL __| 296-3902-5-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver...56-SSOP 8.00 640 5.40 
SN74ABT3612-30POB | 296-3988-ND _ | 64x36x2 Bi-Directional SN74ABT16500BDGGR | 296-3903-1-ND J Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 353 283 2.20 
Synchronous HFOMemory........-++ 15.73 14.16 12.56 SN74ABT16500BDGGR | 296-3903-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 4004.00/2,000 


SN74ABT3612-30PQ__| 296-3989-ND _| 64x36x2 Bi-Directional SN74ABT16500BDL | 296-3904-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver .... 353 283 2.20 

Synchronous AFOMemory .........+- 15.73 14.16 12.56 SN74ABT16501DGGR_| 296-3905-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 353 283 220 
SN74ABT3613-15PCB | 296-3990-ND_| 64x36 Synchronous RFOMemory - LSS OOM AS, SN74ABT16501DGGR | 296-3905-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver. .. 4004.00/2,000 
SN74ABT3613-15PQ__| 296-3991-ND | 64x36 Synchronous HFO Memory} 15.94 14.36 12.73 SN74ABT16501DLR | 296-1031-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver .... 3.53 283 220 
SN74ABT3613-20PCB | 296-3992-ND | 64x36 Synchronous FFOMemory . 15.73 14.16 12.56 SN74ABT16501DLR | 296-1031-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver . 2002.00/1,000 
SN74ABT3613-20PQ | 296-3993-ND | 64x36 Synchronous FFO Memory. 15.73 14.16 12.56 SN74ABT16540ADGGR | 296-3906-1-ND J Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 340 272 212 
SN74ABT3613-30PCB | 296-3994-ND | 64x36 Synchronous HFOMemory . 15.73 14.16 12.56 SN74ABT16540ADGGR | 296-3906-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . : 3850.00/2,000 
SN74ABT3613-30PQ__ | 296-3995-ND 64x36 Synchronous AFO Memory. 15.73 14.16 12.56 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 311 


DIGITAL LOGIC (Continued) 


4 Texas INSTRUMENTS 


bl Digi-Key Price Eachx Tal Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74ABT16540ADGVR | 296-3907-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .. 340 272 212 SN74ABT162245DLR_ | 296-1022-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 203 1.62 1.22 
SN74ABT16540ADGVR | 296-3907-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .. 3850.00/2,000 SN74ABT162245DLR_ | 296-1022-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver eae 1053.00/1,000 
SN74ABTI6540ADL _| 296-3908-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. .. 340 272 212 SN74ABT162500DL _| 296-3890-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver .... 353 283 2.20 
SN74ABT16541ADGGR | 296-3909-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 288 231 1.80 SN74ABT162501DGGR | 296-3891-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 353 283 2.20 
SN74ABT16541 ADGGR | 296-3909-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 3264.00/2,000 SN74ABT162501DGGR | 296-3891-2-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 4004.00/2,000 
SN74ABT16541ADGVR | 296-3910-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .. 288 231 1.80 SN74ABT162501DLR_ | 296-1027-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver . 398 319 248 
SN74ABT16541 ADGVR | 296-3910-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .. 3264.00/2,000 SN74ABT162501DLR__ | 296-1027-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver . 2002.00/1,000 
SN74ABT16541ADL | 296-1032-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 288 231 1.80 SN74ABT162601DGG_ | 296-3892-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 883 7.95 7.05 
SN74ABT16541ADLR_ | 296-1032-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 288 231 1.80 SN74ABT162601DGGR | 296-3892-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 13092.00/2,000 
SN74ABT16541ADLR_ | 296-1032-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. nd 1632.00/1,000 SN74ABT162601DLR_ | 296-1028-1-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver .... 886 7.98 7.08 
SN74ABT16543DGGR_| 296-3911-1-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver ....56-TSSCP 3.58 287 2.23 SN74ABT162601DLR | 296-1028-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver .... 6570.00/1,000 
SN74ABT16543DGGR_| 296-3911-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver ....56-TSSOP 4054.00/2,000 SN74ABT162823ADGGR| 296-3893-1-ND | Tri-St. 18-Bit Bus-Interface ip-Rlop 540 432 3.36 
SN74ABT16543DLR —_| 296-1033-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ...56-SSCP 3.58 287 2.23 SN74ABT162823ADGGR| 296-3893-2-ND | Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Fip-Rlop 6120.00/2,000 
SN74ABT16543DLR —_ | 296-1033-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver . ..56-SSOP 2027.00/1,000 SN74ABT162823ADLR | 296-3894-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Rip-Hop ...56-SSOP 5.45 4.36 3.39 
SN74ABT16600DLR _| 296-3912-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver .... 7.04 5.64 4.76 SN74ABT162823ADLR | 296-3894-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Rip-Hop .. .56-SSOP 3086.00/1,000 
SN74ABTI6600DLR | 296-3912-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 4400.00/1,000 SN74ABT162827ADGGR| 296-3895-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver . 540 432 3.36 
SN74ABT16601DGGR _| 296-1034-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 7.00 5.60 4.73 SN74ABT162827ADGGR] 296-3895-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver . 6120.00/2,000 
SN74ABT16601DGGR | 296-1034-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 8750.00/2,000 SN74ABT162827ADL | 296-3896-5-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 540 432 3.36 
SN74ABT16601 DL 296-3913-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 7.00 560 4.73 SN74ABT162841 DGGR | 296-3897-1-ND_ | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SN74ABT16623DGGR_| 296-3914-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 518 414 3.22 D-Type Lath... .c.ececccecseseseeeee 56-TSSCP 5.00 4.00 3.38 
SN74ABT16623DGGR_ | 296-3914-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 5866.00/2,000 SN74ABT162841 DGGR | 296-3897-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SN74ABT16623DL__—_| 296-3915-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 518 4.14 3.22 D-Type Latch. 6250.00/2,000 
SN74ABT16623DLR 296-3915-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 5.18 414 3.22 SN74ABT162841 DL 296-3898-5-ND | Tri-State 20-Bit 
SN74ABT16623DLR 296-3915-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 2933.00/1,000 D-Type Latch 5.00 4.00 3.38 
SN74ABT16640DGGR_| 296-3916-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 518 4.14 3.22 ABTE Family 
SN74ABTI6640DGGR_| 296-3916-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 5866.00/2,000 : : 
SN74ABT16640DLR | 296-3917-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 5.22 418 3.25 SN74ABTE16245DGGR | 296-9755-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver .. S007 4.80)" 14.05 
SN74ABT16640DLR__ | 296-3917-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 2958.00/1,000 SN74ABTE16245DGGR | 296-9755-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver .. 7500.00/2,000 
SN74ABT16646DGGR_| 296-3918-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transcvr./Register . 5.18 414 3.22 SN74ABTE16245DL__| 296-9756-5-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver 6.00 480 4.05 
SN74ABT16646DGGR_| 296-3918-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transcvr./Register . 5866.00/2,000 SN74ABTE16246DGGR | 296-4119-1-ND_| Tri-State 11-Bit Incident-Wave 
SN74ABTI6646DLR | 296-1035-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transoeiver/Register...56-SSOP 518 414 322 Bis STERIC as nites 48-TESCP BRS:2O REG SMES oe 
SN74ABTI6646DLR | 296-1035-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register ...56-SSOP 2933.00/1,000 SN74ABTE16246DGGR | 296-4119-2-ND | Tri-State 11-Bit Incident-Wave 
SN74ABT16652DL 296-3919-5-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register...56-SSOP 5.18 4.14 3.22 Bus Transceiver .........-.00-eeeeeees 48-TSSOP 10250.00/2,000 
SN74ABT16657DGGR | 296-3920-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver SN74ABTE16246DL —_| 296-4120-5-ND J Tri-State 11-Bit Incident-Wave 
with Parity Gen/Checker.............--- 56-TSSCP 5.18 414 3.22 exvannreiecsenun [BeeeneRen eae ak ie 48-SSOP 8.20 656 5.54 
SN74ABT16657DGGR_ | 296-3920-2-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver ak TS Se eae, 
with Parity Gen/Checker.....2.e.e.c.0 56-TSSCP 5866.00/2,000 Bus Transceiver ... O2SEC CORIO. 
SN74ABT16657DLR __ | 296-3921-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver SN74ABTEI6246DLR_ | 296-4120-2-ND | Tri-State 11-Bit Incident-Wave 
with Parity Gen/Checker ............0055 56-SSOP 522 418 3.25 Bus Transceiver ...........eceeeeeeeeeeee 48-SSOP 5150.00/1,000 
SN74ABT16657DLR | 296-3921-2-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver ABTH Family 
with erity Ger Checker 2256 OOOO SN74ABTH24SDBR | 296-4138-1-ND | Ti-State Octal Bus Transceiver 102.8568 
SN74ABT16821DGGR | 296-3922-1-ND | Tri-St. 20-Bit Bus-Interface Fip-Fop . 540 432 3.36 SN74ABTHR45DBR __| 296-4138-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 904.00/2,000 
SN74ABT16821DGGR | 296-3922-2-ND | Tri-St. 20-Bit Bus-Interface Rip-Flop . 6120.00/2,000 SN74ABTH245DGVR __ | 296-4139-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 102 85 68 
SN74ABT16821DLR | 296-3923-1-ND | Tri-St. 20-Bit Bus-Interface Fip-Flop. ..... 545 436 3.39 SN74ABTHR4SDGVR | 296-4139-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 904.00/2,000 
SN74ABT16821DLR | 296-3923-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface Flip-Hop . 3086.00/1,000 SN74ABTHO4SDWR | 296-4140-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 102 85 68 
SN74ABT16823DGGR_| 296-3924-1-ND | Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Rip-Fop . 518 414 3.22 SN74ABTHDASDWR | 296-4140-2.ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 904.00/2,000 
SN74ABT16823DGGR_| 296-3924-2-ND | Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Fip-Flop . 5866.00/2,000 SN74ABTHOA5N 296-4141-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 102 85 68 
SN74ABT16823DLR —_| 296-3925-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Hop ...56-SSCP 5.18 4.14 3.22 SN74ABTHO4SPWR | 296-4142-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 135 113 90 
SN74ABT16823DLR —_ | 296-3925-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Flip-Rlop ....56-SSOP 2933.00/1,000 SN74ABTHO45PWR | 296-4142-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 4198.00/2,000 
SN74ABT16825DL__| 296-3926-5-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Driver. 518 4.14 3.22 SN74ABTH25245DW __| 296-4143-5-ND_| Tri-State 25-Ohm Octal Bus Transceiver...24-SOIC__ 4.39 3.51_ 2.73 
SNTAABTIGS270LR_ [ESaSo2zale NOR) Ti-State 20-bit Butfer/Driver SAORI S28 25 SN7AABTHOS245NT | 296-4144-5-ND | Tii-State 25-Ohm Cotal Bus Transoaiver.....24-Dip 439 351 273 
SN74ABT16827DLR | 296-3928-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver... 3060.00/1,000 SN74ABTHB2245Pz | 296-4145-ND _| Tri-State 36-Bit Bus Transceiver .. 1583 14.25 1264 
SN74ABT16833DLR | 296-3929-1-ND | Dual 8-9 Bit Parity Bus Transceiver 5.22 418 3.25 SN74ABTH32316PN | 296-4146-ND__| Tri-Port 16-Bit Univ. Bus Exchanger. 1416 12.75 11.31 
SN74ABT16833DLR | 296-3929-2-ND | Dual 8-9 Bit Parity Bus Transceiver 2958.00/1,000 SN74ABTH32543PZ | 296-4147-ND _| Tri-State 36-Bit Reg. Bus Transceiver 15.75 14.70 13.65 
SN74ABT16841DL 296-3930-5-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface SN74ABTH16244DGGR| 296-4122-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Butfer/Driver.. 2.03 1.62 1.22 
D Type PACH cseesnssveneabssitiisesied eg ee SN74ABTHI6244DGGR | 296-4122-2-ND_| Tii-State 16-Bit Bus Buffer/Driver. 2106.00/2,000 
SN74ABT16843DGGR_| 296-3931-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface SN74ABTH16244DL __| 296-4123-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Driver 2.03 1.62 1.22 
D-Type Latch............0seeceeeseeees 5.18 414 3.22 SN74ABTH16244DLR_ | 296-4123-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Driver 215 172 1.29 
SN74ABT16843DGGR | 296-3931-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface SN74ABTH16244DLR_| 296-4123-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Buffer/Driver 1118.00/1,000 
D-Type LatCh............0eecereseeees 5866.00/2,000 SN74ABTH16245DGGR| 296-4124-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 203 1.62 1.22 
SN74ABT16843DLR | 296-3932-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface SN74ABTHI6245DGGR| 296-4124-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2106.00/2,000 
DrType LACH... .1---ssnsevssssressesesss D225 1859.25 SN74ABTH16245DGVR | 296-4125-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 203 162 1.22 
SN74ABT16843DLR | 296-3932-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface SN74ABTH16245DGVR | 296-4125-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2106.00/2,000 
‘Type Latch .. 2958.00/1,000 SN74ABTH16245DL —_| 296-4126-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 203 162 1.22 
Aer ee ee Ne ee ac alee espe a8 SN74ABTH16260DL__| 296-1446-5-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch .... 5.00 4.00 3.38 
é 4 My tea elt SN74ABTHI6260DLR_ | 296-1446-1-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch ..... 5.04 4.04 3.41 
SN74ABT16863DLR _| 296-3934-1-ND_| Tri-State 18-Bit Bus Transceiver . 5.84 4.68"_3.95 SN74ABTH16260DLR._ | 296-1446-2-ND Ti State 12-24 Bit Mux D-Type Latch. 3150.00/1,000 
SN74ABT16863DLR__ | 296-3934-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus Transceiver ... 3650.00/1,000 SN74ABTH16460DGGR] 296-4127-1-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch 7.70 616 5.20 
SN74ABT16952DGGR | 296-3935-1-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver . 5.18 414 3.22 SN74ABTH16460DGGR] 296-4127-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch 9626.00/2,000 
SCE eH See oeaing The. 1eat Redcioe! toca Bre ea SN74ABTH16460DL__| 296-4128-5-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux D-Type Latch ..... 7.70 616 5.20 
i ‘ Tt ae ee outer LLCS VE 3 : & SN74ABTH16823DGGR] 296-4129-1-ND | Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Hip-Hop ....56-TSSOP 5.20 4.16 3.51 
SN74ABT16952DLR __| 206-3936-2:ND_| Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver ..... 2933.00/1,000 SN74ABTH16823DGCR| 296-4129-2-ND | Tri-St. 48-Bit Bus Interface Flp- lop 6500.00/2,000 
SN74ABT18245ADGGR | 296-3937-1-ND_ | Scan Test Device with 18-Bit SN74ABTH16823DLR_ | 296-4130-1-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Hip-Hop ...56-SSOP 5.24 4.20 3.54 
Bus Transceiver... 9.16 825 7.32 SN74ABTH16823DLR_| 296-4130-2-ND | Tri-State 18-Bit Bus-Interface Hip-Aop ...56-SSOP 3275.00/1,000 
SN74ABT18245ADGGR | 296-3937-2-ND eu 15586 002 G00) SN74ABTH32318PN _ | 296-1447-5-ND | 18-Bit Tri-Port Univ Bus Exchange. 14.58 13.13. 11.64 
BITE TSCAVET 2 poet) SN74ABTH32501PZ | 296-1448-5-ND | 36-Bit Bus Transceiver ....... 16.50 15.40 14.30 
SN74ABT18245ADL | 296-3938-5-ND | Scen Test Device with 18-Bit SN74ABTH62245DGGR| 296-1050-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 203 1.62 1.22 
Bus Transceiver... soso esses EHIG) GES) E82 SN74ABTHI62245DGGR| 296-1050-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2106.00/2,000 
SN74ABT18245ADLR | 296-3938-1-ND_| Scan Test Device with 18-Bit SN74ABTH162245DGVR| 296-4121-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 203 162 1.22 
Bus Transceiver .....0...0eeceeeeeeees 9.20 828 7.35 SN74ABTH162245DGVR| 296-4121-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2106.00/2,000 
SN74ABT18245ADLR | 296-3938-2-ND eee CTT OGH SN74ABTH162245DL_ | 296-1445-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 203 162 1.22 
eles Sane SN74ABTH162260DLR | 296-1051-1-ND | 12-24-Bit Mux D-Type Latch ee 5.04 4.04 3.41 
SN74ABT18502PM | 296-3939-ND ne ewe ea-Tore [RMComescn ter SN74ABTH162260DLR | 296-1051-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Mux. D-Type Latch. ...56-SSOP 3150.00/1,000 
SCOT sise tay snannethcainess a : : : SN74ABTH182502APM | 296-4131-ND | Scan Test Device with 18-Bit 
SN74ABT18504PM | 296-3940-ND Sean Test Device wih 20 et ea-Tore [MCoMeeainitcy Universal Bus Transceiver .........--.0.+ 64-TOFP 12.66 11.40 10.11 
BS TLEISOA VET wns ao shisdadsssagaine Z : : 2 SN74ABTH182504APM | 296-4132-ND | Scan Test Device with 20-Bit 
SN74ABTIBG40DGCR (20G costat ND) paseo ek we Oo AG 2s Universal Bus Transceiver .........ccse- 64-TORP 1266 11.40 10.11 
alee : : , SN74ABTH182646APM | 296-4133-ND | Scan Test Device with 18-Bit 
SNTARBTI BEADS auicicagg| Scr! 1c Denice wl Speers Transoeiver/REgister ........c.ccccceecees 64-TORP 13.74 1238 10.98 
eave : ates SN74ABTH18502APM | 296-4134-ND _ | Scan Test Device with 18-Bit 
SN74ABT18640DL —_| 296-3942-5-ND | Scan Test Device with 18-Bit Inv. Oe AGH 2S Universal Bus Transceiver ..........+0+++ 64-TOFP 12.66 11.40 10.11 
Bus Transceiver . . . .! = = = 
snvaserisessp _|b96-3043:ND_| Soon Test Dexvioa wi SN74ABTH18504APM_ | 296-4135-ND res Dates atti outer Eee 
Bus Transceiver/Register .........0...0- 64-TOFP 15.24 13.73 12.17 envaaemiigescapm |'206-4196.ND een te Rae ancaeagseed : 4 : 
‘ i : est Device with 18-Bit 
SN74ABT18652PM | 296-3944-ND _| Scan Test Device with 18-Bit “Transoeiver/egister 6ATOP 1374 1298 10.98 
Bus Transoeiver/Ragister ........-.-+++++ 64-TOFP 15.24 13.73 12.17 envaaemigesoap |loc6-41a7.ND | Scan test Daicowihieht : ' : 
SN74ABT162244DGGR | 296-9752-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .. 203° 1.62 1.22 ‘Transceiver/Ragister ........-cesscesesees 64TOP 13.74 12.38 10.98 
SN74ABT162244DGGR | 296-9752-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 2106.00/2,000 > 
SN74ABT162244DGVR | 296-3881-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 203 1.62 1.22 ABTR Family 
SN74ABT162244DGVR | 296-3881-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .. 2106.00/2,000 SN74ABTR2245DBR | 296-4148-1-ND | Tri-State Octal Transceiver/Line! 
SN74ABT162244DL _| 296-1021-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 203 1.62 1.22 Memory Driver ......cccccecseeseeees 20-SSCP 105 88 70 
SN74ABT162244DLR_ | 296-1021-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2.03 1.62 1.22 SN74ABTR2245DBR | 296-4148-2-ND | Tri-State Octal Transceiver/Line! 
SN74ABT162244DLR_ | 296-1021-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1053.00/1,000 Memory Driver ...... ees aeeeeeseeeeaaes 20-SSOP 932.00/2,000 
SN74ABT162245DGGR | 296-9753-1-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver. 2.03 1.62 1.22 SN74ABTR2245DW | 296-4149-5-ND | Tri-State Octal Transceiver/Line’ 
SN74ABT162245DGGR | 296-9753-2-ND | Tri-State 16-Bit Transceiver. 2106.00/2,000 Memory Driver .. 1.05 88.70 
SN74ABT162245DL__| 296-9754-5-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver 2.03 1.62 1.22 
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Teale Digi-Key Price Eachx ile Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
SN74ABTR2245PWR | 296-4150-1-ND | Tri-State Octal Transceiver/Line’ SN74AQD8PWR 296-4292-1-ND | Quad 2-Input AND Gate... 56 42 ~—«2 
Memory Driver .....2:.ccccscscsesesees 20-TSSCP 135 113 90 SN74AQD8PWR 296-4292-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. . 372.00/2,000 
SN74ABTR2245PWR_ | 296-4150-2-ND | Tri-State Octal Transceiver/Line! SN74AC10DBR 296-4293-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate 56 42 «32 
Memory Driver 1198,00/2,000 SN74AC10DBR 296-4293-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 372.00/2,000 
AC Family SN74AC10D 296-4294-5-ND_| Triple 3-Input NAND Gate. 56 42 32 
e 7 q SN74ACIODR 296-4294-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 56 42) 
74AC11032D 4156-5-ND | Quad 2-Input OR Gat 16 105 88 70 
74ACI bor Pee ois Gal ater OR Gate ESP 1 oe S 70 SN74ACIODA 296-4294-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 459.00/2,500 
74AC11032DBR 296-4157-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 16-SSOP 982.00/2,000 SNTAACIORWet 296-4295-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate. eS 62 82 
PAACIIOGON 296-4188-5-ND | Quad 2-Input OR Gate Sas) Gk SN74AC10PWR 296-4295-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 372.00/2,000 
: ; : ; SN74AC11DBR 296-4296-1-ND_| Triple 3-Input AND Gat 42 
74AC11074D 296-4159-5-ND | Dual D-Type Rip-Fop... 114. 95 76 
= a : SN74ACITDBR 296-4296-2-ND | Triple 3-Input AND Gat 372.00/2,000 
A eeapwia ee? |e etiaee TR Ro ae SN74ACI1D 296-4297-5-ND | Triple 3-Input AND Gate . 56 42 32 
eels et Type Hip Hop. 002,000) SN74ACI1DR 296-4297-1-ND | Triple 3-Input AND Gate 56.4232 
74AC11138N 296-4162-5-ND | 3-8 Decoder/Demultiplexer 135 143 90 SNVaACIIOR Bese INGA role 3 Inout AND Geta. areca 
74AC11138PWR 296-4163-1-ND | 3-8 Decoder/Demultiplexer .. 135 143 90 SNPAACHPAA POEM tities nat AND Gs, ma we ee 
74AC11138PWR 296-4163-2-ND | 3-8 Decoder/Demultiplexer 1198.00/2,000 ripe snp e. : : : 
74AC11240DBR 296-4167-1-ND | Octal Buffer/Line Driver . 170 1:36 1.02 awa Peet ee ne sino AND Cae jg Nz, 
74ACI1240DBR 296-4167-2-ND | Octal Butfer/Line Driver . 1768.00/2,000 SNV4ACIADER BONEN box Sclunitt Tovar Invert GTI 
74AC11244DBR 296-4168-1-ND | Octal Butfer/Line Driver . 1.70 1.36 1.02 SNV4ACIAD eM tex Sen eee inn ae. gS a ae 
74AC11244DBR 296-4168-2-ND | Octal Buffer/Line Driver . 1768.00/2,000 SNV4ACIADR OOH tex Sciunitt-Tricver Inverts ey oS 
74ACI1244DW 296-4169-5-ND | Octal Butfer/Line Driver. 1.70 1.36 1.02 AAGLADR AGRA Hx Sa Thee a; ie 2 TD 
74ACI1244PWR 296-1000-1-ND | Cctal Buffer/Line Driver. 170 136 1.02 ania eh | Rap tan call tlle away 
5 ‘ - imitt-Trigger Inverter . 56 42 32 
74AC11244PWR 296-1000-2-ND | Cctal Butfer/Line Driver. 1768.00/2,000 SNTAACIAPWR Bowe OM RGM Hex Sctrnitt-Ttiecer Inverter = © 
LACAN Peg eg “od Bus Transceiver. Yes eS Ay SN74ACI4PWR 206 4302-2.ND | Hex Schmitt Trigger Inverter " 372.00/2,000 
T4AC16244DL 296-4173-5-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 240 1.92 1.44 SNvaNC3oD 96. 1059-5-ND | Quad 2-Input OR Cate : a O° oe 
74AC16245DL 296-4174-5-ND | 16-Bit Bus Transceiver... 240 1.92 1.44 : - - 
CD74AQ00E 296-4214-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate... 56 4232 Abeer Eo eas ae ae ae ao Mea an 
D74A000M 296-4215-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 56 4232 SN74ACRODER 296-4317-1-ND | Quad 2-Input OR Gate Bye eS 
CD74A000M96 296-4215-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate BS ee SN74AC32DBR 296-4317-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. ” 372.00/2,000 
CD74ACD0M96 296-4215-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. 455.00/2,500 SN74ACBON 296-4318-5-ND | Quad 2-In : ron 
; 3 put OR Gate. 56 42 32 
a ae 8 ee | SracaNn zea lto [aaiteu reas oe 2 
: a Hee) SN74AC32PWR 296-4319-2-ND | Quad 2-Input OR Gate . ; 372.00/2,000 
CD74A004E 296-4217-5-ND | Hex Inverter . S42 Be " F 
SN74AC74D 296-1063-5-ND | Dual D-Type Rip-Rop with Clear/Preset ... 56 42 «32 
apni. aie Hh eis 56 ree ie ax SN74AC74DR 296-1063-1-ND | Dual D-Type Fiip-Rop with Cear/Preset ... 56 42 «32 
# A 00/2; SN74AC74DR 296-1063-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with ear/Preset ... 455.00/2,500 
COANE OSE IEG) Hex Inrverter SoMa IZ E82 SN74AC74DBR 296-4341-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Glear/Preset... 56 42 
CD74A00SM 296-4220-S-ND | Hex Inverter .. G5 42 8b SN74AC74DBR 296-4341-2-ND | Dual D-Type Flip-Flop with Cear/Preset. 372.00/2,000 
CD74A008M 296-1377-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. 56 4282 SN74AC74N 296-4342-5-ND | Dual D-Type Rip-Rop with Clear/Preset . 56 42 «32 
CD74AC10M 296-4222-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate . 36 4282 SN74AC74PWR 296-1064-1-ND | Dual D-Type Rip-Rop w/Clear/Preset. 56 42 «32 
CD74AC10M96 296-4222-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate . 564282 SN74AC74PWR 296-1064-2-ND_| Dual D-Type Rip-Rop w/Cear/Preset.. 372.00/2,000 
CD74AC10M96 296-4222-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate . 455.00/2,500 SNTAACEED 396-4343-5-ND | Guad 2-Input EX-OR Gate s os 
CD74AC14M 296-1981-5-ND | Hex Inverter Schmitt Trigger 56 42 (32 SN74AC86DBR 296-4344-1-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate 56 42 «32 
CD74AC14IM96 296-1981-1-ND | Hex Inverter Schmitt Trigger 56 42 32 SN74ACB6DBR 296-4344-2-ND | Quad 2-Input EX-CR Cate 372.00/2,000 
CD74AC14IMIg96 296-1981-2-ND | Hex Inverter Schmitt Trigger 455.00/2,500 SN74ACREN 296-4345-5-ND | Quad 2-Input EX-CR Gate 56. 42. «32 
eae pee ae phe ire a a os = SN74AC86PWR 296-4346-1-ND_| Quad 2-Input EX-OR Gate... 56 42 82 
: a neu en : : : SN74ACB6PWR 296-4346-2-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate........ 372.00/2,000 
Ceti oheg Pores eer pier ef oe. . 56 sean an SN74AC240DBR 296-4303-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 92 69 52 
i a .00/2, SN74AC240DBR 296-4303-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 612.00/2,000 
CD74AC74M 296-4249-5-ND | Dual D-Type Hip-Hop with Set/Reset 560 A282 SN74AC240DW 296-4304-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver .. 92 69 52 
CD74AC109M96 296-4221-1-ND | Dual JK Rip-Aop with Set/Reset.... 80 =60 AS SN74AC240N 296-4305-5-ND_| Tri-State Octal Butfer/Line Driver ... 92 69 52 
OO7AACI09M96 2003822172, NDI! Dud JK Rip-Aop with Se/Rese... SoU 002 200) SN74AC240PWR 296-4306-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 92 69 52 
CD74AC112E 296-4223-5-ND | Dual JK Rip-Fop with Set/ Reset... 80 6045 SN74AC240PWR 296-4306-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 612.00/2,000 
pala ae ea ein Mii abet - oe 2 SN74AC241DBR 296-4307-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver .. 92 69 52 
: -8 Line Decoder/Demultiplexer : : : SN74AC241 DBR 296-4307-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver ... 612.00/2,000 
pala ae eae yl ie nausea melted ve a oo 2 SN74AC241DW 296-1056-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 92 69 52 
neve laild 4 Line Decoder/Dernultiplexer ... : : : SN74AC241DWR 296-1056-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 92 69 52 
CD74AC139M96 296-4227-2-ND | 2-4 Line Decoder/Demultiplexer 650.00/2,500 SN74AC241DWR 296-1056-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver ... 612.00/2,000 
CD74AC151M96 296-4228-1-ND | 8-Input Multiplexer... 92. 69 52 SN74AC241N 296-4308-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver .. 92 69 52 
CD74AC151M96 296-4228-2-ND | 8-Input Multiplexer .... 747.50/2,500 SN74AC241PWR 296-4309-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 92 69 52 
CD74AC153M96 296-4229-1-ND | Dual 4-Input Multiplexer 92 69 (52 SN74AC241PWR 296-4309-2-ND_| Tri-State Octal Butfer/Line Driver 612.00/2,000 
COACISIMSS eveatcee aes, Qual 4-Input Multiplexer. ZOO SN74AC@244DBR 296-4310-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver ... 92 69 52 
one td eee er aan tinal a BS oe SN74AC244DBR 296-4310-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver .. 612.00/2,000 
-4231-5- -Input Multiplexer .. : : : SN74AC244DWR 296-1057-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 92 69 52 
CD74AC161M 296-4232-5-ND_| 4-Bit Synchronous Binary Counter 84 70 56 SN74AC244DWR 296-1057-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 612.00/2,000 
CD74AC163E 296-4233-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter 84.70 56 SN74AC244N 296-4311-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 92. 69 62 
CO74AC163M96 296-4234-1-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter eae SN74AC244NSR 296-4312-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... i 9374 
CD74AC163M96 296-4234-2-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter . . 910.00/2,500 SN74AC244NSR 296-4312-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 984.00/2,000 
CO74AC164E 296-4235-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register. 140 1.12  .84 SN74AC244PWR 296-4313-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 92 69 52 
CD74AC174E 296-4236-5-ND | Hex D-Type iip-Fop with Reset 92 69 52 SN74AC244PWR 296-4313-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 612.00/2,000 
CD74AC238M96 296-4239-1-ND_| 3-8 Line Decoder/Demux.. 1.20 1.00 80 SN74AC245DBR 296-4314-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .... 92 69 ~=—52 
COPAAC2SEM96 296-4239-2-ND _| 3-8 Line Decoder/Demux.- 1300.00/2,500 SN74AC245DBR 296-4314-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 612.00/2,000 
0D74AC240M 296-4240-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 7 63 50 SN74AC245DW 296-1058-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 92 69 52 
CD74AC253M 296-4242-5-ND | Tri-State Dual 4-Input Mux .. 88 66 50 SN74AC245DWR 296-1058-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 92 69 52 
CD74AC257M 296-4243-5-ND | Tri-State Quad 2-Input Mux . 88 66 50 SN74AC245DWR 296-1058-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . . 612.00/2,000 
CD74AC273E 296-1378-5-ND | Octal D-Type Rip-Fop with Reset . a 88 66 50 SN74AC245N 296-4315-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver... 92 69 52 
CD74AC280E 296-4245-5-ND_| 9-Bit Oud/Even Parity-Generator/Checker ..... 88 66 50 SNT4ACR45PWR 296-4316-1-ND | TriSt. Octal Bus Transceiver . ‘92. 69.52 
CD74AC280M96 296-4246-1-ND | 9-Bit Odd/Even Parity-Generator/Ohecker... 88 «66 «50 SN74AC245PWR 296-4316-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver .... 612.00/2,000 
CD74AC280M96 296-4246-2-ND | 9-Bit Odd/Even Parity-Generator/Ohecker . 715.00/2,500 SN74AC373DBR 296-4320-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ...20-SSOP 92.6952 
CD74AC374M 296-9411-5-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Hop .. 75 63 50 SN74AC373DBR 296-4320-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ...20-SSOP 612.00/2,000 
CD74AC534M96 296-4247-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-op 8773) 58 SN74AC373DWR 296-4321-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch....20-SOC «92,6952 
CD74AC534M96 296-4247-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Rip-Rop 772.00/2,000 SN74AC373DWR 296-4321-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch . 612.00/2,000 
CO74AC541E 296-4248-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 102 85 68 SN74AC373NSR 296-4322-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch.....20-SOP 111 93 74 
CD74AC573E 296-1379-5-ND | Cotal Transparent Latch 81 684 SN74AC373NSR 296-4322-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. ....20-SOP 984,00/2,000 
SN74AQD0D 296-1052-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 56 42 «82 SN74AC373PWR 296-4323-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transp. Latch. oS 6 
SN74ACD0DR 296-1052-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 56 4282 SN74AC373PWR 296-4323-2-ND_| Tri-St. Octal D-Type Transp. Latch. 612.00/2,000 
SN74AQQ0DR 296-1052-2-ND_| Quad 2-Input NAND Gate .. 455.00/2,500 SN74AC374DBR 296-4324-1-ND | Tri-State Octal D-Type Riip-Rop.... 92 69 52 
‘SN74AQOON 296-4287-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate... 56 4232 SN74AC374DBR 296-4324-2-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Fop. 612.00/2,000 
SN74AQD0PWR 296-4288-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 56 42 32 SN74AC374DW 296-1060-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 92 69 52 
SN74AQD0PWR 296-4288-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 372.00/2,000 SN74AC374DWR 296-1060-1-ND | Tri-State Octal D-Type Riip-Flop. 92 69 52 
SN74A0D4D 296-1053-5-ND | Hex Inverter... 56 42 «32 SN74AC374DWR 296-1060-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. . 612.00/2,000 
SN74A004DR 296-1053-1-ND_| Hex Inverter... 56 42 82 SN74AC374PWR 296-4325-1-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Fop ... 2 CoS 
SN74AQD4DR 296-1053-2-ND | Hex Inverter 455.00/2,500 SN74AC374PWR 296-4325-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .. 612.00/2,000 
SN74AQD4DBR 296-4289-1-ND | Hex Inverter 56 42 32 SN74AC533DBR 296-4326-1-ND | Tri-St. Cctal D-Type Transparent Laich...20-SSOP 1.05 88 70 
SN74AQD4DBR 296-4289-2-ND | Hex Inverter 372.00/2,000 SN74AC533DBR 296-4326-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ...20-SSOP 932.00/2,000 
SN74AQD4N 296-4290-5-ND | Hex Inverter 56 42 «32 SN74AC533DW 296-4327-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch....20-SOIC 1.05 88.70 
SN74A004PWR 296-1054-1-ND_| Hex Inverter 56.4282 SN74AC533PWR 296-4328-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transp. Latch. 105. «88 70 
‘SN74AQD4PWR 296-1054-2-ND | Hex Inverter.. 372.00/2,000 SN74AC533PWR 296-4328-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transp. Latch. 982.00/2,000 
SN74AQ08DBR 296-4291-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. 56 42 «32 SN74AC534DBR 296-4329-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Flop. 1.05 88 .70 
SN74AQ08DBR 296-4291-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . 372.00/2,000 SN74AC534DBR 296-4329-2-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Flop. ¥ 932.00/2,000 
SN74A008DR 296-1055-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. 56 42 32 SN74AC534DW 296-4330-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Rop............ 1.05 88 70 
SN74A008DR 296-1055-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. 455.00/2,500 (Continued) 
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TL Digi-Key Price Each TA Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. u 25 100 
SN74AC534N 296-4331-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .... 105 88 70 CD74ACTOSM 296-4252-5-ND | Hex Inverter with Qpen Drain. 56 A238 
SN74AC534PWR 296-4332-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Flop 105 88 70 CD74ACTO8M 296-4253-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. .... 56 4232 
SN74A0534PWR 296-4332-2-ND | Tri-State Octal D-Type Hip-Fop ......... 932.00/2,000 CD74ACT14M 296-1380-5-ND | Hex-Schmitt Trigger Inverter . Ba el ee 
SN74AC563DBR 296-4333-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ... 1.05 88  .70 CD74ACT20E 296-4266-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 56 42 32 
SN74AC563DBR 296-4333-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ... 932.00/2,000 CD74ACT20M 296-4267-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 56 42 32 
SN74AC563DW 296-4334-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 105 88 70 CD74ACT32M 296-4278-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 56. 42. 32 
SN74AC563PWR 296-4335-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transp. Latch... 105 88 70 CO74ACT74M 296-4285-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop wit 56 4232 
SN74AC563PWR 296-4335-2-ND  Tri-St. Ootal D-Type Transp. Latch....... 932.00/2,000 CO74ACTB6E 296-4286-5-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate 5642S] 
eG Soca ctl peg gem We Ste Octal D Type Hip Fop... es OD74ACT109M 296-4254-5-ND | Dual JK ip-Flop with Set/Reset. 84 6348 
SN74AQ573D8R 296-4937-1-ND) | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 22 6) Be CD74ACT138M 296-4255-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 80.60 45 
SN74AC573DBR 296-4337-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ... 612.00/2,000 CD74ACTI39E 6-4256-5-ND | Dual 2-4 Li m a ; ; : 
SN74AC573DW 296-1061-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch... 92 69 52 CDV4AGT 30M poets Basie portridtlaas a a 2 
SN74AC573DWR 296-1061-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch .... 92 69 52 CDTAAGTIBSE NIT Dc 4 Ircat Mull ms 5S 6 #8 
SN74AC573DWR 296-1061-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch... 612.00/2,000 Sele ca : ; ; 
SN74AC573PWR 296-4338-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Laich....20-TSSCP 926952 COTAPCT ISOM ogee Lud 4 Input Multiplexer. £3 3 go 
CD74ACT157E 296-4260-5-ND_| Quad 2-Input Multiplexer .... 88 66 «50 
SN74AC573PWR 296-4338-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch 612.00/2,000 : 
SN74AC574DBR 296-4339-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Flop 92 69 52 eoeaacr ; a ie Bete riee an aia Mie a eo = 2 
’4AC574DBR 296-4339-2-ND | Tri- i . oa i NPUL iu tpexer : : 
Aah ee noe Dee Ap ae, [neces OD74ACTI58M96 | 296-4262-2-ND | Quad 2-Input Multiplexer... 715,00/2,500 
SN74AC574DWR 296-1062-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 92 69 52 OD74ACT161M 296-4263-5-ND 4Bit Synchronous Binary Counter . 78 Asay Re 
SN74AC574DWR 296-1062-2-ND | Tri-State Cotal D-Type Flip-Flop. 612,002,000 OD74ACT163M 296-4264-5-ND_| 4-Bit Synchronous Binary Counter ......... 78 65.62 
SN74AC574PWR 296-4340-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Rop 92 #469 (CSD CD74ACTI64E 296-4265-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Qut Shift Register... 78 65 52 
SN74A0574PWR 296-4340-2-ND | Tri-State Octal D-Type Hip-Hop 612.00/2,000 OD74ACT164M 296-1381-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register... 14-SOP 78 Asay ne 
ACT Family CD74ACT241M96 296-4268-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver ... 75 63 50 
CD74ACT241M96 296-4268-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 666.00/2,000 
Event : AOE coat eats air eae a 1 2 i CO74ACT244E 296-4269-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 75 63 50 
J4ACTI1030DR 296-4180-1-ND | Input SOND Gisk ‘ch Ga CD74ACT244M 296-4270-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 75 63 50 
JA4ACTI10300R 296-4180-2-ND | 8-Input NAND Gate 1202.50/2,500 CD74ACT245M 296-4271-5-ND | Tri-State Octal Bus Non-Inverting Xo 75 63 50 
74ACTI1074DBR __| 296-4184-1-ND_| Dual D-Type Flip-Flop... 114.5 76 pales peeg aeeeg og) Cctal D-Type Fip-Hlop with Reset . el ed ed 
T4ACTH1074DBR | 296-4184-2:ND | Dual D-Type Flip-Flop 7010.00/2,000 beclonelee Soe oitite ae Pe eile Sted £3 So 
74ACT11139D 296-4185-5-ND | 2-4 Decoder/Demux . 135 1413 90 al D-Type FlipFlop wath eset _E ECO MEO) 
74ACT11139PWR 296-4186-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demux . 135 113 90 CD74ACT273SM96 | 296-4274-2-ND | Octal D-Type Flip-Rlop with Reset. . 586.00/2,000 
74ACT11139PWR 296-4186-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demux.. 1198.00/2,000 CD74ACT283E 296-4275-5-ND | 4-Bit Binary Fill Adder with Fast-Carry. 1.25 100 .75 
74ACT11240DW 296-4187-5-ND_| Octal Butfer/Line Driver. 1.70 1.36 1.02 CO74ACT297M 296-4276-5-ND | Digital Phase-Locked Loop 163 1.30.98 
7AACTI1240NT 296-4188-5:ND | Octal Buffer/Line Driver. 1701.36 1.02 CD74ACT299M 296-4277-5-ND | 8-In Universal Shift/Storage Register. 1.75 140 1.05 
74ACT11244DBR 296-4189-1-ND | Octal Buffer/Line Driver ... 1.70 1.36 1.02 CD74ACT374E 296-4279-5-ND | Tri-State Octal D-Type Rlip-Rop ... 75 63-50 
74ACT11244DBR 296-4189-2-ND | Octal Butfer/Line Driver . 1768.00/2,000 CD74ACTS41E 296-1382-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 81.6854 
74ACT11244DW 296-1001-5-ND | Octal Butfer/Line Driver. 1.70 136 1.02 CD74ACT541M 296-4280-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 81 68 54 
74ACT11244DWR 296-1001-1-ND | Octal Butfer/Line Driver. 1.75 1.40 1.05 CD74ACT573M 296-4282-5-ND | Tri-State Octal Transparent Latch. .. 81 «468 54 
74ACT11244DWR 296-1001-2-ND | Octal Buffer/Line Driver . 1820.00/2,000 OD74ACT623M96 296-4283-1-ND | Tri-State Octal-Bus Non-Inverting Xcvr. .... 163 130 98 
74ACT11244NT 296-4190-5-ND | Octal Buffer/Line Driver. 1.63 130 98 CD74ACT623M96 296-4283-2-ND_| Tri-State Octal-Bus Non-Inverting Xevr. .... 1690.00/2,000 
74ACT11244PWR 296-1002-1-ND | Octal Buffer/Line Driver . 1.70 1.36 1.02 CD74ACT652M 296-4284-5-ND | Tri-State Octal-Bus Transceiver/Register 3.78 3.03 236 
74ACT11244PWR 296-1002-2-ND | Octal Butfer/Line Driver. 1768.00/2,000 SN74ACTOOD 296-1452-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 56 A232 
74ACT11245DBR 296-4191-1-ND | Octal Bus Transceiver 1.83 1.46 1.10 SN74ACTOODBR 296-4347-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 56 Ly Gp 
74ACT11245DBR 296-4191-2-ND | Octal Bus Transceiver 1898.00/2,000 SN74ACTOODBR 296-4347-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 372.00/2,000 
74ACT11245DW 296-4192-5-ND | Octal Bus Transceiver 183 146 1.10 SN74ACTOON 296-4348-5-ND_| Quad 2-Input NAND Gate... 56 42 32 
74ACT11245NT 296-4193-5-ND | Octal Bus Transoeiver .. 183 146 1.10 SN74ACTOOPWR 296-4349-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate... 56 42.32 
74ACT11245PWR 296-1003-1-ND | Octal Bus Transceiver. 1.83 146 1.10 SN74ACTOOPWR 296-4349-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 372.00/2,000 
74ACT11245PWR 296-1003-2-ND | Octal Bus Transceiver. 1898.00/2,000 SN74ACTOAD 296-1065-5-ND | 
74ACT11257DBR 296-4194-1-ND | Quad 2-1 Multiplexer. 135 143 90 SN74ACTOADR 296-1065-1-ND 56 42 «32 
74ACT11257DBR 296-4194-2-ND | Quad 2-1 Multiplexer. 1198.00/2,000 SN74ACTOADR 296-1065-2-ND 455,00/2,500 
TEC OWR |g tee REIN] Gel Mutplocs ee A ee SN74ACTO4DBR 296-4350-1-ND Be 42D 
reel = EM May le ee SN74ACTO4DBR 296-4350-2-ND 372.00/2,000 
74ACT11257DWR 296-4195-2-ND | Quad 2-1 Multiplexer 1250.00/2,000 SNT4AGTOAN SSRN Bo ve BS 
74ACT11286D 296-4196-5-ND | 9-Bit Parity Generator/Checker . 141 148 «94 SN74ACTOAPWR 296-4350-1-ND 5642S 
74ACT11286DR 296-4196-1-ND | 9-Bit Parity Generator/Checker . 147 123 98 SNTAACTOAPWR EN bax inverter “* FDURDTND 
74ACT11286DR 296-4196-2-ND | 9-Bit Parity Generator/Checker . 1592.50/2,500 oo 
74ACT11373DBR 296-4197-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 1.70 1.36 1.02 SN74ACTO8D 296-1066-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. . 56 4232 
74ACT11373DBR 296-4197-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ...24-SSOP 1768.00/2,000 SN74ACTO8DR 296-1066-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 56 4282 
74ACT11373DW 296-4198-5-ND | Tri-St. Cotal D-Type Transparent Latch 170 1.36 1.02 pt Gapeiend, eg OS Og) Cuad 2-Input AND Cate. . SESUUEEED 
74ACT11374DW 296-4199-5-ND | Tri-State Octal D- Type Rlip-lop 1.70 1.36 1.02 SN74ACTOBDBA 296-4353-1-ND | Quad 2-Input AND Gate... 5 oe se 
T4ACTI1543DWR | 296-4200-1-ND | Tri-State Octal Latched Transceiver 398 319 248 SN74ACTOBDER 296-4353-2-ND_| Quad 2-Input AND Gate 372.00/2,000 
74ACT11543DWR 296-4200-2-ND | Tri-State Octal Latched Transceiver... 2257.00/1,000 SN74ACTO8N 296-4354-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. . 56 4232 
74ACT11652DWR 296-4201-1-ND | Tri-St. Octal Register Bus Transceiver . 5.04 4.04 3.41 SN74ACTO8PWR 296-4355-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. . 56 42 32 
74ACT11652DWR 296-4201-2-ND | Tri-St. Octal Register Bus Transceiver . 3150.00/1,000 SN74ACTO8PWR 296-4355-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 372.00/2,000 
74ACT16240DL 296-4202-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 240 192 1.44 SN74ACT10D 296-4359-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 560 42032 
74ACT16244DGGR 296-1004-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver ... 240 192 1.44 SN74ACT10DR 296-4360-1-ND _| Triple 3-Input NAND Gate... . 56 4232 
74ACT16244DGGR | 296-1004-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver 2496.00/2,000 SN74ACTIODR 296-4360-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate... 455.00/2,500 
74ACT16244DL 296-1005-5-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Line Driver 240 1.92 1.44 SN74ACT10DBR 296-4358-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate Be we 32 
74ACT16244DLR 296-1005-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver 240 1.92 1.44 SN74ACT10DBR 296-4358-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate... 372.00/2,000 
74ACT16244DLR 296-1005-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver 1248.00/1,000 SN74ACT10PWR 296-4361-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate... a 3 
T7A4ACTI6245DGGR —_| 296-4203-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 240 1.92 1.44 SN74ACT1OPWR 296-4361-2-ND_| Triple 3-Input NAND Gate. 372.00/2,000 
74ACT16245DGGR 296-4203-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus ‘Transceiver 2496.00/2,000 SN74ACT11D 296-1455-5-ND | Triple 3-Input AND Gate . 56 von ke 
74ACT16245DL 296-1006-5-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Line Driver 240 1.92 1.44 SN74ACTI1DBR 296-4362-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate. . 5642S] 
74ACT16245DLR 296-1006-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver ... 240 1.92 1.44 SN74ACT11DBR 296-4362-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 372.00/2,000 
74ACT16245DLR 296-1006-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Line Driver ... 1248.00/1,000 SN74ACT11N 296-4363-5-ND_| Triple 3-Input NAND Gate. 56 why Bye 
74ACT16373DL 296-1007-5-ND Ti-S. 16-Bit D-Type Transparent Latch 240 1.92 1.44 SN74ACT11PWR 296-4364-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 56 Ley Ge 
RACED | ABWOTIAD |S TORO peTeeoet aon ESOP 240,182, 1 | asciipert [296405210 | Tiles ea WHO Ge e002 
: ype “ranspar' es SN74ACT14D 296-1068-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 56 42 «(32 
74ACT16374DL 296-1008-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop... 240 1.92 1.44 SN74ACTI4DR 296-1068-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 56423 
74ACT16374DLR 296-1008-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 240 1.92 1.44 SN74ACTI4DR 296-1068-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 455.00/2,500 
74ACT16374DLR 296-1008-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop. . 1248.00/1,000 SN74ACTI4DBR 296-4967-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. ee eA 
74ACT16543DL 296-1009-5-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver. 560 448 3.78 Soe Ne : ' = 
74ACT16543DLR 296-1009-1-ND_| Tri-State 16-Bit Registered Transceiver 560 448 3.78 SN/4ACTIADBR 296-4367-2:ND) | Hex Schmitt-Trigger Inverter... 372.00/2,000 
T4ACTI6543DLR 296-1009-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ... 3500.00/1,000 peau pgeaegtom| (ex Schitt-Trigger Inverter. Be 22 ee 
74ACTI6646DL 296-4205-5-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register.... 432 346 2.69 ACE pocgeeeeg gg (eX Schmitt-Trigger Inverter . Bj oe ee 
74ACT16646DLR 296-4205-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transoeiver/Register. 432 346 269 SANT SE eg eco |x Schmitt Trigger Inverter .... Sree (ony) 
74ACTI6646DLR 296-4205-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transoeiver/Register. 2448.00/1,000 SN74ACT32D 29671074:5:ND) | Quad 2-Input OR Gate gh 53 8 
74ACT16657DL 296-4207-5-ND_| Tri-State 16-Bit Transceiver : 8.50 6.80 5.74 SN74ACT32DR 296-1074-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 56 4232 
74ACT16823DL 296-4208-5-ND | Tri-State 18-Bit D-Type ip-Alop. . 520 416 351 SN74ACT32DR 296-1074-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 455.00/2,500 
74ACT16825DL 296-4209-5-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Line Driver 5.20 416 3.51 SN74ACT32DBR 296-4387-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 560 42) 32 
74ACT16825DLR 296-4209-1-ND J Tri-State 18-Bit Buffer/Line Driver 5.24 4.20 3.54 SN74ACT32DBR 296-4387-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 372.00/2,000 
74ACT16825DLR 296-4209-2-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Line Driver ... 3275.00/1,000 SN74ACT32N 296-4388-5-ND_| Quad 2-Input OR Gate. 56 42 32 
74ACT16841DL 296-4210-5-ND _| Tri-State 20-Bit D-Type Latch 520 416 351 SN74ACT32PWR 296-4389-1-ND | Quad 2-Input OR Gate . BB Ae 32 
74ACT16863DL 296-4212-5-ND | Tri-State 18-Bit Transceiver 5.20 416 3.51 SN74ACT32PWR 296-4389-2-ND | Quad 2-Input OR Gate . 372.00/2,000 
CD74ACTOOM 296-4250-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate... 56 4232 SN74ACT74D 296-1079-5-ND | Dual D-Type Rip-Fo 56 42 «32 
CD74ACTO2M 296-4251-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 56.422 SN74ACT74DR 296-1079-1-ND | Dual D-Type Rip-Rop. i 56 4232 
CD74ACTO4M 296-1983-5-ND | Hex Inverter .. 56 42 «32 SN74ACT74DR 296-1079-2-ND | Dual D-Type Rip-Rop........-....-sese00: 455.00/2,500 
CD74ACTO4M96 296-1983-1-ND_| Hex Inverter ... 56 42 32 (Continued) 
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Te Digi-Key Price Each Tr Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. u 25 100 
SN74ACT74DBR 296-4443-1-ND | Dual D-Type Flip-Flop... 56 422 ‘SN74ACT3622-15PQ | 296-4391-ND _ | 256x36x2 Synchronous 
SN74ACT74DBR 296-4443-2-ND | Dual D-Type Flip-Rop 372.00/2,000 Bi-Directional AFOMemory .........-.+ 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT74N 296-4444-5-ND | Dual D-Type Flip-Rop. 56 42 «32 SN74ACT3622-20PCB | 296-4392-ND _ | 256x36x2 Synchronous 
SN74ACT74PWR 296-4446-1-ND | Dual D-Type Flip-Rop. 56 42 32 Bi-Directional AFOMemory ..........-- 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT74PWR 296-4446-2-ND_| Dual D-Type Flip-Rop. 372.00/2,000 SN74ACT3622-20PQ | 296-4393-ND _| 256x36x2 Synchronous 
SN74ACT86D 296-1463-5-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate. . 56 42 32 Bi-Directional HFOMemory..........-. 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT86DBR 296-4502-1-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate. 56 42 32 ‘SN74ACT3622-30PCB | 296-4394-ND | 256x36x2 Synchronous 
SN74ACT86DBR 296-4502-2-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate. 372.00/2,000 Bi-Directional AFO Memory ..........-+ 15.35 14.33 13.30 
SN74ACTB6DR 296-9757-1-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate . 56 42 32 SN74ACT3622-30PQ | 296-4395-ND | 256x36x2 Synchronous 
SN74ACTB6DR 296-9757-2-ND_| Quad 2-Input EX-OR Gate .... 455.00/2,500 Bi-Directional AFO Memory .... 15.35 14.33 13.30 
SN74ACT86N 296-4503-5-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate . 56 42 32 SN74ACT3631-15PCB | 296-4396-ND 512x36 Gocked RFO Memory 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT86PWR 296-4504-1-ND | Quad 2-Input EX-OR Gat 56 42 32 SN74ACT3631-15PQ | 296-4397-ND | 512x36 Cocked AFO Memory 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT86PWR 296-4504-2-ND | Quad 2-Input EX-OR Gat 372.00/2,000 SN74ACT3631-20PCB | 296-4398-ND | 512x36 Cocked FIFO Memory 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT240DBR 296-4377-1-ND | Tri-State Cotal Butfer/Driver. 92 69 52 SN74ACT3631-20PQ_ | 296-4399-ND | 512x36 Clocked FFO Memory 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT240DBR 296-4377-2-ND _| Tri-State Octal Buffer/Driver... 612,00/2,000 SN74ACT3631-30PCB | 296-4400-ND | 512x36 Cocked FFO Memory 15.35 14.33 13.30 
SN74ACT240DWR 296-4378-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 2 69 52 SN74ACT3631-30PQ_| 296-4401-ND__| 512x36 Clocked AFOMemory .. 15.35 14.33 13.30 
SN74ACT240DWR 296-4378-2-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 612.00/2,000 SN74ACT3632-15PCB | 296-4402-ND | 512x36x2 Bi-Directional AFOMemory 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT240N 296-4379-5-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 92 69 52 SN74ACT3632-15PQ_ | 296-4403-ND | 512x36x2 Bi-Directional RFOMemory . 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT240PWR 296-4380-1-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 92 69 52 SN74ACT3632-20PCB | 296-4404-ND | 512x36x2 Bi-Directional HFOMemory 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT240PWR 296-4380-2-ND_| Tri-State Cotal Butfer/Driver .... 612.00/2,000 SN74ACT3632-20PQ. | 296-4405-ND | 512x36x2 Bi-Directional RFOMemory . 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT241 DBR 296-4381-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 92 69 52 SN74ACT3632-30PCB | 296-4406-ND 512x36x2 Bi-Directional RFO Memory... 15.35 14.33 13.30 
SN74ACT241DBR 296-4381-2-ND | Tri-State Cotal Buffer/Driver. 612.00/2,000 SN74ACT3632-30PQ | 296-4407-ND | 512x36x2 Bi-Directional AFOMemory.... 15.35 14.33 13.30 
SN74ACT241DW 296-4382-5-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 92 69 52 SN74ACT3641-15PCB | 296-4408-ND | 1K x 36 Cocked RFOMemaory ... 120-TOFP 22.28 20.79 19.31 
SN74ACT241N 296-4383-5-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 92 69 52 SN74ACT3641-15PQ | 296-4409-ND | 1K x 36 Gocked RFOMemory 22.28 20.79 19.31 
SN74ACT241 PWR 296-4384-1-ND_| Tri-State Cctal Buffer/Driver . 92 69 52 SN74ACT3641-20PCB | 296-4410-ND | 1K x 36 Cocked AFOMemory 21.78 20.33 18.88 
SN74ACT241PWR 296-4384-2-ND_| Tri-State Cotal Buffer/Driver . 612.00/2,000 SN74ACT3641-20PQ_| 296-4411-ND__| 1K x 36 Gocked RFOMemory.. 21.78 20.33 18.88 
SN74ACT244DBR 296-1069-1-ND | Tri-State Cotal Butfer/Driver. 92 69 52 ‘SN74ACT3641-30PCB | 296-4412-ND | 1Kx 36 Cocked RFO Memory... 21.78 20.33 18.88 
SN74ACT244DBR 296-1069-2-ND | Tri-State Cotal Butfer/Driver. 612.00/2,000 SN74ACT3641-30PQ. | 296-4413-ND | 1K x 36 Gocked RFOMemory.. 21.78 20.33 18.88 
SN74ACT244DW 296-1070-5-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 92 69 52 SN74ACT3651-15PCB | 296-4414-ND | 2K x 36 Synchronous AFOMemory . 30.69 28.65 26.60 
SN74ACT244DWR 296-1070-1-ND_| Tri-State Cotal Buffer/Driver . 92 69 52 SN74ACT3651-15PQ_ | 296-4415-ND | 2K x 36 Synchronous AFOMemory 30.69 28.65 26.60 
SN74ACT244DWR 296-1070-2-ND | Tri-State Cotal Buffer/Driver . 612,00/2,000 SN74ACT3651-20PCB | 296-4416-ND__| 2K x 36 Synchronous RFO Memory 24.75 23.10 21.45 
SN74ACT244N 296-4385-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 92 69 «52 SN74ACT3651-20PQ. |296-4417-ND | 2K x 36 Synchronous AFO Memory 24.75 23.10 21.45 
SN74ACT244PWR 296-1071-1-ND | Tri-State Cotal Buffer/Driver . 92 69 52 SN74ACT3651-30PCB | 296-4418-ND | 2K x 36 Synchronous AFOMemory . 22.28 20.79 19.31 
SN74ACT244PWR 296-1071-2-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 612.00/2,000 SN74ACT3651-30PQ | 296-4419-ND _| 2K x 36 Synchronous RFOMemory 22.28 20.79 19.31 
SN74ACT245DBR 296-4386-1-ND_| Tri-State Cotal Butfer/Driver. 92 69 52 SN74ACT7802-25FN | 296-4447-ND | 1K x 18 Strobed AFOMemory .. 10.56 9.51 8.44 
SN74ACT245DBR 296-4386-2-ND | Tri-State Cotal Buffer/Driver. 612.00/2,000 SN74ACT7802-25PN _| 296-4448-ND__| 1K x 18 Strobed AFOMemory .. 10.56 9.51 8.44 
SN74ACT245DW 296-1072-5-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 92 4.69 (62 ‘SN74ACT7803-15DL | 296-4449-5-ND | 512 x 18 Gocked AFOMemory . 13.19 11.88 10.54 
SN74ACT245DWR 296-1072-1-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . &2 G3) SN74ACT7803-20DL | 296-4450-5-ND | 512 x 18 Gocked AFOMemory . 792 634 5.35 
SN74ACT245DWR 296-1072-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 612.00/2,000 SN74ACT7803-25DL | 296-4451-5-ND | 512 x 18 Gocked HFO Memory . 7.92 634 535 
SN74ACT245N 296-1460-5-ND_| Tri-State Cctal Buffer/Driver . ROO 6S 2 SN74ACT7803-25DLR | 296-4451-1-ND | 512 x 18 Gocked AFOMemory . 792 634 5.35 
SN74ACT245PWR 296-1073-1-ND | Tri-State Cotal Buffer/Driver . 92 ~«469~—C(C SN74ACT7803-25DLR_| 296-4451-2-ND | 512 x 18 Gocked AFOMemory . 1287.00/250 
SN74ACT245PWR 296-1073-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .... 612.00/2,000 ‘SN74ACT7803-40DL | 296-4452-5-ND | 512 x 18 Gocked HFOMemory . 660 5.28 4.46 
SN74ACT373DBR 296-4420-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ... 92 69 52 SN74ACT7804-20DL__| 296-4453-5-ND | 512 x 18 Strobed HFOMemory . 792 634 5.35 
SN74ACT373DBR 296-4420-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ... 612.00/2,000 SN74ACT7804-40DLR | 296-4454-1-ND | 512 x 18 Strobed HFOMemory . 660 5.28 4.46 
SN74ACT373DW 296-4421-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 92 6952 SN74ACT7804-40DLR | 296-4454-2-ND | 512 x 18 Strobed HFOMemory . 1072.50/250 
SN74ACT373N 296-4422-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 92 ~«69~Cé«SD SN74ACT7805-15DL__| 296-4455-5-ND_| 256 x 18 Qocked AFOMemory . 792 6.34 5.35 
SN74ACT373PWR 296-1075-1-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch. 2° 69 52 SN74ACT7805-20DL_ | 296-4456-5-ND | 256 x 18 Cocked HFO Memory . 14.96 13.47 11.95 
SN74ACT373PWR 296-1075-2-ND | Tri-State Octal D-Type Transp. Latch. 612.00/2,000 SN74ACT7805-25DLR | 296-4457-1-ND | 256 x 18 Qocked HFO Memory . 792 634 5.35 
SN74ACT374DBR 296-1076-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Rop: 92° 69 52 SN74ACT7805-25DLR | 296-4457-2-ND | 256 x 18 Cocked HFO Memory . 1287.00/250 
SN74ACT374DBR 296-1076-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Fiip-Rlop 612.00/2,000 SN74ACT7805-40DL | 296-4458-5-ND | 256 x 18 Cocked HFO Memory . 5.94 4.76 4.01 
SN74ACT374DW 296-1077-5-ND | Tri-State Cotal D-Type Flip-Flop. 92 «69~—C(CSD SN74ACT7806-20DL__| 296-4459-5-ND_| 256 x 18 Strobed HFOMemory . 14.96 13.47 11.95 
SN74ACT374DWR 296-1077-1-ND | Tri-State Octal D-Type ip-Fop. 92 69 C52 SN74ACT7807-15FN | 296-4460-5-ND | 2K x 9 Cocked HFOMemory.... 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT374DWR 296-1077-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Hop. 612.00/2,000 SN74ACT7807-15PAG | 296-4461-ND | 2K x 9 Gocked HFO Memory. 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT374PWR 296-4423-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Hop . . 92 69 = 52 SN74ACT7807-20FN | 296-4462-5-ND | 2K x 9 Cocked RFOMemon 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT374PWR_ 296-4423-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Fip-Fop ......... 612.00/2,000 SN74ACT7807-20PAG | 296-4463-ND | 2K x 9 Gocked HFOMemory. 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT533DBR 296-4424-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 105. 88 70 SN74ACT7807-25FN | 296-4464-5-ND_| 2K x 9 Cocked HFOMemon 10.56 9.51 8.44 
SN74ACTS33DBR 296-4424-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ... 932.00/2,000 SN74ACT/807-25PAG | 296-4465-ND 2K x 9 Gocked AFO Memory. 1056 9.51 844 
SN74ACTS33DW 296-4425-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 1.05 88 70 SN74ACT7807-40FN | 296-4466-5-ND | 2K x 9 Cocked RFOMemon 11.55 10.40 9.22 
SN74ACTS33N 296-4426-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch. 1.05 88 .70 SN74ACT7807-40PAG | 296-4467-ND | 2Kx 9 Gocked HFOMemory. 11.55 10.40 9.22 
SN74ACTS33PWR 296-4427-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Transp. Latch 1.05 88 70 SN74ACT7808-20FN | 296-4468-5-ND | 2K x 9 Strobed HFOMemon 17.82 16.64 15.45 
SN74ACTS33PWR 296-4427-2-ND _| Tri-State Cotal D-Type Transp. Latch 932,002,000 SN74ACT7808-20PAG | 296-4469-ND _| 2K x 9 Strobed FFOMemory. 17.82 16.64 15.45 
SN74ACTS34DBR 296-4428-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop: 1.05 88 ~—.70 ‘SN74ACT7808-25FN | 296-4470-5-ND | 2Kx 9 Strobed AFOMemon 1056 9.51 844 
SN74ACTS34DBR 296-4428-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop: 932.00/2,000 SN74ACT7808-25PAG | 296-4471-ND | 2K x 9 Strobed HFO Memory. 1056 9.51 8.44 
SN74ACTS34DW 296-4429-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Hop. 1.05 88 .70 SN74ACT7808-30FN | 296-4472-5-ND | 2K x 9 Strobed HFOMemory.. 15.35 14.33 13.30 
SN74ACTS34DWR 296-4429-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Rip-Hop. 1.05 88 __—.70 SN74ACT7808-30PAG | 296-4473-ND | 2K x 9 Strobed HFO Memory. 15.35 14.33 13.30 
SN74ACTS34DWR 296-4429-2-ND | Tri-State Octal D-Type Hip-Hop. .. 932.00/2,000 SN74ACT7808-40FN | 296-4474-5-ND | 2K x 9 Strobed HFOMemon 11.55 10.40 9.22 
SN74ACTS34PWR 296-4430-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Rip-lop 105° 88.70 ‘SN74ACT7808-40PAG | 296-4475-ND | 2K x 9 Strobed FFO Memory. 11.55 10.40 9.22 
SN74ACTS34PWR 296-4430-2-ND | Tri-State Octal D-Type Rlip-Hop .. 932.00/2,000 SN74ACT7811-15FN | 296-4476-5-ND | 1K x 18 Cocked HFOMemory 1056 9.51 8.44 
SN74ACTS63DBR 296-4431-1-ND_| Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch 105° 88.70 SN74ACT7811-15PN | 296-4477-ND | 1K x 18 Gocked RFOMemory 10.56 9.51 8.44 
SN74ACTS63DBR 296-4431-2-ND_| Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ... 932.00/2,000 SN74ACT7811-18FN | 296-4478-5-ND | 1K x 18 Cocked AFOMemory 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT563DW 296-4432-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch... ICS Maia SSO) SN74ACT7811-18PN | 296-4479-ND__| 1K x 18 Gocked RFOMemory 17.82 16.64 15.45 
SN74ACT564DBR 296-4433-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop: 105° 88 70 ‘SN74ACT7811-20FN | 296-4480-5-ND | 1K x 18 Gocked AFOMemory 13.74 12.38 10.98 
SN74ACT564DBR 296-4433-2-ND_| Tri-State Cctal D-Type Hip-Hop 932.00/2,000 SN74ACT7811-20PN | 296-4481-ND | 1K x 18 Gocked RFOMemory 13.74 12.38 10.98 
SN74ACTS64DW 296-4434-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip- Hop. 1.05 88.70 SN74ACT7811-25FN | 296-4482-5-ND | 1K x 18 Cocked FO Memory 10.62 960 852 
SN74ACT564PWR 296-4435-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .. 1.05 _88_—-70 SN74ACT7811-25PN | 296-4483-ND | 1K x 18 Gocked RFOMemory 10.66 9.60 852 
poy aicetalll Beate ae mt 7 Fip-Rop oom ee 32 0072 0008 SN74ACT7813-15DL__| 296-4484-5-ND | 64 x 18 Gocked HFO Memory. 7.92 6.34 5.35 
os i-S. ype Transparent Latcl : ‘ : -ND | 64x 18 Gocked AFOMemon 792 634 5. 
SN74ACT573DBR 296-4436-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ...20-SSCP 612.00/2,000 oe eer eeena 64x18 Piece AFOMemory ee oe oe 
SN74ACTS73DW 296-4437-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ....20-SQIC 9269-52 SN74ACT7813-40DL | 296-4487-5-ND | 64 x 18 Cocked RFOMemary.... 660 5.28 4.46 
SN74ACTS73N 296-4438-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Transparent Latch 2 6952 SN74ACT7814-20DL | 296-4488-5-ND | 64 x 18 Strobed RFO Memory... 792 634 5.35 
ACB Pine oe ay ne Toe re . 92 Goer : ae SN74ACT7814-40DLR_| 296-4489-1-ND_| 64 x 18 Strobed HFO Memory. 15.00 12.00 10.13 
et restate: Yee TTensp: LAG eat SN74ACT7814-40DLR | 296-4489-2-ND | 64 x 18 Strobed HFOMemor 1072.50/250 
SN74ACTS74DBR 296-4440-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Rop ia OO ao SN74ACT7881-15FN | 296-4490-5-ND | 1Kx 18 Gocked AFOMemory 17.82 16.64 15.45 
SN74ACTS74DBR 296-4440-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Rop 612002000 SN74ACT7881-15PN | 296-4491-ND | 1K x 18 Clocked RFOMemory 17.82 16.64 15.45 
SN74ACTS74DW 296-4441-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Rlip-Rop. pe OU OS SN74ACT7881-20FN | 296-4492-5-ND | 1Kx 18 Cocked RFO Memory 1782 16.64 15.45 
SN74ACT574N 296-4442-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop: 92 69 52 SN74ACT7881-20PN | 296-4493-ND__| 1K x 18 Gocked RFO Memory 17.82 16.64 15.45 
SN74ACTS74PWR =| 296-1078-1-ND | Tri-State Octal D-Type Bip-Rop Oo pac SN74ACT7881-30FN | 296-4494-5-ND | 1Kx 18 Gocked AFOMemory 15.35 14.33 13.30 
SN74ACTS74PWR | 296-1078-2-ND | Tri-State Cctal D-Type Flip-Flop 612002000 SN74ACT7881-30PN | 296-4495-ND __ | 1K x 18 Clocked RFOMemory 15.35 14.33 13.30 
SN74ACT12B4DBR | 296-4365-1-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interface . USGS 22 SN74ACT7882-15FN | 296-4496-5-ND | 2K x 18 Cocked FO Memory 22.28 20.79 19.31 
SN74ACT1284DBR__| 296-4365-2-ND_| Tri-State 7-Bit Bus Interface - 1224.00/2,000 SN74ACT7882-15PN | 296-4497-ND | 2K x 18 Clocked RFO Memory .. 22.28 20.79 19.31 
ae oe eee Ne igteed ve ae oe 1 Ve & SN74ACT7882-20FN | 296-4498-5-ND_ | 2K x 18 Gocked AFOMemory .. 22.28 20.79 19.31 
- -1- ri-State 7-| Is Interface . “ i j ¥ 5 ; j 31 
SN74ACT1284DWR | 296-1067-2-ND | Tri-State 7-Bit Bus Interface . 1224,00/2,000 AAO EES REGRET oko decode AroMere ee a aae ey 
SNTAACTIZEAPWA ee ee tr State 7° Bit Bus Intertane . LS: Dea oe SN74ACT7882-30PN | 296-4501-ND | 2Kx 18 Clocked FIFO Memory .. 20.79 19.41 18.02 
SNTGACTIZ34PWA _[2BOsisoS AND Tri-Sate 7-Bit Bus Interfave . ZZ Z00) SN74ACTB9S0FN | 296-4505-5-ND | 16-Bit Test-Bus Controller Tap Master 27.00 25.20 23.40 
A prcliset Been oe on ae, Baa ao se SN74ACT8990FNR 296-4505-1-ND_| 16-Bit Test-Bus Controller Tap Master ....44-PLOC 27.00 25.20 23.40 
ACT 222" - x lemory ... ; FE . 5 i 7 00/500 
SNTAACTE2260W | 296-4972.5.ND | Dual 64x FFOMamory 540 432 335 | Syraacress7OW | 296-45085ND | Soa Pah Linker wih #1 ID..-----2880C 833.750. 665 
SN74ACT2229DW 296-4373-5-ND | Dual 64x1 HFOMemory 6.00 480 4.05 - 
SN74ACT2235-20PAG | 296-4374-ND _| 1024x9x2 Asynch. Bi-Dir. HFOMemory...64-TOFP 17.82 16.64 15.45 AHC Family 
SN74ACT2235-40FN | 296-4375-5-ND | 1024x9x2 Asynchronous ‘SN74AHOD0DBR 296-4507-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate .. 52 39 30 
Bi-Directional HFOMemory ............. 44-PLOC 11.55 10.40 9.22 SN74AHOOODBR 296-4507-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 346.00/2,000 
SN74ACT2235-60FN | 296-4376-5-ND | 1024x9x2 Asynchronous SN74AHOOODGVR 296-4508-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 52. 39 30 
Bi-Directional HFOMemory .........-..- 44-PLOC 10.66 9.60 8.52 SN74AHOOODGVR 296-4508-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 346.00/2,000 
SN74ACT3622-15POB | 296-4390-ND —_| 256x36x2 Synchronous SN74AHCOODR 296-4509-1-ND_ | Quad 2-Input NAND Gate ... 52 39 30 
Bi-Directional HROMemory ............ 120-TOFP 17.82 16.64 15.45 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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i Texas INSTRUMENTS 


TL Digi-Key Price Each TA Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74AHOO0DR 296-4509-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate .. 422.50/2,500 SN74AHCI32DGVR__| 296-4538-1-ND | Quad NAND Gate ... 64 48 ~—36 
SN74AHODON 296-4510-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate ibe) Eas) se SN74AHC132DGVR___| 296-4538-2-ND | Quad NAND Gate 426.00/2,000 
SN74AHOOOPWR 296-1080-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 52. 39.30 SN74AHC132N 296-1466-5-ND | Quad NAND Gate . 64 48 «(36 
SN74AHODOPWR 296-1080-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 346.00/2,000 SN74AHC132PWR | 296-4539-1-ND | Quad NAND Gate 64 48 36 
SN74AHO02D 296-4511-5-ND_| Quad 2-Input NOR Gate... .. 52. 3930 SN74AHC132PWR 296-4539-2-ND_| Quad NAND Gate ... 426.00/2,000 
SN74AHO02DR 296-4511-1-ND |) Quad 2-Input NOR Gate. 52. 39 30 SN74AHC138D 296-4540-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer : 64 48 36 
SN74AHO02DR 296-4511-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 422.50/2,500 SN74AHC138DR 296-4540-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 64 48 36 
SAN EREE ene cee iat et cog 52 gee ae SN74AHC138DR 296-4540-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 520.00/2,500 
HAD: eae ; : .00/2, SN74AHC138DBR 296-4541-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 64 48 36 
ee eee aes ent we ee 56 ane ix SN74AHCI38DBR __| 296-4541-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 426.00/2,000 
|AHOO2DGVR - 4 -Inpl ie... 00/2, | -8 Li i 
SN74AHOD2N 296-4514-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 52 39.30 Erbe Ser [aa paar elle nba ae 
SN74AHOD2PWR | 296-4515-1-ND_| Quad 2-Input NOR Gate. ‘523930 erCISoENY Byea| 2°8 Line Decoder/Demultiplexer - ar ge ee 
SN74AHOO2PWR 296-4818-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 346.00/2,000 SN74AHCI38PWR | 296-1084-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 426.00/2,000 
SN74AHOD4D 996-4516-5-ND | Hex Inverter 52. 39° 30 SN74AHC139D 296-4543-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer . 64 48 «36 
SN74AHC139DBR 296-4544-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 64 4836 
SN74AHOD4DR 296-4516-1-ND | Hex Inverter... 52.39 ~—~«30 ; 
SN74AHOD4DR 296-4516-2-ND_| Hex Inverter 422.50/2,500 SN74AHC139DBR 296-4544-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 426.00/2,000 
SN74AHOO4DBR 296-4517-1-ND_ | Hex Inverter 52 39 30 SN74AHCI39DGVR_ | 296-4545-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demltiplexer . 64 48 36 
SN74AHCD4DBR 296-4517-2-ND | Hex Inverter 346.00/2,000 SN74AHCI39DGVR | 296-4545-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer . 426.00/2,000 
SN74AHO04DGVR 296-4518-1-ND | Hex Inverter... 52 ee 89) SN74AHC139N 296-4546-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 64 48 36 
SNV4AHODADGVR | 296-4518-2.ND | Hex Inverter... 346.0012,000 SN74AHCI39PWR__| 296-4547-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer.. 64 4836 
SN74AHOD4N 296-4519-5-ND 52 39-30 SN74AHCI39PWR | 296-4547-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer... 426.00/2,000 
SN74AHOD4PWR 296-1081-1-ND 52 39 30 SN74AHC157D 296-4551-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 72 54 Al 
SN74AHOD4PWR 296-1081-2-ND 346.00/2,000 SN74AHC157DBR 296-4552-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 72 5A Al 
SN74AHOD5D 296-1997-5-ND_| Hex Inverter with OD Output. 56 42 32 SN74AHC157DBR 296-4552-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 478.00/2,000 
SN74AHOO5DT 296-1997-1-ND | Hex Inverter with OD Output . 64 48 36 SN74AHC157DGVR 296-4553-1-ND_| Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer. whe: 54 
SN74AHOD5DR 296-1997-2-ND | Hex Inverter with OD Output. 520.00/2,500 SN74AHCI57DGVR | 296-4553-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer. ‘478.00/2,000 
SN74AHODSN 296-1464-5-ND | Hex Inverter with OD Output. 56 42 32 SN74AHCI57N 296-4554-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 72 5A AI 
SN74AHODSPWR 296-4520-1-ND | Hex Inverter with OD Output. 56 42 32 SN74AHCI57PWR | 296-4555-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer. 72 54 Al 
SN74AHOOSPWR 296-4520-2-ND_| Hex Inverter with OD a o 372.00/2,000 SN74AHCI57PWR 296-4555-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer. 478.00/2,000 
SN74AHOD8DBR 296-4521-1-ND | Quad 2-Input AND Gate... Goin coin 00) SN74AHC158DBR 296-4556-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer We 5k OG 
SN74AHOO8DBR 296-4521-2-ND | Quad 2-Input AND Gate... 346.00/2,000 SN74AHCI58DBR 296-4556-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 478,00/2,000 
SN74AHOO8DGVR 296-4522-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. 520 39 «30 SN74AHCI58DGVR | 296-4557-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer ob ae 4s 
SN74AHO8DGVR | 296-4522-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. 346.00/2,000 SN74AHCI58DGVR | 296-4557-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer. 478.00/2,000 
SN74AHO08D 296-4523-5-ND_| Quad 2-Input AND Gate. a2) SN74AHCI58DR 296-4558-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 88 66 50 
Sere NG oe Bint ne ae 52 see ad SN74AHC158DR 296-4558-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 715,.00/2,500 
eter cate 296.4524.5.ND | Quad 2Input AND Gate. @ en ey SN74AHCIS8PWR | 296-4559-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 72 ok oe 
SNT4AHCOSPWR 296-1082-1.ND | Quad 2 Input AND Gate > SN74AHCIS8PWR | 296-4559-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 478.00/2,000 
SN74AHODBPWR —_| 296-1082-2-ND_| Quad 2-Input AND Gate. 346.00/2,000 pe tHE, poop eolgegtog| |e D-Type Hip-Hop with Cleer . be 
E SN74AHC174DBR 296-4578-1-ND_| Hex D-Type Rip-Rop with Clear. 84 «63 48 
SNPARHCIADER Peg ea eg| (ex Schimitt-Trigger Inverter. #2 a ee SN74AHCI74DBR__| 296-4578-2-ND _| Hex D-Type Riip-Hop with Gear 558.00/2,000 
SN74AHC14DBR 296-4548-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter. 346.00/2,000 ype Tip Top : eas 
SN74AHCI4DGVR | 296-4549-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter me) £9 SNTABHCITAN, 296-1468-5-ND | Hex D-Type Aip-op with Clear . ge dS 
SN74AHCI4DGVR | 296-4549-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter 346.00/2,000 SN74AHC240DBR 296-4579-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.... 84 «6348 
SN74AHC14DR 296-1085-1-ND_| Hex Schmitt Trigger Inverter... eo 6 39—s—«#830 SN74AHC240DBR 296-4579-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 558.00/2,000 
SN74AHCI4DR 296-1085-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter ... 422.50/2,500 SN74AHC240DW 296-4580-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 8 6348 
SN74AHCI4N 296-4550-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 52 39 30 SN74AHC240DWR__| 296-4580-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver .. 84 6348 
SN74AHC14PWR 296-1086-1-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter. 52 39 30 SN74AHC240DWR | 296-4580-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 558.00/2,000 
SN74AHC14PWR 296-1086-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 346.00/2,000 SN74AHC240N 296-4581-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 84 «6348 
SN74AHC32DBR 296-4593-1-ND_| Quad 2-Input OR Gate 52 39 30 SN74AHC240PWR | 296-4582-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 84 6348 
SN74AHC32DBR 296-4593-2-ND | Quad 2-Input OR Gate... 346.00/2,000 SN74AHC240PWR 296-4582-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . . 558.00/2,000 
SN74AHC32DGVR ‘| 296-4594-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 52 39 30 SN74AHC244DBR 296-4583-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver.... 84 6348 
SN74AHC32DGVR | 296-4594-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 346.00/2,000 SN74AHC244DBR 296-4583-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 558.00/2,000 
SN74AHC32DR 296-4595-1-ND |) Quad 2-Input OR Gate 52. 39 30 SN74AHC244DGVR_—_| 296-4584-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 84 63 48 
SN74AHC32DR 296-4595-2-ND_| Quad 2-Input OR Gate 422.50/2,500 SN74AHC244DGVR-— (| 296-4584-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 558.00/2,000 
SN74AHC32N 296-4596-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 52 39 30 SN74AHC244DW 296-1096-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 84 6348 
SN74AHC32PWR 296-1099-1-ND | Quad 2-Input OR Gate ee SN74AHC244DWR__| 296-1096-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver ee ee) 
oat ee eNG Bad Ds Hip Ron icles ieee 6 Sasa SN74AHC244DWR | 296-1096-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 558.00/2,000 
SN74AHC74DR 296-1105-1-ND_| Dual D-Type Rip-Fop w/Clear/Preset 56 4230 orto pee ee we aa ate - ey a ae 
SN74AHC74DR 296-1105-2-ND | Dual D-Type Flip-op w/Cear/Preset 455.00/2,500 SN74AHC244PWR 296-1097-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 558.00/2,000 
bee pepe Da Dp td ehcp poy 56 enone ae SN74AHC245DBR 296-4586-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver . 84 6348 
4621-2 ype Rip-Rop w/Cear 00/2, = 
SN74AHC74DGVR | 296-4622-1-ND | Dual D-Type Fip-Hop w/Clear/Preset 56 42 32 adeeb | (RESIN The: ad ee eee 
SNTAATC/ADGVA' ERIS 2E2ANDR| Dud D ‘Type Fip- Hop w/Clear/Preset Se 002000 SNT4AHCoASDGVR | 296-4987-2.ND | Tri-State Cota Bus Transceiver. " 558,00/2,000 
SN74AHC74N 296-4623-5-ND | Dual D-Type Rip-Hop w/Cear/Preset 56 4282 SN74AHCOASDW 296-4588-5-ND | Tri-State Octal Bus Transociver oe 
SN74AHC74PWR 296-4624-1-ND | Dual D-Type Rip-Flop w/Cear/Preset 56 42 32 SN74AHCOAEN BER EEaANM Tri-State Octd Bus Transceiver & 8 6 
SN74AHC74PWR 296-4624-2-ND | Dual D-Type Rip-Rop w/Clear/Preset 372.00/2,000 : SCENE : : : 
SN74AHC86D 296-4625-5-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate. . 66 42) 32 SN74AHC245PWR 296-1098-1-ND | Tri-State Octal Transceiver 84 63 48 
SN74AHC86DR 296-4625-1-ND_ | Quad 2-Input EX-OR Gat 56 42 32 SN74AHC245PWR 296-1098-2-ND | Tri-State Octal Transceiver. . 558.00/2,000 
AHS 7 | z Z SN74AHC273DBR 296-4590-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Gear 9 72 54 
accom eae iN per Bia an a : 56 baa eee SN74AHC273DBR 296-4590-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Gear 638.00/2,000 
SN74AHCBEDBR 296-4626-2-ND | Quad 2-Input EX-OR Cate. 372.00/2,000 SN74AHC273DGVR__| 296-4591-1-ND_| Octal D-Type Fip-Hop with Clear .. 9 72 54 
SN74AHCBEN 296-4627-5-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate . 56 42 32 SN74AHC273DGVR___| 296-4591-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Gear .. 638.00/2,000 
SN74AHC86PWR 296-4628-1-ND_| Quad 2-Input EX-OR Gat 56 42 32 pect pean? oe D-Type Be fee sal el S ie 2 
SN74AHC86PWR 296-4628-2-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate.. a 372.00/2,000 AHC273DWR -1-| ype Riip-Rlop with Clear : : : 
SN74AHC123ADBR 296-4525-1-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator 48 36 SN74AHC273DWR 296-1470-2-ND | Cctal D-Type Hip-Hop with Clear .. 744.00/2,000 
SN74AHCI23ADBR | 296-4525-2-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator 426.00/2,000 SN74AHC273N 296-1471-5-ND | Octal D-Type Flip-Hop 96 72 5A 
SN74AHCI23ADGVR | 296-4526-1-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator 48.36 SN74AHC273PWR ‘| 296-4592-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Gear % 72 54 
SN74AHC123ADGVR __| 296-4526-2-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator. 426.00/2,000 SN74AHC273PWR 296-4592-2-ND | Octal D-Type Flip-op with Gear 638.00/2,000 
SN74AHCI23ADR 296-4527-1-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator 48.36 SN74AHC367DR 296-4597-1-ND | Tri-State Hex Buff/Driver 1.05 88 .70 
SN74AHC123ADR 296-4527-2-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator... 520.00/2,500 SN74AHC367DR 296-4597-2-ND | Tri-State Hex Buff/Driver " 1137.50/2,500 
SN74AHCI23APWR | 296-4528-1-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator 48.36 SN74AHC373DBR 296-4598-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch . 84 6348 
SN74AHCI23APWR | 296-4528-2-ND | Dual Retrig Monostable Multivibrator 426.00/2,000 SN74AHC373DBR 296-4598-2-ND | Tri-State Ota Transp. D-Type Latch . 558.00/2,000 
SN74AHC125DBR 296-4529-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 48__.36 SN74AHC373DW 296-4599-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch....20-SOC 84. 63s «48 
SN74AHC125DBR 296-4529-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 426.00/2,000 SN74AHC373N 296-4600-5-ND | Tri-State Octal Transparent D-Type Latch ...20-Dip 84 «6348 
SN74AHC125DR 296-4530-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 48 36 SN74AHC373PWR 296-1100-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch....20-TSSCP 84.6348 
CEN Seca iiNG Wes Quad Bus Buffer Gate . 520.00/2,500 SN74AHC373PWR__| 296-1100-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch . ...20-TSSOP 558.00/2,000 
ae eo ptm Wi Side Gud Bus Buffer Gate. ae 8 SN74AHC374DBR | 296-1101-1-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-A 
SN74AHCI25PWR | 296-1083-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 4836 Bang) [ti-Stale Octal D Type Rlip-Fop.... fy ES es 
SN74AHC374DBR 296-1101-2-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Rlop. 558.00/2,000 
SN74AHCI25PWR _| 296-1083-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 426.00/2,000 SN74AHC374DGVR | 296-4601-1.ND | Tri-State Octal D-Type Fi 
ype Fip-Aop . 84 63 48 
SN74AHCI26DBR =| 296-4592-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate BT 190) SN74AHC374DGVR | 296-4601-2-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Fi 558.00/2,000 
SN74AHCI26DBR_ | 296-4532-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 426,00/2,000 : Pee ogee: rae 
’ SN74AHC374DW 296-4602-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop... 84 6348 
SN74AHCI26DGVR | 296-4533-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 48.36 d 
SN74AHCI26DGVR__| 296-4533-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 426.00/2,000 barat Soars ee aa nee ip ep: . 84 ES. . a 
SN74AHCI26DR 296-4534-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 48.36 AHCS74DWM dc pore Naea taal. poe 
SN74AHC126DR 296-4534-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 520.00/2,500 SN74AHC374N 296-4603-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Fop . 8 6348 
SN74AHC126N 296-4535-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 48 36 SN74AHC374PWR 296-1102-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Rop . 84 6848 
SN74AHCI26PWR | 296-4536-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 48 36 SN74AHC374PWR__| 296-1102-2-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Fop . 558.00/2,000 
SN74AHCI26PWR _| 296-4536-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 426.00/2,000 SN74AHC540DBR 296-4604-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .. 9% 72 54 
SN74AHC132D 296-1465-5-ND | Quad NAND Gate... 48 36 SN74AHC540DBR 296-4604-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 638.00/2,000 
SN74AHC132DR 296-1465-1-ND | Quad NAND Cate... ‘48 36 SN74AHC540DW 296-4605-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 96 72 54 
SN74AHC132DR 296-1465-2-ND | Quad NAND Cate... 520.00/2,500 SN74AHC540DWR | 296-4605-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 96 72 54 
SN74AHC132DBR 296-4537-1-ND | Quad NAND Gate. 48 36 SN74AHC540DWR__| 296-4605-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver .. 638.00/2,000 
SN74AHC132DBR 296-4537-2-ND | Quad NAND Gate... 426.00/2,000 (Continued) 
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cae Digi-Key Price Each TA Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74AHC540N 296-4606-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 96 72 5A SN74AHCTI4DR 296-1474-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 52. 39 ~—«30 
SN74AHC540PWR | 296-4607-1-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 96 72 5A SN74AHCTI4DR 296-1474-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 422.50/2,500 
SN74AHC540PWR | 296-4607-2-ND | Tri-State Cotal Buffer/Driver . 638.00/2,000 SN74AHCT14DBR 296-4672-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter... 52.3930 
SN74AHC541DBR 296-4608-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 9% 72 5A SN74AHCT14DBR 296-4672-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter... 346.00/2,000 
SN74AHC541 DBR 296-4608-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver.. 638.00/2,000 SN74AHCTI4DGVR _| 296-4673-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter . 52.39.30 
SN74AHC541DWR | 296-4609-1-ND | Tri-State Cotal Buffer/Driver . 6% 72 SN74AHCTI4DGVR | 296-4673-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 346.00/2,000 
SN74AHC541 DWR: 296-4609-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 638.00/2,000 SN74AHCT14N 296-4674-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . ee £9) KO 
SN74AHO541N 296-4610-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 96 72 54 SN74AHCT14PWR 296-1110-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . Ga) 
SN74AHO541 PWR 296-1103-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .... 96 72 4 SN74AHCT14PWR 296-1110-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 346.00/2,000 
SN74AHC541 PWR 296-1103-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .... 638.00/2,000 SN74AHCT32D 296-4728-5-ND_| Quad 2-Input OR Gate 52 39 ~=«.30. 
SN74AHC573DBR 296-4611-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 4 (8B SN74AHCT32DB 296-4729-5-ND | Quad 2-Input OR Gate. 56 42~«82 
eet abate Tee cee ee nee ee ai coer SN74AHCT32DBR 296-4729-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 2 YO 
-4612-5- ti-State tansp. D-Type Late! : ! ‘ SN74AHCT32DBR 296-4729-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 346.00/2,000 
SN74AHO573DWR 296-4612-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 20-SO1C 84 63 48 SN74AHCT32DGVR 296-4730-1-ND | Quad ae CRCGate. 52 39 ~=«.30 
SN74AHO573DWR 296-4612-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 558.00/2,000 SN74AHCT32DGVR 296-4730-2-ND | Quad 2-Input OR Gate . 346.00/2,000 
SN74AHOS73N 296-4613-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 84 63 48 SN74AHCT32DR 296-4731-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 52 ce) 
SN74AHC573PWR | 296-1104-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch .. 84 6348 SN74AHCT32DR 296-4731-2-ND | Quad 2-Input CR Gate 422.50/2,500 
SN74AHC573PWR | 296-1104-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 558.00/2,000 SN74AHCT32N 296-4732-5-ND | Quad 2-Input CR Gate. 52 39 30 
SN74AHC574DBR | 296-4614-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rip- Hop 4388 SN74AHCT32PWR | 296-1119-1-ND_| Quad 2-Input OR Gate . Ge sea 
Bera ene Tri-State Octal D-Type Flip-Flop, 558.00/2,000 SN74AHCT32PWR__| 296-1119-2-ND | Quad 2-Input OR Gate . 346.00/2,000 
Ab 1S-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. ce Coa SN74AHCT74D 296-4769-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop w/Clear/Pr 2 (8 
SN74AHO574DWR | 296-4615-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Bip-Fop. 558.00/2,000 SN74AHCT74DBR 206-470-1.ND Dual D-Type Rip Hop widen rasa ; es 3 20 
SN74AH0574N 296-4616-5:ND) | TriState Octal D-Type Rip op 20 Dip Cosme Commer ae SN74AHCT74DBR | 296-4770-2-ND | Dual D-Type Rip-Rop w/Cear/Preset . 346.00/2,000 
SN7AANCE/4PWR eg elgg) i State Cota D-Type ip-Flop -TSSCP (Sees eee SN74AHCT?4DGVR | 296-4771-1-ND | Dual D-Type Rip-Flop w/Qeear/Preset..... 52 39 30 
SN7AAHOE7APWR __|/206x461722: NDI) Tri-State Octal D-Type Rip-Hop pou 0) SN74AHCT74DGVR__| 296-4771-2-ND _| Dual D-Type Fiip-Hop w/Clear/Preset.... 346,00/2,000 
SNA Pe eat i State & Bit Suit Register. fo te SN74AHCT74N 296-4772-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop wiClear/Preset....... 2 39 30 
SN74AHC5O5N 296-4619-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register. 96 72 5A SN74AHCT74PwR | 296-4773-1.ND | Dud D-Type Fiip-A 
a et ; = é -1- ype Fip-Aop w/Clear/Preset ..... 52 39 30 
SN74AHC595PWR | 296-4620-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register. 9 72 5A SN74AHCT74PWR | 296-4773-2.ND | Dud D-Type Fiip-A 
f ‘ 7 = . -2-| ype Flip-Flop w/Cear/Preset .... 346.00/2,000 
SN74AHC595PWR | 296-4620-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register. 638.00/2,000 SN74AHCT86DBR 296-4774-1-ND | Quad 2-Input EXCR Gate Be eB 
SN74AHC16240DGGR_| 296-4560-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver ... 145 116 87 SN74AHCTBGDER 296-4774-2-ND | Quad 2-Input EXOR Gate = aeaDar’ 
SNTAANCIS2A0DGMR |2064561-(ND | TSiee 16-81 Blte/Drver 451687 | SNAAACTRGDGIR | BOG-4776-END | Guns 2 put EXCOR Gate 8 oe 
SN74AHC16240DGVR_| 296-4561-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1508.00/2,000 AATEC Eglin ae phen on eae BS arc Zoe 
SN74AHC16240DL __| 296-4562-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 145 1.16 87 P : , : 
SN74AHC16244DGGR | 296-4563-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver ... 145 116 87 ATER Feeney ome ret ron ae ay aoe 
SN74AHC16244DGGR | 296-4563-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver ... 1508.00/2,000 SNTAAHCTREPAR BOGE zeEERION] Chad 2 P ot EXCR Cat =e 
SN74AHC16244DGVR | 296-4564-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 145 116 87 S\74AHCTRERWR ~— (BSeeeeeINE cuca pie COR Gin. SS ITT 
SN74AHC16244DGVR_| 296-4564-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1508.00/2,000 SNracienarer REEL Go hoe kita Sree 
SN74AHC16244DL | 296-4565-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver... 145 116 87 SaAETIoonce (eee Pade Mo ena TA eh a. 
SN74AHC16373DGGR | 296-4566-1-ND_| Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Lat! 145116 87 SAAT Icoarean (RCIA Co re Mee Mutat Saige 
SN74AHCI6373DGGR | 296-4566-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Late! 1508.00/2,000 rg on aren : es 
SN74AHCI6373DGVR_| 296-4567-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transp, D-Type Late 145.116 87 SN74AHCTI23ADGVR | 296-4649-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator . 478.00/2,000 
SN74AHCI6373DGVR._| 296-4567-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transp, D-Type Late 1508 00/2,000 SN74AHCT123ADR | 296-4650-1-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator . 72 54 Al 
SN74AHC16373DL | 296-4568-5-ND | Tri-SL 16-Bit Transp. D-Type Latch... 145.116 87 SN74AHCT123ADR_—_ | 296-4650-2-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator . 585.00/2,500 
SN74AHC16373DLR_| 296-4568-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latch... 1.50 1.20.90 SAAAEETICoREE, (ERROR oa oe ee a LE ees. 
SN74AHCI6373DLR | 296-4568-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Late! 780.00/1,000 weTeoN iui ual Retrig. Mono Multivibrator S7B.0W2,000 
SN74AHC16374DGGR | 296-4569-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Rlip-Rop . 145 116 87 NAN CTI2SD peep eegtog| | State Quad Bus Buffer Gate .. eo eee! 
SN74AHC16374DGGR | 296-4569-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Rop . 1508.00/2,000 SN74AHCTIZ5DR =| 296-4552-1-ND) | Tri-State Guar! Bus Buffer Cate ee 
SN74AHC16374DGVR | 296-4570-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Rop . 145 116 87 SN74AHCTI25DR_ | 296-4652-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 585.00/2,500 
SN74AHC16374DGVR_| 296-4570-2-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Rop . 1508.00/2,000 SN74AHCTIZ5DBR | 296-4653-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gete . Ge Ase Sl 
SNT4AHCI63740L | 296-4571-5-ND | Ti-State 16-Bit D-Type Flip-Flop mS cs SN74AHCT125DBR _| 296-4653-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 478.00/2,000 
SN74AHC16540DGGR | 296-4572-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 145 116 87 SN74AHCTI2SDGVR | 296-4654-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. 72) 54 A 
SN74AHC16540DGGR | 296-4572-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1508.00/2,000 SN74AHCTI25DGVR | 296-4654-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 478.00/2,000 
SN74AHCI6540DGVR | 296-4573-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 145 116 87 SN74AHCT125N 296-4655-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 2 54 Al 
SN74AHC16540DGVR_| 296-4573-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1508.00/2,000 SN74AHCT125PWR | 296-1108-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. 72 54 Al 
SN74AHCIG540DL |) 296-4574-5:ND | TriState 16-Bit Butfer/Driver. 145 11687 SN74AHCTI25PWR _| 296-1108-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. 478.00/2,000 
SN74AHC16541DGGR | 296-4575-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 145 116 87 SN74AHCT126DBR —_| 296-4656-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 72 54 Al 
SN74AHC16541DGGR | 296-4575-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1508.00/2,000 SN74AHCT126DBR_—_| 296-4656-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 478.00/2,000 
SN74AHC16541DGVR | 296-4576-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 145 116 87 SN74AHCTI26DGVR | 296-4657-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. 2 otal 
SN74AHC16541DGVR | 296-4576-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1508.00/2,000 SN74AHCTI26DGVR | 296-4657-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 478.00/2,000 
SN74AHC16541 DL 296-4577-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. .. 145 1.16 87 SN74AHCT126DR 296-4658-1-ND_| Tri-State Quad Bus Butfer Gate 72. 54 AN 
AHCT Family SN74AHCTI26DR 296-4658-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. 585.00/2,500 
SN74AHCTI26N 296-4659-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 2 8 At 
SN/AALCTOODR 306 4609-1 ND | Gued 2 Input NAND Gee. eae SN74AHCTI26PWR | 296-4660-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 72 54 At 
SN74AHGTDODA SN Cui Bie TENAND Gaes  eaenmeen SN74AHCT126PWR | 296-4660-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 478.00/2,000 
she oe pete SN74AHCT132D 296-1472-5-ND_| Quad NAND Gate. . 7 57 43 
SN74AHCTOODBR 296-4630-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate . 52. 3930 : oe 
SNAAHCTOOOSR_ FES i Gust 2nput WAND Geo £46.002000_ | SNraarcriso0en | 2954651.2.ND | Glad NIND Gatewih Schmit Tigger «1-880 606002000, 
7 En x ae fe wil imitt- Trigger . . A 
souicnecar (ge gal GnieieuNancie. ® we Boos | Srawcron |sotwasto |amNwo ce ae 
SN74AHCTOON 296-4632-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate. me ED SN74AHCT132PWR | 296-4662-1-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger..... 7 57 43 
SN74AHCTOOPWR | 296-4693-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate a @ F SN74AHCT132PWR__| 296-4662-2-ND_| Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger..... 506.00/2,000 
SNAAMCTOORR_ FESS Cat 2 put NAND Gate S46.00/2000- | SArdaHITISBDBR | 206-4664-1.ND | 3-8 Line Decode/Darultpiene at 
A, 2D = a zi ; 7 : z e -8 Line ler/ ultiplexer A d é 
roo psa at er Ae Poi = 2 2 SN74AHCT138DBR | 296-4664-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 478.00/2,000 
SN74AHCTO2DR 296-4635-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 400 50/2,500 SN74AHCT138DGVR | 296-4665-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer ... 72 5A Al 
SN74AHCTO2DBR 296-4636-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. Ge) RD SN74AHCT138DGVR _ | 296-4665-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 478.00/2,000 
SN74AHCTO2DBR 296-4636-2-ND_ | Quad 2-Input NOR Gate... 346.00/2,000 SN74AHCT138N 296-4666-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . we 54 41 
SN74AHCTO2DGVR | 296-4637-1-ND | Quad 2-Input NOR Cate. a oO SN74AHCT138PWR | 296-1109-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 72 54 Al 
SN74AHCTO2DGVR | 296-4637-2-ND | Quad 2 inout NOR Gate. 372.00/2,000 SN74AHCT138PWR | 296-1109-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer ... 478.00/2,000 
SN74AHCTOON 296-4638-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate eon acccin tag SN74AHCT139D 296-4667-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. ee es 
SN74AHCTO2PWR | 296-4639-1-ND | Quad 2-Input NOR Cate. 52 439 ~«— 30 SN74AHCTI39DBR _| 296-4668-1-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 72 54 A 
SN74AHCTO2PWR __| 296-4639-2-ND_| Quad 2-Input NOR Gate. 346.00/2,000 SN74AHCTI39DBR | 296-4668-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 478.00/2,000 
SN74AHCTOADBR 296-4640-1-ND | Hex Inverter... S239 30 SN74AHCT139DGVR | 296-4669-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer.........16-TVSOP 72 54 
SN74AHCTO4DBR 296-4640-2-ND 346.00/2,000 SN74AHCTI39DGVR__| 296-4669-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. 478.00/2,000 
SN74AHCTOADGVR __ | 296-4641-1-ND 52 39 30 SN74AHCTI39N 296-4670-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. we 2G 
-A6A1-2. SN74AHCTI39PWR | 296-4671-1-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer. A 
SN74AHCTO4DGVR | 296-4641-2-ND 346.00/2,000 pl 
SN74AHCTOADR 296-4642-1-ND 52.39.30 SN74AHCTI39PWR | 296-4671-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer... 478.00/2,000 
coe 422502500, | SNvaarcrisyoeR | 2954676-ND | Guad.2to-1 Daa Selectors. 2 4 a 
SN74AHCTO4N 296-4643-5-ND a sy £0 F -to-1 Data Selector/Mux . : 4 : 
SN74AHCTO4PWR 296-1106-1-ND 52 39 = -.30 SN74AHCT157DBR 296-4676-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux . 478.00/2,000 
SN74AHCTO4PWR 296-1106-2-ND 346.00/2,000 SN74AHCT157DGVR___| 296-4677-1-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux. .. 72 54 AL 
SN74AHCTO8D 296-4644-5-ND ; 52.39.30 SN74AHCTI57DGVR__| 296-4677-2-ND | Quad 2-to-1 Data Selector/Mux... 478.00/2,000 
SN74AHCTOSDR 296-4644-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. Gey £9 SN74AHCTI57PWR | 296-4678-1-ND 7 4 A 
SN74AHCTO8DR 296-4644-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. 422.50/2,500 SN74AHCTI57PWR | 296-4678-2-ND 478.00/2,000 
SN74AHCTO8DBR 296-4645-1-ND | Quad 2-Input AND Gate . Go se) EN SN74AHCT158D 296-4679-5-ND 72 54 4 
SN74AHCTO8DBR 296-4645-2-ND | Quad 2-Input AND Gate . 346.00/2,000 SN74AHCTI58PWR__ | 296-4680-1-ND | Quad 2-to-1 Data Sdlector/Mux.... Wee Ss 
SN74AHCTO8DGVR _| 296-4646-1-ND_| Quad 2-Input AND Gate. 52.39.30 SN74AHCTI58PWR | 296-4680-2-ND | Quad 2-to-1 Data Sdector/Mux 478.00/2,000 
SN74AHCTOSDGVR | 296-4646-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. 346.00/2,000 SN74AHCTI74D 296-1475-5-ND | Hex D-Type Rip-Flop. . 72 54 AL 
SN74AHCTO8N 296-4647-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. 62) 3930 SN74AHCTI74DBR —_ | 296-4702-1-ND | Hex D-Type Flip-Flop 72 54 Al 
SN74AHCTOSPWR | 296-1107-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. 52 39 30 SN74AHCT174DBR | 296-4702-2-ND | Hex D-Type Flip-Flop... 478.00/2,000 
SN74AHCTO8PWR | 296-1107-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. 346.00/2,000 SN74AHCT240DBR__| 296-4716-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Dri 7% 57 43 
SN74AHCT14D 296-1474-5-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter 52. 39.30 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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meal’ Digi-Key Price Each ipl Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. u 25 100 
SN74AHCT240DBR —_| 296-4716-2-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver.. 506.00/2,000 SN74AHCT594DBR —_‘| 296-4766-2-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Register .... 16-SSOP 638.00/2,000 
SN74AHCT240DW 296-4717-5-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 7657 43 SN74AHCT594PWR | 296-4767-1-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Register...16-TSSCP 96 .72 54 
SN74AHCT240DWR ‘| 296-4717-1-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . We of £8) SN74AHCT5S94PWR | 296-4767-2-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Register... 16-TSSOP 638.00/2,000 
SN74AHCT240DWR_ ‘| 296-4717-2-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 506.00/2,000 SN74AHCT5S95PWR | 296-9758-1-ND | Tri-State Shift Register .....0...00.00.6. 96 72 54 
SN74AHCT240N 296-4718-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 1 5ST 43 SN74AHCT5S95PWR__| 296-9758-2-ND | Tri-State Shift Register .. - 638.00/2,000 
SN74AHCT240PWR ‘| 296-4719-1-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 7% 57 43 SN74AHCT16240DGGR] 296-4681-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 145 1.16 87 
SN74AHCT240PWR ‘| 296-4719-2-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 506.00/2,000 SN74AHCT16240DGGR] 296-4681-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1508.00/2,000 
SN74AHCT244DBR ‘| 296-4720-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver gis | ae 8) SN74AHCT16240DGVR | 296-4682-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 145 116 87 
SN74AHCT244DBR __| 296-4720-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 506.00/2,000 SN74AHCT16240DGVR | 296-4682-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1542.00/2,000 
SN74AHCT244DGVR _| 296-4721-1-ND_| Tri-State Cctal Buffer/Driver . Th syf £8) SN74AHCT16240DL__| 296-4683-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 145 1.16 87 
SN74AHCT244DGVR_| 296-4721-2-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 506.00/2,000 SN74AHCT16244DGGR] 296-4684-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 145 1.16 87 
SN74AHCT244DW 296-4722-5-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 76) 57 43 SN74AHCT16244DGGR] 296-4684-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1508.00/2,000 
SN74AHCT244DWR ‘| 296-4722-1-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 7 5743 SN74AHCT16244DGVR | 296-4685-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 145 116 87 
SN74AHCT244DWR_ ‘| 296-4722-2-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 506.00/2,000 SN74AHCT16244DGVR | 296-4685-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1508.00/2,000 
SN74AHCT244N 296-4723-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver . F/O OTS, SN74AHCT16244DL__| 296-4686-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. . 145 1.16 87 
SN74AHCT244PWR ‘| 296-1116-1-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . Ti eh eS) SN74AHCT16245DGGR] 296-4687-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 48-TsscP 1.45 «1.16 87 
SN74AHCT244PWR ‘| 296-1116-2-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 506.00/2,000 SN74AHCT16245DGGR] 296-4687-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 48-TSSOP 1508.00/2,000 
SN74AHCT245DBR —_‘| 296-4724-1-ND | Tri-State Cctal Bus Transceiver 7% ST 43 SN74AHCT16245DGVR | 296-4688-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 48-TVSCP 145 1.16 87 
SN74AHCT245DBR__‘| 296-4724-2-ND | Tri-State Cctal Bus Transceiver 506.00/2,000 SN74AHCT16245DGVR | 296-4688-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 48-TVSCP 1508.00/2,000 
SN74AHCT245DGVR _| 296-4725-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver . 6) 57) 143 SN74AHCT16245DL __| 296-4689-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 48-SSCP_ 145 116 87 
SN74AHCT245DGVR | 296-4725-2-ND | Tri-State Cctal Bus Transceiver . 506.00/2,000 SN74AHCT16373DGGR] 296-4690-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-TypeLatch...48-TSSCP 1.45 «1.16 87 
SN74AHCT245DW 296-1117-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 76 57 43 SN74AHCT16373DGGR] 296-4690-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .... 1508.00/2,000 
SN74AHCT245DWR ‘| 296-1117-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . P(e Slane) SN74AHCT16373DGVR | 296-4691-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ... 145 116 87 
SN74AHCT245DWR ‘| 296-1117-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 506.00/2,000 SN74AHCT16373DGVR | 296-4691-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch .... 1508.00/2,000 
SN74AHCT245N 296-1476-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. gis 5) SN74AHCT16373DL__ | 296-4692-5-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 145 1.16 87 
SN74AHCT245PWR ‘| 296-1118-1-ND | Tri-State Cctal Bus Transceiver . Tene) SN74AHCT16374DGGR] 296-4693-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Fip-Aop .. 145 1.16 87 
SN74AHCT245PWR ‘| 296-1118-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 506.00/2,000 SN74AHCT16374DGGR| 296-4693-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Fip-Rop 1508.00/2,000 
SN74AHCT273DBR ‘| 296-4726-1-ND | Octal D-Type Rip-Rop w/Cear 96 72 54 SN74AHCT16374DGVR | 296-4694-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Fip-Rop 145 116 87 
SN74AHCT273DBR —_| 296-4726-2-ND | Cctal D-Type Rip-Rop w/Cear 638.00/2,000 SN74AHCT16374DGVR | 296-4694-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Fip-Rop 1508.00/2,000 
SN74AHCT273PWR__| 296-4727-1-ND_| Cctal D-Type Rip-Rop w/Qear 96.72 54 SN74AHCT16374DLR_| 296-4695-1-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Rip-Rop. 150 1.20.90 
SN74AHCT273PWR ‘| 296-4727-2-ND | Cctal D-Type Rip-Rop w/Cear.. 638.00/2,000 SN74AHCT16374DLR_| 296-4695-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Fip-Alop. 780.00/1,000 
SN74AHCT367DBR —_| 296-4733-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Driver... 105 88 70 SN74AHCT16540DGGR] 296-4696-1-ND Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 145 116 87 
SN74AHCT367DBR _| 296-4733-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Driver 932.00/2,000 SN74AHCT16540DGGR] 296-4696-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1508.00/2,000 
SN74AHCT367DGVR | 296-4734-1-ND_| Tri-State Hex Buffer/Driver. 105 88 .70 SN74AHCT16540DGVR | 296-4697-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 145 116 87 
SN74AHCT367DGVR __| 296-4734-2-ND_| Tri-State Hex Buffer/Driver. 932.00/2,000 SN74AHCT16540DGVR | 296-4697-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1508.00/2,000 
SN74AHCT367DR 296-4735-1-ND | Tri-State Hex Buffer/Driver. 1.05 88 .70 SN74AHCT16540DL —_| 296-4698-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. . 145 1.16 87 
SN74AHCT367DR 296-4735-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Driver. 1137.50/2,500 SN74AHCT16541DGGR] 296-4699-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 145 116 87 
SN74AHCT367PWR ‘| 296-4736-1-ND_| Tri-State Hex Buffer/Driver. 105 88 .70 SN74AHCT16541DGGR] 296-4699-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1508.00/2,000 
SN74AHCT367PWR ‘| 296-4736-2-ND | Tri-State Hex Buffer/Driver. 932.00/2,000 SN74AHCT16541DGVR| 296-4700-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 145 116 87 
SN74AHCT373DBR__| 296-4737-1-ND _| Tri-St. Octal Transparent D-TypeLatch...20-SSOP_.76 5748 SN74AHCT16541DGVR| 296-4700-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1508.00/2,000 
SN74AHCT373DBR 296-4737-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ...20-SSOP 506.00/2,000 SN74AHCT16541DL__| 296-4701-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. . 1.45 1.16 87 
SN74AHCT373DW 296-4739-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-TypeLatch....20-SOC  .76 57 43 AHCU Family 
SN74AHCT373DWR__‘| 296-4739-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-TypeLatch....20-SOC  .76 57 48 
SN74AHCTS730WR | 296-4739-2-ND | TH. Ootel Transparent D Type Latch.....20.SC 506.00/2,000 Sah caateen param (A Inverter a go 
SN74AHCT373N 296-4740-5-ND_| Tri-State Octal Transparent D-Type Latch ...20-Dip 76 57.43 SN7AAROUOSDBR Peo ggg) Hex Irvverier we ee) ad 
es z : E SN74AHCU04DBR 296-9760-2-ND | Hex Inverter . 346.00/2,000 
SN74AHCT373PWR ‘| 296-4741-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch .. 7o Ss SN74AHCUO4DGVR | 296-9761-1-ND | Hex Inverter. 52 39 30 
SN74AHCT373PWR | 296-4741-2-ND | Tri-State Cctal Transp. D-Type Latch ....20-TSSOP 506.00/2,000 SN74AHCUO4DGVR | 296-9761-2-ND | Hex Inverter... 346.00/2,000 
SN74AHCTS74D8AR | 296-4742-1-ND) | Tri-State Octal D Type SN74AHQUO4N 296-9762-5-ND | Hex Inverter ... S239 30 
Eqge-Triggered Hip-Hop ................ 20-SSOP 716 57 43 SN74AHCUO4PWR 296-9763-1-ND_ | Hex Invert 52 
er. : 39 = 30 
SN/AAHCTS?40BR eee eg Tr State Octal D- Type SN74AHQUO4PWR | 296-9763-2-ND_| Hex Inverter 346.00/2,000 
Edge-Triggered Hip-Hop ................ 20-SSOP 506.00/2,000 5 ~~ ~ —— 
SN74AHCT374DGVR_ | 296-4743-1-ND | Tri-State Octal D-Type Microgate Family 
Edge-Triggered Aip-Hop.............-. 20-TVSCP 76 STC SN74AHCIGOODBVR | 296-1087-1-ND | Single 2-Input NAND Gate. . 50 40 30 
SN74AHCT374DGVR | 296-4743-2-ND | Tri-State Octal D-Type SN74AHCIGO0DBVR | 296-1087-2-ND | Single 2-Input NAND Gat 405.00/3,000 
Edge-Triggered Flip-Hop. 506.00/2,000 SN74AHCIGOODCKR | 296-8741-1-ND | Single 2-Input NAND Gate . 55 44 33 
SN74AHCT374DWR_ ‘| 296-4744-1-ND | Tri-State Octal D-Type SN74AHCIGO0DCKR | 296-8741-2-ND | Single 2-Input NAND Gate . 447.00/3,000 
Eqge-Triggered Hip-Aop................. 20-SOIC 76 br 43 SN74AHC1GO2DBVR__| 296-1088-1-ND_| Single 2-Input NOR Gate 50 40.30 
SN74AHCT374DWR ‘| 296-4744-2-ND | Tri-State Octal D-Type SN74AHCIG@O2DBVR | 296-1088-2-ND | Single 2-Input NOR Gate 405.00/3,000 
Eqge-Triggered Fip-op................. 506.00/2,000 SN74AHC1G02DOKR =| 296-8742-1-ND | Single 2-Input NOR Gate. 55, 44 33 
SN74AHCT374N 296-4745-5-ND | Tri-State Octal D-Type SN74AHC1G02DCKR | 296-8742-2-ND | Single 2-Input NOR Gate. 447.00/3,000 
Edge-Triggered Hip-Aop.................65 76 57 43 SN74AHC1GO4DBVR-= | 296-1089-1-ND | Single Inverter Gate ... 50 40 30 
SN74AHCT374PWR ‘| 296-4746-1-ND | Tri-State Octal D-Type SN74AHC1GO4DBVR__ | 296-1089-2-ND _| Single Inverter Gate 405.00/3,000 
Enge-Triggered Hip-Rop..............- 87 48 SN74AHC1GO04DCKR | 296-1090-1-ND | Single Inverter Gate. 55 44 33 
SN74AHCT374PWR | 296-4746-2-ND | Tri-State Octal D-Type SN74AHC1GO4DCKR | 296-1090-2-ND | Single Inverter Gate. .. 447.00/3,000 
Edge- Triggered Aip-Aop... 506.00/2,000 SN74AHC1GO8DBVR =| 296-1091-1-ND | Single 2-Input AND Gate ... 50 40 30 
SN74AHCTS40DBR —_‘| 296-4747-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 96 72 54 SN74AHCIGO8DBVR_ | 296-1091-2-ND | Single 2-Input AND Gate 405.00/3,000 
SN74AHCTS540DBR ‘| 296-4747-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 638.00/2,000 SN74AHC1GO8DCKR _ | 296-8743-1-ND_| Single 2-Input AND Gate. 5 44 183 
SN74AHCT540DGVR __| 296-4748-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 96.72 54 SN74AHCIGO8DCKR | 296-8743-2-ND | Single 2-Input AND Gate. 447.00/3,000 
SN74AHCTS40DGVR | 296-4748-2-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 638.00/2,000 SN74AHCIGI4DBVR__ | 296-1092-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter. 50 40 30 
SN74AHCT540DW 296-4749-5-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 96 72 54 SN74AHCIGI4DBVR_ | 296-1092-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter. 405.00/3,000 
SN74AHCT540DWR ‘| 296-4749-1-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 96 72 54 SN74AHCIGI4DCKR | 296-8748-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter 5 44 33 
SN74AHCTS40DWR ‘| 296-4749-2-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 638.00/2,000 SN74AHCIGI4DCKR _ | 296-8748-2-ND _| Single Schmitt-Trigger Inverter 447.00/3,000 
SN74AHCT540N 296-4750-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 96 72 54 SN74AHCIG32DBVR | 296-1093-1-ND | Single 2-Input OR Gate. 50 40 30 
SN74AHCTS40PWR ‘| 296-4751-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .... 96 72 «5A SN74AHC1G32DBVR_ | 296-1093-2-ND | Single 2-Input OR Gate 405.00/3,000 
SN74AHCTS40PWR ‘| 296-4751-2-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 638.00/2,000 SN74AHC1G32DCKR | 296-8749-1-ND | Single 2-Input OR Gate 55 44 33 
SN74AHCT541DBR —_| 296-4752-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 96 72 54 SN74AHC1G32DCKR | 296-8749-2-ND | Single 2-Input OR Gate ... 447.00/3,000 
SN74AHCT541DBR —_| 296-4752-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 638.00/2,000 SN74AHCIG36DBVR__ | 296-1094-1-ND_| Single 2-Input Exclusive-OR Gate 50 40 30 
SN74AHCTS41DWR_| 296-4754-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver . 96.724 SN74AHCIG86DBVR__| 296-1094-2-ND | Single 2-Input Exclusive-OR Cate . . 405.00/3,000 
SN74AHCTIS41DWR | 296-4754-2-ND | Tri-State Cota Buffer/Driver . 638.00/2,000 SN74AHCIG86DCKR | 296-8750-1-ND | Single 2-Input Exclusive-OR Gate. 55 44 33 
SN74AHCT541N 296-4755-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 96 72 54 SN74AHCIG86DCKR | 296-8750-2-ND | Single 2-Input Exclusive-OR Gate. 447.00/3,000 
SN74AHCT541PWR ‘| 296-1120-1-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 96 72 54 SN74AHCIGI25DBVR | 296-8744-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate. 50) 40) V0 
SN74AHCTS41PWR ‘| 296-1120-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .... 638.00/2,000 SN74AHCIGI25DBVR_| 296-8744-2-ND_| Tri-State Single Bus Buffer Gate. 405.00/3,000 
SN74AHCT573DBR__| 296-4756-1-ND _| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ...20-SSOP__.76 5743 SN74AHCIGI25DOKR | 296-8745-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . es) 
SN74AHCT573DBR ‘| 296-4756-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 506.00/2,000 SN74AHCIG125DOKR | 296-8745-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 447.00/3,000 
SN74AHCT573DGVR | 296-4757-1-ND | Tri-St. Octal Transp. D-Type Latch. .. es jaf £8) SN74AHCIGI26DBVR | 296-8746-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate. 50 40 30 
SN74AHCT573DGVR | 296-4757-2-ND | Tri-St. Octal Transp. D-Type Latch. .. 506.00/2,000 SN74AHCIGI26DBVR | 296-8746-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate. 405.00/3,000 
SN74AHCT573DW 296-4758-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch... wis Sh 8) SN74AHCIG126DOKR | 296-8747-1-ND_| Tri-State Single Bus Buffer Gate . 5 44 33 
SN74AHCTS73DWR _| 296-4758-1-ND_| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch .... 6 of #B SN74AHCIG126DCKR | 296-8747-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate . 447.00/3,000 
SN74AHCT573DWR ‘| 296-4758-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 506.00/2,000 SN74AHCIGUO4DBVR | 296-1095-1-ND | Single Inverter Gate ... 50 40 30 
SN74AHCT573N 296-4759-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. 1 ST 43 SN74AHCIGUO4DBVR | 296-1095-2-ND | Single Inverter Gate 405.00/3,000 
SN74AHCT573PWR ‘| 296-1121-1-ND | Tri-St. Octal Transp. D-Type Latch 7% 57 43 SN74AHCIGUO4DOKR | 296-8751-1-ND | Single Inverter Gate. 5 44 33 
SN74AHCT573PWR ‘| 296-1121-2-ND | Tri-St. Octal Transp. D-Type Latch 506.00/2,000 SN74AHC1GUO4DOKR | 296-8751-2-ND_| Single Inverter Gate. .. 447.00/3,000 
SN74AHCTS74DBR__| 296-4760-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Rip-Rop 6 57 483 SN74AHCT1GOODBVR | 296-1111-1-ND | Single 2-Input NAND Gat 50 40 30 
SN74AHCT574DBR | 296-4760-2-ND | Tri-State Cctal D-Type Rip-Aop 506.00/2,000 SN74AHCT1GOODBVR | 296-1111-2-ND | Single 2-Input NAND Gat 405.00/3,000 
SN74AHCT574DGVR | 296-4761-1-ND | Tri-State Cctal D-Type Rip-Rop 7% 57 43 SN74AHCT1GOODOKR | 296-4703-1-ND | Single 2-Input NAND Gate . 5 44 33 
SN74AHCT574DGVR_| 296-4761-2-ND | Tri-State ctal D-Type Fip-Rop .. 506.00/2,000 SN74AHCT1GOODOKR | 296-4703-2-ND | Single 2-Input NAND Gate . 447.00/3,000 
SN74AHCT574DWR_ ‘| 296-4762-1-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Aop. 761) 57 43 SN74AHCT1G02DBVR | 296-4704-1-ND_| Single 2-Input NOR Gate ... 50) 40/1 280 
SN74AHCTS74DWR _| 296-4762-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Fip-Fop. 506.00/2,000 SN74AHCT1G02DBVR | 296-4704-2-ND | Single 2-Input NOR Gate 405.00/3,000 
SN74AHCT574N 296-4763-5-ND | Tri-State Cctal D-Type Rip-Rop 76) 58) 43 SN74AHCT1G02DOKR | 296-4705-1-ND | Single 2-Input NOR Gate. 5 44 33 
SN74AHCT574PWR ‘| 296-4764-1-ND | Tri-State Cctal D-Type Rip-Rop 6 ST 43 SN74AHCT1G02DOKR | 296-4705-2-ND | Single 2-Input NOR Gate. 447.00/3,000 
SN74AHCT574PWR ‘| 296-4764-2-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Aop .. 506.00/2,000 SN74AHCT1GO4DBVR | 296-1112-1-ND | Single Inverter Gate ... 50 40 30 
SN74AHCT594D 296-4765-5-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Register. 96 72 54 SN74AHCT1G04DBVR | 296-1112-2-ND | Single Inverter Gate ... 405.00/3,000 
SN74AHCT594DBR__| 296-4766-1-ND_| 8-Bit Shift Register w/Output Register....16-SSOP_ 96.7254 (Continued) 
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ele Digi-Key Price Each ial Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74AHCTIGO4DOKR | 296-4706-1-ND | Single Inverter Gate. . Cr ae) SN75ALS162DW 296-9934-5-ND | Octal Bus Transceiver 495 3.96 3.08 
SN74AHCT1GO4DOKR | 296-4706-2-ND | Single Inverter Gate.. 447.00/3,000 SN75ALS170ADW 296-9936-5-ND | Triple Differential Bus Transceiver 6.08 487 4.11 
SN74AHCT1GO8DBVR | 296-1113-1-ND | Single 2-Input AND Gate 50 40 30 SN75ALS171ADW 296-9937-5-ND | Triple Differential Bus Transceiver 6.08 487 4.11 
SN74AHCT1GO8DBVR | 296-1113-2-ND | Single 2-Input AND Gate .. 405.00/3,000 SN75ALS171DWR 296-9938-1-ND | Triple Differential Bus Transceiver... 6.40 5.12 4.32 
SN74AHCT1GO8DCKR | 296-4707-1-ND_| Single 2-Input AND Gate... oe ae) SN75ALS171DWR 296-9938-2-ND_| Triple Differential Bus Transceiver... 8000.00/2,000 
SN74AHCTIGO8DOKR | 296-4707-2-ND | Single 2-Input AND Gate... E 447.00/3,000 SN75ALS172ADW 296-9939-5-ND | Quad Differential Bus Line Driver 387 310 241 
SN74AHCTIGI4DBVR | 296-1114-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter. SOr235 50 40 .30 SN75ALS172AN 296-9940-5-ND | Quad Differential Bus Line Driver 387 310 241 
SN74AHCTIGI4DBVR | 296-1114-2-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter. SOT-23-5 405.00/3,000 SN75ALS173N 296-9951-5-ND | Quad Differential Line Receiver .. 387 310 241 
SN74AHCTIGI4DCKR | 296-4712-1-ND | Single Schmitt-Trigger Inverter Gate. 5 44 (33 SN75ALS174AN 296-9952-5-ND | Quad Differential Line Driver. . 387 310 241 
SN74AHCTIGI4DCKR_| 296-4712-2-ND_| Single Schmitt-Trigger Inverter Gate. 447.00/3,000 SN7S5ALS175N 296-9953-5-ND | Quad Differential Line Receiver 387 3.10 241 
SN74AHCT1G32DBVR | 296-1115-1-ND | Single 2-Input OR Gate. {50 N40NNESO SN75ALS175NSR 296-9954-1-ND | Quad Differential Line Receiver 3.98 319 248 
SN74AHCT1G32DBVR | 296-1115-2-ND | Single 2-Input OR Gate. 405.00/3,000 SN75ALS175NSR 296-9954-2-ND | Quad Differential Line Receiver 4602.00/2,000 
SN74AHCT1G32D0KR | 296-4713-1-ND | Single 2-Input OR Gate . 5 44 (33 SN75ALS176AD 296-9955-5-ND | Differential Bus Transceiver. 3.26 261 2.03 
SN74AHCT1G32D0KR | 296-4713-2-ND | Single 2-Input OR Gate ... ie 447.00/3,000 SN75ALS176BD 296-9956-5-ND | Differential Bus Transceiver. 259 207 1.61 
SN74AHCTIG86DBVR_| 296-4714-1-ND_| Single 2-Input EX-OR Gate Sor23-5 50-4030 SN75ALS176BP 296-9957-5-ND_| Differential Bus Transceiver 259 207 1.61 
SN74AHCTIGB6DBVR | 296-4714-2-ND | Single 2-Input EX-OR Gate 405.00/3,000 SN75ALS176D 296-9958-5-ND | Differential Bus Transceiver. 259 207 1.61 
SN74AHCT1G86DOKR | 296-4715-1-ND_| Single 2-Input EX-OR Gate. SOT 55 44 33 SN75ALS176P 296-9959-5-ND | Differential Bus Transceiver 259 207 1.61 
SN74AHCT1G36DOKR_| 296-4715-2-ND | Single 2-Input EX-OR Gate. .. -5-SOT 447.00/3,000 SN75ALS180D 296-9960-5-ND | Differential Driver/Receiver Pairs 259 207 1.61 
SN74AHCT1G125DBVR | 296-4708-1-ND_| Tri-State Single Bus Buffer Cat sor23-5 50 40 30 SN75ALS180N 296-9961-5-ND | Differential Driver/Receiver Pairs 259 2.07 1.61 
SN74AHCT1G125DBVR | 296-4708-2-ND_| Tri-State Single Bus Buffer Gate 405.00/3,000 SN75ALS181N 296-9962-5-ND_| Differential Driver/Receiver Pairs 259 207 1.61 
‘SN74AHCT1G125DCKR | 296-4709-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 55 4433 SN75ALS181NSR 296-9963-1-ND | Differential Driver/Receiver Pairs 270 216 1.68 
SN74AHCT1G125DOKR | 296-4709-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 447.00/3,000 SN75ALS181NSR 296-9963-2-ND | Differential Driver/Receiver Pairs 3060.00/2,000 
SN74AHCT1G126DBVR | 296-4710-1-ND_| Tri-State Single Bus Buffer Gate. 50 40 .30 SN75ALS191D 296-9964-5-ND | Dual Differential Line Driver. 2.25 1.80 1.35 
SN74AHCT1G126DBVR | 296-4710-2-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 405.00/3,000 SN75ALS191P 296-9965-5-ND | Dual Differential Line Driver 225 1.80 1.35 
SN74AHCT1G126DCKR | 296-4711-1-ND | Tri-State Single Bus Buffer Gate 55 44 33 SN75ALS192D 296-9966-5-ND | Quad Differential Line Driver. 1.63 1.30.98 
SN74AHCT1G126DOKR | 296-4711-2-ND_| Tri-State Single Bus Buffer Gate .. 447.00/3,000 SN75ALS193D 296-9967-5-ND | Quad Differential Line Receiver 2.00 1.60 1.20 

ALB Family SN75ALS193N 296-9968-5-ND | Quad Differential Line Receiver 2.00 1.60 1.20 
SN74ALB16244DGGR_] 296-9764-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver ... 5.06 4.05 3.15 SN7SALS194N 296-9969-5-ND | Quad Differential Line Driver. . 213 1.70 1.28 
SN74ALB16244DGGR_| 296-9764-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .... 5738.00/2,000 SN7SALS195N 296-9970-5-ND | Quad Differential Line Receiver 2.00 1.60 1.20 
SN74ALB16244DGVR_| 296-9765-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver ... 5.06 4.05 3.15 SN7SALS197D 296-9971-5-ND_| Quad Differential Line Receiver... 163 1.30 98 
SN74ALB16244DGVR_ | 296-9765-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver ... 48-TVSCP 5738.00/2,000 SN75ALS197N 296-9972-5-ND | Quad Differential Line Receiver .. 1.63 1.30 98 
SN74ALB16244DL 296-9766-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver NE 48-SSOP_ 5.06 4.05 3.15 SN7S5ALS199D 296-9973-5-ND | Quad Differential Line Receiver... 200 1.60 1.20 
SN74ALB16244DLR | 296-9766-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 48-SSCP 5.11 409 3.18 SN74ALS641A-1DW | 296-9770-5-ND | Octal Bus Transceiver with OC Output 281 225 1.75 
SN74ALB16244DLR | 296-9766-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 48-SSOP 2894.00/1,000 SN74ALS641 ADW 296-9771-5-ND | Octal Bus Transceiver with OC Output......20-SOP 2.25 1.80 1.40 
SN74ALB16245DGGR_| 296-9767-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver TSSOP 5.08 4.05 3.15 SN/SALSIIZIN 296-9929-5-ND | Tri-State Dual Differential Driver/Fovr. 628) O88) 2G 
SN74ALB16245DGGR_| 296-9767-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 5738.00/2,000 SN7S5ALS1177NSR | 296-9930-1-ND | Tri-State Dual Differential Driver/Rovr. 434 348 271 
SN74ALB16245DGVR_| 296-9768-1-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 5.06 4.05 3.15 SN75ALS1177NSR__| 296-9930-2-ND | Tri-State Dual Differential Driver/Revr. 4922.00/2,000 
SN74ALB16245DGVR_ | 296-9768-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 5738.00/2,000 SN75ALS1178N 296-9931-5-ND | Tri-State Dual Diff. Driver/Revr. ... 4.23 339 2.64 
SN74ALB16245DL 296-9769-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 506 405 315 SN75ALS1178NSR__| 296-12185-1-ND] Tri-State Dual Diff. Driver/Revr. NEW!....16-SOP 4.34 3.48 2.71 
SN74ALB16245DLR _ | 296-9769-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 511 409 318 SN75ALS1178NSR__| 296-12185-2-ND] Tri-State Dual Diff. Driver/Revr. NEW! 4922.00/2,000 
SN74ALB16245DLR _| 296-9769-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 2894.00/1,000 ALVC Family 

ALS Family SN74ALVOO0DGVR (| 296-5100-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 72 54 
SN65ALS176D 296-9698-5-ND | Differential Bus Transceiver ... 326 261 203 SN74ALVOQODGVR =| 296-5100-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 478.00/2,000 
SN65ALS1176DR _| 296-9697-1-ND | Differential Bus Transceiver 394 315 2.45 SN74ALVOQODR 296-5101-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 7 4 Al 
SN65ALS1176DR 296-9697-2-ND | Differential Bus Transceiver .. 5512.50/2,500 SN74ALVOD0DR 296-5101-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 597.50/2,500 
SN74ALSOOAD 296-1477-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate .. 6 51 39 SN74ALVOOONSR 296-5103-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate... 81 6854 
SN74ALSOOAN 296-1478-5-ND_| Quad 2-Input NAND Gate: 64 48 36 SN74ALVOOONSR 296-5103-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. .. 718.00/2,000 
SN74ALSOOANSR 296-5001-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 426.00/2,000 SN74ALVODOPWR =| 296-5104-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate Ue seal 
SN74ALSO2AN 296-1479-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 64 «4886 SN74ALVOOOPWR 296-5104-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 478,00/2,000 
SN74ALS04BD 296-1122-5-ND | Hex Inverter 68 45139 SN74ALVO04D 296-1508-5-ND | Hex Inverter. ... 7 54 Al 
SN74ALSO4BDR 296-1122-1-ND | Hex Inverter 7% 57 43 SN74ALVOD4DGVR__| 296-5105-1-ND_| Hex Inverter... 72 54 A 
SN74ALS04BDR 296-1122-2-ND_| Hex Inverter 617.50/2,500 SN74ALVOD4DGVR | 296-5105-2-ND | Hex Inverter. ... 478.00/2,000 
‘SN74ALSO4BN 296-1481-5-ND | Hex Inverter .. @ 48 36 SN74ALVCO4PWR 296-5106-1-ND | Hex Inverter. 72 54 A 
SN74ALSOSAN 296-1482-5-ND | Hex Inverter with OC... ‘88 66 50 SN74ALVO04PWR 296-5106-2-ND | Hex Inverter... 478,00/2,000 
SN74ALS08D 296-1123-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. 68 BTS39 SN74ALVOO8DGVR | 296-5107-1-ND | Quad 2-Input AND Gate qe Ae 
SN74ALS08DR 296-1123-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. Te ow 9 SN74ALVO08DGVR__| 296-5107-2-ND_| Quad 2-Input AND Gate 478,00/2,000 
SN74ALS08DR 296-1123-2-ND_| Quad 2-Input AND Gate. 617.50/2,500 SN74ALVO08DR 296-5108-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 72 5 Al 
SN74ALSOSN 296-1484-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. 4 48 36 SN74ALVO08DR 296-5108-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 585.00/2,500 
SN74ALS21ADR 296-5045-1-ND | Dual 4-Input AND Gate. . 108 90 72 SN74ALVOD8PWR 296-5109-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 7 54 Al 
SN74ALS21ADR 296-5045-2-ND | Dual 4-Input AND Gate. 1170.00/2,500 SN74ALVOO8PWR 296-5109-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. 478.00/2,000 
SN74ALS30AN 296-1494-5-ND | 8-Input NAND Gate... 7 63 50 SN74ALVC10D 296-1509-5-ND_| Triple 3-Input NAND Gat 2 5 A 
SN74ALS32DR 296-1127-1-ND_| Quad 2-Input OR Gate 7% 57 43 SN74ALVCI0DR 296-1509-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 81 46854 
SN74ALS32DR 296-1127-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 617.50/2,500 SN74ALVC10DR 296-1509-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 877.50/2,500 
SN74ALS32N 296-1495-5-ND | Quad 2-Input OR Gate (cde alsa SN74ALVCIODGVR | 296-5110-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate... 72 54 Al 
SN74ALS74AD 296-1130-5-ND | Dual D-Type Fip-Rop. ‘84 63—CtC4 SN74ALVCIODGVR | 296-5110-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate... 478.00/2,000 
SN74ALS74ADR 296-1130-1-ND | Dual D-Type Rip-Aop. 92 69 52 SN74ALVC1ONSR 296-5111-1-ND_| Triple 3-Input NAND Gate 96 80.64 
SN74ALS74ADR 296-1130-2-ND_| Dual D-Type Rip-Rop. 747.50/2,500 SN74ALVCIONSR 296-5111-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 852,00/2,000 
SN74ALS74AN 296-1506-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 30. 60. 45 SN74ALVC10PWR 296-5112-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate Ta 
SN74ALS138AN 296-1485-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demulitiplexer 90 75 60 SN74ALVCIOPWR 296-5112-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 478.00/2,000 
SN74ALS139N 296-1486-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 1.08 90 .72 SN74ALVCI4DGVR | 296-5119-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter - 72 54 Al 
SN74ALS161BN 296-1487-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter 1.05 88 70 SN74ALVC14DGVR__| 296-5119-2-ND _| Hex Schmitt-Trigger Inverter . 478.00/2,000 
SN74ALS163BN 296-1488-5-ND_| 4-Bit Synchronous Binary Counter .. 1.05 88 70 SN74ALVC14DR 296-5120-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 72 54 AL 
SN74ALS166DBR 296-5027-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register . 281 2.25 1.75 SN74ALVC14DR 296-5120-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 585.00/2,500 
SN74ALS166DBR 296-5027-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register . 3188.00/2,000 SN74ALVC14PWR 296-5121-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 7 54 Al 
SN74ALS232BN 296-5039-5-ND | 16x 4 Asynchronous HFO Memory . 540 4.32 3.36 SN74ALVC14PWR 296-5121-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 478.00/2,000 
SN74ALS244CDW 296-1124-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 1.26 1.05 84 SN74ALVC32DGVR_| 296-5139-1-ND_| Quad 2-Input OR Gate . 72 54 AN 
SN74ALS244CDWR__| 296-1124-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver .... 132110 88 SN74ALVC32DGVR | 296-5139-2-ND | Quad 2-Input OR Gate . 478,00/2,000 
SN74ALS244QCDWR ~~ | 296-1124-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 1170.00/2,000 SN74ALVC32DR 296-5140-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 72. 54 At 
SN74ALS2440N 296-1490-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 1.20 1.00 .80 SN74ALVC32DR 296-5140-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 585.00/2,500 
SN74ALS245ADW 296-1125-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 1.26 1.05 84 SN74ALVC32NSR 296-5141-1-ND | Quad 2-Input OR Gate . 81 68 OA 
SN74ALS245ADWR | 296-1125-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 132 110 .88 SN74ALVC32NSR 296-5141-2-ND _| Quad 2-Input OR Gate. 718.00/2,000 
SN74ALS245ADWR__| 296-1125-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver . 1170.00/2,000 SN74ALVC32PWR 296-5142-1-ND | Quad 2-Input OR Gate . 72 54 Al 
SN74ALS245AN 296-1492-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 1.20 1.00 .80 SN74ALVC32PWR 296-5142-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 478.00/2,000 
SN74ALS273N 296-1493-5-ND | Cotal D-Type Rip-Fop with Gear 138 115 92 SN74ALVC125D 296-1510-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 88 66 50 
SN74ALS374ADWR | 296-1128-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Rop. 132 110 .88 SN74ALVC125DR 296-1510-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 88 66 50 
SN74ALS374ADWR 296-1128-2-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Hop. 1170.00/2,000 SN74ALVC125DR 296-1510-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. 715.00/2,500 
SN74ALS374AN 296-1498-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .... 1.20 1.00 80 SN74ALVC125DGVR | 296-5113-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. 88.6650 
SN74ALS541DW 296-1499-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 178 142 1.07 SN74ALVC125DGVR__ | 296-5113-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 586.00/2,000 
SN74ALS541N 296-1500-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 1.70 1.36 1.02 SN74ALVCI25NSR | 296-5114-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 96 80 64 
SN74ALS573CDW 296-1129-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch....20-SOC 117 98 .78 SN74ALVCI25NSR | 296-5114-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 852,00/2,000 
SN74ALS573CDWR | 296-1129-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch....20-SQC 1.23 1.03 82 SN74ALVC125PWR __| 296-5115-1-ND _| Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. 88 66 50 
SN74ALS573CDWR__| 296-1129-2-ND_| Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ....20-SO1C 1090.00/2,000 SN74ALVC125PWR | 296-5115-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. 586.00/2,000 
‘SN74ALS573CN 296-1502-5-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch...20-Dip 1.17 98 .78 SN74ALVC126DGVR | 296-5116-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. 88 66 50 
SN74ALS574BDW 296-1503-5-ND | Tri-State Octal D-Type Hip-Flop. E 117 98 .78 SN74ALVC126DGVR_ | 296-5116-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 586.00/2,000 
‘SN74ALS574BN 296-1504-5-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 117 98 78 SN74ALVC126DR 296-5117-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 88 66 50 
SN74ALS639AN 296-5068-5-ND | Octal Bus Transceiver ..... 293 234 1.82 SN74ALVC126DR 296-5117-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 715,.00/2,500 
SN74ALSQ96NT 296-1507-5-ND | 8-Bit READ-BACK Latch 8.00 640 540 SN74ALVC126PWR 296-5118-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 88 66 50 
‘SN74ALS1034D 296-5007-5-ND | Hex Non-Inverting Driver .. 125 1.00 75 SN74ALVC126PWR | 296-5118-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 586.00/2,000 
‘SN75ALS057N 296-9927-5-ND | Quad Interface Bus Transceiver 450 3.60 280 SN74ALVC244DWR | 296-5135-1-ND J Tri-State Octal Buffer/Driver .. 7 63 50 
‘SN75ALSO85NT 296-9928-5-ND | Dual Channel Driver/Receiver 833 750 6.65 SN74ALVC244DWR | 296-5135-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 666.00/2,000 
SN75ALS160DW 296-9932-5-ND | Cctal Bus Transceiver .. 484 387 3.01 SN74ALVC245DGVR _| 296-5137-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver ... 7 63 50 
SN75ALS161N 296-9933-5-ND_| Cotal Bus Transceiver ... 590 472 3.99 (Continued) 
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TL Digi-Key Price Each TL Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description u 25 100 
SN74ALVC245DGVR__ | 296-5137-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 666.00/2,000 SN74ALVOH16260DGGR| 296-1140-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch... 3.38 270 2.10 
SN74ALVC245DWR 296-5138-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. Yi) 63.50 SN74ALVOH16260DGGR] 296-1140-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch... 3826.00/2,000 
SN74ALVC245DWR 296-5138-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 666.00/2,000 SN74ALVOHI6260DL | 296-1141-5-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch .... 3.38 270 2.10 
SN74ALVC245PWR 296-9774-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver AS 63.50 SN74ALVCH16260DLR_ | 296-1141-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch . 3.38 270 2.10 
SN74ALVC245PWR 296-9774-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver... 666.00/2,000 SN74ALVCH16260DLR | 296-1141-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch .... 1913.00/1,000 
SN74ALVC16244ADGGR | 296-5123-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .. 2.00 1.60 1.20 SN74ALVOH16269DGGR | 296-5198-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 

SN74ALVC16244ADGGR | 296-5123-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 2080.00/2,000 Bus Exchangers .icaiccccsaaananiieasy an 3.24 260 2.02 
SN74ALVC16244ADL | 296-5124-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2.00 1.60 1.20 SN74ALVOH16269DGGR | 296-5198-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 

SN74ALVC16244AGQLR| 296-9772-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 2.20 1.76 1.32 Bus Exchanger .............:02:esseeeee 3672.00/2,000 
SN74ALVC16244AGQLR| 296-9772-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .. 1144.00/1,000 SN74ALVCH16269DL | 296-5199-5-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 

SN74ALVC16334DGGR | 296-1134-1-ND_| Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver . 2.25 1.80 1.35 BUS EXON cca seeentesi aeannatiite cu 3.24 260 2.02 
SN74ALVC16334DGGR | 296-1134-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver . 2340.00/2,000 SN74ALVCH16269KR_ | 296-9775-1-ND | Tri-State 12-24 Bit Registered 

SN74ALVC16334DGVR | 296-5130-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver ..... 225 1.80 1.35 Bus Exchanger .. 358 287 223 
SN74ALVC16334DGVR | 296-5130-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver ..... 2340.00/2,000 SN74ALVCH16269KR_ | 296-9775-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Register 


SN74ALVC16334DL 296-1515-5-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver. 2.25 1.80 1.35 Bus Exchanger ............csscceeeeeeee 2027.00/1,000 
SN74ALVC16834DGGR | 296-1136-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver .... 3.71 297 231 SN74ALVOH16270DGGR | 296-5200-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 

SN74ALVC16834DGGR | 296-1136-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver .... 4208.00/2,000 Bus Exchanger . . 3.24 260 2.02 
SN74ALVC16834DL 296-1516-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver... Sil 297 32.311 SN74ALVOH16270DGGR] 296-5200-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 

SN74ALVC16834GQLR | 296-5132-1-ND_ | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver . 410 3.28 2.55 Bus Exchanger ...........:sscceeceeeeee 3672.00/2,000 
SN74ALVC16834GQLR | 296-5132-2-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver ... 2321.00/1,000 SN74ALVCH16270DL | 296-5201-5-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 

SN74ALVC16835DGGR | 296-1137-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver .... 3.42 2.74 213 Bus Exchanger............0.cceeceeeeeeee 3.24 260 2.02 
SN74ALVC16835DGGR | 296-1137-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver . 3876.00/2,000 SN74ALVOH16270DLR | 296-5201-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 

SN74ALVC16835DGVR | 296-5133-1-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver . 3.42 2.74 213 BUS EXCHANGE cvs sacensuleseesiniiinccen 3.24 260 2.02 
SN74ALVC16835DGVR | 296-5133-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver . 3876.00/2,000 SN74ALVCH16270DLR | 296-5201-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 

SN74ALVC16835DL 296-5134-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 3.42 274 213 Bus Exchanger..........0:sseseseeeeeeees 1836.00/1,000 
SN74ALVC162334DGGR | 296-1131-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver . 371 297 231 SN74ALVOH16271DGGR] 296-5202-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 

SN74ALVC162334DGGR | 296-1131-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver .... 4208.00/2,000 BUS EXCHANGE! oe. ceeccasesnneesanee 371 297 231 
SN74ALVC162334DGVR | 296-5122-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver .... 3.71 297 231 SN74ALVOH16271DGGR] 296-5202-2-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 

SN74ALVC162334DGVR | 296-5122-2-ND_| Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver . 4208.00/2,000 Bus Exchanger ...........:..ccseseeeeee 4208.00/2,000 
SN74ALVC162334DL__| 296-1511-5-ND_| Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver. 3.71 297 231 SN74ALVCH16271DL | 296-5203-5-ND | Tri-State 12-24-Bit Registered 

SN74ALVC162334DLR | 296-1511-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver. 3.71 297 231 Bus Exchanger. 371 297 231 


SN74ALVC162334DLR | 296-1511-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver. 
SN74ALVC162831 DBBR | 296-5125-1-ND | Tri-St. 1-4 Bit Address Register/Driver 


2104.00/1,000 SN74ALVOH16282DBBR | 296-5210-1-ND | Tri-State 18-36- 


5.80 4.64 3.92 Bus Exchanger 7.50 600 5.07 


SN74ALVC162831DBBR | 296-5125-2-ND | Tri-St. 1-4 Bit Address Register/Driver 7250.00/2,000 SN74ALVCH16282DBBR | 296-5210-2-ND | Tri-State 18-36-Bit Registered 
SN74ALVC162834DL__| 296-1512-5-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. . 281 225 1.75 Bus Exchanger .-80-SOP. 9376.00/2,000 
SN74ALVC162834DLR | 296-1512-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 281 225 1.75 SN74ALVOH16334DGGR | 296-5220-1-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver ....48-TSSOP 3.71 297 2.31 


SN74ALVC162834DLR | 296-1512-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 1594.00/1,000 SN74ALVOH16334DGGR | 296-5220-2-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver 4208.00/2,000 
SN74ALVC162834GR_ | 296-5126-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver .... 238i 2200) 175 SN74ALVOH16334DL | 296-5221-5-ND | Tri-State 16-Bit Universal Bus Driver...... 48-SSOP 3.71 297 231 
SN74ALVC162834GR_ | 296-5126-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver .... 3188.00/2,000 ‘SN74ALVOH16344DGGR | 296-5222-1-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Driver ... SH 207 523 
SN74ALVC162834VR_| 296-5127-1-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver . 281 225 1.75 SN74ALVOH16344DGGR | 296-5222-2-ND_| Tri-State 1-4-Bit Address Driver 4208.00/2,000 
SN74ALVC162834VR_| 296-5127-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver . 3188.00/2,000 SN74ALVCH16344DLR | 296-5223-1-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Driver .. SYA Cr esi 
SN74ALVC162835DGGR | 296-1132-1-ND_ | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver . 3.42 2.74 213 SN74ALVOH16344DLR | 296-5223-2-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Driver as 2104.00/1,000 
SN74ALVC162835DGGR| 296-1132-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver . 3876.00/2,000 SN74ALVOH16373DGGR | 296-5224-1-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 200 1.60 1.20 
SN74ALVC162835DGVR] 296-5128-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver . 3.42 274 213 ‘SN74ALVOH16373DGGR | 296-5224-2-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch 2080.00/2,000 
SN74ALVC162835DGVR| 296-5128-2-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver ..... 3876.00/2,000 SN74ALVCH16373DL__| 296-5225-5-ND | Tri-State 16-Bit Transp. D-Type Latch ....48-SSOP_ 2.00 1.60 1.20 
SN74ALVC162835DL | 296-1513-5-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 3.42 2.74 213 SN74ALVCH16373KR_ | 296-9776-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latch. . 220) eGo) 
SN74ALVC162836DGGR | 296-1133-1-ND_ | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver . 3.71 297 231 SN74ALVCH16373KR_| 296-9776-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latch 1144,00/1,000 
SN74ALVC162836DGGR| 296-1133-2-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver . 4208.00/2,000 ‘SN74ALVOH16374DGGR | 296-1144-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Fip-Fop .. 2.00 1.60 1.20 
SN74ALVC162836DGVR| 296-5129-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver ..... 3.71 297 231 SN74ALVOH16374DGGR] 296-1144-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Fip-Hop 2080.00/2,000 


SN74ALVC162836DGVR| 296-5129-2-ND_| Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver .... 4208.00/2,000 SN74ALVOH16374DL | 296-5226-5-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 2.00 1.60 1.20 
SN74ALVC162836DL_| 296-1514-5-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver. 371 297 231 SN74ALVOH16374DLR | 296-5226-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 2.00 1.60 1.20 
SN74ALVC164245DGGR | 296-1135-1-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transoeiver..48-TSSCP 4.16 3.33 2.59 SN74ALVOHI6374DLR | 296-5226-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Rip-Alop 1040.00/1,000 
SN74ALVC164245DGGR| 296-1135-2-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver ...48-SSOP 4718.00/2,000 SN74ALVOH16374KR_ | 296-9777-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Rip-Hlop 220 1.76 1.32 
SN74ALVC164245DL | 296-5131-5-ND | Tri-State 16-Bit Level Shift Transceiver. 416 333 259 SN74ALVOH16374KR_ | 296-9777-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Rip-Hlop 4144,00/1,000 
SN74ALVC16835GQLR | 296-9773-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver . 410 3.28 255 SN74ALVO-H6409DGGR| 296-5227-1-ND | Tri-State 9-Bit 4-Port Universal 
SN74ALVC16835GQLR | 296-9773-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver .... 2321.00/1,000 Bus Exchanger ........2--sseeeeeeeeeeee 450 3.60 2.80 
ALVCH Family SN74ALVCH16409DGGR| 296-5227-2-ND | Tri-State 9-Bit 4-Port Universal 
" Bus EXChange? .......ceeecscseeseseees 5100.00/2,000 
SN74ALVCH244DGVR | 296-6274-1-ND | Tri-State Cotal Buffer/Driver . 75 63 50 ; 1g ; 
SN74ALVCH244DGVR | 296-6274-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 666.00/2,000 SN74ALVOHI6409DL | 296-5228-5-ND | Tri-State 9-Bit 4-Port Universal 
SN74ALVCH244DW | 296-1517-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 75 63 50 Bus Exchanger 450 360 2.80 


7% 63 50 SN74ALVCH16500DGGR| 296-5229-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 5 342 274 213 


SN74ALVOH244DWR | 296-1517-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 


SN74ALVOH244DWR | 296-1517-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver ... 666.00/2,000 SN74ALVOH16500DGGR | 296-5229-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 3876.00/2,000 
SN74ALVCH244PWR | 296-6275-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver =75) 630 50 SN74ALVCH16500DLR | 296-5230-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver . 342 274 213 
SN74ALVCH244PWR_ | 296-6275-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 666.00/2,000 SN74ALVCH16500DLR | 296-5230-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver. 1938,00/1,000 
SN74ALVCH245DGVR | 296-6276-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver Ta Ga 8&9) SN74ALVOH16501DGGR| 296-1145-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 342 274 213 
SN74ALVCH245DGVR | 296-6276-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver... 666.00/2,000 SN74ALVOH16501DGGR| 296-1145-2-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 3876.00/2,000 
SN74ALVOH245DWR | 296-6277-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver soi: 630 250) SN74ALVCH16501DL | 296-5231-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver .... 342 274 213 


666.00/2,000 SN74ALVCH16501KR | 296-9778-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 
75 63 50 SN74ALVOH16501KR | 296-9778-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 


3.80 3.05 237 
2155.00/1,000 


SN74ALVCH245DWR_ | 296-6277-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 
SN74ALVCH245PWR_ | 296-6278-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 


SN74ALVCH245PWR_ | 296-6278-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 666.00/2,000 SN74ALVCH16524DGGR | 296-5232-1-ND | Tri-State 18-Bit Reg. Bus Transceiver ... 8.00 640 5.40 
SN74ALVCH373DGVR | 296-6283-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Late! 75 63 50 SN74ALVOH16524DGGR| 296-5232-2-ND | Tri-State 18-Bit Reg. Bus Transceiver ... 10000.00/2,000 
SN74ALVCH373DGVR _| 296-6283-2-ND_| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 666.00/2,000 SN74ALVOH16525DGGR| 296-5233-1-ND | Tri-State 18-Bit Reg. Bus Transceiver 450 3.60 2.80 
SN74ALVOHB73DWR | 296-6284-1-ND | Tri-St. Cotal Transparent D-Type Latch... eo 50 SN74ALVCH16525DGGR| 296-5233-2-ND | Tri-State 18-Bit Reg. Bus Transceiver ... 5100.00/2,000 
SN74ALVCH373DWR_ | 296-6284-2-ND | Tri-St. Cctal Transparent D-Type Latch 666.00/2,000 SN74ALVOH16543DGGR] 296-5236-1-ND | Tri-State 16-Bit Reg. Transceiver .. 342 274 2.13 
SN74ALVCH373PWR_ | 296-6285-1-ND | Tri-State Cotal Transp. D-Type Latch . 7s 6) 50 SN74ALVOH16543DGGR| 296-5236-2-ND | Tri-State 16-Bit Reg. Transceiver 3876.00/2,000 
SN74ALVCH373PWR_ | 296-6285-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch .... 666.00/2,000 SN74ALVOH16543DL__| 296-5237-5-ND_| Tri-State 16-Bit Reg. Transceiver . 3.42 274 213 


SN74ALVCH374PWR_ | 296-12462-1-ND| Tri-State Octal Pos. Edge-Triggered SN74ALVOH16600DGGR | 296-5238-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 


484 3.87 3.01 

D-Type Hip-Hop NEW/!............... 20-TSSOP 15 63.50 SN74ALVOH16600DGGR | 296-5238-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 5482.00/2,000 

SN74ALVCH374PWR | 296-12462-2-ND| Tri-State Octal Pos. Edge-Triggered SN74ALVCH16600DLR | 296-5239-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver . 484 3.87 3.01 
D-Type Fip-Hop NEW! 666.00/2,000 SN74ALVCH16600DLR | 296-5239-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver . 2741 .00/1,000 

SN74ALVCH16240DGGR| 296-5185-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 2.00 1.60 1.20 SN74ALVCH16601DGGR| 296-1146-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 342 274 213 


SN74ALVOH16240DGGR| 296-5185-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 
SN74ALVCH16240DL _| 296-5186-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver... 


2080.00/2,000 SN74ALVOH16601DGGR| 296-1146-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver 
2.00 1.60 1.20 SN74ALVCH16601DL | 296-5240-5-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver . 


3876.00/2,000 
342 274 213 


SN74ALVCH16240DLR | 296-5186-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 200 1.60 1.20 SN74ALVCH16601DLR | 296-5241-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver . 342 274 213 
SN74ALVCH16240DLR | 296-5186-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1040.00/1,000 SN74ALVCH16601DLR | 296-5241-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver . 1938.00/1,000 
SN74ALVCH16244DGGR| 296-1139-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 200 1.60 1.20 SN74ALVCH16646DGGR | 296-5242-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transcvr./Register 3.42 2.74 213 
SN74ALVOH16244DGGR| 296-1139-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .. 2080.00/2,000 SN74ALVOH16646DGGR | 296-5242-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transcvr./Register .... 3876.00/2,000 
SN74ALVCH16244DGVR| 296-5187-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . . 2.00 1.60 1.20 SN74ALVCH16646DGVR | 296-5243-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register..... 56-SOP 342 274 213 
SN74ALVCH16244DGVR| 296-5187-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 2080.00/2,000 SN74ALVOH16646DGVR | 296-5243-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register. 3876.00/2,000 
SN74ALVCH16244DL_ | 296-5188-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver... 2.00 1.60 1.20 SN74ALVOHI6646DL | 296-5244-5-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register ...56-SSOP 3.42 2.74 213 
SN74ALVCH16244DLR | 296-5188-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 2.00 1.60 1.20 SN74ALVCH16646DLR | 296-5244-1-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register ...56-SSOP 3.42 2.74 213 
SN74ALVCH16244DLR | 296-5188-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1040.00/1,000 SN74ALVCH16646DLR | 296-5244-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register ...56-SSOP 1938.00/1,000 


SN74ALVCH16244KR_| 296-5189-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 2.20 1.76 1.32 SN74ALVCH16721DGGR] 296-1147-1-ND | Tri-State 3.3V 20-Bit Fip-Rop .. 3.24 260 202 
SN74ALVCH16244KR_ | 296-5189-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 1144.00/1,000 SN74ALVOH16721DGGR] 296-1147-2-ND | Tri-State 3.3V 20-Bit Rip-Rop .. 3672.00/2,000 

SN74ALVCH16245DGGR| 296-5190-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 200 1.60 1.20 SN74ALVOH16721DGVR | 296-5245-1-ND | Tri-State 3.3V 20-Bit Fip-Hop 3.24 260 202 
SN74ALVCH16245DGGR| 296-5190-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 2080.00/2,000 SN74ALVOH16721DGVR | 296-5245-2-ND_| Tri-State 3.3V 20-Bit Rip-Rop 3672.00/2,000 

SN74ALVCH16245DGVR | 296-5191-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2.00 1.60 1.20 SN74ALVCH16721DLR | 296-5246-1-ND | Tri-State 3.3V 20-Bit Rip-Aop 3.24 260 2.02 
SN74ALVCH16245DGVR | 296-5191-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. . 2080.00/2,000 SN74ALVCH16721DLR | 296-5246-2-ND J Tri-State 3.3V 20-Bit Fip-Hop .. 1836.00/1,000 

SN74ALVCH16245DL_ | 296-5192-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 2.00 160 1.20 SN74ALVOH16820DGGR] 296-5247-1-ND | Tri-State/Dual Output 3.3V 

SN74ALVCH16245DLR | 296-5192-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 2.00 1.60 1.20 10-Bit Rip-Aop........ ee eeeeeeeeeeees 349 279 217 
SN74ALVCH16245DLR | 296-5192-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 1040.00/1,000 SN74ALVOH16820DGGR] 296-5247-2-ND | Tri-State/Dual Output 3.3V 

SN74ALVCH16245KR_| 296-5193-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. . 220 176 1.32 10-Bit Rip-op... : 3952.00/2,000 

SN74ALVCH16245KR_| 296-5193-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 1144.00/1,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
320 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


& Texas INSTRUMENTS 


DIGITAL LOGIC (Continued) 


cae Digi-Key Price Each TA Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
SN74ALVCH16820DLR | 296-5248-1-ND | Tri-State/Dual Output 3.3V SN74ALVCH162820GR | 296-5207-1-ND | Tri-State 3.3V 10-Bit Fip-Rlop 
10-Bit Hip-AOp.........eeeeeeeeeeeee 56-SSCP 349 279 217 with Dual Output .. 3.24 260 2.02 
SN74ALVCH16820DLR | 296-5248-2-ND | Tri-State/Dual Output 3.3V SN74ALVCH162820GR | 296-5207-2-ND | Tri-State 3.3V 10-Bit Rip-Rlop 
10-Bit Rip-AOp ............cceeeeeeceee 56-SSCP 1976.00/1,000 with Dual Output 3672.00/2,000 
SN74ALVOH16821DGGR] 296-5249-1-ND_| Tri-State 3.3V 20-Bit Bus-Interface SN74ALVCH162827DL | 296-5208-5-ND_| Tri-State 20-Bit Buffer/ 3.24 260 2.02 
3.49 279 2.17 SN74ALVCHI62827GR_| 296-1142-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver . 324 260 2.02 
‘SN74ALVOH16821DGGR] 296-5249-2-ND eePDaTAGTD SN74ALVCH162827GR | 296-1142-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver . 3672.00/2,000 
00/2, SN74ALVCH162827VR | 296-5209-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver . 3.24 260 2.02 
SN74ALVOH16821DL | 296-5250-5-ND SN74ALVCH162827VR | 296-5209-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver . 3672.00/2,000 
eNTAALVOHIER2IDLR | DRRERTN 349° 279 2.17 SN74ALVCH162830GR | 296-5211-1-ND_| Tri-State 1-2-Bit Address Driver . 3.24 260 2.02 
: ji xO aR BP SN74ALVCH162830GR | 296-5211-2-ND | Tri-State 1-2-Bit Address Driver . ; 3672.00/2,000 
! : : SN74ALVCH162831GR | 296-5212-1-ND J Tri-State 1-4-Bit Address Reg/Driver.... 584 468 3.95 
SN74ALVOH16821DLR |(296-525072:ND) TA eit 800 SN74ALVOH162831GR | 296-5212-2-ND | Tri-State 1-4-Bit Address Reg,/Driver..... 7300.00/2,000 
srsnvoncaoc) a 1u0-190 |S Wai oS eee 
SN74ALVOH16823DGGR| 296-1148-2-ND | Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 3876.00/2,000 - - ee a 
SN74ALVCH16823DL_| 296-5251-5-ND_| Tri-St. 18-Bit Bus-Interface Flip-Flop. 342 274 213 Saal VO eee eas Tee ee brn eae ae ee Be 
SN74ALVCHI6825DGGR| 296-5252-1-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Driver ... 342274 2.13 SN7AALVOHIGZBS5CR PEA ee legig vag) i State 18-Bit Universal Bus Driver .... Oe a 
‘ SN74ALVCH162835GR | 296-5215-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver .... 3876.00/2,000 
SN74ALVOH16825DGGR| 296-5252-2-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Driver 3876.00/2,000 : : : 
i SN74ALVCH162836GR | 296-5216-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver .... 3.94 315 2.45 
SN74ALVCH16825DL_| 296-5253-5-ND | Tri-State 18-Bit Buffer/Driver. 342 274 2:13 ALO! eases} SNM ti; — ie Oe eae 
SN74ALVCH16827DGGR] 296-5254-1-ND_| Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 342 274 213 SN74ALVOA62836GR [129675216725 Ti-State 20-Bit Universal Bus Driver... 4462.00/2,000 
SN74ALVCH16827DGGR} 296-5254-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver 3876.00/2,000 SN74ALVCH162836VR | 296-5217-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver . 3.94 3.15 2.45 
SN74ALVCH16827DL | 296-5255-5:ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver. 342 274 213 SN74ALVOH162836VR | 296-5217-2-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver. 4462.00/2,000 
SN74ALVCH16831DBBR | 296-5256-1-ND | Tri-State 1-4 Address Register/Driver 5.84 468 3.95 SN74ALVOH162841DL | 296-5218-5-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SN74ALVOH16831DBBR | 296-5256-2-ND | Tri-State 1-4 Address Register/Driver 7300.00/2,000 D-Type Latch .......2...0+seeereeereees 342° 274 213 
SN74ALVOH16832DGGR] 296-5257-1-ND | Tri-State 1-4 Address Register/Driver 5.80 464 3.92 SN74ALVCH162841GR | 296-5219-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
SN74ALVOH16832DGGR | 296-5257-2-ND_| Tri-State 1-4 Address Register/Driver 7250.00/2,000 D-Type Latch.............ssseeree 3.42 274 2.13 
‘SN74ALVOH16835DGGR| 296-1149-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 2.34 1.88 1.46 SN74ALVCH162841GR | 296-5219-2-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface 
‘SN74ALVCH16835DGGR | 296-1149-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 2652.00/2,000 D-Type Latch.........--ssseree 3876.00/2,000 
SN74ALVCH16835DGVR] 296-5258-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 234 188 1.46 ALVCHG Family 
SN74ALVCH16835DGVR] 296-5258-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver 2652.00/2,000 ate ; 
SN74ALVCH16835DL_| 296-5259-5-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 234 1.88 1.46 sa oO ala Bihenae wth Breed. 80-TSSCP 9.00 7.20 6.08 
SN74ALVCH16835DLR | 296-5259-1-ND_| Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 234 188 1.46 SNTAAL 62280GR] 296-6286-2-ND | Ti aaeie 90-Bit Recistered Bus : ‘ : 
NCHG1 a -* }-32-Bit Registered Bus 
SN74ALVCH16835DLR | 296-5259-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver. 1326.00/1,000 Exchanger with Byte Mask 80-TSSOP 41250.00/2,000 
SN74ALVCH16835KR_ | 296-5260-1-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver ....... 259 207 1.61 gs see = 
SN74ALVCH16835KR_ | 296-5260-2-ND | Tri-State 18-Bit Universal Bus Driver ....... 1466.00/1,000 ALVCHR Family 
SN74ALVOH16841DGGR] 296-6261-1-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface SN74ALVCHR16245GR | 296-6287-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 220 1.76 1.32 
D-Type Latch. ........0s..seree 3.71 297 2.31 SN74ALVCHR16245GR | 296-6287-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 2288.00/2,000 
‘SN74ALVOH16841DGGR| 296-6261-2-ND_| Tri-State 20-Bit Bus-Interface SN74ALVCHR16245LR | 296-6288-1-ND J Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 220 1.76 1.32 
DET YP@L BON csasseccnennsnsativsrienrn 4208.00/2,000 SN74ALVCHR16245LR | 296-6288-2-ND J Tri-State 16-Bit Bus Transceiver ... 1144,00/1,000 
SN74ALVCH16841DL | 296-6266-5-ND | Tri-State 20-Bit Bus-Interface SN74ALVCHR16269AGR| 296-1280-1-ND_| Tri-St. 12-24-Bit Reg. Bus Exchanger 270 216 1.8 
‘Type Latch 371 297 231 SN74ALVCHR16269AGR| 296-1280-2-ND | Tri-St. 12-24-Bit Reg. Bus Exchanger 3060.00/2,000 
SN74ALVOH16863DGGR] 296-6267-1-ND_| Tri-State 18-Bit Transceiver. 3492.79 2.17 SN74ALVCHR16269ALR | 296-6289-1-ND J Tri-St. 12-24-Bit Reg. Bus Exchanger. 270 216 1.68 
‘SN74ALVOH16863DGGR | 296-6267-2-ND | Tri-State 18-Bit Transceiver. 3952.00/2,000 SN74ALVCHR16269ALR | 296-6289-2-ND | Tri-St. 12-24-Bit Reg. Bus Exchanger. 1530.00/1,000 
‘SN74ALVOH16863DLR | 296-6268-1-ND_| Tri-State 18-Bit Transceiver .. 3.49 279 2.17 SN74ALVCHRI6269AVR| 296-6290-1-ND | Tri-St. 12-24-Bit Reg. Bus Exchanger 270 216 1.68 
SN74ALVCH16863DLR | 296-6268-2-ND | Tri-State 18-Bit Transceiver........ sesseees 1976.00/1,000 SN74ALVCHR16269AVR | 296-6290-2-ND | Tri-St. 12-24-Bit Reg. Bus Exchanger ...... 3060.00/2,000 
SN74A_VOH16901DGGR | 296-6269-1-ND TPetercdaiGeie cc bi ae BE aS SN74ALVCHRI6409LR | 296-6291-1-ND | Tri-State 9-Bit, 4-Port Universal 
1 — — -TSSO = 2 2 Bus Exchanger. 794 636 5.36 
SN74ALVCH16901DGGR | 296-6269-2-ND 18-Bit Universal Bus Transceiver with SN74ALVCHR16409LR | 296-6291-2-ND | Tri-State 9-Bit, 4-Port Universal 
ae nen pay Geeta pipreemerer 9000.00/2,000 Bus Exchanger 4963.00/1,000 
SNH 803DGGR | 296-6270-1- ie teres ae Aen Gen ae) SN74ALVOHR16601GR | 296-1150-1-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 342 274 213 
SN74ALVOH16903DGGR] 296-6270-2-ND | Tri-State/Dual Output 3.3V ’ , i SN74ALVCHR16601GR| 296-1150-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver... 3876.00/2,000 
42.Bit Universal Bus Driver 40626,00/2,000 SN74ALVCHR16601LR | 296-6292-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver .... 342 274 213 
SAVAALVCHI6O030GVR | 296-6271-1-ND /Tri-State/Dual Output 3.3V : SN74ALVCHR16601LR | 296-6292-2-ND _| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Transceiver .... 1938.00/1,000 
12-Bit Universal Bus Driver 850 680 5.74 ALVCHS Family 
SN74ALVCH16903DGVR | 296-6271-2-ND | Tri-State/Dual Cutput 3.3V SN74ALVCHS162830GR | 296-6293-1-ND | Tri-State 1-2-Bit Address Driver ... 650 5.20 4.39 
12-Bit Universal Bus Driver ..... 10626.00/2,000 SN74ALVCHS162830GR | 296-6293-2-ND_| Tri-State 1-2-Bit Address Driver .... 8126.00/2,000 
SN74ALVCH16952DGGR| 296-9780-1-ND_| Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 3.24 260 2.02 ALVTH Famil 
SN74ALVCH16952DGGR| 296-9780-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 3672.00/2,000 - nny _ 
SN74ALVCHI6952DGVR| 296-6272-1-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver .. 324 260 2.02 SN74ALVTH16240DLR | 296-6296-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver.....48-SSOP 4.16 3.33 2.59 
SN74ALVCHI6952DGVR | 296-6272-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver .. 3672.00/2,000 SN74ALVTH16240DLR | 296-6296-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver.....48-SSOP 2359.00/1,000 
SN74ALVCH16952DL_ | 296-6273-5-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ... 3.24 260 2.02 SN74ALVTH16240GR_= | 296-6297-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver....48-TSSOP 4.16 3.33 2.59 
SN74ALVCH16952DLR | 296-6273-1-ND_| Tri-State 16-Bit Registered Transceiver ... 3.24 260 2.02 SN74ALVTH16240GR_ | 296-6297-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver.. ..48-TSSOP 4718.00/2,000 
SN74ALVCHI6952DLR | 296-6273-2-ND | Tri-State 16-Bit Registered Transceiver 7836.00/1,000 SN74ALVTH16240VR_| 296-6298-1-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver....48-SOP 4.16 3.33 2.59 
SN74ALVCH32244KR_ | 296-6279-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 338 270 210 SN74ALVTH16240VR_ | 296-6298-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver 4718.00/2,000 
SN74ALVOH32244KR_ | 296-6279-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 1913.00/1,000 SN74ALVTH16244DL_ | 296-1519-5-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver . 416 333 259 
SN74ALVCH32245KR_ | 296-6280-1-ND_| Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 3.38 270 2.10 SN74ALVTH16244DLR | 296-1519-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver . 416 333 259 
SN74ALVOH32245KR_| 296-6280-2-ND_| Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 1913,00/1,000 SN74ALVTH16244DLR | 296-1519-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver . 2359.00/1,000 
‘SN74ALVCH32374KR_ | 296-6281-1-ND | Tri-State 32-Bit D-Type Rip-Hop 3.38 2.70 2.10 SN74ALVTH16244GR_| 296-6299-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver.... 416 3.33 2.59 
SN74ALVCH32374KR_ | 296-6281-2-ND | Tri-State 32-Bit D-Type Fip-Fop ... 1913.00/1,000 SN74ALVTH16244GR_ | 296-6299-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver.... 4718.00/2,000 
SN74ALVOH32501KR_ | 296-6282-1-ND | Tri-State 36-Bit Univ. Bus Transceiver .... 5.86 4.69 3.96 SN74ALVTH16244KR | 296-6300-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver .... 459 3.68 2.86 
SN74ALVCH32501KR | 296-6282-2-ND | Tri-State 36-Bit Univ. Bus Transceiver . 3663.00/1,000 SN74ALVTH16244KR | 296-6300-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver .... 2601.00/1,000 
SN74ALVOH162244DL | 296-5174-5-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 220 1.76 1.32 SN74ALVTH16244VR_ | 296-6301-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver .... 416 3.33 2.59 
SN74ALVCH162244DLR | 296-5174-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 220 1.76 1.32 SN74ALVTH16244VR_| 296-6301-2-ND _| Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Butfer/Driver .... 4718.00/2,000 
SN74ALVOH162244DLR | 296-5174-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1144.00/1,000 SN74ALVTH16373DLR | 296-6305-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit D-Type Latch .... 416 3.33 2.59 
SN74ALVCH162244GR | 296-5175-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver ... 2.20 1.76 1.32 SN74ALVTH16373DLR | 296-6305-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit D-Type Latch .. 2359.00/1,000 
SN74ALVOH162244GR | 296-5175-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver ... 2288.00/2,000 SN74ALVTH16373GR_ | 296-6306-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit D-Type Latch .... 416 333 259 
SN74ALVOH162260DL | 296-5176-5-ND_| Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch . 3.42 274 2.13 SN74ALVTH16373GR_ | 296-6306-2-ND J Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit D-Type Latch .... 4718.00/2,000 
SN74ALVOH162260GR_| 296-1138-1-ND | Tri-State 12-24-Bit Mux D-Type Latch. 342 274 213 SN74ALVTH16373KR _| 296-9782-1-ND | Tri-St. 2.5W/3.3V 16-Bit D-Type Latch ... 459 3.68 2.86 
SANE. ene THe 1234 Bt Peg Bee Ete ; bee SN74ALVTH16373KR | 296-9782-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit D-Type Latch .. .56-VFBGA 2601.00/1,000 
ee ee : : : SN74ALVTH16373VR_ | 296-6307-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit D-TypeLatch ...48-SOP 4.16 3.33 2.59 
SN74ALVOH162268GR | 296-0178-1-ND | Tri-St. 12-24-Bit Reg. Bus Exchanger 3:26 2.60" 2.02 SN74ALVTH16373VR_ | 296-6307-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit D-Type Latch ...48-SOP 4718.00/2,000 
SN74ALVCH162268GR | 296-5178-2-ND_| Tri-St. 12-24-Bit Reg. Bus Exchanger 3672.00/2,000 SN74ALVIHI6374DLR | 296-6308-1-ND | Tri-State 25V/3.3V 16-Bit 
pomcneeed... Meedtednabaam a eee Ope wes 418398 280 
= + r-, le NIV. IS Driver. . s - 7 7 
SN74ALVCH162334GR | 296-5180-2-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver 4208.00/2,000 SNVAALN THT GS 74D ag) ae 2 a SV 16-t eeeee oaee ani O60 
SN74ALVOH162344DL | 296-5181-5-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driv 3.71 297 231 envaaLvmuiesz4cn. ieee 6908-4-ND Ti Sone DAVIS OY ie sense enannsaanes eal 
SN74ALVCH162344GR | 296-5182-1-ND_| Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver 371 297 231 ae ee = Aa Ay OS BES 
‘SN74ALVCH162344GR | 296-5182-2-ND | Tri-State 1-to-4-Bit Address Driver 4208.00/2,000 SNT4ALVTHI6374GR | 296-6309-2-ND THistecD EVSISY a : 
SN74ALVCH162374DL | 296-5183-5-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Fip-Hlop. . 220 176 41.32 D-Type Flip-Flo 4718.00/2,000 
SN74ALVCH162374GR | 296-5184-1-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Rip-Rlop . 220 1.76 1.32 — ype TP TOP. : a 
SN74ALVCH162374GR | 296-5184-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type lip-Fop . 2288. 00/2,000 SN74ALVTHI6374KR_ | 296-6310-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit D-Type Flip-Flop. .. 459 368 286 
SN74ALVCHI62525GR | 296-5194-1-ND_| Tri-State 18-Bit Reg, Transceiver . 450 360 280 SN74ALVTH16374KR | 296-6310-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit D-Type Fip-Hop....48-BGA 2601.00/1,000 
SN74ALVCHI62505CR | 296-5194-2-ND | Tri-State 16-Bit Peg, Transceiver. 5100.00/2,000 SN74ALVTH16374VR | 296-6311-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit D-Type Fip-Hop...48-BGA 4.16 3.33 2.59 
SN74ALVOH162601DL | 296-5195-5-ND | Tri-State 18-Bit Reg, Transceiver . 342. 274 2.13 SN74ALVTH16374VR_| 296-6311-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit D-Type Flip-Hop.... 48-BGA 4718.00/2,000 
SN74ALVCH162601GR | 296-5196-1-ND | Tri-State 18-Bit Reg. Transceiver . 342 274 2.13 SN74ALVTHI66010.F [ESS SS Iai bog) Trt State 2. 5V3.3V 18-Bt 
SN74ALVOH162601GR | 296-5196-2-ND | Tri-State 18-Bit Reg. Transceiver . 3876.00/2,000 Universe Bus MeN SOSVER sss seaiesers 56-SSCP BEG COME SOMES 
SN74ALVCH162721DL | 296-5204-5-ND_| Tri-State 3.3V 20-Bit Fip-Rlop . 342 274 213 SN74ALVTH16601DLR | 296-6312-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 18-Bit 
SN74ALVOH162721DLR | 296-5204-1-ND | Tri-State 3.3V 20-Bit Fip-op 342 274 2.13 Universal Bus Transceiver ........+.++4++ 56-SSOP 9750.00/1,000 
SN74ALVCH162721 DLR | 296-5204-2-ND | Tri-State 3.3V 20-Bit Fip-Rop 1938.00/1,000 SN74ALVTH16601GR_ | 296-6313-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 18-Bit 
SN74ALVOH162721GR | 296-5205-1-ND | Tri-State 3.3V 20-Bit Hip-Hop .. 342 274 213 Universal Bus Transceiver........-+.+++ 56-TSSOP 6.00 480 4.05 
SN74ALVCH162721GR | 296-5205-2-ND | Tri-State 3.3V 20-Bit Fip-Hop .. 3876.00/2,000 SN74ALVTH16601GR_ | 296-6313-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 18-Bit 
SN74ALVCH162820DL | 296-5206-5-ND | Tri-State 3.3V 10-Bit Fip-Rlop Universal Bus Transceiver..........++. 56-TSSOP 7500.00/2,000 
with Dual Output... 56-SSCP__ 3.24 260 202 (Continued) 
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ll Digi-Key Price Each inl Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74ALVTH16601VR_ | 296-6314-1-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V 18-Bit SN74AVC16827DGVR_| 296-9801-1-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver . 338 270 2.10 
Universal Bus Transceiver .........0002+ 56-SCP 6.00 4.80 4.05 SN74AVC16827DGVR_| 296-9801-2-ND | Tri-State 20-Bit Buffer/Driver . 3826.00/2,000 
SN74ALVTH16601VR_ | 296-6314-2-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V 18-Bit Universal SN74AVC16834DGGR | 296-9802-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver. 360 288 2.24 
BUS TranSOGiVel o....scccscsseseseesesees 56-SCP 7500.00/2,000 SN74AVC16834DGGR_| 296-9802-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver... 4080.00/2,000 
SN74ALVTH16821DL_ | 296-1520-5-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 20-Bit SN74AVC16834DGVR_| 296-9803-1-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver ... 3.60 288 2.24 
Bus-Interface Flip-Alop ........0:.0s02++ 56-SSCP_ 416 3.33 259 SN74AVCI6834DGVR_| 296-9803-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver 4080.00/2,000 
SN74ALVTH16821DLR | 206-1520-1-ND | Tri-State 25V/3.3V 20-Bit SN74AVCI6835DGGR | 296-9804-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver. 3.60 288 2.24 
Bus-Interface Bip-Hop ........+.e+-0++-- 56SSOP 416 333 2.59 SN74AVCI6835DGGR | 296-9804-2-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver. 4080.00/2,000 
SN74ALVTH16821DLR | 296-1520-2-ND_| Tri-State 25V/3.3V 20-Bit SN74AVC16835DGVR_| 296-9805-1-ND | Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver ... 360 288 2.24 
Bus-Intertace Fip-Hop .......-.se-se++- 56-SSCP 2859.00/1,000 SN74AVC16835DGVR_| 296-9805-2-ND_| Tri-State 18-Bit Univ. Bus Driver 4080.00/2,000 
SN74ALVTH16821GR_ | 296-6315-1-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V 20-Bit BCT Family 
Bus-Interface Fip-Alop........-..0.++ 56-TSSOP 4.16 3.33 259 SN64BCT125AD 296-9690-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate. . 14S0P 163 1.30 98 
SN74ALVTH16821GR | 296-6315-2-ND | Tri-State 25V/3.3V 20-Bit SN64BCT757DW 296-9692-5-ND | Octal Buffer/Driver.......... 20-SCP 270 216 1.68 
Bus-Interface Fip-Aop ..............66 56-TSSOP 4718.00/2,000 SN64BCT25244NT 296-9691-5-ND | Tri-St. Octal Bus Buffer/Driver 24-Dip 540 432 3.36 
SN74ALVTH16821VR_ | 296-6316-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 20-Bit SN74BCT244DWR 296-1152-1-ND | Octal Buffer/Driver .. 20-SOC 230 1.84 1.38 
Bus-Interface Fiip-Rop..........cssce.0e+. 56-SCP 416 333 259 SN74BCT244DWR__| 296-1152-2-ND | Cctal Buffer/Driver 20-SAIC 2392.00/2,000 
SN74ALVTH16821VR_ | 296-6316-2-ND | Tri-State 2.5W/3.3V 20-Bit SN74BCT245DWR | 296-1154-1-ND | Cotal Bus Transceiv 20-SOC 243 1.94 1.46 
Bus-Interface Hip-Hop 4718.00/2,000 SN74BCT245DWR 296-1154-2-ND | Cctal Bus Transceiver. 2522.00/2,000 
SN74ALVTH16827DL_ | 296-6317-5-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 20-Bit Buffer/Driver 416 3.33 259 SN74BCTS430W 296-12335-5-ND/ Octal Registered Transceiver 
SN74ALVTH16827DLR | 296-6317-1-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V 20-Bit Butfer/Driver 416 333 259 with Tri-state Output S105 4-05 3.15 
SN74ALVTH16827DLR | 296-6317-2-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V 20-Bit Butfer/Driver 2359.00/1,000 SN74BCTBS2DWR =| 296-1155-1-ND | Octal Bus Trensoeiv OS i Campo 
, ‘ SN74BCT652DWR__| 296-1155-2-ND | Octal Bus Transceiv 7550.00/2,000 
SN74ALVTH16827GR_ | 296-6318-1-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V 20-Bit Buffer/Driver 416 3.33 259 “ u J 
SN74ALVTH16827GR_| 296-6318-2-ND 4718.00/2,000 Bus Switch Family (CBT) 
SN74ALVTH16827VR_ | 296-6319-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 20-Bit Buffer/Driver....56-SOP 4.16 3.33 259 SN740BT1G125DBVR_ | 296-1164-1-ND | Single FET Bus Switch ... 560 4232 
SN74ALVTH16827VR_ | 296-6319-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 20-Bit Buffer/Driver .... 4718.00/2,000 SN740BT1G125DBVR_| 296-1164-2-ND | Single FET Bus Switch 546.00/3,000 
SN74ALVTH32244KR_ | 296-6320-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 32-Bit Buffer/Driver . . 556 445 3.76 SN740BT1G125DOKR | 296-6410-1-ND | Single FET Bus Switch 64 48 36 
SN74ALVTH32244KR | 296-6320-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 32-Bit Buffer/Driver .... 3475.00/1,000 SN740BT1G125DOKR | 296-6410-2-ND | Single FET Bus Switch 624.00/3,000 
SN74ALVTH32373KR | 296-6321-1-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V 32-Bit SN7408T1G384DBVR_| 296-6411-1-ND_| Single FET Bus Switch. 5642 32 
Transparent D-Type Latch ............0+++ 556 445 3.76 SN740BT1G384DBVR | 296-6411-2-ND | Single FET Bus Switch. 546.00/3,000 
SN74ALVTH32373KR | 296-6321-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 32-Bit SN7ACETIG3B400KR |'296-6412-1-ND' | Single FET Bus Switch Ce oe 
Transparent D-Type Latch «00.0... 96-BGA 3475.00/1,000 Acero leeenetl oe 624.00/3,000 
SN74ALVTH32374KR_ | 296-6322-1-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V 32-Bit 2 S Switch 02 Some oo 
; SN7408T3125DR 296-1165-1-ND 1.02.85 68 
D-Type Flip-Flop ............ceeeeeeeeeees 96-BGA 556 445 3.76 nz a See (ewes 
SN74ALVTH32374KR | 296-6322-2-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 32-Bit a7 alt 3 SoepecR See sant 
D-Type Flip-Flop - 9475.00/1,000 SN740BT3125DB0R | 296-6413-2-ND 1105.00/2,500 
SN74ALVTH162244DL | 296-1518-5-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver 416 333 259 SN74CBT3125DBR | 296-6414-1-ND | Quad FET Bus Switch . 102 85 68 
SN74ALVTH162244GR | 296-6294-1-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver. . 416 3.33 259 SN74CBT3125DBR | 296-6414-2-ND | Quad FET Bus Switch . 904.00/2,000 
SN74ALVTH162244GR | 296-6294-2-ND_ | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver.... 4718.00/2,000 SN7AQET3125DGVA | 296-6415-1-ND We 0s 
SN74ALVTH162244VR | 296-6295-1-ND | Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver 416 333 259 SN74CBT3125DGVR__| 296-6415-2-ND ~ oo4.00/2,000 
SN74ALVTH162244VR | 296-6295-2-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver 4718.00/2,000 SN740BT3125PWR | 296-6416-1-ND qa BSS 
SN74ALVTH162827DL | 296-6302-5-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver ..... 416 333 2.59 SN740BT3125PWR 296-6416-2-ND 904.00/2,000 
SN74ALVTH162827GR | 296-6303-1-ND_| Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver.... 416 3.33 259 SN74CBT3126D 296-1537-5-ND 1.02 85 68 
SN74ALVTH162827GR | 296-6303-2-ND | Tri-St. 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver. 4718.00/2,000 SN7408T3126DR 296-1537-1-ND 1.02.85 68 
SN74ALVTH162827VR | 296-6304-1-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver 416 3.33 259 SN74CBT3126DR 296-1537-2-ND 1105.00/2,500 
SN74ALVTH162827VR | 296-6304-2-ND_| Tri-State 2.5V/3.3V 16-Bit Buffer/Driver.... 4718.00/2,000 SN7408T3126DB0R _ | 296-6417-1-ND 102 85 68 
AS Family SN740BT3126DBOR _| 296-6417-2-ND 1105.00/2,500 
SN74ASOON 296-1521-5-ND | Quad 2-Input NAND Gal@.. 0s cccsccssees 14Dp 80 60 45 eee pase ae aes ust : ile was 3 < 
SN74ASO4N 206-1522-5-ND | Hex Inverter .......cceeeeeeceeeseeeeseeees 14Dip 80 60 45 ACETS re : nee) 
SN74AS757N 296-12180-5-ND | Cotal Buffer/Line Driver with SN7ACETS126DGVR_— | 296-6419-1-ND 1.02 85 68 
CC Output NEW! ceccceececeee 20-Dip 5.10 408 3.45 SN7ACBTSIZ60GVR AE a 904.00/2,000 
~ SN740BT3126PWR | 296-6420-1-ND 1.02 85 68 
NEW! AUC Family NEW! SN7408T3126PWR__| 296-6420-2-ND 904.00/2,000 
SN74AUCIGO7DBVR | 296-12463-1-ND] Single Buffer/Driver with SN740BT3244DBOR | 296-6421-1-ND | Octal FET Bus Switch 102.85 ~—«68 
Qpen Drain Output ........:eceeeeeee SOr235 72 54 A SN74CBT3244DBCR _| 296-6421-2-ND | Cctal FET Bus Switch 1105.00/2,500 
SN74AUCIGO7DBVR | 296-12463-2-ND| Single Buffer/Driver with SN740BT3244DBR —_| 296-6422-1-ND | Cctal FET Bus Switch . 102 85 68 
Qpen Drain Output ........0eeeeeeeeee SOT-23-5 702.00/3,000 SN740BT3244DBR__—_| 296-6422-2-ND | Cctal FET Bus Switch . 904.00/2,000 
SN74AUCIGO7DCKR | 296-12464-1-ND| Single Buffer/Driver with SN74CBT3244DGVR _| 296-6423-1-ND_| Cctal FET Bus Switch 1.02.85 68 
Qpen Drain Output... SC70-5 76 57S SN74CBT3244DGVR__| 296-6423-2-ND | Cctal FET Bus Switch 904.00/2,000 
SN74AUCIGO7DCKR | 296-12464-2-ND/ Single Buffer/Driver with SN74CBT3244DW 296-1538-5-ND | Octal FET Bus Switch 1.02 85 68 
Qpen Drain Output ....... eee eeeeeeeeeeee SC-70-5 741.00/3,000 SN74CBT3244GQNR ‘| 296-12089-1-ND| Octal FET Bus Switch.. 1.14 2 76 
‘AVC Family SN740BT3244GQNR _ | 296-12089-2-ND| Octal FET Bus Switch... 505.00/1,000 
: SN740BT3244PWR __| 296-1166-1-ND | Octal FET Bus Switch 1.02.85 68 
SN74AVCI6244DGGR | 296-9783-1-ND_] Tri-State 16-Bit Buffer/Driver ... 360 288 2.24 SN7ACET3044PWR | 296-1166-2:ND | Octal FET Bus Switch 904,002,000 
SN74AVC16244DGGR | 296-9783-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 4080.00/2,000 SN740BT3245ADBOR | 296-6424-1-ND | Octal FET Bus Switch a BS US 
SN74AVC16244DGVR_ | 296-9784-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 3.60 288 2.24 SN74CBT3245ADBOR | 296-6424-2-ND | Octal FET Bus Switch 1105.00/2,500 
SN74AVC16244DGVR_| 296-9784-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 4080.00/2,000 SN74C8T3245ADBR | 296-6425-1-ND | Octal FET Bus Switch . 402 85 68 
SN74AVC16244GQLR_| 296-9785-1-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Driver ... 3.60 288 2.24 SN74CBT3245ADBR — | 296-6425-2-ND | Cctal FET Bus Switch . 904.00/2,000 
SN74AVCI6244GQLR_ | 296-9785-2-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 2244.00/1,000 SN74CBT3245ADGVR | 296-6460-1-ND | Cctal FET Bus Switch To. 85 68 
SN74AVC16245DGGR_| 296-12334-1-ND| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 3.60 288 2.24 SN7408T3245ADGVR | 296-6460-2-ND | Cctal FET Bus Switch 904.00/2,000 
SN74AVC16245DGGR | 296-12334-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 4080.00/2,000 SN74CBT3245ADW 296-6426-5-ND | Octal FET Bus Switch.. 1.02 85 68 
SN74AVC16245DGVR_| 296-9786-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. .. 3.60 288 2.24 SN740BT3245AGQNR | 296-12090-1-ND| Cctal FET Bus Switch... 114 95 76 
SN74AVC16245DGVR_| 296-9786-2-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 4080.00/2,000 SN740BT3245AGQNR | 296-12090-2-ND| Octal FET Bus Switch 505.00/1,000 
SN74AVC16269DGGR | 296-9787-1-ND | Tri-St. 12-24 Bit Reg Bus Exchanger 446 357 278 SN740BT3245APWR | 296-6427-1-ND | Octal FET Bus Switch 102 85 «68 
SN74AVC16269DGGR_| 296-9787-2-ND | Tri-St. 12-24 Bit Reg Bus Exchanger 5050.00/2,000 SN74CBT3245APWR | 296-6427-2-ND | Cctal FET Bus Switch ... 904.00/2,000 
SN74AVC16269DGVR_| 296-9788-1-ND | Tri-State 12-24 Bit Reg Bus Exchanger. 446 357 278 SN74CBT3251D 296-6428-5-ND | 1-of-8 FET Multiplexer/Demultiplexer. 102 85 68 
SN74AVC16269DGVR_| 296-9788-2-ND | Tri-State 12-24 Bit Reg Bus Exchanger. 5050.00/2,000 SN74CBT3251DBQR | 296-6429-1-ND | 1-of-8 FET Multiplexer/Demultiplexer. 102 85 68 
SN74AVC16334DGGR_| 296-9789-1-ND_| Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver. . 360 288 2.24 SN7408T3251DBCR _ | 296-6429-2-ND | 1-of-8 FET Multiplexer/Demultiplexer. 1105.00/2,500 
SN74AVC16334DGGR_| 296-9789-2-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver. 4080.00/2,000 SN7408T3251DBR 296-6430-1-ND | 1-of-8 FET Multiplexer/Demultiplexer . 1.02 85 68 
SN74AVC16334DGVR_ | 296-9790-1-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver 3.60 288 2.24 SN7408T3251DBR 296-6430-2-ND | 1-of-8 FET Multiplexer/Demultiplexer . 904.00/2,000 
SN74AVC16334DGVR_ | 296-9790-2-ND | Tri-State 16-Bit Univ. Bus Driver .. 4080.00/2,000 SN740BT3251PWR | 296-6431-1-ND | 1-of-8 FET Multiplexer/Demultiplexer.... 102 85 68 
SN74AVC16373DGGR | 296-9791-1-ND | Tri-State 16-Bit Transparent SN740BT3251PWR | 296-6431-2-ND | 1-of-8 FET Multiplexer/Demultiplexer.... 904.00/2,000 
it eee 360 288 224 SN7408T3253D 296-6432-5-ND_| Dual 1-of-4 FET Mux/Demux . 102.85 68 
DacR "9791-21 SN74CBT3253DBQR —_| 296-6433-1-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux . 102 85 68 
aa ee eke 4080.00/2,000 SN740BT3253DBOR _| 296-6433-2-ND | Dual 1-of-4 FET Mux/Demux . 1105.00/2,500 
SNTANCIOSTOOGNR (ESS 360 288 224 | SvracsTassDeR | 2966442.ND | Dua {old FET MaDe 1 eoao02.000° 
SN74AVC16373DGVR_| 296-9792-2-ND is 4080.00/2,000 : — u ie ee 
SN74AVC16373GQLR_| 296-9793-1-ND_| Tri-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch....48-BGA 3.96 317 247 eee pean na eee mealies 02 2 ae 
SN74AVCI6373GQLR | 296-9793-2-ND | Tr-St. 16-Bit Transparent D-Type Latch. ...48-BGA 2244.00/1,000 ee Pee eaNCT ct toa re iG oe 
SN74AVC16374DGGR_ | 296-9794-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop . 3.60 288 2.24 SN740B73257DR 296-1168-1.ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux, oo 88 COB 
SN74AVC16374DGGR | 296-9794-2-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop « 4080.00/2,000 SN7408T3257DR 296-1168-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux, 4105,00/2,500 
SN74AVC16374DGVR | 296-9795-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Flip-Flop 3.60 288 2.24 SN74CBT3257DBOR | 296-6435-1-ND | 4-Bit. 4-of-2 FET Mux/Demux 102 85 68 
SNPAAVCIGSTADGVR, [ESE ieeaelm| Ti State 16 Bit D Type Hip-Hop EOE. 2, 000 SN74CBT3257DBOR | 296-6435-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 17105.00/2,500 
SN74AVC16374GQLR_ | 296-9796-1-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Rip-Flop 396 317 247 SN7408T3257DBR | 296-6436-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 402 85. 68 
SN74AVC16374GQLR | 296-9796-2-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Fip-Flop 2244.00/1,000 SN7408T3257DBR _| 296-6436-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 904.00/2,000 
SN74AVC16646DGGR_| 296-9797-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Xcvr./Register 3.38 2.70 2.10 SN74CBT3257PWR 296-6437-1-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 1.02 85 6.68 
SN74AVC16646DGGR_| 296-9797-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Xcvr./Register 3826.00/2,000 SN74CBT3257PWR 296-6437-2-ND | 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 904.00/2,000 
SN74AVC16646DGVR_| 296-9798-1-ND_| Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register. 3.38 2.70 2.10 SN7408T3306D 296-1540-5-ND | Dual FET Bus Switch .. T0285 68 
SN74AVCI6646DGVR_| 296-9798-2-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver/Register. 3826.00/2,000 SN74CBT3306DR 296-1540-1-ND | Dual FET Bus Switch 1.02 85 68 
SN74AVC16722DGGR_| 296-9799-1-ND | Tri-State 22-Bit Rip-Alop. .. 419 335 261 SN7408T3306DR 296-1540-2-ND | Dual FET Bus Switch 1105.00/2,500 
SN74AVC16722DGGR_| 296-9799-2-ND | Tri-State 22-Bit Rip-Flop 4744.00/2,000 SN740BT3306PWR | 296-6438-1-ND | Dual FET Bus Switch 1.02 85 68 
SN74AVC16827DGGR_| 296-9800-1-ND_| Tri-State 20-Bit Buffer/Dri 3.38 270 2.10 SN74CBT3306PWR__| 296-6438-2-ND | Dual FET Bus Switch... 904.00/2,000 
SN74AVC16827DGGR_| 296-9800-2-ND_| Tri-State 20-Bit Butfer/Driver ... 3826.00/2,000 (Continued) 
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TL Digi-Key Price Each TA Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 +100 Part No. Part No. Description u 25 100 
SN74CBT3345DBR _| 296-6439-1-ND | 8-Bit, FET Bus Switch... 102 85 68 SN740BT16244DGVR_ | 296-6400-1-ND | 16-Bit, FET Bus Switch .. 3.04 243 1.89 
SN74CBT3345DBR _| 296-6439-2-ND | 8-Bit, FET Bus Switch 904.00/2,000 SN74CBT16244DGVR_| 296-6400-2-ND | 16-Bit, FET Bus Switch 3442.00/2,000 
SN74CBT3345DGVR_—_| 296-6440-1-ND | 8-Bit, FET Bus Switch. 102 85 68 SN74CBT16244DLR | 296-6401-1-ND | 16-Bit, FET Bus Switch 3.04 243 1.89 
SN74CBT3345DGVR_| 296-6440-2-ND | 8-Bit, FET Bus Switch. 904.00/2,000 SN740BT16244DLR | 296-6401-2-ND | 16-Bit, FET Bus Switch 1721.00/1,000 
SN74CBT3345DW 296-6441-5-ND | 8-Bit, FET Bus Switch. 1.02 85 68 SN74CBT16245DGGR_ | 296-6402-1-ND | 16-Bit, FET Bus Switch 3.04 243 189 
SN74CBT3345PWR 296-6442-1-ND | 8-Bit, FET Bus Switch. 1.02 85 = .68 SN74CBT16245DGGR | 296-6402-2-ND | 16-Bit, FET Bus Switch 3442.00/2,000 
SN7408T3345PWR 296-6442-2-ND | 8-Bit, FET Bus Switch. 904.00/2,000 SN74CBT16245DGVR_ | 296-6403-1-ND | 16-Bit, FET Bus Switch 3.04 243 1.89 
SN740BT3383DBQR | 296-6443-1-ND | 10-Bit, HET Bus-Exchange Switch . 102 85 68 SN74CBT16245DGVR_ | 296-6403-2-ND | 16-Bit, FET Bus Switch 3442.00/2,000 
SN74CBT3383DBCR | 296-6443-2-ND | 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch . 1105.00/2,500 SN74CBT16245DLR | 296-6404-1-ND | 16-Bit, FET Bus Switch 3.04 243 1.89 
SN7403T3383DBR | 296-6444-1-ND_| 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch. 102 85 68 SN740BT16245DLR__ | 296-6404-2-ND | 16-Bit, FET Bus Switch... 48-SSOP 1721.00/1,000 
SN740BT3383DBR —_| 296-6444-2-ND | 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch. 904.00/2,000 SN74CBT16292DGGR | 296-1162-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN7408T3383DW 296-6445-5-ND | 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch. 102 85 68 with Internal Pulldown Resistor........ 56-TSSOP 2.34 1.88 1.46 
SN74CBT3383PWR | 296-6446-1-ND | 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch 102 85 68 SN740BT16292DQGR | 296-1162-2-ND bette toes pated we es en 
SN7408T3383PWR___ | 296-6446-2-ND | 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch 904.00/2,000 with Intern town OSISIOL 335% TSScP 652.00/2,0 
SN7408T3384ADBOR_| 296-6447-1-ND_| 10-Bit, FET Bus Switch .... 1.02.85 68 SN7ACBTIE2920GVR | ZZe 20S ND) 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux with 
- 5 Internal Pulldown Resistor ............. 56-TVSOP 2.34 1.88 1.46 
SN740BT3384ADBOR | 296-6447-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . 1105.00/2,500 : - 
SN740BT3384ADBR | 296-6448-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch... 102.8568 SN7ACBTIGZS2DGVR EE aoa og) 12 Bit, 1-of-2 FET MuxDemux with 
. Internal Pulldown Resistor ............. 56-TVSOP. 2652.00/2,000 
SN74CBT3384ADBR | 296-6448-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch.. 904.00/2,000 ‘ ’ 
SN7408T3384ADGVR | 296-6449-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . 102 85 68 SN7ACBTIEZ92DL 1296 1534-5,ND))) 12-Bit, 1-of-2 PET Mux/Demux 
with Internal Pulldown Resistor ......... 56-SSOP 234 1.88 1.46 
SN74CBT3384ADGVR_| 296-6449-2-ND_| 10-Bit, FET Bus Switch . 904.00/2,000 sNvaceriezs20.R |le9644534-1:ND!| 12-Bit, 1-of- 2 FET Mip/Derrux 
SN74CBT3384ADW | 296-1169-5-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . 10285 ~—68 with Internal Pulldown Resistor ......... 56-SSCP 234 188 146 
SN74CBT3384ADWR_ | 296-1169-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . 102 85 68 - - 
SN74CBT33844DWR | 296-1169-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . 904.00/2,000 SNACETIC22O ec oe 1 2 ewe SOP fasta 
SN74CBT3384APWR_ | 296-1170-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . 1.02.85 «68 SN74cBT16390 DOETIES-1-ND'| 16-5 to32-Bt FETMadDa Ble 
SN740BT3384APWR | 296-1170-2-ND_| 10-Bit, FET Bus Switch . 904.00/2,000 — Bus Switch... s6-Tssop |MBdaiananeee> 
SN74C0BT3861DBCR | 296-6450-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . 1.38 140 83 SN7408T16390DGGR | 296-1163-2-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux 
SN74CBT3861DBOQR 296-6450-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . 1760.00/2,500 Bus SWitch ............cccccseceeceeeuee 56-TSSOP 5866.00/2,000 
SN74CBT3861DGVR | 296-6451-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . 1.38 1.10 .83 DaVA ; ; 
SN74CBT3861DGVR | 296-6451-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . 1430.00/2,000 aCe faceuaiatee| "Ct e020. 6 FET Mux/Dermx se-Tvece WERERe Se? 
SN740BT3861DWR _| 296-6452-1-ND_| 10-Bit, FET Bus Switch . 1.38 110 83 SN7ACBT16300DGVR_| 296-6406-2-ND | 16-Bit to 32-Bt, FET Mun/Demux : . ; 
SN7408T3861 DWR 296-6452-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . 1430.00/2,000 Bus SWitch ........0.0.0ceccceeeeeeeeees 56-TVSOP 5866.00/2,000 
SN740BT3861PWR | 296-6453-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . {33 110 3 SN74CBT16390DL _| 296-1535-5-ND | 16-Bit to 32-Bit, FET Mux/Demux 
SN74CBT3861PWR | 296-6453-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . 1430.00/2,000 Bus Switch 518 4.14 3.22 
SN74CBT6800ADBCR | 296-6454-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch SN74CBT16861DGGR | 296-6407-1-ND | 20-Bit, FET Bus Switch 248 1.98 1.54 
with Precharged Qutput....1-.+++-++s0++ 163) 1,307 +98 SN7408T16861DGGR | 296-6407-2-ND | 20-Bit, FET Bus Switch ... 2806.00/2,000 
SN74CBT6800ADBOR | 296-6454-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch SN740BT16861DGVR_ | 296-6408-1-ND | 20-Bit, FET Bus Switch 248 1.98 1.54 
with Precharged Output... 24-SOP 2080.00/2,500 SN74CBT16861DGVR_ | 296-6408-2-ND | 20-Bit, FET Bus Switch 2806.00/2,000 
SN74CBT6800ADBR | 296-6455-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch SN740BT16861DLR__ | 296-6409-1-ND | 20-Bit, FET Bus Switch 248 1.98 1.54 
with Precharged Output .............0. 24-SSOCP 1.63 1.30 98 SN7408T16861DLR | 296-6409-2-ND | 20-Bit, FET Bus Switch... 1403.00/1,000 
SN74CBT6800ADBR —_| 296-6455-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch SN740BT162292DGGR | 296-1160-1-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
with Precharged Output . 1690.00/2,000 with Internal Pulldown Resistor........ 270 216 1.68 
SN74CBT6800ADGVR | 296-6456-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch SN74CBT162292DGGR | 296-1160-2-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
with Precharged Output ...........0+. 24-TVSCP 163 1.30 98 with Internal Pulldown Resistor.......- 3060.00/2,000 
SN74CBT6800ADGVR_ | 296-6456-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch SN74CBT162202DL | 296-1533-5-ND | 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
with Precharged Output................ 24-TVSOP 1690.00/2,000 with Internal Pulldown Resistor . . 270 216 1.68 
SN74CBT6800ADW | 296-6457-5-ND | 10-Bit, FET Bus Switch SN74CBTD1G125DBVR]| 296-12211-1-ND] Single FET Bus Switch 
with Precharged Output ..........-..0+. 24-SOIC 1.63 1.30 98 with Level Shifting NEW!.............. SOT-23-5 56 42 32 
SN74CBT6800ADWR | 296-6457-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch SN74CBTD1G125DBVR]| 296-12211-2-ND] Single FET Bus Switch 
with Precharged Output ......0..ceccc0.0. 24-S01C 163 1.30 98 with Level Shifting NEWI.............- SOT-23-5 546.00/3,000 
SN74CBT6800ADWR_ | 296-6457-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch SN740BTD1G125DCKR] 296-6476-1-ND | Single FET Bus Switch with Level Shifting...5-SOP 64 48 «36 
with Precharged Output .......0..00:08 24-SOIC 1690.00/2,000 SN74CBTD1G125DCKR] 296-6476-2-ND_] Single FET Bus Switch with Level Shifting ...5-SOP 624.00/3,000 
SN74CBT6800APWR_ | 296-6458-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch SN740BTD1G384DBVR| 296-12415-1-ND] Single FET Bus Switch 
with Precharged Output.......-...0++: 24-TSSOP 1.63 1.30 98 with Level Shifting NEW!.............. SOT-23-5 56 42 32 
SN74CBT6800APWR | 296-6458-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch SN74081D1G384DBVR] 296-12415-2-ND| Single FET Bus Switch 
with Precharged Output 1690.00/2,000 with Level Shifting NEWH.............- SOT-23-5 546.00/3,000 
SN74CBT16209ADGGR | 296-1156-1-ND_ | 18-Bit, FET Bus-Exchange Switc! 48-TSSCP 234 1.88 1.46 SN74CBTD1G384DCKR] 296-12416-1-ND] Single FET Bus Switch 
SN74CBT16209ADGGR | 296-1156-2-ND | 18-Bit, FET Bus-Exchange Switch 48-TSSOP 2652.00/2,000 with Level Shifting NEW! 0.0.0.0... SC70-5 64 48 36 
SN74CBT16209ADGVR | 296-6385-1-ND_| 18-Bit, FET Bus-Exchange Switch 48-TVSCP 2.34 1.88 1.46 SN7408TD1G384DCKR| 296-12416-2-ND] Single FET Bus Switch 
: : : : i % with Level Shifting NEW!............... SC-70-5 624.00/3,000 
Sra SSeS | Serer eee Me NEE MM, | soso |eosersvo [nls Ss ana nto Siig “SOP _ 120 By 
SN7408T16210DGGR _ | 296-6386-1-ND | 20-Bit, FET Bus Switch . 234 188 1.46 SN74CBTD3306PWR_ | 296-6478-1-ND | Dual FET Bus Switch w/Level Shifting. .... 120 1.00 .80 
SN7408T16210DGGR | 296-6386-2-ND | 20-Bit, FET Bus Switch . 2652.00/2,000 SN74CBTD3306PWR_ | 296-6478-2-ND | Dual FET Bus Switch w/Level Shiftin, 1064.00/2,000 
SN740BT16210DGVR_| 296-6387-1-ND | 20-Bit, FET Bus Switch . 234 1.88 1.46 SATACSTOSSRDECR [Eee coon nog) 10: fat: BET Bus Saitch weve! Sifting... Cee eared Nene 
SN74CBT16210DGVR | 296-6387-2-ND | 20-Bit, FET Bus Switch . 2652.00/2,000 ACETDES84DBGR on Mt, ST ve STUN ees 
SN740BT16210DL | 296-6388-5-ND | 20-Bit’ FET Bus Switch. 234 188 146 SN74QBTD3384DBR _ | 296-6480-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Leval Shifting... 1.20 1.00 80 
SN74CBT16210DLR | 296-6388-1-ND | 20-Bit. FET Bus Switch... 234 188 1.46 SN74CBTD3384DBR_— | 296-6480-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch wiLevel Shifting... 7064.00/2,000 
SN74CBT16210DLR —_| 296-6388-2-ND | 20-Bit, FET Bus Switch. . 1326,00/1,000 SN740BTD3384DGVR | 296-6481-1-ND aie a {op GBS aa 
SN740BT16211ADGGR | 296-1157-1-ND_| 24-Bit, FET Bus Switch . 2.34 1.88 1.46 with Level Shifting ... : : : 
SN740BT16211ADGGR | 296-1157-2-ND | 24-Bit, FET Bus Switch . 2652.00/2,000 SOOT OG ee eS ee Neen on 
SN740BT16211 ADGVR | 296-6389-1-ND | 24-Bit, FET Bus Switch . 234 1.88 1.46 é Seana scela 
SN740BT16211 ADGVR | 296-6389-2-ND | 24-Bit, FET Bus Switch . 2652,00/2,000 SN7ACBTOGS4OW  eyeaceegn am 10-Bit, FET Bus Saitch wil evel Shifting... Neg eye 
SN7ACBT16211ADL_ | 296-1532-5-ND | 24-Bit, FET Bus Switch... 234 1.88 1.46 SN7ACBIDGSBIOWR Pe eeecg aie 105i FET Bus Saitoh w/Level Shifting ... 1 20 ret Oe) 
SN740BT16211ADLR_| 296-1532-1-ND_| 24-Bit, FET Bus Switch... 234 1.88 1.46 eACcIceen eee CG ere eee Meer eso 
Cane | Reeivoa |. ta Sig 120100 0 
5 3 fre Se : ; | [iseuilasernibviviinet : : : 
SN7408T16211AGQLR | 296-9806-2-ND | 24-Bit FET Bus Switch .. 56-VFBGA 1466.00/1,000 SN740BTOS3B4PWR 2ze a7 a2 N) eae Siting Switch with Toes 002 060 
SN74CBT16212ADGGR | 296-1158-1-ND | 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch 234 1.88 1.46 : ; safer sda 
SN7408T16212ADGGR| 296-1158-2-ND_| 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch 2652,00/2,000 CET Dee Ceca (See NGH ington oe Sang... thay ieee 
— ‘40BTD3861DBOR 2. iy is Switch w/Level Shifting... 1300.00/2,500 
SN74CBT16212ADGVR | 296-6390-1-ND | 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch 234 1.88 1.46 SN74CBTD3861DBR | 296-6484-1-ND | 10-Bit. FET Bus Switch with 
SN74CBT16212ADGVR | 296-6390-2-ND | 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch 2652.00/2,000 Level Shitting 120 1.00 80 
SN74C0BT16212ADLR_ | 296-1159-1-ND | 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch. 234 1.88 1.46 : rane 
SN74CBT16212ADLR_ | 296-1159-2-ND | 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch 1326.00/1,000 SNPACBTDSSCIDOR Ee aaaeg| Sining Suiten wath rearagt 
SN74CBT16212AGQLR | 296-9807-1-ND_| 24-Bit Bus Exchange Switch . 259 2.07 1.61 SN7408TDR861DGVR | 296-6485-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch with 
SN7408T16212AGQLR | 296-9807-2-ND | 24-Bit Bus Exchange Switch . 1466.00/1,000 Level Shifting ...00........ccccceeeeeeeee 120 1.00 .80 
SN74CBT16213DGGR_| 296-6391-1-ND | 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch 234 1.88 1.46 SN74CBTD3861DGVR_| 296-6485-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch with 
SN7408T16213DGGR_ | 296-6391-2-ND | 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch 2652.00/2,000 Level Shifting. 1064.00/2,000 
SN74CBT16213DL __| 296-6392-5-ND | 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch. 234 1.88 1.46 ACBIDG ; 
SN740BT16214DGGR_| 296-6393-1-ND_| 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demux... 234 1.88 1.46 SUCeIDEIENR (SRnNG he See fame ED EO 
SN7408T16214DGGR_ | 296-6393-2-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demu: 2652.00/2,000 Level Shifting...........ccccscesceseeees 24-TSSCP 120 1.00 .80 
SN74CBT16214DL _| 296-6394-5-ND | 12-Bit, 1-of-3 FET Mux/Demux. 234 1.88 1.46 SN74CBTD3861PWR_ | 296-6487-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch with 
SN74C0BT16232DGGR_| 296-6395-1-ND | Sync. 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 288 231 1.80 Level Shifting. 1064,00/2,000 
SN740BT16282DGGR | 296-6395-2-ND | Syno. 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux.... 3264.00/2,000 SN74CBTD16210DGGR| 296-1171-1-ND | 20-Bit, FET Bus Switch with 
SN74C0BT16232DLR _| 296-6396-1-ND_| Sync. 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 288 231 1.80 Level Shifting.......cccscccesceeeesesees 48-TSSOCP 248 1.98 1.54 
SN740BT16232DLR __ | 296-6396-2-ND | Sync. 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 1632.00/1,000 SN740BTD16210DGGR| 296-1171-2-ND | 20-Bit, FET Bus Switch with 
SN740BT16233DGGR_| 296-1161-1-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux ... 288 231 1.80 Level Shifting 2806.00/2,000 
SN74CBT16233DGGR_| 296-1161-2-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux . 3264.00/2,000 SN740BTD16210DGVR| 296-6474-1-ND | 20-Bit, FET Bus Switch with 
SN74CBT16233DGVR_| 296-6397-1-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux.. 288 231 1.80 Level Shifting. ........0..:ceceeeeeee 48-TVSOP 2.48 1.98 1.54 
SN7408T16233DGVR_| 296-6397-2-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu: 3264.00/2,000 SN74CBTD16210DGVR | 296-6474-2-ND | 20-Bit, FET Bus Switch with 
SN740BT16233DL__| 296-6398-5-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu: 288 231 1.80 Level Shifting. ........0.ccceceeeceeee 48-TVSOP 2806.00/2,000 
SN740BT16233DLR | 296-6398-1-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 288 231 1.80 SN740BTD16210DL__| 296-1541-5-ND J 20-Bit, FET Bus Switch w/Level Shifting...48-SSOP 2.48 198 1.54 
SN74CBT16233DLR | 296-6398-2-ND | 16-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 1632.00/1,000 SN740BTD16210DLR_ | 296-1541-1-ND | 20-Bit, FET Bus Switch w/Level Shifting...48-SSOP 252 202 1.57 
SN74CBT16244DGGR_| 296-6399-1-ND | 16-Bit, FET Bus Switch . 3.04 243 1.89 SN740BTD16210DLR_| 296-1541-2-ND_| 20-Bit, FET Bus Switch w/Level Shifting...48-SSOP. 1428.00/1,000 
SN74CBT16244DGGR_| 296-6399-2-ND_| 16-Bit, FET Bus Switch . 3442.00/2,000 (Continued) 


%* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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Th Digi-Key Price Each TA Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
SN740B1D16211DGGR| 296-1172-1-ND | 24-Bit, FET Bus Switch with ‘SN74CBTLV3857DBQR | 296-9145-2-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch with 
Level Shifting 0.2... 56-TSSCP 270 216 1.68 Internal Pulldown Resistor.........0...2.. 24-SOP 2080.00/2,500 
SN74081D16211DGGR] 296-1172-2-ND | 24-Bit, FET Bus Switch with SN74CBTLV3857DGVR | 296-9146-1-ND_| LV 10-Bit, FET Bus Switch with 
Level Shifting.........0ccceeeeeeeeeees 56-TSSOP 3060.00/2,000 Internal Pulldown Resistor ............. 24-TVSOCP 163 1.30 98 
SN740B1D16211DGVR| 296-6475-1-ND | 24-Bit, FET Bus Switch with SN74CBTLV3857DGVR | 296-9146-2-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch with 
Level Shifting.......0.eccccccseeesees 56-TVSCP 270 216 1.68 Internal Pulldown Resistor ........--.++ 24-TVSOP 1690.00/2,000 
SN740B1D1621 1DGVR| 296-6475-2-ND | 24-Bit, FET Bus Switch with SN74CBTLV3857DW | 296-9147-5-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch with 
Level Shifting........000000::ceee 56-TVSOP 3060.00/2,000 Internal Pulldown Resistor. sehstuamiaeacesa 24-SOCP 163 1.30 98 
SN74CBTD16211DL | 296-1542-5-ND | 24-Bit, FET Bus Switch w/Level Shifting ...56-SSCP 2.70 216 1.68 SN740BTLV3857DWR | 296-9147-1-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch with 
SN74CBTH16211DGGR| 296-6461-1-ND | 24-Bit, FET Bus Switch with Bus Hold...56-TSSCP 2.70 216 1.68 Internal Pulldown Resistor................ 24-SCP 1.63 1.30.98 
SN74CBTH16211DGGR| 296-6461-2-ND_| 24-Bit, FET Bus Switch with Bus Hold . 3060.00/2,000 SN7ACBTLVGB57DWR ee Re etal roe wan sree {naga aco 
SN74CBTHI6211DL__ | 296-1543-5-ND | 24-Bit, FET Bus Switch with Bus Hold ....56-SSOP 270 216 1.8 mene dt eee . ioe 
SN74CBTK6800DBCR | 296-6492-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch .... ie 1.63 1.30 .98 SN7ACBTLVS8S7PWR. | 256.1331, ND) era eile oe oc Texce ee 
SN74CBTK6800DBCR | 296-6492-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . 2080.00/2,500 SNTACETLV857PWR [DOSSIER END agi: Fer ee Sa ae ae i : ‘ : 
SN74CBTK6800DGVR_| 296-6493-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch . 163 1.30 98 interne Pull doa rate ee GearnaaTe 
aS a ee wee ae ere E - ae SN74CBTLV3861DBOR | 296-9149-1-ND_| LV 10-Bit, FET Bus Switch... 24-SCP 163 130 98 
OSTKESOODW : im B witch's ; : 4 SN74CBTLV3861DBOR | 296-9149-2-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switc! 2080.00/2,500 
Re CUnGeA EWE (eeINGAL ioe oreo seas: Ve SN7408TLV3861DGVR | 296-9150-1-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switc 163 1.30 98 
SN7ACETKGB00PWR | 296-6495-2ND | 10-Bit, FETBus Snitch . 1690.00/2,000 SN740BTLVSB61DGVR | 296-9150-2-ND | LV 10-Bit, FET Bus Saitch.. 1690.00/2,000 
‘ SN74CBTLV3861DWR | 296-9151-1-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch... 163 130 98 
SN7ACBTK16245DGGR] 296-6488-1-ND_|16-Bit, FET Bus Snitch . 3.15 252 1.96 SN7408TLV3861DWR | 296-9151-2-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch 1690.00/2,000 
SN740BTK16245DGGR | 296-6488-2-ND | 16-Bit, FET Bus Switch . 3570.00/2,000 ‘SN74CBTLV3861DGVR | 296-9152-1-ND [LV 10-Bit, FET Bus Switcl 163 130 98 
SN74CBTK16245DGVR| 296-6489-1-ND | 16-Bit, FET Bus Switch . SHG 22 see SN7408TLV3861DGVR | 296-9152-2-ND | LV 10-Bit, FET Bus Swite 1690.00/2,000 
SN74CBTK16245DGVR | 296-6489-2-ND | 16-Bit, FET Bus Switch . 3570.00/2,000 SN7408TLV3861PWR | 296-9153-1-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch. 163 130 98 
SN/ACBTKIG245DLR /1298:649051-ND)) 16-Eit, FET Bus Switch... i157 202 96 SN74CBTLV3861PWR | 296-9153-2-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch... 1690.00/2,000 
SN/ACBTKI6245DLR_|1208:6400:2:NDI) 16-Eit, FET Bus Switch... 1785.00/1,000 SN74CBTLV16210DLR | 296-6496-1-ND_| LV 20-Bit, FET Bus Switch . 338 270 210 
SN74CBTK32245GKER | 296-6491-1-ND | 32-Bit, FET Bus Switch ..... 473 378 2.94 SN74CBTLV16210DLR | 296-6496-2-ND | LV 20-Bit, FET Bus Switch . 1913.00/1,000 
SN74CBTK32245GKER | 296-6491-2-ND | 32-Bit, FET Bus Switch . 2678.00/1,000 SN74CBTLV16210GR_ | 296-6497-1-ND | LV 20-Bit, FET Bus Switcl 338 270 210 
SN740BTLV1G125DBVR | 296-9109-1-ND | LV Single FET Bus Switch . 72 54 At SN74CBTLV16210GR_| 296-6497-2-ND | LV 20-Bit, FET Bus Switch... 3826.00/2,000 
SN740BTLV1G125DBVR | 296-9109-2-ND_| LV Single FET Bus Switch . 702.00/3,000 SN7408TLV16210VR_ | 296-6498-1-ND | LV 20-Bit, FET Bus Switch... 338 270 210 
SN740BTLV1GI25DOKR | 296-9110-1-ND_| LV Single FET Bus Switch. . 80 6045 SN740BTLV16210VR_| 296-6498-2-ND | LV 20-Bit, FET Bus Switch 3826.00/2,000 
SN7ACBTLV1GI25D0KR | 296-9110-2-ND | LV Single FET Bus Switcl 780.00/3,000 SN74CBTLV16211DLR | 296-6499-1-ND | LV 24-Bit, FET Bus Switch . 338 270 210 
SN74CBTLV3125DBQR | 296-9111-1-ND_ | LV Quad FET Bus Switch 145 116 87 SN740BTLV16211DLR | 296-6499-2-ND | LV 24-Bit, FET Bus Switch . 1913.00/1,000 
SN74CBTLV3125DBQR | 296-9111-2-ND | LV Quad FET Bus Switch ... 1855.00/2,500 SN74CBTLV16211GR_ | 296-6500-1-ND | LV 24-Bit, FET Bus Switc! 338 270 2.10 
SN74CBTLV3125DGVR | 296-9112-1-ND | LV Quad FET Bus Switch ... 145 116 87 SN74CBTLV16211GR_ | 296-6500-2-ND | LV 24-Bit, FET Bus Switc! 3826.00/2,000 
SN74CBTLV3125DGVR | 296-9112-2-ND_| LV Quad FET Bus Switch 1508.00/2,000 SN74CBTLV16211VR_| 296-9100-1-ND_| LV 24-Bit, FET Bus Switc! 3.38 270 2.10 
Pl is Switc! ’ b 4 : = Bit, IS ich... . 4 
SN74CBTLV3125DR | 296-9113-1-ND_ | LV Quad FET Bus Switch 145 1416 87 SN74CBTLV16211VR_ | 296-9100-2-ND | LV 24-Bit, FET Bus Switch 3826.00/2,000 
SN74CBTLV3125DR___ | 296-9113-2-ND | LV Quad FET Bus Switch 1855.00/2,500 SN74CBTLV16212DLR | 296-9101-1-ND | LV 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch . 338 270 210 
SN74CBTLV3125PWR | 296-9114-1-ND_ | LV Quad FET Bus Switch 145 116 87 SN740BTLV16212DLR | 296-9101-2-ND | LV 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch . 1913.00/1,000 
SN74CBTLV3125PWR | 296-9114-2-ND | LV Quad FET Bus Switch 1508.00/2,000 SN74CBTLV16212GR_ | 296-9102-1-ND | LV 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch .... 338 270 2.10 
SN74CBTLV3126DBQR | 296-9115-1-ND | LV Quad FET Bus Switch 138 110 .83 SN74CBTLV16212GR_ | 296-9102-2-ND_| LV 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch... 3826.00/2,000 
SN74CBTLV3126DBQR | 296-9115-2-ND | LV Quad FET Bus Switch 1760.00/2,500 SN74CBTLV16212VR_ | 296-9103-1-ND LV 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch... 3.38 2.70 2.10 
SN74CBTLV3126DGVR | 296-9116-1-ND_ | LV Quad FET Bus Switch 138 110 .83 SN74CBTLV16212VR_ | 296-9103-2-ND | LV 24-Bit, FET Bus-Exchange Switch . 3826.00/2,000 
SN74CBTLV3126DGVR | 296-9116-2-ND_| LV Quad FET Bus Switch 4430.00/2,000 SN740BTLV16292DLR | 296-9104-1-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux . 315 252 1.96 
SN74CBTLV3126DR | 296-9117-1-ND_ | LV Quad FET Bus Switch 138 110 83 SN740BTLV16292DLR | 296-9104-2-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux . 1785.00/1,000 
SNZACETLVSIOEOR | 206-9117-2N0 {LV Cus ET Eas Sth STEOO2500 |S ragaTLVTeaseGR | 286 910S2ND [LV ZT ok 2 PET Mn Dera = TOE 
ACBTLV3126PWR | 296-9118-1-ND | LV Quad FET Bus Switch iE in 4 S ; at, Or 2 UX. mee) 
ACETONE pei eiiN rvcn Pra eats Se 00/2. ay SN740BTLV16800DLR | 296-9106-1-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux . 326 261 203 
SN740BTLV3245ADBCR | 296-9119-1-ND_ | LV otal FET Bus Switch 150 120 90 SN74CBTLV16800DLR | 296-9106-2-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux . 1849.00/1,000 
SN7ACBTLV3245ADBOR | 296-9119-2-ND_| LV Octal FET Bus Swi : : : SN740BTLV16800GR_ | 296-9107-1-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 326 261 203 
2. is Switch 1920.00/2,500 
SN74OBTLVG245ADGVR | 296-9120-1.ND_ | LV Octal FET Bus Switch ig) daa Bp SN740BTLV16800GR_| 296-9107-2-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux. 3698.00/2,000 
SN7ACBTLVA245°DGVR |'296-9120-2:ND_ | LV Octal FET Bus Switch. 7560.00/2,000 SN740BTLV16800VR_ | 296-9108-1-ND [LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux....... 326 261 2.03 
: SN740BTLV16800VR_ | 296-9108-2-ND | LV 20-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux....... 3698.00/2,000 
SN74CBTLV3245ADW | 296-1544-5-ND | LV Cctal FET Bus Switch 150 1.20 .90 : 
: SN740BTLVR16292GR | 296-9154-1-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN740BTLV3245ADWR] 296-1544-1-ND_| LV Octal FET Bus Switch 150 120 90 ‘pith Interred Pulldown Resistor. as 2R2 Aes 
SN740BTLV3245ADWR | 296-1544-2-ND | LV Cctal FET Bus Switch 1560.00/2,000 SN74CBTLVR16292¢R | 296-9154-2-ND | LV 12-Bit, {-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBTLV3245APWR | 296-9121-1-ND_| LV Octal FET Bus Switch... 150 120 90 si é 
with Internal Pulldown Resistor ........ 3570.00/2,000 
SN740BTLV3245APWR | 296-9121-2-ND | LV Cctal FET Bus Switch... 1560.00/2,000 SN7ACBTLVRIG2O2LR | 206-91554-ND | LV 12:Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN740BTLV3251 DBR | 296-9126-1-ND_ | LV 1-of-8 FET Mux/Demux 163 130 98 wathiliternal Pulldown Resistor .<.cess:. 315 252 1.96 
SN74CBTLV3251DBQR | 296-9126-2-ND_| LV 1-of-8 FET Mux/Demux 2080.00/2,500 SN7ACBTLVR16292LR | 296-9155-2-ND | LV 12-Bit. 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN740BTLV3251DGVR | 296-9127-1-ND_ | LV 1-of-8 FET Mux/Demux 163 130 98 with Internal Pulldown Resistor ......... 4785.00/1,000 
SN74CBTLV3251DGVR | 296-9127-2-ND_| LV 1-of-8 FET Mux/Demux 1690.00/2,000 SN74CBTLVR16292VR | 296-9156-1-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux : 
SN74CBTLV3251DR | 296-9128-1-ND_ | LV 1-of-8 FET Mux/Demux 163 130 98 with Internal Pulldown Resistor ........ 315 252 1.96 
SN74CBTLV3251DR | 296-9128-2-ND | LV 1-of-8 FET Mux/Demux 2080.00/2,500 SN74CBTLVR16292VR | 296-9156-2-ND | LV 12-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 
SN74CBTLV3251PWR | 296-9129-1-ND_| LV 1-of-8 FET Mux/Demux 163 130 98 with Internal Pulldown Resistor .. 3570.00/2,000 
SN74CBTLV3251PWR | 296-9129-2-ND | LV 1-of-8 FET Mux/Demux .. 1690.00/2,000 SN740BTR16861DGGR] 296-12336-1-ND| 20-Bit, FET Bus Switch .. 248 198 154 
SN74CBTLV3253DBQR | 296-9130-1-ND_| LV Dual 1-of-4 FET Mux/Demi 163 130 98 SN740BTR16861DGGR| 296-12336-2-ND| 20-Bit, FET Bus Switch 2806.00/2,000 
SN74CBTLV3253DBQR | 296-9130-2-ND | LV Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 2080.00/2,500 SN74CBTR16861DLR_ | 296-12337-1-ND | 20-Bit, FET Bus Switch 248 1.98 1.54 
SN74CBTLV3253DGVR | 296-9131-1-ND | LV Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 163 130 98 SN740BTR16861DLR_ | 296-12337-2-ND| 20-Bit, FET Bus Switch. .. 1403.00/1,000 
SN74CBTLV3253DGVR | 296-9131-2-ND | LV Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 1690.00/2,000 SN74CBTS3306DR —_| 296-9157-1-ND | Dual FET Bus Switch with Schottky 
SN74CBTLV3253DR | 296-9132-1-ND | LV Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 163 130 98 Diode Gamping .......0..:20:.cceeeeees 8SOP 141 118 94 
SN74CBTLV3253DR__| 296-9132-2-ND_| LV Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 2080.00/2,500 SN7408TS3306DR —_| 296-9157-2-ND | Dual FET Bus Switch with Schottky 
SN74CBTLV3253PWR | 296-9133-1-ND | LV Dual 1-of-4 FET Mux/Demux 163 1.30 98 Diode Glamping .......-..+----eee 8-SOP 1527.50/2,500 
SN74CBTLV3253PWR | 296-9133-2-ND | LV Dual 1-of-4 FET Mux/Demux .. 1690.00/2,000 SN740BTS3306PWR | 296-9158-1-ND | Dual FET Bus Switch with Schottky 
SN74CBTLV3257D _| 296-9134-5-ND | LV 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux.. 163 130 98 Diode Clamping 1235 149 290 
SN74CBTLV3257DBOR | 296-9135-1-ND_ | LV 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 163 1.30 98 SN740BTS3306PWR | 296-9158-2-ND | Dual FET Bus Swit 
SN740BTLV3257DBGR | 296-9135-2-ND_| LV 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu: 2080.00/2,500 Diode Gamping ........ 1198.00/2,000 
SN74C0BTLV3257DGVR | 296-9136-1-ND |LV4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux.. 163 130 98 SNVACETSSBRADECR (AS ooaigeeg) (0 FETEUS Switch with Scrottky ace a 
SN74CBTLV3257DGVR | 296-9136-2-ND | LV 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux . 1690.00/2,000 ODE AETIPING oases eaetah etd sheeted : : : E 
SN74CBTLV3257DR —_‘| 296-9137-1-ND | LV 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux 163 1.30 98 SN740BTS3384DBGR | 296-9159-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch with Schottky 
SN740BTLV3257DR__ | 296-9137-2-ND | LV 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demu: 2080.00/2,500 Diode Gamping..........-.0.ssesseeees 24-SOP 2560.00/2,500 
SN74CBTLV3257PWR | 296-9138-1-ND_|LV4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux . 1.63 1.30.98 SN/ACBTSS384D8R |. 296-9160-1-ND “Vibdarine with Schottiy og Fee iinet 
SN74CBTLV3257PWR | 296-9138-2-ND | LV 4-Bit, 1-of-2 FET Mux/Demux.... 1690.00/2,000 f f a ee Sor : : 
SN74CBTLV3383DB0R | 296-9139-1-ND_| LV 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch 150 120° 90 SN/ACETSSSRADBA Ea "Wieedarote ne many anesep onemaete 
SN74CBTLV3383DBQR | 296-9139-2-ND | LV 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch 1920.00/2,500 _ SSADW | 25601615 ND | 10-Bit, FET Bus Snitch with Schottky fees 
SN74CBTLV3383DGVR | 296-9140-1-ND_ | LV 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch 150 120 90 pete, Diode Clamping o4 sop PERE OtIOS 
SN7ACBTLVS3830GVR | 296-9140-2-ND _| LV 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch... 1560.00/2,000 envacsrsa3e4Pwr | 296-9162-1-ND | 10-Bt, FET Bus Snitch withSchottiy 
SN74CBTLV3383DW | 296-1545-5-ND | LV 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch 150 120 90 Diode Gamping ...........0:cccceee 24-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
SN74CBTLV3383DWR | 296-1545-1-ND_| LV 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch 150 120 90 SN74CBTS3384PWR | 296-9162-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch withSchotthy 
SN74CBTLV3383DWR | 296-1545-2-ND | LV 10-Bit, FET Bus-Exch. Switch .... 1560.00/2,000 Diode Camping ...........0:0cscscse 24-TSSOP 1820.00/2,000 
SN74CBTLV3383PWR | 296-9141-1-ND | LV 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch 150 120 .90 ACTS . : : 
SN74OBTLVS383PWR | 296-9141-2-ND_| LV 10-Bit, FET Bus-Exchange Switch 1560.00/2,000 sw BOO aa "Gieag echoes. a oacop (RETEREICOMECE 
SN74CBTLV3384DBQR | 296-9142-1-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch... 1.50 1.20 .90 SN74CBTS6800DBOR | 296-9163-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Precharged 
SN74CBTLV3384DBQR | 296-9142-2-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch. 1920.00/2,500 Qut/Schottky Camping Diode............. 24-SOP 2080.00/2,500 
SN74CBTLV3384DGVR | 296-9143-1-ND_ | LV 10-Bit, FET Bus Switch. 150 120 90 SN740BTS6800DGVR | 296-9164-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Precharged 
SN74CBTLV3384DGVR | 296-9143-2-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch. 1560.00/2,000 Out/Schottky Camping Diode......... 163 130 98 
SN740BTLV3384DW _ | 296-1546-5-ND_| LV 10-Bit, FET Bus Switch . 1.50 1.20.90 SN74CBTS6800DGVR_ | 296-9164-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Precharged 
SN74CBTLV3384DWR | 296-1546-1-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch. 150 120 90 Qut/Schottky Camping Diode.......... 24-TVSOP 1690.00/2,000 
SN74CBTLV3384DWR | 296-1546-2-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch . 1560.00/2,000 SN74CBTS6800DWR | 296-9165-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Precharged 
SN74CBTLV3384PWR | 296-9144-1-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch. “ 150 120 90 Out/Schottky Camping Diode............. 24-SCP 163 130 98 
SN7ACBTLV3384PWR | 296-9144-2-ND | LV 10-Bit, FET Bus Switch..........02... 1560.00/2,000 SN74CBTS6800DWR | 296-9165-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Precharged 
SN74CBTLV3857DBQR | 296-9145-1-ND_| LV 10-Bit, FET Bus Switch with Qut/Schottky Camping Diode............. 24-SCP. 1690.00/2,000 
Internal Pulldown Resistor..........-+++++ 1.63 1.30.98 (Continued) 
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Till Digi-Key Price Each inl Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
SN740BTS6800PWR | 296-9166-1-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Precharged SN74GTLP1395DWR _ | 296-12466-1-ND| 1-Bit LVTTL-GILP Bus Xovr. NEW!......20-SOC 281 225 1.75 
Qut/Schottky Camping Diode .......... 24-TSSCP 1.63 130 98 SN74GTLP1395DWR__ | 296-12466-2-ND| 1-Bit LVTTL-GTLP Bus Xovr. NEW! 20-SAIC 3188.00/2,000 
SN740BTS6800PWR_ | 296-9166-2-ND | 10-Bit, FET Bus Switch w/Precharged SN74GRLP1395PWR_ | 296-12467-1-ND] 1-Bit LVTTL-GILP Bus Xcvr. NEW!....20-TSSOP. 281 2.25 1.75 
Out/Schottky Camping Diode.......... 24-TSSOP 1690.00/2,000 SN74GRLP1395PWR_ | 296-12467-2-ND| 1-Bit LVTTL-GILP Bus Xovr. NEW!....20-TSSOP 3188.00/2,000 
SN7408TS16211DGGR] 296-1174-1-ND | 24-Bit, FET Bus Switch with Schottky SN74GTLP2033DGGR | 296-12468-1-ND| 8-Bit LVITL-to-GILP 
Diode Oamp .........cscceeceeeeereeees 56-TSSCP 3.388 270 2.10 Registered Transceiver NEW!........ 48-TSSCP 5.50 4.40 3.72 
‘SN740BTS16211DGGR| 296-1174-2-ND | 24-Bit, FET Bus Switch with Schottky SN74GTLP2033DGGR_| 296-12468-2-ND| 8-Bit LVTTL-to-GILP 
Diode Oem ......sccsseseeseeceesseees 56-TSSOP 3826.00/2,000 Registered Transceiver NEW!........ 48-TSSOP 6876.00/2,000 
SN7408TS16211DL | 296-1547-5-ND | 24-Bit, FET Bus Switch with Schottky SN74GTLP2033DGVR_| 296-12469-1-ND| 8-Bit LVITL-to-GTLP 
Diode amp .......6.c:ccecseeeeteeseeees 56-SSOP 3.38 270 210 Registered Transceiver NEW!........ 48-TVSCP 5.50 4.40 3.72 
SN7408TS16212DGGR| 296-1175-1-ND | 24-Bit, FET Bus Switch with Schottky SN74GTLP2033DGVR_ | 296-12469-2-ND| 8-Bit LVITL-to-GTLP 
Diode Oamp .........csecceceeseeeeeees 56-TSSCP 3.38 270 2.10 Registered Transceiver NEW!........ 48-TVSOP 6876.00/2,000 
SN740BTS16212DGGR| 296-1175-2-ND | 24-Bit, FET Bus Switch with Schottky GTLPH Family 
Diode CATR sss entessescsdcsanesatts pel cease toy SN74GTLPHRO6DWR | 296-12341-1-ND] 8-Bit LVTTL-to-GILP Bus Xovr 495 396 3.08 
SN7ACBTS16212DL | 296-1548-5: ND) | 24 Bit, FET Bus Switch with Schottky SN74GTLPH306DWR_ | 296-12341-2-ND| 8-Bit LVTTL-to-GILP Bus Xovr. 5610.00/2,000 
Diode GAP. .se-ssnsessvessersersseaes 56-SSCP__ 3.38 2.70 2.10 SN74GTLPH1616DGGR) 296-11932-1-ND] 17-Bit Universal Bus Transceiver 8.50 6.80 5.74 
SN74GTLPH1616DGGR| 296-11932-2-ND| 17-Bit Universal Bus Transceiver ........ 10626.00/2,000 
SN74F04D 206-1177-5-ND 2 39 30 SN74GTLPH1645DGGR| 296-12470-1-ND| 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Xcvr. NEW... 3.94 3.15 2.45 
SN74F04DR 296-1177-1-ND 52 39 30 SN74GTLPH1645DGGR| 296-12470-2-ND| 16-Bit LVITL-GTLP Bus Xcvr. NEW}... 4462.00/2,000 
SN74F04DR 296-1177-2-ND 422.50/2,500 SN74GTLPH1645DGVR| 296-12471-1-ND] 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Xcvr. NEW! 3.94 315 2.45 
SN74F08D 296-1178-5-ND : 52 39 30 SN74GTLPH1645DGVR| 296-12471-2-ND| 16-Bit LVTTL-GTLP Bus Xcvr. NEW!... 4462.00/2,000 
SN74F32D 296-1182-5-ND_| Quad 2-Input OR Gate Gy Sls) SN74GTLPH1655DGGR| 296-12340-1-ND| 16-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate 
‘SN74F74D 296-1183-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop. 14S80C 52 39 30 Universal Bus Transceiver..........0+++ 850 6.80 5.74 
SN74F74DR 296-1183-1-ND | Dual D-Type Fip-Hop. 1450C 52 39 30 SN74GTLPH1655DGGR| 296-12340-2-ND| 16-Bit LVTTL-to-GTLP Adj-Edge-Rate 
SN74F74DR 296-1183-2-ND | Dual D-Type Rip-Rop. 14-SOIC 422.50/2,500 Universal Bus Transceiver. 10626.00/2,000 
‘SN74F74N 296-1558-5-ND | Dual D-Type Flip-Hop. 14Dip 528930 SN74GTLPH16612DLR | 296-9815-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver 6.60 5.28 4.46 
‘SN74F86N 296-3602-5-ND_| Quad 2-Input Exclusive OR Gate. 14Dip_ 523930 SN74GTLPH16612DLR | 296-9815-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver 4125.00/1,000 
SN74F125D 296-1179-5-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer. . 48 «40 32 SN74GTLPH16612GR_| 296-9816-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver 6.60 5.28 4.46 
SN74F125DR 296-1179-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buff 64 48 36 SN74GTLPH16612GR_| 296-9816-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver 8250.00/2,000 
SN74F125DR 296-1179-2-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer. . 520.00/2,500 SN74GTLPH16912VR_ | 296-12256-1-ND| 18-Bit LVITL-GTLP UBT NEW! 7.00 5.60 4.73 
SN74F138D 296-3551-5-ND | 3-8 Line Decoder/Multiplexer 64 48 36 SN74GTLPH16912VR_ | 296-12256-2-ND] 18-Bit LVITL-GTLP UBT NEW! 8750.00/2,000 
SN74F138N 296-3552-5-ND_| 3-8 Line Decoder/Multiplexer 64 48 36 SN74GTLPH32945KR_ | 296-12472-1-ND| 32-Bit LVTTL-GTLP Bus Xcvr. NEW! 5.06 4.05 3.15 
‘SN74FI57AN 296-1552-5-ND | Quad 2:1 Data Selector/Multiplexer 7% 57 43 SN74GTLPH32945KR_| 296-12472-2-ND| 32-Bit LVTTL-GTLP Bus Xcvr. NEW!... 2869.00/1,000 
SN74F244DWR 296-1180-1-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver . 7% 57 43 HC Family 
SN74F244DWR 296-1180-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver . 506.00/2,000 7 ¥ 
SN74F244N 296-1553-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 7 57 «43 Caton eee aeNe ae eaten Don ie - on eS 
SN74F245DW. 296-1181-5:ND _| Tri-State Cctal Bus Transceiver 7% 57 43 COV4HCIIM 296-9170-5-ND | Triple 3-Input AND Cate . ions 
SN74F245DWR 296-1181-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 6 57 43 CD74HC14M 296-9179-5-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter . 14S0P 56 42 32 
SN74F245DWR 296-1181-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 506.00/2,000 CD74HC14M96 296-9179-1-ND_| Hex Schmitt Trigger Inverter . 14S0P_ 56422 
SN74F245N 29695725, ND! | Tri-State Qctal Bus Transceiver. Oe ee a OD74HC14M96 296-9179-2-ND _| Hex Schmitt Trigger Inverter . 4-S0P 755.0022; 
SN74F257D 296-1555-5-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Select/Mux ....... 78 65 52 D74HC21M 296-9186-5-ND | Dual 4-Inout AND Gate 1450P 68~—COSTS SC 
‘SN74F374N 296-3588-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ...........-. 7% 57 43 A q ; : 
* ype Tip Ttop CD74HC30E 296-9196-5-ND | 8-Input NAND Gate . 56 42 32 
SN74FB1650PCA 296-3603-ND | 18-Bit TTL/BTL Universal CD74HC30M 296-9197-5-ND | 8-Input NAND Gate. 56 42 «32 
Siursiesiecn areca |e Some oboe a re ee Deri eee OD74HC75E 296-9240-5-ND_| Dual 2-Bit Bistable Transparent Latch 80 60 45 
x - Iniv. Storage Xevr. . \ L Fi if 
SN74FB1653P0C —_| 296-1559-5-ND | 17-Bit Universal Storage Transceiver 15.83 1425 1264 Coe Pee aet Gl 4 at Mee one £9 de te 
s lagnitude Comparator . 16-SOP 96 80 64 
SN74FEZ031G 29671500;5; NDI 9-Eit Address/Deta Transceiver. SSIES CS Rae CD74HCB5M96 296-9242-2-ND | 4-Bit Magnitude Comparator . 1040.00/2,500 
‘SN74FB2033ARC 296-1561-5-ND | 8-Bit Transceiver............. 916 825 7.32 CD74HCo3M96 296-9243-1-ND | 4-Bit Binary Ripple Counter. 93 7 62 
‘SN74FB2033KRC 296-3605-ND _| 8-Bit TTL/BTL Registered Transceiver . 10.338 9.30 8.25 CD74HO93M96 296-9243-2-ND | 4-Bit Binary Ripple Counter. 1007.50/2,500 
SN74FEZO40RG 296-3006-ND! | 6-Bit TTL/BTL Transceiver . ge GS) Ss CD74HC123E 296-9171-5-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator. .. 7 57 43 
SNZAFE2O41 ARC 2208 607g NOES 7-Ert TTL/BTL Transceiver . SSB S63 0785 CO74HC123M 296-9172-5-ND | Dual Rattig. Monostable Multivibrator 7 57) «(43 
FCT Family CD74HC125M 296-9173-5-ND | Quad Tri-State Buffer...........2.. 7 57 43 
CO74FCT244M 296-9413-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 299 240 1.87 CD74HC132M 296-9175-5-ND | Quad 2-In Schmitt-Trig. NAND Gate: 92 69 52 
CD74FCT245E 296-9414-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 335 269 209 CD74HC132M96 296-9175-1-ND_| Quad 2-In Schmitt-Trig. NAND Gate. . 92 69 52 
CD74FCT245M 296-9415-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 3.17 254 1.98 CD74HC132M96 296-9175-2-ND | Quad 2-In Schmitt-Trig. NAND Gate........ 747.50/2,500 
CD74FCT374M 296-9416-5-ND | Tri-State D-Type Rip-Alop .... 299 240 1.87 CD74HC137E 296-9176-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer, 
CD74FCT623M 296-9419-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver. 430 3.44 2.68 with Address Latch.........0.c0ccceeeeees 80 60 45 
CD74FCTB43AM 296-9420-5-ND_| Tri-State D-Type Latch....... 20-S0P 419 335 261 CD74HC138M 296-9177-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer, 
CY74FCTI57CTQCT | 296-12272-5-ND | Tri-St. Quad 2-In Multiplexer NEW! 141 118 94 Inverting/Non-Inverting .........:+01se % 57 43 
CY74FCTI57CTSOC —_| 296-9438-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer . 141 118 94 CD74HCIS4EN 296-9181-5-ND | 4-16 Line Decoder/Demultiplexer... 259 207 1.61 
CY74FCT244TSOC 296-9440-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Lin 135 113 90 CD74HC154M 296-9182-5-ND | 4-16 Line Decoder/Demultiplexer. 225 1.80 1.40 
CY74FCT245TQCT 296-9441-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 135 113.90 CD74HC194E 296-9183-5-ND | 4-Bit Bi-Directional Shift Register ‘87 7a) 58 
CY74FCT374TQCT 296-9442-1-ND_| Tri-State D-Type Flip-Flop . 135 113 90 CD74HC194M 296-9185-5-ND | 4-Bit Bi-Directional Shift Register 90 75 60 
CY74FCT374TQCT 296-9442-2-ND_| Tri-State D-Type Hip-Hop . 1462.50/2,500 D74HC194M96, 296-9185-1-ND | 4-Bit Bi-Directional Shift Register 96 80 64 
CY74FCTS41CTSOCT | 296-12274-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEW!...20-SO.C 1.35 1.13 90 CD74HCI9496 296-9185-2-ND | 4-Bit Bi-Directional Shift Register 7040.00/2,500 
CY74FCT2245TSOC | 296-9439-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 135 113 .90 CD74HO221E 296-9187-5-ND | Dual Mono Multivibrator with Res 93 78 62 
CY74FCTB27ATSOC _| 296-9443-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 147 123 98 D74HC238M 296-9188-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demux, 
CY74FCT16374TPVC _| 296-12273-5-ND | Tri-St. 16-Bit D-Type Flip-Aop NEW! 263 211 1.64 Inverting/Non-Inverting 117 98 78 
CY74FCT162245CTPVC| 296-12551-5-ND | Tri-St. 16-Bit Bus Transceiver NEW!. 241 193 1.50 D74HC243M96 296-9189-1-ND | Tri-State Quad Bus Transceiver 84 6348 
Future Bus Family CD74HC243M96 296-9189-2-ND | Tri-State Quad Bus Transoeiver.. 682.50/2,500 
SN7APFBIG53PCA 296-1559-5-ND | 17-Bit Universal Storage Transceiver... 100-HLOP 1583 1425 1264 Oeaieoee Fe Na |Eeanacterand tenes par Cot oo 
5 - ti-State Quad 2-In Mux, Inverting . 16-SOP 84 70 56 
‘SN74FB2031RC 296-1560-5-ND | 9-Bit Address/Data Transceiver . 891 803 7.12 b74HC259M 296-9192-5-ND | 8-Bit Addressable Latch 1eS0P 84 706 
‘SN74FB2033ARC 296-1561-5-ND_| 8-Bit Transceiver 9.16 825 7.32 : iis i 5 
“ CD74HC259M96 296-9192-1-ND | 8-Bit Addressable Latch . 16SCP 847056 
GTL Family CD74HC259IM96 296-9192-2-ND | 8-Bit Addressable Latch . 16-SOP 910.00/2,500 
SN74GTLI655DGGR | 296-1184-1-ND | 16-Bit Universal Bus Transceiver ... 10.33 930 825 CD74HO297E 296-9193-5-ND | Digital Phase-Locked-Loop... 16-Dip 1.88 1.50 1.13 
SN74GTLI655DGGR | 296-1184-2-ND | 16-Bit Universal Bus Transceiver 15314.00/2,000 OD74HC299E 296-9194-5-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Regi 20-Dip 1.44 1.20 96 
SN74GTL16612DGGR _| 296-9808-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver . 56-TSSOP 7.00 560 4.73 (CD74HC299M 296-9195-5-ND_ | Tri-State 8-Bit Universal Shift Register 20-SCP 144 1.20 96 
SN74GTL16612DGGR _| 296-9808-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver = 56-TSSOP 8750.00/2,000 (CD74HC354E 296-9198-5-ND_| Tri-State 8-Input Mux/Register .. .8-Dip 99 83 6.66 
SN74GTL16612DL 296-9809-5-ND_| 18-Bit Universal Bus Transceiver 56-SSOP_ 7.00 560 473 CDV4HC373M 296-9422-5-ND | Tri-State Ootal Transp. Latches 20-S0P 846348 
SN74GTL16616DGGR | 296-1185-1-ND | 17-Bit Universal Bus Transceiver 56-TSSOP 9.70 7.76 6.55 (CD74HC390E 296-9199-5-ND | Dual Decade Ripple Counter . . 16-Dip 78 65 52 
SN74GTL16616DGGR | 296-1185-2-ND | 17-Bit Universal Bus Transceiver 56-TSSOP 12126.00/2,000 OD74HC423E 296-9229-5-ND | Dual Retrig. Monostable Multivi 
SN74GTL16616DLR | 296-9810-1-ND | 17-Bit Universal Bus Transceiver 56-SSOP 9.74 7.80 6.58 i i ja &3 
SN74GTL16616DLR 296-9810-2-ND | 17-Bit Universal Bus Transceiver. 56-SSOP 6088.00/1,000 D74HO646M 296-9235-5-ND 351 281 219 
SN74GTL16622ADGGR | 296-1186-1-ND_| 18-Bit Bus Transceiver. . 64-TSSCP 9.08 8.18 7.25 CD74HCA016E 296-9204-5-ND 06 80 64 
SN74GTL16622ADGGR] 296-1186-2-ND | 18-Bit Bus Transceiver. . 64-TSSOP 13462.00/2,000 (CD74HC4016M96 296-9205-1-ND 96 80 fl 
SN74GTL16923DGGR_ | 296-9811-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver . 64-TSSOP 916 825 7.32 (CD74HC4016M96 296-9205-2-ND 1040.00/2,500 
SN74GTL16923DGGR_| 296-9811-2-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver . 64-TSSOP 13586.00/2,000 (D74HC4017PWR 296-9423-1-ND 1.05 88 70 
GTLP Family 074HO4017PWR 296-9423-2-ND 932.00/2,000 
SN74GTLP817DWR | 296-12338-1-ND CD74HC4024E 296-9206-5-ND | 7-Stage Binary Ripple Counter 14Dip 78 65 52 
3.94 315 2.45 D74HC4024M 296-9207-5-ND | 7-Stage Binary Ripple Counter : 78 65 52 
SN74GTLP817DWR___| 296-12338-2-ND CD74HCA046AE 296-9208-5-ND | Phase-Locked-Loop with VOO. 105 88 70 
4462.00/2,000 CD74HCA046AM 296-9209-5-ND | Phase-Locked-Loop with VOO. 105 88 70 
SN74GTLP817PWR___| 296-12339-1-ND | GTLP-to-LVTTL 1-to-6 CD74HC4A046APWR | 296-9210-1-ND_| Phase-Locked-Loop with VCO 1.05.88 70 
Fanout Driver. 3.94 3.15 2.45 CD74HCA046APWR | 296-9210-2-ND | Phase-Locked-Loop with VCO 932.00/2,000 
SN74GTLP817PWR __| 296-12339-2-ND | GILP-to-LVTTL 1-to-6 CD74HC4049E 296-9211-5-ND | Hex Inverting Buffer 84 70 56 
Fanout Driver: 4462.00/2,000 D74HC4049M 296-9212-5-ND | Hex Inverting Buffer ... 87 73 «58 
SN74GTLP1394DGVR_| 296-9812-1-ND | 2-Bit Bus Transceiver . 439 351 273 CD74HC4050E 296-9213-5-ND | Hex Non-Inverting Buffer ... 84 70 56 
SN74GTLP1394DGVR_| 296-9812-2-ND | 2-Bit Bus Transceiver . 4972.00/2,000 D74HC4050M 296-9214-5-ND_| Hex Non-Inverting Buffer 87 7358 
SN74GTLP1394DR _| 296-9813-1-ND_| 2-Bit Bus Transceiver. 439 351 273 CD74HC4A050PWR 296-9215-1-ND_ | Hex Non-Inverting Buffer 96 80 64 
SN74GTLP1394DR___| 296-9813-2-ND | 2-Bit Bus Transceiver. 6142.50/2,500 CD74HC4050PWR 296-9215-2-ND | Hex Non-Inverting Buffer ... 852.00/2,000 
SN74GTLP1394PWR | 296-9814-1-ND | 2-Bit Bus Transceiver . 439 351 273 D74HC4051M 296-9216-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 78 65 52 
SN74GTLP1394PWR_ | 296-9814-2-ND | 2-Bit Bus Transceiver . 4972.00/2,000 CD74HC4052E 296-9217-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 78 65 52 
SN74GILP1395DGVR_| 296-12465-1-ND | 1-Bit LVITL-GTLP Bus Xovr. N....20-TVSOP 2.81 225 1.75 OD74HC4052M 296-9218-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. . 78 65 52 
SN74GTLP1395DGVR_| 296-12465-2-ND | 1-Bit LVITL-GTLP Bus Xovr. NEW!....20-TVSOP 3188.00/2,000 (Continued) 
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sale Digi-Key Price Each ipl Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25) 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
(CD74HC4053E 296-9219-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux... 78 65 52 SN74HC74DBR 296-8370-2-ND | Dual D-Type Rip-Rop w/Cear & Preset... 14-SSOP 346.00/2,000 
(D74HC4053M 296-9220-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 78 65 52 SN74HC74N 296-1602-5-ND | Dual D-Type Flip-Rop.........2.....-. 14Dip 52 39 30 
CD74HC4053PWR | 296-12111-1-ND] Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 1.29 108 86 SN74HC74NSR 296-8371-1-ND | Dual D-Type Rip-Rop w/Cear & Preset....14-SCP 8463s 
CD74HC4053PWR | 296-12111-2-ND] Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... 1144.00/2,000 SN74HC74NSR 296-8371-2-ND | Dual D-Type Rip-Rop w/Clear & Preset ....14-SOP 558.00/2,000 
(CD74HC4059M96 296-9221-1-ND | CVICS Programmable SN74HC74PWR 296-8372-1-ND | Dual D-Type Rip-Rop with 
Divide-by-N Counter 0.000000. 24-SOP 248 1.98 1.49 Gear and Preset............1--eees 14TSSOP_ 523980 
(CD74HC405996 296-9221-2-ND | CMOS Programmable SN74HC74PWR 296-8372-2-ND | Dual D-Type Rip-Hop with acne 
Divide-by-N Counter .. 2574.00/2,000 .00/2, 
CD74HC4060M 296-9222-5-ND | 14-Stage Binary Counter wi 1.04 .78 59 SN74HC86D 296-8374-5-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate ... 52 3930 
CD74HC4066M 296-9224-5-ND | Quad Bilateral Switch . 78.65.52 SN74HC86N 296-8375-5-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate 52 3930 
CD74HCA066M96, 296-9224-1-ND_| Cuad Bilateral Switch. 78.65 BR SN74HC86PWR 296-8376-1-ND_| Quad 2-Input EX-OR Gate. 52.39 30 
CD74HC4060M96 296-9224-2-ND | Quad Bilateral Switch. 845.00/2,500 SN74HO86PWR 296-8376-2-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate... . 346.00/2,000 
CD74HC4067M 296-9225-5-ND | 16-Channel Analog Mu: 225 1.80 1.35 SN74HC109D 296-8211-5-ND | Dual J-K Hip-Hop with Qear and Preset...16-SCP 92 69-52 
CD74HC4067SM96_—_| 296-9226-1-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux 24-SSOP 2.25 180 1.35 SN74HCIOON 296-0212, ND) | Dual JK Rip-Flop with Gear and Preset.....16-Dip | 9269) -52 
CD74HC4067SM96._| 296-9226-2-ND | 16-Channel Analog Mux/Demux 2340.00/2,000 SN74HC112D 296-8215-5-ND | Dual J-K Rip-op with Gear and Preset....16-SCP 64. 48.36 
(0D74HC4075M 296-9227-5-ND | Triple 3-Input OR Gate. 80 60 45 SN74HC112N 296-12121-5-ND Pa OP Ba vat Qear ee 
CD74HC4075PWR _| 296-9228-1-ND | Triple 3-Input OR Gate. . 80 60 «45 : : : 
CD74HC4075PWR | 296-9228-2-ND | Triple 3-Input OR Cate... 532.00/2,000 SN74HC125D 296-1192-5-ND | Quad Bus Buffer Gate. Ge ald 
CD74HC4316M 296-9230-5-ND | Quad Analog Switch w/Level Translation...16-SOP 1.02.85 68 SN74HC125DR 296-1192 1-ND | Quad Bus Butter Cate. Gs ed 
CD74HO4351E 296-9231-5-ND | Analog Mux/Demux with Latch 96 80 64 SN74HCI25DR 296-1192/2:ND)| Quad Bus Butter Gte. SaOC een 
SN74HC125DBR 296-8218-1-ND | Quad Tri-State Bus Butfer Gate . 64 4836 
D74HC4511M 296-9232-5-ND_| BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver ..16-SOP 87.7358 SNTAHCIOSDER BT ONGM cuxl Ti Gato Puc Buff Geto eaNt 
(CD74HC4515M 296-9233-5-ND | 4-16 Line Decoder/Demux w/Input Latch...24-SCP 2.13 1.70 1.28 SNTAHCISEN Bae OGM Gund Bus Baller Gate : el any eS 
SOAS aay eg) Oval Hetrig. Precision SN74HC126D 296-8219-5-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate 64 4836 
Monostable Multivibrator ................. 78 65 62 SN74HC126DBR 296-8220-1-ND. | Quad Tri-State Bus Buffer Gate ‘64 48 36 
CD74HC7046AE 296-9237-5-ND | Phase-Locked Loop w/VOO/Lock Detector 193 154 1.16 SN74HCI26DER 556 E5012 NDI| Quad Tri-State Bus Butter Cato - ~ 426.0012,000 
D74HC7046AM 296-9238-5-ND_| PLL with VOO/Lock Detector 223 178 1.34 : ‘ pies 
SDTIHTDSEM Bees Coad 2 Inout BNC Ge a ee SN74HC126N 296-8221-5-ND | Quad Tri-State Bus Buffer Gate.. 4 48 36 
CD74HC40103E 296-9200-5-ND | 8-Stage Synchronous Down Counter 1.23 1.03.82 VG ed eG aay as aoe ie one aes: j vat aes ah 
0D74HC40103M 296-9201-5-ND | 8-Stage Synchronous Down Counter 129° 1.08 .86 SN74HC132D 296-8224-5-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger | 64 ‘48 : 36 
ue peat pega 4 Bit by 16 Word ARO Register... as) 15 Be SN74HC132DBR 296-8225-1-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In . 64 48 36 
CO74HCA0105M96_| 296-9203-1-ND_| 4-Bit by 16-Word FIFO Register es 2 _ i SN74HC132DBR 296-8225-2-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In ... 426.00/2,000 
CD74HC40105M96_-—‘| 296-9203-2-ND | 4-Bit by 16-Word FIFO Register... 1632.50/2,500 SN74HCI32N 296-1573-5-ND_| Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In 64. 48 °~«O6 
SN74HC00D 296-1187-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate... 520 3930 SN74HC132PWR 296-8226-1-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In... 4 48 36 
SN74HOO0DR 296-1187-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate. . 52. 39 30 SN74HC132PWR 296-8226-2-ND | Quad NAND Gate w/Schmitt-Trigger In... 426.00/2,000 
SN74HOO0DR 296-1187-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate. . 422.50/2,500 SN74HC138D 296-1193-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . ¥ 64 48 36 
SN74HOOON 296-1563-5-ND_| Quad 2-Input NAND Gate... 52.3930 SN74HC138DR 296-1193-1-ND_| 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 64 48 36 
SN74HOOONSR 296-8202-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate... 100 75 57 SN74HC138DR 296-1193-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 520.00/2,500 
SN74HOOONSR 296-8202-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 666.00/2,000 SN74HC138DBR 296-8227-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 64 48 36 
SN74HOOOPWR 296-8203-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 52. 39 30 SN74HC138DBR 296-8227-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer 426.00/2,000 
SN74HOOOPWR 296-8203-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 346.00/2,000 SN74HC138N 296-1575-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 64 48 36 
SN74HO02D 296-1188-5-ND_| Quad 2-Input NOR Gate. ... 56 4232 SN74HC138PWR 296-8228-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 64 48.36 
SN74HO02DR 296-1188-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 56 4232 SN74HC138PWR 296-8228-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 426.00/2,000 
SN74HO02DR 296-1188-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 455.00/2,500 SN74HC139D 296-8229-5-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demultiplexer. 64 48 36 
SN74HO02DBR 296-8204-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 56 4232 SN74HC139N 296-8230-5-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demultiplexer........ 64 48 36 
SN74HO02DBR 296-8204-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate... 372.00/2,000 SN74HC139PWR 296-8231-1-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demultiplexer.... 64 48 36 
SN74HO02N 296-1564-5-ND_ | Quad 2-Input NOR Gate ... 56 42 32 SN74HC139PWR 296-8231-2-ND | Dual 2-4 Line Decoder/Demultiplexer. 426.00/2,000 
SN74HO02NSR 296-8205-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate 80 60 45 SN74HC148D 296-8232-5-ND | 8-3 Line Priority Encoder... 96 80 64 
SN74HO02NSR 296-8205-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 532.00/2,000 SN74HC148N 296-8233-5-ND | 8-3 Line Priority Encoder... 96 80 64 
SN74HO02PWR 296-8206-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. ... 56 42 32 SN74HC151D 296-8235-5-ND | 8-1 Line Data Selector/Multiplexer 80 60 45 
SN74HO02PWR 296-8206-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 372.00/2,000 SN74HCI51N 296-8236-5-ND | 8-1 Line Data Selector/Multiplexer. ... 80 60 45 
SN74HO03D 296-9817-5-ND_ | Quad 2-In NAND Gate with OD Outpi 52 39 30 SN74HC153D 296-8237-5-ND | Dual 4-1 Line Data Selector/Multiplexer . 84 6348 
SN74HO03N 296-8207-5-ND | Quad 2-In NAND Gate with OD Outp 52 39 30 SN74HCI53N 296-8238-5-ND | Dual 4-1 Line Data Selector/Multiplexer . ce) 
SN74HO04D 296-1189-5-ND 52 39 30 SN74HC157D 296-8239-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer .. 80 60 45 
SN74HODADR 296-1189-1-ND 52 39 30 SN74HCI57N 296-1578-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 80 60 45 
SN74HO04DR 296-1189-2-ND 422.50/2,500 SN74HC157NSR 296-8240-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 78 65 52 
SN74HOO4N 296-1566-5-ND | Hex Inverter 52 39 = -.30 SN74HC157NSR 296-8240-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 692.00/2,000 
SN74HO04PWR 296-8208-1-ND | Hex Inverter... 52 39 = -.30 SN74HC161D 296-8243-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter 84 63 48 
SN74HO04PWR 296-8208-2-ND | Hex Inverter... 346.00/2,000 SN74HC161N 296-8244-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter 84 63 48 
SN74HO0S5D 296-1190-5-ND | Hex Inverter with 52 a9) 130) SN74HC163D 296-8245-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter 84 63 48 
“AHOOSDR 296-1190-1-ND Inverter with OD. 52 gy SN74HC163N 296-8246-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter 84 63 48 
Seen pee Ne Hs abate with OD. i ei SN74HC164D 296-8247-5-ND | 8-Bit Parallel-Cut Serial Shift Register......14-SOP 84.6348 
SN74HOOSN 296-1568-5-ND | Hex Inverter with OD ... = 39 30 SN74HCI64N 296-8248-5-ND | 8-Bit Parallel-Out Serial Shift Register 84 638 
SN74HOO8D 296-1191-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. 52 «439~—30 SN74HC165D 296-8249-5-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 84 6348 
SN74HOO8DR 296-1191-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. 52 «6 39~—30 SN74HC165DR 296-8250-1-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 84 6348 
SN74HCO8DR 296-1191-2-ND | Quad 2-Input AND Cate. 422.50/2,500 SN74HC165DR 296-8250-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 682.50/2,500 
SN74HOOBN 296-1570-5-ND | Quad 2-Input AND Cate. 52 39-30 SN74HCI65N 296-8251-5:ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 84 6348 
SN74HOOBPWR 296-8210-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. 52.39 30 SNAHCIOONSE pyeeeegan og © Bit Paralel-Load Sratt Register. See ae 
SN74HODSPWR 296-8210-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. 346.00/2,000 SN74HCI65NSR 296-8252-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register... 958.00/2,000 
SN74HC10D 296-8213-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate . 52 3930 SNTANCIEOF WR 296-8253-1-ND  8-Bit Perallel-Load Shift Register ee Ooo 
if ‘ SN74HC165PWR 296-8253-2-ND | 8-Bit Parallel-Load Shift Register 558.00/2,000 
SN74HCION 296-8214-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate. . 52 39 30 SNv4Hicl6eD 296. 8254.5ND | 8 Bit Paralel-Load Shift Register De any 
SN74HC11D 296-8216-5-ND_| Triple 3-Input AND Gate ... 60 45 34 ote Beeeoree teal so Paai@- lee Sat Ae Sa 
SN74HCI1N 296-8217-5-ND | Triple 3-Input AND Gate ... 60 45 34 envanor7aD BERND Her Doc Fic H alias mS 
SN74HC14D 296-1194-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter G x) £9 SNTAHCI72DR aE e TH Hex Bie naina iad : : ; : 
: - 1 ype Fip-op with Gear . 84 63 48 
SN74HC14DR 296-1194-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 52. 39 .30 SN74HCI74DR 296-1195-2-ND | Hex D-Type Rip-Flop with Gear 682.50/2,500 
SN74HC14DR 296-1194-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 422.50/2,500 SN74HCI74N 296-1579-5-ND_| Hex D-Type Flip-Flop with ear ‘ 84 63 3 48 
SN74HC14N 296-1577-5-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter 52.39 30 SN74HCI75D 296-8256-5:ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear “84 63 “48 
SN74HCI4PWR 296-8234-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 52.39 30 SNVAHCITEN EASE TAN A crcl DTeoe ice - ; aes 
. ype Flip-Flop with Clear 84 63 48 
SN74HC14PWR 296-8234-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 346.00/2,000 SN74HCI75PWR 296-8258-1-ND | Quad D-Type Flip-Rop with Gear 84 63 «48 
SN74HC20DR 296-8263-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate. .. OS ee SN74HCI75PWR 296-8258-2-ND | Quad D-Type Flip-Flop with Clear........ 558.00/2,000 
SN74HC20DR 296-8263-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate 487.50/2,500 SN74HCI91D 296-8259-5-ND | 4-Bit Synch. Up/Down Binary Counter......16-SOP 90 75 60 
SNTAAID ee Bob eeaem, Dual “input AND Cede . COE MEECS SN74HCI9IN 296-8260-5-ND | 4-Bit Synch. Up/Down Binary Counter.......16-Dip 90.75.60 
SN74HC21N 296-8266-5-ND | Dual 4-Input AND Gate . 60 45 34 SN74HC193D 296-8261-5-ND | 4-Bit Synch. Up/Down Counter 
SN74HC27D 296-8298-5-ND | Triple 3-Input NOR Gate 60 45 34 (Dual Cock with Cear)....-.esscsceseeeee 90 75 60 
SN74HC27NSR 296-8299-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate 14S0P 1.05 88 .70 SN74HCI93N 296-8262-5-ND | 4-Bit Synch. Up/Down Counter 
SN74HC27NSR 296-8299-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate 932.00/2,000 (Dual Clock with Glear).....s.cccccecececeee i 90 75 60 
SN74HC32D 29671199-5:ND! | Quad 2-Input OR Gate .. oo 8s) 8) SN74HCO40DW 296-8267-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver... 7% 57 43 
SN74HC32DR 296-1199-1-ND | Quad 2-Input OR Gate .. 52. 39 30 SN74HC240N 296-1580-5-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 7 57 43 
SN74HC32DR 296-1199-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 422.50/2,500 SN74HC240PWR 296-8269-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 48 38 29 
SN74HC32DBR 296-8301-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 52. 3930 SN74HC240PWR 296-8269-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 506.00/2,000 
SN74HC32DBR 296-8301-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 346.00/2,000 SN74HC241DW 296-8270-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver ia ah ES) 
SN74HC32N 296-1589-5-ND_| Quad 2-Input OR Gate oo 8s) 3) SN74HC241N 296-8271-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 7 57 43 
SN74HC32PWR 296-8302-1-ND | Quad 2-Input OR Gate ‘SON Co ESO SN74HC244DBR 296-8273-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 7% 57 43 
SN74HC32PWR 296-8302-2-ND | Quad 2-Input OR Gate ... 346.00/2,000 SN74HC244DBR 296-8273-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 506.00/2,000 
SN74HCA2D 296-8331-5-ND | 4-to-10 Line Decoder (1 of 10) . 16-SCP 75 63 50 SN74HC244DW 296-1196-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 7% 57 43 
SN74HC42DR 296-8331-1-ND | 4-to-10 Line Decoder (1 of 10) . 16-SCP 81 68 54 SN74HC244DWR 296-1196-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 7% 57 43 
SN74HC42DR 296-8331-2-ND | 4-to-10 Line Decoder (1 of 10) - 16-SOP 877.50/2,500 SN74HC244DWR 296-1196-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 506.00/2,000 
SN74HCA2N 296-8332-5-ND | 4-to-10 Line Decoder (1 of 10) . 16Dp 75 63 50 SN74HC244N 296-1582-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 7% 57 43 
SN74HC74D 296-1204-5-ND | Dual D-Type Flip-Flop 14S0C 52 39 30 SN74HC244NSR 296-8274-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 1.29. 108 86 
SN74HC74DR 296-1204-1-ND 2 38 30 SN74HC244NSR 296-8274-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver 1144.00/2,000 
SN74HC74DR 296-1204-2-ND : 422.50/2,500 SN74HC244PWR 296-8276-1-ND _| Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 2 57 43 
SN74HC74DBR 296-8370-1-ND_| Dual D-Type Hip-Hop w/Cear & Preset... 14-SSOP 62. 39 ~—«.30 (Continued) 
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8 Texas INSTRUMENTS 


TA. Digi-Key Price Each ipl Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74HC244PWR 296-8276-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 506.00/2,000 SN74HO594DW 296-8342-5-ND | 8-Bit Shift Register with Output Register... 180 1.44 1.08 
SN74HC245DBR 296-8277-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 7 57 «(43 SN74HO594N 296-8343-5-ND | 8-Bit Shift Register with Output Register 1.80 1.44 1.08 
SN74HC245DBR 296-8277-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 506.00/2,000 SN74HC595D 296-8344-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register... 78 65 52 
SN74HC245DW 296-1197-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 76 57 43 SN74HC595DW 296-8345-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register. . 78 65 52 
SN74HC245DWR 296-1197-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver . 76 57 43 SN74HO595N 296-1600-5-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register... 78 65 52 
SN74HC245DWR 296-1197-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 506.00/2,000 SN74HOB23DW 296-8346-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 520 416 351 
SN74HC245N 296-1584-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 7% 57 43 SN74HO623N 296-8347-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 520 416 3.51 
SN74HC245NSR 296-8278-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 132 140 88 SN74HO640DW 296-8348-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver... 1.35 143 .90 
SN74HC245NSR 296-8278-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 1170.00/2,000 SN74HO640N 296-8349-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver... : 1.385 143 .90 
SN74HC245PWR 296-8279-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 76 57 43 SN74HO645DW 296-8350-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOP 2.00 1.60 1.20 
SN74HC245PWR 296-8279-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 506.00/2,000 Neaeetepail meee 2NG Meee ioe a Tech ; nee oo Te in 
SN74HC251D 296-8280-5-ND | Tri-State Data Selector/Mux . 84 6348 HO646 7 ti-State is Transceiver/Register ... i 4 : 
”AHC251N 296-1 -ND | Data Selector/Multiplexer.... 84 63 48 SN74HO646NT 296-8353-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register .... 2.00 1.60 1.20 
pbibeeedin 306 261 SND Tri-St. Dual 4-1 ting Data Selector/Mux 84 63 48 Notceaey Reereng in ae os ae Ueda on ae a 2 
SN74HC253DBR 296-8282-1-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux... 84 6348 1 ri-State Is Transceiver/Register : 3 . 
SN74HC253DBR 296-8282-2-ND | Tri-St. Dud 4-1 Line Data Selector/Mux 558.00/2,000 SN74HO682DWR 296-8356-1-ND | 8-Bit Magnitude Comparator . 335 269 209 
SN74HC253N 296-8283-5-ND | Tri-St. Dual 4-1 Line Data Selector/Mux.. 84 63 48 Eon eee Ht ome punberetot : 5 Sees ton 
SN74HC257D 296-8284-5-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux . 84 638 ; -Bit Magnitude Comparator . . J J 
AHCO57N 296-8285-5-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux . ‘84638 SN74HO684DW 296-8358-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator . 576 461 3.89 
Sra EN ee Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux .... 93 78 62 SN74HO684N 296-8359-5-ND_| 8-Bit Magnitude Comparator . 5.76 461 3.89 
5 7 z To SN74HOBB8DW 296-8360-5-ND | 8-Bit Identity Comparator 243 1.95 152 
sretasmin |b IAD |TiSaeGa2ttre . IT ES bees eee 
Sil So | lentity mparator e “ 
-8287-2- feoueiice ie ee SN74HOB88PWR 296-8362-2-ND | 8-Bit Identity Comparator... 2754.00/2,000 
SNAECESTPN acre ote Suan 2 Hine gRanDeTe SN74HO4020D 296-8320-5-ND_| 14-Bit Asynchronous Binary Counter. 1.33. 1.06.80 
SN74HO259D 296-8290-5-ND | 8-Bit Addressable Latch 84 6 48 SN74HC4020N 296-8321-5-ND 14-Bit Asynchronous Binary Counter. 1.33 1.06 .80 
SNE a 2 Aecreectlol ach BA 6348 | SSranoaodobaR | 296:8303-1-ND | 12-51 Asynchyonous Bnry Courter 6550 
SN74HC259PWR 296-8292-1-ND | 8-Bit Addressable Latch 84 63.48 a a : 4 d d 
¥j ire SN74HC4040DBR 296-8323-2-ND | 12-Bit Asynchronous Binary Counter . 586.00/2,000 
Swaltoesp. PSOE SS Coed otro ENR Gao 5B8.00/2.000 SN74HC4040N 296-8324-5-ND | 12-Bit Asynchronous Binary Counter. - PSG OOMNEEDO. 
with Qpen-Drain Output... 14-SOP_ 1.85 1.48 1.11 SN74HCA040PWR ea i = femerenas Brey Conia ve 88 as F 50 
SN74HC4040PWR 296-' -2-| it Asynchronous Binary Counter ... . . iH 
ahaa BER HEND pores Hana a SN74HC4060D 296-8326-5-ND | 14-Stage Asynchronous Binary Counter Pres 
i : : - and Oscillator ..............cceseee eee eee 16-SOP 4 d 4 
a Ee & Sonat | soecco — [anezoosin | Setar iy Car aes 
7 ‘ 4 an illator ... d d t 
SN74HC273DW 296-1198-5-ND_| Octal D-Type Rip-Rop 84 63.48 
SN74H@273DWR 296-1198-1-ND | Octal D-Type Flip-Aop ... B4 63.~—CB AHCInCDER Panne ae Aaeg foo evi we AS ed 
! 9 Switch . 75 63 50 
SN74HO273DWR 296-11198-2:ND) | Octal D-Type Flip-Rop 558.00/2,000 SN74HCAO66DBR ~—| 296-8928-2-ND | Quad Bilateral Andog Switch . 666.00/2,000 
SN74HC273N 296-1587-5:ND) | Cota D-Type Flip-Flop. ie eS SN74HCAO6EN 296-8329-5-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 7% 63 50 
SN74HC273NSR 296-8296-1-ND) | Octal D-Type Rip-Rop with Clear es! eS SN74HCAO66PWR _| 296-8330-1-ND_| Quad Bilateral Analog Switch . 75 63 50 
SEE BER 2g) Octal D- Type Hip-Hop with Clear. EL 002, 000 SN74HCAQ66PWR | 296-8330-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch . 666.00/2,000 
SN74HO273PWR 296-8297-1-ND | Cota D-Type Flip-Flop with Clear . ee) SN74HC7001D 296-8363-5-ND | Quad AND Gate w/Schmitt-Trigger Input...14-SOP 1.23 1.03 82 
SN74HQ273PWR 296-8297-2.ND | Cota D-Type Flip-Flop with lear . 558.00/2,000 SN74HC7001N 296-8364-5-ND | Quad AND Gate w/Schmitt-Trigger Input....14-Dip 1.23 1.03 82 
SN74HC365D 296-8303-5,ND) | Tri-State Hex Buffer/Line Driver o) Ge SN74HC7002D 296-8365-5-ND | Quad NOR Gate w/Schmitt-Trigger Input...14-SOP 220 1.76 1.32 
SN74HC365N 296-8304-S-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver ... 81 68 SN74HC7002N 296-8366-5-ND_| Quad NOR Gate w/Schmitt-Trigger Input .. 220 1.76 132 
SNAG EP EEOS EAN) Ti-State Hex Bufter/Line Driver ... cS OS BOs SN74HC7032D 296-8367-5-ND | Quad OR Gate w/Schmitt-Trigger Input .... 220 1.76 1.32 
NA GIN Pegg gem Wt Sts Hex Buffer/Line Driver ge SN74HC7032N 296-8368-5-ND_| Quad OR Gate w/Schmitt-Trigger Input......14-Dip__2.20 1.76 1.32 
SN74HC368D 296-8307-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 81 «4.684 HCT Famili 
SN74HC368N 296-8308-5-ND | Tri-State Hex Butfer/Line Driver . 81 «46854 y 
SN74HC373DBR 296-8309-1-ND | Tri-St. Cotal Transparent D-Type Latch ... 76 57 43 CD74HCTOOE 296-2081-5-ND ] Quad 2-Input NAND Gate... ke 
SN74HO373DBR 296-8309-2-ND_| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ... 506.00/2,000 OD74HCTOOM 296-9244-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 56 4232 
SN74HO373DW 296-1200-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch .... % ST 4 CeO eect ae cee Nae pre 2 a 2 
STS OW eg gh TS. Octal Transparent D Type Latch... LO OU rats OD74HCTO3M96 296.9245-2.ND | Quad 2-Input NAND Gate with CD “_520.00/2,500 
SN74HC373DWR 296-1200-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch ..... 506.00/2,000 pI g a 
SN74HC373N 296-1591-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. niGh soi n4d) CO74HCTO4E 296-2083-5-ND | Hex Inverter/Buffer . 39 320.24 
SN74HO373NSR 296-8310-1-ND_| Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 1.05 88.70 CO74HCTO4M 296-9246-5-ND | Hex Inverter/Buffer . 5600 42032 
SN74HC373NSR 296-8310-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch... 982.00/2,000 RCN GE SE ENG eet haar = ss a 
SN74HC373PWR 296-8311-1-ND | Tri-St. Octal Transp. D-Type Latch... 7% 57 43 Coral oMh Bacar TAM Titolo Invut NAND Ge Se eS 
SN74HC373PWR 296-8311-2-ND | Tri-St. Octal Transp. D-Type Latch 506.00/2,000 iple 3-Inp a : : : 
SN74HC374DBR 296-8312-1-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Rlop 7 Sf 43 CO74HCTHIE 296-2087-5-ND | Triple 3-Input AND Gate ..... 440 3627 
SN74HC374DBR 296-8312-2-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Rlop. 506.00/2,000 cor4Holt hee ECON ee ie pace 64 a a ee 
SN74HC374DW 296-1201-5-ND | Tri-State Octal D-Type Rlip-Hop. 7 57 48 et big ee NG seeded aan oa aa otes 
SN/AHCS74DWR eg eg Nag State Octal D-Type Fip-Rop. HS BO os D74HCT14M 296-9253-5.ND | Hex Schmitt-THoger Inverter, 56 4232 
SN74HC374DWR 296-1201-2-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Flop. 506.00/2,000 SOTHODIE Bees Dd tit Gao. aes 
SN74HC374N 296-1592-5-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Flop 7% 57 43 3 : : : 
SN74HO374NSR 296-8313-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop .... 1.05 88 70 peal eoul aa Binet han ae ad re 2 
SN74HC374NSR 296-8313-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ... 932,00/2,000 cor4hoa2r 296-2112-5-ND | Quad 2-Input OR Gate ER) 
SN74HC374PWR 296-8314-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Flop 7% 57 43 Cor4HCT3E 96-9297-5-ND | Duel Neg-Ege-Tiig, JK : 
SN74HC374PWR 296-8314-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ... 506.00/2,000 Flip-Flop with Res... --<-cccccesessoe a @ 
SN74HC377DW 296-9818-5-ND | Cotal D-Type Rip-Hop with Clock Enable. .. 96 80 64 coca B56 S56. ND | Duel Neg Edge Tig, FC 
SN74HC377DWR 296-9818-1-ND_| Cotal D-Type Rip-op with Clock Enable. .. 96 80 64 Hip Rep with A > & 25 
SN74HC377DWR 296-9818-2-ND | Cotal D-Type Flip-Flop with Glock Enable... 852.00/2,000 7 Seer eens ‘ : ; 
SN74HC377N 296-8316-5-ND | Cotal D-Type Flip-Rop with Clock Enable. 96 80 64 UIaESIM BND ip ap th ot orci ost ae Bo @ 
SN74HC393D 296-8317-5-ND | Dual 4-Bit Binary Counter BO 68s CO74HCT74E 296-2132-5-ND | Dual D-Type Rlip-Aop with Set and Reset...14-Dip 56.4232 
a eee Peep ep yaa ua 4 Bt Binary Counter. Ree es oe CD74HCTB6E 296-2133-5-ND | Quad High Speed 2-Input EX-OR Gate. 4. «4836 
SN74HC393DBR 296-8318-2-ND | Dual 4-Bit Binary Counter. 558.00/2,000 CDraHCTeeM 296-8201-5-ND | Quad High Speed 2-Input EX-OR Gate... oO om 
SN74HO393N 296-8319-5-ND | Dual 4-Bit Binary Counter..... B 63 48 CD74HCT86M96 296-8201-1-ND | Quad High Speed 2-Input EX-OR Gate.......14- 64 48 36 
SN/AEOS40DWR 296-8393-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver ee COMO CD74HCTB6M96 296-8201-2-ND | Quad High Speed 2-Input EX-OR Gate. ..... 14-SOP 520.00/2,500 
SCIEN psa aL ed og Rane nike #6 aeons CD74HCT109E 296-2085-5-ND_| Dual J-K Hip-Hop with Set and Reset ... ES SES 
= =| Lis le er/Line Driver a i a a ni 
SN74HO541DW. 296-1202-5-ND_| Tri-State Octal Butfer/Line Driver . 87.7358 UAE eee ND pee sa ies see F BB 
SN74H0541DWR 296-1202-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 87 nid) 08. OD74HCT123E 296-2088-5-ND | Dual Retriggerable Monostable 
SN74HC541DWR 296-1202-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 772.00/2,000 Multivibrator with Reset ...........c.0..-. 80 66 48 
SN74HO541N 296-1594-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 87 3 58 OD74HCT123M 296-9250-5-ND | Dual Retriggerable Monostable 
SN74HC541PWR 296-8335-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 87 73.58 Multivibrator with Reset .................- 96 80 64 
SN74HO541PWR 296-8335-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 772.00/2,000 CDV4HGTID5E 206-2089-5-ND | Quad 3-State Buffer... 765743 
SN74HC573ADW 296-1203-5-ND | Tri-State Octal D-Type Latch. 76 57 43 CD74HCT126E 296-9251-5-ND | Tri-State Quad Buffer .. 76 57 43 
SN74HC573ADWR 296-1203-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch. 1 of 48 CD74HCT132E 296-2090-5-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger . 78 65 52 
SN74HC573ADWR | 296-1203-2-ND | Tri-State Cotal D-Type Latch. 506.00/2,000 CD74HCT138E 296-2091-5-ND | 3-to-8 Line Decoder/Demux, Inverting ......16-Dip 76 57 .43 
SN74HC573AN 296-1596-5-ND | Tri-State Octal D-Type Latch. a yf £5) CD74HCT139E 296-2092-5-ND | Dual 2-of-4 Line Decoder/Demux. 69 57 42 
SN74HC573APWR __ | 296-8338-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch ....20-TSSOP 1.47 1.23 98 CD74HCTI47E 296-9252-5-ND | 10-4 Line Priority Encoder... 9075.60 
SN74HO573APWR | 296-8338-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 1304.00/2,000 CD74HCT151M 296-9254-5-ND | 8-Input Multiplexer .... 78 65 52 
SN74HC574DW 296-1597-5-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Hop. 20-SAC 76 57 43 CD74HCTI53E 296-2094-5-ND | Dual 4-Input Multiplexer. 63 5238 
SN74HC574DWR 296-1597-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Flop. 20-SAC 76 57 43 CD74HCT153M 296-9255-5-ND | Dual 4-Input Multiplexer. 78 65 (52 
SN74HC574DWR 296-1597-2-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Flop. 20-SOIC 506.00/2,000 CD74HCT157E 296-2095-5-ND | Quad 2-Input Multiplexer .... 61.50.37 
SN74HC574N 296-1598-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Rip-Hop 20-Dip 7657 OD74HCTIGIE 296-2096-5-ND | Synchronous 4-Bit Binary Counter, 
SN74HO574PWR 296-8339-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 20-TSSOP76iSTiCAB, Asynchronous ReS€t .........ccscscseeeeese 16-Dip 66 54 .40 
SN74HO574PWR 296-8339-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop 506.00/2,000 OD74HCT161M 296-9256-5-ND | Synchronous 4-Bit Binary Counter, 
SN74HOS590AD 296-8340-5-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter .. 1.20 1.00 .80 Asynchronous Reset . 90 75 60 
SN74HC590ADW 296-8341-5-ND | Tri-State 8-Bit Binary Counter 1.20 1.00 .80 CO74HCTI64E 296-2097-5-ND_| 8-Bit Serial-In Parallel- 84.6348 
SN74HOSQ0AN 296-1599-5-ND_| Tri-State 8-Bit Binary Counter .. 1.20 1.00.80 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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8 Texas INSTRUMENTS 


DIGITAL LOGIC (Continued) 


eal Digi-Key Price Eachx Tal Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. u 25 100 
CD74HCT164M 296-9257-5-ND | 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register...14SOP 81684 SN74HCTO4PWR 296-8382-2-ND 346.00/2,000 
CD74HCT165E 296-2098-5-ND | 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register....16-Dip 69 57 42 SN74HCTOSD 296-8383-5-ND | Quad 2-Input AND Gate. 52) 139) 130 
CD74HCT165M 296-9258-5-ND | Asynchronous 8-Bit Parallel-In/Serial-Out SN74HCTO8DBR 296-8384-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 52 39 30 
Shift Register 84 70 56 SN74HCTO8DBR 296-8384-2-ND | Quad 2-Input AND Gate... 346.00/2,000 
CD74HCT166E 296-2099-5-ND | 8-Bit Parallel-In Serial-ut Shift Register... 83.68 50 SN74HCTOSN 296-1606-5-ND_| Guad 2-Input AND Gate. . 52.39 80. 
CD74HCTI66M 296-9259-5-ND | Synchronous 8-Bit Parallel-In/Serial-Out SN74HCTOSPWR 296-8385-1-ND | Quad 2-Input AND Gate SECO SO 
Shift Register 99 83 66 SN74HCTOSPWR 296-8385-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. . 346.00/2,000 
CD74HCT174E 296-2100-5-ND | Hex D-Type Flip-Hop with Reset 61 50 37 SN74HCT14D 296-8391-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 52 39.80 
CD74HCT174M 296-9260-5-ND | Hex D-Type Flip-Hop with Reset. .. 88 66 50 SN74HCT14DBR 296-8392-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter... 52 39 30 
CD74HCT175E 296-2101-5-ND_| Quad D-Type Rip-Hop with Reset . 155145) 238 SN74HCT14DBR 296-8392-2-ND _| Hex Schmitt-Trigger Inverter... 346.00/2,000 
CD74HCTI91M 296-9261-5-ND | Presettable Synchronous 4-Bit Binary SN74HCT14DGVR 296-8393-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 52. 39 ~=—30 
Up/Down Counter........eceeeceeeseeeeees 99 83.66 SN74HCT14DGVR 296-8393-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 346.00/2,000 
D74HCT221M96 296-9263-1-ND | Dual Monostable Multivibrator SN74HCT14N 296-8394-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 52 39 «30 
With RESEL.......cessceeeceeeeneeeneeeaee 111 93.74 SN74HCT14PWR 296-8395-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 525 co 0 
D74HCT221M96 296-9263-2-ND | Dual Monostable Multivibrator SN74HCT14PWR 296-8395-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter . 346.00/2,000 
with ReSet......0ssscceeeecceeeeeeeeeees 1202.50/2,500 SN74HCT32D 296-1614-5-ND | Quad 2-Input OR Gate re) 
CD74HCT240E 296-2103-5-ND | Tri-State Inverting Octal Buffer Line Driver ..20-Dip 8463 SN74HCT32DBR 296-8410-1-ND | Quad 2-Input OR Gate. 52. 39 30 
(D74HCT240M 296-9264-5-ND | Tri-St. Inverting Octal Buffer Line Driver . 84 63 48 SN74HCT32DBR 296-8410-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. 346.00/2,000 
CD74HCT244E 296-2104-5-ND | Tri-State Octal Buffer Line Driver ... 84 63 48 SN74HCT32N 296-1615-5-ND | Quad 2-Input OR Gate . 520 3930 
CD74HCT245E 296-2105-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 84 638 SN74HCT32PWR 296-8411-1-ND_| Quad 2-Input OR Gate . 52.39 30 
CO74HCT251E 296-2106-5-ND | Tri-State 8-Input Multiplexer ... 72. 59 4B SN74HCT32PWR 296-8411-2-ND | Quad 2-Input OR Gate . 346.00/2,000 
CO74HCT253E 296-2107-5-ND | Tri-State Dual 4-Input Multiplexer . 72) 59) 43) SN74HCT74D 296-1211-5-ND | Dud D-Type Flp-Hop w/Clear & Preset... 39 30 
CD74HCT253M 296-9265-5-ND | Tri-State Dual 4-Input Multiplexer . 87.73) 58) SN74HCT74D 296-1211-2-ND | Dual D-Type Rip-Hop w/Cear & Preset. 422.50/2,500 
CO74HCT257E 296-2108-5-ND | Tri-St. Quad 2-Input Mux, Non-Invert Out e125) 59) 0-43) SN74HCT74DR 296-1211-1-ND | Dual D-Type Rip-Rop. 39.30 
CD74HCT259E 296-2109-5-ND | 8-Bit Addressable Latch 78 65 52 SN74HCT74N 296-1625-5-ND_| Dual D-Type Riip-op.. 39.30 
CD74HCT273E 296-2110-5-ND | Cotal D-Type Rip-Aop with Reset . 83.68 50 SN74HCT74PWR 296-8429-1-ND | Dual D-Type Rip-Rop with 
CD74HCT299M 296-9266-5-ND | Tri-State 8-Bit Universal Shift Register . 147°423°°98 fo ear and Preset... e sere eee eeee tees : 39.30 
CD74HCT367E 296-2113-5-ND | Tri-State Hex Buffer/Line Driver 83 68 50 SN74HCT74PWR 296-8429-2-ND | Dual D-Type Rip-Aop with 
(CD74HCT368M 296-9268-5-ND | Tri-St. Inverting Hex Buffer/Line Driver. 1.05 88 .70 346.00/2,000 
(CD74HCT373E 296-2114-5-ND | Tri-State Octal Transparent Latch... 84 63 48 SN74HCT125D 296-1206-5-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 48 36 
CD74HCT374E 296-2115-5-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Hop ... 84 6348 SN74HCT125DR 296-1206-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 48 «36 
(CD74HCT374M96 296-9269-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Hop 84 63 «48 SN74HCT125DR: 296-1206-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 520.00/2,500 
(CD74HCT37496 296-9269-2-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Flop ... 558.00/2,000 SN74HCT125N 296-8386-5-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate 48 36 
(CD74HCT377M 296-9427-5-ND | Octal D-Type Fip-Aop SN74HCT138D 296-8387-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 48 «36 
with Clock Enable 96 80 64 SN74HCT138N 296-1608-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 48 36 
(CD74HCT390M 296-9270-5-ND | Dual Decade Ripple Counter. 1.05 88.70 SN74HCT138PWR 296-8388-1-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . 48 «36 
CD74HCT393E 296-2116-5-ND | Dual 4-Stage Binary Counter [63 nCONNNISO SN74HCT138PWR 296-8388-2-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . i 426.00/2,000 
(CD74HCT393M 296-9271-5-ND | Dual 4-Stage Binary Counter 90 75 60 SN74HCT139D 296-8389-5-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demultiplexer... . 16-SOP 92 69 52 
CD74HCT540E 296-2126-5-ND | Tri-State Inverting Octal Buffer Line Driver ..20-Dip 1.02 84 62 SN74HCT139N 296-8390-5-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder/Demultiplexer..... 16-Dip 92 69 «52 
CD74HCTS41E 296-2127-5-ND | Tri-State Octal Buffer Line Driver ........... 20-Dip 1.05 88 .70 SN74HCT139PWR 296-11999-1-ND | Dual 2-to-4 Line 
CD74HCTS41M 296-9288-5-ND | Tri-State Non-Inverting Octal Decoder/Demultiplexer......--...-+.+++ 16-TSSOCP 926952 
Buffer Line Driver ........ecsecceeteeeeees 20-SCP__ 1.05 88.70 SN74HCT139PWR 296-11999-2-ND | Dual 2-to-4 Line 
(CD74HCTS41M96 296-9288-1-ND_| Tri-State Non-Inverting Octal Decoder/Demultiplexer.............. - 16-TSSOP 612.00/2,000 
Buffer Line Driver ............0ccccceeseeee 20-SOCP 1.05 88 70 SN74HCT157D 296-8396-5-ND | Quad 2-to-1 Line Data Selector/Mux . . 96 we 54 
(CD74HCT541M96 296-9288-2-ND | Tri-State Non-Inverting Octal SN74HCT157N 296-8397-5-ND | Quad 2-to-1 Line Data Selector/Mux . 96 72 54 
Buffer Line Driver ............ccceccecseeee 20-SOP. 932.00/2,000 SN74HCT240DW 296-8398-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 76 aye 3 
CD74HCT563M 296-9289-5-ND | Tri-St. Octal Transparent Inverting Latch...20-SOP__ 1.14 95.76 SN74HCT240N 296-8399-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 76 57 AB 
(CD74HCT564M 296-9290-5-ND | Tri-St. Inverting Octal D-Type Flip-Flop. 141 118 94 SN74HCT244DBR: 296-8400-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 16 Of AB 
(CD74HCT573E 296-2128-5-ND | Tri-State Octal Transparent Latch. . 84 63 48 SN74HCT244DBR: 296-8400-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 506.00/2,000 
(CD74HCT573M96 296-9291-1-ND | Tri-State Octal Transparent Late! 84 63 48 SN74HCT244DW 296-1207-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 76 57 43 
CD74HCTS73M96 296-9291-2-ND | Tri-State Octal Transparent Latc! 558.00/2,000 SN74HCT244DWR 296-1207-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 7 57 AS 
CD74HCTS74E 296-2129-5-ND | Tri-State Octal D-Type Hip-Hop ... 84 6348 SN74HCT244DWR 296-1207-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 506.00/2,000 
(CD74HCT574M96 296-9292-1-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Hop ... 63 48 SN74HCT244N 296-1610-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 76 57 43 
(CD74HCT574M96 296-9292-2-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Hop ... 558.00/2,000 SN74HCT244NSR 296-8401-1-ND _| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 1.05 88 .70 
CO74HCTS97E 296-2130-5-ND | 8-Bit Shift Register with Input Storage . 96 79 58 SN74HCT244NSR 296-8401-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 932.00/2,000 
CD74HCT646M96, 296-9293-1-ND | Tri-State Octal D-Type Hip-Hop 3.42 274 213 SN74HCT244PWR 296-8402-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 76 57.43 
CD74HCT646M96 296-9293-2-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Rop 3876.00/2,000 SN74HCT244PWR 296-8402-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Line Driver .. 506.00/2,000 
CD74HCT670M 296-9294-5-ND | 4-By-4 Register Ale ......... 16-SCP 473 3.78 294 SN74HCT245DBR 296-8403-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 76 57 43 
CD74HCT688E 296-2131-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator i 96 80 64 SN74HCT245DBR 296-8403-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 506.00/2,000 
CD74HCT688M 296-9295-5-ND | 8-Bit Magnitude Comparator 96 80 .64 SN74HCT245DW 296-1208-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 7 «457 (AS 
(CD74HCT4040E 296-2118-5-ND | 12-Bit Binary Counter. 88 72 53 SN74HCT245DWR 296-1208-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 76 57 43 
(CD74HCT4020M 296-9273-5-ND | 14-Stage Binary Counter .. 1.05 88.70 SN74HCT245DWR 296-1208-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 506.00/2,000 
(CD74HCT4024M 296-9274-5-ND | 7-Stage Binary Ripple Counter . 87 73 58 SN74HCT245N 296-1612-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 76 57 43 
(CD74HCT4046AM 296-9275-5-ND | Phase-Locked-Loop with VOO.. 1.83 146 1.10 SN74HCT245PWR 296-8404-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 76 57 43 
(CD74HCT4051E 296-2119-5-ND | 8-Channel Analog Multiplexer/Demux 99 81 .60 SN74HCT245PWR 296-8404-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 506.00/2,000 
(CD74HCT4051M 296-9276-5-ND | 8-Channel Analog Multiplexer/Demux aetiz: 98 .78 SN74HCT257D 296-8405-5-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux ... 84 70 56 
CD74HCT4052E 296-2120-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. 96 79 58 ‘SN74HCT257N 296-8406-5-ND | Tri-St. Quad 2-1 Line Data Selector/Mux 84 «70 «56 
CD74HCT4052M96 —| 296-9277-1-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. (ria mooie SN74HCT273DBR 296-8407-1-ND | Octal D-Type Rip-Rop with Gear . 1144 95 76 
CD74HCT4052M96 —| 296-9277-2-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux. 1235.00/2,500 SN74HCT273DBR 296-8407-2-ND | Octal D-Type Rip-Rop with Gear 1010.00/2,000 
(CD74HCT4053E 296-2121-5-ND | Triple 2-Channe! Analog Mux/Demux 99 81 60 SN74HCT273DW 296-8408-5-ND | Octal D-Type Hip-lop with Qear 76 57 48 
CD74HCT4053M 296-9278-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux Ai7 oon 378 SN74HCT273N 296-1613-5-ND _| Cotal D-Type Rip-Fop with Gear 1 57 AB 
QD74HCT4053PWR__| 296-9279-1-ND_| Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 129 1.08 86 SN74HCT273PWR 296-8409-1-ND | Cctal D-Type Flip-Flop with Gear 76 57 43 
CD74HCT4053PWR | 296-9279-2-ND | Triple 2-Channdl Analog Mux/Demux.... 1144.00/2,000 SN74HCT273PWR 296-8409-2-ND | Octal D-Type Rip-Fop with Gear ........ 506.00/2,000 
(CD74HCT4060M 296-9280-5-ND | 14-Stage Binary Counter with Oscillator....16-SOP 96 80 .64 SN74HCT373DW 296-8412-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch.....20-SOP 76.5748 
CD74HCT4066M96 296-9281-1-ND | Quad Bilateral Switch. 99 83 66 SN74HCT373DWR 296-8412-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch..... 20-SOP 76 By 43 
CD74HCT4066M96 296-9281-2-ND | Quad Bilateral Switch. 1072.50/2,500 SN74HCT373DWR 296-8412-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch 20-SOP 506.00/2,000 
CD74HCT4066E 296-2122-5-ND | Quad Bilateral Switch. 7 68 A7 ‘SN74HCT373N 296-1616-5-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Late! wy oO of 6 
(CD74HCT4094E. 296-2123-5-ND | 8-Stage Shift-and-Store Bus Register 80 66 48 SN74HCT373NSR 296-8413-1-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch.....20-SOP 1.29 1.08 .86 
CD74HCT4316E 296-2124-5-ND | Quad Analog Switch 94° «77 «57 SN74HCT373NSR 296-8413-2-ND | Tri-St. Octal Transparent D-Type Latch. ....20-SOP 1144.00/2,000 
CO74HCT4511E 296-9282-5-ND | BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver....16-Dip 1.14 95 .76 SN74HCT373PWR 296-8414-1-ND | Tri-St. Octal Transp. D-Type Latch. 1 57 43 
CD74HCT4514E 296-9283-5-ND | 4-to-16 Line Decoder/Demux SN74HCT373PWR 296-8414-2-ND | Tri-St. Octal Transp. D-Type Latch. 506.00/2,000 
with Input Latch.........0-scceeeeeeeeeee 24-Dip 225 1.88 1.13 SN74HCT374DBR 296-8415-1-ND | Tri-St. Octal Transp. D-Type Flip-Flop. 7% #57 43 
OD74HCT4520E 296-9284-5-ND | Dual Binary Up-Counter ... 105 88 70 SN74HCT374DBR 296-8415-2-ND | Tri-St. Octal Transp. D-Type Fip-Aop. 506.00/2,000 
(CD74HCT4520M 296-9285-5-ND | Dual Binary Up-Counter ... pal 93 .74 SN74HCT374DW 296-1209-5-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Fop. . 76 57 43 
CD74HCT4538E 296-2125-5-ND | Dual Prec. Monostable Multivibrator 1.05 86 63 SN74HCT374DWR 296-1209-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Aooy 1 57 43 
(CD74HCT4538M 296-9286-5-ND | Dual Retrig. Precision Monostable SN74HCT374DWR 296-1209-2-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Fo} 506.00/2,000 
Multivibrator ... 129 1.08 _.86 SN74HCT374N 296-1617-5-ND | Tri-State Octal D-Type Fiip-Rop . 7 57 43 
CD74HCT7046AM 296-9296-5-ND | Phase-Locked Loop with VO SN74HCT377DW 296-8416-5-ND | Cotal D-Type ip-op with Cock : 78 65 52 
and Lock Detector. 223 178 1.34 SN74HCT377N 296-8417-5-ND | Cotal D-Type Fip-Alop with Clock Enable... 78 65 52 
(CD74HCT40103M 296-9272-5-ND | 8-Stage Synchronous Down Counter 1.29 1.08 .86 SN74HCTS40DW 296-8418-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver ... 96 80 64 
(CD74HCT40105E 296-2117-5-ND | 4 Bits x 16 Words AFO Register. . ine) 677A SN74HCTS40N 296-8419-5-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 96.80.64 
SN74HCTOOD 296-8377-5-ND_| Quad 2-Input NAND Gate... 52.3930 SN74HCT541DW 296-1618-5-ND | Cctal Buffer/Line Driver .. 78.65) 52 
SN74HCTOON 296-1603-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate 52 39 30 SN74HCT541N 296-1619-5-ND | Cctal Buffer/Line Driver... 78 65 52 
SN74HCTOOPWR 296-8378-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 52 «3930 SN74HCTS73DBR 296-8420-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch . 7% SF 43 
SN74HCTOOPWR 296-8378-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate... 346.00/2,000 SN74HCTS73DBR 296-8420-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch .... 506.00/2,000 
SN74HCTO2D 296-8379-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate ... 64 48 «36 SN74HCT573DW. 296-1210-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch ..... 7% 57 43 
SN74HCTO2N 296-8380-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 6448 36 SN74HCT573DWR 296-1210-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch... 7% 57 43 
SN74HCTO4D 296-1205-5-ND | Hex Inverter... 52 39 +30 SN74HCT573DWR 296-1210-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latch . 506.00/2,000 
SN74HCTO4DR 296-1205-1-ND | Hex Inverter... 52 39 30 SN74HCT573N 296-1621-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Transparent Latc! 7% 57 43 
SN74HCTO4DR 296-1205-2-ND | Hex Inverter... 422.50/2,500 SN74HCTS74DW 296-1622-5-ND_ | Tri-State Octal D-Type Fip-Rop wee 7% 57 43 
SN74HCTO4N 296-1605-5-ND | Hex Inverter 52 39 30 SN74HCT574N 296-1623-5-ND | Tri-State Octal D-Type Hip-Hop ............. 7 57 43 
SN74HCTO4PWR 296-8382-1-ND_| Hex Inverter... 52. 3930 (Continued) 
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SN74HCT574PWR 296-8421-1-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Aop .. ros LV Family 
SN74HCTS74PWR 296-8421-2-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-op 506.00/2,000 SN74LVOOAD 296-1670-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate ... 52) .39) 130 
SN74HCT623DW 296-8422-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver... 5.27 4.22 3.28 SN74LVOOADR 296-1670-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 52 «39S 30 
SN74HCT645DW 296-8423-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 288 231 1.80 SN74LVOOADR 296-1670-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 422.50/2,500 
SN74HCT645N 296-8424-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver. 288 2.31 1.80 SN74LVOOADBR 296-3751-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 52 39-30 
SN74HCT646DW 296-8425-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register . 288 231 1.280 SN74LVOOADBR 296-3751-2-ND_| Quad 2-Input NAND Gate ... 346.00/2,000 
SN74HCT646NT 296-8426-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register .... 288 231 1.80 SN74LVOOADGVR 296-3752-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate... m2 39 30 
SN74HCT652DW 296-1624-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register. .. 5.29 4.23 3.29 SN74LVOOADGVR 296-3752-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 346.00/2,000 
SN74HCT652DWR ‘| 296-1624-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register. .. 5.29 4.23 3.29 SN74LVOOAPWR 296-3753-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate 52. 3930 
SN74HCT652DWR ‘| 296-1624-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver/Register. .. 5992.00/2,000 SN74LVOOAPWR 296-3753-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 346.00/2,000 
SN74HCT652NT 296-8427-5-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver/Register .... 518 414 3.22 SN74LVO2AD 296-1671-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate. . 60 45 34 
HCU Family SN74LVO2ADBR 296-3754-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate... 60 45 34 
(D74HOU04M 296-9432-5-ND | Hex Inverter/Buffer a oe SN74LV02ADBR 296-3754-2-ND | Quad 2-Input NOR Gat 400.00/2,000 
SN74HOU04D 296-9819-5-ND | Hex Inverter 52 39 30 SN74LV04AD 296-1672-5-ND | Hex Inverter. 526 Esa 1's0 
SN74HOU04N 296-9820-5-ND | Hex Inverter 52 39 30 SN74LV04ADBR 296-3755-1-ND | Hex Inverter . 52 39 30 
SN74HOU04PWR 296-9821-1-ND | Hex Inverter. 52 39 30 SN74LV04ADBR 296-3755-2-ND_| Hex Inverter . 346.00/2,000 
SN74HOU04PWR 296-9821-2-ND_| Hex Inverter... 346.00/2,000 SN74LV04ADGVR 296-3756-1-ND | Hex Inverter. 52) 39) .30 
HSTL Family SN74LVO04ADGVR 296-3756-2-ND | Hex Inverter. 346.00/2,000 
SN74HSTL162822DGGR] 296-9822-1-ND | 14-to-28 Bit HSTL-to-LVTTL Memory SN74LVO4APWR 296-3757-1-ND | Hex Inverter. 52. 39 30 
Address Latch...........ccccceceecseeee 64-TSSCP 8.00 640 5.40 SN74LV04APWR 296-3757-2-ND | Hex Inverter. 346.00/2,000 
SN74HSTL162822DGGR| 296-9822-2-ND | 14-to-28 Bit HSTL-to-LVTTL Memory SN74LVOSADR 296-3758-1-ND_| Hex Inverter with OD Out ... 60 45 34 
Address Latch........ssccccereeeeeeees 64-TSSCP 10000.00/2,000 SN74LVO5ADR 296-3758-2-ND | Hex Inverter with OD Out 487.50/2,500 
SN74HSTL16918DGGR | 296-9823-1-ND | 9-to-18 Bit HSTL-to-LVTTL Memory SN74LVO5APWR 296-3759-1-ND | Hex Inverter with OD Out 60 45 34 
Address Latch. 7.50 6.00 5.07 SN74LVO5APWR 296-3759-2-ND | Hex Inverter with OD Out ... 400.00/2,000 
SN74HSTL16918DGGR | 296-9823-2-ND | 9-to-18 Bit HSTL-to-LVTTL Memory SN74LVO6ADBR 296-3760-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/OD Qu 60 45 34 
Address Latch.......ccscseeeeeeeeteees 48-TSSCP 9376.00/2,000 SN74LVO6ADBR 296-3760-2-ND_| Hex Inverter Buffer/Driver w/OD Qu 400.00/2,000 
LS Family SN74LVO6ADGVR 296-3761-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/OD Ou (60045, 94 
SN74LSOON 296-1626-5-ND | Quad 2-Input NAND Gate... “8.36. 7 SN74LVO6ADGVR 296-3761-2-ND | Hex Inverter Buffer/Driver w/OD Qu 400.00/2,000 
SN74LSOONSR 296-3616-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate 532.00/2,000 SN74LVO6ADR 296-3762-1-ND | Hex Inverter Butfer/Driver w/OD Out.. 60 45 34 
SN74LS02N 296-1627-5-ND | Quad 2-Input NOR Gate 48.°«36~«27 SN74LVO6ADR 296-3762-2-ND | Hex Inverter Butfer/Driver w/OD Out 487.50/2,500 
SN74LS02NSR 296-3618-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 320.00/2,00 SN74LVO6APWR 296-3763-1-ND_| Hex Inverter Butfer/Driver w/OD Out 60.454 
SN74LS04D 296-1628-5-ND _| Hex Inverter 60 45 4 SN74LVO6APWR 296-3763-2-ND | Hex Inverter Butfer/Driver w/OD Out 400.00/2,000 
SN74LS04N 296-1629-5-ND | Hex Inverter 48.36. 27 SN74LV07AD 296-3764-5-ND | Hex Buffer/Driver with OD Cut 60 45 34 
SN74LS05D 296-1630-5-ND | Hex Inverter with OC Output . ‘60 45 «34 SN74LV07ADR 296-3764-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out... 60 45 34 
SN74LSO5N 296-1631-5-ND | Hex Inverter with OC Qutput.. 48 36 27 SN74LV07ADR 296-3764-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 487.50/2,500 
SN74LS07D 296-3626-5-ND | Hex Buffer/Driver with HV Cutput . 96 80 64 SN74LV07ADBR 296-3765-1-ND_| Hex Buffer/Driver with OD Out 60 45 34 
SN74LS07DBR 296-3627-1-ND_| Hex Buffer/Driver with HV Output . 14SSCP_ 96 — 8064 SN74LV07ADBR 296-3765-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out .. 400.00/2,000 
SN74LS07DBR 296-3627-2-ND | Hex Buffer/Driver with HV Output . 14-SSCP 852.00/2,000 SN74LVO7ADGVR 296-3766-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out... 60 845 34 
SN74LSO7NSR 296-3628-1-ND | Hex Buffer/Driver with HV Qutput - 96 80 64 SN74LV07ADGVR 296-3766-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 400.00/2,000 
SN74LS07NSR 296-3628-2-ND | Hex Buffer/Driver with HV Output . 852.00/2,000 SN74LVO7APWR 296-3767-1-ND | Hex Buffer/Driver with OD Out 60 45 34 
SN74LS08D 296-1632-5-ND | Quad 2-Input AND Gate 60 45. 34 SN74LVO7APWR 296-3767-2-ND_| Hex Buffer/Driver with OD Out 400.00/2,000 
SN74LS08N 296-1633-5-ND_| Quad 2-Input AND Gate..... 48.3627 SN74LV08AD 296-1673-5-ND | Quad 2-Input AND Gate ee) 
SN74LS10N 296-1634-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate. . 48° 3607 SN74LVO8ADBR 296-3768-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 52. 39 ~=.30 
SN74LS14D 296-1212-5-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 68 51 39 SN74LVO8ADBR 296-3768-2-ND | Quad 2-Input AND Gate 346.00/2,000 
SN74LS14DR 296-1212-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 7% 57 43 SN74LVO8ADGVR 296-3769-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. 52. 39 30 
SN74LS14DR 296-1212-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 617.50/2,500 SN74LVO8ADGVR 296-3769-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. . 346.00/2,000 
SN74LS14N 296-1643-5-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter 60 45 4 SN74LVO08APWR 296-3770-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. . a) 
SN74LS20N 296-3670-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate... 60 50 40 SN74LVO8APWR 296-3770-2-ND | Quad 2-Input AND Gate. 346.00/2,000 
SN74LS21N 296-3672-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 96 80 64 SN74LV10AD 296-3771-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 52 39.30 
SN74LS30N 296-3693-5-ND | 8-Input NAND Gate... ‘48 36 27 SN74LV10ADR 296-3771-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 52 39 30 
SN74LS32N 296-1658-5-ND | Quad 2-Input OR Gat 60 45 34 SN74LV10ADR 296-3771-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate... 422.50/2,500 
SN74LS38N 296-1664-5-ND_| Quad 2-Input NAND Buffer 64. 48 36 SN74LV10ADBR 296-3772-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate. . 52) 39) 30 
SN74LS47N 296-3712-5-ND | BCD to 7-Segment Decoder/Driver 1.20 1.00 .80 SN74LV10ADBR 296-3772-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate 346.00/2,000 
SN74LS74AN 296-1668-5-ND | Dual D-Type Fip-Fop. 56 (42) 32) SN74LV10ADGVR 296-3773-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 52 ee) 0) 
SN74LS86AN 296-1669-5-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate ... é i 56 42 6.92) SN74LV10ADGVR 296-3773-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 346.00/2,000 
SN74LS92D 296-3747-5-ND | Divide-By-12 Decade Counter. 14S0C 138 110 83 SN74LVI0APWR 296-9824-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 52. 39 __—30 
SN74LS93N 296-3750-5-ND | 4-Bit Binary Counter....... 14-Dip 1.33 1.06.80 SN74LV10APWR 296-9824-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 346.00/2,000 
SN74LS122N 296-3639-5-ND | Retriggerable Mono Multivibrator . 14-Dip 90 .75 60 SN74LV11 ADBR 296-9825-1-ND | Triple 3-Input AND Gat 60 45 34 
SN74LS123D 296-1635-5-ND | Dual Monostable Multivibrator. . 16SOC 87 73 58 SN74LV11ADBR 296-9825-2-ND | Triple 3-Input AND Gat 400.00/2,000 
SN74LS123N 296-1636-5-ND | Dual Monostable Multivibrator . i 7 63 50 SN74LV11ADGVR 296-9826-1-ND | Triple 3-Input AND Gate . 60 45 34 
SN74LS125AD 296-1637-5-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer. . 92 69 52 SN74LV11ADGVR 296-9826-2-ND | Triple 3-Input AND Gate . 400.00/2,000 
SN74LS125AN 296-1638-5-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer . 80 60 45 SN74LV11ADR 296-9827-1-ND | Triple 3-Input AND Gate . 60 45 (34 
SN74LS138N 296-1639-5-ND_ | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer we ay eS SN74LV11ADR 296-9827-2-ND | Triple 3-Input AND Gate . 487.50/2,500 
SN74LS139AN 296-1640-5-ND | Dual 2-4 Line Decoder 92 69 52 SN74LV11APWR 296-9828-1-ND | Triple 3-Input AND Gate . 60 45 34 
SN74LS145N 296-1641-5-ND | BCD-To-Decimal Decoder/Driver 16-Dip 81 68 54 SN74LV11 APWR 296-9828-2-ND | Triple 3-Input AND Gate ..... 400.00/2,000 
SN74LS148N 296-3651-5-ND | 8-3 Line Priority Encoder ..... 16-Dip 144 120 .96 SN74LV14AD 296-1678-5-ND_| Hex Schmitt-Trigger Invert 62. 39 ~—30 
SN74LS151N 296-1644-5-ND _| 8-1 Data Selector/Multiplexer 16-Dip 76 7B SN74LV14ADR 296-1678-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 52 sg co 
SN74LS157N 296-1645-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer . i 1/60 On 4S SN74LV14ADR 296-1678-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 422.50/2,500 
SN74LS157NSR 296-3659-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux . 506.00/2,00 SN74LV14ADBR 296-3783-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. . 52. 39 30 
SN74LS161AN 296-1646-5-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter 63 48 SN74LV14ADBR 296-3783-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. . 346.00/2,000 
SN74LS161ANSR 296-3660-2-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter 558.00/2,000 SN74LV14ADGVR 296-3784-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter . 52. 39 ~—30 
SN74LS164N 296-1647-5-ND | 8-Bit Shift Register 84. 6348 SN74LV14ADGVR 296-3784-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 346.00/2,000 
SN74LS175N 296-1648-5-ND | Quad D-Type Rip-Aop. . 76 57 43 SN74LV14APWR 296-3785-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 252 39 = 30 
SN74LS193N 296-1649-5-ND | 4-Bit Up/Down Counter. 75 63 50 SN74LV14APWR 296-3785-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter . 346.00/2,000 
SN74LS221N 296-3674-5-ND | Dual Monostable Multivibrator . 108 90 72 SN74LV20AD 296-3794-5-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 60 45 34 
SN74LS240DW 296-1650-5-ND | Cctal Buffer/Line Driver . 90 75 60 SN74LV20ADR 296-3794-1-ND_| Dual 4-Input NAND Gate. 60 45 34 
SN74LS240N 296-1651-5-ND_| Cctal Buffer/Line Driver. 84.70 56 SN74LV20ADR 296-3794-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 487.50/2,500 
SN74LS244DW 296-1213-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver .... 90 75 60 SN74LV20ADBR 296-9838-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate . 60 45 34 
SN74LS244DWR 296-1213-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 96 80 64 SN74LV20ADBR 296-9838-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate . 400.00/2,000 
SN74LS244DWR 296-1213-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver . 852.00/2,001 SN74LV20ADGVR 296-3795-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 60 45 34 
SN74LS244N 296-1653-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 84 70 56 SN74LV20ADGVR 296-3795-2-ND_| Dual 4-Input NAND Gate. 400.00/2,000 
SN74LS244NSR 296-3676-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Line Driver 84 70 56 SN74LV20APWR 296-3796-1-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 60 45 4 
SN74LS244NSR 296-3676-2-ND 744.00/2,000 SN74LV20APWR 296-3796-2-ND | Dual 4-Input NAND Gate. 400.00/2,000 
SN74LS245DW 296-1214-5-ND 93 78 62 SN74LV21ADR 296-9839-1-ND | Dual 4-Input AND Gate 60 45 34 
SN74LS245DWR 296-1214-1-ND 99 83 66 SN74LV21ADR 296-9839-2-ND | Dual 4-Input AND Gate 487.50/2,500 
SN74LS245DWR 296-1214-2-ND 878.00/2,000 SN74LV21ADBR 296-3798-1-ND | Dual 4-Input AND Gate. .. 60 45 34 
SN74LS245N 296-1655-5-ND 84 70 56 SN74LV21ADBR 296-3798-2-ND | Dual 4-Input AND Gate. .. 400.00/2,000 
SN74LS247D 296-3678-5-ND | BCD to 7-Segment Decoder/ Driver 1.26 1.05 84 SN74LV21ADGVR 296-3799-1-ND | Dual 4-Input AND Gate 60 45 34 
SN74LS247N 296-3679-5-ND | BCD to-7-Segment Decoder/Driver 114 95 .76 SN74LV21ADGVR 296-3799-2-ND | Dual 4-Input AND Gate 400.00/2,000 
SN74LS257BN 296-1656-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer . 16-Dip 80 60 45 SN74LV21APWR 296-3800-1-ND | Dual 4-Input AND Gate 60 45 34 
SN74LS266N 296-3681-5-ND | Quad 2-In EX:NOR Gate with OC Out i 80 60 45 SN74LV21APWR 296-3800-2-ND | Dual 4-Input AND Gate .. 400.00/2,000 
SN74LS273N 296-1657-5-ND_| Cotal D-Type Rip-Aop... 81 68 4 SN74LV27ADR 296-3813-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate . 60 45 34 
SN74LS368AN 296-3702-5-ND | 6-Bit Buffer/Line Driver . 92 69 «52 SN74LV27ADR 296-3813-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate . 487.50/2,500 
SN74LS373DW 296-1659-5-ND | Cctal D-Type Latch 90 75 60 SN74LV27ADBR 296-3814-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate . 60 45 34 
SN74LS373N 296-1660-5-ND | Octal D-Type Latch 84 70 56 SN74LV27ADBR 296-3814-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate . 400.00/2,000 
SN74LS374DW 296-1661-5-ND | Cctal D-Type Rip-Rop 90 75 60 SN74LV27ADGVR 296-3815-1-ND_| Triple 3-Input NOR Gate . 60 45 34 
SN74LS374N 296-1662-5-ND_| Cotal D-Type Rip-Rop 84.70 56 SN74LV27ADGVR 296-3815-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate . 400.00/2,000 
SN74LS377N 296-1663-5-ND | Cctal D-Type Rip-Aop... 1.08 90 .72 SN74LV27APWR 296-3816-1-ND | Triple 3-Input NOR Gate . 60 45 34 
SN74LS393N 296-1665-5-ND | Dual 4-Bit Binary Counter. 87 73 «58 SN74LV27APWR 296-3816-2-ND | Triple 3-Input NOR Gate . 400.00/2,000 
SN74LS423N 296-3707-5-ND | Dual Retrig. Mono Multivibrator ... 135 113 .90 SN74LV32AD 296-1686-5-ND | Quad 2-Input OR Gate 52 39 30 
SN74LS541N 296-1666-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 1.20 1.00 .80 SN74LV32ADBR 296-3817-1-ND_| Quad 2-Input OR Gate. 52. 39 80 
SN74LS688N 296-1667-5-ND _| 8-Bit Magnitude Comparator ... 188 1.50 1.13 (Continued) 
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SN74LV32ADBR 296-3817-2-ND | Quad 2-Input OR Gate... 346.00/2,000 SN74LV245ADBR 296-3807-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . = 638.00/2,000 
SN74LV32ADGVR 296-3818-1-ND | Quad 2-Input OR Gate i521 Foo) so SN74LV245ADGVR | 296-3808-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver... 20-TVSOCP 96724 
SN74LV32ADGVR 296-3818-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 346,00/2,000 SN74LV245ADGVR __| 296-3808-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TVSOP 638.00/2,000 
SN74LV32APWR 296-3819-1-ND | Quad 2-Input OR Gate G2 kD) SN74LV245ADW 296-1685-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-SOC 96 72 54 
SN74LV32APWR 296-3819-2-ND | Quad 2-Input OR Gate .. 346.00/2,000 SN74LV245AGCNR__| 296-12091-1-ND) Tri-State Octal Bus Transceiver 20-BGA 78 655 
SN74LV74AD 296-1692-5-ND | Dual D-Type Riip-Fop.... 60 45 34 SN74LV245AGQNR —_| 296-12091-2-ND] Tri-State Octal Bus Transceiver -20-BGA 346.00/1,000 
SN74LV74ADBR 296-3844-1-ND | Dual D-Type Rip-Flop 60 45 34 SN74LV245APWR 296-3809-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 20-TSSCP 967254 
SN74LV74ADBR 296-3844-2-ND | Dual D-Type Rip-Flop 400.00/2,000 SN74LV245APWR 296-3809-2-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver... 20-TSSOP 638.00/2,000 
SN74LV74ADGVR 296-9842-1-ND | Dual D-Type Rip-Rop. 60 45 34 SN74LV273ADBR 296-12349-1-ND| Octal D-Type Flip-Flop with Gear 20-SSCP 96 = 725 
SN74LV74ADGVR 296-9842-2-ND_| Dual D-Type Fip-Rop. 400.00/2,000 SN74LV273ADBR 296-12349-2-ND| Octal D-Type Rip-Alop with Gear 20-SSCP 638.00/2,000 
SN74LV74APWR 296-3846-1-ND | Dual D-Type Hip-Hop. 60 4534 SN74LV273ADGVR | 296-3810-1-ND | Octal D-Type Flip-Alop with Gear 20-TVSCP 96 72—«C 
SN74LV74APWR 296-3846-2-ND | Dual D-Type Rip-Rop. 400.00/2,000 SN74LV273ADGVR | 296-3810-2-ND | Octal D-Type Flip-Rop with Gear 20-TVSOP 638.00/2,000 
SN74LV86AD 296-1693-5-ND | Quad 2-Input EX-OR Gat 64 48 36 SN74LV273ADW 296-3811-5-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Gear 20-SOC 96 72 54 
SN74LV123ADR 296-9829-1-ND | Dual Retrig. Mono. Multivibrator 105 88 70 SN74LV273APWR 296-3812-1-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Gear 20-TSSOCP 96724 
SN74LV123ADR 296-9829-2-ND | Dual Retrig. Mono. Multivibrator .. 1137.50/2,500 SN74LV273APWR 296-3812-2-ND | Octal D-Type Flip-Flop with Gear 20-TSSOP 638.00/2,000 
SN74LV123APWR 296-3774-1-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator ... 105.88 70 ‘SN74LV367APWR 296-12350-1-ND| Tri-St. Hex Buffer/Line Driver. 1.05 88 .70 
SN74LV123APWR 296-3774-2-ND | Dual Retrig. Monostable Multivibrator 982.00/2,000 SN74LV367APWR 296-12350-2-ND ; 932.00/2,000 
SN74LV125AD 296-1674-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 72) a) 741 SN74LV373ADW 296-1687-5-ND | Tri-State Octal D-Type Transparent Latch...20-SOC 96.7254 
SN74LV125ADGVR ‘| 296-3775-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . a ae | SN74LV373AGQNR | 296-12092-1-ND] Tri-State Octal D-Type Transparent 
SN74LV125ADGVR__| 296-3775-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 478.00/2,000 Latch. 20-BGA 78 6552 
SN74LV125APWR 296-3776-1-ND_ | Tri-State Quad Bus Buffer Gate ... 2 5 Al SN74LV373AGONR | 296-12092-2-ND| Tri-State Octal D-Type Transparent 
SN74LV125APWR 296-3776-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 478.00/2,000 ..-20-BGA 346.00/1,000 
SN74LV132AD 296-1675-5-ND | Quad NAND Gate... 88 66 50 SN74LV374ADBR 296-12553-1-ND| Tri-State Octal D-Type Hip-Hop NEW!..20-SSOCP 96.7254. 
SN74LV132ADR 296-1675-1-ND | Quad NAND Gate. 88 66 50 SN74LV374ADBR 296-12553-2-ND) Tri-State Octal D-Type Rip-Hop NEW/!...20-SSOP 638.00/2,000 
SN74LV132ADR 296-1675-2-ND_| Quad NAND Gate... 715.00/2,500 SN74LV374ADW 296-1688-5-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Fop. 20-S0C 96724 
SN74LV132ADBR 296-3777-1-ND | Quad NAND Gate. .. 88 4.66 50 SN74LV374AGQNR _| 296-12093-1-ND] Tri-State Octal D-Type Flip-Rop . 20-BGA 78 65S 
SN74LV132ADBR 296-3777-2-ND | Quad NAND Gate. 586.00/2,000 SN74LV374AGGNR | 296-12093-2-ND) Tri-State Octal D-Type Rip-Hop . -20-BGA 346.00/1,000 
SN74LV132ADGVR | 296-3778-1-ND | Quad NAND Gate 88 66 CS SN74LV374APWR 296-3820-1-ND | Tri-State Octal D-Type Rip-Hop . 20-TSSCP 96724 
SN74LV132ADGVR | 296-3778-2-ND | Quad NAND Gate 586.00/2,000 SN74LV374APWR 296-3820-2-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Hop . 20-TSSOP 638.00/2,000 
SN74LV132APWR 296-3779-1-ND_| Quad NAND Gate .. 88 6650 SN74LV393ADBR 296-12351-1-ND| Dual 4-Bit Binary Counter 14SS0P_ 75635 
SN7ALV1S2APWR | 296-3779-2-ND | Quad NAND Gate ...... 586.00/2,000 SN74LV393ADBR 296-12351-2-ND] Dual 4-Bit Binary Counter 14-SSOP 666.00/2,000 
SN74LV138AD 296-1676-5-ND | 3-to-8 Decoder/Demultiplexer 60 60 SN74LV393ADR 296-11664-1-ND] Dual 4-Bit Binary Counter 14S0C 75 63 50 
SN74LV138ADR 296-1676-1-ND | 3-to-8 Decoder/Demultiplexer 80 60 45 SN74LV393ADR 296-11664-2-ND) Dual 4-Bit Binary Counter 14-SOIC 812.50/2,500 
SN74LV138ADR 296-1676-2-ND | 3-to-8 Decoder/Demultiplexer 650.00/2,500 SN74LV393APWR 296-11643-1-ND) Dual 4-Bit Binary Counter 14-TSSCP 0.75 63—ts«CS 
SN74LV138APWR 296-3780-1-ND_| 3-to-8 Decoder/Demultiplexer .. 80.6045 SN74LV393APWR 296-11643-2-ND| Dual 4-Bit Binary Counter 14-TSSOP 666.00/2,000 
SN74LV13BAPWR =| 296-3780-2-ND | 3-to-8 Decoder/Demultiplexer ..... 532.00/2,000 SN74LVS40ADWR | 296-3837-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOC «9672 
SN7ALV139AD 296-1677-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 88 6650 SN74LV540ADWR | 296-3837-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOIC 638.00/2,000 
SN74LV139ADBR 296-3781-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 88 66 50 SN74LV541 ADBR 296-3838-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SSCP 96 72 «54 
SN74LV139ADBR 296-3781-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer 586.00/2,000 SN74LV541 ADBR 296-3838-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver: 20-SSOP 638.00/2,000 
SN74LV139APWR 296-3782-1-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer .. 88 .66_—«50 SN74LV541 ADW 296-1689-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 20-SOC 96 72 54 
SN74LV139APWR 296-3782-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer.. 586.00/2,000 SN74LV573ADBR 296-3839-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-SS0P..968.-«72~SCO 
SN74LV157ADBR 296-9830-1-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux. 88 66 CS SN74LV573ADBR 296-3839-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-SSOP 638.00/2,000 
SN74LV157ADBR 296-9830-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux. 586.00/2,000 SN74LV573ADW 296-1690-5-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOC 96 72 54 
SN74LVI57ADGVR | 296-9831-1-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux. 88 66.50 SN74LV573ADWR 296-1690-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch 20-SOC 96 72 54 
SN74LV157ADGVR 296-9831-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux. 586.00/2,000 SN74LV573ADWR 296-1690-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch... 20-SOIC 638.00/2,000 
SN74LV157ADR 296-9832-1-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux . 88 66 C5 SN74LV573AGQNR | 296-12094-1-NDJ Tri-State Octal Transparent D-Type Latch...20-BGA 786552 
SN74LV157ADR 296-9832-2-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux . 715.00/2,500 SN74LV573AGQNR | 296-12094-2-ND| Tri-State Octal Transparent D-Type Latch....20-BGA 346.00/1,000 
SN74LV157APWR 296-9833-1-ND | Quad 2-1 Line Data Selector/Mux. 88 66 50 SN74LV573APWR 296-3840-1-ND | Tri-State Octal D-Type Latch. . Ci a eM 
SN74LV157APWR 296-9833-2-ND_| Quad 2-1 Line Data Selector/Mux. 586.00/2,000 SN74LV573APWR 296-3840-2-ND | Tri-State Octal D-Type Latch. . 638.00/2,000 
SN74LV161ADBR: 296-12342-1-ND| 4-Bit Synchronous Binary Counter 88 66 ~—-.50 SN74LV574ADW 296-1691-5-ND_| Tri-State Octal D-Type Flip-Flop. 96 G72) 5A) 
SN74LV161ADBR 296-12342-2-ND| 4-Bit Synchronous Binary Counter... 586.00/2,000 SN74LV574AGQNR 296-12095-1-ND| Tri-State D-Type Flip-Flop ... 78 65 52 
SN74LV161ADGVR 296-12343-1-ND| 4-Bit Synchronous Binary Counter 88 66 .50 SN74LV574AGQNR 296-12095-2-ND| Tri-State D-Type Flip-op ... 346.00/1,000 
SN74LV161ADGVR 296-12343-2-ND) 4-Bit Synchronous Binary Counter 586.00/2,000 SN74LV574APWR 296-12285-1-ND| Tri-St. Octal D-Type Rip-Rop NEW! 96 72 54 
SN74LV161APWR 296-12344-1-ND 4Bit Synchronous Binary Counter 88 66 50 SN74LV574APWR 296-12285-2-ND| Tri-St. Octal D-Type Rip-Rop NEW!.... 638.00/2,000 
SN74LV161APWR 296-12344-2-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter ...... 586.00/2,000 SN74LV594ADBR 296-3841-1-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Register .... 96 7a 54 
SN7ALV163ADBR 296-12345-1-ND/ 4-Bit Synchronous Binary Gounter... 88 850 SN74LV594ADBR 296-3841-2-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Register 638.00/2,000 
SN74LV163ADBR 296-12345-2-ND| 4-Bit Synchronous Binary Counter 586.00/2,000 SN74LV594APWR 296-3842-1-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Register... 96 72 54 
SN7ALVIG3ADGVR | 296-12346-1-ND| 4-Bit Synchronous Einery Counter 500 eae Compa OU) SN74LV594APWR | 296-3842-2-ND | 8-Bit Shift Register w/Output Register. .. 638.00/2,000 
SN74LV163ADGVR 296-12346-2-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter 586.00/2,000 SN74LV595APWR 296-3843-1-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register............. 96 Eo den 54 
SN7ALV163ADR 296-11666-1-ND | 4-Bit Synchronous Binary Counter. 5)! SN74LV595APWR __| 296-3843-2-ND | Tri-State 8-Bit Shift Register.......... ; 638.00/2,000 
SN74LV163ADR 296-11686-2-ND_ 4-Bit Synchronous Binary Counter 715.00/2,500 SN74LV4040ADBR | 296-3821-1-ND | 12-Bit Asynchronous Binary Counter . 120 1.00 80 
SN7ALVIG3APWR =| 296-12347-1-ND) 4-Bit Synchronous Binary Counter 500 CO mpaOU) SN74LV4040ADBR | 296-3821-2-ND | 12-Bit Asynchronous Binary Counter . 1064.00/2,000 
SN7ALVI63APWR =| 296-12347-2-ND| 4-Bit Synchronous Binary Counter 586.00/2,000 SN74LV4040ADGVR_— | 296-3822-1-ND | 12-Bit Asynchronous Binary Counter... 120 1.00 .80 
SN/ALVIG4AD 296-1680-S-ND | 8-Bit Serial Shift Register .. CO Comm OO. SN74LV4040ADGVR- | 296-3822-2-ND | 12-Bit Asynchronous Binary Counter... 1064.00/2,000 
SN7ALVIG4ADBR _| 296-3787-1-ND | 8-Bit Sarid Shit Register. 5S COMO) SN74LV4040APWR | 296-3824-1-ND | 12-Bit Asynchronous Binary Counter ..... 1.20 1.00.80 
SN7ALVIG4ADBA |-206-3787-2-ND | &-Eit Serial Shift Register . 586.00/2,000 SN74LV4040APWR | 296-3824-2-ND | 12-Bit Asynchronous Binary Counter... 1064.00/2,000 
SN7ALVIG4APWR =| 296-3788-1-ND_ | &-Bit Serial Shift Register E60 ee COME OU) SN74LV4051ADBR | 296-3825-1-ND_| 8-Channel Analog Mux/Demux.. 75 63 50 
SN7ALVIG4APWR | 296-3788-2-ND | 8-Bit Serial Shift Register. . 586.00/2,000 SN74LV4051ADBR | 296-3825-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux. 666.00/2,000 
SN7ALV165AD 296-1681-S-ND | 8-Bit Perallel Load Shift Register dj BY SN74LV4051ADGVR | 296-3826-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux ... 75 63 50 
SN7ALVI6SAPWR __| 296-3790-1-ND_| 8-Bit Parallel Load Shift Register . is __S)_as) SN74LV4051ADGVR _ | 296-3826-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux ... 666.00/2,000 
SNTALVIGGAP WEL [eget eye) Bit Pexallel Loeci Shift Register - 06 00 000 SN7ALV051ADR | 296-3827-1-ND | &- Channel Analog Mux/Demux 7 63 50 
SN74LV166ADBR 296-9834-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register. 75 63 50 7) i 
d ! SN74LV4051ADR 296-3827-2-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux 812.50/2,500 
SN74LV166ADBR 296-9834-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register. 666.00/2,000 SN74LVA051AN 596-3828-5-ND | 8-Channel Analog Mux/Dem 5 
i 1g Mur UX e 63 50 
SN74LVI66ADGVR | 296-9835-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register . 7 63 50 re é 
d id Lead sh aeanagi SN74LV4051APWR | 296-3829-1-ND | 8-Channel Analog Mux/Demux ... 7 63 50 
SNTALVIGGADGVA __ FESRSES Sea) 6-Eit Parallel Load Shift Register - ie SN74LV4051APWR | 296-3829-2-ND_| 8-Channel Analog Mux/Demux .... 666.00/2,000 
SN74LV166ADR 296-9836-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register .. 4) Sh ed SN74LV4052AN 296-3830-5-ND | Dual 4-Channel Analog Mux/Demux 7 63 50 
SN74LV166ADR 296-9836-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register .. 812.50/2,500 ae 
d 4 SN74LV4052APWR | 296-3831-1-ND 75 63 50 
SN74LV166APWR 296-9837-1-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register . "75) 463) 50 ony 
’ d SN74LV4052APWR | 296-3831-2-ND 666.00/2,000 
SN74LV166APWR 296-9837-2-ND | 8-Bit Parallel Load Shift Register . 666.00/2,000 _ cari 
ALI ZAAD PERSE HENS Bo RiG eau ay es es SN74LV4053AN 296-3832-5-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux....... 7 63 50 
ane 96-979 1:5:ND | Hex D-Type Rip-Aop with Cer J comm SN74LV4053APWR | 296-3833-1-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux....16-TSSOP 755063 
SN7ALVI74APWR | 296-3792-1-ND | Hex D-Type Rip-Rop with Gear .. ECU COO) SN74LV4053APWR | 296-3833-2-ND | Triple 2-Channel Analog Mux/Demux.... 650.00/2,000 
SN74LV174APWR 296-3792-2-ND | Hex D-Type Fiip-Hop with Clear .. 586.00/2,000 i ; 
; : SN74LV4066ADR 296-3834-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch . 7 63 50 
SN74LV175AD 296-1682-5-ND | Quad D-Type Rip-Rop with ear . 88 66 50 , H 
! f SN74LV4066ADR 296-3834-2-ND | Quad Bilateral Analog Switch . 812.50/2,500 
SN74LV175APWR 296-3793-1-ND | Quad D-Type Rip-Hop with Gear . 88 66 50 : 
H f SN74LV4066AN 296-3835-5-ND | Quad Bilateral Analog Switch. 75) 463) 150 
SN74LV175APWR 296-3793-2-ND_| Quad D-Type Rip-Rop with Gear. 586.00/2,000 SN74LVA066APWR | 296-3836-1-ND | Quad Bilateral Analog Switch 7% 6 63~«CO5O 
SN74LV221AD 296-3801-5-ND | Dual Monostable Multivibrator. . 16-SOC 1.20 1.00 80 SN74LV4066) 296-3836-2-ND | Guad Bilat oo : ; : 
5 APWR -2- eral Analog Switch . 666.00/2,000 
SN74LV221 ADR 296-3801-1-ND | Dual Monostable Multivibrato 16-SOC 1.20 1.00 80 : 
: SN74LV161284DGGR_ | 296-1215-1-ND | 19-Bit Bus Interface. 3.04 243 1.89 
SN74LV221 ADR 296-3801-2-ND | Dual Monostable Multivibrator. . 16-SOC 1300.00/2,500 d 
SN74LV161284DGGR_ | 296-1215-2-ND | 19-Bit Bus Interface. 3442.00/2,000 
SN74LV221ANSR 296-12473-1-ND| Dual Monostable Multivibrator NE 16-SOCP 1.35 113 90 4 
F SN74LV161284DL 296-1679-5-ND | 19-Bit Bus Interface. 3.04 243 1.89 
SN74LV221ANSR 296-12473-2-ND| Dual Monostable Multivibrator NEW! 1198.00/2,000 SN74LV161284DLR | 296-3786-1.ND | 19-Bit Bus Interface 304 243 189 
SN74LV240ADBR— /296-3802-1-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 28 te Be SN74LV161284DLR | 296-3786-2-ND | 19-Bit Bus Interface. 1721.00/1,000 
SN74LV240ADBR 296-3802-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 638.00/2,000 Cc il 
SN74LV240ADGVR __| 296-3803-1-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 9% 72 5A LVC Family 
SN74LV240ADGVR | 296-3803-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver . 638.00/2,000 SN74LVCIGDODBVR | 296-9845-1-ND J] 2-Input NAND Gate... 50 40 .30 
SN74LV240ADW 296-1683-5-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 96.72 54 SN74LVCIGDODBVR | 296-9845-2-ND | 2-Input NAND Gate. 405.00/3,000 
SN74LV240APWR 296-12348-1-ND] Tri-State Octal Buffer/Driver . 96 72 54 SN74LVC1GO0DOKR =| 296-9846-1-ND | 2-Input NAND Gat: 55 44 33 
SN74LV240APWR 296-12348-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 638.00/2,000 SN74LVC1GDODOKR | 296-9846-2-ND | 2-Input NAND Gate...... 447.00/3,000 
SN74LV244ADBR 296-3804-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 96 72 54 SN74LVCIGD6DBVR | 296-8483-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver 
SN74LV244ADBR 296-3804-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 638.00/2,000 with OD Output .......-..1sseeeeeeees Sor23-5 504030 
SN74LV244ADGVR__| 296-3805-1-ND_| Tri-State Octal Butfer/Driver . 96.72 54 SN74LVCIGD6DBVR | 296-8483-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver 
SN74LV244ADGVR | 296-3805-2-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver . 638.00/2,000 with OD Output ....... pettttteeeeseesees SOT-23-5 405.00/3,000 
SN74LV244ADW 296-1684-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 96 72 54 SN74LVC1GO6DCKR | 296-8484-1-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Output...5-SOP 55 4433 
SN74LV244APWR 296-3806-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 96 72 54 SN74LVC1GD6DCKR | 296-8484-2-ND | Single Inverter Buffer/Driver w/OD Output . ..5-SOP 447.00/3,000 
SN74LV244APWR 296-3806-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 638.00/2,000 SN74LVC1GO7DBVR__| 296-8485-1-ND | Single Buffer/Driver with OD Output...... SOT-23-5 50 40.30 
SN74LV245ADBR 296-3807-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver 96 72 54 (Continued) 
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meal Digi-Key Price Each vals Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
SN74LVCIGO7DBVR | 296-8485-2-ND_| Single Buffer/Driver with OD Output. 405.00/3,000 SN74LVC32ADBR 296-1234-2-ND | Quad 2-Input OR Gate. : 346.00/2,000 
SN74LVC1GO7DCKR | 296-8486-1-ND_| Single Buffer/Driver wtih OD Qutput . 55 44 33 SN74LVC32APWR | 296-1236-1-ND | Quad 2-Input OR Gate . 14-TSSCP 523930 
SN74LVCIGO7DCKR | 296-8486-2-ND_| Single Buffer/Driver with OD Output . 447.00/3,000 SN74LVC32APWR | 296-1236-2-ND_| Quad 2-Input OR Gate . 14-TSSCP 346.00/2,000 
SN74LVCIGO8YEAR —_ | 296-12474-1-ND | Single 2-In Positive AND Gate NEW!....5-DSBGA 60.4534 SN74LVC74AD 296-1240-5-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14S0C 56 42 32 
SN74LVCIGO8YEAR _ | 296-12474-2-ND | Single 2-In Positive AND Gate NEW. ...5-DSBGA 585.00/3,000 SN74LVC74ADR 296-1240-1-ND_| Tri-State Dual D-Type Rip-Rop 14S0C 56.4232 
SN74LVCIGI7DBVR _ | 296-11933-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer .. 50.40 30 SN74LVC74ADR 296-1240-2-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Flop 14-SOC 455.00/2,500 
SN74LVCIGI7DBVR | 296-11933-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 405.00/3,000 SN74LVC74ADBR 296-1239-1-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Rop . 14-SSOCP 564232 
SN7ALVCIGI7DCKR | 296-11934-1-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer Gj A RS) SN74LVC74ADBR 296-1239-2-ND | Tri-State Dual D-Type Flip-Rop . 14-SSOP 372.00/2,000 
SN74LVCIGI7DCKR | 296-11934-2-ND | Single Schmitt-Trigger Buffer 447.00/3,000 SN74LVC74APWR | 296-1241-1-ND | Tri-State Dual D-Type Rlip-Rlop 14-TSSCP 564232 
SN74LVC1G32DBVR _| 296-9847-1-ND_| 2-Input Positive-OR Gate... 50 40.30 SN74LVC74APWR | 296-1241-2-ND | Tri-State Dual D-Type Rlip-Rlop 14-TSSCP 372.00/2,000 
SN74LVCIG32DBVR | 296-9847-2-ND | 2-Input Positive-OR Gate... 405.00/3,000 SN74LVO86AD 296-8561-5-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate .. 4 «4836 
SN74LVC1G32DCKR | 296-9848-1-ND_| 2-Input Positive-OR Gate 55 4433 SN74LVO86ADBR 296-8562-1-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate 64 48 36 
SN74LVC1G32D0KR | 296-9848-2-ND | 2-Input Positive-OR Gate. . 447.00/3,000 SN74LVC86ADBR 296-8562-2-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate 426.00/2,000 
SN74LVCIG79DBVR | 296-9849-1-ND_| Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop 50 40 30 SN74LVOB6APWR =| 296-1242-1-ND_| Quad 2-Input EX-OR Gate... i 64 48 36 
SN74LVCIG79DBVR _| 296-9849-2-ND _| Positive Eclge-Trig. D-Type Fip-Rop 405.00/3,000 SN74LVC86APWR 296-1242-2-ND | Quad 2-Input EX-OR Gate...........0022+ 14-TSSOP 426.00/2,000 
SN74LVC1G79DOKR | 296-9850-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Fip-Hop (355) 44 33 SN74LVC112AD 296-8449-5-ND | Dual Edge-Trig JK 
SN74LVC1G79DCKR | 296-9850-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Fip-Aop. 447.00/3,000 Fip-Fop with Qear/Preset .......0.....00. 16-SOP 76 57 43 
SN74LVC1G80DBVR =| 296-9851-1-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Rip-Hop 50 40  .30 SN74LVC112ADR 296-8449-1-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK 
SN74LVC1G80DBVR | 296-9851-2-ND | Positive Edge-Trig. D-Type Rip-Aop 405.00/3,000 Fip-Fop with Qear/Preset .............56. 16-SOP 76 ye: <)} 
SN74LVC1G80DOKR __ | 296-9852-1-ND_| Positive Edge-Trig. D-Type Fip-Aop. 425) 44.33 SN74LVC112ADR 296-8449-2-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK 
SN74LVCIGBODCKR | 296-9852-2-ND_| Positive Edge-Trig. D-Type Flip-Flop. 447.00/3,000 Flip-Flop with Gear/Preset ............2+. 16-SOP 617.50/2,500 
SN74LVCIG86DBVR =| 296-9853-1-ND | 2-Input EX-OR Gate .. 50 40  .30 SN74LVC112ADBR 296-8447-1-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK 
SN74LVCIG36DBVR | 296-9853-2-ND_| 2-Input EX-OR Cate 405.00/3,000 Rip-Rop with Cear/Preset............... 16-SSOCP 76 57 43 
SaNcieenan ND on oon ied 55 aan ae SN74LVCI12ADBR | 296-8447-2-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK 
DOKR -9854-2- -Input EX: e.. .00/3, Flip-Flop with Cear/Preset............2+. 16-SSOP 506.00/2,000 
SN74LVCIGUO4DBVR | 296-8487-1-ND | Single Inverter Gate .. 50.40.30 SN74LVCI12ADGVR | 296-8448-1-ND_| Dual Neg-Edge-Trig JK 
SN74LVC1GUO4DBVR | 296-8487-2-ND | Single Inverter Gate 405.00/3,000 Flip-Flop with Cear/Preset ...........-. 16-TVSCP 7657 AB 
SN74LVC1GUO4DOKR | 296-8488-1-ND_| Single Inverter Gate 55 4438 SN74LVCII2ZADGVR | 296-8448-2-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK 
SN74LVC1GUO4DCKR | 296-8488-2-ND_| Single Inverter Gate... 447.00/3,000 fier ah Ceara 506.00/2,000 
SN74LVC2G125DCTR_| 296-12164-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate NEW! ..... 48 40 32 SN74LVCI12APWR | 296-8450-1-ND | Dual Neg-Edge- Trig JK : 
SN74LVC2GI25DCTR_ | 296-12164-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate NEWT.....8-SSCP 624.00/3,000 Flip-Flop with Clear/Preset ............. 16-TSSP 76 57-43 
SN7ALVC2G126DCTR | 296-12554-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate NEW!.....8-SSOP 64.4836 SN74LVCI12APWR | 296-8450-2-ND | Dual Neg-Edge-Trig JK 
SN74LVC2G126DCTR_ | 296-12554-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate NEW. ....8-SSOP 624.00/3,000 Rlip-Flop with Cear/Preset ... 506.00/2,000 
SN7ALVC2GI26D0UR | 296-12555-1-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate NEW! 68 51.39 SN7ALVCI25AD 296-8453-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 76 57 43 
SN7ALVC2G126DOUR_| 296-12565-2-ND | Tri-State Dual Bus Buffer Gate NEW....8-VSSOP 663.00/3,000 SN74LVCI25ADR 296-8453-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 76 57 43 
SN74LVC2G157DOUR | 296-12605-1-ND Shale Se 7 ns sai 2 Sees SN74LVC125ADR 296-8453-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 617.50/2,500 
ja Selector/Mux Beek VvsscP : : SN74LVCI25ADBR | 296-8452-1-ND | Tri-State Quad Bus Butfer Gate . 76 57 43 
SN74LVC2G157DOUR | 296-12605-2-ND Sngle, Ske : feline ‘ai Ronen SN74LVCI25ADBR __| 296-8452-2-ND | Tri-State Quad Bus Butfer Gate . 506.00/2,000 
fa for/Mux Lis .| r 
, SN7ALVCIZ5APWR ‘| 296-1222-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. 7 57 43 
SN74LVC2G241DCTR_| 296-11935-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver .. 64 48 36 SN74LVCI25APWR | 296-1222-2-ND | Tri-State Guad Bus Buffer Cate 506.00/2,000 
SN74LVC2G241DCTR_ | 296-11935-2-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver .. 624.00/3,000 SN74LVC126AD 296-8457-5-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 76 57. 43 
SN74LVC2G241DOUR_ | 296-11936-1-ND | Tri-State Dual Buffer/Driver 68 421 39 SN74LVC126ADR 296-8457-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 76 57a 43: 
Siboon DOUR ee A goa Lei Dual utte Delve se saan SN74LVC126ADR 296-8457-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate... 617.50/2,500 
vC00 Batcaney is ou ; ; : SN74LVCI26ADBR —_| 296-8455-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 7% 57 43 
SN74LVOO0ADR 2967169471-ND) | Quad 2-Input NAND Gate .. e323) _3) SN74LVCI26ADBR | 296-8455-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate . 506.00/2,000 
SN74LVOO0ADR 296-1694-2-ND | Quad 2-Input NAND Gate .. 422.50/2,500 SN74LVCI26ADGVR | 296-8456-1-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 7% 57 43 
SN74LVOO0ADBR 296-8430-1-ND | Quad 2-Input NAND Gate . 520 39 30 SN74LVCI26ADGVR | 296-8456-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 506.00/2,000 
SAINORARAG een ces onal Mane ee : a SO ee SN74LVC126APWR__| 296-8458-1-ND_| Tri-State Quad Bus Buffer Gate .. 7% 57 43 
VOOOARWR oral : : : 3 SN74LVCI26APWR | 296-8458-2-ND | Tri-State Quad Bus Buffer Gate 506.00/2,000 
eats WE Sees aes Pa ete es = Ee 20 SN74LVC138AD 296-8459-5-ND | 3-8 Decoder/Demultiplexer . 7% 57 4B 
SN74LVO02ADR 296-8433-1-ND_| Quad 2-Input NOR Gate ... 672 BA SNTALVCISBADBR | 2058460.2ND | 3.8 Pesoae/ Darts 06002000, 
SN74LVO02ADR 296-8493-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate 780,002,500 SN7ALVCI38AGQNR _ | 296-12096-1-ND] 3-8 Decoder/Demultiplexer ... $9 83 66 
SN74LVCO2ADBR 296-8432-1-ND | Quad 2-Input NOR Gate. we 54 Al ‘ 
SN74_VOD2ADBR 296-8432-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 478.00/2,000 SN74LVCI38AGGNR | 296-12096-2-ND| 3-8 Decoder/Demultiplexer 439.00/1,000 
SN74LVCI38APWR | 296-1223-1-ND | 3-8 Decoder/Demultiplexer . 7% 57 43 
SN7ALVOD2APWR =| 296-8434-1-ND__| Quad 2-Input NOR Gate. 520 3930 SN74LVCI38APWR | 296-1223-2-ND | 3-8 Decoder/Demultiplexer . 506.00/2,000 
SN74LVO0ZAPWR =| 296-8434-2-ND | Quad 2-Input NOR Gate. 346.00/2,000 SN7ALVC139AD 296-1698-5-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultipl 75 , 
plexer . 2 63 50 
SN74LVO04AD PORTALS SND) Hex Inverter... oes) Sh SN74LVCI39ADBR __| 296-8461-1-ND_| Dual 2-4 Decoder/Demultip| 75 
plexer ‘i 63.50 
SN74LVCO4ADR 296-1218-1-ND_ | Hex Inverter 52 39 30 : 
SNVALVOD4ADR BoeI Ee INOM Hex Inverter CARRE SN7ALVCISSADBR | 296-8461-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demutiplexer 666.00/2,000 
: SN74LVCI39APWR | 296-8462-1-ND | Dual 2-4 Decoder/Demultiplexer . 75 63 50 
SN74LVOD4ADBR | 296-1217-1-ND | Hex Inverter Soe oo eo SN74LVCI39APWR — | 296-8462-2-ND | Dual 2-4 Decoder/Demulti 
plexer . 666.00/2,000 
SN/ALVOO4ADBR GTN) Hex Inverter 346.00/2,000 SN74LVC157AD 296-1700-5-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multipl 
iplexer 84 863 «48 
SNTALVOMAADGVR — |/296-8435-1-ND) | Hex Inverter Be oo ed SN74LVCI57ADBR _| 296-8465-1-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multip| 46348 
SN74LVOM4ADGVR | 296-8435-2-ND | Hex Inverter 346,00/2,000 — 2 ee : —__ 
SN74LVOD4APWR | 296-1219-1-ND | Hex Inverter ecm SN74LVCIS7ADBR | 296-8465-2-ND | Quad 2-1 Data Selector/Multiplexer 558.00/2,000 
SN74LVCI57APWR | 296-1225-1-ND 84 6348 
SN7ALVOD4APWR = 2SBeTE LS 2 NOM Hex Inverter. .. snclvetery SN74LVCI57APWR | 296-1225-2-ND 558.00/2,000 
SN74LVCO6AD 296-1696-5-ND | Hex Inverter Buffer 75 63 50 SN74LVCoq0ADBR | 2os.e4o4-4IND | Tri 4 i 
i sl ti-State Octal Buffer/Driver. . . 88 66 50 
SNTALVODGADGVR | 296-8496-1-ND) | Hex Inverter Buffer/Driver with OD a) aed SN74LVC240ADBR _| 296-8494-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 586.00/2,000 
SN74LVCO6ADGVR | 296-8436-2-ND_| Hex Inverter Buffer/Driver with OD 666.00/2,000 - — 
SN74LVOD6APWR | 296-8437-1-ND_ | Hex Inverter Buffer/Driver with OD 75. 63. 50 SN74LVC240ADGVR | 296-8495-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver ns ) 
SN7ALVODGAPWR | 296-8437-2-ND_| Hex Inverter Buffer/Driver with OD 666.0072,000 SUNN [eee reg 1 Sete Oa Bute ye Sree 
SN74LVO07AD 296-8441-5-ND_| Hex Buffer/Driver with OD... 7 63 50 “oN pared Wipe tctecictaattalled Uk Coe 
SNALVOOTADR 296 B44 ND. | Hox Buffer/Driver with CD. af @ SN74LVC240ADWR | 296-8496-1-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver 88 66 50 
rece SN74LVC240ADWR __| 296-8496-2-ND _| Tri-State Octal Buffer/Driver ... 586.00/2,000 
SN74LVO07ADR 296-8441-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD. 877.50/2,500 | t 
SN74LVOD7ADBR 296-8439-1-ND_ | Hex Buffer/Driver with OD. 75 63. 50 SN7ALVC240APWR | 296-8498-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 88 «6650 
SNVaLVOOVADER DOG: 2:ND Il Hex Buffer! Driver with CD. @66.00/,000 SN74LVC240APWR | 296-8498-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 586.00/2,000 
ee Pacdae SN74LVC244ADBR _| 296-8499-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 88 66 50 
SN74LVCO7ADGVR | 296-8440-1-ND_ | Hex Buffer/Driver with OD . 75 63 50 ! i 
SN74LVCD7ADGVR | 296!8440.2.ND | Hox Butfes/Drive with CD arenas SN74LVC244ADBR | 296-8499-2-ND | Tri-State Cctal Buffer/Driver 586.00/2,000 
Hesdal ] SN74LVC244ADGVR__ | 296-8500-1-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver .. 88 66 50 
SN74LVOO7APWR | 296-8442-1-ND_| Hex Buffer/Driver with OD . 75 63 50 ! i 
SN74LVO07APWR | 296-8442-2-ND | Hex Buffer/Driver with OD. 666.00/2,000 SN74LVC244ADGVR | 296-8500-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 586.00/2,000 
SNTALVCDBAD 296-1697-5-ND | Quad 2-Input AND Cate... CONENIGONINEGO SN74LVC244ADWR | 296-1229-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 88 66 50 
SN74LVODBADR 296-1697-1-ND | Quad 2-Input AND Gate 523930 SN74LVC244ADWR__ | 296-1229-2-ND_ | Tri-State Octal Buffer/Driver 586.00/2,000 
SN74LVO0BADR 296-1697-2-ND | Quad 2-Input AND Cate. ~ 420 '50/2,500 SN74LVC244AGONR | 296-12097-1-ND] Tri-State Octal Buffer/Driver 7s £3 50 
SN74LVODBADBR 296-1220-1-ND | Quad 2-Input AND Gate he SN74LVC244AGONR _ | 296-12097-2-ND] Tri-State Octal Buffer/Driver 333.00/1,000 
SN74LVO08ADBR 296-1220-2-ND_| Quad 2-Input AND Gate. 346.00/2,000 aearae Be oonl oN a ea aes oS s a 
ALVOOBAPWR | 296-1221-1-ND | Quad 2-Input AND Gate. a ee /APWR i Ti-State Cota Bufter/Driver ‘ 
Sl oeonays ea tN on Input ANB See ae SN74LVC244APWR — | 296-1230-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 586.00/2,000 
SN74LVCIOAD 296-8443-5-ND | Triple 3-Input NAND Gate . Be) EY SN74LVC245ADBR | 296-1231-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 88 66 50 
SN74LVCIOADBR 296-8444-1-ND | Triple 3-Input NAND Gate. 52 463030 SN74LVC245ADBR__| 296-1231-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 586.00/2,000 
SN74LVC10ADBR 296-8444-2-ND _| Triple 3-Input NAND Gate . 346,00/2,000 SN74LVC245ADGVR | 296-8502-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver i) 
SNTALVCIOAPWR | 296-8445-1-ND | Triple 3-Input NAND Gat B39 30 SN74LVC245ADGVR | 296-8502-2-ND | Tri-State Octal Bus Transoeiver 586.00/2,000 
SN74LVCIOAPWR | 296-8445-2-ND | Triple 3-Input NAND Gate... 346.00/2,000 SN74LVC245ADW | 296-1232-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 88 66 50 
SN74LVCI4AD 296-1699-5-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter 52. 39 30 SN74LVC245ADWR | 296-1232-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 88 66 50 
SN74LVCI4ADR 296-1699-1-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 52 39 30 SN74LVC245ADWR 296-1232-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 586.00/2,000 
SN74LVC14ADR 296-1699-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter 422.50/2,500 SN74LVC245AGONR | 296-12098-1-ND] Tri-State Octal Bus Transceiver 75 63 50 
SN74LVCI4ADBR 296-8463-1-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 32 39 30 SN74LVC245AGCNR | 296-12098-2-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver 333.00/1,000 
SN74LVC14ADBR 296-8463-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter. 346.00/2,000 SN74LVC245AN 296-8503-5-ND_ Tri-State Octal Bus ‘Transceiver 80 60 45 
SN74LVC14ADGVR 296-8464-1-ND_ | Hex Schmitt-Trigger Inverter i590) agin ean) SN74LVC245APWR | 296-1233-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. “ 88 66 .50 
SN7ALVCI4ADGVR | 296-8464-2-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter 346.00/2,000 SN74LVC245APWR __| 296-1233-2-ND | Tri-State otal Bus Transosiver.......... 586.00/2,000 
SN74LVCI4APWR | 296-1224-1-ND_| Hex Schmitt-Trigger Inverter 52.39 30 SN74LVC257AD 296-8504-5-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux......16SOP 88 66 50 
SN74LVCI4APWR 296-1224-2-ND | Hex Schmitt-Trigger Inverter 346.00/2,000 SN74LVC257ADR 296-8504-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux. 16SOP 117 98 .78 
SN74LVC32AD 296-1235-5-ND | Quad 2-Input OR Gate .. 52 39 = -.30 SN74LVC257ADR 296-8504-2-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux. - 16-SOP 1267.50/2,500 
SN74LVC32ADR 296-1235-1-ND | Quad 2-Input OR Gate 52 39 30 SN74LVC257APWR 296-8506-1-ND | Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux...16-TSSOP 1.05 88 70 
SN74LVC32ADR 296-1235-2-ND | Quad 2-Input OR Gate 422.50/2,500 SN74LVC257APWR 296-8506-2-ND_| Tri-State Quad 2-1 Data Selector/Mux .. . 16-TSSOP 932.00/2,000 
SN74LVC32ADBR 296-1234-1-ND_| Quad 2-Input OR Gate... 52.39 30 (Continued) 
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Tal Digi-Key Price Each wl Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
SN74LVC373ADBR —_| 296-1237-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 8 6650 SN74LVC2244ADBR —_ | 296-8489-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .. 78. 65 52 
SN74LVC373ADBR | 296-1237-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 586.00/2,000 SN74LVC2244ADBR | 296-8489-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 692,00/2,000 
SN74LVC373ADGVR | 296-8510-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 88 66 50 SN74LVC2244ADW | 296-8490-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 78 65 52 
SN74LVC373ADGVR | 296-8510-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 585.20/2,000 SN74LVC2244ADWR_ | 296-8490-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 132 110 88 
SN74LVC373ADW 296-8511-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch .... 88 66 50 SN74LVC2244ADWR __| 296-8490-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver 1170.00/2,000 
SN74LVC373ADWR | 296-8511-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch... 886650 SN74LVC2244APWR | 296-8491-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 78.65) 52 
SN74LVC373ADWR___ | 296-8511-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 586.00/2,000 SN74LVC2244APWR_ | 296-8491-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 692,00/2,000 
SN74LVC373AGQNR | 296-12099-1-ND] Tri-State Octal Transp. D-Type Latch % 63 50 SN74LVC2952ADW | 296-8507-5-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register 281 225 1.75 
SN74LVC373AGQNR | 296-12099-2-ND] Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 333.00/1,000 SN74LVC2952APWR | 296-8508-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register .... 281 2.25 1.75 
SN74LVC373APWR__ | 296-8512-1-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch ... 88 66-50 SN74LVC2952APWR _ | 296-8508-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register ...24- 3188.00/2,000 
SN74LVC373APWR | 296-8512-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 586.00/2,000 SN74LVC4245ADBR | 296-8514-1-ND | Tri-St. Octal Bus Xcvr. 3.3V-5V Shifter....24SSCP 1.38 1.10 .83 
SN74LVC374ADBR | 296-8513-1-ND | Tri-State Octal D-Type Flip-Hop 88 66 50 SN74LVC4245ADBR | 296-8514-2-ND J Tri-St. Octal Bus Xcvr. 3.3V-5V Shifter: 1430.00/2,000 
SN74LVC374ADBR | 296-8513-2-ND | Tri-State Octal D-Type Hip-Hop 586.00/2,000 SN74LVC4245ADW | 296-8515-5-ND J Tri-St. Octal Bus Xcvr. 3.3V-5V Shifter.....24-SOP 138 110 .83 
SN74LVC374ADW 296-1701-5-ND | Tri-State Octal D-Type Fip-Alop. 88 66 50 SN74LVC4245APWR | 296-12183-1-ND] Octal Tri-St. Xevr. 
SN74LVC374ADWR__| 296-1701-1-ND_| Tri-State Octal D-Type Hip-Hop. lop 4433 3.3V-5V Shifter NEW!........ see 24-TSSCP 138 1.10 83 
SN74LVC374ADWR | 296-1701-2-ND | Tri-State Octal D-Type Fiip-Fop... E 586.00/2,000 SN74LVC4245APWR | 296-12183-2-ND] Octal Tri-St. Xcvr. 
SN74LVC374APWR | 296-1238-1-ND | Tri-State Octal D-Type Hip-Hop 20-TSSCP 1.05 88 70 3.3V-5V Shifter NEW!... 1430.00/2,000 
SN74LVC374APWR | 296-1238-2-ND | Tri-State Octal D-Type Hip-Hop 1760.00/2,000 SN74LVC16244ADGGR | 296-1226-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1.80 1.44 1.08 
SN74LVC540ADBR | 296-8516-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver.. 96 80 .64 SN74LVC16244ADGGR | 296-1226-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1872.00/2,000 
SN74LVC540ADBR _| 296-8516-2-ND _| Tri-State Octal Buffer/Driver.. 852.00/2,000 SN74LVC16244ADGVR | 296-8471-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .... 1.80 1.44 1.08 
SN74LVC540ADW 296-8517-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 96 80 64 SN74LVC16244ADGVR | 296-8471-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 1872.00/2,000 
SN74LVC540ADWR | 296-8517-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 96 80 64 SN74LVC16244ADL | 296-1227-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 180 1.44 1.08 
SN74LVC540ADWR | 296-8517-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 852.00/2,000 SN74LVC16244ADLR_ | 296-1227-1-ND | 16-Bit Buffer/Driver . 180 1.44 1.08 
SN74LVC541ADBR | 296-8518-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 96 80 64 SN74LVC16244ADLR_ | 296-1227-2-ND | 16-Bit Buffer/Driver . 936.00/1,000 
SN74LVC541ADBR _| 296-8518-2-ND _| Tri-State Octal Buffer/Driver.. 852.00/2,000 SN74LVC16244AGQLR | 296-8472-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 2.00 1.60 1.20 
SN74LVC541ADGVR | 296-8519-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .... 96 80 64 SN74LVC16244AGQLR | 296-8472-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver .... 1040.00/1,000 
SN74LVC541ADGVR | 296-8519-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 852.00/2,000 SN74LVC16245ADGGR | 296-1228-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 180 1.44 1.08 
SN74LVC541 ADW 296-8520-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 96 80 64 SN74LVC16245ADGGR | 296-1228-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 1872.00/2,000 
SN74LVC541APWR | 296-8521-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . 96 80 64 SN74LVC16245ADGVR | 296-8473-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 180 1.44 1.08 
SN74LVC541APWR _ | 296-8521-2-ND_| Tri-State Octal Buffer/Driver .... ie 852.00/2,000 SN74LVC16245ADGVR | 296-8473-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .... 1872.00/2,000 
SN74LVC543ADBR _| 296-8522-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver... 188 1.50 1.13 SN74LVCI6245ADL | 296-8474-5-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver ... 180 1.44 1.08 
SN74LVC543ADBR __| 296-8522-2-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver . 1950.00/2,000 SN74LVC16245ADLR_ | 296-8474-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 180 1.44 1.08 
SN74LVC543ADW 296-8523-5-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver . 188 1.50 1.13 SN74LVC16245ADLR_ | 296-8474-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 936.00/1,000 
SN74LVC543APWR | 296-8524-1-ND | Tri-State Octal Registered Transceiver... 188 1.50 1.13 SN74LVC16245AGQLR | 296-9843-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 2.00 1.60 1.20 
SN74LVC543APWR _ | 296-8524-2-ND _| Tri-State Octal Registered Transceiver... 1950.00/2,000 SN74LVC16245AGQLR | 296-9843-2-ND _| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 1040.00/1,000 
SN74LVC573ADBR —_| 296-8525-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch ..... 175) 163) 50 SN74LVC16543DGGR_| 296-9844-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver... 270 216 1.68 
SN74LVC573ADBR | 296-8525-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 666.00/2,000 SN74LVC16543DGGR_| 296-9844-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 3060.00/2,000 
SN74LVC573ADGVR | 296-8526-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 75 63 50 SN74LVC32244GKER | 296-8509-1-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver . 5.28 423 3.57 
SN74LVC573ADGVR | 296-8526-2-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 666.00/2,000 SN74LVC32244GKER | 296-8509-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver . 2063.00/1,000 
SN74LVC573ADW 296-8527-5-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch... 7 63 50 SN74LVC32245GKER _| 296-9855-1-ND _| Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 3.89 3.12 2.43 
SN74LVC573AGGNR | 296-12100-1-ND| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch... 84 7056 SN74LVC32245GKER | 296-9855-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver. 2163.00/1,000 
SN74LVC573AGQNR | 296-12100-2-ND] Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 372.00/1,000 SN74LVC161284DGGR | 296-8466-1-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interface. 2.25 1.80 1.35 
SN74LVC573AN 296-8528-5-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 7% 63 50 SN74LVC161284DGGR | 296-8466-2-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interface. 2340.00/2,000 
SN74LVC573APWR | 296-8529-1-ND | Tri-State Octal Transp. D-Type Latch 7% 63 50 SN74LVC161284DL__| 296-8467-5-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interface . 225 1.80 1.35 
SN74LVC573APWR _ | 296-8529-2-ND_| Tri-State Octal Transp. D-Type Latch ..... 666.00/2,000 SN74LVC161284DLR | 296-8467-1-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interface . 225 180 1.35 
SN74LVC574ADBR | 296-8530-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Fip-Hop ... 75 63 50 SN74LVC161284DLR _| 296-8467-2-ND | Tri-State 19-Bit Bus Interface .... 1170.00/1,000 
SN74LVC574ADBR | 296-8530-2-ND | Tri-St. se D-Type Riip-Hop 666.00/2,000 LVCC Family 
SN74LVC574ADW 296-8531-5-ND | Tri-St. Octal D-Type Flip-Hop % 63 50 : 
SN7ALVC574ADGVR | 296-12475-1-ND| Tri-St. Ootal D-Type Rip-Hop NEW! 75 63 50 SNTALVOCS2AGADBA [Oo ocalgiiag) i State Octal Bus Transceiver 
SN74LVC574ADGVR _ | 296-12475-2-ND| Tri-St. Ootal D-Type Flip-Hop NEW! 666.00/2,000 Wn POIUSteole CuIUL VOI ssasstaacets 24-SS0P Ao 
SN74LVCC3245ADBR_ | 296-8563-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 
SN7ALVOS74AGCNR | 296-12101-1-ND See Ol OO) with Adjustable Output Volt 24-SSOP 1198.00/2,000 
SN/ALVOB74AGCNR 29bg12 10) -AND) 972.00/1,000 SN7ALVCC3245ADW | 296-1704-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver ne 
SN74LVC574APWR | 296-8532-1-ND | Tri-St. Octal D-Type Flip-Hop 7% 63 50 with Adjustable Cutput Volt 24-5010 1.35 1413 90 
SN74LVC574APWR | 296-8532-2-ND | Tri-St. Octal D-Type Flip-Hop.... 666.00/2,000 ALVOCSDAGAPWA (GOS ESE4EEROI Tri = : : : 
SN74LVOB46ADBR _| 296-8533-1-ND_| Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register .... 2.40 192 1.44 SN: 6 8564-1- ri State Octal Bus Transceiver 
: J with Adjustable Output Volt ............ 24-TSSCP 135 113 .90 
SN74LVCB46ADBR —_| 296-8533-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register .... 2496.00/2,000 SN7ALVOC3245APWR | 296-8564-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 
SN74LVO846ADW 296-8534-5-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/ Register 240 192 1.44 with Adjustable Cutout Volt 24-TSSOP 1198,00/2,000 
SN74LVCB46APWR | 296-8535-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register 240 192 1.44 SN7ALVOCA245ADBR | 296-8565-1-ND | Tri-State Octal Dual Bus Transceiver pas 
SN74LVCB46APWR | 296-8535-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register... 2496.00/2,000 with Adjustable Cutput Volt 24SSCP 1.60 128 96 
SN74LVCB52ADBR _| 296-8536-1-ND_| Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register . 236 1.89 1.47 : haba ste 3 : : 
- ; SN74LVCC4245ADBR_ | 296-8565-2-ND | Tri-State Octal Dual Bus Transceiver 
SN74LVCB52ADBR —_| 296-8536-2-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register . 2678.00/2,000 with Adjustable Output Volt 24-SSCP 4664.00/2,000 
SN74LVO852ADW 296-8537-5-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register 236 1.89 1.47 SNTALVOCA245ADW | 296-8566-5-ND Te State Ost Dual As Tesi iat 
SN74LVCB52APWR | 296-8538-1-ND | Tri-St. Octal Bus Transceiver/Register 236 189 1.47 with Adjustable Cutput Volt 160 128 96 
Se ALCADER | BEEESSGINGAL TH Soe aren ast Peep earn SN74LVOCA245APWR | 296-8567-1-ND | Tri-State Octal Dual Bus Transceiver 
ADBR # a ri-State 10-Bit Interface Rip-Alop ai) iks with Adjustable Qutput Volt ............ 24-TSSOP 160 1.28 96 
SN74LVO821ADBR_ | 296-8539-2-ND | Tri-State 10-Bit Interface Fip-Hop 1768.00/2,000 SNTALVOOAR4SAPWR 1 206-8567-2.ND | Tri-State Octal Dual Bus Transceiver 
SN74LVC821ADGVR | 296-8540-1-ND | Tri-State 10-Bit Interface Rip-Rlop 1.70 1.36 1.02 with Adjustable Cutput Volt 24-TSSOP 1664.00/2,000 
SN74LV0821ADGVR__| 296-8540-2-ND | Tri-State 10-Bit Interface Fip-Hop 1768.00/2,000 ——— ——= 
SN74LVC821ADW | 296-1703-5-ND | Tri-State 10-Bit Interface Rip-Rlop 1.70 1.36 1.02 LVCH Family 
SN74LVC821ADWR__| 296-1703-1-ND_| Tri-State 10-Bit Bus-Interface Rip-Rop 1.70 1.36 1.02 SN74LVCH244ADBR | 296-8607-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. .. 88 66 50 
SN74LVC821ADWR ~~] 296-1703-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus-Interface Fip-Al 1768.00/2,000 SN74LVCH244ADBR _ | 296-8607-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 586.00/2,000 
SN74LVC821APWR | 296-8541-1-ND | Tri-State 10-Bit Interface Hip-Fop... 1.70 1.36 1.02 SN74LVCH244ADGVR | 296-8608-1-ND_ Tri-State Octal Buffer/Driver .. 88 66  .50 
SN74LVC821APWR | 296-8541-2-ND | Tri-State 10-Bit Interface Hip-Hop 1768.00/2,000 SN74LVCH244ADGVR | 296-8608-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver .. 586.00/2,000 
SN74LVC823ADBR | 296-8542-1-ND | Tri-State 10-Bit Interface Fip-Hop 1.70 1.36 1.02 SN74LVCH244ADW _| 296-8609-5-ND _| Tri-State Octal Buffer/Driver 88 66 _—-50 
SN74LVCB23ADBR _| 296-8542-2-ND _| Tri-State 10-Bit Interface Rip-Hlop 1768.00/2,000 SN74LVCH244APWR | 296-8610-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 88.6650 
SN74LVC823ADGVR | 296-8543-1-ND | Tri-State 10-Bit Interface Fip-Hop... 1.70 1.36 1.02 SN74LVCH244APWR | 296-8610-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver . . 586.00/2,000 
SN74LVC823ADGVR | 296-8543-2-ND | Tri-State 10-Bit Interface Hip-Hop... 1768.00/2,000 SN74LVCH245ADBR_~— | 296-8611-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 88 66 .50 
SN74LVC823APWR | 296-8544-1-ND | Tri-State 10-Bit Interface Fip-Aop 1.70 1.36 1.02 SN74LVCH245ADBR | 296-8611-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . . 586.00/2,000 
SN74LVC823APWR 296-8544-2-ND | Tri-State 10-Bit Interface Fip-op 1768.00/2,000 SN74LVCH245ADGVR_| 296-8612-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver .. 20-TVSOP 88 66.50 
SN74LVC827ADBR _| 296-8545-1-ND_| Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 1.70 1.36 1.02 SN74LVCH245ADGVR | 296-8612-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 586.00/2,000 
‘SN74LV0827ADBR 296-8545-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver. 1768.00/2,000 SN74LVCH245ADW | 296-8613-5-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 88 66 50 
SN74LV0827ADGVR__| 296-8546-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver ... 1.70 1.36 1.02 SN74LVCH245AGQNR | 296-12102-1-ND) Tri-State Octal Bus Transceiver. . 7 63.50 
SN74LVC827ADGVR | 296-8546-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 1768.00/2,000 SN74LVCH245AGQNR | 296-12102-2-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver... 333.00/1,000 
SN74LVC827ADW 296-8547-5-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 1.70 1.36 1.02 SN74LVCH245APWR __| 296-1247-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 88 66 _—-50 
SN74LVCB27APWR _ | 296-8548-1-ND_| Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 1.70 1.36 1.02 SN74LVCH245APWR _ | 296-1247-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 586.00/2,000 
‘SN74LVCB27APWR | 296-8548-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 1768.00/2,000 SN74LVOH16240ADGGR | 296-8571-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 48-TSSCP 180 1.44 1.08 
SN74LVCB28APWR | 296-8549-1-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver 1.70 1.36 1.02 SN74LVOH16240ADGGR | 296-8571-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 48-TSSOP 1872.00/2,000 
SN74LVC828APWR 296-8549-2-ND | Tri-State 10-Bit Buffer/Driver ... 1768.00/2,000 SN74LVCH16240ADL | 296-8572-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. . 48-SSOP 1.80 1.44 1.08 
SN74LVC841 ADBR 296-8550-1-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch. 1.70 1.36 1.02 SN74LVCH16240ADLR | 296-8572-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. . 48-SSOP 1.80 1.44 1.08 
SN74LVCB41ADBR _| 296-8550-2-ND_| Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch. 1768.00/2,000 SN74LVCH16240ADLR | 296-8572-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. . 48-SSOP 936.00/1,000 
SN74LVCB41ADGVR | 296-8551-1-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch 770 1.36 1.02 SN74LVOH16244ADGGR | 296-8573-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 48-TSSCP 180 1.44 1.08 
SN74LVC841ADGVR | 296-8551-2-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch 1768.00/2,000 SN7ALVOH16244ADGGR | 296-8573-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 48-TSSOP 1872.00/2,000 
SN74LVC841 ADW 296-8552-5-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch 1.70 1.36 1.02 SN74LVCH16244ADGVR] 296-8574-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 48-TVSCP 180 1.44 1.08 
SN74LVC841APWR | 296-8553-1-ND | Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch 1.70 1.36 1.02 SN74LVOH16244ADGVR| 296-8574-2-ND _| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 48-TVSOP 1872.00/2,000 
SN74LVC841APWR _ | 296-8553-2-ND_| Tri-St. 10-Bit Interface D-Type Latch 1768.00/2,000 SN74LVCH16244ADL | 296-1243-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver.. 48-SSOP 1.80 1.44 1.08 
SN74LVCB61ADGVR | 296-8555-1-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver .. 205 164 1.23 SN74LVCH16244ADLR | 296-1243-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. . 48-SSOCP 180 1.44 1.08 
SN74LVC861ADGVR | 296-8555-2-ND | Tri-State 10-Bit Bus Transceiver 2132.00/2,000 SN74LVCH16244ADLR | 296-1243-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. . 48-SSOP 936.00/1,000 
SN74LVC861ADW 296-8556-5-ND J Tri-State 10-Bit Bus Transceiver 205 164 1.23 SN74LVOH16244AGQLR | 296-8578-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 56-TVFBGA 2.00 1.60 1.20 
SN74LVC863ADBR __| 296-8557-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver. 205 164 123 SN74LVOH16244AGQLR | 296-8578-2-ND _| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 56-TVFBGA 1040.00/1,000 
SN74LVCB63ADBR__| 296-8557-2-ND_| Tri-State 9-Bit Bus Transceive 2132.00/2,000 SN7ALVCH16245ADGGR | 296-1244-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 48-TSSCP 1.80 1.44 1.08 
SN74LVCB63ADGVR | 296-8558-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver . 205 164 1.23 SN74LVOH16245ADGGR | 296-1244-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 1872.00/2,000 
SN74LVC863ADGVR | 296-8558-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver . 2132.00/2,000 SN74LVCH16245ADGVR | 296-8580-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 1.80 1.44 1.08 
SN74LVC863ADW 296-8559-5-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver . 2.05 164 1.23 SN74LVOH16245ADGVR | 296-8580-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver . 1872.00/2,000 
SN74LVC863APWR | 296-8560-1-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver . 205 164 1.23 SN74LVCH16245ADL_| 296-1245-5-ND_| Tri-State 16-Bit Bus Transceiver ... 1.80 1.44 1.08 
SN74LVC863APWR__| 296-8560-2-ND | Tri-State 9-Bit Bus Transceiver ... 2132.00/2,000 (Continued) 
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Tk Digi-Key Price Each Te Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. u 25 100 
SN74LVCH16245ADLR | 296-1245-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 1.80 1.44 1.08 LVCZ Family 
SN74LVOH16245ADLR | 296-1245-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 936.00/1,000 SNV4LVCZMAOADBR 1 296-9870-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver... 705.8870 
SN74LVCH16245AGQLR | 296-8582-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2.00 1.60 1.20 SN74LVCZ240ADBR | 296-9870-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 932.00/2,000 
SN74LVOH16245AGQLR | 296-8582-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver. 1040.00/1,000 SN74LVCZ240ADGVR_ | 296-9871-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 1.05 188: <7 
SN74LVOH16373ADGGR| 296-8583-1-ND_| Tri-St. 16-Bit Transp. 1.80 1.44 1.08 SN74LVCZ240ADGVR_ | 296-9871-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 932.00/2,000 
SN74LVOH16373ADGGR] 296-8583-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. 1872.00/2,000 SN74LVCZ240ADWR _ | 296-9872-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 1.05 88 70 
SN74LVOH16373ADGVR| 296-8584-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. 180 1.44 1.08 SN74LVCZ240ADWR | 296-9872-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 932.00/2,000 
SN74LVOH16373ADGVR] 296-8584-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latch. ..... 1872.00/2,000 SN74LVCZ240APWR | 296-9873-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 1.05 88 .70 
SN74LVCH16373ADL_ | 296-8585-5-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. D-Type Latch. 180 1.44 1.08 SN74LVCZ240APWR | 296-9873-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 932.00/2,000 
SN74LVCH16373ADLR | 296-8585-1-ND_| Tri-St. 16-Bit Transp. 1.80 144 1.08 SN74LVCZ244ADBR | 296-9874-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 1.05 88 .70 
SN74LVCH16373ADLR | 296-8585-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. 936.00/1,000 SN7ALVCZ244ADBR_| 296-9874-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver. 932.00/2,000 
SN74LVCH16373AGQLR| 296-8586-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. 200 1.60 1.20 SN74LVCZ244ADWR_ | 296-9875-1-ND Tri-State Octal Buffer/Driver 1.05 sy) 
SN74LVOH16373AGQLR] 296-8586-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transp. 1040.00/1,000 SN74LVOZ244ADWR | 296-9875-2-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 982.00/2,000 
SN74LVOH16374ADGGR | 296-8587-1-ND | Tri-State 16-Bit D-Type Rip-Hop . 180 1.44 1.08 SN7ALVGZ244APWR | 296-9876-1-ND | Tri-State Octal Buffer/Driver 105 88.70 
SN74LVCH16374ADGGR| 296-8587-2-ND_| Tri-State 16-Bit D-Type Rip-Rop . 1872.00/2,000 SN7ALVCZ244APWR | 296-9876-2-ND | Tri-State Octal Butfer/Driver 932.00/2,000 
STAVOTETIOOR spas (3D [TS 16B1D Teo vm iat jae | eaves laser | meas cad js teens. MS aot aat 
See ees OCA eee cae 16 Bit D Type Hip Rap . 182 Ove 000 SN7ALVCZ245ADWR | 296-9878-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver. 105 88.70 
SNTALVCHIGST4ADL ESS Deeg T-Stato 16-Bit D-Type Rip-Fiop Ue eee SN74LVCZ245ADWR | 296-9878-2-ND J Tri-State Octal Bus Transociver ~~ 982,00/2,000 
SN74LVGHI6S74ADLR |S Soe Ng Tri-State 16-Bit D-Type Rip- Hop Weg ees le SN74LVCZ245APWR | 296-9879-1-ND | Tri-State Cotal Bus Transceiver. 105.88 70 
SN7ALVCHIGS7AADLR [EGG .BSYeesNOM| Tri-State 16-Bit D-Type ip-Flop... 25 OULD SN74LVCZ245APWR | 296-9879-2-ND | Tri-State Cotal Bus Transceiver. ~_932.00/2,000 
SN7ALVCHIGS74AGQLR | 296-8590-1-ND. | Tri-State 16-Eit D-Type Rip-Fop .. Big) ED) za SN74LVCZ16240ADGGR] 296-9866-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 48-TSSOP 259 207 1.61 
SN7ALVOHIGS 7A ACOLR ES agegg) rr Stete 16 Bit D Type ip-Aop ie Hea Ly SN74LVCZ16240ADGGR| 296-9866-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 48-TSSOP 2932.00/2,000 
SN7ALVCHIGS40ADCCA ESS caging ri State 16-Eit Bufter/Driver Beg eo ALES SN74LVCZ16240ADLR | 296-9867-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 48-SSOP 259 2.07 1.61 
SN74LVOHI6540ADGGR] 296-8591-2-ND_ | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 2806.00/2,000 SN74LVCZ16240ADLR | 296-9867-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP 1466.00/1,000 
SN7ALVOH16540ADGVR | 296-8592-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver ... 248 1.98 1.54 SN74LVCZ16244ADGGR| 296-9868-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 48-TSSOCP 220 1.76 1.32 
SN74LVCH16540ADGVR | 296-8592-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver ... 2806.00/2,000 SN74LVCZ16244ADGGR| 296-9868-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver . 48-TSSOP 2288.00/2,000 
SN74LVCH16540ADL_| 296-8593-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 248 1.98 1.54 SN74LVCZ16244ADLR | 296-9869-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 48-SSOP 259 207 1.61 
SN74LVCH16541ADGGR| 296-8594-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 220 1.76 1.32 SN74LVCZ16244ADLR | 296-9869-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. . 48-SSOP 1466.00/1,000 
SN74LVCH16541ADGGR | 296-8594-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver ... 2288.00/2,000 SN74LVCZ161284AGR | 296-12025-1-ND| Tri-State 19-Bit Bus Interface NEW! ...48-TSSOP 1.75 1.40 1.05 
SN74LVOH16541 ADGVR| 296-8595-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver ... 220 1.76 1.32 SN74LVCZ161284AGR | 296-12025-2-ND] Tri-State 19-Bit Bus Interface NEW! ...48-TSSOP 1820.00/2,000 
SN74LVOH16541 ADGVR] 296-8595-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 2288.00/2,000 LVT Family 
SN7ALVOHT6541ADL _ | 296-8596-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 220 1.76 1.92 SN74LVT125D 296-1249-5-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer .. 163 130 98 
SN7ALVOH16543ADGGR| 296-1246-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 342 274 2.13 SN74LVT125DR 296-1249-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer .. 1.70 1.36 1.02 
SN74LVCH16543ADGGR | 296-1246-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver ... 3876.00/2,000 SN74LVT125DR 296-1249-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer .. 2175.00/2,500 
SN74LVCH16543ADGVR | 296-8597-1-ND_| Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 3.42 274 213 SN74LVT125PWR 296-1250-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer .. 160 128 96 
SN74LVOH16543ADGVR | 296-8597-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 3876.00/2,000 SN74LVT125PWR 296-1250-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad Bus Buffer 1664.00/2,000 
SN74LVCH16543ADL_ | 296-8598-5-ND J Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 342 274 213 SN74LVT240ADW 296-1706-5-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver.....20-SOC 135 113 .90 
SN74LVCH16543ADLR | 296-8598-1-ND ] Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 342 274 213 SN74LVT240APWR | 296-8647-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver...20-TSSOP 1.35 1.13 90 
SN74LVCH16543ADLR | 296-8598-2-ND | Tri-St. 16-Bit Registered Transceiver 1938.00/1,000 SN74LVT240APWR | 296-8647-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver...20-TSSOP 1198.00/2,000 
SN74LVOH16646ADGGR | 296-8599-1-ND_| Tri-St. 16-Bit Transceiver & Register 3.38 270 2.10 SN74LVT244BDBR _| 296-8648-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver .. 135 113 90 
SN7ALVCH16646ADGGR| 296-8599-2-ND | Tr-St. 16-Bit Transceiver & Register 3626.00/2,000 SN74LVT244BDBR _| 296-8648-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver 1198.00/2,000 
SN74LVCH16646ADGVR| 296-9859-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transceiver/Register. 3.38 270 210 SN74LVT244BDW 296-1707-5-ND_| Tri-State 3.3V ABT Octal Butfer/Driver 135 1.13 .90 
SN74LVOH16646ADGVR] 296-9859-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transceiver/Register. 3826.00/2,000 SN74LVT244BGQNR | 296-12104-1-ND) Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver 147 1.23 98 
SN74LVCH16646ADL | 296-8600-5-ND | Tri-St. 16-Bit Transceiver and Register 3.38 270 2.10 SN74LVT244BGONR | 296-12104-2-ND| Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver...... 652.00/1,000 
SN74LVCH16652ADGGR | 296-8601-1-ND_| Tri-St. 16-Bit Transceiver & Register 3.38 270 2.10 SN7ALVT244BPWR | 296-8649-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver... 1.35 1.13.90 
EN7ALVOHIGES2ADGGA] 296-8601-2-ND | Tr-Si. 16-Bit Transceiver & Register 3826 00/2,000 SN7ALVT244BPWR __| 296-8649-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Cctal Buffer/Driver... 1198.00/2,000 
SN74LVCH16652ADGVR | 296-8602-1-ND | Tri-St. 16-Bit Transceiver & Register 3.38 270 2.10 SN74LVT245BDBR =| 296-8650-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver ... These 
SN74LVCH16652ADGVR| 296-8602-2-ND | Tri-St. 16-Bit Transceiver & Register 3826.00/2,000 SN7ALVT2452DBR | 296-6650-2 ND) | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver . 1198.00/2,000 
: 4 d y SN74LVT245BDW 296-8651-5-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transceiver 135 113 90 
SN74LVCH16652ADL_ | 296-8603-5-ND | Tri-St. 16-Bit Transceiver & Register ..... 3.38 270 210 SNVALVIDACEOWR — [BGRREEEEINM TT-Sy 2.5V ABT Outed Bus Trereceh ies ue oo 
SN74LVCH16901D@GR| 296-8604-1-ND | 18-Bit Universal Bus Transceiver oe pl bdecarttl : . 3 
with Parity Gen/Checker 7 BaD SOF SN74LVT245BDWR _| 296-8651-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT Cctal Bus Transceiver 1198.00/2,000 
aici = - - - SN74LVT245BGQNR | 296-12105-1-ND] Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver...... 147 123 «98 
SN74LVO11G901 DOCH IESG SOS Og 16-Git Universal Bus Transceiver SN74LVT245BGQNR_ | 296-12105-2-ND| Tri-State 3.3V ABT Octal Buffer/Driver......20-BGA 652.00/1,000 
with Parity Gen/Qnecker..... 9376.00/2,000 SN74LVT245BPWR | 296-8652-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT Octal Bus Transovr. ....20-TSSOP 1.35 113 90 
SN7ALVOH16952ADGGR | 296-8605-1-ND | Tri-State 16-Bit Reg. Transceiver . 3.60 288 2.24 SN74LVT245BPWR | 296-8652-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT Cotal Bus Transovr. ....20-TSSOP 1198.00/2,000 
SN7A4LVCH16952ADGGR | 296-8605-2-ND | Tri-State 16-Bit Reg. Transceiver . 4080.00/2,000 SN74LVT574DBR 296-1256-1-ND | Tri-State 3.3V Octal D-Type Hip-Hop . 213 1.70 1.28 
SN74LVCH16952ADL_| 296-8606-5-ND | Tri-State 16-Bit Reg. Transceiver . SCO NE2.68 2/28 SN74LVT574DBR 296-1256-2-ND | Tri-State 3.3V Octal D-Type Flip-Flop . 2210.00/2,000 
SN74LVOH32244AGKER | 296-8614-1-ND_| Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 3.71 297 231 SN74LVT574PWR 296-1257-1-ND | Tri-State 3.3V Octal D-Type Hip-Hop... 213 1.70 1.28 
SN74LVO+B2244AGKER | 296-8614-2-ND | Tri-State 32-Bit Buffer/Driver 2104.00/1,000 SN74LVT574PWR 296-1257-2-ND | Tri-State 3.3V Octal D-Type Rip-Fop.... 2210.00/2,000 
SN74LVO+B2245AGKER | 296-8615-1-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver 389 312 2.43 SN74LVT8980DW 296-8655-5-ND | Embedded Test-Bus Controller 
SN74LVO+B2245AGKER | 296-8615-2-ND | Tri-State 32-Bit Bus Transceiver............ 2206.00/1,000 (IFFESTD 1149.1)... eceeceeeeeeeeeee 15.83 14.25 12.64 
SN74LVOH32373AGKER | 296-8616-1-ND | Tri-St. 32-Bit Transparent D-Type Latch CMe ehaesl SN74LVT8980DWR: 296-8655-1-ND | Embedded Test-Bus Controller 
SN74LVCH32373AGKER | 296-8616-2-ND | Tri-St. 32-Bit Transparent D-Type Latch 2104.00/1,000 (IFFESTD 1149.1) 00.0... eeeeeeeeeeeeees 14.99 13.50 11.97 
SN74LVO+B2374AGKER | 296-8617-1-ND | Tri-State 32-Bit D-Type Rip-Flop ........... 96-BGA 371 297 231 SN74LVTB980DWR | 296-8655-2-ND | Embedded Test-Bus Controller 
SN74LVO+B2374AGKER | 296-8617-2-ND | Tri-State 32-Bit D-Type Rip-Flop ie 2104.00/1,000 (IEEESTD 1149.1)... 22230.00/2,000 
SN74LVCH162244ADL | 296-8568-5-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 248 198 1.54 SN74LVT8996DW 296-8656-5-ND | 3.3V 10-Bit Addressabl 
SN74LVOH162244ADLR | 296-8568-1-ND_| Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 248 1.98 1.54 ‘Transceiver (IEEE STD 1149.1) ........--- 9.00 7.20 6.08 
SN74LVOH162244ADLR | 296-8568-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver. 1403.00/1,000 SN7A4LVT8996DWR ~—_| 296-8656-1-ND | 3.3V 10-Bit Addressable Scan Port 
SN74LVCH162244AGR | 296-8569-1-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver ... 2.00 1.60 1.20 ‘Transceiver (IEEE STD 1149.1) ........... 9.00 7.20 6.08 
SN74LVCH162244AGR | 296-8569-2-ND | Tri-State 16-Bit Buffer/Driver 2080.00/2,000 SN7ALVTB996DWR | 296-8656-2-ND | 3.3V 10-Bit Addressable Scan Port 
SN74LVCH162244AVR | 296-8570-1-ND | Tri-State 16-Bit Butfer/Driver 248 1.98 1.54 Transceiver (IEEE STD 1149.1) ........... 11250.00/2,000 
SN74LVCH162244AVR | 296-8570-2-ND_| Tri-State 16-Bit Butfer/Driver ... 2806.00/2,000 SN7ALVTB996PW 296-8657-5-ND SFermeeve (FEST 1d.) Nie Gan 
LVCHR Family ; ——— : : : 
SN74LVCHR16245AGR] 296-9860-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 220 1.76 1.32 SNIALVTESGP WR I alae Pea IRESD Uae — 9.00 7.20 608 
SN7ALVCHR16245AGR | 296-9860-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 2288.00/2,000 SN7ALVTB996PWR __| 296-8657-2-ND | 3.3V 10-Bit Addressable Scan Port 
SN74LVCHR16245ALR | 296-1248-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 220 1.76 1.32 Transceiver (IEEE STD 1149.1) ........ 41250.00/2,000 
SN7ALVOHR16245ALR | 296-1248-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver .. 1144.00/1,000 SN74LVT16240DGGR_| 296-8633-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver .... 270 2.16 1.68 
SNTALVOHAIG2245A0L [ESS SSIS) Tri-State 16-Bit Bus Transceiver eR CERISE SN7ALVT16240DGGR | 296-8633-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver ....48-TSSOP 3060.00/2,000 
LVCR Family SN74LVT16240DLR —_ | 296-8634-1-ND J Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver...48-SSOP 2.70 216 1.68 
SN74LVOR2245ADBR_ | 296-8621-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver 1.38 110 83 SN74LVT16240DLR 296-8634-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver ...48-SSOP 1530.00/1,000 
SN74LVOR2245ADBR_ | 296-8621-2-ND | Tri-State Cctal Bus Transceiver 1430.00/2,000 SN74LVT16244BDGGR | 296-8635-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver ....48-TSSOP 270 216 1.68 
SN74LVOR2245ADGVR| 296-8622-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . West Ae es) SN74LVT16244BDGGR | 296-8635-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver ....48-TSSOP 3060.00/2,000 
SN74LVCR2245ADGVR| 296-8622-2-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 1430.00/2,000 SN74LVT16244BDGVR | 296-8636-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver ....48-TVSOP 2.70 2.16 1.68 
SN74LVCR2245ADWR | 296-8623-1-ND_| Tri-State Octal Bus Transceiver. 1.38 140 83 SN74LVT16244BDGVR | 296-8636-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver ....48-TVSOP 3060.00/2,000 
SN74LVORO245ADWR | 296-8623-2-ND || Tri-State Octal Bus Transceiver. 7430.00/2,000 SN74LVT16244BDLR | 296-8637-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver...48-SSCP 270 216 1.68 
SN74LVOR2245AGONR) 296-12103-1-ND| Tri-State Octal Bus Transceiver. 153 122 92 SN74LVT16244BDLR_ | 296-8637-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Butfer/Driver ...48-SSOP 1530.00/1,000 
SN74LVCR2245ACGQNR) 296-12103-2-ND| Tri-State Cctal Bus Transceiver. 798.00/1,000 SN74LVT16244BGQL R | 296-8638-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver...48-TVFBGA 3.51281 2.19 
SN74LVCR2245APWR | 296-8624-1-ND | Tri-State Octal Bus Transceiver . 1.02 85 68 SN74LVT16244BGQLR | 296-8638-2-ND Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Buffer/Driver . ..48-TVFBGA 1683.00/1,000 
SN74LVOR2245APWR | 296-8624-2-ND | Tri-State Cctal Bus Transceiver... 904.00/2,000 SN74LVT16245ADGGR | 296-1251-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xovr. ..... 4.05 324 252 
SN74LVOR162245DGGR | 296-8619-1-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 293 234 1.82 SN74LVT1G2458DGGR |129671251-2-ND) | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr 4590.00/2,000 
SN7ALVCR162245DGGR | 296-8619-2-ND | Tri-State 16-Bit Bus Transceiver 3316.00/2,000 SN74LVTIG245EDCCR ESE oo Ugg) 1ti-State SGV ABT 16-Bit Bus Xovr ES) Bee Nee 
: : : : SN74LVT16245BDGGR | 296-8640-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. 3316.00/2,000 
SNTALVORIG22450L_ fesesseses NOM! Trt Se Eon POA SN74LVT16245BDGVR | 296-8641-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xovr. 293 234 1.82 
y SN74LVT16245BDGVR | 296-8641-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. 3316.00/2,000 
SN74LVOQU04AD 296-9861-5-ND | Hex Inverter ... 72 54 AN SN74LVT16245BDLR_ | 296-8642-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xovr. 293 2.34 1.82 
SN74LVCU04ADR 296-9861-1-ND | Hex Inverter .. 88 6650 SN74LVT16245BDLR_ | 296-8642-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. 1658.00/1,000 
SN74LVCU04ADR 296-9861-2-ND | Hex Inverter 715.00/2,500 SN74LVT16245BGQLR | 296-8643-1-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. 3.22 258 2.01 
SN74LVCUO4ADBR =| 296-9862-1-ND | Hex Inverter 7 54 At SN74LVT16245BGQLR | 296-8643-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xovr. 1823.00/1,000 
SN74LVQUO4ADBR __| 296-9862-2-ND _| Hex Inverter 478.00/2,000 SN74LVTI6500DLR =| 296-8644-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 18-Bit Univ. Bus Xcvr.... 690 552 4.66 
SN74LVOU04ADGVR | 296-9863-1-ND | Hex Inverter 72 54 At SN74LVTI6500DLR | 296-8644-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 18-Bit Univ. Bus Xcvr. ...56-SSOP 4313.00/1,000 
SN74LVOU04ADGVR | 296-9863-2-ND | Hex Inverter 478.00/2,000 SN74LVT16501DGGR_| 296-1252-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Universal 
SN74LVOUO4APWR — | 296-9865-1-ND | Hex Inverter 72 54 A Bus Transceiver ......0.sceeeeeeeeeees 56-TSSCP 6.90 552 4.66 
SN74LVOUO4APWR | 296-9865-2-ND_| Hex Inverter... 478.00/2,000 
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Tal Digi-Key Price Each inl Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 +100 Part No. Part No. Description u 25 100 
SN74LVT16501DGGR | 296-1252-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 18-Bit Universal SN74LVTH373PWR | 296-8720-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Latch... 824,00/2,000 
Bus Transceiver ... 8626.00/2,000 SN74LVTH374DBR __| 296-8721-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Rip-Flo 78 62 
SN74LVT16543DLR | 296-8645-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Reg. Xovr. 7.30 5.84 4.93 SN74LVTH374DBR —_| 296-8721-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Rip-Flo 824.00/2,000 
SN74LVT16543DLR | 296-8645-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Reg. Xovr. 4563.00/1,000 SN74LVTH374DW 296-8722-5-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Riip-op . 78 62 
SN74LVT16952DGGR_| 296-1253-1-ND_| Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Reg. Xovr. 7.30 5.84 4.93 SN74LVTH374DWR__| 296-8722-1-ND_| Tri-State ABT Octal D-Type Rip-Fop . 78 62 
SN74LVT16952DGGR | 296-1253-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Reg. Xovr. 9126.00/2,000 SN74LVTH374DWR | 296-8722-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Rip-op . 824.00/2,000 
SN74LVT16952DL 296-1254-5-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Reg. Xovr. 7.30 5.84 4.93 SN74LVTH374PWR___| 296-8723-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Rip-Fop .... 78 62 
SN74LVT16952DLR | 296-1254-1-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Reg. Xovr. 734 588 4.96 SN74LVTH374PWR___| 296-8723-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Rip-Fop .... 824.00/2,000 
SN74LVT16952DLR | 296-1254-2-ND | Tri-St. 3.3V ABT 16-Bit Reg. Xovr. 56-SSOP 4588.00/1,000 SN74LVTH540DBR —_| 296-8724-1-ND | Tri-State ABT Cctal Buffer/Driver. 100 75 
SN74LVT18512DGGR_| 296-8646-1-ND_| 3.3V ABT Scan Test Device with 18-Bit SN74LVTH540DBR__| 296-8724-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver. 1300.00/2,000 
Universal Bus Transceiver..........-... 64-TSSOP_ 8.66 7.80 6.92 SN74LVTH540DW 296-8725-5-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 125 NOON 75 
SN74LVT18512DGGR_| 296-8646-2-ND | 3.3V ABT Scan Test Device with 18-Bit SN74LVTH540PWR | 296-8726-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 1.25 1.00 75 
Universal Bus Transceiver 12844.00/2,000 SN74LVTH540PWR | 296-8726-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 1300.00/2,000 
SN74LVT32240GKER | 296-9881-1-ND | 3.3V ABT 32-Bit Buffer/Driver 96-BGA 4.05 3.24 252 SN74LVTH541DBR | 296-8727-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver. 125 1.00 75 
SN74LVT32240GKER | 296-9881-2-ND | 3.3V ABT 32-Bit Buffer/Driver ... 2250.00/1,000 SN74LVTH541DBR__| 296-8727-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver. 1300.00/2,000 
SN74LVT32244GKER __| 296-8653-1-ND_| Tri-State 3.3V ABT 32-Bit Buffer/Driver. 5.76 461 3.89 SN74LVTH541DW 296-8728-5-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 125 1.00 75 
SN74LVT32244GKER | 296-8653-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 32-Bit Buffer/Driver..... 2250.00/1,000 SN74LVTH541PWR | 296-8729-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 125 1.00 .75 
SN74LVT162240DGGR | 296-8625-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad SN74LVTH541PWR | 296-8729-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 1300.00/2,000 
Bus Buffer/Driver........0ceccceceees 293 234 1.82 SN74LVTH543DBR —_| 296-8730-1-ND | Tri-State ABT Octal Xcvr./Reg. 225 1.80 1.40 
SN74LVT162240DGGR | 296-8625-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad SN74LVTH543DBR _| 296-8730-2-ND_| Tri-State ABT Octal Xcvr./Reg. .. 2550.00/2,000 
Bus Buffer/Driver. 3316.00/2,000 SN74LVTH543DGVR | 296-8731-1-ND | Tri-State ABT Octal Xcvr./Reg. ... 225 1.80 1.40 
SN74LVT162240DGVR | 296-8626-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad SN74LVTH543DGVR_| 296-8731-2-ND | Tri-State ABT Octal Xevr./Reg. 2550.00/2,000 
Bus Buffer/Driver........0ccccceeceeee 293 234 1.82 SN74LVTH543DW 296-1717-5-ND | Tri-State ABT Octal Xcvr./Reg. 225 1.80 1.40 
SN74LVT162240DGVR | 296-8626-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad SN74LVTH543PWR | 296-8732-1-ND | Tri-State ABT Octal Xevr./Reg. 225 1.80 1.40 
Bus Buffer/Driver. 3316.00/2,000 SN74LVTH543PWR__| 296-8732-2-ND | Tri-State ABT Octal Xovr./Reg. 2550.00/2,000 
SN74LVT162240DLR | 296-8627-1-ND | Tri-State 3.3V ABT SN74LVTH573DBR —_| 296-8733-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Latch 93° 78 62 
Bus Buffer/Driver.....-..0----sre 293 2.34 1.82 SN74LVTH573DBR _| 296-8733-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Latch 824.00/2,000 
SN74LVT162240DLR | 296-8627-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad SN74LVTH573DW 296-1718-5-ND_| Tri-State ABT Octal D-Type Latch 938 78 62 
Bus Buffer/Driver . 1658.00/1,000 SN74LVTH573GQNR_~_ | 296-12109-1-ND] Tri-State ABT Octal D-Type Latch 102 85 68 
SN74LVT162244ADGGR 296-8628-1-ND | Tri-State 3.3V ABT SN74LVTH573GQNR _ | 296-12109-2-ND| Tri-State ABT Octal D-Type Latch 452.00/1,000 
Bus Buffer/Driver.........-..:eec200 48-TSSCP 2.93 234 1.82 SN74LVTH573PWR | 296-8734-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Latch 93° 78 62 
SN7ALVT162244ADGGR| 296-8628-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad SN74LVTH573PWR | 296-8734-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Latch... 824,00/2,000 
Bus Buffer/Driver.....-..--1se 48-TSSOP 3316.00/2,000 SN74LVTH574DBR | 296-8735-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Rip-Foy O38 62) 
SN74LVT162244ADGVR| 296-8629-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad SN74LVTH574DBR —_| 296-8735-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Rip-Flo 824.00/2,000 
Bus Buffer/Driver........0ccccceeceeeee 48-TVSCP 2.93 234 1.82 SN74LVTH574DW 296-1719-5-ND_| Tri-State ABT Octal D-Type Riip-o 98 78 62 
SN74LVT162244ADGVR | 296-8629-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad SN74LVTH574DWR ‘| 296-1719-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Fiip-Aop.. 93° 78 62 
Bus Buffer/Driver.........-..:.sseee 48-TVSOP 3316.00/2,000 SN74LVTH574DWR | 296-1719-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Fiip-Rop. . 824.00/2,000 
SN74LVT162244ADLR | 296-8630-1-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad SN74LVTH574GQNR | 296-12110-1-ND| Tri-State ABT Octal D-Type Rip-Fop . 102 85 68 
Bus Buffer/Driver.....-..----ee 48-SSOP_ 2.93 2.34 1.82 SN74LVTH574GONR | 296-12110-2-ND| Tri-State ABT Octal D-Type Hip-Hop . 452.00/1,000 
SN74LVT162244ADLR | 296-8630-2-ND | Tri-State 3.3V ABT Quad SN74LVTH574PWR__| 296-8736-1-ND_| Tri-State ABT Octal D-Type Riip-Fop .... 938 78 62 
Bus Butfer/Driver 1658.00/1,000 SN74LVTH574PWR | 296-8736-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Flip-Flop .... 824.00/2,000 
SN74LVT162245ADGGR| 296-8631-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xevr. 2.93 2.34 1.82 SN74LVTH646DBR _| 296-8737-1-ND | Tri-St. ABT Cctal Bus Xcvr./Register 225 180 1.40 
SN74LVT162245ADGGR| 296-8631-2-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. 3316.00/2,000 SN74LVTH646DBR 296-8737-2-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register 2550.00/2,000 
SN74LVT162245ADLR | 296-8632-1-ND | Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. 293 2.34 1.82 SN74LVTH646DW 296-1720-5-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register 225 180 1.40 
SN74LVT162245ADLR | 296-8632-2-ND_| Tri-State 3.3V ABT 16-Bit Bus Xcvr. . 1658.00/1,000 SN74LVTH646PWR 296-8738-1-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register..... 225 180 1.40 
LVTH Family SN74LVTH646PWR | 296-8738-2-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xovr./Register 2550.00/2,000 
SN74LVTH125D 296-1708-5-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 78 65 52 SN74LVTH652DBR _| 296-8739-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xovr./Register....24-SSOP 2.25 1.80 1.40 
SN74LVTH125DR 296-1708-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer: 78 65 52 SN74LVTH652DBR _| 296-8739-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xovr./Register....24-SSOP 2550.00/2,000 
SN74LVTH125DR 296-1708-2-ND_| Tri-State ABT Quad Bus Buffer: 845.00/2,500 SN74LVTH652DW 296-1721-5-ND | Tri-State ABT Octal Bus Xcvr./Register ....24-SOC 225 1.80 1.40 
SN74LVTH125DBR —_| 296-8658-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer 78 65 52 SN74LVTH652PWR__| 296-8740-1-ND_| Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register.....24-TSSOP_ 2.25 1.80 1.40 
SN74LVTH125DBR _| 296-8658-2-ND_| Tri-State ABT Quad Bus Buffer 692.00/2,000 SN74LVTH652PWR | 296-8740-2-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register 2550.00/2,000 
SN74LVTH125DGVR_—_| 296-8659-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 78 65 52 SN74LVTH2245DBR —_ | 296-8704-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver 135 113 90 
SN74LVTH125DGVR__| 296-8659-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. . 692.00/2,000 SN74LVTH2245DBR_—_| 296-8704-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver .. 1198.00/2,000 
SN74LVTH125PWR | 296-8660-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. . 78 65 52 SN74LVTH2245DW | 296-1714-5-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver .. 135 113 90 
SN74LVTH125PWR ‘| 296-8660-2-ND_| Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 692.00/2,000 SN74LVTH2245PWR __ | 296-8705-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver 135 1.13 90 
SN74LVTH126DBR__| 296-8661-1-ND_| Tri-State ABT Quad Bus Buffer E(B et COMME S2 SN74LVTH2245PWR | 296-8705-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver 1198.00/2,000 
SN74LVTH126DBR —_| 296-8661-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer 692.00/2,000 SN74LVTH2952DBR_—_| 296-8714-1-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register .. 238 1.90 1.43 
SN74LVTH126DGVR_—_| 296-8662-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. 78 65 52 SN74LVTH2952DBR_—_| 296-8714-2-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register .. 2470.00/2,000 
SN74LVTH126DGVR__| 296-8662-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. . 692.00/2,000 SN74LVTH2952DW | 296-1716-5-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register 238 190 1.43 
SN74LVTH126DR 296-8663-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer . 78 65 52 SN74LVTH2952PWR __ | 296-8715-1-ND_| Tri-St. ABT Octal Bus Xovr./Register..... 238 1.90 1.43 
SN74LVTH126DR 296-8663-2-ND_| Tri-State ABT Quad Bus Buffer . 845.00/2,500 SN74LVTH2952PWR__ | 296-8715-2-ND | Tri-St. ABT Octal Bus Xcvr./Register..... 2470.00/2,000 
SN74LVTH126PWR ‘| 296-8664-1-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. . 78 65 «(52 SN74LVTH16240DGGR | 296-8674-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Driver . 180 1.44 1.08 
SN74LVTH126PWR ‘| 296-8664-2-ND | Tri-State ABT Quad Bus Buffer. . 692.00/2,000 SN74LVTH16240DGGR | 296-8674-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver . 1872.00/2,000 
SN74LVTH240DBR _| 296-8706-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 93 78 62 SN74LVTH16240DL _| 296-8675-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Driver. 180 1.44 1.08 
SN74LVTH240DBR _| 296-8706-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 824.00/2,000 SN74LVTH16241DGGR | 296-8676-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver . 180 1.44 1.08 
SN74LVTH240DWR_| 296-8707-1-ND_| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 103 eS SN74LVTH16241DGGR | 296-8676-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver . 1872.00/2,000 
SN74LVTH240DWR ‘| 296-8707-2-ND | Tri-State ABT Cctal Buffer/Driver 824.00/2,000 SN74LVTH16244ADGGR | 296-1260-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Driver . 180 1.44 1.08 
SN74LVTH240GCNR | 296-12106-1-ND| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 102 85 68 SN74LVTH16244ADGGR | 296-1260-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Driver . 1872.00/2,000 
SN74LVTH240GCNR | 296-12106-2-ND| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 452.00/1,000 SN74LVTH16244ADGVR | 296-8677-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver . 180 1.44 1.08 
SN74LVTH240PWR ‘| 296-8708-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver . 93 78 62 SN74LVTH16244ADGVR | 296-8677-2-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Driver . 1872.00/2,000 
SN74LVTH240PWR__| 296-8708-2-ND_| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver . 824.00/2,000 SN74LVTH16244ADL | 296-1261-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver.. 180 1.44 1.08 
SN74LVTH241DW 296-1715-5-ND | Tri-State ABT Cctal Buffer/Driver . 93 78 62 SN74LVTH16244ADLR | 296-1261-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 180 1.44 1.08 
SN74LVTH241PWR | 296-8709-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver . 93 78 62 SN74LVTH16244ADLR | 296-1261-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 936.00/1,000 
SN74LVTH241PWR | 296-8709-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver . 824.00/2,000 SN74LVTH16244AGQLR | 296-8678-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Driver .. 2.00 1.60 1.20 
SN74LVTH244ADBR | 296-1269-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 93 78 62 SN74LVTH16244AGQLR | 296-8678-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver ...... 1040.00/1,000 
SN74LVTH244ADBR _| 296-1269-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 824.00/2,000 SN74LVTH16245ADGGR | 296-1262-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver... 1.80 1.44 1.08 
SN74LVTH244ADW | 296-1270-5-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver . 93 78 62 SN74LVTH16245ADGGR | 296-1262-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver .... 1872.00/2,000 
SN74LVTH244ADWR_ | 296-1270-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver . 93 78 62 SN74LVTH16245ADGVR | 296-8679-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver .... 180 1.44 1.08 
SN74LVTH244ADWR_ | 296-1270-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver . 824,00/2,000 SN74LVTH16245ADGVR | 296-8679-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver .... 1872.00/2,000 
SN74LVTH244AGONR | 296-12107-1-ND| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 102 85 68 SN74LVTH16245ADL_| 296-8680-5-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver . 180 1.44 1.08 
SN74LVTH244AGQNR_| 296-12107-2-ND| Tri-State ABT Octal Buffer/Driver 452.00/1,000 SN74LVTH16245ADLR | 296-8680-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver . 1.80 1.44 1.08 
SN74LVTH244APWR | 296-1271-1-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver . 93 78 62 SN74LVTH16245ADLR | 296-8680-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver . 936.00/1,000 
SN74LVTH244APWR | 296-1271-2-ND | Tri-State ABT Octal Buffer/Driver . 824,00/2,000 SN74LVTH16245AGCLR | 296-8681-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver... 2.00 1.60 1.20 
SN74LVTH245ADBR | 296-8710-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver . 93 78 62 SN74LVTH16245AGQLR | 296-8681-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver. 1040.00/1,000 
SN74LVTH245ADBR | 296-8710-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver . 824.00/2,000 SN74LVTH162541DGGR | 296-8682-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver . 405 3.24 252 
SN74LVTH245ADW__| 296-8711-5-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Transceiver . 93.78 —62 SN74LVTH162541DGGR | 296-8682-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver . 4590.00/2,000 
SN74LVTH245ADWR | 296-8711-1-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver . 93 78 62 SN74LVTH162541DL_| 296-8683-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. . 405 3.24 252 
SN74LVTH245ADWR_ | 296-8711-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver . 824.00/2,000 SN74LVTH16373DGGR | 296-8684-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch. 180 1.44 1.08 
SN74LVTH245AGQNR | 296-12108-1-ND| Tri-State ABT Octal Bus Transceiver . 102 85 68 SN74LVTH16373DGGR | 296-8684-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch. 1872.00/2,000 
SN74LVTH245AGQNR | 296-12108-2-ND| Tri-State ABT Octal Bus Transceiver . 452.00/1,000 SN74LVTH16373DL__| 296-8685-5-ND_| Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch . 180 1.44 1.08 
SN74LVTH245APWR _| 296-1272-1-ND_| Tri-State ABT Octal Bus Transceiver . 93.78 62 SN74LVTH16373DLR_ | 296-8685-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch . 180 1.44 1.08 
SN74LVTH245APWR | 296-1272-2-ND | Tri-State ABT Octal Bus Transceiver . 824.00/2,000 SN74LVTH16373DLR_ | 296-8685-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch . 936.00/1,000 
SN74LVTH273DBR —_| 296-8712-1-ND_| ABT Octal D-Type Rip-Rop with Clear . 135 113 90 SN74LVTH16373GQLR | 296-8686-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latc! 2.00 1.60 1.20 
SN74LVTH273DBR —_| 296-8712-2-ND_| ABT Octal D-Type Rip-Rop with Clear . 1198.00/2,000 SN74LVTH16373GQLR | 296-8686-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch. . 1040.00/1,000 
SN74LVTH273DW 296-8713-5-ND | ABT Cctal D-Type Flip-Rlop with Clear 135 113 .90 SN74LVTH16374DGGR | 296-1263-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit D-Type Riip-Hop ... 180 1.44 1.08 
SN74LVTH273PWR__| 296-1273-1-ND_| ABT Octal D-Type Rip-Fop with Gear 8.78 62 SN74LVTH16374DGGR] 296-1263-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Flip-Flop .... 1872.00/2,000 
SN74LVTH273PWR | 296-1273-2-ND | ABT Octal D-Type Flip-Rlop with Gear 824.00/2,000 SN74LVTH16374DLR_ | 296-1264-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Flip-Rop. 180 1.44 1.08 
SN74LVTH373DBR _| 296-8718-1-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Latch . 93 78 62 SN74LVTH16374DLR_ | 296-1264-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Flip-Rop. 936.00/1,000 
SN74LVTH373DBR —_| 296-8718-2-ND | Tri-State ABT Octal D-Type Latch . 824.00/2,000 SN74LVTH16374GQLR | 296-8688-1-ND_| Tri-St. ABT 16-Bit D-Type Rip-Aop..... 2.00 1.60 1.20 
SN74LVTH373DW 296-8719-5-ND | Tri-State ABT Cctal D-Type Latch 93 78 62 SN74LVTH16374GQLR | 296-8688-2-ND | Tri-St. ABT 16-Bit D-Type Rip-Hop..... 1040.00/1,000 
SN74LVTH373PWR__| 296-8720-1-ND_| Tri-State ABT Octal D-Type Latch . 93.78 62 (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


re TELE Digi-Key Price Each 
%% XAS RUMENTS _ DIGITAL LOGIC (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 125 100 


TA. Digi-Key Price Each SSTL Family 

Part No. Part No. Description Pkg 125100 SN74SSTL16837ADGGR | 296-9886-1-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver. 750 6.00 5.07 

SN74LVTH16374DL__ | 296-1264-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type ip-Aop.....48-SSOP 1.80 1.44 1.08 SN74SSTL_16837ADGGR | 296-9886-2-ND | Tri-State 20-Bit Universal Bus Driver. 9376.00/2,000 

SN74LVTH16500DGGR | 296-8689-1-ND | Tri-St. ABT 18-Bit Univ. Bus Xovr. 56 473 3.78 294 SN74SSTL16847DGGR | 296-1274-1-ND | 20-Bit SSTL-3 Buffer .. 7.50) 6.00) 507 

SN74LVTH16500DGGR | 296-8689-2-ND | Tri-St. ABT 18-Bit Univ. Bus Xovr. 5356.00/2,000 SN74SSTL16847DGGR | 296-1274-2-ND | 20-Bit SSTL-3 Buffer .. 9376.00/2,000 

SN74LVTHI6500DL | 296-8690-5-ND | Tri-St. ABT 18-Bit Univ. Bus Xcvr. 473 3.78 2.94 SN7A4SSTL16857DGGR | 296-9887-1-ND | 14-Bit Registered Buffer . 7.00 5.60 473 

SN74LVTH16500GQLR | 296-12476-1-NDJ Tri-St. ABT 18-Bit Univ. SN74SSTL16857DGGR | 296-9887-2-ND | 14-Bit Registered Buffer . 8750.00/2,000 
Bus Xcvr. NEW!.... 5.20 416 3.24 SSTV Family 

SN74LVTHI6500GQLR | 296-12476-2-ND] Tri-St. ABT 18-Bit Univ. SN74SSTV16857DGVR | 296-12039-1-ND] 14-Bit Reg Buffer w/SSTL, 2-In/Qut . 338 270 2.10 
Bus Xcvr. NEW! 2945,00/1,000 SN74SSTV16857DGVR | 296-12039-2-ND| 14-Bit Reg Butfer w/SSTL, 2-In/Qut . 3826.00/2,000 

SN74LVTH16501DGGR | 296-8691-1-ND | Tri-St. ABT 18-Bit Univ. Bus Xcvr. 473 378 294 TTL Family 

SN74LVTH16501DGGR | 296-8691-2-ND | Tri-St. ABT 18-Bit Univ. Bus Xcvr. 5356.00/2,000 


SN10KHT5541 DW 296-9688-5-ND | Tri-State ECL to TTL Translator... 
SN1OKHT5541NT 296-9689-5-ND | Tri-State EOL to TTL Translator... 


5.90 4.72 3.99 


SN74LVTH16501 DL 296-8692-5-ND _| Tri-St. ABT 18-Bit Univ. Bus Xcvr. 590 472 399 


473 3.78 2.94 


SN7ALVTH16541DGGR | 296-8693-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver .. 3.60 288 224 ; 

SN7406DR 6-1017-1-ND | Hex Inverter Buffer/Driver wHVQutput ...14-SOC 7254 

SN7ALVTH16541DGGR | 296-8693-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver .. 4080.00/2,000 SN7406DR Bae GI TINO] Hex Imes Butle/Drieee rt Cotcat 12504 RESTO RG 

SN7ALVTH16543DGGR | 296-1265-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xovr /Register. 428 342 266 | syracen 296-1435 5 ND | Ha Inverter Butfer/Driver wiFW Output cer aay 
SN7ALVTH16543DGGR | 296-1265-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xovr /Register... 4846 00/2,000 Nan 2 ee a ES es 

z Hex Buffer/Driver with OC HV Output 72 54 A 

SN7ALVTHI6543DL__| 296-1710-5-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Xovr /Register 428 342 265 | Si Bed ee enaive wiocrvaiat Eee any 

SN7ALVTHI6543DLR_ | 296-1710-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Xovr /Register 428 342 266 | Snraisan Bae AINA 4 Line to 16-lnc Desodar/Dermane’ Bh dan aap 


SN74LVTH16543DLR_| 296-1710-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register 
SN74LVTH16646DGGR | 296-1266-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register . 
SN74LVTH16646DGGR | 296-1266-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register . 
SN74LVTH16646DL 296-1711-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xcvr./Register 


2423.00/1,000 
428 3.42 266 


Sai cies aes 4% Texas INSTRUMENTS NEW! DIGITAL RADIO 


SN7ALVTHI6652DGGR | 296-1267-1-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Xcvr /Register. 570 456 385 | 74, Digi-Key PHS ERIN 
SN7ALVTHI6652DGGR | 296-1267-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xovr /Register. 7126,00/2,000 eats pea Dennen ee patie 
SNTALVTHIGS52D eerie ir Sate ART 16 Bit Xow /Pegister es ee) DITAOQ6IPW DITAO96IPW-ND | SV, 96kHz Digital Audio Transmitter... 524 420 3.27 


SN74LVTH16835DGGR | 296-8694-1-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Driver....56-TSSOP 3.83 3.06 2.38 


SN74LVTH16835DGGR | 296-8694-2-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Driver....56-TSSOP 4336.00/2,000 Dene ee uanae) SV, 192kt 2 Digital Aucio Transmitter 


5.60 448 3.78 


abel : GCIOI1A 296-12257-ND | Narrowband Digital Downconverter .......44-PLOC 285.00 = 
SN74LVTHI6835DL _ | 296-8695-5-ND | Tri-State ABT 18-Bit Univ. Bus Driver. 383 3.06 238 ECI012A-PQ 296-12258-ND__| Wideband Digital Downconverter “420-CFP 24225 
SN74LVTH16952DGGR | 296-1268-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xovr /Register 468 3.75 292 COOLIAPB 296-12259-ND_| Digital Filter {60-BGA 14438 — 
SN74LVTH16952DGGR | 296-1268-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xovr./Register . 5304.00/2,000 : =—= 
SN7ALVTH16952DL | 296-1713-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Xovr /Register 468 3.75 2.92 Sune. ae een eee Rea ha 
SN74LVTHI8502APM | 296-8699-ND gerne eaice rae ea TCR WRGCOM One G04014-PQ 296-12263-ND | Digital Quad Downconverter . ..100-TOP 14250 — — 
DEAVEE ns ssscnsevedeava ! 0) sy G01016-PB 296-12264-ND | Digital Quad Downconverter 60-PBCA 9563 — — 
SN7ALVTH18504APM | 296-8700-ND | ABT Scan Test Device GOA114-PQ 296-12265-ND _| Digital Quad Downconverter 100-TOFP 14250  — — 
with 20-Bit Transceiver 2... 64-TOP 13.66 12.30 10.91 GCA 16-PB 296-12266-ND_| Digital Quad Upconverter ... “460-PBGA 9563 
SN74LVTH18512DGGR | 296-8701-1-ND | ABT Scan Test Device 
with 18-Bit Transceiver... 8.66 7.80 6.92 DIGITAL SIGNAL 
SN74LVTH18512DQGR | 296-8701-2-ND | ABT Scan Test Device fis 
with 18-Bit Transceiver................ 12844.00/2,000 & TEXAS INSTRUMENTS PROCESSORS 
SN74LVTH18514DGGR | 296-8702-1-ND | ABT Scan Test Device TL Digi-Key Price Each 
with 20-Bit ‘Transceiver. Ruisdiendiazeaeadiania 9.00 8.10 7.19 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
SATAN SS ag) oa ost Device eeraTDAT TMS320C206PZ80 | 296-2001-5-ND | Fixed Point DSP... 1454 13.10 11.62 
with 20-Bit Transceiver... 00/2, TMS320C206PZA80 | 296-2002-5-ND | Fixed Point DSP 16.01 14.42 12.79 


SN74LVTH18646APM | 296-8703-ND _| ABT Scan Test Device w/18-Bit MS320032PAV140 


296-1928-5-ND | 40MHz DSP.. 15.74 14.18 12.57 


Transceiver and Registers ... 13.66 _12.30_10.91 TMS32006201GJC200 | 296-10743-ND | Fixed Point DSP 117.86 110.00 102.15 
Soca 26 S716 ND Tact oa Spas eee Se a eee TMS32006201GJL200 | 296-10744-ND_| Fixed Point DSP... 117.86 110.00 102.15 
SN7ALVTH2D45GKER | 296-9862-1-ND | Tri-Stete ABT 30-it Gus Transceiver 876 461 389 | Tyrsseooso02c.$250 | 296-10746.ND | Fred Point DSP. 15687 140-42 19698 
SN74LVTH82245GKER | 296-9882-2-ND | Tri-State ABT 32-Bit Bus Transceiver. 2438.00/1,000 1MS3200821 1BGAN50 | 296-12559-ND_ Fixed Point DSP NEW! 30.69 28.65 26.60 
SN74LVTH32373GKER | 296-8717-1-ND_| Tri-State ABT 32-Bit D-Type Latch .. 5.76 461 3.89 -1M83200821 1BCFNIG7 |296-12560\ND__| Fixed Point DSP NEWI 3837 35.82 33.26 
SN74LVTH32373GKER | 296-8717-2-ND | Tri-State ABT 32-Bit D-Type Latch .. 2295.00/1,000 T™MS32006211GFN150 | 296-10747-ND | Fixed Point DSP... 30.69 28.65 26.60 
SN74LVTH82374GKER | 296-9883-1-ND_| Tri-State ABT 32-Bit D-Typeip-Aop.......96-BGA 4.05 3.24 2.52 TMS32008701GJC150 |296-10748-ND | Hoating Point DSP 352-BGA 117.86 110.00 102.15 
SN7AL\VTH32374GKER | 296;9685:2;NO)| Tri-State ABT 32-Bit D-Type Flip-Flop ...... ar TIMS3200871 1 BGFN100| 296-12561-ND__| Floating Point DSP NEW! 256-BGA 30.69 28.65 26.60 
SN7ALVTH162240DGGR| 296-8665-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Butfer/Driver . iL Oat 0 TMS3200871 1BGFN150| 296-12562-ND_ | Hoating Point DSP NEW! 43.85 40.93 38.00 
SN74LVTH162240DGGR| 296-8665-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver. 1872.00/2,000 TMS320F206PZ 296-2007-5-ND | OMOSDSP.......... 20.94 19.55 18.15 
SNTALVTFI622810G2R| 295.8567. -ND | T-Stete ABT 16.6 Bulfer Driver fe) | seer __ EE M08 DS Contra. ee 
SN7ALVTH162241DGGR] 296-8667-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver .. 1872.00/2,000 Li cei Pe RENE peti alka aa eae ae 
SNZALVTH162244DGGR | 296-1258-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver .. TOON 2-00. TMS320F241 RN 296-10750-5-ND| 16-Bit Fixed Point DSP 19.04 17.77 16.50 
SN74LVTH162244DGGR| 296-1258-2-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 1872.00/2,000 TMSSOOFD41ENA 5O6-10751E'ND| 16-Git Fixed Point DSP 49.04 1777 1650 
SNTALVIHI62244DLR | 296-1256-1-ND | Ti-Sate ABT 164 Buffer Driver oo Bee eee ae 
SN7ALVTH162244DLR | 296-1259-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Buffer/Driver 986.00/1,000 Thecueaipe, BeOS dC Be od pant pee ee ees 
SN74LVTH162245DGGR | 296-8669-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver . teaT ees ilies) TMS320F243PGE 296-10755-ND | 16-Bit xed Point DSP 1994 18.61 17.28 
SN74LVTH162245DGGR| 296-8669-2-ND_| Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver... 1872.00/2,000 TMS320F243PGEA 296-10756-ND | 16-Bit Fixed Point DSP. 19.94 18.61 17.28 
SN74LVTH162245DL_ | 296-8670-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver 180 144 1.08 Twss20Lce0epzs0 | 296-2012-5-ND | GVIOS DSP 16.01 1442 1279 
SN74LVTH162245DLR | 296-8670-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver . 180 144 1.08 
SN7ALVTHI62245DLR | 296-8670-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit Bus Transceiver. 986.00/1,000 Het con toes [BenCaceNG Eales ies eae 
SN74LVTH162373DGGR | 296-8671-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch. . (ee ee lies) TMS320LC545APBK-50| 296-2014-5-ND | Fixed Point DSP... 23.42 21.86 20.30 
SN7ALVTH162373DGGR| 296-8671-2-ND_| Tri-State ABT 16-Bit D-Type Latch... 1872.00/2,000 TMS220L402APGA, | 296-12544-ND | 16-Bit FixeckPoint DEP 
SN74LVTH162374DGGR| 296-8672-1-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Hip-Hop 1.80 144 1.08 with 8K Hash NEW!.. 12.99 11.70 10.38 
SN74LVTH162374DGGR| 296-8672-2-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Flip-Fop ... 1872.00/2,000 TMESD0LFAQGAPGS | S964B545.ND 0) 16-Bit Fixed-Point DSP 


SN74LVTH162374DL =| 296-8673-5-ND | Tri-State ABT 16-Bit D-Type Hip-Hop. 
SN74LVTH182502APM | 296-8696-ND ABT Scan Test Device w/18-Bit Xcvr. 
SN74LVTH182504APM | 296-8697-ND _| ABT Scan Test Device w/20-Bit Xcvr.. 
SN74LVTH182512DGGR| 296-8698-1-ND | ABT Scan Test Device w/18-Bit Xcvr.. 
SN74LVTH182512DGGR| 296-8698-2-ND_| ABT Scan Test Device w/18-Bit Xcvr.. 


es a ile with 8K Rash NEW! 
3.33 12.00 10. TIMS320LF2406APZA | 296-12546-ND_ | 16-Bit Fixed-Point DSP 
13.66 12.30 10.91 with 32K Flash NEW! 
9.00 810 7.19 TMSS320LF2406APZS | 296-12547-ND_ | 16-Bit Fixed-Point DSP 

13338.00/2,000 with 32K Rash NEW! 


14.29 12.87 11.42 
15.19 13.73 12.17 


15.72 14.68 13.63 


LVU Family TMS320LF2406PZA | 296-10758-ND | 16-Bit xed Point DSP 
SN74LVU04AD_ 296-1722-5-ND | Unbuffered Hex Inverter .. 60 45 34 with 32K Aash.......-..0-eseeereees 15.05 14.05 13.04 
SN74LVU04ADBR 296-9884-1-ND | Unbuffered Hex Inverter. 60 45 34 TMS320LF2407APGEA | 296-12548-ND | 16-Bit Fixed-Point DSP 


400.00/2,000 with 32K Hash NEW! 15.05 14.05 13.04 


60 45 34 TMS320LF2407APGES | 296-12549-ND | 16-Bit Fxed-Point DSP 


SN74LVU04ADBR 296-9884-2-ND | Unbuffered Hex Inverter: 
SN74LVU04APWR 296-9885-1-ND | Unbuffered Hex Inverter 


SN74LVU04APWR 296-9885-2-ND_| Unbuffered Hex Inverter ... 400.00/2,000 with 32 Rash NEW! . 16.08 15.01 13.94 
Tasinatnily TMS320U0540260U-80 |296-10769-ND | Fred Poin DSP... 075 ‘968 88 

x int on . . i 
Scan Peering 2 Input NAND Gate. ae TMS320U05402PGE80| 296-10760-ND | Fixed Point DSP... 10.75 968 858 
SNeaesay Ree NEN Qin at NND wah OG ae es TMS320U05409GG-80 | 296-12112-ND_| 80MHt Fixed Point DSi 20.43 19.07 17.71 
eaSeN Bee ciclo mat PND wth OG ie te oS TMS320U05409PCE-80 | 296-12146-5-ND| Fixed Point DSP NEW!.. 21.53 20.09 18.66 
SN74S74N 296-1734-5-ND | Dud D-Type Rip-Flop ‘st 68 BA TMS320V0549GGU-100| 296-2016-5-ND | Fixed Point DSP... 3452 32.22 29.92 
: TMS320V0549GGU-80 | 296-1933-5-ND | Fixed Point DSP 31.34 29.25 27.16 
SN74S138AN 296-1728-5-ND | 3-8 Line Decoder/Demultiplexer . z 126 1.05 84 TMSzOVeS49PCEa0 [ESBEESEEIREN) Fixed Point DSP BID BGS SEG 
SN74S240N 296-1729-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 203 1.62 1.22 TMSS20VC5401GCL50 [EDOM TEDETNID| Fed Point Dep NEW! ES GOS GAD 
SN74S244N 296-1730-5-ND | Tri-State Octal Buffer/Line Driver 20-Dip 203 162 1.22 TMis32008401PGE50 | 296-12148-5-ND| Fixed Point DSP NEW! 856 685 578 

SN74S1053DW 296-1726-5-ND | 16-Bit Termination Array... 20-SOC 1.88 1.50 1.13 ; : —- 
SN74S1053N 296-1727-5-ND | 16-Bit Termination Array . .20-Dip 1.88 1.50 1.13 TMSS20V05402G01)1 00 | 296-10761-ND) | Fixed Point DSP... B96 8.07" 7:16 
- y , TMS320VC5402PGE100 | 296-10762-ND__| Fixed Point DSP... 896 807 7.16 
NEW! MLVD Family NEW! ‘TMS320V05409AGGU12| 296-12073-ND | 120MHz Fixed Point DSP. 15.89 14.83 13.77 
SN65MLVD200D 296-12207-5-ND] High Speed Differential Line TMS320VC5409AGGU16| 296-12074-ND_ | 160MHz Fixed Point DSP. 18.14 16.93 15.72 
Driver/RECeVEl oo. esccescsceseseseseeeees 8SOC 540 432 336 TMS320VC5409APCE12 | 296-12075-ND_| 120MHz Fixed Point DSP. 1589 14.83 13.77 
SNB5MLVD202D 296-12208-5-ND| High Spead Differential Line TIVSS20VC5409APGEI6 | 296-12076-ND | 160MHz Fixed Point DSP. 18.14 1693 15.72 
Driver/RECGIVEl. eee eeceeseeeeeeeeee 14S0C 5.00 4.00 3238 TMS320VC5409GGU100 | 296-10763-ND | Fixed Point DSP... 17.03 1589 14.76 
SN65MLVD204D 296-12209-5-ND| High Speed Differential Line TMS320VC5409PGE100 | 296-10764-ND _| Fixed Point DSP 17.03 15.89 14.76 
Driver/RECGiVEr oes esescecseseseseeeeees 8SOC 540 432 3.36 TMS320VC5410AGGU12| 296-12077-ND_ | 120MHz Fixed Point DSP. 1968 18.37 17.06 
SN65MLVD205D 296-12210-5-ND| High Spead Differential Line TMS320V05410AGGU16| 296-12078-ND_| 160MHz Fixed Point DSP. 21.81 20.36 18.91 
Driver/ReCGiVEr...esceeeseeceneneees 14S0C 5.00 4.00 3.238 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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%% TEXAS INSTRUMENTS DIGITAL SIGNAL PROCESSORS (Continued) 


Lal Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description 1 25 100 
TMS320V05410APGE12 | 296-12079-ND | 120MHz Fixed Point DSP. . 19.68 18.37 17.06 
TMS320V05410APGEI6 | 296-12080-ND | 160MHz Fixed Point DSI 21.81 20.36 18.91 
TMS320V05410GGW100 | 296-10765-ND | Fixed Point DSP. 43.32 40.44 37.55 
TMS320V05410PGE100 | 296-10766-ND | Fixed Point DSP. 43.32 40.44 37.55 
TMS320V05416GGU120 | 296-12168-ND | 120MHz Fixed Point DSP. . 38.39 35.83 33.27 
TMS320V05416GGU160 | 296-11660-ND | 160MHz Fixed Point DSI 42.57 39.74 36.90 
TMS320V05416PGE120 | 296-12169-ND | 120MHz Fixed Point DSI 38.24 35.69 33.14 
TMS320V05416PGE160 | 296-12170-ND | 160MHz Fixed Point DSI 42.57 39.74 36.90 
TMS320V05420GGU200 | 296-10767-ND | Fixed Point DSP...... 86.28 80.53 74.78 
TMS320VC5420PGE200| 296-12191-ND __| Fixed Point DSP NE 86.28 80.53 74.78 
TMS320V05421GGU200| 296-10768-ND | Fixed Point DSP. 101.61 94.84 88.07 
TMS320V05421PGE200 | 296-10769-ND | Fixed Point DSP. 101.61 94.84 88.07 
TMSO6701GJC16719V | 296-10771-ND_| Hoating Point DSI 169.70 158.39 147.07 
4% Texas INSTRUMENTS FILTERS 
areal Digi-Key Price Each* 
Part No. Part No. Description i 25 100 
TLOO4ID 296-10230-5-ND| Butterworth Switched-Capacitor Filter . . 232 1.86 1.45 
TLC14CD 296-10239-5-ND| Butterworth Switched-Capacitor Filter 198 158 1.19 
TLCI4ID 296-10240-5-ND) Butterworth Switched-Capacitor Filter 2.13 1.70 1.28 
UAF42AP UAF42AP-ND Universal Active Filter, -108db THD 11.33 10.20 9.05 
UAF42AU UAF42AU-ND Universal Active Filter 11.33 10.20 9.05 


4 Texas INSTRUMENTS FIFO MEMORY 


‘Us Lb Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PCA8550DBR: 296-9630-1-ND | Non-Volatile 5-Bit Register 

with 12C Interface. ...............6.0cce ee 16-SSCP 138 1.10 83 
PCA8550DBR 296-9630-2-ND | Non-Volatile 5-Bit Register 

with I2C Interface. .. 1430.00/2,000 
PCA8550DR, 296-9631-1-ND | Non-Volatile 5-Bit Register 

with I2C Interface .............-.: cece 16-SOP_ 1.38 110 83 
PCA8550DR 296-9631-2-ND | Non-Volatile 5-Bit Register 

with l2C Interface ..............ceeee 1760.00/2,500 
PCA8SS50PWR, 296-9632-1-ND | Non-Volatile 5-Bit Register 

with I2C Interface ..............:6cceeee 1.38 110 83 
PCA8SS50PWR: 296-9632-2-ND | Non-Volatile 5-Bit Register 

with I2C Interface .. 1430.00/2,000 
SN74ALVC3631-10POB | 296-5143-ND 512x36, 3.3V Sync. RFOMemory 22.28 20.79 19.31 
SN74ALVC3631-10PQ_ | 296-5144-ND. 512x36, 3.3V Sync. RFOMemory 22.28 20.79 19.31 
SN74ALVC3631-15POB | 296-5145-ND 512x36, 3.3V Sync. AFOMemory 17.82 16.64 15.45 
SN74ALVC3631-15PQ_ | 296-5146-ND 512x36, 3.3V Sync. HFO Memory 17.82 16.64 15.45 
SN74ALVC3631-20POB | 296-5147-ND 512x36, 3.3V Sync. HFOMemory 17.82 16.64 15.45 
SN74ALVC3631-20PQ_ | 296-5148-ND 512x36, 3.3V Sync. RFOMemory 17.82 16.64 15.45 
SN74ALVC3641-10POB | 296-5149-ND. 1024x36, 3.3V Sync. HFO Memory .. 22.28 20.79 19.31 
SN74ALVC3641-10PQ_ | 296-5150-ND 1024x36, 3.3V Sync. HFOMemory 22.28 20.79 19.31 
SN74ALVC3641-15POB | 296-5151-ND 1024x36, 3.3V Sync. HFOMemory 22.28 20.79 19.31 
SN74ALVC3641-15PQ_| 296-5152-ND 1024x836, 3.3V Sync. RFOMemory 22.28 20.79 19.31 
SN74ALVC3641-20POB | 296-5153-ND 1024x36, 3.3V Sync. RFOMemory 22.28 20.79 19.31 
SN74ALVC3641-20PQ_ | 296-5154-ND. 1024x36, 3.3V Sync. HFO Memory 22.28 20.79 19.31 
‘SN74ALVC3651-10POB | 296-5155-ND 2048x36, 3.3V Sync. HFOMemory. 29.70 27.72 25.74 
SN74ALVC3651-10PQ_ | 296-5156-ND 2048x36, 3.3V Sync. HFO Memory -132-BOFP 29.70 27.72 25.74 
SN74ALVC3651-15POB | 296-5157-ND 2048x36, 3.3V Sync. HFOMemory..... 120-HLOFP 30.69 28.65 26.60 
SN74ALVC3651-15PQ_ | 296-5158-ND 2048x36, 3.3V Sync. HFO Memory 30.69 28.65 26.60 
SN74ALVC3651-20POB | 296-5159-ND 2048x36, 3.3V Sync. HFOMemory. 24.75 23.10 21.45 
SN74ALVC3651-20PQ_ | 296-5160-ND 2048x36, 3.3V Sync. HFOMemory 24.75 23.10 21.45 
SN74ALVC7803-20DL | 296-5161-5-ND | 512x18, 3.3V Sync. HFOMemory . 7.92 634 535 
SN74ALVC7803-25DL_| 296-5162-5-ND_ | 512x18, 3.3V Sync. RFOMemory 7.92 634 535 
SN74ALVC7803-40DL | 296-5163-5-ND | 512x18, 3.3V Sync. HFOMemory . 6.60 5.28 446 
SN74ALVC7804-25DL_ | 296-5164-5-ND | 512x18, 3.3V Async. HFO Memory 7.92 634 535 
SN74ALVC7805-20DL_ | 296-5165-5-ND | 256x18, 3.3V Sync. HFOMemory . 14.96 13.47 11.95 
SN74ALVC7805-25DL_ | 296-5166-5-ND | 256x18, 3.3V Sync. RFOMemory . 7.92 634 535 
SN74ALVC7805-40DL_| 296-5167-5-ND_| 256x18, 3.3V Sync. HFOMemory 5.94 4.76 4.01 
SN74ALVC7806-25DL_ | 296-5168-5-ND | 256x18, 3.3V Async. HFOMemory 7.92 634 535 
SN74ALVC7813-20DL | 296-5169-5-ND | 64x18, 3.3V Sync. RFOMemory. 7.92 634 535 
SN74ALVC7813-25DL | 296-5170-5-ND | 64x18, 3.3V Sync. RFOMemory. 7.26 5.81 4.91 
SN74ALVC7813-40DL_ | 296-5171-5-ND | 64x18, 3.3V Sync. RFOMemory. 660 528 4.46 
SN74ALVC7814-25DL_| 296-5172-5-ND | 64x18, 3.3V Async. HFOMemory. 7.26 5.81 4.91 
SN74ALVC7814-40DL_ | 296-5173-5-ND | 64x18, 3.3V Async. AFOMemory. 660 528 4.46 
SN74V215-7PAG 296-9897-ND. 512x18 Sync. AFO Memory . 10.11 9.11 8.08 
SN74V215-10PAG 296-9894-ND 512x18 Sync. RFOMemory . 8.28 663 5.59 
SN74V215-15PAG 296-9895-ND. 512x18 Sync. RFOMemory . 9.56 8.61 7.64 
SN74V215-20PAG 296-9896-ND 512x18 Sync. RFOMemory . 9.35 842 7.47 
SN74V225-7PAG 296-9901-ND 1024x18 Sync. HFO Memory. 9.90 8.91 7.91 
SN74V225-10PAG 296-9898-ND. 1024x18 Sync. HFO Memory. ya) eelisis) 7s) 
SN74V225-15PAG 296-9899-ND 1024x18 Sync. HFO Memory. 991 893 7.92 
SN74V225-20PAG 296-9900-ND. 1024x18 Sync. HFO Memory. 9.23 831 7.37 
SN74V235-7PAG 296-9905-ND 2048x18 Sync. HFO Memory. 11.00 990 878 
SN74V235-10PAG 296-9902-ND. 2048x18 Sync. HFO Memory. . 11.00 9.90 878 
SN74V235-15PAG 296-9903-ND. 2048x18 Sync. HFO Memory. . 10.45 9.41 8.34 
SN74V235-20PAG. 296-9904-ND 2048x18 Sync. 9.90 891 7.91 
SN74V245-7PAG 296-9909-ND. 4096x18 Sync. 11.00 9.90 878 
SN74V245-10PAG 296-9906-ND 4096x18 Sync. AFO Memory... 11.76 10.59 9.39 
SN74V245-15PAG 296-9907-ND. 4096x18 Sync. AFOMemary.. 11.55 1040 9.22 
SN74V245-20PAG 296-9908-ND 4096x18 Sync. AFO Memory... 11.00 990 878 
SN74V263-10PZA 296-12477-ND | 8192x18, 3.3V Synch. 

FAFOMemory NEW!................004 80-TOFP 30.51 28.48 26.45 
SN74V263-15PZA 296-12478-ND | 8192x18, 3.3V Synch. 

FAFOMemory NEWI!.................... 80-TOFP 29.78 27.79 25.81 
SN74V263-6PZA 296-12479-ND | 8192x18, 3.3V Synch. 

FAFOMemory NEWI!...................5 80-TOFP 32.01 29.88 27.75 
SN74V263-7PZA 296-12480-ND | 8192x18, 3.3V Synch. 

FAFOMemory NEW!.................06 80-TOFP 31.26 29.18 27.10 
SN74V273-10PZA 296-12481-ND | 16384x18, 3.3V Synch. 

FAFOMemory NEW!.................0.. 80-TOFP 32.75 30.57 28.38 
SN74V273-15PZA 296-12482-ND | 16384x18, 3.3V Synch. 

FAFOMemory NEW!.................06 80-TOFP 32.01 29.88 27.75 
SN74V273-6PZA 296-12483-ND | 16384x18, 3.3V Synch. 

FiFOMemory NEW!...............:006 80-TOFP 34.23 31.95 29.67 
SN74V273-7PZA 296-12484-ND | 16384x18, 3.3V Synch. 

FAFOMemory NEWI!.................... 80-TOFP 33.50 31.27 29.03 


TELE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
SN74V283-10PZA 296-12485-ND | 32768x18, 3.3V Synch. 
FAFOMemory NEWI!.................06 80-TOFP 34.98 32.65 30.32 
SN74V283-15PZA 296-12486-ND | 32768x18, 3.3V Synch. 
FAFOMemory NEWI...............0.005 80-TOFP 34.23 31.95 29.67 
SN74V283-6PZA 296-12487-ND | 32768x18, 3.3V Synch. 
FAFOMemory NEWI!.................... 80-TOP 36.47 34.04 31.61 
SN74V283-7PZA 296-12488-ND | 32768x18, 3.3V Synch. 
FAFOMemory NEWI...............0.005 80-TOFP 35.75 33.37 30.98 
SN74V293-10PZA 296-12489-ND | 65536x18, 3.3V Synch. 
FAFOMemory NEWI..................45 80-TOFP 37.23 34.75 32.27 
SN74V293-15PZA 296-12490-ND | 65536x18, 3.3V Synch. 
FAFOMemory NEW! -80-TOP 36.47 34.04 31.61 
SN74V293-6PZA 296-12491-ND | 65536x18, 3.3V Synch. 
FAFOMemory NEWI..................45 80-TOP 38.72 36.14 33.56 
SN74V293-7PZA 296-12492-ND | 65536x18, 3.3V Synch. 
FAFOMemory NEW!...................- 80-TOP 37.95 35.42 32.89 
8 Texas INSTRUMENTS INTEGRATORS 
Tel? Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AQF2101BU ACF2101BU-ND | Low Noise, Dual, Switched Integrator .....24-SOIC 21.09 19.69 18.28 
IVC102U 1VC102U-ND Precision Switched Integrator 
Transimpedance Amplifier ............... 14-SOC 818 6.55 5.53 
j LINEAR 
4% Texas INSTRUMENTS PERIPHERAL DRIVERS 
TELE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DS3680D 296-9484-5-ND | Quad Telephone Relay Driver............... 1.60 1.28 96 
DS3680N 296-9485-5-ND | Quad Telephone Relay Driver . 160 128 .96 
SN754410NE 296-9911-5-ND | Quad Half-H Drivers 3.83 3.06 2.38 
$N75451BD 296-9912-5-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 80 60 45 
SN75451BP 296-1746-5-ND_ | Dual High Speed Peripheral Driver. .80 60.45 
SN75452BP 296-1747-5-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 80 60 45 
SN75453BD 296-9913-5-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 80 60 45 
SN75453BDR 296-9913-1-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. .80 60 45 
SN75453BDR 296-9913-2-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 650.00/2,500 
SN75453BP 296-1748-5-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 80 60.45 
SN75454BP 296-9914-5-ND | Dual High Speed Peripheral Driver. 80 60 45 
SN75462P 296-9915-5-ND | Dual Peripheral Driver. is sey 0} 
SN75463P 296-9916-5-ND | Dual Peripheral Driver. 1.20 1.00 .80 
SN75468N 296-9917-5-ND | High Voltage Darlington Transistor Array. 1.63 130 .98 
SN75469N 296-9918-5-ND_| High Voltage Darlington Transistor Array....16-Dip 1.63 1.30.98 
SN75471P 296-9919-5-ND | Dual Peripheral Driver. 
SN75477P 296-9920-5-ND | Dual Peripheral Driver. 
SN75472P 296-1749-5-ND | Dual Peripheral Driver. 
TLC5904PZP 296-2378-ND Constant Ourrent LED Driver 
TLC5905PAP 296-2379-ND Constant Ourrent LED Driver . 
TLOS911PZP. 296-2381-ND Constant Qurrent LED Driver .. 
TLC5920DL 296-10348-5-ND | LED Driver with Shift Register 
TLC5921DAP 296-10349-5-ND | LED Driver with Shift Register .. 
ULN2003AD 296-1368-5-ND | Darlington Transistor Array... 
ULN2003ADR 296-1368-1-ND | Darlington Transistor Array... 
ULN2003ADR 296-1368-2-ND | Darlington Transistor Array 
ULN2003AN 296-1979-5-ND | Darlington Transistor Array. 
ULN2004AN 296-1980-5-ND | Darlington Transistor Array. d d E 
ULG2003ADR 296-11570-1-ND | Darlington Transistor Array... 1.08 A 
ULG2003ADR 296-11570-2-ND | Darlington Transistor Array... 1170.00/2,500 
XAS INSTRUMEN MULTIPLEXERS 
Tat Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Analog Multiplexers/Multipliers 
MPC506AP MPCS506AP-ND | Single Ended 16-Channel/Differential 
10.24 820 692 
MPC506AU MPCS06AU-ND | Single Ended 16-Channel/Differential 
8-Channel OMOS 853 7.68 6.81 
MPCS507AP MPCS507AP-ND | Single Ended 16-Channel/Differential 
10.24 820 692 
MPC507AU MPCS507AU-ND | Single Ended 16-Channel/Differential 
S-Channel OMG ia cisicccensceenrounicas 28-SOC 853 7.68 6.81 
MPC508AP MPCS508AP-ND | 8-Channel/4-Channel CMOS 
Analog Multiplexer ...............:0.ccseee 16-Dip 567 454 3.53 
MPCS508AU MPCS508AU-ND_ | Single Ended 16-Channel/Differential 
8-Channel OMOS............0.:ce cence 16-SOC 5.04 404 3.41 
MPC509AP MPCS5O9AP-ND | Single Ended 8-Channel/Differential 
4-Channel OMOS...............ceeceeeeee ees 16-Dip 567 454 3.53 
MPCS509AU MPCS509AU-ND_| Single Ended 8-Channel/Differential 
4-Channel. OMOS: 5.54 444 3.74 
MPY534KD MPY534KD-ND _| Precision Analog Multiplier 49.88 42.74 31.98 
MPY634KP MPY634KP-ND | Wide Bandwidth Precision 
Analog Multiplier ...............6.02:ceeeees 17.66 15.90 14.10 
MPY634KU MPY634KU-ND | Wide-Bandwidth Precision 
Analog Multiplier 19.23 17.95 16.67 
Video Multiplexers 
MPC100AP MPCIO0AP-ND | 250MHz Bandwidth 4x1 Video Mux . 9.70 7.76 6.55 
MPC100AU MPCI00AU-ND | 250MHz Bandwidth 4x1 Video Mux. 9.70 7.76 6.55 
MPC104AP MPC104AP-ND | Wide Bandwidth 2x1 Video Mux 5.76 461 3.59 
MPC104AU MPC104AU-ND | Wide Bandwidth 2x1 Video Mux .. 3.62 2.90 2.26 
8 Texas INSTRUMEN OPTICAL SENSOR 
TELE igi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
OPT101P-ND OPT101P-ND Mono Photodiode Transimpedance Amp...... 8Dip 551 441 343 
OPT301M-ND OPT301M-ND Integrated Photodiode and Amplifier....... TO-99-8 16.96 15.27 13.54 
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" PC FAN DRIVER eae Digi-Key Price Each* 
%% TEXAS INSTRUMENTS CONTROLLERS Part No. Part No. Description Pkg. 125100 
= DlakKe GHGS ERC U005510MWP 296-6730-5-ND | 9-Line SCSI Multi Terminator .............. 36-SCP 552 442 373 
re Do ay pain ae elie eae UCC5511PM 296-12081-ND | 27-Line 3-5V SCSI LVD Terminator .640FP 7.20 5.76 4.86 
THMCAODR 296-9995-1-ND | VS 12V Brushless DC Fan Motor Driver....14-SOP 3.67 2.94 2.29 te Se cae pes ote oy xa adit ie a ei 
THMCA0DR 296-9995-2-ND | VS 12V Brushless DC Fan Motor Driver ....14-SOP 5135.00/2,500 UCOs610DWP 296-6733-5-ND | 18-Line3.5V SCSI SE Terminator 692 554 468 
THMC41DR 296-9996-1-ND | VS 12V Brushless DC Fan Motor Driver ....14-SOP 3.67 2.94 2.29 - a : : : 
THVICHIDR 296-9996-2-ND | VS 12V Brushless DC Fan Motor Driver... 5135.00/2,500 U00561 1 DWP 296-6734-5-ND | 18-Line3-5V SCSI SE Terminator . 692) 504) 2.68 
THMICASDGNR 296-12355-1-ND| DC Brushless Fan Motor Driver. 259 207 1.61 U005614DP 296-6735-5-ND | 9-Line 3-SV SCSI SE Terminator 279 224 1.74 
THMC{5DGNR 296-12355-2-ND] DC Brushless Fan Motor Driver. 3622,50/2,500 U0cs614PWP 296-6736-5-ND | 9-Line 3-5V SCSI SE Terminator 279 224 1.74 
UOC5617DWP 296-6737-5-ND | 18-Line 3-5V SCSI SE Terminator . 380 3.05 237 
UOC5618DWP 296-6738-5-ND | 18-Line 3-5V SCSI SE Terminator . 466 3.73 290 
j: POWER CONTROL / i i 
3 TEXAS INSTRUMENTS UCC56180P 296-6739-5-ND | 18-Line 3-5V SCSI SE Terminator 515 413 321 
MANAGEMENT PRODUCTS U005619IMWP 296-6740-5-ND | 27-Line 5V SE Terminator 
ib Digi-Key Price Each* For Fast/Ultra SCSI Aaiiwanareeedganecests 652 5.22 441 
Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 Uocs620MWwP 296-6743-5-ND | 27-Line 5V SE Terminator 
CCFL Drivers For Fast/Ultra SCSI..........csesceeeeeee 594 4.76 4.01 
UOC2972N 296-2256-5-ND | COFL Driver Controller 568 455 3.84 Ucos621MWP BLESESEAND) parla oe ssc MO 
UOC3972N 296-6764-5-ND | BiOMOS OCAL Driver Controller. 349 279 217 LoceeDaNWe ote AenA 27 ff BV is ecg trecrsaanelae ‘ : z z 
u003972PW 296-2257-5-ND | OOFL Driver Controller ....... 349 279 217 SHES ree aire ae nae aye 
SSN BSS /Se ND re : chee SAO OE 2 UCO5628FOP 296-6747-ND _| 14-Line3-5V SCSI Multi Terminator 770 616 520 
= UCC5629FOP 296-6748-ND | 14-Line 3-5V SCSI Multi Terminator 770 616 5.20 
HPC3130APBK 296-9510-ND | Hot Plug Controller ne 0om2e| UOCE630AFGP 296-6749-ND | 9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator 542 434 3.66 
Hee onapee pe eke Het pug elldah 100 aa UOC5630AMWP 296-6750-5-ND | 9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator 491 393 3.06 
SOAPGE oO t Plug Controller (0) ie UOC5631 AFGP 296-6751-ND | 9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator 542 434 3.66 
ae aatS orga | ot Plug Controller peo et UCO5631 AMWP 296-6752-5-ND | 9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator 491 3.93 3.06 
HPC3130PBM 296-9514-ND _| Hot Plug Controller 14.00 12.41 -_ See 156557 S05 Mull Tam a 
TPS23001PW 296-2319-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller . 504 4.04 3.41 eee Be tote eca hue BIS Le 
TPS23011PW 296-2820-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller . 5.04 404 3.41 A Line 3 SV SCSI Multi Terminator Buh aes) (ere) 
UOC5640PW24 296-6755-5-ND | 9-Line 3-5V LVD SCSI Terminator. 558 447 3.48 
TPS2306DW 296-11642-5-ND] Dual Hot-Swap Power Controller 5.04 4.04 3.41 : 
TPS23101PW 296-2821-5-ND | Dual Hot-Sap Power Controller. 504 404 341 UOC5640PW28 296-6756-5-ND | 9-Line 3-5V LVD SCSI Terminator. 558 447 3.48 
641 PW24 296-6757-5-ND | 9-Line 3-5V LVD SCSI Terminator. 8.30 6.64 5.61 
TPS23111PW. 296-2322-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller . 5.04 4.04 3.41 UOC ! 
TPS23201D 296-6766-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller. 5024.02 3.13 UOC5641PW28 296-6758-5-ND | 9-Line 3-5V LVD SCSI Terminator .... 830 6.64 5.61 
TPS23201PW 296-2323-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller. 502 402 313 UCC5646PM 296-6759-ND _ | 27-Line 3-5V LVD SCSI Terminator 11.05 9.95 882 
7PS2321ID 296-6767-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller 502 402 343 UOC5672MWP 296-6760-5-ND | 9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator 572 458 3.87 
1PS2321IPW 296-2324-5-ND | Dual Hot-Swap Power Controller . 502 402 313 UOC5672PWP 296-6761-5-ND | 9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator 572 458 3.87 
TPS23301D 296-6768-5-ND | Single Hot-Swap Power Controller 428 342 266 UOC5673MWP 296-6762-5-ND | 9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator 572 458 3.87 
TPS23301PW 296-2325-5-ND | Hot-Swap Power Controller... 428 342 2.66 UOC5673PWP 296-6763-5-ND | 9-Line 3-5V SCSI Multi Terminator .. 572 458 387 
TPS2331ID 296-6769-5-ND | Single Hot-Swap Power Controller....... 4.28 342 266 UocseB0PWw24 296-11565-5-ND| 9-Line 3-5V LVD Terminator for 
TPS2331IPW 296-2326-5-ND | Hot-Swap Power Controller...........6++ - 4.28 342 266 SOS! - Utra3 SCSI... ee eeseeeees 5.58 447 3.48 
UC2914DW 296-12245-5-ND} 5V to 35V Hotswap UOCS680PW28 296-11566-5-ND) 9-Line 3-5V LVD Terminator for 
Power Manager NEW!............ 8.84 7.08 5.97 BOS = UtreB SOS. cnccasescanansnas 558 447 3.48 
UC2914N 296-2502-5-ND | 5V to 35V Hot-Swap Power Manager 884 7.08 5.97 UCC5686PM 296-11567-ND | 27-Line 3-5V LVD Terminator for 
UC3914DW 296-11347-5-ND] 5V to 35V Hot-Swap Power Manager 774 6.20 5.23 Wide Ultra2/Ultra3 SCSI... eee 640FP 1240 11.16 9.90 
UC3914N 296-2327-5-ND | 5V to 35V Hot-Swap Power Manager... 774 620 5.23 UCC5687PM 296-11568-ND | 27-Line 3-5V LVD Terminator for 
U0C391PW 296-6778-5-ND | 5-Bit Programmable Output Precision Wide Ultra2/Ultra3 SCSI........seeeeeeees 64-0FP_ 1240 11.16 9.90 
Voltage meee 261 2.09 1.63 Power + Array 
U0G2013D 296-2328-5-ND | Neg. V. Hot-Swap Power Manager 324 260 2.02 STEER = : 
yOma1sN 296. 12247-5 ND| Neg. V. Hot Swap Power Manager NEW!..8-Dip 324 260 202 TPIC44HO1DA 296-1952-5-ND | 4-Channel High-Side Driver...1111.100 32-TSSOP 358 287 223 
UOc2915DP 296-2329-5-ND | 15V Hot-Swap Programmable Power + Logic 
Power Manager ......--..--:00sseeeeees 16-SOC 7.46 5.97 5.04 TPICGA259DW 296-9004-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch. . 293 234 1.82 
UOC2917D 296-2330-5-ND | Pos. Floating Hot-Swap Power Manager...16-SOIC 4.32 3.46 2.69 TPIOSA259NE 296-9005-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch 385 308 240 
UOG2917N 296-12249-5-ND] Pos. Floating Hot-Swap TPIOBASQ5DW 296-9006-5-ND | Power 8-Bit Shift Register... 259 207 1.61 
Power Manager NEWI............-...-2+5 16-Dip 432 346 269 TPIOBAS95NE 296-9007-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 263 211 1.64 
UOC2818DP/81510 | 296-11420-5-ND ase cay Testianes Hot-Swap Gop Leet TAA TPIOGAS96DW 296-9008-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 259 207 1.61 
er ee oe : ‘ é TPICSAS96NE 296-9009-5-ND | Power 8-Bit Shift Register .. 263 241 164 
UOC2919D 296-2331-5-ND | 3V to 8V Hot-Swap Power Manager .......16SOC 5.18 4.15 3.50 TRICBEDS9DW 296-9010-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch. 165 192 99 
UOc2919PW 296-12251-5-ND es Pe ai = e Fig age eh TPIOBB259N 296-9011-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch 163 1.30 .98 
wer Manager NEWH................ SSOP 5. . . TPICBB273DW 296-1350-5-ND | Power Octal D-Type Switch 165 132 99 
Uoc2921D 296-2332-5-ND gore se Maes ascp Warieanoes TPICBB273DWR 296-1350-1-ND_| Power Octal D-Type Latch . 165 132 99 
uoce921N 296-12252-5-ND| Latching Negative Foaling : : : TPIO6B273DWR 296-1350-2-ND | Power Octal D-Type Latch . 1716.00/2,000 
Hot-Swap Power Manager NEWI.......... 8Dip 371 297 231 TRIOSB273N 296-9012 5, ND) | Power Octal D-Type Latch UES (se ee) 
TeeEeT PEESSSSND Programm able Fat Ser TPIOBB595DW 296-1351-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 1.26 1.05 .84 
cell eu ie-scp [ee TPIOBB595DWR 296-1351-1-ND | Power 8-Bit Shift Register 1.32 110 88 
WN MAID eninhaseesiathaaiitessedee : : TPICSB595DWR 296-1351-2-ND | Power 8-Bit Shift Register 1170.00/2,000 
UOC3912PWP 296-12031-5-ND] Programmable Hot-Swap ae 
Power Manager NEW! .........0.+.. D4AHTSSOP 4.59 3.68 2.86 TPIOSB595N 296-1956-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 132 110 .88 
UOC3913D 296-2335-5-ND | Negative Volt. Hot-Swap Power Manager...8-SOIC 3.06 2.45 1.91 TPIOSBS96DW 296-9013-5-ND | Power 8-Bit Shift Register Was aly dee 
UOC3913N 296-6770-5-ND | Negative Volt. Hot-Swep Power Manager.....8-Dip 3.06 245 1.91 TRIORC595D 296-2019-5 ND) | Power &-Bit Shift Register 20 ee oo 0) 
UOC3915DP 296-2836-5-ND | 15V Program. Hot-Swap Power Manager...16-SOP 513 411 320 TRICSOESON 296-2020-5 ND) | Power &-Bit Shift Register iis £3) ly) 
TPIOBC596D 296-9014-5-ND | Power 8-Bit Shift Register : 299 83 66 
UOC3915N 296-6771-5-ND | 7-15V Programmable Hot-Swap 
Power Manager ........eeeeeeeeeeeeeeeeeeee 16-Dip 513 411 3.20 TPIOSC5S96N 296-9015-5-ND | Power 8-Bit Shift Register .. “ i 1.05 88 .70 
U0c3915PWP 296-6772-5-ND | 7-15V Programmable Hot-Swap TPIC43T01DA 296-10866-5-ND| Three-Phase Brushless Motor 
Power Manager.......::sseseseeseees 24-HTSSCP 5.13 4.11 3.20 RPM Controller. 473 3.78 294 
U0c39161DP 296-6773-5-ND | 4-6V Low Current High-Side TPICA4L01DB 296-10867-5-ND| 4-Channel Serial/Par: 
Power Manager .......:.:ccssscseeseeeeeees 8SCP 437 350 2.72 Pre-FET Driver.....ss1ssseseeereeserees 1.90 1.52 1.14 
U0Cc3917D 296-2337-5-ND | Pos. Floating Hot-Swap Power Manager...16-SOIC 3.76 3.01 2.34 TPIC44L02DB 296-10868-5-ND] 4-Channel Serial/Parallel Low-Side 
U0C3917N 296-6774-5-ND | Pos. Floating Hot-Swap Power Manager ....16-Dip 376 3.01 2.34 Pre-FET Driver. . 190 152 1.14 
UOC3918DP 296-2338-5-ND | Low On-Resistance Hot-Swap TPICA6LO1DB 296-10869-5-ND| 6-Channel Serial/Par: 
Power Manager ......s0sccsssecseseesseees 16-SCP__4.70 377 293 Pre-FET Driver........0.cccseeeeseseeeee 238 1.90 143 
Fes TPIC46LO2DB 296-10870-5-ND] 6-Channel Serial/Parallel Low-Side 
U0C3918N 296-6775-5-ND | Low On-Resistance Hot-Swap Seri 
Power Manager .. 5.62 4.50 3.80 Pre-FET Driver........ 0... cece cece eee 2.38 1.90 1.43 
U0c3919D 296-2339-5-ND | 3V to 8V Hot-Swap lanager ....... 470 377 293 TPICAGLO3DB 296-10871-5-ND| 6-Channel Serial/Parallel Low-Side 
UOC3919PW 296-6777-5-ND | Single Hot-Swap Pwr. Controller ..... 16-Dip 470 377 293 7 238 1.90 1.43 
U0C3921D 296-2340-5-ND | Neg. Roating Hot-Swap Power Manager.....8-SOP 3.22 258 2.01 TPIO0107BDWP 296-10857-5-ND| PWM Control Intelligent H-Bridge . 20-HSOP 4.28 342 2.66 
UOC3921N 296-6779-5-ND | Negative Latchable Floating Hot-Swap TPICO108BDWP 296-10858-5-ND| PWM Control Intelligent H-Bridge . 20-HSCP 4.84 387 3.01 
Power Manager .......0.ccscccsscseseeeeees 8Dip 3.22 258 201 TPIO0108BDWPR 296-10858-1-ND| PWM Control Intelligent H-Bridge . 20-HSOP 4.84 387 3.01 
U0c39151DPTR 296-11994-1-ND| 7-15V Programmable Hot-Swap TPICO108BDWPR 296-10858-2-ND| PWM Control Intelligent H-Bridge . 20-HSOP 5482.00/2,000 
Power Manager ........+..s0rsseserereees 16-SOC 988 7.91 6.67 TPIC2101N 296-10861-5-ND| Single Phase Low-Side Pre-FET Driver ......14-Dip 2.27 1.82 1.42 
U0039151DPTR 296-11994-2-ND] 7-15V Programmable Hot-Swap TPIC2603DW 296-10863-5-ND| 6-Ch. Serial Interface Low-Side Driver .. 497 398 3.10 
Power Manager ...........ssssssseees 16-SOC 15315.00/2,500 TPIC2603NE 296-10864-5-ND| 6-Oh. Serial Interface Low-Side Driver. 497 3.98 3.10 
UOC38151PWPTR | 296-11995-1-ND| 7-15V Programmable Hot-Swap TPIC2701N 296-10865-5-ND| 7-Ch. Common-Source Driver ... 428 342 2.66 
Power Manager.........0.s000sces 24-HTSSOP 9.88 7.91 6.67 TPIO6259DW 296-9000-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch 270 216 1.68 
UOC3O1SIPWPTR ZS ISS 2 ND) peas Hot-Swap op sae aie ant TPICB259N 296-9001-5-ND | Power 8-Bit Addressable Latch .. 270 216 1.68 
OS sins tease rpteen! PHTSSOP 00/2; TPIC6273DW 296-9002-5-ND | Power Octal D-Type Latch .. 270 216 1.68 
Peripheral TPIO6273N 296-1953-5-ND | Power Octal D-Type Latch 270 216 1.68 
UC560DP 296-11361-5-ND] 27-Line Single-Ended SCSI TPIOS595DW 296-1349-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 239 1.91 1.49 
Source/Sink Regulator..........2+.-15+++ 8SOC 349 279 217 TPIO6S95DWR 296-1349-1-ND | Power 8-Bit Shift Register . 250 2.00 1.56 
Uc5601CP 296-11357-5-ND) 18-Line 5V SE Terminator for TPIC6S95DWR 296-1349-2-ND | Power 8-Bit Shift Register . 2754.00/2,000 
SCSI and Fast SCSI... - 640 512 432 TPIOS595N 296-1954-5-ND | Power 8-Bit Shift Register 243 195 152 
Uc5602DWP 296-11358-5-ND ee os ae for an-scic Meee TPIOSS96DW 296-9003-5-ND | Power 8-Bit Shift Register .. 239 191 149 
Ch oP re ere eee = 4 A = ry 5 
UC5603DP 296-11359-5-ND| 9-Line 5V SE Terminator for Special Functions - Motion/Motor Control 
SCSI and Fast SCSI 3.98 319 248 UC3717AN 296-11258-5-ND) Stepper Motor Drive Circuit 5.84 468 3.95 
UC5604DP 296-11360-5-ND] 9-Line 5V Terminator for UC3770AN 296-11259-5-ND] HP Stepper Motor Drive Orrcui ip 491 393 3.06 
SCSI and Fast SCSI 3.80 3.05 237 UC3770BN 296-11260-5-ND| HP Stepper Motor Drive Gircuit.............. 16-Dip 495 3.96 3.08 
UOC3916DP 296-2255-5-ND | SCSI Termpower Manager B42 274 243 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 337 


q wth Digi-Ke Price Each 
w%% TEXAS INSTRUMENTS power CONTROL/MGMT. PRODUCTS (Continued) Part No. Patt No. Description Pkg 1 25 100 
TL. Digi-Key Price Each BQ4011YMA-70 296-9393-5-ND 32Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS....28-Dip 12.61 11.36 10.07 
Parti Fest No. | Doeeipton Pig 125100 | ororsyMA 7. |29689945ND | 12848 Nomoto SRAM, 10% 7018.22. 1518. 1367 1212 
5 5 = 7 5 volatile i fo, 70NS . .32-Dip . . a 
Special Functions - Backlight Converters BO4013YMA-70N | 296-9395-5-ND | 128Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%. 70nS ..32-Dip 15.18 1367 12.12 
UC3871DW 296-11326-5-ND| Resonant Huorescent Lamp Driver........18-SQC 6.32 5.06 4.27 BQ4013YMA-85 296-9396-5-ND 128Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 85nS ..32-Dip 15.18 13.67 12.12 
UC3871N 296-11327-5-ND| Resonant Auorescent Lamp Driver..........18-Dip 6.32 5.06 4.27 BQ4014MB-85 296-9397-5-ND 256Kx8 Nonvolatile SRAM, 85nS......... 32-Dip 37.20 34.72 32.24 
UC3872DW 296-11328-5-ND| Resonant Lamp Ballast Controller .........16-SOIC 5.20 4.16 3.24 BQ4014YMB-85 296-9398-5-ND 256Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 85nS ..32-Dip 37.20 34.72 32.24 
UC3872M 296-11329-5-ND| Resonant Lamp Ballast Controller. 5.20 416 3.24 BOQ4015MA-70 296-9399-5-ND 512Kx8 Nonvolatile SRAM, 70nS......... 32-Dip 39.77 37.12 34.47 
UC3872N 296-11330-5-ND/ Resonant Lamp Ballast Controller . * 5.20 4.16 3.24 BQ4015YMA-70 296-9400-5-ND 512Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS ..32-Dip 39.77 37.12 34.47 
UOG3974PW BSE SHSAND) BH Oold sarees Gannie he WieAe: fo) AE BE BQt015YMA-85 296-9401-5-ND _|512Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 85nS ..32-Dip 39.77 37.12 34.47 
St aaa f.. 16-TSSCP —_ BQ!O16MC-70 296-9402-5-ND | 1024Kx8 Nonvolatile SRAM, 70nS........36-Dip 46.82 43.70 40.58 
BQ4016YMC-70 296-9403-5-ND 1024Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS.36-Dip 46.82 43.70 40.58 
A POWER SUPPLY BQ4017MC-70 296-9404-5-ND 2048Kx8 Nonvolatile SRAM, 70nS ....... 36-Dip 84.00 78.40 72.80 
% TEXAS INSTRUMENTS PRODUCTS 024001 PWP 296-9378-5-ND _| Lithium-Ion Battery Charger . 3.78 303 236 
rar eatKa ee Bce4002PWP. 296-9379-5-ND Lithium-lon Battery Charger . 3.78 3.03 2.36 
Ne Ao NeY ae rice BQ24003PWP 296-9380-5-ND Lithium-Ion Battery Charger . 3.78 3.03 236 
RatiNo} Ratio} een - be) it) B024004PWP 296-9381-5-ND —_| Lithium-Ion Battery Charger 3.78 303 236 
Audio Differential Line Drivers Bae4005PWP 296-9382-5-ND Lithium-lon Battery Charger 3.78 3.03 236 
DRV134PA DRV134PA-ND ‘Audio Balanced Line Driver BCR4006PWP 296-9383-5-ND Lithium-lon Battery Oharger 3.78 3.03 2.36 
with Differential Output......0..0..cc8 8Dip 389 312 243 BcR4007PWP 296-9384-5-ND Lithium-Ion Battery Charger 3.78 3.03 236 
DRV134UA DRV134UA-ND Audio Balanced Line Driver BCe4008PWP 296-9385-5-ND Lithium-Ion Battery Qharger 3.78 3.03 236 
DAVIgSUA wa MRESURANE pee ae eng put vette 16-SO. 389 312 243 BQ24200DGN 296-12409-5-ND — | 4.2V, 500mA, Li-Ion and Li-Pol 
7 dio Balanced Line Driver Charge Management NEW!.......... 8-MSOP 342 274 213 
with Differential Output................. 8-SOIC 389 312 243 BO24201DGN 296-12410-5-ND 4.1V, 500mA, Li-lon and Li-Pol 
Battery Management Charge Management NEW/.......... 8-MSOP 3.42 2.74 213 
BC2000PN-B5 296-9313-5-ND Multichemistry Charge Management ...... 8Dip 3.78 3.03 236 Ba24202DGN 296-12411-5-ND | 4.2V, 500mA, Li-Ion and Li-Pol 
BC2000PW 296-12359-5-ND —_| Multichemistry Switchmode olsen Perrier Meio eartneiae ag ce seeeeeee 8-MSOP 3.31 265 2.06 
Qharge Management . 3.78 3.03 236 mon TV, 0UmA, LI-ton Fe 
BCROOOSN-B5 296-9314-5-ND Multichemistry Charge Manag ; 3.78 3.03 2.36 Charge Management NEW! 8-MSOP 3.31 265 2.06 
BC2OOOTPN-BS 296-9315-5-ND Multichemistry Oharge Management ......8-Dip 3.78 3.03 2.36 BCR4204DGN 296-12413-5-ND | 4.2V, 500mA, Li-lon and Li- 
BO2OOOTPW 296-12360-5-ND —_| Multichemistry Switchmode Qharge Management NEWH.......... 8-MSOP 3.20 2.56 1.99 
Charge Management 3.78 3.03 236 BCR4205DGN 296-12414-5-ND | 4.1V, 500mA, Li-lon and Li-Pol 
BC2OOOTSN-B5 296-9316-5-ND Multichemistry Charge Management 378 3.03 236 Charge Management NEW1.......... 8-MSOCP 3.20 256 1.99 
Bo20020PN 296-9317-5-ND Fast Oharge Controller .. 248 1.98 1.54 Boe4700PW 296-12361-5-ND Battery Charger Controller/Selector 
BQ2002CSN 296-9318-5-ND Fast Charge Controller 248 1.98 1.54 With DPM .......eecceseeeeeeeeeeees 24-TSSCP 4.10 328 2.55 
BQ2002DSN 296-9319-5-ND Fast Charge Controller 248 1.98 1.54 Boe4701PW 296-12362-5-ND partes Controller/Selector Ma BE OS 
BCRO02EPN 296-9320-5-ND Fast Charge Controller 248 198 1.54 wi . . : 
BQ2002ESN 296-9321-5-ND Fast Charge Controller .. 248 198 1.54 BC26231PW 296-12269-5-ND —_| Battery Coulomb Counter NEW! 3.04 243 1.89 
BC2002FPN 296-9322-5-ND Fast Charge Controller .. 248 1.98 1.54 TPS3600D25PW 296-12017-5-ND _| Battery Backup Supervisor 
BC2002FSN 296-9323-5-ND Fast Charge Controller 248 198 1.54 for LP Processors NEW!.. 459 3.68 2.86 
BQ2002GPN 296-9324-5-ND Fast Charge Controller 248 1.98 1.54 UC2906DW 296-2228-5-ND Lead-Acid Battery Oharger.... 5.22 418 3.53 
BCRO02GSN 296-9325-5-ND Fast Charge Controller 248 198 1.54 UC2909DW 296-12527-5-ND —_| Switchmode Lead Acid 
BQ2002PN 296-9326-5-ND Fast Charge Controller . 248 1.98 1.54 Battery Qnarger NEWI.............-- 20-SOC 6.06 4.85 4.10 
BC2002SN 296-9327-5-ND Fast Charge Controller . . 248 198 1.54 UC2909N 296-2229-5-ND Lead-Acid Battery Charger. ip 6.06 4.85 4.10 
BQ2002TPN 296-9328-5-ND Fast Charge Controller 248 198 1.54 UC3906DW 296-2230-5-ND Lead-Acid Battery Charger. 536 429 3.34 
BC2O02TSN 296-9329-5-ND Fast Charge Controller 248 198 1.54 UC3906Q 296-12193-5-ND _| Lead-Acid Battery Oharger NEW!. 536 429 3.34 
BCROOSPN 296-9330-5-ND Fast Charge Controller 425 3.41 265 UC3909DW 296-11345-5-ND | Lead Acid Switchmode 
Bq2003S 296-9331-5-ND Fast Charge Controller. . 425 3.41 265 Charge Management .........sesce 552 442 3.73 
BQ2004EPN 296-9332-5-ND Fast Charge Controller... 425 3.41 265 UC3909N 296-2232-5-ND Lead-Acid Switchmode 
BCROO4ESN 296-9333-5-ND Fast Charge Controller 425 341 265 Charge Management 552 442 3.73 
BQ2004HPN 296-9334-5-ND Fast Charge Controller 425 341 265 U0C3911DP-1 296-11540-5-ND | 2-Call Lithium-Ion Protector Gircui 432 346 2.69 
BQ2004HSN 296-9335-5-ND Fast Charge Controller 425 3.41 265 UOC3911DP-2 296-11541-5-ND | 2-Call Lithium-Ion Protector Circui 432 346 269 
BQ2004PN 296-9336-5-ND Fast Charge Controller... 425 341 265 U0C3911DP-3 296-11542-5-ND __| 2-Call Lithium-Ion Protector Girouit ... 432 3.46 2.69 
BQ2004SN 296-9337-5-ND Fast Charge Controller... . 425 341 2.65 U0C3911DP-4 296-11543-5-ND | 2-Call Lithium-Ion Protector Circuit.....16-SOP 4.32 346 2.69 
BQ2005S 296-9338-5-ND Dual Fast Oharge Controller . 497 3.98 3.10 U0C3952DP-1 296-11552-5-ND —_| Lithium-lon Protector Grcuit. 353 2.83 2.20 
BC2010SN-D107 296-2218-5-ND Battery Gas Gauge. 692 554 4.68 UOC3952DP-2 296-11553-5-ND —_| Lithium-Ion Protector Grrcui 353 283 2.20 
BQ2011SN-D118 296-9340-5-ND Battery Gas Gauge. 6.74 5.40 4.55 U0C3952DP-3 296-11554-5-ND | Lithium-lon Protector Grcu 3.53 283 2.20 
BQ2012SN-D107 296-9341-5-ND Battery Gas Gauge. 692 554 4.68 UOC3952DP-4 296-11555-5-ND _| Lithium-Ion Protector Grroui 3.53 283 2.20 
BQ2013HSN-A514 | 296-9343-5-ND Battery Gas Gauge. 6.64 5.32 4.49 UOC3952PW-1 296-11556-5-ND | Lithium-Ion Protector Grcui 353 283 2.20 
BQ2014HSN 296-9345-5-ND Battery Gas Gauge. 6.64 5.32 4.49 UOC3952PW-2 296-11557-5-ND —_| Lithium-lon Protector Circuit. 353 283 2.20 
BC2014SN-D120 296-2220-5-ND Battery Gas Gauge. 6.92 554 4.68 U003952PW-3 296-11558-5-ND —_| Lithium-Ion Protector Gircu 3.53 283 2.20 
BQ2018SN-E1 296-2221-5-ND Battery Power Monitor . 3.78 3.03 236 U0C3952PW-4 296-11559-5-ND Lithium-lon Protector Circuit. 3.53 283 2.20 
Beatie Peta Feed bibriiies na . aes oe a UOC3956DW 296-11560-5-ND__| Lithium-lon Battery Circuit. 410 3.28 255 
Che ety Mormoring is : * UCC3956N 296-2233-5-ND Lithium-lon Battery Circuit 410 3.28 255 
Bon023PW 296-11861-S-ND __| Battery Power Monitor. cil Sel 2a) UOC3957M-1 296-2234-5-ND _| Lithium-lon Protector Circui 313 251 1.95 
BQ2031PN-A5 296-9349-5-ND Lead Acid Fast Oharg 5.06 4.05 3.42 U0C3957M-2 296-2235-5-ND Lithium-lon Protector Circui 313) 251 105 
BC2031SN-A5 296-9350-5-ND Lead Acid Fast Charg 5.06 4.05 3.42 UCC3957M-3 296-2236-5-ND Lithium-lon Protector Groui 3.18) 251 1.95 
BCLO40SN-C408 296-2223-5-ND Battery Gas Gauge... 6.92 554 4.68 U0C3957M-4 296-2237-5-ND Lithium-Ion Protector Grcuit . Gis 2a es 
BCROSOHSN-A508 —/ 296-9353-5-ND Lithium-Ion Gas Gauge. 6.64 5.32 4.49 TWL2214CAPEB 296-12295-ND Lithium-lon Battery Charge 


BQ2050SN-D119 296-2225-5-ND Lithium-lon Power Gauigt 6.92 554 4.68 


! Control NEW! 2... eeeeeeeneeeeee 48-TOP 7.68 6.15 5.19 

BQ2052SN-A515 296-9355-5-ND Primary Lithium Gas Gauge . 722 578 488 DC-to-DC Converters 

BCROS4PN 296-9356-5-ND Lithium-Ion Fast Charge. . 5.00 400 3.11 

BC20S4SN 296-9357-5-ND _ Lithium-Ion Fast Charge. . 5.00 4.00 3.11 O722MG CZCS Dud-Isolated DODC ; 

BC20570DGK 296-11991-5-ND | Li-lon LDO_Linear Charge Converter NEW!.........eeeeeee 20-OmniPak 104.99 97.99 90.99 

- eee ee ema te | Goneeay  |Beewele aiut@itceosemes. ese fom sm su 
=a a - fo Inregul inverter. .. . .§ 

aaaae eT TMereeten oe eae wet 2n AVES or) 2 46S DCPO21515U 296-9448-5-ND __| 2W Unregulated DC/DC Converter . 1058 9.53 8.45 

Bq20570DGKR 296-11991-2-ND | Li-lon LDOLinear Charge DoP022405U 296-12367-5-ND | 2 Watt DC/DC Converter, 
Management for 1 Call .. dee 3780.00/2,500 24V In, +5V Out 10.58 9.53 8.45 

BCR0S7CSN 296-9358-5-ND Li-lon LDO Linear Charge DOP022415DU 296-9449-5-ND 2W Unregulated DC/DC Converter. 10.58 953 8.45 
Management for 1 Call .......-seceeeres 8SOP 270 216 168 DCP010505BP DCPO10505BP-ND _ | Isolated DC/DC Converter, 

BOLOS7crs 296-9350-5-ND Liclon LDO Linear Charge BVINSV Out vi csiatictaeneeettaens 14-Dip 9.64 7.72 651 
Management for 1 Call .........::.05 8TSSCP 270 216 1.68 DCPO10505BP-U DOP010505BP-L-ND | Isolated DC/DC Converter, 

BCROS7DGK 296-11992-5-ND __| Li-lon LDO Linear Charge BV In, SV Olt... eeeeeeeeeeee 14-Q@ullWing 9.64 7.72 6.51 
Management for 1 Call......-....000 8-MSOCP 270 216 1.68 DOP010505DBP DCP010505DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, 

BQ2057DGKR 296-11992-1-ND | Li-lon LDOLinear Charge 5V In, Dual #5V Out... eee 14-Dip 883 7.95 7.05 
Management for 1 Call.........00:2++ 8MSOP 270 216 1.68 DOPO10505DBP-U | DOP010505DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 

BQ2057DGKR 296-119922:ND | Li-lon LDO Linear Charge 5V In, Dual #5V Out... eee 14-QullWing 8.83 7.95 7.05 
Management for 1 Call... 3780.00/2,500 DCP010512BP DOP010512BP-ND _ | Isolated DC-DC Converter, 

BQ2057SN 296-9360-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mg 270 216 1.68 5V In, 12V Qut. .14-Dip 9.64 7.72 6.51 

BC2057TS 296-9361-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgmi 270 216 1.68 DOP010512BP-U DCPO10512BP-U-ND | Isolated DC/DC Co ; 

BQ2057TSN 296-9362-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgmi 270 216 1.68 BV I; ALVOUL wv. sneissncrceasae 14-@illWing 9.64 7.72 6.51 

BO2057TTS 296-9363-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgmi 270 216 1.68 DOPO10512DBP DOP010512DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, . 

BQ2057WSN 296-9364-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgm 270 216 1.68 SV In, Dual 12V Out.........esseereeee 14-Dip_ 10.60 848 7.16 

BQ20S7WTS 296-9365-5-ND Li-lon LDO Linear Charge Mgmt ... 270 216 1.68 DOPO10512DBP-U | DCP010512DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 

BCROGOSS-E411 296-12268-5-ND | Multi-Chemistry SBS v1.1 5V In, Dual 12V Out... 14-QullWing 10.60 848 7.16 
Ges Gauge NEW!... 7.02 5.62 4.74 DCP010515BP DCP010515BP-ND _| Isolated DC/DC Converter, 

BO2063DBQ 296-12199-5-ND _| Battery Gas Gauge NEW! 7.02 562 4.74 BVI, WSVOUE. isccsevectenertetares 14-Dip 964 7.72 651 

BC2201PN 296-9369-5-ND SRAM Nonvolatile Controller IC 3.74 299 233 DCP010515BP-U DOP010515BP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 

BC2201SN 296-9370-5-ND SRAM Nonvolatile Controller IC ‘i 374 299 233 5V In, 15V Out... eee 14-GullWing _9.64__7.72__6.51 

BO2204APN 296-9375-5-ND SRAM Nonvolatile Controller IC 16-Dip 461 369 287 DOP010515DBP DOP010515DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, 

BCR204ASN 296-9376-5-ND SRAM Nonvolatile Controller IC SCP 461 369 287 5V In, Dual 15V Out... ee eeeeeeeeeeee 14-Dip 1060 848 7.16 

BORO54PN 296-9387-5-ND Lithium-Ion Fast Charger. 5.00 400 311 DOPO10515DBP-U —_| DCP010515DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, 

BCR954SN 296-9388-5-ND Lithium-Ion Fast Charger. 5.00 4.00 3.11 5V In, Dual 15V Out... eee 14-QullWing 9.64 7.72 6.51 

BO4010MA-85 296-9389-5-ND 8Kx8 Nonvolatile SRAM, 85nS : 11.05 995 882 DOPO11512DBP DCP011512DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, 

BQ4010YMA-70 296-9390-5-ND 8Kx8 Nonvolatile SRAM, 10%, 70nS 11.05 995 882 15V In, Dual #12V Out.....-eeeeeeeeeeee 14-Dip 8.83 7.95 7.05 

BO4011MA-100 296-9391-5-ND 32Kx8 Nonvolatile SRAM, 100nS. ... 12.61 11.36 10.07 (Continued) 
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ale Digi-Key Price Each ile Digi-Key Price Each* 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. i 25 100 
DCP011512DBP-U DOP011512DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, TPS5140PAG 296-12364-ND Quad-Out High Efficiency 
15V In, Dual #12V Qut............ 14-GullWing 883 7.95 7.05 DO/DC Controller . 952 7.62 6.43 
DCP011515DBP. DCP011515DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, TPSS300DAP 296-12508-5-ND CPU Power Supply e 626 5.01 4.23 
15V In, Dual #15V Out........ 0. eee 14-Dip 883 7.95 7.05 TPS5602IDBT 296-2262-5-ND Dual DC/DC Controller ....... 6.14 492 415 


DCP011515DBP-U DOP011515DBP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, TPS6734ID 296-3225-5-ND 12V, 120mA Boost Converter 
15V In, Dual +15V Qut............ 14-GullWing 8.83 7.95 7.05 TPS6734IDR 296-3225-1-ND_ 12V, 120mA Boost Converter 
DCP012405BP DCP012405BP-ND | Isolated DC/DC Converter, TPS6734IDR: 296-3225-2-ND 12V, 120mA Boost Converter 


268 215 1.67 
268 215 1.67 
3747.50/2,500 


24V In, 5VOUt eee eeeeeeteeeeeee 14Dip 964 7.72 6.51 TPS6734IP 296-3226-5-ND 12V, 120mA Boost Converter... 268 215 1.67 
DCP012405BP-U DOP012405BP-U-ND | Isolated DC/DC Converter, TPS67351D 296-10982-5-ND —_| Neg. 5V, 200mA DC/DC Converter 268 215 1.67 
2AV In, BV Out... eeeeeeeeeeeee 14GullWing 9.64 7.72 651 TPS67351DR 296-10982-1-ND__| Neg. 5V, 200mA DO/DC Converter... 268 215 1.67 
DoP012415DBP DOP012415DBP-ND | Isolated DC/DC Converter, ; TPS6735IDR 296-10982-2-ND —_| Neg. 5V, 200mA DC/DC Converter .. 3747.50/2,500 
24V In, Dual #15V Out.....-.-- 14Dip 8.83 7.95 7.05 TPS6735IP 296-10983-5-ND —_| Neg. 5V, 200mA DO/DC Converter 268 215 1.67 
DOP012415DBP-U | DOP012415DBP-UND | Isolated DC/DC Converter, TPS67551D 296-10984-5-ND | Adj, 200mA DC/DC Converter... 268 215 1.67 


24V In, Dual +15V Out... -14GullWing §=8.83 7.95 7.05 TPS6755IP 296-10985-5-ND Adj, 200mA DC/DC Converter. 268 215 1.67 


DOPO20503P DOP020503P-ND 2W DC'DC Converter, 5V --14Dip 1041 9.38 8.32 TPS9103PWR 296-11054-1-ND GeAs Power Supply .. 3.74 299 233 
DCP020503U DCP020503U-ND 2W DC/DC Converter, 5V In, 3V Qut....28-SOC 10.58 9.53 8.45 TPS9103PWR 296-11054-2-ND Gas Power Supply .. 4233.00/2,000 
DCP020505P DCP020505P-ND 2W DC/DC Converter, 5V In, 5V Out. 14-Dip 10.41 9.38 8.32 TPS54610PWP. 296-12123-5-ND Low Input Voltage, 6A Continuous 

DCP020505U DOP020505U-ND 2W DC/DC Converter, 5V In, SV Out....28-SOIC 10.58 9.53 8.45 Buck Converter 3.3V Out NEWI...28-HTSSOP 948 7.59 6.40 
DCP020507P DCP020507P-ND 2W DC/DC Converter, 5V In, 7V Out. 14-Dip 10.41 9.38 8.32 TPS54611PWP. 296-12124-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 

DOP020507U DCP020507U-ND 2W DC/DC Converter, SV In, 7V Qut....28-SOIC 10.58 9.53 8.45 Buck Converter 0.9V Out NEW/!...28-HTSSOP 9.68 7.75 6.54 
DoP020509P DCP020509P-ND 2W DC'DC Converter, 5V In, 9V Out 14-Dip 1041 938 8.32 TPS54612PWP. 296-12125-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 

DOPO20509U DOP020509U-ND 2W DO/DC Converter, 5V In, 9V Out....28-SOIC 10.58 9.53 8.45 Buck Converter 1.2V Qut NEW!...28-HTSSOP 9.68 7.75 6.54 
DCP020515DP DCP020515DP-ND | 2WDC/DCConv., 5V In, +15V Out.......14-Dip 10.41 9.38 8.32 TPS54613PWP. 296-12126-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 

DCP020515DU DOPO20515DU-ND | 2WDC/DC Oonv., 5V In, +15V Out 28-SOC 10.58 9.53 8.45 Buck Converter 1.5V Qut NEW/!...28-HTSSOP 9.68 7.75 6.54 
DOP021205P DCP021205P-ND 2W DC/DC Conv., 12V In, 5V Out . 14-Dip 10.41 938 8.32 TPS54614PWP. 296-12127-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 

DCP021205U DCP021205U-ND 2W DC/DC Conv., 12V In, 5V Out 28-SOC 10.58 9.53 845 Buck Converter 1.8V Qut NEW/!...28-HTSSOP 9.68 7.75 6.54 
DCP021212DP DOPO21212DP-ND__| 2WDC/DC Oonv., 12V In, +12V 14-Dip 10.41 938 8.32 TPS54615PWP. 296-12128-5-ND Low Input Voltage 6A Continuous 

DCP021212P DCP021212P-ND 2W DC/DC Conv., 12V In, 12V Out 14-Dip 10.41 9.38 8.32 Buck Converter 2.5V Qut NEW/!...28-HTSSOP 968 7.75 6.54 
DOP021515P DOP021515P-ND 2W DC/DC Conv., 15V In, 15V Out ... ip 10.41 9.38 8.32 TPS54672PWP. 296-12130-5-ND Track-Termination Synch. PWM Switcher 

DCP022405DP DOP022405DP-ND | 2W DC/DC Conv., 24V In, +5V Out ....... 10.41 938 8.32 with Integrated FETs NEW!...... 948 7.59 6.40 
DCP022405P DCP022405P-ND 2W DC/DC Conv., 24V In, SV Out . 14-Dip 10.41 938 8.32 TPS60100PWP. 296-2263-5-ND 3.3V, 0.2A, DO/DC Converter 3.89 3.12 243 


DOP022415DP DOP022415DP-ND__| 2W DC/DC Conv., 24V In, +15V Out 
DOR010503P DOR010503P-ND lsolated DC/DC Converter, 5V to 3V. 
DOR010503U 296-9450-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter... 
DORO10505P DOR010505P-ND Isolated DC/DC Converter, 5V to SV. 
DOR010505U 296-9451-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter. 


14-Dip_ 10.41 9.38 8.32 TPS60101PWP 296-2264-5-ND 3.3V, 0.1A, DC/DC Converter 
10.76 861 7.27 TPS60110PWP 296-2265-5-ND 5V, 0.3A, DC/DC Converter .. 
9.45 851 7.55 TPS60111PWP 296-2266-5-ND 5V, 0.154, DC/DC Converter . 
10.76 8.61 7.27 TPS60120PWP 296-2267-5-ND 3.3V, 0.2A, DO'DC Converter 
9.45 851 7.55 TPS60121PWP 296-2268-5-ND 3.3V, 0.2A, DO'DC Converter .. 


3.22 258 2.01 
3.89 3.12 243 
3.22 258 2.01 
3.89 3.12 243 
3.89 3.12 243 


DOR011203P DCRO11203P-ND DC/DC Converter, 12V to 3V..... 10.76 861 7.27 TPS60122PWP. 296-2269-5-ND_ 3.3V, 0.1A, DC/DC Converter .. 3.22 258 2.01 
DORO11203U 206-9452-5-ND 1W Regulated DODC Converter. 945 851 7.55 TPS60123PWP 296-2270-5-ND 3.3V, 0.1A, DO'DC Converter 3.22 258 201 
DORO11205P DORO11205P-ND | DO/DC Converter, 12V to 5V.. 10.76 861 7.27 TPS60124PWP 296-10948-5-ND | 3.3V, 200mA DC/DC Converter 389 312 243 
DORO11205U 296-9453-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter. 9.45 851 7.55 TPS60125PWP 296-10949-5-ND | 3.3V, 200mA DC/DC Converter 389 312 243 
DOR012403P 296-9454-5-ND 1W Regulated DO/DC Converter . 8.96 8.07 7.16 TPS60130PWP 296-2271-5-ND 5V, 0.3A, DO/DC Converter .... 389 312 243 
DCRO12403U 296-9455-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter . 9.45 8.51 7.55 TPS60131PWP 296-2272-5-ND 5V, 0.3A, DC/DC Converter .. 3.89 3.12 2.43 
DOR012405P 296-9456-5-ND 1W Regulated DC/DC Converter. 8.96 8.07 7.16 TPS60132PWP 296-2273-5-ND 5V, 0.15, DC/DC Converter . 3.22 258 201 
DOR012405U 296-9457-5-ND 1W Regulated DO/DC Converter. 9.45 851 7.55 TPS60133PWP 296-2274-5-ND 5V, 0.154, DC/DC Converter . 3.22 258 201 
DOR021205P 296-9458-5-ND 2W Regulated DC/DC Converter. 10.98 9.89 8.77 TPS60140PWP 296-2275-5-ND 5V, 0.14, DO/DC Converter 3.22 258 201 
DOR022405P 296-9459-5-ND 2W Regulated DC/DC Converter. 10.98 9.89 8.77 TPS60140PWPR 296-2275-1-ND 5V, 0.1, DO/DC Converter 3.22 258 201 
Dcvo10505P DCV010505P-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS60140PWPR 296-2275-2-ND 5V, 0.1A, DO/DC Converter 3646.50/2,000 

SV In, SV Out... eeeeseeeese eens jp 12.81 11.54 10.23 TPS60141PWP 296-2276-5-ND 5V, 0.1A, DO/DC Converter .. 3.22 258 2.01 
DCv010505P-U DCV010505P-U-ND | Mini, Isolated DO/DC Converter, TPS60141PWPR 296-2276-1-ND 5V, 0.14, DO/DC Converter .. 3.22 258 201 

BV [i BVO cceesnesascaacesns 12.81 11.54 10.23 TPS60141PWPR 296-2276-2-ND 5V, 0.14, DO/DC Converter .. 3646.50/2,000 
Dcvo10512DP DCV010512DP-ND | Mini, Isolated DO/DC Converter, TPS60200DGS 296-10954-5-ND | 3.3V, 100mA Low Ripple 

5V In, Dual 12V Out... eeeeeeeeeeeeees ip 13.61 12.26 10.87 Charge PUMP ......-seeteeeeeeteees ite PE we) 
DCVv010512DP-U DCV010512DP-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS60201DGS 296-10956-5-ND 3.3V, 100mA Low Ripple 

5V In, Dual 12V Out......... 13.61 12.26 10.87 Charge PUMP ...........eseeeeeeeees 2m 222 178 
Dcvo10512P DCV010512P-ND | Miri, Isolated DO/DC Converter, TPS60202DGS 296-10957-5-ND | 3.3V, 100mA Low Ripple 

SVN AAV OUt sassacscnssansansancsiauas ip 12.81 11.54 10.23 Charge PUMP ......-.eeceeeeereees Big 22 i768) 
DCv010512P-U DCV010512P-U-ND | Mini, Isolated DO/DC Converter, TPS60203DGS 296-10958-5-ND | 3.3V, 100mA Low Ripple 

5V In, 12V Out... eee 12.81 11.54 10.23 Charge PUMP ......-secseeeeeneees 277 (222 1.73 
Dcvo10515DP DCV010515DP-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS60204DGSR 296-12365-1-ND Regulated 3.3V Low Ripple Charge 

5V In, Dual 15V Out... 0... ee ip 13.61 12.26 10.87 Pump LP DC/DC Converter ......... 10-TSSOCP 2.77 222 1.73 
DCv010515DP-U DCV010515DP-U-ND | Mini, Isolated DO/DC Converter, TPS60204DGSR 296-12365-2-ND —_| Regulated 3.3V Low Ripple Charge 

5V In, Dual 15V Out... eee 13.61 12.26 10.87 Pump LP DC/DC Converter ......... 10-TSSOP 3875.00/2,500 
DCv010515P DCV010515P-ND | Mini, Isolated DO/DC Converter, TPS60205DGSR 296-12366-1-ND __| Regulated 3.3V Low Ripple Charge 

BV Un, WV OU. snccsossasnccedcecanese ip 12.81 11.54 10.23 Pump LP DC/DC Converter ......... 10-TSSOP_ 277 2.22 1.73 
DCVv010515P-U DCV010515P-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS60205DGSR 296-12366-2-ND —_| Regulated 3.3V Low Ripple Charge 

SV In, 15V Out.......sss sees 12.81 11.54 10.23 Pump LP DO/DC Converter ......... 10-TSSOP 3875.002,500 
Dcvo11512DP DCv011512DP-ND | Miri, Isolated DO/DC Converter, TPS60210DGS 296-10959-5-ND | 3.3V, 100mA Low Ripple 

15V In, Dual 12V Olt... eee ip 13.61 12.26 10.87 Charge PUMP ........ecceeeeeneees 10-TSSOP 3.58 287 2.23 
DCvo11512DP-U DCV011512DP-U-ND | Mini, Isolated DO/DC Converter, TPS60211DGS 296-10961-5-ND | 3.3V, 100mA Low Ripple 

15V In, Dual 12V Out... eee 13.61 12.26 10.87 Charge PUMP ......-.eeseeeeenees 10-TSSOP__ 3.58 2.87 2.23 
DCv011512DP-U/700 | DCV011512DP-UTRND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS60212DGS 296-10962-5-ND | 3.3V, 100mA Low Ripple 

15V In, Dual 12V Out... 7166.60/700 Charge Pump ........0 eee 10-TSSOCP 295 236 1.84 
DCvo11515DP DCVO11515DP-ND | Miri, Isolated DO/DC Converter, TPS60213DGS 296-10963-5-ND | 3.3V, 50mA Low Ripple 

15V In, Dual 15V Out oo. eeeeeeee ip 13.61 12.26 10.87 Charge PUMP ......0ecseeeeeeeees 10-TSSCP 2.95 236 1.84 
DCv011515DP-U DCV011515DP-U-ND | Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS60400DBVT 296-12013-1-ND | 60mA Charge Pump 

15V In, Dual 15V Out... eee 13.61 12.26 10.87 Voltage Inverter NEWI.............. SOI-23-5 1.43 1.14 86 
DCV011515DP-U/700 | DOVO11515DP-UTR-ND] Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS60400DBVT 296-12013-2-ND | 60mA Charge Pump 

15V In, Dual 15V Out... ee 7166.60/700 Voltage Inverter NEW!.........0.... SOT-23-5 153.75/250 
DCv012405P DCV012405P-ND | Mini, Isolated DO/DC Converter, TPS60401DBVT 296-12014-1-ND | 60mA Charge Pump 

QAV IN SV Olt szcecscsssaaceecassaneass ip 12.81 11.54 10.23 Voltage Inverter NEW!.............. SOI-23-5 143 114 86 
DCv012405P-U DCV012405P-U-ND | Mini, Isolated DO/DC Converter, TPS60401DBVT 296-12014-2-ND | 60mA Charge Pump 

24V In, 5V Out... eeeeeeeeeeees 12.81 11.54 10.23 Voltage Inverter NEWI.........0.... SOT-23-5 153.75/250 
DCv012405P-W/700 | DCV012405P-UTR-ND] Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS60402DBVT 296-12015-1-ND | 60mA Charge Pump 

24V In, 5V Out... eee eeeeeeee 6746.60/700 Voltage Inverter NEW! 133 1.06 .80 
DCvo12415DP DCV012415DP-ND | Mini, Isolated DO/DC Converter, TPS60402DBVT 296-12015-2-ND | 60mA Charge Pump 

24V In, Dual 15V Out oo... eects ip 13.61 12.26 10.87 Voltage Inverter NEW! 153.75/250 
DCv012415DP-U DCV012415DP-U-ND] Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS60500DGS 296-12513-5-ND —_| 0.8-3.3V, 250mA High Efficiency 

24V In, Dual 15V Out 0... eee 13.61 12.26 10.87 Step-Down Charge Pump NEW!...10-MSCP 2.88 2.31 1.80 
DCv012415DP-U/700 | DCV012415DP-UTR-ND] Mini, Isolated DC/DC Converter, TPS60501DGS 296-12514-5-ND | 3.3V, 250mA High Efficiency 

24V In, Dual 15V Out ............. 7166.60/700 Step-Down Charge Pump NEW!...10-MSOP 288 231 1.80 
LT1054CDW 296-9590-5-ND Bipolar Regulated Volt. Converter . 3.38 270 2.10 TPS60502DGS 296-12515-5-ND —_| 1.8V, 250mA High Efficiency 
LT1054CP 296-9591-5-ND Bipolar Regulated Volt. Converter . 3.38 270 2.10 Step-Down Charge Pump NEW!...10-MSCP 2.88 231 1.80 
LT1054IDW 296-9592-5-ND Bipolar Regulated Volt. Converter . 3.71 297 231 TPS60503DGS 296-12516-5-ND | 1.5V, 250mA High Efficiency 
REG710NA-2.5/250 | 296-12133-1-ND | 2.5V DO/DC Converter NEW! 215 1.72 1.29 Step-Down Charge Pump NEW!...10-MSOP 2.88 2.31 __1.80 
REG710NA-2.5/250 2.5V DODC Converter NEW! 301.00/250 TPS61000DGS 296-3217-5-ND ‘Adj. 100mA Boost Converter ... 288 231 1.80 
REG710NA-2.7/250 2.7V DODC Converter NEW! 215 172 1.29 TPS61001DGS 296-3218-5-ND 1.5V, 100mA Boost Converter 288 231 1.80 
REG710NA-2.7/250 2.7V DODC Converter NEW! 301.00/250 TPS61002DGS 296-3219-5-ND 1.8V, 100mA Boost Converter 288 231 1.80 
REG710NA-3.3/250 3.3V DC/DC Converter NEW! 215 172 1.29 TPS61003DGS 296-3220-5-ND 2.5V, 100mA Boost Converter 288 231 1.80 
REG710NA-3.3/250 3.3V DO/DC Converter NEW! 301.00/250 TPS61004DGS 296-3221-5-ND 2.8V, 100mA Boost Converter .. 288 231 1.80 
REG710NA-3/250 296-12136-1-ND 3.0V DO/DC Converter NEW! 215 1.72 1.29 TPS61005DGS 296-3222-5-ND 3.0V, 100mA Boost Converter .. 288 2.31 1.80 
REG710NA-3/250 296-12136-2-ND | 3.0VDC/DC Converter NEW! 301.00/250 TPS61006DGS 296-3223-5-ND 3.3V, 100mA Boost Converter 288 231 1.80 
REG710NA-5/250 296-12137-1-ND | 5.0VDC/DC Converter NEW! 215 1.72 1.29 ‘TPS61007DGS 296-3224-5-ND ‘Adj. 100mA Boost Converter 288 231 1.80 
REG710NA-5/250 296-12137-2-ND | 5.0VDC/DC Converter NEW! 301.00/250 TPS61010DGS 296-10969-5-ND —_| Adj Synch. Boost Converter . 340 272 212 
TPS5102IDBT 296-2260-5-ND Dual DC/DC Controller . 5.94 476 4.01 TPS61011DGS 296-10970-5-ND _| 1.5V Synch. Boost Converter......... 340 272 212 
TPS5103IDB 296-2261-5-ND Multimode DO/DC Control 452 3.62 2.82 (Continued) 
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IBLE Digi-Key Price Each Tal Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description il 25 100 
TPS61012DGS 296-10971-5-ND —_| 1.8V Synch. Boost Converter .. 340 272 212 TLC7733IPWR 296-3285-2-ND 2.93V Supply Monitor. 1794.00/2,000 
TPS61013DGS 296-10972-5-ND —_| 2.5V Synch. Boost Converter 340 272 212 TLC77330D 296-3286-5-ND 2.93V Supply Monitor. 213 1.70 1.28 
TPS61014DGS 296-10973-5-ND —_| 2.8V Synch. Boost Converter .. 340 272 212 TLC77330P 296-3287-5-ND 2.93V Supply Monitor 213 1.70 1.28 
TPS61015DGS 296-10974-5-ND —_| 3.0V Synch. Boost Converter .. 340 272 212 Tee ed a a Suppy Monae Beaton 4 eat 
TPS61016DGS 296-10975-5-ND _| 3.3V Synch. Boost Converter ......... 340 272 212 PWR | 5 ipply Monitor. .00/2, 
TPS62007DGS 296-12517-5ND 13.3V oes Efficiency Step-Down TPS3123G15DBVR | 296-10890-2-ND _| 1.5V Supply Monitor . 2880.00/3,000 
DC/DC Converter NEW!............ 10-MSOP 362 290 226 ali pete ar eS ; iy Soy Montior : 1.88 pores 13 
¥ 5 1 -2-| A ipply Monitor . i 
tere Be Bee Aas iver a police HEW, ae oa ee TPS3123J12DBVR | 296-10891-2-ND —_| 1.2V Supply Monitor . 2880.00/3,000 
U0C2941D-ADJ 296-12145-5-ND _| 1V Synch. Boost Converter NEW! 3.62 290 2.26 ST = iv ee pour : = ee 
U0C3941D-3 296-2280-5-ND 1V to 3V Synch. Boost Converter. 340 272 2.12 TPSsIoa)1e0EvA [EGGERS KOI 18V SOR, Monitor ; 
J lpply Monitor . 2880.00/3,000 
U0C3941DTR-3 296-2280-1-ND 1V to 3V Synch. Boost Converter. 347 278 2.16 TPs3123)18DeVT | 296-3291-1.ND 1'8V Supply Monitor. 188 150 1.13 
U0C3941DTR-3 296-2280-2-ND 1V to 3V Synch. Boost Converter. 4757.50/2,500 TPS3123/18DBVT | 296-3291-2-ND 1'8V Supply Monitor . 262.50/250 
U0C3941D-5 296-2281-5-ND 1V to 5V Synch. Boost Converter. 340 272 212 TPS3124G15DBVR | 296-10893-2-ND _| 1.5V Supply Monitor . 2880.00/3,000 
U0C3941DTR-5 296-2281-1-ND 1V to 5V Synch. Boost Converter... 5.28 423 3.57 TPSS1D4GISDEVT |) 296-290-1.ND 7.5V Supply Monitor 7e8 150 143 
003941 DTR-5 296-2281-2-ND 1V to 5V Synch. Boost Converter . 4757.50/2,500 TPS3124G15DBVT 296-3292-2-ND 1.5V Supply Monitor . 262.50/250 
U0C3941D-ADJ 296-2282-5-ND 1V Adj. Synch. Boost Converter 3.40 272 2.12 TPS3124J12DBVR =| 296-10894-2-ND —_| 1.2V Supply Monitor . 2880.00/3,000 
U0C3941N-3 296-3228-5-ND 3.3V Synch. Boost Converter 340 272 212 TPS3124J12DBVT | 296-3293-1-ND 1.2V Supply Monitor . 1.88 1.50 1.13 
UCC3941N-5 296-3229-5-ND 5V Synch. Boost Converter .. 340 272 212 TPS3124J12DBVT _| 296-3293-2-ND 1.2V Supply Monitor . 262.50/250 
U0C3941N-ADJ 296-3230-5-ND 1V Adj. Synch. Boost Converter 3.40 272 212 TPS3124J18DBVR ‘| 296-10895-2-ND —_| 1.8V Supply Monitor . 2880.00/3,000 
U0c39411PW 296-3227-5-ND 1V Adj. Synch. Boost Converter. .. 286 229 1.78 TPS3124J18DBVT | 296-3294-1-ND 1.8V Supply Monitor . 188 1.50 1.13 
U0C39412D 296-2278-5-ND Low Power Synch. Boost Converter 27 222 ia TPS3124J18DBVT | 296-3294-2-ND. 1.8V Supply Monitor . 262.50/250 
U0039413D 296-2279-5-ND Low Power Synch. Boost Converter Pin eile) TPS3125GI5DBVR = 296-10896-2-ND —_| 1.5V Supply Monitor . 2649.60/3,000 
Sale rniie abBOE suipetate sty Cire Ute Davars TPssizacispevT [295251200] 5V Suey Nontor at S25 
TL7702ACD 296-1295-5-ND | 2.53V Supply Monitor. . ee qpssiz5J12DBvR | 296-10897-2-ND | 1.2V Supply Monitor 2649,60/3,000 
TL7702ACDR 296-1295-1-ND —_| 2.53V Supply Monitor. 108 90 72 nee pat 
Lat pina TPS3125J12DBVT | 296-2614-1-ND 1.2V Supply Monitor . 1.73 1.38 1.04 
L7702ACDR 296-1295-2-ND 2.53V Supply Monitor: 1170.00/2,500 TPS3125)12DBVT | 296-2614-2-ND 4.2 Supply Monitor . 241 50/250 
TL7702A0P 296-3232-5-ND 2.53V Supply Monitor .. 1.08 90.72 TPS3125J18DBVR__| 296-10898-2-ND _| 1.8V Supply Monitor . 2649.60/3,000 
TL7702ND 296;9233-5:ND! | 2.53V Supply Monitor... ies 1S) des TPS3125/18DBVT | 296-2615-1-ND _| 1.8V Supply Monitor . 1731.38 1.04 
TL7702AIP 296-3234-5-ND 2.53V Supply Monitor 1.32 1.10  .88 TPS3125J18DBVT =| 296-2615-2-ND 1.8V Supply Monitor . 241.50/250 
1L7702B0D 296-1296-5-ND 2.53V Supply Monitor: 1.30 1.04 .78 TPS3125L30DBVR =| 296-10899-2-ND —_| 3V Supply Monitor ... 2649.60/3,000 
1L7702BCDR 296-1296-1-ND 2.53V Supply Monitor. . 1.30 1.04 .78 TPS3125L30DBVT ‘| 296-2616-1-ND 3V Supply Monitor ... 173 1.38 1.04 
1L7702BODR 296-1296-2-ND 2.53V Supply Monitor... 1665.00/2,500 TPS3125L30DBVT _| 296-2616-2-ND 3V Supply Monitor . 241 50/250 
TL7702BOP 296-3236-5-ND 2.53V Supply Monitor 1.30 1.04.78 TPS3126E12DBVT | 296-10900-1-ND | 1.2V Supply Monitor . 173 1.38 1.04 
TL7702BID 296-3237-5-ND 2.53V Supply Moritor: 150 120 90 TPS3126E12DBVT —_| 296-10900-2-ND _| 1.2V Supply Monitor . 241.50/250 
TL7702BIP 296-3238-5-ND 2.53V Supply Monitor 150 120 .90 TPS3126E15DBVT —_| 296-10901-1-ND —_| 1.5V Supply Monitor . 1.73 1.38 1.04 
TL7705A0D 296-1297-5-ND 4.55V Supply Monitor 120 100 .80 TPS3126E15DBVT —_| 296-10901-2-ND _| 1.5V Supply Monitor . 241 50/250 
TL7705ACDR 296-1297-1-ND 4.55V Supply Monitor. 1.20 1.00 .80 TPS3126E18DBVT 296-10902-1-ND 1.8V Supply Monitor . 1.73 1.38 1.04 
TL7705ACDR 296-1297-2-ND 4.55V Supply Monitor... 1300.00/2,500 TPS3126E18DBVT —_| 296-10902-2-ND _| 1.8V Supply Monitor . 241,50/250 
TL7705ACP 296-1801-5-ND 4.55V Supply Monitor ... 1.20 1.00 80 TPS3128E12DBVT =| 296-10903-1-ND_—_ | 1.2V Supply Monitor . 1.88 1.50 1.13 
TL7705ACPSR 296-3239-1-ND __| 4.55V Supply Monitor 1.38 1.10 83 Blase aoe Searing 45 ane frat : te aoa v7 
a 5. i e A ipply Monitor . i i 
Tees peteotate ey mee Moa Fa aa pais TPS3128E1SDBVT _| 296-10904-2-ND__| 1.5V Supply Monitor . 262.50/250 
TL7705AIP 296-3241-5-ND _| 4.55V Supply Monitor 144 120 6 aid. pas oor Pau ; i apy pontor : 1.88 aay 13 
— -2- R ly Monitor . i 
aoe Beem 2OoV Supply Monitor Pe Cm TPS3305-18D 296.2617.5-ND | Dud 2.9/1 68 Volt Monitor 218 174 1.31 
TEZ7O6Q0OR: peg gly ome 4-55V Supply Monitor el OS TPS3305-18DGNR | 296-3299-1-ND _| Dual 3.3/1.8 Volt Monitor... 8SOP 218 174 1.31 
i pea poy Supely Wetec: : iESuCRe TPS3305-18DGNR _| 296-3299-2-ND Dual 3.3/1.8 Volt Monitor... 8-SCP 2785.00/2,500 
pean IAM gety ore Monte. i os =o 296-2618-5ND _| Dud 2.93/2.25 Volt Monitor . SOC 218 174 131 
i pply Monitor Z : Z TPS3305-25DGNR | 296-3300-1-ND Dual 3.3/2.5 Volt Monitor... 8SOP 218 1.74 1.31 
TL7705BIP 296-3244-5-ND 4.55V Supply Monitor 1.78 1.42 1.07 TPS3305-25DGNR ‘| 296-3300-2-ND Dual 3.3/2.5 Volt Monitor... 8-SCP 2785.00/2,500 
‘TL7705BQD 296-3245-5-ND 4.55V Supply Monitor: 188 1.50 1.13 TPS3305-33D 296-2619-5-ND Dual 4.55/2.93 Volt Monitor . 218 174 1.31 
TL7709A0D 296-3247-5-ND 7.6V Supply Monitor . 125 1.00.75 TPS3305-33DGNR__| 296-3301-1-ND Dual 5/3.3 Volt Monitor. 218 1.74 1.31 
TL7709ACP 296-3248-5-ND 7.6V Supply Monitor. 1.25 1.00.75 TPS3305-33DGNR | 296-3301-2-ND Dual 5/3.3 Volt Monitor 2785.00/2,500 
TL7712ACD 296-3249-5-ND 10.8V Supply Monitor 1.25 1.00.75 TPS3306-15D 296-3302-5-ND Dual 3.3/1.5 Volt Monitor .. 235 188 1.41 
TL7712ACP 296-3250-5-ND 10.8V Supply Monitor 125 100 75 TPS3306-15DGK 296-3303-5-ND Dual 3.3/1.5 Volt Monitor... 235 188 1.41 
TL7726CD 296-3253-5-ND Hex Clamping Greuit. 1.75 1.40 1.05 TPS3306-18D 296-3304-5-ND Dual 3.3/1.8 Volt Monitor 235 1.88 1.41 
TL7726CP 296-3254-5-ND Hex Gamping Circuit 1.75 1.40 1.05 TPS3306-18DGK 296-3305-5-ND Dual 3.3/1.8 Volt Monitor 235 188 1.41 
TL77261D 296-3255-5-ND Hex Camping Circuit. 220 176 1.32 TPS3306-20D 296-3306-5-ND Dual 3.3/2 Volt Monitor . 235 188 1.41 
TL77261P 296-3256-5-ND Hex Clamping Circuit 220 1.76 1.32 TPS3306-20DGK 296-3307-5-ND Dual 3.3/2 Volt Monitor. 235 1.88 1.41 
TL77570D 296-3257-5-ND 4.55V Supply Monitor/V. Detector 1.38 140 83 TPS3306-25D 296-3308-5-ND Dual 3.3/2.5 Volt Monitor .. 235 188 1.41 
TL77570.P 296-1992-ND 4.55V Supply Monitor/V. Detector 1.25 1.00 75 ieee ein ae ee ean Momo ae ie ot 
TL77570LPR 296-1992-1-ND 4.55V Supply Monitor/V. Detector ..... 125 100 75 Z i : : : : hs 
1L77570LPR 296-1992-2-ND 4.55V supply Monitor/V. Detector 1300.00/2,000 ‘TPS3306-33DGK 296-3311-5-ND Dual 5/3.3 Volt Monitor. . 235 1.88 1.41 
TL77570PK 296-3259-5-ND 4.55V Supply Monitor/V. Detector 1.25 1.00 75 TPS epeNR eine a pe aay 1 Ai 1 Note ener ace eo 138 a 
y a — a ele tiple 3.3/1.8/Adj Volt Monitor . . z dé 
Fea ee eNO env eps raises feo 120 ey | TPS8307-18DGNR | 296-3312-2.ND | Triple 3.3/1.8/Adj Volt Monitor. 8-SCP _-3007.50/2,500 
TL77E7IPK FE RERDSIND 4.58V Supply Monitor/V. Detector... a) a) 6H TPS3307-25D 296-2621-5-ND Triple 2.93/2.25/1.25 Volt Monitor -SOC 2.35 1.88 1.41 
mureseD | b96sa508ND | 488 Sy Nent a. eee) 6d 
i eho ‘ ; es - - -2- i 3/2. jj Volt Monitor . Y 
aie PS ACEE ENO 4.55V Supply Monitor zp igo es TPS3307-33D 306.33145ND | Triple 5/3.3/Adj Volt Monitor SOC 235 188 1.41 
TL7759CPWR 296-1299-1-ND 4.55V Supply Monitor. 125 1.00 .7%5 TPS3307-33DR 296-3314-1-ND Tri ple 5/3.3/Ad) Volt Monitor. ‘SOC 2.35 188 1.41 
eee ENE ey ae. 7 3 af ee TPS3307-33DR 296-3314-2-ND Triple 5/3.3/Adj Volt Monitor. “SOIC 3007.50/2,500 
Z " : pry Nonitor 2 : : TPS3307-33DGN 296-3315-5-ND Triple 5/3.3/Adj Volt Monitor . 8-SCP 235 1.88 1.41 
117770-5ON 296-3266-5-ND 4.55V Dual Supply Monitor 218 1.74 1.31 TPS3307-33DGNR | 296-3315-1-ND Tiple 5/3.3/Ad) Volt Monitor . 235 1.88 1.41 
1L7770-5IDW 296-3267-5-ND 4.55V Dual Supply Monitor. . 3.29 2.63 2.05 TPS3307-33DGNR | 296-3315-2-ND Triple 5/3.3/Adj Volt Monitor . 3007.50/2,500 
TLC7701ID 296-3268-5-ND 1.1V Supply Monitor . 135 108 81 TPS3510DR 296-3317-1-ND 3.5V Power Supply Monitor 147 1.23 98 
TLCT701IP 296-2608-5-ND 1.1V Supply Monitor. 135 108 81 ‘TPS3510DR 296-3317-2-ND 3.5V Power Supply Monitor 1592.50/2,500 
TLC7701IPW 296-2609-5-ND 1.1V Supply Monitor. 135 1.08 81 TPS3510P 296-3318-5-ND 3.5V Power Supply Monitor ... 147° 1.23 98 
TLC7701IPWR 296-2609-1-ND 1.1V Supply Monitor. 135 108 81 TPS3600D20PW 296-10906-5-ND —_| 2V Battery Backup Supervisor 
TLC7701IPWR 296-2609-2-ND 1.1V Supply Monitor. 1404.00/2,000 for LP Processors. ........2:220:00++ 14-TSSCP 4.59 3.68 2.86 
TLC77010D 296-3270-5-ND 1.1V Supply Monitor . 1.65 1.32 .99 TPS3600D33PW 296-12237-5-ND —_| 3.3V Battery Backup Supervisor 
TLC77010P 296-3271-5-ND 1.1V Supply Monitor. 165 1.32 .99 for LP Processors NEW!.......... 14-TSSOP 459 3.68 2.86 
TLC77031D 296-3272-5-ND 2.63V Supply Monitor. . 1.73 1.38 1.04 TPS3600D33PWR == 296-10907-1-ND _—_| 3.3V Battery Backup Supervisor 
TLO77031P 296-3273-5-ND 2.63V Supply Monitor 1.73 1.38 1.04 for LP Processors.............0000++ 14-TSSOP) 4.59 3.68 2.86 
TLC7703IPWR 296-3274-1-ND 2.63V Supply Monitor. 1.73 1.38 1.04 TPS3600D33PWR =| 296-10907-2-ND eee, Backup Supervisor 14! Orne 
TLC7703IPWR 296-3274-2-ND 2.63V Supply Monitor. . 1794.00/2,000 Sere Sa inetd spnndenesds SSOF eel) 
TLC77030D 296-2610-5-ND | 2.63V Supply Monitor... 213 1.70 1.28 TRSIGOODEOW EE oan ieTesce Piegarseneas 
TLC77051D 296-1872-5-ND 4.55V Supply Monitor. 135 108 81 fees : : : 
TLC77051P 296-3276-5-ND —_| 4.55V Supply Monitor 135 1.08 81 TPS3600D50PWR = | 296-10908-1-ND_—_| SV Battery Backup Supervisor 
for LP Processors..............2:06 14-TSSOP 459 368 286 
TLC7705IPWR 296-3277-1-ND 4.55V Supply Monitor... 1.35 1.08 81 TP59806-33D08 296-10900-5-ND | 8.3 Battery Backup Supervisor 
TLC7705IPWR 296-3277-2-ND 4.55V Supply Monitor. . 1404.00/2,000 for LP Processors ..<.s ss. ccscvees 10-MSCP 360 288 224 
TLC77050D 296-3278-5-ND 4.55V Supply Monitor. 165 132 99 TPS3610TS0PW 296-10910-5-ND | 5\V Battery Backup Supervisors 
TLC77251D 296-3280-5-ND 2.25V Supply Monitor. 1.73 1.38 1.04 for RAM Retention ..........2.22000+ 14-TSSOP 4.21 3.37 262 
TLC77250D 296-3281-5-ND 2.25V Supply Monitor... 213 1.70 1.28 z 7 
TLCT725CPWR 296-3283-1-ND _| 2.25V Supply Monitor. . 213 1.70 1.28 TSS aiaeecineen Sy paley Soc pee _actecce Wee 
TLC7725CPWR 296-3283-2-ND 2.25V Supply Monitor. 2210.00/2,000 TPS3613-01DGS 296-10912-5-ND _| Adj. Battery Backup Supervisors 
TLC7725|P 296-2611-5-ND 2.25V Supply Monitor 1.73 1.38 1.04 for RAM Retention........2.0scc02 10-MSCP 3.24 260 2.02 
TLC77331D 296-2612-5-ND 2.93V Supply Monitor. 1.73 1.38 1.04 TPS3617-50DGK 296-10913-5-ND —_| 5V Battery Backup Supervisors 
TLC77331P 296-3284-5-ND 2.93 Supply Monitor 1.73 1.38 1.04 for RAM Retention ..........:ss:s00+ 8MSOP 2.70 216 1.68 
TLC7733IPWR 296-3285-1-ND 2.93V Supply Monitor. . 1.73 1.38 1.04 (Continued) 
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POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 


IblE Digi-Key Price Each iple Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description il 25 100 
TPS3619-33DGK 296-12141-5-ND —_| 3.3V Battery Backup Supervisors TPS3824-50DBVR ‘| 296-1358-1-ND 4.55V Supply Monitor .... 138 1.10 83 
for RAM Retention NEW!............ 8-MSCP 2.25 1.80 1.40 TPS3824-50DBVR ‘| 296-1358-2-ND 4.55V Supply Monitor 2112.00/3,000 
TPS3619-50DGK 296-12142-5-ND —_| 5V Battery Backup Supervisors TPS3825-33DBVT | 296-2636-1-ND 2.93V Supply Monitor 147 1.23 98 
for RAM Retention NEW! 2.25 1.80 1.40 TPS3825-33DBVT 296-2636-2-ND 2.93V Supply Monitor 183.75/250 
TPS3705-30D 296-2622-5-ND 2.63V Supply Monitor. 1.73 1.38 1.04 TPS3825-50DBVT 296-2637-1-ND 4.55V Supply Monitor 138 115 92 
TPS3705-30DGN 296-3316-5-ND 2.63V Supply Monitor .. 173 1.38 1.04 TPS3825-50DBVT | 296-2637-2.ND @.55V Supply Monitor 783.75/250 
TPS3705-33D 296-2623-5-ND 2.98V Supply Monitor 1.73 1.38 1.04 TPS3828-33DBVT _| 296-2638-1-ND 2.93V Supply Monitor 138 110 83 
TPS3705-33DGNR =| 296-3319-1-ND 2.93V Supply Monitor 1.73 1.38 1.04 1PS3828-33DBVT _| 296-2638-2-ND 2.93V Supply Monitor 492.50/250 
TPS3705-33DGNR | 296-3319-2-ND 2.93V Supply Monitor 2207.50/2,501 1PS3828-S0DBVT _| 296-2639-1-ND 4.55V Supply Monitor 138 110 83 
3705-50 296-2624-5-ND 4.55V Supply Monitor... 1.73 1.38 1.04 : 
TPS Ppy “von TPS3828-50DBVT _| 296-2639-2-ND 4.55V Supply Monitor 192.50/250 
ean NT pay, ape Monitor .. res Tey lie TPSS836K33DBVT | 296-3341-2ND | 2.93V Low Current Monitor 266.00/250 
i eae -SBV Supply Monitor abrereeny TPS3837E18DBVT | 296-3343-1-ND —_| 1.71V Low Current Monitor 190 152 1414 
TPS3707-25D 296-2625-5-ND 2.25V Supply Monitor. 163 130 98 : 4 : : : 
TPS3707-25D@NR | 296-3321-1-ND _| 2.25V Supply Monitor 1.65 1.32 99 TPS3837E18DEVT = | 296-3343-2.ND | 1.71 Low Qurrent Monitor 266.00/250 
TPS3707-25DGNR__| 296-3321-2-ND 2.25V Supply Monitor ... 2080.00/2,500 TPS3837J25DBVT | 296-3344-2-ND 2.25V Low Qurrent Monitor 266.00/250 
1PS3707-30D 206-2626-5-ND 2.63V Supply Monitor.. TIGSINEMGONNNIGS TPS3837K33DBVT _| 296-3345-1-ND 2.93V Low Ourrent Monitor 190 1.52 1.14 
1PS3707-30DGN 296-3322-5-ND 2.63V Supply Monitor 163 130 98 TPS3837K33DBVT —_| 296-3345-2-ND 2.93V Low Ourrent Monitor 266.00/250 
TPS3707-33D 296-2627-5-ND 2.93V Supply Monitor. 163 130 .98 TPS3837L30DBVT 296-3346-1-ND 2.64V Low Qurrent Monitor 190 1.52 1.14 
TPS3707-33DGN 296-3323-5-ND 2.93V Supply Monitor 1.63 1.30 98 ‘TPS3837L30DBVT —_| 296-3346-2-ND 2.64V Low Ourrent Monitor 266.00/250 
1PS3707-50D 296-2628-5-ND 4.55V Supply Monitor. . 163 130 98 TPS3838E18DBVT | 296-3347-1-ND 1.71V Low Qurrent Monitor 190 1.52 1.14 
TPS3707-50DGNR ‘| 296-3324-1-ND 4.55V Supply Monitor .. 165 132.99 TPS3838E18DBVT__| 296-3347-2-ND 1.71V Low Qurrent Monitor .. 266.00/250 
TPS3707-50DGNR ‘| 296-3324-2-ND 4.55V Supply Monitor .. 2080.00/2,500 TPS3838J25DBVT —_‘| 296-3348-1-ND 2.25V Low Current Monitor ... 190 1.52 1.14 
TPS3800G27DOKR | 296-12382-1-ND _—_| Ultra-Small Supply Volt. TPS3838J25DBVT ‘| 296-3348-2-ND 2.25V Low Ourrent Monitor 266.00/250 
SUPEIVISOF......... 0. cece eee eeeeeeee SOT-323-5 1.35 113 .90 TPS3838K33DBVT 296-3349-1-ND 2.93V Low Qurrent Monitor 190 152 1.14 
TPS3800G27DCKR | 296-12382-2-ND | Ultra-Small Supply Volt. TPS3838K33DBVT —_| 296-3349-2-ND 2.93V Low Qurrent Monitor 266.00/250 
SUPEPVISOF.....-ssseseeeeeeereerees SOT-323-5 1755.00/3,000 TPS3838L30DBVT _| 296-3350-1-ND 2.64V Low Qurrent Monitor 1.90 1.52 1.14 
TPS3801-01DOKR = 296-12383-1-ND | Ultra-Small Supply Volt. TPS3838L30DBVT — | 296-3350-2-ND 2.64V Low Current Monitor 266.00/250 
SUPEIVISOL.....-6.seseeeeseeeeeeees SOT-323-5 1.35 1.13 90 UC2543DW 296-3355-5-ND 2.5V Power Supply Monitor 5.06 4.05 3.42 
TPS3801-01DOKR = / 296-12383-2-ND | Ultra-Small Supply Volt. UC2543N 296-3356-5-ND 2.5V Power Supply Monitor 5.06 4.05 3.42 
SUPEIVISOF...-+eseseeeeeeeeerees SOT-323-5 1755.00/3,000 UCc2903DW 296-2640-5-ND ——_| Quad Voltage Supply Monitor 5.04 4.04 3.14 
TPS3801E18DCKR | 296-12384-1-ND Ura Sin Supply Volt. soraca5 WoO UC2904DW 296-2641-5-ND Quad Voltage Supply Monitor 545 436 3.39 
POMS neancnecesseersnseeseeees : —— UC3543DW 296-3357-5-ND | 2.5V Power Supply Monitor .. 466 373 290 
TPSSBO1EISDOKR— /296-12884-2- ND) | Ura Small Supply Volt EReNAGTD UC3543N 296-3358-5-ND | 2.5V Power Supply Monitor 466 373 290 
Y f eee UC3544N 296-3359-5-ND 2.5V Power Supply Monitor 3.08 247 1.92 
ech pee Baas 1 ee aon UC3903DW 296-2642-5-ND Quad Voltage Supply Monit 428 342 2.66 
TPS3801J25D0KR | 296-3326-1-ND 135.113 90 UC3904DW 296-2643-5-ND Quad Voltage Supply Monitor .. 466 3.73 2.90 
TPS3801J25DCKR _| 296-3326-2-ND 1755,00/3,000 Wcse10D BEE AND ees ee area 
Ala cd eect poieay re aaa UC39432D 296-11350-5-ND _| Precision Analog Co 5.00 4.00 3.11 
TPS3801L30DCKR 296-3328-1-ND 135 1413 .90 UC39432N 296-11351-5-ND Precision Analog Controller... 5.00 4.00 3.11 
TPS3801L30DCKR _| 296-3328-2-ND 2.64V Supply Monitor... 1755.00/3,000 Uoc2946D 296-2645-5-ND prince Supervisor with esac enon 
TPS3801TSODCKR | 296-12385-1-ND | Ultra-Small Supply Volt. & WMG sess seen ete 7 3 3 : 
Supervisor. . id iicgadbieaLiuenssed SOT-323-5 1.35 113 .90 U0C3946D 296-2646-5-ND Microprocessor Supervisor with 
TPS3801TSODCKR | 296-12385-2-ND | Ultra-Small Supply Volt. Watch Dog Timer.........:ecsececees 8-SOC 272 218 1.70 
SUPErVISOr..... 2.60. .e cece eee SOT-323-5 1755.00/3,000 MOSFET / MOSFET Drivers 
SBO2IGS0OR popes vel ey ee sor.223-5 (RTGS oon SN75372D 296-3360-5-ND | Dual MOSFET Driver .. 188 150 1.13 
TPSSGOOKSIOCKR | DOE 1ZBBEZND | Ultra Small Supply Volt SN75372P 296-3361-5-ND Dual MOSFET Driver 188 1.50 1.13 
re smnoo | Tine — |Bbere [OSerenne astneis. Seas tas gh 
F : z H -Channi , Rise Time 10n: F : J 
TPSIISISSOE VR ee uses Hiatocas NE WI!.......90h236 183 1.06 80 TPS1101D 296-3381-5-ND__| P-Channel MOSFET, Rise Time 5.5nS 1.60 1.28 96 
TPS3806I33DBVR | 296-12011-2-ND _—_| Dual Voltage Detector with TPS1120D 296-1352-5-ND Dual P-Channel MOSFET... 150 1.20 90 
Adjustable Hysteresis NEW! ....... SOT-23-6 2035.20/3,000 TPS1120DR 296-1352-1-ND Dual P-Channel MOSFET. “SOC 1.50 1.20 90 
TPSSBOGZODBVA | 296-120121-ND | Dual Voltage Detector with TPS1120DR 296-1352-2-ND Dual P-Channel MOSFET. .. “SOIC 1920.00/2,500 
Adjustable Hysteresis NEW!....... SOT-23-6 1.33 1.06 .80 TPS2811D 296-2385-5-ND Dual 2A Invert MOSFET Driv 1.83 1.46 1.10 
TPS3806J20DBVR (| 296-12012-2-ND _| Dual Voltage Detector with ‘TPS2811P 296-3363-5-ND Dual 2A High Speed Invert 
Adjustable Hysteresis NEW! 2034.00/3,000 MOSFET Driver.......0202.seceeceeeeeeees 8-Dip 1.83 146 1.10 
TPS3809I50DBVR | 296-10914-2-ND__| 5V Supply Monitor 1248.00/3,000 TPS2812D 296-3364-5-ND Dual 2A High Speed Non-Invert 
TPS3809I50DBVT | 296-2629-1-ND 5V Supply Monitor .. 96 «80 64 FET DAVEE oo. cccscssecccsessneeeeneees 8SOC 183 146 1.10 
TPS3809I50DBVT | 296-2629-2-ND 5V Supply Monitor 120.00/250 TPS2812P 296-3365-5-ND Dual 2A High Speed Non-Invert 
TPS3809J25DBVR | 296-10915-2-ND ‘| 2.5V Supply Monitor 1248.00/3,000 FET DAVGl ssc. siccencstinrescatvacecataxd 8Dip 1.83 1.46 1.10 
TPS3809J25DBVT | 296-2630-1-ND 2.5V Supply Monitor 96 80 64 TPS2813D 296-1356-5-ND Dual 2A High Speed Complementary 
TPS3809J25DBVT _| 296-2630-2-ND 2.5V Supply Monitor .... 120.00/250 MOSFET Driver . 183 1.46 1.10 
TPS3809K33DBVR 296-10916-2-ND 3.3V Supply Monitor ... 1248.00/3,000 TPS2813DR 296-1356-1-ND Dual 2A Complementary 
TPS3809K33DBVT 296-2631-1-ND 3.3V Supply Monitor 96 80 64 MOSFET Driver ..........ccccecsececeuee 8BSOC 183 1.46 1.10 
TPS3809K33DBVT | 296-2631-2-ND 3.3V Supply Monitor 120.00/250 1PS2813DR 296-1356-2-ND Dual 2A Complementary 
TPS3809L30DBVR | 296-10917-2-ND _| 3.0V Supply Monitor 1248.00/3,000 MOSFET Driver . 2335.00/2,500 
TPS3809L30DBVT _| 296-2632-1-ND 3.0V Supply Monitor 96 80 64 TPS2813P 296-2386-5-ND Dual 2A Complementary 
TPS3809L30DBVT 296-2632-2-ND 3.0V Supply Monitor 120.00/250 MOSFET Driver...........ccsceeceeceeeeee 8Dip 183 1.46 1.10 
TPS3813I50DBVT 296-10918-1-ND Woon ee sor-23.5 RS TPS2813PWR 296-3367-1-ND Dual 2A Complementary 
cI et rr eer Gris “ F e ‘ 
TPS3813I50DBVT | 296-10918-2-ND | sv Supervisor with Programmable NSD UES GES Te 
Watchdog Window .........cscse+s SOT-23-6 276.50/250 TPS2813PWR BESESICAND “ean aus aan 
TPSSB1SJ25DEVT |e Sa Pao Winco Progammatie 23.8 Aton TPs2814D 296-3368-5-ND _| Dud 2AHigh Speed MOSFET Driver . 183 146 1.10 
TPS3813J25DBVT | 296-10919-2-ND | 2.5V Supervisor with Programmable TPS2814P 296-2387-5-ND Dual 2A MOSFET Driver 1.83 1.46 1.10 
Watchdog Window ........ccccces SOT-23-6 276.50/250 TPS2814PWR 296-3369-1-ND Dual 2A MOSFET Driver. 183 1.46 1.10 
TPS3813K33DBVT 296-10920-1-ND 3.3V Supervisor with Programmable TPS2814PWR 296-3369-2-ND Dual 2A MOSFET Driver... 1898.00/2,000 
Watchdog Window .........:+0000+: SOr-23-6 1.98 158 1.19 TPS2815D 296-2388-5-ND Dual 2A NAND MOSFET Driver 183 1.46 1.10 
TPS3813K33DBVT | 296-10920-2-ND _| 3.3V Supervisor with Programmable ‘TPS2815P 296-3370-5-ND Dual 2A High Speed NAND 
Watchdog Window .............02++ SOT-23-6 276.50/250 MOSFET Driver... -8-Dip 1.83 1.46 1.10 
TPS3813L30DBVT | 296-10921-1-ND —_| 3.0V Supervisor with Programmable TPS2816DBVR 296-3371-1-ND 2AHS Inverting MOSFET Driver.......SOT-23-5 1.28 1.02 77 
Watchdog Window .........:2c020+ SOT-23-6 1.98 158 1.19 TPS2816DBVR 296-3371-2-ND 2AHS Inverting MOSFET Driver. 1959.00/3,000 
TPS3813L30DBVT | 296-10921-2-ND —_| 3.0V Supervisor with Programmable TPS2817DBVR 296-3372-1-ND 2A HS Non-Inverting 
Watchdog Window .......:.+eeee+ 276.50/250 MOSFET Driver .... 128 102 77 
TPS3820-33DBVT —_| 296-2633-1-ND 2.93V Supply Monitor .. ; 138 110 83 TPS2817DBVR 296-3372-2-ND 2A HS Non-Inverting 
TPS3820-33DBVT | 296-2633-2-ND 2.93V Supply Monitor 192.50/250 MOSFET Driver 1959.00/3,000 
7PS3820-50DBVT | 296-2635-1-ND 4.55V Supply Monitor 1.38 1.10 83 TPS2818DBVR 296-3373-1-ND 2AHS Inverting MOSFET Driver. (ean oo azz, 
TPS3820-50DBVT = — | 296-2635-2-ND_—_| 4.55 Supply Monitor 192.50/250 TPS2818DBVR 296-3373-2-ND _| 2AHS Inverting MOSFET Driver. 1959.00/3,000 
TPS3823-25DBVR__| 296-3333-1-ND 2.25V Supply Monitor . . 138 110 83 TPS2819DBVR 296-3374-1-ND 2A HS Non-Inverting 
TPS3823-25DBVR 296-3333-2-ND 2.25V Supply Monitor . . 2112.00/3,000 MOSFET Driver ..........2ccecceeeeee 1128) 1l02) rv, 
TPS3823-30DBVR ‘| 296-3334-1-ND 2.63V Supply Monitor 138 110 83 1PS2819DBVR 296-3374-2-ND 2A HS Non-Inverting 
TPS3823-30DBVR | 296-3334-2-ND 2.63V Supply Monitor 2112.00/3,000 MOSFET Driver ...---ccccecececeeceee 4959.00/3,000 
TPS3823-33DBVR | 296-1357-1-ND 2.93V Supply Monitor 138 110 83 TRESEDEVA PoC GRESEND 2A High Spd. Invertn : 
TPS3823-33DBVR__| 296-1357-2-ND 2.93V Supply Monitor 2112.00/3,000 Mj yuk aa 9 up ea 63 
TPS3823-50DBVR —_| 296-3335-1-ND 4.55V Supply Monitor . 138 110 83 sean gly aera : : j 
TPS3823-50DBVR | 296-3335-2-ND_—‘| 4.55V Supply Monitor 2112.00/3,000 TPS2628DEVR BES ARD) Ses ha Sas OUR 
TPS3823-50DBVT —_| 296-10922-1-ND _—_| 4.55V Supply Monitor 138 110 83 : ee 
qPssezse0pevt |eoei0g22.ND | 4 SRV Supply Monitor Reoisaesa ‘TPS2829DBVR 296-1987-1-ND __| 2AHS Non-Invert MOSFET Driver...... 1.47 123 98 
TPS3824-25DBVR 296-3336-1-ND 2.25V Supply Monitor 138 110 .83 TPS2829DBVR 296-1987-2-ND 2A HS Non-Invert MOSFET Driver..... 1872.00/3,000 
TPS3824-25DBVR —_| 296-3336-2-ND 2.25V Supply Monitor 2112.00/3,000 ‘TPS2830D 296-2390-5-ND Non-Invert Fast Sync 
TPS3824-30DBVR ‘| 296-3337-1-ND 2.63V Supply Monitor 1.38 1.10 .83 BUOK FET Driver .....2.--200-2eeeeee+ 14SOC 263 211 1.64 
TPS3824-30DBVR ‘| 296-3337-2-ND 2.63V Supply Monitor 2112.00/3,000 ‘TPS2830PWP 296-3376-5-ND Non-Inverting Fast Syne 
TPS3824-33DBVR | 296-3338-1-ND 2.93V Supply Monitor 138 110 83 BUCK MOSFET Driver .....-.++++++ 14-HTSSCP__2.63 211 1.64 
TPS3824-33DBVR__| 296-3338-2-ND 2.93V Supply Monitor . 2112.00/3,000 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(1023) 341 


4 Texas INSTRUMENTS 


POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) 


‘Le lb Digi-Key Price Each IBLE Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. il 25 100 
9 pti 9. 
TPS2831D 296-2391-5-ND Invert Fast Sync BUOK TPS2023P 296-12233-5-ND —_| 1.65A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver........0cccceeeeeeeeses 14500 263 211 1.64 High-Side MOSFET Switch NEWI....... 8Dip 235 1.88 1.41 
TPS2831PWP 296-3377-5-ND Invert Fast Sync BUCK TPS2024D 296-2564-5-ND 2.2A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
MOSFET Driver ......2.0ccceceeeee 14-HTSSCP 263 211 1.64 High-Side MOSFET Switch ..........2.. 8SOC 235 188 1.41 
TPS2832D 296-2392-5-ND Non-Invert Fast Sync TPS2024DR 296-2564-1-ND 2.2A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
BUCK FET Driver ......0.seseceeeeeeee 8-SOC 252 202 1.57 High-Side MOSFET Switch ............. BSOC 241 1.93 1.50 
TPS2833D 296-2393-5-ND uve Fest am BUCK 3-soc ACen om TPS2024DR 296-2564-2-ND 2.2A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
IOSFET Driver ........sesseeeeeeereees . J : High-Side MOSFET Switch ..........2.. 8-SOIC 3007.50/2,500 
‘TPS2834D 296-2394-5-ND Non-Invert Fast Sync TPS2024P 296-12234-5-ND | 2.24, 2.7-5.5V Hot-Swap 
BUCK FET Driver ......0.0eseceeeeeeee 14S0C 263 211 1.64 High-Side MOSFET Switch NEWE....... 8Dip 235 1.88 1.41 
‘TPS2834PWP 296-3378-5-ND Non-Invert Fast Sync TPS2030D 296-2565-5-ND 0.22A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
BUCK MOSFET Driver ........2++++ 14:HTSSCP 2.63 211 1.64 High-Side MOSFET Switch ..........+-. BSOC 235 188 141 
PS2835D 296-2395-5-ND eae ae Buox 14800 FECT TPS2030P 296-3392-5-ND 0.22A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
on PO iwotrat acme d , : High-Side MOSFET Switch...........++ 8Dip 235 188 1.41 
PS2 OBES one Bua sauresce [ee at TPS2031D 296-2566-5-ND. 0.66A, 2.7-5.5V Hot-Swap 
Ut eeacesapreeaian a ah ee High-Side MOSFET Switch .......2...-. 8SOC 235 1.88 1.41 
TPS2836D 296-2396-5-ND Non-Invert Fast Sync BUCK FET Driver...8-SO.C 2.52 2.02 1.57 TPS2032D 296-2567-5-ND 1.14, 2.7-5.5V Hot-Swap 
TPS2848PWP 296-10888-5-ND | MOSFET Driver with Regulator. 279 2.24 1.74 High-Side MOSFET Switch ...........+. BSOC 235 188 1.41 
TPS2849PWP 296-10889-5-ND —_| MOSFET Driver with Regulator. 279 224 1.74 TPS0GD 206-2568-5.ND Té5A, 2.7-58V Hot Sw 
TPS2837D 296-2397-5-ND Invert Fast Sync BUCK MOSFET Driver...8-SOC 252 202 1.57 Hoh-Side MOSFET Snich esac 235 188 141 
UC2709DW 296-2398-5-ND Dual High Speed MOSFET Driver.......16-SOC 7.66 613 5.18 aap supe — |p Ly penser tna : e : 
UC2710N 296-2399-5-ND __| High Ourrent MOSFET Driver ..-8-Dip 8.06 645 5.45 Theres SESS “E5A, 2.7-5.5V Fiat Sivap 
= - - High-Side MOSFET Switch NEWI....... 8Dip 235 1.88 1.41 
UC2714D 296-12113-5-ND Complimentary Switch FET Driver 
SER AOUE esac Meee aes TPS2034D 296-2569-5-ND 2.2A, 2.7-5.5V Hot-Swep 
UC2714N 296-12171-5-ND | Complimentary Switch FET Driver AGI 1S MICE I SUMtEM Sac eavt se S SOC BAZ SIaaL ES ALS! 
with Aux Cut. 536 4.29 3.34 TPS2034P 206-12236-5-ND | 2.2A 2.7-5.5V Hot-Swap 
UCe715D 296-12172-5-ND _| Complimentary Swite High-Side MOSFET Switch NEW....... 8Dip 235 1.88 1.41 
WIR AUK Olle csacentuarevatuinccdedsad 536 429 3.34 TPS2041AD 296-3393-5-ND 0.7A, 2.7-5.5V High-Side xy 
= - - ; MOSFET Switch ........0ceececeseeeeee 8SOC 1.38 110 83 
aasinit ee wnaxae .....1¢sc0 erence TPS2041D eee om 0.7/4 2.75.5V High Side 
UC2715N 296-12174-5-ND _| Complimentary Switch FET Driver MOSFET Switch ..... 2.35 1.88 1.41 
with Aux Qut 536 429 3.34 TPS2041P 296-2570-5-ND 0.7A, 2.7-5.5V High-Side 
UC3706N 296-11242-5-ND __| Dual High Speed MOSFET Driver . 466 373 290 MOSFET Switch 235 1.88 1.41 
UC3709DW 296-2400-5-ND Dual High Speed MCSFET Driver . 524 420 354 TPS2042AD 296-3395-5-ND Dual (tin/2out), 0.7A, 
UC3709N 296-11245-5-ND | Dual High Speed MOSFET Driver ... 524 420 354 High- Side MOSFET Switch 183° 146 1.10 
UC3710DW 296-2401-5-ND Complimentary Hi Qurrent TPS2042D 296-3396-5-ND ial (1in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V 
MOSFET Driver 578 463 3.91 High-Side MOSFET Switch ............. 8-SOC 248 1.98 1.54 
UC3710N 296-11246-5-ND__| High-Current MOSFET Driver 578 463 3.91 TPS2042DR 296-3396-1-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V 
UC3710T 296-11247-5-ND —_| High-Current MOSFET Driver 578 463 3.91 High-Side MOSFET Switch ..........--. 8SOC 248 1.98 1.54 
UC3714D 296-11253-5-ND —_| High-Current MOSFET Driver 3.22258) 12/01 TPS2042DR 296-3396-2-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V 
UC3714DP 296-11254-5-ND | High-Current MOSFET Driver... 3.22 258 2.01 High-Side MOSFET Switch ............. 8-SOC 3465.00/2,500 
UC3714N 296-11255-5-ND | High-Qurrent MOSFET Driver .. 322 258 201 TPS2042P 296-2571-5-ND ial (tin/2out), 0.7A, 2.7-5.5V 
UC3715D 296-11256-5-ND _| High-Ourrent MOSFET Driver .. 322 258 201 High-Side MOSFET Switch ........-.++++ 8-Dip 248 1.98 1.54 
UC3715DP 296-11668-5-ND | Complimentary Switch MOSFET Driver TPS2043AD 296-3397-5-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7- 
with Aux Out 322 258 201 High-Side MOSFET Switch ...........6. 8SOC 232 186 1.45 
UC3715N 296-11257-5-ND | High-Current MOSFET Driver F 3.22 258 2.01 TPS2043D 296-2572-5-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7- 
U0C2837D 296-2403-5-ND N-FET Linear Regulating Controller ......8-SO.C 5.56 4.45 3.46 High-Side MOSFET Switc! 16SOC 3.33 267 208 
U0C27323D 296-12528-5-ND _| 4AHS Dual MOSFET Driver NEW! 232 1.86 1.45 TPS2043DR 296-2572-1-ND Triple (2in/Sout), 0.7A, 2.7- 
U0C27323DGN 296-12529-5-ND | 4AHS Dual MOSFET Driver NEW! 254 2.04 1.59 High-Side MOSFET Switcl 3.33 267 2.08 
U0C27323P 296-12530-5-ND | 4AHS Dual MOSFET Driver NEW! 232 186 1.45 TPS2043DR 296-2572-2-ND Triple (in/out), 0.7A, 2.7- 
U0C27324D 296-12531-5-ND | 4AHS Dual MOSFET Driver NEW! 232 186 1.45 High-Side MOSFET Switch... 4662.50/2,500 
U0C27324DGN 296-12532-5-ND | 4AHS Dual MOSFET Driver NEW! 254 204 1.59 TPS2044AD 296-3399-5-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7-5.5' 
U0027324P 296-12533-5-ND | 4AHS Dual MOSFET Driver NEW! 232 186 1.45 High-Side MOSFET Switch ............. 3.02 242 1.88 
U0C27325D 296-12534-5-ND 4A HS Dual MOSFET Driver NEW. 232 1.86 1.45 TPS2044D 296-1959-5-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7-5.5V 
U0C27325DGN 296-12535-5-ND | 4AHS Dual MOSFET Driver NEW!..... 254 204 1.59 High-Side MOSFET Switch............ 16-SOC 4.23 339 264 
U0C27325P 296-12536-5-ND _| 4A HS Dual MOSFET Driver NEW/I....... 8-Dip 232 1.86 1.45 TPS2045AD 296-3400-5-ND 0.345A, 2.7-5.5V High-Side 
Power Distribution Switches 1.35 1.08 81 
TPS2010AD 296-2555-5-ND 0.4A, 2.7-5.5V High-Side TPS2045D 296-2573-5-ND 0.345A, 2.7-5.5V High-Side 
MOSFET SWitch .......0-ecseeeeeeeeees 8SOC 223 178 1.34 MOSFET Switch .. 235 188 1.41 
TPS2010APWP 296-3384-5-ND 0.4A, 2.7-5.5V High-Side TPS2045DR 296-2573-1-ND 0.345A, 2.7-5.5V High-Side 
MOSFET Switch .......0....002 14-HTSSOCP) 2.23 1.78 1.34 MOSFET Switch .. 2.35 1.88 1.41 
TPS2010PWR 296-3385-1-ND 0.44, 2.7-5.5V High-Side TPS2045DR 296-2573-2-ND 0.345, 2.7-5.5V High-Side 
MOSFET Switch.......0-s.eeecteee 14-TSSOP 230 1.84 1.38 MOSFET Switch .. 3008.00/2,500 
TPS2010PWR 296-3385-2-ND 0.4A, 2.7-5.5V High-Side TPS2045P 296-3402-5-ND 0.345A, 2.7-5.5V High-Side 
MOSFET Switc! 14-TSSOP 2210.00/2,000 235 188 1.41 
TPS2011AD 296-2556-5-ND TPS2046AD 296-3403-5-ND ial (tin/2out), 0.3 7-5. 
223 178 1.34 High-Side MOSFET Switch ............. 8SOC 1.83 146 1.10 
TPS2011D 296-3386-5-ND - Aaah Sia {oo as TPS2046D 296-2574-5-ND ial (tin/2out), 0.345A, 2.7-5.5V 
IOSFET Switcl . . : High-Side MOSFET Switch ............. 8SOC 248 198 1.54 
TPS2012AD 296-2557-5-ND 2.0A, 2.7-5.5V High-Side TPS2046DR 296-2574-1-ND Dual (1in/2out), 0.345A, 2.7-5.5V 
MOSFET Switch ..... 223 1.78 1.34 High-Side MOSFET Switch ............. 8SOC 245 196 1.47 
TPS2012D 296-1957-5-ND 2.0A, 2.7-5.5V High-Side TPS2046DR 296-2574-2-ND ial (tin/2out), 0.345A, 2.7-5.5V 
ees Ree f pore : le oe 213 1.70 1.28 High-Side MOSFET Switch ............. 8-SOIC 3465,00/2,500 
eo ee OD EAC, TPS2046P 296-3405-5-ND ial (1in/2out), 0.345A, 2.7-5.5V 
MOSFET Switch ..... 223 178 1.34 High-Side MOS roe 
. igh-Side MOSFET Switch ......2.0..026+ 8Dip 248 198 1.54 
PS2013D 296-1353-5-ND Ogee ae esac MN OmnaIeon TPS2047AD 296-3406-5-ND_ Triple (2in/Sout), 0.345A,2.7-5.5V 
CM eee eeeeeeeeeeeeeee re . : : High-Side MOSFET Switch............ 16-SOC 230 1.84 1.43 
TPS2013DR 296-1353-1-ND 268 a dale sauc Weanerteraaes TPS2047D 296-2575-5-ND Triple (2in/Sout), 0.3454,2.7-5.5V 
it Deeerer errr re ere rte rer! =| x z “ i h-Sir ji 
siaoR PERC ERORI Beno 7 ey Fake aids High-Side MOSFET Switch............ 16-SOC 3.33 267 2.08 
S MCBFET Snitch 8-sac 2720.00/2,500 TPS2047DR 296-2575-1-ND Triple (2in/3out), 0.345A.2.7-5.5V 
mnenetecnesbiniterateend a High-Side MOSFET Switch............16S50C 3.33 267 2.08 
TPS2013PWR 296-3388-1-ND 2.6A, 2.7-5.5V High-Side 9575-0. iple (2i a 
MCEFET Sattch ta-tesop [CoE ee TPS2047DR 296-2575-2-ND Triple (2in/3out), 0.345A,2.7-5.5V 
HICH vos eeeeseeeeeesees 30 1.84 1. High-Side MOSFET Switch............ 16-SO1C 4662.50/2,500 
TPS2013PWR 296-3388-2-ND 2.6A, 2.7-5.5V High-Side TPS2048AD 296-3408-5-ND Quad (2in/dout), 0.345A, 2.7-5.5V 
MOSFET SWitCh.......-eseeseseees 14-TSSOP 2210.00/2,000 SSiusih Se et 
’ High-Side MOSFET Switch............ 16-SOC 3.02 242 1.88 
TPS2014D 296-1354-5-ND 0.66A, 4-5.5V High-Side . 
i TPS2048DR 296-3409-1-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7-5.5V 
MOSFET Switch . 423 339 264 shes : 
TPSO4DA 206-1354.1-ND 066A, 45.5V High Side High-Side MOSFET Switch............ 16SOC 4.23 339 264 
MCRFET Snitch BSOC 423 339 264 TPS2048DR 296-3409-2-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7-5.5V 
TPS2014DR 296-1354-2-ND 066A 455VHghSde ; : : High-Side MOSFET Switch............ 16-SOIC 5922.50/2,500 
MOSFET SWitCh 0... cccsccceeeeeeeee 8-SOIC 5922.50/2,500 TPS2051AD 296-3410-5-ND | 0.7A, 2.7-5.5V High-Side 
TPS2014P 296-3389-5-ND | 0.66A, 4-5.5V High-Side MOSFET Switch .. 135) 08781 
MOSFET Switch ..8-Di 423 339 264 TPS2051D 296-2576-5-ND 0.7A, 2.7-5.5V High-Side 
E MOSFET Swit hn 235 188 1.41 
TPS2015D 296-1355-5-ND 141A 4-5.5V High-Side MOSFET Switch...8-SOC 4.23 3.39 2.64 nee: 8 y é 
TPS2015DR 296-1355-1-ND 1.1A, 4-5.5V High-Side MOSFET Switch...8-SOC 4.23 3.39 2.64 ‘TPS2051P 296-3411-5-ND | 0.7A, 2.7-5.5V High- 
TPS2015DR 296-1355-2-ND 1.1, 4-5.5V High-Side MOSFET Switch...8-SOIC 5922.50/2,500 MOSFET Switch ........-0+.cssrececeeees 235 1.88 1.41 
TPS2015P 296-3390-5-ND 1.1A, 4-5.5V High-Side MCSFET Switch... 423 339 264 ‘TPS2052AD 296-3412-5-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V 
TPS2020D 296-2560-5-ND 022A, 2.7-5.5V Hot-Swap High-Side MOSFET Switch ...........++ 8SOC 1.83 146 1.10 
High-Side MOSFET Switch ...........4- 8SOC 235 1.88 1.41 TPS2052D 296-2577-5-ND ial (tin/2out), 0.7A 2.7-5.5V 
TPS2021D 296-2561-5-ND_ 0.66A, 2.7-5.5V Hot-Swap High-Side MOSFET Switch ............. 8SOC 248 1.98 1.54 
High-Side MOSFET Switch ............. 8SOC 235 1.88 1.41 ‘TPS2052DR 296-2577-1-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V 
TPS2022D 296-2562-5-ND 1.1A, 2.7-5.5V Hot-Swap High-Side MOSFET Switch ..........-++ 8SOC 248 198 1.54 
High-Side MOSFET Switch ..........24+ 8SOC 235 1.88 1.41 TPS2052DR 296-2577-2-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V 
TPS2023D 296-2563-5-ND 1.65A, 2.7-5.5V Hot-Swap High-Side MOSFET Switch ...........+. 8-SOIC 3465.00/2,500 
High-Side MOSFET Switch ...........4+ 8SOC 235 1.88 1.41 (Continued) 
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LEU Digi-Key Price Each elb Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TPS2052P 296-3414-5-ND Dual (1in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V TPS2202AIDBR 296-3451-1-ND Dual POVICIA Power Switch . 1063 9.57 8.49 
High-Side MOSFET Switch ............... 8-Dip 248 198 1.54 TPS2202AIDBR 296-3451-2-ND Dual POMCIA Power Switch . 15758.00/2,000 
TPS2053AD 296-3415-5-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7-5.5V TPS2205IDAPR 296-3454-2-ND Dual POMCIA Power I/F Switch 6526.00/2,000 
High-Side MOSFET Switch............ 16-SOC 230 1.84 1.43 TPS2205IDBR 296-3455-1-ND Dual POMCIA Power I/F Switch . 568 455 3.84 
TPS2053D 296-2578-5-ND ives a: Tia TPS2205IDBR 296-3455-2-ND Dual POMCIA Power I/F Switch . 6526.00/2,000 
righ Side MOSFET Switch..........++ 16-SOC PRG SSmmE2 GiEE2.08) TPS2205|DFR 296-3456-1-ND | Dual POMCIA Power I/F Switch . 568 455 3.84 
TPS20530R 296-2578 7 NOI) Triple (2in/Sout), 0.74, 2.7-5.5V TPS2205IDFR 296-3456-2-ND —_| Dual PCMCIA Power I/F Switch . 3263.00/1,000 
High-Side MOSFET Switch............ 16-SOC 3.33 267 2.08 S574. i 
aoe TPS2206IDAPR 296-3457-1-ND Dual POMCIA Power Switch... 750 6.00 5.07 
TPS2053DR 296-2578-2-ND Triple (2in/3out), 0.7A, 2.7-5.5V - i 
i : TPS2206IDAPR 296-3457-2-ND Dual POMICIA Power Switch 9376.00/2,000 
High Side MOSFET Switch............ 16-5016 4862.50/2,500 TPS2206IDB 296-2246-5-ND __| Dual POMCIA Power Switch 3.22 258 2.01 
TPS2054AD 296-3417-5-ND Quad (2in/4out), 0.7A, 2.7-5.5V : ! : : 
High: Side MOSFET Switch. .........-. 16SOC 302 242 1.88 TPS22061DBR 296-2246-1-ND Dual POVICIA Power Switch 750 6.00 5.07 
TREOSID POG OEOSND) Quad (Zin/dout), 0.7A, 2.7-55V TPS22061DBR 296-2246-2-ND Dual POMICIA Power Switch. 9376.00/2,000 
High-Side MCEFET Switch 16S0C 423 339 264 TPS2211AIDB 296-3460-5-ND POMICIA Pwr Switch Parallel In ; 3.33 267 2.08 
TPS2055AD 296-3418-5-ND 0345A 27-55VH-Sde j : : TPS2211IDBR 296-3461-2-ND POMCIA Pwr Switch Parallel Interface... 4336.00/2,000 
MOSFET Switch os -ccceceseeeeceeee BSAC 135 1.08 at TPS22121DB 296-2247-5-ND Single POMICIA Power Switch 3.33 267 2.08 
TPS2055D 296-2579-5-ND 0.345A, 2.7-5.5V High-Side TPS2214ADB 296-2248-5-ND Dual POVICIA Power Switch . 550 440 3.72 
MOSFET Switch ........-ecscceeseeeeees 8-SOC 235 1.88 1.41 TPS2214DB 296-2249-5-ND Dual POVICIA Power Switch 658 5.27 4.45 
TPS2055DR 296-2579-1-ND 0.345A, 2.7-5.5V High-Side TPS2216ADAP 296-2250-5-ND Dual POMCIA Power Switch . 550 440 3.72 
MOSFET SWitCh .......csccseseeeeseeees BSOC 235 188 1.41 TPS2216ADB 296-2251-5-ND Dual POMCIA Power Switch 550 440 3.72 
TPS2055DR 296-2579-2-ND 0.345A, 2.7-5.5V High-Side TPS2216DB 296-2252-5-ND Dual POMCIA Power Switch . .-30-SSOP 6.58 5.27 4.45 
MOSFET Switch . 3008.00/2,500 TPS2216DAP 296-3462-5-ND PAVIA Power Switch Serial Interface..32-SOP 6.58 5.27 4.45 
TPS2055P 296-3420-5-ND 0.345A, 2.7-5.5V Hig! : TPS2223DB 296-12387-5-ND —_| 1A Dual-Slot PC Card Power 
MOSFET Switch......... 235 188 1.41 Switch w/Serial Interface............. 542 434 3.38 
TPS2056AD 296-3421-5-ND Dual (Tin/2out), 0.345A, 2.7-5.5V TPS2223PWP 296-12388-5-ND —_| 1A Dual-Slot PC Card Power 
High-Side MOSFET Switch ..........2.+ 8SOC 183 146 1.10 Switch w/Serial Interface. .. 542 4.34 3.38 
TPS2056D 296-2580-5-ND Oh Sc MOSFET onic esac Meee TPS2224DB 296-12389-5-ND _| 1A Dual-Slot PC Card Power 
‘TPS2056DR 296-2580-1-ND | Dual (in/out), 0.345A, 2.7-5.5V ; Spe GREET WEND jana pcsaee vheeasehes HAG San ie 
High-Side MOSFET Switch .......-..+.+ 8SOC 248 1.98 1.54 Siitch wi/Serial Whextes. BI Au REE 
TPS2056DR 296-2580-2-ND Dual (Tin/2out), 0.345A, 2.7-5.5V 42391 -! 
Gages Mi ie ae ane TPS2226DB 296-12391-5-ND —_| 1A Dual-Slot PC Card Power 
TPS2057AD 296-3423-5-ND | Tr Yo (invSou), 03464 2 seve Pane SS Le 222 ISIS DS 
High Side MOSFET Switch... BSOC 230 184 143 UC37131D 296-11248-5-ND | Low Side Smart Power Switch. . BSOC 4.32 346 2.69 
TPS2057D 296-2581-5-ND Triple (2iv/3out), 0.345, 2.7-5.5V UC37132D 296-11249-5-ND —_| Hgh/Low Side Smart Power Switch....16-SOC 4.84 387 3.01 
High-Side MOSFET Switch............ 16SOC 3.33 267 208 UC37132N 296-11250-5-ND —_| Hgh/Low Side Smart Power Switch......14-Dip 4.84 387 3.01 
TPS2057DR 206-2581-41-ND Triple (2in/Zout), 0.345A, 2.7-58V UC37133D 296-11251-5-ND —_| Hgh Side Smart Power Switch . 8SOC 4.32 3.46 269 
High-Side MOSFET Switch 333 267 208 UC37133N 296-11252-5-ND _| High Side Smart Power Switch . 432 346 2.69 
TPS2057DR 296-2581-2-ND Triple (2in/Sout), 0.345A, 2.7-5. PWM Controllers 
High-Side MOSFET Switch. 4662.50/2,500 DRVI01F DRVI01FND PWM Solenoid / Valve Driver . 692 554 468 
TPS2058AD 296-3425-5-ND Quad (2in/4out), 0.345A, 2.7-5.5V DRV101T DRV101T-ND PWM Solenoid / Valve Driver. 692 554 468 
High-Side MOSFET Switch 3.02 2.42 1.88 DRV102F DRV102F-ND PWM Solenoid / Valve Driver . 692 5.54 4.68 
TPS2058D 296-2582-5-ND Ne ay jon Gase DRV102T DRV102T-ND PWM Solenoid / Valve Driver. 692 554 4.68 
igh- IOSFET Switch. . . 4 DRV103H DRV103H-ND Low Side DMOS Power Switch 
TPS2058DR 296-2582-1-ND Quad (2in/4out), 0.345, 2.7-5.5V ate a ee Powe Sate BSOP 367 294 229 
High-Side MOSFET Switch............ 16-SOC 4.23 339 264 a ee - - : 
TPS2058DR EERO Quad (2in/4out), 0.345A.2.7-55V DRV103H/2K5 DRV103H2KSCT-ND | Low Side DMOS Power Switch 
High-Side MCSFET Switch. 5922,50/2,500 uve Ree aE ia BETAS Elia Seni S-HSCP RS Gao 
TPS2070DAP 296-3427-5-ND Dual POMICIA Power I/F Switch, © ras je oaite SETETRSTD 
IE LOW ccasicosvicinesnsecscs scant 32-TSSCP 5.68 4.55 3.84 ; ae 
TPS2071DAP 296-3428-5-ND | Dual POMGIA Power I/F Switch, ae eee San OR wee See Diver oes 2) Ghee 
Act. High 568 455 3.84 DRV590DWP -12201- -2A, High Efficiency PWM 
TPS2074DB 296-3429-5-ND USB Hub Power Cont., Act. Low . 520 416 3.24 Power Driver NEW!............2200+- 20-SOC 11.01 992 8.80 
TPS2075DB 296-3430-5-ND USB Hub Power Cont., Act. High........ 520 416 3.24 DRVS91VFP 296-12430-ND High Efficiancy PWM 
TPS2080D 296-3431-5-ND Dual (2in/2out), 0.74, 2.7-5.5V Power Driver NEW!.........2.22+++ 32-HLOFP 17.58 16.41 15.24 
High-Side MOSFET Switch, Act. High...8-SOC 2.36 1.89 1.47 DRV592VFP 296-12550-ND High Efficiancy PWM 
TPS2081D 296-3432-5-ND Dual (2in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V Power Driver NEW!..........-..++- 32-HLOFP 16.95 15.82 14.69 
High-Side MOSFET Switch, Act. Low...8SOC 2.36 1.89 1.47 DRV1100P DRV1100P-ND High Power Differential Driver Amp....... 639 5.12 3.98 
TPS2082D 296-3433-5-ND Dual (2in/2out), 0.7A, 2.7-5.5V DRV1100U DRV1100U-ND High Power Differential Driver Amp. 568 4.55 3.84 
High-Side MOSFET Switch, Act. Low...8SOQC 236 1.89 1.47 DRV1101U DRV1101U-ND High Power Differential Line Driver 639 5.12 3.98 
TPS2085D 296-3434-5-ND Quad (4ir/4out), 0.7A, 2.7-5.5V DRV1101U/2K5 DRV1101UTR-ND | High Power Differential Line Driver .. 9010.00/2,500 
High-Side MOSFET Switch, Act. High...16-SOLC 459 368 286 PLL1700E PLL1700E-ND Audio System Multi-Clock 
TPS2086D 296-3435-5-ND Quad (4irV/4out), 0.7A, 2.7-5.5V Generator (PLL) ........eceseceeeesees 423 339 264 
High-Side MOSFET Switch, Act. Low...16-SOIC 4.59 3.68_2.86 S@2524DR 296-12552-1-ND | 5V, PWM Reg. w/ Shutdown NEW... 135 1.43.90 
TPS2087D 296-3436-5-ND Quad (4in/4out), 0.7A, 2.7-5.5V $@2524DR 296-12552-2-ND | 5V, PWM Reg. w/ Shutdown NEW! 1462.50/2,500 
High-Side MOSFET Switch, Act. Low...16-SOC 4.59 3.68 2.86 $G2524N 296-9685-5-ND Regulating PWM ... les “WHEY Ga) 
‘TPS2090D 296-3437-5-ND Dual (2in/2out), 0.34, 2.7-5.5V SG3524D 296-9686-5-ND Regulating PWM 135 113 .90 
High-Side MOSFET Switch, Act. High...8SOIC 236 1.89 1.47 SCB524N 296-9687-5-ND Regulating PWM 135 113 90 
TPS2091D 296-3438-5-ND Dual (2in/2out), 0.3, 2.7-5.5V - 
High-Side MGSFET Switch, Act. Low...8-SCIC 236 189 1.47 SN74TVC3010DBOR | 296-9891-1-ND 10-Bit Programmable Voltage Gamp..... 163 130 98 
: : SN74TVC3010DBOR | 296-9891-2-ND 10-Bit Programmable Voltage Camp. 2080.00/2,500 
TPS2092D 296-3439-5-ND Dual (2in/2out), 0.3A, 2.7-5.5V : 
n : SN74TVC3010DGVR | 296-9892-1-ND 10-Bit Programmable Voltage Camp. 138 110 83 
High-Side MOSFET Switch, Act.Low...8SQC 236 1.89 1.47 : 
: SN74TVC3010DGVR | 296-9892-2-ND 10-Bit Programmable Voltage Camp. 1430.00/2,000 
Teeeo Conn taND Gied (sont) OSE S.5¥ SN74TVC3010PWR | 296-9893-1-ND 10-Bit Programmatle Volt. Gamp 138 1.10.83 
High-Side MOSFET Switch, Act. High...16-SOIC 459 3.68 286 : z a : i : : : 
TPS2096D 296-3441-5-ND Quad (4in/4out), 0.3A, 2.7-5.5V 2 SN74TVC3010PWR | 296-9893-2-ND 10-Bit Programmable Volt. amp . 1430.00/2,000 
High-Side MOSFET Switch, Act. Low...16-SOC 4.59 3.68 2.86 SN74TVC16222ADGGR | 296-9888-1-ND 22-Bit Programmable Volt. Camp. 1.70 1.36 1.02 
1PS2007D 296-3442-5-ND Quad (4in/4out), 0.30, 2.7-5.5V SN74TVC16222ADGGR | 296-9888-2-ND 22-Bit Programmable Volt. Clamp. 1768.00/2,000 
High-Side MOSFET Switch, Act. Low...16-SOC 4.59 368 286 SN74TVC16222ADGVR | 296-9889-1-ND 22-Bit Programmable Volt. Camp. 1.70 1.36 1.02 
TPS2100D 296-2583-5-ND VAUX Power Distribution Switch . 140 1.12 84 SN74TVC16222ADGVR | 296-9889-2-ND 22-Bit Programmable Volt. Qamp. 1768.00/2,000 
TPS2100DBVR 296-10878-2-ND —_| VAUX Power Distribution Switch. 2150.40/3,000 SN74TVC16222ADLR | 206-9890-1-ND 22-Bit Programmable Volt. amp - 170 1.36 1.02 
TPS2100DBVT 296-2584-1-ND VAUX Power Distribution Switch 1.65 132 99 SN74TVC16222ADLR | 296-9890-2-ND 22-Bit Programmable Volt. amp . 884.00/1,000 
TPS2100DBVT 296-2584-2-ND VAUX Power Distribution Switch. 196.00/250 TL4940D 296-1293-5-ND PWM Controller . 81 68 54 
TPS2101D 296-2585-5-ND VAUX Power Distribution Switch . 1.40 112 84 TL494CDR 296-1293-1-ND PWM Controller . 81 68 54 
TPS2101DBVR 296-10879-2-ND —_| VAUX Power Distribution Switch. 2150.40/3,000 TL494CDR 296-1293-2-ND PWM Controller . 877.50/2,500 
TPS2101DBVT 296-2586-1-ND VAUX Power Distribution Switch. 165 132 99 TL494CN 296-1799-5-ND_ PWM Controller . 1 68 54 
TPS2101DBVT 296-2586-2-ND VAUX Power Distribution Switch. 196.00/250 TL494CNSR 296-10191-1-ND | PWM Controller . 120 100 80 
TPS2102D 296-2587-5-ND VAUX Power Distribution Switch . 165 132 99 TL494CNSR 296-10191-2-ND | PWM Controller . 1064.00/2,000 
TPS2102DBVR 296-10880-2-ND VAUX Power Distribution Switch. 2534.40/3,000 TL494CPWR 296-10192-1-ND PWM Controller . 4.05 88 .70 
TPS2102DBVT 296-2588-1-ND VAUX Power Distribution Switch. 1.90 152 1.14 TL494CPWR 296-10192-2-ND | PWM Controller . 982.00/2,000 
TPS2102DBVT 296-2588-2-ND VAUX Power Distribution Switch. 231.00/250 TLAS4ID 296-10193-5.ND 1 PWM Control Croui 225 180 1.40 
TPS2103D 296-2589-5-ND VAUX Power Distribution Switch . 1.65 132 99 714941 DOIOIGES.ND) | AVM Controller aes ie) ice 
TPS2103DBVR 296-10881-2-ND __| VAUX Power Distribution Switch. 2534.40/3,000 ore : f 
soe : TL594CD 296-10220-5-ND | PWM Controller . 111 93.74 
TPS2103DBVT 296-2590-1-ND VAUX Power Distribution Switch. 1.90 152 1.14 TL5940N 296-10221-5-ND _| PWM Controller 111 9374 
TPS2103DBVT 296-2590-2-ND VAUX Power Distribution Switch. 231.00/250 T5941 EEN Garirallg BE IES die 
TPS2104D 296-2591-5-ND VAUX Power Distribution Switch . 2.03 1.62 1.22 — : : 
TPS2104DBVR 296-10882-2-ND _| VAUX Power Distribution Switch. 3110.40/3,000 TLS94IN 296-10223-5-ND | PWM Controller . 248 1.98 1.54 
TPS2104DBVT 296-3447-1-ND | VAUX Power Distribution Switch. 225 180 1.35 TLS94IPWR poe Deeg | WM Controller . Beh US ee 
TPS2104DBVT 296-3447-2-ND | VAUX Power Distribution Switch. 283,50/250 TLS94IPWR Poe ea Nag PWM Controller . 2806.00/2,000 
TPS2105D 296-2592-5-ND VAUX Power Distribution Switch . 2.03 1.62 1.22 TL598CD 296-10225-5-ND | PWM Controller . 1.75 1.40 1.05 
TPS2105DBVR 296-10883-2-ND —_| VAUX Power Distribution Switch. 3111.00/3,000 TL5980N 296-10226-5-ND_| PWM Controller . 1.75 1.40 1.05 
TPS2105DBVT 296-3448-1-ND. VAUX Power Distribution Switch. 225 1.80 1.35 TL1451ACDBR 296-10133-1-ND | Dual Channel PWM Controller 200 1.60 1.20 


283.50/250 TL1451ACDBR 296-10133-2-ND Dual Channel PWM Controller 2054.00/2,000 


TPS2105DBVT 296-3448-2-ND VAUX Power Distribution Switch. 


TPS2201IDBR 296-3449-1-ND. Dual POMCIA Power Switch . 10.63 9.57 8.49 TL1451ACN 296-12197-5-ND Dual Channel PWM Controller 198 158 1.19 
TPS2201IDBR 296-3449-2-ND. Dual POVICIA Power Switch . 15758.00/2,000 TL1451ACNSR 296-10134-1-ND Dual Channel PWM Controller 2.00 1.60 1.20 
TPS2201IDFR 296-3450-1-ND Dual POMCIA Power Switch. 10.63 9.57 8.49 TL1451AQNSR 296-10134-2-ND Dual Qhannel PWM Controller . . oo 2054.00/2,000 
TPS2201IDFR 296-3450-2-ND __| Dual POMCIA Power Switch. 7879.00/1,000 (Continued) 
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Meals Digi-Key Price Each Ble Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TL1451ACPWR 296-10135-1-ND | Dual Channel PWM Controller. 200 1.60 120 UC2845AD8 296-11186-5-ND __| Qurrent-Mode PWM Controller . 218 174 1.31 
TL1451ACPWR 296-10135-2-ND | Dual Channel PWM Controller. 2054.00/2,000 UC2845AN 296-11187-5-ND | Qurrent-Mode PWM Controller . 218 174 131 
TL1451AGD 296-10137-5-ND —_| Dual Channel PWM Controller . 2.05 1.64 1.23 UC2845N 296-11188-5-ND | Current-Mode PWM Controller . 235 1.88 1.41 
1L14530D 296-10138-5-ND Dual Channel PWM Controller . 1.98 1.58 1.19 UCc2846DW 296-11189-5-ND Qurrent-Mode PWM Controller 542 434 3.38 
TL14530N 296-10139-5-ND _| Dual Channel PWM Controller 1.98 1.58 1.19 UC2846N 296-11190-5-ND —_| Qurrent-Mode PWM Controller . 542 434 3.38 
712843D 296-1977-5-ND Qurrent-Mode PWM Controller 14S80C 138 1.15 92 U@B49DW 296-2494-5-ND Secondary-Side Qurrent-Mode 
TL2843DR-8 296-10164-1-ND | Current Mode PWM Controller. 8SOC 138 115 92 OONtOM EY oes ceccccceseecececevesee 884 7.08 597 
TL2843DR-8 296-10164-2-ND | Current Mode PWM Controller. 8-SOC 1495.00/2,500 Si 7 
T12844DR 296-1367-1-ND | Qurrent-Mode PWM Controller 138 115 92 UeBHeN Pee MUIS}-SND ee Current: Mode Ae. Fea Gop 
TLZ644DR8 22A10IGSaINDIES| Current Mode PWM Controller... DCCs SI2 UC2851N 296-11192-5-ND _| Prog. Off-Line PWM Controller 18-Dip 931 839 7.44 
meeps Peet Cron Moc Pind cone act RE UC2853N 296-11193-5-ND __| High Power Factor Pre-Regulato “BDip 376 301 234 
: : P ‘ UC2854ADW 296-2495-5-ND Power Factor Pre-Regulator 551 4.65 
TL2845DR-8 296-10166-2-ND | Current Mode PWM Controller. 1495.00/2,500 icoBSEDW paeleice iN Ba) ace 
713842DR-8 296-10173-1-ND | Qurrent Mode PWM Controller. 105 88 .70 J ; 
113842DR-8 296-10173-2-ND _| Qurrent Mode PWM Controller. 1137.50/2,500 SEO et ieee ash oa 
713842P 296-10174-5-ND | Qurrent Mode PWM Controller 105 88 70 : : 
1L3843DR-8 296-10175-1-ND | Qurrent Mode PWM Controller. 1.05 88 .70 UC285SADW 296-2497-5-ND 882 7.83 
1L3843DR-8 296-10175-2-ND —_| Current Mode PWM Controller. 1137.50/2,500 UC2855BDW 296-2498-5-ND 882 7.83 
1L3843P 296-10176-5-ND —_| Qurrent Mode PWM Controller 105 88 .70 UC2855BN 296-11196-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulator .. 882 7.83 
113844DR-8 296-10177-1-ND _| Qurrent Mode PWM Controller. 1.05 88.70 Uce856DW 296-11197-5-ND —_| Improved Qurrent-Mode 
TL3844DR-8 296-10177-2-ND _| Quirrent Mode PWM Controller. 1137.50/2,500 PWM Conttollet ss nienssnsneentnsenst 9.08 8.05 
TL3844P 296-10178-5-ND Current Mode PWM Controller 1.05 88 .70 UC2856N 296-11198-5-ND Improved Qurrent-Mode 
TL3845DR-8 296-10179-1-ND | Qurrent Mode PWM Controller. 1.05 88 .70 PWM Controller ; .08 9.08 8.05 
TL3845DR-8 296-10179-2-ND | Current Mode PWM Controller. 1137.50/2,500 UC2864DW 296-11199-5-ND | Power Supply Controller. 16-SOC 9.32 7.46 6.30 
7L3845P 296-10180-5-ND __| Qurrent Mode PWM Controller 1.05 88 70 UC2872DW 296-11200-5-ND —_| Lamp Ballast Controller... 16-SOC 576 461 3.89 
TL5001ACD 296-2472-5-ND PWM Controller Grcuit 1.38 1.15 92 UC2875N 296-11201-5-ND Phase Shift PWM Controller. 20-Dip 14.16 12.75 11.31 
TL5001ACDR 296-2472-1-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt Rang} 141 118 94 UC2879DW 296-11202-5-ND _| Phase Shift PWM Controller 20-SOC 11.13 10.02 889 
L5001ACDR 296-2472-2-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt Rang 1495.00/2,500 UC2879N 296-11203-5-ND _| Phase Shift PWM Controller 11.13 10.02 8.89 
TL5001AIP 296-10203-5-ND | PWM Cont. w/Wide Input Volt Rang 1.38 115 92 UC2901D 296-11204-5-ND _| Isolated FB Generator... 556 445 346 
L5001ACD 296-10204-5-ND PWM Cont. w/Wide Input Volt Range... 148 118 89 UC2901N 296-11205-5-ND Isolated FB Generator 556 445 3.46 
TL5001CDR 296-1204-1-ND PWM Controller. 117 8B UC2901 296-11206-5-ND _| Isolated FB Generator 556 445 3.46 
7L5001CDR 296-1294-2-ND PWM Controller. 1267.502,500 UC2903N 296-11207-5-ND | Supply/Line Moritor... 504 4.04 3.14 
Tosooicesn | 296-10206--ND | PMI, wide nput Vel Reng os T= Be ee fos Crags Meregamert .......16-0p Rae 
TL5001CPSR 296-10206-2-ND _| PWM Cont. w/Wide Input Volt Range... 1038.00/2,000 te ea eet Peptic PAA IG Se a ne u ae 
ree aerate Oe bate Te en he elo ae a oe UC3524AN 296-11212-5-ND _| Advanced Regulating PWM 268 215 1.67 
- 5 int. w/Wide Input Vol Ie) 2 _ a z = a = 
71500200 296-10216-5-ND | PWM Controller... 140 112 84 ieee a FE cy | peebeearhacarmaba nites 0 GD ee 
TL5002CDR 296-10216-1-ND | PWM Controller. 140 112 84 a sheenios ra a 2H UES ies 
UC3525ADW 296-11215-5-ND —_| Regulating PWM . 248 1.98 1.49 
715002CDR 296-10216-2-ND__| PWM Controller... 1792.50/2,500 CSeoaAN FES AIREIND) Iie AAA my i) ao 
TL@9321PWR 296-10262-1-ND | HP Phase Lock Loop .... 365 292 2.27 UCaEDSAQ FPA EROAIND fou ain PAM Bi 1G) ce 
TLC2932IPWR 296-10262-2-ND | HP Phase Locked Loop. 2550.00/2,000 ng =e : : 
TLC29331PW 296-11907-5-ND —_| HP Phase Locked Loop. 232 186 1.45 UC3525BDW 296-2503-5-ND Regulating PWM. 452 362 282 
TLO2934IPWR 296-10263-1-ND _| HP Single Phase Locked Loop. 3.85 3.08 2.40 UC3525BN 296-11218-5-ND —_| Regulating PWM 452 362 282 
TLC2934IPWR 296-10263-2-ND _| HP Single Phase Locked Loop. 2678.00/2,000 UC3526ADW 296-11219-5-ND —_| Regulating PWM 3.69 296 230 
TL@29401PWR 296-10264-1-ND | High Perform. Analog OVIOS VOO.. 392 3.14 2.44 UC3526AN oo 220 5 a) Regulating PWM aes) Bid 2a) 
TLC29401PWR 296-10264-2-ND | High Perform. Analog OMICS VCO 2550.00/2, ie UC3526DW 296-11221-5-ND_| Regulating PWM ... 3.33 2.67 2.08 
TLC29431DB 296-2473-5-ND Dual Phase Locked Loop 473 3.78 UC3526N 296-11222-5-ND | Regulating PWM ... 333 267 2.08 
TPS9104IPT 296-2478-ND Callular Subscriber Terminal Power UC3527AN 296-11223-5-ND —_| Regulating PWM 331 265 206 
Supply/Audio System........++++1e+++ 696 5.57 470 UC3527BN 296-2504-5-ND Regulating PWM . 509 407 3.17 
TPS5100IPW 296-2474-5-ND 3-Channel PWM Controller ........... 3.11 249 1.94 UC3572D 296-2506-5-ND Negative Output Fyback PWM 3.24 260 2.02 
TPS43000PW 296-12403-5-ND | H-Frequency Synchronous UC3572N 296-11224-5-ND _| Negative Output Ryback PWM 3.24 260 2.02 
PWM Controller NEW!..... 5.22 418 3.53 UC3573D 296-2507-5-ND Buck PWM Volt. Supply Regulator 347 2.78 2.16 
Alas aaa eS Synch.-Buck PWM Conv. NEW! are ie ise UC3573N 296-11225-5-ND —_‘| Buck PWM Volt. Supply Regulator Z 347 278 216 
PS54616PWPR -12288-2- .00/2, UC3578DP 296-11226-5-ND —_| Buck PWM Volt. Supply Regulator ...... 558 447 377 
TPS56100PWP 296-2475-5-ND DSP Power Supply Controller 6.60 5.28 4.46 UC3578N 296-11227-5-ND _| Buck PWM Volt. Supply Regulator 558 447 377 
TPS56300PWP 296-2476-5-ND DSP Supply Controller .... 7.78 6.23 5.26 UC3584DW 296-11228-5-ND _| Secondary Side Sync Post Regulator 594 476 4.01 
TPS56302PWP 296-2477-5-ND Dual DSP Supply Controll 7.78 6.23 5.26 UC3584N 296-11229-5-ND —_| Secondary Side Sync Post Regulator. 594 476 4.01 
UC2524ADW 2OCTIIS1-S ND) | Advanced Regulating PWM ee) 2G8) Bed UC3625DW 296-11235-5-ND _| Brushless DC Motor Controller ......... 884 7.08 597 
UG2524AN 2Q6A1152°5-ND_| Advanced Regulating PWM . SSE 283 2.2) UC3625N 296-11236-5-ND —_| Brushless DC Motor Controller 884 7.08 597 
UC2525ADW 296-11153-5-ND —_| Regulating PWM 3.42 274 213 UC3637DW 296-2508-5-ND DC Motor Drive Controller . 5.76 4.61 3.89 
ae eTOe ua Mi aa es ao UC3637N 296-11237-5-ND _| DCMotor Drive Controller. 576 461 3.89 
i } ulating . é . = 7 
UC2526ADW 296-11155-5-ND | Regulating PWM 514 412 3.47 UGE PT OOM Men onc oe ee se 
UC2526AN 296-11156-5-ND _| Regulating PWM . 514 412 3.47 see Stor Oanitroller : ; : 
UC3702D 296-2510-5-ND Quad PWM Relay Driver . 329 263 2.05 
UC2572D 296-2480-5-ND Negative Output Flyback PWM. 455 364 283 uca702N 296-11239-5-ND | Quad PWM Reday Driver 329 263 205 
UC2572N 296-11157-5-ND —_| Negative Cutput Ryback PWM. 455 364 283 uca705D SPEDE) High Speed Power Driver AG OF BED 
UC2573N 296-11158-5-ND —_| Buck PWM Voltage Supply Regulator . 455 364 283 g wa : : : 
UC2625DW 296-11162-5-ND | Brushless DC Motor Controller . .. 9.60 7.68 6.48 UC3705N 296-11240-5-ND —_| High Speed Power Driver .. 464 371 289 
UC2637DW 296-2481-5-ND DC Motor Switch-Mode Controller. 654 5.24 4.42 OED een tea High oe Powe Driver, es aa ae 
= | ss sf - pul WEE ances A . - 
teeenw pe ae PAM hence ne oes Gare ae ou oe UC3707DW 296-2513-5-ND Dual Ohannel Power Driver 513 411 320 
Uc2702D 996-2483-5-ND Quad PWM Relay Driver 362 290 226 UC3707N 296-11243-5-ND _| Dual Channel Power Driver... ol 513 411 3.20 
UC2705D 296-2484-5-ND High Speed Power Driver . 564 452 381 UC3708DW 296-2514-5-ND Dual Non-Inverting Power Driver........ 558 447 377 
UC2705N 296-11164-5-ND __| High Speed Power Driver . 5.64 4.52 3.81 UC3708N 296-12120-5-ND —_| Dual Non-Invert. Power Driver NEW! 558 447 377 
UC2706DW 296-2485-5-ND Dual Output Driver 5.64 452 3.81 UC3708NE 296-11244-5-ND Dual Non-Inverting Power Driver 5.58 447 3.77 
UC2707DW 296-2486-5-ND Dual Channel Power Driver .. 568 4.55 3.84 UC3823ADW 296-2515-5-ND High Speed PWM Controller... 884 7.08 5.97 
UC2707N 296-11165-5-ND | Dual Channel Power Driver... 5.68 4.55 3.84 UC3823AN 296-11261-5-ND _| High Speed PWM Controller... 884 7.08 5.97 
UC2708DW 296-2487-5-ND Dual Non-Inverting Power Driver. 766 613 518 UC3823BN 296-11262-5-ND High Speed PWM Controller. 883 7.95 7.05 
UC2823ADW 296-2488-5-ND High Speed PWM Controller. 9.80 7.84 6.62 UC3823DW 296-11263-5-ND | High Speed PWM Controller . 421 337 262 
UC2823AN 296-11166-5-ND | High Speed PWM Controller. 980 7.84 662 UC3823Q 296-11264-5-ND —_| High Speed PWM Controller . 421 337 262 
UC2823BDW 296-2489-5-ND High Speed PWM Controller. 9.80 7.84 6.62 UC3823BDW 296-2516-5-ND High Speed PWM Controller. . 883 7.95 7.05 
UC2823N 296-11167-5-ND —_| High Speed PWM Controller. 7.90 6.32 5.34 UC3824DW 296-11265-5-ND__| High Speed PWM Controller . 8.20 6.56 5.54 
UC2B25ADW 296-2490, SNOT) High Speed PWM Controller. GE Ts eee UC3824N 296-11266-5-ND | High Speed PWM Controller 820 656 5.54 
Uc2B25AN 2veauilG.S amas) High Speed PWM Controller. gaa Ue es UC3825ADW 296-2517-5-ND __| High Speed PWM Controller... 924 7.40 624 
U@825BDW 296-2491-5-ND High Speed PWM Controller. 881 7.94 7.04 UC3825AN 296-11267-5-ND —_| High Speed PWM Controller. . 924 7.40 6.24 
UC2825BN 296-11169-5-ND | High Speed PWM Controller. 881 7.94 7.04 UC3825AQ 296-11268-5-ND | High Speed PWM Controller . 9.24 7.40 6.24 
UC2B25DW BOC ATIN70-5, ND) | High Speed PWM Controller Ges Sei ey UC3825BDW 296-2518-5-ND _| High Speed PWM Controller 924 740 6.24 
UC2825N 296-11171-5-ND | High Speed PWM Controller. 558 447 3.48 TCSROSEN COGATDESISTIOIE| High Goeed PAM Control DAN CREGCL 
UC2827DW-1 296-2492-5-ND Qurrent Fed PWM Controller. 5.76 461 3.89 igh Sp dibicha : : : 
UC3825DW 296-11270-5-ND | High Speed PWM Controller . 432 346 269 
UC2827DW-2 296-2493-5-ND Voltage Fed PWM Controller. 576 461 389 UC3825N 296-11271-5-ND | High Speed PWM Controller 432 346 269 
UC2834N 296-11172-5-ND | High-Efficiency Regulator Controller 10.31 9.29 8.24 9 - : : : 
UC3827DW-1 296-2519-5-ND Buck, Current Fed PWM Controller 850 7.65 679 
UC2842AD 296-11173-5-ND | Qurrent-Mode PWM Controller... 220 1.76 1.32 Ucaso7DW.2 SOASEAEIND Buck, Voltage Fed PWM Oontroller Ae) See Ge 
UC2842AD8 296-11174-5-ND | Qurrent-Mode PWM Controller 220 1.76 1.32 2» Ve : : B 
UC28424N 296-11175-5-ND _| Qurrent-Mode PWM Controller 220 176 132 UC3827N-1 296-2521-5-ND Buck, Current Fed PWM Controller... 850 7.65 679 
UC2B42N 296-11176-5-ND | Qurrent-Mode PWM Controller 238 1.90 1.43 UC3827N-2 296-2522,5,ND/ Buck, Voltage Fed PWM Controller S150) 205) 18-79 
UC2843AD 296-11177-5-ND Qurrent-Mode PWM Controller. 205 164 1.23 UC3834N 296-11275-5-ND High Efficiency Linear Regulator . . 846 7.62 6.76 
UC2843AD8 296-11178-5-ND | Qurrent-Mode PWM Controller 2.05 164 1.23 UC3835N 296-2523-5-ND | High Efficiency Regulator Controller....... p00) 260) S172 
UC2843AN 296-11179-5-ND Qurrent-Mode PWM Controller 205 164 1.23 UC3836D 296-2524-5-ND_ High Efficiency Regulator Controller .... 626 5.01 423 
UC2843D8 296-11180-5-ND _| Qurrent-Mode PWM Controller 238 1.90 1.43 UC3836N 296-11276-5-ND _| High Efficiency Reg. Controller ..... 626 5.01 423 
UC2843N 296-11181-5-ND Qurrent-Mode PWM Controller 238 1.90 1.43 UC3841N 296-11277-5-ND Prog., Off-Line, PWM Controller 7.76 621 5.24 
UC2844AD 296-11182-5-ND —_| Qurrent-Mode PWM Controller. 218 174 131 UC3842AD 296-11278-5-ND —_| Qurrent-Mode PWM Controller... 1.65 132 99 
UC2844AN 296-11183-5-ND | Qurrent-Mode PWM Controller ... 218 1.74 1.31 UC3842AD8 296-11279-5-ND —_| Current-Mode PWM Controller . 1.65 132 99 
UC2844D8 296-11184-5-ND | Qurrent-Mode PWM Controller 238 1.90 143 UC3842AN 296-11280-5-ND _| Qurrent-IMode PWM Controller . 1.65 1.32.99 
UC2845AD 296-11185-5-ND __| Qurrent-Mode PWM Controller... 218 1.74 1.31 (Continued) 
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‘Le lk Digi-Key Price Each Teale Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. it 25 100 
UC3842D8 296-11281-5-ND —_| Qurrent-Mode PWM Controller ... 1.28.96 UCC2580N-1 296-11378-5-ND —_| Single Ended Active 
UC3842N 296-11282-5-ND _| Qurrent-Mode PWM Controller 1.28 96 Clamp/Reset PWM. 750 6.00 5.07 
UC3843AD 296-11283-5-ND —_| Current-Mode PWM Controller. 132 99 UCC2580N-2 296-11671-5-ND —_| Single Ended Active 
UC3843AD8 296-11284-5-ND —_| Current-Mode PWM Controller ... 1.32 99 Clamp/Reset PWM. 750 6.00 5.07 
UC3843AN 296-11285-5-ND _| Ourrent-Mode PWM Controller 1.32 99 UCC2580N-3 296-11672-5-ND _| Single Ended Active 
UC3843D 296-11286-5-ND | Ourrent-Mode PWM Controller. 1.32.99 Camp/Reset PWM, 7506.00 _5.07 
UC3843D8 296-11287-5-ND —_‘| Qurrent-Mode PWM Controller 1.32 99 UOC2580N-4 296-11673-5-ND _| Single Ended Active 
UC3843N 296-11288-5-ND ‘| Qurrent-Mode PWM Controller 1.32 99 Qamp/Reset PWM. 7.50 6.00 5.07 
UC3844AD 296-11289-5-ND Qurrent-Mode PWM Controller . 1.32 99 (U0C2581D 296-11379-5-ND Micropower Voltage Mode PWM 410 328 255 
UC3844AD8 296-11290-5-ND __| Qurrent-Mode PWM Controller 1.32.99 Uoc583D 296-12392-5-ND —_| Switch Mode Secondary 
UC3844AN 296-11291-5-ND | urrent-Mode PWM Controller 1.32.99 Side Post Regulalor.......----00---0 Geil) Si) ese 
UC3844D 296-11292-5-ND | Qurrent-Mode PWM Controller . 132 99 UOC2583N 296-12115-5-ND —_| Switch Mode Secondary 
Uc3844D8 296-11293-5-ND — | Qurrent-Mode PWM Controller ... 132 99 Side Post Regulator 5.54 444 3.74 
UC3844N 296-11294-5-ND _| Current-IMode PWM Controller 132 99 ucc2800D 296-11380-5-ND | LP BIOVIOS Qurrrent-Mode PWM 376 3.01 234 
UC3B45AD 296-11295-5-ND __| Qurrent-Mode PWM Controller. 132.99 resets eee liye eens ee en 
UC3845AD8 296-11296-5-ND | Qurrent-Mode PWM Controller 132 99 ell SB255 OS Gurren: Mode PWM: Si/CIEES ORR: 
UC3B45AN 296-11297-5-ND | Qurrent-Mode PWM Controller __. 132 99 UCC2801N 296-11383-5-ND | LP BIOMO6 Ourrent-Mode PWM ... 376 3.01 234 
UC3845D 296-11298-5-ND —_| Qurrent-Mode PWM Controller... 1.32 99 teen Peete eth | Le SiGe onc MoD See eet caee 
eer Pee current: Mode PWM Controller Wee uoce803D 296-11386-5-ND _ | LPBIOMOS Current Mode PWM. 347 278 2.16 
Ucsete OW eal ISO SN Ourrent-Mode PWM Controller. ES Oe UOC2803N 296-11387-5-ND _| LP BIGMOS Qurrent-Mode PWM ... 3.76 3.01 234 
oy ee am Trent Mode PYM Controller. peer ee Ucc2804D 296-17388-5-ND | LP BIGVIOS Ourrent- Mode PWM 347 278 2.16 
eee eee am current: Mode PWM Controller. Sh Ree UOc2804N 296-11389-5-ND _| LP BIOVIOS Current-Mode PWM .. 347 278 216 
U03847N ees) Crrent-Mode PWM Controller. esi Bee UCC2805D 296-11390-5-ND | LP BICMOS Qurrent-Mode PWM .. 376 301 234 
UC3848DW 296-11304-5-ND —_| Avg. Current Mode PWM Controller. 5.75 4.85 UocmB0SN BORIG7EE:ND | LPBICMOS Current. Mode PAM awe EG BEA 
UC3849DW 296-2525-5-ND Soren oe Qurrent-Mode Bie ries UOc2806DW 296-11391-5-ND Low Power, Dual Output 
UGaaSiN FEES TEE Fr ntral sr war : 3 Qurrent-Mode PWM. .........0ce0ee 9.20 7.36 6.21 
| ‘ogrammable Off-Line I ~ 
PWM Controller SOME CSS ESS ene Sie bias “Gna nods PWT peas 920 7.36 621 
UC3852D 296-11306-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulator 344 276 2.15 UOceB06PW 296-12393-5-ND _| Low Power, Dual Output 
UC3852N 296-11307-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulator . 344 276 215 Current-Mode PWM Controller 920 736 621 
UC3853D 296-11308-5-ND__| Power Factor Pre-Regulator 3.15 252 1.96 U0C2807D-1 296-11393-5-ND _| Programmable Duty Qycle PWM. 8SCP 410 328 255 
UC3853N 296-11309-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulator . 315 252 1.96 UCC2807D-2 296-2533-5-ND Programmable Miax-Duty PWM 410 328 255 
UC3854ADW 296-2526-5-ND Power Factor Pre-Regulator . 5.40 432 3.36 U0C2807D-3 296-11678-5-ND _| Programmable Max-Duty PWM. 410 3.28 2.55 
UC3854AN 296-11310-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulator . 5.40 432 3.36 U0C2807N-2 296-11394-5-ND __| Programmable Duty Oycle PWM. 410 3.28 2.55 
UC3854BDW 296-2527-5-ND Power Factor Pre-Regulator . 5.40 432 3.36 UOC2808AD-1 296-11395-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM. 3.56 285 2.22 
UC3854BN 296-11311-5-ND__| Power Factor Pre-Regulator . 5.40 4.32 3.36 UOC2808AD-2 296-11396-5-ND _| LP Qurrent-Mode Push/Pull PWM. 3.56 285 2.22 
UC3854DW 296-11312-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulator . 3.02 242 1.88 UOC2808AN-1 296-11397-5-ND —_| LP Qurrent-Mode Push/Pull PWM . 3.56 285 2.22 
UC3854N 296-11313-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulator . 3.02 242 1.88 UOC2808AN-2 296-11398-5-ND —_| LP Current-Mode Push/Pull PWM . 3.56 285 2.22 
UC3855ADW 296-2528-5-ND Power Factor Pre-Regulator . 9.98 7.99 674 UCC2808APW-1 296-11679-5-ND —_| Current-Mode Push/Pull PWM. . 3.56 285 2.22 
UC3855AN 296-11314-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulator . 9.98 7.99 6.74 UOC2808APW-2 296-11680-5-ND —_| Current-Mode Push/Pull PWM 3.56 285 2.22 
UC3855BDW 296-2529-5-ND Power Factor Pre-Regulator . 9.98 7.99 674 UOC2808D-1 296-2534-5-ND Current-Mode Push/Pull PWM 356 285 222 
UC3855BN 296-11315-5-ND __| Power Factor Pre-Regulator. 998 7.99 674 U0C2808D-2 296-2535-5-ND Current-Mode Push/Pull PWM. . 356 285 222 
UC3856DW 296-11316-5-ND —_| Qurrent-Mode PWM Controller 756 6.05 5.11 UCC2808N-1 296-11399-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM . 356 285 222 
UC3856N 296-11317-5-ND | Current-Mode PWM Controller.......... 756 605 511 UOC2808N-2 296-11400-5-ND | LP Current-Mode Push/Pull PWM. 356 285 222 
UC3861N 296-11318-5-ND _| Resonant-Mode Power Supply UCC2809D-1 296-11401-5-ND —_| Economy Primary Side Controller . 2.08 1.66 1.25 
COMO ES cc csaratitoer oadusedenesssenn 16-Dip 550 440 372 U0C2809D-2 296-11681-5-ND _| Primary Side Controller......... 2.08 1.66 1.25 
UC3862N 296-11319-5-ND __| Resonant-Mode Power Supply UCC2809P-1 296-11402-5-ND —_| Economy Primary Side Controll 208 1.66 1.25 
COMPOSTS... crcccicsccisaseecsacersanes 16-Dip 5.50 440 3.72 UOC2809P-2 296-11403-5-ND Economy Primary Side Controller...... 2.08 1.66 1.25 
UC3863N 296-11320-5-ND Resonant-Mode Power Supply U0C2810DW 296-2536-5-ND Dual Channel Synchronous 
Controllers... 550 440 372 Qurrent-Mode PWM.......0:.0:0:0 616 493 4.16 
UC3864DW 296-11321-5-ND Resonant-Mode U0C2810N 296-11404-5-ND Dual Channel Synchronous 
Controllers .......eceeceeeeeeeeteeteees 16-SOC 5.50 440 3.72 Qurrent-Mode PWM 6.16 4.93 4.16 
UC3864N 296-11322-5-ND | Resonant-Mode Power Suppl U0C2813D-0 296-11682-5-ND | LP BICMOS Current-Mode PWM 266 213 1.66 
Controllers... sid 550 440 3.72 U0C2813D-1 296-11405-5-ND LP BiCMOS Current-Mode PWM 266 2.13 1.66 
UC3865N 296-11323-5-ND __| Resonant-Mod UCC2813D-2 296-11406-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM ... 266 213 1.66 
CONTONETS sce. ccsssscssssececoenasees in 550 440 3.72 U0C2813D-3 296-11407-5-ND | LP BiOVIOS Current-Mode PWM .. 266 213 1.66 
UC3867N 296-11324-5-ND Resonant-Mode Power Supply U002813D-4 296-11408-5-ND LP BiQMOS Ourrent-Mode PWM .. 266 213 1.66 
Controllers ........eceececceeeeeseeteeees 16-Dip 550 440 372 UCC2813D-5 296-11409-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM .. 266 213 1.66 
Paci es cas 500 416 aca | UocestN1 — |296120565ND | LPEXGMCS Garant Mode PUM 266 213. 186 
UC3875DWP 296-11331-5-ND _| Phase Shift Resonant Controller 11.11 10.01 888 UOG2B13N-2 POG) 75mg LP BICMOS Current-Mode PWM .. BGs 28) lee 
UC3875N 296-11332-5-ND _| Phase Shift Resonant Controller. 11.11 10.01 888 UOC2B13N-4 29651205820: LP BiCMOS Qurrent-Mode PWM .. 2168213 N66 
UC3876N 296-11333-5-ND _| Phase Shift Resonant Controller. . 11.85 10.67 9.46 UO@813N-5 296-12059-5-ND | LP BiCMOS Current-Mode PWM 266 213 1.66 
UC3879DW 296-11334-5-ND __| Phase Shift Resonant Controller. 875 788 699 LO@sisPw 0 290 12060,5, ND) LP BICMOS Current-Mode PWM Bes ak Neo 
UC3879N 296-11335-5-ND __| Phase Shift Resonant Controller. 8.75 788 6.99 LO@S1SPW 1 296,1206 1-5, NDI) LP EIOMOS Current-Mode PWM Bs 2 ile 
UC3886D 296-11336-5-ND —_| Current-Mode PWM Controller 515 413 3.21 LO@s1SPWw 2 290120625, NDI) LP BICMOS Current-Mode PWM Beg 2k) lhe 
UCC2813PW-3 296-12063-5-ND__| LP BiCMOS Current-Mode PWM. 266 213 1.66 
N 296-11337-5-ND 'rent-Mode PWM Controller . 15 413° 3.21 
reoey 296-1 eats irae platy 38 301 234 U0C2813PW-4 296-12064-5-ND | LP BICMOS Ourrent-Mode PWM, 266 213 1.66 
UC3902N 296-11341-5-ND | Load Share Controller .. 3.76 301 234 ese aie FoI (lee eder thal tarsi aes asl AES 
-5-| er Factor Pre-Regulator . . 5.33 427 3.32 
eee Bes eam Coad Shere Controller Ce) SE) ucce817DW 296-11411-5-ND —_| Power Factor Pre-Regulator 533 427 3.32 
nen Sees Ce Lic ton oir anne Cee] Sie) ee Uoce818DW 296-11412-5-ND __| Power Factor Pre-Regulator .. 533 427 3.32 
PWM Controller NEW! . 239 191 149 U0c2819D 296-12537-5-ND | BIOVICS Pwr. Factor Prereg. NE' 5.33 427 3.32 
Uoce8C40P 296-12571-5-ND _| BIOVIOS Low Power Ourrent-Mode aan eae Oe he tit dasa 
PWM Controller NEW... ip 239 1.91 1.49 Pessonant Controller: 932 746 6.30 
UCC28C41 DGK 296-12572-5-ND —_| BiCVIOS Low Power Qurrent-Mode UOC2895N 296-11418-5-ND _| BICMOS Advanced Phas 
PWM Controller MEWE......-....+.. 8MSOP 2.39 1.91 1.49 Resonant Controller......+.+esececeees 20-Dip 9.32 7.46 6.30 
UCC28C411P 296-12573-5-ND _| BICMOS Low Power Qurrent-Mode 7 
PWM Controller NEW....sssssssss 8Dip 239 191 1.49 UOCeB95PW 296-11419-5-ND ao Avera Phase Shift eerie a 
UOCe8CA2DGK 296-12291-5-ND —_| BIQVIOS LP Qurrent-Mode UOC2960D 296-11421-5-ND _| Primary Side Startup Controller 279 224 1.74 
PWM Controller NEWH.............-+ 8MSOP 2.39 1.91 1.49 UOce2960P 296-11422-5-ND _| Primary Side Startup Controller ... 279 224 1.74 
UOC28C43DGK 296-12292-5-ND | Bi SNA Goede MEL e-scp Moce oneal U002961D 296-11423-5-ND _| Adv. Primary Side Startup Controller... 299 240 1.87 
roller NEW... 2.2... ee. “ i ie r3 
u0028C44DGK 296-12574-5-ND | BIOVIOS Low Power Ourrent-Mode teow Se aS Beard horned palate Sees 
PWM Controller NE WE. <2iac5is-% S-MSCP TESORO SS) Transformer Controller NEW....... 396 317 247 
Uoc28C44P 296-12575-5-ND BiCMOS Low Power Qurrent-Mode UCC2977PW 296-12540-5-ND 3-13.5V Multi-Topology 
PWM Controller NEW!..........0.00 8-Dip 239 1.91 1.49 Transformer Controller NEW. 396 317 247 
UOC28C45D 296-12576-5-ND —_| BiCMOS Low Power Qurrent-Mode UOC3570N 296-11435-5-ND | Low Power PWM.......... ip 484 387 3.01 
PWM Controller NEWH..............4. BSAC 239 1.91 1.49 UOC3580D-1 296-11436-5-ND —_| Active Qamp/Reset PWM . 648 5.19 4.38 
UOC2BCASDGK 296-12293-5-ND —_| BIQVIOS LP Ourrent-Mode UOC3580D-2 296-11437-5-ND —_| Active Gamp/Reset PWM .... 648 519 4.38 
PWM Controller NEWH.............-- 8MSOP 239 1.91 1.49 UOC3580D-3 296-11438-5-ND —_| Active Camp/Reset PWM .... 648 5.19 4.38 
UCC38C43D 296-12253-5-ND —_| BiCMOS LP Current Mode UCC3580D-4 296-11439-5-ND _| Active Camp/Reset PWM . 648 5.19 4.38 
PWM Controller NE WI. 235 1.88 1.41 UCC3580N-1 296-11440-5-ND _| Active Camp/Reset PWM . 648 5.19 4.38 
U0C2570D 296-11372-5-ND —_| Low Power PWM.. 5.18 4.15 3.50 UOC3580N-2 296-11441-5-ND —_| Active Gamp/Reset PWM . 648 5.19 4.38 
UCC2570N 296-11373-5-ND _| Low Power PWM.. 6.20 4.96 4.19 UCC3580N-3 296-11442-5-ND _| Active Clamp/Reset PWM . 648 5.19 438 
UOC2580D-1 296-11374-5-ND —_| Single Ended Active UOC3580N-4 296-11443-5-ND —_| Active Camp/Reset PWM 648 5.19 4.38 
Clamp/Reset PWM..........0sececceees 7.50 6.00 5.07 UCC3581D 296-11444-5-ND _| Micropower Voltage Mode PWM 344276 2.15 
U0C2580D-2 296-11375-5-ND —_| Single Ended Active UOC3581N 296-11445-5-ND | Micropower Voltage Mode PWM... 344 2.76 2.15 
Clamp/Reset PWM........2.0c:cceee 16-SCP 7.50 6.00 5.07 UOC3583D 296-11446-5-ND | Switch Mode Secondary Side 
U0C2580D-3 296-11376-5-ND —_| Single Ended Active Post Regulator ......0..cesceeeeee 5.06 4.05 3.15 
Camp/Reset PWM. re 7.50 6.00 5.07 UOC3583N 296-11447-5-ND | Switch Mode Secondary Side 
UCC2580D-4 296-11377-5-ND _| Single Ended Active Post Regulator..........c:sceteeeees ip 5.06 4.05 3.15 
Clamp/Reset PWM........s.eseeseeeees 16-SOCP_ 7.50 6.00 5.07 (Continued) 
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Ta Digi-Key Price Each ipl Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 (100 Part No. Part No. Description Pkg. if 25 100 
UOC3588D 296-2540-5-ND _| 5-Bit Programmable Power UOC25701PW 296-11365-5-ND _| Advanced Voltage-Mode PWM... 570 456 3.85 
Supply Controller 423 339 264 u0c25702D 296-12194-5-ND | Advanced Voltage-Mode PWM NE 560 448 3.78 
UOC3626DW 296-11452-5-ND _| Brushless DC Motor Controller 920 8.28 7.35 UOC25702N 296-11366-5-ND | Advanced Voltage-Mode PWM . 560 448 3.78 
UOC3626PW 296-11453-5-ND —_| Brushless DC Motor Controller ....... 9.28 836 7.41 U0Cc25702PW 296-11367-5-ND —_| Advanced Voltage-Mode PWM . 5.70 4.56 3.85 
U0C3800D 296-11457-5-ND _| LP BIGVIOS Qurrent-Mode PWM . 241 1.93 1.50 U0C25705D 296-11368-5-ND__| High Speed Voltage-Mode PWM, 243 1.95 1.52 
UOC3800N 296-11458-5-ND LP BIQMOS Ourrent-Mode PWM . 241 1.93 1.50 U0C25705DGK 296-12175-5-ND High Speed Voltage-Mode PVM .. 243 1.95 1.52 
UOC3800PW 296-11459-5-ND _| Low Power BICVIOS UOC25705P 296-11369-5-ND —_| High Speed Voltage-Mode PWM. 243 1.95 1.52 
Ourrent-Mode PWM. .....-.cccecceee- BTSSCP 252 202 157 U0C25706D 296-11370-5-ND —_| High Speed Voltage-Mode PWM. 243 195 1.52 
UOC3801D 296-11460-5-ND _| LP BICMOS Current-Mode PWM . 241 1.93 1.50 WOc25706DGK 296-11371-S-ND | High Speed Voltage- Mode PWM BES) eS ese 
UCC3801N 296-11461-5-ND | LP BIGMIOS Current: Mode PWM 241 193 150 UOC25706P 296-12114-5-ND_| High Speed Voltage Mode PWM...........8-Dip 2.43 1.95 1.52 
UOC3E01PW DOBH AGE: ND Ie Low Power BIOMOS UOC2IN a Mulimode High Fre PWM Controller...16-Dip 362 290 226 
ei . U0c294: lultimode High Frequency 
versa BRT Locos cert Mois PRA pace [SERIES Synchronous Controller...........-. 20-TSSCP 522 418 3.25 
uocaeON BRE ISINOIE| LP BICMOS Currey Nodo PAM Bit) ae AED U0C29422N 296-2539-5-ND | Multimode High-Freg. PWM Controller...16-Dip 5.33 427 3.32 
DocasocR Bee CNM Low Power BICMOS : s 5 : U0C35701D 296-11425-5-ND __| Advanced Voltage-Mode PWM ......... 14-S0C 4.12 330 257 
Current-Mode PWM g-Tesce (EEE Connie? UOC35701N 296-11426-5-ND __| Advanced Voltage-Mode PWM......... 442 330 257 
ya ene : : : UOC35701PW 296-11427-5-ND —_| Advanced Voltage-Mode PWM . 423 339 264 
UCC3803D 296-12195-5-ND | Low Power BiOMOS UOC35702D 296-11428-5-ND —_| Advanced Voltage-Mode PWM . 412 330 257 
Qurrent Mode PWM MEINT............ BSC 2S 3 eit UOC35702N 296-11429-5-ND | Advanced Voltage-Mode PWM 412 330 257 
UCC3803N 296-11466-5-ND | Low Power BiOMOS U0C35702PW. 296-11430-5-ND _| Advanced Voltage-Mode PWM . 423 339 264 
Qurrent-Mode PWM.......-.s-esesessers Beil SS) 8 U0035705D 296-11431-5-ND _| High Speed Voltage-Mode PWM... 238 190 1.43 
UOG3B03PW Boe A (oN) Low Power BiCMOS UOC35705DGK 296-11683-5-ND _| High Speed Voltage-Mode PWM 238 190 1.43 
Qurrent-Mode PWM... 2.52 2.02 1.57 UOC35705P 296-11432-5-ND _| High Speed Voltage-Mode PWM. 238 1.90 1.43 
U0C3804D 296-11468-5-ND _| LP BIGVIOS Ourrent-IMode PWM . 241 1.93 1.50 U0C35706D 296-11433-5-ND —_| High Speed Voltage- Mode PWM. 238 190 143 
UOC3804N 296-11469-5-ND —_| LP BICMOS Ourrent-Mode PWM . 241 1.93 1.50 UOC35706DGK 296-11434-5-ND _| High Speed Voltage-Mode PWM .. 238 190 1.43 
UOC3804PW 296-11470-5-ND —_| LP BICMOS Qurrent-Mode PWM . 252 202 1.57 UOC38500DW 296-11518-5ND | BIOVIOS Combined PEC/PWM 
U0C3805D 296-11471-5-ND LP BIOMOS Current-Mode PWM . 241 1.93 1.50 CORIO cc avciatnvacccvcasinebierice 20-SOIC 4.79 3.84 299 
UOC3805N 296-11472-5-ND _| LP BICMOS Ourrent-Mode PWM . 241 1.93 1.50 UOC38500N 296-11520-5-ND —_| BICVIOS Combined PFO PWM 
UOC3805PW 296-11473-5-ND _| LP BIGMIOS Ourrent-Mode PWM . 252 202 157 GOMLOMEY «ac. cas czsayaesasnvaauelenccen 20-Dip 479 384 299 
UOC3806DW 296-11474-5-ND —_| Low Power Dual Output UOC38501DW 296-11521-5-ND | BICVIOS Combined PFO/PWM 
Qurrent-Mode PWM...........2.2.0665 7.38 591 4.99 ONION: tes seieasnanaa dtc muaan eens 20-SOC 4.79 3.84 299 
UOC3806N 296-11475-5-ND | Low Power Dual Output UOC38501N 296-11522-5-ND _| BIGVIOS Combined PFO PWM 
Qurrent-Mode PWM .........csceceee: 7.38 5.91 4.99 (CohtrOlle<ci. s..scasieravasuecencees 20-Dip 4.79 384 299 
U0C3806Q 206-11476-5-ND | Low Power Dual Output UOcs8502DW 296-12404-5-ND —_| BIOVIOS PFO/PWM Combination 
urrent-Mode PWM ..........ccecee-+ 738 591 4.99 Controller NEW!...........c.cccccse: 20-SOIC 4.79 384 299 
UOC3807D-1 296-2541-5-ND _| Prog. Duty Qycle PWM Controller .. 3.76 3.01 2.34 eee 296-11528-5, ND) 7) BICMOS Combined PFG/PAM 
UOC3807D-2 296-2542-5-ND _| Prog. Duty Oycle PWM Controller 3.76 3.01 2.34 OOM nas ess ieennstadvadandinicin 20-Dip F479 8.841299) 
U0C3807D-3 296-2543-5-ND Prog. Duty Oycle PWM Controller 3.76 3.01 234 UOcs8503DW 296-12046-5-ND panied Combination ao-scc Menem 
U0C3807N-1 296-11477-5-ND | Prog. Duty Qycle PWM Controller 3.76 3.01 234 uocsss03N POTN Bil ONCE Gini ORI i : ) : 
UOC3807N-2 296-11478-5-ND _| Prog. Duty Oycle PWM Controller 376 3.01 234 Conealiee AG EER Aes 
eee ee PSHE LE ones ces Peon PG eer UOC39421N 296-11545-5-ND __| Multimode Hi-Freq. PWM Controller . 491 393 3.06 
EVES ‘ ; ; U0C39421PW 296-2553-5-ND —_| Multimode Hi-Frequency 
UOC3808AD-2 296-11481-5-ND _| LP Ourrent-Mode Push/Pull PWM 3.22 258 201 
PWM Controller.......2..0.cccsesese 1 500 4.00 3.11 
UOC3808AN-2 296-11482-5-ND —_| LP Qurrent-Mode PustyPull PWM 3.22 258 2.01 U0C39422N 296-11546-5-ND | Multimode Hi-Freq. PWM Controller ..... 511 4.09 318 
UOC3808APW-1 296-11684-5-ND —_| LP Ourrent-Mode PuslvPull PWM 3.22 258 201 yoc3e422PW 296-2554-5-ND _| Multimode H-Frequenoy 
UOC3808APW-2 296-11685-5-ND —_| LP Qurrent-Mode PushvPull PWM 3.22 258 201 PWM Controller. eee. 522 418 3.25 
UOC3808D-1 296-2544-5-ND LP Ourrent-Mode Push/Pull PWM 3.22 258 201 - 
UOC3B08D-2 296-2545-5-ND _| LP Current-Mode Push/Pull PWM. 322 258 201 Schottky Diode Arrays 
UOC3808N-1 296-11483-5-ND __ | LP Ourrent-Mode Push/Pull PWM. 322 258 201 ante pee [ewe Shae aad ae 7 oe eee 
UOC3808N-2 296-11484-5-ND —_| LP Qurrent-Mode PushvPull PWM 3.22 258 201 UCaRIGN 296-11231-5/ND | Dual Schottky Diode Bridge iS Gen oS 
UOC3809D-1 296-11485-5-ND _| Economy Primary Side Controller 1.88 150 1.13 east DW 296-11233-5.ND | Quad Schottky Diode Array Ag) ED Be 
UOC3809D-2 296-11486-5-ND —_| Economy Primary Side Controller 1.88 150 1.13 UcaetiN 296-11234-5-ND | Quad Schotthy Diode Array 389 312 243 
UOC3809N-1 296-11487-5-ND _| Economy Primary Side Controller .. 1.88 150 1.13 iesae Reve 
UOC3809N-2 296-11488-5-ND | Economy Primery Side Controller .. 188 150 1.13 aaa ene vo saee e rence: 7 aes 
U0C3809P-1 296-11489-5-ND Economy Primary Side Controller. 1.88 1.50 1.13 LMDBED.2.5 SPRCAEAGING) 25V Micon Vales Hatches Manas Bes len ES 
UOC3809PW-1 296-11490-5-ND _| Economy Primary Side Controller. 1.88 1.50 1.13 [MDBBLP-1-2 296.9503. ND Dy Microbower Vols Peter ch ich jen ic 
UOC3809PW-2 296-12395-5-ND Economy Primary Side Controller. 1.88 1.50 1.13 LM285LP-2-5 296-9524-5-ND 25v Micropowet Voltage Reference. 1 ‘88 150 1 43 
Yoc3810DW POS ZOAG ENE 2-Channel Syne. Current-Mode PWM. ..16-SO1C BEGG EZ amEe.29 LM336BD-2-5 296-9547-5-ND __| 2.5V Precision Voltage Reference . 138 110 83 
ipeetan PIE Cee rete BARA ane BEET [M336BLP-2-5 296-9548-5-ND | 2.5V Precision Voltage Reference. 138 140 83 
eae als teat ae : ‘ , LM336D-2-5 296-9549-5-ND —_| 2.5V Precision Voltage Reference . 1.25 100 .75 
U0C3813D-1 296-11493-5-ND —_| LP BICMOS Ourrent-Mode PWM . 1.75 140 1.05 LMBSSED-1-2 296-9856-5ND | 1 2V Micropower Voltage Felefaics. ia) lms 
U0C3813D-2 226-11494-5-ND) | LP BICMOS Current-Mode PWM . Pre) 1-40) 1.05 LUMB5BD-2-5 296-9557-5-ND | 2.5V Micropower Voltage Reference. 120 1.00 80 
U0C3813D-3 296-11495-5-ND_| LP BIQVIOS Qurrent-Mode PWM . 1.75 1.40 _1.05 LIM385BLP-1-2 296-9558-5-ND __| 1.2V Micropower Voltage Reference. 1.20 1.00.80 
U0C3813D-4 296-11496-5-ND _| LP BIGVIOS Ourrent-Mode PWM . 1.75 140 1.05 LV85BLP-2.5 296-9559-5:ND | 2.5V Micropower Voltage Reference. 7201.00.80 
U0C3813D-5 296-11497-5-ND —_| LP BICMOS Ourrent-Mode PWM . 1.75 140 1.05 LM385D-1-2 296-9560-5-ND —_| 1.2V Micropower Voltage Reference. ‘0 | 7560 
U003813N-0 296-11498-5-ND —_| LP BIOMOS Qurrent-Mode PWM . 1.75 1.40 1.05 LM385D-2-5 296-9561-5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference. 105 88 70 
UOC3813N-1 296-11499-5-ND | LP BIQVIOS Ourrent-Mode PWM . 1.75 1.40 1.05 LM385LP-1-2 296-9562-5-ND 1.2V Micropower Voltage Reference. 90 75 60 
UOC3813N-2 296-11500-5-ND__| LP BIGVIOS Qurrent-Mode PWM . 1.75 1.40 1.05 LM385LP-2-5 296-9563-5-ND 2.5V Micropower Voltage Reference. 90! 75.60: 
U003813N-3 296-11501-5-ND LP BIQMOS Qurrent-Mode PWM . 1.75 1.40 1.05 LT1004CD-1-2 296-9580-5-ND 1.2V Micropower Voltage Reference. 223 1.78 1.34 
UOC3813N-4 296-11502-5-ND | LP BICMOS Qurrent-Mode PWM . 1.75 1.40 1.05 LT1004CD-2-5 296-9581-5-ND | 2.5V Micropower Voltage Reference. 223° 1.78 1.34 
UOC3813N-5 296-11503-5-ND —_| LP BICMOS Qurrent-Mode PWM . 1.75 140 1.05 LT1004QLP-1-2 296-9582-5-ND | 1.2V Micropower Voltage Reference. 223 1.78 1.34 
UOC3813PW-0 296-11504-5-ND —_| LP BICMOS Qurrent-Mode PWM . 1.75 1.40 1.05 LT1004QLP-2-5 296-9583-5-ND | 2.5V Micropower Voltage Reference. 223 1.78 1.34 
UOC3813PW-1 296-11505-5-ND__| LP BICMOS Ourrent-Mode PWM . 1.75 1.40 1.05 LT10041D-2-5 296-9584-5-ND _| 2.5V Micropower Voltage Reference. 223 1.78 1.34 
U0C3813PW-2 296-11506-5-ND _| LP BIGMIOS Ourrent-IMode PWM . 175 140 1.05 LT10090LP 296-9585-5-ND _| 2.5V Integrated Reference Grrcuii 138 140 83 
UOC3813PW-3 296-11507-5-ND —_| LP BICMOS Qurrent-Mode PWM . 1.75 140 1.05 LT10091D 296-9586-5-ND | 2.5V Integrated Reference Circuit 1.38 140 83 
UOC3813PW-4 296-11508-5-ND _| LP BICVIOS Current-Mode PWM . 175 140 1.05 LT1O09ILP 296-9587-5-ND | 2.5V Integrated Reference Grout. 1.38 140 83 
U0C3813PW-5 296-11509-5-ND —_| LP BICMOS Qurrent-Mode PWM . 1.75 1.40 1.05 REFO2ZAP 296-12732-5-ND _| +5V Precision Voltage Reference 3.56 285 2.22 
U003817D 296-2547-5-ND Power Factor Pre-Regulator.... 443 3.55 276 REFO2AU REFO2AU-ND +5V Voltage Reference.......... 3.58 287 2.23 
U0C3817DW 296-11510-5-ND Power Factor Pre-Regulator . 443. 355 276 REW02BP REWO2BP-ND +5V Precision Voltage Reference 486 3.89 3.03 
UCC3817N 296-11512-5-ND | Power Factor Pre-Regulator . 443 355 2.76 REFO2BU REFO2BU- ND. +5V Voltage Reference: 486 3.89 3.03 
uocs81gD 296-11513-5-ND __| Power Factor Pre-Regulator . 443 355 276 rey vont a SoaiNe Ba ceria Hera ence. en ae a 
: Lie + ecision Voltage Reference . 7 i! 
eal Eee pone Seti inal Ga eee (oe REFIO2BP REFIO2BP-ND __| 10V Precision Voltage Reference 788 6315.32 
REFZ00AU REF200AU-ND Dual Gurrent Source/Ourrent Sink 542 434 338 
beeen Speen dene teppei ana de Gib eke REF1004C-1.2 REF1004C-1.2-ND__ | 1.2V Micropower Voltage Reference . 277 222 1.73 
Mode Controle. ag) OEP RED REF1004C-2.5 REF1004C-2.5-ND | 2.5V Micropower Voltage Reference. 263 211 1.64 
uocaa30N PETE Secondary Side MonceOnet : : Z REF10041-1.2 REF1004I-1.2-ND | 1.2V Micropower Voltage Reference. 5.06 4.05 3.15 
one. a BaP aes REF10041-2.5 REF10041-2.5-ND _| 2.5V Micropower Voltage Reference. 493 395 3.07 
= : : : TL431ACD 296-1286-5-ND _| Adjustable Shunt Regulator... 6 51 39 
UOC3884N 296-11530-5-ND | Qurrent-Mode PWM Controller. 324 260 202 TL431ACDR 296-1286-1-ND __| Adjustable Shunt Regulator 8 OB189 
UOC3888D 296-11531-5-ND —_| Cif-Line Power Supply Controller. 3.24 260 202 TL431ACDR 296-1286-2.ND _| Adjustable Shunt Regulator 552°50/2,500 
UCC3888N 296-11532-5-ND _| Cif-Line Power Supply Controller. 3.24 260 202 TL431ACLP 296-1287-ND Adjustable Shunt Regulator 6 51 39 
UOC3889D 296-11533-5-ND _| Off-Line Power Supply Controller . 205 1.64 1.23 TL431ACLPR 296-1287-1-ND __| Adjustable Shunt Regulator 68.CS1 39 
U0C3889N 296-11534-5-ND Off-Line Power Supply Controller. 205 1.64 1.23 TL431ACLPR 296-1287-2-ND Adjustable Shunt Regulator 452,00/2,000 
UOC3895DW 296-2552-5-ND Phase Shift PWM Controller . 7.78 6.23 5.26 TL431ACP. 296-10182-5-ND Adjustable Shunt Regulator: 68 Bl 39 
UOC3895N 296-11538-5-ND —_| Phase Shift PWM Controller. 7.78 6.23 5.26 TL431AID 296-1288-5-ND —_| Adjustable Shunt Regulator ‘80 60 45 
UOC3895PW 296-11686-5-ND —_| Phase Shift PWM Controller. 788 631 5.32 TL431AIDR 296-1288-1-ND | Adjustable Shunt Regulator 80 60 45 
UOC3895Q 296-11539-5-ND —_| Phase Shift PWM Controller .... 778 6.23 5.26 TL431AIDR 296-1288-2-ND __| Adjustable Shunt Regulator 650.00/2,500 
UOC3960D 296-11561-5-ND _| Primary Side Startup Controller 254 2.04 1.59 TL431 ALP 296-10183-5-ND | Adjustable Shunt Regulator 30 60 45 
UOC3960P 296-11562-5-ND _| Primary Side Startup Controller .. 254 2.04 1.59 TL431AILPR 296-10183-1-ND —_| Adjustable Shunt Regulator 80 60 45 
UOC3961D 296-11563-5-ND _| Adv. Primary Side Startup Controller ..... Dry Be ie TL431AILPR 296-10183-2-ND —_| Adjustable Shunt Regulator. 532.00/2,000 
UOC3961N 296-11564-5-ND _| Adv. Primary Side Startup Controller 277 222 1.73 TL431AIP 296-10184-5-ND —_| Adjustable Shunt Regulator, 80 60 45 
U0C25701D 296-11363-5-ND | Advanced Voltage-Mode PWM . 560 448 3.78 TL4310D 296-1289-5-ND Adjustable Shunt Regulator. . 56 42 82 
UOC25701N 296-11364-5-ND _| Advanced Voltage-Mode PWM . 5.60 4.48 3.78 (Continued) 
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Tl Digi-Key Price Each ipl Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description 1 25 100 
TL431CDR 296-1289-1-ND Adjustable Shunt Regulator . 56 42 32 REG103UA-3 REG103UA-3-ND 3 Volt LDO Regulator 4.28 342 266 
TL431CDR 296-1289-2-ND Adjustable Shunt Regulator . 455.00/2,500 REG103UA-3.3 REG103UA-3.3-ND —_| 3.3 Volt DMOS LDO Regulator 4.28 342 2.66 
TL431CDBVR 296-10185-1-ND —_| Adjustable Shunt Regulator . 56 4282 REG103UA-5 REG103UA-5-ND 5.0 Volt DMOS LDO Regulato 4.28 342 2.66 
11431CDBVR 296-10185-2-ND _| Adjustable Shunt Regulator . 546.00/3,000 REGIO4FA-A REGI04FA-A-ND Adj., 1000mA LDO Regulator . 5.20 416 3.51 
TL431CKTPR 296-10186-1-ND _| Adjustable Shunt Regulator . 56 4232 REGIO4FA-2.5 REGIO4FA-2.5-ND | 2.5 Volt OMOS 1ALDO Regulator . 520 416 3.51 
‘TL431QKTPR 296-10186-2-ND —_| Adjustable Shunt Regulator . 546.00/3,000 REGIO4FA-2.5/500 | REGI04FA-2.5TR-ND | 2.5 Volt OMOS 1A LDO Regulator . 1651.00/500 
TL431CLP 296-1290-ND Adjustable Shunt Regulator . 56 42.32 REG 04FA-2.7 REGI04FA-2.7-ND | 2.7V, 1000mA LDO Regulator 5.20 416 3.51 
TL4310QLPR 296-1290-1-ND Adjustable Shunt Regulator . Bs £2 ke REGIO4FA-3 REGI04FA-3-ND 3 Volt CMOS 1A LDO Regulator .... 5.20 416 3.51 
TL431CLPR 296-1290-2-ND Adjustable Shunt Regulator . 372.00/2,000 REGIO4FA-3/500 | REGIO4FA-3TR-ND — | 3 Volt OMOS 1A LDO Regulator 1651.00/500 
TL431CP 296-1798-5-ND Adjustable Shunt Regulator 56 42 «32 REGI04FA-3.3 REGI04FA-3.3-ND [3.3 Volt OMOS 1ALDO Regulator . 5.20 416 351 
TL431CPK 296-1991-1-ND Adjustable Shunt Regulator . 93 78 62 REGI04FA-3.3/500 |REGIO4FA-3.3TR-ND | 3.3 Volt GVIOS 1ALDO Regulator 1651.00/500 
TL431CPWR 296-12497-1-ND _| Adjustable Shunt Regulator NEW! 56 42 ~~ 32 REGIO04FA-5 REG104FA-5-ND 5 Volt QVIOS 1A LDO Regulator... 520 416 3.51 
TL431CPWR 296-12497-2-ND _| Adjustable Shunt Regulator NEW! 372.00/2,000 REGIO4FA-5/500 | REGIO4FA-STR-ND | 5 Volt OMIOS 1A LDO Regulator 1651.00/500 
L431 IDBVR 296-10187-1-ND _| Adjustable Shunt Regulator . 68 51.39 REGIO4GA-A REGI04GA-A-ND Adj., 1000mA LDO Regulator .... 4.75 380 296 
L431 IDBVR 296-10187-2-ND _| Adjustable Shunt Regulator . 663.00/3,000 REGI04GA-2.5, REGI04GA-2.5-ND | 2.5 Volt OMOS 1ALDO Regulator 4.75 380 296 
TL431IDR 296-1291-1-ND Adjustable Shunt Regulator . 68 5139 REGI04GA-2.5/2K5 |REGIO4GA-2.5TRND | 2.5 Volt GVICS 1ALDO Regulator 6647.50/2,500 
TL431IDR 296-1291-2-ND Adjustable Shunt Regulator . 552.50/2,500 REGI04GA-3 REG104GA-3-ND 3 Volt QVIOS 1A LDO Regulator. 4.75 380 296 
TL431ILP 296-1292-ND Adjustable Shunt Regulator . 68 51 39 REGI04GA-3/2K5 | REGI04GA-3TR-ND | 3 Volt OMOS 1A LDO Regulator. 6725.63/2,500 
TL431ILPR 296-1292-1-ND Adjustable Shunt Regulator . 68 51 39 REGI04GA-3.3 REGI04GA-3.3-ND —_| 3.3 Volt OMOS 1A LDO Regulato 4.75 380 296 
TL431ILPR 296-1292-2-ND Adjustable Shunt Regulator . 452.00/2,000 REGI04GA-3.3/2K5 | REGIO4GA-3.3TR'ND _| 3.3 Volt GMOS 1A DO Regulator... SOT-223-5 6647.50/2,500 
TLA431IP 296-10188-5-ND —_| Adjustable Shunt Regulator. . 68 51 39 REGI04GA-5 REG104GA-5-ND 5 Volt QVIOS 1A LDO Regulator. 4.75 380 296 
L431 IPK 296-10189-1-ND _| Adjustable Shunt Regulator . 105 88 .70 REGI04GA-5/2K5 | REGIO4GA-STR-ND | 5 Volt OMOS 1A LDO Regulator. 6647.50/2,500 
L431 IPK 296-10189-2-ND _| Adjustable Shunt Regulator . 466.00/1,000 REGI13EA2.5/2K5 | REGI13EA2.52K5CT-ND | 2.5 Volt DMOS LDO Regulator 228 1.82 1.37 
1L14310D 296-10129-5-ND _| Adj. Programmable Shunt Reg. 135 113 90 REGI13EA2.5/2K5 | REGI13EA252K5TRND | 2.5 Volt DMOS LDO Regulator 3370.00/2,500 
1L143100R 296-10129-1-ND__| Adj. Programmable Shunt Reg. 135 113 90 REGI13EA-2.85/2K5 | REGI13EA2,852K5CT-ND_| 2.85V, 400mA LDO Regulator .. 2.28 1.82 1.37 
TL14310DR 296-10129-2-ND —_| Adj. Programmable Shunt Reg. 1462.50/2,500 REG 13EA-2.85/2K5 | REGI13E42.852K5TRND | 2.85V, 400mA LDO Regulator .. 3370.00/2,500 
TL14310.P 296-10130-5-ND —_| Adj. Programmable Shunt Reg. 135 113 90 REGI13EA-3/2K5 | REGI13EA-3/2K5CT-ND | 3 Volt DMOS LDO Regulator . 228 1.82 1.37 
1L14310LPR 296-10130-1-ND _| Adj. Programmable Shunt Reg. 135 113 90 REGI13EA-3/2K5 | REGI13EA-3/2KSTRND | 3 Volt DMOS LDO Regulator . 3370.00/2,500 
TL14310LPR 296-10130-2-ND _| Adj. Programmable Shunt Reg... 1198.00/2,000 REGI13EA-5/2K5 | REGI13EA-5/2K5CT-ND | 5 Volt DMOS LDO Regulator . 228 1.82 1.37 
1L14310D 296-10131-5-ND _| Adj. Programmable Shunt Reg. 1.78 142 1.07 REGI13EA-5/2K5 | REGI13EA-5/2KSTRND _| 5 Volt DMOS LDO Regulator . 3370.00/2,500 
TL14310QLPR 296-101321-ND | Adj. Programmable Shunt Reg. 173 1.38 1.04 REGI13NA-2.5/3K | REGI13NA-2.5/3KCT-ND | 2.5V, 400mA LDO Regulator 205 1.64 1.23 
1L14310LPR 296-10132-2-ND _| Adj. Programmable Shunt Reg. 1794.00/2,000 REGI13NA-2.5/3K | REGI13NA2.5/3KTRND | 2.5V, 400mA LDO Regulator. . 3801.00/3,000 
TLV431 ACDBVR 296-1348-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator 129 108 86 REGI13NA-2.85/3K | REGI13NA2.853KCT-ND | 2.85V, 400mA LDO Regulator 205 1.64 1.23 
TLV431AIDBVR 296-1984-1-ND Low Voltage Adj. Shunt Regulator .... 141 118 94 REGI13NA-2.85/3K | REGI13NA2.853KTR-ND | 2.85V, 400mA LDO Regulator 3801.00/3,000 
TLV431CDBV 296-10726-1-ND _| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 99 83 66 REGI13NA-3/3K __| REGI13NA-3/3KCT-ND_| 3V, 400mA LDO Regulator. 2.05 1.64 1.23 
TLV431CDBV 296-10726-2-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 7287.00/3,000 REGI13NA-3/3K —[ REGI13NA-3/3KTR'ND | 3V, 400mA LDO Regulator. 3801.00/3,000 
TLV431IDBV 296-10728-5-ND _| Low Voltage Adj. Shunt Regulator .... 114 95 76 REGI13NA-3.3/3K | REGI13NA-3.3/3KCT-ND | 3.3V, 400mA LDO Regulato 205 1.64 1.23 
TLV431ILP 296-10729-5-ND —_| Low Voltage Adj. Shunt Regulator 1144 95 76 REGI13NA-3.3/3K | REGI13NA-3.9/3KTR:ND | 3.3V, 400mA LDO Regulator. 3801.00/3,000 
U00561DP 296-12196-5-ND Low Volt Diff SCSI 27-Line REGI13NA-5/3K REG113NA-5/3KCT-ND | 5V, 400mA DMOS LDO Regulator . 248 1.98 1.49 
Regulator Set NEW!...........0.00.. 16SOC 428 342 266 REG113NA-5/3K REGI13NA-5/3KTR-ND_| 5V, 400mA DMOS LDO Regulator . 3801.00/3,000 
Low Dropout Voltage Regulators REGI117 REGI117-ND Adjustable LDO Positive Regulator 173° 138 1.04 
= REGI117-2.85 REGI117-2.85-ND | 2.85 Volt LDO Positive Regulator... 173 1.38 1.04 
REGIOINA A250 RERIO IS eect AG. 100mA LDO Regulator . UGS ee es REGI117-33 REGI117-33-ND | 3.30 Volt LDO Positive Regulator 173 138 1.04 
REGIO1NA-A/250 | REGIOINAA250TR-ND | Adj., 100mA LDO Regulator . 294.00/250 : : : a 2 : : : 
4 REGI117-5 REGI117-5-ND 5.00 Volt LDO Positive Regulator 173 1.38 1.04 
REGI01NA-2.5/250 | REGIO1NA-2.5CT-ND | 2.5 Volt OMS 100mA LDO Reg 210 1.68 1.26 PEGIII7A REGI117A. ND TA Adjustable LDO Positive Reg, 193 154 116 
REGI01NA-2.5/250 | REGIO1NA-2.5TR-ND | 2.5 Volt OVICS 100mA LDO Reg.. 294.00/250 4 : : 2 : 
REGIO1NA-2.8/250 |REGIO1NA-2.8CT-ND_ | 2.8 Volt OVIOS 100mA LDO Reg 210 168 1.26 REGI117A-1.8 REGI117A1.8-ND | 1.8 Volt 1 Amp LDO Regulator... 193 1.54 1.16 
REGI117A-2.5 REGI117A-2.5-ND | 2.5 Volt 1 Amp LDORegulator....... 193 1.54 1.16 
REGI01NA-2.8/250 |REGIOINA28TRND | 2.8 Volt QVIOS 100mA LDO Reg. 294.00/250 REGI117£33 REGII17F33-ND | 33 Volt 0.8 Amp LDOReg 207 192 142 
REG101NA-2.85/250 | REGIO1NA-2.85CT-ND | 2.85 Volt OMOS 100mA LDOReg. ....SOT-23-5 210 1.68 1.26 REGI17FA REGI1175AND Adjustable 1 Amp LDO Peg, ..... 250 200 156 
FEGIO1NA-2.85/250 |REIOINS 2ESTEENDS) 2.85 Volt CMOS 100mA LDO Reg. 294.00/250 REGI117FA-1.8 | REGI117FA-1.8-ND | 1.8 Volt 1 Amp LDORegulator...3-Lead DDPAK 2.50 2.00 1.56 
REGI01NA-3/250 | REGIO1NA-3CT-ND _| 3 Volt OMOS 100mA LDO Reg... 294 252 231 
REGI117FA-25  [REGI117FA-2.5-ND | 2.5 Volt 1 Amp LDORegulator...3-Lead DDPAK 250 200 156 
FEGIOINAS/250_[RECTOINSSTENOIME 3 Volt CMOS 100mA LDO Feg.. ees Ole) REGI117FA-5.0 | REGI117FA-5.0-ND | 5.0 Volt 1 Amp LDORegulator...3-Lead DDPAK 2.50 2.00 1.56 
REGI01NA-3.3/250 |REGIO1NA-3.3CT-ND | 3.3 Volt GVIOS 100mA LDO Reg. 210 1.68 1.52 REGI118-2.85 REGI118-2.85-ND | 285VLDOReg. with i 7 ‘ : 
REGI01NA-3.3/250 | REGIO1NA-3.3TR-ND | 3.3 Volt CVIOS 100mA LDO Reg. 294.00/250 Source/Sink Capability... 210 168 1.26 
REGI a aie REGH 4 ape 5 ah OMS sou i Reg. Zild) Bayes pete TL750L050D 296-8000-5-ND 5.0V, 150mA LDO Regulatoi 1.35 113.90 
resin UNA Aaa a Sonal earregg 218 174 131 TL750L05CKC 296-8001-5-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator. . 143 1.14 86 
a an : : : TL750L05CLP 296-8002-5-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator . 135 113 .90 
REGIOIUA2.5 REGIO1UA-25-ND — | 2.5Volt OVIOS 100mA LDO Reg... 218 174 1.31 TL750L080D 296-8004-5-ND 8.0V, 150mA LDO Regulator 135 108 81 
REGI01UA-2.5/2KS | REGIO1UA-2.5TR-ND | 2.5Volt QVIOS 100mA LDO Reg. 2785.00/2,500 TL750L08CLP 296-8005-5-ND 8.0V, 150mA LDO Regulator 135 108 81 
eerie | peered Pr oiosys | sat. _leseanes18_| 1 somALnoremua. 1S 1a 
: : ‘ oa TL750L10CLPR —_| 296-8007-1-ND 10V, 150mA LDO Regulator .... 135° 1.08 81 
REGIO1UA-2.85 _| REGI01UA-2.85-ND _| 2.85 Volt GVIOS 100mA LDO Reg...... 218 1.74 1.31 TL7s0L100LPR ~—_|296-8007-2.ND 10V, 150mA LDO Regulator . “1404.00/2,000 
REGI01UA-3 REG101UA-3-ND 3 Volt QVICS 100mA LDO Reg... .. 218 1.74 1.31 TL750L420D 296-8008-5-ND 12V, 150mA LDO Regulator 135 108 81 
REGIO1UA-3/2KS | REGIO1UA-3TR-ND —_/ 3 Volt CMOS 100mA LDO Reg. 2785.00/2,500 TL750L12CLP 296-8009-5-ND 12V, 150mA LDO Regulator . 135 1.08 81 
Tesla eal ere pay Ans lly ae ie tet TL751LO5CD 296-801 1-5-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator 1.75 1.40 1.05 
oe fe) A a . a 
REGIO1UA-5/2KS | REGIO1UASTR-ND | 5 Volt OMOS 100mALDO Reg. 2785.00/2,500 Lee ry} ioe ied een fou once ms care : Bs toe : i 
REGI02NA-A/250 | REGI02NA-A/250CT-ND) Adj., 250mA LDO Reg... 1.80 1.44 1.08 TL751L120D 296-8014-5-ND 12V, 150mA LDO Regulator 175 1.40 1.05 
REGI02NA-A/250 | REGIO2NA-A/250TR-ND) Adj., 250mA LDO Reg... 332.50/250 TL77000PSR 296-8015-1-ND Supply-Voltage Supervisor 3.38 270 210 
REG102NA-2.5/250 | REGI02NA-2.5CT-ND | 2.5 Volt CMOS 250mA LDO Reg. 238 1.90 1.43 TL7700CPSR 296-8015-2-ND Supply-Voltage Supervisor . . . 3826.00/2,000 
REG102NA-2.5/250 | REGIO2NA-2.5TR-ND | 2.5 Volt CVIOS 250mA LDO Reg. 332.50/250 TLV2217-33KC 296-10502.5:ND LDO3.3V PhP Fixed Voltage Reg. 735 1.08 81 
REGIOONA,2.8/250 [EIGN SCT ND) 2. 8V, 250mA LOO Regulator. LOE Sa TLV2217-33KTPR | 296-10503-1-ND | LDO3.3V PnP Fixed Voltage Reg 135 1.13 90 
REG102NA-2.8/250 | REGI02NA2.82507TR-ND) 2.8V, 250mA LDO Regulator. 332.50/250 TLV2217-33KTPR | 296-10503-2-ND LDO3.3V PnP Fixed Voltage Reg. ........ 1755.00/3,000 
REG102NA-2.85/250 | REG102NA-2.85CT-ND | 2.85 Volt OVOS 250mA LDO Reg. ... SOT-23-5 2.38 1.90 1.43 7LV2217-33PWR ‘| 296-12368-1-ND LDO3.3V PnP Fixed Voltage Reg.....20-TSSOP 266 213 1.66 
REGI02NA-2.85/250] REG102NA-2.85TR-ND| 2.85 Volt OMOS 250mA LDO Reg. 332.50/250 TLV2217-33PWR 296-12368-2-ND LDO3.3V PnP Fixed Voltage Reg. 3010.00/2,000 
Re eA a eO Cee e EE ANE 2 Volt OMCS 250mA LDO Reg. Beg ie) ice) TPPMO110DWPR | 296-10872-1-ND 5V, 1mA Dual LDO Regulator. 347 278 2.16 
RESI02NA-3/250_ [RESIDES Inet ams, 3 Volt OMCS 250mA LDO Reg.. Se20)289 TPPMO110DWPR | 296-10872-2-ND 5V, 1mA Dual LDO Regulator. 3928,00/2,000 
REG102NA-3.3/250 | REGIO2NA-3.3CT-ND | 3.3 Volt OMOS 250mA LDO Reg, 238 1.90 1.43 TPPMO111DWP. 296-12507-5-ND Dual LDO Linear Regulator NEW! 342 274 213 
REG102NA-3.3/250 | REGIO2NA-3.3TR-ND | 3.3 Volt OMOS 250mA LDO Reg, 332.50/250 TPPM0301DR 296-10873-1-ND 5V, 400mA LDO Volt Regulator . 3.22 258 2.01 
REGI02NA-5/250 | REGIO2NA-SCT-ND _| 5 Volt OVOS 250mA LDO Reg... 238 1.90 1.43 TPPMO0301DR 296-10873-2-ND 5V, 400mA LDO Volt Regulator . 4442.50/2,500 
REGIO2NA‘5/250 | REGIO2NA-STR-ND | 5 Volt OOS 250mA LDO Reg, 332.50/250 TPPM0303DR 296-10875-1-ND 5V, 250mA LDO Regulator. 238 1.90 1.43 
REG102UA-A REGI02UA-A-ND Adj., 250mA LDO Regulator ... . 248 1.98 1.49 TPPMO303DR 296-10875-2-ND 5V, 250mA LDO Regulator. 3007.50/2,500 
REGI02UA-2.5 REGIO2UA-2.5-ND | 2.5V, 250mALDO Regulator... 248 198 1.49 TPPMO304DR 296-10876-1-ND 5V, 250mA LDO Regulator. 238 190 1.43 
REGI02UA-2.85 | REGI02UA-2.85-ND | 2.85V, 250mA LDO Regulator . 248 1.98 1.49 TPPMO304DR 296-10876-2-ND 5V, 250mA LDO Regulator. 3007.50/2,500 
REG102UA-3 REG102UA-3-ND 3V, 250mA LDO Regulator. .. 248 198 1.49 TPS71HO1GPWPR_ | 296-8051-1-ND Adjustable 500mA LDO Reg. 446 357 278 
REG102UA-3.3 REG102UA-3.3-ND | 3.3V, 250mA LDO Regulator. 248 1.98 1.49 TPS71HO1GPWPR | 296-8051-2-ND Adjustable 500mA LDO Reg... 5050.00/2,000 
REGI02UA-5 REGI02UA-5-ND 5V, 250mA LDO Regulator... . 248 1.98 1.49 TPS73HD301PWP | 296-2666-5-ND Dual Adjustable LDO Regulator 448 359 279 
REGI03FA-A REGIO3FA-A-ND Adjustable LDO Regulator 5.04 4.04 3.41 TPS73HD318PWP__ | 296-2667-5-ND Dual 1.8/3.3V 750mA LDO Reg. 448 359 279 
REGI03FA-2.5 REGIO3FA-2.5-ND | 2.5 Volt LDO Regulator . 5.04 4.04 3.41 TPS73HD318PWPR | 296-2667-1-ND Dual 1.8/3.3V 750mA LDO Reg. 594 4.76 4.01 
REGI03FA-2.7 REGIO3FA-2.7-ND | 2.7 Volt LDO Regulator . 5.04 4.04 3.41 TPS73HD318PWPR | 296-2667-2-ND Dual 1.8/3.3V 750mA LDO Reg. ... 5074.00/2,000 
REGIOSFA-3 REG103FA-3-ND 3 Volt LDO Regulator ... 5.04 4.04 3.41 TPS73HD325PWPR | 296-8071-1-ND Dual 2.5/3.3V 750mA LDO Reg. ... 594 4.76 4.01 
REGI03FA-3.3 REG103FA-3.3-ND 3.3 Volt LDO Regulator . 5.04 4.04 3.41 TPS73HD325PWPR | 296-8071-2-ND Dual 2.5/3.3V 750mA LDO Reg. ..... 5074.00/2,000 
REGI03FA-5 REGIO3FA-5-ND 5 Volt LDO Regulator ... 5.04 4.04 3.41 TPS21401PWP 296-12564-5-ND Adj. LDOand 3.3V Switch with 
REGI03GA-A REGI03GA-A-ND 448 3.59 2.79 Dual Qurrent Limit NEW!........ 14-HTSSCP 2.25 1.80 1.40 
REGI03GA-2.5 REG103GA-2.5-ND 448 359 279 TPS2141IPWP 296-12565-5-ND Adj. LDOand 5V Switch with 
REG103GA-2.7 REG103GA-2.7-ND 448 3.59 2.79 Dual Qurrent Limit NEW! . 225 1.80 1.40 
REG103GA-3 REGIO3GA-3-ND___| 3 Volt LDO Regulator .......... 448 3.59 2.79 TPS2150IPWP 296-12566-5-ND ‘Adj. LDOand 3.3V Switch with 
REGI03GA-3.3 REGI03GA-3.3-ND — | 3.3 Volt GVIOS 500mA LDO Reg, 448 3.59 2.79 Dual Qurrent Limit NEW!........ 14-HTSSCP 2.25 1.80 1.40 
REG103GA-5 REG103GA-5-ND 5 Volt CVIOS 500mA LDO Reg. .... 448 359 279 TPS2151|PWP 296-12567-5-ND Adj. LDO and 5V Switch with 
REGI03UA-A REG103UA-A-ND Adjustable DMOS LDO Regulator . 4.28 342 266 Dual Ourrent Limit NEW! . 225 1.80 1.40 
REG103UA-2.5 REGI03UA-2.5-ND | 2.5 Volt OMICS 500mA LDO Reg 428 342 266 TPS767D301PWP _ | 296-2740-5-ND Dual Adjustable /3.3 LDO Reg 401 321 250 
REGI03UA-2.7 REGI03UA-2.7-ND [2,7 Volt QVIOS 500mA LDO Reg. . 4.28 342 2.66 (Continued) 
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mele Digi-Key Price Each Tal Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. u 25 100 
TPS767D318PWP | 296-2741-5-ND Dual 1.8/3.3V LDO Regulator .. 401 321 250 TPS70151PWP 296-2655-5-ND Dual, 3.3/1.8V 500mA LDO Reg. 464 371 289 
TPS767D325PWP | 296-2742-5-ND Dual 2.5/3.3V LDO Regulator .. 401 321 250 TPS70158PWP 296-2656-5-ND Dual, 3.3/2.5V 500mA LDO Reg. 464 3.71 289 
TPS7101CDR 296-1359-1-ND Adjustable 1.2V-9.75V 2A LDO Reg. 272 218 1.70 TPS70202PWP 296-8016-5-ND Dual, Adj., 500mA LDO Reg. 464 3.71 289 
TPS7101CDR 296-1359-2-ND Adjustable 1.2V-9.75V 2A LDO Reg. 3497.50/2,500 TPS70245PWP 296-8017-5-ND Dual, 3.3V/1.2V 500mA/250mA 
TPS71010P 296-8041-5-ND Adjustable 1.2V-9.75V 2A LDO Reg. 250 2.00 1.56 LDO Regulator...............+ 464 371 2.89 
TPS7101CPWR 296-8042-1-ND Adj. 1.2V-9.75V 2A LDO Regulator . 272 218 1.70 ‘TPS70248PWP 296-8018-5-ND Dual, 3.3V/1.5V 500mA/250mA. 
TPS7101CPWR 296-8042-2-ND Adj. 1.2V-9.75V 2A LDO Regulator .. 2830.00/2,000 LDO Regulator.............000006 464 371 289 
TPS7133CD 296-2658-5-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Regulator ... 2.50 2.00 1.56 TPS70251PWP 296-8019-5-ND Dual, 3.3V/1.8V 500mA/250mA 
TPS7133CP 296-8046-5-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Regulator 2.50 2.00 1.56 sesqocae Benen ee 464 3.71 2.89 
TPS7133CPWR__| 296-8047-1-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Reg. 272 248° 1.70 : , 3.3Vi2. 
TPS71S3CPWR | 296-8047-2-ND 3.3V, 500mA PMOS LDO Reg. 2830.00/2,000 LDO Regulator. ese, SA 2) 
TPS7148CD 296-1961-5-ND 4.8V, 500mA LDO Regulator 250 2.00 1.56 LS ean See eNG ae a ales ADALBO PES, of i as 3 iH 
Mesh ca ee Hf ae Poy e0rA DOR aon . pee en tee TPS70348PWP 296-8023-5-ND Dual, 3.3V/1.5V 14/2A LDO Reg. ... 511 409 3.18 
ae : ; : ; TPS70351PWP 296-8024-5-ND Dual, 3.3V/1.8V 14/2A LDO Reg. ... 5.11 409 3.18 
TPSTISOCP 2 HELE OND 5.0V, 500mA LDO Regulator. Ze) ein) Ne) TPS70358PWP _| 296-8025-5-ND Dual, 33V/2.5V 14/2A LDO Reg 511 409 3.18 
TPS7201CD 296-1360-5-ND Adjustable 250mA LDO Regulator 159 1.33 1.06 TPE7OHOOPWE RESEND Dunk Adustble 1AALDO Reg CORNET 
TPS7201CDR 296-1360-1-ND Adjustable 250mA LDO Regulator 1.33 1.06 80 TRS/OAA5PWP FREIND De 3 AWN 1APDA LOO. Peg i Ge EB 
TPS7201CDR 296-1360-2-ND Adjustable 250mA LDO Regulator 1695.00/2,500 TPS70448PWP 296-8028-5-ND Dual, 3.3V/1 5V 142A LDO Reg B02 402 313 
7ps7201cP 296-8052 5:ND Adjustable 250mA LDO Regulator coy Ole 20 TPS70451PWP ‘| 296-8029-5-ND Dual, 3.3V/1.8V 1A/2A LDO Reg. .. 5.02 402 3.13 
TPS7201CPWR__| 296-8053-1-ND Adjustable 250mA LDO Regulator .. 1.33 1.06 80 ee a : ‘ : 
d ‘TPS70458PWP 296-8030-5-ND Dual, 3.3V/2.5V 1A/2A LDO Reg, 5.02 402 3.13 
TRS7A0ICPWR ae Adjustagie 250mA LDQ Reguletor eZee 2000 TPS70702PWP | 296-8031-5-ND Dual, Adjustable, TW/2ALDOReg...20-HTSSCP 410 328 2.55 
TPS7225CD 296-1962-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator 1.33 1.06 80 TPS70745PWP 296-8032-5.ND Dual 3.3V/1 2V 250mA/125mA 
TPS72250P 296-1963-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator. 1.33 1.06 80 LDOReguiator....es-seccsssseeeess DO-HTSSOP 4.10 328 255 
TPS7225CPWR | 296-8054-1-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator 1.33 1.06 80 TPS70748PWP 296-8033-5-ND Dual, 3.3V/1.5V 250mA/125mA 
TPS7225CPWR__| 296-8054-2-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator 1378.00/2,000 LDO Reguiator.....sssossessceeee 20-HTSSCP 410 328 255 
TPS7230QD 296-1964-5-ND 3.0V, 250mA LDO Regulator 1.33 1.06 .80 TPS70751PWP. 296-8034-5-ND_ Dual, 3.3V/1.8V 250mA/125mA 
TPS72300P 296-1965-5-ND. 3.0V, 250mA LDO Regulator. 1.33 1.06 .80 LDO Regulator.............eeeeee 20-HTSSOP 4.10 3.28 2.55 
TPS7230CPWR | 296-8055-1-ND 3.0V, 250mA LDO Regulator 1.33 1.06 80 TPS70758PWP 296-8035-5-ND Dual, 3.3V/2.5V 250mA/125mA 
TPS72300PWR | 296-8055-2-ND 3.0V, 250mA LDO Regulator 1378.00/2,000 LDO Regulator... 410 3.28 255 
TPS72330D 296-1966-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator 1.33 1.06 80 TPS70802PWP 296-8036-5-ND Dual, Adjustable, 
TPS7233CP 296-8056-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator. 1.33 1.06 80 LDO Regulator. 410 3.28 255 
TPS7233CPWR ‘| 296-8057-1-ND 1.33 1.06 80 TPS70845PWP 296-8037-5-ND Dual, 3.3V/1.2V 250mA/125mA 
TPS7233CPWR ‘| 296-8057-2-ND 1378.00/2,000 LDORegulator..........2.cecceee 20-HTSSOP 4.10 3.28 255 
TPS72480D 296-8058-5-ND 133 1.06 .80 TPS70848PWP 296-8038-5-ND Dual, 3.3V/1.5V 250mA/125mA 
TPS7248CP 296-2659-5-ND 4.85V, 250mA PMOS LDO Regulato 8-Dip 1.33 1.06 80 LDORegulator.........02.cceceee 20-HTSSOP 4.10 3.28 255 
TPS72500D 296-1361-5-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator... 1.33 1.06 80 ‘TPS70851 PWP 296-8039-5-ND Dual, 3.3V/1.8V 250mA/125mA 
TPS72500DR 296-1361-1-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator 1.33 1.06  .80 LDO Regulator......-..--+-s1 20-HTSSOP 4.10 3.28 2.55 
TPS7250CDR 296-1361-2-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator... 1695.00/2,500 TPS70858PWP 296-8040-5-ND bua: ates 250mA/125mA Vines 
TPS7250C0P 296-8059-5-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator. 1.33 1.06 80 ULAHOT, ens cannsesnen inne : . : 
TPS72500PWR 296-8060-1-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator. 1.33 1.06 _.80 TPS71025D 296-8043-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator. . 250 200 1.56 
TPS72500PWR __| 296-8060-2-ND 5.0V, 250mA LDO a ator 1378.00/2,000 TPS/1025DR 296 B04S-1-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 20 eu lei) 
TPS73010D 296-1362-5-ND Adjustable 500mA LDO Regulator 235 188 1.41 TPS71025DR ESR AND) 2.5V, 500mA LDO Regulator 9497.502,500 
TPS7301CDR 296-1362-1-ND Adjustable 500mA LDO Regulator 8SOC 272 218 1.70 TPS/1025P 296-2657-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 2.50 2.00 1.56 
TPS7301CDR 296-1362-2-ND Adjustable 500mA LDO Regulator 8-SOIC 3007.50/2,500 TPS71025PWR 296-8045-1-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator . 272 218 1.70 
TPS73010P 296-2660-5-ND Adjustable 500mA LDO Regulator 8Dip 235 1.88 1.41 niet peoae eee ee Sey Seater Berd : i eo Paes 
PSOIw Beene Pelusta te Som Eo Heauitor ee My TPS7162500R _|296-120072.ND__|2.8V, 5OmAFigh Input LOO “1170.00/8,000 
TPS73250D 296-2661-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator ol sees 
wh as Pa eg Rm Ras ees 
TPS73250P 296-8062-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator -3V, SOmA High Input LDO. . 0.00/3,000 
with Delayed Reset sss -ccceee eDip 295 188 141 TPS72115DBVT | 296-12518-1-ND 1.5V, 150mALDO Regulator NEW!...SOT-23-5 1.11 93.74 
TPS72115DBVT | 296-12518-2-ND 1.5V, 150mA LDO Regulator NEW... SOT-23-5 138.75/250 
TPS7325CPWR =| 296-8063-1-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator TPS72116DBVT__| 296-12519-1-ND 1.6V, 150mA LDO Regulator NEW!...SOT-23-5 1.11.93 __.74 
with Delayed Reset..............-.-. 20-TSSCP (2a Sa TPS72116DBVT | 296-12519-2-ND 7.6V, 150mA LDO Regulator NEW... SOT-23-5 138.75/250 
TPS7325GPWR | 296-8063-2-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator TPS72118DBVT | 296-12520-1-ND 1.8V, 150mALDORegulator NEW!...SOT-23-5 1.11 93 74 
with Delayed Fieset..........-..4-+-+ 20-TSSOP 2444.00/2,000 TPS72118DBVT —_| 296-12520-2-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator NEW... 138.75/250 
TPS73300D 296-2662-5-ND 3.0V, 500mA LDO Regulator TPS72215DBVT ‘| 296-12521-1-ND 1.5V, 50mA Low Vin, 
with Delayed Reset ..................008 8SOC 235 1.88 1.41 LDO Regulator NEWH.............. SOT-23-5 1.26 1.05 .84 
TPS73300DR 296-2662-1-ND 3.0V, 500mA LDO Regulator TPS72215DBVT —_| 296-12521-2-ND 1.5V, 50mA Low Vin, 
with Delayed Reset ............... eee 8SOAC 272 218 1.70 LDO Regulator NEW!............... SOT-23-5 138.75/250 
TPS7330CDR 296-2662-2-ND 3.0V, 500mA LDO Regulator TPS72216DBVT 296-12522-1-ND 1.6V, 50mA Low Vin, 
with Delayed Reset ........0.0:00e &-SOC 3007.50/2,500 LDO Regulator NEW!..........2..+ SOT-23-5 1.26 1.05 84 
‘TPS7330CP 296-8064-5-ND 3.0V, 500mA LDO Regulator TPS72216DBVT 296-12522-2-ND 1.6V, 50mA Low Vin, 
with Delayed Resét.......-.00cscseceeee 8-Dip 235 1.88 1.41 LDO Regulator NEWI..............- SOT-23-5 138,75/250 
TPS73300PWR ‘| 296-8065-1-ND 3.0V, 500mA LDO Regulator TPS72218DBVT —_| 296-12523-1-ND 7.8V, 50mA Low Vin, 
with Delayed Resét........0..:cc0. 20-TSSOCP 272 218 1.70 LDO Regulator NEWI..............- SOT-23-5 126 1.05 84 
TPS73300PWR ‘| 296-8065-2-ND 3.0V, 500mA LDO Regulator TPS72218DBVT —_| 296-12523-2-ND 1.8V, 50mA Low Vin, 
with Delayed Reset.........:ccees 20-TSSOP 2444.00/2,000 LDO Regulator NEW!.......... 138.75/250 
TPS73330D 296-8066-5-ND 33V, SOORA LDO Regulator TPS75101GPWP__| 296-2673-5-ND Adjustable, 1.54 LDO Regulator 3.24 260 2.02 
with Delayed Resét.........c:csccseteee 8-SOP 235 1.88 1.41 TPS751150PWP | 296-2674-5-ND TBV, 1.5ALDO Regulator ... 324 260 2.02 
TPS7333QDR 296-8066-1-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator TPS75118QPWP 296-2675-5-ND. 1.8V, 1.5ALDO Regulator . 3.24 260 2.02 
with Delayed peas waded wevied 8-SOP 272 218 1.70 TPS75125CPWP | 296-2676-5-ND 2.5V, 1.5ALDO Regulator . 324 260 202 
3CDR 296-8066-2-ND V, 500mA LI ulator TPS75133GPWP | 296-2677-5-ND 3.3V, 1.5ALDO Regulator . 3.24 260 2.02 
baits wai ovath Deleyed oo ae, 8-SCP 3007.50/2,500 TPS75201CPWP__| 296-2678-5-ND Adjustable, 2A LDO Regulator 3.65 292 227 
TPS7333CP 296-2663-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator TPS75215GPWP | 296-2679-5-ND 1.5V, 2ALDO Regulator ... 365 292 227 
with Delayed rg 235 188 141 TPS75218GPWP | 296-2680-5-ND 1.8V, 2A LDO Regulator 365 292 227 
TPS73330PWR 1 296-8067-4-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator TPS75225GPWP | 296-2681-5-ND 2.5V, 2ALDO Regulator 365 292 227 
with Delayed Reset. -coscese.s 20-TSSCP 272 218 1.70 TPS75233GPWP | 296-2682-5-ND 3.3V, 2A DO Regulator ... 365 292 227 
TPS75301GPWP _| 296-2683-5-ND Adjustable, 1.54 LDO Regulator 344 276 2.15 
TPS7333CPWR | 296-8067-2-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 
with Delayed Reset. 2444,00/2,000 TPS75315CPWP | 296-2684-5-ND 1.5V, 1.5ALDO Regulator ... 344 276 215 
- TPS75318GPWP | 296-2685-5-ND 1.8V, 1.5A DO Regulator . 344 276 215 
se BNO Na Daes fea Ne a) SSOP 235 188 141 TPS75325CGPWP | 296-2686-5-ND 2.5V, 1.5ALDO Regulator .... 344 2.76 2.15 
TRSVSIECDA SRTEE AND Z85V, SoomALDO eau TPS75333CPWP | 296-2687-5-ND 3.3V, 1.5ALDO Regulator .... 344 2.76 215 
4 ‘ ‘with Delayed paaaes ot am Bb a TPS75401GPWP __| 296-2688-5-ND Adjustable, 2A LDO Regulator 353 283 220 
1PS73480DR 296-8068-2-ND Assy FOnAl LDO Reg ; : : TPS75415CPWP | 296-2689-5-ND 1.5V, 2ALDO Regulator .... 353 283 220 
‘nith Delayed Reset TRS TPS75418GPWP | 296-2690-5-ND 1.8V, 2A LDO Regulator 353 283 2.20 
TPS7a48CP aR REE LBNND rey Pay LDO Regulator ae TPS754250PWP | 296-2691-5-ND 2.5V, 2ALDO Regulator ... 353 283 2.20 
: , TPS75433GPWP | 296-2692-5-ND 3.3V, 2A LDO Regulator 353 283 2.20 
with Delayed Fiesetl.. oi. csssetwnns teehee 8 Dip R2CSREnICS MSH TPS75501KC 296-10988-5-ND Adjustable, 5A LDO Regulator 538 431 3.64 
TPS73500D BE HENED SND) 5.0V, 500mA LDO Regulator TPS75501KTT 296-10989-5-ND Adjustable, 5A LDO Regulator 538 431 364 
with Delayed Reset...........-+sssrssses 8:SOP 235 1.88 1.41 TPS75515KC 296-10990-5-ND 1.5V, 5ALDO Regulator . 538 431 3.64 
TPS73500P 296-2665-5-ND 5.0V, 500mA LDO Regulator ; TPS75515KTT 296-10991-5-ND 1.5V, SALDO Regulator . 538 431 3.64 
with Delayed Reset........-..0--00s00 8Dip 235 1.88 1.41 TPS75518KC 296-10992-5-ND 1.8V, 5A LDO Regulator . 538 431 3.64 
TPS73500PWR 296-8070-1-ND 5.0V, 500mA LDO Regulator TPS75518KTT 296-10993-5-ND 1.8V, SALDO Regulator . 5.38 431 3.64 
th Delayed eset ssanie sensi 20-TSSCP BCE RESO TPS75525KC 296-10994-5-ND | 2.5V, SALDO Regulator . 538 431 364 
TPS73500PWR 296-8070-2-ND 5.0V, 500mA LDO Regulator TPS75525KTT 296-10995-5-ND 2.5V, SALDO Regulator . 538 4.31 3.64 
2444.00/2,000 TPS75533KC 296-10996-5-ND 3.3V, SALDO Regulator . 538 4.31 3.64 
TPS7415D 296-2668-5-ND 1.5V, 200mA LDO Regulator 1.33 1.06.80 TPS75533KTT 296-10997-5-ND 3.3V, SALDO Regulator . 5.38 4.31 3.64 
TPS7418D 296-2669-5-ND 1.8V, 200mA LDO Regulator... 133 106 .80 TPS75601KC 296-11947-5-ND Adjustable, 5A LDO Regul 5.38 431 3.64 
TPS7425D 296-2670-5-ND 2.5V, 200mA LDO Regulator 1.33 1.06.80 TPS75601KTT 296-11948-5-ND Adjustable, 5A LDO Regulator 538 4.31 3.64 
TPS7430D 296-2671-5-ND 3.0V, 200mA LDO Regulator 133° 1.06 .80 TPS75615KC 296-11949-5-ND 1.5V, 5ALDO Regulator . 538 431 3.64 
TPS7433D 296-2672-5-ND 3.3V, 200mA LDO Regulator... 1.33 1.06 80 TPS75615KTT 296-11950-5-ND 1.5V, SALDO Regulator . 538 431 3.64 
TPS70102PWP 296-2652-5-ND Dual, Adj., 500mA LDO Reg......... 464 3.71 289 TPS75618KC 296-11951-5-ND 1.8V, SALDO Regulator . 538 431 3.64 
TPS70145PWP. 296-2653-5-ND Dual, 3.3/1.2V 500mA LDO Reg 464 3.71 289 TPS75618KTT 296-11952-5-ND 1.8V, 5ALDO Regulator . 5.38431 3.64 
TPS70148PWP 296-2654-5-ND Dual, 3.3/1.5V 500mA LDO Reg. 464 3.71 289 (Continued) 
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Lele Digi-Key Price Each Teal Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description 1 25 100 Part No. Part No. Description il 25 100 
TPS75625KC 296-11953-5-ND 2.5V, 5ALDO Regulator .. 5.38 4.31 3.64 TPS76518D 296-2715-5-ND 1.8V, 150mA LDO Regulator . 1.38 145 92 
TPS75625KTT 296-11954-5-ND 2.5V, 5ALDO Regulator 538 431 3.64 TPS76525D 296-2716-5-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator. 1.38 115 92 
TPS75633KC 296-11955-5-ND 3.3V, 5ALDO Regulator 538 431 3.64 TPS76527D 296-2717-5-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator. 1.38 115 92 
TPS75633KTT 296-11956-5-ND 3.3V, 5A LDO Regulator . . 538 431 364 TPS76528D 296-2718-5-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator . 1.38 145 92 
TPS75701KC, 296-10998-5-ND Adjustable, 3A LDO Regulator . 549 440 3.42 TPS76530D 296-2719-5-ND 3.0V, 150mA LDO Regulator . 1.38 115 92 
TPS75701KTT 296-10999-5-ND Adjustable, 3A LDO rea 5.49 440 3.42 TPS76533D 296-2720-5-ND_ 3.3V, 150mA LDO Regulator. 138 #1415 92 
TPS75715KC 296-11000-5-ND 1.5V, 3A LDO Regulator . 549 440 3.42 TPS76550D 296-2721-5-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator. 138 115 92 
cere er es Ae if Ay on ice Peace a8 pen se TPS76601D 296-2722-5-ND Adjustable, 250mA LDO Regul 145 116 87 
7 -5 BV, julator . if x 7 
TESTS7I8KTT__[296-11008.5ND__| 1.8, 3ALDOReguletor 549440 342 | Tpsresiso —_|286-2723-ND | 15, 250mALDO Regulator. a8 16 87 
TPS75725KC 296-11004-5-ND 2.5V, 3A LDO Regulator 549 440 3.42 TPS76615DR 296-5723-2.ND 7.5V, 250mA LDO Regulator. 7856.00/2500 
TPS75725KTT 296-11005-5-ND 2.5V, 3A LDO Regulator 549 440 342 TPSvesteD Fe REE DGUNG) 118V, 250mA LDO Regulator es aa 
TPS75733KC 296-11006-5-ND 3.3V, 3A LDO Regulator 549 440 3.42 TPS7ee25D RAPESEED 2'5V, 250mA LDO Regulator, is jug o@ 
TPS75733KTT 296-11007-5-ND 3.3V, 3A LDO Regulator ... 549 440 342 , : : 
‘TPS75801KC 296-11957-5-ND Adjustable, 3A LDO Regulator . 549 440 3.42 ™PS76627D BAAN 2.7V, 250mA LDO Regulator. tes in 
TPS75801KTT 296-11958-5-ND Adjustable, 3A LDO Regulato 549 440 342 uRSre6200 iN) ZV, Sob EDO Fegan: LASER OY 
TPS75815KC 296-11959-5-ND 1.5V, 3A LDO Regulator .. 549 440 3.42 Tree BEEN 3.0V, 250mA LDO Regulator. tes iG i 
TPS75815KTT 296-11960-5-ND 1.5V, 3A LDO Regulator 549 440 3.42 TPS76633D 296-2729-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator . 145 116 87 
TPS75818KC 296-11961-5-ND 1.8V, 3A LDO Regulator 549 440 3.42 TPS76650D 296-2730-5-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator . 145 1.16 87 
TPS75818KTT 296-11962-5-ND 1.8V, 3A LDO Regulator 549 440 3.42 TPS76701CD 296-2731-5-ND Adjustable, 1A LDO Regulator 248 1.98 1.49 
1PS75825KC 206-11963-5-ND 2.5V. 3ALDO Regulator 549440 3.42 TPS76701CPWP _|296-8076-5-ND Adjustable, 1A LDO Reg... 248 198 1.49 
TPS75825KTT 296-11964-5-ND 2.5V, 3A LDO Regulator 549 440 3.42 TPS76701QPWPR_ | 296-8076-1-ND. Adjustable, 1ALDO Reg. NEW!...20-HTSSOP 3.04 243 1.89 
TPS75833KC 296-11965-5-ND 3.3V, 3A DO Regulator 549 440 342 TPS76701GPWPR | 296-8076-2-ND Adjustable, 1A LDO Reg. NEW! ...20-HTSSCP 2574.00/2.000 
TPS75833KTT 296-11966-5-ND 3.3V, 3A LDO Regulator ... 549 440 3.42 TPS76715CD 296-2732-5-ND 1.5V, 1ALDO Regulator... 248 1.98 1.49 
TPS75901KC 296-12369-5-ND Adjustable 7.5-A LDO Regulator 5.78 4.63 3.91 TPS76715GPWP | 296-8077-5-ND 1.5V, 1000mA LDO Regulator 248 1.98 1.49 
TPS75901KTT 296-12370-5-ND Adjustable 7.5-A LDO Regulator. . 578 463 3.91 TPS76718QD 296-2733-5-ND 1.8V, 1A LDO Regulator...... : 248 1.98 1.49 
TPS75915KC 296-12371-5-ND 1.5V Fixed Out 7.5A LDO Regulator . 578 463 3.91 TPS76718GPWP | 296-8078-5-ND 1.8V, 1000mA LDO Regulator 248 1.98 1.49 
TPS75915KTT 296-12372-5-ND 1.5\ Fixed Cut 7.5A LDO Regulator .... 578 463 3.91 TPS767250D 296-2734-5-ND 2.5V, 1ALDO Regulator... 248 1.98 1.49 
TPS75918KC 296-12373-5-ND 1.8V Fixed Cut 7.5A LDO Regulator .... 578 463 3.91 TPS767250PWP | 296-8079-5-ND 2.5V, 1000mA LDO Regulator 248 1.98 1.49 
TPS75918KTT 296-12374-5-ND 1.8V Fixed Out 7.5A LDO Regulator ... 5.78 463 3.91 TPS767270D 296-2735-5-ND 2.7V, 1ALDO Regulator...... 248 1.98 1.49 
TPS75925KC 296-12375-5-ND 2.5V Fixed Out 7.5A LDO Regulator ... 578 463 391 TPS767270PWP__| 296-8080-5-ND 2.7V, 1000mA LDO Regulator 248 1.98 1.49 
TPS75925KTT 296-12376-5-ND 2.5V Fixed Out 7.54 LDO Regulator ... 5.78 463 3.91 TPS76728CD 296-2736-5-ND 2.8V, 1ALDO Regulator... 2481.98 1.49 
TPS75933KC 296-12377-5-ND 3.3V Fixed Out 7.54 LDO Regulator .... 578 463 3.91 TPS76728CPWP | 296-8081-5-ND 2.8V, 1000mA LDO Regulator 248 198 149 
TPS75933KTT 296-12378-5-ND 3.3V Fixed Out 7.5A LDO Regulator . 578 463 3.91 1PS767300D 296-2737-5-ND 3.0V, 1ALDO Regulator... 248 198 149 
TPS760S0DEVR [evel seca) BV. Ur s0mA EDO regulator £5) TPS76730GPWP | 296-8082-5-ND 3.0V, 1000mA LDO Regulator 248 1.98 1.49 
TPS76030DBVR =| 296-1363-2-ND 3V LP 50mA LDO Regulator. 1248.00/3,000 TPS76733CD 296-2738-5-ND 3.3V, 1ALDO Regulator... c 248 1.98 1.49 
TPSTCOSCDEVR Oa 3.2V, 50mALDO Regulator . £9 ea TPS767330PWP | 296-8083-5-ND 3.3V, 1000mA LDO Regulator 248 198 1.49 
TPS76032DBVR | 296-8072-2-ND 3.2V, 50mA LDO Regulator . 1248.00/3,000 TPSve750cD FE RETEOGIND 50V, 1A DO Regulator Bn G3 ae 
TPS76033DBVR | 296-8073-1-ND 3.3V, 50mA LDO Regulator . 9% 80 64 ahs Sleek decom 4 : ; 
TPS76033DBVR__|296-8073-2-ND 3.3V, 50mA LDO Regulator . 1248,00/3,000 TRS767500PWP | 206-8084 5-ND 5.0V, 1000mA LDO Regulator 2) iS ee) 
TPS76038DBVR | 296-8074-1-ND 3.8V, 50mALDO Regulator . 96 80 64 Treenicewe eee a soon aos Haar eepe 
TPS76038DBVR ‘| 296-8074-2-ND 3.8V, 50mA LDO Regulator . 1248,00/3,000 = SEOs: justende, 100m: Reg... aol ae 
TPS76050DBVR | 296-8075-1-ND 5.0V, 50mA LDO Regulator . 2% 80 64 TPS76815CD) 296-2744-5-ND 1.5V, 1ALDO Regulator. 238 1.90 1.43 
TPS76050DBVR | 296-8075-2-ND 5,0V, 50mA LDO Regulator . 1248.00/3,000 TPS76815CPWP | 296-8086-5-ND 1.5V, 1000mA LDO Regulator 238 1.90 1.43 
TPS76130DBVR__| 296-11008-2-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator 1287.00/3,000 aS 80D nea He 160 rertiivs eae es re , i 
TPS76130DBVT | 296-2693-1-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator ... 99 83 (66 SCPWP 5 aa uO ; : ; 
TPS76130DBVT | 296-2693-2-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator 123.75/250 TPS76825CD 296-2746-5-ND 2.5V, 1ALDO Regulator... 2.38 1.90 1.43 
TPS76132DBVR =| 296-11009-2-ND 3.2V, 100mA LDO Regulator 1287.00/3,000 TPS76825CPWP —_| 296-8088-5-ND 2.5V, 1000mA LDO Regulator 238 1.90 1.43 
TPS76132DBVT — | 296-2694-1-ND 3.2V, 100mA LDO Regulator 99 83 66 TPS76827CD 296-2747-5-ND 2.7V, 1ALDO Regulator... 238 1.90 1.43 
TPS76132DBVT _| 296-2694-2-ND 3.2V, 100mA LDO Regulator .... 123.75/250 TPS76827GPWP | 296-8089-5-ND 2.7V, 1000mA LDO Regulator 238 1.90 1.43 
TPS76133DBVR —‘| 296-11010-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator ... 1287.00/3,000 TPS76828Q) 296-2748-5-ND 2.8V, 1ALDO Regulator... 2.38 1.90 1.43 
TPS76133DBVT 296-2695-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator 99 83 66 TPS76828CPWP__| 296-8090-5-ND 2.8V, 1000mA LDO Regulat 2.38 1.90 1.43 
TPS76133DBVT | 296-2695-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator 123,75/250 TPS768300D 296-2749-5-ND 3.0V, TALDO Regulator... 238 1.90 1.43 
TPS76138DBVR —_| 296-11011-2-ND 3.8V, 100mA LDO Regulator 1287.00/3,000 TPS76830GPWP | 296-8091-5-ND 3.0V, 1000mA LDO Regulator 238 1.90 1.43 
TPS76138DBVT 296-2696-1-ND 3.8V, 100mA LDO Regulator .. 99 83 66 TPS768330D 296-2750-5-ND 3.3V, 1ALDO Regulator... 238 1.90 1.43 
TPS76138DBVT _| 296-2696-2-ND 3.8V, 100mA LDO Regulator ... 123.75/250 TPS76833GPWP | 296-8092-5-ND 3.3V, 1000mA LDO Regulat 238 1.90 1.43 
TPS76150DBVR | 296-11012-2-ND 5.0V, 100mA LDO Regulator 1287.00/3,000 TPS768500D 296-2751-5-ND 5.0V, 1ALDO Regulator... : 238 1.90 1.43 
TRS7S150DEVT 226289761 ND) 5.0V, 100mA LDO Regulator 9 888 TPS76850GPWP | 296-8093-5-ND 5.0V, 1000mA LDO Regulator 2.38 1.90 1.43 
TPS76150DBVT =| 206-2897-2- ND 5.0V, 100mA LDO Regulator .. 123.75/250 TPS76901DBVR | 296-11029-2-ND Adjustable, 100mA LDO Regulator 1209.00/3,000 
TPS76201DBVR__|296-11013-1-ND Adjustable, 100mA LDO Regulato 1.29 1.08 86 TpsvegoipavT_—_|296-2752-1-ND Adjustable, 100mA LDO Regulator 983. 78 62 
TPS76201DBVR = 296-11013-2-ND Adjustable, 100mA LDO Regulator . . 1287.00/3,000 TPS76901DBVT 296-2752-2-ND Adjustable, 100mA LDO Regulator 116.25/250 
TPS76301DBVR | 296-11014-2-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator 1170.00/3,000 TPS76912DBVR _|296-11031-2-ND 1.2V, 100mA LDO Regulator . 4209.00/3,000 
alate DEVI: paras Mo es LDO Reguiato 520 ee co ao TPS76912DBVT _|296-2753-1-ND 1.2V, 100mA LDO Regulator . $3 78 62 
Dey poe austere leon Do negate eNO TPS76912DBVT_ —_|296-2753-2-ND 1.2V, 100mA LDO Regula 116.25/250 
TPS76316DBVR __[296-11015-2-ND 1.6V, 150mA LDO Regulator 1170.00/3,000 = Regulator . : 
TPS76915DBVR _—_| 296-11032-2-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator . 1209.00/3,000 
TEEN peeeenire i oi jenna ipo ane ey) j ine hea TPS76915DBVT | 296-2754-1-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator . 93 78 62 
| | BV, 150m: julator H 
qPevesiepevT — |Seeeeaoein 18V, 180mA LOO Regulator ey ea TPS76915DBVT _| 296-2754-2-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator . 116.25/250 
TPS76318DBVT —_|296-2700-2-ND 1'8V. 150mA LDO Regulator 41250/250 TPS76918DBVR —_| 296-11033-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator . 1209.00/3,000 
TPS76325DBVR___[296-11017-2-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator 1170.00/3,000 alse it Ne eae tay pears ne Recieved : 93 ; jee 
TPS76325DBVT —‘ | 296-2701-1-ND 2.5V, 150mA LDO Regulator 90 7560 ex sad uo : 
TPS76325DBVT _(|296-2701-2-ND 25V, 150mA LDO A dor 412.50/250 TPS76925DBVR _—_| 296-11035-2-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator . 4209.00/3,000 
TPS76327DBVR | 296-11018-2-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator 1170.00/3,000 TPS76925DBVT__| 296-2756-1-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator . 93.78 _—62 
TPS76327DBVT ‘| 296-2702-1-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator 90 75 60 TPS76925DBVT —_| 296-2756-2-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator . 116.25/250 
TPS76327DBVT__| 296-2702-2-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator 112,50/250 TPS76927DBVR | 296-11036-2-ND 2.7V, 100mA LDO Regulator . 4209.00/3,000 
TPS76328DBVR | 296-11019-2-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator 1170.00/3,000 TPS76927DBVT —| 296-2757-1-ND 2.7V, 100mA LDO Regulator . 93 78 62 
TPS76328DBVT 296-2703-1-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator 190!) 75) 760 TPS76927DBVT 296-2757-2-ND 2.7V, 100mA LDO Regulator . 116.25/250 
TPS76328DBVT _| 296-2703-2-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator 412.50/250 TPS76928DBVR__| 296-11037-2-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator . 1209.00/3,000 
TPS76330DBVR ‘| 296-11020-2-ND 3.0V, 150mA LDO Regulator 1170.00/3,000 TPS76928DBVT —_| 296-2758-1-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator . 93 78 62 
TPS76330DBVT__|296-2704-1-ND 3.0V, 150mA LDO Regulator 90.75 60 TPS76928DBVT | 296-2758-2-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator . 116.25/250 
TPS76330DBVT —_|296-2704-2-ND 3.0V, 150mA LDO Regulator 112.50/250 TPS76930DBVR _—_| 296-11038-2-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator . 4209.00/3,000 
TPS76333DBVR —_‘| 296-11021-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator 1170.00/3,000 TPS76930DBVT —_| 296-2759-1-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator . 93 78 62 
TPS76333DBVT ‘| 296-2705-1-ND 3.3, 150mA LDO Regulator 90 75 60 TPS76930DBVT _| 296-2759-2-ND 3.0V, 100mA LDO Regulator . 116.25/250 
TRS76S330BVT =| 296-2/05-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator 11250/250 TPS76933DBVR —_/296-11039-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator . 1209.00/3,000 
TPS76338DBVT__|296-2706-1-ND 3.8V, 150mA LDO Regulator 90 75 60 Tpsveoa3pBvT —_|296-2760-1-ND 3.3V. 100mA LDO Regulator . 983. 78 62 
TPS76338DBVT 296-2706-2-ND 3.8V, 150mA LDO Regulator ... 112.50/250 TPS76933DBVT 296-2760-2-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator . 116.25/250 
TPS76350DBVR =| 296-11023-2-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator ... 1170.00/3,000 TPS76950DBVR | 296-11041-2-ND 5.0V, 100mA LDO Regulator . 1209.00/3,000 
OnE eae ay, A ino Pacarpotel 90 F Prenag TPS76950DBVT__|296-2761-1-ND 5.0V, 100mA LDO Regulator . 93.78 62 
Ley OST ODne ND DEV 1e0mALDO or Stor Hae aaaD TPS76950DBVT | 296-2761-2-ND 5.0V, 100mA LDO Regulator . 116.25/250 
es eek TPS77001DBVR —_| 296-11043-2-ND Adjustable, 50mA LDO Regulator . 1170.00/3,000 
TPS76425DBVT | 296-2708-1-ND 2.5V, 150A LDO Regulator 20 _ TPS77001DBVT — | 296-2762-1-ND Adjustable, 50mA LDO Regulator . 90 75 60 
TPS76425DEVT |e a0 2D 2.5V, 150mA LDO Regulator 112,50/250 TPS77001DBVT | 296-2762-2-ND Adjustable, 50mA LDO Regulator 112.50/250 
TPS76427DBVR —‘|296-11025-2-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator 1170.00/3,000 ie 4 : : : 
qpeveac7DevT —_|296.27004.ND 2.7V, 150mA LDO Regulator ey eB S77012DBVR__|296-11044-2-ND 1.2V, 50mA LDO Regulator 1170.00/3,000 
TPS76427DBVT | 296-2709-2-ND 2.7V, 150mA LDO Regulator 112.50/250 TPS77012DBVT —_‘| 296-2763-1-ND 1.2V, 50mA LDO Regulator .. 90 75 60 
TPS76428DBVR __|296-11026-2-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator 1170.00/3,000 TPS77012DEVT ies 1.2V, 50mA LDO Regulator pi 30.250 
TPs7642DevT ‘| 296-2710-1.ND 2.8V. 150mA LDO Regulator 90. 75 60 TPS77015DBVR —_| 296-11045-2-ND 1.5V, 50mA LDO Regulator 1170.00/3,000 
TPS76428DBVT | 296-2710-2-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator 112.50/250 TRS77OISDEVT eee lane 1.5V, 50mA LDO Regulator £9 8 
Tpsve430DBvT —_|296-2711-1-ND 3.0V. 150mA LDO Regulator 9 75 60 TPS77015DBVT _| 296-2764-2-ND 1.5V, 50mA LDO Regulator ... 112.50/250 
TPS76430DBVT__|296-2711-2-ND 3.0V, 150mA LDO Regulator 112.50/250 TPS77018DBVR —_| 296-11046-2-ND 1.8V, 50mA LDO Regulator .. 1170.00/3,000 
TPS76433DBVR =| 296-11028-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator 1170.00/3,000 TPS77018DBVT —_ | 296-2765-1-ND 1.8V, 50mA LDO Regulator 90 75 60 
TPS76433DBVT 296-2712-1-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator 90 75 60 TPS77018DBVT 296-2765-2-ND 1.8V, 50mA LDO Regulator 112.50/250 
TPS76433DBVT 296-2712-2-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator .. 112.50/250 TPS77025DBVR 296-11047-2-ND 2.5V, 50mA LDO Regulator . . ., 1170.00/3,000 
TPS76501D 296-2713-5-ND Adjustable, 150mA LDO Regulato 138 1415 92 TPS77025DBVT _| 296-2766-1-ND 2.5V, 50MA LDO Regulator .........-. 90 75 60 
TPS76515D 296-2714-5-ND 1.5V, 150MA LDO Regulator 1.38 115 92 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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4 Texas INSTRUMENTS 


Tl Digi-Key Price Each Ti. Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. u 25 100 Part No. Part No. Description il 25 100 
TPS77025DBVT _| 296-2766-2-ND 2.5V, 50mA LDO Regulator . 112.50/250 TPS78915DBVR | 206-8146-2-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator . 1287.00/3,000 
TPS77027DBVR ~—‘|296-11048-2-ND 2.7V, 50mA LDO Regulator . 1170.00/3,000 TPS78918DBVR —_| 296-8147-1-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator . 11495 76 
TPS77027DBVT —_| 296-2767-1-ND 2.7V, 50mA LDO Regulator . 90 75 60 TPS78918DBVR | 296-8147-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator . 1287.00/3,000 
TPS77027DBVT —_| 296-2767-2-ND 2.7V, 50mA LDO Regulator . 112.50/250 TPS78925DBVR | 296-8148-1-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator . 114.95 76 
TPS77028DBVR__| 296-11049-2-ND 2.8V, 50mA LDO Regulator . 1170.00/3,000 TPS78925DBVR 296-8148-2-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator . 1287.00/3,000 
TPS77028DBVT _| 296-2768-1-ND 2.8V, 50mA LDO Regulator - 90 75 60 TPS78928DBVR | 296-8149-1-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator . 114-9576 
TPS77028DBVT —_| 296-2768-2-ND 2.8V, 50mA LDO Regulator . 112.50/250 TPS78928DBVR —_| 296-8149-2-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator . 1287.00/3,000 
TPS77030DBVR =| 296-11050-2-ND 3.0V, 50mA LDO Regulator . 1170.00/3,000 Ip ebEE ot a 4 E iG oa jum Teo Ege . 14 A een ee 
TPS77030DBVT ‘| 296-2769-1-ND 3.0V, 50mA LDO Regulator . 90 75 60 PS7t -2- OV, ulator . .00/3, 
TPS77030DBVT 296-2769-2-ND 3.0V, 50mA LDO Regulator . 112.50/250 TPS79015DBVR 296-8151-1-ND 1.5V, 50mA LDO Regulator .. 111.9874 
TPS77033DBVT 296-2770-1-ND 3.3V, 50mA LDO Regulator . 90 75 60 TPS79015DBVR 296-8151-2-ND 1.5V, 50mA LDO Regulator 1248.00/3,000 
TPS77033DBVT | 296-2770-2-ND 3.3V, 50mA LDO Regulator . 112.50/250 TPS79018DBVR | 296-8152-1-ND 1.8V, 50mA LDO Regulator 111 9374 
TS em cy nat DO Reta. 90 7000'3000, | Tesvonaspevn | |2068150-1.ND | 2.5V, SOmALDOReulcor Tree ae 71 
-2771-1- OV, 50m: julator d 2 4 al Vs ts : c * 
TPS77050DBVT _—‘| 296-2771-2-ND 5,0V, 50mA LDO Regulator . 112.50/250 TPS79025DBVR__| 296-8153-2-ND 2.5V, 50mA LDO Regulator .. 1248,00/3,000 
TPS77101DGK 296-8094-5-ND Adjustable, 150mA LDO Regulator .....8-MSOP 1.33 1.06 80 T Ee are poet eae a ee oom fing ene 1 Deece soe 
TPS77115DGK 296-8095-5-ND 1.5V, 150A LDO Regulat &MSCP 1.33 1.06 .80 PS/ 2 BV, 00/3; 
TPS77118DGK 296-8096-5-ND 1.8V, 150mA LDO oad &MSCP 1.33 1.06 .80 PS79030DBVR =| 296-8155-1-ND 3.0V, 50mA LDO Regulator 111 9374 
1P877127DcK 296-8097-5-ND 27V, 150mA LDO Regulator BMSCP 133 41.06 80 TPS79030DBVR —_| 296-8155-2-ND 3.0V, 50mA LDO Regulator 1248.00/3,000 
TPS77128DGK 296-8098-5-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator 8MSOP 1.33 1.06.80 rea == a beens ch on aes Soe 1 is = 
TPS77133DGK 296-8099-5-ND 3V, 150mA LDO Regulator . MSOP 1.33 1.06 80 ‘i a 00/3; 
ree Poa 3 ae rehire ia ae ; 2 nga 2 TPS79118DBVR | 296-11865-1-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator . 144 120 96 
qps7isock (peepee j ae Sa AIDS Pee. ids ip TPS79118DBVR | 296-11865-2-ND 1.8V, 100mA LDO Regulator . 1404.00/3,000 
: i : : j TPS79133DBVR ‘| 296-11866-1-ND 3.3V, 100mA LDO Regulator . 144 120 96 
Tero (ipeeetetna oo Sana lipo reac rene, TPS79133DBVR —_|296-11866-2-ND _| 33V, 100mALDO Regulator . 1404.00/3,000 
TPS77228DGK _| 296-8105-5-ND 2.8V, 150mA LDO Regulator ... 128. 102 7 TRS7O1470DEVR ESE G at 4.7V, 100mA LDO Regulator . Ties oa ae 
TPS79147DBVR | 296-11867-2-ND 4,7V, 100mA LDO Regulator . 1404.00/3,000 
TPS77233DGK 296-8106-5-ND 3.3V, 150mA LDO Regulator 1.28 102 7 f 
TPS79201DBVR | 296-11868-1-ND Adj., 100mA LDO Regulator .. 144 120 96 
TPS77250DGK 296-8107-5-ND 5.0V, 150mA LDO Regulator ... 1.28 102 7 d 
TPS79201DBVR | 296-11868-2-ND Adj., 100mA LDO Regulator... 1404.00/3,000 
PS77301DGK 296-8108-5-ND Adjustable, 250mA LDO Regulator .....8-MSOP 1.55 124 93 i 
TPS79225DBVR__| 296-11869-1-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator . 144 120 96 
TPS77315DGK 296-8109-5-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator 1.55 124 93 
TPS79225DBVR _| 296-11869-2-ND 2.5V, 100mA LDO Regulator . 1404.00/3,000 
TPS77318DGK 296-8110-5-ND 1.8V, 250MA LDO Regulator .. 155 124 93 
TPS79228DBVR ‘| 296-11870-1-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator . 144 120 96 
TPS/73270GK 296-8111-5-ND 2.7V, 250mA LDO Regulator 155 124 98 TPS79228DBVR _| 296-11870-2-ND 2.8V, 100mA LDO Regulator . 1404.00/3,000 
TPS77328DGK 296-8112-5-ND 2.8V, 250mA LDO Regulator 1.55 124 93 TPS79230DBVR | 296-11871-1-ND 3V, 100mA LDO Regulator joe fies ES 
Tear Fey eins cov Sack tia oe “ f 55 ; a 8 TPS79230DBVR__| 296-11871-2-ND 3V, 100mA LDO Regulator 1404.00/3,000 
S773 ebsSaos Regulator 5 tes _ TPS79301DBVR _|296-12154-1-ND | Adj, 200mA High-PSRR RF 
TPS77401DGK 296-8115-5-ND Adjustable, 250mA LDO Regulator 155 124 93 LDORegulator NEWL.....--...--- 129 108 86 
TPS77415DGK 296-8116-5-ND 1.5V, 250mA LDO Regulator ... 1.55 124 93 Tps793oipavr | 296-12184-2-ND gj, 200A High-PSRR RF 
TPS77418DGK 296-81 17-5-ND 1.8V, 250mA LDO Regulator 1.55 124 93 LDO Regulator NEWL.......-...--- SOT-23-5 4482,00/3,000 
TPS77427DGK 296-81 18-5-ND 2.7V, 250mA LDO Regulator 1.55 124 93 PS79318DBVR | 296-12155-1-ND 1.8V, 200mA High-PSRR RE : 
TPS77428DGK 296-8119-5-ND 2.8V, 250mA LDO Regulator 1.55 124 93 LDO Regulator NEWI.............-- SOT-23-5 129 1.08 86 
TPS77433DGK 296-8120-5-ND 3.3V, 250mA LDO Regulator 155 124 93 TPS7OSISDBVR | 296-121552:ND 7.8V, 200mA High- PSRR RF 
‘TPS77450DGK 296-8121-5-ND 5.0V, 250mA LDO Regulator 1.55 124 93 LDO Regulator NEW. 1482,00/3,000 
TPS77501D 296-2772-5-ND Adjustable, 500mA LDO Reg. 208 1.66 1.25 TPS79325DBVR _| 296-12156-1-ND 2.5V, 200mA Hgh-PSRR 
TPS77501PWP 296-8122-5-ND Adjustable, 500mA LDO Reg. 2.08 1.66 1.25 LDO Regulator NEWI............... SOT-235 1.29 1.08 86 
TPS77515D 296-2773-5-ND 1.5V, 500mA LDO Regulator 208 1.66 1.25 TPS79325DBVR _| 296-12156-2-ND 2.5V, 200mA High-PSRR RF 
TPS77515PWP ‘| 296-8123-5-ND 1.5V, 500A LDO Regulator 208 166 1.25 LDO Regulator NEWH............+- SOT-23-5 1482.00/3,000 
TPS77516PWP ‘| 296-12401-5-ND 1.6V, 500mA, LDO Reg. NEW!....20-HTSSOP 2.08 1.66 1.25 TPS79328DBVR | 296-12158-1-ND 2.8V, 200mA High-PSRR RF 
TPS77518D 296-2774-5-ND 1.8V, 500mA LDO Regulator aa 208 166 1.25 LDO Regulator NEW!............... SOT-23-5 129 1.08 86 
TPS77518PWP ‘| 296-8124-5-ND 1.8V, 500A LDO Regulator 208 166 1.25 TPS79328DBVR —_| 296-12158-2-ND 2.8V, 200mA High-PSRR RF 
TPS77525D 296-2775-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 208 1.66 1.25 LDO Regulator NEW!............... SOT-23-5 1482,00/3,000 
TPS77525PWP (| 296-8125-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 208 166 1.25 TPS79330DBVR —_| 296-12159-1-ND 3.0V, 200mA High-PSRR RF 
TPS77533D 296-2776-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 208 1.66 1.25 LDO Regulator NEWI............... SOT-23-5 1.29 1.08 86 
TPS77533PWP ——‘| 296-8126-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 208 1.66 1.25 TPS79330DBVR | 296-12159-2-ND 3.0V, 200mA High-PSRR RF 
PS77601D 296-2777-5-ND Adjustable, 500mA LDO Reg. 1.98 158 1.19 LDO Regulator NEWE............... SOT-23-5 1482.00/3,000 
TPS77601PWP | 296-8127-5-ND Adjustable, 500mA LDO Reg. 1.98 158 1.19 TPS79718DCKR —_| 296-11988-1-ND 1.8V, 10mA Micropower LDO 
TPS77615D 296-2778-5-ND 1.5V, 500mA LDO Regulator 1.98 1.58 1.19 Voltage Regulator ..............00eeees 5-SCP 144 1.20 .96 
TPS77615PWP 296-11053-5-ND 1.5V, 500mA LDO Regulator 1.98 1.58 1.19 TPS79718DOKR =| 296-11988-2-ND 1.8V, 10mA Micropower LDO 
TPS77618D 296-2779-5-ND 1.8V, 500A LDO Regulator 1.98 158 1.19 Voltage Regulator ........-.ss 5-SOP 1170.00/3,000 
TPS77618PWP ——‘| 296-8128-5-ND 1.8V, 500A LDO Regulator 1.98 158 1.19 TPS79730DCKR —_| 296-11989-1-ND 3.0V, 10mA Micropower LDO 
TPS77625D 296-2780-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 1.98 1.58 1.19 Voltage Regulator ..............0ceee 5-SCP 144 1.20 .96 
TPS77625PWP | 296-8129-5-ND 2.5V, 500mA LDO Regulator 1.98 1.58 1.19 TPS7973000KR = /296-1/1989,2.ND) 3.0V, 10mA Micropower LOO 
TPS77628D 296-2781-5-ND 2.8V, 500mA LDO Regulator 1.98 1.58 1.19 Voltage Regulator ... 1170.00/3,000 
TPS77628PWP | 296-8130-5-ND 2.8V, 500mA LDO Regulator 198 1.58 1.19 cia UND) teeta io nea aes 
TPS77633D 296-2782-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 1.98 1.58 1.19 oltage Regulator zs g : 
TPS77633PWP 296-8131-5-ND 3.3V, 500mA LDO Regulator 1.98 1.58 1.19 TPS79733DOKR | 296-11990-2-ND vi rai LDO neee naman 
TPS77701D 296-2783-5-ND ‘Adjustable, 750mA LDO Reg. 2.28 182 1.37 EO POUAON spaszsssnantiaanieesas: ‘ ee 
TPS77701PWP ‘| 296-8132-5-ND Adjustable, 750mA LDO Reg. 228 182 137 S/SSZE5DEVR eI pies Sa ein aa corcs.s WRC Coe 
TPS77715D 296-2784-5-ND 1.5V, 750MA LDO Reg. w/Reset Out.....8-SOC 228 182 1.37 Regulator Baas seantetans ek : ‘ : 
TPS793285DBVR | 296-12157-2-ND 2.85V, 200mA High-PSRR RF 
TPS77715PWP —_—‘| 296-8133-5-ND 1.5V, 750mA LDO Reg. 
WiPese Oli Pate 955 sige dep LDO Regulator NEWI.............-. SOT-23-5 1482.00/3,000 
TPS77718D 296-2785-5-ND T8V, 750mA LDO Reg. w/ Reset Gut....8SOIC 228 1.82 1.37 S7ERA7SDBVR a ee Ome ©7¥, 200mA High- PSA AF 
vapwp — eatseaien 18M, 7e0mALDO LDO Regulator NEWE............... SOT-23-5 129 1.08 86 
et Reg. TPS793475DBVR_~— | 296-12160-2-ND 4.75V, 200mA High-PSRR RF 
w/ Reset Out oo... cece 20-HTSSOP 2.28 1.82 1.37 (DO Regulator NEW! 9or-23-5 “eeaRTAGTD 
TPS77725D 296-2786-5-ND 2.5V, 750mA LDO Reg. w/ Reset Qut....8-SOC 2.28 182 1.37 : : pete 
qPsvvrepwp _|peetetecteln 2 8V, 750mA LDO Reg, UC282TD-1 296-2794-5-ND 1.5V Fast LDO Regulator 0263-5 9.00 7.20 6.08 
wi Peset Out DO-HTSSCP 228 182 1.287 UC282TD-3 296-2795-5-ND 2.5V Fast LDO Regulator ... (0263-5 9.00 7.20 6.08 
sien eese nevis tees : : : UC282TD-ADJ 296-2796-5-ND Adjustable Fast LDO Regulat 9.00 7.20 6.08 
TPS77733D 296-2787-5-ND 3.3V, 750mA LDO Reg. w/ Reset Gut....8SOC 2.28 1.82 1.37 UcoaSTD ADJ REMIND Adjustable EALDO Rae . Sek eg ee 
TPS77733PWP =| 296-8136-5-ND te seats Reg. Son Hie tae UC382T-1 296-2801-5-ND 1.5V, Fast Transient Response 
wi : : : LDO Regulator .......-..eseecceeeeee T0-220-5 7.84 628 5.30 
TPS77801D 296-2788-5-ND Adjustable, 750mA LDO Reg. 218 1.74 1.31 ETD PES CaDIENT aa ee Response 
TPS77801PWP | 296-8137-5-ND Adjustable, 750A LDO Reg. 218 1.74 1.31 LDOPeguAOT ec eesesee 7020-5 ESOT 
TPS77815D 296-2789-5-ND 1.5V, 750mA LDO Regulator 218 174 131 UC382T-3 296-2803-5-ND 2.5, Fast Transient Response 
TPS77815PWP | 296-8138-5-ND 1.5V, 750mA LDO Regulator 218 1.74 131 LDOReguiator ......sscscsssceesseese 702205 784 628 5.30 
TPS77818D 296-2790-5-ND 1.8V, 750mA LDO Regulator 218 1.74 1.31 UC382T-ADJ 296-2804-5-ND Adjustable Fast Transient Response 
TPS77818PWP | 296-8139-5-ND 1.8V, 750mA LDO Regulator 218 1.74 131 LDO Regulator... sseessesesessese 102205 784 628 5.30 
TPS77825D 296-2791-5-ND 2.5V, 750mA LDO Regulator 218 1.74 1.31 UCSEATDA 206-2805-5-ND 7.5V, Fast Transient Pesponse 
TPS77825PWP _| 296-8140-5-ND 2.5V, 750mA LDO Regulator 218 1.74 131 LDOREQUIaOF «css sesceseeeeeeee 102635 784 628 5.30 
TPS77833D 296-2792-5-ND 218 1.74 1.31 UC382TD-2 296-2806-5-ND 2.1V, Fast Transient Response 
TPS77833PWP ——‘| 296-8141-5-ND 218 1.74 1.31 LDO Regulator ........eecccecseeeeee 70-2635 7.84 628 5.30 
TPS77901DGK 296-8142-5-ND 1.55 124 93 UC382TD-3 296-2807-5-ND 2.5V, Fast Transient Response 
TPS77918DGK 296-8143-5-ND 1.8V, 250MA LDO Regulator .. 1.55 124 93 LDO Regulator 7.84 6.28 5.30 
TPS77925DGK 296-8144-5-ND 2.5V, 250mA LDO Regulator 155 124 93 UC382TD-ADJ 296-11272-5-ND Adj., 3000mA LDO Regulator. 70-2635 784 628 5.30 
TPS77930DGK 296-8145-5-ND 3.0V, 250mA LDO Regulator ... 1.55 124 93 UC385T-1 296-2809-5-ND 1.5V, 5ALDO Regulator . 950 7.60 6.42 
TPS78825DBVR | 296-12379-1-ND 150mA, 2.5V, Low-Noise LDOwith UC385T-2 296-2810-5-ND 2.1V, 5ALDO Regulator . 950 7.60 6.42 
In-Rush Qurrent Control ..........24- SOT-23-5 144 120 96 UC385T-3 296-281 1-5-ND 2.5V, 5ALDO Reg, 950 7.60 6.42 
TPS78825DBVR | 296-12379-2-ND 150mA, 2.5V, Low-Noise LDOwith UC385T-ADJ 296-2812-5-ND Adjustable, 5A LDO Reg. 950 7.60 6.42 
In-Rush Qurrent Control ............. SOT-23-5 1326.00/3,000 UC385TD-1 296-2813-5-ND 1.5V, 5ALDO Reg. . 950 7.60 642 
TPS78833DBVR _| 296-12380-1-ND 150mA, 3.3V, Low-Noise LDO with UC385TD-2 296-2814-5-ND 2.1V, SALDO Reg 950 7.60 6.42 
In-Rush Ourrent Control .......2.2+. SOT-23-5 144 1.20 96 UC385TD-3 296-2815-5-ND 2.5V, 5SALDO Reg. . 950 7.60 6.42 
TPS78833DBVR —_| 296-12380-2-ND 150mA, 3.3V, Low-Noise LDOwith UC385TD-ADJ 296-2816-5-ND Adjustable, 5A LDO Regulator... 950 7.60 6.42 
In-Rush Ourrent Control .... 1326,00/3,000 UC2573D 296-2793-5-ND Buck Pulse PWM Voltage Regulat 455 3.64 2.83 
TPS78915DBVR _| 296-8146-1-ND 1.5V, 100mA LDO Regulator 114. 95.76 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


350 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 
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¢ Fax: 218-681-3380 


7 els Digi-Key Price Each 
wy XAS INSTRUME POWER SUPPLY PRODUCTS (Continued) Part No. Part No. Description 1 25 100 
. : UA7BLO5CD 296-11120-5-ND 5.0V, 100mA Regulator. 56 4232 
a Nb Pa dae! eer uaa UA7BLOSCLP 296-11121-5-ND 5.0V, 100mA Regulator. 564232 
: : pao UA7BLO6ACLP 296-11122-5-ND 6.0V, 100mA Regulator. 56 «4232 
UC2834DW 296-2797-5-ND High-Efficiency Linear Regulator . . . 9.29 8.24 UA78LO8ACD 296-11123-5-ND 8.0V, 100mA Regulator. 56 42 139 
UCc2835D 296-2798-5-ND. High-| Efficiency Regulator Controller . 7.74 620 5.23 UA78LO8ACLP 296-11124-5-ND 8.0V, 100mA Regulator . 56 42 32 
UC2836D 296-2799-5-ND High-Efficiency Regulator Controller . 9.70 7.76 6.55 UA7SLO8ACPK 296-11125-1-ND B.0V, 100mA Regulator... 56 42. 32 
UC3832N 296-11273-5-ND Adjustable, 100mA LDO Regulator .... 5.04 4.04 3.14 UATBLOBACPK 296-11125-2-ND B.0V. 100mA Regulator 186.00/1,000 
UC3833N 296-11274-5-ND Adjustable, 100mA LDO Regulator 491 3.93 3.06 UA7BLO9ACD 296-11126-5-ND 9.0V, 100mA Regulator. 6 8 ee 
UC3834DW 296-2808-5-ND High-Efficiency Linear Regulator 846 7.62 6.76 UA78LO9ACLP 296-11127-5-ND 9.0V, 100mA Regulator 56 42 32 
U0C281DP-5 296-2817-5-ND 5V, 1ALDO Regulator . 6.70 5.36 4.53 UA78LOSOLP 296-11128-5-ND 9.0V, 100mA Regulator . 56.42 «32 
UCC281DP-ADJ | 296-2818-5-ND Adjustable, 1A LDO Regulator 670 5.36 453 UATBLIOACD 296-11129-5:ND 10.0V, 100mA Regulator 564232 
UCC283T-3 296-11413-5-ND 3.3V, 1000mA LDO Regulator 654 5.24 4.42 UA78L10ACLP 296-1996-ND 40V, 100mA Regulator... 5642S 
UOC83T-5 296-11414-5-ND 5V, 3000mA LDO Regulator .. 6.54 5.24 4.42 UA7BL12ACD 296-11130-5-ND 12.0V, 100mA Regulator .. 56 42 32 
UOC284DP-12 296-11415-5-ND 12V, 500mA Neg. LDO Regulator .. 5.08 407 343 UA78L12ACLP 296-11131-5-ND 12.0V, 100mA Regulator 56 4232 
UCC284DP-5 296-11416-5-ND 5V, 500mA Negative LDO Regulator 5.08 4.07 343 UA7BL12ACPK 296-11132-1-ND 12.0V, 100mA Regulator 56 42 32 
UCC284DP-ADJ — |296-11417-5-ND Adjustable, 500mA Negative LDO Reg 5.08 4.07 3.43 UATBLI2ACPK 296-11132-2-ND 72.0V, 100mA Regulator 186.00/1,000 
U0C381DP-3 296-2819-5-ND 3.3V, 1A LDO Regulator 491 3.93 3.06 UA78L15AQLP 296-11133-5-ND 15.0V, 100mA Regulator 56 42 92 
U00381DP-5 296-2820-5-ND 5.0V, 1A LDO Regulator 491 3.93 3.06 UA78L15ACPK 296-12002-1-ND 15.0V, 100mA Regulator 56 42 32 
UCC381DP-ADJ | 296-2821-5-ND ‘Adjustable, 1A LDO Regulator B-SOP 491 393 3.06 UA7BL15ACPK 296-12002-2-ND 15.0V, 100mA Regulator ... 186.00/1,000 
UCC383T-3 296-8156-5-ND Adjustable, 3A LDO Linear Regulator....T0-220 6.24 5.00 4.22 UA78MO5CDCYR ‘| 296-12290-1-ND 5V, 500mA, Fixed Positive 
UCC383T-5 296-8157-5-ND Adjustable, 3A LDO Linear Regulator..TO-220-5 6.24 5.00 4.22 Voltage Regulator NEW!............ $0r-223. 75 635 
U0C383T-ADJ 296-8158-5-ND. Adjustable, 3A LDO Linear Regulator....TO-220 6.24 5.00 4.22 UA78M05CDCYR 296-12290-2-ND 5V, 500mA, Fixed Positive 
UCC383TD-3 296-8159-5-ND Adjustable, 3A LDO Linear Regulator....TO-263 6.24 5.00 4.22 Voltage Regulator NEW! 812.50/2,500 
UCC383TD-5 296-8160-5-ND Adjustable, 3A LDO Linear Regulator..TO-263-5 6.24 5.00 422 UA78MO5CKC 296-11134-5-ND 5.0V, 500mA Regulator. 75 63 50 
UCC383TD-ADJ  |296-8161-5-ND Adjustable, 3A LDO Linear Regulator..TO-263-5 6.24 5.00 4.22 UA78MOSCKTPR — | 296-11135-1-ND 5.0V, 500mA Regulator 81 68 54 
UCC384DP-12 296-8162-5-ND —12V 0.5A LDO Linear Regulator 398 319 248 UAZ78MOSCKTPR _| 296-11135-2-ND 5.0V, 500mA Regulator 1053.00/3,000 
UCC384DP-5 296-8163-5-ND -5V 0.5A DO Linear Regulator . 3.98 319 248 UA78MO6CKTPR | 296-1366-1-ND 6.0V, 500mA Regulator... 87 73CB 
UCC384DP-ADJ _|296-8164-5-ND Neg Adjustable 0.5A LDO Linear Reg.....8SOP 3.98 3.19 2.48 UA78MO8CKC 296-11136-5-ND 8.0V, 500mA Regulator . 75 63 50 
Voltage Regulators UA78MO8CKTPR | 296-11137-1-ND 8.0V, 500mA Regulator 81 68 54 
. . - = UA78MO8CKTPR ‘| 296-11137-2-ND 8.0V, 500mA Regulator 1053.00/3,000 
Luter |agpen36-t ND | Adjustable Postve Vl Resuaor oo (Reese, eee cE 
LM317KTER 296-9536-2-ND Adjustable Positive Volt. Regulator 666.00/2,000 KTP an su come uot ae 
UM317MKTPR 296-9537-1-ND Adjustable Positive Volt. Regulator 80 60 45 Tenpcoace mets ; PaaS Wi Negative ee eau : a en ie 
LM317MKTPR 296-9537-2-ND Adjustable Positive Volt. Regulator 780.00/3,000 nro Pi FER SEIND Sainte bree ae ress 14. 501C Mc Maee e 
LM337KC 296-9550-5-ND ‘Adjustable Negative Volt. Regulator ..TO-220AB 2.25 1.80 1.40 UA7230DR 296-11102-1-ND ‘Adjustable, pres Voltage Regulator...1450G 93 78 62 
LM337KTER 296-9551-1-ND Adjustable Negative Volt. Regulator ......3-PFM 2.00 160 1.20 UAaCDR: SETHEE Tehustable: Free Vol aa Or ES 
LM337KTER 296-9551-2-ND Adjustable Negative Volt. Regulator ...... 2080.00/2,000 UA723CN BoE TOdESND) Adjust Soe Fes Voltage om aa 5 ey a 
MC79LOSACDR 296-1016-1-ND 5V Negative Voltage Regulator... 56 42 32 UA7330N 296-11105-5-ND Differential Video Amplifier 11 93 74 
MC79LOSACDR | 296-1016-2-ND 5V Negative Voltage Regulator... 455.00/2,500 uATEOEOC FRED ON E00 A Regulator te ey 
MC79LOSACLP 296-9603-5-ND 5V Fixed Negative Voltage Regulator .TO-226AA 564232 laraoscteR Fee PRR EN) SOV. 1500mA Regulator je 
MC79L12ACD 296-9604-5-ND 12V Fixed Negative Voltage Reg. Bh 2 Be UA7B05CKTER | 296-11108-2-ND 5.0V, 1500mA Regulator .. 904.40/2,000 
MC79L12ACLPR | 296-9605-1-ND 12V Fixed Negative Voltage Reg. 56 42 32 UAve0BCKC Bos TOSSND) 8.0V. 1500mA Regulator . 3 6 50 
MC79L12ACLPR | 296-9605-2-ND 12V Fixed Negative Voltage Reg. 372.00/2,000 UA7B08CKTER BOSH THT OTING) 8 0V. 1500mA Regulator 10 85 68 
MC79L15ACLP 296-9607-5-ND 15V Fixed Negative Voltage Reg. ee UATB0BCKTER SES HRN) 8.0V, 1800mA Regulator 904.40/2,000 
REGIO2GA-A nize We Sa e\0) Tho Penlee NEW? corza.s EEE Coes UA78100KC 296-1975-5-ND 10V, 1500mA Regulator .... 75 63 50 
Fovessssess ae : : s UA7812CKC 296-11111-5-ND 72.0V, 1500mA Regulator . 75 63 50 
REGI02GA-2.5 REGI02GA-2.5-ND | 2.5V, 250mA DMCS 
f UA7812CKTER 296-11112-1-ND 12.0V, 1500mA Regulator . 108 90 72 
LDO Regulator NEW!............. SOT-223-5 2.50 2.00 1.56 UA7812CKTER 296-11112-2-ND 412.0, 1500mA Regulator . 957.60/2,000 
REGIO2GA-2.8 Omg eV, 250mADMOS UC2577T-ADJ 296-11159-5-ND Adj., Simple Step Up Volt. Regulator ..T0-220-5 7.34 5.88 4.96 
ere ane sie, ee WE SOT-223-5 2.50 2.00 1.56 UC2577TD-ADJ __| 296-11160-5-ND Adj., Simple Step Up Volt. Regulator ..T0-263-5 7.34 5.88 4.96 
FEGIO2G 285 a (DO Pegler NEW! sors WCU CR UC29431D 296-11209-5-ND | Precision Adjustable Shunt Regulator ...SOC 6.66. 5.33 4.50 
GAS (CAS-ND 3V,250mADMOS—=<CSt=<CS - - - UC39431D 296-11348-5-ND Precision Adjustable Shunt Regulator . 5.00 4.00 3.11 
REG) EG ke 200m. UC39431N 296-11349-5-ND Precision Adjustable Shunt Regulator ..... 5.00 4.00 3.11 
LDO Regulator NEW!............. SOT-2235 250 200 1.56 
Buck Regulators 
REGI02GA-3.3 REGI02GA-3.3-ND | 3.3V, 250mA DMCS 
LDO Regulator NEW!............. SOT-223-5 250 2.00 1.56 TPPMO0115D 296-11987-5-ND ‘Switch Mode Sync Buck Controller . 295 236 1.84 
REGI02GA-5 REG102GA-5-ND 5V, 250mA DMOS TPPMO115DR 296-11987-2-ND ‘Switch Mode Syne Buck Controller . 4127.50/2,500 
LDO Regulator NEW!............. SOT-223-5 250 2.00 1.56 TPS5120DBT 296-10925-ND Dual Out Buck Controller . . 632 5.06 4.27 
7 acd TPS5210DW 296-2021-5-ND Synch. Buck Controller 628 5.03 4.24 
eras NIECSEISCND eae Cap OH) ANG UGS TPS5210PWP 296-10929-5-ND Synch. Buck Controller. 628 5.03 4.24 
REG711EA-2.5/2K5 |REGTITEA252K5TRND | 2.5V, 50mA Switched: Cap : i : TPS5211PWP 296-10931-5-ND Synch. Buck Controller. 636 5.09 4.30 
DODC Convert 3780.00/2,500 TPS54310PWP 296-12509-5-ND Synch. Buck PWM Conv. NEW! 740 5.92 5.00 
PECTIIEA2 70K [REET RSCENDIM| 2.71, SomA Saaitch TPS561SPWP ‘| 296-2022-5-ND Buck Regulator Controller 660 5.28 4.46 
DODC Converter 270 216 1.68 TPS5618PWP 296-2023-5-ND Buck Regulator Controller . 660 5.28 4.46 
- : . : TPS5625PWP 296-2024-5-ND Buck Regulator Controller . 6.60 5.28 4.46 
REG711EA-2.7/2K5 TIEA272K5TRND | 2.7V, 50mA Switched- 
Peay eS Ba laa SEMGNRETT TPS5633PWP 296-2025-5-ND Buck Regulator Controller . 660 528 446 
REGI1EA-3/2K5 |REGTIIEASIAKSCT:ND | 3.0V, 50mA Switched: Cap : TPS60240DGKR | 296-12510-1-ND 3.3V Zero-Ripple Switched Cap 
pe Buck-Boost Converter NEW!........ &MSOP 3.35 269 2.09 
REG711EA-3/2K5 | REG711EA.3/2KSTR-ND gv, sama ounched Op te TPS60240DGKR (SIOZ) ee raseeip te baleen aiie Rep aie ann 
DO/DC Converter 3780.00/2,500 Es ee maleobly z se 
REG711E3.3/250 |REG7ITEA33250CT.ND | 3.3V, 50mA Switched-Cap PSST Aaa oo, Bee ean avace MSCemeeeietee 
REG711EA-3.3/250_ | REG711EA3,32507R ND 3V, SomA Seto Cop ns . Be ely SOOT i crc new ve ‘easibH 
REG711EA-5/2K5 | REG711EA-5/2KSCT-ND BV, SOA Switched Op js . pegs TPSDALOGT Rena °c neces peau e-voce CoC ome cs 
DO/DC Converter .......eseeseeeeeees 8-TSSCP 2.70 216 1.68 Me Wee nasebiy de : : : 
REGTIIEA S/2KS | REGTIIENSIOKSTRAND | BV, 50mA Switched Cap TPS60243DGKT —_| 296-12512-5-ND 3V Zero-Ripple Switched Cap 
: Buck-Boost Converter NEW!........ 8MSOP 3.35 269 2.09 
DCIDC Converter 3780.00/2,500 : 
: TPS62100D 296-10976-5-ND Adjustatale Sync Buck Converter... .BSOP 4.30 3.44 268 
Tescsespum —|[296-10126--ND | 286VFxed Vol, Rag for SCS BeECMies| | Tpseztoip 296-10977-5-ND _| Adjustable Sync Buck Converter 430 344 268 
TL-SCSI285PWR__|296-10126-2.ND__| 2.85V Fixed Volt. Reg. for SCSI. “3010.00/2,000 rse2t023 Be ND TS Sad) See ae 
~ a : ——— TPS62103D 296-10979-5-ND Adjustable Sync Buck Converter 430 344 268 
TL317QLP 296-10167-5-ND Adjustable Positive Voltage Regulator 90 fo, _.60) UOC3585D 296-11448-5-ND Low Voltage Buck Controller 403 323 251 
TLAS7ACD Be SAIS aN) 1.2V Switching Voltage Regulator . 225 1G) ed UOC3585M 296-11450-5-ND Low Voltage Buck Controller. 403 323 251 
TL497ACDR 296-10195-1-ND 1.2V Switching Voltage Regulator . 230 1.84 1.43 Uoca5e5N 296-11451-5-ND Low Voltage Buck Controller 403 323 251 
TL497ACDR 296-10195-2-ND 1.2V Switching Voltage Regulator . 3212.50/2,500 - : - - 
TL497ACN 296-10196-5-ND 1.2V Switching Voltage Regulator . 238 1.90 1.43 
TL497AID 296-10197-5-ND 1.2V Switching Voltage Regulator . 3.38 270 210 ECISION 
TL497AIDR 296-10197-1-ND 1.2V Switching Voltage Regulator . 3.38 270 210 GROUND REFERENCE 
TL497AIDR 296-10197-2-ND 1.2V Switching Voltage Regulator . 4725,00/2,500 price Each 
TL497AIN 296-10198-5-ND 1.2V Switching Voltage Regulator . 338 270 2.10 Description AMOS OO 
TT AZO _ FEL 12 Tee Rasiive Voltage Fg. Si aes TLE24250D 296-1344-5-ND __| 2.5V Precision Ground Reference. 140 112 84 
TL780-15CKC Be craze) 15V Fixed Positive Voltage Reg, EU Coe TLE2425CDR 296-1344-1-ND | 2.5V Precision Ground Reference. 140 112 84 
TL7830KC 296-10229-5-ND Adjustable Positive Voltage Reg. 245 1.96 1.47 TLE24250DR 296-1344-2-ND 2.5V Precision Ground Reference. 4792.00/2,50 
7L2218-285PWR | 296-10163-1-ND 2.85V Fixed Volt. Reg. for SCSI. 261 209 1.63 TLED425CLP 596-1993-ND 2'5V Precision Ground Reference. 140.112 84 
712218-285PWR | 296-10163-2-ND 2.85V Fixed Volt. Reg. for SCSI . 2958.00/2,000 TLEDA25ID 296-6545-5-ND | 2'5V Precision Ground Reference 140 112 84 
TL780-050KC 296-1803-5-ND_ 5.0V Positive Voltage Regulator . 81 68 54 TLE2A251LP 296-6546-5-ND 2.5V Precision Ground Reference. 140 112 4 
UA78LO2ACD 296-11116-5-ND 2.0V, 100mA Regulator 56 4232 TLE24260D 296-6547-5-ND —_| 1/2 Rail Virtual Ground Reference 147 1.23 98 
UA78LO2AQLP 296-11117-5-ND 2.0V, 100mA Regulator... 56 42 32 TLE24260LP 296-1994-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference 147 1.23 98 
UA78LOSACD 296-1364-5-ND 5.0V, 100mA Regulator 56 42032 TLE24260LPR 296-1994-1-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference 147 1.23 98 
UA78LOSACDR 296-1364-1-ND 5.0V, 100mA Regulator 56 4282 TLE24260LPR 296-1994-2-ND 1/2 Rail Virtual Ground Reference .. 1304.00/2,000 
UA78LOSACDR 296-1364-2-ND 5.0V, 100mA Regulator. . 455.00/2,500 TLE24260P 296-6548-5-ND _| 1/2 Rail Virtual Ground Reference ... 147 123 ~«98 
UA7BLOSACLP 296-1365-ND 5.0V, 100mA Regulator ... 56 A282 TLE24261D 296-1345-5-ND | 1/2 Rail Virtual Ground Reference 147 123 98 
UA7BLOSACLPR | 296-1365-1-ND 5.0V, 100mA Regulator 56 4232 TLE24261DR 296-1345-1-ND | 1/2 Rail Virtual Ground Reference 147 123 98 
UA7BLOSACLPR | 296-1365-2-ND 5.0V, 100mA Regulator ... 372.00/2,000 TLE24261DR 296-1345-2-ND | 1/2 Rail Virtual Ground Reference .. 1592.50/2,500 
UA7BLOSACPK 296-11118-1-ND 5.0V, 100mA Regulator. 64 48 36 TLE24261LP 296-6549-5-ND | 1/2 Rail Virtual Ground Reference .. 133 1.06 80 
UA7BLOSACPK 296-11118-2-ND 5.0V, 100mA Regulator 213.00/1,000 TLE24261P 296-6550-5-ND _| 1/2 Rail Virtual Ground Reference .... 147 123 98 
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PROGRAMMABLE i SIGNAL 
XAS INSTRUME CATE ARRAYS Ma %? Texas INSTRUMENTS CONTROLLERS 

a Digi-Key Price Each Tl. Digi-Key a Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 


Audio Processors / CODECs 
TAS1020APFB 296-12000-ND Stereo USB Audio Interface 


TIBPAL16L8-70N 296-10088-5-ND | HP Impact-X PAL Crrcuits .. 
TIBPAL16L8-100FN 296-10082-5-ND | HP Impact-X PAL Circuits. 


6.20 416 3.51 


TIBPAL16L8-100N 296-10083-5-ND | HP Impact-X PAL Crcuits TAS3001CPW 296-2208-5-ND Stereo Digital Equalizer 3.26 261 2.03 
TIBPAL16L8-15CFN | 296-10084-5-ND | HP Impact PAL Grrouits TAS3002PFB 296-9977-ND Digital Audio Processor wi 574 460 3.88 
TIBPAL16L8-150N | 296-10085-5-ND | HP Impact PAL Circuits .. . TAS3004PFB 296-9978-ND Digital Audio Processor with OODEC...48-TOFP 6.08 4.87 4.11 
- TASS000PFB 296-9979-ND Digital Audio PWM Processor.........- 48-TOP 5.84 4.68 3.95 

TIBPAL16L8-25CFN | 296-10086-5-ND | Low Power, HP Impact PAL Grcuits ... TASSOOTIPRE BOGS DEED Dicitel Audio BAA 

TIBPALIGL8-250N —_| 296-10087-5-ND | Low Power, HP Impact PAL Circuits . 2 af 

: Processor NEW! .........2.0s0c0002 48-TOFP 4.86 3.89 3.03 

TIBPAL16R4-150N | 296-10090-5-ND | HP Impact PAL Crrcuits TAS5001PFB 296-12212-ND Digital Adio PWM 
TIBPALIGR4-250R\ | 296-10091-5-ND | Low Power, HP Impact PAL Circuits , i : Processor NEW! ..........ccccecc.+ 48-TOP 4.34 348 271 

TIBPAL16R6-150N | 296-10095-5-ND__| HP Impact PAL Orcuits ............020+- : TTAS5O101PFB 296-12557-ND Digital Audio PWM 
TIBPALI6R8-150N | 296-10096-5-ND | HP Impact PAL Orcuits .................. i : ; { Processor NEW! ............:e0:000: 48-TOP 5.42 4.34 3.66 

TIBPAL16R8-25CRN | 296-10097-5-ND | Low Power, HP Impact PAL Crrcuits . TAS5O10PFB 296-12213-ND Digital Audio PWM 
TIBPAL16R8-250N | 296-10098-5-ND | Low Power, HP Impact PAL Crcuits Processor NEW! .........2.:s0c000: 48-TOP 5.45 4.36 3.39 

TIBPAL20L8-5CRN 296-10101-5-ND | HP Impact-X PAL Crcuits.. TAS5012IPFB 296-12558-ND Digital Audio PWM 
TIBPAL20L8-50NT 296-10102-5-ND | HP Impact-X PAL Orcuits wiSolsee Pea pelt apcaet NEW... 48-TOP 840 7.56 6.71 

7 = W a ig! io PWM 
TIBPAL20L8-15CFN | 296-10100-5-ND | HP Impact PAL Orcuits Processor NEW!. a FEN GOD 


TIBPAL20R4-15ONT | 296-10103-5-ND | HP Impact PAL Orrcuits .. 


TLC320AD770DB 296-2210-5-ND 24-Bit, Stereo OODEC. 


570 456 3.85 

TIBPAL20R4-250NT | 296-10104-5-ND | Low Power, HP Impact PAL Circuits . i 
, ; TLVS20AIC10CPFB | 296-2214-ND 16-Bit, General Purpose 452 362 2.82 
TIBPAL2ZOR6-250NT | 296-10108-5-ND | Low Power, HP Impact PAL Grrouits TLVS20AIC11CPFB— | 296-2215-ND 16-Bit, Low Voltage DSP CODEC... 452 362 282 


TIBPAL20R8-70FN| 296-10114-5-ND | HP Impact-X PAL Circuits 
TIBPAL20R8-15ONT | 296-10111-5-ND | HP Impact PAL Circuits .. “8 
TIBPAL20R8-250F\ 296-10112-5-ND | Low Power, HP Impact PAL Orcuits ... 

TIBPAL20R8-250NT | 296-10113-5-ND _| Low Power, HP Impact PAL Circuits 


TLV320AIC101PFB 296-10702-ND 16-Bit, General Purpose DSP CODEC....48-QFP 4.86 3.89 3.03 
TLV320AIC111PFB 296-10703-ND 16-Bit, Low Voltage DSP OODEC........48-OFP 4.86 3.89 3.03 
TLV320AIC12IDBT 296-12398-5-ND | Low-Power OMOS, 1-Channel, 16-Bit, 

3.3V, 26-KSPS CODEC NEW!.....30-TSSOP 5.64 452 3.81 
TLV320AIC13IDBT 296-12504-5-ND | Low Power, Low Volt., Single Chan. 
16-Bit CODEC NEWI!............... 30-TSSOP 6.06 485 4.10 
TLV320AIC14IDBT 296-12399-5-ND | Low-Power OMOS, 1-Channel, 16-Bit, 

3.3V, 26-KSPS OODEC NEW!..... 30-TSSOP 542 434 3.38 
TLV320AIC15IDBT 296-12505-5-ND | Low Power, Low Volt., Single Chan. 


XAS INSTRUME 


Digi-Ke 

Pait No Description 16-Bit CODEC NEWI!............... 30-TSSOP 5.54 444 3,74 
TLV320AIC23GQE 296-12026-5-ND | 24-Bit Stereo OODEC for 

296-2595-5-ND PealTime C0ck...........sseccseeceeeeees Portable Audio NEWI........ 560 448 3,78 


296-2596-5-ND RealTime Clock . 


296-2597-5-ND RealTime Cock TLV320DAC23GQE, 296-12027-5-ND__| 8-96kHz Stereo Audio DAC NEW! 


TWL1103GQER 296-11095-1-ND | Voice Band Audio Processor . 


4.28 3.42 2.66 
650 5.20 4.39 


BCB2E5LDSS 296-2599-5:ND! | AGP Compliant RealTime Clock TWL1103GOER 296-11095-2-ND | Voice Band Audio Processor . 10075.00/2,500 
BOB285LFSS-A1 296-6518-5-ND | AGP! Compliant ATC with (240x8) TWL1103PBSR 296-11096-1-ND | Voice Band Audio Processor 6.00 4.80 4.05 
TWL1103PBSR 296-11096-2-ND | Voice Band Audio Processor 3750.00/1,000 
BOB285P-SB2 296-2601-5-ND | RealTime Glock. TWL1106PWR 296-12028-1-ND__| LP Pin-Programmable Voice Band 
BCB285S-SB2 296-6519-5-ND | RTCwith (114x8) NVSRAM ‘Audio Processor NEW!. 479 384 299 
BOB287AMT-SB2 296-6520-5-ND | RTCModulew/(114x8) NVSI ; TWL1106PWR 296-12028-2-ND_| LP Pin-Programmable Voice Band 
BOB287EAMT 296-6521-5-ND | RTCModule with (242x8) ‘Audio Processor NEWI............ 20-TSSOP 5432.00/2.000 
NVSRAM/Alarm Wake-Up .....-0s0+e+-+ T-MOD 7.20 576 4.86 TWL1107PWR 296-12029-1-ND__| LP Pin-Programmable Voice Band 
BOB287EVIT 296-6522-5-ND | RTCModule with (242x8) StAcGTBA Sees NO Rare hacseatal Ee nt . 479 384 2.99 
NVSRAM/Alarm Wake-up 7.20 5.76 4.86 ‘hidio Precesor NEWE.. geormera 
BOB287MT-I 296-6523-5-ND | RTCModule with (114x8) NVSRAM . 7.20 5.76 4.86 : s bs sO) 
BOB287MT-SB2 296-6524-5-ND | RTCModule with (114x8) NVSRAM . 7.20 5.76 4.86 ie peice oes, pa tates rate nee leet Ghz 2 cee i Baas 
ad Ce EN sean pM 24-Dip 670 596 453 TWL1110GOER 296-11098-1-ND | Voice Band Audio Processor . 662 5.30 4.47 
ONC UD ens nen nannies : : g TWL1110GOER 296-11098-2-ND | Voice Band Audio Processor . 40260.00/2,500 
BQ4285LS 296-6526-5-ND | RTCwith (114x8) NVSRAM TWL1110PBSR 296-11099-1-ND | Voice Band Audio Processor 612 490 4.14 
Alarm Wak6-UD .......-+.200eeeeesees 24-SOP 470 3.77 2.93 TWL1110PBSR 296-11099-2-ND _| Voice Band Audio Processor 3825.00/1,000 
BOH285P-SB2 296-6527-5-ND | RTCwith (114x8) NVSRAM/NVSRAM 
(Qbittol ssezersanastsacassincoseeedeate 24-Dip 470 3.77 293 
BOQH285S-SB2 296-6528-5-ND | RTCwith (114x8) NVSRAM/NVSRAM we 
QonttOl:5.siasasciecscsiadacatannclt 24-SOP_ 4.70 3.77 2.93 XAS_INSTRUME WilKeL okereh UROL e135 
BQ4287MT-SB2 296-6529-5-ND | RTCModule with (114x8) Tan Price Each 
NVSRAM/NVSRAM Control .....2..+.++ T-MOD 818 655 5.53 Part No. Description Pkg. 125-100 
BQ4802LYDWR 296-6530-1-ND | Parallel 3V RTCwith CPU Supervisor/ MSP430 Family 
Ex. NVSRAM Control.......... Renee 2 Oe Se MSP430FI10IDW | 296-6506-5-ND | 16-Bit Utra- LP with 1K Byte Rash, 
BQ4802LYDWR 296-6530-2-ND —_| Parallel 3V RTCwith CPU Supervisor/ 128 Byte RAM, Comparalor........... 20-SAC 243 1.94 1.46 
Ext. NVSRAM Control .....-++++1+1+++ 28-SOIC 2843.00/1,000 MSP430F110IPW 296-9609-5-ND | 16-Bit Ultra-LP w/1K Byte Fash, 
BO#802YDW 296-6531-5-ND | Parallel 5V RTCwith CPU Supervisor/ 128 Byte Ram, Comparator ......... 20-TSSCP 243 1.94 1.46 
Ext. NVSRAM Control ........0scsceees 502 4.02 313 MSP430F1 12IDW 296-6509-5-ND | 16-Bit Ultra-LP with 4K Byte Rash, 
BQ1822YMA-70 296-6532-5-ND | RTCModule with (8Kx8) 256 Byte RAM......0..ceccceseseseees 20-SOC 3.76 3.01 234 
NVSRAM/Watchdog Timer : 22.44 20.95 19.45 MSP430F112IPW 296-9610-5-ND | 16-Bit Ultra LP with 4K Byte Rash, 
BOI830YMA-85 296-6533-5-ND__| RTCModulew/(32Kx8) NVSRAM .......A-MOD 24.09 22.49 20.88 256 Byte Ram 376 301 234 
BOIS32YMA.85 296-6534-5-ND | RTCGModule with (32Kx6) MSP430F1221PW 296-12082-5-ND | 16-Bit Ultra-LP, 256-Byte MOU. 5.20 416 3.24 
NVSRAMWatchdog Timer... 0... AMOD 27.00 25.20 23.40 MSP430F1231IPW 296-12083-5-ND | 16-Bit Ultra-LP, 256-Byte MOU. 542 434 3.38 
BOIB42YMA-85 296-6535-5-ND _| RTC Module with (128Kx8) MSP430F1331PM 296-961 1-ND 16-Bit Ultra-LP with 8K Byte Rash, 
NVSRAM/Watchdog Timer .........0.- AMOD 29.43 27.47 25.51 256 Byte Ram.......-ssssssseeseseieees 64CFP 5.66 4.53 3.83 
BO4845P-A4 296-6536-5-ND | RTCwith NVSRAM Control/ MSP4S0F135IPM 296-9612-ND 
Watchdog Timer .........-s0sccsesecees 28-Dip 5.02 4.02 3.13 ee seeaciaND 6.82 5.46 4.61 
BOI845S-M4 296-6537-5-ND | RTCwith NVSRAM Control/ am Tea ae 
Watchdog Timer ........cccscsecsesees 28-SCP 5.02 4.02 313 : : : 
BO1845S-M4N 296-6538-5-ND | RTCwith NVSRAM Control/ MEPISOFIASIEM BEND 905 815 7.23 
Watchdog Timer ........ccccccecseeeee 28-SOP 5.02 402 3.13 
BOIB45YS-A4 296-6539-5-ND | RTCwith NVSRAM Control/ NS OrIAEM POE SEIS ND 955 860 7.63 
Watchdog Timer ...--.-+.-sssreseeeees 28-SOC BESO 2aaiEOceaoaG, MSP430F4121PM 296-12084-ND | 16-Bit Utra- LP, 256-Byte MOU. 551 441 3.43 
BOI845YS-A4N 296-6540-5-ND | RTCwith NVSRAM Control/ MSP430F413IPM 296-12085-ND —_| 16-Bit Ultra-LP, 256-Byte MOU. 558 447 3.77 
Watchdog Timer .........ccccscsceceee 28-SOC 5.02 4.02 3.13 MSP430F1101IDW | 296-6505-5-ND ‘| 16-Bit Ultra-LP with 1K Byte Alas! 
BQ4847MT 296-6541-5-ND | RTCwith NVSRAM Control/ 128 Byte RAM, Comparator........... 20-SOC 2431.94 1.46 
Watchdog Timer........ccccccesceeeee T-MOD 940 7.52 6.35 MSP4S0FI101IPW | 296-9608-5-ND | 16-Bit Ultra: LP with 1K Byte Flash, 
BQ4847YMT 296-6542-5-ND | RTCwith NVSRAM Control/ 128 Byte Ram, Comparator ......... 20-TSSCP 2.43 1.94 1.46 
Watchdog Timer 9.40 7.52 6.35 MSP430F1121IDW | 296-6507-5-ND ‘| 16-Bit Ultra-LP with 4K Byte lash, 
BQ4850YMA-85 296-6543-5-ND | RTC Module with (512Kx8) NVSRAM....A-MOD 59.15 55.21 51.26 256 Byte RAM, Comparator........... 20-SOIC 3.76 3.01 2.34 
BOIR52YMC-85 296-6544-5-ND | RTC Module with (512Kx8) MSP430F1121IPW | 296-6508-5-ND ‘| 16-Bit Ultra-LP with 4K Byte Flash, 
NVSRAM/Watchdog Timer .........2.+. CMOD 66.98 62.51 58.05 256 Byte RAM, Comparator... 3.76 3.01 2.34 
MSP430P112IDW | 296-6510-5-ND _| 16-Bit Ultra. LP with 4K Byte Flash, 
256 Byte RAM.........-.ccccsecsesees 504 4.04 3.14 
RUMEN RF MSP430P3131DL 296-6511-5-ND | 16-Bit Uttra-LP with 8K Byte OTP, 
PRODUCTS 256 Byte RAM, LOD Mux Driver . 9.92 7.94 6.70 
Digi-Key Price Each MSP430P3151DL 296-2382-5-ND _| Mixed Signal Microcontroller... 992 7.94 6.70 
Part No. Description Pkg. 1 25——«*100 MSP430P315SIDL | 296-6512-5-ND teat — al aK Be oP, ~~... 
le ; lux Driver...... 7 . ; . 
296-1969-5-ND | 2GHz Low Voltage Synthesizer ....... 20-TSSOP 4.84 387 3.01 MsP4g0Pa25AIN | 296-6519-5:ND | 16 Bit tra LP w/16K Byte OTP. 
296-11056-5-ND | 420-450MHz Single Chip 512 Byte RAM, 14-Bit ADC 
RP Transmitter 0... 24-TSSCP 4.75 3.80 2.96 LOD MUX Driver. .....essseeereeeeeeee 68-PLOC 11.01 9.92 8.80 
aaa) 850-S50Mriz Single Chip MSP430P325AIPG | 296-6514-ND 16-Bit Utra-LP w/16K Byte OTP, 512 Byte 
RF Transmitter .............0cc eee 24-TSSCP 475 380 296 RAM, 14-Bit ADC, LCD Mux Driver... 64-CFP 1083 9.75 865 
TRFGQ00APT 296-11058-ND | 850-950MHz Single Chip MSP430P325AIPM | 296-6515-ND 16-Bit Ultra-LP w/16K Byte OTP, 512 Byte 
RF Transceiver .........cccccesceeseees 48-LOFP 7.58 6.07 5.12 RAM, 14-Bit ADC, LCD Mux Driver ...64-TOFP 10.83 9.75 8.65 
TRF6901PT 296-12242-ND —_| 860-930MHz Single Chip MSP430P3251FN 296-1409-5-ND _| Mixed Signal Microcontroller ...68-PLOC 11.01 9.92 8.80 


RF Transceiver NEW! 0.2.2... 48-POP 6.14 4.92 4.15 (Continued) 
* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
352 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


w% TEXAS INSTRUMENTS MICROCONTROLLERS (Continued) 


Th Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MSP430P3251PG. 296-2383-ND Mixed Signal Microcontroller .......... 64-PQFP 10.91 9.83 872 
MSP430P325!PM 296-6516-ND. 16-Bit Ultra-LP w/16K Byte OTP, 512 Byte 

RAM, 14-Bit ADC, LOD Mux Driver ...64-TOFP 10.83 9.75 8.65 
MSP430P337AIPJM 296-2384-ND Mixed Signal Microcontroller ......... 100-PQFP 12.06 10.86 9.63 
MSP430P3371PJM 296-6517-ND 16-Bit Ultra-LP with 32K Byte OTP, 

1K Byte RAM, USART, HW Multiplier, 

LCD Mux Driver...............:ceee 100-OFP_ 12.06 10.86 9.63 

TMS370 Family 

TMS370C756ARNT 296-10770-5-ND _| 8-Bit Microcontroller ................... 68-PLOC 16.43 15.33 14.24 
4 TEXAS INSTRUMENTS TIMERS 
ale Digi-Key Price Each* 
Part No. Part No. Description il 25 100 
NES555DR 296-6501-1-ND. Precision Timer ... 52 39.30 
NES555DR 296-6501-2-ND. Precision Timer .. . 422.50/2,500 
NES555P 296-1411-5-ND. Precision Timer . 62 39 30 
NES55PSR 296-6502-1-ND Precision Timer . 135 113 .90 
NES5S5PSR 296-6502-2-ND Precision Timer . 1198.00/2,000 
NES5S6D 296-6503-5-ND Dual Precision Timer 14-SAIC AS 63.50 
NESSEN 296-6504-5-ND Dual Precision Timer i AE) 63  .50 
SASSSD_ 296-9681-5-ND Precision Timer . 81 68 54 
SAS5S5P 296-9682-5-ND Precision Timer . 81 68 54 
SE555D 296-9683-5-ND Precision Timer . 84 70 56 
SE555P 296-9684-5-ND Precision Timer . 84 70 56 
TLOS51CP 296-10333-5-ND | OMOS Timer . 1.20 1.00 .80 
TLOSS2CD 296-10334-5-ND | OMOS Timer. 155 124 93 
TLCS520N 296-10335-5-ND | CMOS Timer. 155 124 93 
TLOSS5CD 296-1336-5-ND QMOS Timer . 92 69.52 
TLOSSSCDR 296-1336-1-ND QMOS Timer . 92 leg 52 
TLOSSSCDR 296-1336-2-ND QMOS Timer . 747.50/2,50( 
TLCSSSCP 296-1857-5-ND CMOS Timer . 52 eg: 52 
TLCSSSCPWR 296-10339-1-ND | OMOS Timer. 92 69.52 
TLOSSSCPWR 296-10339-2-ND_ | OMOS Timer. 612.00/2,000 
TLOSSSID 296-1337-5-ND QMOS Timer . AE) 63.50 
TLOSSSIDR 296-1337-1-ND QMS Timer . 18 63.50 
TLOCSSSIDR 296-1337-2-ND QMOS Timer . 812.50/2,500 
TLOSSSIP 296-1858-5-ND QMOS Timer . af) 63 50 
TLOSS5QDR 296-10341-1-ND | OMOS Timer 84 70 56 
TLCSS55SQDR 296-10341-2-ND | OMOS Timer . 910.00/2,500 
TLOSS6CD 296-1338-5-ND Dual OMOS Ti Leal) 93.74 
TLOSS6CDR 296-1338-1-ND Dual QMOS Timer aly 93.74 
TLOSS6CDR 296-1338-2-ND Dual OMOS Timer 1202.50/2,500 
TLOSS6ON 296-1859-5-ND Dual OMOS Timer ... Tea) 93.74 
TLOS56ID 296-10343-5-ND | Dual QVIOS Timer .... 123. 103 82 
TLCS56IN 296-10344-5-ND | Dual OMICS Timer 123 103 .82 
TLOS56MD 296-10345-5-ND | Dual CMOS Timer ... 1.75 140 1.05 


————— 
FAIRCHILD 
SEMICONDUCTOR 


Digi-Key 
Part No. 


Description 


7400 
SERIES TTL 


Price Each 
25 100 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DM74LS74AM-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Fip Hop 

with Preset and Reset.............:0c:scceeseee sees eee ees 14-SO1C 53 40 .30 
DM74LS74AN-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Fip Hop 

with Preset and Reset ............00cccsceeeceeeeeseeeeeeees 14-Dip 53 40 30 
DM74LS75N-ND 57 4.33 
DM74LS83AN-ND 4-Bit Binary Full Adder . 57 438 33 
DM74LS85N-ND 4-Bit Magnitude Comparator ST 4 33 
DM74LS86N-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate ST £4 33 
DM74LS90N-ND Decade Counter ... 70 53.40 
DM74LS109AN-ND Dual JK Hip Hop .. 57 4.33 
DM74LS112AN-ND Dual JK Hip Hop 62 AT 35 
DM74LS123M-ND Dual Monostable Multivibrator 62 AT 35 
DM74LS123N-ND Dual Monostable Multivibrator 62 AT 35 
DM74LS125AM-ND Tri-State Quad Buffer 62 AT 35 
DM74LS125AN-ND Tri-State Quad Buffer... 62 AT 35 
DM74LS132N-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger . 62 AT 35 
DM74LS138N-ND Expandable 3/8 Decoder . 66 50 38 
DM74LS139N-ND Expandable 2/4 Decoder . 66 50 38 
DM74LS151N-ND 8-Channel Multiplexer . . 66 50.38 
DM74LS153N-ND Dual 4-to-1 Multiplexer. 66 50.38 
DM74LS154N-ND 4-to-16 Decoder/Demultiplexer 423 339 264 
DM74LS157N-ND Quad 2-Input Multiplexer. 66 50.38 
DM74LS161AN-ND Presettable Binary Counter 66 50.38 
DM74LS163AN-ND 4-Bit Binary Counter, Synchronous 66 50 38 
DM74LS164N-ND 8-Bit Parallel Qut Shift Register .... 66 50.38 
DM74LS165N-ND 8-Bit Parallel In/Serial Out Shift Register 16-Dip 66 50 38 
DM74LS169N-ND Up/Down Binary Counter. 16-Dip 66 50 38 
DM74LS174N-ND Hex D-Type Hip Hop ... 16-Dip 66 50 38 
DM74LS175N-ND Quad D-Type Fip Fop.. 16-Dip 66 50 38 
DM74LS191N-ND Up/Down Binary Counter. 16-Dip 97 73 55 
DM74LS221N-ND Dual Monostable with Schmitt Trigger Input . 53.40 
DM74LS240N-ND Tri-State Octal Inverter Bus/Line Driver ... 58 (44 
DM74LS241N-ND Tri-State Octal Line Driver 58 (44 
DM74LS244N-ND Tri-State Octal Line Driver 58 (44 
DM74LS244WM-ND Tri-State Octal Line Driver 58.44 
DM74LS245N-ND Tri-State Octal Bus Transceiver . 58 44 
DM74LS245WM-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 58 44 
DM74LS253N-ND Tri-State Dual 4-Input Multiplexer: 57 43 
DM74LS259N-ND 8-Bit Addressable Latch 57 43 
DM74LS273N-ND Octal D-Type Rip Aop with Reset 58.44 
DM74LS279N-ND Quad SR Latch .... 66 50 
DM74LS367AN-ND Tri-State Hex Buffer . 58 44 
DM74LS373N-ND Octal D-Type Latch.. 58 (44 
DM74LS374N-ND Tri-State Octal D-Type Fip Hop 58 44 
DM74LS374WM-ND Tri-State Octal D-Type Hip Hop . 5844 
DM74L$377N-ND 8-Bit D-Type Flip Flop... 73 (55 
DM74LS393M-ND Dual 4-Bit Binary Counter 66 50 
DM74LS393N-ND Dual 4-Bit Binary Counter 66 50 
DM74LS573N-ND Octal D-Type Latch with Tri-State Outputs 1.92 1.44 
FAIRCHILD 74S00 SERIES 
SEMICONDUCTOR SCHOTTKY TTL 

igi Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DM74S10N-ND Triple 3-Input NAND Gate 14-Dip 82 62 46 
DM74S30N-ND 8-Input NAND Gate. .... 14-Dip 82 62 46 
DM74S51N-ND Dual 2-Input AND-OR-INV Gat 14-Dip 82 62 46 
DM74S64N-ND AND-OR-INV Gate. 14-Dip 1.17 96 «81 
DM74S133N-ND 13 Input NAND Gate. ... 16-Dip 84 afl of 
DM74S140N-ND Dual 50 Ohm Line Driver . 14-Dip 1.01 84 = 68 
DM74S157N-ND Quad 2-Input Multiplexer. 16-Dip 1.01 84 = 68 
DM74S158N-ND Quad 2-Input Multiplexer, Inverting 16-Dip 1.01 84 = 68 
DM74S182N-ND Look-Ahead Carry Generators...... 16-Dip 261 209 1.63 
DM74S253N-ND Tri-State Dual 4-Input Multiplexer (74S153N) . 1.31 1.08 91 
DM74S941N-ND Tri-State Octal Buffer 3.64 294 238 


ET 
FAIRCHILD 
SEMICONDUCTOR 


74ALS SERIES 


DM7400N-ND Quad 2-Input NAND Gate. 88 66 50 
DM7402N-ND Quad 2-Input NOR Gate . 88 66 50 
DM7404N-ND Hex Inverter . 88 66 50 
DM7405N-ND Hex Inverter with Open: pl -14-Dip 88 66 50 
DM7406M-ND Hex Inverter with Qpen-Collect Outputs 14-SAC 48 37.28 
DM7406N-ND Hex Inverter with Open-Collect Outputs -14-Dip 48 37 OB 
DM7407M-ND Hex Buffer with Qpen-Collect Outputs . 14-SAC 48 37 28 
DM7407N-ND Hex Buffer with Open-Collect Outputs. 14-Dip 48 37 28 
DM7408N-ND Quad 2-Input AND Gate .. . 14-Dip 88 66 50 
DM7414N-ND Hex Schmitt Trigger Inverter . 14-Dip 89 75.60 
DM7416N-ND Hex Inverter with Qpen-Collect Outputs i 88 66.50 
DM7417N-ND Hex Buffer with Open-Collect Outputs. 88 66.50 
DM7447AN-ND BOD-to-7 Segment Decoder/Driver.... Wess ey “Ei 
DM7474N-ND Dual D-Type Pos.-Edge-Trig. Hip Hop with Preset & Clear . 1 66 53 
DM7476N-ND Dual JK W/S Fp Flop ........ 0... cece cee tee teeter eee 96 80.64 
DM7486N-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate . 96 80 64 
DM74125N-ND Tri-State Quad Buffer........... 3.05 240 1.94 
DM74145N-ND BOD-to-Decimal Decoder/Driver . 160 1.28 96 
DM74150N-ND 16-to-1 Multiplexer 233 1.87 1.45 
DM9368N-ND 7 Segment Decoder/Driver/Latch. 470 3.77 2.93 
DS75451N-ND Dual Peripheral Driver . . 95 69 50 
DS75452N-ND Dual Peripheral Driver 95 69.50 
DS75453N-ND Dual Peripheral Driver .. 95 (6950) 
FAIRCHILD 74LS00 
‘SEMICONDUCTOR SERIES TTL 
Digi-Key Price Each* 

Part No. Description 1 25 100 
DM74LS00M-ND Quad 2-Input NAND Gate. . 48 37 28 
DM74LSO0N-ND Quad 2-Input NAND Gate. 48 37 28 
DM74LS02N-ND Quad 2-Input NOR Gate . 48 37 28 
DM74LS03N-ND Quad 2-Input NAND Gate with Qpen-Collect 48 eye eas} 
DM74LS04M-ND Hex Inverter 48 37.28 
DM74LS04N-ND Hex Inverter 48 37 28 
DM74LS05N-ND Hex Inverter with Open-Collect Outputs 48 37 28 
DM74LS08M-ND Quad 2-Input AND Gate 48 37 28 
DM74LS08N-ND Quad 2-Input AND Gate 48 PS aee 
DM74LS09N-ND Quad 2-Input AND Gate with Qpen-Collect Qutputs 57 43.33 
DM74LS10N-ND Triple 3-Input NAND Gate . 48 37 28 
DM74LS11N-ND Triple 3-Input AND Gate... . 48 37 28 
DM74LS14M-ND Hex Schmitt Trigger Inverter 57 43 33 
DM74LS14N-ND Hex Schmitt Trigger Inverter . 57 43 33 
DM74LS20N-ND Dual 4-Input NAND Gate 48 37.28 
DM74LS27N-ND Triple 3-Input NOR Gate. 48 37 2B 
DM74LS30N-ND 8-Input NAND Gate... . 48 37 28 
DM74LS32M-ND Quad 2-Input OR Gate 48 37 28 
DM74LS32N-ND Quad 2-Input OR Gate. 48 37.28 
DM74LS38N-ND Quad 2-Input NAND Buffer w/Open-Collect 53 40.30 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DM74ALS04BM-ND Hex Inverter .. 50 40 30 
DM74ALS04BN-ND Hex Inverter .. 50 40 30 
DM74ALS08N-ND Quad 2-Input AND Gate 50 40 30 
DM74ALS10AM-ND Triple 3-Input NAND Gate .. 50 40 30 
DM74ALS10AN-ND Triple 3-Input NAND Gate... 50 40.30 
DM74ALS11AN-ND Triple 3-Input AND Gate. . 50 40 30 
DM74ALS20AN-ND Dual 4-Input NAND Gate . 50 40 30 
DM74ALS30AN-ND 8-Input NAND Gate. . 55 44 33 
DM74ALS32N-ND Quad 2-Input OR Gate... 50 40 30 
DM74ALS74AN-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Hip Hop 

with Preset and Clear ... 55 44 33 
DM74ALS138M-ND Expandable 3/8 Decoder. . 62 AT 35 
DM74ALS174N-ND Hex D-Type Flip op 62 47 35 
DM74ALS244AN-ND Tri-State Octal Line Driver 73 55 (41 
DM74ALS244AWM-ND | Tri-State Octal Line Driver .. 20-SOIC 73 55 41 
DM74ALS245AWM-ND __| Tri-State Octal Bus Transceiver. 20-SOIC 73 55 41 
DM74ALS253N-ND Tri-State Dual 4-Input Multiplexer 62 A735 
DM74ALS257M-ND Tri-State Quad 2/1 Multiplexer 62 AT 35 
DM74ALS258N-ND Tri-State Quad 2/1 Multiplexer .. 71 59.50 
DM74ALS373N-ND Octal D-Type Latch 73 55 41 
DM74ALS540AN-ND Octal Inverting Buffer and Line Driver 94 TRY lS) 
DM74ALS541N-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Outputs................ 20-Dip 94 79 «63 
DM74ALS541WM-ND Octal Buffer/Line Driver with 

Tri-State Outputs .. 94 79 §663 
DM74ALS574AN-ND Octal D-Type Rip op 19 60 45 
DM74ALS574AWM-ND | Octal D-Type Rip Hop .. 19 60 45 
DM74ALS580AN-ND Octal D-Type Transparent Latch. 160 1.26 1.02 
DM74ALS646WM-ND Tri-State Octal Bus Transceiver... 242 1.94 1.46 
DM74ALS5245N-ND Octal Bus Transceiver with Schmitt Trigger.............-+..6+ 20-Dip 1.05 84 63 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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TT a 
FAIRCHILD FAIRCHILD 74HCOO 
SSuRER ESET Het aS) | gemma: SERIES CMOS 
Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DM74AS02N-ND Quad 2-Input NOR Gate. i 92 76 64 MM74HOOOM-ND_ Quad 2-Input NAND Gate. 50. 41 «28 
DM74AS08M-ND Quad 2-Input AND Gate . e735) 55 AL MM74HOOON-ND- Quad 2-Input NAND Gate. 50 A 28 
DM74ASO8N-ND Quad 2-Input AND Gate . 14Dp 7355 Lien OUD Quad 2-Input NOR Cate eo ol gy 
: MM74HO02N-ND. Quad 2-Input NOR Gate 41.28 
DM74AS10M-ND Triple 3-Input NAND Gate . 73 55 41 
DM74AS10N-ND Triple 3-Input NAND Gat 73.55 A BN EN Eeciivettels: alee 
eh e : : : MM74HOD4N-ND Hex Inverter. a 28 
DM74AS20N-ND Dual 4-Input NAND Gate 92 76 64 MM74HO08M-ND Quad 2-Input AND Gate 41.28 
DM74AS27N-ND Triple 3-Input NOR Gate. 94 78 66 MM74HO08N-ND Quad 2-Input AND Gate ... AM 28 
DM74AS30N-ND 8-Input NAND Gatte.........0 cece eee eeeeeeteeeteeeeee 73 55 A MM74HC14IM-ND Hex Schmitt Trigger Inverter 36 (27 
DM74AS74N-ND Dual D-Type Positive-Edge- Triggered Rip Hop MM74HC14N-ND Hex Schmitt Trigger Inverter 36.27 
with Preset and lear ......0scceeseseeseeeeeeteeeseeeeeeees 86 6549 MM74HC32-ND Quad 2-Input OR Gate... 41.28 
, ~ MM74HC32N-ND Quad 2-Input OR Gate. . A 28 
DM74AS158N-ND Quad 2-Input Multiplexer, Inverting . 1.74 143 1.21 MM74HC74AM-ND Dual D-Type Rip Hop with Preset and Clear. 36 ‘27 
DM74AS258M-ND Tri-State Quad 2/1 Multiplexer . 134 112 90 MM74HC74AN-ND Dual D-Type Rip Flop with Preset and Gear 36 «(27 
DM74AS258N-ND Tri-State Quad 2/1 Multiplexer . 1.34 112 .90 MM74HC86N-ND_ Quad 2-Input Exclusive OR Gate BOO meer 
DM74AS286M-ND 9-Bit Parity Generator/Ohecker . 1.50 1.26 1.01 MM74HC123AIM-ND Dual Monostable Multivibrator cys) 
DM74AS286N-ND 9-Bit Parity Generator/Ohecker . 140 117 94 MM74HC123AN-ND Dual Monostable Multivibrator 37.28 
DM74AS373N-ND Octal D-Type Latch. 780 1.45 1.09 MM74HC125M-ND Tri-State Quad Buffer NEW! 37, 28) 
DM74AS373WM-ND Cctal D-Type Latch 480 145 1.09 MM74HC125N-ND Tri-State Quad Buffer 37.28 
Baz : : MM74HC126M-ND Tri-State Quad Buffer... 37.28 
|AS374WM-ND Tri-State Octal D-Type Hip Hop 1.80 145 1.09 = 
: : MM74HCT26N-ND Tri-State Quad Buffer... 37.28 
LOE AS SND) inverting Octal Bus Transceiver Bes AV) ise) MM74HC132M-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger - 3728 
DM74AS645N-ND_ Octal Tri-State Bus Transceiver 3.12 252 2.04 MM74HC132N-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger . i978 
DM74AS648NT-ND Octal Bus Transceiver 5.88 475 3.85 MM74HC138M-ND 3-to-8 Line Decoder . 40.30 
DM74AS1000AM-ND | Quad 2-Input NAND Driver .. 134 112 90 MM74HC138N-ND 3-to-8 Line Decoder . 40 30 
DM74AS1000AN-ND | Quad 2-Input NAND Driver 134 112 90 MM74HCT39M-ND Dual 2-to-4 Line Decoder. 40 30 
DM74AS1032AN-ND | Quad 2-Input OR Driver .... ed 134 142 90 Hae Sate ae SM peo der e = 
i a j ‘ anne! Multiplexer . . : d 
DM74AS1034AM-ND Hex Non-Inverting Driver...............0.scccecseeeeeeee eee 1.34 1412  .90 MM74HC154N-ND 4-t0-16 Line Decoder (.3" Lead Spacing) . 110 88 
MM74HCI54WM-ND _| 4-to-16 Line Decoder 110 88 
Sess os MM74HC157N-ND Quad 2-Input Multiplexer. 40.30 
soe 74LCX SERIES MM74HC161M-ND. Synchronous Binary Counter with Asynchronous Clear 16-SO1C 43° 33 
- MM74HC161N-ND. Synchronous Binary Counter with Asynchronous Clear 16-Dip 57 43° 33 
Digi-Key Price Each* MM74HC163N-ND Synchronous Binary Counter with Synchronous Clear 16-Dip oy 43 33 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 MM74HC164N-ND 8-Bit Serial-In Parallel-Out Shift Register . bf SS 
74LCXO8MTC-ND Quad 2-Input AND Gate NEW!............ 14TSSOCP 4788 MM74HCT65M-ND 8-Bit Parallal-In Serial-Oat Shift Register Se RS) 
74LCX74MTC-ND Dual D-Type Edge- Triggered Rip-Rop NEW! 53 4.42 «32 MM74HC165N-ND 8-Bit Parallel-In Serial-Out Shift Register . ia £8) BS 
74LCX244MTC-ND Tri-State Buffer/Line Driver NEW!... 68 52 39 MM74HC174N-ND Hex D-Type Flip op with Gear . 57 64388 
7ALCX245MTC-ND Bi-Directional Octal Transceiver NEW! 68 52 39 MM74HC17SN-ND Quad D-Type Flip Hop with Gear : 57 4333 
74LCX541WM-ND Octal Buffer/Line Driver NEW! W7 58.44 MM74HC221AM-ND Dual Non-Retriggered Monostable Multivibrator . 715 57.43 
74LCX573MTC-ND DT h NEW! 7 60. 45 MM74H@221AN-ND Dual Non-Retriggered Monostable Multivibrator Wa} 57 43 
SG UNECE Ss ote coer ee os MM74HC240N-ND Tri-State Octal Inverter Bus/Line Driver. 57 4333 
7ALCX16244MTD-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 149 1.24 99 Fe ee AY Sate Oe inle Dive Bw oe ss 
5 Fecal = 7 : ji MM74HC244WM-ND _| Tri-State Octal Line Driver by eS) KS 
74LCX16245MEA-ND 16-Bit Bidirectional Transceiver 149 124 99 . . 
74LCX16245MTD-ND__| 16-Bit Bidirectional Transceiver .. 149 1.24 99 MIMZAni245 ANNO | Tri-State Cota Bus Transceiver ese) 
- - MM74HC245AWN-ND ‘| Tri-State Octal Bus Transceiver bf 2 ks 
74LCX16373MEA-ND 16-Bit Transparent Latch with Tri-State Outputs 149 124 99 MM74HC251N-ND 8-Channel Tri-State Multiplexer 53 40 30 
74LCX16373MTD-ND _| Tri-State, 16-Bit, Transparent D-Type Latch NEW!......48-TSSOP__ 149 1.24.99 MM74HC259M-ND 8. Bit Addressable Latch/3-to-8 Line Decoder 53.4030 
MM74HC259N-ND 8-Bit Addressable Latch/3-to-8 Line Decoder 53 40 30 
————d MM74HC273N-ND Octal D-Type Fip-Rop NEW!............... 62. 47 35 
ao 74LVQ SERIES MM74HC273WM-ND | Cotal D-Type Fip-Rop NEW! 62. 47.35 
DUSTER) MM74HC373N-ND Tri-State Octal D-Type Latch by 5) KS) 
Digi-Key Price Each MM74HC373WM-ND _| Tri-State Octal D-Type Latch .. by £8) KS) 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 MM74HC374N-ND Tri-State Octal D-Type Rip Hop Boy 43° 33 
74LVQ00SC-ND Low Voltage Quad 2-Input NAND Gate 97 73 55 RIZEON, Tri-State Octal Type Rip Fiop pa SS 
74LVOD8SC-ND ana ole ‘ MM74HC393M-ND Dual 4-Bit Binary Counter 70 53 40 
age Quad 2-Input AND Gate 9 7 55 d 
eke MM74HC393N-ND Dual 4-Bit Binary Counter 70 53 40 
74LVQ14SC-ND Low Voltage Hex Schmitt Trigger ... BOT seh As) MM74HC423AN-ND Dual Monostable Multivibrat 79 60 45 
7ALVO74SC-ND Low Voltage Dual D-Type Positive-Edge- Trigger Werte Butter ered tine 3 5 
: MM74HCS540N-ND- Octal Inverting Buffer and Line Driver re) 155 AL 
Rip Rlop with Preset and Gear 89.75 60 MM74H0541IN-ND Tri-State Octal Buffer 723 55 Al 
74LVQ138SC-ND Low Voltage Expandable 3/8 Decoder . 1.25 105 .84 MM74HC541WiV-ND Tri-State Octal Buffer NEW!.. WA} 55 AT 
74LVQ151SC-ND Low Voltage 8-Input Multiplexer .... 1.25 1.05 .84 MM74HC573N-ND Tri-State Octal D-Type Latch 66 50 38 
7A4LVOR4008C-ND Tri-State Cctal Inverter Bus/Line Driver 20-SSCP 254 201 162 MM74HO573WM-ND _| Tri-State Octal D-Type Latch .. 66 50 38 
74LV0573SC-ND Low Voltage Tri-State Octal D-Type Latch 1511.21.91 MM74H0574N-ND Tri-State Octal D-Type Rip Rop 66 50 38 
MM74HO574WM-ND__| Tri-State Octal D-Type Flip Fop . 66 50.38 
MM74HO595M-ND 8-Bit Shift Register with Output Latches .- 62. 47 25 
FAIRCHILD 74LVX SERIES MM74HO595N-ND 8-Bit Shift Register with Output Latches .. 62 47 35 
SEMICONDUCTOR MM74HO688N-ND 8-Bit Magnitude Comparator (Equality Detector} 20-Dip 79 60 45 
Diaike BHICS EACH MM74HC4020N-ND 14 Stage Binary Counter . 16-Dip 62 47 35 
D 9 is y ina a A cS fa MM74HC4040M-ND 12 Stage Binary Counter. 62. 47 35 
‘art No. escription _ 9 5 0 MM74HC4040N-ND 12 Stage Binary Counter . 62 47 5 
74LVX125M-ND Quad Buffer with Tri-State Outputs...........00eeceeeees 14-SOIC 48 37 28 MM74HC4046M-ND CMOS Phase Lock Loop 62 a7, 35 
74LVX240M-ND Tri-State Octal Line Bus/Line Driver . 66 50 = 38 MM74HC4046N-ND- CMOS Phase Lock Loop . 62 47 35 
74LVX244M-ND 3V OMOS Octal Tri-State Buffer .. 66 50  .38 MM74HC4049N-ND- Hex Inverting Logic Level Down Converter 62 47 35 
74LVX245M-ND Low Voltage Octal Bidirectional Transceiver. 66 50.38 MM74HC4051M-ND 8-Qhannel Analog Multiplexer . 62 AT 35 
74LVX74M-ND Dual D-Type Positive-Edge- Triggered Rip Fo} 14-SOIC 53 42. 32 MM74HC4051N-ND- 8-Channdi Analog Multiplexer . 62 AT 35 
T4LVXC3245MTC-ND_ Tri-State 8-Bit Dual Transceiver NEW! 24-TSSOP 1.65 132 .99 MM74HC4051WM-ND 8-Channdl Analog Multiplexer . 62 47 35 
MM74HC4052N-ND. Dual 4-Channel Analog Multiplexer. 16-Dip 62 47 35 
—— MM74HC4053M-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer. 16SOC 62 47 35 
FAIRCHILD 74C00 MM74HC4053N-ND __| Triple 2-Channel Analog Multiplexer . 16-Dip 624735 
SEMICONDUCTOR SERIES CMOS MM74HC053WWME-ND | Triple 2-Channal Analog Multiplexer 1eSOC 62 47 ~«35 
Digi-Ke Price Each MM74HC4060N-ND_ 14 Stage Binary Counter . 16Dip 62 47 35 
Bene Descriniion Riera MM74HCA046N-ND | QVIOS Phase Lock Loop « 16Dip 624735 
MM74HC4049N-ND Hex Inverting Logic Level Down Converter. 16-Dip 62 AT 35 
ESN en ate aoeeh Gate. tea fe ea MM74HC4051M-ND 8-Channel Analog Multiplexer . 62 47 35 
inverter et a 7 PB 
O04N- d MM74HCA051N-ND_ 8-Channel Analog Multiplexer. 62. 47 35 
MM74008N-ND Quad 2-Input AND Gate . : 149° 1.19.90 MM74HC4051WM-ND | 8-Channel Analog Multiplexer 62 47 35 
MM74C14M-ND Hex Schmitt Trigger Inverter ... 14S0C 836955 MM74HC4052N-ND Dual 4-Channdl Analog Multiplexer. 62 47 35 
MM74C14N-ND Hex Schmitt Trigger Inverter (40 14Dip 836955 MM74HC4053M-ND. Triple 2-Channel Analog Multiplexer. 62 47 35 
MM74C48N-ND BOCD-to-7 Segment Decoder. 16-Dip 297 238 1.85 MM74HC4053N-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer . 62 47 35, 
MM74C74M-ND Dual D-Type Rip Rop. 14S0C 2.09 1.67 1.26 MM74HC4053WM-ND | Triple 2-Channel Analog Multiplexer. . 62. 47 35 
MM74C74N-ND Dual D-Type Rip Hop 14Dip 209 1.67 1.26 MM74HC4060N-ND 14 Stage Binary Counter . 62 47 35 
MM74C76N-ND Dual JK Rip Rop with Clear and Preset 16-Dip 220 1.76 1.32 Neier Ga Nia 0g auc: fe ou s 
MM74C150N-ND 16-to-1 Multip| i 57 446 3.47 log Switch. 5 
OE. OO ae MM74HC4316WM-ND __| Quad Analog Switch. 2.4735 
MM74C154N-ND 4-to-16 Decoder/Demultiplexer 585 469 3.96 > - - 
: : d MM74HC4514N-ND 4-to-16 Line Decoder with Latch (.3" Lead Spacing) 125 1.05 .84 
MM74C221N-ND Dual Monostable with Schmitt Trigger 16-Dip 453 363 282 i i 
é MM74HC4538M-ND Dual Retriggerable Monostable Multivibrator NE WV! 66 50 38 
MM74C244N-ND Tri-State Octal Buffer. 20-Dip 4.38 3.51 2.73 MM74HC4538N-ND Dual Retriggerable Monostable Multivibrator 66 50 38 
MM740906M-ND Hex Qpen Drain Buffer. 14S0C 237 1.90 1.42 
MM740906N-ND Qpen Drain Buffer (Active 14Dip 2.37 1.90 1.42 
MM74CQ08N-ND Dual CMOS 30 Volt Driver. &Dip 322 258 201 FAIRCHILD 74HCTOO 
MM740911N-ND Display Controller 2BDip 12.19 10.98 973 SEMICONDUCTOR SERIES CMOS 
MM740912N-ND Display Controller .. 28-Dip 1219 10.98 9.73 Digi-Key Price Eachs 
MM740914N-ND Hex Schmitt Trigger with Ext. Input Volt. i 3.47 2.78 2.16 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MIM740922N-ND 16-Key Encoder 6.82 5.46 4.61 MM74HCTO4N-ND Hex Inverter 50 4128 
MM740923N-ND 682 546 4.61 MM74HCT244N-ND_ Tri-State Octal Butfer 20-Dip 57 43 33 
MM740923WM-ND 682 546 4.61 MM74HCT244WM-ND | Tri-State Octal Buffer... .20-SOC 57) 438 
MM740926N-ND 4-Digit Counter with 7-Segment Output Driver 9.71 875 7.76 MM74HCT245N-ND. Tri-State Octal Bus Transceiver 20-Dip 5743s 
MM740928N-ND 4-Digit Counter with 7-Segment Output Driver 9.02 7.22 6.09 MM74HCT245WM-ND _| Tri-State Octal Bus Transceiver... .20-SOC 57438 
MM88C30N-ND QMOS Dual Line Driver 5.50 440 372 
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TL ee 
EAIRCHILID 74HCTOO SERIES CMOS (Continued) Pe Tete aI 2) NEW! 74LVTH SERIES 
SEMICONDUCTOR SEMICONDUCTOR 
Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MM74HCT373N-ND_ Tri-State Octal D-Type Latch ... ye ec) 74LVTH244MTC-ND. Low Volt. Tri-State Octal Buffer/Line Driver .. 97. 7355 
MM74HCT374N-ND. Tri-State Octal D-Type Rip Hop 57 43 33 7A4LVTH16244MTD-ND | 16-Bit, Tri-State, Low Voltage Buffer/Line Driver. 149 1.24 99 
MM74HCT541N-ND. Tri-State Octal Butfer.. 3B 5 A 7A4LVTH16245MEA-ND | 16-Bit, Tri-State, Low Voltage Transceiver. .. os 149 1.24 99 
74LVTH16245MTD-ND _ | 16-Bit, Tri-State, Low Voltage Transceiver ................ 1.49 1.24 99 
TT 
FAIRCHILD 7 —— 
SEMICONDUCTOR BISMIES LMI | | | Sawiexerernre, 74ACQ SERIES 
Digi-Key Price Each SEMICONDUCTOR 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Digi-Key m, Price Each 
74VHO00M-ND Quad 2-Input NAND Gate 14S80C 50 «4128 Part No. Description ; Pkg. 1 25 100 
74VHO04M-ND Hex Inverter .......... 14-SOIC 50 a4 28 74A00544SC-ND Tri-State Octal Inverting Registered Transceiver . -20-SOIC 549 444 3.59 
74A00564PC-ND Tri-State Octal Inverting D-Type Hip Rop . 20-Dip 312 252 2.04 
74VHO08M-ND Quad 2-Input AND Gate . 14S0C 50 «418 : 
74VHC14M-ND Hex Schmitt Trigger Inverter 14-SOIC ‘4 36027 74A00646SC-ND Tri-State Octal Transceiver Register -24-S0IC 7.438 5.94 5.12 
74VHC32M-ND Quad 2-Input OR Gate NEW! 14S0C 50418 
74VHC74M-ND Dual D-Type Rip Rop. 14S0C 44.3627 FAIRCHILD 
74VHC86M-ND Quad 2-Input Exclusiv 1450C 44 36 27 ‘Seine 74ACT SERIES 
74VHC123AM-ND Dual Monostable Multivibrator . A8 7 5 
74VHC139M-ND Dual 2-to-4 Decoder/Demultiplexer. 53 pe ie Desclision Pee eeperalst a7 
ANGELS TMT) Quad 2-Input Multiplener. ...+-+. eae 74NCTOOSC ND Quad 2-Input NAND Gate....s.scsscscsessssssnn 14S0C 44.3627 
74VHC244M-ND Tri-State Octal Non-Inverting Buffer/Line Driver. 74ACTO2SC-ND Quad 2-Input NOR Gate 44 6) 27 
74VHC373M-ND Tri-State Octal D-Type Latch ... 74ACTO4PC-ND Hex Inverter .. 44 ener 
74VHC374MTC-ND Tri-State Octal D-Type Rip Hop 74ACTO4SC-ND Hex Inverter . 44° 6 BT 
74VHC393M-ND Dual 4-Bit Binary Counter . 74ACTO8SC-ND. Quad 2-Input AND Gate ee era 
74VHC393MTC-ND Dual 4-Bit Binary Counter. 74ACT32SC-ND Quad 2-Input OR Gate. 440° (3627 
74VHO541 MTC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEW! 74ACT74PC-ND Dual D-Type Positive-Edge-Trigger ip Hop . 14-Dip 50 40 30 
74VHC573M-ND Tri-State Octal D-Type Latch Geen ne i ate Rip Rop 2 oe io 
74VHO574MTC-ND Tri-State Octal D-Type Rip-Aop NEW!.. ip Hop... . / E : 
74VHC595M-ND 8-Bit Shift Register with Qutput Latches . T4ACTI25SC-ND Tri-State Quad Butter. 5340 30 
74ACT138SC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer . ec) 
74ACT151PC-ND 8-Input Multiplexer... 57 43 (33 
FAIRCHILD 74ACT157PC-ND Quad 2-Input Multiplexer. Sr 43 «(33 
SEMICONDUCTOR 74ACT157SC-ND Quad 2-Input Multiplexer . bf £3 & 
Digi-Ke 74ACT158PC-ND Quad 2-Input Multiplexer, 66 55 46 
pai a Description 74ACT161SC-ND Synchronous Presettable Binary Counter. 16-SO1C 62 A735 
74ABT1250SC- ND Tri-State Quad Buffer NEW! 74ACT163PC-ND 4-Bit Binary Counter Synchronous Receiver . 16-Dip 62 AF 3 
i 5 74ACT174SC-ND Hex D-Type Hip op with Master Reset. 62 AT 35 
74ABT2410MSA-ND Tri-State Octal Line Driver . 7 
! NTs 74ACT175SC-ND Quad D-Type Rip Fop.. 62 47 35 
74ABT2440MSA-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver NE WI. 7A4NCT244PC-ND Octal Butfer/Line Dri 70 53 40 
74ABT244CSC-ND Tri-State Octal Line Driver eee : é : 
74NBT245CSC-ND Tri-State Octal Bus Transceiver 74ACT244SC-ND Octal Buffer/Line Driver... 70 53 40 
74ACT245SC-ND Octal Bidirectional Transceiver 70 53.40 
eee Ove Nea ctl D-Type Fp Hop ....... i 74ACT251PC.ND 8-Bit Multiplexer 62 4735 
74ABT541CSC-ND Tri-State Octal Buffer/Line Driver NEW! 112 94 75 J4NCTS1SC-ND 8-Bit Multiolexer. 404788 
74ABT16244CSSC-ND | 16-Bit, Tri-State Buffer/Line Driver NEWI....... 143 115 86 74NCT373SC-ND Ota ane eau lack A Oe 
74ABT16245CSSC-ND | 16-Bit, Tri-State Bidirectional Transceiver NEW! 48-SSOP 143 115 86 pare : : d 
74ABT16373CSSC-ND __| 16-Bit D-Type Latch with Tri-State Outputs. .. 48-SSCP_ 143 115 86 eS SeN oa ee Hii ae ag = 2 
74ABT16374CSSC-ND _ | 16-Bit D-Type Flip Flop with Tri-State Outputs. 48-SSCP 143. 115 86 ele eee : ; : 
Pp op Ts 74ACT573PC-ND Tri-State Octal D-Type Latch 79 60 45 
74ABT2244CMSA-ND Octal Buffer Line Driver with Series Resistor | ; 52) Tel 62 i" 
74ABT2244CSC-ND _| Cotal Buffer Line Driver with Series Resistor Included 8369 55 ESTES ONS TriState Cotal D-Type Flip Hop . te GN ee 
é i ! : 74ACT899QC-ND 9-Bit Bidirectional Latch 7.82 6.26 5.39 
74ACT1284MSA-ND IEEE 1284 Transceiver 109 91 73 
™ ADVANCED 74ACT2708PC-ND 64x9 First-In First-Out Memory 14.90 13.42 11.90 


x_n 
FAIRCHILD 
SEMICONDUCTOR 


CMOS TECHNOLOGY 74AC 


These are high speed CMOS devices with CMOS input switching levels and buffered CMOS outputs. 


a 
FAIRCHILD 


NM95HS HIGH SECURITY SERIES 


PAT Descripti are ee Price Each: 
art No. scription igi-Key rice Each* 
74AQQ0PC-ND Quad 2-Input NAND Gate. . cera Part No. Description 1 25 100 
74AO00SC-ND Quad 2-Input NAND Gate. . 36. (7 NM95HS01EM-ND Rolling Code Generator High Temp (RC OSC)... 312 252 2.04 
ibaa error 98 27 | NMBSHSDINND.. | Poling Oode Gonerdor (HOOS. 390 315 255 
| ING le lerator _ . . si 
peas i. te ee eee ae os NM95HS01N14-ND Rolling Code Generator (RC OSQ)... 3.90 315 255 
NM95HS02EN-ND Rolling Code Generator High Temp (XTAL OSC) 429 347 281 
ene Gee tee bea = a NVI9SHS02N-ND Rolling Code Generator (XTAL OSC) . 3.90 3.15 2.55 
Input Se 36 NM95HS02N14-ND Rolling Code Generator (XTAL OSC) . 3.90 315 2.55 
74A008SC-ND Quad 2-Input AND Gate . ay 
74AC11SC-ND Triple 3-Input AND Gate. 36.27 
74AC14PC-ND Hex Schmitt Trigger Inverter . 40 30 FAIRCHILD 74ACTQ SERIES 
74AC14SC-ND Hex Schmitt Trigger Inverter 40 .30 SEMICONDUCTOR 
74AC20PC-ND Dual 4-Input NAND Gate 36.27 Digi-Ke Price Each 
74AC32PC-ND Quad 2-Input OR Gate. . . (96.27, Patt No. Description Pkg. i 25 100 
74AC32SC-ND Quad 2-Input OR Gate. 36.27 74ACTODOSC-ND Quad 2-Input NAND Gate, Quiet Series... 92 77 62 
74AC74PC-ND Dual D-Type Flip Hop with Set and Reset 40 30 74ACTQOIOPC-ND Triple 3-Input NAND Gate, Quiet Series . 14Dip 1.20 62 47 
7A4AC7T4SC.ND Dual D-Type Flip Flop with Set and Reset 40.30 74ACTQI4SC-ND Hex Schmitt Trigger Inverting, Quiet Series . 14S0C 92 77 62 
74AC86SC-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate AO 30 74ACTOR45SC-ND Cctal Bidirectional Transceiver, Quiet Series 1.738 1.39 1.04 
74AC109SC-ND Dual JK Positive-Edge- Triggered Flip Rop 16¢SOC 57 43 33 AASTCRIES END Octal D-Type Rlip Flop .. ibis) ss) Ue 
‘i T4ACTOI6244SSC.ND | 16-Bit Butfer/Line Driver 371 297 231 
brea an Se ae Soe GUS ee 74ACTOI6374SSC-ND__| 16-Bit D-Type Rip A 371 297 231 
74AC138PC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer 57 438 33 BEI TOP s+ : = : 
74AC138SC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer . . Somes 
74AC139SC-ND Dual 1-of-4 Decoder/Demultiplexer. 57 4338 FAIRCHILD 4F - FAST™ ADVANCED 
74AC151PC-ND 8-Input Fact Multiplexer . (57) 43 ess SEMICONDUCTOR SCHOTT TTL LOGIC 
74AC151SC-ND 8-Input Fact Multiplexer . Lye Ses) Price Each 
74AC161PC-ND Synchronous Presettable 4-Bit Binary Counter. . 62 47 35 Description 1 25 100 
74AC161SC-ND Synchronous Presettable 4-Bit Binary Counter . . 62 A735 Quad 2-Input NAND Gate. 44 [SC mmnen 
74AC174SC-ND Hex D-Type Rip Hop . 62 47 35 Quad 2-Input NAND Gate. 4436) 27. 
74AC175SC-ND Quad D-Type Flip Hop 62 47 35 Hex Inverter .. 42 34.25 
74AC244SC-ND Octal Butfer/Line Drive 70 53 40 Hex Inverter .. 42 34 25 
74AC245SC-ND Cctal Bidirectional Transceiver . 70 53 40 Quad 2-Input AND Gate A 367 
74AC257SC-ND Quad 2-Input Multiplexer... 62 47 35 74F08SC-ND Quad 2-Input AND Gate 42 3425 
74A0541SC-ND Octal Buffer/Line Driver... 88 66 50 7AFI4SC-ND Hex Inverter Schmitt Trigger NEW! 50 40 30 
74NC273SC-ND Octal D-Type Rip Fop with Reset 70 53 40 een Geta nn Pan NANG ak ea ER ee 
put Positive NAND Buffer 50 40 30 
74AC299SC-ND Cctal Shift/Storage . 138 110 .83 74F38SC.ND Quad 2-Input NAND Butfer NEW. 30 44030 
ee = ee Ladi: fm x = 74F74PC-ND Dual D-Type Positive-Exge- Triggered Flip Flop 47 38 29 
SC it Comparator isthe Se. 74F74SC-ND Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Rip Hop. 47 «389 
74AC540SC-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output 88 66 50 74FB6SC-ND Quad 2-Input Exclusive OR Gate 50 40 30 
74A0541PC-ND Octal Buffer/Line Driver with Tri-State Output 88 66 50 74F109PC-ND Dual JK Positive-Edge-Triggered Flip Rop 53 40 30 
74F112PC-ND Dual JK Negative-Edge-Triggered Rip Fop. 48.37 28 
—— 74F125PC-ND Tri-State Quad Buffer 58 A735 
FAIRCHILD NEW! 74LVT SERIES 74F125SC-ND Tri-State Quad Buffer 55 44 38 
SEMICONDUSTOR 74F138PC-ND 1-of-8 Decoder/Demultiplexer. 53 40.80 
Digi-Key Price Eachx 74F157ASC-ND Quad 2-Input Multiplexer... 53 40 30 
Part No. Description Pkg. ia 25 100 74F161APC-ND Synchronous Presettable 4-Bit Binary Counter. iby) 4B 33 
7A4LVT245MTC-ND. Tri-State Octal Bidirectional Transceiver .........-....- 20-TSSeP 9778S 
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_ 
EA CE ace Asie IANCED SCHOTTKY TTL LOGIC (Continued) 
SEMICONDUCTOR 

Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description il 25 100 
74F175SC-ND Quad D-Type Flip Flop 53 40 30 
74F181PC-ND 4-Bit Arithmetic Logic Unit 24-Dip 255 204 1.59 
74F182PC-ND Carry Lookahead Generator . i 1.82 146 1.09 
74F189SC-ND 64-Bit Random Access Memory. 400 324 262 
74F190PC-ND Up/Down Decade Counter. 1.38 1.10 83 
74F244PC-ND Tri-State Octal Line Driver. 62 47 35 
74F244SC-ND Tri-State Octal Line Driver . 57 43 33 
74F245PC-ND Tri-State Octal Bus Transcei 57 43 33 
74F245SC-ND Tri-State Octal Bus Transceiver. 62 47 35 
74F258APC-ND Tri-State Quad 2/1 Multiplexer . 57 43.33 
74F269SPC-ND 8-Bit Up/Down Counter 1.82 146 1.09 
74F273PC-ND Cctal D-Type Flip Flop... 62 AT 35 
74F299PC-ND 8-Input Universal Shift/Store Register . 86 Bia) 208) 
74F350PC-ND 4-Bit Shifter ............ 1.13 50g) .72 
74F352PC-ND Dual 4-Input Multiplexer ih 64 54 
74F373PC-ND Cctal Transparent Latch 62 A735 
74P373SC-ND Octal Transparent Latch 57 43 33 
74F374SC-ND Cctal D-Type Flip Flop .. 57 4 33 
74F381PC-ND 4-Bit Arithmetic Logic Unit 1.18 9 71 
74F398PC-ND Quad 2-Port Register. 86 fal -60 
74F402PC-ND Serial Data Polynomial Generator/Checker 644 515 444 
74P541SC-ND Cctal Buffer/Line Driver... 76 64 51 
74543PC-ND Octal Registered Transceiv 1.32 110 88 
74F552GC-ND Octal Bidirectional Transceiver . 9.45 7.57 6.52 
74F569SC-ND 4-Bit Binary Counter... 1.16 EY Tee 
74573SC-ND Octal D-Type Latch 70 53.40 
74F574SC-ND Octal D-Type Flip op 70 53 40 
74F579PC-ND 8-Bit Bidirectional Counter 2015) 172) 1529) 
74F620PC-ND Inverting Octal Transceiver 83 66 50 
74F646BSPC-ND Octal Bus Transceiver .. 215i 2ee2O: 
74F657SPC-ND Octal Transceiver with Parity 1.79 143 1.08 
74F675APC-ND 16-Bit Serial In, Serial/Parallel-Out Shift Register 8.93 7.15 6.03 
74F676PC-ND 16-Bit Serial/Parallel-In, Serial-Out Shift Register 441 353 2.75 
74F779SC-ND 8-Bit Bidirectional Counter 1.22 1.02 .82 
74F823SC-ND 9-Bit D-Type Fip Hop .. 1.24 99 75 
74F843SPC-ND 9-Bit Transparent Latct reay) lel 1 
74F2244PC-ND Octal Buffer with 250 Series Resistor Outputs 51 43.35 
_ 

FAIRCHILD 

SEMICONDUCTOR 

Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
0D4001BOV-ND Quad 2-Input NOR Gate ... -14-SOlC 47 38.28 
0D4001BON-ND Quad 2-Input NOR Gate... 14-Dip AT 38 = (29 
0D40070N-ND Dual Complementary Pair Plus Inve 14-Dip 47 38 29 
004011BOV-ND Quad 2-Input NAND Gate. . 14-SAC 47 38.29 
0D4011BC\N-ND Quad 2-Input NAND Gat: 14-Dip AT 38.29 
0D4013BOV-ND Dual D-Type Hip Hop. 14-SO1C 47 38.29 
0D4013BCN-ND Dual D-Type Flip Rop 14Dip 47-3829 
0D4015BON-ND Dual 4-Bit Shift Register 16-Dip 60 45 34 
0D4016BOV-ND Quad Bilateral Switch. 4-SOC 47 38 29 
0D4016BON-ND Quad Bilateral Switch 14-Dip AT 38.29 
(CD4017BOV-ND Decade Counter/Divider 60 45 34 
CD4017BC\-ND Decade Counter/Divider 60 45 34 
0D4019BON-ND Quad AND/OR Select Gate. 48 37 28 
(CD4020BOV-ND 14-Bit Binary Counter .. 66 50.38 
(CD4020BC\-ND 14-Bit Binary Counter .. 66 50.38 
(CD4023BC\-ND Triple 3-Input NAND Gate . AT 2) 
(D4027BC\-ND Dual JK M/S Fip Aop .. 55 44 33 
(CD4028BCN-ND BCD-to-Decimal Decoder. 55 44 33 
(CD40300N-ND. Quad Exclusive OR Gate... . 55 44 33 
0D4040BOV-ND 12-Bit Binary Ripple Counter -60 45 34 
0D4040B0N-ND 12-Bit Binary Ripple Counter 60 45 34 
0D4043BON-ND Quad NOR PS Latch...... 60 45 34 
0D4046BOV-ND Micropower Phase Lock Loo| 66 50.38 
0D4046BON-ND Micropower Phase Lock Loo| 66 50 38 
0D4047BON-ND Monostable Multivibrator . 60 45.34 
(CD4049UBOV-ND Hex Inverting Buffer 48 Se es) 
(CD4050BC\-ND Hex Buffer......... 48 37 28 
004051BOV-ND 8-Channel Analog Mux/Demux . 57 43 33 
004051BON-ND 8-Channel Analog Mux/Demux. 57 43 33 
0D4052BOV-ND 4-Channel Analog Mux/Demux . 57 43.33 
(0D4052BON-ND 4-Channel Analog Mux/Demux. 57 43 33 
0D4053BOV-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux. 57 43 33 
(CD4053BON-ND Triple 2-Channel Analog Mux/Demux 57 43 33 
(CD4060BOV-ND 14-Bit Binary Counter/Oscillator . . 60 45 34 
CD4060BC\-ND 14-Bit Binary Counter/Oscillator. . . 60 45.34 
D4066BOV-ND Quad Bilateral Switch... AT 38 = 29 
CD4066BON-ND Quad Bilateral Switch 47 38 (29 
OD4069UBOM-ND Inverter Circuits ...... 47 38 (29 
(CD4070BC\-ND Quad Exclusive OR Gate (4070B) . 47 38 (29 
0D4071BC\-ND Quad 2-Input OR Gate. . 47 38.29 
0D4081BON-ND Quad 2-Input AND Gate AZ 38.29 
0D4093BOVM-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger AT 38 = 29 
CD4093BC\-ND Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger 14-Dip AT fel) 8) 
0D4094BON-ND 8-Bit Shift Register with Latch . 16-Dip 57 43 33 
0D4503BON-ND Tri-State Hex Buffer ......... 16-Dip 70 53.40 
(D4511BON-ND BOCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver 16-Dip 70 53.40 
(D4514BC\-ND 4-Bit Latch/4-to-16 Line Decoder . 24-Dip 99 83 66 
(0D4528BON-ND Dual Monostable Multivibrator . 16-Dip 70 53.40 
0D4538BON-ND Monostable Multivibrator . i -70 53 40 
(004541BON-ND Programmable Timer. .. 57 4 88 
(D4724BCNND 8-Bit Addressable Latch 88. «66 «BO 
(CD40106BON-ND Hex Schmitt Trigger .. 48 37 28 
(CD40174B0N-ND Hex D-Type Fip Hop . 60 45 34 
0D40192BON-ND Up/Down Decade Counter -90 16870 7.511 
_ 

Eee NEW! LINEAR ICs 
SEMICONDUCTOR 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
FAN1086M-ND Adjustable, 1.5A LDO Linear Regulator 1.02 85 68 
FAN1086M5-ND 5V, 1.5A Fixed LDO Linear Regulator 1.02 85 68 
FAN1086M25-ND 2.5V, 1.5A Fixed LDO Linear Regulator 1.02 85 68 
FAN1086M33-ND_ 3.3V, 1.5A xed LDO Linear Regulator 1.02 85 68 
FAN1086M285-ND 2.85V, 1.5A xed LDO Linear Regulator . 1.02 85 68 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 
FAN2500SXCT-ND Adjustable, 100mA, CMOS LDO Regulator... . 81 68 54 
FAN2500SXTR-ND Adjustable, 100mA, CMOS LDO Regulator. 1053.00/3,000 
FAN2500S25XCT-ND 2.5V, 100mA, CMOS LDO Regulator . 81 68 54 
FAN2500S25XTR-ND 2.5V, 100mA, CMOS LDO Regulator . 1053.00/3,000 
FAN2500S28XCT-ND 2.8V, 100mA, CMOS LDO Regulator . 81 68 54 
FAN2500S28XTR-ND 2.8V, 100mA, GMOS LDO Regulator . 1053.00/3,000 
FAN2500S30XCT-ND 3.0V, 100mA, CMOS LDO Regulator . 81 68 54 
FAN2500S30XTR-ND 3.0V, 100mA, CMOS LDO Regulator . 1053.00/3,000 
FAN2500S33XCT-ND 3.3V, 100mA, CMOS LDO Regulator . 81 68 54 
FAN2500S33XTR-ND 3.3V, 100mA, CMOS LDO Regulator .... 1053.00/3,000 
LF353NFS-ND 4MHz Dual JFet Op Amp. ; 7 of 4 
LM78LOS5ACZFS-ND 0 to 125°C, 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator TO-92 45 360 (27 
LM78MO5CTFS-ND Oto 125°C, 3-Terminal 0.5A Positive Voltage Regulator ..... TO-220 A8 36 27 
LM311MFS-ND 0-70°C Single Comparator . E 360.27 
LM311NFS-ND 0-70°C Single Comparator . 36.27 
LM317TRS-ND 1.5A, 3-Terminal Positive Adjustable Regulator 51 39 
LM337TFS-ND 1.5A, 3-Terminal Negative Adjustable Regulator 60 45 
LM339ANFS-ND 0 to 70°C Quad Comparator... 44 33 
LM339MFS-ND 0 to 70°C Quad Comparator. 44 33 
LM339NFS-ND 0 to 70°C Quad Comparator. . 4 33 
LM350TFS-ND 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage 1.13.90 
LM358AMFS-ND 0 to 70°C Dual Op Amp.. 44 33 
LM358ANFS-ND 0 to 70°C Dual Op Amp. 44 33 
LM358MFS-ND 0 to 70°C Dual Op Amp 44 33 
LM358NFS-ND 0 to 70°C Dual Op Amp.. 44 33 
LIM393AN-ND 0 to 70°C Dual Differential Comparator . 44 33 
LM393MFS-ND 0 to 70°C Dual Differential Comparator. 44 33 
LM393NFS-ND 0 to 70°C Dual Differential Comparator. 44 33 
LMS55CNFS-ND 0 to 70°C Single Timer 40 30 
LM1458NFS-ND Dual Op Amp .... 4 33 
LM2901NRS-ND Quad Comparator 3600 (27 
LM2903MFS-ND Dual Differential Comparator . a tl 
LM2903NFS-ND Dual Differential Comparator . 360.27 
LM2904MFS-ND Dual Qp Amp .. poo Ee 
LM2904NFS-ND Dual Op Amp .. pOO me 
LM7805CT-ND 0 to 125°C, 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator . Omer 
LM7905CTFS-ND -5V, 4% 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator . ao) er 
MC78LO8ACPTR-ND 8V, 4% 3-Terminal 0.1A Positive Voltage Regulator . 36 27 
MC78MO05CT-ND 5V, 4% 3-Terminal 0.5A Positive Voltage Regulator. 38 29 
MC7805CT-ND 5V, 4% 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator. 38 29 
MC7808CT-ND 8V, 4% 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator. ‘ : 37 28 
MC7812CT-ND 12V, 4% 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator . . E 3728 
MC7815CT-ND 15V, 4% 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator . . E 38.29 
MC7824CT-ND 24V, 4% 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator . -T0-220 7 38 29 
MC7905CT-ND -5V, 4% 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator . -T0-220 48 37.28 
MC7912CT-ND -12V, 4% 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator. -TO-220 48 37.28 
MC7915CT-ND -15V, 4% 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator. -TO-220 48 3/ = 28 
RC1117DXCT-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator... -T0-252 1.17 38 78 
RC1117DXTR-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator. -TO-252 1267.50/2,500 
RC1117M-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator. -T0-263 96 80.64 
RC1117M5-ND 5V, 1A, Axed LDO Linear Regulator . . -T0-263 96 80.64 
RC1117M33-ND 3.3V, 1A, Fixed LDO Linear Regulator -TO-263 96 80 64 
RC1117M285-ND 2.85V, 1A, Fixed LDO Linear Regulator. -TO-263 96 80 64 
RC1117STCT-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator SOT-223 90 75.60 
RC1117STTR-ND 1A, Adjustable LDO Linear Regulator SOT-223 975.00/2,500 
RC1117S33TCT-ND 3.3V, 1A, Fixed LDO Linear Regulator. SOT-223 90 15 60 
RC1117S33TTR-ND 3.3V, 1A, Fixed LDO Linear Regulator. SOT-223 975.00/2,500 
RC1117S285TCT-ND 2.85V, 1A, xed LDO Linear Regulator . SOT-223 90 75.60 
RC1117S285TTR-ND 2.85V, 1A, xed LDO Linear Regulator . 975.00/2,500 
RC1584T-ND 7A, Adjustable LDO Linear Regulator... 147 (123 98 
RC1585M-ND 5A, Adjustable LDO Linear Regulator... 147° 123 98 
RC1585M15-ND 1.5V, 5A, Fixed LDO Linear Regulator 147 123 98 
RC1585MTCT-ND 5A, Adjustable LDO Linear Regulator. 147 123 98 
RC1585MTTR-ND 5A, Adjustable LDO Linear Regulator. 548.80/800 

RC1585T-ND 5A, Adjustable LDO Linear Regulator. 138 1.15 .92 
RC1585T15-ND 1.5V, 5A, Fixed LDO Linear Regulator ike) hie ee 
RC1587M-ND 3A, Adjustable LDO Linear Regulator. 138 1.15 .92 
RC1587M15-ND 1.5V, 3A xed LDO Linear Regulator . 1.38 1.15 .92 
RC1587M33-ND 3.3V, 3A Fixed LDO Linear Regulator. iki} ihiley We 
RC1587T-ND 3A, Adjustable LDO Linear Regulator. 1.32 1.10  .88 
RC1587T15-ND 1.5V, 3A Fixed LDO Linear Regulator. 1.32 1.10 .88 
RC1587T33-ND 3.3V, 3A Fixed LDO Linear Regulator... N21 O 88) 
RC2951M-ND 0.1A Adjustable Micropower LDO Voltage Regulator 1.75 1.40 1.05 
ee ee NEW! SPECIALIZED ICs 


SEMICONDUCTOR 


Price Each 
Description Pkg. 1 25 100 
100324QC-ND Low Power Hex TTL-to-ECL Translator . --28-PLOC 627 5.02 4.24 
1003250C-ND Low Power Hex EOL-to-TTL Translator . 28-PLOC 627 5.02 4.24 
_ 
FAIRCHILD TinyLogic™ 


SEMICONDUCTOR 


TinyLogic™ gives design engineers the ability to implement 
design changes or modify standard VLSI circuits without 
having to redesign complex silicon subcomponents or printed 
circuit board layouts. TinyLogic™ is primarily intended for use 
in space-constrained systems such as portable CD players, 
disk drives, cellular phones, pagers, radios, POM-CIA cards 


and portable computers. 


TinyLogic can facilitate efficient system designs in any appli- 
cation. Placement of single and dual gate logic functions 
exactly where needed simplifies signal routing while mini- 


mizing propagation delays and noise generation. Fairchild’s 
TinyLogic™ family consists of a broad spectrum of high 
speed, low power, and CMOS single gate logic functions. 

Products in the TinyLogic™ 7SZ parts (UHS Series) are the 
fastest logic devices on the market, operating in a Vcc voltage 
range of 1.8V to 5.5V. 


In addition, with input overvoltage tolerance, the devices are 


capable of interfacing with 5V components while operating at 
8V. 7S parts (HS Series devices) are intended for use with 5V 
applications, but will operate in a voltage range of 2V to 6V. 


Specified Compa 1 Supply 
Power Input Output Drive Current Speed 
Series Supply VIL/VIH VoL/VoH loL/IoH lec TPD 
7Sxx (HS) 2vV-6V levies} TTL, QMOS 2.6mA/-2.6mA 10pA 21 ns 
7SZxx (UHS) 1.8V - 5.5V leVies} TTL, QMOS 32mA-32mA 20puA 45ns 


TinyLogic™ 7Sxx (HS Series) 


TinyLogic™ 7SZxx (UHS Series) 


Features Benefits Features Benefits 

QMOS (HS) Compatible with HC Low Voltage 1.8V-5.5V | Battery powered applications 

Low Quiescent Power: | Low power supply drain-) | operation; SV tolerant | (optimized for 3.3V). 

lec < 1 LA @6V Vec beneficial for portables inputs Interfaces to both 3V & 5V Components 
High Noiseimmunity- | Logic Level Integrity Propagation delay New high speed designs. Seamless 

Like HOMOS and VHC typical 4nS (3.3V) revisions to existing designs. 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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FAIRCHILD +; 


Cut Tape 


™ (Continued) Digi-Key Price Each* 
SEMIN DWE TER Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Surface Mount Product in Cut Tape PI74STX1GI4CXCT-ND | Schmitt-Trigger Inverter. 45 34 «27 
Cut Tape PIT4STX1G32CXCT-ND | Single 2-Input OR Gate. . - 45° 34 «27 
Digi-Key Price Each* PI74STX1G79CXCT-ND _| Single Positive-Edge- Triggered D-Type Fip-Rop -»..SC70-5 45 34.27 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 PI74STX1G86CXCT-ND _| Single 2-Input XOR Gate «++. SC70-5 45 34.27 
NC7SOOMSCT-ND Single 2-Input NAND Gate 96 8064 Surface Mount Product on Tape & Reel 
NC7SOOPSCT-ND 2-Input NAND Gate NEW! Sc705 96 80 64 = = 
NC7S02MSCT-ND Single 2-Input NOR Gate SOr235 96 80 64 Digi-Key a apersineell EGG x 
NC7SO4MSCT-ND Single Inverter ....... SOT-23-5 96 80 64 Part No. Description Pig. 3,000 
NC7SO8MSCT-ND Single 2-Input AND Gate 96 80 64 PI74STX1GOOCXTR-ND | Single 2-Input NAND Gate... ~. SC70-5 200.00/M 
NC7S14MSCT-ND Schmitt Input Inverter 96 80 64 PI74STX1GO2CXTR-ND_| Single 2-Input NOR Gate -SC70-5 200.00/M 
NC7S82MSCT-ND Single 2-Input OR Gate. x 96 80 64 PI74STX1GO4CXTR-ND_| Single Inverter... -SC70-5 200.00/M 
NC7S86M5CT-ND- Single 2-Input Exclusive OR Gate............:ceeeee eee SOT-23-5 96 80 64 PI74STX1G08CXTR-ND | Single 2-Input AN ie .SC70-5 200.00/M 
Surface Mount Product on Tape & Reel PIT4STX1G125CXTR-ND | Buffer with Tri-State Qutput .$C70-5 239,00/M 
Digi-Key Tape & Reel Pricingx PIT4STX1G126CXTR-ND | Buffer with Tri-State Output 8670-5 239.00/M 
Part No. Description 250 PI74STX1G14CXTR-ND | Schmitt-Trigger Inverter. .SC70-5 200.00/M 
NC7SOOMSTR-ND Single 2-Input NAND Gate 119.63 PI74STX1G32CXTR-ND | Single 2-Input OR Gate. . .$C70-5 200.00/M 
NC7SOOP5TR-ND 2-Input NAND Gate NEW! ..SC70-5 119.63 PI74STX1G79CXTR-ND__| Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop .. SC70-5 200.00/M 
NC7S02MSTR-ND Single 2-Input NOR Gate SOT-23-5 119.63 PI74STX1G86CXTR-ND _| Single 2-Input XOR Gate ..........eeeceeeeeeeeeteeeeeeeeees SC70-5 200.00/M 
NC7SO4MSTR-ND Single Inverter ....... SOT-23-5 119.63 
NC7SO8MSTR-ND Single 2-Input AND Gate SOT-23-5 119.63 
NC7S14M5TR-ND_ ‘Schmitt Input Inverter SOT-23-5 119.63 74ALVCH LOGIC 
NC7S32MS51R-ND Single 2-Input OR Gate. SOT-23-5 119.63 PERICOM (ADVANCED LOW VOLTAGE CMOS w/HOLD) 
NC7S86M5TR-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate . SOT-23-5 119.63 7 
Digi-Key Price Each 
7 Part No. Description Pkg. i 25 100 
PITAALVOHIG2M4A ND | 16-Bit Butfer/Line Driver “ae TSSP 24D 1921.60 
Surface Mount Product in Cut Tape PI74ALVCH16245A-ND | 16-Bit Bidirectional Bus Transceiver . -48-TSSOP 240 1.92 1.60 
Cut Tape PI74ALVCH16374A-ND | 16-Bit Edge Triggered D-Type Rip Aop . .48-TSSCP 240 192 1.60 
Digi-Key aA Price Each PI74ALVOH16501A-ND | 16-Bit Universal Transceiver ...... -56-TSSOP 2.55 2.04 1.70 
PartNo: Description Pig. 25 100 PI74ALVCH16646A-ND _| 16-Bit Bus Transceiver and Register . .56-TSSCP 272 218 1.81 
Ee a eet NAD Petrie ew PI74ALVCH16652A-ND | 16-Bit Bus Transosiver and Register . “56-TSSOP 2.72 218 1.81 
NC7SZ02MSCT-ND Single 2-Input NOR Gate coreg8 6968S PI74ALVCH16721A-ND | 20-Bit Rip Flop .56-TSSCP 2.38 191 1.59 
NC7SZ04M5CT-ND Single Inverter .. SOT-23-5 96 80 .64 PI74ALVOH16823A-ND __| 18-Bit Bus Interface Rip Hop. -56-TSSOP 2.38 1.91 1.59 
NC7SZOSMSCT-ND Single Inverter Qpen SOr-23-5 96 8064 
ee Bachna ree es 8 Ss : DOUBLE DENSITY 2.5 VOLT ALVTC 
Input AND Gate NEW. : Ee en (1) PERICOM 
NC7SZ125MSCT-ND | Single Tri-State Buffer OE-Low SOr-235 96 80 64 LOGIC WITH TOLERANT 1/0 & BUS HOLD 
NC7SZ125P5CT-ND Tri-State Buffer NEW! SC70-5 96 80 64 Digi-Key Price Each 
NC7SZ126M5CT-ND Single Tri-State Buffer OB=Hig! SOT-23-5 96 80.64 Part No. Description 1 25 100 
NG7SZI26PSCT.ND | Tri-State Buffer NEW. -SC/0-5 EOS OO Cs PI74ALVTCI6244A-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver .....0.0.c.cccccccscsseseeeeee 291 228 1.83 
NG7SZ14MSCT-ND Schmitt Input Inverter, SOT 23-5 OME PI74ALVTC16245A-ND _ | 16-Bit Bidirectional Transceiver 291 228 1.83 
NC7SZ32M5CT-ND Single 2-Input OR Gat SOr-23-5 96 80 64 a ‘ ; : 
NCVSZ175PECT.ND D-Type Rip Hop NEW eS go BA PI74ALVICI6373A:ND | 16-Bit Transparent D-Type Latch 291 228 1.83 
NC7SZ384M5CT-ND _| Single Bus Switch i: ‘90 «7560 PIT4ALVTC16374A-ND _ | 16-Bit D-Type Rip-Fop. 291 2.28 1.83 
NC7SZ38M5CT-ND ‘Single 2-Input NAND Gate (Qpen Drain Output) . SOT-23-5 96 80 64 
NC7SZB6MSCT-ND Single Digital Switch ........... sor23-5 90 75 60 z 
NC7SZB6MSCT-ND Single 2-Input Exclusive OR Cet SOr235 96 80 64 (1) PERICOM DOUBLE DENSITY VCX LOGIC 
NC7WZ16P6CT-ND Dual Buffer NEW!............... 96 80 64 WITH TOLERANT I/O & BUS HOLD 
Surface Mount Product on Tape & Reel Digi-Key Price Eachx 
Digi-Key Tape & Reel Pricing Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Part No. Description 250 PIT4VCX16244A-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver ........c.cccccceesceeseeeeeee 333 262 209 
NC7SZOOMS5TR-ND Single 2-Input NAND Gate 119.63 PI74VOX16245A-ND 16-Bit Bidirectional Transceiver ... 3.33 262 2.09 
NC7SZOOP5TR-ND 2-Input NAND Gate NEW! 119.63 PIT4VCX16373A-ND | 16-Bit Transparent D-Type Latch 333 262 209 
NC7SZ02MSTR-ND Single 2-Input NOR Gate 119.63 PI74VCX16374A-ND 16-Bit D-Type Rip-Rop 3.33. 262 2.09 
NC7SZ04M5TR-ND Single Inverter ......... 119.63 
NC7SZOSMSTR-ND Single Inverter Qpen Drain 119.63 
NC7SZO8MSTR-ND Single 2-Input AND Gate... 119.63 
NC7SZOBP5TR-ND Input AND Cate NEW!. 119.63 PERICOM SWITCH pianos 
NC7SZ125M5TR-ND —_| Single Tri-State Buffer OE-Low 119.63 - 
NC7SZ125P5TR-ND Tri-State Butfer NEWI...... 119.63 Digi-Key ae Price Each 
NC7SZ126MS5TR-ND Single Tri-State Buffer OB-High 119.63 Part No. Description 1 25100 
NC7SZ126P5TR-ND Tri-State Buffer NEW!. 119.63 PISA100W-ND Quad SPDT Analog Switch . eae eye alsyé 
NC7SZ14IMSTR-ND Schmitt Input Inverter 119.63 PISA317AP-ND Single SPST Analog Switch. 92 80 7 
NC7SZ32M5TR-ND Single 2-Input OR Gat 119.63 PI5A319AP-ND Single SPDT Analog Switch 1.22 1.06 95 
NC7SZ175P6TR-ND D-Type Rip-Rlop NE’ 119.63 PI5A319AW-ND Single SPDT Analog Switch: 122 1.06 95 
i eN — os Suich = aT we PI5A391AP-ND Quad SPST Analog Switch . 1.85 1.59 1.43 
NC7SZB6MBTRND —_| Single Digital Suitch Gas (aan in KDen PISL100QND Quad 2-1 Multiplexer/Demultiplexer LAN Switc 241 191 1.73 
NC7SZ86M5TR-ND Single 2-Input Exclusive OR Gate . 119.63 PI5L200Q.ND Quad SPDT LAN Switch 232 182 1.48 
NC7WZ16P6TR-ND Dual Buffer NEW!............... 119.63 PISA126W-ND Dual SPST, 7 Volt N.O. Analog Switch 98 89 80 
PISA127W-ND Dual SPST, 7 Volt N.C. Analog Switch... 98 89 80 
—— 5 PIS5V330W-ND Quad 2/1 Multiplexer/Demuttiplexer 263 225 2.06 
——— NEW! OP AMPS PS301CPA-ND SPST, 17 Volt NO. Analog Switch... 134 1.0991 
DigcKey PHCE ERE PS301CSA-ND SPST 17 Volt Analog Switch... 119 1.02 92 
BariNee Peerinon fiaaocaee ito PS301CUA-ND SPST, 17 Volt NO. Analog Switch 138 112 94 
KMA170ISSTRSCI-ND | 5.3V, 16mA, Rail-to-Rail, In/Out Qp Amp. T1999 ~«80 RSs IES ND SPST 17 Volt Analog Switch HO) BY ee) 
KM4170ISSTR3TR-ND | 5.3V, iene Rail-to-Rail, In/Out S amp. 1544.40/3,001 PS303CPA-ND SPOT, 17 Volt Analog Switch. 134 1.09 91 
LF347NFS-ND 4MHz, High Speed Quad JFet Qp Amp . 76 57 43 PS303CSA-ND SPST 17 Volt Analog Switch 101 87 79 
LM324AMFS-ND 0 to 70°C Quad Qp Amp... 55 440 33 PS303ESA-ND SPDT, 17 Volt Analog Switch . 1.21 99 83 
Wi SANSA) O to 70°C Quad Cp Amp... SOM oS, PS320ESA-ND Dual SPST, 17 Volt N.O. Analog Switch 1401 87 79 
LM324MFS-ND Oto 70°C Quad Qp Amp... 55 4438 PS321CPA-ND Dual SPST, 17 Volt Analog Switch ..... 99 8 76 
Hee Ne) Oto 70°C Guad Ch Amp ee ee PS322ESA-ND Dual SPST, 17 Volt NO/N.C. Analog Switch 101 8779 
LM348NFS-ND 0 to 70°C Quad Op Amp. 56 4232 : aciiks : : : 
LIM741CNFS-ND Oto 70°C Single Qp Am 52 39 «30 PS3230PA-ND Dual SPST, 17 Volt NO. Analog Switch .... 99 «48576 
LIM2902NFS-ND. -40 to 85°C Quad Op Amp 48.3627 PS323ESA-ND Dual SPST, 17 Volt N.O. Analog Switch ... 101 87 79 
MMPO2222ACT-ND General Purpose Multichip NPN Op Amp. 139 116 93 PS324ESA-ND Dual SPST, 17 Volt N.C. Analog Switch. 101 87 79 
eee wee a4 upose Multa rei & pale ; wae E2000) PS383EPE-ND Dual SPDT, 17 Volt Analog Switch . 282 243 217 
st er Ir @ Multicni| . ” . “ a 
MMPQ2907ATR-ND __| General Purpose Multichip PNP Op Amp. 1501.50/2,500 ESSE Due SPU 17 volt Analog Switch BR 2S Nh 
PS385ESE-ND Dual DPST, 17 Volt Analog Switch 282 243 217 
PS391EPE-ND Quad SPST, 17 Volt N.C. Analog Switch 211 1.82 1.63 
~RICOM OTin PS391ESE-ND Quad SPST, 17 Volt NIG. Analog Switch... 211 1.82 1.63 
PS392CPE-ND Quad SPST, 17 Volt N.O. Analog Switch 207 1.78 1.60 
Surface Mount Product in Cut Tape PS392CSE-ND Quad SPST, 17 Volt N.O. Analog Switch .. 2.07 1.78 1.60 
Cut Tape PS392EPE-ND Quad SPST, 17 Volt NO. Analog Switch .. 211 182 1.63 
Digi-Key is Price Each PS392ESE-ND Quad SPST, 17 Volt N.O. Analog Switch ... Bin 2 as) 
Part No. Description Pkg. 125 __—-100 PS393EPE-ND Quad SPST, 17 Volt (2)N.O,, (2)N.C. Analog Switch 241 162 1.63 
PI7ASTX1GO0CXCT-ND | Single 2-Input NAND Gate. 4 4 27 PS393ESE.ND Quad SPST, 17 Volt (2)N.O,, (2)N.C. Analog Switch 211 182 163 
OEE Og) Single 2-Input NOR Cate Oa eee PS4066ACSD-ND Quad SPST, 17 Volt N.O. Analog Switch 207 1.78 1.60 
PI74STX1GO4CXCT-ND | Single Inverter........ 45 34 «27 : NOG s : d 
PI74STX1GO8CXCT-ND | Single 2-Input AND Gate 45 3427 PS4066AEEE-ND Quad SPST, 17 Volt NO. Analog Switch ... 213 183 1.64 
PI74STX1G125CXCT-ND | Buffer with Tri-State Qutput . 54 A132 PS4066AESD-ND Quad SPST, 17 Volt NO. Analog Switch .. 2411.82 1.63 
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LVDS DATA (1) 74LPT - STANDARD 3.3 VOLT LOGIC 
(1) PERICOM TRANSMISSION PERICOM WITH 5 VOLT TOLERANT I/O 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
PISOLVO22L-ND LVDS 2x2 Mux/Repeater 490 420 3.75 PI74LPT244AQ.ND Octal Buffer/Line Driver. 20-0scP 787371 
PI9OLVO27AW-ND Dual LVDS Line Driver... 263 225 201 PI74LPT244AS-ND Octal Buffer/Line Driver. -20-SOC 78 73 71 
PISOLVO28AW-ND Dual LVDS Line Receiver 263 225 201 PI74LPT2458Q.ND Octal Bidirectional Transceiver 20-0SCP 787371 
PI9OLV031AW-ND Quad LVDS Line Driver... 4.38 375 3.35 PI74LPT245AS-ND Octal Bidirectional Transceiver .20-S0C 78 73 71 
PISOLVO32AW-ND, Quad LVDS Line Receiver . 438 375 3.35 PI74LPT373AQ.ND Octal Transparent Latch ... 20-0SCP_ 7873871 
PISOLVO50L-ND Dual LVDS Driver/Receiver 2.98 255 228 PI74LPT373AS-ND Octal Transparent Latch .. 20-S0C 78737 
PI9OLVO51L-ND Dual LVDS Transceiver (Single EN) . 525 450 4.02 PI74LPT541AQ.ND Non-Inverting Octal Buffer/Line Driver 20-0scP 787371 
PI9OLV179W-ND. Single LVDS Transceiver .... 260 224 200 PI74LPT541AS-ND Non-Inverting Octal Buffer/ Line Driver -20-SOIC 78 Heh Al 
PI9OLV180W-ND. Single LVDS Transceiver (EN) 3.15 270 241 PI74LPT573AQ.ND Octal Transparent Latch with Tri-State 20-QSOP 78 Tey oil 
PI9OLVB022L-ND LVDS 2x2 Mux/Repeater .... 6.65 5.70 5.09 PI74LPT573AS-ND Octal Transparent Latch with Tri-State .. -20-SOIC 78 del whl 
PISOLVBO50L-ND Dual H-Drive LVDS Transceiver (EN) . 3.50 3.00 268 
PISOLVBO51L-ND Dual Hi-Drive LVDS Transceiver (EN) . 3.03 261 233 ; 5 
PI90LVB16L-ND Bus LVDS 1/6 Clock Buffer 7.00 6.00 4.44 (1) PERICOM 74LPT - DOUB Aer ee POLE ANGaI 
PI90LVB179W-ND Single Hi-Drive LVDS Transceiver 228 195 1.74 
PI90LVB180W-ND Single Hi-Drive LVDS Transceiver (EN) 245 210 1.88 Digi-Key Price Each 
Part No. Description i 25 100 
FCT LOGIC PI74LPT16240AA-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver . 118 «141 1.08 
c PI74LPT16244AA-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver . 118 1.11 1.08 
(1) PERICOM STANDARD 5 VOLT PI74LPT16244AV-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver... 118 1.41 1.08 
Digi-Key Price Eachx PI7ALPT16245AA-ND | 16-Bit Bidirectional Transceiver . 118 141 1.08 
Part No. Description 1 25 100 PI7ALPTI6245AV-ND__| 16-Bit Bidirectional Transceiver . 148 1.41 1.08 
PI74FCTI32ATW-ND | Quad 2-Input NAND Schmitt ... 162 1.53 1.48 PI74LPT16373AA-ND | 16-Bit Transparent Latch . 118 1.11 1.08 
PI74FCT240ATQ.ND Inverting Octal Buffer/Line Driver. 20-0SCP 740 6BsC«CD PI74LPT16374AA-ND | 16-Bit Octal Register 118 1.11 1.08 
PI74FCT240ATS-ND Inverting Octal Buffer/Line Driver. 74 68 62 PI74LPT16827AA-ND __| 20-Bit Buffer: 1.85 1.69 1.54 
PI74FCT244ATQ.ND Octal Buffer/Line Driver. 74 68 62 
PI74FCT244ATS-ND Octal Buffer/Line Driver. 74 68 62 
a = 3.3 VOLT BUS 
PI74FCT245ATQ-ND Octal Bidirectional Transceiver . 74 68 62 
PI74FCT245ATS-ND __| Cctal Bidirectional Transceiver . 74 68 62 ICOM SWITCH PRODUCTS 
PI74FCT253ATQ.ND Dual 4-Input Multiplexer... 117 107 97 Digi-Key Price Each 
PI74FCT257ATS-ND Quad 2-Input Multiplexer .. 94 86 79 Part No. Description 1 25 100 
BIA RCIe AIG.) Cota D-Type Rip Hop with Reset e/a OO a Co PI3B16210A-ND 20-Bit Bus Switch . 240 193 1.69 
PI74FCT273ATS-ND Octal D-Type Flip Flop with Reset 74 6862. PI3B16211A-ND. 24-Bit Bus Switch . 240 219 2.00 
PI74FCT373ATQ.ND Octal Transparent Latch ... (Ae OO mene! PI3B16212A-ND 24-Bit Bus Exchange 240 219 200 
PI74FCT373ATS-ND Octal Transparent Latch . 74 68 62 PI3B16213A-ND 24-Bit Bus Exchange (with Extra Selection’ 56-TSSCP 240 219 2.00 
PI74FCT374ATQ.ND Octal D-Type Register, Tri-State 14 68 62 P13B16215A-ND 20-Bit Bus Switch (w/Pre-Charged OP). 48-TSSCP 240 219 2.00 
PITARCTS74ATS:ND | Octal D-Type Register, Tri-State. . iis See PI3B16224B-ND 12-24-Bit Mux/Demux Bus Switch... 40-BOSOP 215 1.97 1.79 
PI74FCT377ATS-ND Octal D-Type Rip Hop with Clock Enable. 1.26 1.15 1.05 P13B16232A-ND Synchronous 16-32 Bit Mux/Demux Bus Switch . 56-TSSCP 240 219 2.00 
PI74FCT541ATQ-ND Non-Invert Octal Buffer/Line Driver.. 94 86 79 PI3B16233A-ND 16-32-Bit FET Mux/Demux Bus Switch. 240 219 2.00 
PI74FCT541ATS-ND Nor-Invert Octal Buffer/Line Driver. . 4 86 79 PI3B16244A-ND Hot Insertion, 16-Bit, 4-Port Bus Switch .. ; 240 2.19 2.00 
PI74FCTS43ATS-ND Non-Invert Octal Latched Transceiver . 123° 1.13 1.02 PI3B16245A-ND Hot Insertion, 16-Bit, 2-Port Bus Switch ... 48-BOSCP_ 240 219 2.00 
PITAFCTS73ATQND __| Octal Transparent Latch with Tri-State (Ee Oman PI3B16248B-ND 24-48-Bit Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch . 80-GS0P 3.94 360 3.29 
PI74FCTS73ATS-ND Octal Transparent Latch with Tri-State 74 68 62 P13B3251Q.ND 8-1 Mux/Demux Hot Insertion Bus Switch .. 16-CSCP 1.18 104 96 
PI74FCTS74ATQ-ND Octal D-Type Register, Tri-State TA 68 62 P13B3253Q.ND Dual 4-1 Mux/Demux Hot Insertion Bus Switc! 16-0SCP 1.18 104 96 
PI74FCTS74ATS-ND Octal D-Type Register, Tri-State. ... 74 68 62 P13B3257Q.ND Quad 2-1 Mux/Demux Hot Insertion Bus Switch . 118 1.04 .96 
PI74FCT652ATS-ND Inverting Octal Registered Transceive 123° 1.13 1.02 P13B33X257B-ND 12-24 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch .. : 3630 040277 
PITAPCTB21ATQND __| 10-Bit Register, Tri-State...........- ag di) PI3B3863Q.ND 10-Bit Hot Insertion Bus Switch for DDR...........00000- 118 104 +6 
PI74FCT823ATS-ND 9-Bit Register with Clear and Tri-State 98 89 81 PI3C3125Q.ND Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, Bus Switch 
PI74FCT827ATS-ND 10-Bit Buffer 8898 with Individual Enables .........0..ccceccceeseeeteeeteees 109 85 .70 
PI3C3126Q.ND Hot Insertion, 4-Bit, 2-Port, Bus Switch 
with Individual Enables ..........0.cccceceeseeeseeeeteeees 1.09 85 70 
(1) PERICOM Leas iee EoD ae Fed I ae P13C3244Q-ND Hot Insertion, 8-Bit, 2-Port Bus Switch. . 1146 91 74 
PI3C3245Q.ND Hot Insertion, 8-Bit, 2-Port Bus Switc! i GhmeeSi) meer) 
Digi-Key Price Each PI3C3384Q.ND 3.3V High Bandwidth, Hot Insertion, 10-Bit, 
Part No. Description 1 25 100 2-Port Bus Switch . 116 91 74 
PI74FCT2157ATQND | Quad 2-Input Multiplexer 94 «68679 PI3C3861Q.ND 3.3V High Bandwidth 
PI74FCT2241ATQND _| Inverting Octal Buffer/Line Driver. 74 68 62 2-Port Bus Switch 1.16 91.74 
PI74FCT2244ATQND —_| Octal Buffer/Line Driver. 74 68 62 PI3C16210A-ND 3.3V, High Bandwidth Bus Switch 340 291 215 
PI74FCT2244ATS-ND | Cctal Butfer/Line Driver. . 74 68 62 PI3C16211A-ND 3.3V, High Bandwidth Bus Switch... 340 291 215 
PI74FCT2245ATQND _| Octal Bidirectional Transceiver . 74 68 62 PI3C16212A-ND 3.3V, High Bandwidth Bus Switch 340 291 215 
PI74FCT2245ATS-ND —_| Octal Bidirectional Transceiver . 74 68 62 PI3C16215A-ND 3.3V, 2-Port, 20-Bit Bus Switch .... 3.40 291 215 
PI74FCT2273ATQ:.ND Octal D-Type Hip Hop 74 68 62 PI3C34X461NB-ND 3.3V, 40-Bit Bus Switch (861 function). 3.82 3.28 243 
PI74FCT2374ATQ:ND Octal D-Type Register . . 74 68 62 PI3C34X484NB-ND 3.3V, 40-Bit Bus Switch (384 function). 3.82 3.28 243 
PI74FCT2541ATQ.ND Non-Invert Octal Latched Transceiver . 94 86 a) 
PI74FCT2573ATQND —_| Octal Transparent Latch 74 68 62 
PI74FCT2827ATQ.ND _| 10-Bit Buffer 988981 - LOW VOLTAGE 
(1) PERICOM TRANSLATOR BUS SWITCH 
r Digi-Key Price Eachx 
(1) PERICOM 74FCT - DOUBLE DENSITY Part No. Description 125 100 
STANDARD 5 VOLT FCT LOGIC PI3VT3306L-ND 2-Bit, 2-Port, Low Voltage Translator Bus Switch ... 716 99 88 
Digi-Key Price Each* PI3VT3384L-ND. 10-Bit, 2-Port, Low Voltage Translator Bus Switch. Sl eo e5) 
Part No. Description 1 25 100 PISVT3861L-ND. 10-Bit, 2-Port, Low Voltage Translator Bus Switch. . Seo Aa5: 
PI74FCTI6240ATV-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 144 1.31 1.20 
PI74FCT16245ATA-ND | 16-Bit Bidirectional Transceiver 48-TSSCP 1.44 131 1.20 5 VOLT BUS 
PI74FCT16245ATV-ND | 16-Bit Bidirectional Transceiver 144 1.31 1.20 (1) = 
PI74FCT16373ATA-ND | 16-Bit Transparent Latch... 144 131 1.20 PERICOM SWITCH PRODUCTS 
PI74FCT16373ATV-ND _ | 16-Bit Transparent Latch 1.44 1.31 1.20 Digi-Key 
PI74FCTI6374ATA-ND | 16-Bit Register .. 144° 1.31 1.20 Part No. Description 
PI74FCT16374ATV-ND _ | 16-Bit Register... 1.44 131 1.20 PI5C32X245B-ND 16-Bit Bus Switch 
PI74FCT16646ATA-ND _ | 16-Bit Registered Transceiver 1.72 157 1.43 PI5C34X245B-ND 32-Bit Bus Switch 
P15C34X383B-ND 32-Bit, 2-Port Bus Switch 
PI5C3125Q-ND Quad Bus Switch with Individual Enable. 
(1) PERICOM 74FCT - DOUBLE DENSITY P15C3244Q.ND 8-Bit, 2-Port Bus Switch (FOT244 Pinout) . 
3.3 VOLT FCT LOGIC P15C3244S-ND 8-Bit, 2-Port Bus Switch (FCT244 Pinout) . 
i P15C3245Q.ND 8-Bit, 2-Port Bus Switch (FCT245 Pinout) . 
Fine Description Pkg. eatin PISC3245S-ND 8-Bit, 2-Port Bus Switch (FCT245 Finout). 
. PI5C3251Q:ND 8:1 Mux/Demux Bus Switch... 
PI74FCT163244AA-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver .. 48-TSSCP 1.44 «131 1.20 : : 
PI74FCT163244AV-ND _| 16-Bit Butfer/Line Driver 48-SSOP_ 1.44 1.31 1.20 PISS IC NS Bue dliMion Bernie Bus Saitchy 
— — - : - PI5C3257Q.ND Quad 2:1 Mux/Demux Bus Switch 
P15C3257S-ND Quad 2:1 Mux/Demux Bus Switch 
iD PERICOM 74FCT - DOUBLE DENSITY STANDARD 5V Bee Toa oad 
OGIC WITH BALANCED OUTPUT DRIVE PI5C3384S-ND 10-Bit, 2-Port Bus Switch 
Digi-Key Price Each PI5C3861Q.ND 10-Bit, 2-Port Bus Switch 
Part No. Description 1 25 100 P15068000L-ND 10-Bit PC. Hot-Plug Bus Switch with -1.2 
PI74FCT162244ATA-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 144 1.31 1.20 Undershoot Protection 
PI74FCT162244ATV-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 144 1.31 1.20 P1508800L-ND 10-Bit PO! Hot-Plug Bus Switch. 
PI74FCT162245ATA-ND | 16-Bit Bidirectional Transceiver 1.44 131 1.20 P15068010L-ND 10-Bit PCL Hot-Plug Bus Switch with -1.2 
PI74FCT162245ATV-ND | 16-Bit Bidirectional Transceiver .. 1.44 1.31 1.20 Undershoot Protection.........secsiesetteteeneees : : 
PI74FCT162374ATA-ND | 16-Bit Register ... 1.44 1.31 1.20 PI5C16211A-ND 24-Bit Bus Switch . 198 1.79 1.62 
PI74FCT162374ATV-ND | 16-Bit Register... 144° 1.31 1.20 PI5C16212A-ND 24-Bit Bus Switch . 198 1.79 1.62 
PI74FCT162541ATV-ND | 16-Bit Buffer/Line Driver 1.85 1.69 1.54 PISC16212V-ND 25-Bit Bus Switch. . 1.98 1.79 1.62 
PI74FCT162543ATV-ND | 16-Bit Latched Transceiver 172 157 143 PI5C16215CA-ND 20-Bit Bus Switch with Charge Pump 48-TSSCP 246 222 201 
PI74FCT162823ATA-ND | 18-Bit Register 172 157 143 PI5C16245A-ND 16-Bit, 4-Port Bus Switch (FOT16245 pinout) .48-TSSOP 1.62 1.46 1.32 
PI74FCT162827ATA-ND | 20-Bit Buffer... 1.72 157 1.43 (Continued) 
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(1) PERICOM 5 VOLT BUS SWITCH PRODUCTS (Continued) TOSHIBA 74HC SERIES 


Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. i 25 (100 
PI5C16861B-ND 20-Bit, Row Through Pinout Bus Switch.....0....0..00.. 48-BOSCP 1.62 146 (1.32 TC74HOOOARN-ND Quad 2-Input NAND Gate. 414S0C 40 32.24 
PI5C16861CA-ND 20-Bit How Through Pinout Bus Switch TC74HQOOARNTR-ND ‘| Quad 2-Input NAND Gate. .14-SOIC 239.63/2,500 
with Undershoot Protection 48-TSSCP 2.03 1.84 1.67 TC74HCOOAP-ND Quad 2-Input NAND Gate. 40 32 24 
PI5C16862CA-ND 5V, 20-Bit Bus Switch ..... 48-TSSCP 216 1.85 1.65 TC74HOO2ARN-ND Quad 2-Input NOR Gate My ee 
PI5C32160CA-ND 32-16 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switc! 3.40 313 2.85 TC74HOO2ARNTR-ND | Quad 2-Input NOR Gate 270.00/2,500 
PI5C32861Q:.ND 10-Bit, 2-Port Bus Switch 72 Oe oi TC74HOO2AP-ND Quad 2-Input NOR Gate.. 40 Rey BF 
TC74HOO3AP-ND Quad 2-Input NAND Gate with Qpen Drain 60 48 36 
VIDEO TC74HOO4ARN-ND Hex Inverter ... 40 32 24 
5 TC74HOO4ARNTR-ND | Hex Inverter 270.00/2,500 
P) PERICOM SWITCH PRODUCTS TC74HOD4AP-ND Hex Inverter .. 40 822A 
Digi-Key Price Eachx TC74HOOSAP-ND Hex Inverter with Open Drain. 64 48 36 
Part No. Description 1 25 100 TC74HOO8ARN-ND Quad 2-Input AND Gate .. 40 32 24 
PI5V330Q:ND Quad 2-1 Multiplexer Video Switch. . 211 191 173 TC74HOOSARNTR-ND = Quad 2-Input AND Gate .. 239.63/2,500 
PI5V331Q-ND Dual 4-Channel Video Multiplexer/Demultiplexer 2a he Ee Ps) TC74HOO8AP-ND Quad 2-Input AND Gate .. 40 32 24 
PI5V332Q-ND Quad Video Switch 211 191 1.73 TC74HC10AP-ND Triple 3-Input NAND Gate 60 48 36 
TC74HC14AR\-ND Hex Schmitt Trigger Inverter 4ous2 24) 
CLOCK TC74HCI4AFNTR-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter ... 270.00/2,500 
5 TC74HC14AP-ND Hex Schmitt Trigger Inverter LQ ea 
(1) PERICOM DISTRIBUTION PRODUCTS TC74HC32ARN-ND Quad 2-Input CH Gate 40 32 24 
Digi-Key Price Each TC74HC32ARNTR-ND Quad 2-Input OR Gate... 239.63/2,500 
Part No. Description i! 25 100 TC74HC32AP-ND Quad 2-Input OR Gate 40 32.24 
PI49FCT3805AQ-ND Non-Inverting Glock Driver 298 272 2.38 TC74HC74AR\-ND Dual D-Type Rip Hop with Preset and Gear. 40 32 24 
PI49FCT3805AS-ND Non-Inverting Clock Driver 298 272 238 TC74HC74ARNTR-ND Dual D-Type Fip Fop with Preset and Clear. 270.00/2,500 
PI49FCT3807AQ-ND 10-Output Non-Inverting Glock Driver . 298 2.72 2.38 TC74HC74AP-ND Dual D-Type Rip Hop with Preset and Clear . AO 32 24 
PI49FCT3807AS-ND 10-Output Non-Inverting Glock Driver. 298 272 238 TC74HC86AP-ND Quad Exclusive OR Gate. AB 367 
PI49FCT804ATS-ND Non-Inverting Glock Driver 3.93. 3.58 3.14 TC74HC123AP-ND Dual Monostable Multivibrator 60 45 «34 
PI49FCTB05ATQ-ND Non-Inverting Glock Driver .. 298 272 2.38 TC74HC125AR\-ND Quad Bus Buffer, Tri-State. . 44 33 2 
PI49FCTB05ATS-ND Non-Inverting Glock Driver .. 298 272 238 TC74HC125ARNTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State. 357.50/2,500 
PI49FOT807ATS-ND 10-Output Non-Inverting Glock Driver. 298 272 238 TC74HC125AP-ND Quad Bus Buffer, Tri-State .. 44 33 
9269B-ND Data BOOK Off CD-ROM. wssssonssecessronsasnssnanrsnsanenanarancnsas = — TCTAHCIS2AFN-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gate 53 4030 
TC74HC132AP-ND Quad 2-Input Schmitt NAND Gate: & 60 45 «34 
TC74HC138ARN-ND 3-to-8 Line Decoder . 16SOC 50 40 30 
TC74HC138AFNTR-ND | 3-to-8 Line Decoder . 325.00/2,500 
TOSH IBA 74AC SERIES TC74HC138AP-ND 3-to-8 Line Decoder . 44° 3325 
Digi-Key Price Each TC74HC139ARN-ND Dual 2-to-4 Line Decoder. 443325 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 ues a SNe a ran i ne Decoder. a Tee aie 
4 -to-4 Line Decoder “ z 
TOPSACOORNTR:ND | Ged 2 Input NAND Gat. ®* sescosan | TOHCIS7ARND — | Quai 2Ghann Mutple 6 45 t 
TC74AC00P-ND Quad 2-Input NAND Gate. 40 30 ‘ i) TC74HC173AP-ND Quad D-Type Register, Tri-State 64 48 36 
TC74ACO2FNTR-ND Quad 2-Input NOR Gate . 325.00/2,500 TC74HC175ARN-ND Quad D-Type Rip Hop with Clear 52.39 30 
TC74A002P-ND Quad 2-Input NOR Gate. 40 ‘a0 223) TC74HC175AP-ND Quad D-Type Rip Hop with Gear. 64 48 36 
TC74A004FN-ND Hex Inverter 52 4231 TC74HC244ARW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. . 64 48 3 
TC74AOD4FNTR-ND Hex Inverter 325.00/2,500 TC74HC244AFWTR-ND | Cctal Bus Buffer, Tri-State. 199.50/1,000 
TC74AOD8FN-ND Quad 2-Input AND Gate . m@ 2 31 TC74HC244AP-ND Octal Bus Buffer, Tri-State 64 48 36 
TC74ACO8FNTR-ND Quad 2-Input AND Gate . 325,00/2,500 TC74HC245ARWTR-ND _| Octal Bus Transceiver, Tri-State. 199.50/1,000 
TC74AC14FN-ND Hex Schmitt Trigger Inverter 48 36.27 TC74HC245AP-ND Octal Bus Transceiver, Tri-Stat 64 48 36 
TC74AC32FNEND Quad 2-Input OR Gate 4A 33 TC74HC259AP-ND 8-Bit Addressable Latch... (ey nS) 
TC74AC32FNTR-ND Quad 2-Input OR Gate 325,.00/2,500 TC74HC273ARW-ND Octal D-Type Rip Rop with Qear 68 5139 
TC74AC74A\LND Dual D-Type Hip Hop with Preset and Clear 55 44 33 TC74HC273ARWTR-ND _ | Octal D-Type Rip Rop with Gear 239.40/1,000 
TC74AC74FNTR-ND Dual D-Type Rip Aop with Preset and Clear. . 367.88/2,500 TC74HC273AP-ND Octal D-Type Rip Hop with ear 685139 
TC74AC74P-ND Dual D-Type Flip-Hop with Preset and Clear 68 5139 TC74HC367AP-ND Hex Bus Buffer, Tri-State. ... 64 48 «36 
TC74AC86FN-ND Quad Exclusive OR Gate... 44 Ry] 25 TC74HC373ARW-ND Octal D-Type Latch, Tri-Stat 64 48 36 
TC74AC125RN-ND Quad Bus Buffer, Tri-State. 48 36 TC74HC373ARWTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-Stat 212.80/1,000 
TC74AC125FNTR-ND —_| Quad Bus Buffer, Tri-State. 520.00/2,500 TC74HC373AP-ND Octal D-Type Latch, Tri-State. . 64 48 36 
TC74AC138FN-ND 3-to-8 Line Decoder .. 60 45 34 TC74HC374ARW-ND Octal D-Type Rip Hop... 64 48 36 
TC74AC138FNTR-ND 3-to-8 Line Decoder 487.50/2,500 TC74HC374ARWTR-ND | Octal D-Type Hip Hop 199.50/1,000 
TC74AC138P-ND 3-to-8 Line Decoder... 60 45 34 TC74HC374AP-ND Octal D-Type Flip Rop.. 64 48 36 
TC74AC157—N-ND Quad 2-Channel Multiplexer . 62 47 36 TC74HC541AP-ND Octal Bus Buffer, Tri-State .. 7% 57 43 
TC74AC244P-ND Cctal Bus Buffer, Tri-State ... 57 4838 TC74HC573ARW-ND Octal D-Type Latch, Tri-Stat 64 48 36 
TC74AC245AWTR-ND | Cotal Bus Transceiver, Tri-State 252.70/1,000 TC74HC573ARWTR-ND _| Cctal D-Type Latch, Tri-State. . 212.80/1,000 
TC74AC245P-ND Cctal Bus Transceiver, Tri-State. . 57 4838 TC74HC573AP-ND Cctal D-Type Latch, Tri-State. . 64 48 36 
TC74AC373P-ND Octal D-Type Latch, Tri-State. .. BB TC74HC574AP-ND Octal D-Type Rip Fop, Tri-State 64 48 36 
TC74A0573FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State. .. 93 78 62 TC74HC592AP-ND 8-Bit Register/Binary Counter . 93 78 62 
TC74HC595ARN-ND 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State 5B 4433 
TC74HC595ARNTR-ND _| 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State .. 487.50/2,500 
TC74HC595AP-ND 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State 48 40 32 
A TRING Sa BE TC74HC4040AFN-ND | 12-Stage Binary Counter 56 42 «32 
Price Eachx TC74HCA040AP-ND 12-Stage Binary Counter .... 60 45 34 
Description Pkg. 1 25 100 TC74HC4051AP-ND 8-Channel Analog Multiplexe Us If eS 
TC74ACTOORNEND Guad 2-Input NAND Gale... a4 33S TC74HC4052AP-ND Dual 4-Channel Analog Multiplexer. 7% 57 43 
TC74ACTOORNTR-ND Quad 2-Input NAND Gate. 14-SOC 357.50/2,500 TC74HC4053ARN-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer. 58 44 33 
TC74ACTOOP-ND Quad 2-Input NAND Gate. -.14-Dip 44 33.25 TC74HCA0S3AFNTR-ND_| Triple 2-Channel Analog Multiplexer. 468.00/2,500 
TC74ACTO2AN-ND Quad 2-Input NOR Gate . 14-SOC 50 40 30 TC74HCA053AP-ND Triple 2-Channel Analog Multiplexer . 72 54 (41 
TC74ACTO2ANTR-ND Quad 2-Input NOR Gate . 14-SOC 337.50/2,500 TC74HCA066AR\-ND Quad Bilateral Switch... 1 6339.29) 
TC74ACTO4FN-ND Hex imvatar cc. 14800. 58 47 ~ 25 TC74HC4066AP-ND Quad Bilateral Switch .. 14Dip 685189 
TC74ACTO4ENTR-ND | Hex Inverter ... 14-SO1C 357.50/2,500 
TC74ACTOSAN-ND Quad 2-Input AND Gate . 14S0C 40 30 28 
TC74ACT14FN-ND Hex Schrmtt Trigger Inverter 14S0C 48 36 27 OSH IBA CX SERIES 
TC74ACTI4FNTR-ND _| Hex Schmitt Trigger Inverter 14.SO1C 390.00/2,500 
TC74ACT32FN-ND Quad 2-Input OR Gate 1450C 53 43 32 Digi-Key ne Price Each 
TC74ACT32FNTR-ND —_| Quad 2-Input OR Gate 14.SO1C 357.75/2,500 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TC74ACT74FN-ND Dual D-Type Flip Rop with Preset and Clear 1450C 440 BH TC74LCXOORN-ND Quad 2-Input NAND Gate. ee) 
TC74ACT74ENTR-ND | Dual D-Type Flip Hop with Preset and Clear 357.50/2500 TC74LCXOOFTCT-ND Quad 2-input NAND Gate. 55 44 (33 
TC74ACT138FN-ND 3-to-8 Line Decoder . . 60 45 & TC74LCXOOFTTR-ND | Quad 2-input NAND Gate. 308.00/2,000 
TC74ACT138FNTR-ND | 3-to-8 Line Decoder 487.50/2,500 TC74LCXO2FN-ND Quad 2-Input NOR Gate .. 51 39.29 
TC74ACT138P-ND 3-to-8 Line Decoder... 60 45 34 TC74LCXO2FTCT-ND Quad 2-input NOR Gate 55 44 33 
TC74ACT139FN-ND Dual 2-to-4 Line Decoder. 64 49 37 TC74LCXO2FTTR-ND —_| Quad 2-input NOR Gate ... 308.00/2,000 
TC74ACT157—N-ND Quad 2-Channel Multiplexer . 7 55 42 TC74LCXO4A\-ND Hex Inverter ... 51 3929 
TC74ACT244FW-ND Cctal Bus Buffer, Tri-State. 57 48 38 TC74LCXO4FTCT-ND Hex Inverter 55 44 33 
TC74ACT244AWTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State. 252.70/1,000 TC74LCXO4FTTR-ND Hex Inverter .. 308.00/2,000 
TC74ACT244P-ND Octal Bus Buffer, Tri-State 57 48 38 TC74LCXO8AV-ND Quad 2-Input AND Gate 51.3929 
TC74ACT245FW-ND Cctal Bus Transceiver, Tri-State 57 4838 TC74LCXO8FTCT-ND Quad 2-Input AND Gate .. ES 
TC74ACT245P-ND Cctal Bus Transceiver, Tri-State 57 4838 TC74LCXOSFTTR-ND | Quad 2-Input AND Gate ... 308.00/2,000 
TC74ACT257—N-ND Quad 2-Ohannel Multiplexer... 78 5944 TC74LCX14AN-ND Hex Schmitt Trigger Inverter 51 4.39 «29 
TC74ACT257FNTR-ND — | Quad 2-Channel Multiplexer... 630.50/2,500 TC74LCX14FTCT-ND Hex Schmitt Inverter 55 44 (33 
TC74ACT273FW-ND Cctal D-Type Rip op with Gear . 87 73) (58 TC74LCX14FTTR-ND Hex Schmitt Inverter 308.00/2,000 
TC74ACT373FW-ND Cctal D-Type Latch, Tri-State. .. 57 4838 TC74LCX32A\-ND Quad 2-Input OR Gate... 51.39.29 
TC74ACT374AW-ND Octal D-Type Rip Hop 57 4838 TC74L.CX32FTCT-ND Quad 2-Input OR Gate. . By ee eS 
TC74ACT541FW-ND Cctal Bus Buffer, Tri-State. TS (hy) TC74LCX32FTTR-ND Quad 2-Input OR Gate. . 308.00/2,000 
TC74ACTS41P-ND Octal Bus Buffer, Tri-State 145 116 87 TC74LCX74AN-ND Dual D-Type Flip Flop with Preset and Clear. 51 399 
TC74ACT573FW-ND Cctal D-Type Latch, Tri-State 60 50 40 TC74LCX74FTCT-ND Dual D-Type Flip Flop. - 48.3627 
TC74ACTS74AW-ND Octal D-Type Rip Aop, Tri-Stat Gy Ge 72 (Continued) 
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e Digi-Key Price Each* 
os H ] BA 74LCX SERIES (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
: TC74VHOO2FTTR-ND | Quad 2-Input NOR Gate . f 252.00/2,000 
Biolrey ae Price Each TC74VHOD4FN-ND Hex Inverter 4 87 
Earl; Description Eg a 25 et OD) TC7AVHOD4ENTR-ND ‘| Hex Inverter 310.50/2,500 
TC74LCX74FTTR-ND Dual D-Type Rip Rop. - 319.20/2,000 TC74VHO04FTTR-ND Hex Inverter .... 252.00/2,000 
TC74L CXB6FN-ND Quad 2-Input EX-OR Gate . 51 39.29 TC74VHO08A\-ND Quad 2-Input AND Gate . AB 3728 
TC74LCX86FTCT-ND Quad 2-Input EX-OR Gate . AB 36 7 TC74VHOOSANTR-ND | Quad 2-Input AND Gate . 310.50/2,500 
TC74LCX86FTTR-ND Quad 2-Input EX-OR Gate . 319.20/2,000 TC74VHOOSFTTR-ND — | Quad 2-Input AND Gate . 252.00/2,000 
TC74LCX125A\UND Quad Bus Buffer, Tri-State. 56 42 32 TC74VHC1OFRN-ND Triple 3-Input NAND Gate 50 40 30 
TC74LCX125FTCT-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State .. 483627 TC74VHCIOFNTR-ND —_| Triple 3-Input NAND Gate 371.25/2,500 
TC74LCX125FTTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State 319.20/2,000 TC74VHCIOFTTR-ND _| Triple 3-Input NAND Gate 308.00/2,000 
TC74LCX138AN-ND 3-to-8 Line Decoder .. 625 AT 36 TC74VHC11FTTR-ND Triple 3-Input AND Gate. 308.00/2,000 
TC74LCX138FTCT-ND —_| 3-to-8 Line Decoder 06 4282 TC74VHC14FN-ND. Hex Schmitt Trigger Inverter . 50 40 30 
TC74LCX138FTTR-ND _| 3-to-8 Line Decoder ... 372,40/2,000 TC74VHCI4FNTR-ND | Hex Schmitt Trigger Inverter . 337.50/2,500 
TC74LCX157FTCT-ND | Quad 2-Channe! Multiplexer . Ea ey ED TC74VHC14FTTR-ND Hex Schmitt Trigger Inverter . 266.00/2,000 
TC74LCX157FTTR-ND = Quad 2-Channe! Multiplexer . 345.80/2,000 TC74VHC20R\-ND Dual 4-Input NAND Gate. A738 __—.29 
TC7ALCX240FTCT-ND | Cctal Inverting Bus Buffer . 60 45 34 TC74VHC20FTTR-ND | Dual 4-Input NAND Gate 308.00/2,000 
TC74LCX240FTTR-ND | Cctal Inverting Bus Buffer . 399.00/2,000 TC74VHC21FN-ND Dual 4-Input AND Gate .. 47 3829 
TC74LCX240FW-ND Octal Inverting Bus Buffer, 68 54 TC74VHC21FTTR-ND —_| Dual 4-Input AND Gate... 308.00/2,000 
TC74LCX244FTCI-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State. 60 45 34 TC74VHC32AN-ND Quad 2-Input OR Cate. 46 OF OB 
TC74LCX244FTTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State. 399.00/2,000 TC74VHC32FNTR-ND _| Quad 2-Input OR Gate. 310.50/2,500 
TC74LCX244FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. 68 54 TC74VHC32FTTR-ND | Quad 2-Input OR Gate. 266.00/2,000 
TC74LCX245FTCT-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State. 64 48 36 TC74VHC74FN-ND Dual D-Type Rip Hop with Preset and Clear 53 43 32 
TC74LCX245FTTR-ND _| Octal Bus Transceiver, Tri-State 425.60/2,000 Les egal na ae Ae Ae at nee a ree S752 00 
TC74LCX245PW-ND Cctal Bus Transceiver, Tri-State 68) 54 AL NCEE: ypemip op wi andives ee 
TC74L.CX257A\-ND Quad 2-Channal Multiplexer... 62 47 36 SIGZSVESOENN) Quad Exclusive OR Gate. 5 eS Oe, 
TC74LCX257FTCT-ND | Quad 2-Channel Multiplexer, Tri-State . 56 AD TC74VHO86FNTR-ND | Quad Exclusive OR Gate. 357.75/2,500 
TC74LCX257FTTR-ND | Quad 2-Channel Multiplexer, Tri-State . 372.40/2,000 TC74VHC86FTTR-ND | Quad Exclusive OR Gate. 280.00/2,000 
TC74LCX373FICT-ND _| Octal D-Type Latch, Tri-State... 60 45 34 TCPAVHC125FN-ND Quad Bus Buffer, Tri-State 560 45 34 
TC7ALOXG7SFTTRND | Octal D-Type Latch, Tri-State. 399.00/2,000 Ee Senn oe eae tee aon 
TC74LCX373PW-ND_| Cotal D-Type Latch, Tri-State ; 68 54 4 emu ee ae 
TC7A4LCX374FTCT-ND | Cotal D-Type Flip Flop... Go) ie oA TC74VHCI26FTTR-ND | Quad Bus Buffer, Tri-State - 319.20/2,000 
TC74LOX374FTTR-ND | Octal D-Type Rip Hop 399,00/2,000 Ut eee oan emg) © £08 Line Decoder £8) ge te 
TC7ALOXG74RW.ND Cctal D-Type Fip Flop Se TC74VHCI38FNTR-ND | 3-to-8 Line Decoder 432.25/2,500 
: Hs : : : TC74VHCI38FTTR-ND | 3-to-8 Line Decoder .... 319.20/2,000 
TC74LOXS40FTCT-ND | Octal Inverting Bus Buffer. 60 45. 34 TC74VHCI39F\END Dual 2-to-4 Line Decoder Eee ananc) 
EGE Scan og | Cota Inverting Bus Buffer . Geel Ns TC74VHCIS9FTTR-ND | Dual 2-to-4 Line Decoder ~~ 319.2072,000 
Pen Chee een TC74VHCIS3FTTR-ND | Dual 4-Channel Multiplexer. 319.20/2,000 
TCrAlGGA1FTTRLND | Cctal Bus Butter. ee SENET DUTE TC74VHC157AN-ND Quad 2-Channel Multiplexer 56 4232 
Toga 3 > i cl? Rees ee 
2 ‘: ‘ S | -Channi lultiplexer : A 
TT eae 0 mee es TC7AVHCIG4ANND _| 8-Bit SIPO Shift Register 53.4030 
Muse TC74VHCIG4FTTR-ND | 8-Bit SIPO Shift Register 399.00/2,000 
TC7ALOXS73FW-ND t 73 5B a4 TC74VHC165R\-ND 8-Bit PISO Shift Register ... 58 4433 
TC74LCX574FTCT-ND Octal D-Type Hip Hop, Tri-State. 60 45 34 TC74VHC165FTTR-ND 8-Bit PISO Shift Register 399.00/2,000 
TC74LCXS74FTTR-ND | Cotal D-Type Hip Hop, Tri-State. . 399.00/2,000 TC74VHC174A\END. Hex D-Type Flip Hop with Qear . 16-SOC 58 44 33 
TC74LCXS74FW-ND Octal D-Type Rip-Hop, Tri-State . 73 58 4 TC74VHCI74FTTR-ND — | Hex D-Type Rip Rop with Clear . .16-TSSOP. 372.40/2,000 
TC74LCX16240AFTTR-ND | Inverting 16-Bit Bus Buffer, Tri-State. 650.00/1,000 TC74VHC175A\END. Quad D-Type Hip Fop with Gear 16-SOIC 58 44 33 
TC74LCX16244AFTTR-ND | 16-Bit Bus Buffer, Tri-State. . 650.00/1,000 TC74VHCI75FTTR-ND | Quad D-Type Rip Hop with Clear .16-TSSOP 372.40/2,000 
TC74LCX16245AFTTR-ND | 16-Bit Bus Transceiver, Tri-State 650.00/1,000 TC74VHC238A\-ND 3-to-8 Line Decoder 16-SOC 58 44 33 
TC74LCX16373AFTTR-ND | 16-Bit D-Type Latch, Tri-State. . 650.00/1,000 TC74VHC238FTTR-ND _| 3-to-8 Line Decoder .... 638.40/2,000 
TC74LCX16374AFTTR-ND | 16-Bit D-Type Rip Hop, Tri-Stat 650.00/1,000 TC74VHC240FTTR-ND | Cota Inverting Bus Buffer, Tri-Stat 372.40/2,000 
TC74VHC240FW-ND Octal Inverting Bus Buffer, Tri-Stat -20-S0C 72 54 AM 
TC74VHC244FTTR-ND | Cctal Bus Buffer, Tri-State. . -20-TSSOP 372.40/2,000 
OSH | 34 A TC74VHO244FW-ND Cctal Bus Buffer, Tri-Stat 20-S0C 724A 
TC74VHC245FTTR-ND _| Octal Bus Transceiver, Tri-State. 425.60/2,000 
Key i TC74VHC245RW-ND. Octal Bus Transceiver, Tri-State. 20-SOC 72 54 41 
Part No. Description TC74VHC245RWIR-ND | Cctal Bus Transceiver, Tri-State. 20-SOIC eae ,000 
i TC74VHC273FTTR-ND | Octal D-Type Rip Hop with ear -20-TSSOP 372.40/2,000 
Les (ee Sia NAN Ge Losen DOT) TC7AVHC273AW-ND | Cctal D-Type Rip op with Gear 20-S0C 725A 
TC74LVXO2FN-ND Quad 2-Input NOR Gate 37 2B TC74VHC273FWIR-ND _| Octal D-Type Rip Hop with ear 20-SAIC 252.70/1,000 
TC7ALVXO2FITR-ND | Quad 2-Input NOR Gate 425,60/2,000 TC74VH@299FTTR-ND | 8-Bit PIPO Shift Register... -20-TSSOP 851.20/2,000 
TC7ALVXO4FN-ND Hex inverter 37. 28 Leas 8-Bit PIPO Shift Register 20-SOC 1.33 1.06 80 
eI ‘TC74VHC367AN-ND Hex Bus Buffer, Tri-State 16SOC 56 42 32 
TOALVXOSENND Geieinas AND Gate See, TC74VHC367FNTR-ND | Hex Bus Buffer, Tri-State... 617.50/2,500 
TC7ALVXOBETTR-ND — | Quad 2-Input AND Gate |. 425.60/2,000 TC74VHC367FTTR-ND _ | Hex Bus Buffer, Tri-State... 345.80/2,000 
TC74LVX14FN-ND Hex Schmitt Trigger Inverter 37.28 TO74VHC373FTTR-ND | Cot D-Type Latch, Tri-State. 372.40/2,000 
TC74LVX14FTTR-ND Hex Schmitt Trigger Inverter ... 505.40/2,000 TC74VHC373FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State. Cen 
ToL GERIND | 2d CR aA oo Bee es 
TC74LVX32FTTR-ND —_| Guad 2-Input OR Gate... 425.60/2,000 ype IPCop ae 
TC74LVX74FN-ND Dual D-Type Flip Hop with Preset and Clear. 53 43) LC AVLCSaiNDaa, Octd D-Type Flip Hop . 12 Bs 
TC74LVX74FTTR-ND —_| Dual D-Type Rip Rop with Preset and Clear. 532,00/2,000 TET CSE Nae Bal Breuer . a el 1 cy 
TC74LVX86RN-ND Quad Exclusive OR Gate. 53 43.32 : e 5 
Arh ; TC74VHC393FTTR-ND | Dual Binary Counter ... 638.40/2,000 
LE eat e Ge Soe ee 8 sash 2000 TC7AVHOS40FTTR-ND | Inverting Octal Bus Butfer, Tri-Stat -20-TSSOP 425.60/2,000 
TC/ALVXI25FTTRND | Qued Bus Butter, Tri-State 558.60/2,000 TC74VHO540FW-ND. Inverting Octal Bus Buffer, Tri-Stat 20-SOC 685189 
10-8 Line Decod Ty TC74VHOS41FTTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-State... -20-TSSOP 425,60/2,000 
TOPLVAISSPTTR:ND | 368 Line Decoder. * ssasv2000 | TOMVHEDATEWEND | | Cal Bus Ber, Sal 2S00 68 S139 
= TC74VHO541FWTR-ND | Octal Bus Buffer, Tri-Stat 20-SOIC 226.10/1,000 
Pee ego Mutblow Ce ae TC74VHC573FTTR-ND | Cota D-Type Latch, Tri-State. "20-TSSCP 425,60/2,000 
TG7AINATAENEND Hex D-Type Rip Flop with Clecr oA Gh TC74VHO573FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State. 20-SOC 68 — 5189 
TC7ALVX174FTTR-ND | Hex D-Type Rip Flop with Clear  ” 691.60/2,000 TC74VHO573RWTR-ND | Cot D-Type Latch, Tri-State. 20-SAC 226.10/1,000 
TC74LVX240FTTR-ND _| Cotal Inverting Bus Buffer, Tri-State. 771.40/2,000 eee ae an ae AP Hop, eae a ar 6a secu Be 
TC74LVX240RW-ND _| Cotal Inverting Bus Buffer, Tri-State. 92. 69 52 TCraVHOev4RWTREND | Cad D-Type Fip Hop, wi Sate. 20-50 Meer tond 
Dee ogame) tal Bus Butter, Tri-State, TRADE ED TC74VHC595AN-ND —_| 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State 16SOC 64 49 37 
TC74LVX244FW-ND Octal Bus Buffer, Tri-State. 92 69 52 a a : : : 
TC74LVXO45FTTR-ND | Octal Bus Transceiver, Tri-State 824.60/2,000 TC74VHOS95FTTR-ND | 8-Bit Shift Register/Latch, Tri-State -16-TSSOP 744,80/2,000 
ee : TC74VHCAO40FLND ‘| 12-Stage Binary Counter 16-SOC 64 48 36 
TC74LVX245FW-ND Cctal Bus Transceiver, Tri-State aE) 63 50 TC7AVHCAO40FTTRND | 12-Stage Binary Counter 558.60/2,000 
TC74LVX273FTTR-ND | Octal D-Type Flip Flop with Gear 771.40/2,000 7 y — —. 
TC74LVX273FW-ND Octal D-Type Flip Flop with Clear . 88 66 50 
TC74LVX373FTTR-ND — | Cctal D-Type Latch, Tri-State... 771.40/2,000 
oo Beoeees ee OSHIBA spoilt 
ype Flip Hop 40/2, 
TC74LVX374AW-ND __| Cotal D-Type Flip op... 92 69 52 nee pee 
TC74LVX573FTTR-ND | Octal D-Type Latch, Tri-State. 931.00/2,000 pat Ne. Deswicton Pa ‘ ormarod 
TC74LVX573FW-ND Octal D-Type Latch, Tri-State. .. 84.7056 : DB g. 
TC74LVX4245FSTR-ND | Dual Supply Octal Bus Transceiver 2550.00/2,000 Surface Mount Product in Cut-Tape 
TCAS66FCT-ND Single Analog Switch (4066B) .. SMV-5 68589 
TCAS584FCT-ND Single Schmitt Trigger (45848) . SMV-5 48 36.27 
OSH IBA 74VHC SERIES TC7SOOFCT-ND Single NAND Gate (74HO00) .... -SMV5 4637.26 
TC7SO2FCT-ND Single NOR Gate (74002) SMV5 468726 
igi-Key Price Each* TC7SO04FTCT-ND Single Inverter (74HO04) .. AG 3/7 26 
Description Pkg. 1 25 100 TC7SO8FCT-ND Single AND Gate (74HO08) 46 «37S 
Quad 2-Input NAND Gate... . 46 378 TC7S14FTSCT-ND Schmitt Inverter......... 46 «37 «26 
Quad 2-Input NAND Gate. . 303.75/2,500 TC7S32FCT-ND Single OR Gate (74HC32) 46 37 26 
TC74VHODOFTTR-ND —_| Quad 2-Input NAND Gate. . 252.00/2,000 TC7SETOOFCT-ND Single TTL NAND Gate NEW! 48 36 27 
TC74VHO02F-ND Quad 2-Input NOR Gate 146 a7) 28 TC7SETOOFUTCT-ND _| Single TTL NAND Gate NEW eo (30 (mea eee 
TC74VHO02FNTR-ND _| Quad 2-Input NOR Gate ... 303.75/2,500 (Continued) 
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TOSHIBA mos series (continued) 


Cut Tape Cut Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. i 25 100 
TC7SETO2FCT-ND Single TTL NOR Gate NEW! : a) 2 a TC7WT125FUTCI-ND —_ | Dual Bus Buffer 68 51 39 
TC7SETO2RAUTCT-ND Single TTL NOR Gate NE WI. . BON 23) 17 TC7WUO04FCT-ND Triple Inverter (74HOU04) . 74 56 42 
TC7SETO4FCT-ND Single TTL Inverter Gate NEW! SMV-5 30 pC oumeeallif TC7WU04FKCT-ND Triple Inverter. 56 OW 30) 
TC7SETO4RUTCT-ND Single TTL Inverter Gate NEW! : 300.2317 TC7WU04AUTCT-ND Triple Inverter . .SM8-8 56 4282 
‘TC7SETO8FCT-ND Single TTL AND Gate NEW! &) a 
TC7SETOBFUTCT-ND | Single TTL AND Gate NEW! 237 Surface Mount Product on Tape and Reel 
TC7SET32FCT-ND Single TTL OR Gate NEW! Pay ale Digi-Key Tape & Reel Pricing 
Se plc array: NEW! ae we Part No. Description 3,000 
TC7SHO2FCT.ND SngeTT. NCR ae : a oo TCASG6FTR-ND Single Analog Switch (4066B) .. 221.00/M 
= TCAS584FTR-ND Single Schmitt Trigger (4584B) . 156.00/M 
Mee eae Se eau ee TC7SOOFTR-ND Single NAND Gate (74H000) .... 119.00/M 
TC7SH32FCT-ND Single VHS OR Gate. 37 26 TC7S02FTR-ND Single NOR Gate (74HO02) 119.00/M 
TC7SH86FCT-ND Single VHS Exclusive OR Gate . 37° 26 TC7SO4FTTR.ND Single Inverter (741004) ... 119.00/M 
TC7SH86FUTCT-ND Single VHS Exclusive OR Gate. . 37.26 TC7S08FTR-ND Single AND Gate (74HO08) 119.00/M 
TC7SHU04FCT-ND Single Unbuffered VHS Inverter 3726 re say Hades ue ete ' i ey ¥ 
TC7SLOOFUTCT-ND Single 1 Volt NAND Gate ... 38.26 ingle le , 
‘TC7SLO2FUTCT-ND Single 1 Volt NOR Gate. 38.26 TC7SETOOFTR-ND Single TTL NAND Gate NEW! 156.00/M 
TC7SLO4FUTCT-ND Single 1 Volt Inverter . 38.26 TC7SETOOFUTTR-ND _| Single TTL NAND Gate NEW! 97.50/M 
TC7SLO8FUTCT-ND Single 1 Volt AND Gate. 38.26 TC7SETO2FTR-ND Single TTL NOR Gate NEW! 97.50/M 
TC7SL32FUTCT-ND Single 1 Volt OR Gate : i 38.26 TC7SETO2FUTTR-ND —_| Single TTL NOR Gate NEW! 97.50/M 
TC7SLUO4FUTCT-ND —_| Single 1 Volt Unbuffered Inverter. -USV-5 47386 TC7SETO4FTR-ND Single TTL Inverter Gate NEW! SMV-5 97.50/M 
TC7STOOFOT-ND Single TTL NAND Gate .. 75 63 50 TC7SETO4FUTTR-ND Single TTL Inverter Gate NEW! USV-5 97.50/M 
TC7STOOFUTCT-ND Single TTL NAND Gat 83 69 55 TC7SETO8FTR-ND Single TTL AND Gate NEW! . 97.50/M 
IG/STOZECTNG) Single TTL NOR Gate... i SSS 8 TC7SETOSFUTTR-ND | Single TTL AND Gate NEW! 97.50M 
TC7STOZASTCT-ND Single TTL NOR Gate... 83 6955 TC7SET32FTR-ND Single TTL OR Gate NE WI. 97.50/M 
TC7STO4FCT-ND Single TTL Inverter Gate /) 63  .50 ‘ 1 
TC7STO4PUTCT-ND Single TTL Inverter Gate 83 69 55 ct Xp 1 sae PEAR eae: ee 
- . a Z ngie ie A 
TOPSTUBFUTCEND _| Sngle TTL ANDGafe. 36955. | TO7SHO2FTRND _| Srgle THLNORGte 119.00 
TC7ST32FCT.ND Single TTL OR Gate... 756350 TC7SHO4FTR-ND Single VHS Inverter 119.00/M 
TC7STR32FUTCT-ND Single TTL OR Gate... 83 69 55 TC7SHO8FTR-ND Single VHS AND Gate . 119.00/M 
TC7SU04FCT-ND Single Inverter (74HQU04) 46 37 26 TC7SH32FTR-ND Single VHS OR Gate. 119.00/M 
TC7SZOOFCT-ND 2-Input NAND Gate. .. 46 S726 TC7SH86FTR-ND Single VHS Exclusive OR Gate 119.00/M 
TC7SZOOPUTCT-ND 2-Input NAND Gate 46 37 26 TC7SH86FUTTR-ND Single VHS Exclusive OR Gate. 119.00/M 
TC7SZ02FCT-ND 2-Input NOR Gate. 46. 37 «26 TC7SHUO4FTR-ND Single Unbuffered VHS Inverter. 119.00/M 
TC7SZ02FUTCT-ND 2-Input NOR Gate . 46 37 26 TC7SLOOFUTTR-ND Single 1 Volt NAND Gate 122.40/M 
TC7SZO4FCT-ND Single Inverter Gate 46 37 26 TC7SLO2FUTTR-ND Single 1 Volt NOR Gate: 122.40/M 
TC7SZO4FUTCT-ND Single Inverter Gate 46 37 26 TC7SLO4FUTTR-ND Single 1 Volt Inverter . 122.40/M 
C7: aw Inverter (Qpen Drain) 463726 TC7SLOSFUTTR-ND Single 1 Volt AND Gate 122.40/M 
SOS HUTCTEND) Inverter (Qpen Drain) . Ome ae TC7SL32FUTTR-ND Single 1 Volt OR Gate 7 122.40/M 
TCESADSECTEND eal AND Cae s5 ml Be TC7SLUO4FUTTR-ND | Single 1 Volt Unbuffered Inverter USV-5 122.40/M 
Ue ee Biber cna pee) oes TC7STOOFTR-ND Single TTL NAND Gate. 325.00/M 
: ; : TC7STOOFUTTR-ND Single TTL NAND Gate... 357.50/M 
TC7SZ32FUTCT-ND 2-Input OR Gate... 46.37 26 ‘ 
TC7SZ125FCT-ND Bus Buffer 3-State Output. 50 40 30 SIGS O2n TEND Singtel TEN A Gites S25.00M 
TC7SZ125FUTCT-ND —_| Bus Buffer 3-State Output . 50 40 .30 Te7STO2PUTTR-ND Single TTL NOR Gate. 357.50/M 
TC7SZ126FCT-ND Bus Buffer 3-State Cutput. 50 40 .30 TC7STO4FTR-ND Single TTL Inverter Gate 325.00/M 
TC7SZ126FUTCT-ND Bus Buffer 3-State Output . 50 40 .30 TC7STO4FUTTR-ND Single TTL Inverter Gate. 357.50/M 
TC7SZU04FCT-ND Inverter (Unbuffered) 46 37 26 TC7STO8FTR-ND Single TTL AND Gate. . 325.00/M 
TC7SZU04PFUTCT-ND Inverter (Unbuffered) . 46 «37 «26 TC7STO8FUTTR-ND Single TTL AND Gate 357.50/M 
TC7WOOFCT-ND Dual 2-Input NAND Gate (74HO00) 74 56 42 TC7ST32FTR-ND Single TTL OR Gate 325.00/M 
TC7WOOFKCT-ND Dual 2-Input NAND Gate: 56 42 «32 TC7ST32FUTTR-ND Single TTL OR Gate. 357.50/M 
TC7WOORJTCT-ND Dual 2-Input NAND Gate 56 42 32 TC7SU04FTR-ND Single Inverter (74HCU04) . SMV-5 119.00/M 
TC7WO02FCT-ND Dual 2-Input NOR Gate (74HO02) ..-FM8 74 56 42 TC7SZOOFTR-ND 2-Input NAND Gate. 119.00/M 
pa Dual 2-Input NOR Gate . [US88—56SC«<CSC«‘ TC7SZOOFUTTR-ND 2-Input NAND Gate. 91.00/M 
TC7WO2PUTCT-ND Dual 2-Input NOR Gate. SM8B8 56 42 32 3 
TC7WO4CT-ND Triple verter (74H004) FMS (ESSE) | Ce ee et oe: te 
: put NOR Gate 91.00/M 
TC7WO4FKCT-ND Triple Inverter (74004) .USB8 564232 TC7SZ04FTR-ND Single Inverter Gate 119.00/M 
TC7WO4PUTCT-ND Triple Inverter (74HO04) .. SMB8 564232 TC7S204FUTTRND Scie inate Get STOO 
TC7WO8FCT-ND Dual 2-Input AND Gate (74H008) - AS .74~—56SCAD TC7SZ05FTR-ND ireter (Coen Drain) 419.00M 
TC7WO8FKCT-ND Dual 2-Input AND Gate (74H008) -US8-8 56 42—32 _ : 
TC7WO8FUTCT-ND Dual 2-Input AND Gate (74H008) . SMB8 56 42 32 TC7SZOSFUTTR-ND Inverter (Qpen Drain 91.00/M 
TC7W14FKCT-ND Schmitt Inverter ....0.... eee. -US8-8 564232 TC7SZO8FTR-ND 2-Input AND Gate 119.00/M 
TC7W32FCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32) .. FMB £74564 TC7SZO8FUTTR-ND 2-Input AND Gate. 91.00/M 
TC7WS2FKCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/P) -USS-8 56 42 32 TC7SZ32FTR-ND 2-Input OR Gate. . 119.00/M 
TC7WS2FUTCT-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/P)... SMB-8 56 42 32 TC7SZ32FUTTR-ND 2-Input OR Gate . 91.00/M 
TC7W34FKCT-ND Triple Non-Inverting Buffer (TC7W34FU) . -US8-8 564232 TC7SZ125FTR-ND Bus Buffer 3-State Output 135.00/M 
TC7W53FKCT-ND 2-Channel Multiplexer/Demultiplexer .US88 56423. TC7SZ125FUTTR-ND —_| Bus Buffer 3-State Output .. 130.00/M 
TC7W66FKCT-ND Dual Bilateral Switch 56 42 «32 TC7SZ126FTR-ND Bus Buffer 3-State Output... 135.00/M 
TC7W66FUTCT-ND Dual Bilateral Switch . 56 42 32 TC7SZ126FUTTR-ND —_| Bus Buffer 3-State Output 130.00/M 
TC7W74FKCT-ND D-Type Rip Hop 56 42 32 TC7SZU04FTR-ND Inverter (Unbuffered) . 119.00/M 
uN NG ae re Hop 0 A2 oe TC7SZU04FUTTR-ND _| Inverter (Unbuffered) . 119.00/M 
: s Buffer . SS 62 8e TC7WOOFKTR-ND Dual 2-Input NAND Gate. 182.00/M 
TC7W126PUTCT-ND Dual Bus Buffer . 56 4232 e 
TC7WHOOFKCT-ND_ Dual 2-Input NAND Gate: 56 (42032. Acoli ee ian: fate eats tZAD0) ee Real 
us 3 : : ‘C7WOOPUTTR- - Input ie... . 
TOAWEDORUTCTEND | Dual 2-Input NAND Gate DO Ae oe ‘TC7WO2FKTR-ND Dual 2-Input NOR Gate... 182.00/M 
TC7WHO2FKCT-ND Dual 2-Input e. : 42 32 
TCAMEHORUTCT ND | Dud 2 Input NCR Gate. re USA MeN Dual 2-Input NOR Gate (74002) - Bel 
TC7WHO4FKCT-ND Triple Inverter 56 4232 a a Ta ei i err Gane eo 
TOAMDSCCEND. | Duel 2-nput AND Gs & 42 | TOMOFRND ieee (246.051 
TC7WHO8FUTCT-ND —_| Dual 2-Input AND Gate 56 42 32 CPWO4FUTTRA 3 
TC7WH14FKCT-ND Triple Schmitt Inverter. 56 42 32 TC7WO8FKTR-ND Dual 2-Input AND Gate (74HO08) . 182.00/M 
TC7WHI4FUTCT-ND _| Triple Schmitt Inverter . (5g 420 2 TC7WO8FTR-ND Dual 2-Input AND Gate (74HC08) 246.05¢ 
TC7WHB2FKCT-ND Dual 2-Input OR Gate 56 42 TC7WO8FUTTR-ND Dual 2-Input AND Gate (74HC08) . 182.00/M 
TC7WH32FUTCT-ND —_| Dual 2-Input OR Gate 56 42 32 TC7W14FKTR-ND Schmitt Inverter : 182.00/M 
TC7WH34FKCT-ND Triple Buffer .. 56 42 32 TC7WS2FKTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F) . US8-8 182.00/M 
TC7WH34FUTCT-ND | Triple Buffer....... 560 A232 TC7WS2FTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32) ... .. FMB 246.05¢ 
TC7WH74FKCT-ND D-Type Hip Hop with Preset and Clear 56 42 32 TC7W32FUTTR-ND Dual 2-Input OR Gate (74HC32AP/F). SMB8-8 182.00/M 
TC7WH74FUTCT-ND D-Type Flip Hop with Preset and Gear . SM8-8 =.56 42382 TC7W34FKTR-ND Triple Non-Inverting Buffer (TC7W34! US8-8 182.00/M 
TC7WH123FKCT-ND Monostable Multivibrator . -US8 56 AB 82 TC7WS3FKTR-ND 2-Channdl Multiplexer/Demultiplexer . US8-8 182.00/M 
ects ae Hehe rad : ne oS = TC7W66FKTR-ND Dual Bilateral Switch. . US8-8 182,00/M 
SiN Gi ; ‘ : TC7W66FUTTR-ND Dual Bilateral Switch 182.00/M 
TC7WH126FKCT-ND Dual Bus Buffer. 56 42 32 ; 
TC7WHI57FKCT-ND __| 2-Channel Multiplexer 56 42D eae yaa a is ae ; eran 
TC7WHI57FUTCT-ND | 2-Channel Multiplexer 7 56 42 32 TCAWI2SFUTTRND Dud Bus Butfer aaTY, 
TC7WH240FKCT-ND Dual Bus Buffer Inverted, 3-State Output . -US8-8 56 4232 : 
TC7WH240FUTCT-ND — | Dual Bus Buffer Inverted, 3-State Output. SVB-8 56 42 32 SCAN ZSERIES NOES) Qual Bus Butter .. 182.00/M 
TC7WH241 KCT-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, 3-State Output. -US8-8 56 4282 TC7WHOOFRKTR-ND Dual 2-Input NAND Gate... . 182.00/M 
TC7WH241FUTCT-ND | Dual Bus Buffer Non-Inverted, 3-State Output SMB8 56 42 32 TC/WHOOFUTTR-ND | Dual 2-Input NAND Gate 182.00/M 
TC7WH245FKCT-ND Dual Bus Transceiver -US88 56 «42-32 TC7WHO2AKTR-ND Dual 2-Input NOR Gate .. 182.00/M 
TC7WH245FUTCT-ND —_| Dual Bus Transceiver. SMB-8 56 9.4232 TC7WHO2FUTTR-ND Dual 2-Input NOR Gate. 182.00/M 
TC7WHUO4FKCT-ND —_| Triple Inverter. (56/4212 TC7WHO4FKTR-ND Triple Inverter. : 182.00/M 
PCAN ERUTSEND ES) Triple Inverter 6 Ae 82 + Tape and Real pricing is priced at 1,000. (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 361 


OSH IBA IOS SERIES (Continued) 


Digi-Key Tape & Reel Pricingx 
Part No. Description 3,000 
TC7WHO4FUTTR-ND Triple Inverter 182.00/M 
TC7WHO8FKTR-ND Dual 2-Input AND Gate . 182.00/M 
TC7WHO8FUTTR-ND Dual 2-Input AND Gate... 182.00/M 
TC7WH14FKTR-ND Triple Schmitt Inverter 182.00/M 
TC7WH14FUTTR-ND Triple Schmitt Inverter 182.00/M 
TC7WH32FKTR-ND Dual 2-Input OR Gate. 182.00/M 
TC7WH32FUTTR-ND Dual 2-Input OR Gate 182.00/M 
TC7WH34FKTR-ND Triple Buffer 182.00/M 
TC7WH34FUTTR-ND- Triple Buffer . 182.00/M 
TC7WH74FKTR-ND D-Type Rip Aop with Preset and Clear 182.00/M 
TC7WH/4PUTTR-ND D-Type Rip Hop with Preset and Clear 182.00/M 
TC7WH123FKTR-ND Monostable Multivibrator . . 182.00/M 
TC7WH123FUTTR-ND Monostable Multivibrator . 182.00/M 
TC7WH125FKTR-ND Dual Bus Buffer 182.00/M 
TC7WH126FKTR-ND Dual Bus Buffer 182.00/M 
TC7WH157FKTR-ND 2-Channe! Multiplexer 182.00/M 
TC7WH157FUTTR-ND 2-Channel Multiplexer... 182.00/M 
TC7WH240FKTR-ND Dual Bus Buffer Inverted, 3-State Output .. 182.00/M 
TC7WH240FUTTR-ND Dual Bus Buffer Inverted, 3-State Output .. 182.00/M 
TC7WH241 AKTR-ND Dual Bus Buffer Non-Inverted, 3-State Output 182.00/M 
TC7WH241 FUTTR-ND. Dual Bus Buffer Non-Inverted, 3-State Output 182.00/M 
TC7WH245FKTR-ND Dual Bus Transceiver . 182.00/M 
TC7WH245FUTTR-ND Dual Bus Transceiver. 182.00/M 
TC7WHU04FKTR-ND Triple Inverter. . 182.00/M 
TC7WHU04FUTTR-ND Triple Inverter . 182.00/M 
TC7WT125FUTTR-ND Dual Bus Buffer 221.00/M 
TC7WU04FKTR-ND Triple Inverter. . 182.00/M 
TC7WU04FTR-ND Triple Inverter (74HOU04) . Ee 246.05t 
TC7WU04FUTTR-ND ThPIOUIVENGT sci ccccavideaiccasarirsaccdansiaaaseessbeacaace SM8-8 182.00/M 


t+ Tape and Reel pricing is priced at 1,000. 


TOSHIBA 


Surface Mount Product in Cut-Tape 


LINEAR SERIES 


Cut Tape 
Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25 100 
TC75S54FCT-ND Single Op Amp 133 1.06 80 
TC75S55FTCT-ND Single Qp Amp 1.33 1.06 80 
TC75W51FUTCT-ND Dual Op Amp.. 223° 1.78 1.34 
TC75WS4FUTCT-ND Dual Op Amp.. 2.28 1.82 1.37 
TC75WS5FUTCT-ND Dual Op Amp.. ie 2.28 1.82 1.37 
Surface Mount Product on Tape & Reel 
Digi-Key Tape & Reel Pricing* 
Part No. Description 3,000 
TC75S54FTR-ND Single Op Amp 678.40/M 
TC75S55FTTR-ND Single Op Amp 678.40/M 
TC75W51 FUTTR-ND Dual Qp Amp 1139.20/M 
TC7SWS4FUTTR-ND Dual Op Amp 1164.80/M 
TC7SWSSFUTTR-ND Dual Op Amp.. 1164.80/M 
National 
Semiconductor” BISA SKUSE 
Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
OGS74LCT2524M-ND 1-to-4 Minimum Skew (300ps) 3V Qock Driver ............++ 8SOC 2.79 207 1.53 
OGS74LCT2524MXTR-ND | 1-to-4 Minimum Skew (300ps) 3V Cock Driver . 2812.50/2,500 
QLODO6AJE-ND Serial Digital Cable Driver with Adj. Qutputs 899 7.11 5.70 
LO007AJE-ND Serial Digital Cable Driver..................5 7.98 631 5.06 
CLO014AJE-ND Adaptive Cable Equalizer for High-Speed Recovery 17.15 14.70 13.04 
OLO0016A0Q.ND Data Retiming PLL with Automatic Rate Selection. 24.90 23.24 21.58 
0L0016AJQ-ND Data Retiming PLL with Automatic Rate Selection. 27.75 25.90 24.05 
OLOD18AJVWJQND 8 x 8 Digital Cross Point Switch 24.30 22.68 21.06 
0.0021 VGZ-5.0-ND SMPTE 259M Digital Video Serializer with 
EDH Generation/Insertion 39.30 36.68 34.06 
QLC405AJEND Low Cost, Low Power, 110MHz Op Amp with Disabl 3.68 280 214 
QLC409AJE-TR13TR-ND | Amp Very Wideband Low Distortion 8448.50/2,500 
CLC405ANP-ND Low Cost, Low Power, 110MHz Op Amp with Disable . 3.68 280 2.14 
CLO406AJE-ND Wideband, Low Power Monolithic Op Amp........ 5.78 439 3.35 
OLC409AJE-ND Very Wideband, Low Distortion Monolithic Qo Amp. 5.82 4.60 3.69 
QLC409AJMS5CT-ND Amp Very Wideband Low Distortion . . 5.82 460 3.69 
OLCH11AJEND High-Speed Video Op Amp with Disable. 6.32 5.00 4.01 
OLCH14AJE-ND Quad Low Power Monolithic Qp Amp . 10.40 822 6.59 
OLC414AJP-ND Quad Low Power Monolithic Qo Amp . 10.40 8.22 6.59 
QLCA20AJP-ND. High-Speed Voltage Feedback Op Amp 5.88 447 3.41 
OLC425AJE-TR13TR-ND | Ultra Low Noise Wideband Op Amp 9333.00/2,500 
OLC425AJNP-ND Ultra Low Noise Wideband Op Amp . 643 5.08 4.07 
CLC426ANP-ND Wideband, Low Noise Voltage Feedback Op Amp . -Dip 649 5.13 4.11 
QLC430AJE-TRI3STR-ND | General Purpose 100MHz Op Amp with Disable. 4093.75/2,500 
OLC432AJEND Dual Wideband Monolithic Op Amp. 545 415 3.17 
OLCASOAJP-ND ‘Single Supply Low Pwr. 
High Current Feedback Op Am; 285 2.17 1.66 
OLC452AJM5-ND ‘Single Supply Low Pwr. High Qurrent Feedback Op Amp... 295 225 1.72 
OLC520AJE-ND Amp with Voltage Controlled Gain, AGC+Amp. . . 9.93 7.86 6.30 
QLOCS520AJP-ND_ Amp with Voltage Controlled Gain, AGC+Amp 9.93 7.86 6.30 
OLC632AJE-ND High-Speed 2:1 Analog Multiplexer. . 490 3.73 2.85 
L.05523IM-ND_ Low Power Variable Gain Amplifier . 7.79 616 494 
L.05523IN-ND Low Power Variable Gain Amplifier. . 7.79 616 4.94 
CLO952AOMISA-ND 12-Bit, 41MSPS Monolithic A/D Converter 36.15 33.74 31.33 
DP83223V-ND Twister High-Speed Networking Transceiver Device. 14.18 12.15 10.78 
LF147J-ND Wideband Quad JFET Op Amp 13.50 10.80 6.75 
LFIS6H-ND Mono JFET In Op Amp. . 5.13 3.90 298 
LF256H-ND Wideband JFET Cp Amp 478 363 2.77 
LF298M-ND Monolithic Sample and Hold Circuit . 5.50 435 349 
LF347BN-ND 214 159 1.18 
LF347M-ND eves ler 92 
LF347MXTR-ND 1466.25/2,500 
LF847NNS-ND 1.76 130 94 
LF353M-ND 68 49 36 
LF353MXTR-ND 498.75/2,500 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 
LF353NNS-ND Wideband Dual JFET Input Op Amp 68 49 36 
LF356H-ND Monolithic JFET Input Op Amp .. 3.02 225 1.66 
LF356M-ND Monolithic JFET Input Qp Amp 94 69 50 
LF356N-ND Monolithic JFET Input Op Amp .. 94 69 50 
LF398AN-ND Monolithic Sample and Hold Orcuii 3.05 232 1.77 
LF398H-ND Monolithic Sample and Hold Circuit .. 3.95 3.01 230 
LF398M-ND Monolithic Sample and Hold Orcuit 205) 152 AS: 
LF398N-ND Monolithic Sample and Hold Crcuit . . 2.08 1.55 1.14 
LF411ACH-ND Low Offset Low Drift JFET Input Op Amp . 7.94 6.28 5.03 
LF411AQN-ND Low Offset Low Drift JFET Input Op Amp . 4.75 3.61 276 
LF4110\-ND Low Offset Low Drift JFET Input Qp Amp . 180 132 96 
LF412ACN-ND Low Offset Low Drift JFET Dual Op Amp .. 518 3.94 3.01 
LF4120N-ND Low Offset Low Drift JFET Dual Op Amp 1.13 83.60 
LF412MH-ND Low Offset Low Drift JFET Dual Qp Amp 8.17 646 5.18 
LF442A0N-ND Dual Low Power JFET Op Amp 5.57 440 3.53 
LF442AMH-ND Dual Low Power JFET Op Amp .. 16.65 15.54 14.43 
LF4420N-ND Dual Low Power JFET Op Amp 161 1.19 86 
LF444A0N-ND Quad Low Power JFET Op Amp 438 3.33 2.54 
LF4440V-ND Quad Low Power JFET Op Amp . 1.76 130 94 
LF4440\-ND Quad Low Power JFET Qp Amp 1.76 130 94 
LM100+-ND Op Amp and Voltage Reference . 5.27 417 3.34 
LM100LN-ND Qp Amp and Voltage Reference . 275 2.09 1.60 
LM100N-ND. Op Amp and Voltage Reference . 3.50 266 2.03 
LM10CWM-ND- Op Amp and Voltage Reference . 3.50 266 2.03 
LM120LK-ND 80W Power Op Amp 4-Pin.... 33.50 25.46 19.43 
LM12H458C1V-ND 12-Bit + Sign DAS with Self-Calibration. 21.45 20.02 18.59 
LM12H458CVF-ND 12-Bit + Sign DAS with Self-Calibration. 21.45 20.02 18.59 
LM12L458ClV-ND 12-Bit + Sign Data Acquisition System 

with Self-Calibration 21.45 20.02 18.59 
LM20BIM7CT-ND Micro SMD Temperature Sensor, +25°C SC-70-5 1.24 91 66 
LM20BIM7TR-ND Micro SMD Temperature Sensor, +25°C SC-70-5 429.00/1 ,000 
LM20CIM7CT-ND Micro SMD Temperature Sensor, +5°C. -SC-70-5 1.09 80 58 
LM20C1M7TR-ND Micro SMD Temperature Sensor, +5° -SC-70-5 377.00/1 ,000 
LM20SIBPCT-ND Micro SMD Temperature Sensor. -4-MicroSMD 1.09 80 58 
LM20SIBPTR-ND Micro SMD Temperature Sensor. -4-MicroSMD 108.75/250 
LM34AH-ND. Precision F. Temperature Sensor, -50°F to +300°F. -TO46 15.58 13.35 11.84 
LM34CAH-ND Precision F. Temperature Sensor, -40°F to +230°F. -TO46 11.31 9.69 8.60 
LM34CAZ-ND Precision F. Temperature Sensor, -40°F to +230°F. 664 525 4.21 
LM34CH-ND Precision F. Temperature Sensor, -40°F to +230°F. 9.38 8.04 7.13 
LM34CZ-ND. Precision F. Temperature Sensor, -40°F to +230°F. 6.03 458 3.50 
LM34DM-ND. Precision F. Temperature Sensor, +32°F to +212°F 1.89 1.41 1.04 
LM35DT-ND Precision Celsius Temperature Sensor 282 210 1.55 
LM34DZ-ND Precision F. Temperature Sensor, +32°F to +212°F. . ZSSe al oh les) 
LM35AH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -55°C to +150°C......TO-46 16.35 15.26 14.17 
LM35CAH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to +110°C......TO-46 10.85 9.30 8.25 
LM35CAZ-ND. Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to +110°C. .TO92 569 450 3.61 
LM835CH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, -40°Cto +110°C......TO-46 8.93 7.65 6.79 
LM35CZ-ND. Precision Celsius Temperature Sensor, -40°C to +110°C. 1092 588 447 3.41 
LM35DH-ND Precision Celsius Temperature Sensor, 0°C to +100°C. . 330 251 1.92 
LM35DM-ND Precision Celsius Temperature Sensor, 0°C to +100°C... 205 1.52 1.13 
LM35DMXTR-ND- Precision Celsius Temperature Sensor, 0°C to +100°C. 2062.50/2,500 
LM835DZ-ND Precision Celsius Temperature Sensor, 0°C to +100°C.. 1.98 148 1.09 
LM45BIM3CT-ND Precision Celsius Temperature Sensor . . lai 27 94 
LM45BIM3TR-ND. Precision Celsius Temperature Sensor 704.00/1,000. 
LM45CIM3CT-ND Precision Celsius Temperature Sensor .. 1.09 80.58 
LM45C/M3TR-ND. Precision Celsius Temperature Sensor 377.00/1,000. 
LMS0BIM3CT-ND Single Supply Centigrade Temperature Sensor. 161 #120 .89 
LMSOBIM3TR-ND Single Supply Centigrade Temperature Sensor. 665.60/1,000 
LMSOCIM3CT-ND Single Supply Centigrade Temperature Sensor. 1.09 80 58 
LMS0CIM3TR-ND- Single Supply Centigrade Temperature Sensor. 377.00/1,000 
LMS56BIM-ND. Dual Output Low Power Thermostat. . 251 1.87 1.38 
LMS6BIMMCT-ND Dual Output Low Power Thermostat . 295 219 1.62 
LMS6BIMMTR-ND Dual Output Low Power Thermostat . 1216.00/1,000 
LMS6CIM-ND. Dual Output Low Power Thermostat. . 189 1.41 1.04 
LMS6CIMMCT-ND Dual Output Low Power Thermostat . 223 1.66 1.23 
LMS6CIMMTR-ND Dual Output Low Power Thermostat . 921.60/1,000 
LM60BIM3CT-ND 2.7V Temperature Sensor 143° 105 .76 
LM60BIM3TR-ND 2.7V Temperature Sensor 494.00/1,000 
LM60CIM3CT-ND 2.7V Temperature Sensor 1.01 75 54 
LM60CIM3TR-ND. 2.7V Temperature Sensor 351.00/1,000 
LM61BIM3CT-ND 2.7V Temperature Sensor 143° 105 .76 
LM61BIM3TR-ND 2.7V Temperature Sensor 494.00/1 ,000 
LM61CIM3CT-ND 2.7V Temperature Sensor, +30°C to +100°C. 1.01 75 54 
LM61CIM3TR-ND 2.7V Temperature Sensor, +30°C to +100°C. 351.00/1,000 
LM62BIM3CT-ND 2.7V Temperature Sensor, 0°C to 100°C... 143 (1.05  .76 
LM62BIM3TR-ND 2.7V Temperature Sensor, 0°C to 100°C... 494.00/1,000 
LM62CIM3CT-ND 2.7V Temperature Sensor, 0°C to 100°C. 1.01 75 54 
LM62CIM3TR-ND 2.7V Temperature Sensor ..............5 351.00/1,000 
LM70CIMM-3CT-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Sensor 186 1.38 1.02 
LM70C/MM-3TR-ND 10-Bit Plus Sign Digital Temperature Sensor. 768.00/1,000 
LM70CIMM-5CT-ND SPI/MICROWIRE10-Bit plus Digital Temp. Sensor 186 1.38 1.02 
LM70CIMM-5TR-ND SPI/MICROWIRE10-Bit plus Digital Temp. Sensor .. 768.00/1,000 
LM70C/MMX-3CT-ND 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor 186 1.38 1.02 
LM70C/MMX-3TR-ND 10-Bit plus Sign Digital Temperature Sensor : 2625.00/3,500 
LM74CBP-3CT-ND 3V 12-Bit Digital Temperature Sensor -5-MicroSMD_ 2.51 1.87 1.38 
LM74C1BP-3TR-ND 3V 12-Bit Digital Temperature Sensor .. .5-MicroSMD 1036.80/1 ,000 
LM74C1BP-5CT-ND 5V 12-Bit Digital Temperature Sensor -5-MicroSMD 2.51 1.87 1.38 
LM74CIBP-5TR-ND 5V 12-Bit Digital Temperature Sensor . . .5-MicroSMD 1036.80/1,000 
LM74C1M-3-ND 3V 12-Bit Digital Temperature Sensor . . 2.08 1.55 1.14 
LM74C1M-5-ND 5V 12-Bit Digital Temperature Sensor 2.08 1.55 1.14 
LM75C1M-3-ND 3V Digital Temperature Sensor 267 1.98 1.47 
LM75C1M-5-ND 5V Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog 

with Two-Wire Interface. .............ccccsesseescaseenneeeee 8SOC 267 1.98 1.47 
LM75CIMX-5TR-ND 5V Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog 

with Two-Wire Interface. 2687.50/2,500 
LM75C1MM-3CT-ND 3.3V Digital Temperature Sensor and Thermal 

Watchdog with Two-Wire Interface................2eeeeee 8MSOP 267 1.98 1.47 
LM75CIMM-3TR-ND 3.3V Digital Temperature Sensor and Thermal 

Watchdog with Two-Wire Interface.............:00:ceeeee 8-MSOP 1100.80/1 ,000 
LM75CIMM-5CT-ND 5V Digital Temperature Sensor and Thermal 

Watchdog with Two-Wire Interface................eeeeee 8MSOP 267 1.98 1.47 

(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Each 
Part No. Pkg. 1 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM75CIMM-STR-ND 5V Digital Temperature Sensor and Thermal LM285Z-2.5-ND 2.5V Reference Diode. . 161 #119 .86 
Watchdog with Two-Wire Interface........0.cseeeeeeees 8-MSOP 1100.80/1,000 LIM301AH-ND General Purpose Op Amp. 3.07 228 1.69 
LM76CHM-5-ND 5V Digital Temperature Sensor and Thermal Window LM301AN-ND General Purpose Op Amp. 1.20 88 64 
Comparator with Two-Wire Interface. ...........06.:eeeeeee 8SOC 285 217 1.66 LM308AH-ND General Purpose Op Amp. 280 213 1.63 
LM76CNM-3-ND 3V Digital Temperature Sensor and Thermal Window LM308H-ND Super Gain Op Amp.... 3.13 238 1.82 
Comparator with Two-Wire Interface. ............-...-:..e 8-SOC 285 217 1.66 LIM309H-ND 5V Voltage Regulator 403 3.06 234 
LM770M-3-ND 3V Digital Temperature Sensor and Thermal Window LM309K STEEL-ND +5V 1.5A Voltage Regulator . 513 3.90 2.98 
Comparator with Two-Wire Interface. .............:..ceccee 8SOC 236 1.75 1.30 LM311H-ND Voltage Comparator . 258 1.96 1.50 
LM77C\M-5-ND SV Digital Temperature Sensor and Thermal Window LM311MNS-ND Voltage Comparator . 58 42 31 
Comparator with Two-Wire Interface. 236 1.75 1.30 LM311MXTR-ND Voltage Comparator . 367.50/2,500 
LM78LOSAOM-ND 5V 100mA Positive Regulator 44 32 24 LMTINNS-ND High Performance Voltage Comparalo Glo 
LM78LOSAOVIX-ND 5V 100mA Positive Regulator. 280.00/2,500 LM313H-ND Precision Reference, 2-Pin.. 624 494 3.96 
LM78LOSACZNS-ND 5V 100mA Positive Regulator 45 33.24 LM317AEMPCT-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 176 1.30 94 
LM78LOSIBPCT-ND 3-Terminal Positive Regulator 63 46 8S LM317AEMPTR-ND 3-Terminal Adjustable Regulator. 611.00/1,000 
PM/SEOSIEETEEND) 3-Terminal Positive Regulato! 59.50/250 LM317AH-ND 500mA Positive Adjustable Voltage Regulato 430 327 250 
Bie Meeeny) SV 100mA Positive Regulator. ap) LM317AT-ND 1.5A Positive Adjustable Voltage Regulator 150 1.10 80 
LM76L12AQVND 12V 100mA Positive Regulator . 45.3324 LIM317EMPCT-ND 1A Positive Adjustable Voltage Regulator... 113.83 60 
eee ee une 12 100mA Positive Regulator . TUE ESD LM317EMPTR-ND 1/ Positive Adjustable Voltage Regulator . 390.00/1,000 
re TeV Ort Arn Nollegs Hegulcior So SB LM317H-ND 500mA Positive Adjustable Voltage Regulator 298 227 1.73 
LM78L15AOM-ND 15V 100mA Positive Regulator ... 45 33.24 j i 
LM78L15ACMXTR-ND 15 100mA Positive Regulator 287.00/2,500 LM317HVH-ND High Voltage 500mA, Adjustable Voltage Regulator 7.35 5.81 4.66 
LM78L15AGZ.ND 15V 0.1 Amp Positi fat a 6 33 2 24 LM317HVK STER_-ND High Voltage 1.5A, Adjustable Voltage Regulator ... 6.59 5.22 418 
iM7BL6DACZ.ND BO AON Haas he Fea See i cy LM317HVT-ND High Voltage 1.54, Adjustable Voltage Regulator. 279 207 153 
LM78MOSCTNS-ND BV, 500mA Positive Regulator. ae ‘20 ‘52 38 LM317K STEE_-ND 1.5A Positive Adjustable Voltage Regulator . . 3.95 3.01 230 
* Z eed = F ; Z LM317LM-ND 100mA Positive Adjustable Voltage Regulato! 58 42 31 
Teer TSA ane alas oe aes F s LM317LMXTR-ND 100mA Positive Adjustable Voltage Regulator .. 367.50/2,500 
= a = = = LM317LZ-ND 100mA Positive Adjustable Voltage Regulato! Ga 2 es 
2 Bs BE S| Wermomo — | stamnd adaaeroqua i 8 
LM78M1SCH-ND 15V 500mA Positive Regulator 265 202 1.54 hoes ND 3-Terminal Adjustable Regulator gS ee Co eee 
LIM78S400N-ND Universal Switching Regulator Subsystem. 16-Dip 211 157 1.16 B17SXTR $-Termind Adjustable Regulator 199.50/500 
LIMI78S40N-ND Universal Switching Regulator Subsystem, Ind. Temp. ip 229° 171 1.26 ENSIZINS IN) 1.5A Positive Adjustable Voltage Regulator . OSE OREO 
LM79LOSAGV-ND 5V 100mA Negative Regulator... 45. 33. 2A TN SHlnE KD) High Stew Rate Op Amp SO econ 203 
LM7SLOSACVXTR-ND | 5V 100mA Negative Regulator 287.00/2,500 EMSA D) High Slew Rate Op Amp .. uae) ee 
LIM79L12ACM-ND 12V 100mA Negative Regulator .. 45° 33h PONSA ND) High Slew Rate Op Amp. OOM LO RCO 
LM79L12AOMXTR-ND | 12V 100mA Negative Regulator 287.00/2,500 LM319AM-ND High Speed Dual Comparator . 202 1.50 1.11 
LM79MOSCT-ND 5V 500mA Negative Voltage Regulator 77 56 40 LM319H-ND. High Speed Dual Comparator. . 3.13 238 1.82 
z ; L319M-ND High Dual Comparator . 1987) 720) 52 
LM79M12CT-ND 12V 500mA Negative Voltage Regulator. . é Lf 56 40 : par 
LM79M15CT-ND 15V 500mA Negative Voltage Reguiator............sececeee 7 56 40 EMT OMXTEEND High Speed Dual Comparator . 828.75/2,500 
LM80CIMT-3-ND Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor EMSTONEND) High Speed Dual Comparator - ye ae 
System Hardware Monitor, 2.8V-5.75V......0.ccccees 24-TSSOCP 5.80 4.59 3.68 LM320H-5.0-ND -5A3-Terminal Negative Voltage Regulator -TO39 6.10 4.64 3.54 
LM80CIMT-5-ND Sarial Interface ACPI-Compatible Microprocessor LM320K-15-ND —15V, 1.5A Voltage Regulator... TO3 678 5.37 4.30 
/stem Hardware Monito! 5.80 459 3.68 LM320LZ5.0-ND BV, 0.1A Negative Voltage Regulator . T0920 4703425 
ve Voltag 
LM81CIMT-3-ND Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor LM320LZ-12-ND 12V, 0.1A Negative Voltage Regulator -TO-92 47 340.25 
System Hardware Monitor, 2.8V-5.75V........:::0c228 24-TSSCP 440 3.35 256 LM320LZ-15-ND 15V, 0.1A Negative Voltage Regulator -TO92 47345 
LM82CIMGA-ND Triple-Diode Input and Local Digital Temp. Sensor LM320T-5.0-ND 5V, 1.543-Terminal Negative Regulator. TO220 1.92 143 1.06 
with Two-Wire Interface. ............2cececesececeececeeeee 16-SSCP 428 325 248 LM320T-12-ND 12V, 1.5A 3-Terminal Negative Voltage Regulator. TO220. 1.92 143 1.06 
LM83CIMQA-ND Triple-Diode Input and Local Digital Temp. Sensor LM320T-15-ND 15V, 1.5A 3-Terminal Negative Voltage Regulator TO220 1.92 143 1.06 
with Two-Wire Interface. ...........-..ceeceeeeee tees eee 16-SSOP 5.95 4.53 346 LM323AK STEEL-ND 5V 3A Positive Voltage Regulator 5.27. 417 3.34 
LM87CIMT-ND Serial Interface System Hardware Monitor LM323K STEE_-ND 5V 3A Positive Voltage Regulator 3.53 268 2.05 
with Remote Diode Temp. Sensing.........:+:sesesee: 24-TSSCP 548 4.17 3.18 LIM324AMNS-ND Low Power Quad Qp Amy 55 40 .29 
Ip. ip 
LM92C\M-ND Temp. Sensor and Thermal Window Comparator LM324AMXTR-ND Low Power Quad Op Amp 350.00/2,500 
with Two-Wire Interface. .............0.cccseeeseeeeeeeeeeee 8SOC 405 3.08 235 LM324ANNS-ND Low Power Quad Qp Amp 54 39 «29 
LIM108AH-ND Precision Qp Amp . 5.82 460 3.69 LM324MNS-ND Low Power Quad Qp Amp 46 35 «26 
LM111H-ND Voltage Comparator TO99 3.75 285 218 LM324MT-ND Low Power Quad Op Amp NEW! 99 72 52 
LM111J-8-ND Voltage Comparator ip 4.63 352 269 LM324MX-ND Low Power Quad Op Amp 297.50/2,500 
LM113H-ND Reference Diode . 9.43 7.46 5.98 LIM324NNS-ND Low Power Quad Op Amp 49.3827 
LM117H-ND 500mA Positive Adjustable Voltage Regulator 7.08 560 4.49 LM329AH-ND Precision Zener 10ppm/°C. 666 527 422 
LM117K STE._-ND Positive Adjustable Voltage Regulator ..... 735 5.81 4.66 LIM329BZNS-ND Precision Reference....... 250 190 1.45 
LM120H-5.0-ND 1.5A, 3-Terminal Negative Voltage Regulator . 9.24 7.92 7.03 LM329CZ-ND Precision Reference......... 233 1.73 1.28 
LM124AJ-ND Low Power Quad Op Amp . 6.09 4.82 3.86 LM329DZ-ND 6.9V Precision Zener 100ppm/°C 113 83 60 
eee iy pore Quad & am ee ae ate LM330T-5.0-ND 3-Terminal Positive Regulator... 1.69 1.24 90 
ecision temperature ISO! . . a Jer fj 
Linesena”__| Reisen terpwaure Se oo i aoe ae 
Tie Busey ay eee noe oes aI LS LIM333K STEE_-ND 3A Negative Adjustable Voltage Regulator 9.01 7.73 685 
ait erence Diode. l B b LM334H-ND 3-Terminal Adjustable Current Source. 3.13 238 1.82 
Tha Soe oe aes ee are ines tga ae LM334M-ND 3-Terminal Adjustable Qurrent Source... 135.99 72 
5A3- in ive Voltage Regulator . s I . E 5 i 
LGN | iow Poe Low Cat Gu aro i eee ed 
LM140K-5.0-ND SV Ser. 3-Terminal Positive Regulator. 666 5.27 4.22 LM334ZNS-ND 3-Terminal Adjustable Ourrent Source. 143 1.05 76 
LM140K-12-ND 12V, 1.5A Positive Voltage Regulator . 666 5.27 4.22 isi 
‘ JY LM335AH-ND Precision Temperature Sensor. 6.38 5.05 4.05 
LM140LAH-5.0-ND 5V, Ser., 3-Terminal Positive Regulator. 6.10 4.64 3.54 LM335AM-ND Precision Temperature Sensor 183 1.36 1.01 
LM140LAH-12-ND 12V, 100mA Positive Voltage Regulator . 610 4.64 3.54 TNG35AZ-ND Precision Temperature Safdar. ia ES 
pee Quad val & Ane Bd Se Ae LM335H-ND Precision Temperature Sensor. 288 219 1.67 
LM150K STEE_-ND 3A Positive Adjustable Voltage Regulator 13.41 11.49 10.19 fai 
LIM158AH-ND Low Power Dual Qp Amp 666 527 422 LM335M-ND Precision Temperature Sensor. 143° 105 .76 
ve fi ‘ 5 LM335Z-ND Voltage Mode Temperature Sensor 154 1.13 82 
MHS AN Pow Power Dud Cp nb 3 Bolg Shik Bey LM336BM-2.5-ND 2.5V, Reference Diode. 205 152 1.13 
LM185BH-ND Adjustable Micropower Voltage Reference. 12.78 10.95 9.71 * 
LM185H-2.5-ND Micropower Voltage Reference Diode .... 10.29 814 652 LM336BM-5.0-ND SV, Reference Diode . 205 1.52 1.13 
LM193H-ND Low Power Offset Voltage Dual Comparator 450 342 2.61 Se eaeIOIND) 2.5V, Reference Diode . Wal ae ee 
LM219J-ND High Speed Duel Comparator 609 482 386 LM336BZ-5.0-ND 5V, Reference Diode . 171 1.27 94 
‘ ; = LM336M-2.5-ND 2.5V, Reference Diode. 9 73 8 
LM224J-ND Low Power Quad Qp Amp 257 1.91 1.42 ; : 
LIM231AN-ND Precision Voltage-to-Frequency Converter . 697 552 4.42 ENSGOM 2 OTE NDI! 2.5V, Reference Diode. 844.69/2,500 
LM231N-ND Precision Voltage-to-Frequency Converter . 5.82 4.60 3.69 LM336M-5.0-ND 5.0V, Reference Diode. 9 73 53 
LM234Z-3-ND Adjustable Qurrent Source/Temperature Sensor. 3.05 232 1.77 IM8362:2. 5NS-ND 2.5V, Reference Diode. fy i 
LM2842-6-ND Adjustable Qurrent Source/Temperature Sensor . 195 145 1.08 LM336Z:5.0-ND 5.0V, Reference Diode. Be a os) 
LIM235AH-ND Precision Temperature Sensor. 10.26 879 7.80 LM337H-ND 500mA. Negative Adjustable Voltage Regulator .. . 3.48 265 2.02 
LM235H-ND Precision Temperature Senso! 651 515 413 LM337HVH-ND 500mA Negative Adjustable Regulator (High Volt). 886 7.01 5.62 
LM236AH-2.5-ND 2.5V (1%) Voltage Reference 6.93 548 4.39 LM337HVK STEEL-ND 1.5A Negative Adjustable Regulator (High Volt)... . 10.27 881 7.81 
LIM236AH-5.0-ND 5V Reference Diode 584 462 3.70 LM337IMPCT-ND- 1A Negative Adjustable Voltage Regulator 1.35 ES) 
LM236H-2.5-ND 2.5V Reference Diode. 450 342 261 LM337IMPTR-ND 1A Negative Adjustable Voltage Regulator 468.00/1,000 
LM239J-ND High Performance Quad Comparator .. 2417 «161 1.19 LM337K STEE_-ND 1.5A Negative Adjustable Voltage Regulator . 495 3.77 2.88 
LM285BXZ-ND Adjustable Micropower Voltage Referen 3.63 276 2.11 LM337LM-ND. 100mA Negative Adjustable Voltage Regulator . 872 «52 
LM285BYM-ND. Adjustable Micropower Voltage Reference. 20 a O8 1Os, LM337LMXTR-ND 100mA Negative Adjustable Voltage Regulator . 828.75/2,500. 
LM285BYZ-ND Micropower Adjustable Voltage Reference... 2.70 2.06 1.57 LM337LZ:ND 100mA Negative Adjustable Voltage Regulator . 98 72 (52 
LM285BYZ-1.2-ND 1.2V Micropower Voltage Reference. 2.70 2.06 1.57 LM337TNS-ND 1.5A Negative Adjustable Voltage Regulator. ... 94 69 50 
LM285BYZ-2.5-ND 2.5V Reference Diode............0.. 2.70 2.06 1.57 L338 STEEL-ND 5A Adjustable Positive Regulator. 5.13 3.90 2.98 
LM285M-ND Micropower Adjustable Voltage Reference. 1.61 119 86 LM338T-ND 5A Adjustable Positive Regulator Au ete abiks 
LM285MXTR-ND Micropower Adjustable Voltage Reference... 1370.63/2,500 LM339AMXTR-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator. 350.00/2,500 
LM285M-1.2-ND 1.2V Reference Diode. 161 119 86 LM339ANNS-ND Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator .. 4 39 2 
LM285M-2.5-ND Micropower Voltage Reference Diode . 161 1.19 .86 LM339AM-ND 55 40 .2 
LM285MX-2.5TR-ND Micropower Voltage Reference Diode . 1370.63/2,500 LM339MNS-ND 46 35 26 
LM285Z-ND Adjustable Micropower Voltage Reference. 161 119 86 LM339MX-ND 297.50/2,500 
LM2852Z-1.2-ND Micropower Voltage Reference Diode ... 1.61 1.19.86 (Continued) 
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Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description il 25 100 
LM339NNS-ND High Performance Quad Comparator. . 49 38 27 LM431BIZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator. 1.01 75 5A 
LM340AT-5.0-ND 5V, 1.0 Amp Positive Voltage Regulator m65) 1:27 88 LM4310OV3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator . 1.31 pov O) 
LM340K-5.0-ND. 5V, 1.0 Amp Positive Voltage Regulator ... 5.78 439 3.35 LM43100V3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator . 455.00/1,000 
LM340K-12-ND 12V, 1.0 Amp Positive Voltage Regulator 5.78 4.39 3.35 LIM4310CZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator. 1.50 1.10 .80 
LM340K-15-ND 15V, 1.0 Amp Positive Voltage Regulator 5.78 4.39 3.35 LM43101M-ND. Adjustable Precision Zener Shunt Regulator. ye) ey 
LM340LAH-5.0-ND 5V, 100mA Positive Voltage Regulator 288 219 1.67 LIM431C1M3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator . ie) War Ge 
LM340LAH-12-ND 12V, 100mA Positive Voltage Regulator . 260 1.98 1.51 LM431CM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator . 598.00/1,000 
LM340LAZ-5.0-ND 5V, 100mA Positive Voltage Regulator 116 8662 LM431C1Z-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator. d7sieier Vise 
LM340LAZ-12-ND 12V, 100mA Positive Voltage Regulator . 1.16 86 62 LM555CM-ND Timer . AT 34 2 
IMBAOMES TEND BV, 1A Vlage ular ees | ee ae 
»-5.0TR-| , /oltage julator J x 7 
LM340S-5.0-ND BV, Series 3-Termind Positive Regulator. 176 130 94 TEENS ie ee ae 
LM340SX-5.0TR-ND 5V, Series 3-Terminal Positive Regulator. 325.00/500 LMBEBCNNE-ND Timer gy ES OF 
LM340S-12-ND 12V, Series 3-Terminal Positive Regulator . 1.76 130 94 : : : ‘ 
LM340T-5.0-ND 5V, 1.0 Positive Voltage Regulator (7805) .. 90 65 47 Tee ae ine ih eee ae oe 
LM340T-12-ND 12V, 1.0A Positive Voltage Regulator (7812). 90 6 47 mer Senet 
LM340T-15-ND 1V, 1.0A Positive Voltage Regulator (7815) . 90 65 47 ees OND) Se 
LM341T-5.0-ND 5V, 500mA Voltage Regulator .. 72 52 38 TNSCSCN-ND DES S297 
LM341T-15-ND 15V, 500mA Voltage Regulator. T0220 72 «452 «38 LM567CM-ND ‘Tone Decoder Phase Lock Loop . 7 56.40 
LM346M-ND Programmable Quad Qp Amp 16-SOC 186 1.38 1.02 LM5670MXTR-ND ‘Tone Decoder Phase Lock Loop . 565.25/2,500 
LM348M-ND_ Quad 741 Operational Amp 14S0C. 72 62 38 LMS670N-ND_ Tone Decoder Phase Lock Loop . a7 56 40 
LM348NNS-ND Quad 741 Operational Amp 14Dip 77 «5640 LM611CM-ND Qp Amp and Adjustable Reference . : 202 150 1.11 
LM350AT-ND. 3A, 3-Terminal Positive Adjus' TO220 4.00 3.04 2.392 LM611IIM-ND Op Amp and Adjustable Reference ..........6esceseeereeeres 220 1.64 1.21 
LM350K STEEL-ND 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage Regulator boa Kercher} LM613IWV-ND_ Dual Op Amp, Dual Comparator and Adjustable Reference. . . 258 9196) 1:50) 
LM350TNS-ND 3A, 3-Terminal Positive Adjustable Voltage Regulator. . 229 1.71 1.26 LM614CWM-ND Quad Op Amp with Adjustable Reference. . 285 212 157 
LM358AMNS-ND Low Power Dual Op Amp... 55 40 29 LM628N-6-ND Precision Motion Controller, 6MHz. 23.10 21.45 
LM358AMXTR-ND Low Power Dual Qp Amp... 350.00/2,500 LM628N-8-ND Precision Motion Controller, 8MHz. 36.54 33.93 
LM358ANNS-ND Low Power Dual Op Amp (Hect. Improv.) 54 39 29 LM629M-6-ND Precision Motion Controller, 6MHz. 23.10 21.45 
LM358BPCT-ND Low Power Dual Op Amp .. 63 46 33 LM629M-8-ND Precision Motion Controller, 8MHz. 36.54 33.93 
LM358BPTR-ND Low Power Dual Op Amp 59.50/250 LM629N-6-ND Precision Motion Controller, 6MHz. 23.10 21.45 
LM358MNS-ND Low Power Dual Qo Amp ia ey 2s LM629N-8-ND 8-Bit PWM Motion Controller . 36.54 33.93 
LM358MX-ND Low Power Dual Qo Amp 276.25/2,500 LM675T-ND Power Operational Amplifier .. 432 3.30 
LM358NNS-ND Low Power Dual Op Amp... -8Dip 46 35 6 LM709CH-ND General Purpose Qp Amp. 265 2.02 
LM359M-ND Dual, Hi Sod. Programmable Qurrent Mode (Norton) Amp..14-SOIC 2.75 2.09 1.60 LM709H-ND General Purpose Op Amp. : 314 240 
eet foe Speed Norton ie arp. ees 14-Dip ae A sa LIM723CH-ND 150mA Positive Adjustable Voltage Regulator .TO99 | 287 a7 131 
igh Speed Differenti mparator ‘ y : LM7230N-ND Precision Voltage Regulator. 14-Dip 24 69 50 
LMSON ND High Speed Dita Conpardr. 425 323 ar | LMTZSHND Ze Ses ese eles Pale Dt 
RCN: Hen pry adie Oped BE ek LM725CN-ND Instrumentation Qo Amp . 8Dp 263 200 153 
EEN 25 nobendt Power Amplifier... A(COMEE > aCO LM74104.ND 18V, High Performance Op Amp. .TO99 «258 196 1.50 
MS20N.8-ND 25 Watt nae Amplifier pines jiey e ED LM7410NNS-ND. 18V, High Performance Op Amp 8Dp 47.345 
LM384N-ND 5 Watt Audio Amplifier... 171 127 94 L741H-ND High Performance Op Amp High Temp . -TO99 348 265 2.02 
LM385BM-ND ‘Adj. Micropower Voltage Reference 167 125 92 LM747H-ND Dual High Performance Op Amp Low Offset. 3.63 276 2.11 
LM385BM-1.2-ND 1.2V, Reference Diode 150ppmv°C .... 158 1.16  .84 Tee ae Ea Paka asin raged Seay : 95 baka F a 
7m jo 2. | -Pin Microprocessor cuits, 2. . | 
TSE sean | pag iebahalent ters eases ; feeeer oe LM809M3-2.93CT-ND__| 3-Pin Microprocessor Reset Greuits, 2.93V . 69 50 
LM385BMX-2.5TR-ND 2.5V, Reference Diode 150ppnv/°C . 1338.75/2,500 LM809M3-2.93TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.93V . 294.00/1,000 
LM385BXM-2.5-ND 2.5V, Micropower Voltage Reference Diode 270) 2.06) 1:57. LM809M3-3.08CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 3.08V . 95 1691) 7250) 
LM385BXZ-ND Adjustable Micropower Voltage Reference Diode. 270 2.06 1.57 LM809M3-3.08TR-ND | 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 3.08V . 294.00/1 ,000 
LM385BXZ-2.5-ND 2.5V, Reference Diode 30ppm/°C........... 270 2.06 1.57 LM809M3-4.00CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.00V . 295 269) 60 
LM385BYM-1.2-ND 1.2V, Micropower Voltage Reference Diode 2s) en 37 A Css} LM809M3-4.00TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.00V . 294.00/1,000 
LM385BYZ-1.2-ND 1.2V, Precision Voltage Reference 50ppm/°C 251d. 8h ecg) LM809M3-4.38CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.38V . 95 69 50 
LM385BYZ-2.5-ND 2.5V, Precision Voltage Reference 50ppm/°C 251 1.87 1.38 LM809M3-4.38TR-ND | 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.38V . 294.00/1,000 
LM385BYZ-ND Adjustable Reference Diode...............-- 251 1.87 1.38 LIM809M3-4.63CT-ND | 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.63V . 95 69 50 
LM385BZ-ND Adjustable Micropower Voltage Reference Diode. ide ales LM809M3-4.63TR-ND. 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.63V . 294.00/1,000 
LM385BZ-1.2NS-ND Micropower Voltage Reference Diode . 1.76 130 94 LM810M3-2.63CT-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.63V . 95 69.50 
LM385BZ-2.5NS-ND 2.5V, Voltage Reference Diode... 176 1.30.94 LM810M3-2.63TR-ND | 3-Pin Microprocessor Reset Orcuits, 2.63V . 294.00/1,000 
LM385M-ND Adjustable Voltage Reference Diode 143° 1.05.76 LM810M3-2.93CT-ND | 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.93V . 9 69 50 
EMSCONISTEENED Adjustable Voltage Reference Diode... 1115.63/2,500 LM810M3-2.93TR-ND | 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 2.93V . 294.00/1,000 
LM385M-1.2-ND 1.2V, Voltage Reference Diode. . 86 62 45 LIM810M3-3.08CT-ND —_ | 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 3.08V . 95 69 50 
LM385MX-1.2TR-ND 1.2V, Voltage Reference Diode. . : 631.75/2,500 LM810M3-3.08TR-ND _| 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 3.08V . 294.00/1,000 
Tears aay rad Bitehalis aoe fpvaeielies 86 ey oe Rae LM810M3-4.00CT-ND _ | 3-Pin Microprocessor Reset Crrcuits, 4.00V . 5 69 50 
7 ts NONE PP iq ce LM810M3-4.00TR-ND 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.00V . 294.00/1,000 
Fees ece as 2.5V, Micropower Vollage Fsference Diode, (Slee LM810M3-4.38CT-ND | 3-Fin Microprocessor Reset Orcuits, 4.38V 95 69 50 
LM385M3-2.5TR-ND 2.5V, Micropower Voltage Reference Diode. 455.00/1,000 LM810M3- 4.38TR-ND 3-Pin Mi has ite A QQ\/_ ; ( . 
? . processor Reset Circuits, 4.38V . 294.00/1,000 
LMB85M3X2.5CT-ND | 2.5V, Voltage Reference Diode. Ue ae LM810M3-4.63CT-ND _| 3-Pin Microprocessor Reset Circuits, 4.63V 95.69 50 
LM385M3X-2.5TR-ND | 2.5V, Voltage Reference Diode . 1338.75/3,000 - is wo : : : 
LM385Z-ND Adjustable Voltage Reference Diode 1.24 91.66 Tee aie pan Ue ekteaiienes) eet ora : a eae oon 
LIM385Z-1.2NS-ND 1.2V, Voltage Reference Diode. 7 56 40 if i : : : 
TVi385Z2 5NS-ND 2.5V, Voltage Reference Diod 75640 LM828M5TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter 390.00/1,000 
LM386M-1-ND Low Voltage Audio Power Amp. 58423 LM833M-ND Dual Audio Op Amp... fy _ dis) eu 
LM386MM-1CT-ND Low Voltage Audio Amp. 74 54 39 LM833MXTR-ND Dual Audio Qp Amp. . 796.88/2,500 
LM386MM-1TR-ND Low Voltage Audio Amp. 231.00/1,000 LM833MMCT-ND Dual Audio Qp Amp . 113 83 «60 
LM386N-1-ND Low Voltage Audio Power Amp, Vs=6V 61.4432 LM833MMTR-ND Dual Audio Op Amp . 390.00/1,000 
LIVB86N-3-ND_ Low Voltage Audio Power Amp, Vs=9V 95 69 50 LM833N-ND Dual Audio Op Amp. . -8Dip 98 72 52 
LM386N-4-ND Low Voltage Audio Power Amp, Vs=16 94 69 50 LM837M-ND Low Noise Quad Op Amp. 14500 155 115 85 
LM392M-ND Single Qp Amp and Comparator .. 169 1.24 90 LM837MXTR-ND Low Noise Quad Op Amp. 14-SOIC 1562.50/2,500 
LM392MXTR-ND Single Qp Amp and Comparator 1434.38/2,500 LM837N-ND Low Noise Quad Qp Amp 14Dipp 155 115 85 
LIM392N-ND Qp Amp and Comparator 169 1.24.90 LM1036M-ND Tone/Volume/Balance Circuit .. 20-SOC 282 210 1.55 
LM393MNS-ND Low Power Low Offset Voltage Dual Comparator. . 42 33.24 LM1036N-ND, Dual DC Oper. Tone/Volume/Balance Circuit . 20-Dip 282 210 1.55 
LM393MXTR-ND Low Power Low Offset Voltage Dual Comparator 276.25/2,500 LM10841S-ADJ-ND Adjustable Voltage 5A Low Dropout Positive Regulator 159 1.18 
LM393NNS-ND Dual Comparator .......... 46 «35 ~=—.26 LM10841S-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Positive Regulator 159 1.18 
LM394CH+ND Super Matched NPN Pairs ; 550 4.35 3.49 LM10841S-5.0-ND 5V, 5A DO Positive Regulator .. 159 1.18 
LM395T-ND. Uttra Reliable High Gain Power Transistor. 3.08 2.34 1.79 LM10841S-12-ND 12V, SALDO Positive Regulator. 459 118 
LM399H-ND Precision Reference. .........-...-.0-+++ 3.93 299 2.28 LIM1084IT-ADJ-ND Adjustable Voltage 5A LDO Positive Regulator . 1.59 1.18 
LM431AQM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 44 32h LIM1084IT-3.3-ND 3.3V, 5ALDO Positive Regulator 1.59 1.18 
LM431AQVIXTR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator. 280.00/2,500 LM1084IT-5.0-ND 5V, 5A LDO Positive Regulator 159 118 
TMASTACMSXCT-ND! | Adjustable Precision Zener Shunt Regulator sy ee) es) LM10841T-12-ND 12V, SALDO Positive Regulator. 159 1.18 
FES SOSA Nm! Adjustable Precision Zener Shunt Regulator B7SEOS.000 LIV10851S-ADJ-ND Adjustable Voltage 3A Low Dropout Positive Regulator 11585 
LM431ACZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator... 44 32 24 LM10851S-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Positive Regulator iis 
LM431AIBPCT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator. . i) 43 3 LM 0851S-5.0-ND 5V, 3A LDO Positive Regulator 14 5 85 
es Adjustable Precision Zener Shunt Regulator SEZgEA) LM10851S-12-ND 12V, 3A LDO Positive Regulator. 1.15 85 
I3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator Lie 56 40 . — 
LM431AIM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator ... 238.00/1,000 LM1085!T-ADJ-ND Adjustable Voltage 3A LDO Positive Regulator . Tey AES) 
LIv431AIMXCT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator... 55 40 29 PI CeoUi oS NE) 8.3V, 3A LDO Positive Regulator ais deo 
LNM31AIMXTR-ND | Adjustable Precision Zener Shunt Regulator. 350.00/2,500 Te Sear oe eouetete ee 
LM431AIZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator, Ind. Temp. 55 40 29 eS SIE TeV, GALDO Positive Regulator... Was Ee 
LM431BOV-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator... Gai 56 40 LIM1086CS-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.54 LDO Positive Regulator . 29770. 
LM431BOM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator TEE 56 40 LM1086CS-2.5-ND 2.5V, 1.5ALDO Positive Regulator NEW/!..... SIP fd) 
LM431BOMSTR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator 238.00/1,000 LM1086CS-2.85-ND 2.85V, 1.5ALDO Positive Regulator 97 70 
LM431BCZ-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator T5640) LM1086CS-3.3-ND 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator . 9770 
LM431BIM-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator. . 101 75 54 LM1086CS-5.0-ND 5V, 1.5A LDO Positive Regulator .. 97.70 
LIM431BIM3CT-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator . 101 #75 54 LM1086CT-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.5A LDO Positive Regulator . 97.70 
LM431BIM3TR-ND Adjustable Precision Zener Shunt Regulator .. 351.00/1,000 (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
LM1086CT-2.85-ND 2.85V, 1.5ALDO Positive Regulator. 131° «97 70 LM2575HVT-3.3-ND 3.3, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator..... TO-220-5 4.75 3.61 276 
LM1086CT-3.3-ND 3.3V, 1.5 DO Positive Regulator 97.70 LM2575HVT-5.0-ND 5V, 1A Step Down Switch Regulator, High Volt. T0220 475 361 276 
LIM1086CT-5.0-ND 5V, 1.5ALDO Positive Regulator . 97.70 LM2575HVT-12-ND 12V, 1A Step Down Switch Regulator TO220 475 361 276 
LIM10861S-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.5A LDO Positive Regulator Tuy 182 LM2575HVT-15-ND 15V, 1A Step Down Switch Regulator T0220 475 361 276 
LIM10861S-2.85-ND 2.85V, 1.5A LDO Positive Regulator ie £2 LM2575M-3.3-ND. 3.3V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator . 24-S0IC 251 1.87 1.38 
LM10861S-3.3-ND 3.3V, 1.5A DO Positive Regulator ing 2 LM2575M-5.0-ND 5V, 1A Step Down Switch Regulator 251 187 1.38 
LIM10861S-5.0-ND 5V, 1.5A_LDO Positive Regulator . 113 82 LM2575M-12-ND. 12V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator . 251 187 1.38 
LIM1086IT-ADJ-ND Adjustable Voltage 1.5A LDO Positive Regulator 113.82 LM2575M-15-ND 15\V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator .......24-SOC 251 1.87 1.38 
LIM1086IT-2.85-ND_ 2.85V, 1.5A LDO Positive Regulator. 113 82 LM2575N-ADJ-ND Adjustable 1A Step Down Switch Regulator ip 251 187 1.38 
LM1086IT-3.3-ND_ 3.3V, 1.5A LDO Positive Regulator 113.82 LM2575N-5.0-ND 5V, 1A Step Down Switch Regulator 225i en 188: 
LM1086IT-5.0-ND 5V, 1.5A DO Positive Regulator . 113 82 LM2575N-12-ND 12V, 1A Step Down Switch Regulator 251 1.87 1.38 
LM1117DT-ADJ-ND Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator . 80 58 LM2575S-ADJ-ND Adj. V, Simple Switcher 1A Step Down V. Regulator 25 80 ce) 
LM1117DT-2.5-ND 2.5V, 800mA LDO Linear Regulator NE 80 58 LM2575S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 1A Step Down V. Regulator . 251 1.87 1.38 
LM1117DT-2.85-ND 2.85V, 800mA LDO Linear Regulator 80 58 LM2575S-5.0-ND 5V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator. 251 1.87 1.38 
LM1117DT-3.3-ND 3.3V, 800mA LDO Linear Regulator . 8058 LM2575S-12-ND 12V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator . 2587 al:oe) 
LM1117DT-5.0-ND 5V, 800mA LDO Linear Regulator ... 80 58 LM2575T-ADJ-ND Adjustable 1A Step Down Switch Regulator 251 1.87 1.38 
LM1117MP-ADJCT-ND | Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator . 59 43 LM2575T-3.3-ND 3.3V, 1A Step Down Switch Regulator 251 1.87 1.38 
LM1117MP-ADJTR-ND _ | Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator . 252.00/1 ,001 LM2575T-5.0-ND 5V, 1A Step Down Switch Regulator . 251 1.87 1.38 
Tea : pe ie teu ean ine Te Sees 81 pa ‘ ace LM2575T-12-ND 12V, 1A Step Down Switch Regulator 251 187 1.38 
-1.8TR- BV, inear Regulator . .00/1 LM2575T-15-ND. 15V, 1A Step Down Switch Regulator 251 187 1.38 
LM1117MP-2.85CT-ND | 2.85V, 800mA LDOLinear Regulator. . 81 9B LM2576HVS-ADJ-ND —_| Adjustable 3A Step Down Switch Regulator 615 468 3.57 
PMI Mie BS TREND 9) 2.85V, 800m/A LOO Linear Reguictor TO-223-4 252.00/1,000 LM2576HVS-3.3-ND | 3.3, Simple Switcher 3A Step Down Volt. Regulator. 615 4.68 3.57 
LM1117MP-3.3CT-ND | 3.3V, 800mA Low Dropout Regulato Sor223 815948 LM2576HVS-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Step Down Volt. Regulator. 615 468 3.57 
EMI 7ME=S'STREND) 7) 3.3V, 800mA Low Dropout Reguiatot 252.00/1,000 LIM2576HVT-ADJ-ND —_| Adjustable 3A Step Down Switch Regulator. ..... 615 468 3.57 
EMITI7MPS.0GTEND | SV, 800mA LDO Lineer Regulator oss LIM2576HVT-3.3-ND __| 3.3V, Simple Switcher 3A Step Down Volt. Regulator. 615 468 3.57 
LM1117MP-5.0TRND | SV, 800mA LDO Linear Regulator ... 252.00/1,00 LM2576HVT-5.0-ND 5V, 3A Step Down Regulator (High Volt.) . 615 468 3.57 
LM1117T-ADJ-ND Adjustable Voltage 800mA LDO Linear Regulator . TO-220 1.16 86 62 LM2576HVT-12-ND 12V, 3A Step Down Regulator (High Volt.) 615 468 357 
UM1117T-2.85-ND 2.85V, 800mA LDO Linear Regulator 116 86 62 LM2576HVT-15-ND 15V, 3A Step Down Regulator (High Volt.) 615 468 357 
Miah lcAayeheen BD 3.3V, 800MA LDO Linear Regulator . iets ds) 2 LM2576S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 3A Step Down V. Regulator 280 213 1.63 
ae 4 ta oM S00mALDOLine | Pele = t zs = = LM2576S-3.3-ND 3.3, Simple Switcher 3A Step Down V. Regulator . 280 213 1.63 
a ideo ANP SYSIeM 2: : p : LM2576S-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Step Down V. Regulator ... 280 213 1.63 
EMIZ aN ND) 110MHz RGB Video Amp System with OSD. 205) eee is LIM2576S-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Step Down V. Regulator .. 280 213 1.63 
Wight) 85MFe RGB Video Amp System with OSD. BIS) 2kil) kes LIM2576S-15-ND 15V, Simple Switcher 3A Step Down V. Regulator 280 213 1.63 
miner bets ne Aes mae System ih on ao A ee LM2576T-ADJ-ND Adjustable 3A Step Down Voltage Regulator ..... 280 213 1.63 
BS FIGB Video Amp System will 3. ome LM2576T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Step Down Volt. Regulator. 280 213 1.63 
THR anG Be pe ; eenc ll sortie ea LM2576T-5.0-ND 5V, 3A Step Down Switch Regulator ........... 280 213 1.63 
TINH ASGNREND aa @ pie : : ch aS oe LM2576T-12-ND 12V, 3A Step Down Simple Switch Regulator ... 280 213 1.63 
Op Amp .. i ; : : LM2576T-15-ND 15\V, Simple Switcher 3A Step Down V. Regulator 280 213 1.63 
LM1815N-ND. Adaptive Variable Reluctance Sensor Amplifier . 3.75 285 2.18 LIM2577M-ADJ-ND Adjustable 3A St Switch at 531 420 337 
LIM1875T-ND 20W Audio Power Amp. 257 191 1.42 aad justable 3A Step Up Switch Regulator ...... t oS 
- - - - - LM2577M-15-ND_ 15V, Simple Switcher Step Up Voltage Regulator 5.31 4.20 3.37 
LM1876T-ND Dual 20W Audio Power Amp with Mute’Standby 4.75 361 276 TM577N-ADEND Adjustable 3A Step Up Switch Regulator 531420 3.37 
LM1877M-9-ND Dual Audio Power Amplifier 155 115 85 
wn LM2577N-12-ND 12V, 3A Step Up Switch Regulator . 531 4.20 3.37 
LM1877N-9-ND Dual Audio Power Amplifier 167 125 92 } 
Wh LM2577N-15-ND 15V, 3A Step Up Switch Regulator . 531 4.20 337 
LM1877N-9A-ND Dual Audio Power Amplifier 169 1.24 90 Tes Ann ‘Ai st tra tel i yo a AA 
LM1881M-ND Video Synch. Separator... 310 236 1.80 UNA j. Simple Switcher Step Up Voltage Regulato H a) 
LM1881MXTR-ND Vid h 3068.75/2,500 LM2577S-12-ND 12V Simple Switcher Step Up Voltage Regulator 5.42 4.29 3.44 
S ideo Synch. Separator . Se LM2577S-15-ND 15V Simple Switcher Step Up Voltage Regulator. 542 429 3.44 
LM1881N-ND Video Synch. Separator. 278 211 1.61 : : 
Tie st ‘ LM2577T-ADJ-ND Adjustable 3A Step Up Switch Voltage Regulator 5.42 429 3.44 
LM1894M-ND Dynamic Noise Reduction System 233 1.73 1.28 i 
naa , LM2577T-12-ND 12V 3A Step Up Switch Regulator... 542 429 3.44 
LM1894N-ND. Dynamic Noise Reduction System .. 3.08 234 1.79 F 
i : LM2577T-15-ND 15V 3A Step Up Switch Regulato 542 429 3.44 
LM1949N-ND. 476Kbytes, Injector Drive Controller 4.38 3.33 2.54 rat 
: , : LM2578AM-ND. 750MA Switching Regulator 275 2.09 1.60 
LM1971M-ND Digitally Controlled 62dB Audio Attenuator with Mute. 298 22% r3: LM257BAN-ND 750mA Switchi lat 275 2.09 1.60 
LM1971N-ND Digitally Controlled 62dB Audio Attenuator with Mute .8Dp 298 227 1.73 OmA Switching Regulator : ; : 
; H LM2585S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 3A Ayback Regulator 6.32 5.00 4.01 
LM1972M-ND 2-Channel 78dB Audio Attenuator with Mute. 20-SOC 455 346 264 4 ; 
LIM1972N-ND 2-Channdl 78dB Audio Attenuator with Mute. . -.20-Dip 5.05 384 293 Whee EAR) 3.3V Simple Switcher 3A Flyback Regulator . Gee ED ca 
LM1973M-ND MicroPot™3-Channel 76dB Audio Attenuator with Mute ...20-SO1C 2368.80/1,000 EM25859°5.0-ND 5V Simple Switcher 3A Ayback Regulator 6:32" 5.00) 14.01 
LM1973N-ND MicroPot™3-Channel Audio Attenuator with Mute 4.70 358 2.73 BM25e5S712,N0) 12V Simple Switcher 3A yback Regulator .. 6.32 5.00 4.01 
LIM2202M-ND 230MHz Video Amp System. 798 631 5.06 LM2585T-ADJ-ND Simple Switcher, 3A, Ayback Voltage Regulator 632 5.00 4.01 
LIV2202N-ND 230MHz Video Amp System . 708 631 5.06 LM2585T-3.3-ND 3.3V Simple Switcher 3A Flyback Regulator . 632 5.00 4.01 
LIM2402T-ND Monolithic Triple 3nS CRT Driver. 705 573 459 LM2585T-12-ND 12V Simple Switcher 3A Ryback Regulator .. 632 5.00 4.01 
LM2403T-ND Triple 80MHz CAT Driver......- 7.10 5.62 4.50 Teer Bes ors on Hines Reg. pede oa ae ai 
LM2405T-ND Monolithic Triple 7nS CRT Driver. 575 437 3.34 DES oES, 3.3V Simple Switcher 3A Flyback Reg. with Shutdown eo) guilt 
LM2407T-ND Triple SOMHz RT Driver....... 470 358 273 LM2586S-5.0-ND 5V Simple Switcher 3A Flyback Reg. with Shutdown . 653 5.17 4.14 
LIM2409T-ND Monolithic Triple 9.5nS CAT Driver . 340 259 198 LM2586S-12-ND 12V Simple Switcher 3A Flyback Reg. with Shutdown 653 5.17 4.14 
LM2412T-ND Monolithic Triple 2.8nS CRT Driver. 867 686 550 LM2586T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 3A Ryback Reg. with Shutdown 653 5.17 4.14 
LM2413T-ND Monolithic Triple 4nS CRT Driver. 6.07 480 3.85 LM2586T-3.3-ND 3.3V Simple Switcher 3A Fyback Reg. with Shutdown 653 517 4.14 
LM2415T.ND Monolithic Triple 5.5nS ORT Driver. 445339 2.59 LM2586T-5.0-ND 5.0V Simple Switcher 3A Fyback Reg. with Shutdown 653 5.17 4.14 
LM2435T-ND Monolithic Triple 5.5nS CRT Driver . 4.90 373 285 LM2587S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 5A Ayback Regulator .. 832 658 5.27 
LM2437T-ND Monolithic Triple 7.5nS CRT Driver . 4.08 310 237 LM2587S-3.3-ND 3.3V Simple Switcher 5A Ayback Regulator . 832 658 5.27 
LM2438T-ND Monolithic Triple 13nS CRT Driver 268 2.04 1.56 LM2587S-5.0-ND 5V Simple Switcher 5A Flyback Regulator... 832 658 5.27 
LM2439T-ND Monolithic Triple 9.5nS CRT Driver . 3.00 228 1.74 LM2587T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 5A Ayback Regulator 832 658 5.27 
LI2453TA-ND Monolithic Triple 6S CRT Driver with Intergrated LM2587T-3.3-ND 3.3V Simple Switcher 5A Hyback Regulator . 8.32 658 5.27 
Camp and Gi Blanking 6.20 472 3.60 LM2587T-5.0-ND 5V Simple Switcher 5A Ayback Regulator ... 8.32 658 5.27 
LM2524DN-ND Regulator Pulse Width Module (PWM) ‘i i 1.55 115 85 LM2587T-12-ND 12V Simple Switcher 5A Flyback Regulator .. 832 658 5.27 
LM2574HVM-ADJ-ND __| Simple Switcher 0.5A Step Down Voltage Regulator . 14SOC 423 322 2.46 LIM2588S-ADJ-ND Adjustable Volt. 5A Simple Switcher, Ayback Regulator . 853 6.74 5.40 
LM2574HVM-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 0.5A Step Down Volt. Regulator.....14-SOC 4.23. 3.22 2.46 LM2588S-12-ND 12V 5A Simple Switcher Ryback Regulator 853 6.74 5.40 
LM2574HVIV-5.0-ND | 5V, 500mA Step Down Switch Regulator 423.322 2.46 LM2588T-ADJ-ND Adjustable Volt. 5A Simple Switcher Ayback Regulato! 853 674 5.40 
LM2574HVM-12-ND 12V, Simple Switcher 0.5A Step Down Volt. Regulator ... 4.23 322 2.46 LM2588T-5.0-ND 5V5A Switcher Ayback Regulator 853 674 540 
LIM2574HVN-ADJ-ND —_| Adjustable Voltage 500mA Step Down Switch Regulator. 4.23 3.22 2.46 LM2590HVS-5.0-ND 5.0V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 
LM2574HVN-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 0.5A Step Down Volt. Regulator 423 322 2.46 Step Down Voltage Regulator NEW!.............cc00 TO-263-7 538 409 312 
LM2574HVN-5.0-ND 5V, 500mA Step Down Switch Regulator. 4.23 3.22 2.46 LM2594HVM-ADJ-ND | Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LM2574HVN-12-ND 12V, 500mA Step Down Switch Regulator . 4.93° 3120 246 Step Down Voltage Regulator ........---..:eseeeeeeee eee 8-SOC 463 3.52 2.69 
LM2574M-3.3-ND 3.3V, 500mA Step Down Switch Regulator. 186 138 1.02 LM2594HVM-3.3-ND —_| 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.54, 
LM2574M-5.0-ND 5V, 500mA Step Down Switch Regulator... . 186 1.38 1.02 Step Down Voltage Regulator ..........cccseceeseeseeseeee 8SOC 463 3.52 269 
LM2574MX-5.0TR-ND | 5V, 500mA Step Down Switch Regulator... 768.00/1,000 LM2594HVM-5.0-ND —_| 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5, 
LM2574M-12-ND. 12V, 500mA Step Down Switch Regulator . 14.S0C 1.86 1.38 1.02 Step Down Voltage Regulator .........cc:cceeceeseeceeseee 8SOC 463 3.52 269 
LM2574MX-ADJTR-ND | Adjustable 500mA Step Down Switch Regulator 14-SO1C 768.00/1,000 LM2594HVM-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LM2574N-ADJ-ND. Adjustable 500mA Step Down Switch Regulator ip 1.86 1.38 1.02 Step Down Voltage Regulator  . 463 3.52 2.69 
LM2574N-5.0-ND 5V, 500mA Step Down Switch Regulator... 186 138 1.02 LM2594HVN-ADJ-ND | Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5, 
LIM2574N-12-ND 12V, 500mA Step Down Switch Regulator . 186 138 1.02 Step Down Voltage Regulator...........ccceeeeteeteeteees 8Dip 463 3.52 269 
LM2574N-15-ND 15V, 500mA Step Down Switch Regulator .... 186 1.38 1.02 LM2594HVN-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.54, 
LM2575HVM-ADJ-ND — | Adjustable 1A Step Down Switch Regulator 475 361 276 Step Down Voltage Regulator 463 352 2.69 
LM2575HVM-12-ND 12V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator 475 3.61 2.76 LM2594HVN-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LM2575HVM-15-ND 15V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator 475 361 2.76 Step Down Voltage Regulator. . 463 3.52 269 
LM2575HVN-5.0-ND 5V, 1A Step Down Switch Regulator ........2.0.:2+ 6-Dip 4.75 3.61 2.76 LM2594HVN-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LM2575HVS-ADJ-ND Adj. V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator 10-263-5 4.75 361 276 Step Down Voltage Regulator..............:0cceseeeeeeeee eee 8Dip 463 352 269 
LM2575HVS-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator 4.75 3.61 276 LM2594M-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LM2575HVS-5.0-ND 5V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator. . 475 361 276 Step Down Voltage Regulator ..........ccteeseeeteenteeeee 8SOC 3.05 232 1.77 
LM2575HVS-12-ND 12V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator 475 361 2.76 LM2594M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 
LM2575HVS-15-ND 15V, Simple Switcher 1A Step Down Volt. Regulator 475 361 2.76 Step Down Voltage Regulator . 3.05) 2320177 
LM2575HVT-ADJ-ND __| Adjustable 1A Step Down Switch Regulator 475 361 2.76 (Continued) 
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Part No. Description Pkg. i 25 100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
LM2594M-5.0-ND Simple Switcher Power Converter, 150kHz, LM2599T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, 
0.5A, Step Down Voltage Regulator..............:06ceeeeee 8SOC 3.05 232 1.77 Step Down Voltage Regulator ................seeee cece eee TO-220-7 5.13 390 298 
LM2594M-12-ND. 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, LM2599T-3.3-ND_ oe adres ieee Converter, 150kHz, 3A, oz07 EC oMoomen 
Step Down Voltage Regulator ......000....ceee eee 8SOC 3.05 232 1.77 ep Down Voltage Regulator .......-++.000eeeeeeeeeeeee Z . . : 
LM2594MX-5.0TR-ND _| 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, LM2599T-5.0-ND tesla ine per eae 150kHz, 3A, 10207 Fee 
0.5A Step Down Voltage Regulator ................eeceeeee 8-SOC 3812.50/2,500 ep In Voltage Meguialor .....-+.-++- sees Z . z 
LM2594N-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2599T-12-ND uA ane cried eins Converter, 150kHz, 3A, RiGe a aaeas 
Step Down Voltage Regulator..........eesceeeeeteeeeseees 8-Dip 3.05 232 1.77 i a at pe mea : : ; 
, LIM2621MMCT-ND Low Input Step Up DC-DC Converter . a 425 3.23 247 
LM2594N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Cor , 150kHz, 0.5) 
oe Seo see eens kere TUNE, ODEs SDip 305 232 177 LM2621MMTR-ND Low Input Step Up DC-DC Converter. 2142.00/1,000 
LMP594N-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 15042, 0.5A ‘ d é LIM2622MM-ADJCT-ND _| 600kHz/1.3MHz Step-up PWM DC/DC Converter . 463 352 2.69 
3 ‘ ‘ : Di LM2622MM-ADJTR-ND | 600kHz/1.3MHz Step-up PWM DC/DC Converter . 2331.00/1,000 
Step Down Vol WOE ideas cate dpesulplanll decide 8-Di 05 282 477 
i= , aS _ ae oa oo Ta p Ms comees LIM2635M-ND 5-Bit Programmable Synch. Buck Reg. Controller. 385 293 2.24 
3 , Simple Switcher Power Converter, 150k, 0.5A, LIM2635MXTR-ND 5-Bit Programmable Synch. Buck Reg. Controller. 1940.40/1,000 
Step Down Voltage Regulator. 3.05 292 1.77 LM2636M-ND 5-Bit Program Synch. Buck Reg Controller... 380 289 221 
LM2595S-ADJ-ND ee sate Read ape Converter, 5A, 702835 WEEE omen LM2636MTC-ND 5-Bit Program Synch. Buck Reg Controller... 3.80 289 221 
Inpeceeann 7 eve we Mein dee oe vata WO 1A : : i : LM2637M-ND Motherboard Power Supply Solution. 5.00 3.80 290 
: Se mp at me ick ENE OER Bea BR LIM2638M-ND Motherboard Power Supply Solution. 5.00 380 290 
fep Down Voltage Regulator ... : : : LM2639M-ND 5-Bit Program, Hi Freq. Multiphase PWM Controller 5.69 450 3.61 
LM2595S-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, LM2640MTC-ADJ-ND —_| Dual Adj. Step Down Switching Power Supply 
Step Down Voltage POGUIMOF cccscticedeccsscnasenzzacees TO-263-5 3.85 293 224 Controller, Switch. Freq. 200KHZ.............. eee 699 5.53 443 
LM2595S-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, LM2641MTC-ADJ-ND Dual Adj. Step Down Switching Power Supply 
Step Down Voltage Regulator ...............ccsseeeeeeeee TO-263-5 3.85 293 224 Controller, Switch. Freq. 300KHz 699 5.53 4.43 
LM2595T-ADJ-ND Adj. Power Converter, 150KHz, 1A, Step Down Volt. Reg. ...T0-220 3.85 2.93 2.24 LM2650M-ADJ-ND Synchronous Step Down DC/DC Converter 699 553 4.43 


LM2595T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, LM2651MTC-ADJ-ND Adj. 1.54, High Efficiency Synch. Switching Reg. 5.88 465 3,73 
Step Down Voltage Regulator ..............:cceeeeeee eee TO-220-5 385 293 2.24 LM2651MTC-1.8-ND 1.8V, 1.5A, High Efficiency Synch. Switching Reg. 5.88 465 3.73 
LM2595T-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, LM2651MTC-2.5-ND 2.5V, 1.5A, High Efficiency Synch. Switching Reg. 5.88 465 3.73 
Step Down Voltage Regulator ..............:cceeeeeeeeees TO-220-5 385 293 224 LM2651MTC-3.3-ND 3.3V, 1.5A, High Efficiency Synch. Switching Reg. 5.88 465 3.73 


LM2595T-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, LM2653MTC-ADJ-ND | Adj. 1.54, High Efficiency Synch. Switching Reg. . 6.28 497 398 
Step Down Voltage Regulator ..........csecsetteeeeees TO-220-5 3.85 293 224 LM2655MTC-ADJ-ND | Adj. 2.54, High Efficiency Synch. Switching Reg. . 6.28 497 3.98 
LIV2596S ADJ-ND Aj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, LM2655MTC-3.3-ND _| 3.3V, 2.54, High Efficiency Synch. Switching Reg. 6.28 497 3.98 
Step Down Voltage Regulator ......00...c cece TO-263-5 430 327 250 LM2660M-ND 100mA, Switched Capacitor Converter . 1.98 1.48 1.09 
LM2596S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, LM2660MMCT-ND 100mA, ‘Switched Capacitor Converter 1.98 148 1.09 
Step Down Voltage Regulator .........6::cceeeseeeeee TO2635 4.30 327 250 LM2660MMTR-ND 100mA, Switched Capacitor Converter . 819.20/1,000 
LM2596S-5.0-ND 5v, Power Converter 150kHz 3A Step Down V Regulator ....T0-263 4.30 3.27. 2.50 LM2661M-ND 100mA, Switched Capacitor Converter wi . 198 1.48 1.09 
LM2596S-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3, LM2661MMCT-ND 100mA, Switched Capacitor Converter with Shutdown. 1.98 148 1.09 
Step Down Voltage Regulator ........e.ceccesscseseeeee TO-263-5 430 327 250 LM2661MMTR-ND 100mA, Switched Capacitor Converter with Shutdown. 819.20/1,000 
LIV2596SX-5.0TR-ND —_ | 5V, Power Converter 150kHz 3A Step Down V Regulator .... TO-263 1096.50/500 TREeoaING Suitehen pac Vo tage Comarte.: beeng 285 i ile 
LM25967-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, sete itched Capacitor Voltage Converter. 5800 ame 
LM2664M6CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 91% Ef. 128 94 68 
Step Down Voltage Regulator .............sseeeeeeeeeee TO-220-5 430 3.27 2.50 P 3 
: : LIM2664M6TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 91% Ef. 442.00/1,000 
WN ZEe REAR 3.3V, Simple Switcher Power onverter, 150kHy, 3A, LM2665M6CT-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Eff... : 128. «9468 
Step Down Voltage Regulator ......+.--1s.-cs1s sess TO220-5 (COR S 27a 220 LM2665M6TR-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Eff... 442.00/1,000 
LM2596T-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, LM2670S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down 
Step Down Voltage Regulator .........++.:0sessseeeeees 70-2205 4.30 3.27 2.50 Regulator with Synch. .........:sccececseesseeeeeseseeeees TO-263-7 611 484 388 
LM2596T-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, LM2670S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down 
Step Down Voltage Regulator .........-s..sseeieees TO-220-5 4.30 3.27 250 V Regulator with Synch. .......00..ccseeeeseeeeeeeeeee TO-263-7 611 484 3.88 
LM2597HVM-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.54, LM2670S-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down 
Step Down Voltage Regulator ................cceeeee eee eeee 8-SOC 4.75 3.61 276 V Regulator with Synch. 6.11 484 3.88 
LM2597HVM-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2670S-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down 
Step Down Voltage Regulator .........:ccceeeteeeeeeeseeeee 8SOC 4.75 361 276 V Regulator with SYNCH. .........:ceccceeseseeteeseeees TO263-7 611 484 388 
LM2597HVM-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.54, LM2670T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down 
Step Down Voltage Regulator ........0..csccteeeteeeteeeee 8SOC 4.75 361 276 Regulator with Synch. 611 484 3.88 
LM2597HVM-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2670T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down 
Step Down Voltage Regulator . 4.75 361 276 Regulator with Synch. .....0...ccccceeeeeteeeteeeeeee TO-220-7 611 484 388 
LM2597HVN-ADJ-ND ‘Adj. Simple Switcher Power Converter, . LM2670T-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down 
Step Down Voltage Regulator......00....00 eee 8Dip 4.75 361 276 Regulator with Synch. .........0.secteer eects etree TO-220-7 6.11 484 3.88 
LM2597HVN-3.3-ND | 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2670T-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down 
Step Down Voltage Regulator. 2 475 361 276 Regulator with Synch. ........scceseceeeteeeteeeteenteenee TO-220-7 611 484 388 
LM2597HVN-5.0-ND | SV, Simple Switcher Power Converter, 150kH, 0.5A, Zea eB Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
Step Down Voltage Regulator.........c.cscsccesescsveveeees SDip 475 361 276 500mA Step Down Voltage Regulator.......... Re res &SAC | 400° 3.04" 202 
LM2597HVN-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, LM2671M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
‘ 500mA Step Down Voltage Regulator.................0ceee 8SOC 4.00 3.04 232 
Step Down Voltage Regulator..............:scccseeeeeeeee eee 8Dipp 475 361 276 LIM2671M-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
LM2597M-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.54, ‘ 500 mA Step Down Volt ulator 4.00 3.04 2.32 
Step Down Voltage Regulator ..........ssesseseeseetes 8SAC 378 287 219 _ age Regulator. = 
7 a LM2671M-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
MAS ARON) 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150ktv, 0.5A, 500mA Step Down Voltage Regulator..........escsscsee 8SOC 400 3.04 232 
Step Down Voltage POQUIMOM cc. cots cae aceeeseaisnniiacste sna 8SOC 3.78 287 219 LM2671N-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Effieciency 
LM2597M-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 500mA Step Down Voltage Regulator .... 4.00 3.04 232 
Step Down Voltage Regulator ...............ccseeeeeeeeeeees 8SOC 3.78 287 2.19 LM2671N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter Hig 
LM2597M-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 500mA Step Down Voltage Regulator ...........00:eceeee &Dip 4.00 3.04 232 
Step Down Voltage Regulator ...............ssseeeeeeeeeeee 8-SOC 3.78 287 219 LIM2671N-5.0-ND BV, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
LM2597N-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 500mA Step Down Voltage Regulator 4.00 3.04 2.32 
Step Down Voltage Regulator. 3.78 287 219 LM2671N-12-ND. 12V, Simple Switcher Power Converter 
LM2597N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, . 500mA Step Down Voltage Regulator 4.00 3.04 2.32 
Step Down Voltage Regulator..............:scceseeeeeeeeeeees 8Dip 3.78 287 219 LM2672M-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
LM2597N-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 1A Step Down Voltage Regulator ................:cceeeeeee 8-SOC 600 456 3.48 
Step Down Voltage Regulator. + 3.78 287 2.19 LM2672M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
LM2597N-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 0.5A, 1A Step Down Voltage Regulator ...............6:ccceeeeees 8SOC 600 456 3.48 
Step Down Voltage Regulator........000.:c sce eee 8-Dip 3.78 287 219 LM2672M-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
LM2598S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, 1A Step Down Voltage Regulator ............. seseteeeeteees 8SOC 600 456 3.48 
Step Down Voltage Regulator ..........0:ceceeseeeeees TO263-7 4.45 339 259 LM2672M-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
LM2598S-5.0-ND 5V, Pwr. Converter, 150KHz, 1A, Step Down V Regulator....10-263 4.45 3.39 2.59 1A Step Down Voltage Regulator ....-.--------.-1---++--- BSAC 6.00 4.56 3.48 
LM2598S-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, LM2672N-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency : 
Step Down Voltage Regulator ......e.ceecesceseeeeeeees TO263-7 445 339 259 1A Step Down Voltage Regulator ......-2.-.sscsecscessers 8-Dip eC cmos 
LIM2598T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, LM2672N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency 
‘ 1A Step Down Voltage Regulator .............6.cceeeeeeee sees 8Dip 600 456 348 
Step Down Voltage Regulator ................seceeeeeee ee TO-220-7 445 339 259 LM2672N-5.0-ND 5V. Simple Switcher Power Converter High Eificenc 
LM2598T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, : ae sae Voltage Pegulctor 9 ¥ aay ARR Que 
Step Down Voltage Regulator ...........csecccseceeeesees 70220-7445 3.39 259 Thea eRe aRD) Dy an Esai aoe os anni : : : 
LIV2598T-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, ee ‘ FN Sep Down Voltage panier noes Bia “gs Om 
Step Down Voltage ReGUIAOR scetersctcseastsiaceeecten TO-220-7 445 339 259 LM2673S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 3A Step Down Voltage 
LM2598T-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 1A, Regulator with Adj. Qurrent Limit......0.0..0:cccseceeeeee TO-263-7 611 484 388 
Step Down Voltage POGUIMON cc scctaceteteredowaenezeaees TO-220-7 445 339 259 LM2673S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Step Down Voltage 
LM2599S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, Regulator with Adj. Qurrent Limit........000....01ceee 70263-7611 484 3.88 
Step Down Voltage Regulator .............-seeeeeeeeeee TO-263-7 5.13 3.90 298 LM2673S-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Step Down Voltage 
LM2599S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, Regulator with Adj. Qurrent Limit........000..::0:eeeee TO-263-7 611 484 3.88 
Step Down Voltage Regulator ...............:seceeeeee eee TO-263-7 5.13 3.90 298 LM2673S-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Step Down Voltage 
LM2599S-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, Regulator with Adj. Qurrent Limit......0...0:cceeeeeee TO263-7 611 484 388 
Step Down Voltage Regulator ..............:sseseeeee eee TO-263-7 5.13 3.90 298 LM2673T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher 3A Step Down Voltage 
LM2599S-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter, 150kHz, 3A, Regulator with Adj. Qurrent Limit......0..0:ccceeeeee TO-220-7 611 484 388 
Step Down Voltage Regulator .............sseeeeeee eee TO-263-7 5.13 3.90 298 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
366 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description u 25 100 
LM2673T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher 3A Step Down Voltage LM2685MTC-ND Dual Output Regulated Switched Capacitor V. Conv. 291 217 1.60 
Regulator with Adj. Ourrent Limit................::eceeeee TO-220-7 611 484 3.88 LM2686MTC-ND Regulated Switched Capacitor Volt Converter ..... 288 214 1.59 
LM2673T-5.0-ND 5V, Simple Switcher 3A Steo Down Voltage LM2687MMCT-ND Low Noise Regulated Switched Capacitor V. Conv. 236 1.75 1.30 
Regulator with Adj. Qurrent Limit. . 611 484 3.88 LM2687MMTR-ND Low Noise Regulated Switched Capacitor V. Con 972.80/1,000 
LM2673T-12-ND 12V, Simple Switcher 3A Step Down Voltage LM2765M6CT-ND Switched Capacitor Volt Converter . 1.05 TTB 
Regulator with Adj. Qurrent Limit...................:0..0. TO-220-7 6.11 484 388 LM2765M6TR-ND Switched Capacitor Volt Converter . 364.00/1,000 
LM2674M-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency LM2767MS5CT-ND Switched Capacitor Volt Converter . 1.01 BOn od) 
500mA Step Down Voltage Regulator...............:6.ceeee 8SOC 330 251 1.92 LM2767M5TR-ND Switched Capacitor Volt Converter . 351.00/1,000 
LM2674M-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency LM2825HN-ADJ-ND Adj. Integrated Power Supply 1A DC! 15.00 14.00 13.00 
500mA Step Down Voltage Regulator................6.06eee 8SOC 330 251 1.92 LM2825N-ADJ-ND_ BG DODO OOMVORE io. s er srcnrsvinesadans ninnews 15.00 14.00 13.00 
LM2674M-12-ND. 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency LM2825N-3.3-ND 3.3V, Integrated Power Supply 1A DC/DC Converter 24-Dip 15.00 14.00 13.00 
500mA Step Down Voltage Regulator 3.30 251 1.92 LM2825N-5.0-ND 5V, Integrated Power Supply 1A DC/DC Converter 24-Dip 15.00 14.00 13.00 
LM2674N-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency LM2825N-12-ND 12V, Integrated Power Supply 1A DC/DC Converter -.24-Dip 15.00 14.00 13.00 
500mA Step Down Voltage Regulator ...............ceeeeeee 8Dip 330 251 1.92 LM2876T-ND High Performance 40W Audio Pwr Amp with Mute... TO-220-11 430 3.27 2.50 
LM2674N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency LM2876TF-ND High-Performance 40W Audio Power Amp with Mut 4.75 361 276 
500mA Step Down Voltage Regulator 3.30 251 1.92 LM2901M-ND Quad Voltage Comparator 44 32 24 
LM2674N-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency LM2901MXTR-ND Quad Voltage Comparator 280.00/2,500 
500mA Step Down Voltage Regulator .............-..seseeee 8-Dip 330 251 1.92 LM2901NNS-ND Quad Voltage Comparator 44 32 24 
LM2674N-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency LM2902M-ND Low Power Quad Qp Amp 44 32 Bd 
500mA Step Down Voltage Regulator .. 330 251 1.92 LIM2902MXTR-ND Low Power Quad Qp Amp... 280.00/2,500 
LM2675M-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter Hig! LM2902NNS-ND Low Power Quad Op Amp 44 32 (24 
1A Step Down Voltage Regulator ..............06cceeeeeeeee 8-SOC 545 415 3.17 LM2903MNS-ND Dual Comparator. 44 32 24 
LM2675M-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency LM2903MXTR-ND Dual Comparator. 280.00/2,500 
1A Step Down Voltage Regulator .............:ssssseeeeeee 8-SOC 545 415 3.17 LM2903NNS-ND Dual Comparator ... 44 32.24 
LM2675M-5.0-ND 5V, High-Efficiency Switcher, LM2904MINS-ND Low Power Dual Qp Amp A432 24 
1A, Step-Down Voltage Regulator ..........-..:..cceeeeees 8-SOC 545 415 3.17 LM2904NNS-ND Dual Op Amp............. 44 32 24 
LM2675M-12-ND. 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency LM2907M-8-ND Frequency-to-Voltage Converter NE WI. 2.02 1.50 1.11 
1A Step Down Voltage Regulator 545 415 3.17 LM2907N-ND. Frequency-to-Voltage Converter 202 1.50 1.11 
LM2675N-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Power Converter High Efficiency LM2907N-8-ND Frequency-to-Voltage Converter . 202 1.50 1.11 
1A Step Down Voltage Regulator 5.35 4.07 3.11 LM2917M-ND Frequency-to-Voltage Converter. 226 168 1.25 
LM2675N-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency LM2917M-8-ND Frequency-to-Voltage Converter NE WI. 8SOC 226 1.68 1.25 
1A Step Down Voltage Regulator .............:60cseeeeeeeeeee 8-Dip 535 4.07 3.11 LM2917N-ND. Frequency-to-Voltage Converter 251 1.87 1.38 
LM2675N-5.0-ND 5V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency LM2917N-8-ND Frequency-to-Voltage Converter... 251 1.87 1.38 
1A Step Down Voltage Regulator .............:66cseeeeeeeeeee 8-Dip 535 407 3.11 LM2930S-5.0-ND 5V, 3-Terminal Positive Regulator. 1.64 1.22 91 
LM2675N-12-ND 12V, Simple Switcher Power Converter High Efficiency LM2930S-8.0-ND 8V, 3-Terminal Positive Regulator. 164 122 91 
1A Step Down Voltage Regulator .............:..:ceeeeeeeeeee 8Dip 535 4.07 3.11 LM2930T-5.0-ND 5V, 150mA Positive Regulator. . . 158 116 .84 
LM2676S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down LM2930T-8.0-ND. 8V, 150mA Positive Regulator 158 #116 84 
Voltage RequictObs. weedissiccacecssacnvlesbinn cabinets caiee TO-263-7 557 440 353 LM2931AM-5.0-ND 5V, Low Dropout Regulator 1.04 TS 55 
LM2676S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 3A LM2931AMX-5.0TR-ND | 5V, Low Dropout Regulator. .. 764.75/2,500 
Step Down Voltage Regulator ...............:ceeeeeee eee TO-263-7 557 440 353 LM2931AS-5.0-ND 5V, Series Low Dropout Regulator 180 132 96 
LM2676S-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 3A LM2931AT-5.0-ND 5V, Low Dropout Regulator .. 1.09 80 58 
Step Down Voltage Regulator ...............:ccceeeeeeeee TO-263-7 5.57 440 3.53 LM2931AZ-5.0-ND 5V, Low Dropout Regulator 94 69 50 
LM2676S-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 3A LM29310M-ND Series Low Dropout Regulator. 9) B72 202 
Step Down Voltage Regulator ..............00cceeeeeeeeee TO-263-7 5.57 440 3.53 LM29310MXTR-ND Series Low Dropout Regulator: -8-SOIC 731.50/2,500 
LM2676T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 3A LM2931CS-ND Series Low Dropout Regulator . 165 121 88 
Step Down Voltage Regulator ...........0...:ees TO-220-7 557 440 3.53 LM2931CT-ND Low Dropout (0.6V) Pos Adjustable Regulator . 124 91 66 
LM2676T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down LM2931M-5.0-ND 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator ... 1.08 2/80) 57 
Voltage Reguiator.............cceecseeesseseseeeeeeneaenes TO-220-7 5.57 440 3.53 LM2931MX-5.0TR-ND | 5V, Low Dropout (0.6V) Regulator 798.00/2,500 
LM2676T-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down LM2931S-5.0-ND 5V, Series Low Dropout Regulator ... 165 1.21 88 
Voltage Regulator...........:::ccccccssesesseceeeeeeeeees TO-220-7 5.57 4.40 3.53 LM2931T-5.0-ND 5V, 100A Low Dropout (0.6V) Regulator. 1.13 83.60 
LM2676T-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 3A Step Down LM2931Z-5.0-ND 5V, 100A Low Dropout (0.6V) Regulator . 86 62 45 
Voltage Regulator.............c:ceceesece eee ee eee een eee ee TO-220-7 557 440 353 LM2936M-5.0-ND 5V, Ultra Low Ourrent Regulator 2.20 164 1.21 
LM2677S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2936MX-5.0TR-ND 5V, Ultra Low Ourrent Regulator 2312.50/2,500 
Voltage Regulator with Synch. 7.37 5.83 4.67 LM2936Z-5.0-ND 5V, Ultra Low Qurrent Regulator 254 189 1.40 
LM2677S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2937ES-2.5-ND. 2.5V, 500mA Low Dropout Regulator 205 1:52 1.13 
Voltage Regulator with Synch..............::cceeseeeeeees TO-263-7 7.37 583 4.67 LM2937ES-3.3-ND 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator 205) 1'62> 1:13: 
LM2677S-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2937ES-5.0-ND 5V, 500mA Low Dropout Regulator .... 2.05 1.52 1.13 
Voltage Regulator with Synch............6.::cceeseeeeeees TO-263-7 7.37 583 4.67 LM2937ES-8.0-ND 8V, 500mA Low Dropout Regulator . . 2.05 1.62 1.13 
LM2677S-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2937ES-10-ND 10V, 500mA Low Dropout Regulator . 2.05 1.52 1.13 
Voltage Regulator with Synch..............::cceeeeeeeeee TO-263-7 7.37 5.83 4.67 LM2937ES-12-ND 12V, 500mA Low Dropout Regulator . 205 1.52 1.13 
LM2677T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2937ES-15-ND 15V, 500mA Low Dropout Regulator .. . 205) 15277 1.13: 
Voltage Regulator with Synch............6:0eceeeeeeee eee TO-220-7 7.37 583 4.67 LM2937ESX-5.0TR-ND | 5V, 500mA Low Dropout Regulator .... 429.00/500 
LM2677T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2937ET-2.5-ND 2.5V, 500mA Low Dropout Regulator 184 135 98 
Voltage Regulator with Synch............6:0esceeeeeeeee ee TO-220-7 7.37 5.83 4.67 LM2937ET-3.3-ND 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator 184 135 98 
LM2677T-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2937ET-5.0-ND 5V, 500mA High Temp Regulator .... 1.84 135 98 
Voltage Regulator with Synch.............:ce:ceceeeeee eee TO-220-7 7.37 583 4.67 LM2937ET-8.0-ND 8V, 500mA High Temp Voltage Regulator . p 1.84 1.35 98 
LM2677T-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency SA Step-Dow LM2937ET-10-ND 10V, 500mA High Temp Voltage Regulator. -TO0-220 1.84 1.35 98 
Voltage Regulator with Synch............6.ccceeseeeeeees TO-220-7 7.37 583 4.67 LM2937ET-12-ND 12V, 500mA High Temp Voltage Regulator. 184 135 98 
LM2678S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2937IMP-2.5CT-ND | 2.5V, 500mA Low Dropout Regulator .. 180 134 99 
Voltage Regulator... 6.97 552 4.42 LM2937IMP-2.5TR-ND _| 2.5V, 500mA Low Dropout Regulator .. 742.40/1,000 
LM2678S-5.0-ND SV, Simple Switcher Hig LM2937IMP-3.3CT-ND | 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator... 180 134 99 
Voltage Regulator.........--s.sssseessseesseeeenteeeees TO-263-7 6.97 5.52 4.42 LM2937IMP-3.3TR-ND | 3.3V, 500mA Low Dropout Regulator 742.40/1,000 
LM2678S-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2937IMP-5.0CT-ND | 5V, 400mA Low Dropout Regulator 180 134 99 
Voltage Regulator... 697 552 4.42 LM2937IMP-5.0TR-ND | 5V, 400mA Low Dropout Regulator. . 742.40/1,000 
LM2678T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher Hig! LM2937IMP-8.0CT-ND _| 8V, 500mA Low Dropout Regulator .. 1.80 134 99 
Voltage Regulator..............:ceceeseee eee eee eee eee eee ee 697 552 4.42 LM2937IMP-8.0TR-ND | 8V, 500mA Low Dropout Regulator 742.40/1,000 
LM2678T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2937|MP-10CT-ND 10V, 500mA Low Dropout Regulator . 180 134 99 
Voltage Regulator. 697 552 442 LM2937|MP-10TR-ND 10V, 500mA Low Dropout Regulator . 742.40/1,000 
LM2678T-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2937IMP-12CT-ND 12V, 500mA Low Dropout Regulator . 1.80 134 99 
Voltage Regulator......... 62... ceceeceeeeeeee eee een eee ee TO-220-7 697 552 442 LM2937|IMP-12TR-ND 12V, 500mA Low Dropout Regulator . 742.40/1,000 
LM2679S-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2937IMP-15CT-ND | 15V, 500mA Low Dropout Regulator . 180 134 99 
Regulator with Adj. Current Limit...........::cc:ceeeee TO-263-7 7.37 583 4.67 LM2937IMP-15TR-ND | 15V, 500mA Low Dropout Regulator . 742.40/1,000 
LM2679S-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2940CS-5.0-ND 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator -TO263 1.20 88 64 
Regulator with Adj. Ourrent Limit...............::.ccseee TO-263-7 7.37 5.83 4.67 LM2940CS-9.0-ND 9V, 1A Low Dropout Regulator . . 120 88 64 
LM2679S-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2940CS-12-ND 12V, 1A Low Dropout Regulator. 1.20 88 64 
Regulator with Adj. Ourrent Limit...........2.-00::::see TO-263-7 7.87 5.83 4.67 LM2940CS-15-ND 15V, 1A Low Dropout Regulator. 120 88 64 
LM2679S-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2940CSX-5.0TR-ND | 5V, 1A Low Dropout Voltage Regul 212.80/500 
Regulator with Adj. Qurrent Limit................:cccceeee TO-263-7 7.37 5.83 4.67 LM2940CT-5.0-ND 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 165 1.21 88 
LM2679T-ADJ-ND Adj. Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2940CT-9.0-ND 9V, 1A Low Dropout Regulator....... 165 1.21 88 
Regulator with Adj. Qurrent Limit................:..:0.e TO-220-7 7.37 5.83 467 LM2940CT-12-ND 12V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 1.65 1.21 88 
LM2679T-3.3-ND 3.3V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2940CT-15-ND 15V, 1A Low Dropout Voltage regio 165 121 88 
Regulator with Adj. Qurrent Limit................:.6:2eeee TO-220-7 7.37 5.83 4.67 LM2940IMP-5.0CT-ND | 5V, 1A Low Dropout Regulator . . 2.08 1.55 1.14 
LM2679T-5.0-ND 5V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2940IMP-5.0TR-ND | 5V, 1A Low Dropout Regulator . 857.60/1,000 
Regulator with Adj. Qurrent Limit.................06.s2eee TO-220-7 7.37 583 4.67 LM2940IMP-8.0CT-ND | 8V, 1A Low Dropout Regulator 2.08 1.55 1.14 
LM2679T-12-ND 12V, Simple Switcher High Efficiency 5A Step Down LM2940IMP-8.0TR-ND _| 8V, 1ALow Dropout Regulator 857.60/1,000 
Regulator with Adj. Qurrent Limit. . 7.37 5.83 4.67 LIM2940IMP-9.0CT-ND ] 9V, 1A Low Dropout Regulator 208 155 1.14 
LM2681M6CT-ND ‘Switched Capacitor Volt Converter 1.16 86 62 LM2940IMP-9.0TR-ND | 9V, 1A Low Dropout Regulator 857.60/1,000 
LM2681M6TR-ND Switched Capacitor Volt Converter . . 403.00/1,000 LM2940IMP-10CT-ND 10V, 1A Low Dropout Regulator 2.08 1.55 1.14 
LM2682M-ND Switched Capacitor Volt Doubling Inverter . ilere ays) ez LM2940IMP-10TR-ND 10V, 1A Low Dropout Regulator 857.60/1,000 
LM2682MMCT-ND Switched Capacitor Volt Doubling Inverter 67 2502. LM2940IMP-12CT-ND 12V, 1A Low Dropout Regulator 2.08 1.55 1.14 
LM2682MMTR-ND Switched Capacitor Volt Doubling Inverter .. 691.20/1,000 (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
LM2940IMP-12TR-ND 12V, 1A Low Dropout Regulator . . 857.60/1,000 LM3524DM-ND Regulating Pulse Width Modulator 146 1.08 .78 
LM2940IMP-15CT-ND 15V, 1A Low Dropout Regulator SOT-223-4 2.08 1.55 1.14 LM3524DN-ND Regulating Pulse Width Modulator . 146 1.08 .78 
LM2940IMP-15TR-ND 15V, 1A Low Dropout Regulator . . SOT-223-4 857.60/1,000 LM3525M-H-ND Single Port USB Power Switch & Over-Qurreni 2 192 1.43 1.06 
LM2940S-5.0-ND 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator a7 127 294 LM3525M-L-ND Single Port USB Power Switch & Over-urrent Protection . 192 1.43 1.06 
LM2940S-8.0-ND 8V, 1A Low Dropout Regulator AA 27794 LM3526M-H-ND Dual Port USB Power Switch & Over-Qurrent Protection ... Zale GN) 
LM2940S-9.0-ND 9V, 1A Low Dropout Regulator . a7) ey 194 LM3526M-L-ND Dual Port USB Power Switch & Over-Qurrent Protection Pale sg) bale) 
LM2940S-10-ND 10V, 1A Low Dropout Regulator. 1.71 127 94 LM3578AM-ND Switching Regulator . 192 1.43 1.06 
LM2940S-12-ND 12V, 1A Low Dropout Regulator. . 171 127 194 LM3578AMXTR-ND Switching Regulator . 1937.50/2,500 
LM2940SX-5.0TR-ND 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 357.50/500 LM3578AN-ND Switching Regulator . 192 1.43 1.06 
LM2940T-5.0-ND_ 5V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 169 1.24 90 LM3620M5-4CT-ND AV, Lithium-lon Battery Oharger Controller .. 220 1.64 1.21 
LM2940T-8.0-ND 8V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 1.69 1.24 90 LM3620M5-4TR-ND AV, Lithium-lon Battery Charger Controller 908.80/1 ,000 
LM2940T-9.0-ND 9V, 1A Low Dropout Voltage Regulator . 169 124 90 LM3620M5-8CT-ND 8V, Lithium-lon Battery Charger Controller . . 220 1.64 1.21 
LM2940T-10.0-ND 10V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 169 1.24 90 LM3620M5-8TR-ND 8V, Lithium-lon Battery Charger Controller 908.80/1,000 
LM2940T-12.0-ND 12V, 1A Low Dropout Voltage Regulator 169 124 90 LM3621M-ND Single Cell Lithium-lon Battery Charger Controller 3.73 284 217 
LM2941CS-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator . . 1.98 148 1.09 LM3622AM-4.1-ND 4.1V, Lithium-lon Battery Charger Controller 2B Zen alerG, 
LM2941CSXTR-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator . . 416.00/500 LM3622AM-4.2-ND 4.2V, Lithium-lon Battery Charger Controller 2B e227 E73 
LM2941CT-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator . . 1.83 1.36 1.01 LM3622AM-8.2-ND 8.2V, Lithium-lon Battery Charger Controller 298 227 1.73 
LM2941S-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator NEW! ft58 es Se LM3622AM-8.4-ND 8.4V, Lithium-lon Battery Charger Controller 298 2.27 1.73 
LM2941SXTR-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator 331.50/500 LM3622M-4.1-ND 4.1V, Lithium-lon Battery Charger Controller 279 2.07 1.53 
LM2941T-ND Adjustable 1A Low Dropout Voltage Regulator . . 1.92 143 1.06 LM3622M-4.2-ND 4.2V, Lithium-lon Battery Charger Controller 279 2.07 1.53 
LM2990S-5.0-ND 5V, Negative Low Dropout Regulator... 2165) 21021154 LM3622M-8.2-ND 8.2V, Lithium-lon Battery Charger Controller 2579 O Kaeo, 
LM2990S-12-ND 12V, Negative Low Dropout Regulator 265 2.02 1.54 LM3622M-8.4-ND 8.4V, Lithium-lon Battery Charger Controller 279 207 1.53 
LM2990S-15-ND 15V, Negative Low Dropout Regulator 265 2.02 1.54 LM3647IM-ND Univ. Battery Oharger for Li-lon, Ni-MH, & Ni-Cd Batteries...20-SOIC 5.67 4.49 3.60 
LM2990T-5.0-ND 5V, Negative Low Dropout Voltage Regulator 3.01 2.24 1.65 LM3647-EVAL-ND Evaluation Board for LM3647 ................ccceeeee ee EVAL BOARD 150.00 140.00 130.00 
LM2990T-5.2-ND_ 5.2V, Negative Low Dropout Voltage Regulator . 3.01 2.24 1.65 LM3812M-1.0-ND Precision Ourrent Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 
LM2990T-12-ND 12V, Negative Low Dropout Voltage Regulator .. 301 224 1165 Bement and PWM Output, High Side.............. 8-SOC 3.58 2.72 2.08 
LM2990T-15-ND 15V, Negative Low Dropout Voltage Regulator .. 3.01 224 1.65 LM3812M-7.0-ND Precision Ourrent Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 
LM2991S-ND Neg. Adjustable Low Dropout Voltage Regulator NEW! 265 2.02 1.54 Bement and PWM Output, High Side...............ecce 8SOC 358 2.72 2.08 
LIM2991T-ND 1A Neg. Adjustable Low Dropout Voltage Regulator ... 3.01 224 1.65 LM3813M-1.0-ND. Precision Qurrent Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 
LM3302N-ND. Quad Comparator 99 BIZ Oe Bement and PWM Output, Low Side. . 3.58 2.72 2.08 
LM3350MMCT-ND ‘Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Ef. 241 157 1.16 LM3813M-7.0-ND Precision Qurrent Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 
LIM3350MMTR-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 90% Eff. 870.40/1,000 Bement and PWM Output, Low Side.........--..--.. 8SOC 3.58 2.72 2.08 
LM3351MMCT-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 95% Eff ill hey bits LM3814M-1.0-ND Fest Qurrent Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 
LM3351MMTR-ND Switched Capacitor Voltage Converter, 95% Eff 870.40/1,000 Bement and PWM Output, High Side..............cce 8SOC 358 2.72 2.08 
LM3352MTC-2.5-ND 2.5V, Regulated 200mA Buck-Boost Switched LM3814M-7.0-ND Fest Qurrent Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 
Capacitor DC/DC Converter ........ 0. cece cee eee erence 16-TSSOP 3.75 285 218 Bement and PWM Output, High Side..............:6ceeeee 8-SOC 3.58 272 2.08 
LM3352MTC-3.0-ND 3V, Regulated 200mA Buck-Boost Switched LM3815M-1.0-ND Fest Qurrent Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 
Capacitor DC/DC Converter ........ cc ceeeeeeeeeeeeteeeeee 16-TSSCP 3.75 285 218 Bement and PWM Output, Low Side................:0.008 8-SOC 358 272 208 
LM3352MTC-3.3-ND. 3.3V, Regulated 200mA Buck-Boost Switched LM3815M-7.0-ND Fest Qurrent Gauge IC with Ultra Low Loss Sense 
Capacitor DC/DC Converter 3.75 285 2.18 Bement and PWM Output, Low Side. . 3.58 2.72 2.08 
LM3411AM5-3.3CT-ND _| 3.3V, Precision Secondary Reg/Driver, A Grade 180 134 99 LM3822MM-1.0CT-ND _ | Precision Ourrent Gauge IC with Internal 
LM3411AM5-3.3TR-ND | 3.3V, Precision Secondary Reg/Driver, A Grade 742.40/1,000 Sense Hement and PWM Output, High Side.............++ 8-MSOP 285 217 1.66 
LIM8411AM5-5.0CT-ND | 5V, Precision Secondary Reg/Driver, A Grade .. 180 1.34 99 LM3822MM-1.0TR-ND | Precision Current Gauge IC with Internal Zero Ohm 
LIM3411AM5-5.0TR-ND | 5V, Precision Secondary Reg/Driver, A Grade 742.40/1,000 Sense Bement and PWM Output, High Side. . 1436.40/1,000 
LM3411M5-3.3CT-ND 3.3V, Precision Secondary Reg/Driver ... TCI Sh 286 LM3822MM-2.0CT-ND Precision Ourrent Gauge IC with Internal Zero Ohm 
LM3411M5-3.3TR-ND_ 3.3V, Precision Secondary Reg/Driver ... 559.00/1,000 Sense Hement and PWM Output, High Side............... 8-MSOP 285 217 1.66 
LIM3411M5-5.0CT-ND | 5V, Precision Secondary Reg/Driver .. 161 119 86 LM3822MM-2.0TR-ND | Precision Qurrent Gauge IC with Internal Zero Ohm 
LM3411M5-5.0TR-ND | 5V, Precision Secondary Reg/Driver ... : 559.00/1,000 Sense Hement and PWM Output, High Side..........+..++ 8-MSOP 1436.40/1,000 
LM3420AM5-8.2CT-ND | 8.2V, Lithium-lon Battery Charge Controller, AGrade .....SOT-23-5 2.50 1.90 1.45 LM3824MM-1.0CT-ND | Precision Qurrent Gauge IC with Internal Zero Ohm 
LIM3420AM5-8.2TR-ND | 8.2V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade . 1260.00/1,000 Sense Bement and PWM Output, Low Side............... 8-MSOP_ 285 2.17 1.66 
LM3420AM5-8.4CT-ND _| 8.4, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade 250 190 1.45 LM3824MM-1.0TR-ND | Precision Ourrent Gauge IC with Internal Zero Ohm 
LIM3420AM5-8.4TR-ND_| 8.4V, Lithium-Ion Battery Charge Controller, A Grade... 1260.00/1,000 Sense Bement and PWM Output, Low Side............... 8-MSOP 1436.40/1,000 
LIM3420AM5-16.8CT-ND | 16.8V, Lithium-Ion Battery Charge Controller, A Grade... 250 190 1.45 LM3824MM-2.0CT-ND | Precision Current Gauge IC with Internal Zero Ohm 
LIM3420AM5-16.8TR-ND | 16.8V, Lithium-lon Battery Charge Controller, A Grade 1260.00/1,000 Sense Hement and PWM Output, Low Side .. 285 217 1.66 
LM3420M5-16.8CT-ND | 16.8V, Lithium-lon Battery Charge Controller. 267 198 1.47 LM3824MM-2.0TR-ND | Precision Current Gauge IC with Internal Zero Ohm 
LIM3420M5-16.8TR-ND_| 16.8V, Lithium-lon Battery Charge Controller. 1100.80/1,000 Sense Bement and PWM Output, Low Side 1436.40/1,000 
LM3420M5-8.2CT-ND | 8.2V, Lithium-Ion Battery Charge Controller .. 267 1.98 1.47 LM3875T-ND High Power 40W Audio Power Amp 5.70 4.34 3.31 
LM3420M5-8.2TR-ND | 8.2V, Lithium-lon Battery Oharge Controller . 1100.80/1,000 LM3875TF-ND High Power 40W Audio Power Amp. . 581 434 3.31 
LIM3460M5-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Controller for GTLp and GTL LM3876T-ND High Power 40W Audio Power Amp with Mute 5.23 3.98 3.04 
Bus Termination ............0cceccecseccecesceccuseucences 245 1.82 1.35 LM3876TF-ND High Performance 56W Audio Pwr Amp with Mute. -7T0-220-11 5.35 4.07 3.11 
LM3460M5-1.2TR-ND. 1.2V, Precision Controller for GTLp and GTL LM3886T-ND 68W Audio Amp with Mute . -T0-220-11 5.23 3.98 3.04 
BUS TErMINAiON......ccccsececsseceneeeseeausanaecerseas 1011.20/1,000 LM3886TF-ND 68W Audio Amp with Mute . - TO-220- 1 1 535 407 3.11 
LM3460M5-1.5CT-ND | 1.5V, Precision Controller for GTLp and GTL LM3914N-1-ND Dot/Bar Display Driver .... 291 217 1.60 
BUS THMUDAION,.....ccnicecesnneemreansensnasnaneen stirs SOT-23-5 245 1.82 1.35 LM3914V-ND Dot/Bar Graph Display Driver . 3.13 238 1.82 
LM3460M5-1.5TR-ND | 1.5V, Precision Controller for GTLp and GTL LM3915N-1-ND Dot/Bar Display Driver . 291 217 1.60 
BUS TEMINEBION':. 2-2. sacccaarsscnnnndesaannurianexrolens SOT-23-5 1011.20/1,000 LM3916N-1-ND Dot/Bar Display Driver . 298 221 1.64 
LM3477MMCT-ND High Efficiency High Side N-Channel Controller LM3940IMP-3.3CT-ND | 1A Low Dropout Regulator for SV to 3.3V Conversion. Pail abeye uals) 
For Switching Regulator .............-s.csseeeeeeee nese eee 8-MSOP 3.93 2.99 2.28 LM3940IMP-3.3TR-ND | 1A Low Dropout Regulator for SV to 3.3V Conversion. 870.40/1,000 
LM3477MMTR-ND High Efficiency High Side N-Channel Controller LM39401S-3.3-ND 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion 251 1.87 1.38 
For Switching Regulator .........0..2.00:csecteeeeeseeees 8-MSOP 1978.20/1,000 LM3940ISX-3.3TR-ND | 1A Low Dropout Regulator for SV to 3.3V Conversion 526.50/500 
LM3478MMCT-ND High Efficiency Low-Side N-Channel Controller for LM3940IT-3.3-ND 1A Low Dropout Regulator for 5V to 3.3V Conversion TO220. 251 1.87 1.38 
Switching Regulator ............ 00... cccseceeeeeeeeeeeee es 8-MSOP 3.93 299 2.28 LM4040AIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Voltage Reference +.1%. SOr23 239 1.78 1.31 
LM3478MMTR-ND High Efficiency Low-Side N-Channel Controller for LM4040AIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Voltage Reference +.1%. SOT-23 985.60/1,000 
Switching Regulator 1978.20/1,000 LM4040AIM3-4.1CT-ND_| 4.1V, Precision Micropower Shunt V. Reference. SOr23 239 1.78 1.31 
LIM3480IM3X-12CT-ND | 12V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator 1.09 80. 3.58 LM4040AIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower Shunt V. Reference. SOT-23 985.60/1,000 
LIM3480IM3X-12TR-ND | 12V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator 1109.25/3,000 LM4040AIM3-5.0CT-ND _| 5V, Voltage Reference +.1% SOr23 239 1.78 1.31 
LM3480IM3-15CT-ND 15V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator 1.09 80 58 LM4040AIM3-5.0TR-ND | 5V, Voltage Reference +.1%. SOT-23 985.60/1,000 
LM3480IM3-15TR-ND 15V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator 377.00/1,000 LM4040AIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt V. Reference. SOT-23. 239 1.78 1.31 
LM3480IM3-3.3CT-ND __| 3.3V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator 1.09 80 58 LM4040AIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt V. Reference. SOT-23 985.60/1,000 
LIM3480IM3-3.3TR-ND | 3.3V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator 377.00/1,000 LM4040AIM3-10.0CT-ND | 10V, Voltage Reference +.1% . SOr-23. 239 1.78 1.31 
LM3480IM3-5.0CT-ND _ | 5.0V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator 109 80 58 LM4040AIM3-10.0TR-ND| 10V, Voltage Reference +.1% . SOT-23 985.60/1,000 
LM3480IM3-5.0TR-ND | 5.0V, 100mA Low Dropout Voltage Regulator .. 377.00/1,000 LM4040AIM3X-10CT-ND | 10V, Voltage Reference +.1% . SOr23) 239 1.78 1.31 
LM3488MMCT-ND High Efficiency High Low Side N-Channel Controller LM4040AIM3X-10TR-ND | 10V, Voltage Reference +.1% . SOT-23 2887.50/3,000 
For Switching Regulators..............00sceee 8-MSOP 4.63 3.52 2.69 LM4040A1Z-2.5-ND 2.5V, Voltage Reference +.1% -TO92 2.39 (1.78 1.31 
LIV3488MMTR-ND High Efficiency High Low Side N-Channel Controller 4.1V, Voltage Reference +.1% -TO92 239 «(1.78 1.31 
For Switching Regulators .......000..00: cece 8-MSOP 2331.00/1,000 5V, Voltage Reference +.1% -TO92 239 1.78 1.31 
LM3490IM5-3.3CT-ND | 3.3V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM4040AIZ-10.0-ND 10V, Voltage Reference +.1% -TO92 239 «61.78 «1.31 
with Logic-Controlled ONWOFF...........06:0cceeeeeeeeee SOT-23-5 1.28 94 =©.68 LM4040BIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Voltage Reference +.2%. 158 1.18 .87 
LM3490IM5-3.3TR-ND | 3.3V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM4040BIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Voltage Reference +.2% 652.80/1,000 
with Logic-Controlled OWOFF.............:0.ceeeeeeeee es SOT-23-5 442.00/1,000 LM4040BIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Voltage Reference +.2%. isis aikey eee 
LIV3490IM5-5.0CT-ND —] 5V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM4040BIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Voltage Reference +.2%. 652.80/1,000 
with Logic-Controlled ONOFF..........000:cseeeeeeeee SOr-23-5 128 94 68 LM4040BIM3-5.0CT-ND | 5V, Voltage Reference +.2% 158 1.18 87 
LM3490IM5-5.0TR-ND | 5V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM4040BIM3-5.0TR-ND | 5V, Voltage Reference +.2%. 652.80/1,000 
with Logic-Controlled ON/OFF. 442.00/1,000 LM4040BIM3-8.2CT-ND_ | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 158 #118 .87 
LM3490IM5-12CT-ND 12V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM4040BIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference 652.80/1,000 
with Logic-Controlled ONWOFF.............:0.ceeseeeeee ee SOT-23-5 1.28 24 68 LM4040BIM3-10.0CT-ND | 10V, Voltage Reference +.2% . 1.58 1.18 87 
LM3490IM5-12TR-ND 12V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM4040BIM3-10.0TR-ND| 10V, Voltage Reference +.2% . 652.80/1,000 
with Logic-Controlled ON/OFF...........00:00eeceeeeeeee SOT-23-5 442.00/1,000 LM4040B)Z-2.5-ND 2.5V, Voltage Reference +.2% 158° 1518) 3387, 
LM3490IMS-15CT-ND 15V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM4040BIZ-4.1-ND 4.1V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. 158 1.18 .87 
with Logic-Controlled ONOFF...........0...0::0eeeeee SOT-23-5 1.28 94 68 LM4040BIZ-5.0-ND 5V, Precision Micropower Shunt Voltage Reference. ees abi ke) 87 
LM3490IM5-15TR-ND 15V, 100mA Quasi LDO Linear Voltage Regulator LM404001M3-2.5CT-ND_| 2.5V, Voltage Reference +.5%. 1.31 Ce) 
with Logic-Controlled ONOFF.......2:ssscsesseeeeees SOT-23-5 442.00/1,000 (Continued) 
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Part No. Description Pkg. 1 25 =100 Part No. Description 1 25 100 
LM40400IM3-2.5TR-ND | 2.5V, Voltage Reference +.5%.. ‘ 455.00/1,000 LM4050CIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Voltage Reference. . 883.20/1,000 
LM404001M3-4.1CT-ND | 4.1\, Voltage Reference +.5% -S0r-23 131 97 .70 LM4050CIM3-10CT-ND | 10V, Voltage Reference .. 214 159 1.18 
LM404001M3-4.1TR-ND | 4.1V, Voltage Reference +.5% -SOT-23 455.00/1,000 LM4050CIM3-10TR-ND | 10V, Voltage Reference 883.20/1,000 
LM40400IM3-5.0CT-ND | 5V, Voltage Reference +.5% -SOT-23. 131 97 70 LIM4051AIIM3-ADJCT-ND | Adj. Voltage Reference . 298 227 1.73 
LIM404001IM3-5.0TR-ND | 5V, Voltage Reference +.5%. 455.00/1,000 LM4051AIM3-ADJTR-ND | Adj. Voltage Reference . 1499.40/1,000 
LM404001M3-8.2CT-ND | 8.2V, Voltage Reference +.5%.. im oF 20 LM4051AIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Voltage Reference. . 298 227 1.73 
LM4040CIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Voltage Reference +.5%. . 455.00/1,000 LM4051AIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Voltage Reference: 1499.40/1,000 
LM4040CIM3-10.0CT-ND | 10V, Precision Micropower Shunt Volt. Reference: ie) eit LM4051BIM3-ADJCT-ND | Adj. Voltage Reference . 236 1.75 1.30 
LM4040CIM3-10.0TR-ND} 10V, Precision Micropower Shunt Volt. Reference: 455.00/1,000 Tare Baar renner dctetoded . om Sees oe 
LIM40400IM3X-10CT-ND | 10V, Voltage Reference +.5% ... 131.97 _.70 2cT- -2V, Voltage Reference. . . : : 
LIM4040CIM3X-10TR-ND | 10V, Voltage Reference +.5% .. 1338.75/3,000 LM4051BIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Voltage Reference: 972.80/1,000 
LM40400)Z-2.5-ND 2.5V, Voltage Reference +.5% . 1.31 97 .70 LM4051CIM3-ADJCT-ND Adj. Voltage Reference . 214 159 1.18 
LM40400Z-4.1-ND 4.1V, Voltage Reference +.5% Jol ky 7 LM4051CIM3-ADJTR-ND | Adj. Voltage Reference . 883.20/1,000 
LIM404001Z-5.0-ND 5V, Voltage Reference +.5%.. 131. 97. 70 LM4051CIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Voltage Reference 214 159 1.18 
LIM404001Z-8.2-ND 8.2V, Voltage Reference +.5%, 131. 97. 70 LM4051CIM3-1.2TR-ND_| 1.2V, Voltage Reference. . 883.20/1,000 
LIM40400/Z- 10.0-ND 10V, Voltage Reference +.5% 131.97. .70 LM4120AIMS5-1.8CT-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Reference . 295 219 1.62 
LIM4040DEM3-2.5CT-ND | 2.5V, Volt Ref i 4.31 97 70 LM4120AIM5-1.8TR-ND | 1.8V, Precision Micropower LDO Reference . 1216.00/1,000 
pn baVe: bie Gee LM4120AIM5-2.0CT-ND | 2V, Precision Micropower LDO Reference 295 219 1.62 
TREE ove voltage Feterence. pease LM4i20AIMB-2,0TRND | 2V, Precision Micropower LDO Rel 1216.00/1,000 
LM4040DEM3-5.0CT-ND | 5V, Voltage Reference +1% iy Sf ae) ‘ ote tbe ce — pu 
LIM4040DEM3-5.0TR-ND | 5V, Voltage Reference +1% 455.00/1,000 LM4120AIM5-2.5CT-ND_ | 2.5V, Precision Micropower LDO Reference . 295 219 1.62 
LIM4040DIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Voltage Reference +1% 7409 80 58 LM4120AIMS-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Reference . 1216.00/1,000 
LIM4040DIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Voltage Reference +1% 377.00/1,000 LM4120AIM5-3.0CT-ND | 3V, Precision Micropower LDO Reference... 295 219 1.62 
LIM4040DIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Voltage Reference +1% 1.09 80 58 LM4120AIM5-3.0TR-ND | 3V, Precision Micropower LDO Reference . .. 1216.00/1,000 
M040 : err ee ; ‘ s LM4120AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Reference . 295 219 1.62 
Tee . Beige oaerais, ” 169 ee eo LIVI4120AIM5-3.3TR-ND | 3.3V, Precision Micropower LDO Reference . 1216.00/1,000 
LV4040DIM3-5.0TR-ND | SV, Voltage Reference +1% 377.00/1,000 LM4120AIM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Reference . 295 219 1.62 
8) LM4120AIM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Reference . 1216.00/1,000 
LIM4040DIM3-10.0CT-ND | 10V, Voltage Reference +1% 109 80 58 : 
LM4120AIM5-5.0CT-ND | 5V, Precision Micropower LDO Reference 295 219 1.62 
LIM4040DIM3-10.0TR-ND | 10V, Voltage Reference +1% 377.00/1,000 : 
LM4120AIM5-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower LDO Reference . .. 1216.00/1,000 
Por eemcuney| CV, Voltage Reference £1% MD) tle LM4120IMS5-1.8CT-ND _ | 1.8V, Precision Micropower LDO Reference 251 187 1.38 
LIM4040DIM3X-10TR-ND | 10V, Voltage Reference +1% 1109.25/3,000 SoA ERT RTAMR 1 BV. Precision Mi [DO Re :  UTRARHIGTS 
LM4040DIZ-2.5-ND | 2.5V, Voltage Reference +1% 709 «80 5B CO ESTE oe ee oe OO Feterence rus 
LIV4040DIZ-4.1-ND —_| 4.1V, Voltage Reference #1% 1.09 80 58 Seek ues Meroe babel Blea aL Ele 188 
; LM4120IM5-2.0TR-ND | 2V, Precision Micropower LDO Reference 1036.80/1,000 
po 
Piss 2 PEIN) 5V, Voltage Reference +1% 1097) 80/538: LV4120IM5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Ref 251 187 1.38 
LM4040DIZ-8.2-ND —_| 8.2V, Voltage Reference +1% 1.09 80 58 ; oul preston Mies: eee, OS eeaRWTIGE 
i LM4120IM5-2.5TR-ND __| 2.5V, Precision Micropower LDO Reference . 1036.80/1,000 
LM4040DIZ-10.0-ND _| 10V, Voltage Reference +1% 109 80 58 = 
LM4120IM5-3.0CT-ND 3V, Precision Micropower LDO Reference 251 187 1.38 
PME OAOEEV 2 2-SCTND)) 2.5V, Voltage Reference 22% ts) LIV41201M5-3.0TR-ND _ | 3V, Precision Micropower LDO Reference 1036.80/1,000 
LIM4040EEM3-2.5TR-ND | 2.5V, Voltage Reference +2% 364.00/1,000 ‘ ; atta hae ‘37 
x : LM4120IM5-3.3CT-ND 3.3V, Precision Micropower LDO Reference . PAS) ase bests) 
FO ieee < OV, Voltage Reference 12% £9) ee ee LM41201M5-3.3TR-ND _ | 3.3V, Precision Micropower LDO Reference . 1036.80/1,000 
TRG oe 5a ae ace a i es ca Z nee LM41201M5-4.1CT-ND_| 4.1V, Precision Micropower LDO Reference . 251 1.87 1.38 
= ON, Noltage Reference 12%. ed LM41201M5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Reference . 1036.80/1,000 
Fa eeRaeanee| |-2\, Voltage Reference £.1%.. eS) ils iss! LM4120IM5-5.0CT-ND _ | 5V, Precision Micropower LDO Reference 251 1.87 1.38 
LM4041AIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Voltage Reference +.1% 985.60/1,000 LM4120IM5-5.0TR-ND | 5V, Precision Micropower LDO Reference... 1036.80/1,000 
LM4041AIZ-1.2-ND 1.2V, Voltage Reference .... 239 1.78 1.31 LM4121AIM5-ADJCT-ND | Adj. Precision Micropower LDO Volt. Referen 295 219 1.62 
LM4041B)Z-1.2-ND 1.2V, Voltage Reference ... 158 1.18 87 LM4121AIM5-ADJTR-ND | Adj. Precision Micropower LDO Volt. Reference 1216.00/1,000 
LMA041BIMG=1.26T-ND! | 1.2V, Voltage Reference 2% iiss) asa LIM4121AIM5-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 295 219 162 
LM4041BIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Voltage Reference +.2% 652.80/1,000 LM4121AIM5-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 1216.00/1,000 
LM4041CEVI3-ADJCT-ND) Adj. Voltage Reference 1.54 1.13  .82 LM4121IM5-ADJCT-ND | Adj. Precision Micropower LDO Volt. Reference 251 187 1.38 
LIM4041CEM3-ADJTR-ND] Adj. Voltage Reference 533.00/1,000 LM4121IM5-ADJTR-ND | Adj. Precision Micropower LDO Volt. Reference 1036.80/1,000 
LIM4041 CVI3-1.2CT-ND | 1.2V, Voltage Reference. 1.54 1.13  .82 LM4121IM5-1.2CT-ND__ | 1.2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 251 187 1.38 
LM40410EM3-1.2TR-ND | 1.2V, Voltage Reference... 533.00/1,000 LM4121IM5-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 1036.80/1,000 
owe 
LM4041CIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Voltage Reference +.5% 1.31 DOr) ei, LM4130AIMS5-2.0CT-ND_ | 2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 699 553 4.43 
LIM4041CIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Voltage Reference +5%. 455.00/1,000 LM4130AIM5-2.0TR-ND | 2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 4129.20/1,000 
LM4041C1IM3-ADJCT-ND | Adj. Voltage Reference +.5% ig Sa) LM4130AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 699 553 4.43 
LIM4041CIM3-ADJTR-ND | Adj. Voltage Reference +.5% 455.00/1,000 LM4130AIM5-2.5TR-ND_| 2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 4129.20/1,000 
LM40410Z-1.2-ND 1.2V, Voltage Reference +.5% . 131.97 __—.70 LM4130AIM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 699 553 443 
LM404101Z-ADJ-ND Adj. Voltage Reference +.5% 131 97 .70 LM4130AIM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 4129.20/1,000 
LM4041DEVI3-ADJCT-ND} Adj. Precision Micropower Shunt Volt. Reference. 1.31 Ke vA) LM4130BIMS5-2.0CT-ND | 2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 5.70 4.34 3.31 
LM4041DEV3-ADJTR-ND} Adj. Precision Micropower Shunt Volt. Reference. 455.00/1,000 LM4130BIMS5-2.0TR-ND | 2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 2872.80/1,000 
LIM4041 DEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Volt. Reference ... 131 97 70 LM4130BIM5-2.5CT-ND_| 2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 5.70 4.34 3.31 
LM4041DEVI3-1.2TR-ND | 1.2V, Precision Micropower Shunt Volt. Reference 455.00/1,000 LM4130BIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 2872.80/1,000 
owe 
LM4041DIM3-1.2CT-ND | 1.2V, Voltage Reference +1.0% 709 80 58 LM4130BIM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 570 434 3.31 
, Voltag pow 
-1.2TR: + LM4130BIM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 2872.80/1,000 
LIM4041 DIM3-1.2TR-ND | 1.2V, Voltage Reference +1.0% : 377.00/1,000 por 
LIM4041 DIM3-ADJCT-ND | Adj. Voltage Reference +1.0%. . .SOT-23 1.09 80 58 LM4130CIMS5-2.0CT-ND_ | 2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 475 361 276 
LIM4041 DIM3-ADJTR-ND | Adj. Voltage Reference +1.0% -SOT-23 377.00/1,000 LM4130CIMS5-2.0TR-ND_| 2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 2394.00/1,000 
LM4041 DIZ-ADJ-ND. Adj. Voltage Reference Tos2 1.09 80 58 LM4130CIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 475 361 276 
LM4041DIZ-1.2-ND 1.2V, Voltage Reference To92 109 80 58 LM4130CIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 2394.00/1,000 
LIM4041EEM3-1.2CT-ND | 1.2V, Voltage Reference. .SOr-23 105 77 56 LM4130CIMS-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 475 361 276 
M4041 EEM3-1.2TR-ND | 1.2V, Voltage Reference. “s0r-23 364.00/1,000 LM4130CIM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 2394.00/1,000 
ej = LM4130DIM5-2.0CT-ND | 2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference... 3.60 274 2.09 
LM4041B1M3-1.2CT-ND | 1.2V, Voltage Reference +2% -SOr23 99 72 52 po 
LM4041BM3-1.2TR-ND | 1.2V, Voltage Reference +2% .. 308.00/1,000 LM4130DIMS5-2.0TR-ND | 2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. . . 1814.40/1,000 
LM4130DIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 3.60 274 2.09 
LM4041BZ-1.2-ND 1.2V, Voltage Ref F 72 52 f 
LIVAOSOAIMS:2.SCT.ND | 2.5V. Voltage Reference See Bee 4a LM4130DIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 1814.40/1,000 
LMAOS0AIMG-2 5TRND | 25V.V . ; ; : LM4130DIM5-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 3.60 274 2.09 
-2.5TR- .5V, Voltage Reference. 1499.40/1,000 Sah " 
LIVI4050AIM3-4.1CT-ND | 4.1V, Voltage Reference 298 227 173 LM4130DIM5-4.1TR-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 1814.40/1,000 
LMAO50AIM3-4.1TR-ND | 4.1V, Voltage Reference. ~1499.40/1,000 DIRS 20 2, redeion Micropower LOO Vo. Fefereroe. Teles 
LMA050AIMS-5.0CT-ND | SV, Voltage Reference 298 227 173 cheltee :/reasion Micropower: LO Voll References ETA eso 
LM4130HMS5-2.5CT-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 3.20 244 1.86 
Ty sieom epee! 2¥, Voltage Reference Ue eun en LM4130EIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference 1612.80/1,000 
LM4050AIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Voltage Reference. 298 227 1.73 ; saya haere a : : sae 
LM4130HIMS-4.1CT-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference. 3.20 244 1.86 
LM4050AIM3-8.2TR-ND | 8.2V, Voltage Reference. 1499.40/1,000 TIATGOSNIESATENDINI 4.1 Precision Mi TBO Volt Fak DENTS 
OREN SaLOS ENE] 10V, Voltage Reference ESC ee ETERS LMai40BCVL4.0-ND | 1V, Precision Micropower LDO Volt Reference. 569 450 361 
LV4050AIM3-10TR:ND || 10V, Voltage Reference . 1499.40/1,000 LM4140BQV-1.2-ND | 4.2V, Precision Micropower LDO Volt. Reference 569 450 361 
LM4050BIM3-2.5CT-ND | 2.5V, Voltage Reference. 2.42 1.80 1.33 LM4140BQV-2.0-ND | 2, Precision Micropower LDO Volt. Reference .. 569 450 361 
LM4050BIM3-2.5TR-ND | 2.5V, Voltage Reference. 998.40/1,000 LM4140BQV-2.5-ND | 2.5V, Precision Micropower LDO Volt. Reference 569 450 361 
TRENCH ES a Aatact Hivtlalead Be sean Hi fed LM4140BCV-4.1-ND | 4.1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference 569 450 3.61 
caine ae es LM4140CQM-1.0-ND | 1V, Precision Micropower LDO Volt. Reference .. 570 434 331 
LM4050BIM3-5.0CT-ND | SV, Voltage Reference. .. 242 1.80 1.33 LM41400QV-1.2-ND | 1.2, Precision Micropower LDO Voltage Reference 8SOC 5.70 434 3.31 
LM4050BIM3-5.0TR-ND | 5V, Voltage Reference... 998.40/1,000 LM41400CM-2.0-ND 2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference . 8SOC 570 434 3.31 
LM4050BIM3-8.2CT-ND | 8.2V, Voltage Reference. 242 1.80 1.33 LM414000M-2.5-ND Precision Micropower LDO Voltage Reference ... 5.70 4.34 3.31 
EMA0S0BIMS-6.2TR:ND) | 8.2V, Voltage Reference. 998.40/1,000 LIM414000V-4.1-ND _| Precision Micropower LDO Voltage Reference . 570 434 331 
LM4050BIM3-10CT-ND _| 10V, Voltage Reference . 242 1.80 1.33 LIM4250CM-ND Programmable Qp Amp. 150 110 80 
LM4050BIM3-10TR-ND | 10V, Voltage Reference . 998.40/1,000 LIM42500MXTR-ND Programmable Cp Amp 1275.00/2,500 
LM40500EM3-2.5CT-ND | 2.5V, Voltage Reference. 267 198 1.47 LM42500N-ND Programmable Op Amp .. 154 113 82 
LM405008V3-2.5TR-ND | 2.5V, Voltage Reference. 1100.80/1,000 LM4431M3-2.5CT-ND Precision Voltage Micropower 1.13 83.60 
LM405001M3-2.5CT-ND  2.5V, Voltage Reference. 214 159 1.18 LM4431M3-2.5TR-ND —_| Precision Voltage Micropower Shunt Voltage Reference. 390.00/1,000 
LM405001M3-2.5TR-ND | 2.5V, Voltage Reference. 883,.20/1,000 LM4651N-ND 170W Cass D Audio Power Amp Solution 649 513 4.11 
LM405001M3-4.1CT-ND | 4.1V, Voltage Reference. 214 159 1.18 LM4652TA-ND 170W Class D Audio Power Amp Solution. 548 4.34 3.48 
LM405001M3-4.1TR-ND | 4.1V, Voltage Reference. 883.20/1,000 LM4652TF-ND 170W Cass D Audio Power Amp Solutio! 548 4.34 3.48 
LM405001M3-5.0CT-ND | 5V, Voltage Reference. 214 159 1.18 LM4663MT-ND 2W Stereo Class D Audio Power Amp with Stereo 
LM405001M3-5.0TR-ND | 5V, Voltage Reference. 883.20/1,000 Headphones Amp... .24-TSSOP_ 3.60 2.74 2.09 
LM405001IM3-8.2CT-ND_| 8.2V, Voltage Reference. 214 159 1.18 (Continued) 
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Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description il 25 100 
LIM4700T-ND 30W Audio Pwr Amp with Mute & Standby Modes....... 428 325 248 LM6181IN-ND Current Feedback Amp, 100MHz 3.07 228 1.69 
LM4700TF:ND Overture 30W Audio Power Amp with Mute/Standby . 440 335 256 LM6218WM-ND Fast Settling Dual Qp Amp 668 5.28 4.23 
LM4701T-ND 30W Audio Pwr Amp with Mute & Standby Modes ... 2/80 well LM6511IM-ND. 180nS 3V, Comparator 3.04 226 1.67 
LM4752T-ND 2x 10 Watt Stereo Audio Amp ... 267 198 1.47 LM7121IM-ND 235MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amp. 285 212 157 
LM4755T-ND 2x 10 Watt Stereo Audio Amp with Mute “ eae ES) ea LM7121IM5CT-ND 235MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amp . 291 217 1.60 
eee el rit aa ben ‘ae Modes .... a8 oo Be LM7121IM5TR-ND 235MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amp 1208.20/1,000 
LM4766TE-ND Dual 30 Watt Audio Power Amp with Mute . 5.00 380 290 UM7171AIM-ND Very High Speed High Qutput Voltage 
LIM4808IM-ND Dual 105mW Headphone Amp. . 1.09 80 58 Fee Ap ACEC EU ak Mee 
LIM4808MIMCT-ND Dual 105mW Headphone Amp . 109 80 58 AALAND) Very High Speed High Cutput Volt. Feedbact Sep Geer ies 
LIV4808IMTR-ND Dual 105mW Headphone AMP -.....sccscscsessesseseeeeens 8-MSOP 377.00/1,000 EMA EINEND Very High Speed High Output Voltage Feedback Amp . 280 213 163 
MAEGONEND Digital Controlled Tone and Volume Grreut LM7171BIMXTR-ND _| Very High Speed High Qutput Voltage Feedback Am 3500.00/2,500 
with Stereo Audio Power AMP.......sc:cscseseseeseeeseees 28-SQC 596 472 3.78 UM7171BIN-ND Very High Speed High Output Voltage Feedback Am 280 213 1.63 
LIM4832N-ND Digital Controlled Tone and Volume Grcuit LM7301IM-ND Low Power 4IVHz GBW, R-R, I/O Op Amp in TinyPak 229 1.71 1.26 
with Stereo Audio Power AMP.......0.+::cc:eeeesseeeeeees 28-Dip 5.96 4.72 3.78 LM7301IMSCT-ND Low Power, 4IMHz GBW Rail-to-Rail, /O Op Amp 229 171 1.26 
LVa834IS-ND 7-75W Audio Power Amp with DC Volume Control LM7301IIM5TR-ND Low Power, 4IVIHz GBW Rail-to-Rail, /OQp Amp 947.20/1,000 
and Microphone Preamp.........:0ccssessesssseesseeeeees 28-SSCP 4.75 361 276 LM7372IMA-ND Dual High Speed Operational Amp NEW!........ 470 358 273 
LM4835MT-ND ‘Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control LM7808CT-ND 8V, 1.0A Positive Voltage Regulator .. 68 49 36 
and Selectable Gain......eececcesesesessteceteeseseees 28-TSSOP 4.28 3.25 2.48 LIM7905CTNS-ND 5V, 1.5A Negative Voltage Regulator . 72 52 38 
LM4835MTE-ND ‘Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control LM7912CT-ND 12V, 1.5A Negative Voltage Regulator. . cad We Ae} 
and Selectable Gain... sees 28-TSSCP__ 5.00 3.80 2.90 LM7915CT-ND 15V, 1.5A Negative Voltage Regulator...........0:cccee p(2ime D2 aeSS 
LM4836MT-ND Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control LM8261M5CT-ND FER, In/Out, High Op Current and Unlimited Cap 
coe Paiieesrcrmecwrmmmiaes = Bl... Pryniinemmpunnmorenmmenaiags | 
and Selectable Gain 5.00 3.80 290 
LIM4860M-ND Series 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode. 16-SOC 174 129 96 LM040VEND Dual Lambda Sensor Interface Amplifier Peet on 
LIM4861M-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode... 174 129 96 q ; 
LIM4861MXTR-ND 1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode 1750.00/2,50 Testi es ie i ee ais eis ae oe ee 
LIM4862IM-ND 675mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 164 122 " ; : ‘ 
TENN Duel 22W Audio Amp Plus Headphone Function Rey pre AES LIM9822CCWM-ND 3-Channel, 42-Bit, Color Scanner Analog Front End. 935 7.39 592 
LIV4863MT-ND Dual 2.2W Audio Amp + Headphone Function. ... 315 240 1.83 TREE Par Sa pee tea etre eee 100-TCEP ate SOOO 
LIM4863MTE-ND Dual 2.2W Audio Amp + Headphone Function. ... 360 274 2.09 ee Ae 
ieee Bid owe ain mie Peecbhone pital as BD AGe with Self-Calibbration......c.ccccccccscscseseeeeseeesceees 44-PLOC 20.55 19.18 17.81 
LIM4864IM-ND 300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 158 116 84 LM1245801V-ND 12-Bit, and Sign Data Aoquisition.........0.0.0:ccccceeeee 44-PLOC 20.55 19.18 17.81 
LM4864MMCT-ND 300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 1.61 119 86 LM12458C1VF-ND 12-Bit, and Sign Data Acquisition System 
UM4864IMMTR-ND 300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 559.00/1,000 with Self-Calibration 21.75 20.30 18.85 
LM4864MMXTR-ND 300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 1918.88/3,500 LM13700N-ND Dual Operational Transconductance Amp . 171 1.27 94 
LIM4864N-ND 300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode .. 158 116 .84 LM985010CVBH-ND _| 10-Bit, 27MSPS Camera Signal Processor... 832 658 5.27 
LM4865IBPCT-ND 750mW Audio Power Amp with DC Volume Control LMCS555CBPCT-ND CMC Timer . . 1.01 75 54 
and Headphone Switch.............:s6ceseeeeeeeeeeee 8-MicroSMD 1.98 1.48 1.09 LMC555CBPTR-ND. CMOS Timer 101.25/250 
LM4865IBPTR-ND 750mW Audio Power Amp with DC Volume Control ; LMC5550V-ND CMOS Timer 5 41 30 
and Headphone Switch.............:seceseeeeeeee eee 8-MicroSMD 216.00/250 LMCS550VIXTR-ND CMOS Timer 415.63/2,500 
LM4865M-ND paces ona with DC Volume Control esac Coe LMC555OVIMCT-ND CMOS Timer, In Small Package . 164 122 91 
an lone MIG. occ nniseceeverranseesseennsseseeeede =" dl . “ 
LIV4865MIMCT-ND 750mW Audio Power Amp with DC Volume Control Teena MOS Timer, In Small Package . Si ee a : 
ieee Bola oe Sa Ue sce LMC567CM-ND AMOS Tone Decoder Phase Lock Loop. 189 141 1.04 
and Headphone Switch 742.40/1,000 LIMC567QVIXTR-ND CMOS Tone Decoder Phase Lock Loop. 1906.25/2,500 
LM4871M-ND 3W Audio Power Amp with Shutdown Mode esac 161 119 86 ENMCOB NEN) CMOS Tone Decoder Phase Lock Loop. iiss) eal lle 
LM4871N-ND 3W Audio Power Amp with Shutdown Mode im wa ee ey LMC5680N-ND QMIOS Low Power Phase Lock Loop ... 247° 1.61 1.19 
LM4872IBPCT-ND 1W Audio Power Amp in Micro SMD Pkg . . 1.92 1.43 1.06 LMO860AIM-ND Quad OMOS Op Amp, Industrial Temperatur 1.95 1.45 1.08 
LM4872IBPTR-ND 1W Audio Power Amp in Micro SMD Pkg .. 209.25/250 LIMOS60AIMXTR-ND | Quad OVIOS Cp Amp, Industrial Temperature 14-SO1C 1968.75/2,500 
UM4873MT-ND Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone Function ...... 285 217 1.66 LIMOS60AIN-ND Quad MOS Qp Amp, Industrial Temperature 14-Dp 208 155 1.14 
LM4873IMTE-ND Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone Function ..... 360 274 2.09 LIMOS60QV-ND Quad OVIOS Cp Amp... 158 118 87 
LM4873MTE-1-ND Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone Function . 535 407 311 LMOS60C\VIXTR-ND Quad OMICS Qp Amp. 1593.75/2,500 
LM4876M-ND 1.1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown ... 1.35 99 72 LIMOS600N-ND 171 127 94 
LM4876MMCT-ND 1.1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown. ier Sie ey/ LMO662AIM-ND Dual OMICS Op Amp, Industrial Temperature 1.80 134 99 
EMSS 75MMITEENO) 1.1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown. F29'60/1,000 LMCB62AIMXTR-ND —_| Dual CMOS Cp Amp, Industrial Temperature... 1812.50/2,500 
LNME7TIEPTRND | {Wado Power Ap wth Lag Low Shutdown ee | ee ccs ae.. se NS 
10 er wi ic LOW Own .. ). 
LIM4880M-ND Duel 250mW Aucio Power ‘Amp with Shutdown Mo 208 155 1.14 Meee LAND) Dual OMOS Cp Amp We ee a 
LIMM4880N-ND Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode 2.23 166 1.23 LMO8620MXTR-ND Dual OVIOS Op Amp 1656.25/2,500 
LVi4881M-ND Dual 200mW Headphone Amp with Shutdown Mode. . 1.98 1.48 1.09 LMO5620N-ND Dual CMOS Op Amp... ial se 
LM4881MMITR-ND Dual 200mW Headphone Amp with Shutdown Mode . 819.20/1,000 LMC1982CIN-ND Digitally-Controlled Stereo Tone and Volume Crcuit 
LM4881N-ND Dual 200mW Headphone Amp with Shutdown Mode . 1.98 148 1.09 with Two Selectable Stereo Inputs. . 5.63 4.45 3.57 
LM4882M-ND Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode CIs 986: LMC1982C\V-ND Digital-Controlled Stereo Tone and Volume 
LIM4882MIMCT-ND Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode. . 1.61 1419 .86 Greuit with Two Selectable Stereo Inputs..........2..0+. 563 445 3.57 
LM4882MIMTR-ND Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode. 559.00/1,000 LMC2001AQMISCT-ND | High Precision, 6MHz Rail-to-Rail Qutput Qp Amp.......... 257 191 1.42 
LIM4890IBPCT-ND 1 Watt Audio Power Amp... 236 1.75 1.30 LMC2001AQVISTR-ND | High Precision, 6MH4, Rail-to-Reil Output Op Amp... 1062.40/1,000 
LIM4890IBPTR-ND 1 Watt Audio Power Amp. 256.50/250 LIMC2001 AIM-ND. High Precision, 6MHz, Rail-to-Rail Output Qp Amp NEW!..8-SOC 2.67 1.98 1.47 
LM4890M-ND 1 Watt Audio Power Amp. Bes is ied LIMO6001 AIN-ND Ultra Ultra-Low Input Qurrent Amp... ..8Dip 1225 1050 9.31 
ae : ot Kis ee an 2.36 me He vee LIMO6001BIN-ND Ultra Ultra-Low Input Qurrent Amp... ip 8.93 7.06 5.66 
- = LMO6001CIN-ND Ultra Ultra-Low Input Ourrent Amp... 3.28 249 1.90 
Bh SEM SREND ee bec adn : : 2ENUYEIEND LIMOs024IM-ND Micropower Quad CMOS Cp Amp. ... 183 136 1.01 
LM6132AIM-ND. Dual High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Qp Amp ... 395 3.01 230 ices Dual CMOS Op Amp, Industrial Temperature a pS 
LIM6132AIN-ND Dual High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Qo Amp 395 3.01 230 : : : : 
LIM6132B)M-ND Dual High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Qp Amp 2.98 2.27 1.73 LMOB032IN-ND Dual OMOS Op Amp, Industrial Temperature. pL OCT SO 
LM6132BIN-ND Dual High Speed/Low Power 7MHv, Rail-to-Rail Qo Amp......8-Dip 2.98 2.27 1.73 LMO6034IM-ND Quad QVIOS Op Amp 113.83 60 
LM6134AIM-ND (Quad High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Qo Amp...14SOC 4.25 323 247 LMO6035IBPCT-ND Low Power 2.7V, Single Supply OMOS Op Amp 180 132 96 
LM6134AIN-ND Quad High Speed/Low Power 7MHz, Rail-to-Rail Op Amp....14-Dip 4.25 3.23 2.47 LMO60351BPTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply QVIOS Op Amp........8-MicroSMD 180.00/250 
LM6134BIM-ND Quad Low Power 10MHz, F-R, I/O, Qp Amp 345 263 2.01 LMO60351BPXCT-ND Low Power 2.7V, Single Supply OMOS Op Amp.. -8-MicroSMD 1.80 1.32 .96 
LIM6134BIMXTR-ND | Quad Low Power 10MHz, R-R, I/O, Qp Amp 4312.50/2,500 LIMO6035IBPXTR-ND | Low Power 2.7V, Single Supply QVIOS Op Amp........8MicroSMD 1836.00/3,000 
LM6134BIN-ND Quad High Speed/Low Power, 7MHz, Rail-to-Rail Op 3.45 2.63 2.01 LIMC6035IM-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp 1.80 1.32 96 
LM6144BIM-ND p Amp and Adjustable Reference 578 439 3.35 LIMO6035IMXTR-ND —_| Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp... 1530.00/2,500 
LM6152A0M-ND Dual High Speed 75Mrz, R-R, I/O, Op Amp, Vos = 4mV 4.38 3.33 2.54 LIMO6035IMMCT-ND Low Power 2.7V, Single Supply OMOS Op Amp... 208 155 1.14 
TEAS ar bg a Fanta i OQ ak Vos ple --14-SOIC a ao oe LIMC6035IMMTR-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp. 857.60/1,000 
| /O} je OW fortion, Low Fower la . . a . 
UM6171BIM-ND. Valiege Feedback Low Distortion, Low Power q ti. 283 2.15 1.64 Pee cana LOW Power 2.7V, Single Supply OMCS Cp Arp Gl sels a 
LM6171BIN-ND Voltage Feedback Low Distortion, Low Power Qp Amp ........ 283 215 1.64 Pee eran Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Cp Arp racecar et 
TRIES Dud Figh Speed Low Power, Low Distortion LIMO6036IM-ND Low Power 2.7V, Single Supply CMOS Op Amp: 211 157 1416 
Voltage Feedback Qp AMP .....c+.cesse+.-e seceansteesn 380 289 221 Peco nus) LOW Power 2.7V, Single Supply OMOS Cp Amp. ee eo 
LM6172IMXCT-ND Dual High Speed Low Power, Low Distortion, LMO6041 AIM-ND Single QMOS Micropower Op Amp... 223 1.66 1.23 
Voltage Feedback Op Amp . 380 289 221 LMO6041 AIN-ND Single QMOS Micropower Cp Amp... 242 1.80 1.33 
LM6172IMXTR-ND Dual High Speed Low Power, Low Distortion, LM08041IM-ND Single GVIOS Micropower Op Amp ... 177 132 97 
Voltage Feedback Qp AMP .......00::iceieeeeeeeeeee 8-SOC 4750.00/2,500 LIMC6041IN-ND Single OMICS Micropower Op Amp 183 1.36 1.01 
LM6172IN-ND Dual High Speed Low Power, Low Distortion, LIMO6042AIM-ND. Dual CMOS Micropower Qp Amp... : 295 219 1.62 
Voltage Feedback Op Amp 380 289 221 LIMO6042AIN-ND Dual CMOS Micropower Op AMP.......:ccscscscstscseeeeees 3.01 2.24 1.65 
LM6181IM-8-ND 100mA, 100MHz Qurrent Feedback Amp . 298 227 1.73 (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25 +100 Part No. Description 1 25 100 
LMO6042IM-ND Dual OVIOS Micropower Op Amp. 223 166 1.23 LMH6655MA-ND Low Power, 3V, Single Supply, R-R Op Amp NE WI. 250 1.90 1.45 
LMO6042IN-ND_ Dual OVIOS Micropower Op Amp. 2.26 168 1.25 LMH6672MA-ND Dual High Speed Operational Amp NEW! 470 3.58 2.73 
LMO6044AIM-ND Quad OVIOS Micropower Qp Amp 283 215 1.64 LMF10000N-ND Dual Switched Capacitor Filter .......... 5.60 4.26 3.25 
LMO6044AIN-ND Quad OMIOS Micropower Op Amp. 290 2.21 1.69 LMF100C1}WM-ND High Performance Dual Switched Capacitor Filter . 5.58 4.24 3.24 
LMO6044IM-ND_ Quad OMOS Micropower Op Amp 276 205 1.62 LMS1585ACS-ADJ-ND __| Adj. 5A Low Dropout Fast Response Regulator 1.80 1.32 96 
LMO60441N-ND Quad OMOS Micropower Op Amp. 276 205 1.62 LMS1585ACS-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator 1.80 1.32 96 
LMO6061 AIM-ND Precision Single CVIOS Micropower Op Amy Pht aks el LMS1585ACT-ADJ-ND _ | Adjustable 5A Low Dropout Fast Response Regulator . 1.80 1.32 96 
LMO6061IM-ND Precision Single CMOS Micropower Op Amp. . 184 135 98 LMS1585ACT-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator 180 132 96 
LMO6062AIM-ND Precision Dual OMOS Micropower Op Amp ... 3.10 236 1.80 LMS1585AIS-ADJ-ND Adjustable 5A LDO Fast Response Reg., Ind. Temp. ... 217 1:61 1.19 
LMO6062AIN-ND_ Precision Dual OMOS Micropower Op Amp . 3.25. 247 1.89 LMS1585AIS-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. exile lds iif) 
LMO6062IM-ND Precision Dual CMOS Micropower Op Amp: 267 1.98 1.47 LMS1585AIT-ADJ-ND Adj. 5A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 217 1.61 1.19 
LMO6062IN-ND Precision Dual OMOS Micropower Op Amp ... 288 2.14 1.59 LMS1585AIT-3.3-ND 3.3V, 5A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 217 1:61 1.19 
LMO6064AIM-ND Precision Quad OMOS Micropower Op Amp .. 6.05 460 3.51 LMS1587CS-ADJ-ND Adj. 3A LDO Fast Response Regulator . 1.80 1.32 96 
LMO6064AIN-ND_ Precision Quad OMOS Micropower Op Amp 6.18 470 3.59 LMS1587CS-1.5-ND 1.5V, 3A LDO Fast Response Regulator 1.80 1.32 96 
LIMO6064IM-ND Precision Quad OMOS Micropower Op Amp 3.78 287 2.19 LMS1587CT-ADJ-ND Adj. 3A LDO Fast Response Regulator 1.80 1.32 96 
LIMO6064IN-ND Precision Quad OMOS Micropower Op Amp 3.95 3.01 230 LMS1587CT-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Fast Response Regulator TO220 180 132 96 
LMO6081 AIIM-ND Precision Single QMOS Op Amp 423 3.22 246 LMS15871S-ADJ-ND Adj. 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. TO-263 «1.83 1.36 1.01 
LMO6081AIN-ND Precision Single CVIOS Op Amp.. 423 3.22 246 LMS15871S-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. TO263) «1.83 1.36 1.01 
LM06081IM-ND Precision Single CMOS Micropower Op Amy 263 2.00 1.53 LMS15871T-ADJ-ND Adj. 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. TO-220 1.83 1.36 1.01 
LMO6081IN-ND Precision Single AMOS Op Amp. 263 2.00 1.53 LMS15871T-3.3-ND 3.3V, 3A LDO Fast Response Regulator, Ind. Temp. 1.83 1.36 1.01 
LMO6082AIM-ND Precision Dual OMOS Op Amp. 5.93 451 344 LMV111MSCT-ND Op Amp with Bias Network. 1.13 83 60 
LMO6082AIN-ND_ Precision Dual OMOS Op Amp . 5.93 451 344 LMV111MSTR-ND Op Amp with Bias Network. 390.00/1,000 
LMO6082IM-ND- Precision Dual QMOS Op Amy 260 1.98 1.51 LMV111M7CT-ND Qp Amp with Bias Network . 1.13 83 60 
LMO6082IN-ND Precision Dual OMOS Op Amp . 260 1.98 1.51 LMV111M7TR-ND Op Amp with Bias Network . 390.00/1,000 
LMO6084AIM-ND Precision Dual OMOS Micropower Op Amp . 748 5.91 4.74 LMV301MGCT-ND Q Amp 1.8V, Low Input Bias, R/R Output 98 Zoe 
LMO6084AIN-ND Precision Dual Op Amp ... 748 5.91 4.74 LMV301MGTR-ND Op Amp 1.8V, Low Input Bias, R/R Qutput 338.00/1,000 
LMO6084!N-ND_ Precision Dual Qp Amp ... 3.68 280 214 LMV321M5CT-ND Op Amp Low Voltage... 94 69 50 
LMO8442AIM-ND Dual Micropower R/R, Output Single Supply Qp Amp . 263 200 1.53 LMV321M5TR-ND > Amp Low Voltage. . 325.00/1,000 
LMO8442AIN-ND Dual Micropower R/R, Qutput Single Supply Qo Amp. 263 2.00 1.53 LMV321M7CT-ND Op Amp Low Voltage (2/3 the size of SOT-23) . 98 she. 02. 
LIMO8442IM-ND Dual Micropower R/R, Output Single Supply Op Amp . 3.01 224 1.65 LMV321M7TR-ND Op Amp Low Voltage (2/3 the size of SOT-23) . 338.00/1,000 
LM06442IMMCT-ND Dual Micropower R/R, Output Single Supply Qo Amp. 283 215 1.64 LMV324M-ND_ Low Power Quad Op Amp Low Voltage . 1.05 ne) 
LMO8442IN-ND Dual Micropower R/R, Output Single Supply Qo Amp. 3.01 224 1.65 LMV324MXTR-ND Low Power Quad Qp Amp Low Voltage . 892.50/2,500 
LMO6462AIM-ND Dual OMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Am| 3.03 230 1.76 LMV324MT-ND Low Power Quad Op Amp Low Voltage . 7 1.09 80 58 
LMO6462AIN-ND Dual OMOS Micropower, R/R, Input/Output Op Am| 3.10 236 1.80 LMV331MS5CT-ND Single General Purpose, Low Volt, TinyPack Com - SOT-23-5 94 69 50 
LMO6462BIM-ND Dual OMIOS Micropower, R/R, Input/Output Op Am| 298 221 1.64 LMV331M5TR-ND Single General Purpose, Low Volt, TinyPack Com -SOT-23-5 325.00/1,000 
LMO6462BIN-ND Dual OVIOS Micropower, R/R, Input/Output Op Am| 258 1.96 1.50 LMV331M5XCT-ND General Purpose Low Volt. TinyPack Comparator. .SOT-23-5 94 69 50 
LMO6464AIM-ND Quad CMOS Micropower, Rail-to-Rail, //OQp Amp 480 365 279 LMV331M5XTR-ND General Purpose Low Volt. TinyPack Comparator. . SOT-23-5 956.25/3,000 
LMO6464AIN-ND Quad OMOS Micropower, Rail-to-Rail, /OQp Amp. 488 3.71 283 LMV331M7TR-ND General Purpose Low Volt. TinyPack Comparator . $C-70-5 338.00/1,000 
LMO6464BIM-ND Quad OMOS Micropower, Rail-to-Rail, I/O Qp Amp 410 312 238 LMV331M7XCT-ND General Purpose Low Volt. TinyPack Comparator . $C-70-5 98 Ue ee 
LMO6464BIN-ND Quad OMOS Micropower, Rail-to-Rail, I/O Op Amp . 428 3.25 248 LMV331M7XTR-ND General Purpose Low Volt. TinyPack Comparator . SC-70-5 994.50/3,000 
LM06482AIM-ND Dual OMIOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp... sy ral i233 LMV339M-ND Quad General Purpose, Low Volt, TinyPack Comp. 14-SOIC 364.00/1,000 
LMO6482AIN-ND Dual OMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp. fesy Aral i)233 LMV339MT-ND Quad General Purp., Low Volt, TinyPack Comp. 1.09 80 58 
LM06482IM-ND Dual OMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp ahh agar ikl LMV358M-ND_ Low Power Dual Op Amp, Low Voltage. 94 69.50 
LM06482IMMCT-ND Dual OMOS R/R, Input and Output Op Amp . 239 1.78 1.31 LMV358MXTR-ND Low Power Dual Op Amp, Low Voltage. 796.88/2,500 
LM06482IMMTR-ND Dual OMIOS R’R, Input and Output Op Amp . 985.60/1,000 LMV358MMCT-ND Low Power Dual Op Amp, Low Voltage . 98 72 62 
LMO6482IN-ND Dual OMIOS R’R, Input and Output Op Amp . 205 152 1.13 LMV358MMTR-ND Low Power Dual Op Amp, Low Voltage . 338.00/1,000 
LMO5484AIM-ND Quad OMOS Rail-to-Rail, Input/Qutput Qo Amp 3.88 295 225 LMV393M-ND- Dual General Purpose, Low Volt, TinyPack Comp. 94 69 50 
LMO6484AIMXTR-ND Quad OMOS Micropower, Rail-to-Rail, I/O Qp Amp 4843.75/2,500 LMV393MMXCT-ND Dual General Purpose Low Volt, TinyPack Comp. . 98 Ble Oe! 
LMO6484AIN-ND Quad OMOS Rail-to-Rail, Input/Qutput Op Amp. . 448 3.41 260 LMV393MMXTR-ND General Purpose Low Volt. TinyPack Comparator . 1160.25/3,500 
LM06484IM-ND Quad OMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 2022169) LMV431AOMSCT-ND Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Reg. . 90 65 47 
LM06484IMXTR-ND Quad OMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp. . 3625.00/2,500 LMV431AQOMSTR-ND Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Reg. . 280.00/1,000 
LMO6484IN-ND Quad OMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp... 288 219 1.67 LMV431ACZ-ND Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Reg. . 90 65 47 
LIMO8492ARV-ND Dual OMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 268 204 1.56 LMV431AIMSCT-ND Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Reg. £E) e202 
LIMO06492BEV-ND Dual OMOS Rail-to-Rail, Input/Output Op Amp 264 196 1.45 LMV431AIMSTR-ND Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Reg 308.00/1,000 
LIMO6494AEM-ND Quad OMOS Rail-to-Rail, Input/Qutput Qo Amp 5.75 4.55 3.65 LMV431AIZ-ND Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Reg &e) M2 oe 
LIMO6494BEV-ND Quad OMOS Rail-to-Rail, Input/Qutput Qo Amp 378 287 219 LMV4310MSCT-ND Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Reg. wae 56.40 
LMO6762AIM-ND OMOS Micropower Rail-to-Rail Comparator... 3.00 228 1.74 LMV4310MSTR-ND Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Reg 238.00/1,000 
LMO8762BIM-ND OMOS Micropower Rail-to-Rail Comparator 250 1.90 1.45 LMV431CZ:ND Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Reg. nh 56.40 
LMO6762BIMXTR-ND OMOS Micropower Rail-to-Rail Comparator 3125.00/2,500 LMV431IIMSCT-ND Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Reg -90 65 47 
LMO6762BIN-ND OMOS Micropower Rail-to-Rail Comparator... . 3.50 250 1.33 LMV431IMSTR-ND Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Reg. . 280.00/1,000 
LMO6772AIM-ND OMOS Micropower Rail-to-Rail Comp. with Open Drain. 2.28 1.74 LMV4311Z-ND_ Low-Volt (1.24V) Adj. Precision Shunt Reg................0665 90 65 47 
LMO6772AIN-ND CMOS Micropower Rail-to-Rail Comp. with Open Drain. 2.28 1.74 LMV710MS5CT-ND Low Power, R/R, I/O Op Amp with High Output Current 
LMO6772BIM-ND OMOS Micropower Rail-to-Rail Comp. with Open Drain. 1.90 1.45 Drive and Shutdown Option .............::0:0scseeeeee ees SOT-23-5 164 122 91 
LMO6772BIN-ND OMOS Micropower Rail-to-Rail Comp. with Open Drain. 1.90 1.45 LMV710MSTR-ND Low Power, R/R, !/O Op Amp with High Output Current 
LMO69530V-ND PC Local Bus Power Supervisor 268 2.05 Drive and Shutdown Option ..........-...:seceeeeeeeeeeee SOT-23-5 678.40/1,000 
LMC7111AIN-ND Tiny QMOS Op Amp with Rail-to-Rail, Input/Output .. 124 90 LMV711M6CT-ND Low Power, R/R, I/O Op Amp with High Output Qurrent 
LMC7111BIN-ND Tiny QMOS Op Amp with Rail-to-Rail, Input/Output 110 .80 Drive and Shutdown Option .............:.c::eeceeeeee ees SOT-23-6 1.77 132 97 
LMC7211AIM-ND Tiny GMOS Comparator with Rail-to-Rail Input. . 132 97 LMV711M6TR-ND Low Power, R/R, 1/O Op Amp with High Output Qurrent 
LMC7211AIMS5CT-ND Tiny QMOS Comparator with Rail-to-Rail Input . . 1.32 1.32 Drive and Shutdown Option .............0.ccceeceseeee ees SOT-23-6 729.60/1,000 
LMC7211AIMSTR-ND- Tiny OMOS Comparator with Rail-to-Rail Input . . 729.60/1,000 LMV712LDCT-ND Low Power, Low Noise, R/R, I/O, Dual Op Amp 
LMC7211BIM-ND Tiny OMOS Comparator with Rail-to-Rail Input 1.32 96 with Independent Shutdown ............::ceseeeee ress eeeee 1O-LLP 223 1.66 1.23 
LMC7211BIMSCT-ND Tiny QMOS Comparator with Rail-to-Rail Input 1.32 96 LMV712LDTR-ND Low Power, Low Noise, R/R, I/O, Dual Op Amp 
LMC7211BIMSTR-ND Tiny OMOS Comparator with Rail-to-Rail Input . . 624.00/1,000 with Independent Shutdown ............:.6:sccseeeeeeeeeeee 921.60/1,000 
LMC7215IM-ND Micropower Rail-to-Rail CMOS Comparator LMV721MSCT-ND Low Noise, Low Volt, 10MHz, Low Power Op Amp .. 174 129 96 
with Qpen-Drain/Push-Pull Output ................:..:ceeee 1.58 118 87 LMV721M5TR-ND Low Noise, Low Volt, 10MHz, Low Power Op Amp 716.80/1,000 
LMC7215IMXTR-ND Micropower Rail-to-Rail OMOS Comparator LMV721M7CT-ND Low Noise, Low Volt, 10MHz, Low Power Op Amp. WEN ee 83 
with Qpen-Drain/Push-Pull Output ................:0eeeeeeee 1593.75/2,500 LMV721M7TR-ND Low Noise, Low Volt, 10MHz, Low Power Op Amp. 716.80/1,000 
LMC7215IM5CT-ND Micropower Rail-to Rail OVOS Comparator LMV722M-ND 10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Pwr Op Amp . 223 166 1.23 
with Push-Pull/Open-Drain Outputs ..........02...::0068 1.58 118 87 LMV722MMCT-ND 10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp . 2.23 166 1.23 
LMC7215IMS5TR-ND Micropower Rail-to Rail OVOS Comparator LMV722MMTR-ND 10MHz Low Noise, Low Voltage, Low Power Op Amp . 921.60/1,000 
with Push-Pull/Open-Drain Outputs ...............:.0.068 652.80/1,000 LMV751M5CT-ND Low Noise, Low Vos, Single Op Amp ... 1.92 143 1.06 
LMC7221AIM-ND Tiny QMOS Comp. with Rail-to-Rail Input & Qpen Drain 2.08 1.55 1.14 LMV751M5TR-ND Low Noise, Low Vos, Single Op Amp ... 793.60/1,000 
LMC7221BIM-ND Tiny QMOS Comp. with Rail-to-Rail Input & Open Drain 158 1.13 .60 LMV821M5CT-ND Low Voltage, Low Power, Rail-to-Rail Output Op Amp. 1.31 97 70 
LMC7221BIMSCT-ND- Tiny QMOS Comp. with Rail-to-Rail I/O Drain Output . SOT-23-5 1.61 1.20 .89 LMV821M5TR-ND Low Voltage, SIMHz, Low Power, R-R Output Oo Amp. 455.00/1,000 
LMC7221BIM5TR-ND Tiny QMOS Comp. with Rail-to-Rail I/O Drain Output ...... SOT-23-5 665.60/1,000 LMV821M7CT-ND Low Voltage, SIMHz, Low Power, R-R Output Op Amp . 1.35 99 72 
LMC7225IMSCT-ND Micropower CMOS Comparator with Rail-to-Rail, LMV821M7TR-ND Low Voltage, SMHz, Low Power, R-R Output Op Amp ..... 468.00/1,000 
Qpen-Drain/Push-Pull Output ... 1.58 1.18 87 LMV822M-ND Low Voltage, 5MHz, Low Power, R-R Qutput Qo Amp . 158 116 84 
LMC7225IMSTR-ND Micropower CMOS Comparator with Rail-to-Rail, LMV822MMCT-ND Dual Low Volt, SMHz, Low Power, R/R Output Op Amp. WH) eke B55} 
Qpen-Drain/Push-Pull Output ..... SOT-23-5 652.80/1,000 LMV822MMTR-ND Dual Low Volt, SMHz, Low Power, R/R, Output Op Amy 8-MSOP 559.00/1,000 
LMC7660IM-ND ‘Switched Capacitor Voltage Converter . 8-SOC 1.28 94 68 LMV822MXCT-ND Low Volt, SIMHz, Low Power, R/R, Output Op Amp... 158 1.16 84 
LMC7660IN-ND. Switched Capacitor Voltage Converter. .-8-Di 1.28 94 68 LMV822MXTR-ND Low Volt, SMHz, Low Power, R/R, Output Op Amp.. 1338.75/2,500 
LIMC8101BPCT-ND RR, Input and Output, 2.7V, Qp Amp 1.54 1.13.82 LMV822MMXTR-ND Low Volt, 5IMHz, Low Power, R/R, Output Op Amp ......... 1918.88/3,500 
LMC8101BPTR-ND Rail-to-Rail, Input and Output, 2.7V, Op Am| 8-MicroSMD 153.75/250 LMV824-ND Quad Low Volt, 5MHz, Low Power, 
LMC8101MMCT-ND Rail-to-Rail, Input and Output, 2.7V, Qo Amp. . -MicroSMD 1.54 113 82 PVR, Output Op AMP... eee eeeceeeeceeseeeeeeeeeeseeeees 184 135 98 
LMC8101MMTR-ND Rail-to-Rail, Input and Output, 2.7V, Qp Am| -MicroSMD 533.00/1,000 LMV824MT-ND Quad Low Volt, 5MHz, Low Pwr, R/R, Qutput Qp Amp. 184 135 98 
LMD18200T-ND 55V, 3Amp, H Bridge. TO-220 11.69 10.02 889 LMV921M5CT-ND Single 1.8V, 1MHz, Low Power, R/R, In/Qut Qo Amp 1.73 127 92 
LMD18201T-ND 55V, 3Amp, H Bridge. TO220 10.69 9.17 8.13 LMV921M5TR-ND Single 1.8V, 1MHz, Low Power, R/R, In/Qut Qo Amp 598.00/1,000 
LMD18245T-ND 55V 3A DMOS H Bridge Motor Driver TO-220 13.04 11.18 9.91 LMV921M7CT-ND Single 1.8V, 1MHz, Low Power, R/R, In/Out Qo Amp eres ere SP 
LMD18400N-ND 60V 3A DMOS Quad High Side Driver... 20-Dip 10.40 822 659 LMV921M7TR-ND Single 1.8V, 1MHz, Low Power, R/R, In/Qut Op Amp 598.00/1,000 
LMH6642MA-ND Low Power, 3V, Single Supply, R-R Op Amp NEW! 8-SOC 220 1.64 1.21 LMV924MT-ND Quad 1.8V, 1 MHz, Low Power, R/R, In/Out Op Amp 1.86 1.38 1.02 
LMH6643MA-ND Low Power, 3V, Single Supply, R-R Op Amp NEW! 267 1.98 1.47 LMV7219MSCT-ND 7n§, 2.7V to 5V Comparator with R/R, Output 263 2.00 1.53 
LIVIH6654MA-ND Low Power, 250MHz, Single Qp Amp NEWS... 2.33 1.73 1.28 (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description I i 25 100 
LMV7219M5TR-ND 7nS, 2.7V to 5V Comparator with R/R, Output 1323.00/1,000 LP2952AIN-3.3-ND 3.3V, Adj. LDO Voltage Regulator 14Dip 3.50 266 203 
LMV7219M7CT-ND 7nS, 2.7V to 5V Comparator with R/R, Output 263 2.00 1.53 LP2952IM-ND 250mA Low Power Adjustable Voltage Regulator . 16-SOC 257 1.91 1.42 
LMV7219M7TR-ND 7nS, 2.7V to 5V Comparator with R/R, Output .... 1323.00/1,000 LP2952IM-3.3-ND 3.3V, Adj. LDO Voltage Regulator . 257 1.91 1.42 
LMV981BLCT-ND LV, P/R, /O, LP Qp Amp with Shutdown . 169 124 .90 LP2952IN-3.3-ND 3.3V, Adj. LDO Voltage Regulator .. 257 1.91 1.42 
LMV981BLTR-ND LV, P/R, /O, LP Op Amp with Shutdown . 168.75/250 LP2953AIM-ND 250mA Low Power Adj. Voltage Reg (Elect. 423 3.22 2.46 
LMV981MGCT-ND Low Voltage, R/R, /0, LP Op Amp with Shutdown. 169 124 90 LP2953AIM-3.3-ND 3.3V, Adj. LDO Voltage Regulator .............. 423 322 2.46 
LMV981MGTR-ND Low Voltage, R/R, 1/0, LP Qo Amp with Shutdown. 630.00/1,000 LP2953IM-ND 250mA Low Power Adjustable Voltage Regulator . 3.01 224 1.65 
LIMX1511TM-ND 1.1GHz Freq. Synthesizer for RF Personal Comm. 5.23 3.98 3.04 LP2953IM-3.3-ND 3.3V, Adj. LDO Voltage Regulator .... 16-SOC 3.01 224 1.65 
LIMX1600TM-ND Dual Low Cost Frequency Synthesizer ........ 318 242 1.85 LP2953IN-ND 250mA Low Power Adjustable Voltage Regulator. 16-Dip 3.01 224 1.65 
LMX1601TM-ND Platinum Low Cost Dual Frequency Synthesizer . 285 217 1.66 LP2954AIS-ND Adj. Micropower LDO Voltage Regulator ....... -T0-263 4.30 3.27 250 
LMX1601TMXTR-ND Platinum Low Cost Dual Frequency Synthesizer ... 3656.25/2,500 LP2954AIT-ND. 5.0V, Micropower Low Dropout Voltage Regulato! -T0-220 430 3.27 2.50 
LIMX2305TM-ND 160MHz Frequency Synthesizer for RF Personal Terk on Micrononer ae See Regulator aa ae ae ee 
OOMMUNICAHIONS cies cesscoscnndenstascaveredeeveaaen’ 568 4.32 3.30 3 -OV, Low Power Voltage Regulator... . 5. : 
LMX2306TM-ND 550MHz Low Power Frequency Synthesizer for LP2956AIM-ND Dual Micropower LDO Voltage Regulator . 430 3.27 2.50 
RF Personal Communications .......0....000cseeeee 3.50 266 203 LP2956AIN-ND Dual Micropower LDO Voltage Regulator . 445 339 259 
LIMX2315TM-ND 1.2GHz Low Power Frequency Synthesizer for LP2956IM-ND Dual Micropower LDO Voltage Regulator . 3.08 234 1.79 
RF Personal Communications ........0.....ccceeeeeeeeee 615 468 357 LP2957AIS-ND 5V, LDO Reg for Micropower Application . 3.83 291 222 
LMX2316TM-ND 1.2GHz Low Power Frequency Synthesizer for LP2957AIT-ND 5.0V LDO Reg for Micropower Application TO220-5 3.83 291 222 
LP2957IS-ND 5.0V LDO Reg for Micropower Application. .. 3.03 230 1.76 
Linear Fy ied Synticaton tor FE Persea oe a aia! LP29601M-5.0-ND 5.0V, .5A Micropower LDO Regulator, 160ppm 3.01 224 1.65 
Commumications......c.ccccsseteesecedessescseeeenieens 3.18 242 1.85 LP2960IN-5.0-ND 5.0V, .5A Micropower LDO Regulator, 160ppm 285 217 1.66 
LIMX2325TM-ND 2.5GHz Frequency Synthesizer for RF Communications...20-TSSOP 5.90 467 3.74 Ney 2 oe a bei are is alae Vevey, 238 ee zie 
LIMX2326TM-ND 2.8GHz, Platinum Frequency Synthesizer For 4 mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3.8V. 960.00/1,000 
PE Coiviriiricaions <<. s.ces.occtscesvacsesatne: J6-TSSOP 420 320 244 LP2966|MM-1833CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3.3V. 233 173 1.28 
LIMX2330ATM-ND 2.5GHz Dual Freq, Synthesizer for RFCommunications...20-TSSOP 6.28 497 3.98 LP2966IMM-1833TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 1.8V/3.3V. 960.00/1,000 
LIMX2330LTM-ND Low Power Dual Frequency Synthesizer for LP2966IMM-2525CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/2.5V .. 233 1.73 1.28 
RF Personal Communications .........-.cccscceeeceeeee 20-TSSCP 563 4.28 3.27 ne Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.5V/2.5V. 960.00/1,000 
7 LP2966|MM-2828CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/2.8V. 233 173 1.28 
ESSA ND reseed peel Hop Kzeone 2o-Tsccp |MISSmmSTeoime te! LP2966IMM-2828TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 2.8V/2.8V. 960.00/1,000 
LNDe331LTVEND Low Power Duel Frequency Synthesizer for : : ; LP2966|MM-3030CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3V/3V.. 233 1.73 1.28 
RF Personal Communications ...........0.0ccseeeeeees 20-TSSOP 4.25 3.23 247 Tee a jen ie 7 ec ctor, aa - bas oe : sy ; 
i neat - | itra julator, 3. SV. ‘ B p 
Ss . {2G Dua Fag Syniesze tor BF Communications... 2-TSS _A70 338 278 LP2966IMM-3333TR-ND | Dual 150mA Uttra LDO Regulator, 3.3V/3.3V. 960.00/1,000 
a ‘equency Synthesizer for LP2966IMM-3336CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/3.6V. 233 173 1.28 
tRDOGETNEND rel aed dill fons SES Sil Gee LP2966IMM-3336TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.3V/3.6V. 960.00/1,000 
FEPSSSeICHRI TIS heen an ae) aeD LP2966IMM-3636CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.6V/3.6V. Pe) ALL ea 
LMx2335LTM-ND Low Power Dual Frequency Synthesizer tor LP2966|MM-3636TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 3.6V/3.6V. 960.00/1,000 
AF Persil On UnIeeHOnG coos teas decacceaae 458 348 2.66 LP2966|MM-5050CT-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 5V/5V.. 233 1.73 1.28 
~ LP2966|MM-5050TR-ND | Dual 150mA Ultra LDO Regulator, 5V/5V. 960.00/1,000 
Ze END) oe ea for ci uaae LP2975AIMM-12CT-ND_ | 12V, MOSFET LDO Driver/Controller . 245 1.82 1.35 
fee eee ois iS ae 3 ‘ é LP2975AIMM-12TR-ND_ | 12V, MOSFET LDO Driver/Controller ... 1011.20/1,000 
ieee ies -_ fe stated C Poin 5 Peer Tee een ay Moser Pe peste ” ee : Ue f 135 
eC i : ‘ . -3. .3V, MOSFE: iver/Controller f i 
EA ese SND) peed abirele! Synthesizer for ere LP2975AIMM-5.0CT-ND | 5V, MOSFET LDO Driver/Controller .. 245 182 1.35 
Sonal Communications ....-..+--+-++-+- eae ois) aes LP2975AIMM-5.0TR-ND | 5V, MCSFET LDO Driver/Controller ... 1011.20/1,000 
LMX2336TM-ND 2.0GHz Dual Freq. Synthesizer for RF Communications ..20-TSSCP 609 482 3.86 LP2975IMIM-12CT-ND 72V, MOSFET LDO Driver/Controller ... 220 164 1.21 
LMX2337M-ND Dual Freq. Synthesizer for RF Personal Communications ...16-SOWC 5.35 4.07 3.11 LP2975IMM-12TR-ND 12V, MOSFET LDO Driver/Controller . 908.80/1,000 
Pies Srna 2 Dual Frequency Synthesizer for RF Personal LP2975IMM-3.3CT-ND | 3.3V, MOSFET LDO Driver/Controller 220 1.64 1.21 
COTITIUTICARIONS. eo ssassaseshesssaeetneetiaaendsenssszass Shel aly SH LP2975IMM-3.3TR-ND || 3.3V, MOSFET LDO Driver/Controller 908.80/1,000 
LMX2350TM-ND Bcaaes deplilhe ptt Low eijaeloaas LP2975IMM-5.0CT-ND _| 5V, MOSFET LDODriver/Controller .... 220 1.64 1.21 
wei - : : LP2975IMM-5.0TR-ND | 5V, MOSFET LDO Driver/Controller 908.80/1,000 
Wesel E ND) Dual Low Power Frequency Synthesizer. Be 6) ey LP2980AIBP-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulato! .5-MicroSMD 1.58 116 84 
LMIX2352TMXCT-ND —_| Dual Low Power Frequency Synthesizer. 5.60 4.26 3.25 LP2980AIBP-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator .5-MicroSMD 157.50/250 
LMX2352TMXTR-ND | Dual Low Power Frequency Synthesizer. 7000.00/2,500 LP2980AIBP-5.0CT-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra DO Regulator............5-MicroSMD 1.58 1.16 84 
LMX2372TM-ND Dual Frequency Synthesizer for LP2980AIBP-5.0TR-ND_| 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator ............ 5-MicroSMD 157.50/250 
is Rersatie (COmmMUNNCAIOnS ZANE ANEED LP2980AIM5-1.8CT-ND | 1.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. 105.76 
LMX3161VBH-ND Single Chip Radio Transceiver . 1698.63/250 LP2980AIM5-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. 364.00/1,000 
ree ae ND nee er lal . it ae meet s LP2980AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. .... 1.05 77 56 
A OW er Ip. ‘ . : LP2980AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade... 364.00/1,000 
LP3824MXTR-ND Low Power Quad Op Amp. 14-SO1C 764.75/2,500 LP2980AIM5-3.0CT-ND _| 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. 1.05.77 56 
pacoae Ny) Micropower Quacl Op Amp 14-Dip EERE CoaEESD LP2980AIM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grad 364.00/1,000 
LP339M-ND Ultra-Low Power Quad Comparator . 90) CAT LP2980AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. 103 ia 3 
LP339MXTR-ND Ultra-Low Power Quad Comparator . 665.00/2,500 LP2980AIM5-3.3TR-ND 364.00/1,000 
LP339NNS-ND Ultra-Low Power Quad Comparator . 1.31 i 0} LP2980AIM5-5.0CT-ND i i 1.05 77 56 
LP395Z-ND Ultra Reliable Power Transistor ... 143° 1.05 76 LP2980AIM5-5.0TR-ND_| 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. ..... SOT-23-5 364.00/1,000 
Pace eN EIN Micropowet, Quad Operational Ampliier ieee ks) _ 23 LP2980IBP-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 50mA Utra LDORegulator..........5-MicroSMD_ 1.50 1.10 80 
LP2902MXTR-ND Micropower Quad Operational Amplifier. 14-SOIC 1561.88/2,50 LP2980IBP-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator .5-MicroSMD 150.00/250 
LP2902N-ND Micropower Quad Operational Amplifier . 14Dip 184 1.35 .98 LP2980IBP-5.0CT-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator . 5-MicroSMD 1.50 1.10 .80 
LP2950ACZ-3.0-ND 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulato TO92 1.13 8360 LP2980IBP-5.0TR-ND — | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator . .5-MicroSMD 150.00/250 
LP2950ACZ-3.3-ND 3.3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulator -TO92 1.13 ©8360 LP2980IM5-1.8CT-ND _| 1.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator . ....SOr-23-5 1.08.78 57 
LP2950ACZ-5.0-ND SV, Micropower Voltage Regulator 113.83 __—.60 LP2980IM5-1.8TR-ND | 1.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator . -SOT-23-5 336.00/1,000 
LP2950CZ:3.0-ND 3V, Series Adjustable Micropower Voltage Regulato 98 72 52 LP2980IM5-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator SOr-23-5 108 78 57 
LP2950CZ:3.3-ND 3.3, Adj. Micropower Voltage Regulator. 98 7252 LP2980IM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 336.00/1,000 
LP2950CZ-5.0-ND 5V, Micropower Voltage Regulator .... 98 722 LP2980IM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator . 108° 78. 57 
LP2951AOM-ND 1.24-29V, Adjustable Voltage Regulato 98-72) 152 LP2980IM5-3.0TR-ND _| 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator . 336.00/1,000 
LP2951AOMXTR-ND 1,24-29V, Adjustable Voltage Regulator 828.75/2,500 LP2980IM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulatoi 108) 7857 
LP2951ACM-3.0-ND 3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator 398) 62.52 LP2980IM5-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 336.00/1,000 
LP2951AOM-3.3-ND 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator 98 2) 52) LP2980IM5-5.0CT-ND 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator ... “ 1.08 ah) ey? 
LP2951AQMM-3.0CT-ND | 3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator 8MSOCP 124 91 66 LP2980IM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator .- SOT-23-5 336.00/1,000 
LP2951ACMM-3.0TR-ND | 3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator 8-MSOP 429.00/1 ,000 LP2981AIBP-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., AGrade ....5-MicroSMD 1.76 1.30.94 
LP2951AQMM-3.3CT-ND | 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator . 8-MSOP 1.24 91 66 LP2981AIBP-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade .....5-MicroSMD 176.25/250 
LP2951AQMM-3.3TR-ND | 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator . 8-MSOP 429.00/1,000 LP2981AIBP-3.2CT-ND | 3.2V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., AGrade ....5-MicroSMD 1.76 1.30 .94 
LP2951AOMMCT-ND —_| Series Adj. Micropower Voltage Regulator 8MSCP 124 91 66 LP2981AIBP-3.2TR-ND | 3.2V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade ....5-MicroSMD 176.25/250 
LP2951ACMMTR-ND —_| Series Adj. Micropower Voltage Regulator .. 8-MSOP 429.00/1,000 LP2981AIBP-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., AGrade ....5-MicroSMD 1.76 1.30 .94 
LP2951ACN-ND. 1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulato! ip 105 77 «56 LP2981AIBP-3.3TR-ND _| 3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade ....5-MicroSMD 176.25/250 
LP2951AQN-3.3-ND 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator ... 105.77 56 LP2981AIM5-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade... 124 91 66 
LP29510M-ND 1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulator. . 1047555 LP2981AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade........ 429,00/1,000 
LP2951QMXTR-ND 1.24-29V, Adjustable Micropower Voltage Regulato! 764.75/2,500 LP2981AIM5-3.0CT-ND_ | 3V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator, A Grade 124 91 66 
LP29510M-3.0-ND 3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator . . 1.04 7 55 LP2981AIM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator, A Grade 429.00/1,000 
LP29510M-3.3-ND 3.V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator 104 75 55 LP2981AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade... 124.91 66 
LP29510MIM-3.0CT-ND _| 3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator .. 113 83.60 LP2981AIM5-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Reg., A Grade... . 429,00/1,000 
LP29510MM-3.0TR-ND | 3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator ... 390.00/1,000 LP2981AIM5-5.0CT-ND | 5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator, A Grade 1.24 91 66 
LP29510MM-3.3CT-ND | 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator . 113 83 60 LP2981AIM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator, A Grade .... SOT-23-5 429,00/1,000 
LP29510MM-3.3TR-ND | 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator . 390.00/1,000 LP2981|BP-2.5CT-ND 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator . .5-MicroSMD 1.69 1.24 .90 
LP29510MMCT-ND Series Adj. Micropower Voltage Regulator . 1.13 83.60 LP2981IBP-2.5TR-ND 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator. .-.5-MicroSMD 168.75/250 
LP29510VIMTR-ND Series Adj. Micropower Voltage Regulator 390.00/1,000 LP2981IBP-3.2CT-ND | 3.2V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator.........5-MicroSMD 1.69 1.24 90 
LP29510N-ND Adjustable Micropower Voltage Regulator. . 1.13 83.60 LP2981|BP-3.2TR-ND 3.2V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator . .5-MicroSMD 168.75/250 
LP29510N-3.0-ND 3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator 1.13 83.60 LP2981IBP-3.3CT-ND 3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator . .5-MicroSMD 1.69 1.24 .90 
LP29510N-3.3-ND 3.3V, Series Adj. Micropower Voltage Regulator . 1.13 83.60 LP29811BP-3.3TR-ND 3.3V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator . .5-MicroSMD 168.75/250 
LP2952AIM-3.3-ND 3.3V, Adj. LDO Voltage Regulator 350 266 2.03 LP2981IM5-2.5CT-ND___ | 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator ..-SOT-23-5 1.20.88 64 
LP2952AIM-ND Adj. LDO Voltage Regulator 3.50 2.66 2.03 (Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description i 25) 100 Part No. Description 1 25 100 
LP2981IM5-2.5TR-ND — | 2.5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator . 416.00/1,000 LP29871M-5.0-ND 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 220 164 1.21 
LP2981IM5-3.0CT-ND_ 3V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator . 1.20 88 64 LP2987IMM-3.0CT-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Voltage Regulator 
LP2981IM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator . 416.00/1,000 with Program Power-On Reset Delay, 1% ......0seeccee+: 245 182 1.35 
LP2981IM5-5.0CT-ND 5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator . 1.20 88 = 64 LP2987IMM-3.0TR-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Voltage Regulator 
LP2981IM5-5.0TR-ND _| 5V, Micropower 100mA Ultra LDO Regulator . 416.00/1,000 with Program Power-On Reset Delay, 1%.........0s0ce00: 1011.20/1,000 
LP2982AIBP-2.8CT-ND | 2.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Reg., A Grade. 165 1.21 88 LP2987IMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy... 245 182 1.35 
LP2982AIBP-2.8TR-ND | 2.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Reg., A Grade. 572.00/1,000 LP2987IMM-3.3TR-ND _ | 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy. 266.63/250 
LP2982AIBP-3.0CT-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Reg., A Grade... qos 24 88 LP2987IMM-5.0CT-ND | 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy. ... 245 1.82 1.35 
LP2982AIBP-3.0TR-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Reg., A Grade........ 165.00/250 LP2987IMM-5.0TR-ND | 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy... 1011.20/1,000 
LP2982AIM5-2.5CT-ND _| 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade....SOT-23-5 1.24 91 66 LP2988AIM-2.5-ND 2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Voltage Regulator 
LP2982AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. ... SOT-23-5 429.00/1,000 with Program Power-On Reset Delay, 5%.....+-secseseees 245 1.82 1.35 
LP2982AIM5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. .SOT-23-5 1.24 91 66 LP2988AIM-3.0-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Voltage Regulator 
LP2982AIM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. - SOT-23-5 429.00/1,000 with Program Power-On Reset Delay, .5%. 245 182 1.35 
LP2982AIMS5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, AGrade....SOT-23-5 1.24 91 66 LP2988AIM-5.0-ND 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 245 182 1.35 
LP2982AIM5-3.3TR-ND_| 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade. ... SOT-23-5 429.00/1,000 LP2988AIM-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy .. 245 1.82 1.35 
LP2982AIM5-5.0CT-ND | SV, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade......SOT-23-5 1.24 91 66 LP2988AIMM-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator 
LP2982AIM5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator, A Grade....... SOT-23-5 429.00/1,000 with Program Power-On Reset Delay, 5% .....:secsecee+: 264 196 1.45 
LP2982IBP-2.8CT-ND 2.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator . . 5-MicroSMD 1.58 1.16 .84 LP2988AIMM-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator 
LP29821BP-2.8TR-ND 2.8V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 157.50/250 with Program Power-On Reset Delay, 5% ...00....0000ee 8-MSOP 1088.00/1,000 
LP2982IBP-3.0CT-ND 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator .. 158 1.16 84 LP2988AIMM-3.0CT-ND | 3V, Migiopener 200mA Ultra LDO Pequlaer 
LP2982IBP-3.0TR-ND — | 3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator ... 157.50/250 with Program Power-On Reset Delay, 5% ......seseecses 8-MSCP 264 1.96 1.45 
LP2982IM5-2.5CT-ND —_| 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 120 88 64 LP2988AIMM-3.0TR-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator 
LP2982IM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 416.00/1,000 with Program Power-On Reset Delay, 5% ......s.0secee+: 8-MSOP 1088.00/1,000 
TRONS RrEND ictal aa me ine eine. 1.20 x Att ‘ ae LP2988AIMIV-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy...8-MSOP 2.64 1.96 1.45 
A , Micropor 00/1 LP2988AIMM-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy ...8-MSOP 1088.00/1,000 
LP2982IM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator 120 88 64 LP2988AIMM-5.0CT-ND | 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy...8-MSOP 264 1.96 1.45 
Tec ae we Ea ianeanaii pane Petes am nee 4 Br 1 ey, LP2988AIMM-5.0TR-ND | 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy . ..8-MSOP 286.88/250 
-5.0CT- , Micropower S0mA Ultra julator : 4 ; LP29881M-2.5-ND 2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator 
LP2982IM5-5.0TR-ND 5V, Micropower 50mA Ultra LDO Regulator . . 416.00/1,000 with Program Power-On Reset Delay, 1% Accuracy ........ 8-SOC 239 1.78 1.31 
LP2985AIBP-2.5CT-ND | 2.5V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grade 1.69 1.24 90 LP2988IN-3.0-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator 
LP2985AIBP-2.5TR-ND | 2.5V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grade... 168.75/250 with Program Power-On Reset Delay, 1% Accuracy ... 239 178 1.31 
LP2985AIBP-2.8CT-ND | 2.8V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grade 1.69 1.24 90 LP2988IM-3.3-ND 3.3V, 200mA Micropower Ultra LDO Reg., 1% Accuracy 239 1.78 1.31 
LP2985AIBP-2.8TR-ND | 2.8V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grade ... 168.75/250 LP2988IM-5.0-ND 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO 
LP2985AIBP-3.0CT-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grade .... 169 1.24 90 Low Noise Regulator 1% ACCUrACy .......+ssescesseeseeeeee BSOC 239 178 1.231 
LP2985AIBP-3.0TR-ND _| 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grade 168.75/250 LP2988IMIV-25CEND | 2.5V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg 
LP2985AIBP-3.3CT-ND | 3.3V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grade 1.69 124 .90 with Program Power-On Reset Delay ..........c.0scecseeee 8MSOP 254 1.89 1.40 
LP2985AIBP-3.3TR-ND | 3.3V, Micropwr. 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grade 168.75/250 LP2988IMM-2.5TR-ND | 2.5V, Micoponer 200mA Ultra LDO Rey 
LP2985AIMS5-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grad 128 94 68 with Program Power-On Reset Delay .......cscescscsseeee: 8-MSOP 4049.60/1,000 
LP2985AIM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grade. .... 442.00/1,000 LP2988IMM-3.0CT-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra Low LDO Reg 
LP2985AIMS5-2.9CT-ND _| 2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg, AGrade.....SOT-23-5 1.28 9468 with Program Power-On Reset Delay .......2+.sscssesses0 @MSCP 254 189 1.40 
LP2985AIM5-2.9TR-ND | 2.9V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grad 442.00/1,000 LP2988IMIM-3.0TR-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra Low LDO Reg 
LP2985AIMS5-3.0CT-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grade. .. 128 94 68 with Program Power-On Reset Delay ........scsscsesseeee: 8-MSOP 4049.60/1,000 
LP2985AIM5-3.0TR-ND | 3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grade. .. 442.00/1,000 LP29siMiM-3.3CT-ND | 3.3V, 200mA Micropower Ultra LDO 
LP2985AIM5-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grad 128 94 68 Low Noise Regulator 1% ACCUraCY .......sssseessessesees @MSOP 254 1.89 1.40 
LP2985AIMS5-3.3TR-ND_| 3.3V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grade. 442.00/1,000 LP2gssiMIM-3.3TRND | 3.3V, 200mA Micropower Ultra LDO 
LP2985AIMS5-5.0CT-ND | 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grade. 128 94 «68 Low Noise Regulator 1% ACOUTaCY ....2...sssesseeeteeee 8-MSOP 276.75/250 
LP2985AIMS5-5.0TR-ND | 5V, Micropower 150mA LN Ultra LDO Reg, A Grade. 442.00/1,000 LP2988IMIVE5.OCEND | 5.0V, 200mA Micropower Ultra LDO 
LP2985|BP-2.5CT-ND —_| 2.5V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg 165 1.21 88 Low Noise Regulator 1% ACCUraCy .......sssseessesseesees @MSOP 254 1.89 1.40 
LP2985|BP-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg 165.00/250 7 1 
LP2985IBP-2.8CT-ND _ | 2.8V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg 1.65 121 88 piacere ge peer emer ae eats ehh aie aragiesa 
LP2985|BP-2.8TR-ND 2.8V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg .. . 165.00/250 LP2989AIM-1.8-ND 1.8V, Micropower 500mA Low Noise LDO 
LP2985|BP-3.0CT-ND —_| 3V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg. . 1.65 1.21 88 Regulator for Applications with Output Volts................ 8SOC 282 210 1.55 
LP2985|BP-3.0TR-ND 3V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg. 165.00/250 LP2989AIM-2.5-ND 2.5V, Micropower 500mA Low Noise LDO 
TP228S|BE-3.2CT-ND! | 3.3V, Micropower 150mA Low Noise Utra LDO Reg es ie) Regulator for Applications with Cutput Volts............2.. BSOC 282 210 1.55 
LP2985IBP-3.3TRND _| 3.3V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LOO Reg ... 165.00/250 LP29ggAIM-3.3-ND 3.3V, Micropower 500mA Low Noise LDO 
LP2985IMS-2.5CT-ND | 2.5V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg. 124° 91 66 Regulator for Applications with Output Volts.............2++ 8SOC 282 210 1.55 
LP2985IM5-2.5TR-ND | 2.5V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg. 429.00/1,000 LP29891M-1.8-ND 1.8V, Micropower 500mA Low Noise LDO 
LP2985IM5-2.8CT-ND —_| 2.8V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg. 124 91 66 Regulator for Applications with Output Volts..........--..+. BSOC 267 198 1.47 
LP2985|M5-2.8TR-ND | 2.8V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg. 429.00/1,000 [POSgIM-D SND IBV. Micfopower OOMIA' Lew Noise LOO 
LP2985IM5-2.9CT-ND _| 2.9V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg. 12491 66 i ae) Pane TO 
- Regulator for Applications with Output Volts................ 8-SOIC 267 1.98 1.47 
LP2985|1M5-2.9TR-ND 2.9V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg. 429.00/1,000 LP29891M-3.3-ND 3.3V, Micropower 500mA Low Noise LDO 
LP2985IM5-3.0CT-ND 3V, Micropower 150mA Low Noise Ultra LDO Reg. 1.24 91 66 Regulator for Applications with Qutput Volts...............+ 267 198 1.47 
EP2985IMS-3.07T ND) | 3V, Micropower 150mA Low Noise Utra LOO Reg. 429.00/1,000 LP3470IMS-2.63CT-ND_ | 2.63V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. i 171 127 94 
Teo oe Bey Moree iene ae Dies ifs a at peek oe LP3470IM5-2.63TR-ND | 2.63V, Tiny Power-On Reset Grcuit, Ind. Temp 704,00/1,000 
- — pow - —— LP3470IM5-2.93CT-ND | 2.93V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. ilzal ileae XI 
LR29851M5-5.0CT-ND’ | SV, Micropower 150m/A Low-Noise Ultra LDO Reg HS eM ae LP3470IM5-2.93TR-ND | 2.93V, Tiny Power-Cn Reset Grcuit, Ind. Temy 704,00/1,000 
LP2985|M5-5.0TR-ND _ | 5V, Micropower 150mA Low-Nbise Ultra LDO Reg. . 429.00/1,000 : ound fe wane cae 
: LP3470IM5-3.08CT-ND | 3.08V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. 171 1.27 94 
LP2986AIM-3.0-ND 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5%....8SOC 2.36 1.75 1.30 LP3470IMS-3.08TR-ND | 3.08V, Tiny Power-On Reset Crrouit, Ind, Temp. 704.00/1,000 
LP2986AIM-3.3-ND 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5% 236 175 1.30 = —~ soacteeaee —— 
LP2986AIM-5.0-ND 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Rag .5%..... 236 1.75 1.30 LP34701MS-4.00CT-ND | 4V, Tiny Power-On Reset Orcuit, Ind. Temp. 17 12794 
LP2986AIMM-3.0CT-ND | 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg 5%... 260 1.94 1.43 TC CROENG ace hoe Conor ed ine Het neo sea 
LP2986AIMM-3.0TR-ND | 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5%. 1075.20/1,000 pres eA Abas ee Grautt, Ings temp : : : 
LP2986AIMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg 5%... 260 1.94 1.43 PRSATOIM aE SS ENE) 4-38V, Tiny Power-On Reset Grout, Ind. Temp. Tenia jeny 
: ; LP3470IM5-4.63CT-ND_| 4.63V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Tem 171 1.27 94 
LP2986AIMM-3.3TR-ND | 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg .5%... 1075.20/1,000 say z P: 
LP2986AIMM-5.0CT-ND | 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg .5%. 260 1.94 1.43 LP3470IMS-4.63TR-ND | 4.63V, Tiny Power-On Reset Circuit, Ind. Temp. 704.00/1,000 
LP2986AIMIM-5.0TR-ND | 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg 5%... 1075.20/1,000 URGA7OMS-2.63CT-ND) | 2.63V, Tiny Power-Cn Raset Grcuit UES hs) 
LP2986IM-3.0-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator, 1%6.... 220 164 1.21 PRo#70M5-2.63TREND) | 2.63V, Tiny Power-Cn Reset Creu 640.00/1,000 
LP2986IM-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator, 1%. 220 164 1.21 PRG#ZOMS-2.90C1-ND | 2.93V, Tiny Pawer-Cn Reset Crcuit Hes hie) es 
LP2986IM-5.0-ND 5V, Micropower 200mA Ultra LDO Regulator, 1%... 220 164 1.21 LP3470M5S-2.93TR:ND _| 2.93V, Tiny Power-On Reset Grcuit &40.00/1,000 
LP2986IMM-3.0CT-ND _| 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg, 1%. 245 1.82 1.35 LP3470M5-3.08CT-ND | 3.08V, Tiny Power-On Reset Circuit 155 1.15  .85 
LP2986IMM-3.0TR-ND | 3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Rag, 1%... 1011.20/1,000 LP3470MS-3.08TR-ND | 3.08V, Tiny Power-On Reset Circuit 640.00/1,000 
LP2986IMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDOFix or Adj. V. Reg, 1%. 245 1.82 1.35 LP3470MS-4.00CT-ND _ | SV, Voltage Monitor with Reset .. 155 1.15 85 
LP2986IMM-3.3TR-ND ] 3.3V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fix or Adj. V. Reg, 1%. 1011.20/1,000 LP3470MS-4.00TR-ND _ | SV, Voltage Monitor with Reset .. 640.00/1,000 
LP2986IMM-5.0CT-ND | 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg, 1% . 245 1.82 1.35 LP3470MS-4.38CT-ND _ | 4.38V, Tiny Power-On Reset Grout 1.55 1.15.85 
LP2986IMM-5.0TR-ND _| 5V, Micropwr 200mA Ultra LDO Fixed or Adj. V. Reg, 1%... 1011.20/1,000 LP3470M5-4.38TR-ND | 4.38V, Tiny Power-On Reset Circuit 640.00/1,000 
LP2987AIM-3.0-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Voltage Regulator LP3470MS-4.63CT-ND | 4.63V, Tiny Power-On Reset Circuit 155 1.15 8 
with Program Power-On Reset Delay, .5% 236 175 1.30 LP3470M5-4.63TR-ND | 4.63V, Tiny Power-On Reset Circuit 640.00/1,000 
LP2987AIM-3.3-ND 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy 236 1.75 1.30 LP3961EMP-1.8CT-ND | 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 298 221 1.64 
LP2987AIMM-3.0CT-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Voltage Regulator LP3961EMP-1.8TR-ND _ | 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator... 1228.80/1,000 
with Program Power-On Reset Delay NEWI!............... 8SOC 260 194 1.43 LP3961EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator... 298 2.21 1.64 
LP2987AIMM-3.0TR-ND | 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Voltage Regulator LP3961EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 800mA Fest Ultra LDO Linear Regulator 1228.80/1,000 
with Program Power-On Reset Delay, 5% .....0.s0sce+ 1075.20/1,000 LP3961EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulato 298 221 1.64 
LP2987AIMM-3.3CT-ND | 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy... 260 194 1.43 LP3961EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA Fest Ultra LDO Linear Regulator 1228.80/1,000 
LP2987AIMM-3.3TR-ND | 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy . 1075.20/1,000 LP3961EMP-5.0CT-ND__| 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. 298 2.21 1.64 
LP2987AIM-5.0-ND 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy .... 236 1.75 1.30 LP3961EMIP-5.0TR-ND | 5V, 800mA Fast Ultra DO Linear Regulator. 1228.80/1,000 
LP2987AIMM-5.0CT-ND | 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy... 260 194 1.43 LP3961ES-1.8-ND 1.8V, 800mA Fest Ultra LDO Linear Regulator 273 2.08 1.59 
LP2987AIMM-5.0TR-ND | 5.0V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., .5% Accuracy... 1075.20/1,000 LP3961ES-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 273 2.08 1.59 
LP2987IM-3.0-ND 3V, Micropower 200mA Ultra LDO Voltage Regulator LP3961ES-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 2.73 2.08 1.59 
with Program Power-On Reset Delay, 1% .. 220 1.64 1.21 LP3961ES-5.0-ND 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. 273 2.08 1.59 
LP2987IM-3.3-ND. 3.3V, Micropower 200mA Ultra LDO Reg., 1% Accuracy. 220 1.64 1.21 (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
Part No. Description i 25 100 
LP3961ET-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . . 273 2.08 1.59 
LP3961ET-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . . 273 2.08 1.59 
LP3961ET-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 273 2.08 1.59 
LP3961ET-5.0-ND 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator Zee 208h 71.59! 
LP3962EVP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast UltraLDO Linear Regulator .. 2esr 219.7, 
LP3962EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra DO Linear Regulator .. 1449.00/1,000 
LP3962EVIP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra DO Linear Regulator 288 2.19 1.67 
LP3962EVP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra DO Linear Regulator .. 1449.00/1,000 
LP3962EMP-3.3CT-ND | 3.3V, 1.5A Fast UltraLDO Linear Regulator .. 2esy 2198 1.67, 
LP3962EVP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra DO Linear Regulator 1449.00/1,000 
LP3962EMP-5.0CT-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 288 2.19 1.67 
LP3962EMP-5.0TR-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 1449.00/1,000 
LP3962ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.25 247 1.89 
LP3962ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.25 247 1.89 
LP3962ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator ... 3.25 247 1.89 
LP3962ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fest Ultra LDO Linear Regulator .. 3.25 247 1.89 
LP3962ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.25 247 1.89 
2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.25 247 1.89 
LP3962ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.25 247 1.89 
LP3962ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.25 247 1.89 
LP3963ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 413 3.14 240 
LP3963ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra DO Linear Regulator 413 3.14 240 
LP3963ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 413 3.14 240 
LP3963ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 413 314 240 
LP3963ET-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 413 3.14 240 
LP3963ET-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 413 3.14 240 
LP3963ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . . 413 3.14 240 
LP3963ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator .... 413 3.14 240 
LP3964EVIP-1.8CT-ND | 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 298 221 1.64 
LP3964EMP-1.8TR-ND | 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 1228.80/1,000 
LP3964EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 298 221 1.64 
LP3964EVIP-2.5TR-ND | 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 1228.80/1,000 
LP3964EVP-3.3CT-ND | 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 298 221 1.64 
LP3964EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 1228.80/1,000 
LP3964EMP-5.0CT-ND__| 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 298 221 1.64 
LP3964EVP-5.0TR-ND | 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator. . 1228.80/1,000 
LP3964EVIP-ADJCT-ND | Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 298 2.21 1.64 
LP3964EVIP-ADJTR-ND | Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 1228.80/1,000 
LP3964ES-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 273 2.08 1.59 
LP3964ES-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 273 2.08 1.59 
LP3964ES-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 2.73 2.08 1.59 
LP3964ES-5.0-ND 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . . 273 2.08 1.59 
LP3964ES-ADJ-ND Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . 273 2.08 1.59 
LP3964ET-1.8-ND 1.8V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 273 2.08 1.59 
LP3964ET-2.5-ND 2.5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . . 2:73\ 2.08 1:59) 
LP3964ET-3.3-ND 3.3V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator 273 2.08 1.59 
LP3964ET-5.0-ND 5V, 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . . 273 2.08 1.59 
LP3964ET-ADJ-ND Adj., 800mA Fast Ultra LDO Linear Regulator . 273 2.08 1.59 
LP3965EVP-ADJCT-ND | Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. . 288 2.19 1.67 
LP3965EVIP-ADJTR-ND | Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 1449.00/1,000 
LP3965EVIP-1.8CT-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra DO Linear Regulator 288 2.19 1.67 
LP3965EVP-1.8TR-ND | 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 1449.00/1,000 
LP3965EMP-2.5CT-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 288 2.19 1.67 
LP3965EMP-2.5TR-ND | 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 1449.00/1,000 
LP3965EMP-3.3CT-ND _| 3.3V, 1.5A Fast UltraLDO Linear Regulator .. 288! 219) 1:67 
LP3965EMP-3.3TR-ND | 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 1449.00/1,000 
LP3965EMP-5.0CT-ND | SV, 1.5A Fast Ultra DO Linear Regulator 28st 219) 1.67 
LP3965EMP-5.0TR-ND | 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 1449.00/1,000 
LP3965ES-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.25 247 1.89 
LP3965ES-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.25 247 1.89 
LP3965ES-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 325 247 1.89 
LP3965ES-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator . . 3.25 247 1.89 
LP8965ES-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 3.25 247 1.89 
LP3965ET-ADJ-ND Adj., 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator. 3.25 247 1.89 
LP3965ET-1.8-ND 1.8V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.25 247 1.89 
LP3965ET-2.5-ND 2.5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.25 247 1.89 
LP3965ET-3.3-ND 3.3V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.25 247 1.89 
LP3965ET-5.0-ND 5V, 1.5A Fast Ultra LDO Linear Regulator 3.25 247 1.89 
LP8966ES-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 413 3.14 240 
LP3966ES-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 413 3.14 240 
LP3966ES-2.5-ND 2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . . 413 3.14 240 
LP3966ES-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 413 3.14 240 
LP3966ES-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . . 413 314 240 
LP3966ET-ADJ-ND Adj., 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . 413 3.14 240 
LP3966ET-1.8-ND 1.8V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator .. 413 3.14 240 
2.5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 413 3.14 240 
LP3966ET-3.3-ND 3.3V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator 413 3.14 240 
LP3966ET-5.0-ND 5V, 3A Fast Ultra LDO Linear Regulator . . 413 314 240 
LPOS60AIM-ND Low Power Quad OMOS Op Amp, A Grade. 3.13 238 1.82 
LPOS60IM-ND Low Power Quad OMOS Op Amp. 253 1.92 1.47 
LPCB61IM-ND Low Power QVICS Qp Amp 184 135 98 
LPO662AIM-ND Low Power Dual OVIOS Op Amp, A Grade 3.04 226 1.67 
LPO662IM-ND Low Power Quad OMOS Op Amp 208 1.55 1.14 
LPV321MSCT-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Qp Amp ...SOT-23-5 1.13 83 60 
LPV321M5TR-ND_ Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp ...SOT-23-5 390.00/1,000 
LPV321M7CT-ND Single General Purpose Low Volt, LP, F/R Out Op Amp 1.13 83 60 
LPV321M7TR-ND Single General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp..... 390.00/1,000 
LPV324M-ND. Quad General Purpose Low Volt, LP, R/R Qut Op Amp. 1.28 94 68 
LPV324MT-ND Quad General Purpose Low Volt, LP, R/R Qut Qo Amp 1.28 94 68 
LPV358M-ND. Dual General Purpose Low Volt, LP, R/R Out Op Amp. 1.16 86.62 
LPV358MMCT-ND Dual General Purpose Low Volt, LP, R/R Qut Op Amp . 1.16 86 62 
LPV358MMTR-ND Dual General Purpose Low Volt, LP, R/R Qut Op Amp . 403.00/1 ,000 
MAX660M-ND Switch Capacitor Volt Converter 146 1.08 .78 
MFIOACN-ND General Purpose Dual Active Filter, A Grade 4.00 3.04 232 
MFI0OON-ND General Purpose Dual Active Filter 3.40 259 1.98 
MFTOCOWM-ND Universal Monolithic Dual Switched Capacitor Filter . 340 259 1.98 
MMS5452V-ND_ Liquid Crystal Display Driver, 32 Segments. .. 488 371 283 
MM5483N-ND Liquid Orystal Display Driver, 31 Segments 465 3.35 2.70 
MM145453V-ND Liquid Crystal Display Driver, 33 Segments. 475 361 276 
TLO82CM-ND. Wide Bandwidth Dual JFET Input Op Amp. . 54 39.29 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TLO820VIXTR-ND Wide Bandwidth Dual JFET Input Op Amp. 8-SOIC 399.00/2,500 
TLO820PNS-ND Bi-FET Dual Op Amp............. i ole 56.40 
9242B-ND 1995 Data Acquisition Data Book 18.00 — = 
Contains data on: D/A and A/D Converters + Active Filters » Voltage 
References + Temperature Sensors + Sample and Hold + Analog 
Switches-Multiplexers 
9243B-ND 1995 Operational Amplifiers Data Book ............. 02:00 ceceeeeeeeee 17.00 — = 
Contains data on: + Buffers + Voltage Comparators + Instru- 
mentation Amps * Op Amps + Surface Mount + Appendixes/ 
Physical Dimensions 
9244B-ND 1995 Power ICs Data BOook............0:.ccceccee eee eeeeeeeeeeen tees 1200 — = 
Contains data on: + Linear + Motion Control + Low Dropout and 
Switching Voltage Regulators + Peripheral Drivers + High Ourrent 
Switches + Surface Mount _» Appendixes/Physical Dimensions 
VOLTAGE 
REGULATORS 
Price Eachx 
Description Pkg. i 25 100 
LM78L18ACZMS-ND Positive 18 Volt Regulator 100mA. 36 Tf aks} 
LM78L24ACZMS-ND Positive 24 Volt Regulator 100mA. 36 27 AAS 
LM7918CTMS-ND Negative 18 Volt Regulator 1 Amp . 64 48 27 
LM79L18ACZMS-ND Negative 18 Volt Regulator 100mA 36 27 15 
LM7924CTMS-ND Negative 24 Volt Regulator 1 Amp . 64 48 27 
LM79L24ACZMS-ND Negative 24 Volt Regulator 100mA 36 WE riks) 
Microsemi NEW! LED DRIVERS 
Progress Powered by Terhnolagy| 
y Price Eachx 
Part No. Description Pkg. i 25 100 
LX1990ILM-TCT-ND Dual Programmable LED Ourrent Sink .. 6-MLP 1.05 ise 
LX1990ILM-TTR-ND Dual Programmable LED Ourrent Sink .. 6-MLP 1396.50/2,500 
LX1993CDU-TCT-ND High Efficiency Step-Up Boost Converter. -8-MSOP 245 216 1.77 
LX1993CDU-TTR-ND High Efficiency Step-Up Boost Converter. . -8-MSOP 3258.50/2,500 
ai TELECOMMUNICATIONS 
duct ICs 
Price Eachx 
Description Pkg. 1 25 (100 
Enhanced Serial Interface OODEC Filter . -16-Dip 278 211 1.61 
Enhanced Serial Interface CODEC Filter . -16S0C 2.78 211 1.61 
ISDN Basic Access Echo-Cancelling 2B1 28-Dip 24.00 22.40 20.80 
ISDN SIT Interface Device -20-PLOC 14.18 12.15 10.78 


Price Each 

Description Pkg. 125100 

MCP3201-Cl/P MCP3201-Cl/P-ND 2.7V Single 12-Bit A/D Conv. w/SPI 
Serial Interface, +2 LSB................ 8-Dip 285) 216s re) 

MCP3201-Cl/SN MCP3201-Cl/SN-ND 2.7V Single 12-Bit A/D Conv. w/SPI 
Serial Interface, +2 LSB.............. 8SOC 285 216 1.73 

MCP3202-Cl/P MCP3202-Cl/P-ND 2.7V 2-Ch., 12-Bit A/D Conv. w/SPI 
Serial Interface, +2 LSB................ 8-Dip 315 239 1.91 

MCP3202-Cl/SN MCP3202-Cl/SN-ND 2.7V 2-Ch., 12-Bit A/D Conv. w/SPI 
Serial Interface, +2 LSB.............. 8SOC 315 239 1.91 

MCP3204-Cl/P MCP3204-Cl/P-ND 2.7V 4-Ch., 12-Bit A/D Conv. w/SPI 
Serial Interface, +2 LSB............... 14-Dip 395 299 239 

MCP3204-Cl/SL MCP3204-Cl/SL-ND 2.7V 4-Ch., 12-Bit A/D Conv. w/SPI 
Serial Interface, +2 LSB............. 14S0C 395 388 271 

MCP3208-Cl/P MCP3208-Cl/P-ND 2.7V 8-Ch., 12-Bit A/D Conv. w/SPI 
Serial Interface, +2 LSB............... 16-Dip 435 329 263 

MCP3208-Cl/SL. MCP3208-Cl/SL-ND 2.7V 8-Ch., 12-Bit A/D Conv. w/SPI 
Serial Interface, +2 LSB............. 16-SOC 435 3.29 263 

MCP3301-Cl/MS. MCP3301-Cl/MS-ND 2.7V Single 13-Bit A/D Conv. w/SPI 
Serial Interface, +2 LSB NEW!....8-MSOP 3.05 232 1.86 

MCP3301-Cl/P MCP3301-Cl/P-ND 2.7V Single 13-Bit A/D Conv. w/SPI 
Serial Interface, +2 LSB NEW!........ 8-Dip 285216 ro) 

MCP3302-Cl/P MCP3302-Cl/P-ND 2.7V 4-Ch., 13-Bit A/D Conv. w/SPI 
Serial Interface, +2 LSB NEW!...... 14-Dip 393 298 2.38 

MCP3302-Cl/SL MCP3302-Cl/SL-ND 2.7V 4-Ch., 13-Bit A/D Conv. w/SPI 
Serial Interface, +2 LSB NEW!....14-SOIWC 3.93 298 238 

MCP3302-Ci/ST MCP3302-Cl/ST-ND 2.7V 4-Ch., 13-Bit A/D Conv. w/SPI 
Serial Interface, +2 LSB NEWI!...14-TSSOP 420 319 255 

MCP3304-Cl/P MCP3304-Cl/P-ND 2.7V 8-Ch., 13-Bit A/D Conv. w/SPI 
Serial Interface, +2 LSB NEW!...... 16-Dip 435 3.30 264 

MCP3304-Cl/SL MCP3304-Cl/SL-ND 2.7V 8-Ch., 13-Bit A/D Conv. w/SPI 
Serial Interface, +2 LSB NEW!....16-SOIC 435 330 264 
INFRARED ENCODERS 
AS Microcuie AND DECODERS 


In focusing on connectivity solutions for customers, Microchip now offers products to support infrared wireless 
communication. With the explosive growth of mobile phones, Personal Digital Assistants (PDAs) and other handheld 
electronic devices, the need for a simple, low-cost wireless communication method has grown as well. The MOP2120 
Infrared Encoder/Decoder is low-cost, easy-to-use infrared peripheral. Utilizing this device and an off-the-shelf infrared 
transceiver, customers will now be able to add wireless communication capability to their designs. Supports IrDA 
Physical Layer Specification (baud rates up to 115.2k). Can support higher speeds than 115.2k bps with higher frequency 
crystal oscillator. If interoperability with other infrared enabled devices is required in your design, the revolutionary 
MCP2150 Infrared Communications Controller supporting the IrDA Standard is simply the smallest, simplest, most 
economical way of adding IrDA cordless connectivity to embedded applications. Includes: Support for Ir Link Access 
Protocol (IrLAP), Ir Link Management Protocol (IrLAP), Tiny Transport Protocol (Tiny TP) and IrComm portions of the 
IrDA Standard protocol stack connects to standard microcontroller UART peripherals and optical transceivers 


Microchip Digi-Key Price Eachx 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 (100 
MoP2120-1/P MOP2120-I/P-ND Infrared Encoder/Decoder . . -.14Dip 248 1.53 1.49 
MoP2120-1/SL MCP2120-1/SL-ND Infrared Encoder/Decoder . -1480IC 248 153 1.49 
MoP2150-I/P MoP2150-I/P-ND Infrared Controller IrDA Standard . 18-Dip 7.63 5.09 4.85 
MoP2150-I/SO MOP2150-1/SO-ND Infrared Controller IrDA Standard ....18-SOIC 7.63 5.09 4.85 
(Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


EAN MICROCHIP INFRARED ENCODERS AND DECODERS (Continued) OP AMPS 
Infrared Developer's Kit This kit includes everything needed to create a system that communicates using infrared. eet Porn Description Pkg 1 aera 00 
The kit contains two MCP2120 developer's boards enabling a complete system (transmitter and receiver) to be imple- 1 P60: ¥ 7 AvIOS : 
mented. Also included is a MCP2150 developer's board that can be used to set up a system to communicate with other MeN M TVEND NSW Sede Supply 68 42 38 
IrDA enabled devices. On these developer's boards, customers can configure input and output options. All of this MOP601-I/SN-ND | MCP601-I/SN-ND Single Qp Amp ac. ——™” : : ‘ 
functionality is designed to get the user communicating via infrared in the shortest amount of time. 2.7V-5.5V Single Supply .... 68 42 38 
ae a _ MOP601T-/OT MOP601T-I/OTCT-ND | Single Qo Amp CMOS, 2.7V-5.5V, 
Microchip Digi-Key 7 Price Single Supply ....S0l-23-5 54 ATA 
Part No. Part No. Description Fach MOP6OTT-V/OT MCP601T-VOTTR-ND | Single Op Amp OMICS, 2.7V-5.5V, 
DM163008 DM163008-ND IrDA Communications Development Kit Single Supply...............4 --.. SOT-23-5 960.00/3,000 
for MOP2120/2150 ICS ........sseseceeseeees 391.30 MOP602-I/P-ND —_| MCP602-I/P-ND Dual Qp Amp OMICS, 
2.7V-5.5V Single Supply ............... 8-Dip 88 55 49 
MOP602-I/SN-ND | MCP602-I/SN-ND Dual Qp Amp CMOS, 
& MicRoOcHIP DIGITAL 2.7V-5.5V Single Supply .......++++++ BSAC 8855 
POTENTIOMETERS MOP603-1/P-ND MOP603-1/P-ND ‘Single Qp Amp CMOS, 
; 7 Tale j 2.7V-5.5V Single Supply with CS ...... 8-Dip 70 44 40 
Microchip Digi-Key Price Eachx 7 
es MCP603-I/SN-ND | MCP603-I/SN-ND Single Op Amp CMICS, 
Part No. Part No. De 125 100 
~ _— esTnaoD 7 2.7V-5.5V Single Supply with CS.....8-SOC 70.44.40 
MOP41010-I/P MCP41010-/P-ND 10kQ Single Channel Digital Pot......... 1.68 127 1.01 Mop604-I/P-ND | MOP604-/P-ND Quad Op Amp GMOS 
MCP41010-1/SN MCP41010-I/SN-ND 10kQ Single Channel Digital Pot. . 1.68 1.27 1.01 2.7V-5.5V Single Supply.........--... 14-Dip 1.60 1.01 91 
McP41050-1/P MCP41050-I/P-ND 50kQ Single Channel Digital Pot. 1.68 1.27 1.01 MCP604-1/SL-ND MCP604-1/SL-ND Quad Op Amp OMOS, 
MOP41050-ISN | MCP41050-I/SN-ND | 50kQ Single Channel Digital Pot. 1.68 127 1.01 2.7V-5.5V Single Supply.........-.. 14S0C 160 1.01 91 
MOP41100-1/P MOP41100-I/P-ND 100k@ Single Channel Digital Pot. .. 1.68 127 1.01 MCP606-I/P-ND —_| MCP606-I/P-ND Single Qp Amp CMOS, 
MCP41100-/SN | MCP41100-/SN-ND —_| 100kQ Single Channel Digital Pot. 168 127 1.01 Mcrcos-yenno | NReSeRer en eo oe sencondnannaeas S-Dip | 1.00.63" 57 
MCP42010-/P MCP42010-1/P-ND 10kQ Dual Channel Digital Pot. 253 1.91 1.52 peadaitt Sngle Supply BSOC 1.00 63 57 
MOP42010-1/SL MCP42010-I/SL-ND | 10k® Dual Channel Digital Pot... 253 191 1.52 MCPSO7-VE-ND 1 MGBS07-/P:-ND Dual Gp Amp MOS, : ; : 
MCP42010-IST | MCP42010-I/ST-ND | 10k Dual Channel Digital Pot. 253 1.91 1.52 2.5V-5.5V Single Supply .. 133 84 76 
McP42050-1/P MCP42050-1/P-ND_ 50kQ Dual Channel Digital Pot. 253 1.91 1.52 MCP607-1/SN-ND MCP607-1/SN-ND Dual Qo Amp OMOS, 
MCP42050-1/SL MCP42050-I/SL-ND | 50kQ Dual Channel Digital Pot.. 253 191 1.52 2.5V-5.5V Single Supply .......--..-+ 133 84.76 
MCP42050-1/ST MCP42050-I/ST-ND | 50kQ Dual Channel Digital Pot. .... 253 1.91 1.52 MoP608-1/P-ND MoP608-1/P-ND pi 2a ee fy with CS ......8-01o WRT Ce Cae 
MCP42100-1/P McP42100-I/P-ND 400k® Dual Channel Digital Pot... 253 191 152 PSS SEND ESET = sink = IRS UPN NOTES so rp ial ts : 
MCP42100-/SL_ | MCP42100-VSL-ND | 100k. Dual Channdl Digital Pot. ..... 253 1.91 1.52 shia SRE PE ng 
MCP42100-I/ST __| MCP42100-I/ST-ND | 100k Dual Channel Digital Pot....14-TSSOP 2.53 1.91 1.52 mor6os-/P-ND | MoP609-/P-ND Quad Op Amp Gir see : : i 
2.5V-5.5V Single Supply.........2...+ 14-Dip 2.00 126 1.14 
MIXED MCP609-I/SL-ND | MCP609-I/SL-ND Quad Qp Amp CMOS, 
CHIP ‘ 
SIGNAL 2.5V-5.5V Single Supply ........... 14-SOC 200 126 1.14 
Microchip Digi-Key Pres each MOP6021-I/P-ND | MCP6021-I/P-ND Single. Ar. Rail-to-Rail, ioe oes 
BeniNc! Galilee Description Llib J) ity) MCP6021-I/SN-ND | MCP6021-I/SN-ND Single Qp Amp, Rail-to-Rail, 
System A/D Converters 2.5V-5.5V .... 140 112 98 
TOS00AQQE TCS00AGOE-ND Prec. Analog Front End, MCPE021-VST-ND a AH AES 
17-Bit, Resolution. .........02.:000+ 16-SOC 565 357 3.23 - - : 
TCS00A00E713 TCS00AQ0E713CT-ND | Precision Analog Front End, epoca ENN Mate OSA E28 
17-Bit Resolution ..........00:00 16-SOC 5.09 441 3.96 180 144 1.26 
TC500A00E713 TCS00AQQE713TR-ND | Precision Analog Front End, MCP6022-I/ST-ND | MCP6022-I/ST-ND 
17-Bit Resolution ... 2979.99/1,000 2.5V-55V. 1.93 1.54 1.35 
TOSO0ACPE TOSO0ACPE-ND Precision Analog Front End, MOP6023-1/P-ND | MCP6023-I/P-ND Single Op Amp, Rail-to-Rail, 
17-Bit Resolution ...........00cc 16-Dip 5.00 315 285 2.5V-5.5V with OS ....... 148 1.18 1.04 
TC50000E TOS00006-ND Precision Analog Front End, MOP6023-I/SN-ND _) MCP6023-1/SN-ND Single am, ae are accc A 
16-Bit Resolution .........eeesees 16-SOC 4.50 3.90 3.50 ior6023-/ST.ND | mop6023-1/ST-ND Single Qp Amp, Pail-to-Rai, 
‘TOSOOCPE ‘TOS00CPE:-ND Precision Analog Front End, 2.5V-5.5V with CS... cece 8-TSSOCP 160 1.28 1.12 
GEM ESOMAIOR eid _ sil ate) MOP6024-I/P-ND | MOP6024-1/P-ND Quad Qp Amp, Rail-to-Rail, 
TC520ACPD TOS20ACPD-ND Serial Interface Adapter 540 4.68 4.20 2.5V-55V.... 263 210 1.84 
TC7109ACPL TC7109ACPL-ND 12-Bit, tP-Compatible A/D Converter ..40-Dip 8.13 5.13 4.64 MOP6024-I/SL-ND | MCP6024-1/SL-ND Quad Op Amp, Rail-to-Rail, 
TC7109ACKW TC7109ACKW-ND 12-Bit, pP Compatible 2.5V-5.5V. 263 210 1.84 
AD Converter ......ccccscsceeeeees 44-POP 10.35 897 8.05 MoP6024-l/ST-ND _/ MGP6024-//ST-ND oe en . Ere ete 
Display A/D Converters MOP6041-MS-ND | MCP6041-/MS-ND | Single Qp Amp, 1.4V, Ind. Temp. 9% 74 67 
TC835CKW TC835CKW-ND 4-1/2 Digit A/D Converter ............ 44-POP 1148 9.95 893 MOP6041-I/P-ND | MCP6041-I/P-ND Single Qp Amp, 1.4V, Ind. Temp. Dip 83 53 48 
TC7106ACPL TC7106ACPL-ND 3-1/2 Digit A/D Converter for LODs ....40-Dip 4.90 3.09 2.79 MOP6041-I/SN-ND | MCP6041-I/SN-ND Single Qp Amp, 1.4V, Ind. Temp. 83 53 48 
TC7106CPL TC7106CPL-ND 3-1/2 Digit A/D Converter for LCDs ....40-Dip 4.90 3.09 279 NO I” Speman Oo ae tay eee ie eee 
TC7107ACPL TC7107ACPL-ND 3-1/2 Digit A/D Converter for LEDs, NICPaO42-/SNENO IHRE eenrean Oa oat ea Tans ee 
Dit Z IOP6042- p, 1.4V, Ind. Temp. c a i 
Bigotronncelly Imperowin ass caeresteess 40-Dip HELOSER222ReE MCP6043-I/MS-ND | MCP6043-I/MS-ND | Single Qp Amp, with CS 1.4V, 
TC71070KW TC71070KW-ND 3-1/2 Digit A/D Converter Ind. Temp. 98 78 70 
for LED's 5.83 5.06 4.54 MCOP6043-I/P-ND | MCP6043-I/P-ND Single Op Amp, 
TC71070PL TC71070PL-ND 3-1/2 Digit A/D Converter for LEDs. 445 281 254 88 55 49 
TC7116ACPL TC7116ACPL-ND 3-1/2 Digit A/D Conv. w/Hold (LCD)....40-Dip 6.23 3.93 356 MOP6043-I/SN-ND | MCP6043-1/SN-ND 
TC7116CPL TC71160PL-ND 3-1/2 Digit A/D Converter with 88 55 49 
Hold (LOD).......0:::c0ccceeees ...40-Dip 560 486 4.36 Mepenta LNG ceiver ‘ 3 +e i a0 
TC7117ACPL TC7117ACPL-ND 3-1/2 Digit A/D Conv. w/Hold (LED)....40-Dip 650 4.11 3.71 MOP6044-1/ST.ND Hokie /ST-ND 200 126 114 
TC71170KW TC7117CKW-ND 3-1/2 Digit A/D Converter with TCI034ECTTR TC1034ECTTRCT.ND : = , 
Hold (LED) .....0:scccceeeeeeeeeeees 44-POFP 6.53 5.66 5.08 88 477 «69 
TC71170PL TC71170PL-ND 3-1/2 Digit LED A/D Conv. with Hold...40-Dip 5.48 347 3.14 TC1034ECTTR TC1034ECTTRTR-ND Single Qp Amp OMOS, 1.8V-5.5V, 
TC7126CPL TC71260PL-ND 3-1/2 Digit A/D Converter ...........-++ 40-Dip 7.27 6.30 5.66 Single Supply is 1530.00/3,000 
TC7129CPL TC7129CPL-ND 4-1/2 Digit A/D Converter with TC30100A TC30100A-ND Oa tuto coe im Ques, 
Qn-Qhip LOD Driver.........ceeceee 40-Dip 11.97 10.38 9.31 RGR Tee eee. i 
TC71350P| TC71350PI-ND 4-1/2 Digit A/D Converter 728 459 4.16 TUBUICPA EIGER aot Sip Copaciors ae 8 SOC [ILC MES MOBO) 
TC14433AEPG TC14433AEPG-ND 3-1/2 Digit A/D Converter OMS 5.63 488 4.38 5V-32V Singh ra Sanly Pp ’ 
TC14433EPG TC14433EPG-ND 3-1/2 Digit A/D Converter CMOS... 5.63 4.88 4.38 with Cn-Chip Capacitors «secs. 8-Dip 583 5.06 454 
Chopper-Stabilized Operational Amplifiers TO911BOOA TO911BCOA-ND Single Auto-Zeroed Op Amp OMIOS, 
TC76500PA TC76500PA-ND Chopper-Stabilized Qp Amp ............. B-Dip 323 204 1.84 be crores one AeA Gas GES GES 
TC76500PD TC76500PD-ND Chopper-Stabilized Operational TOBTIBOPA TOSTIBCPAND Single Auto-Zer a ‘Amp CMOS 
Amplifier OMOS......0...0:ceeeeeee 14-Dip 317 275 247 4.5V-16V Single Supply : 
‘TC7652CPA TC7652CPA-ND Low Noise, Chopper-Stabilized with On-Chip Capacitors ............... &Dip 4.50 3.90 3.50 
QO AMP. -cesenscseccecaneerenententnnee 8-Dip 438 276 2.50 
7109421CPD 709421CPD-ND High V. Auto Zero POWER 
Chopper-Stabilized Qp Amp. 14-Dip 664 576 517 Microc MANAGEMEN 
TC913BOPA TO913BCPA-ND Dual Auto-Zeroed Op Amp... 8Dip 4.65 2.94 2.66 
Microchip Digi-Key Price Each 
Voltage to Frequency & Frequency to Voltage Converters Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TO940000D TC940000D-ND Volt. to Frequency/Frequency to Volt. Charge Pump DC-to-DC Converters 
Converter, 05% Lin......eeeeeeeees 14S0C 6.98 605 5.43 
: TC151B3027E0A713 | TC151B3027EOA71CT-ND] 3V, St Down DC/DC 
Tes400cPD USES AOAXD) Voltage to Frequency/Frequency to PAN coer Diesen eae ted 8SOC 457 396 356 
Voltage Converter, .05% Lin. ......... 14Dip 6.88 434 3.93 TC151B83329E04713 | TC151B3329E0A71CT-ND| 3.3V, Step Up/Down DO'DC 
TC3400EJD TC9400EJD-ND Volt. to Frequency/Frequency to Volt. PWM Converter. .........cc0ccccccseee 8SOC 457 3.96 3.56 
Converter, 05% Lin........eseeee 14-CDIP_ 12.49 10.83 9.72 TC151B5045EQA713 | TC151B5045EOA71CT-ND| 5V, Step Up/Down DC'DC 
TO09402CPD TO9402CPD-ND Voltage to Frequency/Frequency to PWM Converter ........-.0eeeeeee eee 8-SOIC 457 3.96 3.56 
Voltage Converter, .25% Lin. ......... 14-Dip 3.25 205 1.86 (Continued) 
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Microchip Digi-Key Price Eachx Microchip Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 
TC161B3027EOA713 | TC161B3027E0A71CT-ND | 3V, Step Up/Down DC/DC Converter...8-SO.C 4.57 3.96 3.56 TC1055-3.0VCT713 | TC10553.0VCT713CT-ND| 3.0V, LDO Reg. with Shutdown 
TC161B3329E0A713 | TC161B3329E0A71CT-ND | 3.3V, Step Up/Down DC/DC Conv......8-SOC 4.57 3.96 3.56 and Error Output ..........-.... SOr23A5 83 66 58 
TC173B3000EMT713| TC173B3000EVIT71CT-ND] 3V, PWM Step Up Switching Reg. ..SOT-89-5 3.29 285 256 TC1055-3.0VCT713_ | TC10553.0VCT713TR-ND | 3.0V, LDO Reg. with Shutdown 
‘TC173B5000EMT713| TC173B5000EVIT71CT-ND| 5V, PWM Step Up Switching Reg. ..SOT-89-5 3.29 285 256 and Error Output .....2.26seeeees SOT-23A°5 1320.00/3,000 
TC183B3000EMT _| TC183B3000EMTCT-ND | 3V, PRM Step Up Switch. Reg. ...... SOT-89-5 329 285 256 TC1055-3.3VCT713 | TC10553.3VCT713CT-ND| 3.3V, LDO Reg. with Shutdown 
TO962CPA TC962CPA-ND High Qurrent DODC Converter, 80mA...8-Dip 450 284 257 TONS aaVGTTS GOERS MERITANGS _ rae ere SOT-23/'5 TRESS COREE SY 
fea Meee pe and EFT0F OLtpUt eoeeeeeesseeseee SOT-23A-5 1320.00/3,000 
MUU SOOT sete eat BSC tomas TC1055-5.0VCT713. | TC10555.0VCT713CT-ND| 5.0V, LDO Reg. with Shutdown 
TC1121CPA TC1121CPA-ND. 2.4V-5.5V, 100mA, DC/DC Converter and Error Output ..secsseeeeseeee SOL23A5 «83ti«C 
with ShUtdOWN.........eeeeeeeeeteeees 8-Dip 2.03 1.28 1.16 TC1055-5.0VCT713 | TC10555,0VCT713TR-ND | 5.0V, LDO Reg, with Shutdown 
TC766000A TC7660C04-ND 1.5V-10V, DO/DC Voltage Converter...8SOC 1.70 1.07 97 and Error Output 1320.00/3,000 
TC7660CPA TC76600PA-ND 1.5V-10V, DO/DC Voltage Converter.....8-Dip 1.75 1.11 1.00 TCIO71VCT713 TCIO7IVCT713CE-ND | Adj. LDO Reg, with Shutdown 0 7 7 
TC7660E0A TC7660EOA-ND 1.5V-10V, DC/DC Voltage Converter...8-SOIC 1.67 1.45 1.30 TC1071VCT713 TC1071VCT713TR-ND Adj. LDO Reg. with Shutdown 1590.00/3,000 
TC7660HCPA TC7660HOPA-ND 1.5V-10V, High Frequency DC/DC TC1073-2.5VCH713 | TC10732.5V0H713CT-ND | 2.5V, LDO Reg. with Shutdown, 
Voltage Converter... 218 1.90 1.70 Error and Bypass. . 90 78.70 
TC7660SCOA TC7660SOOA-ND 1.5V-12V, Super DO/DC Volt. Con 180 113 1.03 TC1073-2.5VCH713 | TC10732.5V0H713TR-ND | 2.5V, LDO Reg. with Shutdown, 
TC7660SCPA TC7660SCPA-ND 1.5V-12V, Super DO/DC Volt. Con 1.80 1.56 1.40 Error and Bypass........--.---++ SOT-23A-6 1590.00/3,000 
TC7660SEQA713 —_| TC7660SEQA713CT-ND | 1.5V-12V, Super DC/DC Volt. Con 1.69 147 1.32 TC1073-3.0VCH713 | TC10733.0V0H713CT-ND | 3.0V, LDO Reg. with Shutdown, 
TC7660SEQA713 | TC7660SEQA713TR-ND | 1.5V-12V, Super DC/DC Volt. Conv. ...8-SOIC 3267.00/3,300 Error and Bypass...........2.+.+. SOr23A6 90-78-70 
‘TC7660SEPA TC7660SEPA-ND 1.5V-12V, Super DO/DC Volt. Conv. ip 2.93 254 2.28 TC1073-3.0V0H713 | TC10733.0VCH713TR-ND ” es with Shutdown, Sci sans jee an 
ror an WES hos) praaanaaaeca -23A- . i 
TC7662ACPA TC7662ACPA-ND 3.0V-18V, DO/DC Converter 250 158 1.43 TC1073-2.3V0H713 ("110788 8V0L7IECT:ND| 3.3V, LDO Fay with Shutdown, 
TC7662AEPA TC7662AEPA-ND 3V-18V, DC/DC Voltage Converter... 338 293 263 Error and Bypass. oacccssssseess sore3n6 «90S 
TC7662AIJA TC7662AIJA-ND 3V-18V, DC/DC Voltage Converter .. 450 3.90 3.50 TC1073-3 8VOHTIS | TC10763 8VCHISTRIND| 3.3, LDO Reg, vith Shutdown, 
TC7662BO0A TC7662BC04-ND 1.5V-15V, DO/DC Voltage Converter...8SOC 1.80 1.13 1.03 Error and BYpass......c-c+++..e+- SOT-234-6 1590.00/3,000 
TC7662BCPA TC7662BCPA-ND 1.5V-15V DODC Voltage Converter .....8-Dip 1.62 1.41 1.26 TC1073-5.0V0H713 | TC10735.0VCH713CT-ND] 5.0V, LDO Reg. with Shutdown, 
TC7662BE0A TC7662BEOA-ND 1.5V-15V, DO/DC Voltage Converter...8SOC 2.10 1.33 1.20 Error and Bypass.........e.e.e.e+ SOr-23A6 90 78 70 
TC7662BEQA713 | TC7662BEQA713CT-ND | 1.5V-15V DO/DC Voltage Converter....8SOC 189 1.64 1.47 TC1073-5.0VCH713 | TC10735.0V0H713TR-ND | 5.0V, LDO Reg. with Shutdown, 
TC7662BEQA713 | TC7662BEQA713TR-ND | 1.5V-15V DC/DC Voltage Converter... .. 8-SOIC 3662.98/3,300 Error and Bypass.......-+.-+0+++ SOT-23A-6 1590.00/3,000 
TC7662BEPA TC7662BEPA-ND 1.5V-15V DO/DC Voltage Converter .....8-Dip 189 1.64 1.47 701185-2.5VCT713 | TC11852.5VCT713CT-ND| 2.5V, 150mA OVIOS 
TC96200E TO96200E-ND 3V-18V High Current DC/DC LDO Regulator NEW!. .SOT23A5 90 72 63 
Voltage Converter .........+++ (wide)16-SOIC 5.06 4.39 3.94 TC1185-2.5VCT713_ | TC11852.5VCT713TR-ND] 2.5V, 150mA OMOS 
TOMS29ECT713 | TOMB29ECT713CT-ND | 1.5V-5.5V, Switched Cap LDO Regulator NEW!........... SOT-23A-5 1410.00/3,000 
Volt Oanverter’.....<..ceceeerceeea: sor235 97 84 76 TC1185-2.7VCT713._ | TC11852.7VCT713CT-ND 2.7V, 150mA OMOS 
Tave29ECT713 | TOMB29ECT713TR-ND | 1.5\-5.5V, Switched Cap LDO Regulator MEWE..........- SOT-23A-5 GRRCOR EEGs 
Welt Qorivertel's ccs. ects eobhanetel S0T-23-5 1680.01/3,000 TC1185-2.7VCT713_ | TC11852.7VCT713TR-ND] 2.7V, 150mA OVIOS 
LDO Regulator NEW!........... SOT-23A-5 1410.00/3,000 
Voltage Regulators TC1185-2.8VCT713_ | 1C11852.8VCT713CT-ND] 2.8V, LDO Regulator with SD 
TC1265-1.8VAT TC1265-1.8VAT-ND 1.8V, 800MA Max., LDO Volt. Reg. and Reference Bypass ........... SOr-23A5 90 72 63 
with Shutdown. ........0:eceeee 70-2205 248 174 1.57 TC1185-2.8VCT713._| TC11852.8VCT713TR-ND] 2.8V, LDO Regulator with SD 
TC1265-1.8VOA TC1265-1.8VOA-ND 1.8V, 800mA Max., LDO Volt. Reg. and Reference Bypass ........... SOT-23A-5 1410.00/3,000 
with Shutdown ........0cceeeeeeeeee 8SOC 146 1.03 93 TC1185-2.85VCT713 | TC11852.85VCT71CT-ND] 2.85V, LDO Regulator with SD 
TC1265-2.5VAT TC1265-2.5VAT-ND | 2.5V, 800mA Max., LDO Volt. Reg. and Reference Bypass ........... SOr-23A5 88 77 69 
with Shutdown. 248 1.74 1.57 TC1185-2.85VCT713 | TC11852.85VCT71TR-ND] 2.85V, LDO Regulator with SD 
TC1265-2.5V0A | TC1265-2.5VOAND —_| 2.5V, 800mA Max., LDO Volt. Reg. Tei1asaoveris PERE Sar feet ia feteseatd SOT23A5 1410-00/3,000 
with ShUtdOWN ......0..ceeeeeeeeeeee 8SOC 146 1.03 93 LDO Regulator NEW!.......... sorzans (CORES 
TC1265-3.0VAT TC1265-3.0VAT-ND | 3.0, 800mA Mex., LDO Volt. Reg. TOHeSS.vET/Ia “|MEMERSOUETAETEND| @.ov, 150mA ccs 
with Shutdown. .........0ccseeee 702205 248 174 1.57 DO Regulator NEW... Boreas vemaveqas 
TONRBS-S.0VOR ea mm) ©0V' G00mA Mex, LDO Volt. Peg. TC1185-3.3VCT713_ | TC11853.3VCT713CT-ND] 3.3V, 150mA OMOS 
with ShUtdOWN ........eeseeeeeeeeeeee 8SOC 146 1.03 93 LDORegulator NEW!.......... sor2345 (CoM IGS 
TC1265-3.3VAT TC1265-3.3VAT-ND ‘| 3.3V, 800mA Max., LDO Volt. Reg. 701185-3.3VCT713. | 1C11853.3VCT713TR-ND| 3.3V, 150mA GMOS 
with Shutdown. ................2.65 TO-220-5 248 1.74 1.57 LDO Regulator NEW!. .. SOT-23A-5 1410.00/3,000 
TC1265-3.3V0A | TC1265-3.3V0A-ND —‘|3.3V, 800mA Max., LDO Volt. Reg. TC1185-4.0VCT713 | TC11854.0VCT713CT-ND| 4.0V, 150mA GMOS 
with Shutdown ..............::1.ceeee 8-SOIC 1.46 1.03 93 LDO Regulator NEW!............ SOT-23A-5 90 72) 163 
Low Dropout Voltage Regulators TC1185-4.0VCT713_ | TC11854.0VCT713TR-ND] 4.0V, 150mA OMOS 
TCA6LR3003ECT713 | TC46LR3003ECT71CT-ND] 3V, 35mA, LDO Voltage Reg. 140 1.21 1.09 Teies:sover713: meneesatenecrnes Darcie, Whee Sore. Per 3 000 
ee] aan WORN. SOFAS 997 
G , Voltage julator ntrotier .... -23-: J s B 
TC47BR3303ECT713 | TC47BR3303ECT71CT-ND| 3.3V, Voltage Regulator Controller..SOT-23-5 1.08 .94 84 cea | SSMU CUTAN RD eae Be SOr-23A.5 ammaaaaaan 
TCA7BR5003ECT _| TC47BR5003ECT-ND _|5V, Voltage Regulator Controller....SOT-23-5 1.08 94.84 : 
‘TC55RP3002E08713 | TC55RP3002E0B71CT-ND| 3V, 250mA max., LDO Volt. Reg... 97 «684 «76 Power MOSFET Drivers 
TCSSRP3002E08713| TCSSRPG002ECE71TR-ND| 3V, 250mA max.,.LDO Volt. Reg 1680.01/3,000 TCA26CPA TC4260PA-ND 1.5AHS Inverting Dual MOSFET Drvr....8-Dip 1.63 1.03.98 
TC5SRP3302E08713 | TC55RP3302E0B71CT-ND| 3.3V, 250mA max., LDO Volt. Reg, 97 «6846 i WEESEO RD) propeticdls as Inverting Dual ascc Aeon 
‘TC55RP3302E08713 | TC55RP3302ECB71TR-ND} 3.3V, 250mA max., LDO Volt. Reg... 1680.01/3,000 TCAs eR RD 1 5AHigh Speed inverting Dud : : : 
TCS55RP3302EVIB713 | TOS5RP3302EMB71CT-ND} 3.3V, 250mA max., LDO Volt. Reg, 27 84 76 MOBFET Driver sco csssceseeeces 8-CDip 673 584 524 
TOS5RP3302EMIB713| TCS5RP3302EMIB71TR-ND} 3V, 250mA max., LDO Volt. Reg... 560.00/1,000 TOI2700A TOI27OOAND 7.5A High Speed Dual 
TCS5RP5002ECB713 | TOS5RP5002ECB71CT-ND | 5V, 250mA, max., LDO Volt. Reg. . 97 «6484 «(76 MOSFET Driver... csscceccecesceceee BSOC 163 103 93 
TC55RP5002E08713 | TC55RP5002E0871TR-ND| 5V, 250mA max., LDO Volt. Reg... 1680.01/3,000 TOA270PA TCA270PA-ND 1.5A High Speed Dual 
‘TC55RP5002EMB713| TOSSRP5002EMB71CT-ND| 5V, 250mA, max., LDO Volt. Reg. . 97 «684 «76 MOSFET Driver. ....ccccccecceseeceeeeee 8Dp 163 1.03 94 
TO55RP5002EMIB713| TCS5RP5002EMIB71TR-ND] 3V, 250mA max., LDO Volt. Reg....... 560.00/1,000 TCA27EOA TCA27EOA-ND 1.5A High Speed Non-Inverting Dual 
TC1015-2.5VCT713_ | TC10152.5VCT713CT-ND | 2.5V, LDO Reg. with Shutdown... cn) MOSFET Driver........sececceecseees 8-SOC 1.70 1.08 98 
TC1015-2.5VCI713_ | TC10152.5VCT713TRND | 2.5V, LDO Reg. with Shutdown. ... 1320.00/3,000 TC427EPA TC427EPA-ND 1.5A High Speed Complementary 
TC1015-2.7VCT713._| TC10152.7VCT713CT-ND | 2.7V, LDO Reg. with Shutdown. ... 108 94 84 Dual MOSFET Driver ... ‘ 170 107 97 
TC1015-2.8VCT713_ | TC10152.8VCT713CT-ND | 2.8V, LDO Reg. with Shutdown. Gl gal 3) TH27MJA TCA27MJA-ND 1.5A High Speed Non-Inverting Dual 
TC1015-2.8VCT713_| TC10152.8VCT713TR-ND| 2.8V, LDO Reg. with Shutdown. ... 1320.00/3,000 MOSFET Driver ......0-.100eeeeeees 8CDip 673 5.84 5.24 
TC1015-3.0VCT713_| TC10153.0VCT713CT-ND| 3.0V, LDO Reg. with Shutdown..... 88 66 58 eae Ves ena 1.5AHS Complementary Dual 
TC1015-3.0VCT713._ | TC10153.0VCT713TR-ND | 3.0V, LDO Reg. with Shutdown. 1320.00/3,000 MOSFET Driver - OS a OS 2 
TC1015-4.0VCT713_ | TC10154.0VCT713CT-ND] 4.0V, LDO Reg. with Shutdown. 83 66 (5B Ie. ate HEE STAND) Fast OMOS Power MOSFET Driver. thee 
TC1015-4.0VCT713_ | TC10154.0VCT713TR-ND] 4.0V, LDO Reg. with Shutdown... 1320.00/3,000 TOATICRA TSEC icone oe denned es | ke a 
TC1055-2.5VCT713._ | TC10552.5VCT713CT-ND | 2.5V, LDO Reg. with Shutdown TCI41INCPA TCIAINCPAND 4A High Speed Non Inverting 
and Error Output .....-2.eeeese++ 83 66__—5B MOSFET Driver........00c0cccceeseeees 8Dip 97 84.76 
TC1055-2.5VCT713._ | TC10552.5VCT713TR-ND | 2.5V, LDO Reg. with Shutdown TCI413NOPA TC1413NCPA-ND 3A High Speed Non-Inverting 
and Error Output ........0.0e SOT-23A-5 1320.00/3,000 MCSFET Driver 124 108 97 
TC1055-2.7VCT713 | TC10552.7VCT713CT-ND | 2.7V, LDO Reg. with Shutdown TC142600A TC1426004-ND 1.2A Inverting Dual MOSFET Driver. 1.60 1.01 .92 
and Error Output ........-.....2 SOT-23A-5 83.6658. TC1426004713 TC1426004713CT-ND | 1.2A Inverting Dual 
TC1055-2.7VCT713._ | TC10552.7VCT713TR-ND | 2.7V, LDO Reg. with Shutdown MOSFET Driver........secseceeeeeees 8SOC 146 1.27 (1.14 
and Error Output ......-.-....- SOT-23A-5 1320.00/3,000 (Continued) 
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Microchip Digi-Key Price Each 
Microc POWER MANAGEMENT (Continued) Part No. Part No. Description Pkg. 125100 
Marek Digi Ke rigs Esch Pulse Width Modulators 
icrochip igi-Key rice 
Part No. Part No. Description Pkg 125100 TC17000E:ND TC17000E-ND oe ated Ourrent Mode (seron) 16-5010 ee 
n WAT OUST... cceecnnsnicesesy.' TOW) 5 a i 
ocak me CES CO ASIRAND Cee ie RTOS TC1700PE-ND TC1700PE-ND PWM QMOS Ourrent Mode Controller...16-Dip 6.64 4.66 4.21 
TC1426CPA TC1426CPA-ND 1.2A Inverting Dual MOSFET Driver .....8-Dip 1.60 1.01  .92 
TC1427004 TC1427004-ND 1.24 Non-Inverting Dual SYSTEM 
MOSFET Driver.........0scscseseseses BSAC 160 1.01 92 MANAGEMEN 
TC1427008713 ‘| TC142700A713CT-ND | 1.2ANon-Inverting Dual PES 
MOSFET Driver.......-.cscscscseseees BSOC 146 127 1.14 Desai re Far cae CO 
7101427008713 | TC142700A713TR-ND | 1.2ANon-Inverting Dual P : a 
MOSFET Driver........eeeeeeeeeeeeeee 8-SOIC 2772.00/3,300 CPU / System Supervisors 
TC14270PA TC14270PA-ND 1.2ANon-Invert Dual MOSFET Drvr. ....8-Dip_ 1.60 1.01.92 TC32MICZB TC32MICZB.ND 4.5V-5.5V, 3-Fin System Supervisor 
TC1428004 TC1428004-ND ere Heady Dual e-scic MRECREOT a w/Pwr. Supply Monitor and On-Board 
WE. actccnksimancednanenn =| a i P a 
b : Watchdog Cirouit...........ccceceeeee Tos2 1.71 149 1.33 
TOMO: URS) TCH ee PP 55 163 AG TC32MEDB713. | TC32MEDB713CT-ND | 4.5V-5.5V, 3-Pin System Supervisor 
TCA4040PA TC4404C0PA-ND 1.5A Qpen-Drain Inverting Dual w/Pwr. Supply Monitor and On-Board 
MOSFET Driver...........cccscseceeeeee 8Dip 225 1.95 1.75 Watchdog Circuit................00 SOT-223. 2.03 1.76 1.58 
TO4405004 T04405004-ND 7.5A Qpen-Drain Non-Inverting TC32MEDB713 TC32MEDB713TR-ND | 4.5V-5.5V, 3-Pin System Supervisor 
Dual MOSFET Driver .............0665 8-SOC P2265 S55 di75 w/Pwr. Supply Monitor and On-Board 
TCA405CPA TC44050PA-ND 1.5A Qpen-Drain Noninverting Watchdog Circuit 4759.99/4,000 
Dual MOSFET Driver . 225 1.95 1.75 TC1232C04 TC1232004-ND 4.5-4.75V, Adj. MPU Monitor . 215 136 1.23 
won eee — - - a — Driver. LGoE 1.0122 TC12320PA TC12320PA.ND 4.5-4.75V, Adj. MPU Monitor. 208 131 1.19 
ca ses, : A ete ngle uiput B-scc PRICES TC1232E0A TC1232E04-ND 4.5V-4.75V, Adjustable 
TCA42000A713 7104420004713TR-ND | 6A High Speed Single Output Microprocessor Monitor ............. 8SOC 248 215 1.93 
MOSFET Driver 2772.00/3,300 TC1232EPA TC1232EPA-ND 4.5V-4.75V, Adjustable 
TC44200PA TC4420CPA-ND 6A HS Single Out MOSFET Driver 1.60 1.01 92 Microprocessor Monitor ..............+ 8Dip 265 1.67 1.52 
TCAM20EPA TCA420EPA-ND 6A HS Single Out MOSFET Driver ... 168. (1.05. 95 TCl270TERCTR _| TC1270TERCTRCT-ND_|3.08V, Reset Monitor .... AHGh 90D E79 
TCA420MJA TCA420MJA-ND 6A High Speed Single Output . TC1270TERCIR TC1270TERCTRTR-ND | 3.08V, Reset Monitor .... 1800.00/3,000 
Teck erty Bi saketis oar rn 8-CDip 18.035 3051014 TCV09JVNB713 | TOMB09JVNB713CT-ND | 4.0V, Reset Monitor NEW! 6 54 48 
Vested Quip. ” 702005 [Reems TOMBO9JVNB713 | TOMB09JVNB713TR-ND | 4.0V, Reset Monitor NEW! 1050.00/3,000 
TOM210PA C4421 CPA-ND 9A Peak FET Driver with Inverted Qut...8-Dip 3.20 202 1.82 TOMBOSLENE713 Need cca a 4-63V, UP Reset Monitor, 
TO44220PA TC4422CPA-ND ‘9A Peak FET Driver with Active Low Output .........-......06 SOT-23 61 53.48 
Non-Inverted Output. 3.20 202 1.82 TOMBO9LENB713 | TOVI809LENB713TR-ND | 4.63V, uP Reset Monitor, 
TO4422EPA TC4422EPA-ND 9A Peak FET Driver with Active Low Output ............:c00 SOT-23 1050.00/3,000 
Non-inverted Output .......-......0 3.35 212 1.91 TOM809MENB713 | TOM809MENB713CT-ND] 4.38V, y1P Reset Monitor, 
TOA4230PA TOA4230PA-ND 3A High Speed Inverting Dual Active Low Output .......02.:.0000: sor23 61 53 48 
MOSFET Driver......0sesccscseseseeeee 8-Dip 263 1.66 1.51 
: TOMB09MENB713 | TCM809MENB713TR-ND | 4.38V, uP Reset Monitor, 
TOAAOPA TOE 2ECEND CER Dual Pe os as as Active Low Qutput ...........cececeee sor-23 1050.00/3,000 
TC142400E T1C442400END 3A High Speed Non-Inverting Dual i : : TOM809RENB713 | TOVI809RENB713CT-ND | 2.63V, P Reset Monitor, 
MOSFET Driver............22 (wide)16-SOC 236 205 1.84 Active Low Output ............---265 SOT-23 61 53 48 
TOA4250PA TO4425CPA-ND 3A High Speed 1 Inverting/1 Non-Inv. TOMBO9RENB713 | TOV09RENB713TR-ND | 2.63, uP Reset Monitor, 
Dual MOSFET Driver ........scseseseees 8-Dip 236 205 1.84 Active Low Output 1050.00/3,000 
TO4426004 T04426004-ND 1.5A High Speed Inverting Dual TOMB09SVNB713__| TOVB09SVNB713CT-ND | 2.93V, Reset Monitor NEW!...... 68 54 48 
MOSFET Driver........+.s-2esseeeeees BSAC 1.63 1.03 93 TOM809SVNB713 | TOV809SVNB713TR-ND | 2.93V, Reset Monitor NEW! ......SOT23B-3 4050.00/3,000 
Te tone TeIG Dp 163 103 93 | TOMBOSTVNB713 | TOMBOSTVNB71SCT-ND |3.0BV, Reset Monitor NEW! ...... 68 5h 48 
TOAMOBEOA TCA426E08. ND 1.5AHigh Speed ineting a ; ; TOMB09TVNB713 | TOMB09TVNB713TR-ND | 3.08V, Reset Monitor NEW! ...... SOT23B-3 1050.00/3,000 
Dual MOSFET Driver «2 ---escsceseee SOC 170 107 97 TOMB10LENB713 | TOVI810LENB713CT-ND | 4.63V, uP Reset Monitor, 
TCA426EPA TCA426EPA-ND 1.5A High Speed Inverting Active High Output.........-...:..06 SOT-23 61 53.48 
Dual MOSFET Driver ........cccseseeee 8Dip 170 1.07 97 TOMB10LENB713 | TOVI810LENB713TR-ND | 4.63V, uP Reset Monitor, 
TC4427A00A 101427A0O4-ND 1.5A High Speed Non-Inverting Active Low Output ...........c:0cc00 SOT-23 1050.00/3,000 
TUTOR ev OTRO TINE 4 EAHgh Goad rede seeteeeees 8SOC 1.53 1.33 1.19 TOM810MENB713 | TOM810MENB713CT-ND] 4.38V, pP Reset Monitor, 
a2 : oe reinventing High icesactdccsessenias ~2 Gr 4 f 
Dual MOSFET Driver .........0sscesese+ 8-Dip 153 1.33 1.19 “i Active High Outpul Sor-23 5348 
E ‘CM810MENB713. | TOM810MENB713TR-ND] 4.38V, uP Reset Monitor, 
TO4427004 704427004-ND 7.5 High Speed Non-Inverting Active High Output ees cDETAT 
Dual MOSFET Driver ..........c00000: &-S01C NIGSICcHmmeco] | —————_______ ERR) AV iia eres eeenseseseeee ses 
104427004713 TC4427004713CT-ND | 1.5A High Speed Non-Inverting TOM810RENB713_ | TOM810RENB713CT-ND | 2.63V, |P Reset Monitor, 
Dual MOSFET Driver ........0.scc000: BSOC 146 127 1.14 Active High Qutput..........:cseeeeee sor23 61 «5348 
704427004713 —-| T04427004713TR-ND | 1.5AHigh Speed Non-Inverting TOMB10RENB713 | TOM810RENB713TR-ND | 2.63V, uP Reset Monitor, 
Dual MOSFET Driver .........-s0000: 8-SAC 2837.99/3,300 Active High Output...........cceeee SOT-23 1050.00/3,000 
TOAM270PA T044270PA-ND 1.5A Peak Dual FET Driver with ; TOMB10SENB713.— | TOVI810SENB713CT-ND | 2.93V, uP Reset Monitor, 
Non-Inverting Qutput ..............6++5 8Dip 163 1.03 .93 Active High Output... eee sor23. 615348 
TOME TERA WheeeHekD Td eRe ee BDip 170 107 97 TOMB10SENB713. | TOVI810SENB713TR-ND | 2.93V, uP Reset Monitor, 
TC4427EOA 101427EOA.ND 1.5A High Speed Non-Inverting Active High Output 1050.00/3,000 
Dual MOSFET Driver ............2...- 8SOC 1.70 1.07 97 TOM810TENB713 TCM810TENB713CT-ND | 3.08V, LP Reset Monitor, 
TCA42800A, TC4428004-ND 1.54 High Speed Complementary Active High Output...............2..5 SOT-23 61 53 48 
Dual MCSFET Driver ......c.cscscese 8SOC 163 1.03 93 TOMB10TENB713 | TOVI810TENB713TR-ND |3.08V, uP Reset Monitor, 
TC428CPA TC44280PA-ND 1.5 Peak Dual FET Driver with Active High Output...........eeee SOT-23 1050.00/3,000 
Complementary Output ............0665 8-Dip 163 103 93 
TCA428EOA TC4428E04-ND 1.5A High Speed Complementary Voltage Detectors 
Dual MOSFET Driver ... 170 1.07 97 TC14VC2703EZB =| TOA4VC2703EZBND —_|2.7V, Voltage Detector QMOS Output...TO-92 1.19 104 93 
TCA42900A TCA42900A-ND 6A High Speed Inverting TC54\VC2702E0B713 | TC54VC2702E0B71CT-ND} 2.7V, Volt. Detector CMOS Output ....SOT-23 83 The 65 
Single MOSFET Driver........0.0006+ BSOC 144 125 1.12 7054VC2702E0B713 | T054V02702E0B71TR-ND | 2.7V, Voltage Detector OVIOS Out... 1470.00/3,000 
TO44290PA TC44290PA-ND 6A High Speed Inverting ; T054\VC2902E0B713 | T054VC2902E0B71CT-ND] 2.9V, Volt. Detector CMOS Output .... 83 7365 
eiassoon OCR ieee hiealen pit es W!......... 8Dip 1.44 1.25 1.12 TC54VC2902E0B713 | TC54VC2902E0871TR-ND | 2.9V, Voltage Detector OMIOS Out 1470.00/3,000 
oe CHAS. MCGEE et nrlrverting 3-soc ECan T054V04302E0B713 | T054V04302E0B71CT-ND] 4.3V, Volt. Detector GVIOS Output .... 83 7365 
SS rT : : : T054V04302E0B713 | T054V04302E0B71TR-ND | 4.3V, Voltage Detector OVIOS Out 1443.00/3,000 
TOH4320PA TO14320PA-ND 7.5A High Speed 30V Non-Invert : : 
OCH ne Bip 225 195 175 | TOS4VOISO2EMB713/ TOs4VOIS02EMB7ICT-ND| 4.3V, Volt. Detector OMIOS Output 83 73 65 
C44670PD TCA67CPD-ND Quad CMOS Logic Driver, NAND Gate, 7054V(04302EMIB713 | T054V04302EMIB71TR-ND| 4.3V, Voltage Detector OVIOS Out 481.00/1,000 
Sourced and Sinked Qutput........... 14-Dip 4.00 252 228 T054V01502E0B713 | T054V04502E0B71CT-ND| 4.5V, Volt. Detector CVIOS Output ..... 83.7365 
To44680PD TC1468CPD-ND Quad QVIOS Logic Driver, AND Gate, / T054V04502E0B713 | T054VC4502E0871TR-ND | 4.5V, Voltage Detector QVIOS Out 1443.00/3,000 
Sourced and Sinked Qutput.......---- 14-Dip BROCE S22 ce TO54VN2702E0B713 | TO54VN2702ECB71 CT-ND| 2.7V, Volt. Detector N-Oh., QD.. 8 73 65 
TCA46800E TCA468C0END DG Sn = T054VN2702E08713 | TO54VN2702E0871TR-ND | 2.7V, Volt. Detector N-Ch., QD. 1470.00/3,000 
Sielait (widg 16-9010 [ESCORT omeren TO54VN2902E0B713 | TO54VN2902ECB71 CT-ND| 2.9V, Volt. Detector N-Oh., QD.. 83 73) 65 
Towasscep TCA469¢RD.ND aud CMOS Logic Drive AND/Inverier : : : TO54VN2902E08713 | TO54VN2902E0871TR-ND | 2.9V, Volt. Detector N-Oh., QD.. 1470.00/3,000 
Gate, Sourced & Sinked Output.......14Dip 4.00 2.52 2.28 TC54VN2902EMIB713 | TO54VN2902EMB71CT-ND] 2.9V, Volt. Detector N-Oh., QD.. 77 67 60 
TCM69C0E TCA46900E: ND Quad OVIOS Logic Driver, T054VN3002E08713 | TO54VN3002E0B71CT-ND | 3.0V, Voltage Detector N-Chan, 
AND/Inverter Gate, Sourced and Qpen Drain.......... eee SOT-23A 83 73 65 
Sinked Output .....0....c00-. (wide)16-SOC 3.60 312 280 T054VN3002E0B713 | TO54VN3002E0871TR-ND | 3.0V, Voltage Detector N-Chan, 
TC46900E713 | TC446900E713CT-ND | Quad GMOS Logic Driver, Qpen Drain 4470.00/3,000 
Siotat Soule a idaieece as) Ap erry T054VN4302E08713 | TC54VN4302ECB71 CT-ND| 4.3V, Volt. Detector N-Ch., 83 7365 
Reereeeae : - : T054VN4302E0B713 | TO54VN4302E0R71TR-ND | 4.3V, Volt. Detector N-Ch., O1 1443,00/3,000 
TO146900E71 T 13TR-ND GMOS Logic Dri : 
eens ie eeee ey rica Mates ot steed TC54VN4502E08713 | TO54VN4502E0B71CT-ND| 4.5V, Volt. Detector N-Ch., O. 88 73 65 
Sinked Output... _-(wide)16-SOIC 2100.00/1,000 TO54VN4502E0B713 | TC54VN4502E0871TR-ND | 4.5V, Volt. Detector N-Oh., QD.. 1443.00/3,000 
TC44890PD TCA4890PD-ND Quad GMOS Logic D/inverter T054VN4502EMIB713 | TO54VN4502EMB71CT-ND| 4.5, Volt. Detector N-Oh., QD.. 83 73 65 
Gate, Sourced Output...........0.-. 14-Dip 416 361 3.24 T054VN4502EMIB713 | TO54VN4502EMB717R-ND| 4.5, Volt. Detector N-Oh., QD... 481.00/1,000 
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THERMAL Data 


Book 
" MANAG ENENT Digi-Key (Sold Price Each 

Microchip y ae Price Each Part No. Sep.) | Description 1 25-100 
nario: BaruNG! Descrlyaion EG a OOD LT10090VIS8TR-ND | — | 2.5V Reference Shunt Regulator . 4775.00/2,500 
Voltage Output Temperature Sensors LT1009CZ-ND 9175B] 2.5V Reference Shunt Regulator . 238 1158 1.35 
TC1023V0A TC1023VOA-ND Temp. Sensor -40°C to 100°C LT10091S8-ND — | 2.5V Reference Shunt Regulator . 450 3.00 2.55 
(25V, @25°C)ceeeccsceseesecseeseees BSAC 135 1417 1.05 LT10091Z-ND — | 2.5V Reference Shunt Regulator . 413 275 2.35 
C1023VUA TC1023VUA-ND Temp. Sensor -40°Cto 100°C LT1009S8-ND 9175B| 2.5V Reference Shunt Regulator . 313 2.08 1.85 
(.2EV @ 25°C cn cccsssterncever see 8MSOP 142 123 1.11 ae 9175B} High Speed 150mA Power Buffer 438 292 250 
i LT1010CT-ND 9175B] High Speed 150mA Power Buffer 5.00 3.33 2.85 
Logic Output Temperature Sensors Crioviacne-no | 91758) sv Prien Voltage Comparator 525 350 285 
TO62000PA TO6200CPA-ND Solid State Temp. Sensor LT1011AIS8-ND — _ | 5V Precision Voltage Comparator 5:75, 13162) 3.15 
(Non-Inverting) ........2.sssceeeeeeeee 8Dip 230 145 1.32 LT10110N8-ND 9175B] 5V Precision Voltage Comparator 2.38 1.58 1.40 
TO621000A TO621000A-ND 4.5V Solid State Temperature LT1011CS8-ND 9175B| 5V Precision Voltage Comparator 3.00 2.00 1.70 
Sensor (Inverting)..........-..0se BSAC 218 1.90 1.70 LT1012ACN8-ND | 91758] Universal Single Precision Low Noise Op Amp... 713° 4.75 3.95 
TO622EPA TO622EPA-ND 4.5V Solid State Temperature LT10120N8-ND 9175B| Universal Single Precision Low Noise Qp Am 5.00 3.33 275 
SONSOM sss eee tiers 8-Dip 1.62 1.41 1.26 LT1012S8-ND 91758] Universal Single Precision Low Noise Qp Amp. 6.00 4.00 3.45 
TOS22VAT TCB22VAT-ND 4.5V Solid State Temperature LT1013ACN8-ND _| 9176B| Dual Precision Op Amp. 713 4.75 3.95 
Sarin ests suk ancdeecene casera T0220 254 221 1.98 LT1013CN8-ND 91768] Dual Precision Cp Amp, Vos=300,iV ... 425 283 240 
TOB22VOA TO622V0A-ND 4.5V Solid State Temperature LT1013DN8-ND 9176B] Dual Precision Qp Amp, Vos=800,1V 3.50 2.33 1.95 


Sensor i 1.85 1.60 1.44 LT1013DS8-ND 9176B| Dual Precision Op Amp, Vos=800UV 
Serial Temperature Sensors LT1014A0N-ND 9176B] Quad Precision Op Amp ............ 

Pp LT10140N-ND. 9176B] Quad Precision Qp Amp, Vos=300pV . 
TC74A0-5.0VCTTR | TC74A0-5.0VCTCT-ND | SV, Digital Thermal 


400 267 230 
14-Dip 1275 8.50 7.10 
9.38 6.25 5.35 
625 417 3.60 


LT1014DNLT-ND 9176B] Quad Precision Qo Amp, Vos=800uV . 


Sensor NEW!..........:c0cce SOP3A5 173 1.38 1.21 
ee LT1014DSW-ND | 9176B] Quad Precision Qp Amp..... 7.38 492 4.15 

TCP4A0-S.QVCTTR | TC74A0-S.0VCTTR-ND | SV, Digital Therma LT1016CN8-ND | 9175] High-Speed, ie Comparator, 550 367 295 
Sensor NEWI............ssee SOT23A-5 2730.00/3,000 LT1016CS8-ND 9175B| High-Speed, 10nS Comparator 613 4.08 3.20 

TGPAAS-S.EVCTTA Cas TCDD 3.3V, Digital Therma LT10170N8-ND 9210B| Micropower Dual Comparator, 30 Supply Qurrent. 3.63 242 210 
Senor NEW! SOBA S BRUGES a2 LT1017CS8-ND | 9210B) Micropower Dual Comparator, 30JA Supply Ourrent 400 267 230 

TC74A5-3.3VCTTR | TC74A5-3.3VCTTR-ND | 3.3V, Digital Thermal LT10171S8-ND 9210B] Micropower Dual Comparator, 301A Supply Qurrent 488 3.25 275 
Sensor NEWH..........-.....0+ SOT23A-5 2730.00/3,000 LT1018CN8-ND 9210B] Micropower Dual Comparator, 110A Supply Qurrent . 3.38 2.25 1.95 

TC74A5-5.0VCTTR | TC74A5-5.0VCTCT-ND SV, Digital Thermal LT1018CS8-ND 9210B] Micropower Dual Comparator, 110,1A Supply Qurrent . 3:75, 250) 2:20 
Sensor NEW!............2.00000 SOT23A5 1.73 1.38 1.21 LT1019ACN8-2.5-ND | 9175B] Prec. 2.5V Bandgap Reference (Hect. Improved) .02%....8-Dip 11.25 7.50 6.50 

TC74A5-5.0VCTTR | TC74A5-5.0VCTTR-ND | 5V, Digital Thermal LT1019ACN8-4.5-ND | 9175B] Prec. 4.5V Bandgap Reference (Hect. Improved) .02%....8-Dip 11.25 7.50 6.50 
Sensor NEW! 2730.00/3,000 LTI019ACN8-5-ND | 9175B] Prec. 5V Bandgap Reference (ect. Improved) .02%.. 11.25 7.50 6.50 

TCN75-3.3MOA TOCN75-3.3MOA-ND —_|3.3V, 2-Wire Serial LT1019ACN8-10-ND | 9175B] Prec. 10V Bandgap Reference (Hect. Improved) .02%. 11.25 7.50 6.50 
Temp. Sensor NEW!.......... 185 118 1.06 LT1019ACS8-2.5-ND | — | Prec. 2.5V Reference (Hect. Improved) .02% 10.88 7.50 6.50 


TON75-3.3MUA TON75-3.3MUA-ND 3.3V, 2-Wire Serial Temp. Sensor 1.93 122 1.10 LT1019ACS8-5-ND_ —_| Prec. 5V Reference (Hect. Improved) .02% 
TON75-5.0MOA TON75-5.0MOA-ND 5.0V, 2-Wire Serial Temp. Sensor ..... 185 1.18 1.06 LT10190N8-2.5-ND | 9175B} Prec. 2.5V Bandgap Reference .02%. 
TON75-5.0MUA TON75-5.0MUA-ND 5.0V, 2-Wire Serial Temp. Sensor....8-MSOP 1.93 1.22 1.10 LT10190N8-5-ND 9175B] Prec. 5V Bandgap Reference .02%.... 


10.88 7.50 6.50 
688 458 3.90 
688 458 3.90 


yan Controtlers LTIOISCSE25ND | S1758| Prec. 25V Band Reference 02% 898 553 485 

TO84200A, T064200A-ND PWM Fan Speed Controller LT1019CS8-4.5-ND | — | Prec. 4.5V Bandgep Reference .02% 8.38 5.58 4.85 
TU De ete seep eet 8 SOC Fame as LTIO19CS8-5-ND | 9175B| Preo. 5V Bandgap Reference 02%. 838 5.58 4.85 

ae WERENT D PAM Ten Speen  Comaroller : LT1019CS8-10-ND | 9175B] Prec. 10V Bandgap Reference .02%. 838 558 4.85 
with Fault Detection ......s...+s+re+se+0 8-Dip eC Zac LT10191NB-2.5-ND | — | Prec. 2.5V Bandgap Reference .02% 863 5.75 4.95 

TOB46VOA TOB46VOA-ND PWM Fan Speed Controller with LT10200N-ND 9175B| Micropower Volt. Regulator/Comparator, 2.5V Ref. 688 458 3.90 
SD and Fault Detection............... 8SOC 260 1.64 1.48 LT1020CSW-ND_ _| 9175B| Micropower Volt. Regulator/Comparator, 2.5V Ref... 750 5.00 4.25 

TOS46VPA TO646VPA-ND PWM Fan Speed Controller with LT1021BCN8-5-ND | 9175B] Precision 5V Reference, TC5ppm/°C . 9.63 6.42 5.50 
SD and Fault Detection...........-..++- 8Dip 273 1.72 1.56 LT1021BCN8-7-ND | 9175B] Precision 7V Reference, TC 5ppm/°C 9.63 642 5.50 

TO648VOA713, TO648VOA713CT-ND | PWM Fan Speed Controller LT1021BCN8-10-ND | 9175B] Precision 10V Reference, TC 5ppm/°C. 963 642 5.50 
with Shutdown ........0...:: eee 8SOC 230 1.84 1.61 LT102100H-5-ND ‘| 9175B] Precision 5V Reference, 0.05% Tolerance. 9.38 6.25 5.35 

TO848V0A713 TOB48V0A713TR-ND | PWM Fan Speed Controller LT102100N8-5-ND _| 9175B| Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C... 638 4.25 3.65 
with Shutdown 3993.01/3,300 LT10210CN8-10-ND | 9175B] Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C. 638 4.25 3.65 

TOB48VPA TO648VPA-ND PWM Fan Speed Controller NE WI. 240 151 1.37 LT102101N8-5-ND | — | Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C... 8.63 5.75 4.85 
TOS52AGVUA TO652AGVUA-ND Integrated Temp. Sensor and Brushless LT1021DQN8-5-ND | 9175B) Precision 5V Reference, TC 20ppm/’°C. . 475 317 275 
DC Fan Controller w/Fault Detection LT1021DQN8-10-ND | 9175B| Precision 10V Reference, TC 20ppnv°C. 475 317 275 

and Over Temp. Alert ... 8-MSOP 2.70 1.70 1.54 LT1021DCS8-5-ND | 9175B} Precision 5V Reference, TC 20ppm/°C_ 5.88 3.92 3.35 


LT1021D0S8-10-ND | 9175B] Precision 10V Reference, TC 20ppm/°C. 
LT10220N8-ND 9175B| High Speed Precision JFET Qp Amp... 


5.88 3.92 3.35 


High Precision Temperature-To-Voltage Converters BG) Geb One 


TC1046VNBTR TC1046VNBTRCT-ND | Temperature to Voltage Converter LT1025ACN8-ND 9175B] Micropower Thermocouple Cold Junction Compensator...8-Dip 8.63 5.75 4.75 
40°C to +125°C, 6.25mVi°C....... Sor23B 83866 5B LT1025CN8-ND 91758] Micropower Thermocouple Cold Junction Compensator...8-Dip 4.63 3.08 2.65 
TC1046VNBTR TCI046VNBTRTR-ND | Temperature to Voltage Converter LT10260N8-ND 9175B| Switched Capacitor Voltage Converter 3.75) 2.50) 2:10 
-40°Cto +125°C, 6.25mV/°C....... SOT-23B 1320.00/3,000 LT1026CS8-ND 9175B] Switch Capacitor Voltage Converter... 425 283 230 
TC1047AVNBTR ‘TC1047AVNBCT-ND High Precision Temperature to LT10261S8-ND — _ | Switch Capacitor Voltage Converter 5.38 3.60 3.10 
Voltage Converter NEWIE.......... SOr23B 887062 LT1027BCN8-5-ND | 9176B] 5V Precision Reference, 2ppnv/°C. 9.25 617 4.95 
TC1047AVNBTR TCI047AVNBTR-ND —_| High Precision Temperature to LT10270CN8-5-ND | 9176B] 5V Precision Reference, 3ppm/°C. 8.38 5.58 4.50 


Voltage Converter NEW/I.......... SOT-23B 1380.00/3,000 LT10270CS8-5-ND —_ | 5V Precision Reference, 3ppm/°C. 
LT1027DQN8-5-ND | 9176B] 5V Precision Reference, Sppm/°C. 

LT1027EQN8-5-ND | 9176B} 5V Precision Reference, 7.5ppm/°C. 

LINEAR SERIES LT1027ECS8-5-ND | 9176B] 5V Precision Reference, 7.5ppm/°C 

LT1028A0N8-ND 9210B] Single, Ultra Low Noise Op Amp . 

LT10280N8-ND 9210B| Single, Ultra Low Noise Op Amp . 

LT1028CS8-ND 9210B} Single, Ultra Low Noise Op Amp . 


9.50 6.31 475 
738 492 3.95 
688 458 3.65 
463 310 240 
8-Dip 1313 875 7.55 
8-Dip 863 575 4.95 
8-SOIC 863 5.75 4.95 


Bil Rey) a Pricelkachy LT1029ACZ-ND 9175B| 5V Precision Bandgap Reference, 20ppm/°C. .TO-92 4.50 3.00 260 
Bare? acai ple utp ile LT1029CZ-ND 9175B| 5V Precision Bandgap Reference, 20ppm/°C. 275 183 1.60 
LM385BZ-2.5LT-ND | — | Precision Volt Reference, 2.5V, 1.5% ...cscsccscesesee. To92 200 145 1.10 LTI0300NLT-ND—_| 91758] Quad Low Power Line Driver 313 208 165 
LT311ANB-ND — _| Voltage Converter . 238 158 1.25 LT1031BCHND __| 9175B| Precision 10V Reference, Sppm/°C. 1350 9.00 7.70 
LT317AT-ND —_| Adjustable Positive Voltage Regulato T0220 3.75 250 215 LT1031D0+-ND | 9175B) Precision 10V Reference, 25ppmv°C. 625 415 3.55 
LT318AN8-ND —_| 15NMHzHigh Speed Qp Amp... io «338 «225 1.95 LT10320N-ND 91758] Quad Low Power Line Driver 450 3.00 255 
LT323AT-ND —_|5V,3A Voltage Regulator .. 4.00 267 2.50 i eee ae reg reiendcayi ibe ae are ae oe ae 
LT337AT-ND — _| Adjustable Negative Voltage Regulator. 375 250 215 ec SSPE Hadheacaticeeceili tom aio aca oes 


LT1001AQN8-ND 9175B| Single Precision Op Amp 5.88 392 3.40 


LT1034BCZ-2.5-ND | 9210B) Dual 2.5V Reference, Max TC = 20 ppm/°C. 5.00 3.33 2.85 


LT10010N8-ND 9175B| Single Precision Op Amp 288 210 1.90 LT1034CS8-1.2-ND | 9210B] Dual 1.2V Reference, Max TC = 40 ppm/°C 450 3.00 2.40 
L11001CS8-ND 9175B] Single Precision Qp Amp 3.63 242 2.15 LT1034CS8-2.5-ND | 9210B} Dual 2.5V Reference, Max TC = 40 ppm/°C. 450 3.00 240 
LT10020N-ND 9175B| Dual MatchedPrecision Qo Amp 5.25 350 295 LT1034CZ-1.2-ND | 9210B] Dual 1.2V Reference, Max TC = 40 ppm/°C. 375 2.50 215 
LT1004CS8-1.2-ND | 9175B] Micropower 1.2 Voltage Reference. . 288 192 1.65 LT1034CZ2.5-ND_|9210B] Dual 2.5V Reference, Max TC= 40 ppm/°C. 3.75 2.50 2.15 
LT1004CS8-2.5-ND | 9175B] Micropower 2.5 Voltage Reference. 288 1.92 1.65 LT10341S8-1.2-ND | —_| Dual 1.2V Reference, Max TC= 40 ppm/°C 6.25 4.17 3.35 
L7100402.1.2.ND | 91758] Micropower 1.2 Voltage Reference 238 158 135 LT10341S8-2.5-ND | 9210B] Dual 2.5V Reference, Max TC = 40 ppm/°C 625 417 3.35 


238 158 1.35 LT1037AQN8-ND 9175B] Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp, 

: 7 LT10370N8-ND 9175B] Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp, 
5633.75 3.20 LT10370S8-ND 9176B| Single, Low Noise, High-Speed Precision Op Amp... 
5.63 3.75 3.20 LT1039ACN-ND — | 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown. . 
5.00 3.33 2.85 LT1039ACSW-ND —_ | 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdow! 


8.75 5.83 5.00 
3.63 2.42 1.95 
413275 215 
5.00 3.35 2.85 
5.88 3.91 3.35 


LT1004CZ-2.5-ND | 9175B) Micropower 2.5 Voltage Reference... 
LT10041S8-1.2-ND_| 9175B| Micropower 1.2 Voltage Reference... 
LT10041S8-2.5-ND | 9175B] Micropower 2.5 Voltage Reference 
LT10041Z-2.5-ND_ — _ | Micropower 2.5 Voltage Reference. 


LT1006CN8-ND 9175B| 5V Single Precision Qo Amp 288 1.92 1.60 LT10390N-ND 9175B] 15kV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown. . 438 292 245 
LT1006S8-ND 9175B | 5V Single Precision Op Amp. 3.50 2.33 1.95 LT10390N16-ND —_| 15kV Triple RS232 Driver/Recelver with Shutdown. ...... 3.75 2.75 210 
LT1007A0N8-ND —_| Single Low Noise, High-Speed, Precision Cp Amp. 875 583 5.00 LT1039CSW-ND__| 91758] 15KV Triple RS232 Driver/Receiver with Shutdown.....18-SOC__5.25 3.50 2.90 
EOE) 91758 | SiroL.ow Noise Hof Speed, Preison Cp Arp. 368 242 198 | Toscan | | Suiched Gast Volage Comet with Ragdaor. 1600 600 400 325 
LT1007CS8-ND —_| 91768) Single Low Noise, High Speed, Precision Cp Amp . cH Bi) Zi LT1054CS8-ND | 9210B] Switched Capacitor Voltage Converter with Regulator....8-SOC 6.00 3.99 3.00 
LT10071S8-ND —_| Single Low Noise, High-Speed, Op Amp, Ind. Temp. . 5.63 3.75 3.10 LT1054IN8-ND 9210B] Switched Capacitor Volt. Converter w/Reg., Ind. Temp.....8-Dip 7.13 4.75 3.95 
LT1008CN8-ND 9175B | Precision Low Noise Op Amp with Microvolt Offset........ 5.50 3.67 3.10 LT10541SW-ND —__| Switched Capacitor Volt. Conv. with Reg., Ind. Temp. ..16-SOC 8.63. 5.75 4.85 
LT10090MIS8-ND —_| 2.5V Reference Shunt Regulator .......-s::seseeeeeeee 3.75 249 200 (Continued) 
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Digi-Key (Sold Price Each Digi-Key (Sold Price Eachx 
Part No. Sep.) | Description i 25 100 Part No. Sep.) | Description 1 25 100 
LT10541S8-ND — _ | Switched Capacitor Volt. Conv. with Reg., Ind. Temp. 863 575 465 LT1097S8-ND 9176B] Low Cost, Low Power Precision Qp Amp. 3.38 2.25 1.95 
LT1054LCS8-ND — _ | Switched Capacitor Volt. Conv. with Reg., Ind. Temp. 425 283 215 LT1101AQN8-ND 9176B] Precision Micropower Single Instrumentation Am 12.25 817 6.95 
LT10550N8-ND 9175B | Precision High-Speed JFET Op Amp ... 3.38 2.25 1.95 LT1101AIN8-ND 9176B| Prec. Micropower Single Instrum. Amp, Ind. Temp. 15.25 10.17 8.70 
LT1056QN8-ND 9175B | Precision High-Speed JFET Op Amp ... 3.38 225 1.95 LT1101CN8-ND 9176B| Precision Micropower Single Instrumentation Amp. 8.75 5.83 4.95 
LT1056S8-ND 9175B | Precision High-Speed JFET Op Amp. 4.00 267 2.50 LT1101IN8-ND 9176B| Prec. Micropower Single Instrum. Amp, Ind. Temp. 10.88 7.25 6.25 
LT1057AQN8-ND | 9175B | Dual Precision JFET Op Amp, 450u1V. 8.75 5.83 4.95 LT1101SW-ND 9176B] Precision Micropower Single Instrumentation Amp .. 10.50 7.00 5.95 
LT10570N8-ND 9176B | Dual Precision JFET Op Amp, 600)V. .. 3.00 2.55 LT1102ACN8-ND | 9176B] Prec. Micropower Instrumentation Amp, JFET Input 12.25 817 6.95 
LT1057S8-ND 9176B) Dual Precision JFET Op Amp . Sil Zigs LT11020N8-ND 9176B| Prec. Micropower Instrumentation Amp, JFET Input 875 5.83 4.95 
LT1058AQN-ND 9175B | Quad Precision JFET Op Amp 11.00 9.55 LT1105CN-ND 9210B| Offline Switching Regulator 7.63 5.08 4.05 
“i ene ae ane peasion Tae are. ss ae pe LT11050N8-ND___|9210B| Cifline Switching Regulator 7134.75 3.75 
H ecision Ip E . a == 7 
LT1058SW-ND 91758 | Quad Precision JFET Qp Amp 592 5.00 et ey — ie parpe pear raetcealil ae os ea 
LT1070CT-ND 9175B] 5A High Power Switching Regulator . 7.08 5.65 Girne — | adjusted Oa «ft DODO Convert a A) Be 
LT1070HVCT-ND | 9175B| 5AHigh Power Switching Regulator . 917 7.35 lustre SE ec el : : 
LT1071CT-ND 91758 | 2.5 High Power Switching Regulator . 5.75 475 ieee eee oe eye Output acl cebali ae oe Boy 
LTIO71HVGT-ND | 9175B] 2.5A High Power Switching Regulator . 750 6.20 GREED icropawey: xe SV Ouifpub OG DG Converter psa a 
LT10720N8-ND 9210B | 1.254 High Efficiency Switching Regulato 292 245 LT1109AQN8-12-ND |9210B] Fixed 12V Output Micropower DO/DC Converter .. 438 292 245 
LT1072C88-ND 9210B| 1.25A High Bificiency Switching Regulator 358 300 LT1109ACS8-12-ND | 9210B] Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter 438 292 245 
LT1072CT-ND 9210B] 1.254 High Efficiency Switching Regulator . 3.75 2.95 LT1109CS8-ND 9210B] Adjustable Qutput Micropower DC/DC Converter: 4.38 292 245 
LT1072HVCT-ND __| 9210B] 1.25A High Efficiency Switching Regulator . 4.92 3.85 LT1109CS8-12-ND | 9210B| Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter 4.38 292 2.45 
LT1072IN8-ND — [1.25 High Efficiency Switching Reguiato 4.08 LT11100N8-12-ND _|9176B| Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter ... 5.50 367 3.15 
LT10730\8-ND 9176B] Adjustable DC/DC Converter . LT1110CS8-ND 9176B] Adjustable Qutput Micropower DC/DC Converter. . 6.38 4.25 3.60 
LT10730N8-5-ND | 9176B] 5V Fixed DO'DC Converter . LT1110CS8-5-ND | 9176B] Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter. 6.38 4.25 3.60 
LT10730N8-12-ND | 9176B] 12V Fixed DC/DC Converter LT11110\8-ND 9210B] Adjustable Output Micropower DC/DC Converter . 425 283 240 
LT1073CS8-ND 9176B | Adjustable DC/DC Converter... LT11110N8-5-ND | 9210B| Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter . 425 283 2.40 
LT1073CS8-5-ND | 9176B] 5V Fixed DO'DC Converter. LT11110N8-12-ND _|9210B| Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter 4.25 283 240 
LT1073CS8-12-ND | 9176B] 12V Fixed DC/DC Converter ... LT1111CS8-ND 9210B] Adjustable Qutput Micropower DC/DC Converter... 488 3.25 280 
LT1074CT-ND 9210B | 5A Step Down Switching Regulator LT1111CS8-5-ND —_ | 9210B} Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter... . 488 3.25 280 
LT1074CT7-ND 9210B | SA Step Down Switching Regulator LT1111CS8-12-ND |9120B] Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter 488 3.25 2.80 
LT1074HVCT-ND _| 9210B | 5A Step Down Switching Regulator LT11111S8-ND 9120B] Adjustable Output Micropower DC/DC Converter. . 6.38 4.25 3.60 
on ae cane EA Ses Boat eras ee r LT1112AQN8-ND __|9210B| Dual Low Power Precision Qo Amp 6.25 417 3.50 
A lep Down Switching Regulator, Ind. LT11120N8-ND 9210B] Dual Low Power Precision Qo Amp 438 2.92 245 
ETIO74EVITZ-ND) | 92108) 5A Step Down Switching Regulator, Ind. Temp: LT111288-ND 9210B| Dual Low Power Precision Qo Amp 488 325 265 
ation») 92108 | SA Step Down Switching Regulator, Ind. Temp LT11130N8-ND | 9210B] Dual Low Noise JFET Input Precision Op 6.00 4.00 3.25 
ch wae ae ae poe aan es Ind. Temp LT1113CS8-ND _|9210B] Dual Low Noise JFET Input Precision Qp Amp - 650 4.33 3.55 
i : LT1114AQN-ND 9210B| Quad Low Power Precision Qo Amp 1213 8.08 6.50 
poe lathes anne Suhr Fetace ; LTI114CN-ND 9210B| Quad Low Power Precision Qo Amp. 850 567 450 
LT1076CR-5-ND | 9176B| 2A Step-Down Switching Regulator LT1114S-ND 9210B| Quad Low Power Precision Op Amp 888 592 4.75 
ES 2210 | 24 Step Down Satehing Feast LTIHISCNEND [91768] She Supt Tans Gourd Sersing Compara 800 400 380 
7 are ingle Supply 12nS Ground-Sensing Comparator . if . 
ay Hic plato os ce ei Seacara cs LT1116CS8-ND 9176B| Single Supply 12nS Ground-Sensing Comparator. 663 4.42 3.75 
LTI076HVOR-ND | 9210B] 2A Step Down Switching Regulator . LT11170V-5-ND [92108] Fixed 5V, 800mA LDO Regulator .... 388 258 220 
LT1076HVCT-ND 9210B | 2A Step Down Switching Regulator. . LT1117CST-ND 9210B] Adjustable, 800mA LDO Regulator . 3.63 2.42 1.95 
LT1076HVCT-5-ND _| 9210B] 2A Step Down 5V Switching Regulator LT1117CST-2.85-ND | 9210B| Fixed 2.85V, 800mA LDO Regulator 3.63 242 1.95 
LTI076HVIT-ND | 92108) 2A Step Down Switching Regulator... LT1117CST-3.3-ND | 9210B| Fixed 3.3V, 800mA LDO Regulator . 3.63 242 1.95 
LT1076IT-ND 9210B] 2A Step Down Switching Regulator LT1117CST-5-ND _|9210B] Fixed 5V, 800mA LDO Regulator . 3.63 2.42 1.95 
LT1077AQN8-ND | 9176B] Micropower Precision Single Qp Am LT1118CS8-ND — | Adjustable, 800mALDO Regulator with 400mA Isink ...8-SOC 5.00 3.45 2.95 
LT10770\8-ND 9176B] Micropower Precision Single Qp Amy LT1118CS8-2.5-ND | — | Fixed 2.5V, 800mA LDO Regulator with 400mA Isink ...8-SOC 5.00 3.45 2.95 
LT10771S8-ND 9176B | Micropower Precision Single Qp Amy LT1118CS8-2.85-ND | 9257B| Fixed 2.85V, 800mA LDO Regulator with 400mA Isink...8-SO1C 3.20 2.75 
LT1077S8-ND 9176B | Micropower Precision Single Qp Amp. . LT1118CST-2.5-ND  |9257B] Fixed 2.5V, 800mA LDO Regulator w/400mA Isink...... 3.16 2.65 
LT1078AQ\8-ND | 9176B] Micropower Precision Dual Qp Amp .... LT1118CST-2.85-ND | 9257B| Fixed 2.85V, 800mA LDO Regulator w/400mA Isink. ... 291 2.40 
LT1078CN8-ND 9176B | Micropower Precision Dual Qo Amp LT1118CST-5-ND —_| 9257B] Fixed 5V, 800mA LDO Regulator with 400mA Isink . 3.16 2.65 
LT1078IN8-ND 9176B | Micropower Precision Dual Qp Amp LT1120ACN8-ND | 9210B] Micropower Regulator with Comparator & Shutdown . 3.17 2.60 
LT10781S8-ND 9176B | Micropower Precision Dual Qo Amp. LT1120ACS8-ND | 9210B] Micropower Regulator with Comparator & Shutdown 867 3.15 
LT1078S8-ND 9176B | Micropower Precision Dual Qp Amp. LT1120AIS8-ND —__| Micropower Regulator with Comparator & Shutdown 4.75 4.05 
Ta SANDY Steg pce noe ayer o file LT11200N8-ND 9210B| Micropower Regulator with Comparator & Shutdown 2.92 2.40 
Icropowen Ereasion Pp LT1120CS8-ND 9210B] Micropower Regulator with Comparator & Shutdown. ... 3.42 2.80 
re ba) 91768 | Micropower Precision Quad Op Amp, Ind Temp. LT11201N8-ND — _| Micropower Regulator with Comparator & Shutdown . 3.67 3.15 
LTIO79ISW-ND__|9176B| Micropower Precision Quad Op Amp, Ind Temp. LT1121ACS8-ND —_|9120B] Adjustable Micropower LDO Regulator with Shutdown 2.50 2.00 
LT1079SW-ND 9176B | Micropower Precision Quad Qp Amp LT1121ACS8-5-ND | 9210B] 5V Micropower LDO Regulator with Shutdown ... 2.50 2.00 
Ta eS oie By, a Ree ted sete with Shutdown. LT1121AHVCS8-ND | —_ | Adj. Micropower LDO Regulator with Shutdown .. 299 2.40 
LT1081CSW-ND —_| 9175B| SV, Dual RS232 Driver/Raceiver .. LTI121AHVIS8-ND | —_| Adj. Micropower LDO Reg. with Shutdown, Ind. Temp. .. 349 2.81 
LT10820N8-ND 9210B | 1A High Volt., High Efficiency Switching Regulator , i LT1121AIS8-ND 9120B | Adj. Micropower LDO Reg. with Shutdown, Ind. Temp. 2.92 2.35 
LT1082CT-ND 92108] 1A High Volt., High Efficiency Switching Regulator... 625 5.35 pent Bas sieht ed Sania tube idae Bee ae 
LT1082IQ.ND 9210B] 1A High Volt., High Efficiency Switching Regulator 7.75 6.65 EHASIGNBSS'NDI| 97105) 3 av 1 EOriA [DO Regul pri Shien ante ies Ge 
LT1082IT-ND 9210B] 1A High Volt., High Efficiency Switching Regulator .... 7.25 6.20 b pos z : : 
LT1083CP-ND 9210B | Adjustable 7.54 LDO Voltage Regulator 8.83 7.70 LT1121CN8-5-ND 9210B] 5V, 150mA LDO Regulator with Shutdown. . . 1.83 1.55 
LT1083CP-5-ND 9210B | Fixed 5V, 7.5A LDO Voltage Regulator . 8.83 7.70 LT1121CS8-ND 9210B] Adjustable LDO Regulator with Shutdown 2.00 1.70 
LT10830P-12-ND | 9210B Fixed 12V, 7.54 LDO Voltage Regulator 883 7.70 LT1121CS8-3.3-ND _/9210B] 3.3V LDO Regulator with Shutdown 2.00 1.70 
LT10840P-ND 9210B| Adjustable 5A LDO Voltage Regulator .. 590 5.00 LT1121CS8-5-ND | 9210B] 5V_LDO Regulator with Shutdown. . 2.00 1.70 
LT1084CP-5-ND 9210B | Fixed 5V, 5A LDO Voltage Regulator 5.90 5.00 LT1121CST-3.3-ND_|9210B| 3.3V LDO Regulator with Shutdown 217 1.75 
LT1084CP-12-ND —_| 9210B] Fixed 12V, 5A LDO Voltage Regulator 5.90 5.00 LT1121CST-5-ND | 9210B] 5V_LDO Regulator with Shutdown .. 217 1.75 
LT1084CT-ND 9210B | Adjustable 5A LDO Voltage Regulator... 5.20 4.45 LT1121CZ-3.3-ND | 9210B] 3.3V, 150mA LDO Regulator with Shutdown. 1.58 1.35 
LT1084CT-3.3-ND | 9210B] Fixed 3.3V, 5A LDO Voltage Regulator . 5.20 4.45 LT1121CZ-5-ND 9210B] 5V, 150mA LDO Regulator with Shutdown 1.58 1.35 
LT1084CT-5-ND 9210B | Fixed 5V, 5A LDO Voltage Regulator 5.20 4.45 LT11211S8-ND 91208] Adjustable LDO Regulator with Shutdow! 2.42 2.05 
LT1084CT-12-ND | 9210B| Fixed 12V, 5A LDO Voltage Regulator... 5.20 4.45 LT11211S8-3.3-ND _|9120B| 3.3V LDO Regulator with Shutdown 2.42 2.05 
LT1084IT-ND 9210B | Adjustable 5A LDO Voltage Regulator, Ind. Temp 6.65 5.70 LT11211S8-5-ND | 9120B] 5V LDO Regulator with Shutdown. . 2.42 2.05 
LT10850M-ND 92108 | Adjustable 3A LDO Voltage Regulator .. 475 400 LT1121IST-3.3-ND | 91208] 3.3V LDO Regulator with Shutdown 258 2.10 
LT1085CM-3.3-ND | 9210B] Fixed 3.3V, 3A LDO Voltage Regulator . 475 4.00 LT11211ST-5-ND 9120B] 5V LDO Regulator with Shutdown... 258 210 
LT1085QM-3.6-ND | 9210B | Fixed 3.6V, 3A LDO Voltage Regulator . 4.75 4.00 LT11211Z-5-ND 9210B] 5V LDO Regulator with Shutdown 1.92 1.60 
LT1085CT-ND 9210B | Adjustable 3A LDO Voltage Regulator... 4.35 3.70 LT112200N8-ND __|9120B] Fast Settling JFET Input Qp Amp . 3.50 295 
0) BBR ae ress 438 $7 | “Lrzzosenm —Jsoe Fa ating Frio ar. 3692s 
: seh : é : LT1122D0N8-ND | 9210B] Fast Settling JFET Input Qo Amp. 3.00 2.50 
LT1085CT-5-ND 9210B] Fixed 5V, 3A LDO Voltage Regulator ... 435 3.70 L71122D88-ND 92108| Fast Setting JFET Input Co Amp . 325 270 
Pec cao 27108 | Fixed 12V, 3A D0 Voltage Feguisto ces LT11240N8-ND | 9176B] Dual, Low Noise, High Speed Precision Op Amp. . 4.25 3.65 
LT10851M-3.6-ND Fixed 3.6V, 3A LDO Voltage Regulator . 10.25 681 513 UT1124C88.ND 91768| Dud LowNotse, Hoh Precision Gp Arr 450 385 
LT10860M-ND 9210B | Adjustable 1.5A LDO Voltage Regulator . . 400 266 2.30 : se, High Speed Precision Cp Amp z : 
LT1086QV-3.3-ND _| 9210B| Fixed 3.3V, 1.5LDO Voltage Regulator . 4.00 266 230 LT1125AQN-ND 9176B] Quad, Low Noise, High Speed Precision Qp Amp. 8.83 7.50 
LT1086CT-ND 92108 | Adjustable 1.5A LDO Voltage Regulator. 375 250 2.15 LIN ZEONARE 91768) Quad, Low Noise, High Speed Precision Qp Amp. maga aes 
LT1086CT-2.85-ND | 9210B) Fixed 2.85V, 1.5ALDO Voltage Regulator... 375 250 215 LTV125CSWND 191768) Quad, Low Noise, High Speed Precision Op Amp. TAS (he 
LT1086CT-3.3-ND | 9210B] Fixed 3.3V, 1.5A LDO Voltage Regulator . 3.75 250 215 LT1126CN8-ND'—_/9176B) Dual, Decompensated, Low Noise, HS Op Amp... ees) ES 
LT1086CT-3.6-ND | 9210B| Fixed 3.6V, 1.5A LDO Voltage Regulator . 375 250 215 LT1126CS8-ND 9176B| Dual, Decompensated, Low Noise, HS Op Amp ... 450 3.85 
LT1086CT-5-ND 9210B | Fixed 5V, 1.5A LDO Voltage Regulator ... 3.75 250 215 LT11270\-ND 9176B] Quad, Decomp., Low Noise, High Speed Cp Amp 7.00 5.95 
LT1086CT-12-ND | 9210B| Fixed 12V, 1.5A LDO Voltage Regulator. . 3.75 250 215 L11127CSW-ND 9176B] Quad, Decomp., Low Noise, High Speed Op Amp. 7.67 6.50 
LT1086IM-ND 9210B | Adjustable 1.54 LDO Voltage Regulator .. 463 3.08 2.55 LT1128ACNB-ND | 9120B} Single, Low Noise, High Speed Op Amp 8.75 7.55 
LT1087CT-ND — _ | Adj. 5ALDO Volt. Reg. with Kelvin-Sense Inputs 7.75 517 4.45 LT11280N8-ND 9210B| Single, Low Noise, High Speed Op Amp 5.75 4.95 
LT1088CD-ND —__| Wideband RMS-DC Converter 25.00 16.60 12.50 LT1128CS8-ND 9210B] Single, Low Noise, High Speed Qp Amp. 5.75 4.95 
LT10970N8-ND 9176B | Low Cost, Low Power Precision Qo Amp 313 2.08 1.80 (Continued) 
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Data Data 
Book Book 
Digi-Key (Sold Price Eachx Digi-Key (Sold Price Each 
Part No. Sep.) | Description i 25 100 Part No. Sep.) | Description 1 25 100 
LT11290Q-ND 9210B | Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown. 463 308 255 LT11750Q-ND 92578] Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator: 588 391 3.25 
LT11290Q3.3-ND | 9210B | 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown... 4.63 308 255 LT11750Q-5-ND | 9257B| 5V, 500mA Negative LDO Regulator 588 3.91 3.25 
LT11290Q5-ND | 9210B | 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown... 463 3.08 255 LT1175CS8-ND 92578] Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator . 5.38 3.60 3.00 
LT1129CS8-ND 9210B | Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown. 475 317 255 LT1175CS8-5-ND —_| 9257B| 5V, 500mA Negative LDO Regulator. 5.38 3.60 3.00 
LT1129CS8-3.3-ND_| 9210B | 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown... 475 317 255 LT1175CST-5-ND —_| 5V, 500mA Negative LDO Regulator 488 3.25 280 
LT1129CS8-5-ND | 9210B | 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown... 475 317 255 LT1175CT-ND 92578] Adjustable, 500mA Negative LDO Regulato 563 375 3.15 
LT1129CST-3.3-ND | 9210B | 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown 4.25 283 235 LT1175CT-5-ND 92578] 5V, 500mA Negative LDO Regulator 5.63 3.75 3.15 
LT1129CST-5-ND | 9210B | 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown . 4.25 283 235 LT11751N8-ND — | Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator . 6.00 4.00 3.35 
LT1129CT-ND 9210B | Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown 4.00 267 225 LT1175IQND — _| Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator. . 750 5.00 4.30 
LT1129CT-3.3-ND _| 9210B | 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown 400 267 225 LT11751Q-5-ND —_| 5V, 500mA Negative LDO Regulator ad 750 5.00 4.30 
LT1129CT-5-ND 9210B | 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown ..... 4.00 267 225 LT11751ST-5-ND — _ | 5V500mA Negative Low Dropout Regulator . .SOr-223 5.38 3.60 3.10 
LT11291Q.ND 9120B | Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown. 5.50 3.67 3.05 LT11751S8-ND — | Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator . 8SOC 7.00 465 3.90 
LT11291Q-5-ND 9120B | 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown 550 367 3.05 LT11751S8-5-ND — _ | 5V, 500mA Negative LDO Regulator........ 8SOC 7.00 4.65 3.90 
LT11291S8-ND 91208 | Adjustable, 700mA LDO Regulator with Shutdown. 3.75 3.05 LT11760N8-ND 9210B| Adjustable, 1A Step Down Switching Regulator . 563 3:75 320 
LT11291S8-3.3-ND __| 9120B | 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown 3.75 3.05 LT11760N8-5-ND _|9210B] 5V, 1A Step Down Switching Regulator 563 3.75 3.20 
LT11291S8-5-ND 9120B | 5V, 700mA LDO Regulator with Shutdown... 3.75 3.05 LT1176CSW-ND 9210B] Adjustable, 1A Step Down Switching Regulator. 813 5.42 4.35 
LT11291ST-3.3-ND | 9120B | 3.3V, 700mA LDO Regulator with Shutdown 317 2.70 LT1176CSW-5-ND | 9210B] 5V, 1A Step Down Switching Regulator. .... 813 542 4.35 
LT11291ST-5-ND 91208 | SV, 700mA LDO Regulator with Shutdown . 3.17 2.70 LT1178ACN8-ND 9176B] Dual Micropower Precision Dual Qo Amp 8-Dip 10.00 667 5.60 
LT1130ACN-ND 9210B | 5V, RS232, 5 Drivers/5 Receivers. 4.83 4.00 LT11780N8-ND 9176B] Dual Micropower Precision Dual Qp Amp. . 5.50 3.67 3.00 
LT1130ACSW-ND _| 9210B | 5V, RS232, 5 Drivers/5 Receivers. 5.10 4.25 LT1178IN8-ND —__| Dual Micropower Precision Dual Op Amp, Ind. Temp. 6.88 4.58 3.95 
LT1131ACNW-ND — _|5V, RS232, 5 Drivers/4 Receivers. 4.83 4.00 LT1178S8-ND 9210B| Dual Micropower Precision Dual Qo Amp 7.00 4.65 3.85 
LT1131ACSW-ND | 9210B | 5V, RS232, 5 Drivers/4 Receivers. 5.08 4.25 LT1179ACN-ND 9176B] Quad Micropower Precision Cp Amp . 1238 825 6.90 
LT1131QNW-ND 9175B | SV, RS232, 5 Drivers/4 Receivers . 6.00 4.60 LT1179CN-ND 9176B] Quad Micropower Precision Cp Amp . 6.88 4.58 3.90 
LT1132AQ\-ND 9210B | 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers. 4.83 4.00 LT1179IN-ND 9176B] Quad Micropower Precision Qp Amp, Ind. Temp. 8.50 5.67 4.85 
LT1132ACSW-ND _| 9210B | 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers. 5.08 4.25 LT1179SW-ND 9176B| Quad Micropower Precision Qp Amp 8.75 5.83 5.00 
LT1132A1SW-ND — _|SV, RS282, 5 Drivers/3 Receivers. 6.06 5.20 LT1180ACN-ND 9210B] Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver 463 3.08 245 
LT1133AQ\-ND 9210B | 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers. 4.83 4.00 LT1180ACSW-ND | 9210B| Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver.... 5.13 342 270 
LT1133ACSW-ND | 9210B | 5V, S232, 3 Drivers/5 Receivers. 5.08 4.25 LT1181AQN-ND 9175B| Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver 463 3.08 2.45 
LT1133AISW-ND —_|5V, S232, 3 Drivers/5 Receivers. 6.06 5.20 LT1181ACSW-ND | 9210B] Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver.... 513 342 270 
LTI134AQN.ND__|9210B | 5V, S292, 4 Drivers/4 Receives. BS7S 15) LT1181ACSWTR-ND | —_| Low Power, 5V, RS232, Dual Driver/Receiver: 2710.01/1,000 
LTT134ACSW-ND | 9210B | 5V, S232, 4 Drivers/4 Receivers. 467 3.75 LT1182CS-ND 9285B] COFL/LCD Contrast Switching Regulator... 938 6.25 5.35 
LT1134AIN-ND 9120B | 5V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers. 6.00 5.00 LT1183CS-ND 9285B] CCFL/LCD Contrast Switching Regulator 9.38 6.25 5.35 
ae ae oa x seey ; mies Receivers. ee aes LT1184CS-ND 9257B] OCFLILCD Contrast Switching Regulator 663 440 3.80 
ACN f . 5 Drivers/3 Receivers. : & LT1184FCS-ND 9257B] OCFL/LCD Contrast Switching Regulator, Roating 16-SOC 7.88 5.25 4.50 
LT1135ACSW-ND __| 9210B | 5V, RS232, 5 Drivers/3 Receivers. 4173.45 LT1185CT-ND 9176B] Adjustable, 3A, LDO Voltage Regulator 650 433 3.70 
LT1136ACQNW-ND | 9210B | 5V, RS232, 4 Drivers/5 Receivers. 483 4.00 T11851T-ND — Adjustable, 3A, LDO Voltage Regulator 875.583 4.90 
LT1136ACSW-ND | 92108 | 5V, RS232, 4 Drivers/5 Receivers. 5.08 4.25 LT1186FCS-ND — | DAC Programmable CCFL Switching Regulator . 975 650 5.60 
ETS7A0G-ND | 91208 | SV, S232, 3 Drivers’S Receivers . Sbly sa8 LT1187CN8-ND —_| 92108] Adjustable Low Power Video Difference Amp ... 550 367 295 
ra SNR Bans a oe : ne Receivers. as ae LT1187CS8-ND 9210B| Adjustable Low Power Video Difference Amp 613 4.08 3.45 
“a ee 9 = eee : aeese ees: ee = LT1188CT-ND 9176B| 1.5A High Side Switch 7.50 5.00 4.25 
— Ivers vers . B = “ 
: 7 LT11910N8-ND 9176B] Single, Ultra High Speed Video Qp Amp. es OI 1 
LT1137AINW-ND | — _ |5V, S232, 3 Drivers/5 Receivers. 5.58 4.50 Side; Ura Hg ieee pnp oe 2 
: : LT1191CS8-ND 9176B] Single, Ultra High Speed Video Op Amp. 375 250 1.95 
LT1137AISW-ND —_ |5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers. 5.58 4.50 : : : 
: ' LT1193CN8-ND 9176B] Adjustable Gain Video Difference Amp .. 550 367 295 
ETITSSACNWEND)) 92108 | SV, 5252, 5 Drivers/3 Receivers. ekeh Oey LT1193CS8-ND —_|9176B| Adjustable Gain Video Difference Amp 613 4.08 3.45 
LT1139ACSW-ND _| 9210B | 5V or 12V, RS232, 4 Drivers/4 Receivers 5.08 4.25 LT141950N8-ND 9210B| Low Power, High Speed Cp Amp... 325 217 173 
Pl peace o- 108 | SV, E232, 5 Drivers’S Receivers. see O28 LT12030N8-ND _[9210B] 2-Input, 150MHtz Video Multiplexer 313 208 1.57 
LT1141AQ\-ND 9210B | 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers. 3.92 3.25 : 
: : LT1203CS8-ND 9210B] 2-Input, 150MHz Video Multiplexer 3.38 2.25 1.69 
LT1141ACSW-ND | 9210B | 5V, RS232, 3 Drivers/5 Receivers. 417 3.45 ' : 
: LT1204CN-ND 9210B] 4-In Video Multiplexer with 75MHz Current Feedback . 9.00 6.00 4.95 
LT11580N-ND 9176B | Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver 3.92 3.50 ef oeCA MM 92108)| 4-In Video Muitip| ih She Feabark. 1e-scc Woke Fa 
LT1158CSW-ND__| 91768 | Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver 4173.75 amen ee te Current Feadbeck...16 SOC imeem 
Ean — | Hf Bridge N-Channel Power Dive ae a LT1205CS-ND 92108] 4-Input, 150MHz, Dual Video Multiplexer .. 16-SOC 5.38 3.57 2.70 
ICHBOCKEND 92858 | Half Bridge N-Channel Power ee E Driver aa) 209 LT1206CN8-ND 9210B] 250mA Out, 60MHz Qurrent Feedback Amp. 625 417 3.45 
: ae LT12060R-ND 9210B] 250mA Out, 60MHz Qurrent Feedback Amp 813 542 4.45 
LT1160CS-ND 92858 | Half Bridge N-Channel Power MOSFET Driver 375 3.20 
ge” ; LT1206CS8-ND 9210B] 250mA Out, 60MHz Qurrent Feedback Amp 725 483 3.95 
LT11610N-ND 9210B | Quad High Side N-Channel MOSFET Driver .... 4.00 3.30 poeca NS — | pepmA Gut GME Ourrent Feedback Ar MB Ge Oc 
LT1161CSW-ND _| 9210B | Quad High Side N-Channel MOSFET Driver . 432 3.60 : a P : : : 
: : LT1207CS-ND —_| Dual, 250mA Qut, 60MHz Qurrent Feedback Amp.......16-SOC 12.88 8.60 7.15 
LT1161IN-ND 9120B | Quad High Side N-Channel MOSFET Driver . 450 3.70 Eon 92108 Dud Heh re Sy ae 
LT11611SW-ND — | Quad High Side N-Channel MCSFET Driver . 482 4.05 A } High Speed Op Amp. By he 
: LT1208CS8-ND 9210B] Dual, High Speed Op Amp. 5.83 5.00 
LT1167AQN8-ND — _ | Programmable Precision Instrumentation Am 739 5.75 
LT1167ACS8-ND —_ | Programmable Precision Instrumentation Amp . 739 5.75 a peckin pane Oat ie Speed Qp ae ty oe oe 
LT1167A1S8-ND —_| Programmable Precision Instrumentation Amp . 8.47 6.65 igh Speed Cp Amp ......... Gh The 
- LT1211CN8-ND 9210B| 14MHz, Single Supply, Dual Precision Qo Amp . 4.07 3.07 
LT11670N8-ND — __| Programmable Precision Instrumentation Amp. . 4.24 3.30 LT1211088-ND 9210B] 14MHz, Single Supply, Dual Precisi ra 4403.32 
LT1467CS8-ND —_ | Programmable Precision Instrumentation Amp . 424 3.30 A Hz, Single Supply, Dual Precision Qp Amp ... moms: 
LT11671S8-ND —_ | Programmable Precision Instrumentation Amp . 490 3.85 ET ZitSS-No —_| 14M, Single, Dual Precision Op Amp, Ind. Ter Gs Ee 
LT11690N8-ND 9210B | Dual Low Noise JFET Op Amp... 483 3.95 LT12120N-ND 9210B] 14MHz, Single Supply, Quad Precision Cp Amp .. 731 5.50 
urisoses© || anes i. BES eee 
LT11700Q-ND 9210B | 5A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator 758 6.05 = Hz, Single, ecision Qp Amp, Ind. Temp. ... 16- \ f i 
LT1170CT-ND 9210B| 5A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator. 7.08 5.65 LT12130N8-ND 9210B| 28MHz, Single Supply, Dual Precision Qp Amp . 613 4.07 3.07 
LT1170HVOQ-ND — _ |5A,100kHz, High Voltage, High Efficiency, LT1213CS8-ND 9210B} 28MHz, Single Supply, Dual Precision Op Amp 440 3.32 
Switching Regulator . 9.55 8.25 LT12140N-ND 9210B} 28MHz, Single Supply, Quad Precision Q Amp 7.31) 550 
ey — [5% 100, High vetace, LTH2ISCN-NO [$2108] 20M Single Sippy, Dual Preision Op Ame 407 307 
Switching Regulator ..........esceeeeeeeeeeeees 5-DD 5715.00/750 i Ngle SUPP: = p- : : 
UTTT7OHVGEND | 9210B]5A, 100kHz, High Voltage, High Efficiency, LT1215CS8-ND 9210B| 23MHz, Single Supply, Dual Precision Qp Amp 4.40 3.32 
Switching Regulator 917 7.35 LT12160N-ND 9210B] 23MHz, Single Supply, Quad Precision Qp Amp 7.31 5.50 
LT11701IQ.ND —_ | 5A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator 9.50 8.50 LT1216CS-ND 9210B| 23MHz, Single Supply, Quad Precision Cp Amp, 789 5.94 
LT11710Q.ND 9210B | 3A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator 6.25 5.20 LT1218QN8-ND —_| Precision Rail-to-Rail In/Qut Qp Amp . 6.40 4.95 
LT1174CT-ND 9210B | 3A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator. 5.75 4.75 LT1218CS8-ND —_| Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp - 6.64 5.15 
LTH171HVOQ.ND — |25A, 100kr2, High Voltage, High Efficiency LT1218LON8-ND —_ | Precision Rail-to-Rail In/Qut Cp Amp . 3.91 3.15 
Switching Regulator 781 670 LT1218LCS8-ND —_| Precision Rail-to-Rail In/Out Op Amp . 4.07 3.30 
LT1171HVCT-ND | 9210B] 2.5, 100kHz, High Voltage, High Efficiency Eee ae aera ep ale ae Op Amp . ee ae 
‘Switching Regulator 7.50 6.20 }OCN8-| g sae 3 8 
LT11711QND —_|2.5A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator . 6.81 5.45 LT12200S8-ND 9176B] 45MHz, High Speed Op Amp .. 458 3.75 
LT1172CN8-ND 9210B | 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator i 292 2.45 LT1221QN8-ND 9176B] 150MHz, High Speed Op Amp. . 417 3.35 
LT11720QND 9210B | 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator. . 638 4.25 3.55 LT1221CS8-ND 9176B] 150MHz, High Speed Qp Amp. 4.57 3.50 
LT1172CS8-ND 9210B | 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator. 5.38 3.58 3.00 LT12220N8-ND — | SO0MHz, High Speed Op Amp. . 4.17 3.50 
LT1172CT-ND 9210B | 1.254, 100kHz High Efficiency Switching Regulator ... 5.63 3.75 2.95 LT1222CS8-ND. —_| 500MHz, High Speed Qp Amp: 4.58 3.75 
LT1172HVCT-ND | 9210B | 1.25A, 100kHy, High Voltage, High Efficiency LT12230N8-ND 9176B| 100MHz, Current Feedback Op Amp 3.58 2.85 
Switching Regulator... 7.38 492 3.85 LT1223CS8-ND 9176B] 100MHz, Current Feedback Op Amp 4.08 3.40 
LT1172IN8-ND 9120B | 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator . 613 4.08 3.45 LT12240N8-ND 9176B| 45MHz, High Speed Op Amp... 3.58 2.85 
LT11721S8-ND 9120B | 1.25A, 100kHz High Efficiency Switching Regulator 7.00 4.67 3.90 LT1224CS8-ND 9176B] 45MHz, High Speed Qp Amp 4.07 3.30 
LT1173CN8-ND 9176B | Adjustable Output Micropower DC/DC Converter 4.25 283 2.40 LT12260N8-ND 9176B] High Speed, Low Noise Op Amp . 3.58 2.85 
LT1173CN8-5-ND | 9176B | xed 5V Output Micropower DC/DC Converter . . 4.25 283 2.40 LT1226CS8-ND 9176B| High Speed, Low Noise Op Amp. . 4.08 3.40 
LT1173QN8-12-ND__| 9176 | Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter . 425 283 240 LT12270N6-ND 9210B] 140MHz, Video Current Feedback Amp .8Dp 463 3.08 2.45 
LT1173CS8-ND 9176B | Adjustable Output Micropower DC/DC Converter 488 325 280 LT1227CS8-ND 9210B] 140MHz, Video Qurrent Feedback Amp . 8SOC 538 358 285 
LT1173CS8-5-ND _| 9176B | Fixed 5V Output Micropower DC/DC Converter. . 488 325 280 LT1228CN8-ND 9176B] 100MHz, Current Feedback Amp with DC Gai 8Dip 688 4.58 3.95 
LT1173CS8-12-ND | 9176B | Fixed 12V Output Micropower DC/DC Converter 488 325 280 LT1228CS8-ND 9176B] 100MHz, Qurrent Feedback Amp with DC Gain. 8SOC 7.75 517 4.30 
LT11750N8-ND 92578 | Adjustable, 500mA Negative LDO Regulator 463 310 255 LT1229CN8-ND 9176B| 100MHz, Dual Current Feedback Op Amp... 688 4.58 3.95 
LT1175Q\8-5-ND__| 9257B | 5V, 500mA Negative LDO Regulator 463 310 255 (Continued) 
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Digi-Key (Sold Price Eachx Digi-Key (Sold Price Each 
Part No. Sep.) | Description 1 25 100 Part No. Sep.) | Description 1 25 100 
LT1229CS8-ND 9176B] 100MHz, Dual Current Feedback Op Amp ... 7.75 517 4.30 LT1317CMS8-ND —_ | Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter . 488 3.24 2.55 
LT1230CS-ND 9176B] 100MHz, Quad Qurrent Feedback Op Amp 14S0C 1375 9.13 7.50 LT1317CS8-ND — _ | Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter 4.38 2.91 2.30 
LT1236ACN8-5-ND | 9257B] 5V Precision Reference, 5ppm/°C. i 515 4.00 LT1319CS-ND 92578] Infrared Receiver Building Block . 7.25 4.83 3.95 
LT1236AQN8-10-ND | 9257B] 10V Precision Reference ,Sppm/°C 4.07 3.20 LT1328CMS8-ND —_ | 4Mbps IrDA Infrared Receiver .... 588 3.91 2.94 
LT1236ACS8-5-ND__| 9257B| 5V Precision Reference, 5ppm/°C. 5.15 4.00 LT1330CNW-ND 9210B| 5V, RS232 Transceiver with 3V Logic Interface. 7.38 4.92 3.95 
LT1236ACS8-10-ND | 9257B] 10V Precision Reference, 5ppm/°C. 4.24 3.30 LT1330CSW-ND 9210B| 5V, RS232 Transceiver with 3V Logic Interface 7.38 4.92 3.95 
LT1236AIS8-5-ND | 9275B] 5V Precision Reference, 5ppm/°C. 681 5.32 LT13310G-ND 9210B| 5W/3V RS232 Transceiver with 1 Receiver 
LT1236BCN8-5-ND | 9257B] 5V Precision Reference, 10ppm/°C 50 2.99 2.30 Active in Shutdown .........eeeseeecseeeeeeseeeeeeenes 813 5.42 4.25 
LT1236BQN8-10-ND | 9257B] 10V Precision Reference, 10ppm/°C. 4.88 3.24 2.55 LT1331CNW-ND 9210B] 5W/3V, RS232 Xevr. w/1 Receiver Active in Shutdown....28-Dip 7.38 4.92 3.95 
LT1236BCS8-5-ND__| 9257B| 5V Precision Reference, 10ppm/°C. 4.50 299 2.30 LT1331CSW-ND 9210B| 5W/3V, RS232 Xevr. w/1 Receiver Active in Shutdown..28-SOC 7.98 4.92 3.95 
LT1236BCS8-10-ND | 9275B] 10V Precision Reference, 10ppmv/°C . 4.88 3.24 2.55 LT1336CN-ND — _| Half-Bridge N-Channel MOSFET Driver w/Boost Reg......16-Dip 5.63 3.75 3.20 
LT1236BIS8-5-ND | 9275B] 5V Precision Reference 1Oppm/°C. 513 3.41 2.65 LT1336CS-ND —_ | Half-Bridge N-Channel MOSFET Driver w/Boost Reg....16-SOC 6.00 4.00 3.40 
LT1236C0N8-5-ND | 9257B] 5V Precision Reference, 15ppm/°C 4.00 266 2.05 LT1339CN-ND 9294B] High Power Synchronous DC/DC Controller 20-Dip 913 610 5.20 
LT123600N8-10-ND | 9257B| 10V Precision Reference, 15ppm/°C.. 4.50 299 235 LT1339CSW-ND 9294B] High Power Synchronous DC/DC Controller 20-SOC 9.38 625 5.35 
LT12360088-5-ND__| 9257B| 5V Precision Reference, 15ppm/°C. 4.00 2.66 2.05 LT1339IN-ND 9294B| High Power Synchronous DC/DC Controller 20-Dip_ 11.00 7.35 630 
LT12370G-ND — _ | 5V, RS232 Transceiver with Advanced Power LT1339ISW-ND. 9294B} High Power Synchronous DC/DC Controller . . 20-SOC 11.25 7.50 6.45 
Mgmt. and 1 Receiver Active in Shutdown ........... 28-SSOCP 813 542 4.25 LT13410G-ND 9210B] 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver with 
LT12370QNW-ND. 9210B| 5V, RS232 Transceiver with Advanced Power 1 Receiver Active in Shutdown ..........2.....2:1e ee 28-SSCP 813 542 425 
Mgmt. and 1 Receiver Active in Shutdown.............. 28-Dip 7.38 4.92 3.95 LT13410NW-ND 9210B] 5V, RS232, 3 Driver/S Receiver with 
LT1237CSW-ND 9210B| 5V, RS232 Transceiver with Advanced Power 1 Receiver Active in Shutdown ..............6c0e:eeeeee 28-Dip 7.38 492 3.95 
Mgmt. and 1 Receiver Active in Shutdown . 7.38 4.92 3.95 LT1341CSW-ND 9210B] 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver with 
LT12410N8-ND 9176B] High Speed Qurrent Mode PWM .. 3.50 233 210 1 Receiver Active in Shutdown 7.38 4.92 3.95 
LT1241CS8-ND 9176B] High Speed Qurrent Mode PWM... 3.88 258 2.30 LT13420G-ND 9210B] 5V, RS232, 3 Driver/5 Receiver with 3V Logic 7.75 517 4.20 
LT1242CN8-ND 9176B] High Speed Qurrent Mode PWM .. 3.50 233 210 LT1351QMS8-ND | 9285B] Low Power, High Speed, 3MHz Op Amp... 513 3.41 2.80 
LT1242CS8-ND 9176B] High Speed Qurrent Mode PWM. 3.88 258 2.30 LT1351CS8-ND. 9285B| Low Power, High Speed, 3MHz Cp Amp ... 8SOC 475 315 260 
LT1243CN8-ND 9176B| High Speed Qurrent Mode PWM .. 3.50 233 210 LT1352CS8-ND — | Dual, Very Low Power, High Speed, 3MHz Qp Amp -SOC 7.63 5.10 4.25 
LT1243CS8-ND 9176B| High Speed Qurrent Mode PWM. 3.88 258 2.30 LT1353CS-ND — _ | Quad, Very Low Power, High Speed, 3MHzQp Amp....14-SOIC 1263 840 6.95 
LT1243IN8-ND —_] High Speed Current Mode PWM, Ind. Tem 3.88 258 2.30 LT1354CN8-ND 9210B| Low Power, High Speed, 12MHz Op Amp... 4.25 2.83 2.35 
LT1244CN8-ND 9176B] High Speed Current Mode PWM 3.50 233 210 LT1354CS8-ND 9210B] Low Power, High Speed, 12MHz Op Amp... 4.75 317 2.60 
LT1244CS8-ND 9176B] High Speed Qurrent Mode PWM... 3.88 258 2.30 LT1355CN8-ND 9210B| Dual, Low Power, High Speed, 12MHz Op Amp. 7.00 4.67 3.95 
LT1245CN8-ND 9176B| High Speed Qurrent Mode PWM . . 3.50 2.33 2.10 LT1355CS8-ND 9210B] Dual, Low Power, High Speed, 12MHz Op Amp. 763 5.10 4.25 
LT1245CS8-ND 9176B] High Speed Qurrent Mode PWM. 3.88 258 2.30 LT1356CN-ND 9210B| Quad, Low Power, High Speed, 12IMHz Op Amp 11.75 7.83 670 
LT1245IN8-ND —_] High Speed Current Mode PWM, Ind. Tem 3.88 258 2.30 LT1356CS-ND 9210B] Quad, Low Power, High Speed, 12MHz Qp Amp 1263 840 6.95 
LT1246CN8-ND 9257B} 1MHz Current Mode PWM . 4.00 267 2.25 LT1357CN8-ND 92108] Single, High Speed, 25MHz Qp Amp 4.63 3.08 2.55 
LT1248CN-ND 9210B] Power Factor Correction Controller 6.88 4.58 3.65 LT1357CS8-ND_ 9210B| Single, High Speed, 25MHz Op Amp .. 513 3.42 2.80 
LT1248CS-ND 9210B | Power Factor Correction Controller .. 492 3.90 LT13580N8-ND 9210B] Dual, High Speed, 25IVMIHz Op Amp. 7.25 483 410 
LT12481S-ND 9210B] Power Factor Correction Controller, Ind. Temp. 5.75 4.65 LT1358CS8-ND 9210B] Dual, High Speed, 25MHz Op Amp . 8.25 5.50 4.40 
LT1249CN8-ND 9210B] Power Factor Correction Controller .. 417 3.30 LT13590N-ND 9210B] Quad, High Speed, 25MHz Op Amp. 12.00 8.00 680 
LT1249CS8-ND 9210B| Power Factor Correction Controller. 4.50 3.55 LT1359CS-ND 9210B] Quad, High Speed, 25MHz Op Amp 12.88 855 7.05 
LT1249IN8-ND 9210B] Power Factor Correction Controller .. 4.75 3.75 LT1360CN8-ND 9210B| Single, High Speed, 50MHz Op Amp 413 2.75 2.25 
LT12491S8-ND 9210B| Power Factor Correction Controller, Ind. Temp. 5174.15 LT1360CS8-ND 92108] Single, High Speed, 50MHz Op Amp 463 3.08 2.50 
LT1251CN-ND 9210B| 40MHz Video Fader and DC Gain Controlled Amp 7.33 6.00 LT1361CN8-ND 9210B] Dual, High Speed, 50MHz Op Amp. 638 4.25 3.50 
LT1252CN8-ND 9210B] Low Cost Single Video Amplifier .. 217 1.75 LT1361CS8-ND 9210B] Dual, High Speed, 50MHz Op Amp . 6.75 4.50 3.65 
LT1252CS8-ND 9210B] Low Cost Single Video Amplifier .. 233 1.85 LT1362CN-ND 9210B] Quad, High Speed, 50MHz Op Amp. 11.25 7.50 6.15 
LT1253CN8-ND 9210B| Low Cost Dual Video Amplifier. . 3.00 2.49 LT1362CS-ND 9210B| Quad, High Speed, 50MHz Op Amp 11.75 7.83 6.45 
LT1253CS8-ND 9210B| Low Cost Dual Video Amplifier 3.25 2.60 LT1363CN8-ND 92108] Single, High Speed, 70MHz Op Amp 450 3.00 245 
LT1254CN-ND 9210B] Low Cost Quad Video Amplifier. 542 4.49 LT1363CS8-ND 92108] Single, High Speed, 70MHz Op Amp 5.00 3.33 2.70 
LT1254CS-ND 9210B] Low Cost Quad Video Amplifier . 5.75 4.80 LT1364CN8-ND 9210B] Dual, High Speed, 70MHz Qp Amp... 6.88 4.58 3.80 
LT1256CN-ND 9210B] 40MHz Video Fader and DC Gain Control p 7.33 6.00 LT1364CS8-ND 9210B] Dual, High Speed, 70MHz Op Amp . 7.25 4.83 3.95 
LT1256CS-ND 9210B] 40MHz Video Fader and DC Gain Controlled Amp. 7.75 6.30 LT13650N-ND 9210B| Quad, High Speed, 70MHz Op Amp. 12.13 8.08 6.65 
LT12590\-ND. 9210B| Dual Current Feedback Amp with Shutdown 3.08 2.55 LT1365CS-ND 9210B] Quad, High Speed, 70MHz Cp Amp 12.63 842 6.95 
LT1259CS-ND 9210B] Dual Current Feedback Amp with Shutdown... 3.16 265 LT1366CN8-ND 9257] Dual Rail-to-Rail I/O Precision Qp Amp . 6.50 4.33 3.60 
LT12600\-ND 9210B] Triple Qurrent Feedback Amp with Shutdown 3.24 270 LT1366CS8-ND 9257B] Dual Rail-to-Rail I/O Precision Qp Amp 6.75 450 3.75 
LT1260CS-ND 9210B | Triple Current Feedback Amp with Shutdown 3.41 285 LT1367CS-ND 9257B} Quad Rail-to-Rail I/O Precision Op Amp . 11.50 7.65 6.235 
LT1268B0Q-ND 9210B] 7.54, 150kHz Switching Regulator 8.50 7.25 LT13680N8-ND 9257B| Dual Rail-to-Rail I/O Precision Qp Amp . 6.50 4.32 3.60 
LT1268CT-ND 9210B | 7.5A, 150kHz Switching Regulator 7.58 6.50 LT1368CS8-ND 9257B] Dual Rail-to-Rail I/O Precision Qp Amp . 675 4.50 3.75 
LT1269CT-ND 9210B] 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator 88 5.92 4.90 LT1369CS-ND —_ | Quad Rail-to-Rail I/O Precision Op Amp . 11.50 7.65 6.35 
LT1270ACT-ND 9210B] 10A, High Efficiency, Power Switching Regulator......T0-220-5 15.75 10.50 8.90 LT1370CT7-ND —_ | 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator 11.63 7.72 6.25 
LT1270CT-ND 9210B] 8A, High Efficiency, Power Switching Regulator .. 7.08 5.65 LT1370HVOR-ND — _ | 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator . 7-DD 13.50 8.97 7.25 
LT12710QND 9210B] 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator 6.25 5.20 LT1370HVCT7-ND —_| 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator 13.25 8.80 7.10 
L11271CT-ND 9210B| 4A, High Efficiency, Power Switching Regulator . 5.75 4.75 LT1370HVIR-ND — | 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Regulator... 16.13 10.71 865 
LT1280ACN-ND 9210B| Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver. 5.00 3.33 265 LT1370IR-ND — _ | 500kHz, High Efficiency, 6A Switching Reg.. Ind. Temp. ...7- 14.25 9.47 7.65 
LT1280ACSW-ND | 9210B] Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver . 5.50 367 2.90 LT1371CR-ND — _ | 500kHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator . 9.63 6.40 5.50 
T1281 ACN-ND 9210B] Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver. 5.00 3.33 2.65 LT1371CSW-ND — _ | 500kHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator .. 10.63 7.10 6.10 
LT1281ACSW-ND | 9210B] Low Power 5V, RS232 Dual Driver/Receiver . 5.50 367 2.90 LT1371HVOR-ND —_| 500kHz, High Efficiency, 3A Switching Regulator .......... 10.25 6.85 5.85 
LT13000N8-ND 9210B | 3.3V/5V, High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter. 5.00 3.33 260 LT1371IR-ND — | 500kHz, High Efficiency, 3A Switching Reg.. Ind. Temp. ...7-DD 11.50 7.64 6.55 
LT1300CS8-ND 9210B] 3.3V/5V, High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter. 5.00 3.33 260 LT1372CN8-ND 9257B| 500kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator ........ 6.50 4.32 3.70 
LT13010N8-ND 9210B| 5V/12V, High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter . 475 317 250 LT1372CS8-ND 9257B| 500kHz, High Efficiency, 1.54 Switching Regulator 6.75 4.50 3.85 
LT1301CS8-ND 9210B] 5V/12V, High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter . 475 317 2.50 LT1372HVCS8-ND | — | 500kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator .. 7.38 4.90 4.20 
LT1302CN8-5-ND | 9257B] 5V, High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter............ 613 4.08 3.35 LT1372IS8-ND —_| 500kHz, High Effic., 1.5 Switching Reg., Ind. Temp. 8.13 5.40 4.65 
LT1302CS8-ND 9257B | Adjustable, High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter . 6.38 4.25 3.50 LT13730N8-ND 9257B] 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator 650 4.32 3.70 
LT1302CS8-5-ND —_| 9257B] 5V, High Efficiency, Step-Up DC/DC Converter 638 4.25 3.50 LT1373CS8-ND 9257B| 250kHz, High Efficiency, 1.5 Switching Regulator 6.75 4.50 3.85 
LT1303CN8-ND 9257B] Adjustable, Step-Up DC/DC Converter. 4.75 316 2.50 LT1373HVCS8-ND | — _ | 250kHz, High Efficiency, 1.5A Switching Regulator 7.38 4.90 4.20 
LT1303CN8-5-ND | 9257B] 5V, Step-Up DC/DC Converter... 4.75 316 2.50 LT13731S8-ND — _ | 250kHz, High Effic., 1.54 Switching Reg., Ind. Tem 813 5.40 4.65 
LT1303CS8-ND 9257B| Adjustable, Step-Up DC/DC Converter 4.75 316 2.50 LT1374CFE-ND —_| Adj. 500kHy, 4.54, Step Down Switch. Reg. NEW... 9.10 6.05 4.64 
LT1303CS8-5-ND___| 9257B] 5V, Step-Up DC/DC Converter 4.75 3.16 2.50 LT1374CHVFE-ND —_ | Adj. 500kHz, 4.54, Step Down Switch. Reg. NEW... 10.00 664 5.10 
LT13031S8-ND — _| Adjustable, Step-Up DC/DC Converter... 6.38 4.25 3.40 LT1374CR-ND —_| Adj., 500kHy, 4.54, Step Down Switching Regulator . 10.00 664 5.00 
LT1304CS8-ND 9285B| Adjustable, Step-Up DC/DC Converter 4.75 316 2.50 LT1374CR-5-ND — _ | 5V, 500kHz, 4.54, Step Down Switching Regulator 10.00 664 5.00 
LT1304CS8-5-ND | 9285B] 5V, Step-Up DO/DC Converter........ 4.75 316 2.50 LT1374CS8-ND — _ | Adj., 500kHy, 4.54, Step Down Switching Regulator . 9.38 6.23 4.70 
LT1305CS8-ND 9257B| Micropower High Power Step-Up DC/DC Converter . 6.38 4.25 3.65 LT1374CS8-5-ND —_ | 5V, 500KkHz, 4.54, Step Down Switching Regulator. .... 9.38 6.23 4.70 
LT1307BCS8-ND 9285B | Single Micropower 600kHz PWM DC/DC Converter . 413 275 220 LT1374CS8-SYNC-ND | — | Adj., 500kHz, 4.5A, Synchronous Step Down 
LT1307CS8-ND 9285B | Single Micropower 600kHz PWM DC/DC Converter . 413 275 2.20 Switching Regulator ......0...0eeecceceeeeeeeteeeteees 8SOC 938 623 470 
LT1308ACS8-ND — | Single High Ourrent, Micropower LT1374CS8-SSYNC-ND | — | 5V, 500kHz, 4.5A, Synchronous Step Down 
600KHz DO/DC Converter 0.2... eeeeeeeeeeeteeteeneees 8SOC 650 432 3.50 Switching Regulator 9.38 6.23 4.70 
LT1308BCS8-ND — | Single High Current, Micropower LT1374CT7-ND —_| Adj., 500kHz, 4.54, Step Down Switching Regulator 9.75 648 4.90 
600kHz DO/DC Converter 0... seein 8SOC 650 432 3.50 LT1374CT7-5-ND — | 5V, 500kHz, 4.54, Step Down Switching Regulator 9.75 6.48 4.90 
LT1308CS8-ND —_ | High Current, Low Power Single Call LT1374HVCS8-ND | — | Adj., 500kHz, 4.54, Step Down Switching Regulator... 10.38 689 5.20 
600KHz DC/DC Converter 6.88 4.57 3.65 LT1374IHVFE-ND — _ | Adj., 500kHy, 4.54, Step Down 
LT1310EMSE-ND —_ | 1.5A Boost DC-DC Converter with PLL NEW! 5.70 3.79 291 Switching Regulator NEWI..........0.ccceeeeee 16-TSSOP 11.40 7.57 5.81 
LT1312CS8-ND 9257B| Single POVICIA VPP Driver/Regulator .. 3.75 250 215 LT13741R-ND —_| Adj., 500kHz, 4.54, Step Down Switching Regulator........ 7-DD 11.50 7.64 5.75 
LT1316CMS8-ND —_| Micropower Step-Up DC/DC Converter . 5.38 3.57 2.95 LT13741R-5-ND — _ | 5V, 500kHz, 4.54, Step Down Switching Regulator ......... 7-DD 11.50 7.64 575 
LT1316CS8-ND — __| Micropower Step-Up DC/DC Converter . 4.75 316 250 LT13741S8-5SYNC-ND | — | 5V, 500kHz, 4.5A, Synchronous Step Down 
LT13161S8-ND — _ | Micropower Step-Up DC/DC Converter... 5.50 3.66 2.90 Switching Regulator 10.75 7.14 5.40 
LT1317BQVIS8-ND | — | Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter 4.88 3.24 2.55 LT13741T7-5-ND — _ | 5V, 500kHz, 4.5 Step Down Switching Regulator. 11.25 7.47 5.65 
LT1317BCS8-ND — _ | Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter 4.38 291 2.30 LT1375CS8-ND_ 9257B| Adj., 500kHz, 1.54, Step Down Switching Regulator.....8-SOC 6.50 4.32 3.40 
LT1317BIS8-ND —_| Micropower, 600kHz PWM DC/DC Converter .. 5.63 3.74 3.00 (Continued) 
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Data Data 
Book Book 
Digi-Key (Sold Price Eachx Digi-Key (Sold Price Each 
Part No. Sep.) | Description Pkg. 1 25 =100 Part No. Sep.) | Description 1 25 100 
LT1375CS8-5-ND | 9257B] 5V, 500kHz, 1.5A Step Down Switching Regulator ....... 8SOC 675 449 3.85 LT1494IN8-ND —_ | Single Rail-to-Rail In/Out Qp Amp, Ind. Temp. 3.88 258 210 
LT13751S8-ND 9257B| Adj., 500kHz, 1.54 Step Down, LT14941S8-ND —_| Single Rail-to-Rail In/Out Qp Amp, Ind. Temp. 388 258 2.10 
‘Switching Regulator, Ind. Tem 7.75 5.15 4.10 LT14950N8-ND — _| Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Qp Amp. 5.13 3.41 3.00 
LT1376CN8-ND 9257B] Adj., 500kHz, 1.54 Step Down Switching Regulator 6.50 4.35 3.70 LT1495CS8-ND —_ | Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Qp Amp . 5.38 357 3.10 
LT1376QN8-5-ND__| 9257B/ 5V, 500kHz, 1.54, Step Down Switching Regulator . 6.50 435 370 LT1495HS8-ND —_| Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Qo Amp NE ‘SOC 6.75 4.49 3.75 
LT1376CS-ND 9257B| Adj., 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator: 7.38 4.90 3.90 LT14951N8-ND — | Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Qp Amp. -8-Dip 600 4.50 3.95 
LT1376CS8-ND 9257B| Adj., 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator 650 432 3.40 LT14951S8-ND —_ | Dual Rail-to-Rail In/Out Precision Qp Amp . -SOIC 6.25 4.15 3.55 
LT1376CS8-5-ND 9257B | 5V, 500kHz, 1.5A, Step Down Switching Regulator . 6.75 4.50 3.85 LT1496CN-ND — | Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Qo Amp. 14Dip 6.75 449 3.95 
LT1376HVCS8-ND — _ | Adj., 500kHz, 1.54, Step Down Switching Regulator 713° 4.74 3.75 LT1496CS-ND — | Quad Rail-to-Rail In/Qut Precision Qp Amp... 14500 7.00 465 4.10 
LT1376HVIS-ND —_| Adj. 500kHz, 1.54, Step Down Switching Regulator... 9.50 6.31 5.00 LT1496HS-ND —__| Quad Rail-to-Pail In/Qut Precision Qo Amp NEW!.....14-SOC 8.75 5.81 4.90 
L113761S-ND 9257B} Adj., 500kHz, 1.54, Step Down LT1496IN-ND —_ | Quad Rail-to-Rail In/Out Precision Qp Amp... 8.00 680 6.15 
Switching Regulator, Ind. Temp. ....+.-+.-seceeeeees 8.63 5.73 4.55 LT1496IS-ND — | Quad Rail-to-Rail In/Out Precision © Amp 8.25 548 4.70 
LT13761S8-ND 9257B] Adj., 500kHz, 1.54, Step Down Switching Regulator 7.75 515 4.10 LT1497CS-ND — | Dual Current Feedback Amp.... 788 523 420 
LT1376IS8-5-ND | 9257B] 5V, 500kHz, 1.54, Step Down Switching Regulator . 813 5.40 4.65 L114970S8-ND — | Dual Gurrent Feedback Amp... 625 415 345 
eee = WE tee Fh arene Switching Regulator... Wie) OD they LT14980N8-ND —_| 10M, Dual Rail-to-Rail In/Qut Op Amp.... 650 4.32 3.25 
a = Is gh eiiciency LT1498CS8-ND —_ | 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Qp Amp... 675 449 3.38 
Eee wine Are pcp cata tna oe := oe LT1498INB-ND — | 10MHz, Dual Rail-to-Rail In/Out Qo Amp NEW! 675 449 3.45 
LT1389ACS8-1.25-ND| — | 1.25V Nanopower Precision Shunt Voltage Reference ...8-SOC 11.13 7.39 5.57 Taper a= Te es Fal Tee np ete OO See 
iececeticeND 1 DEV Non Provision Shunt Vetoes Pes SUC MCSE EseS LT1499CS-ND 10MHz, Quad Rail-to-Rail In/Out Qo Amp...... 12.25 814 613 
: — |" a ee eae : : : LT14991S-ND —_|10MHz, Quad Rail-to-Rail In/Out Qo Amp NEW! 12.88 855 6.50 
Pueeeeeaes| — | 2-5V Nanopower Precision Shunt Voltage Reference... Ged ee g28 LT1500CS-ND 9285B| Adaptive Frequency Ourrent Mode Switching Reg... 5.00 3.35 285 
LT1389BCS8-4.096-ND} — | 4.096V Nanopower Precision Shunt Voltage Reference. 6.50 432 3.25 LT15050G-ND — | Constant-Qurrent/Voltage, High Efficiency 
LT1389BCS8-5-ND — _ | 5V Nanopower Precision Shunt Voltage Reference. 6.50 432 3.25 Battery Charger 988 656 5.15 
ule Ne) = [20S Ba owes Compe ator oe es LTisosca--no | — | constart-Current/Voltage, High Eticen rs 
LT13941S8-ND —_| 7nS, Low Power Comparator, Ind. Temp. . 5.75 382 290 Battery Charger eile ey een Gea der 
ene = pow a as pete serie pals ae 188 ta LT1506CR-SYNC-ND | — | 500kHz, 4.5, Step Down Switching Regulator 10.00 664 5.00 
LT1398CS-ND — | 300MHz. Dual Current Feedback Amp .. 463 308 232 LT1506CR-3.3-ND | — | 500kHz, 4.5A, 3.3V Step Down Switching Regulator . 10.00 664 5.00 
LT1399CS-ND — | 300MHe, Triple Current Feedback Amp . 500 332 250 LT1506CS8-ND — | 500kHy, 4.5, Step Down Switching Regulator ... 938 623 4.70 
LT1399HVCS-ND —_| 300Mbe, Triple Current Feedback Amp . 625 415 325 LT1506CS8-3.3-ND | — | 500kHz, 4.5A, 3.3V Step Down Switching Regulator . 938 623 470 
LT14130N8-ND 92108] 5V Single Supply, Dual Precision Qp Amp 375 250 205 ELISOGTEND = /S0OKEiy 4-54, Step Down Saricning Regetor: LO ES ORERAS:IS 
LT141388-ND 9210B| 5V Single Supply, Dual Precision Op Amp... 400 267 230 LT15061R-3.3-ND — | 500kHz, 4.5A, 3.3V Step Down Switching Regulator . 11.50 7.64 5.75 
LT14240N8-9-ND — | Isolated Ryback Switch Regulator with 9V Output 588 391 310 LT15061S8-ND — | 500kHz, 4.5A, Step Down Switching Regulator ... 10.75 7.14 5.40 
LT1424CS8-9-ND —_ | Isolated Ryback Switch Regulator with 9V Output .. 613 407 3.25 LTI506IS8-3.3-ND | — _| 500kHz, 4.5A, 3.3 Step Down Switching Regulator . 10S 30 
LT14241N8-9-ND — _| Isolated Ryback Switch Reg. w/9V Output, Ind. Temp. 7.38 4.90 4.30 LT1507CS8-ND 9285B) 500kHz, Monolithic Buck Mode Switching Regulator ... 675 4.50 3.85 
1114241$8-5-ND —T isolated Fyback Switch Reg, w/SV Output, Ind. Tem 763.507 445 LT1507CS8-3.3-ND_ | —_ | 500kHz, 3.3V Mono Buck Mode Switching Regulator 6.75 4.50 3.85 
LT14241S8-9-ND —_ | Isolated Ayback Switch Reg. w/9V Output, Ind. Tem 7.63 507 4.45 LTIS08CSW:ND —_/ 9294B] Power Factor and PWM Controller 788 5.25 4.50 
LT1425CS-ND. —_| Isolated Ayback Switch Regulator 5.88 3.91 3.10 LT1508ISW-ND 9294B| Power Factor and PWM Controller, Ind. Temp. teen 8.75 5.85 5.00 
LT14251S-ND —_| Isolated Ayback Switch Regulator, Ind. Temp. 7.38 490 4.20 LT1510-50GN-ND — | 500kHz, 1.5A Constant Volt/Qurrent Battery Charger... 8.13 540 4.35 
LT14310N8-ND 9176B| Programmable Reference, .4% Tolerance. 225 150 1.25 LT15100GN-ND 9285B] 200kHz, 1.5A Constant Volt/Qurrent Battery Charger. 8.13 540 4.35 
L11431068-ND 9176B| Programmable Reference, .4% Tolerance. 3132.08 1.80 LT15100N-ND 9285B| 200kHz, 1.54 Constant Volt/Ourrent Battery Oharger . 7.50 4.98 4.00 
LT1431IN8-ND 9176B] Programmable Reference, .4% Tolerance. 288 1.92 1.60 LT1510CS-ND —_ | 200kHz, 1.5A Constant Volt/Ourrent Battery Charger ... 7.88 5.23 4.20 
L71431IZ-ND 9176B] Programmable Reference, .4% Tolerance. 213 142 122 LT1510CS8-ND 9285B] 200kHz, 1.54 Constant Volt/Ourrent Battery Oharger.... 6.00 3.99 3.20 
LT1457CN8-ND 9210B] Dual Precision JFET Input Op Amp... 4.50 3.00 2.40 LT15101S-ND — _ | 200kHz, 1.5A Constant Volt/Qurrent Battery Charger 9.00 5.98 4.80 
LT1457S8-ND 9210B| Dual Precision JFET Input Op Amp... 4.75 317 2.55 LT15101S8-ND — _ | 200kHz, 1.5A Constant Volt/Ourrent Battery Charger. 688 4.57 3.65 
LT1460ACN8-2.5-ND | — _ | 2.5V, Micropower Precision Series Reference . 6.00 399 3.30 LT1511CSW-ND —_ | 8AConstant Ourrent/Volt. Voltage Battery Charger ..... 13.00 864 6.95 
LT1460ACN8-5-ND —__ | 5V, Micropower Precision Series Reference . 6.00 399 3.30 LT15111SW-ND — | 8AConstant Ourrent/Volt. Battery Oharger, Ind. Temp. .24-SOIC 15.00 10.00 8.60 
LT1460ACN8-10-ND | — _ | 10V, Micropower Precision Series Reference 5.50 366 2.85 LT15120GN-ND — | 1.5A, SEPIC Constant Ourrent/Volt Battery Oharger . . 8.00 5.32 4.60 
LT1460ACS8-2.5-ND | — | 2.5V, Micropower Precision Series Referenc 6.25 415 3.45 LT15120N8-ND — | 1.5A, SEPIC Constant Ourrent/Volt Battery Oharger 6.75 450 3.85 
LT1460ACS8-5-ND —_|5V, Micropower Precision Series Reference. ... 6.25 415 3.45 LT1512CS8-ND — _ | 1.5A, SEPIC Constant Ourrent/Volt Battery Oharger .. 7.00 465 4.00 
LT1460ACS8-10-ND | — _ | 10V, Micropower Precision Series Bandgap Reference... 6.25 415 3.25 LT1513-2CR-ND — _ | SEPIC Constant- or Programmable Qurrent/ 
LT1460BIN8-5-ND 9294B | 5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference. . 9.00 598 4.95 Constant Voltage Battery Qharger...............ceeeee 7-DD 913 606 4.70 
LT1460BIS8-2.5-ND | 9294B | 2.5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference . 913 6.06 5.05 LT1513-2CT7-ND. — _ | SEPIC Constant- or Programmable Ourrent/ 
LT1460BIS8-5-ND 9294B | 5V, Micropower Precision Series Bandgap Referenc 913 6.06 5.05 Constant Voltage Battery Charger . 8.75 581 455 
LT146000MIS8-2.5-ND | 92948 | 2.5V, Micropower Precision Series Bandgap Ref 6.50 4.32 3.60 LT1513CR-ND —_ | SEPIC Constant- or Programmable 
LT146000MS8-5-ND | 9294B] 5V, Micropower Precision Series Bandgap Ref... 6.50 432 3.60 Constant Voltage Battery Charger...........cceeeeeeeeeee 9.13 6.06 4.70 
LT1460DCN8-2.5-ND | 9294B | 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Reference 3.75 249 2.10 LT1513IR-ND. — | SEPIC Constant- or Programmable Qurrent/ 
LT1460DCN8-5-ND | 9294B| 5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference. . 3.75 249 2.10 Constant Voltage Battery Charger, Ind. Temp. ............ 7-DD 10.00 664 520 
LT1460DCS8-2.5-ND | 9294B] 2.5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference . 4.00 266 2.20 L71521GV1S8-ND — | Adj., 300mA LDO Voltage Regulator .. 463. 3.08 235 
LT1460DCS8-5-ND_| 9294B| 5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference. 4.00 266 2.20 LT15210MIS8-3.3-ND | — | 3.3V, 300mALDO Voltage Regulator . 463 3.08 235 
LT1460DCS8-10-ND | 9294B| 10V, Micropower Precision Series Bandgap Reference . 4.00 266 2.20 LT1521CS8-ND 9257B| Adj., 300mA LDO Voltage Regulator. 413 275 250 
LT1460EN8-2.5-ND | 9294B) 2.5V Micropower Precision Series Bandgap Reference 4.25 283 2.35 LT1521CS8-3-ND —_| 9257B] 3V, 300mALDO Voltage Regulator .... 413 275 250 
eae oa eo abated een ial cee ee cee 8-Dip ie ce ax LT1521CS8-3.3-ND _| 9257B| 3.3V, 300mA LDO Voltage Regulator... 413 275 2.50 
as ee a ees ’ : 2 LT1521CS8-5-ND | 9257B] 5V, 300mA LDO Voltage Regulator. 413 275 250 
LTI460E1S8-5-ND__| 92948] 5V, Micropower Precision Series Bandgap Referenc SOU meee) LT1521CST-3-ND | 9257B] 3V, 300mA LDO Voltage brea : 3.88 258 2.00 
LT1460BS8-10-ND | 9294B) 10V Micropower Precision Series Bandgap Reference . 438 291 240 LT1521CST-3.3-ND | 9257B] 3.3V, 300mA LDO Voltage Regulato 3.88 2.58 2.00 
LT1460FOMS8-5-ND | 9294B | 5V, Micropower Precision Series Bandgap Ref. ......... 4.25 283 230 LT1521CST-5-ND —_| 9257B| 5V, 300mA LDO Voltage Regulator . 3.88 2.58 2.00 
ETVAGOEOMS oN a : BY Microponer en cele pee pais ae ae aS ea LT15211S8-5-ND —_|5V,300mA LDO Voltage Regulator. 5.00 3.35 285 
a ee ghana asa : : ; LTI521IST-3.3-ND | — | 3.3V, 300mALDO Voltage Regulator . 475 3.16 270 
LT1460GCZ-5-ND 9294B | 5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference.....TO-92 3.00 2.00 1.65 LT15211ST-5-ND —_| 5V, 300mA LDO Voltage Regulator . 475 316 270 
LT1460GZ-5-ND 9294B | 5V, Micropower Precision Series Bandgap Reference.....TO-92 3.25 216 1.75 LT15280Q-ND — | 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator 7.13 475 410 
peat a alk pete Se wih Excel Tee 7 aa ea LT1528CT-ND 9257B| 3.3V, 3A, LDO Voltage Regulator 650 4.35 3.75 
i = , de eae ; : ; LT152900-ND —_| Adj., 3ALDO Voltage Regulator with Shutdown . 713 4.74 3.57 
eee a eA Eicon He dlrtglitir teeter telly a8 co L71529003.3-ND | — | 3.3V,3ALDO Voltage Regulator with Shutdown .. 713 4.74 357 
ERdEDACHETND NN OO555 | Dud IMicroponer TFET inp ut Op Amp - Ba ae LT1529005-ND — _ | 5V, 3ALDO Voltage Regulator with Shutdown .. ; 713 4.74 3.57 
: ; LT1529CT-ND 92578] Adj., 3A LDO Voltage Regulator with Shutdown TO-220-5 650 432 3.25 
apnea Seal oot per anoint a ie LT1529CT-33-ND | — | 3.3V,3ALDOVoltage Regulator with Shutdown.......T0-220-5 650 4.32 325 
rine Input Cp Amp : : LT1529CT-5-ND 9257B| 5V, 3A LDO Voltage Regulator with Shutdown 432 3.25 
LT1464CS8-ND 9285B| Dual Micropower JFET Input Op Amp 3.32 2.75 2 
LT1465CS-ND —_ | Quad Micropower JFET Input Op Amp ... 565 4.75 LT1533CS-ND — | 1A Ultra Low Noise Switching Regulator . . 6.15 4.85 
LT1466LCN8-ND —_ | Dual Precision Rail-to-Rail [n/Qut Qp Amp... 540 4.35 LT1533IS-ND — _| 1A Ultra Low Noise Switching Regulator 7.65 6.55 
LT1466LCS8-ND — _| Dual Precision Reil-to-Rail In/Qut Qo Amp 5.50 4.40 LT1534CS-ND — | 2A Ultra Low Noise Switching Regulator . . 5.48 4.25 
L71468CN8-ND — | 90MHy, High Speed, 16-Bit Accurate Op Amp ; 415 3.13 LT15341S-ND — | 2A Ultra Low Noise Switching Regulator . . 6.31 4.80 
LT1468C$8-ND — | 90MHe, High Speed, 16-Bit Accurate Op Am 415 343 LT15370G:ND —_| 5V, Low Power, RS232, 3 Drivers/5 Reosivers 28-SSCP__ 6.00 4.00 3.40 
LT14681S8-ND —_| 90MHz, High Speed, 16-Bit Accurate Op Am 4.98 3.75 4 ee em = re EDO Peal ae Block NEW! 8-MSOP 22 eae om 
LT14900VIS8-ND_ —_| Dual Micropower Rail-to-Rail In/Qut Qp Am 3.00 2.40 z — | sansa eoniaiiiad : ; ; 
LT14900N8-ND 9285B] Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out o amp 2.50 2.05 LT1573CS8-2.5-ND | — | 2.5V, LDORegulator Driver ... 3.75 249 1.88 
LT1490CS8-ND 9285B| Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Qo Amp 260 2.15 LT1573CS8-2.8-ND | — | 28V, LDORegulator Driver 3.75 249 1.88 
LT14901N8-ND — | Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Qo Amp... 299 245 LT1573CS8-3.3-ND_| — | 3.3V, LDORegulator Driver ... 3.75 249 1.88 
LT14901S8-ND —__| Dual Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp .. 3.08 2.60 LT15750N8-ND —_| Adjustable Precision Linear Reg Controller. ‘Dip 475 3.16 2.70 
L71491CN-ND —_ | Dual Micropower Rail-to-Rail In/Qut Qo Amp 415 3.50 LT15750N8-3.3-ND | — _ | 3.3V, Precision Linear Reg Controller... ‘Dip 475 3.16 270 
L71491IS-ND —_ | Dual Micropower Rail-to-Rail In/Qut Qp Amp... 515 4.25 LT1575CS8-ND — | Utrafast Transient Response Low Dropout Regulator. -SOIC 4.75 3.16 2.70 
LT1492CN8-ND — | Dual Low Power Single Supply Precision Qp Amy 4.90 3.69 LT1575CS8-2.8-ND — _ | 2.8V, Precision Linear Reg Controller . 475 316 270 
LT1492CS8-ND —_ | Dual Low Power Single Supply Precision Op Amp .. 498 3.75 LT1575CS8-3.3-ND —__| 8.3V, Precision Linear Reg Controller . 475 3.16 270 
LT1493CS-ND —__| Quad Low Power Single Supply Precision Qp Amp . 8.97 6.65 LT1575CS8-5-ND —_ | 5V, Precision Linear Reg Controller 4.75 3.16 2.70 
LT14940MS8-ND —_| Single Rail-to-Rail In/Qut Oo Amp 241 1.90 LT1576CS8-ND — | 1.5A, 200kHz, Step Down Switching Regulator . “SOIC 5.75 3.82 2.95 
LT1494CN8-ND —_| Single Rail-to-Rail In/Out Qo Amp. 225 1.80 LT1576CS8-SYNC-ND | — | 1.5A, 200kHz, Step Down Switching Reg., Sync Input ...8-SQ.C 5.75 3.82 2.95 
LT1494CS8-ND —_ | Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 225 1.80 LT15761S8-SYNC-ND | — | 1.5A, 200kHz, Step Down Switching Reg., Sync Input ...8-SO'C 6.63 4.40 3.35 
LT1494HS8-ND —_ | Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp. 274 220 LT15790GN-ND —_| Adj., 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator ........ 16-SSCP_ 8.25 5.48 4.70 
LT1494IMS8-ND —__| Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp. 274 220 (Continued) 
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Digi-Key (Sold Price Eachx Digi-Key (Sold Price Each 
Part No. Sep.) | Description 25 ~=100 Part No. Sep.) | Description 1 25 100 
LT15790GN-3-ND — | 8V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator .... 548 4.70 LTI640AHONS-ND | — | Negative Voltage Hot Swap Controller NEW! 388 258 2.05 
LT15790GN-3.3-ND | — | 3.3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 5.48 4.70 LT1640AHCS8-ND | — | Negative Voltage Hot Swap Controller NEW! 4.00 266 210 
LT15790GN-5-ND — _ | 5V,300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator . 548 4.70 LT1640AHCS8TR-ND| — | Negative Voltage Hot Swap Controller NEW! 5024.99/2,500 
LT1579CS-ND — _| Adj., 300MA, Dual Input, Smart LDO Regulator 4.98 4.30 LTI640ALON8-ND | — | Negative Voltage Hot Swap Controller NEW! 388 258 2.05 
LT1579CS-3-ND —_|8V,300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator... 4.98 4.30 LT1640ALCS8-ND —_| Negative Voltage Hot Swap Controller NEW! 4.00 266 210 
LT1579CS-3.3-ND | — | 3.3V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator ... 498 4.30 LT1640HIS8-ND —_ | Negative Voltage Hot Swap Controller, Ind. Tem -SOC 450 2.99 2.35 
LT1579CS-5-ND — | 5V, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator . 4.98 4.30 LT1640LON8-ND —_ | Negative Voltage Hot Swap Controller. -8-Dip 388 258 205 
LT1579CS8-ND — | Adj., 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 449 3.85 LT1640LCS8-ND _ Negative Voltage Hot Swap Controller. “SOIC 4.00 266 2.10 
LT1579CS8-3-ND — | 3V,300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator . 4.49 3.85 LT1640LIS8-ND _ Negative Voltage Hot Swap Controller, Ind. Tem -SOC 450 299 235 
LT1579CS8-3.3-ND_| — | 3.3V,300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator ... 449 3.85 LT1641-1CS8-ND —__| Positive High Voltage Hot Swap Controller NEW. 5.00 3.32 250 
L11579C88-5-ND — | SV, 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator . 449 3.85 LT1641-2CS8-ND —_| Positive High Voltage Hot Swap Controller NE WI. 5.00 3.32 2.50 
LT15791GN-ND. — | Adj., 300mA, Dual Input, Smart LDO Regulator 664 5.70 LT1671CS8-ND — _ | 60nS Low Power Ground-Sensing Comparator . 3.50 2.33 1.80 
LT15800Q-ND — | Adj.. 7A High Speed LDO Voltage Regulator 764 5.75 LT1672CMS8-ND —_ | Single Rail-to-Rail In/Qut Qp Amp . 363 241 1.90 
LT15800R-2.5-ND | — | 25V, 7A High Speed LDO Voltage Regulator 789 5.94 a eee = ane He ee ee Q ne a3 22 ty 
LT1580CT-ND 9285B] Adj., 7A, High Speed LDO Voltage Regulator 7475.63 A | Serene Op Amp : ! : 
Be — | 22078 Hh Speed 100 etage Fede roe | tremanend | — | Singehaltoralintat Gp an, ind Tarp... 388 258 210 
= j.. /oltage Regulator . x ‘ f cde ‘ . ‘i : 
LT15801R-2.5-ND = 25, 7A, Hon oad LDO eS, Ind. Temp. 9.30 7.00 a ene = nee ae aa pha Ind. Temp. ae a AS 
a a eee a Soak ingen as ae ox LT1673CS8-ND —_| Dual Rail-to-Reil In/Out Cp Amp.. 538 3.57 3.10 
LT1584CT-ND 9257B| Adj., 7A, LDO Voltage Regulator . 7.08 6.05 Pees = aye eat tice: Ca He om ae ae 22 
LT1584CT-3.3-ND | 9257B] 3.3V, 7A LDO Voltage Regulator. 7.08 6.05 ETHeZaCNE ND) = | iad Rail-to-Rail In/Qut Cp pile als a ee) See 
LT1584CT-3.38-ND | 92578] 3.38V, 7A, LDO Voltage Regulator 7.08 6.05 LTI6740S.ND = | Quad Rai-to-Ral In/Out Op ae 700 465 410 
a SES AD = oN ue inves aden a ee LT1674IN-ND —_| Quad Rail-to-Rail In/Out Qp Amp, Ind. Tem 8.00 532 460 
[EACISNOM — |15V 46 A, LDO Voltage Regulator aa as LT16741S-ND — | Quad Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Tem 825 548 470 
Hoy 92108 Adj. 4A, LDO Volt heal er as 2d LT16750GN-ND — | Triple, High Speed RGB Multiplexer .... 663 4.40 3.55 
ap ag : : LT1675CMS8-1-ND | — | Single, Hgh Speed RGB Multiplexer 8MSCP 4.50 299 2.30 
LTIS85CM-3.3-ND | 9210B/ 3.3V, 4A, DO Voltage Regulator BB) ase) LT1675C88-1-ND | — | Single, Hgh Spead RGB Multiplexer ... SSAC 413 274 207 
LT15850M-3.6-ND | 9210B] 3.6V, 4A, LDO Voltage Regulator 515) 480 LT1676CS8-ND —__| High Efficiency, Step Down Switching Regulator... 538 357 2.85 
LVHSSCAAD 92108} Adj..4A, LDO Voltage Regulator... Gu ley) LT16761S8-ND — | High Efficiency, Step Down Switching Reg., Ind Tem 625 415 3.35 
LT1585CT-3.3-ND | 9210B] 3.3V, 4A, LDO Voltage Regulator... . 4.75 4.00 LT1680CN-ND — | High Power DODC Step Up Controller...... 800 532 425 
LT1585CT-3.38-ND | 9210B] 3.38V, 4A, LDO Voltage Regulator 475 4.00 LT1680CSW-ND 92948] High Power DC/IDC Step Up Controller ... 838 557 4.45 
LT1585CT-3.6-ND | 9210B] 3.6V, 4A, LDO Voltage Regulator 4.75 4.00 LT1680IN-ND 9294B] High Power DC/DC Step Up Controller... 963 640 515 
LT15870V-ND 9257B] Adj., 3A, LDO Voltage Regulator. 435 3.70 LT16801SW-ND. 9294B| High Power DC/DC Step Up Controller... 10.00 6.64 5.35 
LT1587CM-1.5-ND__| —_| 1.5V, 3A, LDO Voltage Regulator... 4.35 3.70 LT1681ESW-ND — | Dud Transistor Synch. Forward Controller NEW! 1063 7.06 5.32 
L11587CT-ND 9257B| Adj. 3A, LDO Voltage Regulator .... 3.92 3.35 LT1681ISW-ND —_ | Dual Transistor Synch. Forward Controller NEW! ..... 11.75 7.81 5.88 
LT1587CT-3.3-ND —_| 9257B 3.3V, 3A, 3A, LDO Voltage Regulator 3.92 3.35 LT1683EG-ND — | UltraLow Noise Push-Pull DC/DC Controller NEW!... 9.63 6.40 4.85 
LT1610CMS8-ND — | 1.7MHz, Single Cell DC/DC Converter... 274 2.10 LT17110MS8-ND —_ | Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator.......... 438 291 250 
LT1610CS8-ND — | 1.7Mke, Single Cell DC/DC Converter 233 1.75 LT1711IMS8-ND —_| Single Rail-to-Rail, In/Qut Comparator, Ind. Temp. 475 316 265 
LT16101S8-ND —_|1.7Mrz, Single Cell DC/DC Converter 2.83 2.25 LT1713IMS8-ND —_ | Single, Low Power, R/R/O Comparator NEW! 438 291 235 
LT1611CS5-ND — | 1.4MHz, Inverting Switching Regulator . 266 2.15 LT17140GN-ND — | Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator......... 663 4.40 3.32 
LT1613CS5-ND — | 1.4MHz, Single Cell DC/DC Controller 233 1.75 LT1714IG\UND —_ | Dual Rail-to-Rail, In/Out Comparator, Ind. Temp. TASMAN ae. L 
LT1614QVIS8-ND —_ | 600kHz Inverting Switching Regulator 3.66 2.80 LT1715CQMS-ND —_ | Dual Rail-to-Rail, In/Qut Comparator NEW! 6.88 4.57 3.65 
LT1614CS8-ND — | 600kHz Inverting Switching Regulator . 3.32 2.55 LT1719CS6-ND —__| Single Rail-to-Rail, In/Out Comparator .... 288 1.91 1.55 
LT1615ES5-ND —_| Micropower Step-Up DC/DC Converter . 233 1.75 LT17191S6-ND —_| Single Rail-to-Rail, In/Qut Comparator, Ind. Temp. 3.25 2.16 1.70 
LT16151S5-ND — | Micropower Step-Up DC/DC Converter NE 4.00 266 200 LT17200MS8-ND — | Dual Rail-to-Rail, In/Qut Comparator... 6.50 4.32 3.45 
LT1615IS5TR-ND — | Micropower Step-Up DC/DC Converter NE‘ 4950.00/2,500 LT1720CS8-ND — | Dual Rail-to-Rail, In/Qut Comparator .. 6.00 399 3.00 
LT1618EMS-ND — | 1.4MHz, Step-Up DC/DC Converter 5.75 382 288 LT17201S8-ND — | Dual Rail-to-Rail, In/Qut Comparator, Ind. Temp. 7.00 4.65 3.50 
LT1619EMS8-ND — | 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller... 450 299 225 LT17210GN-ND —_| Quad Rail-to-Rail, In/Qut Comparator . 9.38 6.23 5.00 
LT1619EMS8TR-ND | — | 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller . 5550.00/2,500 LT1721CS-ND —_| Quad Rail-to-Rail, In/Out Comparator . 9.00 5.98 4.80 
LT1619ES8-ND — | 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller . 425 283 215 LT17251GN-ND —_ | General Purpose Isolated Ayback Controller . 725 482 377 
LT1619ES8TR-ND — _ | 300kHz, 2-Cell Current Mode PWM Controller . 5250.00/2,500 LT17251S-ND —_ | General Purpose Isolated Ayback Controller 7.00 4.65 3.50 
LT16200GN-ND — | Rail-to-Rail Qurrent Sense Amp . 266 2.30 LT1737IGN-ND — _| High Power Isolated Ayback Controller . 725 482 377 
LT1620C88-ND —_| Rail-to-Rail Qurrent Sense Amp . 225 1.95 LT17371S-ND —_| High Power Isolated Ayback Controller .. 7.00 4.65 3.50 
LT16201S8-ND —_| Rail-to-Rail Qurrent Sense Amp, Ind. Temp. 258 2.05 LT1738EG-ND — _| UttraLow Noise DC/DC Controller NEW 863 5.73 4.32 
LT16210GN-ND 9294B] Dual Rail-to-Rail Current Sense Amp. 410 3.50 LT1738IG-ND — | UtraLow Noise DO/DC Controller NEW! 9.88 656 4.94 
LT16211IGN-ND 9294B] Dual Rail-to-Rail Qurrent Sense Amp, Ind. Tem 4.65 3.95 LT17390FE-ND — | Dual XDSL Line Driver Amp NEW!..... 738 4.90 4.25 
LT1630CN8-ND — _ | 30Mbz, Dual Rail-to-Rail I/O Precision Qp Amp. 4.32 3.25 LT1761ES5-BYP-ND | — | Adj., 100mA Low Noise LDO Micropower Reg, 193 128 97 
LT1630CS8-ND — _ | 30MHz, Dual Rail-to-Rail I/O Precision Qp Amp 449 3.38 LTI761ES5-1.5-ND | — | 1.5V, 100mALow Noise LDO 
LT1631CS-ND —_| 30MHz, Quad Rail-to-Rail I/O Precision Qo Am 814 613 Micropower Regulator NEW!...................000 SOTr-23-5 193 1.28 97 
LT1632CN8-ND — | 45Mbe, Dual Rail-to-Rail /O Precision Op Amp 440 3.32 LT1761ES5-1.8-ND | — | 1.8V, 100mA, Low Noise LDO Micropower Reg. .. 193 1.28 97 
LT1632CS8-ND — | 45MHz, Dual Rail-to-Rail /O Precision Op Amp... 457 344 LTI761ES5-2.5-ND | — | 2.5V, 100mA, Low Noise LDOMicropower Reg. .. 193 1.28 97 
LT1633CS-ND —_| 45IMHz, Quad Rail-to-Rail I/O Precision Qp Amp... 822 619 LT1762EMS8-ND = Adi., 150mA, Low Noise LDO Micropower Regulator 238 1.58 1.19 
LT1634ACS8-1.25-ND | 92948 1.25V, Micropower Shunt Voltage Reference 623 4.70 LT1763CS8-ND —_ | Ad... 500mA, Low Noise LDO Micropower Regular. 413 274 207 
LT1634ACS8-2.5-ND | 92948] 2.5, Micropower Shunt Voltage Reference... 6.23 4.70 ETHZ65EF= ND —_| 3A Step-Down Switching Regulator NEW! 656s 10 
LT1634ACS8-4.096-ND| 92948] 4.096V, Micropower Shunt Voltage Reference . 623 470 PINZESESS ND — | 8A Step-Down Switching Regulator NEW! JORG Coma 2 
LT1634ACS8-5-ND | 92948] SV, Micropower Shunt Voltage Reference... 623 470 ETIZ6SESSTH:ND | — | 3A Step-Down Switching Regulator NEW 11824.98/2,500 
4 LT1766EGN-ND — | 1.5A, 200kHz High Volt. Step-Down Switching Reg. ... 738 490 372 
LT1634AIS8-1.25-ND | — _ | 1.25V, Micropower Shunt Voltage Reference 6.89 5.20 LT1766EGN-5-ND — | 1.54, 200kHz High Volt. Step-Down 
LT1634A1S8-4.096-ND | — | 4.096V, Micropower Shunt Voltage Reference . 6.89 5.20 ‘Swi itching Reg. NE wi adi 16-SSOP 738 4.90 372 
LT1634BOMS8-1.25-ND | 9294B| 1.25V, Micropower Shunt Voltage Reference .. 3.24 2.70 1g F9- a aaa = = = 
LT1634BCS8-1.25-ND | 92948] 1.25V, Micropower Shunt Voltage Reference 291 2.40 ete! — | cy _ SaaE Sabon Reg. ... 16 SSOP ee 
LT1634BCS8-2.5-ND | 9294B] 2.5V, Micropower Shunt Voltage Reference. 291 2.40 3 ‘Switching Regulator NEW! BMSCP 6,00 3.99 3.10 
LT1634BCS8-4.096-ND | — | 4.096V, Micropower Shunt Voltage Reference . 2.91 2.40 LT1767EMgs-2.5-ND| — | 25V, Monolithic 1.54, 1 O5MHz. Step-Down ean 4 : : 
LT1634BIS8-1.25-ND | 9294B} 1.25V, Micropower Shunt Voltage Reference 3.74 2.95 : Switching Regulator NEW! fo osics ecadeeinvtaeseued 8&MSOP 600 3.99 3.10 
LT1634BIS8-2.5-ND | 9294B] 2.5V, Micropower Shunt Voltage Reference. 3.74 2.95 7 
- LT1767EMS8-3.3-ND| — | 3.3V, Monolithic 1.5A, 1.25MHz Step-Down 
LT16340CZ-4.096-ND} — | 4.096V, Micropower Shunt Voltage Reference . 258 2.15 Switching Regulator NEWI............ccccccceeeeeeee 8MSOP 600 399 3.0 
LT1635CN8-ND 9294B] Micropower Rail-to-Rail Qp Amp and Reference 233 1.85 LT1767EMS8-5-ND | — | 5V, Monolithic 1.5A, 1.25MHt Step-Down 
LT16350S8-ND 9294B| Micropower Rail-to-Rail Op Amp and Referenc 2.58 2.05 Switching Regulator NEWI............0.ccccccscecees &MSOP 6.00 3.99 3.10 
LT1636CMS8-ND | 9294B] 220kH2, Single Micropower R-R /O.Qp Amp .. 2.33 1.90 LT17690FE-ND —__| Constant-Ourrent/Volt. 2A Battery Charger NEW!...20-TSSOP 10.50 6.98 5.25 
ETIG360N8;NO 777 | 92948 220kre, Single Mictopower PR VOOp Amp... gsi) ills) LTI7690GN-ND — | Constant-Qurrent/Volt. 2A Battery Charger... 28-SS0P 10.13 673 5.10 
LT1636CS8-ND — | 220kHz, Single Micropower R-R l/OQp Amp .. 2.00 1.55 LT17691FE-ND — | Constant-Ourrent/Volt. 2A Battery Charger NEW!...20-TSSOP 11.50 7.64 5.75 
LT1636HS8-ND — _ | 220kHz, Single Micropower R-R I/Op Amp .. 249 1.90 LT1776CN8-ND — _ | High Efficiency, Step Down Switching Regulator, 
LT16361S8-ND — | 220kHz, Single Micropower Wide Input Range.........00:c:ceeceeeeeeeeeeeeeeseees 8Dip 5.00 332 2.65 
F-R/OQp Amp, Ind. Temp. 3.50 233 1.80 LT1776CS8-ND — | High Efficiency, Step Down Switching Regulator, 
LT1637CN8-ND —_|1.1Mbe, Single Micropower R-R /O Op Amp 8Dip 288 1.91 1.50 Wide Input Range. .......000..cccceceeeeeeeeeeeeeeees 8SOC 525 349 275 
LT1637CS8-ND — | 1.1MHz, Single Micropower R-R I/O Op Amp 8SOC 3.00 2.00 1.55 LT1776IN8-ND — | High Efficiency, Step Down Switching Regulator, 
LT1637HS8-ND — | 1.1MHz, Single Micropower R-R I/O Op Amp 3.50 233 1.85 Wide Input Range. .............:ssesccseeeeeeeeeteeeeeeee 8Dip 575 382 3.10 
LT1638CVIS8-ND — | 1.2MHz, Dual Micropower R-R I/O Op Amp... 4.50 3.00 240 LT17761S8-ND — _ | High Efficiency, Step Down Switching Regulator, 
LT16380\8-ND — | 1.2MHz, Dual Micropower R-R I/O Op Am} 3.75 250 205 Wide Input Range. 3.15 3.99 3.15 
LT1638CS8-ND_ —_|1.2Mz, Dual Micropower R-R/O.Op Amp . 3.88 260 2.15 LT17800N-ND —_| 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD . 5.25 3.49 295 
LT1638HS8-ND — | 1.2Mbe, Dual Micropower R-RI/OOp Amp........-+.+++ 488 324 270 LT1780CSW-ND — | 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD. . 5.75 3.82 3.25 
LT16381S8-ND — | 1.2MHz, Dual Micropower LT17810N-ND — | 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD . 5.25 3.49 2.95 
R-R/OQp Amp, Ind. Temp. 4.63 3.08 260 LT1781CS-ND — _ | 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD 5.63 3.74 3.15 
LT1639HS-ND — | 1.2MHz, Quad Micropower R-RI/OQp Amp 8.00 532 4.35 LT1781CSW-ND — _ | 5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD... 575 382 3.25 
LT16391S-ND — | 1.2MHz, Quad Micropower LT17811S-ND —_|5V, RS232, Dual Driver/Receiver, 15KV ESD 7.00 4.65 3.73 
PERVOOp Amp, Ind. Temp.......-2sesseeeeeeeeeeeeeees 7.75 515 3.88 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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Digi-Key (Sold Price Each Digi-Key (Sold Price Each 
Part No. Sep.) | Description 1 25 100 Part No. Sep.) | Description Pkg. 1 25 100 
LT1782HS5-ND — _| Micropower Rail-to-Rail In/Out Qp Amp NEW! 3.13 208 1.65 LT1962EMS8-ND — _| Adj. 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator ...8-MSOP 3.50 233 1.80 
LT1782HS6-ND —_ | Micropower Rail-to-Rail In/Out Qp Amp NEW! 3.50 233 1.80 LT1962EMS8TR-ND | — | Adj., 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator .. . 8-MSOP 4350.00/2,500 
LT17821S5-ND —_ | Micropower Rail-to-Rail In/Qut Op Amp... 283 188 1.40 LT1962EMS8-2.5-ND] — | 2.5V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Reg.......- 350 233 1.80 
LT17821S6-ND — | Micropower Rail-to-Rail In/Out Op Amp .. 3.23 215 1.60 LT1962EMS8-2.5TR-ND | — | 2.5V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Reg. 4350.00/2,500 
LT1783HS5-ND —_| Micropower Rail-to-Rail In/Qut Op Amp NEW: 3.13 2.08 1.65 LT1962EMS8-3-ND | —_ | 3V,300mA Low Noise Micropower LDO Regulator ....8-MSOP 3.50 2.33 1.80 
LT1783HS6-ND —_| Micropower Rail-to-Rail In/Out Qo Amp NEW! 3.50 2.33 1.80 LT1962EMS8-3TR-ND | — | 3V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator ....8-IMSOP 4350.00/2,500 
LT17831S5-ND — _| 1.25MHz Micropower Rail-to-Rail Qo Amp 283 1.88 1.40 LT1962EMS8-3.3-ND| — | 3.3V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Reg. 3.50 233 1.80 
LT17831S6-ND — | 1.25MHz Micropower Rail-to-Rail Qp Amp 3.23 2.15 1.60 LT1962EMS8-3.3TRND | — | 3.3V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Reg. 4350.00/2,500 
L11784CS5-ND —_ | 2.5MHz Micropower Rail-to-Rail Qp Amp 208 1.38 1.17 LT1962EMS8-5-ND | — | 5V, 300A, Low Noise Micropower LDO Regulator . 350 233 1.80 
ees = eae wee ATP : 22 ee i LT1962EMS8-STR-ND | —_| 5V, 300mA, Low Noise Micropower LDO Regulator ..... 4350.00/2,500 
= 7 co) Transceiver . . . ¥ _ m 7 
LT1785AIS8-ND — | 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver 5.75 385 3.10 Eile BEND seas Low Nese tO hea 93. 
: power Regulator NEW!............cceceee SOT-23-5 2.70 180 1.38 
LT17850N8-ND —_ | 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver 4.00 266 210 LT1964E85-5-ND — | 290A, 5V Low Noise LDO 
LT1785CS8-ND — _ | 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver 413 274 215 Negative Micropower Regulator NEW! sor-23-5 270 1.80 1.38 
LT1785IN8-ND —_| 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver .. 463 3.08 240 LTI969CMS-ND — | dua. 700MHe 200mA, Adjustable : 5 ; 
LT ae — _ | 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver . 475 316 245 Current Qp Amp NEW!............. 407 325 
LT1786 ND — _ | SMBus Programmable COAL Switching Regulator 9.00 5.98 4.50 = 
LT1787HS8-ND — _| Precision Qurrent Sense Op Amp... 563 374 290 ae = Bo esate & noe Ind. Temp. Ce See 
LT1787HVHS8-ND | — | Precision Current Sense Qp Amp. . 750 498 3.80 BOSS: = icropower Op Amp... Be) CS 
LT1789CS8-1-ND | —_ | Micropower Single F/R Out Instrum. Amp NEW! 638 424 3.30 FIZ0781S8 ND) — _| Dual Micropower Op Amp, Ind. Temp. 5160) 4.85 
LT17891S8-1-ND | — | Micropower Single PVR Qut Instrum. Amp NEW! 738 490 385 ape =| oe ae Bene 
LT1790BCS6-1.25-ND| — | 1.25V Micropower LDO Reference NEW! 263 1.75 1.35 icropower Op Amp g ! 
LT1790BCS6-2.048-ND} — | 2.048V Micropower LDO Reference NEW! 263) 1:75 1.05 LT20791S-ND — _| Quad Micropower Op Amp, Ind. Temp. .. 9.47 7.90 
LT1790B0S62.048TR-ND| — | 2.048V Micropower LDO Reference NE W!. 3274.99/2,500 LT2178AIS8-ND — _ | Dual Micropower Op Amp, Ind. Temp. 6.48 5.10 
LT1790BCS6-3-ND_| —_ | 3VMicropower LDO Reference NEW! 263 1.75 1.35 i ae = nie Asahi S ae ie ao 36 
LT1790BCS6-3TR-ND| — | 3V Micropower LDO Reference NE Wi 3274.99/2,500 = NeTOpOWet) IP, Nd. Temp. . : 
LT1790BCS6-3.3-ND| — |3.3V Wicropower LDO Reference NEW! 263 1.75 1.35 LT2179ACS-ND —_| Quad Micropower Op Amp.......+-.-+ 11.96 9.95 
LT1790BCS6-3.3TR-ND | — | 3.3V Micropower LDO Reference NEW! 3274.99/2,500 LT4250HON8-ND — _| Negative 48V Hot Swap Controller NEW! 3.16 2.50 
LT1790BCS6-4.096-ND | — | 4.096V Micropower LDO Reference NEW! 263 1.75 1.35 LT4250HCS8-ND —_| Negative 48V Hot Swap Controller NEW!. 3.24 2.55 
LT1790BCS64.096TRND|_—_ | 4.096V Micropower LDO Reference NEW! 3274.99/2,500 LT4250LON8-ND —_| Negative 48V Hot Swap Controller NEW!. 3.16 2.50 
LT1790BCS6-5-ND | — | 5V Micropower LDO Reference NEW!. 2.63 1.75 1.35 LT4250LCS8-ND — _ | Negative 48V Hot Swap Controller NEW! 3.24 2.55 
LT1791AIS-ND — _ | 6OV, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver 6.38 425 3.40 LT5502EGN-ND_ —_ | 400MHz Quadrature IF Modulator NE WI. . 6.81 5.40 
LT17910N-ND —_ | 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver 438 291 230 LT5503ERE-ND — | 1.2-2.7GHz Direct |QModulator and Mixer NEW!... 548 4.13 
LT1791CS-ND — _ | 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver 450 299 2.35 LT63000GN-ND — | 500mA, 200MHz xDSL Line Driver NEW!. 391 3.35 
LT17911S-ND —_ | 60V, Fault Protected RS485/RS422 Transceiver 5.13 3.41 265 LT6300IG\-ND — | 500mA, 200MHz xDSL Line Driver NEW!. 4.65 4.00 
LT17920N8-ND —_| LowNoise, JFET Input Precision Qo Amp. 475 316 245 LT63010FE-ND — _| Dual 500mA Differential xDSL Line Driver NEW!..... 8.25 7.05 
LT1792CS8-ND —_ | Low Noise, JFET Input Precision Qo Amp. 475 316 2.45 LT6301IFE-ND —__| Dual 500mA Differential xDSL Line Driver NEW!..... 10.38 8.90 
LT17930N8-ND — _| Low Noise, JFET Input Precision Qp Amp. 475 316 245 LTC4850N8-ND 9176B| Low Power RS485 Transceiver/Receiver Interface. 1.66 1.35 
LT1793CS8-ND — _| Low Noise, JFET Input Precision Qp Amp. 475 316 245 LTC485CS8-ND 9176B) Low Power RS485 Transceiver/Receiver Interface 210 1.70 
LT1794CSW-ND —_ | 500mA, 200MHz Dual Op Amp.......... 10.25 6.81 5.45 LTC486CN-ND 9176B| Low Power Quad RS485 Driver 435 370 
LT17941FEND — | 500mA, 200MHz Dual Op Amp, Ind. Temp. 12.50 830 6.70 LTC486CSW-ND 9176B] Low Power Quad RS485 Driver .. 5.00 4.25 
Lm ee — | 500mA, 200MHz Dual Op Amp, Ind. Temp. 1213 8.06 6.50 LTC487CN-ND. 9176B] Low Power Quad RS485 Driver 435 3.70 
LT1795CSW-ND — | Dual 500mA, SOMHL, Current Feedback Amplifier ......20-SOC 10.25 6.81 5.30 
LT1796QN8-ND — _ | Overvoltage Fault Protected CAN Tawa NEW!......8-Dip 3.00 2.00 1.65 eee has a pone cee eee mi re oR 
LT1796CS8-ND —__| Overvoltage Fault Protected CAN Transceiver NEW!....8-SOC 3.00 2.00 1.65 LTC#BscSW-ND | 921081 Low Power Quad RS485 Receiver - 500 425 
LT1800CS5-ND —_ | 80MHz Low Power, R-R I/OPrec. Op Amp NEW!. 275 183 1.45 LTCA89CN-ND 9210B| Low Power Quad RS485 Receiver 433 3.70 
LT1800CS8-ND —_ | 80MHz Low Power, R-RI/OPrec. Op Amp NEW! 8SOC 2.75 183 1.45 Ltcagecsw-ND _| 9210B] Low Power Quad RS485 Receiver . 500 425 
Teng SS | Saye see cy ciincn aes Gee Beil Bey LTCAQOCNE-ND _[9176B| Low Power RS485 Transceiver/Receiver.... 292 2.50 
z a ole Fall to- Fal in/CutCp 4p « Gea eel eee LTC490CS8-ND | 9176B] Low Power RS485 Tr Race 3.58 3.05 
LT1806CS8TR-ND | — _ | 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Qp Amp . 5400.00/2,500 et ow Power S485 Trenscelver/Receiver ; ! 
5 5 LTC4910N-ND 9176B| Low Power RS485 Transceiver/Receiver 3.25 2.80 
LT18061S6-ND —_ | 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp.........-.. SOT-23-6 4.75 316 2.40 LTCI91CS.ND 9176B| Low Power RS485 Transosiver Receiver 392 325 
LT18061S8-ND — _ | 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp, Ind. Temp ..8-SOC 4.75 3.16 2.40 LTOBB00NB-ND 92578) 100mA, OMS Snitched Capacitor Converter, 393 285 
LT18061S8TR-ND —_ | 325MHz Single Rail-to-Rail In/Out Qp Amp, Ind. Temp ..8-SOIC 5850.00/2,500 : : 
LT1809¢86-ND — | 180MHez Single Rail-to-Rail In/Out Op Amp. . 375 249 1.90 LTO860CS8-ND 9257B] 100mA, VIS Switched Capacitor Converter 367 3.14 
LT18091S6-ND —_ | 180MHz Single R/R In/Out Op Amp, Ind. Temp. 413 2.74 2.10 LTO6900N8-ND 9176B) MPU Supervisor Reset Circuit and WDT .. 417 3.50 
LT1812CS5-ND —|TOOMFe, Low Power Op Amp with Shutdown 238 1.58 1.35 Co mm | © 765) MPU Supervisor Reset Circuit and WOT... bed Sie 
LT1812CS6-ND — | 100MHz, Low Power Qp Amp with Shutdowr 288 191 1.65 USETONRSD) 9176B/ MPU Supervisor Reset Croult and WOT. ase) (ED 
L11813C$8-ND — | Dua, High Speed, Low Power Cp Amp... 413° 274 230 LTO891CSW-ND__|9176B| MPU Supervisor Reset Circuit and WDT. 5.00 4.15 
LT1813HVCS8-ND — _ | Dual, High Speed, Low Power Op Amp. 4.50 299 2.30 LTO892CN8-ND 9210B] MPU Supervisor Reset Circuit and WOT 417 3.50 
LT1813HVDS8-ND__| — _| Dual, High Speed, Low Power Qp Amp. 413 274 210 LTO892CS8-ND 9210B] MPU Supervisor Reset Circuit and WDT 458 3.75 
L71813HVIS8-ND — Dud, High Speed, Low Power Op Amp... 550 3.66 2.80 LTOB93CSW-ND | 9210B] MPU Supervisor Reset Circuit and WDT. 5.00 4.15 
LT18140GN-ND. — | Quad, i dig see Low ee Amp NEW! 7.25 482 415 LTO894CN8-ND 9176B] MPU Supervisor Reset Circuit and WOT 417 3.50 
LT1814CS-ND — | Quad, High Speed, Low Power Op Amp NEW! 6.88 457 3.95 LTO894CS8-ND 9210B] MPU Supervisor Reset Circuit and WDT .. 458 3.75 
LT1814IGND — _ | Quad, High Speed, Low Power Qp Amp NEW. 9.25 615 5.25 LTO894CS8-3.3-ND |9210B] 3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and WOT 5.00 4.20 
LT1815CS5-ND —_| Single, High Speed Op Amp .. 3.63 241 215 LTOB95CN-ND 9176B] MPU Supervisor Reset Circuit and WDT. . 458 3.80 
LT1815C96-ND — | Single, High Speed Op Amp 425. 283 250 LTOS95CN-3.3-ND | 92108] 3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and WDT 492 4.15 
LT1815CS8-ND — | Single, High Speed Cp Amp... 3.75 249 230 LTOB95CSW-ND | 9176B] MPU Supervisor Reset Circuit and WDT... 5.00 4.15 
LT18151S5-ND — | Single, High Speed Op Amp, Ind. Temp. 438 291 260 LTOB95CSW-3.3-ND | 9210B] 3.3V MPU Supervisor Reset Circuit and WOT. 5.42 4.55 
LT18151S6-ND — _| Single, High Speed Qp Amp, Ind. Temp. 5.00 332 3.00 LTOS99CN8-ND 9176B| MPU Supervisor Reset Circuit and WDT .... 3.08 2.47 
LT18151S8-ND — _| Single, High Speed Op Amp, Ind. Temp. 4.50 2.99 2.70 LTO699CS8-ND 9176B| MPU Supervisor Reset Circuit and WDT 3.33 2.67 
LT1816AQVIS-ND — | Dual, High Speed Cp Amp NEW!. 650 432 370 LTC1040CN-ND 9175B] Dual Micropower Comparator 258 2.20 
LT1816CMS8-ND = 6.00 3.99 3.45 LTC1040CSW-ND =| 9175B} Dual Micropower Comparator . 3.08 2.85 
nee — oe a8 330 LTC10410N8-ND __|9175B| OVIOS Bang-Bang Controller 2.25 1.90 
i a ° b é LTC1042CN8-ND —_9175B] OVICS Window Comparator . 225 1.90 
ae = a Hoh Sees apne oi Be = ae a8 LTC10430N-ND 9175B| Dual, Precision Instrumentation Switched-Cap 
= , High Speed p ! ; ; . Building BIOCK........0..0cccccecceeseeteeseeeeseeseeseees 3.42 2.95 
LT1817CS-ND — _ | Quad, High Speed Qo Amp NEW! 8.50 5.65 4.85 LTC1043CSW-ND — | Dual, Precision Instrumentation Switched-Cap 
LT1880CS5-ND — _| Picoamp-In Rail-to-Rail Qp Amp.... 3.63 241 2.10 Building BOK sscccecaswanloevesdsnncedecs oacnutanetes 3.75 3.10 
a ee = [Poe peer ee ro, oe Tame. Gey ei) 28 LTCI0440N8-ND | 9175B| CVIOS Switched-Cap Voltage Converter. 208 1.75 
z = ecision Instrumentation Amplifier, 6.25 415 3.25 3 
= - - LTC1044CS8-ND —_| 9175B| OMIOS Switched-Cap Voltage Converter. 113 275 2.35 
LT1920CS8-ND — _| Precision Instrumentation Amplifier .. (Bz) Gils BS LTC10450N-ND 9175B| Programmable upower Hex Translator/Receiver/Driver...20-Dip 5.25 350 2.95 
LT1930AES5-ND — | 2.2MHz, Step Up DC/DC Converter 4.00 266 2.00 LTCIO4S5CSW-ND — | Programmable ipower Hex 
iene) — | 1.2MBz, Step Up DC/DC Converter Ola CG 2.00) Translator/Receiver/Driver 20-SO0C 8.25 5.50 475 
LT1930ES5TR-ND | — | 1.2MHz, Step Up DC/DC Converter 4920.00/2,500 : : : : : 
LT1931AESS-ND — | 22MHz, Inverting DDC Converter . 425 283 215 LTCI046CQN8-ND —_[9176B] 50mA, CMOS Switched-Cap Voltage Converter . 4.00 270 225 
LT1931ES5-ND —_]1.2MH, Inverting DODC Converter - 425. 283 215 ee Lereittay si76e ae aie eliliaicas Nati aie. ae oes s oe 
LTI931ESSTRIND =| — | 1.2Mbz, Inverting DO'DC Converter . 5220.00/2,500 ” ichec- Cap Voltage Converter . : : 
LT1932ES6-ND — | Constant-Current DO/DC LED Driver NEW! 3.50 233 1.79 ETC10870N5;ND) 91768) Dual Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps SOOO 0 
LT1944-1EVIS-ND | — | Dual Micropower Step Up DO'DC Converter NEW!...10-MSCP 4.25 283 213 LTCI047CSW-ND _|9176B| Dual Chopper-Stabilized Qp Amp with Internal Caps. ea) (ale) 
LT1944EMS-ND —__| Dual Micropower Step Up DO/DC Converter NEWI...10-MSOP 4.25 2.83 2.13 LTC10490N8-ND | 9176B) Chopper-Stabilized Qp Amp with Internal Caps .... 4.00 270 225 
LT1945EMS-ND — | Dual Micropower DC'DC Converter NEWI....... 10-MSCP 4.25 283 2.13 LTC10490S8-ND_—_|9176B] Chopper-Stabilized Oo Amp with Internal Caps . 5.00 3.35 2.80 
LTio4eAeMsseND | — | 27MHe Boost DC/DC Converter with LTCIO50ACN8-ND | — | Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps . 688 460 3.95 
1.5A Switch NEW! 0... ececccceeteeeteeeeeeee 8MSOP 5.00 3.32 2.55 LTCI0S0QN8-ND | 9175B) Chopper-Stabilized Qp Amp with Internal Caps . 4.00 270 225 
LT1946EVS8-ND — | 1.2MHz Boost DC/DC Converter with LTC1050CS8-ND 9175B| Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps . 5.00 335 2.80 
1.5A Switch NEW!........... ...8MSOP 4.93 3.28 2.47 LTCI051CN8-ND —_]9176B] Dual Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps........ 8-Dip 7.50 5.00 4.25 
LT1947BVIS-ND — | Adj. Output TFT-LCD Triple Switching Reg. NEW!...10-MSOP 5.13 3.41 265 LTC1051CSW-ND 9176B} Dual Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps....16-SQIC 9.00 6.00 4.95 
LT1949-1EMIS8-ND | — | 1.1MHz, 1A Switch PWM DC/DC Converter... .8MSOP 4.50 2.99 225 LTC10520N-ND 9175B] Low Noise Chopper-Stabilized Op Amp... ip 813 542 465 
LT1949EMS8-ND — | 600kHz, 1A Switch PWM DC/DC Converter .. -8MSCP 4.50 299 2.45 LTC1052CN8-ND | 9175B| Low Noise Chopper-Stabilized Op Amp . 4 7.50 5.00 4.30 
LT1956EGN-ND — |1.5A High Volt. Step-Down Switching Reg. NEW!...16-SSCP 7.38 4.90 3.72 LTC1053C\-ND 9176B| Quad Chopper-Stabilized Qp Amp with Internal Caps.....14-Dip 13.50 9.00 _7.80 
LT1956EGN-5-ND —_|1.5A, 5V Step-Down Switching Reg. NEW!...... ..16-SSOP__7.38 4.90 3.72 (Continued) 
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Data Data 
Book Book 
Digi-Key (Sold Digi-Key (Sold Price Each 
Part No. Sep.) | Description Part No. Sep.) | Description 1 25 100 
LTC1053CSW-ND | 9176B| Quad Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps... LTC1164-SCSW-ND ]9210B] 8th Order, Low Power, Lowpass Filter... 27.50 18.35 15.50 
LTC1059CN-ND 9175B] Switched-Capacitor Universal Filter Building Block ... LTC1164-6CN-ND | 9210B] 8th Order, Low Power, Lowpass Filter 22.50 15.00 12.90 
LTC1059CS-ND 9175B| Switched-Capacitor Universal Filter Building Block . LTC1164-7CN-ND | 9210B| 8th Order, Low Power, Lowpass Filter, Linear Phase . 20.00 13.35 11.25 
LTCIO60AQN-ND | 9175B} Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block LTC1164-7CSW-ND | 9210B] 8th Order, Low Power, Lowpass Filter, Linear Phase ...16-SOIC 27.50 18.35 15.50 
LTC10600\-ND 9175B) Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block. LTC1164-80N-ND __|9257B] 8th Order, Low Power, Lowpass Filter, Ultra-Selective ...14-Dip 30.00 20.00 17.25 
LTCI060CSW-ND | 9175B} Dual Switched-Cap Universal Filter Building Block LTC1164-8CSW-ND ]9257B] 8th Order, Low Power, Lowpass Filter, Utra-Selective...16-SOIC 32.50 21.65 18.50 
eer ees Bu Saal inhaetral Universal Filter Building Block LTCI1640N-ND | 9176B] Quad Universal Filter Building Block .. 24-Dip 15.00 10.00 8.40 
ee nos a 5 ie Ui leader dala Filter Building Block. LTC1164CSW-ND | 9176B] Quad Universal Filter Building Block 18.00 12,00 9.55 
I ORSCeNTEI so108! Sih cx ines tinge eh ae LTC1165CS8-ND | 9210B| Triple High-Side MOSFET Driver ... 525 350 290 
To STB Cock Tai = LTC1174QN8-ND __|9210B| Adj., Step Down and Inverting DC/DC Converter 650 435 3.60 
lee : ee Tun eae Sin Cree, Popes Sallie wort Net 4 LTCI174CN8-5-ND [92108] SV, Step Down and Inverting DODC Converter . 650 435 3.60 
LTC1063CSW-ND 9210B} Clock-Tunable Sth Order, Lowpass Butterworth Filter. . . : 
LTC1174CS8-ND 9210B] Adj., Step Down and Inverting DC/DC Converter 688 4.60 3.80 
LTC1064-10N-ND 9175B) 8th Order, Gock Sweepable Bliptic Lowpass Filter Ltc117: No | 921081 3.3V, Dow 5 
LTCI064-2CN-ND _|9176B| 8th Order, High Freq. Butterworth Lowpass Filter. NESE SV, Step Down and Inverting DDC Converter GES oc) Ses 
LTC1064-2CSW.ND_|9176B| 8th Qader, High Freq, Butterworth Lowpass Filter, LTC1174CS8-5-ND__ | 9210B] 5V, Step Down and inverting DO'DC Converter... 688 460 3.80 
LTC1064-30N-ND 9176B| 8th Order, High Freq, Linear Phase Lowpass Filter .. LTC1174HVON8-ND_|9210B Ad, Step Down and Inverting DO/DC Converter 7.50 5.00 4.10 
LTC1064-3CSW-ND | 9176B] 8th Order, High Freq. Linear Phase Lowpass Filter LTCI174HVCS8-ND_|9210B] Adj., Step Down and Inverting DC/DC Converter 7.88 5.25 4.25 
LTC1064-4CN-ND | 9176B] 8th Order ,Clock Sweepable Cauier Lowpass Filter LTC1174HVCS8-3.3-ND | 9210B] 3.3V, Step Down and Inverting DC/DC Converter 788 5.25 4.25 
LTC1064-4CSW-ND | 9176B) 8th Order, Cock Sweepable Cauer Lowpass Filter LTC1174HVCS8-5-ND | 9210B] 5V, Step Down and Inverting DC/DC Converter . 7.88 5.25 4.25 
LTC1064-70N-ND 9210B| 8th Order, Linear Phase Lowpass Filter LTC1174IN8-ND 9210B} Adj., Step Down/Inverting DC/DC Converter, Ind. Temp... 7.50 5.00 4.00 
LTC1064-7CSW-ND | 92708) &th Order, Linear Phase Lowpass Filter. LTC1196-1ACS8-ND |9210B| 8-Bit, 600nS, 1MHz, Sampling ADC ...........0:e1ceee+ 7.63 5.10 4.35 
LTC1064CN-ND 9175B] Quad, Universal Filter Building Block LTC1196-2ACS8-ND |9210B] 8-Bit, 710nS, 1MHz, Sampling ADC. .. 550) (3.70 3115 
LTCI064CSW-ND | 9175B| Quad, Universal Filter Building Block... . LTC1196-2BCS8-ND |9210B| 8-Bit, 710ns, 1MHz, Sampling ADC 438 291 250 
LTCI065CN8-ND | 9210B] 5th Order, Cock-Tunable Bessel Lowpass Filter LTC1197CS8-ND | 92948] 10-Bit, 500ksps ADC with Shutdown... 488 324 260 
LTCIO65CSW-ND _|9210B] Sth Order, Gock-Tunable Bessel Lowpass Filter LTC11971S8-ND 9294B] 10-Bit, 500ksps ADC with Shutdown, Ind. Temp. 5.25 349 2.80 
LTC1066-1CSW-ND |9210B] 8th Order, Gock-Tunable Lowpass Filter : J ( | LTC1197LOMS8-ND | 9294B] 3V, 10-Bit, ADC with Shutdown... 550 3.66 295 
LTC1067-50CS-ND | — | Dual RYR Very Low Noise Universal Filter Bldg. Block...16-SOC 6.88 4.57 3.60 LTC1197LCS8-ND  |9294B] 3V, 10-Bit, ADCwith Shutdown ... 488 3.24 260 
LTC1067CS-ND — _| Dual F/R Very Low Noise Universal Filter Bldg. Block...16-SOC 6.88 4.57 3.60 LTC1197LIS8-ND | 9294B] 3V, 10-Bit, ADCwith Shutdown, Ind. Temp. 5.25 3.49 280 
LTC1068-250G.ND | — | Quad Universal Filter Building Block. . 8.22 6.60 LTC1198-2BCS8-ND |9210B] 2-Channel, 8-Bit, Sampling ADC. ... 5.25 3.50 3.00 
LTC1068-25IGND__|_— _| Quad Universal Filter Building Block, Ind. 897 7.15 LTC11990MS8-ND | — | 10-Bit A/D Converter with Shutdow 5.50 410 3.65 
LTC1068-500G-ND | — | Quad Universal Filter Building Block......... 8.22 6.60 LTC1199CS8-ND __|9294B| 10-Bit A/D Converter with Shutdown.. 4.88 3.24 2.60 
LTC1068-501G-ND — | Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp. 897 7.15 LTC1199IMS8-ND — _ | 40-Bit A/D Converter with Shutdown 613 450 315 
LTC1068-2000G-ND | — | Quad Universal Filter Building Block. . 8.22 6.60 ns f 
: ine LTC11991S8-ND 9294B] 10-Bit A/D Converter with Shutdown, Ind. Temp. 5.25 3.49 2.80 
LTC1068-200IG-ND | — | Quad Universal Filter Building Block, Ii 897 7.15 ‘ i 
: ne LTC1199LIMS8-ND | — | 10-Bit A/D Converter with Shutdown.......... 613 4.50 3.15 
LTC10680G-ND 9294B] Quad Universal Filter Building Block. . 8.22 6.60 ; : 
: re LTC1199LIS8-ND | 9294B] 10-Bit A/D Converter with Shutdown, Ind. Temp. 525 349 280 
ee on aS) rian ae ruling An tee eee se LTC1232CS8-ND __|9176B] Microprocessor Supervisory Grrouit with WDT..... 3.63 241 1.95 
LTC1O68IN-ND 92948] Quad Universal Filter Building Block, Ind. Temp 872 695 LTC12350\-ND 9176B] MPU Supervisor Circuit w/ Battery Backup and WDT. 688 4.60 3.80 
LTC1069-11S8-ND — | 8th Order Progressive Blliptic, Lowpass Filter... 681 545 LTC1235CSW-ND 9176B} MPU Supervisor Orcuit w/ Battery Backup and WDT... 7.50 5.00 4.15 
LTC1069-6CS8-ND | —_| 8th Qder Single Supply, Blliptic Lowpass Filter 6.25 5.00 pecan ban tal) i aia cohtath es ae = aa Be 
LTCI069-7CS8-ND | — | 8th Order Linear Phase Lowpass Filter 38 6.23 5.00 ‘ oy Ne ee : : : 
LTCIO90ACN-ND-—-|| — | Single Chip 8-Channel 10-Bit Data Acquisition System ...20-Dip 25.75 17.15 15.80 ETCI2596N5: ND 7)| 92108] Dual 24V High Side MOSFET Driver gz) _ Sie) Siu 
LTC1090CN-ND —_| Single Chip 8-Channel 10-Bit Data Acquisition System ...20-Dip 17.50 11.65 9.90 LTC1255CS8-ND | 9210B} Dual 24V High Side MOSFET Driver 5.63 3.75 3.20 
LTC10910N8-ND — _| Single Chip 2-Channdi, 10-Bit Data Acquisition System. . ip 17.50 11.70 9.90 LTC12551S8-ND 9210B| Dual 24V High Side MOSFET Driver... 7.38 4.90 4.15 
LTC10920N8-ND —_| Single Chip 1-Channe/, 10-Bit Data Acquisition System....8-Dip 17.50 11.65 9.90 LTC1257CN8-ND —_| 9210B] Complete Single Supply 12-Bit Volt Qutput DAC: 838 5.60 445 
LTC1093CN-ND —_ | Single Chip 6-Chan., 10-Bit Data Acquisition System ip 17.50 11.65 9.90 LTC1257CS8-ND —_| 9210B| Complete Single Supply 12-Bit Volt Output DAC 8.88 5.90 4.75 
LTC1094CN-ND —_| Single Chip 8-Chan., 10-Bit Data Acquisition System 17.50 11.65 9.90 LTC12571N8-ND 9210B| Complete Single Supply 12-Bit Volt Output DAC. 9.25 6.15 4.90 
LTCI096ACS8-ND | 92108] Micropower Sampling 8-Bit Serial I/O ADC. . . \ LTC12571S8-ND 9210B] Complete Single Supply 12-Bit Volt Output DAC 9.75 6.50 5.20 
LTC1096CS8-ND 9210B] Micropower Sampling 8-Bit Serial I/O ADC. LTC12580MS8-ND —_ | Adj., Micropower LDO Bandgap Reference. 5.13 3.41 2.57 
LTC1096LIS8-ND —_| Micropower Sampling 8-Bit Serial I/O ADC. . LTC1258CS8-ND — _ | Adj., Micropower LDO Bandgap Reference. 413 2.74 230 
LTC10980N8-ND 9210B] Micropower Sampling 8-Bit Serial I/O ADC .. LTC1258CS8-2.5-ND | — | 2.5V, Micropower LDO Bandgap Reference. . 413 2.74 230 
LTC1098CS8-ND 9210B] Micropower Sampling 8-Bit Serial I/O ADC. . LTC1258CS8-3-ND_ —__| 8V, Micropower LDO Bandgap Reference . . 413 2.74 230 
LTC10990\-ND 91758] 8-Bit, High Speed ADC with Sample and Hold LTC1258CS8-4.1-ND | — | 4.1V, Micropower LDO Bandgap Reference .. 413 2.74 2.30 
LTCI099CSW-ND | 9175B 8-Bit, High Speed ADC with Sample and Hold . LTC1258CS8-5-ND | — | 5\V, Micropower LDO Bandgap Reference... 413 274 230 
LTC11000N8-ND 9176B| Precision, Ohopper-Stabilized Instrumentation Amp LTC1261CS-ND —_| Adj. Switched-Capacitor Voltage Inverter 450 3.00 260 
LTCI100CSW-ND | 9176B Precision, Chopper-Stabilized Instrumentation Amp LTC12610S8-4-ND | — | 4V, Switched-Capacitor Voltage Inverter 3.75 249 1.90 
LTC11420G-ND 9210B] Dual Step Down Switching Regulator: LTC1261LOMS8-ND | —_| Adj. Switched-Capacitor Voltage Inverter .. 4.00 266 2.00 
LTCI143LOS-ND | 92948) Dual Step Down Switching Regulator LTCI261LCS8-ND | — | Adj. Switched-Capacitor Voltage Inverter 363 241 1.82 
LTC1143LCS-ADJ-ND | 9294B] Dual Step Down Switching Regulator asin 
: : : LTC1262CN8-ND | 9210B] 12V, 30mA, Hash Memory DC/DC Converter . 450 3.00 245 
LTC11440N8-ND 9210B] Switched-Capacitor Voltage Converter with Shutdown..... 
- - - LTC1262CS8-ND | 9257B| 12V, 30mA, Hash Memory DC/DC Converter. 463 3.08 232 
LTC1144CS8-ND 9210B] Switched-Capacitor Voltage Converter with Shutdown . i bey 
i 4 LTC12621S8-ND 12V, 30mA, Hash Memory DC/DC Converter. 575 382 2.88 
LTC11441S8-ND 9210B] Switched-Capacitor Voltage Converter with Shutdown . 
LTC11470N8-5-ND_ | 9210B] 5V, Hgh Efficiency Step Down Regulator LTE IZSSCSe. ND) = 12, Ooms flash Memory DO De Converte oo 
LTC1147CS8-3.3-ND | 9210B] 3.3V, High Efficiency Step Down Regulator . ETGI264-7CNEND)|9210B) 8th Crder Phase Corrected Lowpass Filter. Uae 
LTC1147CS8-5-ND _|9210B] 5V, High Efficiency Step Down Regulator . LTC1264-7CSW-ND | 9210B) 8th Order Phase Corrected Lowpass Filter . 17.65 
LICH47LCS8-ND —_| High Efficiency Step Down Regulator .. LTC1264CN-ND 9210B| Hgh Speed Quad Universal Filter Building Block ......... : 70 9.80 
LTC1147L1S3-ND — | High Bificiency Step Down Regulator .. LTC1264CSW-ND —_| 9210] High Speed Quad Universal Filter Building Block........24-SOIC 20.50 13.70 10.90 
LTC11480N-ND 92108] High Efficiency Synch. Step Down Regulator... LTC1265CS-ND 9257B| Adj., 1.2A High Effic., Step Down DO/DC Converter.....14-SOIC__ 6.88 4.60 3.95 
LTC1148CS-ND 9210B] High Efficiency Synch. Step Down Regulator ... LTC1266ACS-ND | 9257B| Synch. Regulator Controller for WP Ohan. MOSFETS...16-SOC 9.13 6.06 5.20 
LTC1148CS-3.3-ND _|9210B| 3.3V, High Efficiency Synch. Step Down Regulator . LTC1266AIS-ND —_ | Synch. Regulator Controller for NP Chan. MOSFETS...16-SOIC 10.25 6.81 5.75 
LTCI148CS-5-ND _[9210B] 5V, High Efficiency Synch. Step Down Regulator ....... LTC1266CS-ND 9257B] Synch. Regulator Controller for NP Chan. MOSFETS...16-SOC 7.50 4.98 4.05 
LTCI148HVCS-ND | 9210B] High Efficiency Synchronous Step Down Regulator. .... LTC1266CS-3.3-ND | 9275B] 3.3V Synch. Reg. Controller for NP Chan. MOSFETS...16-SOIC 7.50 4.98 4.05 
LTC1148HVCS-5-ND | 9210B] 5V, High Efficiency Synchronous LTC12661S-ND —_| Synch. Regulator Controller for NP Ohan. MOSFETS...16-SOC 8.50 5.65 4.45 
Step Down Regulator.......s:sscsectectesiereseeees LTC1266IS-3.3-ND | — |3.3VSynch. Reg. Controller for WP Chan. MOSFETS...16-SOC 8.50 5.65 4.45 
LTC1148LCS-3.3-ND | 9210B| 3.3V, High Efficiency Synch. Step Down Regulator . LTC12661S-5-ND —_ | 5V Synch. Reg. Controller for N’P Chan. MOSFETS. 8.50 5.65 445 
LTC11490\-ND 9210B] High Efficiency Synch. Step Down Regulator LTC1272-3ACSW-ND| — | 12-Bit, 3S, 250kHz Sampling A/D Converter. 24-SOIC 35.00 23.35 18.76 
LTC11490N-5-ND | 9210B] 5V, High Efficiency Synch. Step Down Regul: LTC1272-3CCN-ND |9176B] 12-Bit, 3S, 250kHz Sampling A/D Converter. 24-Dip 20.63 13.75 11.05 
LTC1149CS-ND 9210B] High Efficiency Synch. Step Down Regulator LTC1272-30CSW-ND |9176B| 12-Bit, 3,1, 250kHz Sampling A/D Converter . 22.75 15.15 12.15 
LTC1149CS-3.3-ND | 9210B) 3.3V, High Efficiency Synch. Step Down Regulator . LTC1272-8CON-ND |9176B| 12-Bit, 8.8, 250kHz Sampling A/D Converter. 8.00 
ETCHISOQNS-ND __|9176B| Chopper-Stabilized Op Amp with Internal Caps .- LTC1273B0N-ND | 92108] 12-Bit, 2.7uS, Sampling A/D Converter ... : . 65 12.55 
ea ToRRE Ne oan Dd aco ont Cp oe Amp with Internal Caps LTC1273BCSW-ND | 9210B] 12-Bit, 2.7S, Sampling A/D Converter .. 24-SOC 25.88 17.25 13.80 
a , Zero-Dri Ip --- LTC1274CSW-ND | 92858] 12-Bit, 100ksps A/D Converter with Shutdown . 24-SOIC 14.88 9.90 8.25 
ETCHISICSW:ND) 92108) Dud, Zero Drift Op Amp .... LTC1275BCN-ND _|9210B] 12-Bit, 2.7118, Sampling A/D Converter 11.75 
LTC1152CN8-ND | 9257B| Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Qo Amp : - 
i : ; LTC1275BCSW-ND |9210B] 12-Bit, 2.7uS, Sampling A/D Converter .. 12.95 
LTC1152CS8-ND __| 9257B| Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Qo Amp. d : 
- = - LTC1276BCN-ND | 92108 12-Bit, 2.7S, Sampling A/D Converter 11.75 
LTC11521S8-ND 9275B] Rail-to-Rail, In/Out, Zero-Drift Qo Amp, Ind. Temp. ‘ : 
5 LTC1276BCSW-ND |9210B] 12-Bit, 2.7uS, Sampling A/D Converter .. 12.95 
LTC11530N8-ND 9210B} Auto-Reset Hectronic Circuit Breaker . . ‘ 
4 LTC1277CSW-ND —_| 92858] 12-Bit, 100ksps A/D Converter with Shutdown . 8.70 
LTC1153CS8-ND 9210B} Auto-Reset Hectronic Circuit Breaker LTC1278-4CN-ND 12-Bit 400 ing ADC with ck 
LTCI1531S8-ND | $210B] Auto-Reset Bectronic Circuit Breaker .. z —_| 12Bit, 400ksps, Sampling ADC with Shutdown 1205 
LTCI154CN8-ND _|9210B| Single High-Side MOSFET Driver... LTC1278-4ISW-ND 92108] 12-Bit, 400ksps, Sampling ADC with Shutdown 14.70 
UTCH154C88-ND _|92108) Single High-Side MOSFET Driver LTC1278-5CSW-ND | 9210B] 12-Bit, 500ksps, Sampling ADC with Shutdown 14.65 
LTCI155CN8-ND —_|9176B) Dual High-Side MOSFET Driver . LTC1278-5ISW-ND | 9210B| 12-Bit, 500ksps, Sampling ADC with Shutdown 15.70 
LTC1155CS8-ND | 9176B| Dual High-Side MOSFET Driver LTC12790G-ND —_| 12-Bit, 600ksps, Sampling ADC with Shutdown. 14.20 
LTC11560N-ND 9176B| Quad High-Side MOSFET Driver LTC1279CSW-ND 9257B| 12-Bit, 600ksps, Sampling ADC with Shutdown ....... . 94 13.95 
LTCI156CSW-ND _|9176B| Quad High-Side MOSFET Driver. LTC1282BCSW-ND ]9210B] 3V, 12-Bit, Sampling A/D Converter with Reference ....24-SOC 28.13 18.75 14.75 
LTCI157CS8-ND | 9210B] Dual, 3.3V, High-Side MOSFET Driver LTC1283CN-ND 9210B] 3V, 10-Bit, Data Acquisition System ............ 20-Dip 20.13 13.40 11.40 
LTC1159CS-ND 9257B] High Efficiency Synch. Step Down Switch Regulator. LTC12850N8-ND —_ | 8V, 12-Bit, Micropower Sampling A/D Converter 7.90 6.50 
LTC1159CS-3.3-ND | 9257B) 3.3V, High Effic. Synch. Step Down Switch Regulator... LTC1285CS8-ND — _ | 8V, 12-Bit, Micropower Sampling A/D Converter. 8.35 6.95 
LTC1163CS8-ND —_| 9210B] Triple High-Side MOSFET Driver ..... LTC1286CN8-ND _|9210B] 12-Bit, Micropower Sampling A/D Converter.............++ 6.60 5.25 
a pow. pling 
LTC1164-5CQN-ND _|9210B] 8th Order, Low Power, Lowpass Filter (Continued) 
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Digi-Key (Sold Price Each Digi-Key (Sold Price Each 
Part No. Sep.) | Description 1 25 =100 Part No. Sep.) | Description 1 25 100 
LTC1286CS8-ND —_9210B] 12-Bit, Micropower Sampling A/D Converter 10.63 7.10 5.65 LTC13870G-ND —_ | 5V, Single RS232/RS485 Transceiver . 9.13 610 5.20 
LTC1286IN8-ND 9210B] 12-Bit, Micropower Sampling A/D Converter. 12.38 825 655 LTC1387CSW-ND — | 5V, Single RS232/RS485 Transceiver. 8.50 5.65 4.85 
LTC12880N8-ND —_| 9257B] 3V, 12-Bit, Micropower Serial /O Sampling ADC . 11.88 7.90 6.50 LTC13871G-ND — _ | 5\, Single RS232/RS485 Transceiver, Ind. 10.50 7.00 6.00 
LTO1288CS8-ND | 9257B/ 3V, 12-Bit, Micropower Serial I/O Sampling ADC . 12.50 835 6.95 LTC1387ISW-ND —_| 5V, Single RS232/RS485 Transceiver, Ind. Temp. ......20-SOC 9,75 6.50 5.60 
LTC12890CSW-ND___|9176B} 3V, 12-Bit, Data Acquisition System 20-SOIC 41.38 27.60 22.06 LTC1390CN-ND 9257B| OMOS 8-to-1 Analog Multiplexer w/Serial Interface. ...... 438 291 235 
LTC1290BCSW-ND | — _| 12-Bit, Data Acquisition System . 30.00 23.96 LTC1390CS-ND 9257B] OMOS 8-to-1 Analog Multiplexer w/Serial Interface.....16-SOC 4.63 3.10 2.45 
LTCI29000N'ND | 9176B) 12-Bit, Data Acguisition System . 20.00 15.95 LTC1391CS-ND — | CMOS 8-+to-1 Mux with Cascadable Serial Interface. 463 3.10 245 
LTCI2900CSW-ND | 9176B) 12-Bit, Data Acquisition System . He) 2200 is LTC13920N8-ND | 92578] 10-Bit Micropower Data Acquisition System .. 7.50 5,00 4.10 
LTC12900IN-ND —_—-|9176B] 12-Bit, Data Acquisition System, 20-Dip 42.38 28.25 23.35 AR, ee 
Ltctz200sw-ND- | 9176B) 12-Bi Sait 28.25 23.35 LTC1392CS8-ND 9257B] 10-Bit Micropower Data Acquisition System . 7.63 5.10 4.20 
dl Bit, Data Acquisition System, es) Ze LTC1392IN8-ND __|9257B| 10-Bit Micropower Data Acquisition System = 888 590 4.85 
ai po 
PS home| ©1768) 12-Eit, Data Acguisition System . eS ere) LTC1400CS8-ND — | 12-Bit, 400ksps A/D Converter with Shutdown SOC 10.00 664 5.25 
LTC1290DCSW-ND | 9176B] 12-Bit, Data Acquisition System . 14.50 11.35 LTCI400188-ND 12-Bi 400 ; 
Cate | — -Bit, 400ksps ADC with Shutdown, Ind. Temp. -SOC 11.13 7.39 5.85 
LTC1291CON8-ND | 9210B] 12-Bit, Data Acquisition System. . 18.75 15.00 : : 
LTC1291D0NB-ND |9210B) 12-Bit, Data Acquisition System 4210 9.50 LTC1401CS8-ND — | 12-Bit, 400ksps A/D Converter with Shutdown -SOIC 650 432 3.40 
LTC129200N8-ND _|9210B| 12-Bit, Data Acguisition System. 18.75. 15.00 LTCI404058-ND | — | 12-Bit, 600ksps A/D Converter with Shutdows FSG 10.50 6.98 5.50 
TTCI292D0NE-ND [92108] 12-Bit. Data Acouisition System. [OHO SIED LTC14041S8-ND —__| 12-Bit, 600ksps ADC with Shutdown, Ind. Temp. -SOIC 11.50 7.64 6.05 
LTCI293BCSW.ND | — | 12-Bit, Data Acouisition System . 30.00 23.96 LTC1406CGN-ND — _ | 8-Bit, 20msps Sampling A/D Converter . 24-SSCP 6.50 4.32 3.40 
LTC12930CN-ND 9176B] 12-Bit, Data Acquisition System . 20.00 15.95 LTC1406IGN-ND ox 8-Bit, 20msps Sampling A/D Converter . 24-SSOP 7.00 4.65 3.70 
LTC1293D0N-ND | 9176B] 12-Bit, Data Acquisition System . 1210 9.50 LTC14100G-ND 9285B) 12-Bit, 1.25msps Sampling A/D Converter . 28-SSOP 22.25 14.78 11.15 
LTC1293DCSW-ND —_| 12-Bit, Data Acquisition System . 14.50 11.35 LTC1410CSW-ND 9285B} 12-Bit, 1.25msps Sampling ADC, Ind. Tem 28-SOIC 21.25 14.11 10.65 
LICI294B0SWND | — | 12-Bit, Data Acouisition System . 30.00 23.96 LTC14110G-ND —_| Single 14-Bit, 2.5MSPS A/D Converter NEW! 38.25 25.50 21.85 
LTC1294C0N-ND —_-|9176B] 12-Bit, Data Acquisition System . 18.75 15.00 LTC14111G-ND —_| Single 14-Bit, 2.5MSPS A/D Converter NEW! 42.50 28.35 24.30 
LTC1294C0CSW-ND | — | 12-Bit, Data Acquisition System . 24.00 19.15 LTC14120G-ND — | 12-Bit, 3msps Sampling A/D Converter .... 21.38 14.20 10.69 
LTC1294DON-ND | 9176B] 12-Bit, Data Acquisition System . 12.10 9.50 LTC1412IG-ND — | 12-Bit 3msps Sampling ADC, Ind. Temp. .. 23.38 15.53 11.69 
LTC1294DCSW-ND_| — _ | 12-Bit, Data Acquisition System . 14.50 11.35 LTC1414C0GN-ND — | 14-Bit, 2.2msps Sampling A/D Converter .. 34.00 22.65 18.15 
LTCI296BCN-ND —‘/9176B] 12-Bit, Data Acquisition System . 16.25 13.00 LTC1414IG-ND —_| 14-Bit, 2.2msps Sampling ADC, Ind. Temp. 38.25 25.50 21.85 
LTC1296BCSW-ND | 9176B] 12-Bit, Data Acquisition System . 16.65 13.35 LTC14150G-ND 9285B| 12-Bit, 1.25msps Sampling A/D Converter . 22.25 14.78 11.15 
LTC129600N-ND | 9176B} 12-Bit, Data Acquisition System . LTC1415CSW-ND —_| 9285B] 12-Bit, 1.25msps Sampling A/D Converter. 21.25 14.11 10.65 
LTC12960CSW-ND | 9176B] 12-Bit, Data Acquisition System . LTC14151G-ND 9285B| 12-Bit, 1.25msps Sampling ADC, Ind. Temp. 24.25 16.11 12.15 
LTCI296DON-ND __|9176B| 12-Bit, Data Acauisition System . LTC1415ISW-ND —_/ 9285B] 12-Bit, 1.25msps Sampling ADC, Ind. Tem 23.25 15.44 11.65 
LTC1296DCSW-ND | 9176B} 12-Bit, Data Acquisition System . LTC14160G-ND —_|14-Bit, 400ksps Sampling A/D Converter .... 14.75 9.80 7.40 
LTC1297DCN8-ND | 9210B] 12-Bit, Data Acquisition System. . LTC1416IG-ND — | 14-Bit, 400ksps Sampling ADC, Ind. Temp. 15.75 1046 7.88 
LTCI298CN8-ND | 9210B] 12-Bit, Sampling A/D Converter. 4 3) LTC1417A0GN-ND- | — | 14-Bit, 400ksps Sampling A/D Converter .. 20.00 13.28 10.00 
LTC1298CS8-ND | 9210B| 12-Bit, Sampling A/D Converter . SOC 10.63 7.10 5.65 i 
ETCIooSINE'ND 92108 12-Bit Senoling AYD Converter. Ind. Te MOM es hes OS LTC14170GN-ND — | 14-Bit, 400ksps Sampling A/D Converter 16.25 10.79 8.15 
RTCHeSeISe ND G08 Saadin ND ee a _ oP oS as LTC1418A0G-ND — | 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel I/O. ... 22.25 14.78 11.15 
| -Bit, ipling Inverter, Ind. Temp. 5. 5. BACK = i 
LTC1314CS-ND 9257B] POMCIA Switching Matrix 4.38 295 2.35 =ueEL SD Abit, 200Keps ADS Saal Peralel VO ESO 
LTC13150G-ND 91758| POVICIA Switching Matrix 625 415 335 LTC1418AIG-ND — | 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel I/O, Ind. Temp 23.88 15.86 11.95 
LTC1318CSW-ND | 9257] Single, 5V, RS232/RS422 Transceiver/Recelver 913 610 4.90 LUC EIA D) — | 14Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel I/O, Ind. Temp .. 23.38 15.53 11.70 
LTC1320CSW-ND _[9210B] “APPLETALK®” RS422/RS562 Line Transceiver 688 460 3.90 LTC14180G-ND — | 14-Bit, 200ksps ADC, Serial/Parallel I/O, Ind. Temp 17.25 11.46 8.65 
LICIS210N-ND | 9210B) RS485/RS232/E1A562 Transceiver/Receiver..... 875 585 465 ARS = |e eee Ame Radiator iS ee (ee Ae ae 
LTC1321CSW-ND —_| 9210B] RS485/RS232/E1A562 Transceiver/Receiver 8.75 5.85 4.65 it, 200ksps : ane ole. : : : 
LTC1321ISW-ND —_| RS485/RS232/E1A562 Xovr./Receiver, Ind. Temp. ......24SOIC 10.50 7.00 5.60 LTC1418IN-ND — | 14-Bit, 200ksps ADG, Serial/Parallel I/O, Ind. Temp. 18.38 1221 9.20 
LTC13220N-ND 9210B] RS485/RS232/E1A562 Transceiver/Receiver . i 6.65 5.35 LTC1419A0G-ND — | 14-Bit, 800ksps Sampling A/D Converter .. 54.38 36.11 27.20 
LTC1322CSW-ND | 9210B} RS485/RS232/E1A562 Transceiver/Receiver . 6.65 5.35 LTC1419ACSW-ND | — | 14-Bit, 800ksps Sampling A/D Converter . . 53.50 35.53 26.75 
LTC1325CSW-ND 9257B| Battery Management System 915 7.35 LTC1419AIG-ND = 14-Bit 800ksps Sampling A’D Converter, Ind. Temp . 62.50 41.50 31.25 
LTC13260MS8-ND —_| Micropower Precision Triple Supply Monitor . 3.08 2.45 LTC14190G-ND —_|14-Bit, 800ksps Sampling A/D Converter 32.50 21.58 16.25 
LTC13260MS8-2.5-ND | 9294B) 2.5V Micropower Precision Triple Supply Monitor 8-MSOP 463 3.08 2.45 LTC1419CSW-ND — _ | 14-Bit, 800ksps Sampling A/D Converter . . 24.51 21.42 16.13 
LTC1326CS8-ND 9294B] Micropower Precision Triple Supply Monitor. ..... 8SOC 438 291 2.35 LTC1419IG-ND — _ | 14-Bit, 800ksps Sampling A/D Converter, Ind. Temp. 36.25 24.07 18.15 
LTC1326CS8-2.5-ND | 9294B} 2.5V, Micropower Precision Triple Supply Monitor . 8SOC 438 291 235 LTC14210G-ND — | Hot Swap Controller......0.. 0. 10.38 690 5.90 
LTC13270G-ND 9210B] 3V, 3 Driver/5 Receiver EA/TIA-562 Transceiver . LTC14210G-2.5-ND | — | 2.5V Hot Swap Controller ‘ 10.38 690 5.0 
LTC1327CNW-ND | 9210B| 3V, 3 Driver/5 Receiver BA/TIA-562 Transceiver . LTC1421CSW-ND —__| Hot Swap Controller... 9.63 6.40 5.50 
LTC1327CSW-ND __| 92108] 3V, 3 Driver/5 Receiver BA/TIA-562 Transceiver . LTC1421CSW-2.5-ND | — | 2.5V Hot Swap Controller 963 640 5.50 
LTC1329CS8-10-ND | — | Micropower 8-Bit, Current Qutput DAC. LTC1422CN8-ND | 9294B| 8-Pin Hot Swap Controller ... 513 3.41 265 
BIESeICetNa| — | Micropower &-Eit, Current Output DAC. LTC1422C88-ND | — _| 8-Pin Hot Swap Controller 525 3.50 2.95 
LTC13291S8-50-ND | 9294B/ Micropower 8-Bit, Qurrent Output DAC, Ind. Temp. LTC1422IN8-ND 9294B| 8-Pin Hot Swap Controller 5.88 3.91 3.05 
LTC13340G-ND — _| OMOS SV, RS232/RS485 Multiprotocol Transceiver LTC14221S8-ND —_| 8-Pin Hot Swap Controller... 6.00 4.00 3.40 
ETCIS34GWND) | — | OMCS SV, RS232/RS485 Multiprotocol Transceiver. LTc14260viss-ND | — | 6-Bit, Dud PWM D/A Converter. 675 449 4.05 
LTC1334CSW-ND — _ | OQMOS 5V, RS232/RS485 Multiprotocol Transceiver... . a 
LTC1334ISW-ND | — _| OMOS5V, RS232/RS485 Multiprotocol Transceiver pepe ee) ——_| 6-Hit, Dual PAM CYA Converter .. Bes tail) Bee 
— P - LTC1427CS8-50-ND | 92948] 10-Bit, D/A Converter with SMBus Interface. 613 4.07 3.20 
LTC13370G-ND 9210B} 5V, 3 Driver/S Receiver RS232 Transceiver . LTC1430A0GN-ND Step Do Ha a 
1 . é _ ‘ep Down Switching Regulator Controller. 7.75 5.15 3.90 
LTC13370NW-ND 9210B} 5V, 3 Driver/5 Receiver RS232 Transceiver cde 
LTC1337CSW-ND 92108] 5V, 3 Driver/5 Receiver RS232 Transceiver... LTC1430ACS-ND —__| Step Down Switching Regulator Controller 7.13 4.74 3.60 
LTC13380G-ND 9210B] 5V, 5 Driver/3 Receiver RS232 Transceiver . LTC1430ACS8-ND — | Step Down ‘Switching Regulator Controller. 6.25 415 3.15 
LTC1338CSW-ND _|9210B] 5V, 5 Driver/3 Receiver RS232 Transceiver pend pee ae rau ane Seared eda ve E i 3 poh Oe 
LTC13400MS8-ND 92948] Low Noise Varactor Driver . SOO WET SANTEE Fee OL OTUs : ; é 
ete gceSTATMMIN| o29485| Lave Noles Veractor Driver: LTC14330GN-ND | 92858] Current Mode Step Down DC/DC Converter .. 738 490 395 
LTC13430GW-ND 92948] Software Selectable Multiprotocol Transceiver . LTC1435ACS-ND —_| Low Noise Synch. Step Down Switching Regulator... 8.38 5.57 4.80 
LTC1343IGW-ND 9294B] Software Selectable Multiprotocol Transceiver . LTC1435AIS-ND —_| Low Noise Synch. Step Down Switching h Regulator...16-SOIC 10.50 6.98 6.00 
LTC1344A0G-ND —_| Multiprotocol Cable Terminator . LTC14350G-ND —_| Low Noise Synch. Step Down Switch Regulator ... 9.00 5.98 4.50 
LTC13440G-ND 9294B] Multiprotocol Cable Terminator . LTC1435CS-ND 9285B| Low Noise Synch. Step Down Switching Regulator 8.38 5.57 4.80 
LTC1344IG-ND. 9294B] Multiprotocol Cable Terminator . LTC14351S-ND — _ | Low Noise Synch. Step Down Switching Regulator ..... 16-SOC 10.50 6.98 5.25 
LTC1345CNW-ND —_| 92578] Single Supply V.35 Differential Transceiv LTC1436AOGN-PLL-ND| — _ | Low Noise Synch. Step Down Switching Regulator ....24-SSOP 10.00 6.64 5.70 
LTC1345CSW-ND 9257B] Single Supply V.35 Differential Transceiver LTC1436AIG\N-PLL-ND| — _ | Low Noise Synch. Step Down Switching Regulator 1250 830 665 
LTC1346ACSW-ND _|9285B| 10mbps DCE/DTE V.35 Transceiver....... LTC14380G-ADJ-ND | 9285B] Dual, Synch. Step Down Switching Regulator... 28-SSCP 14.00 9.30 7.50 
LTC13470NW-ND | 9210B] 5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Receiver Transceiver LTC1438IG-ND — | Dual, Synch. Step Down Switching Regulator 28-SSCP 16.88 11.21 9.65 
LTC13480G-ND 9257B] 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Revr. Transceiv LTC1438IG-ADJ-ND |9285B} Dual, Synch. Step Down Switching Regulator 28-SSCP 16.88 11.21 9.00 
LTCI348CSW-ND | 9257B] 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Rovr. Transceiver LTC14390G-ND —_| Dual, Synch. Step Down Switching Regulator ... 36SSOP 15.38 10.21 8.75 
LTC13481G-ND 9257B| 3.3V/5V, LP, RS232, 3 Driver/5 Revr. ‘Transceiver LTC14400MS8-ND — __| Ultra Low Power Single Comparator w/ Reference. .... 3.13 215 1.70 
LTCIS48ISWND __ | 9257B| 3.3V/SV, LP, S232, 3 Driver/S Revr. Transceiver ...... LTC14400N8-ND —_| 92858] Ultra Low Power Single Comparator w/ Reference. 275 1.85 1.50 
LTC13490\-ND 92108] SV, LP, RS232 3 Driver/5 Receiver Transceiver... LTC1440CS8-ND | 92858] Ultra Low Power Single Comparator w/ Reference 275 1.85 1.50 
LTC1349CSW-ND 9210B) 5V, LP, RS232 3 Driver/S Receiver Transceiver LTC1440IN8-ND 9285B] Ultra Low Power Single Comparator w/Ref., Ind. Temp. .. . 3.25 2.20 1.75 
LTC13491SW-ND — _| SV. LP, FRS232 3 Driver/5 Receiver Transceiver LTC14401S8-ND __|9285B] Ultra Low Power Single Comparator w/Ref., Ind. Temp...8-SOC 3.25 2.20_1.75 
9 par p. 
LTC13500G-ND 9210B] 3V, BATIA-562, 3 Driver/5 Receiver Transceiver 
LTC13501G-ND 9210] 3V, BA/TIA-562, 3 Driver/5 Receiver Transceiver LTC1441CS8-ND — | UtraLow Power Dual Comparator w/ Reference. 3.38 2.25 1.85 
LTCT3800GN-ND 8 Oh OViOSM itipk ith SMBus Interf 7 LTC14411S8-ND 9285B] Ultra Low Power Dual Comparator w/Ref., Ind. Temp. 400 266 220 
Rance =e Gen Gc Milibiocs ih a ir he LTC1442CN8-ND — | UltraLow Power Dual Comparator with Reference. .. 413 274 225 
= eee retrace satiate LTC1442CS8-ND | 92858] Ultra Low Power Dual Comparator with Reference. .. 413 2.74 2.25 
LTC1380IG\N-ND. — _ | 8-Chan. QVOS Multiplexer with SMBus Interface. i 
LTC13801S-ND — |8-chan. avis Multiplexer with SMBus Interface. LTC1442IN8-ND 9285B| Ultra Low Power Dual Comparator w/Ref., Ind. Temp. 488 3.24 270 
LTC1382CN-ND 9210B] 5V, RS232, 2 Driver/2 Receiver Xevr. w/Shutdown.. LTC14421S8-ND 9285B] Ultra Low Power Dual Comparator w/Ref., Ind. Temp. 488 3.24 2.70 
LTC1382CSW-ND 9210B) 5V, RS232, 2 Driver/2 Receiver Xcvr. w/Shutdown . LTC1443CS-ND 9275B| Ultra Low Power Quad Comparator with Reference. . 475 316 250 
LTC13830N-ND 9210B] 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xovr. LTC14431N-ND 9285B] Ultra Low Power Quad Comparator w/Ref., Ind. Temp....16-Dip 5.50 3.66 3.05 
j ‘ : LTC14431S-ND 9285B) Ultra Low Power Quad Comparator w/Ref., Ind. Temp...16-SOIC 5.50 3.66 3.05 
LTC1383CS-ND 9210B} 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xcvr.. 
LTC13831S-ND 9210B] 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xcvr.. LTC14440N-ND_ —__| UtraLow Power Quad Comparator with Reference....... 16-Dip 475 3.16 2.50 
LTC13840N-ND 9210B] 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xcvr. LTC1444CS-ND —_ | Ultra Low Power Quad Comparator with Reference... 16-SOC 475 3.16 250 
LTC1384CSW-ND 9210B] 5V, RS232, Low Power 2 Driver/2 Receiver Xcvr.. LTC1444IN-ND 9285B} Ultra Low Power Quad Comparator w/Ref., Ind. Temp....16-Dip 5.50 3.66 3.05 
LTC13850G-ND 9210B] 3.3V, BAVTIA-562, LP 2/Driver/2Revr. Transceiver LTC1444IS-ND 9285B) Ultra Low Power Quad Comparator w/Ref., Ind. Temp...16-SOC 5.50 3.66 3.05 
LTC13850\-ND 9210B] 3.3V, BA/TIA-562, LP 2/Driver/2Revr. Transceiver LTC14451N-ND 9285B) Ultra Low Power Quad Comparator w/Ref., Ind. Temp....16-Dip 5.50 3.66 3.05 
LTC1385CSW-ND | 9210B| 3.3V, BATIA-562, LP 2/Driver/2Revr. Transceiver ..... LTC14451S-ND 9285B| Ultra Low Power Quad Comparator w/Ref., Ind. Temp...16-SOC 5.50 3.66 3.05 
LTC1386CS-ND 9210B| 3.3V, BA/TIA-562, LP 2/Driver/2Rovr. Transceiver ..... (Continued) 
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Digi-Key (Sold Price Eachx Digi-Key (Sold Price Eachx 
Part No. Sep.) | Description i 25100 Part No. Sep.) | Description il 25 +100 
LTC1446CN8-ND — | Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower D/A Converter .. 12.00 8.00 655 LTC15141S8-5-ND [9294] 5V, Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Converter......... 788 525 450 
LTC1446CS8-ND — | Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower D/A Converter 1213 810 6.65 LTC1515CS8-3.3/5-ND | — | 3.3V/5V, Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Converter . 6.50 435 370 
LTC1446IN8-ND — | Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC, Ind. Temp. 13.50 9.00 7.40 LTC1515CS8-3/5-ND | — _| 3V/5V, Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Converter 6.50 435 370 
LTC14461S8-ND — | Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAC, Ind. Temp. 13.63 910 7.45 LTC15151S8-ND 9294B] Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Converter. 788 525 450 
LTC1446LCS8-ND_ | — | Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower D/A Converter 13.38 8.90 7.65 LTC15151S8-3.3/5-ND |9294B| 3.3V/5V, Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Converter . 7.88 5.25 450 
LTC1446L1S8-ND — | Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAG, Ind. Temp. 15.00 10.00 860 LTC15151S8-3/5-ND |9294B] 3V/5V, Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Converter ..... 788 525 450 
LTC1448CN8-ND — | Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower D/A Converter .. 12.00 8.00 655 LTC1516CS8-ND —_ |9285B] Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter... . 6.25 415 3.55 
LTC1448CS8-ND — | Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower D/A Converter 1213 810 6.65 LTC1517CS5-3.3-ND | — | Regulated 3.3V Charge Pump DC/DC Converter 3.75 250 215 
LTC1448IN8-ND — _ | Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAG, Ind. Temp. .....8-Dip 13.50 9.00 7.40 LTC1517CS5-5-ND_ | — | Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter .. 3.75 250 215 
LTC14481S8-ND —_| Dual 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DAG, Ind. Temp.....8-SOC 13.63 9.10 7.45 LTC1517ES5-3.3-ND | — _| Regulated 3.3V Charge Pump DC/DC Converter 4.00 266 2.10 
LTC14500G-ND —_| Parallel Input 12-Bit R/R Micropower DAC. . 10.63 7.10 6.10 LTC1517ES5-5-ND | — _ | Regulated SV Charge Pump DC/DC Converter . 4.00 266 2.10 
LTC1450L0G-ND —_| Parallel Input 12-Bit R/R Micropower DAC. 11.25 7.50 620 LTC1518CS-ND — _| Hi-Speed Precision Delay RS485 Quad Line Receiver...16-SOIC 10.13 6.73 5.80 
Ree 92578] 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower D/A Convert 863 575 493 na 5 BSN, = i ee Benen Delay ie oe rs Receiver. a ae i oe ie oe 
LTC1451CS8-ND —_| 9257B| 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower D/A Converter . 913 608 5.21 =, | He ecision Delay RS48! ine Receiver. .. 16- . . : 
LTC14511N8-ND 9257B| 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAG, Ind. Temp. .... 938 6.25 5.36 LTC15191S-ND —_| Hi-Speed Precision Delay RS485 Quad Line Receiver...16-SOIC_ 11.63 7.75 6.20 
LTC14511S8-ND 9257B] 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAG, Ind. Temp....8-SOC 9.88 6.58 5.64 LTC15220MS8-ND | — | Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter .. 3.75 250 2.15 
LTC14520N8-ND | 9257B] 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower D/A Converter .......8-Dip 7.63 5.07 4.35 LTC1522CS8-ND — _ | Regulated SV Charge Pump DC/DC Converter... 3.25 216 1.85 
LTC14520S8-ND | 92578] 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower D/A Converter ..... 813 5.40 4.65 LTC1530CS8-ND —_| Adj. Synchronous Switching Regulator Controller. 6.25 415 3.15 
LTC14521S8-ND 9257B] 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp. 888 5.90 5.10 LTC1530CS8-3.3-ND | — | 3.3V Synchronous Switching Regulator Controller... 6.25 415 3.15 
LTC14530N8-ND_ _| 9257B| 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower D/A Converter ....... 8.38 5.60 4.80 LTC15301S8-ND —_| Adj. Synchronous Switching Regulator Controller. 4.57 3.50 
LTC1453CS8-ND — | 92578] 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower D/A Converter .... 888 5.90 5.10 LTC1531CSW-ND — _| Self-Powered Isolated Comparator... 6.23 4.69 
LTC1453IN8-ND 9257B] 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC, Ind. Temp. .... 913 6.06 5.20 LTCI5360VIS8-ND | — _| Triple Supply Monitor for PC! Applications 3.91 3.35 
LTC14531S8-ND 9257B] 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAG, Ind. Temp... 9.63 640 5.50 LTC1536CS8-ND —_| Triple Supply Monitor for PO! Applications. 3.35 2.85 
LTC14540N-ND — | Dual 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC . 1238 825 7.10 LTCI5400VIS8-ND | — _| Nanopower Comparator with Reference ... 225 1.85 
LTC1454CS-ND —_| Dual 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC. . 1250 835 7.15 LTCIS40CS8-ND__|92948] Nanopower Comparator with Reference. 2.00 1.65 
LTC1454L0N-ND — | Dual 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC . 13.63 910 7.80 LTC15401S8-ND 9294B) Nanopower Comparator with Reference. 233 1.90 
LTC1454LCS-ND — | Dual 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC . 13.75 915 7.85 LTC15420MIS8-ND | — | Micropower Op Amp, Comparator and Reference. 291 2.30 
LTC14541S-ND — | Dual 12-Bit, V. Out, RVR Micropower DAC, Ind. Temp. 14.00 9.35 8.00 LTC1542CS8-ND — _| Micropower Qp Amp, Comparator and Reference. . 249 1.95 
LTC14560N8-ND — | Single 12-Bit, V. Out, R/R Micropower DAC, w/Qlear ...... 863 575 4.90 LTC1S430G-ND — _| Software Selectable Multiprotocol Transceiver 9.88 7.45 
LTC1456CS8-ND —__| Single 12-Bit, V. Out, R/R Micropower DAG, w/Gear....8-SOC 9.13 6.10 5.20 LTC15440G-ND — __| Software Selectable Multiprotocol Transceiver... 8.14 6.15 
LTC14580G-ND 9285B] Quad 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC 24.38 16.25 13.20 LTC1S450G-ND — _| Software Selectable Multiprotocol Transceiver .. 955 7.20 
LTC1458CSW-ND | 92858] Quad 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC. 22.88 15.25 12.35 ae IG a peels pale aa, Nate ches . ae a 
LTC14581G-ND — | Quad 12-Bit, V., R/R Micropower DAC, Ind. Tem 28.75 19.09 15.35 GN = itched Capacitor-Regui Ong eA : : 
LTC1458ISW-ND — | Quad 12-Bit, V., R/R Micropower DAG, Ind. Temp. 27.00 17.93 14.40 LTCISS0LOVIS8-ND | — | Switched Capacitor-Regulated Voltage Inverter 266 2.00 
LTC1458L0G-ND —_| Quad 12-Bit, Voltage Qut, R/R Micropower DAC... 26.88 17.90 15.35 LTCISSOLCSS-ND __| — _| Switched Capacitor- Regulated Voltage Inverter 103 eI 02 
LTCI458LCSW-ND | 9285B] Quad 12-Bit, Voltage Out, R/R Micropower DAC. 25.25 16.85 14.40 ETCISS1CS3-4.1-ND) — | 4.1 Switched Copacitor-Regulated Voltage Inverter ABs BEB) EEO 
LTC1458LIG-ND — | Quad 12-Bit, Voltage Cut, R/R Micropower DAC 31.63 21.00 16.86 eae ee aegis nie ec tei 
LTC1470C88-ND —_| 9257] Single POMICIA Protected 3.3V/5V Voc Switch 450 3.00 260 ee oe = ue bs peaiclanaR cs agen ae j fail 8 
LTC1471CS-ND 9257B] Dual PCMCIA Protected 3.3W/5V Voc Switch. . 7.50 5.00 429 7 reora lever Pett Sie ching Regulator hes BG? 2uB 
LTC1472CS-ND 9257B| Protected POMCIA Vec/VPP Switching Matrix 625 415 355 EROS TOR EAU T ETOCSSS Ot ss : ! : 
LTC1473CGN-ND | — | Dual Power Path Switch Driver, 150 Wide Body 713. 474 3.80 ETCIS55CGN,ND) | 92948) SIM Power Supply and Level Translator. podesoO 210) 
hee LTCI555IGN-ND 192948] SIM Power Supply and Level Translator. 6.50 432 370 
LTC1473LOGN-ND | — | Dual Power Path Switch Driver, 150 Wide Body 713 4.74 3.80 
‘ oe LTCI5560GN-ND —_|9294B] SIM Power Supply & Level Translator w/LDO Reg 6.25 415 3.60 
LTC14740MS8-ND — _| Adj. High Efficiency, Step Down DC/DC Converter . 7.50 4.98 4.00 
‘nf LTCI556IGN-ND —_|9294B] SIM Power Supply & Level Translator w/LDO Reg 7.75 515 4.45 
Pecan) — | 3.3¥, HghEtficiency, Step Down DGDC Converter ONE ear o LTCI5580GN-3.3-ND | — _ | 3.3V, Backup Battery Controller w/Program. Output ...16-SSOP__ 5.25 3.49 2.80 
LTC14740MS8-5-ND | —_| 5V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter . 750 498 4.00 TT aE ae p oh ; = 9 or pAiass : as 
LTC1474C$8-ND — | Adj. High Efficiency, Step Down DCIDC Converter 688 457 365 wikeree Ns — _| 8¥, Backup Battery Controller w/Program. Output. ..... Ho 2 
wn LTC1558CS-3.3-ND — _ | 3.3V, Backup Battery Controller w/Program. Output . 3.32 2.65 
LTC1474CS8-3.3-ND | — | 3.3V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter 688 457 3.65 
: LTC1558CS-5-ND — _ | 5\V, Backup Battery Controller w/Program. Output ... 3.32 2.65 
LTC1474CS8-5-ND — _ | 5V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter . . 6.88 4.57 3.65 
4 nah LTC1558CS8-3.3-ND | — | 3.3V, Backup Battery Controller w/Program. Output 3.16 2.55 
LTC14741S8-ND — _| Adj. High Efficiency, Step Down DC/DC Converter. . 8.25 5.48 4.40 LTC1558CS8-5-ND —_ | 5V, Backup Battery Controller w/Program. Output 3.16 2.55 
LTC14741S8-3.3-ND | —_| 3.3V, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter ... 8.25 548 4.40 eiscociaetn ay Eeclan Eatay Conrail wath Heo a Be 
LTC14741S8-5-ND | — | 5V, High Bficiency, Step Down DO/DC Converter . 825 5.48 4.40 aA BM se feecrs teed Rel tre re tener : : 
4 A LTC15590GN-5-ND — __| 5\V, Backup Battery Controller with Fixed Output .. 3.49 2.80 
LTC14750MS8-ND — _| Adj. High Efficiency, Step Down DC/DC Converter . 7.75 5.15 4.15 i 
: LTC1559CS8-3.3-ND | — | 3.3V, Backup Battery Controller with Fixed Output 3.16 2.55 
LTCI475C88-5ND | — | SV, High Efficiency, Step Down DC/DC Converter .. TA) Sut) SED LTC1559CS8-5-ND | — | 5V, Backup Battery Controller with Fixed Cutput .. 316 2.55 
EIGI4751S8/ND —_| Adj. High Efficiency, Step Down DC/DC Converter . 8.50) 9.65" 4.85 LTC1560-1C88-ND | —_| 5th Order, Continuous Time, Low Pass Blliptic Filter ... 6.08 4.85 
LTC1477CS8-ND _| 9285B| Single Protected High-Side Switch .. 625 415 3.50 poe - 
= = 7 LTC1560-11S8-ND 5th Order, Continuous Time, Low Pass Blliptic Filter 6.81 5.45 
LTC1478CS-ND 92858 Dual Protected High-Side Switch. . 10.00 6.65 5.55 LTC1562A0G-ND —_ | Low Distortion Active RC Quad Universal Filter . 16.60 12.50 
LTC14791G-ND — _| Power Path Controller for Dual Battery System 17.25 1146 863 LTC15620G-ND — | Low Distortion Active RC Quad Universal Filter . 13 1270 930 
LTC14800N8-ND = / 92578) 3.3, Ultra Low Power RS485 Transceiver... 475 3.16 265 LTC15620G-2-ND | — | 2V, Low Distortion Active RC Quad Universal Filter ....20-SSCP 19.13 12.70 9.57 
LTC1480CS8-ND | 92578} 3.3V, Utra Low Power RS485 Transceiver .. 513 341 275 LTC1564CG-ND — | 40-150kH2 Digitally Controlled Antiaiiasing Filter 
LTC14801S8-ND 9257B| 3.3V, Ultra Low Power RS485 Transceiver, Ind. Temp. . 663 440 3.55 and 4-Bit Programmable Gain Amp NEW!.......... 16-SSCP 19.00 12.62 9.50 
LTC14810N8-ND 9257B| Ultra Low Power RS485 ‘Transceiver w/Shutdown . gts) sy AES) LTC1564IG-ND — | 10-150kHz Digitally Controlled Antialiasing Filter 
LTC1481CS8-ND 9257B| Ultra Low Power RS485 ‘Transceiver w/Shutdown . 338 225 1.80 and 4-Bit Programmable Gain Amp NEW! 21.88 14.53 10.94 
LTC14811S8-ND 9257B Ultra Low Power RS485 ‘Transceiver w/Shutdown . 438 291 240 LTC1565-31CS8-ND | — | 650KHz, 7th Order, Continuous Time Low Pass 8SOC 800 532 4.00 
ETCTSS2EMSSND S| — | Low Power FS485 Transceiver with Carrier LTCI565-310S8TRND | — | 650KHz, 7th Order, Continuous Time Low Pass Filter. ...8-SOIC 9750.00/2,500 
Detect and Receiver Fall Safe.....+.-.-s.ssrssseressees S-MSOP [RSECIEES Z5NE259) LTC1565-311S8-ND_| —_ | 650KHt, 7th Order, Continuous Time Low Pass Filter....8SOIC 9.25 6.15 4.63 
LTC14820N8-ND — _| Low Power RS485 Transceiver with Carrier LTC1565-311S8TR-ND | — | 650KHz, 7th Order, Continuous Time Low Pass Filter....8-SOIC 11250.00/2,500 
(claeeSeN re sisety erated Fal Sefe.. orgs re can) 2G3) Elo) LTC1569CS8-6-ND | — | 10th Crder Linear Phase Low Pass Filter 11.50 7.64 6.30 
2088" — _| Low Power RS485 Transceiver with Carrier LTC1569CS8-7-ND | — | 10th Crder Linear Phase Low Pass Filter 12.25 814 6.30 
Detect and Receiver Fall Safe... sesso 413 275 215 LTC1574CS-ND 92578] Adjustable CIOS Step Down, DO/DC Converter 485 
LTC14830N8-ND 9257B| Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceiver .. 275 1.85 1.45 LTC1574CS-5-ND 9257B | 5V, QMIOS Step Down, DC/DC Converter... 4.85 
LTC1483CS8-ND —_| 92578] Ultra Low Power, Low EMI RS485 Transceiver . 338 225 1.80 LTCI5900\-ND — | Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC 6.65 
Ba pons 9257B ts ra Power, oe Eull Scere Gib aerd “ es oe a LTC1590CS-ND —_ | Dual 12-Bit, Serial Input, Current Output DAC 6.80 
4840M —_ | Low Power RS485 Transceiver w/Recelver Fai . : . LTC15901S-ND —_ | Dual 12-Bit, Serial Input, Qurrent Output DAC 7.50 
LTC14840N8-ND — _| Low Power RS485 Transceiver wiReceiver Fail Saf 3.38 2.25 1.75 LTC15910G-ND — | Parallel 14-Bit, Multiplying Qurrent Output DAC. 10.00 
LTC1484CS8-ND —__| Low Power RS485 Transceiver w/Receiver Fail Safe . 3.50 235 1.80 LTC15911G-ND —__| Parallel 14-Bit, Multiplying Ourrent Output DAC. . . 11.90 
LTC14841S8-ND — _| LP RS485 Transceiver w/Recelver Fail Safe, Ind. Temy 463 310 245 LTC1592A0G-ND —_ | 16-Bit Softspan D/A Converter NE 16-SSCP 55.63 36.94 29.65 
LTC14850\8-ND —_| 92108 Differential Bus Transceiver : 3.00 2.00 1.70 LTC1592B0G-ND —_| 16-Bit Softspan D/A Converter NEW! 16-SSOP 29.63 19.68 15.80 
LTC1485CS8-ND —_| 9210B| Differential Bus Transceiver ........0..0ecceeeeceteetees 338 2.25 1.90 LTC1594CS-ND 9285B| 4-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC . 7.47 6.00 
LTC14870N8-ND —| 9257B} Ultra Low Power RS485 Transceiver with Low EMI, ; LTC15941S-ND 9285B| 4-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC. 8.64 6.95 
Shutdown, High Input Impedance..............+++- 8Dip 275 1.85 1.45 LTC1594LCS-ND 9285B| 4-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC . 7.47 6.00 
LTC1487CS8-ND 9257B] Ultra Low Power RS485 Transceiver with Low EMI, LTC1594LIS-ND 9285B| 4-Channdl, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC . 8.64 6.95 
Shutdown, High Input Impedance ...............6eeeee 8-SOC 3.38 2.25 1.80 LTC1595ACN8-ND — _ | 16-Bit, Serial Multiplying DAC... 24.71 
LTC15020MS8-3.3-ND | — | Single Call to 3.3V Regulated Charge Pump LTCI595ACS8-ND | — | 16-Bit, Serial Multiplying DAC. 25.65 
DOD QonWVerter cuss. ssessnsutaiacencearnacneenceure 413 274 207 LTC1595AIN8-ND — _ | 16-Bit, Serial Multiplying DAC, Ind. 29.65 
LTC1502CS8-3.3-ND | — aoe 3.3V Regulated Charge Pump pe LTC1595A1S8-ND —__| 16-Bit, Serial Multiplying DAC, Ind. Temp. . 30.00 
IIVETET oes eeseeeeeseteseeeeeeeteetteeetees . : : LTC1595BCN8-ND [92948] 16-Bit, Serial Multiplying DAC. . 15.20 
LTC15030MS8-2-ND | — | 2V Inductorless Step-Down DC/DC Converter .... 4.00 266 2.00 LTC1595BCS8-ND |9294B] 16-Bit, Serial Multiplying DAC. 15.55, 
LTC1503CS8-1.8-ND | — | 1.8V Inductorless Step-Down DC/DC Converter. 3.63 241 1.82 LTC1595BIS8-ND —_|9294B] 16-Bit, Serial Multiplying DAC, Ind. Temp. 18.65, 
LTC1503CS8-2-ND | — | 2VInductorless Step-Down DC/DC Converter... 363 241 1.82 LTCI59500N8-ND | — | 16-Bit, Serial Multiplying DAC... 13.00 
LTC1504ACS8-ND —_| Adj. Step-Down Synchronous Switching Regulator .. 5.13 3.41 257 LTC159500S8-ND —_| 16-Bit, Serial Multiplying DAC. 13.35 
LTC1504ACS8-3.3-ND | — _ | 3.3V Step-Down Synchronous Switching Regulator . 5.13 3.41 257 LTC1595C1S8-ND — | 16-Bit, Serial Multiplying DAC, Ind. Tem 16.00. 
LTC1504CS8-ND — _ | Adj. Step-Down Synchronous Switching Regulator 5.13 3.41 257 LTC1596AQN-ND — | 16-Bit, Serial Multiplying DAC . 25.85 
LTC1504CS8-3.3-ND | — | 3.3V, Step-Down Synchronous Switching Regulator . 5.13 3.41 257 LTC1596ACSW-ND — _ | 16-Bit, Serial Multiplying DAC... 26.15 
LTC1514CS8-3.3-ND | — | 3.3V, Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Conv... 650 435 370 LTCI596AISW-ND | — | 16-Bit, Serial Multiplying DAC, Ind. Temp 31.40 
LTC1514CS8-5-ND | — | 5V, Step Up/Down Switch-Cap DC/DC Converter 650 435 370 LTCI596BCSW-ND_ | — 16.35 
LTC15141S8-3.3-ND_| 9294B| 3.3V, Step Up/Down Switch-Cap DO/DC Conv... 788 5.25 450 (Continued) 
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Digi-Key (Sold Price Eachx Digi-Key (Sold Price Eachx 
Part No. Sep.) | Description i 25 +100 Part No. Sep.) | Description Pkg. il 25 100 
LTCI59600N-ND — | 16-Bit, Serial Multiplying DAC .........0.cccceeeeseeeee 25.63 17.02 13.65 LTC1693-11S8-ND | — 4.00 266 200 
LTC1597A0G-ND — | 16-Bit, Multiplying Parallel DACw/4 Quad Resistors. 55.63 36.94 27.80 LTC1693-21S8-ND | — | High Speed Dual N-Chan. MOSFET Driver, Ind. Temp. 4.00 266 2.00 
LTC1597ACN-ND — | 16-Bit, Multiplying Parallel DACw/4 Quad Resistors . 55.00 36.52 28.60 LTC1693-5OMS8-ND | — | High Speed Single N-Channel MOSFET Driver 1.82 
LTC1597B0G-ND — _ | 16-Bit, Multiplying Parallel DAC w/4 Quad Resistors. 34.50 22.91 17.25 LTC1694CS5-ND — | Dual SMBus Accelerator .. 1.32 
LTC1597BC\N-ND —_ | 16-Bit, Multiplying Parallel DAC w/4 Quad Resistors . 33.88 22.50 16.95 LTC16670G-ND —_ | Overvoltage Protection Controller \ 12.05 
LTC1597-1AOG-ND — | 16-Bit, Multiplying Parallel DAC w/4 Quad Resistors. 55.63 36.94 27.80 LTC1698EGNEND — _ | Secondary Synchronous Rectifier Controller NE W1. 747 5.63 
LTC1597-1AQN-ND — | 16-Bit, Multiplying Parallel DAC w/4 Quad Resistors . 55.00 36.52 28.60 LTC1698ES-ND — _ | Secondary Synchronous Rectifier Controller NEW! 7.56 5.69 
LTC1597-1BOGND | — | 16-Bit, Multiplying Parallel DACw/4 Quad Resistors... 34.50 22.91 17.25 LTC1700EVIS-ND — _| Synchronous Step-Up DO/DC Controller. 366 275 
LTC1597-1BON-ND | — | 16-Bit, Multiplying Parallel DACw/4 Quad Resistors 33.88 22.50 16.95 LTCI701BES5-ND | — | 1MHz Step-Down DODC Converter 249 2415 
Tat ae ae eae oe = aaeits Bae ae 7 ee = a LTC17020GN-ND —_ | Dual 550kHz, Synch. Switch Regulator Controller... 6.56 5.45 
Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Seri ¥ . ( = 5 aes 
LTC1598L0G-ND — | 8-Channel, 12-Bit, 5V, Sampling Serial ADC. 11.63 7.75 645 Be Ne NS 7 aya eelecteniel Heo eae oe teil oe 
LTC1599A0G-ND — | 16-Bit, Multiplying Parallel DACw/4 Quad Resistors. 55.63 36.94 28.90 LTC1709EG-7-ND — | 5-Bit, 2-Phase Synch. Step-Down Switching Reg, 648 510 
LTC1604A0G-ND — | 16-Bit, 333ksps Sampling ADC withShutdown 58.75 39.01 29.38 LTc1709EG8s-ND | — |S-Bit 2-Phase, Synchronous, ; ; 
LTC1604AIG-ND —_|16-Bit, 333ksps Sampling ADC withShutdown 63.13 41.92 31.57 ‘Step-Down Switching Reguletor NEW! ae BEG 
RN SS ee rae aarti Cale) ego Gaze LICI7100VIS8-ND | — | Dual SMBus High Side Switch 424 3.20 
= i ps Sampling ADC withShutdown 47.88 31.79 23.94 : fi 
LTCI605A0G-ND | — | 16-Bit, 100ksps Sampling A/D Converter .... 49.63 32.96 24.85 EuctAle ceo) = | Duel SMBus High Side Switch sii) Bs 
LICI605ACSW-ND | — | 16-Bit, 100ksps Sampling A/D Converter... meisomse nods) | pICIMIOISZ NOIR) — | Quel SMBus High Side Switch, Ind. Tem 4055350 
LTC1605AIG-ND —_| 16-Bit, 100ksps Sampling A/D Converter, Ind. Temp. ... 51.00 33.87 25.50 LTC1728ES5-3.3-ND | — | 3.3V Precision Triple Supply Monitor NEW! 1.91 1.45 
LICI605AISW-ND | — | 16-Bit, 100ksps Sampling A/D Converter, Ind. Tem 51.00 33.87 25.50 ELGIZCOR ENEMY) — | 4V Uithiumlon Battery Pulse Charger 2 2) il) 
LTC16050N-ND — | 16-Bit, 100ksps Sampling A/D Converter . 36.13 23.99 18.07 LTC1730ES8-4.2-ND | — | 4.2V Lithium-lon Battery Pulse Charger..............0665 . 258 1.94 
LTC1605CSW-ND — | 16-Bit, 100ksps Sampling A/D Converter ... 3613 23.99 18.07 LTC1731EMS8-8.2-ND| — | 8.2V/Li-lon Linear Battery Onarger Controller NEWE...8-MSOP 3.63 2.41 1.90 
LTC16051G-ND — | 16-Bit, 100ksps Sampling A/D Converter, Ind. Temp. 39.50 26.23 20.00 LTC1731EMS8-8.4-ND| — | 8.4V/Li-lon Linear Battery Onarger Controller NEWE...8-MSOP 3.63. 2.41 1.90 
LTC1605IN-ND. —_|16-Bit, 100ksps Sampling A/D Converter, Ind. Temp. 38.25 25.40 19.15 LTC1731ES8-8.2-ND | — | 8.2V Li-Ion Linear Battery Onarger Controller NE WE. . 3.25 216 1.65 
LTC16051SW-ND —_]16-Bit, 100ksps Sampling A/D Converter, Ind. Temp... 38.25 25.40 19.15 LTC1731ES8-8.4-ND | —_ | 8.4VLithium-lon Linear Battery Charger Controller . 2.16 1.65 
LTC1605-10G-ND. — _ | 16-Bit, 100ksps Sampling A/D Converter Ba 36.88 24.49 18.71 LTC1732EMS-8.4-ND) — _ | Li-lon Linear Battery Charger Controller NE WI. 3.08 2.32 
LTC1605-20G:ND — | 16-Bit, 100ksps Sampling A/D Converter 36.88 24.49 18.71 LTC1734ES6-4.1-ND | — | 4.1VLi-lon Linear Battery Charger Controller. 183 1.38 
LTC1608A0G-ND — | 16-Bit, 500ksps Sampling ADC with Shutdown 49.13 32.62 25.20 LTC1734ES6-4.2-ND | — | 4.2VLi-lon Linear Battery Charger Controller. 183 1.38 
LTC16080G-ND —_|16-Bit, 500ksps Sampling ADC with Shutdown . 35.00 23.24 17.50 LTC17350F-ND —_ | High Efficiency Synch. Step-Down 
LTC1609CSW-ND — | 16-Bit, 200ksps Serial Sampling ADC. 31.75 21.09 15.88 ‘Switching Regulator NEWE.. 4.65 3.50 
LTC16091G-ND — _ | 16-Bit, 200ksps Sampling ADC, Ind. Temp. 35.00 23.24 17.50 LTC17350GN-ND —_ | High Efficiency Synch. Step-Down Switching Reg 457 3.44 
LTC16091SW-ND — _ | 16-Bit, 200ksps Serial Sampling ADC NEW! 35.00 23.24 17.50 LTC17350GN-1-ND | — | High Efficiency Synch. Step-Down Switching Reg 457 3.44 
LTC16220MS8-ND — _| Low Voltage, Step Down DC/DC Controller ... 438 291 219 LTC1735CS-ND — _ | High Efficiency Synch. Step-Down Switching Reg 440 3.32 
LTC1622CS8-ND —_| Low Voltage, Step Down DO/DC Controller 3.88 258 1.94 LTC17351GN-ND — _ | High Efficiency Synch. Step-Down Switching Reg 5.98 4.53 
LTC1624CS8-ND —_| High Efficiency N-Channel Switching Reg. Controller 713 4.74 3.75 LTC1751EMS8-ND —__| Micropower Regulated Oharge Pump DC/DC Conv. 3.08 2.59 
LTC16241S8-ND 9294B] High Efficiency N-Channel Switching Reg. Controller . .. 888 590 480 LTCI751EMS8-3.3-ND | — | Micropower Regulated Oharge Pump DC/DC Conv. 3.08 2.59 
LTC1625CS-ND — _| No Rsense Synch. Step Down Switching Regulator... 913 606 4.85 LTC1751EMS8-5-ND | — _ | Micropower Regulated Charge Pump DC/DC Conv. 3.08 2.59 
LTC16251GN-ND — _ | No Psense Synch. Step Down Switching Regulator 11.75 7.81 6.25 LTC17530G-ND — _ | 5-Bit, Programmable Synchronous Switching 
LTC16251S-ND —__|.No Rsense Synch. Step Down Switching Regulator. 11.00 7.31 5.85 Regulator Controller for Pentium II Processor........ 4.32 3.25 
LTC1627CS8-ND — _ | Mono Synchronous Step Down Switching Regulator 438 291 2.19 LTC1753CSW-ND —__ | 5-Bit, Programmable Synchronous Switching 
LTC16271S8-ND — _| Mono Synchronous Step Down Switching Regulator 650 432 3.25 Regulator Controller for Pentium II Processor 3.99 3.00 
LTC16280G-ND — _| Mono Synchronous Step Down Switching Reg 9.13 6.06 4.75 LTC1758-1EMS8-ND | — | 250kHz Single Band RF Power Controller. . 225 1.70 
LTC16280G-SYNC-ND | — | Mono Synchronous Step Down Switching Reg 9.50 631 4.90 LTC1758-2EMS-ND | — _ | 250kHz Dual Band RF Power Controller . 233 1.79 
LTC16291G-ND — _ | Poly Phase High | Efficiency Synchronous LTC1759C0G-ND — | Smart Battery Charger 764 575 
Step-Down Switching Regulator. eis Sea es LTCI772BES6-ND | — | Constant Frequency, Ourrent Mode 
LTC16420GN-ND — _| Adjustable Hot Swap Controller 7.25 4.82 3.70 Step-Down DC/DC Controller NEW!..........0...+ SOT-23-6 3.88 258 1.94 
LTC1643HOGN-ND | — | PC-Bus Hot Swap Controller. 875 581 455 LICI772ES5-ND —T Constant Freg,, Ourrent Mode 
el EA = Comer ee heme se Sel a Step Down DO/DC Controller i 3.88 258 2.00 
Sey =. ia aaa Es ppetdedher : : : LTC1778EGN-ND —_ | Synch. Step-Down Switching Regulator Controller.....16-SSOP 5.75 3.82 288 
ae at = ae ce re ae enor: 8 = LICI778EGN-1-ND | — | Synch. Step-Down Switching Regulator 
LTC1649CS-ND — |s av Se Down Switching | Regulator Controller 838 557 420 SCOT NE WU sti 
LTCI650ACN-ND =| — | 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Cut D/A Converter. 31.88 21.17 17.00 MGI SoD =. | BoomA Step Down! DODS Converter 
LTC1650ACS-ND — _| 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out D/A Converter 3250 21.58 17.10 LTC1799CS5-ND — | 1kt2-30MHz Resistor Set Precision Oscillator. . 
LTCI650AIS-ND —_| 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Qut DAC, Ind. Temp. 36.88 24.49 19.40 Be eee | tean Pec HA aaa 
CTCI6500N-ND —" | 16-6it, Rail-to-Rail Voltage Out D/A Converter. 23.88 15.86 11.95 ee | oor epee eet Bee ind tan 
LTC1650CS-ND — | 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out D/A Converter 24.50 16.27 12.25 : ee vee perp ees 
LTC16501S-ND — _ | 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC, Ind. Temp. 27.75 18.43 13.90 LTC1821-1BOGW-ND) — | 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Qut DAC ” 
LTC16540GN-ND — _ | Dual 14-Bit, Rail-to-Rail Volt. Out D/A Converter 19.00 12.62 9.50 LTC1821-1BIGW-ND | — | 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC, Ind. Temp. 
LTC1654IGN-ND —_| Dua 14-Bit, Rail-to-Rail Volt. ut DAG, Ind. Temp. 21.88 14.53 10.90 LTC1821AOGW-ND | — | 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Qut DAC oo 
LTC16550N8-ND — | 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out D/A Converter 16.88 1121 845 LTCI821AIGNEND | — | 16-Bt, Ultra Precise, Voltage Qut DAG, Ind. Temp. .... 
LTC1655CS8-ND — | 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out D/A Converter .. 16.88 11.21 845 LTCI821BOGW-ND | — | 16-Bit, Uttra Precise, Voltage Qut DAC... 
LTC16551S8-ND — _ | 16-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC, Ind. Temp. 18.50 12.29 9.25 LTC1821BIGW-ND — | 16-Bit, Ultra Precise, Voltage Out DAC, Ind. Temp. i 
LTCI6580VIS8-ND | — | 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out D/A Converter 10.88 7.23 5.45 LTC18400GN-ND —_ | Dual Fan Controller with 2-Wire Interface NEW}. 3.00 
LTC16580N8-ND —__| 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out D/A Converter 10.25 6.81 5.15 LTC1841CS8-ND — _ | Ultra Low Power Dual Comparator with Reference 1.25 
LTC1658CS8-ND — | 14-Bit, Rail-to-Rail Voltage Qut D/A Converter 10.25 681 5.15 LTC1842CS8-ND — _ | Ultra Low Power Dual Comparator with Reference 1.50 
LTC1658IMS8-ND — | 14-Bit, R-R Voltage Out DAO, Ind. Temp. ... 13.00 864 6.50 LTC1843CS8-ND —_| Ultra Low Power Dual Comparator with Reference 1.50 
LTC1659CS8-ND — | 12-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out D/A Converter 838 557 465 LTC18520RW-ND — | 8-Qh,, 10-Bit, 400ksps, Low Power ADC NE W/ 6.50 
LTC16591S8-ND — | 12-Bit, Rail-to-Rail Voltage Out DAC, Ind. Temp. 9.13 6.06 5.10 LTC1853CFW-ND — | 8Qh,, 12-Bit, 400ksps, Low Power ADC NEW! 7.85 
LTC16600GN-ND —_| Cctal 10-Bit, Voltage Output D/A Converter .... 12.38 8.22 620 LTC18600MS8-ND | — | 1-Channel, 12-Bit, 250ksps A/D Converter NEW! 265 
LTCI6600\-ND —_| Cctal 10-Bit, Voltage Output D/A Converter . 11.38 756 5.70 LTC1860CS8-ND — | 1-Channel, 12-Bit, 250ksps A/D Converter NEW! 2.60 
LTC16601GN-ND — | Cctal 10-Bit, Voltage Output DAC, Ind. Temp. 13.88 9.22 6.95 LTC18610MS-ND —__| 2-Channel, 12-Bit, 250ksps A/D Converter NEW! 3.50 
LTC1660IN-ND — _ | Octal 10-Bit, Voltage Output DAC, Ind. Temy 1288 855 6.44 LTC1861CS8-ND — | 2Channd, 12-Bit, 250ksps A/D Converter NEW! 3.25 
LTC16610MS8-ND — _ | Dual 10-Bit, Micropower D/A Converter 3.38 2.25 1.75 LTC1864AQVIS8-ND | — | 1-Channel, 16-Bit, 250ksps A/D Converter NEW! 8.05 
LTC16610N8-ND —_| Dual 10-Bit, Micropower D/A Converter... 3.38 2.25 1.75 LTcise4acss-ND | — | 1-Channel, 16-Bit, 250ksps A/D Converter NEW! 770 
LTC1663CS5-1-ND — | 10-Bit, R/R Micropower DAC with 2 Wire Interface. 3.50 233 1.80 LTC18640MS8-ND — | 1-Ohannel, 16-Bit, 250ksps A/D Converter NEW! 6.90 
LTCI6ss0S5-2ND. | — | 10-8t RRMoropower DAG with 2 Wireintriae a5 258 rao | tS NE Turd 16 Bi ee AB Conic ae a 
-2-| = - licropower wi re Interface. . : 4 = ¥ 7-7 7 
LTC1663CS5-2TR-ND | — | 10-Bit, B/R Micropower DACwith 2 Wire Interface... 4600.00/2,500 ee oe ay Patel eae pean Aan aes NEW oe 
cca — | OST Pia via eu adie D/A Converter eMace (REEREeSSunes LTC18650ViS-ND | — | 2-Channd, 16-Bit, 250ksps A/D Converter NEW! 7.45 
with cre merece Fences : : g LTC1865CS8-ND — | 2-Ohannd,, 16-Bit, 250ksps A/D Converter NEW. 7.15 
LTC1663-8IMS8-ND _— 10-Bit Rail-to-Rail Micropower D/A Converter LTC1871EVS-ND — _ | Qurrent Mode Boost, Fyback, 
with 2-Wire Interface NEW!........... 413 274 210 SEPIC Controller NEW! 269 
LTC16650GN-ND — | Cctal 8-Bit , Voltage Output D/A Converter 16-SSCP 638 4.24 3.20 
LTC16660G-ND — | 12-Bit, 50Msps D/A Converter NEW!. 16.63 11.04 8.95 Puccceceoogeum) — | Constant Frequency, Current Mode Step-Up 
LTC16670G-ND —__| 14-Bit, 50Msps D/A Converter NEW! 22.38 14.86 12.05 noe ND Fiatciei? eek Pore ican SH) BES) eS 
TTCT682CS8-ND — Adj. Doubler Charge Pump with Low Noise Linear Reg, 350 233 1.80 CHaEES Poe ee sorzse MOREE oneen 
LTC1682CS8-5-ND | — | 5\, Doubler Charge Pump with Low Noise Linear Reg. .. 350 233 1.80 Lrcie72eseTR-ND | — | constant Frequency, Ourrent Mode Step-Up “tie ita 
LTC1685CS8-ND — | 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceiver ... 563 3.74 3.15 DOG Conta , a s0r236 TRUDE 
LTC16851S8-ND — | 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceiver 650 432 3.40 Meise S uric setae aad POVES 
LTC1686CS8-ND —_| 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceiver 838 5.57 4.50 LTC1874EGN-ND — _ | Dual Constant Frequency, Current Mode 
LTC16861S8-ND — | 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceiver 963 640 5.00 Step-Down DC/DC Controller 675 449 3.45 
LTC1687CS-ND — _| 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceiver. 838 5.57 4.50 FICE SEND) — | 1.5A Monolithic Synch. Step-Down Reg. NEW! ..... 2.00 465° 357 
LTC16871S-ND —_ | 52Mbps Precision Delay RS485 Fail-Safe Transceiver . 963 640 5.00 LTC1878EMS8-ND | — | High Efficiency Monolithic Synch. Step-Down Reg......8-MSQP 5.50 3.66 2.80 
LTC1688CS-ND — | 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver 10.13 673 5.25 LTC1878EVIS8TR-ND | — _| High Efficiency Monolithic Synch. Step-Down Reg. 8-MSOP 6750.00/2,500 
LTC1688IS-ND —_| 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver, Ind. Temp. 11.63 7.75 6.20 LTC1879EGN-ND — _ | 1.2A Synchronous Step-Down Regulator NEW!. 7.20 479 3.67 
LTC1689CS-ND — _ | 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver 10.13 673 5.25 LTC1909-8EG-ND — __| Step-Down DC/DC Regulator Controller NEW! .. 10.38 689 5.19 
LTC16891S-ND — _ | 100Mbps RS485 Hot Swap Quad Driver, Ind. Temp. 11.38 7.75 620 LTC1911EVIS8-1.5-ND]}_ — | 1.5V Low Noise Step-Down DC/DC Conv. NEW! 4.80 3.19 240 
LTC1690CS8-ND — _| Low Power Driver/Receiver LTC1911EMS8-1.8-ND| — | 1.8V Low Noise Step-Down DC/DC Conv. NEW! 480 319 240 
with Fail-Safe Receiver Output 350 235 1.80 LTC1957-1EMS8-ND | _—_ | Single-Band RF Power Controller with 40dB Range. . 3.38 225 1.70 
LTC1693-1CS8-ND | — _| High Speed Dual N-Channel MOSFET Driver 3.50 233 1.75 (Continued) 
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Data 
f y LINEAR SERIES (Continued) Book 
Digi-Key (Sold Price Each 
Part No. Sep.) | Description 1 25 100 
ne : LTC4050EMS-4.1-ND| — | 4.1V Li-lon Battery Charger Controller NEW! 475 316 238 
Pens meshes ka, ; ee ee a LTCAQ50EVS-4.2-ND] — | 4.2V Li-lon Battery Charger Controller NEW! 475 316 238 
~ - ~ LTC42110MS8-ND — | Hot Swap Controller NEW! 425 283 2.25 
ae eae = aenisetan  harner Selector cy 40dB Range.....10-MSOP 3.50 233 1.79 LTC4211CS8-ND —_ | Hot Swap Controller NEW!. 4.00 266 2.10 
100 — LTC4211 ND —__| Hot Swap Controller NEW! 2 49 2.75 
SPI Interface NEWE..........cccccscseecsseee 14.75 980 7.38 ae 5; _ = re San aa NEW! S = 3 2 3 = 
LTC19660MIS8-ND — _| Precision Micropower RMS/DC Converter NEW .8-MSOP 588 3.91 3.60 % ap ‘ ; * ‘ 
ij = i, LTC42300GN-ND — __| Triple Hot Swap Controller NEW! 738 4.90 3.95 
LTC1981ES5-ND Single Micropower High-Side fs 
i 1 LTC4251-1CS6-ND — __ | Negative Voltage Hot Swap Controller NE WI. 400 266 2.10 
Switcher Controller NEW!... 250 1.66 1.25 j 
LTC4251CS6-ND — _| Negative Voltage Hot Swap Controller NE W!. 4.00 266 2.10 
LTC1982ES6-ND —_ | Dual N-Channel MOSRET Driver 3.00 200 1.53 i 
LTC1983ES6-3-ND — _ | 3V, 100mA Regulated Charge-Pum LTC4252-10VS-ND | — _| Negative Voltage Hot Swap Controller NE WIE. 488 3.24 260 
Inverter NEW! o.oo deiduenizhasitece! SOT-23-6 360 240 1.80 LTC4252-10MS8-ND | — _ | Negative Voltage Hot Swap Controller NEW! 413 274 220 
LTCI983E86-5-ND | — | 23V, 100mA Regulated Charge Pump LTC4252-1IMS8-ND | — | Negative Voltage Hot Swap Controller NEW! 475 3.16 255 
Inverter NEW! ....... 0... 0.ccccccccceceeseee 3.60 240 1.80 LTC4252-20MS-ND — __ | Negative Voltage Hot Swap Controller NE WI. 488 3.24 260 
LTC4252-20MS8-ND | — _ | Negative Voltage Hot Swap Controller NEW! 413 274 2.20 
LTC1998CS6-ND — __| Programmable Low Battery Volt. Detector NEW! 2.00 1.33 1.10 7 
LTTC2050HVCS5-ND — | 12V, High Voltage, Zero-Drift Qo Amp... 3.00 2.00 1.55 LTC4252-2IMS8-ND | —__ | Negative Voltage Hot Swap Controller NEW! 475 3.16 255 
LTC2050HVCS6-ND — _ | 12V, High Voltage, Zero-Drift Qo Amp 325 216 1.65 LTC4300-10MS8-ND | — | Hot Swap 2-Wire Bus Buffer NEW! 3.50 235 2.00 
LTC2050HVCS8-ND — _ | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp. 3.00 200 1.55 LTC43500GN-ND —__| Hot Swap Load Share Controller NEW! 8.75 5.83 4.65 
LTC2050HVCS8TR-ND | —_ | 12V, High Voltage, Zero-Drift Qo Amp.. 3775.00/2,500 LTC4400-1ES6-ND —__| RFPower Controller with 450kHz Loop BW and 
LTC2050HVIS8-ND_ | — | 12V, High Voltage, Zero-Drift Qo Amp, Ind. Temp. 3.25 216 1.70 45dB Dynamic Range NEWH...........0...-0 SOT-23-6 263 1.75 1.32 
LTC2050HVIS8TR-ND | — | 12V, High Voltage, Zero-Drift Oo Amp, Ind. Temp. 4050.00/2,500 LTC4401-1ES6-ND | — _ | RF Power Controller with 250kHz Loop BW and 
LTC20501S8-ND — | 12V, High Voltage, Zero-Drift Qo Amp, Ind. Temp. 263 1.75 1.50 45dB Dynamic Range NEW! SOT-23-6 263 1.75 1.32 
LTC@20501S8TR-ND — _ | 12V, High Voltage, Zero-Drift Op Amp, Ind. Temp. 3400.00/2,500 LTC6505-1ES5-ND —__| RF Power Detector with Buffered Output NEW! SOT-23-5 238 1.58 1.19 
LTC2051HMS8-ND | — _| 2A Dual Zero-Drift Qo-Amp NEW! 475 3.16 2.45 LT(C5505-2ES5-ND —__| RF Power Detector with Buffered Output NEW! 238 1.58 1.19 
LTC2051HS8-ND. — | 2ADual Zero-Drift Qo Amp NEW! 450 299 240 LTC7541ABN-ND 9285B | 12-Bit, OMOS Multiplying D/A Converter 11:25" 7:50" (6:25 
LTC@2051HVHMS8-ND) — | 2A Dual Zero Drift Qo Amp NEW! 6.00 399 3.10 LTC7541ABSW-ND | 9285B | 12-Bit, OVIOS Multiplying D/A Converter. . . 11.25 7.50 6.25 
LTC2051HVHS8-ND | — | 2ADual Zero- Drift Op Amp NEW! 5,75, 3.82 2.05 LTC7541AJN-ND. 9285B | 12-Bit, OMOS Multiplying D/A Converter 663 442 3.65 
LTC20520GN-ND — | 4A Quad Zero-Drift Qp Amp .. 8.38 5.57 4.20 LTC7541AKN-ND | 9285B | 12-Bit, OVIOS Multiplying D/A Converter 9.00 6.00 4.95 
LTC20520GNTR-ND | — _ | 4A Quad Zero-Drift Op Amp 10200.00/2,500 LTC7543GKN-ND | 9285B ] 12-Bit, Serial Multiplying DAC 1313 875 7.25 
LTC2052CS-ND — _ | 4A Quad Zero-Drift Qo Amp 7.75 5.15 3.90 LTC7543KN-ND 9285B | 12-Bit, Serial Multiplying DAC 1263 840 7.00 
LTC2052CSTR-ND — _ | 4A Quad Zero-Drift Op Amp... 9450.00/2,500 LTC7545ABG-ND — | 12-Bit, Parallel Multiplying DAC NEW! 875 5.85 5.00 
eee = on ae pode o pa NE it 200 oe ae LTC7545A0G-ND —__| 12-Bit, Parallel Multiplying DAC NEW! 913 610 5.20 
-_ ind Pp : : : LTC7545AKG-ND — | 12-Bit, Parallel Multiplying DAC NEW! 763 5.10 4.35 
ETC2OS2VOGNINDE| — | 4A Quad Zero-Drift Gp Amp... luien (Gide LTC7545AKSW-ND | — | 12-Bit, Parallel Multiplying DAC. ... 713 475 4.10 
LTC2052HVOGNTR-ND| — | 4A Quad Zero-Drift Qo Amp 12750.00/2,500 LTC7545ALG-ND —_ | 12-Bit, Parallel Multiplying DAC NE’ 8.00 535 460 
LTC2052HVCS-ND_ | — | 4A Quad Zero- Drift Op Amp 9.63 _ 6.40 4.82 LTC8043ENB-ND | 9285B | 12-Bit, Serial Multiplying DAC. 913 610 5.00 
LTO2052HVCSTR-ND | — | 4A Quad Zero-Drift Qo Amp... 11700.00/2,500 LTC8043ES8-ND __| 9285B | 12-Bit, Serial Multiplying DAC. 913 6.10 5.00 
LTC2052HVHGN-ND | — _ | 4A Quad Zero-Drift Qo Amp NEW! 11.13 7.39 6.10 5 rae 
‘ LTC8043AN8-ND 9285B | 12-Bit, Serial Multiplying DAC. 8.75 585 4.80 
LTC2052HVHS-ND —__| 4A Quad Zero-Drift Qo Amp NEW! . 10.50 6.98 5.75 é aati 
z LTC8043FS8-ND 9285B | 12-Bit, Serial Multiplying DAC. 8.75 5.85 4.80 
LTC2052HVIGNTR-ND| — _ | 4A Quad Zero-Drift Qo Amp, Ind. Temp. .. 13500.00/2,500 LTC8143EN-ND 9285B | 12-Bit, Serial Multiplyi 
: -Bit, plying DAC . 13.13 8.75 7.25 
LTC2052HVISTR-ND | — _ | 4A Quad Zero-Drift Qo Amp, Ind. Temp. 12750.00/2,500 i inj 
a LTC8143ESW-ND 9285B | 12-Bit, Serial Multiplying DAC. 13.13 875 7.25 
NN) — | 4A Cued Zero- Drift Op Amp, Ind. Temp. Teese ele LTKOO1AQNB-ND _|9175B | Thermocouple Compan. IC& Amp Kit (.5°C Error 18.88 12.60 10.85 
LTC2052ISTRND | — | 4A Quad Zero-Drift Qp Amp, Ind. Temp. .. 10200.00/2,500 Labeda pea E : : 
LTC20530VIS8-ND_| —_| Precision R/RI/OZero-Drift Instrum. Amp NEW! 638 4.24 3.30 LTK0010N8-ND 9175B | Thermocouple Compen. IC & Amp Kit (2°C Error) . 9.88 6.60 5.75 
LTC2053CMS8TR-ND| —_| Precision R/R/O Zero-Drift Instrum. Amp NEW!.....8-MSOP 8150.03/2,500 LTKAQOCNS-ND ——_/ 9175B] Thermocouple Amplifier (°0" Polarity) .. ets) Ee) GG 
= 7 LTKA010N8-ND 9175B | Thermocouple Amplifier “1” Polarity) .. 5.63 3.75 3.15 
LTC2400CS8-ND 24-Bit, Micropower AYD Converter .......... 15.00 9.96 7.50 jay 
LTC24001S8-ND — | 24-Bit, Micropower A/D Converter, Ind. Tem 16.63 11.04 8.32 LTZ1000ACH-ND — _ | Uttra Precision Reference ... 81.75 54.50 46.70 
LTC24080G-ND — | 24-Bit, 8-Channel Micropower A/D Converter .. 17.13 1138 857 LTZ1000C+ND — _|Uttra Precision Reference 64.25 42.85 36.70 
LTC24110MS-ND — | 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 9177B-ND 1990 Linear Technology Applications Handbook, Volume | (RIGS = = 
with Differential Input and Reference. . 16.38 10.88 8.20 9175B-ND 1990 Linear Technology Databook, Volume | OS = 
LT@2411QVISTR-ND | — | 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 9176B-ND 1992 Linear Technology Databook, Volume I! 995 = 
with Differential Input and Reference. ...........0.02+ 19800.00/2,500 9258B-ND 1993 Linear Technology Applications Handbook, Volume II (eS == = 
LTC2411IMS-ND — | 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 9210B-ND 1994 Linear Technology Databook, Volume III... CIB) = 
with Differential Input and Reference................. 17.88 11.87 8.95 9257B-ND 1995 Linear Technology Data Book, Volume IV 10.00 — = 
LTC@2411IMSTR-ND = 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 9285B-ND 1996 Linear Technology Databook, Volume V. 10.00 — = 
with Differential Input and Reference................. 21600.00/2,500 9286B-ND 1997 Linear Technology Applications Handbook . 20.00 — = 
LT@2411-10MS-ND — | 24-Bit, No Latency Delta Sigma ADC 9294B-ND 1997 Linear Technology Databook, Volume VI .... 1250 = 
with Differential Input and Reference NEW 16.88 11.21 9.00 LTDS-ND Linear View CD ROM, Contains Data Sheets & Applications Info 3.00) = 
LTC@24130GN-ND — _ | 24 Bit, Micropower ADC Converter 15.88 10.59 8.50 
LTC2413IGNLND. — _ | 24 Bit, Micropower ADC Converter, Ind. Temp... 17.63 11.71 9.45 
LTC24150GN-ND —__| 24-Bit, ADCwith Diff. Input and Ref., Ind. Temp. 17.63 11.75 8.82 
LTC2415IG\4ND. — | 24-Bit, ADCwith Differential Input and Ref. .... 19.38 15.25 9.70 
LTC3401EMS-ND — _ | 1A, 3MHz, Synch. Boost Step-Up DC/DC Converter . 5.50 366 2.75 Price Each 
LTC3401EVMSTR-ND | — | 1A 3MHz, Synch. Boost Step-Up DC/DC Converter ... 6750.00/2,500 Description 1 25 100 
L1C3201EMIS-ND — _| 100mA Ultralow Noise Charge ‘AN78L04-ND 4V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 53 4030 
Pump LED Supply NEWH.........1ssssevvreee 1O-MSOP 3.75 2.49 1.94 ‘AN78LO05-ND 5V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 53 40 «30 
LTC3202EVIS-ND — __ | Low Noise, High Efficiency Qharge Pump AN78L06-ND 6V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 53 40 30 
for White LEDs NEWI..............00.scccseeeeeees 10-MSOP 3.75 249 1.94 AN78L07-ND 7V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 53 40 30 
LTC3400ES6-ND — | 600mA, 1.2MHz Micropower Synchronous AN78L08-ND 8V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 53 40 _—.30 
Boost Converter NEWI........202..csceceeseees : 3.88 258 1.99 ‘AN78L09-ND 9V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 5340) s0 
LTC3404EMS8-ND__| — _ | 1.4MHz, Monolithic Synch. Step-Down Regulator .... 5.75 3.82 3.00 AN78L10-ND 10V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 53 40 30 
LTC3405ES6-ND — | 1.5MHz, 300mA High Efficiency Synch. AN78L12-ND 12V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 53 40 30 
Step-Down Regulator NEW!...............0.ccceeee SOT-23-6 3.23 215 1.64 AN78L15-ND 15V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 53 40 30 
LTC3423EMS-ND — _ | 1A, Low Output Voltage, 3MHz Micropower AN78L18-ND 18V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 53 40.30 
Synchronous Boost DC/DC Converter NEW!....... 10-MSOP 5.50 3.66 2.75 AN78L20-ND 20V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 53 64030 
LTC3424EMS-ND — | 2A Low Output Voltage, 3MHz Micropower AN78L24-ND 24V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 53 40 30 
Synchronous Boost DC/DC Converter NEW!....... 10-MSOP_ 7.13 4.74 3.57 AN79L04-ND 4V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 52 39 30 
LTC3440EVIS-ND —__ | Micropower Synchronous Buck-Boost AN79L05-ND 5V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 202 39 = .30 
DO/DC Converter NEWI.............0.cc cece cece ees 10-MSCP 583 387 292 AN79L06-ND 6V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 52 39 «30 
LTC3701EGN-ND — _ | 2-Phase, Low Input Voltage Dual Steo-Down AN79L07-ND 7V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 52 39 30 
DCDC Controller NEW!...............ceeeeeeeeee 16-SSOCP 7.00 4.65 3.50 AN79L08-ND 8V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 52 39 30 
L1C3711EGN-ND — | 5-Bit Adjustable, Wide Operating Range, AN79L09-ND 9V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 52° 339.30 
Step Down Controller NEWH.............---.0:1e00 24-SSOP__7.50 4.98 3.75 AN79L10-ND 10V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 52 39 30 
LTC3713EG-ND — __| Low Input Voltage, High Power, AN79L12-ND 12V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator! 52 39.30 
Synchronous DC/DC Controller NEWH............... 24-SSCP 838 5.57 4.19 AN79L15-ND 15V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator CD 
eo Be 2 wan | MER ume Cs B 8 8 
ntroller with Intern: Ip [ieee i . , ive General Purpose Voltage Regulator d ‘ ‘ 
LTC3716EG-ND —_| 5-Bit, 2-Phase Step-Down Switching Regulator 8.90 5.91 4.45 AN79L24-ND 24V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator 52 39 30 
LTC3717EGN-ND —_ | Wide Op. Range, Synchronous Step-Down AN78L04M-ND 4V, 100mA, Pos. General Purpose Voltage Regulator .. 53 40.30 
Controller for DDR Memory Termination NEW!..... 16-SSCP 613 407 3.07 AN78L04ME1TR-ND 4V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 177.00/1,000 
LTC3719EG-ND — | 2-Phase, 5-Bit VID, Ourrent Mode, High AN78LO5M-ND 5V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 53 40 30 
Effic., Synch. Step-Down Switching Reg. NEW!....36-SSOP 8.90 5.91 4.45 AN78LOS5ME1TR-ND 5V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 177.00/1,000 
LTC3727EG-ND — _ | 2-Phase, High Efficiency Synchronous AN78LO6M-ND 6V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 53 40 30 
Step-Down Switching Regulator NEW!............. 28-SSOP 10.25 681 513 AN78LO6ME1TR-ND 6V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 177.00/1,000 
LTC3728EG-ND. — _ | Dual, 550kHz, 2-Phase Synchronous AN78L07M-ND 7V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 53 40 30 
Step-Down Switching Regulator NEW!............. 28-SSOP 10.25 681 5.13 AN78LO7ME1TR-ND 7V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 177.00/1,000 
LTC3729EG-ND —__ | 550kHz, PolyPhase, High Efficiency, AN78L08M-ND 8V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 53 40 30 
‘Synch. Step-Down Switching Regulator NE W!. 7.89 5.94 AN78LO8ME1TR-ND 8V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 177.00/1,000 
LTC3778EF-ND — _ | Wide Operating Range, Synchronous AN78LO9M-ND 9V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 53 40.30 
Step-Down Controller NEW!................ 474 3.57 AN78LO9ME1TR-ND 9V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator . 177.00/1,000 
LTC3830-1ES8-ND — __| HP, Synch. Step-Down DC/DC Controller NEW 6.25 415 3.13 AN78L10M-ND 10V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator 53 40 30 
LTC3830EGN-ND — __| HP, Synch. Step-Down DC/DC Controller NEW!. 7.75 515 3.88 AN78L10ME1TR-ND 10V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator... .. 177.00/1,000 
LTC3830ES-ND —__| HP, Synch. Step-Down DC/DC Controller NE W!. 713 474 3.57 AN78L12M-ND 12V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. . . 53 40 30 
LTC3830ES8-ND — _| HP, Synch. Step-Down DC/DC Controller NE W!. 8SOC 625 415 3.13 AN78L12ME1TR-ND 12V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator... .. 177.00/1,000 
LTC3831EG\tND —__| HP, Synch. Switching Regulator Controller NEW! 6.00 399 3.00 (Continued) 
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a Digi-Key Price Each 
nasonic VOLTAGE REGULATORS (Continued) Part No. Description 1 25 100 
i oi ‘ AN8002M-ND 2V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . . 1.06 225) Al 
Pees Description AN geen ANBOO2MEITRND —_|2V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 468.00/1,000 
AN78L15M-ND 15V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator... 53. 40 30 BNET) 2.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 106 881 
AN7BLISMEITR-ND —_|15V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 177.00/1,000 NSOeSMENTE:ND) 2.5V, SOmA, Positive LDO Voltage Regulator 468.00/1,000 
AN78L18M-ND 18V, 100mA, Pos. General Purpose Voltage Regulator . 50 38 28 ‘AN8003M-ND 3V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator .. 1.06 8871 
AN78L18ME1TR-ND 18V, 100mA, Pos. General Purpose Voltage Regulator . 165.00/1,000 AN8003ME1TR-ND 3V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . . 468.00/1,000 
AN78L20M-ND 20V, 100mA, Pos. General Purpose Voltage Regulator . 50.38.28 AN8004M-ND AV, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator OG sie 00 aameevit 
AN78L20MEITR-ND —— |20V, 100mA, Pos. General Purpose Voltage Regulator .... 165.00/1,000 ANS004ME1TR-ND 4V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 468.00/1,000 
AN78L24M-ND 24V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 53 40 = 30 AN8045M-ND 4.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 1.06 POG a eit 
AN78L24MEITR-ND 24V, 100mA, Positive General Purpose Voltage Regulator. 177.00/1,000 AN8045ME1TR-ND 4.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator .. . 468.00/1,000 
AN79LO4M-ND 4V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator .. AB 3627 ‘AN8005M-ND 5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator .. 1.06 88 71 
AN79LO4MEITR-ND __|4V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator ... 160.00/1,000 ANB005ME1TR-ND 5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 468.00/1,000 
AN79LOSM-ND 5V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator . 52. 39 30 AN8006M-ND 6V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 106 88 71 
Page colle. scans hrecguesbenle ag lies ile ah eee ee ANBO06MEITRND ——_|6V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 468.00/1,000 
a 5 |. Gener: pose Voltage Regulator .. z é d | sei 
AN79LO6ME1TR-ND 6V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator 160.00/1,000 EREUULEND A SOmA, Posiive LDO Voltage Regulator. ie 2 
AN79L07M-ND 7V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator .. 48 36 27 AN8007MEITR-ND 7V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . . 468.00/1,000 
AN79LO7MEITR-ND _ |7V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator ... 760.00/1,000 BREED BV, S0mA, Positive LOO Voltage Regulator .. WES ced ath. 
AN79L08M-ND 8V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator ... . 52 39 30 AN8008ME1TR-ND 8V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . . 468.00/1,000 
AN7SLO8MEITR-ND ——_|8V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator ..... 172.00/1,000 ANC OCONE SY 8.5V, SOmA, Positive LDO Voltage Regulator SrA 
AN79L09M-ND QV, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator ..... 52 39 ~=—.30 AN8085ME1TR-ND 8.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator ... 468.00/1,000 
AN79LO9MEITR-ND _|9V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator . 172.00/1,000 ‘AN8009M-ND QV, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator ... 106 88 71 
AN79L10M-ND 10V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator. .. TO-243 ee) AN8009MEITR-ND 9V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . . 468.00/1,000 
AN79L10MEITR-ND | 10V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator... TO-243 172.00/1,000 ‘AN8010M-ND 10V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator. 106 88 71 
AN79L12M-ND 12V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator ... TO-243 52 39 30 AN8010ME1TR-ND 10V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . 468.00/1,000 
AN79L12MEITR-ND ‘| 12V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator... TO-243 172.00/1,000 AN80L18RMS-ND 1.8V, 150MA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1.47 1.23.98 
AN79L15M-ND 15V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator...TO-243 5239-30 ANBOLI8RMSTXTR-ND |1.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator .. . MINI5D 1908.00/3,000 
AN79L1SME1TR-ND 15V, 100mA, Negative General Purpose Voltage Regulator. . . 172.00/1,000 AN80L19RMS-ND 1.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator...MINI5D 1.47 1.23.98 
AN79L18M-ND 18V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator AB 3627 AN80L19RMSTXTR-ND_ |1.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ... MINISD 1908.00/3,000 
plea iin Lv scone a root elise vee ia 8 ee aye ‘ANBOL20RMS-ND 2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ..... 147° 1.23 98 
ANTSLZOMEITR:ND —_|20V, 100mA’ Neg. General Purpose Voltage Regulator. Reoartond AN80L20RMSTXTR-ND_|2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... 1908.00/3,000 
ANTOLZ4NEND 2aV. 100mA, Neg, General Purpose Voltage Regulator 2 3 ‘AN80L21RMS-ND 2.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator...MINISD 1.47 1.23 98 
ANTOL24MIEITR-ND —_|24V, 100mA, Neg. General Purpose Voltage Regulator 160.00/1,000 ANBOL21RMSTXTR:ND /2.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINI5D 1908.00/3,000 
AN780SNSP-ND 5V, 0.5A, Positive Output Voltage Regulator ... 407 8972 AN80L22RMS-ND 2.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator...MINISD 1.47 1.23.98 
AN78MOSNSPEITR-ND  |SV, 0.5A, Positive Output Voltage Regulator 1389.00/3,000 ANBOLZ2RMSTXTR-ND  |2.2V, 150mA, with Reset, Positive LOO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN78MO8NSP-ND 8V, 0.5A, Positive utput Voltage Regulator 107. 89 72 AN80L25RMS-ND 2.5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator...MINISBD_ 1.47 1.28.98 
AN78MO8NSPEITR-ND  |8V, 0.5A, Positive Qutput Voltage Regulator 1389.00/3,001 AN80L25RMSTXTR-ND  |2.5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ... MINISD 1908.00/3,000 
AN77L03-ND 3V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147 123 98 AN80L28RMS-ND 2.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator...MINISD 1.47 1.23 .98 
AN77L035-ND 3.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147 123 98 AN80L28RMSTXTR-ND |2.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ... MINISD 1908.00/3,000 
AN77L04-ND 4V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator .. 147 123 98 AN80L29RMS-ND 2.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator...MINISBD 1.47 1.23 «98 
AN77L045-ND. 4.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 1.37. 1.14 92 ANSOL29RMSTXTR-ND_ |2.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ... MINISD 1908.00/3,000 
AN77L05-ND 5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator . 147 1.23.98 AN80L30RMS-ND 3V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ..... 147 123 98 
AN77L06-ND 6V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147 1.23.98 ANS0L30RMSTXTR-ND  |3V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ..... 1908.00/3,000 
AN77L07-ND 7V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator .. 147 1.23 98 AN80L31RMS-ND 3.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator...MINIBD 1.47 1.23.98 
AAN77L08-ND 8V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator .. 147 1.23 98 ANBOL31RMSTXTR-ND |3.1V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator .. . MINI5D 1908.00/3,000 
ANTEDE ID 8V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator iy Nes) 8) AN8OL32RMS-ND 3.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator...MINISD 1.47. 1.23 98 
AN77L10-ND 10V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. 147 123 98 ANEOLSORVISTXIRIND 13.2V. 150 A with Pasa Poste IDOVEIE lator... MIND AGO TOOISTOON 
[EAE 12V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. gy ee ‘ANBOL33RMS-ND 33V, 150mA wth Reset, Positive LDO Nolen ees “MINED 1.47 1.23.98 
AN77035SP-ND 3.5V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 230 1.85 1.44 ea F pelea ag fag i ‘i : 
AN77035SPEITR-ND —_|3.5V, 1.24, Positive Low Power Loss Voltage Regulator. 3870.00/3,000 ANBOL33RMSTXTR:ND /3.3V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
‘AN7705SP-ND 5V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator .. 230 1.85 1.44 AN80L34RMS-ND 3.4V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator...MINISD 1.47 1.23 98 
AN7705SPEITRND 5V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulato 3870.00/3,000 ANS80L34RMSTXTR-ND_|3.4V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ... MINISD 1908.00/3,000 
AN7706SP-ND 6V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator . . 230 1.85 1.44 AN80L35RMS-ND 3.5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1.47 1.23 .98 
AN7706SPE1TR-ND 6V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator . . 3870.00/3,000 ANS80L35RMSTXTR-ND |3.5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ... MINISD 1908.00/3,000 
AN7707SP-ND 7V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 230 1.85 1.44 ANS0L36RMS-ND 3.6V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator...MINISD 1.47 1.23  .98 
AN7707SPE1TR-ND 7V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator . . 3870.00/3,000 AN80L36RMSTXTR-ND |3.6V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator... MINISD 1908.00/3,000 
AN7708SP-ND 8V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator . . 230 1.85 1.44 AN80L48RMS-ND 4.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator...MINISD 1.47 1.23.98 
AN7708SPE1TR-ND 8V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator 3870.00/3,000 ANSOL48RMSTXTR-ND /4.8V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ... MINISD 1908.00/3,000 
AN7709SP-ND 9V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator . . 230 185 1.44 AN80L49RMS-ND 4,9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator...MINISD 1.47 1.23 98 
AN7709SPE1TR-ND 9V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator . . 3870.00/3,000 ANSOL49RMSTXTR-ND |4.9V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ... MINISD 1908.00/3,000 
AN7710SP-ND 10V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator. 2.30 1.85 _1.44 ‘ANBOLSORMS-ND 5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator.....MINIBD 1.47 1.23 98 
pee noe ov ioe ae ioe a i iataci uae 5 Pai ee ANSOLSORMSTXTR-ND_[5V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ..... MINISD 1908.00/3,000 
| fa & sitive Low Power Loss Voltage julator . . R a! - sei 
mriererreno |! 124 eaten Poe Las Ve Pon oo [, RES red 
AN7715SP-ND 15V, 1.2A, Positive Low Power Loss Voltage Regulator. 230 1.85 1.44 ap f paca a tae tae 
ANT715SPEITR-ND 15V. 1.2A Positive Low Power Loss Voltage Regulator. 3870,00/3,000 AN80L52RMS-ND 5.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator...MINIED 1.47 1.23.98 
- OLS2RMSTXTR-ND |5.2V, 150mA, with Reset, Positive LDO Voltage Regulator ... MINI5D 1908.00/3,000 
AN77L03M-ND 3V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator... 147 123 98 praeeere 2.7V, 500mA, with On-Off, Low Power Loss 
AN77LO3MEITR-ND —_|3V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 650.00/1,000 pa : ! 
AN77L035M-ND 3.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147 123 98 Positive Voltage Regulator...........-...sssssseeeseeeee neers SPSSU-.2.33—-:1.87 1.40 
AN77LO35MEITR-ND —_|3.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 650.00/1,000 AN80M27RSPTXTR-ND |2.7V, 500mA, with On-Oif, Low Power Loss, 
AN77LO4M-ND. 4V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. . 1471.23 98 Positive Voltage Regulator 3579.00/3,000 
AN77LO04ME1TR-ND 4V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. . 650.00/1,000 AN1431M-ND 2.5-36V, Positive Variable Output Shunt Regulator 87 73 SB 
AN77L045M-ND 4.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147 123 98 AN1431MEITR-ND 2.5-36V, Positive Variable Output Shunt Regulator . . 386.00/1,000 
AN77LO4SMEITR-ND —_|4.5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 650.00/1,000 AN1431T-ND 2.5-36V, Positive Variable Output Shunt Regulator . 87.7358 
AN77LO5M-ND 5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. . 147 (1.23.98 AN1433SSMTXLCT-ND  |7-14V, Positive, Variable Output Shunt Regulator . -SSMIN5D 1.07 90.72 
ANT7LOSMEITR-ND __|5V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator... 650.00/1,000 AN1433SSMTXLTR-ND _|7-14V, Positive, Variable Qutput Shunt Regulator . -SSMINISD 1395.00/3,000 
AN77LO6M-ND 6V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147 123 98 
AN77LO6MEITR-ND —_|6V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 650.00/1,000 
AN77L07M-ND 7V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147 123 98 
AN77LO7MEITR-ND —_|7V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 650.00/1,000 nasonic PSIBE CONT EISUTELS ES 
AN77LO8M-ND 8V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator... 147 (123 98 Price Each* 
AN77LO8MEITR-ND —_|8V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator. . 650.00/1,000 Description 1 25 100 
AN77LO9M-ND QV, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 147 123 98 AN8011SE1CT-ND 2 Channel DC/DC Converter. 1.70 1.36 1.02 
AN77LO9ME1TR-ND QV, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator... 650.00/1,000 AN8011SE1TR-ND 2 Channel DC/DC Converter. 1764.00/2,000 
AN77L10M-ND 10V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator .... 147 123 98 ANB013SHEICT.ND 1 Channel DO'DC Converter . 133 107. 81 
AN77L10ME1TR-ND 10V, 100mA, Positive LDO Voltage Regulator 650.00/1,000 AN8013SHEITR-ND 14 Channel DC/DC Converter . 1388.00/2,000 
pel "4 Ea mS OM took Pi ipo Rare os 1.47 ee Re ‘AN8014SE1CT-ND 1 Channel DO/DC Converter. 156 1.25 94 
| A Im, sitive oltage julator . if 
‘AN8002-ND 2V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . 98 81 65 prea, i pclae ape alli ; = eee es 
‘AN8025-ND 2.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . 96 81 65 /ANB015SHETTR-ND { Channd DODC Converter.  GEGDRGTD 
AN8003-ND 3V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . 96 81 65 ANBO16NSHEICT-ND 1 Channel DO/DC Converter . 1.33 1.07 a 8t 
‘AN8035-ND 3.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . 96 «8tS ANBO1GNSHEITR-ND —|1 Channel DO/DC Converter, 1388 .00/2,000 
AN8004-ND 4V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator ... 96 81.65 = —— 
‘ANB045-ND 4.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . 96 81 65 ‘ANB017SAE1CT-ND 2 Channel DO/DC Converter . 1.87 1.50 1.12 
‘ANB005-ND 5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . 96 81 65 ANBOI7SAEITR-ND = [2 Channel DO/DC Converter . 1940.00/2,000 
‘AN8006-ND 6V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . 96 8165 ‘ANB018SAEICT-ND 2 Channel DC/DC Converter . 187 1.50 1.12 
AN8007-ND 7V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . 6 8 6 ANBOIBSARITA-ND = |2 Channel DO/DC Converter . 1940.00/2,000 
AN8008-ND 8V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . 96 81 65 ANBO49FHNEBCT-ND __|3 Ohannel DC/DC Convert 3.01_2.41_1.88 
AN8085-ND 8.5V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . 90 .75 .60 ANS049FHNEBTR-ND {3 Channel DC/DC Convert 3408.00/2,000 
AN8009-ND QV, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator . 96 81.65 AN8049SHE1CT-ND 3 Qhannel DC/DC Converter . 230 1.85 1.44 
AN8010-ND 10V, 50mA, Positive LDO Voltage Regulator 96 8165 ANS049SHEITR-ND __|3 Channel DC/DC Converter 1306.00/1,000 
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nasonic UDIO ICs 


Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
AN2906FUMEBVCT-ND 369 295 230 
AN2906FUMEBVTR-ND_ 4178.00/2,000 
AN5272-ND 4W, 2 Channel Audio Amp with Fin SIL-12 224 1.80 1.35 
ANS273-ND 4W, 2 Channel Audio Amp with Fin SIL-12 224 1.80 1.35 
AN5S274-ND 4W, 2 Channel Audio Amp with Fin SIL-12 240 1.92 1.44 
ANS275-ND 15W, Dual Audio Amp with Fin . SIL-12 288 231 1.80 
ANS5276-ND SW, 2 Channel Audio Amp with Fi SIL-12 224 1.80 1.35 
ANS277-ND 10W, 2 Channel Audio Amp with Fin. 230 1.85 1.44 
ANS5278-ND 4.8W, 1 Channel Audio Amp with Fin .. 160 1.28 96 
ANS5279-ND SW, 1 Channel Audio Amp with Fin .. 160 1.28 96 
AN7125-ND 10W, 2 Channel Audio Amp with Fin. 3.46 277 2.16 
AN7510-ND. 1W, 2 Channel Audio Amp with Fin. . 160 128 96 
AN7511-ND 1W, 1 Channel Audio Amp with Fin .. 1.15 lf 
AN7512-ND 1W, 2 Channel Audio Amp with Fin 192 154 1.16 
AN7513-ND 1W, 1 Channel Audio Amp 1251.03 ere 
AN7522N-ND SW, 2 Channel Audio Amp with Fin. . 230 1.85 1.44 
AN7523N-ND 4W, 1 Channel Audio Amp with Fin 160 128 96 
AN7586-ND 10W, 1 Channel Audio Amp with Fin. 192 154 1.16 
AN17000ABFCT-ND Audio Amplifier for Notebook 346 277 2.16 
AN17000ABFTR-ND Audio Amplifier for Notebook 56-SO.C 5805.00/3,000 
AN17020AVBCT-ND Audio Amplifier for Headphone . -QUAD-16 1.98 1.59 1.20 
AN17020AVBTR-ND Audio Amplifier for Headphone . 2064.00/2,000 
AN17880AE1CT-ND Audio Amplifier for Headphone . 2.24 1.80 1.35 
AN17880AE1TR-ND Audio Amplifier for Headphone . 2330.00/2,000 
. VOLTAGE 
NJR Corporation REGULATORS 


TO-220F Full Molded Three Terminal Voltage Regulator 


Full Molded Package, TO-220F was developed for high and medium power 3 pin linear voltage regulators. It 
is interchangeable with conventional TO-220, with the difference of radiation fin encapsulated completely by 
resin, offering the following benefits: + Ease of electrical isolation from nearby devices + Allowing higher 
density POB layout + Increased humidity resistance compared to TO-220. + Enhanced manufacturability due 
to built-in electrical insulation from heat sink. TO-220F has tinned leads for improved solderability. 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NUM78L02A-ND 2.6V, 100mA, Pos. Voltage Regulator. 36 30.24 
NUM78LO5A-ND 5V, 100mA, Pos. Voltage Regulator. 36 30.24 
NUM78LO6A-ND- 6V, 100mA, Pos. Voltage Regulator. 36 30.24 
NJM78L08A-ND 8V, 100mA, Pos. Voltage Regulator. 36 30.24 
NUM78LO9A-ND_ QV, 100mA, Pos. Voltage Regulator. 36 30.24 
NUM78L12A-ND 12V, 100mA, Pos. Voltage Regulator . 36 30.24 
NJM78L15A-ND 15V, 100mA, Pos. Voltage Regulator . 36 30.24 
NJM78L18A-ND 18V, 100mA, Pos. Voltage Regulator . 36 30.24 
NJM78L20A-ND 20V, 100mA, Pos. Voltage Regulator . 36 30.24 
NUM78L24A-ND_ 24V, 100mA, Pos. Voltage Regulator . 36 30.24 
NUM78L02UA-ND- 2.6V, 100mA, Pos. Voltage Regulator ... 39 33.26 
NJM78LOSUA-ND 5V, 100mA, Pos. Voltage Regulator . . 39 33.26 
NJM78LO6UA-ND 6V, 100mA, Pos. Voltage Regulator 39 33.26 
NJM78LO8UA-ND 8V, 100mA, Pos. Voltage Regulator . . 39 33.26 
NJM78LO9UA-ND QV, 100mA, Pos. Voltage Regulator . . 39 33.26 
NJM78L12UA-ND 12V, 100mA, Pos. Voltage Regulator . 39 33.26 
NJM78L15UA-ND 15V, 100mA, Pos. Voltage Regulator . 39 33.26 
NJM78L18UA-ND 18V, 100mA, Pos. Voltage Regulator . 39 33.26 
NJM78L20UA-ND 20V, 100mA, Pos. Voltage Regulator . 39 33.26 
NUM78L24UA-ND 24V, 100mA, Pos. Voltage Regulator . 39 33.26 
NUM78MO05FA-ND 5V, 500mA, Pos. Voltage Regulator with Isolated Te 1 43 34 
NUM78MO6FA-ND 6V, 500mA, Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab. ol 43 34 
NUM78M08FA-ND 8V, 500mA, Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab. 1 43 34 
NUJM78MO9FA-ND 9V, 500mA, Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab. 1 43 «34 
NUM78M12FA-ND 12V, 500mA, Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab .. 1 43.34 
NUM78M15FA-ND- 15V, 500mA, Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab . . 51 43 34 
NUM78M18FA-ND 18V, 500mA, Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab 51 43 «34 
NUM78M20FA-ND 20V, 500mA, Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab . . ol 43 (34 
NUM78M24FA-ND 24V, 500mA, Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab 1 43 84 
NJM7805FA-ND 5V, 1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab... ron 48.38 
NUM7806FA-ND 6V, 1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab o7 48 38 
NJM7808FA-ND 8V, 1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab eye 48 38 
NJM7809FA-ND 9V, 1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab 57 4838 
NUM7812FA-ND 12V, 1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab. of 48 38 
NUM7815FA-ND 15V, 1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab. oF 48.38 
NJM7818FA-ND 18V, 1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab. eye 48 38 
NUM7820FA-ND 20V, 1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab. o7 48 38 
NUM7824FA-ND 24V, 1 Amp Pos. Voltage Regulator with Isolated Tab. of 48 38 
NUM79L05A-ND- 5V, 100mA, Neg. Voltage Regulator 39 33.26 
NUM79LO6A-ND_ 6V, 100mA, Neg. Voltage Regulator .. 39 33.26 
NUM79L08A-ND 8V, 100mA, Neg. Voltage Regulator 39 33.26 
NUM79L09A-ND. 9V, 100mA, Neg. Voltage Regulator .. 39 33.26 
NUM79L12A-ND_ 12V, 100mA, Neg. Voltage Regulator . 39 33.26 
NUM79L15A-ND_ 15V, 100mA, Neg. Voltage Regulator . 39 33.26 
NUM79L18A-ND_ 18V, 100mA, Neg. Voltage Regulator . 39 33.26 
NUM79L24A-ND 24V, 100mA, Neg. Voltage Regulator . 39 33.26 
NJM79L05UA-ND 5V, 100mA, Neg. Voltage Regulator 66 55 44 
NUM79LO6UA-ND- 6V, 100mA, Neg. Voltage Regulator 66 55 44 
NJM79L08UA-ND 8V, 100mA, Neg. Voltage Regulator 66 55 (44 
NJM79LO9UA-ND QV, 100mA, Neg. Voltage Regulator . . 66 55 44 
NUM79L12UA-ND — | 12V, 100mA, Neg. Voltage Regulator. 66 «55 AG 
NJM79L15UA-ND 15V, 100mA, Neg. Voltage Regulator. 66 55 44 
NJM79L18UA-ND 18V, 100mA, Neg. Voltage Regulator. 66 55 44 
NJM79L24UA-ND 24V, 100mA, Neg. Voltage Regulator. 66 55 44 
NUM79MO5FA-ND 5V, 500mA, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab 66 55.44 
NUM79MO6FA-ND 6V, 500mA, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab 66 55 44 
NUM79M08FA-ND 8V, 500mA, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab 66 55 44 
NUM79MO9FA-ND 9V, 500mA, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab 66 55 44 
NUM79M12FA-ND 12V, 500mA, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab . . 66 55 44 
NJM79M15FA-ND- 15V, 500mA, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab......... 66 55 44 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NJM79M18FA-ND 18V, 500mA, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab . 66 55 44 
NJM79M24FA-ND 24V, 500mA, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab . 66 55 44 
NJM7905FA-ND SV, 1.54, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab .87 73 58 
NJM7906FA-ND 6V, 1.5A, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab .87 73 (58 
NJM7908FA-ND 8V, 1.5A, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab 87 73 58 
NJM7909FA-ND QV, 1.54, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab .. 87 73 58 
NJM7912FA-ND 12V, 1.5A, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab 69 58 46 
NJM7915FA-ND 15V, 1.5A, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab. 87 73 58 
NJM7918FA-ND 18V, 1.5A, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab. 87 73 58 
NJM7924FA-ND 24V, 1.5A, Neg. Voltage Regulator with Isolated Tab 87 73 58 
NJM317F-ND. Adjustable 1.5A, Voltage Regulator with Isolated Tab 90 TE) 60 
NJM431D-ND Adjustable Precision Shunt Regulator . . 48 40 32 
NJM431E-ND Adjustable Precision Shunt Regulator. 42 35.28 
NJM431L-ND Adjustable Precision Shunt Regulator. . 39 33.26 
NJM2352D-ND_ Low Power Switching Regulator with Low Battery Detect. 8-Dip 63 63.42 
NJM2355D-ND Dual Output High Voltage Switching Regulator. 18-Dip 243 203 1.62 
NJM2360D-ND_ DO/DC Converter Control IC .. .8-Dip 78 165) 252 
SPECIALIZED 
/ NJR Corporat Ics 
Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
NJM2211D-ND FSK Demodulator/Tone Decoder . . i i 90 75 .60 
NJM2211M-ND FSK Demodulator/Tone Decoder. . . 14S0C 156 1.30 1.04 
NJM3517D2-ND Stepper Motor Controller/Driver NEW! 16-Dip 519 433 346 
NJM4151D-ND Voltage-to-Frequency/Frequency-to-Voltage Converter 8Dip 222 185 1.48 
NJU3712D-ND 8-Bit, 25mA, Serial to Parallel Qutput Expander ... i 1.16 
NJU3712M-ND 8-Bit, 25mA, Serial to Parallel Qutput Expander . 1.08 
NJU3716L-ND 16-Bit, 25mA, Serial to Parallel Qutput Expander 1.48 
NJU3716M-ND 16-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expander 1.32 
NJU3718L-ND 20-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expander ie 
NJU3718G-ND 20-Bit, 25mA, Serial to Parallel Output Expander 1.44 
NJM3770AD3-ND Stepper Motor Driver NEW!.... 3.72 
NJM3771D2-ND Dual Stepper Motor Driver NEW! 8.96 
NJM3771AV2-ND Dual Stepper Motor Driver NEW! i x 7.10 
NJU635S5ED-ND Serial I/O Real Time Qock 8-Dip 165 1.38 1.10 
This serial I/O Real Time Clock is suitable for a 4-Bit micro- 
processor. It contains a counter, shift register, voltage regulator, 
voltage detector and interface controller. It requires a 32.768KHz 
crystal and 4 pins of microprocessor which can receive the data 
at any time when the microprocessor requires. The operating 
voltage is as wide as 2.4V, to 5.0V. 
NJU7660D-ND DO/DC Voltage Converter 69 58 46 
NJU7662D-ND DO/DC Voltage Converter 144° 118 94 
NJU9201BD-ND 3-1/2 Digit DVM For LCD Displays 486 4.05 3.24 
NJU9201BM-ND 3-1/2 Digit DVM For LCD Displays. 489 4.08 3.26 
NJU9202BD-ND 3-1/2 Digit DVM for LED Displays . 486 4.05 3.24 
NJU9202BM-ND 3-1/2 Digit DVM for LED Displays 441 3.68 2.94 
NJU9203BD-ND 3-1/2 Digit DVM for LCD Displays with Display Hol 5.01 4.18 3.34 
NJU9203BM-ND 3-1/2 Digit DVM for LCD Displays with Display Hold . 5.28 440 3.52 
NJU9204BD-ND 3-1/2 Digit DVM for LED Displays with Display Hold.. 486 4.05 3.24 
NJU9204BM-ND 3-1/2 Digit DVM for LED Displays with Display Hold . 6.03 5.03 4.02 
NJU39610D2-ND Microstepping Motor Controller with Dual DAC NE WV! 22-Dip 12.33 10.28 8.22 
NJU39610AVI2-ND__| Microstepping Motor Controller with Dual DAC NEW! 28-PLOC 13.62 11.35 9.08 


NEW! LDO REGULATOR 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description 1 25 100 
PQIK213M2ZP | 425-1642-1-ND | 2.1V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control... ae Ge ee 
PQIK213M2ZP | 425-1642-2-ND | 2.1V, 300mA, LDOReg. with OWOFF Control... 1120.00/5,000 
PQIK253M2ZP | 425-1643-1-ND | 2.5V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control... ave. n02 202 
PQIK253M2ZP | 425-1643-2-ND | 2.5V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control... 1120.00/5,000 
PQIK303M2ZP | 425-1644-1-ND | 3.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control. 72 POU Oe 
PQIK303M2ZP | 425-1644-2-ND | 3.0V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control... 1120.00/5,000 
PQIK333M2ZP | 425-1645-1-ND | 3.3V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control... 72 202 cd2 
PQIK333M2ZP | 425-1645-2-ND | 3.3V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control . 1120.00/5,000 
PQIK343M2ZP | 425-1646-1-ND | 3.4V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control. Te pO a2 
PQIK343M2ZP | 425-1646-2-ND | 3.4V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control. 1120.00/5,000 
PQIK353M2ZP | 425-1647-1-ND | 3.5V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control... aye 302 ode 
PQIK353M2ZP | 425-1647-2-ND | 3.5V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control... 1120.00/5,000 
PQIK393M2ZP | 425-1648-1-ND | 3.9V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control... Te noes 02 
PQIK393M2ZP | 425-1648-2-ND | 3.9V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... 1120.00/5,000 
PQIK423M2ZP | 425-1649-1-ND | 4.2V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control... 72 Be ee 
PQIK423M2ZP | 425-1649-2-ND | 4.2V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control... 1120.00/5,000 
PQIK503M2ZP | 425-1650-1-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control. ae Ge ee 
PQIK503M2ZP | 425-1650-2-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control. 1120.00/5,000 
PQIL253M2SP | 425-1651-1-ND | 2.5V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control . 68 49 ~~ 30 
PQIL253M2SP | 425-1651-2-ND_| 2.5V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control . 210.00/1,000 
PQIL303M2SP | 425-1652-1-ND | 3.0V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control . 68 49 ~~ 30 
PQIL303M2SP | 425-1652-2-ND | 3.0V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control . 210.00/1,000 
PQIL333M2SP | 425-1653-1-ND | 3.3V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control . 68 49 ~~ 30 
PQIL333M2SP | 425-1653-2-ND | 3.3V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control . 210.00/1,000 
PQIL503M2SP | 425-1654-1-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control . 68 49.30 
PQIL503M2SP | 425-1654-2-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control . 210.00/1,000 
PQiRi8 425-1655-1-ND_ | 1.8V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... 90 65 40 
PQIRi8 425-1655-2-ND | 1.8V, 240mA, LDO Reg. with OWOFF Control... 1400.00/5,000 
PQIR23 425-1656-1-ND | 2.3V, 240mA, LDO Reg. with OWOFF Control... 90 65 40 
PQIR23 425-1656-2-ND | 2.3V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... 1400.00/5,000 
PQIR25 425-1657-1-ND | 2.5V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... nO) 69 42 
PQIR25 425-1657-2-ND | 2.5V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control. 1470.00/5,000 
PQIR27 425-1658-1-ND | 2.7V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control. 95 69.42 
PQIR27 425-1658-2-ND | 2.7V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control. 1470.00/5,000 
PQIR28 425-1659-1-ND_| 2.8V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control. 95 69 42 
PQIR28 425-1659-2-ND | 2.8V, 240mA, LDO Reg. with OWOFF Control... 1470.00/5,000 
PQIR30 425-1660-1-ND | 3.0V, 240mA, LDO Reg. with OWOFF Control... 95 69 42 
PQiR30 425-1660-2-ND | 3.0V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control. 1470.00/5,000 
PQIR33 425-1661-1-ND | 3.3V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... AS) 69 42 
PQIR33 425-1661-2-ND | 3.3V, 240mA, LDO Reg. with OWOFF Control... 1470.00/5,000 

* Tape in Box + Lead Form (Continued) 
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SHARP 


MICROELECTRONICS NEW! LDO REGULATORS (Continued) 


OF THE AMERICAS 


Sharp Digi-Key Price Each* Shar, Digi-Ke' Price Each 
Part No. Part No. Description Pkg. 1 25 100 Part No. Patt No. Description Pkg. il 25 100 
PQIR38 425-1662-1-ND | 3.8V, 240mA, LDOReg. with OWOFFControl....SOT-23. 95 69 42 PQIU521M2ZP | 425-1709-2-ND |5.2V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ... SOT-23-5 756.00/3,000 
PQIR38 425-1662-2-ND | 3.8V, 240mA, LDO Reg. with OWOFF Control... .SOT-23L 1470.00/5,000 PQIX251M2ZP | 425-1710-1-ND | 2.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control...SOT-23-5 68 49 30 
PaiR42 425-1663-1-ND | 4.2V, 240mA, LDO Reg. with OWOFF Control....SOT-23. 95 69 42 PQIX251M2ZP | 425-1710-2-ND | 2.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ... SOT-23-5 630.00/3,000 
PaiR42 425-1663-2-ND | 4.2V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... .SOT-23L 1470.00/5,000 PQIX281M2ZP | 425-1711-1-ND | 2.8V, 300mA, LDO Reg. with ONOFFControl...SOT-23-5 68 49 30 
PQIR47 425-1664-1-ND | 4.7V, 240mA, LDO Reg. with OWOFF Control....SOT-23L_ 98.775 PQIX281M2ZP | 425-1711-2-ND | 2.8V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ... SOT-23-5 630.00/3,000 
PQiR47 425-1664-2-ND | 4.7V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... .SOT-23L 1820.00/5,000 PQIX291M2ZP | 425-1712-1-ND | 2.9V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control...SOT-23-5 68 += 49-30 
PQIR50 425-1665-1-ND | 5.0V, 240mA, LDOReg. with OWOFF Control....SOT-23. 95 69 42 PQIX291M2ZP | 425-1712-2-ND | 2.9V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ... SOT-23-5 630.00/3,000 
PQIR50 425-1665-2-ND | 5.0V, 240mA, LDO Reg. with ON/OFF Control.....SOT-23L 1470.00/5,000 PQIX301M2ZP | 425-1713-1-ND | 3.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control...SOT-23-5 68 49 30 
PQIT181M2ZP | 425-1666-1-ND | 1.8V, 400mA, LDO Reg. with ONOFFControl...SOT-23-5 91.7247. PQIX301M2ZP | 425-1713-2-ND | 3.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ... SOT-23-5 630.00/3,000 
PQIT181M2ZP | 425-1666-2-ND | 1.8V, 400mA, LDO Reg. with ON/OFF Control . .. SOT-23-5 1014.00/3,000 PQIX331M2ZP | 425-1714-1-ND | 3.3V, 300mA, LDO Reg. with ONOFFControl...SOT-235 68 ~—49_—30 
PQIT201M2ZP | 425-1667-1-ND | 2.0V, 400mA, LDOReg. with ONOFFControl...SOT-23-5 91.727. PQIX331M2ZP | 425-1714-2-ND | 3.3V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ... SOT-23-5 630.00/3,000 
PQIT201M2ZP | 425-1667-2-ND | 2.0V, 400mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23-5 1014.00/3,000 PQIX361M2ZP | 425-1715-1-ND | 3.6V, 300mA, LDO Reg. with ONOFF Control...SOT-23-5 68 49 30 
PQIT221M2ZP | 425-1668-1-ND | 2.2V, 400mA, LDOReg. with ONOFFControl...SOT-23-5 91 72 «47 PQIX361M2ZP | 425-1715-2-ND | 3.6V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ... SOT-23-5 630.00/3,000 
PQIT221M2ZP | 425-1668-2-ND | 2.2V, 400mA, LDO Reg. with ON/OFF Control . .. SOT-23-5 1014.00/3,000 PQIX381M2ZP | 425-1716-1-ND | 3.8V, 300mA, LDO Reg. with ONOFF Control...SOT-23-5 68 = 49-30 
PQIT231M2ZP | 425-1669-1-ND | 2.3V, 400mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23-5 91 TO £5 PQIX381M2ZP | 425-1716-2-ND | 3.8V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23-5 630.00/3,000 
PQIT231M2ZP | 425-1669-2-ND | 2.3V, 400mA, LDO Reg. with ON/OFF Control . .. SOT-23-5 1014.00/3,000 PQIX401M2ZP | 425-1717-1-ND | 4.0V, 300mA, LDO Reg. with ONWOFF Control...SOT-23-5 68 = 4930 
PQIT251M2ZP | 425-1670-1-ND | 2.5V, 400mA, LDO Reg. with ON/OFF Control...SOT-23-5 91 72 47 PQIX401M2ZP | 425-1717-2-ND | 4.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ... SOT-23-5 630.00/3,000 
PQIT251M2ZP | 425-1670-2-ND | 2.5V, 400mA, LDO Reg. with ON/OFF Control . .. SOT-23-5 1014.00/3,000 PQIX421M2ZP | 425-1718-1-ND | 4.2V, 300mA, LDO Reg. with ONOFF Control...SOT-23-5 68 = 4930 
PQIT271M2ZP | 425-1671-1-ND | 2.7V, 400mA, LDO Reg. with OWOFF Control... SOT-23-5 91 ee RAT, PQIx421M2ZP | 425-1718-2-ND | 4.2V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control... SOT-23-5 630.00/3,000 
PQIT271M2ZP | 425-1671-2-ND | 2.7V, 400mA, LDO Reg. with ON/OFF Control . .. SOT-23-5 1014.00/3,000 PQIX451M2ZP | 425-1719-1-ND | 4.5V, 300mA, LDO Reg. with OVOFF Control...SOT-23-5 684930 
POIT281M2ZP | 425-1672-1-ND |2.8V, 400mA, LDOReg. with CNOFFControl...SOr235 91 72 ~A7 PQIX451M2zZP | 425-1719-2-ND |4.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ... SOT-23-5 630.00/3,000 
PQIT281M2ZP | 425-1672-2-ND | 2.8V, 400mA, LDO Reg. with ON/OFF Control . .. SOT-23-5 1014.00/3,000 PQIX501M2ZP | 425-1720-1-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with ONOFF Control...SOT-23-5 68 = 4930 
PQIT291M2ZP | 425-1673-1-ND | 2.9V, 400mA, LDO Reg. with OWOFF Control...SOT-23-5 91.72) AT PQIX501M2ZP | 425-1720-2-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... 630.00/3,000 
PQIT291M2ZP | 425-1673-2-ND | 2.9V, 400mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ... SOT-23-5 1014.00/3,000 POBDZ13 425-1728-5-ND | 3.3V, 1.0A, LDO Reg. with CN/OFF Control . 144 1.13 82 
PQIT301M2ZP | 425-1674-1-ND | 3.0V, 400mA, LDO Reg. with OVOFF Control...SOT-23-5 91.7247 POBDZ13U 425-1728-2-ND | 3.3V, 1.0A, LDO Reg. with OWOFF Control . 1599.00/3,000 
PQIT301M2ZP | 425-1674-2-ND | 3.0V, 400mA, LDO Reg. with ONOFF Control... SOT-23-5 1014.00/3,000 POBDZ53 425-1729-5-ND | 3.3V, 0.54, LDO Reg. with ON/OFF Control . 144 113 82 
PQIT311M2ZP | 425-1675-1-ND | 3.1V, 400mA, LDO Reg. with OWOFFControl...SOT-23-5 91 72 47 POBDZ53U 425-1729-2-ND | 3.3V, 0.5A, LDO Reg. with ONOFF Control 1599.00/3,000 
PQIT311M2ZP | 425-1675-2-ND | 3.1V, 400mA, LDO Reg. with ONOFF Control... SOT-23-5 1014.00/3,000 POBRD13 425-1732-5-ND_| 3.3V, 1.0A, LDO Reg. with ONWOFF Contro! 140 1.10 80 
PQIT321M2ZP | 425-1676-1-ND | 3.2V, 400mA, LDO Reg. with ONOFFControl...SOT-235 91 72 47 POBRD13B 425-1733-5-ND | 3.3V, 1.0A, LDO Reg. with OWOFF Control... 151 119 86 
PQIT321M2ZP | 425-1676-2-ND | 3.2V, 400mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23-5 1014.00/3,000 POBRD23 425-1734-5-ND _| 3.3V, 2.08, LDO Reg. with OWOFF Control .. 1711.43 1.00 
PQIT331M2ZP | 425-1677-1-ND | 3.3V, 400mA, LDO Reg. with ONOFFControl...SOT-23-5 91.72 ~=47 POBRDO83 425-1731-5-ND | 3.3, 0.8A, LDO Reg. with ON/OFF Control .. 140 1.10 80 
PQIT331M2zP | 425-1677-2-ND | 3.3V, 400mA, LDO Rag. with ON/OFF Control . .. SOT-23-5 1014.00/3,000 POBRFS3 S25 1735-9 ND |) 3.3V, 3.58, LDO Reg. with CWOFF Contral .. 283° 1.88 1.53 
PQIT341M2ZP | 425-1678-1-ND | 3.4V, 400mA, LDOReg. with ONOFFControl...SOT-23-5 91 72ST. POBRASS 425-1736-5-ND | 3.3V, 4.0A, LDO Reg. ... 3.30 2.20 1.79 
PQIT341M2ZP | 425-1678-2-ND | 3.4V, 400mA, LDO Reg. with ON/OFF Control . .. SOT-23-5 1014.00/3,000 POBTRSMSAZZ | 425-1737-5-ND | 3.3V, 0.5A, LDOReg. with Reset @4.2V . 133° 1.05.76 
PQIT351M2ZP | 425-1679-1-ND | 3.5V, 400mA, LDO Reg. with ONOFF Control...SOT-23-5 91.7247 PCBTRSMSEZZ |/42571738;5:ND)'| 3.3V, 0.5A, LOO Reg. with Reset @4.3V . sss} lle) ike 
PQIT351M2ZP | 425-1679-2-ND | 3.5V, 400mA, LDO Rag. with ON/OFF Control... SOT-23-5 1014.00/3,000 POBTRSMSCZZ | 425-1739-5-ND | 3.3V, 0.5A, LDOReg. with Reset @4.4V . 1.33 1.05 76 
POIT361M2ZP | 425-1680-1-ND | 3.6V, 400mA, LDO Reg. with OWOFF Control...SOT-23-5 91 72 47 POBTRSMSDZZ (A DgleCgegog) 2-3V, 0.54, LDO Reg. with Reset @4.5V . Hes WS te 
POIT361M2ZP | 425-1680-2-ND | 3.6V, 400mA, LDO Reg. with OWOFF Control... SOT-23-5 1014.00/3,000 POBTREMAAZZ [iio gayuag) 2.3V, 0.5A, LDOFieg. with Raset....... es WES 
PQITS81IM2ZP | 425-1681-1-ND | 3.8V, 400mA, LDOReg. with CWOFFOontrol...SOT-23-5 91 7247 FOBEVS pe agg) “d- 3.54, LOO Reg. with ON/OFF Control pees ee 
POITS81M2zP | 425-1681-2-ND | 3.8V, 400mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23-5 1014.00/3,000 POBEVS S25c1743°5:ND) | Adj, 5.0A, LOO Reg. with ONOFF Control Be) ili) ise 
PQIT401M2zP | 425-1682-1-ND | 4.0V, 400mA, LDOReg. with ONOFF Control...SOT-23-5 91 72 47 PREY? AZo NRES-ND)) Ad. 7.58, LOO Reg. with ONOFF Control es ED ie 
PQIT401M2ZP | 425-1682-2-ND | 4.0V, 400mA, LDO Reg. with OWOFF Control ... SOT-23-5 1014.00/3,000 PODRSIA pooaeageg) © 0-158, LDO Reg. with Reset @47.. Ho eee 

: POBRSIB 425-1746-5-ND | 5V, 0.154, LDO Reg. with Reset @4.5 . 133 106 76 
PQIT441M2ZP | 425-1683-1-ND | 4.4V, 400mA, LDO Reg. with ONOFFControl...SOT-23-5 91.7247 esi Eo eNEM BV, 0.184 LOO Pen, with Feet @42 i) ie 
PQIT441M2ZP | 425-1683-2-ND | 4.4V, 400mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23-5 1014.00/3,000 POERSID Feee END GV. O16x eee with Fest @39 ie) ie 2 
PQIT471M2ZP | 425-1684-1-ND | 4.7V, 400mA, LDO Reg. with OWOFF Control...SOT-23-5 91.727. — ai a d : 
PQIT471M2zP | 425-1684-2-ND | 4.7V, 400mA, LDO Reg. with OWOFF Control... SOT-23-5 1014.00/3,000 AOEEIE ete y EN Tees betes ae ; is ie s 
PQIT491M2ZP | 425-1685-1-ND | 4.9V, 400mA, LDO Reg. with OWOFF Control...SOT-23-5 91.727. ee ae ie : : 

: POBRSIG 425-1751-5-ND | 5V, 0.15A, LDO Reg. with Reset @3.1 . 133 105 76 
PQIT491M2ZP | 425-1685-2-ND | 4.9V, 400mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23-5 1014.00/3,000 POBADNGS 495-1752-5-ND | 6.3V, 0.8, LDO Reg, with ONOFF Control oii ee 
PQIT501M2ZP | 425-1686-1-ND | 5.0V, 400mA, LDO Reg. with ONOFF Control...SOT-23-5 91.7247 POBRDBSB 405-1753-5-ND | 63V, 0.8A LOOReq, with ONOFF Control. not face eS 
PQIT501M2ZP | 425-1686-2-ND | 5.0V, 400mA, LDO Reg. with ON/OFF Control . .. SOT-23-5 1014.00/3,000 a : : : 
PQITS21M2ZP | 425-1687-1-ND |5.2V, 400mA, LDOReg, with OWOFFControl...SOr23-5 91 72—AT edna pera yg Ml. SA, LDO Reg, with CNOFF Contrel.. oi) Se) aie 

: PQYDV10 425-1754-5-ND | Adj., 10A, LDO Reg. with ONOFF Control. 775 515 4.19 
PQIT521M2ZP | 425-1687-2-ND | 5.2V, 400mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23-5 1014.00/3,000 POYDVIOB RS eeNDIL Ad 10, : 

: j., 10, LDO Reg. with ON/OFF Control 763 5.07 4.12 
PQIU181M2ZP | 425-1688-1-ND | 1.8V, 300mA, LDO Reg. with ONOFF Control...SOT-23-5 815936, POYRV4 425-1757-5-ND | Adj. 4.6, LDO Reg 340 226 184 
PQIU181M2ZP | 425-1688-2-ND | 1.8V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control . .. SOT-23-5 756.00/3,000 ig ese : ; : 
POIU20IM2zP | 425-1689-1-ND |2.0V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control...SOT-23-5 81 5936 pier ee oe - aoe a eee : oO an 
PQIU20IM2ZP | 425-1689-2-ND | 2.0V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control... SOT-23-5 756.00/3,000 panei Poon eee Ga SOV, 1.0, pores wi Coe oa. aan 
PQIU221M2ZP | 425-1690-1-ND | 2.2V, 300mA, LDO Reg. with ONOFF Control...SOT-23-5 8159836. PQNSDZ51 425-1590-5-ND | 5.0V, 054 LDOReg, with ONCFE Control. 4m 4) Ge 
PQIU221M2ZP | 425-1690-2-ND | 2.2V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23-5 756.00/3,000 PODSRAI 425-1591-5-ND |5.0V. 1.0 LDOReg, with ONG Control. 177 148 104 
PQIU231M2ZP | 425-1691-1-ND | 2.3V, 300mA, LDO Reg. with ONOFF Control...SOT-23-5 815936 PQOSRA1 425-1592-5-ND_| 5,0V, 1.0, LDO Reg, with CNOFF Control 195 163 114 
PQiU231M2ZP | 425-1691-2-ND | 2.3V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control. .. SOT-23-5 756.00/3,000 Vi — = : = ’ 

- PCOSRDO8 425-1593-5-ND | 5.0V, 0.8A, LDO Reg. with ON/OFF Control ... 140 140 80 
PQIU251M2ZP | 425-1692-1-ND | 2.5V, 300mA, LDOReg. with OWOFFControl...SOT-23-5 815986, POOSRD11 425-1594-5-ND |5.0V, 1.0A LDOReg, with CNIOFE Control. 154 121 88 
PQIU251M2ZP | 425-1692-2-ND | 2.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control . .. SOT-23-5 756.00/3,000 PODSRDIB 425-1595-5-ND | 5,0V. 1.0, LOO Reg, with ONCFE Control 144 113 @ 
PQIU271M2ZP | 425-1693-1-ND | 2.7V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control...SOT-23-5 815936, POOSRD21 425-1596-5-ND | 5.0V. 2.0A, LDOReg, with ONOF Control 171 143 100 
PQIU271M2ZP | 425-1693-2-ND | 2.7V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23-5 756.00/3,000 PCOSRRI 425-1597-5-ND | 5.0V. 1.0, LDOReg, with Reset, 5% 489 158 111 
PQIU281M2ZP | 425-1694-1-ND | 2.8V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control...SOT-23-5 8159836 PCOSRAHA 225-1508-5-ND |5.0V, 1.0A, LDOReg, with Reset, 2.5% Be GES 
PQIU281M2ZP | 425-1694-2-ND | 2.8V, 300mA, LDO Reg. with ONOFF Control... SOT-23-5 756.00/3,000 PQOSRRI12 425-1599-5-ND |5.0V, 1.0A, LDOReg. with Reset, 5% .. 204 1.70 1.49 
POQIU291M2ZP | 425-1695-1-ND | 2.9V, 300mA, LOO Reg. with ONOFF Control...SOT-23-5 815936 PCOSRR13 425-1600-5-ND | 5.0V, 1.0A, LDO Reg, with Reset, 2.5% 213 178 125 
PQIU291M2ZP | 425-1695-2-ND | 2.9V, 300mA, LDO Reg. with CN'OFF Control... .SOT-23-5 756.00/3,000 PQOSWY3H3ZZ | 425-1602-5-ND | 5.0V, 3.54, LDO Reg. with CNOFF Control... 288 240 1.68 
PQIU301M2ZP | 425-1696-1-ND | 3.0V, 300mA, LDO Reg. with ONOFF Control...SOT-23-5 815936 POOSVY053ZZ | 425-1601-5-ND | 5.0V. 5.0A, LDO Reg, with ONOFF Contro 255 170 138 
PQIU301M2ZP | 425-1696-2-ND | 3.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23-5 756.00/3,000 POD7RXI1 425-1609-5-ND |Adj., 1A LDOReg, with ON OFF Control 163.128 90 
PQIUS11M2ZP | 425-1697-1-ND ]3.1V, 300mA, LOOReg. with ONOFFControl...SOT-23-5 815936 PQO7VRSMAZZ | 425-1610-5-ND | Adj., 0.54, LDOReg. with Reset @4.2V... 126 99 72 
PQIU811M2ZP | 425-1697-2-ND | 3.1V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control . .. SOT-23-5 756.00/3,000 POO7VRSMBZZ | 425-1611-5-ND | Adj., 0.54 LDOReg,. with Reset @4.3V 128 99 72 
PQIU821M2ZP | 425-1698-1-ND | 3.2V, 300mA, LDO Reg. with ONOFF Control...SOT-23-5 815936, PQO7VRSMCZZ | 425-1612-5-ND | Adj., 0.54, LDO Reg. with Reset @4.4V 126 99 72 
PQIUS21M2ZP | 425-1698-2-ND | 3.2V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23-5 756.00/3,000 PQO7VRSMDZZ | 425-1613-5-ND | Adj., 0.54, LDO Reg. with Reset @4.5V 126 99 72 
PQIU331M2ZP | 425-1699-1-ND | 3.3V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control...SOT-23-5 815936. POO7VZ5MOZZ | 425-16155-ND | Ad. 0.5A LDO Reg, with ONCFF Control 1681.32.96 
PQiU331M2ZP | 425-1699-2-ND | 3.3V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control ... SOT-23-5 756.00/3,000 PCO7VZ012ZZ | 425-1614-5-ND | Adj., 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.72 135 98 
PQIU341M2ZP | 425-1700-1-ND | 3.4V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23-5 81 59 «36 PCO9DZ11 425-1616-5-ND | 9V, 1.0A, LDO Reg. with OWOFF Control . 144 113 82 
PQIU341M2ZP | 425-1700-2-ND | 3.4V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23-5 756.00/3,000 PCO9DZ1U 425-1616-2-ND | 9V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control . 1599.00/3,000 
PQIUS51M2ZP | 425-1701-1-ND | 3.5V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control...SOT-23-5 815936, PQO9DZ51 425-1617-5-ND | 9V, 0.54, LDO Reg. with OWOFF Control . 144 113 82 
PQIU351M2ZP | 425-1701-2-ND | 3.5V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control . .. SOT-23-5 756.00/3,000 PODODZ51 425-1617-2:ND | SV, 0.5A, LDO Reg, with ONOFF Control. 1482.00/3,000 
PQIU361M2ZP | 425-1702-1-ND | 3.6V, 300mA, LDOReg. with OWOFFControl...SOT-23-5 815986, PQOSRAI 425-1618-5-ND | 9V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control, 1.77 1.48 1.04 
PQIU361M2ZP | 425-1702-2-ND | 3.6V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control . .. SOT-23-5 756.00/3,000 PQOSRA1 425-1619-5-ND | 9V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control, 2.5% 195 1.63 1.14 
PQIU881M2ZP | 425-1703-1-ND | 3.8V, 300mA, LDO Reg. with ONOFFControl...SOT-23-5 81 5936. PQO9RD08 425-1620-5-ND | 9V, 0.8A, LDO Reg. with ON/OFF Control.......... 1.40 1.10 80 
PQIU881M2ZP | 425-1703-2-ND | 3.8V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control . .. SOT-23-5 756.00/3,000 PQO9RD11 425-1621-5-ND_| 9V, 1.0A, LDO Reg. with OWOFF Control ........ 158 124 90 
PQIU401M2ZP | 425-1704-1-ND | 4.0V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control...SOT-23-5 8159836 POOORDIB 425-1622-5-ND | 9V, 1.0A, LDO Reg. with ONOFF Contro 1471416 84 
PQIU401M2ZP | 425-1704-2-ND | 4.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23-5 756.00/3,000 PQO9RD21 425-1623-5-ND | 9V, 2.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control . 171 143 1.00 
PQIU441M2ZP | 425-1705-1-ND | 4.4V, 300mA, LDO Reg. with ONOFF Control...SOT-23-5 815936. Pai2Dz11 425-1624-5-ND | 12V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control .. 144 113 82 
PQIU441M2ZP | 425-1705-2-ND | 4.4V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control . .. SOT-23-5 756.00/3,000 Pat2DZ11 425-1624-2-ND | 12V, 1.0A, LDO Reg. with ONOFF Control 1638.00/3,000 
PQIU471M2ZP | 425-1706-1-ND | 4.7V, 300mA, LDO Reg. with ONOFF Control...SOT-23-5 8159836, PQI2DZ51 425-1625-5-ND_| 12V, 0.5A, LDO Reg. with ONOFF Control... 144 113 82 
PQiU471M2ZP | 425-1706-2-ND | 4.7V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23-5 756.00/3,000 PQ12DZ51 425-1625-2-ND | 12V, 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1443.00/3,000 
PQIU491M2ZP | 425-1707-1-ND | 4.9V, 300mA, LDOReg. with OWOFFControl...SOT-23-5 815986, PQI2RAI 425-1626-5-ND | 12V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control, 5% 177 148 1.04 
PQIU491M2ZP | 425-1707-2-ND | 4.9V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control... SOT-23-5 756.00/3,000 PQI2RA11 425-1627-5-ND 195 163 1.14 
PQIU501M2ZP | 425-1708-1-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with ONOFF Control...SOT-23-5 815936, PQI2RD8S 425-1632-5-ND | 12V, 0.8, LDO Reg. with ON/OFF Control ....... 112 88 «64 
PQIU501M2ZP | 425-1708-2-ND | 5.0V, 300mA, LDO Reg. with ON/OFF Control . .. SOT-23-5 756.00/3,000 PQI2RDO8 425-1628-5-ND_| 12V, 0.8A, LDO Reg. with ONOFF Contral......... 140 110 80 
PQIU521M2ZP | 425-1709-1-ND |5.2V, 300mA, LDO Reg. with OWOFF Control...SOT-23-5 8159836 * TapeinBox + Lead Form (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


392 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


SHARP 


RC patRcraCHIes NEW! LDO REGULATORS (Continued) RTs 
Or THE AMERICAS 
Sharp Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Each 
Part No. Part No. Description i 25 100 Part No. Pkg. 1 25 100 
PQI2RD11 425-1629-5-ND | 12V, 1.0A, LDO Reg. with CWOFF Control. 154 121 88 PC16550DN-ND ...40-Dip 620 4.72 3.60 
PQ12RD1B 425-1630-5-ND | 12V, 1.0A, LDO Reg. with ONOFF Control 1.75 1.38 1.00 PC16550DV-ND -44-PLOC 6.20 4.72 3.60 
PQt2RD21 425-1631-5-ND | 12V, 2.0A, LDO Reg. with CWOFF Control... 171 143 1.00 PC16552DV-ND -44-PLOC 8.23 6.51 5.22 
PQISRFI5 425-1633-5-ND | 15V, 1.0A, LDO Reg. with ONOFF Control, 5%. 192 160 112 PC16552DVXTR-ND ~44-PLOC 2450.00/500 
PQISRFI6 425-1634-5-ND_| 15V, 1.0A, LDOReg. with OWOFF Control, 2.5%...T0-220 2.16 1.80 1.26 
PQISRFIG 425-1635-5-ND | 15V, 1.0A, LDO Reg. with ONOFF Control 1.77 1.48 1.04 al A/D AND D/A 
PQI5SRF2 425-1636-5-ND | 15V, 2.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 2.25 1.88 1.32 nductor CONVERTERS 
PQISRF21 425-1637-5-ND | 15V, 2.0A, LDO Reg. with CN/OFF Control. 228 1.90 1.33 Price Each 
PQISRWO8 425-1638-5-ND | Adj., 0.8A, LDO Reg, 140 110 .80 Description Pkg. 1 25 100 
PQISRW11 425-1639-5-ND | Adj., 1.0A, LDOReg.. 140 110  .80 A/D Converters 
PQISRWIB | 425-1640-5-ND | Adj. 1.0A, LDO Reg. 158 1.24 90 ADCI2HO30C\WM-ND | 12-Bit, A/D Converter, Config. 758 600 481 
PQISRW21 425-1641-5-ND | Adj., 2.0A, LDO Reg 1.74 1.45 1.02 ADC12H034C\WM-ND | 12-Bit, A/D Converter, 4-Channel 758 6.00 4.81 
PQO10FZ5MZZ | 425-1551-5-ND | 1.0V, 0.5A, LDO Reg. with ONOFF Control 116 91 66 ‘ADC12H038C\WM-ND | 12-Bit, A/D Converter, 8-Channel 779 616 4.94 
PQO10FZ01ZZ | 425-1550-5-ND | 1.0V, 1.0A, LDOReg. with ON/OFF Control .. 130 102 74 ‘ADC12L034C1WM-ND | 12-Bit, A/D Converter, 4-Channel .. 718 5.68 4.55 
PQO12FZ5MZZ_| 425-1553-5-ND_ | 1.2V, 0.5A, LDOReg. with ON/OFF Control .. 116 91 66 ‘ADC12L038C\WM-ND | 12-Bit, A/D Converter, 8-Ohannel 7.39 5.85 4.69 
PQ012FZ01ZZ | 425-1552-5-ND | 1.2V, 1.0A, LDOReg. with OWOFF Control .. 1.30 1.02 .74 ADOQ801LON-ND | 8-Bit, UP Compatible A/D Converters, 1/4 LSB 10.14 8.02 6.43 
PQOISEROISZ | 425-1554-5-ND | 1.5V, 1.04, LDOReg. with ON/OFF Control .. 112 88 64 ADO0802LON-ND __ | 8-Bit, !P Compatible A/D Converters, 1/2 LSB 5.84 462 3.70 
PQO15EHO1ZZ | 425-1555-5-ND | 1.5V, 1.0A, LDORag. with ONOFF Control 147 116 84 ‘ADO0802LGWM-ND | 8-Bit, Compatible A/D Converter, 1/2 LSB pd 835349 
PQD1SEHO2ZZ | 425-1556-5-ND | 1.5V, 2.0A, LDOReg. with ON/OFF Control 159 133 93 pea mmm Et, AD Converter, 1/2 LSB GD OED Ble 
j ADO0804LCJ-ND__| 8-Bit, A/D Converter, 1 LSB... 6.15 468 3.57 
PODISEZD1ZZ_| 425-1557-5-ND | 1.5V, 1.08 LOOReg. with ONOFF Control 147116 84 ADCOROAIGKINDIN 6 Ei Converter 1 LE8— GD ISERIES 
POOISEZIHZZ | 425-1558-5-ND | 1.5V, 1.54 LDOReg. with ONOFF Control 168 132 %6 ‘ADOO804LGWM-ND | 8-Bit, A/D Converter, 1 LSB. 250 190 145 
PQOISEZ5MZZ | 425-1559-5-ND | 1.5V, 0.5A, LDO Reg. with ONOFF Control 140 1140 .80 ADCOBOSLON-ND | 8-Bit, A/D Converter. 1 LSB 438 333 254 
PQO15Y3H3ZZ | 425-1561-5-ND | 1.5V, 3.5A, LDO Reg. with OWOFF Control .. 285 2.38 1.67 ADOO808C0N-ND | 8-Bit, uP Compatible A/D Conv. with 8-Ch. Mux., 1/2 LSB. 5.58 4.24 3.24 
PQOD15Y053ZZ | 425-1560-5-ND | 1.5V, 5.0A, LDOReg. with ON/OFF Control .. 255 1.70 1.38 ADOO808CCV-ND _| 8-Bit, A/D Converter with 8-Channel Multiplexer, 1/2 LSB . 593 451 3.44 
PQO15YZ01ZZ_| 425-1562-5-ND_| Adj., 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control .... 130 1.02 74 ‘ADOO809CCN-ND —_| 8-Bit, A/D Converter with 8-Channel Multiplexer, 1 LSB. 418 318 2.43 
PODISYZSMZZ | 425-1563-5-ND | 1.5V, 0.5A LDOReg. with OWOFF Control .. 116 91 66 ADODB809CCV-ND | 8-Bit, A/D Converter with 8-Channel Multiplexer, 1 LSB 555 422 3.22 
POO18EFOISZ | 425-1564-5-ND | 1.8V, 1.0A. LDO Rag, with ON/OFF Control 112 98 64 ADO0B1600N-ND —_| 8-Bit, A/D Converter with 16-Channel Multiplexer, 1/2 LSB... 11.46 983 — 
POD18EHO1ZZ | 425-1565-5-ND | 1.8V, 1.0A, LDOReg. with ONOFF Control... 147 116 84 FET ut re Che aD Nee ee CBee) ae 
PQO18EH02ZZ | 425-1566-5-ND | 1.8V, 2.0A, LDOReg. with ON/OFF Control .. 159 133 98 ee Ron eat aD Spee PD = : Sas ce ee 
PODIBEZIHZZ | 425-1568-5-ND | 1.8%, 1.58 LOO Reg. with ONOFF Contr. 168 132 96 ADCOS2000N-ND | 8-8it, High Spoed MPU Comp. A/D, AA BGS DAB 
PQO18EZ5MZZ | 425-1569-5-ND | 1.8V, 0.5A, LDOReg. with ON/OFF Control .. 140 110 .80 ‘ADCO8200CWM-ND | 8-Bit, High Speed A/D Converter, 1 LSB... 330 251 192 
PQO18EZ01ZZ | 425-1567-5-ND | 1.8V, 1.0A, LDO Reg. with ONOFF Control 147 1.16.84 ADC0831CON-ND ‘| 8-Bit, Serial I/O A/D Converter with Multiplex Options. 265 2.02 1.54 
PQO25EF01SZ | 425-1570-5-ND | 2.5V, 1.0A, LDOReg. with ON/OFF Control .. 112 88 64 AD00831COWM-ND | 8-Bit, Serial I/O A/D Converter with Multiplex Options 253 1.92 1.47 
PQO25EHO1ZZ | 425-1571-5-ND | 2.5V, 1.0A, LDO Reg. with ONOFF Control .. 147 1.16 84 ADC0832COWM-ND | 8-Bit, Serial /O A/D Converter with Multiplex Options, 2-Ch . 283 215 1.64 
PQ025EH02ZZ | 425-1572-5-ND_|2.5V, 2.0A, LDOReg. with ON/OFF Control .. 159 133 93 ‘ADO0832CIWM-ND | 8-Bit, Serial A/D Conv. with Mux. Options, 2-Ch 323 246 1.88 
PQO25EZ1HZZ | 425-1574-5-ND |2.5V, 1.54, LDOReg. with OWOFF Control .. 1.68 1.32 .96 ‘ADO0834BON-ND _ | 8-Bit, Serial OAD Converter with Multiplex Options, 4-Oh. 3.85 293 224 
POO25EZSMZZ | 425-1575-5-ND |2.5V, 0.5A LDORag, with ON/OFF Control 140 110 80 ‘ADOD8340CWM-ND | 8-Bit, Serial (A/D Converter with Multiplex Options, 4-Ch.. 345 263 2.01 
POO25EZ01ZZ | 425-1573-5-ND | 2.5V, 1.0A, LDO Reg. with CN/OFF Control 147 116 84 ADOUBSBOGN-ND "| 8-Bit, Serial //O.A’D Converter with Multiplex Options, 8-Ch. 20sma2 OO REESS, 
PQO25Y3H3ZZ | 425-1577-5-ND | 2.5V, 3.5A, LDOReg. with ON/OFF Control 285 238 1.67 ADOQD83800V-ND 8-Bit, Serial I/O AVD Converter with Multiplex Options, 8-Ch.... 3.78 287 219 
PQD25Y053ZZ_| 425-1576-5-ND_ |2.5V, 5.0A, LDOReg. with ON/OFF Control .. 255 1.70 1.38 ee” | Hea eile iM oR oa eta ae oo es 
PQO30EZ01ZZ | 425-1578-5-ND |3.0V, 1.0A, LDOReg. with OWOFF Control .. 147 116 84 ADCOB4400N-ND | 8-Bit, A/D Converter, MPU Oorainea-chenra 440 335 — 
PQOS0EZIHZZ | 425-1579-5-ND |3.0V, 1.5A, LDO Reg. with OWOFF Control .. 1.68 1.32  .96 ADO0848BCV-ND _| 8-Bit, uP Compatible A/D Conv. with Mux. Options, 1/2 LSB. 7.94 628) — 
PQO30EZ5MZZ | 425-1580-5-ND | 3.0V, 0.5A, LDO Reg. with ONOFF Control .. 140 1.10  .80 ADC0848BO-ND —_| 8-Bit, uP Compatible A/D Conv. with Mux. Options, 1/2 LSB. 5.29 419 — 
PQO33EF01SZ_ | 425-1581-5-ND | 3.3V, 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1.12 88 — .64 ADO0848C0N-ND | 8-Bit, uP Compatible A/D Conv. with Mux. Options, 1 LSB 483 367 — 
POO33ES1MWP | 425-1582-1-ND_|3.3V, 150mA, LDO Reg. 99 72 4 ADOO848CCV-ND _| 8-Bit, 1! Compatible A/D Conv. with Mux. Options, 1 LSB. 538 409 — 
PQ033ES1MWP | 425-1582-3-ND* | 3.3V, 150mA, LDO Reg 616.00/2,00 ADC10010CJ-ND 10-Bit, A/D Conv., Microprocessor Compatible, Ind. Temp. 24.00 2240 — 
PQO33EZ01ZZ_ | 425-1583-5-ND | 3.3V, 1.0A, LDOReg. with ONOFF Control ... 147 1.16 84 ADC100100J-1-ND | 10-Bit, A/D Converter, Microprocessor Compatible. 17.19 1473 — 
PQO33EZIHZZ | 425-1584-5-ND | 3.3V, 1.54, LDOReg. with ON/OFF Control ... 168 132 96 Dee eaET NG ara i" 5 tse 18 teu = 
PQO33EZ5MZZ | 425-1585-5-ND | 3.3V, 0.5A, LDO Reg. with ONOFF Control 140 110 .80 a it, F ; ; an 
Pensa | 4051887 ND [330 38h LDoPa wh CNC Cot Se | ire Cae ci Sar A ino ak eee 
PQ033Y053ZZ | 425-1586-5-ND |3.3V, 5.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 255 1.70 1.38 ADC1251ClJ-ND 12-Bit, Self-Calibrating Plus Sign uP Compatible A/D. 14.79 12.68 11.24 
PQOS0ESIMWP | 425-1588-1-ND | 5.0V, 150mA, LDO Reg. 99) 72 A ‘ADO08031CWIV-ND J 8-Bit, A/D Converter Single Channel w/T/H 258 1.96 1.50 
PQOS0ESIMWP | 425-1588-3-ND* | 5.0V, 150mA, LDO Reg. 616.00/2,001 ADO08032C1WV-ND | 8-Bit, AD Converter 2-Channdl w/T/H. . 278 211 1.61 
PQO70XF01SZ | 425-1603-5-ND | Adj., 1.0A, LDO Reg. with ONOFF Control. 112 88 64 ADO08034C1WM-ND | 8-Bit, A/D Converter 4-Channel w/T/H. . 553 395 237 
PQO70XHO1ZZ_| 425-1604-5-ND_| Adj., 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 147 116 84 ‘ADO08038CWM-ND | 8-Bit, A/D Converter 8-Channel w/T/H. . 3.28 249 1.90 
PQO70XHO2ZZ | 425-1605-5-ND | Adj., 2.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 159 133 9 ADCOB062C1WM-ND | 8-Bit, A/D Converter 2-Channel w/S/H. . S80 Bey Bay 
POO7OXZIHZZ | 425-1607-5-ND | Adj., 1.54, LDOReg. with ONOFF Control .... 168 132 96 ADOIG1OOGMTC:ND| &-Bit, A/D Converter, 100MSPS, 1.3mW . ide) Gv) (8 
PaD70x201ZZ_| 425-1606-5-ND | Adi. 1.04, LDO Reg, with ONOFF Control 147 116 84 ADOD8100EVAL-ND | Evaluation Board for ADOD8100, 8-Bit . 189.00 176.40 163.80 
PCO7OXZ5MZZ | 425-1608-5-ND | Adj., 0.54, LDOReg. with ONOFF Control .... 140 140 80 ADO08131CWM-ND | 8-Bit, High Speed A/D Converter 22) Bee) ike 
; ; ‘ADO08134C1WM-ND | 8-Bit, High Speed Serial In/Qut A/D Converter w/ Mux Option... 3.28 249 1.90 
PCRORXOS 425-1721-5-ND_| Adj., 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 161 1.27 92 ‘ADCO8351 AMTC-ND | 8-Bit, A/D Converter 508 386 295 
PCRORX11 425-1722-5-ND | Adj.. 1.0A, LDO Reg. with OWOFF Control. 168 132 .96 ADC08831IIM-ND 8-Bit, Serial /OAVD Converter, 1 Input 279 207 1.53 
PQeowZzi1 425-1723-5-ND | Adj., 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control ... 144 113 82 ADO08831IMMCT-ND | 8-Bit, Serial I/O A/D Converter, 1 Input . 279 207 1.53 
PQ2OWZIU 425-1723-2-ND | Adj., 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control 1599.00/3,000 AD008831IMMTR-ND | 8-Bit, Serial I/O A/D Converter, 1 Input . 1152.00/1,000 
PCROWZ51 425-1724-5-ND | Adj.. 0.5A, LDO Reg. with ON/OFF Control... 140 110 .80 ADO08831IN-ND | 8-Bit, Serial /OA/D Converter, 1 Input . 279 207 1.53 
PCROWZ5U 425-1724-2-ND_| Adj., 0.5A, LDO Reg. with OWOFF Control 1443.00/3,000 AD008831IWM-ND | 8-Bit, Serial I/OA/D Converter, 1 Input 279 207 1.53 
POP5VB012FZ | 425-1725-5-ND | Adj. 1.0A, LDO Reg. with ON/OFF Control. 177 148 1.04 ADC08832IM-ND __| 8-Bit, Serial /OA/D Converter, 2 Input 2.79 2.07 1.53 
PONG | 451728500 | OBR LOOP. wn UCC [DP Bee Tees 
ee Pea ESA) Ad. S.0A, LDO Reg SOE? 0S TRIGS ADOD8E32IN-ND | 8-Bit, Serial I/O A/D Converter, 2 Input . 279 207 1.53 
Tapein Box t Lead Form ‘AD008832IWM-ND | 8-Bit, Serial I/O A/D Converter 279 207 1.53 
ADC10030C\VT-ND_| 10-Bit, A/D Converter 855 676 5.42 
‘ADC10062C.WM-ND | 10-Bit, A/D Converter 546 432 3.46 
ADC10158C1N-ND 10-Bit, Plus Sign 4uS ADC with 4 or 8-Chan. Mux, Track . 5.54 439 3.52 
ot ADC10158C1\WN-ND | 10-Bit, Plus Sign 4uS ADCwith 4 or 8-Chan. Mux, Track . 5.54 439 3.52 
Sharp Digi-Key Brice eecix, ADC10221C\VT-ND | 10-Bit, A/D Converter. . 599 474 3.80 
pee! = i ND ae os Reg. with ON/OFF Control oD so ie ea eee Ot A) Corwerier see ee 
- | jj. 3. jopper Reg. wi ntrol .... i i ‘ i 
PaLcaeosaAZ | 425-1760-5-ND | Ad. 3:5A Chopper Reg. with CNOF Contr... 228 1.90 133 | ADGIOdGICIAMEND | 10-5 6000S AD Conver wih inp ix S752 362 
PQIOG21H2FZ | 425-1761-5-ND | Adj., 1.54, Chopper Reg. with ON/OFF Control .... 204 1.70 1.19 ADCI0662C]WMLND | 10-Bit, 360nS VD Converter with Input Mux 540 427 
PQIOG21H2RZ | 425-1762-5-ND | Adj., 1.5, Chopper Reg. with ON/OFF Control . 192 160 1.12 ADCIO664C.WWLND | 10-Bit, 360nS VD Converter with Input Mux 540 427 — 
PQIOG38M2FZ | 425-1765-5-ND_| Adj., .8A, Chopper Reg. with ON/OFF Control 165 138 97 ‘ADC10731CWMLND | 10-Bit, Serial I/O A/D Converter 440 335 256 
PQIOG38M2RZ | 425-1766-5-ND | Adj., .8A, Chopper Reg. with CN/OFF Control 165 138 97 ADCI0738CIWIVEND | 10-Bit, Serial /O A/D Converter. 440335 2.56 
PQIOG3032FZ | 425-1763-5-ND | Adj., 3.54, Chopper Reg. with ON/OFF Control .... 228 1.90 1.33 ‘ADC1175-50C\JM-ND} 8-Bit, A/D Converter... 548 434 348 
PQIOG3032RZ | 425-1764-5-ND | Adj., 3.5A, Chopper Reg. with ON/OFF Control . 228 190 1.33 ‘ADC1175-500IMT-ND | 8-Bit, A/D Converter .. 548 434 348 
PQICY1032ZZ | 425-1767-5-ND | Adj., 3.5, Chopper Reg. with ON/OFF Control . 252 210 1.47 ‘ADC12032C.WM-ND | 12-Bit, A/D Converter... 699 553 443 
PQICZ21H2ZZ | 425-1768-5-ND | Adj., 1.5A, Chopper Reg. with OWOFF Control. 243 2.03 1.42 ADC12034CIN-ND 12-Bit, A/D Converter. 919 7.88 699 
PQICZ38M2ZZ | 425-1769-5-ND | Adj., 0.8A, Chopper Reg. with OWOFF Control . 2. e598: ADC12038C\WV-ND | 12-Bit, A/D Converter... 729 5.77 4.62 
PORCFI 425-1770-5-ND_| Adj., 2.5A, Qhopper Reg 3.58 2.38 1.94 ADCI2062C1V-ND | 12-Bit, 1MHz 75mW ADCwith Input Mux and S&H. 953 754 — 
ADCI2130C1N-ND | 12-Bit, Self-calibrating A/D Plus Sign Serial /O.. 718 568 — 
ADCI2138CIN-ND _ | 12-Bit, Seff-calibrating A/D Plus Sign Serial /O. 739 585 — 
MICROPROC Fao0k ADC12138C\WM-ND | 12-Bit, Sal-calibrating AD Plus Son Serial /O. 739 5.85 — 
ADCI2441CU-ND | 12-Bit, Dynam Tested Self-calibrating Plus Sign A/D Conv. 11.90 10.20 9.05 
Price Each ADC12451CJ-ND __| 12-Bit, Dynam Tested Self-calibrating Plus Sign A/D Conv. 14.79 12.68 11.24 
Description 1-25 ~——100 ADCV0831M6CT-ND | 8-Bit, Serial I/O A/D Converter 290 221 1.69 
DP8310N-ND Octal Latched Peripheral Driver 6.09 482 3.86 ‘ADCV0831M6TR-ND | 8-Bit, Serial I/O A/D Converter 1461.60/1,000 
DP8311N-ND Octal Latched Peripheral Driver ... 6.24 494 3.96 (Continued) 
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al . Digi-Key Price Each 
nductor: ND AND DIA CONVERTERS (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Price Each DS34LV86TM-ND 3V, Enhanced Quad OMOS Differential Line Receiver .......16-SOC 285 212 157 
Description Pkg. 1 25 100 DS34LV87TM-ND Enhanced Quad OMOS Differential Line Driver .... 16-SOC 285 212 1.57 
DS36C200M-ND Dual High Speed Bi-Directional Diff. Transceiver 275 209 1.60 
D/A Converters DS360278M-ND Low Power Multipoint BA-RS-485 Transceiver 258 1.96 1.50 
DAQO800LOM-ND 8-Bit, D/A Converter _16S0C 169 1.24 90 DS36C278N-ND Low Power Multipoint HA-RS-485 Transceiver ... 258 1.96 1.50 
DAQO800LOVXTR-ND | 8-Bit, D/A Converter -16-SOIC 1434.38/2,500 DS36C278TM-ND Multipoint EIA Low Power Transceiver 258 1.96 1.50 
DACO800LCN-ND | 8-Bit, D/A Converter 0.19% Linearity 16-Dip 1.76 1.30 .94 DS36C279M-ND Low Power BA-RS-485 Transceiver with Sleep Mod -SOC 258 196 1.50 
DACO802LCM-ND | 8-Bit, D/A Converter 16-SOC 279 207 — DS36C280M-ND Slew Rate Controlled OOS EIA-RS-485 Transceiver -SOC 258 196 1.50 
DACO802LCN-ND _| 8-Bit, D/A Converter . 16-Dip 1.61 1.20  .89 DS36F95J-ND High Speed Multipoint RS485/422 Transceiver ... 13.74 11.78 10.45 
DACO808LGV-ND | 8-Bit, D/A Converter 16-SOC 1.92 143 1.06 DS36F95M-ND High Speed Multipoint RS485/422 Transceiver. .. 358 272 2.08 
DACO808LCN-ND | 8-Bit, D/A Converter 0. 16-Dip 211 1.57 1.16 DS89C21TM-ND Differential QVIOS Line Driver/Receiver Pair .... 290 221 1.69 
DAQ0830LON-ND —_| 8-Bit, LP Compatible Double Buffered D/A Converter 20-Dip 618 470 — DS89C386TMEA-ND 12 Channel OMOS Differential Line Receiver 848 671 5.38 
DAQD832LON-ND __ | 8-Bit, [P Compatible D/A Converter 0.20% Linearity. 20-Dip 298 227 — DS89C387TMEA-ND 12 Channel OMOS Differential Line Driver . 848 671 5.38 
DAQ0832LCWM-ND _| 8-Bit, UP Compatible D/A Converter -20-SOC 2.88 2.19 DS900031BTM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Driver 5.03 382 292 
DS900031TM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Driver 5.03 3.82 2.92 
M CMOS DS900031TMXTR-ND —_| LVDS Quad OMOS Differential Line Driver 6281.25/2,500 
LAN icRoc CD DRIVERS DS900032BTM-ND LVDS Quad OMS Differential Line Receiver. 16-SOC 5.03 382 292 
DS900032TM-ND LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver . 5.03 382 2.92 
The AY0438 is a CMOS LSI circuit that drives a liquid crystal display, usually under microprocessor control. The part acts as DS900032TMXTR-ND LVDS Quad OMOS Differential Line Receiver . 6281.25/2,500 
asmart peripheral that drives up to 32 LCD segments. It needs only three control lines due to its serial input construction. It DS90C363AMTD-ND LVDS 3.3V, FPD (Fat Pane! Display) Link-65MHz 
latches the data to be displayed and relieves the microprocessor from the task of generating the required waveforms. + Drives 18-Bit, Program Transmitter 6.99 553 443 
up to 32 LCD segments of arbitrary configuration + CMOS, NMOS and TTL compatible inputs + Cascadable + On-chip DS90C363MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 18-Bit, Transmitter, 65MHz. F 6.99 553 4.43 
oscillator + Requires only three control lines + Can be used to drive relays, solenoids, print head drives, etc. DS90C365MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link-85MHz 18-Bit, Program Xmitter. ... 699 553 443 
Digi-Key Price Each® DS90C383AMTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link-65MHz 24-Bit, Program Xmitter. ... 6.99 553 4.43 
Part No. Description Pkg. 1 25 © «100 DS90C383MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 24-Bit, Transmitter 6.99 553 4.43 
“AYO438/L-ND 32-Segment GMOS LOD Driver... “AEPLOG 548472 3.93 DS90C385MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link-85MHz 24-Bit, Program Xmitter. 6.99 553 4.43 
‘AY0438/P-ND 32-Segment CVIOS LOD Driver. 40-Dip 4.00 333 278 DS90C387VJD-ND LVDS Dual Pixel Display Interface (LDI)-SVGA-OXGA. 915 7.85 696 
AY0438-I/L-ND 32-Segment OMOS LOD Driver, Industrial Temp. -44-PLOC 5.75 4.96 4.13 DS90C401M-ND LVDS Dual Low Volt Differential Signaling Driver. ‘SOIC 2.85 217 1.66 
AY0438-1/P-ND 32-Segment OMCS LCD Driver, Industrial Temp. . -.-40-Dip 4.20 3.50 2.92 DS90C402M-ND LVDS Dual Low Volt Differential Signaling Receive “SOIC 2.85 217 1.66 
DS90CF363AMTD-ND — | LVDS 3.3V, FPD Link-65MHz 18-Bit, Program Xmitter....48-TSSOP 6.99 553 4.43 
DS900F363MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 18-Bit, Transmitter . 699 553 4.43 
EPSON ELECTRONICS REAL TIME DS900F364MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 18-Bit, Receiver . 699 553 4.43 
AMERICA, INC. OCK MODULES DSSOCF364AMTD-ND | LVDS3.3V, FPD Link-65MHy, 18-Bit, Receiver. 699 553 443 
Digi-Key DS90CF366MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link-85MHz, 18-Bit, Receiver. 6.99 553 4.43 
Part No. Description DS90CF383AMTD-ND | LVDS 3.3V, FPD Link-65MHz, 24-Bit, Receiver. 6.99 553 4.43 
SE3231-ND_ Features: + The built-in quartz crystal makes board design easy * Direct bus-compatibility (120 DS90CFS84AITD-ND __| LVDS 3.3V, FPD Link-65MHz, 24-Bit, Receiver... 6.99 5.53 4.43 
SE3232-ND nSec access time) + Interrupt masking + 30 seconds error adjustment function. 18 pin dual in DS900F384ASLC-ND LVDS 3.3V, FPD Link-65MHz, 24-Bit, Receiver . 7.98 631 5.06 
‘SE3241-ND line plastic package (RTC-72421). + 24 pin SOP plastic package (RTC-72423). « Capable of with- DS900F383MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 24-Bit, Receiver .. 699 553 443 
‘SE3242-ND standing reflow temps. of 260°C or 20 seconds (RTC-72423) Specifications: Power Supply VDD: DS9007384MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link 24-Bit, Receiver 6.99 553 443 
In operating temp.: 4.5 ~ 5.5V. Data-Holding VDH: In operating temp.: 2.0 ~ 5.5V. Op. Temp.: DS900F384SLC-ND LVDS 3.3V, FPD Link-65MHz, 24-Bit, Receiver . 7.98 631 5.06 
tOPR: 40°C ~ +85°C. Freq. Tolerance: 72421A: +10; 72421B: +50; 72423A: +20; 724238: +50. DS900F386MTD-ND LVDS 3.3V, FPD Link-85MHz 24-Bit, Receiver . 6.99 5.53 4.43 
‘SE3245CT-ND Features: + Built-in crystal allows adjustment-free efficient operation + Automatic leap year DS900R386SLC-ND LVDS 3.3V, FPD Link: BSMFz 24-Bit, Receiver 798 631 5.06 
‘SE3245TR-ND correction + Output selectable between 32.768Khz/1 Hz + Operating Voltage Range: 25, DS900F388VJD-ND LVDS Dual Pixel Display Interface (LDI)-SVGA/QXGA . 9.15 7.85 6.96 
to 5.5V, + Supply Voltage Detection Voltage: 1.7V, +0.3V. + Frequency Tolerance: DS900FS61MTD-ND LVDS 18-Bit, Color, FPD Link ... 798 6.31 5.06 
54/-10ppm + Package: 14-SOP. DS90CF562MTD-ND LVDS 18-Bit, Color, FPD Link .... 798 631 5.06 
DS900F563MTD-ND LVDS 5V, FPD Link 18-Bit, Transmitter . 7.98 631 5.06 
TER DS900F564MTD-ND LVDS 5V, FPD Link 18-Bit, Receiver . 798 631 5.06 
Frequency Digi-Key Price! Each. Digi-Key Pricing | Epson DS900F581MTD-ND LVDS 24-Bit, Color FPD Transmitter . 8.75 7.50 6.65 
Tolerance | Package | Part No. 110 50100 | PartNo. 1,000 _| Part No. DS900°S83MTD-ND LVDS SV, FPD Link 24-Bit, Transmitter . 7.98 6.31 5.06 
HOppm | 18-Dip | SE3231-ND 762 635 451 4061 — — | RTO-72421A DS900F584MTD-ND LVDS 5V, FPD Link 24-Bit, Receiver . 7.98 631 5.06 
+50 ppm | 18-Dip | SE3232-ND 7.05 588 418 376 | — — | rto-72421B DS900P22M-8-ND 2x2 800 MBPS LVDS QrossSwitch .... 899 7.11 5.70 
+20 ppm | 24-SOP | SE3241-ND 855.713. 5.07 456 | — — | RIC-72423A DS900R211MTD-ND | 21-Bit, Channel Link, Transmitter, 40MHz. 10.27 812 651 
+50 ppm _| 24-SOP | SE3242-ND 750 625 444 400| — — | R1C724238 DS900R212MTD-ND — ‘| 21-Bit, Channel Link, Receiver, 40MHz. . 10.27 812 6.51 
54-10 ppm| 14-SOP | SEB245CT-ND 4.32 3.60 2.88 2.56 | SES245TRND 2090.00 | RTC-4543SA.A0 DS900R213MTD-ND | 21-Bit, Onannel Link-66MHz, Transmitter . : 10.06 8.63 7.65 
DS900R214MTD-ND — | 21-Bit, Channel Link-66MHz, Receiver ..........ceeeceee 10.06 8.63 7.65 
DS900R215MTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 
INTERFACE 21-Bit, Channel Link-66MHz, Transmitter ...........2... 48-TSSOP 7.39 585 4.69 
CHIPS DS900R216AMTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 
ES PHOS 21-Bit, Channel Link-66MHz, Receiver ...........ceeeeee 48-TSSCP 7.39 5.85 4.69 
pe ee Desrinon F aa DS90CR216MTD-ND LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 
: 21-Bit, Channel Link-66MHZ.........0.cecceseeeeeeeeee 48-TSSCP 7.39 5.85 4.69 
DP8390DN-ND Serial Network Interface Controller 13.65 11.70 10.38 DS90CR217MTD-ND —_| LVDS3.3V, Rising Edge Data Strobe 
DP83920N-ND Coax Transceiver Interface... 5.61 444 3.56 21-Bit, Channel Link-85MHZ.........0.seeeceeseeeeeeee 48-TSSOP 10.06 8.63 7.65 
DP8392CV-ND Coax Transceiver Interface... 5.61 444 3.56 DS900R218AMTD-ND LVDS 3.3V, Rising Exige Data Strobe 
DP83815DVNG-ND 10/100Mb, Integrated PC! Bhernet Media Access 21-Bit, Channel Linke BSMHe Feed Ors AS Ae 
Controller and Physical Layer NEW! 144-TOFP 8.40 6.64 5.32 pssooR2taMTD-ND | LVDS3.3V, Fising Edge DetaSrobe : 2 : 
DP83902AV-ND Serial Network Interface Cont. for Twisted Pair NEW! 15.66 13.43 11.91 21-Bit, Channel Link-75MHz 10.06 863 7.65 
DP83902AVLJ-ND Serial Network Interface Cont. for Twisted Pair 100-POFP 15.40 13.20 11.71 DS90CR281MTD-ND _| 28-Bit, Channel Link, Transmitter 963 825 732 
DP8573AN-ND RealTime Qock........- 24-Dip 11.92 10.22 9.06 — - = : = : : 
DS14C88M-ND Quad CMOS Line Driver 9 «73S DS900R282MTD-ND | 28-Bit, Ghannel Link, Receiver .... 963 825 7.32 
DS14C88IMXTR-ND Quad OMOS Line Driver 844'69/2.500 DS90OR283MTD-ND —_| 28-Bit, Channel Link-66MHz, Transmitter . 11.41 9.53 8.45 
PSST UNS Gund GMCS Line Line 5 DS90CR284MTD-ND | 28-Bit, Channel Link-66MHz, Receiver ..... 11.41 9.53 8.45 
DS14C89AM-ND Quad CMOS Line Receiver 99 73 53 Bee ee) oat ch fesing Eee Data strobe 
DS14C89AMXTR-ND Quad OMOS Line Receiver 844.69/2,500 , Channel Link-66MHz, Transmitter eisadaatnalandan 56-TSSOP 7.39 5.85 4.69 
DS14C89AN-ND Quad OVIO8 Line Receiver ._ 9 «738 DS90CR286AMTD-ND | 3.3V, Data Strobe LVDS Receiver 28-Bit 
DS14@2320V-ND Low Power +5V, Power TIAA : 155 115 85 Channel Link-66MHz........ <Sstaes sdasbbaaa fbseeeede 56-TSSOP 7.39 5.85 4.69 
DS14C2320VIXTR-ND —_ | Low Power +5V, Power TIWEIA-232 Dual Driver/Receiver.... 1562.50/2,500 PELLeseeseeTens) Tea caer, Peeve Bt ao) SES AGS 
DS14C232CN-ND A232 Dual Driver/Receiver Low Power ... 16-Dip 1.55 1.15 85 DSQOGREEMTD-ND _| LVDS 3.3V, Data Strobe 28. oe) Bh ASS 
DS14C232TM-ND A232 Dual Driver/Receiver Low Power. 16-SOC 1.71 1.27 94 wh : E L : 
DS14C238WM-ND Single Supply TIA/EIA-232 4x4 Driver/Receiver 16-SOC 393 299 2.28 DS900R287MTD-ND | LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 28 
DS14C238WMXTR-ND _| Single Supply TIA/BA-232 4x4 Driver/Receiver 16-SOC 1978.20/1,000 Qhannel Link-75MHz. 11.81 10.13 8.98 
DS14C241WM-ND Single Supply TIA/BIA-232 4x5 Driver/Reoeiver 28SOC 525 415 333 ao ag LVS 3.3V, Fising Edge Data Strobe 26 
DS14C335MSA-ND 3.3V, Supply TIA/BA-232 3x5 Driver/ Receiver 460 350 267 Channel Link: 75Mbi ME WE. ...:-... thsi hie) Ge) 
DS140535MSA-ND 5V, Supply BA/TIA-232 3x5 Driver/Receiver ... 545 415 3.17 DS90GR2B8AMTD-ND' | LVDS 3.3V, Rising Edge Data Strobe 26-Bit 
D&26031TM-ND CMOS Quad Tri-State Differential Line Driver... 135 99 72 Channel Linke 85MHz. aE ERIO TS RS.OS 
DS26C31TMXTR-ND QMOS Quad Tri-State Differential Line Driver . 1147.50/2,500 DS90CR288ASLC-ND pan cet chad Data Strobe 28 Meera 
i A lann Ink R ). . 
eG ORCI ee ae es DS90CR288MTD-ND —_| LVDS3.3V, Rising Exige Data Strobe 28-Bit 
DS26C32ATMXTR-ND | CMOS Quad RS422 Reveiver... 1147.50/2,500 Channel-75Mz.... 11.90 10.20 9.05 
DS26C32ATN-ND Quad Differential Line Receiver 135 99 72 DS900R561MTD-ND_| LVDS 18-Bit, FPD Link 9.89 8.48 7.52 
DS26LS31CM-ND_ Quad High Speed Differential Line Driver. 108 78 57 DS900R562MTD-ND —_| LVDS 18-Bit, FPD Link 989 848 7.52 
DS26LS31QMXTR-ND —_| Quad High Speed Differential Line Driver. 798.00/2,500 DS90CR581MTD-ND | LVDS Transmitter 24-Bit, FPD Link 9.09 7.19 5.76 
DS26LS31CN-ND Quad High Speed Differential 1408 «478 © «57 DS90LV017ATM-ND LVDS Single High Speed Differential Driver . 229 171 1.26 
DS26LS32ACM-ND Quad Differential Line Receiver. 1408 78 57 DS90LV017M-ND LVDS Single High Speed Differential Driver . 229 1.71 1.26 
DS26LS32AQVIXTR-ND | Quad Differential Line Receiver. 798.00/2,500 DS90LV018ATM-ND LVDS 3V, Single QMOS Differential Line Receiver 2.29 1.71 1.26 
DS26LS32AQN-ND Quad Differential Line Receiver. 108 78 57 DS90LVO19TM-ND LVDS 3.3V, or 5V, Driver/Receiver 415 316 241 
DS26LS32CV-ND Quad Differential Line Driver HIGGS INIT) DS90LV027ATM-ND LVDS Dual High Speed Differential Driver . 320 244 1.86 
DS26LS32CN-ND Quad Differential Line Receiver. 1.08 78 57 DS90LV027M-ND LVDS Dual High Speed Differential Driver . 3.28 249 1.90 
DS26LV31TM-ND 3V, Enhanced Quad CMOS Differential Line Driver .... 1.86 1.38 1.02 DS90LV028ATM-ND LVDS 3V, Dual QOS Differential Line Receiver 290 221 1.69 
DS26LV32ATM-ND 3V, Enhanced Quad CMOS Differential Line Receiver . 1.86 1.38 1.02 DS90LV031ATM-ND LVDS 3V, Quad OMOS Differential Line Driver . 473 3.60 2.75 
DS34C86TM-ND Quad OMOS Differential Line Receiver 1.86 1.38 1.02 DS90LVO31ATMTC-ND | LVDS 3V, Quad CMOS Differential Line Driver . 473 360 275 
DS34C86TMXTR-ND Quad OMOS Differential Line Receiver 1875.00/2,500 DS90LV031ATMXTR-ND | LVDS 3V, Quad CMOS Differential Line Driver . 5906.25/2,500 
DS34C86TN-ND Quad OMOS Differential Line Receiver . 186 1.38 1.02 DS90LV031BTM-ND LVDS 3V, Quad OMOS Differential Line Driver . 5.03 3.82 292 
DS34C87TM-ND CMOS Quad Tri-State Differential Line Driver... 186 138 102 DS90LVO32ATM-ND LVDS 3V, Quad OMOS Differential Line Receiver es 473 3.60 275 
DS34C87TMXTR-ND —_| OMOS Quad Tri-State Differential Line Driver . 1875.00/2,500 DS9OLVO32ATMTC-ND __| LVDS 3V, Quad CMOS Differential Line Receiver.......... 473 3.60 2.75 
DS34087TN-ND OMOS Quad Tri-State Differential Line Driver .. 192 143 1.06 (Continued) 
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Digi-Key 


Part No. Description 

DS96174CN-ND RS485/422 Quad Differential Driver.. 
DS961750N-ND RS485/422 Quad Differential Receive 
DS961760N-ND RS485 Transceiver ............ccceee 


DSV14196TWM-ND 
DSV14196WM-ND 


3-3V, Supply BA/TIA-232 5 Driver x3 Receiver 
3-3V, Supply BA/TIA-232 5 Driver x3 Receiver ... 


nal 
TeaR kectifier 


INTEGRATED CIRCUITS 


y Price Eachx 

Part No. Description Pkg. i 25 100 
DS90LV047ATM-ND LVDS 3V, Quad OMOS Differential Line Driver ... 16-SOC 473 3.60 275 
DS90LV047ATMTC-ND | LVDS 3V, Quad OMOS Differential Line Driver 473 360 275 
DS90LV048ATM-ND LVDS 3V, Quad OMOS Differential Line Receiver. 473 360 2.75 
DS90LVO48ATMTC-ND | LVDS 3V, Quad OMOS Differential Line Receiver. 473 360 2.75 
DS920K16TMTC-ND BLVDS 3V, 1 to 6 Qock Buffer/Bus Transceiver. . 9.98 7.89 632 
DS92LV010ATM-ND Bus LVDS 3.3/5.0V, Single Transceiver: 5.95 453 3.46 
DS92LVO90ATVEH-ND | LVDS 9 Channel Transceiver... AST +9169" 8160) 
DS92LV1021TMSA-ND | 16MHz-40MHz 10-Bit, Serializer 11.55 9.90 878 
DS92LV1023TMSA-ND | 40MHz-66MHz 10-Bit, Serializer 12572) 10:91) 9!67. 
DS92LV1210TMSA-ND _| 16MHz-40MHz 10-Bit, Deseriali 10.85 9.30 8.25 
DS92LV1212AMSA-ND | Bus LVDS 16MHz-40MHz 10-Bit, Random Lock 

Deserializer with Embedded Clock Recovery . 11.55 990 878 
BLVDS04-ND Evaluation Board for DS92LV1023/1224 . 222.00 207.20 192.40 
PC87200VUL-ND PC! to ISA Bridge NEWI......... 160-PQFP 10.85 9.30 8.25 
DS92LV1224TMSA-ND _ | 40MHz-66MHz, 10-Bit, Deserializer . 28-SSOP 12.72 10.91 9.67 
DS92LV222ATM-ND Bus LVDS Two Channel Multiplexer Repeater . 6.78 537 4.30 
DS96F174CJ-ND RS485/422 Quad Driver .. 540 427 342 
DS96F175CJ-ND RS422/485 Quad Line Driver 540 427 342 
DS485M-ND Low Power Multipoint RS485/RS442 Transceiver 192 143 1.06 
DS485N-ND Low Power Multipoint RS485/RS422 Transceiver. 1.95 1.45 1.08 
DS485TM-ND Low Power Multipoint RS485/RS442 Transceiver 239 1.78 1.31 
DS485TN-ND Low Power Multipoint RS485/RS442 Transceiver. 239 1.78 1.31 
DS0026CN-ND Dual MOS Oock Driver ...........6..:eceeeeee eee 3.00 228 1.74 
DS1487N-ND Low Power Multipoint RS485 1/4 Unit Load Transceiver. a 298 221 1.64 
DS1488M-ND had Line DiiVEl ..22200ctanieresssrannnacamideceearsisaans 58 42 31 
DS1488MXTR-ND Quad Line Driver .. 367.50/2,500 
DS1488N-ND Quad Line Driver 58 42 31 
DS1489AM-ND Quad Line Receiver 58 42 31 
DS1489AMXTR-ND Quad Line Receiver... 367.50/2,500 
DS1489AN-ND Quad Line Receiver. . . 58 42 31 
DS1489M-ND Quad Line Receiver 58 42 31 
DS1489N-ND Quad Line Receiver... 58 42 31 
DS20030M-ND High Ourrent/High Voltage Darlington Driver 

With Internal RESIStOM: casieaeeaesiawicadcvdsuntcaueeas dui 5 69 50 
DS20030MXTR-ND High Ourrent/High Voltage Darlington Driver 

with Internal Resistor .......... 0.0.0. :eceeeeeeeeeeeeeee eens 798.00/2,500 
DS2003CN-ND High Qurrent/High Voltage Darlington Driver 

with Internal Resistor: 94 69 50 
DS3486M-ND RS422/423 Quad Line Receiver 98 Li ae 
DS3486N-ND RS422/423 Quad Line Receiver -98 2) 202 
DS3487M-ND Quad Differential Line Driver ... -98 2 02 
DS3487N-ND Quad Differential Line Driver -98 2.02 
DS3650N-ND Quad Differential Line Receiver. 16-Dip 257 1.91 1.42 
DS3658N-ND Quad High Low Current Peripheral Driver 16-Dip 3.73 284 — 
DS3662WM-ND Quad High Speed Trapezoidal Bus Transceiver 16-SOC 538 4.09 3.12 
DS3668N-ND Quad Fault Protect Peripheral Driver 16-Dip 4.03 3.06 — 
DS3691M-ND RS422/423 Line Driver . 16-SOC 239 1.78 1.31 
DS3691N-ND RS422/423 Line Driver . 16-Dip 239 1.78 1.31 
DS3695AM-ND Multipoint RS485/RS422 Transceiver/Repeater . 8-SOC 1.98 1.48 1.09 
DS3695AMXTR-ND Multipoint RS485/RS422 Transceiver/Repeater . 8-SOC 2000.00/2,500 
DS3695ATM-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater . . 8-SOC 270 201 1.48 
DS3695N-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater i 1.92 1.43 1.06 
DS3695TN-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater . . 1.92 1.43 1.06 
DS3696N-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater . . 258 1.96 1.50 
DS3697N-ND Multipoint RS485/422 Transceiver/Repeater 3.95 3.01 230 
DS36950V-ND RS485 Quad Differential Receiver... 9.03 7.74 — 
DS36954V-ND Quad Differential Bus Transceiver... 9.87 7.81 626 
DS3862N-ND Octal High Speed Trapezoidal Transceiver 8.72 689 552 
DS3896M-ND BIL Trapezoidal Transceiver ... 840 664 5.32 
DS3897M-ND BIL Trapezoidal Transceiver 788 623 4.99 
DS8832N-ND Dual Tri-State Line Driver ... 2.73 2.03 1.50 
DS8838M-ND Quad Unified Bus Transceiver .. 3.07 228 1.69 
DS8838N-ND Quad Unified Bus Transceiver. . 264 196 1.45 
DS8921AM-ND Differential Line Driver/Receiver Pair ie SZ enor 
DS8921AN-ND Differential Line Driver/Receiver Pair ii oA or, 
DS8921ATM-ND Differential Line Driver/Receiver Pair 1.92 143 1.06 
DS8921M-ND Differential Line Driver/Receiver Pair . . G1 209 
DS8921N-ND Differential Line Driver/Receiver Pair 1.61 1.20 .89 
DS8922AM-ND RS422 Dual Driver/Receiver Pair . 1.92 143 1.06 
DS8922AN-ND RS422 Dual Driver/Receiver Pai 1.92 1.43 1.06 
DS8922M-ND RS422 Dual Driver/Receiver Pair . 1.61. 1.20.89 
DS8922N-ND RS422 Dual Driver/Receiver Pair.. 1.61 1.20 .89 
DS8923AM-ND RS422 Dual Differential Line Driver/Receiver 16-SOC 180 134 99 
DS8923AMXTR-ND RS422 Dual Differential Line Driver/Receiver 16-SOIC 1812.50/2,500 
DS8923AN-ND RS422 Dual Differential Line Driver/Receiver . 16-Dip 1.83 1.36 1.01 
DS8925M-ND Local Talk Dual Driver/Triple Receiver: 16-SOC 278 211 1.61 
DS9637ACM-ND RS423 Dual Receiver ... 169 1.24 90 
DS9637ACN-ND RS423 Dual Receiver 169 1.24 90 
DS96380M-ND RS-422 Dual High Speed 169 1.24 90 
DS96380N-ND RS-422 Dual High Speed Differential Driver . 169 1.24 90 
DS14185WM-ND BIANTIA-232 3 Driver x 5 Receiver... 1.13 83 60 
DS14196WM-ND BIANTIA-232 5 Driver x 3 Receiver 1.28 94 68 
DS36276M-ND Failsafe Multipoint Transceiver ... 278 211 1.61 
DS36277TM-ND Dominant Mode Multipoint Transceiver 3.07 228 1.69 
DS36277TMXTR-ND Dominant Mode Multipoint Transceiver 3093.75/2,500 
DS36277TN-ND Dominant Mode Multipoint Transceiver . . 3.07 228 1.69 
DS36954M-ND Quad Differential Bus Transceiver 10.23 809 648 
DS75107BN-ND Dual Line Receiver 1.04 15 55 
DS75110AM-ND Dual Line Driver 98 Li 52 
DS75150M-ND Dual Line Driver. 1.24 91 66 
DS75176BM-ND Multipoint RS485/422 Transceiver .. 1.06 ES 
DS75176BMXTR-ND Multipoint RS485/422 Transceiver 781.38/2,500 
DS75176BN-ND Multipoint RS485/422 Transceiver 6 77 56 
DS75176BTM-ND Multipoint RS485 Transceiver . 80 58 
DS75176BTN-ND Multipoint RS485 Transceiver 1.13 83 60 
DS75451N-ND Dual Peripheral Driver . . 95 69 50 
DS75451M-ND Dual Peripheral Driver 95 69 50 
DS75452M-ND Dual Peripheral Driver .. 95 69.50 
DS75453M-ND Dual Peripheral Driver .. 95 69.50 
DS961720N-ND RS422/485 Quad Line Dri 282 210 1.55 
DS961730N-ND BVA422/485 Quad Receiver... 290 221 169 


Price Eachx 
Description Pkg. il 25 100 
Driver ICs 

1P2001-ND 20A, Synchronous Buck Multiphase Optimized 

BGA Power Block NEW! 12.22 9.32 830 
IPSO31S-ND Low Side Driver ... 3.60 288 2.07 
IPS512G-ND High Side Driver ... 455 3.64 262 
IPS514G-ND 50V, 5A Fully Protected High Side 

Power MOSFET Switch NEW! 6.25 429 3.75 
IPS5451S-ND High Side Driver... 5.20 416 2.99 
IPS5551T-ND. High Side Driver 9.00 7.20 5.18 
1R51H224-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver 438 3.50 2.70 
1R51HD224-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver 448 3.58 2.76 
1R51H310-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver 413 3.30 2.54 
1R51H420-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver 488 3.90 3.00 
1R51HD420-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver 498 3.98 3.06 
IR53HD420-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver 498 3.98 3.06 
1R1110-ND Soft Start Control...............65 50.00 40.00 24.00 
1R1175-ND 5V, 2A, Synchronous Rectifier Driver NEW! 563 386 3.38 
1R1175S-ND Synchronous Rectifier Driver ............. 5.75 460 3.45 
1R1176-ND 5V, 4A, Synchronous Rectifier Driver NEW. . 638 438 3.83 
IRDCSYN2-ND Design Kit with 1R1176 Synchronous Driver Ni 385.00 — = 
1R1176S-ND. 5V, 4A, Synchronous Rectifier Driver NE WI. 650 446 3.90 
1R2101-ND High and Low Side Driver. 268 1.94 1.85 
1R2101S-ND High and Low Side Driver . 3.33 2.66 2.05 
1R2102-ND High and Low MOS Driver 3.00 240 1.85 
1R2102S-ND High and Low MOS Driver 3.33 266 2.05 
1R2103-ND High and Low Side Driv 3.00 240 1.85 
1R2103S-ND High and Low MOS Driver 3.33 2.66 2.05 
1R2104-ND High and Low Side Driver. 311 193 1.70 
1R2104S-ND High and Low Side Driver . 3.33 266 2.05 
1R2104STR-ND High and Low Side Driver . 4657.50/2,500 
1R2105-ND Half-Bridge Driver....... 3.00 240 1.85 
1R2106-ND High and Low Side Driver 295 214 203 
1R2106S-ND High and Low Side Driver . 3.38 2.70 2.08 
1R2107-ND High and Low Side Driv 297 238 1.79 
1R2107S-ND High and Low Side Driver . 3.63 290 2.23 
1R2108-ND High and Low Side Driver. 295 2.14 2.03 
1R2108S-ND High and Low Side Driver . 3.38 2.70 2.08 
1R2109-ND Half-Bridge Driver. . 3.30 264 2.03 
1R2109S-ND Half-Bridge Driver 3.38 2.70 2.08 
1R2109STR-ND Half-Bridge Driver 5062.50/2,500 
1R2110-ND High and Low Side Driver .... 3.95 256 229 
1R2110-1-ND High and Low Side Driver . 5.98 4.78 3.68 
1R2110-2-ND. High and Low Side Driver . 6.10 488 3.66 
1R2110S-ND High and Low Side Driver. . 5.25 420 3.23 
1R2110STR-ND High and Low Side Driver. 2090.00/1,000 
1R2111-ND Half-Bridge Driver. . 258 1.61 1.42 
1R2111S-ND Half-Bridge Driver 3.53 282 217 
1R2111STR-ND Half-Bridge Driver. . 4927.50/2,500 
1R2112-ND High and Low Side Driver ... 295 213 203 
1R2112-1-ND. High and Low Side Driver . 3.40 2.72 2.04 
1R2112-2-ND High and Low Side Driver . 3.78 3.03 227 
1R2112S-ND High and Low Side Driver... 3.78 3.02 2.32 
1R2112STR-ND High and Low Side Driver. . 1594.00/1,000 
1R2113-ND High and Low Side Driver . 5.61 3.68 3.29 
1R2113-1-ND. High and Low Side Driver . 5.38 431 3.23 
1R2113-2-ND High and Low Side Driver . 5.49 440 3.30 
1R2113S-ND High and Low Side Driver. . 5.78 4.62 3.55 
1R2117-ND Single-Channel Driver... 250 1.81 1.72 
1R2117S-ND Single-Channel Driver 3.13 250 1.92 
1R2117STR-ND Single-Channel Driver 4387.50/2,500 
1R2118-ND High Side Driver 280 224 1.72 
1R2118S-ND High Side Driver. 3.13 250 1.92 
1R2121-ND Qurrent Limiting Low Side Driver . 5.88 4.70 3.62 
1R2122-ND High Side Driver ...............5 475 3.80 2.93 
1R2125-ND Qurrent Limiting Single-Channel Driver 5.25 3.80 3.62 
1R2125S-ND Current Limiting Single-Channel Driver. 6.00 480 3.70 
1R2127-ND Current Sensing Single-Channel Driver 3.80 274 262 
1R2127S-ND Current Sensing Single-Channel Driver 475 3.80 2.93 
1R2127STR-ND Current Sensing Single-Channel Driver 6582.50/2,500 
1R2128-ND High Side Driver 425 3.40 2.62 
1R2128S-ND High Side Driver. 475 3.80 2.93 
1R2130-ND 3-Phase Bridge Driver 11.93 860 8.22 
1R2130J-ND 3-Phase Bridge Driver 44-PLOC 1425 1140 878 
1R2130S-ND 3-Phase Bridge Driver .. 28-SOC 14.25 11.40 8.78 
1R2131-ND Triple High and Low Side Driver -28-Dip 13.35 10.68 8.22 
1R2131J-ND Triple High and Low Side Driver. 44-PLOC 14.25 11.40 8.78 
1R2131S-ND Triple High and Low Side Driver 14.25 11.40 8.78 
1R2132-ND 3-Phase Bridge Driver 13.35 10.68 8.22 
1R2132J-ND 3-Phase Bridge Driver 14.25 11.40 878 
1R2132S-ND 3-Phase Bridge Driver 14.25 11.40 8.78 
1R2133-ND 3-Phase Bridge Driver 14.25 11.40 878 
1R2133J-ND 3-Phase Bridge Driver .. 13.18 953 9.09 
1R2133S-ND 3-Phase Bridge Driver .. 14.25 11.40 8.78 
1R2135-ND 3-Phase Bridge Driver 14.25 1140 8.78 
1R2135J-ND 3-Phase Bridge Driver 14.75 11.80 9.09 
1R2135S-ND 3-Phase Bridge Driver 14.25 11.40 8.78 
1R2136-ND 3-Phase Bridge Driver 7.60 5.49 5.24 
1R2136J-ND 3-Phase Bridge Driver 875 7.00 5.39 
1R2136S-ND 3-Phase Bridge Driver 8.50 680 5.24 
1R2137J-ND 3-Phase Bridge Driver 18.00 14.40 11.09 
1R2137QND 3-Phase Bridge Driver 19.25 15.40 11.86 
1R2151-ND Half-Bridge Driver... 3.00 240 1.85 

(Continued) 
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i Digi-Ke' Price Each 
Intemational CONTROL / POWER INTEGRATED CIRCUITS (Continued) Part No. Description Pkg. 125100 
a . 1R21814-ND 600V, 1.7A High and Low Side Driver NEW! 14PDip 434 279 252 
Digi-Key Res Price Each 1R21814S-ND 600V, 1.7A High and Low Side Driver NEW! 14500 4.48 288 2.60 
Part No. Description 1 25 100 1R2183-ND 600V, Half Bridge Driver NEW! 8PDip 4.20 270 243 
1R2151S-ND Half-Bridge Driver. 3.33 266 2.05 1R2183S-ND 600V, Half Bridge Driver NEW!. 8SOC 434 279 252 
1R2151STR-ND Half-Bridge Driver. 4657.50/2,500 1R6224-ND Intelligent High Side MOSFET Power Switch 5.06 4.05 3.04 
1R2152-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver .. 270 216 1.62 1R6224S-ND Intelligent High Side MOSFET Power Switch - 529 423 3.18 
1R2152S-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver 299 240 1.80 IR21834SCT-ND | 600V, Half Bridge Driver NEW! 1450 462 297 268 
1R2153-ND Self-Oscillating Half-Bridge Driver .. 252 157 1.39 baie 600%, bat Briige Divs HEW. sae -14-SOIC : jee 0, 
5 Bri 4 Integrat wer Switch, i . 5. . 
eeu precermi ie Bridge Driver a a Ae IRIS4007K-ND Integrated Power Switch, 200V, 4ANEW!........... 540 346 3.10 
IRO153STR-ND Half-Bridge Driver. 4657.50/2,500 TRISMPS1-ND Reference Design Kit with IRIS4007, 48V, 30W NEW!............... 30800 — — 
IRO1S5-ND Half-Bridge Driver. 393 314 242 IRIS4011-ND Integrated Power Switch, 650V, 2.7A NEW!. 554 355 3.18 
IRO1S0-ND Half-Bridge Driver 4263 1010 778 IRIS4011K-ND Integrated Power Switch, 650V, 2.7A NEW!. . 540 346 3.10 
reisiss© Fa ig oo i”) Eee 
: ‘ ‘ : : | gr er Switch, 5. ft. ; i ; 
ye eaND Onan en yada i am Sie TRIS4013K-ND Integrated Power Switch, 650V, 5.1A NEW!. TO2625 583 374 337 
Current Sensing Motor Drive. ; : : IRISMPS3-ND Reference Design Kit with IRIS4013, 15V, 4A NEW! ran) oS = 
1R2182-ND High and Low Side Driver. 3.38 270 2.03 IRIS4015-ND Integrated Power Switch, 650V, 8A NEW!. 644 429 3.88 
1R2182S-ND High and Low Side Driver . 3.49 2.79 2.10 IRIS4015K-ND Integrated Power Switch, 650V, 8A NEW! 631 420 3.80 
1R2184-ND High and Low Side Driver. 338 270 203 IRSF3010S-ND Fully Protected Power MOSFET Switch. 428 342 257 
1R2184S-ND High and Low Side Driver . 349 279 2.10 IRSF3012L-ND Fully Protected Power MOSFET Switch 315 252 1.89 
1R2213-ND High and Low Side Driver 875 7.00 5.39 IRSF3012-ND Fully Protected Power MOSFET Switch . 3.94 315 237 
1R2213S-ND High and Low Side Driver. 9.00 7.20 5.54 IRSF3021L-ND Low Side Power MOSFET Switch . 293 234 1.76 
1R2233-ND 3-Phase Bridge Driver .... 37.50 30.00 23.10 IRSF3031L-ND Low Side Power MOSFET Switch . 293 234 1.76 
1R2233J-ND 3-Phase Bridge Driver... 26.81 19.39 18.48 IRPLBDA1-ND Download Ballast Design Assistant Software NEW! — Io 
1R2233S-ND 3-Phase Bridge Bre a wy Ao j E a 
1R2235-ND 3-Phase Bridge Driver , LDO REGULATORS 
oo) ESR Boag ae SWITCHING CONTROLLERS 
ane Price Each 
oo jae ape Psi m1 
1R4427-ND Low Side Driver. 180 1.44 1.08 1RU431ALCL3CT-ND | Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator NEW!....SOT-23-3 MO SF Si 
1R4427S-ND Low Side Driver 491 1.53 115 IRU431ALCL3TR-ND | Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator NEWI. ...SOT-23-3 720.00/3,000 
1R4428-ND Low Sida Driver. 1.80 144 1.08 1RU431ALCL5SCT-ND | Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator NEW!....SOT-23-5 82 43 36 
- — - 1RU431ALCL5TR-ND | Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator NEW! 831.00/3,000 
1R4428S-ND Low Side Driver . 1.91 1530 1.15 IRU431LQL3CT-ND_| Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator NEW!..... 65 3326 
UND High Side Driver . AD Shy ES TRU431LOLSTR-ND _| Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator NEW... 585.00/3,000 
TZ TSN High Side Driver . 5.23 418 3.22 IRU431LQLSCT-ND | Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator NEW! 35 29 
1R6216-ND High Side Driver . 498 3.98 3.06 IRU431LCL5TR-ND | Low Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator NEW! 675.00/3,00 
1R6220S-ND High Side Driver . 5.75 4.60 _3.54 IRU1010CD-ND 1.0 Amp, Adjustable LDO Regulator . 70 63 56 
IR6220STRL-ND _| High Side Driver 2538.40/800 IRU10100P-ND 1.0 Amp, Adjustable LDO Regulator . 58 52 Ad 
1R21064-ND High and Low Side Driver 3.38 2.70 2.08 1RU1010CS-ND 1.0 Amp, Adjustable LDO Regulator . 45 41 36 
1R21064S-ND High and Low Side Driver. 343° 274 2.11 IRU1010CY-ND 1.0 Amp, Adjustable LDO Regulator. . 438 38 34 
1R21074-ND High and Low Side Driver 345 276 213 IRU1010-18CD-ND | 1.8 Volt, 1.0 Amp LDO Regulator... 70 63 54 
1R21074S-ND High and Low Side Driver. 343. 274 211 IRU1010-18CP-ND | 1.8 Volt, 1.0 Amp LDO Regulator 58 52 44 
1R21084-ND High and Low Side Driver 3.38 270 208 IRU1010-18CS-ND __| 1.8 Volt, 1.0 Amp LDO Regulator 45 4135 
1R21084S-ND High and Low Side Driver. 343 274 211 TRU1010-18CY-ND | 1.8 Volt, 1.0 Amp LDO Regulator . 43° «3838 
1R21094-ND Half-Bridge Driver . 345 276 213 IRU1010-25CD-ND | 2.5 Volt, 1.0 Amp LDO Regulator 70 68 54 
1R21094S-ND Half-Bridge Driver . 343 274 211 IRU1010-25CP-ND | 2.5 Volt, 1.0 Amp LDO Regulator 58 52 44 
1R21271-ND 600V, 200/420mA Current Sensing IRU1010-25CS-ND | 2.5 Volt, 1.0 Amp LDO Regulator 45° 41 35 
Single Channel Driver NEW! ........0.ceccceeeeeeeeeeeee eee &PDip 4.76 3.06 276 IRU1010-25CY-ND __| 2.5 Volt, 1.0 Amp LDO Regulator - 43° 3833 
1R21271S-ND 600V, 200/420mA Qurrent Sensing en iy a een aa ves if ae 7 Hecaeres - a s on 
‘ 1 rE a .3 Volt, 1. Ip julator a R a 
IRS ESAND Belcdteels della Eby Ren ego saq | IRUIOI0-33CSND [3.3 Volt, 1.0 Amp LDO Regulator |. 45 A135 
1RO1362J-ND 3-Phase Bridge Driver 875 700 5.39 IRU1010-33CY-ND _| 3.3 Volt, 1.0 Amp LDO Regulator 4 38 33 
1RO13625-ND 3-Phase Bridge Driver 850 680 524 IRU1010-33CYTR-ND| 3.3 Volt, 1.0 Amp LDO Regulator NEW .SOT-223 672.50/2,500 
IRo1Sg1-ND Half-Bridge Driver Ram SOMES IRU1015CD-ND 1.5 Amp, Adjustable LDO Regulator . DPAK 83 74 63 
Lae Salf-Oscilating Half. Bridge Driver De) BES AES IRU1015CV-ND 1.5 Amp, Adjustable LDO Regulator. 70-2633 95 85 76 
: ; : : IRUI015CMCT-ND | 1.54LDO Positive Adjustable Regulat TO263-3 144 78 70 
ret ae rte el tidecated re a ae IRU101SQVITR-ND | 1.5ALDO Positive Adjustable Regulator NEW! 461.25/750 
- “ee : ‘ : IRU1015CT-ND 1.5 Amp, Adjustable LDO Regulator 8879 67 
UiZUeTAREAND Ballast Control 03 iS COREE.) TRUI015-330D-ND | 3.3 Volt, 1.5 Amp LDO Regulator... 6 74~«63 
1R21726S-ND Qurrent Sensing Motor Drive 7.38 5.90 4.43 IRU1015-330V-ND | 3.3 Volt, 1.5 Amp LDO Regulator. 9 8 73 
1R21824-ND High and Low Side Driver 349 279 210 IRU1015-33CP-ND | 3.3 Volt, 1.5 Amp LDO Regulator 70 63 «54 
1R21824S-ND High and Low Side Driver. 3.60 288 2.16 IRU1015-33CT-ND | 3.3 Volt, 1.5 Amp LDO Regulator 1.05 94 .80 
1R21844-ND High and Low Side Driver 3.49 2.79 210 IRU1030CD-ND 3.0 Amp, Adjustable Regulator S374 eed) 
1R21844S-ND High and Low Side Driver. 3.60288 2.16 TRUT0300V-ND 3.0 Amp, Adjustable Regulator 9 5 77 
IRSF3011-ND Low Side Driver. 438 350 2.70 IRU1030CT-ND 3.0 Amp, Adjustable Regulator 1.06 1.05 85 
IRSF3011L-ND Low Side Driver . 350 280 216 IRU1030-33CD-ND | 3.3 Volt, 3.0 Amp LDO Regulator... 83 74 «66 
IRSF3021-ND Low Side Driver. 413 330 2.54 IRU1030-330V-ND | 3.3 Volt, 3.0 Amp LDO Regulator... 9 6 7 
IRSF3031-ND Low Side Driver. 413 3.30 2.54 IRU1030-33CP-ND _| 3.3 Volt, 3.0 Amp LDO Regulator 70 63 54 
IRMDCS1-ND Design Kit with Control IC 600V, 1mA NEW!. 210.00 — — IRU1030-33CT-ND | 3.3 Volt, 3.0 Amp LDO Regulator . . 105 94 81 
IRPLOFL1-ND ign Kit Compact Ballast NEW!........ — fal == IRU1050CD-ND 5.0 Amp, Adjustable Regulator . . 6 Bi 72 
Eouecin) ed Kat CH Thee Blt Drain) NEW ae IRUIO50QV-ND | 5.0 Amp, Adjustable Regulator 1.04 1.03 83 
a IRU1050CP-ND 5.0 Amp, Adjustable Regulator . 78 69 «62 
Switching ICs IRU1050CT-ND 5.0 Amp, Adjustable Regulator . iid COME 
IPS021-ND Fully Protected Power MOSHET Switch . 220 1.76 1.27 IRU1050-33CD-ND | 3.3 Volt, 5.0 Amp Low Dropout Regulator... 90 81 69 
IPS021L-ND Fully Protected Power MOSFET Switch . 143 1.20.92 IRU1050-330QV-ND | 3.3 Volt, 5.0 Amp Low Dropout Regulator. 103 92 78 
1PS021S-ND Fully Protected Power MOSFET Switch. . 240 192 1.38 IRU1050-33CP-ND _| 3.3 Volt, 5.0 Amp Low Dropout Regulator -78) 69) 59) 
IPS022G-ND Dual Fully Protected Power MOSFET Switch. 293 234 1.68 IRU1050-33CT-ND | 3.3 Volt, 5.0 Amp Low Dropout Regulator 113 1.01 86 
IPS022GTR-ND Dual Fully Protected Power MOSFET Switch. 4050.00/2,500 IRU1075CM-ND 7.5 Amp, Adjustable LDO Regulator . 1.53 138 1.23 
IPS024G-ND Low Side Driver 553 442 3.17 IRUIO75QMITR-ND | 7.5 Amp, Adjustable LDO Regulator NEW! -.10-263-3 672.00/750 
IPSO31-ND Fully Protected Power MOSFET Switch 3.04 255 1.96 IRU1075CP-ND 7.5 Amp, Adjustable LDO Regulator . 3-Pin Power lex 1.55 140 1.25 
IPSO31G-ND Single/Dual Fully Protected Power MOSFET Switch. . 252 202 152 IRU1075CT-ND 7.5 Amp, Adjustable LDO Regulator . T0220 163 147 1.31 
IPS032G-ND Single/Dual Fully Protected Power MOSFET Switch . 4.07 326 245 IRU1117CD-ND 800mA LDO Positive Adjustable Regulator 112 59 52 
IPS041L-ND Fully Protected Power MOSFET Switch 1.28 1.02 .74 1RU1117CY-ND 800mA LDO Positive Adjustable Regulator NEW! 74 40.32 
PS042G CSFET Swi i : : IRU1117-18CD-ND | 800mA LDO Positive Fixed 1.8V Regulator NEW!. 112 «5952 
aos Aceh Rai Pretol Mgr Power eM see eu i IRU1117-180°-ND _ | 800mA LDO Positive Fixed 1.8V Regulator NE WI. 24 St 43 
IPS511G-ND Fully Protected High-Side Power MOSFET Switch 194 1.18 1.03 Te agitate) ©00MA LDO Positive Fixed 1.8V Regulator NEW. OE eos 
< ‘ IRU1117-18CY-ND | 800mA LDO Positive Fixed 1.8V Regulator NEW! 74 40 32 
Henle iaN 2) uly, Protected ort ie Dawe MSL viet oor oe eG IRU1117-250D-ND__| 800mA LDO Positive Fixed 2.5V Regulator NEW!. 1.12 59 52 
pee LSD Fully Protected High Side Fower MOSFET Switch 20 es IRUI117-25CP-ND | 800mA LDO Positive Fixed 2.5V Regulator NEW! 4 St aS 
IPED Fly Protected Hh Side Power MOSFET Sach as ee 38 ae IRU1117-25CS-ND | 800mA LDO Positive Fixed 2.5V Regulator NEW! 77 42 34 
ype oy Seer ens: ne} ; ‘ : IRU1117-33CD-ND | 800mA LDO Positive Fixed 3.3V Regulator NEW! 112 59 52 
Neceales 0) Fully Protected High Side Power MOSFET Switch see) AGN iss IRU1117-330P-ND | 800mA LDO Positive Fixed 3.3V Regulator NEW! 4 51 48 
IPS521S-ND Fully Protected High Side Power MOSFET Switch. Sosa O25 IRU1117-33CS-ND__| 800mA LDO Positive Fixed 3.3V Regulator NEW 42 A 
IES015 Ne) Fully Protected! Power MOSFET Sunt G0 ee TRUI117-33CY-ND | 800mA LDO Positive Fixed 3.3V Regulator NEW! 7 40 32 
1PSO151S-ND Fully Protected Power MOSFET Switch. 3.96 3.17 2.38 IRU11500V-ND 4A, Adjustable Positive Voltage Regulator: 148 132 1.18 
1PS0551T-ND Fully Protected Power MOSFET Switch... 7.20 5.76 4.32 IRU11500MCT-ND | 4A, Adjustable Positive Voltage Regulator... 126 95 74 
IPS5451-ND Fully Protected High-Side Power MOSFET Switch. 5.00 4.00 288 IRU11500MTR-ND | 4A, Adjustable Positive Voltage Regulator és 425,25/750 
1R2156-ND 600V, 0.5A Ballast Control IC NE W!. 448 288 260 IRU1150CPTR-ND __| 4.0 Amp, Adjustable Very LDO Regulator. 5-Pin Power Hex 946.00/2,000 
1R2156S-ND 600V, 0.5A Ballast Control |C NEW! 462 297 2.68 IRUI150CSTR-ND | 4.0 Amp, Adjustable Very Low Dropout Regulator 8-SOIC 877.50/2,500 
1R2170-ND 600V, 1mA Over Ourrent Sensing IC NEW!. 563 386 3.38 IRU1160CM-ND 6.0 Amp, Adjustable Regulator .. 0263-5 2.28 203 1.82 
1R2170S-ND 600V, mA Over Qurrent Sensing IC NEW!. 575 3.95 3.45 IRU1160CPTR-ND | 6.0 Amp, Adjustable Regulator . 1810.00/2,000 
1R2171-ND 600V, imA Linear Current Sensing IC NEW! 625 429 375 IRU1175CMCT-ND | 7.5A, Adjustable Positive Voltage Regulator. ..10-263-5 267 201 1.56 
1R2171S-ND 600V, 1mA Linear Current Sensing IC NEW! 638 438 3.83 1RU1175QVTR-ND __| 7.5A, Adjustable Positive Voltage Regulator. is 830.25/750 
1R2181-ND 600V, 1.7A High and Low Side Driver NEW 420 2.70 243 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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International ; 8-CHANNEL 
TOR Rectifisr LD REGULATORS / SWITCHING CONTROLLERS (Continued) TOSHIBA ARTINIGHONIGOURGHIDRIVERS 


Price Each* Digi-Key Price Each 
il 25 100 Part No. Description 1 25 100 


Description 


IRU1176CV-ND 7.5 Amp, Adjustable Ultra Low Dropout Regulator ky By) Be ‘TD62783AF-ND TTL, 5V, OMOS Input - 0.5A @50V, Vee Output . 143° 114 86 
IRU1176CPTR-ND | 7.5 Amp, Adjustable Ultra LDO Regulator . .5-Pin Power Rex 1944.00/2,000 TD62783AFN-ND | TTL, 5V, QMOS Input - 0.5A @50V, Vee Output. 1.75 1.40 1.05 
IRU1205CLTR-ND _| 0.3 Amp, Adjustable Very Low Dropout Regulator .SOT-23-5 891.00/3,000 TD62783AP-ND TTL, 5V, OMOS Input - 0.5A @50V, Vee Output - 123° 98.74 
IRU1205-250LTR-ND | 2.5 Volt, 0.3 Amp Very Low Dropout Regulator ... .SOT-23-5 891.00/3,000 TD62784AF-ND 6-15V, PMOS, CMOS Input, 0.5A @50V, Vee Output . 143° 1.14 86 
IRU1205-280LCT-ND| 300mA Ultra LDO Positive Fixed 2.8V Regulator NEW!.......SOT-23-5 92.5041 Ete os ay PCE ee ihe ies @ aa hid ious ; eB 1 1 a 
1RU1205-28CLTR-ND] 300mA Ultra LDO Positive Fixed 2.8V Regulator NEW! 963.00/3,000 - : peut, OSA @ SOV, Vee Output: : . : 


IRU1205-300LTR-ND | 3.0 Volt, 0.3 Amp Very Low Dropout Regulator 891.00/3,000 
IRU1205-33CLTR-ND | 3.3 Volt, 0.3 Amp Very Low Dropout Regulator 891.00/3,000 MAX SPECIALIZED 
IRU1205-36CLTR-ND | 3.6 Volt, 0.3 Amp Very Low Dropout Regulator 891.00/3,001 INTEGRATED CIRCUITS 
1RU1206-18CD-ND _| 1.8 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator .. 1.28 1.14 94 Digi-Key Price Each* 
IRU1206-18CY-ND | 1.8 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator 1.00 89 74 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
IRU1206-25CD-ND | 2.5 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator 128 114 94 DG201ACJ-ND Quad SPST OMOS Normally Gosed Analog Switch 16-Dip 485 3.66 262 
IRU1206-25CY-ND | 2.5 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator 100 89 74 DG211CJ-ND Quad SPST CMOS Normally Closed Analog Switch 

IRU1206-33CD-ND | 3.3 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator 128 114 94 DG211CSEND Quad SPST MOS Normally Closed Analog Switch 

IRU1206-33CY-ND _ | 3.3 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator 100 89 74 DG212CJ-ND Quad SPST GMOS Normally Qpen Analog Switch 

IRU1207-18CS-ND | 1.8 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator. 1.00 89 .74 DG418DY-ND Precision GMOS Analog Switch............- 

1RU1207-25CS-ND | 2.5 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator. 100 89 .74 DG508ACJ-ND. Monolithic CMOS Analog 1-to-8 Multiplexer 

IRU1207-33CS-ND | 3.3 Volt, 1.0 Amp Very Low Dropout Regulator. 1.00 89 74 DG509ACJ-ND Monolithic OMOS Analog 2-to-8 Multiplexer 

IRU1208CS-ND 1.0 Amp Adjustable Very Low Dropout Regulator. 1.00 89 74 HI3-0201-5-ND Quad SPST GMOS Analog Switch 

IRU1209CS-ND 1.0 Amp Adjustable Very Low Dropout Regulator. 1.00.89  .74 HI3-0201HS-5-ND | High Speed Quad SPST OMOS Analog Switch 

IRU1209CSTR-ND | 1.0 Amp Adjustable Very Low Dropout Regulator NE' 1382.50/2,500 eaGs020 ES) Quad SPST OMOS Analog Switch 

IRU1260CMTR-ND | Dual Adjustable 6 Amp/1 Amp LDO Regulator NEW! 1312.82/750 HI6-0201HS-5-ND | High Speed Quad SPST OMOS Analog Switch. 

IRU1260CPTR-ND | Dual Adjustable 6 Amp/1 Amp LDO Regulator ‘ 2592.00/2,000 10L7109CPL-ND 12-Bit ADC with Tri-State Binary Outputs ... 

IRU1260CT-ND Dual 64/1A LDO Positive Adjustable Regulator NEW! 287 198 1.55 'A.71260PL-ND Low Power 3-1/2 Digit ADC with Direct Drive (LOD) 

1RU1261CT-ND Dual 6/1 LDO Positive Fixed 1.5V and 2.5V Reg. NE! 287 1.98 155 1OL7129A0PL-2-ND_ | 4-1/2 Digit ADC Multiplexer Driver 

IRU12610VITR-ND | Dual LDO Reg. 1.5 V6 Amp and 2.5 V/1 Amp NEW!.... 1312.82/750 OE ESO ESN ae) CMCE Switch Capacitor Voltage Converter. 

IRU1261CPTR-ND | Dual LDO Reg. 1.5 V6 Amp and 2.5 W/1 Amp.......... 2592.00/2,000 IQL-76E5ACPA-ND | Under/Over Volt Detector . . 


IQL7665ACSA-ND Under/Over Volt Detector .. 


IRU3004CW-ND 5-Bit Prog. Synch. Buck Controller w/Dual LDO Controller...20-SOOW) 3.25 2.90 241 lCM7218AIPI-ND 8-Digit Multiplexer LED Decoder Driver 


IRU3007CW-ND 5-Bit Prog. Synch. Buck Controller w/Dual LDO Controller...28-SOIOW) 4.60 4.10 3.41 
|OM7250!IPE-ND Programmable RC Timer ... 
1RU3011CW-ND 5-Bit Prog. Synch. Buck Controller . -20-SOQW) 3.25 290 241 1OM7250IWE-ND Programmable RCTimer ... 


IRUSO180N-ND | 5-Bit Prog. Synch. Buck Controller w/Dual LDO Controller...24-SOIQW) 4.33 385 3.21 
IRU3021MOW-ND | 5-Bit Programmable Synch. Buck Controller with aco enna CMOS General Purpose Timer .. 
MAX038CPP-ND IC 20MHz Function Generator 


Triple LDO Controller.........0..002 cece sees eeee sneer eee 28-SOQ(W) 3.08 274 228 MAX110ACPE-ND 2-Ohannel +14-Bit Serial ADC 
1RU3021MCWTR-ND | 5-Bit Programmable Synch. Buck Controller with MAX110ACWE-ND | 2-Channel +14-Bit Serial ADC .. 

Triple LDO Controller NEW! -28-SOIQ(W) 2350.64/1,000 MAX110BCPE-ND 2-Channal 14-Bit Serial ADC 
1RU8027CW-ND 5-Bit Programmable Synch. Buck Controller with MAXI10BCWEND _ | 2-Channdl +14-Bit Serial ADC .. 

Triple LDOController..........cecceseeeseeecsesteeeeees 28-SOQW) 3.08 274 228 MAX1170PI-ND | 3V8-Channel 8-Bit Parallel Cutput 
IRU3027CWTR-ND | 5-Bit Programmable Synch. Buck Controller with MAX118CPI-ND 5V 8-Channel 8-Bit Parallel Output ADC. . 


Triple LDO Controller NEW!..............2..006008 


-28-SOIOW) 2350.64/1,000 MAX1200NG-ND —_| 500 KSPS, 12-Bit ADCwith Track/Hold and Ref 


IRU3033CS-ND Pulse Width Modulation Switcher and Linear Controller. . 8-SOIC(N) 2.20 1.96 1.63 MAX120CWG-ND 12-Bit ADC with Track/Hold and Reference 

IRU8033CSTR-ND Pulse Width Modulation Switcher MAX121CPE-ND 308 KSPS A/D Conv with DSP 78dB Interface and Serial A/D i d . 
and Linear Controller NEW! ...........2..scseeeeeee eee 8-SOIC(N) 3037.50/2,500 MAX121CWE-ND 308 KSPS A/D Conv with DSP 78dB Interface and Serial A/D ...16-SOIC 31.80 24.00 15.39 

1RU3034CS-ND PWM Switcher/Controller with Short Grcuit Protection . 155 1.38 1.15 MAX1320NG-ND ADCwith Serial Interface... 

1RU3037CS-ND Synchronous PWM Controller NEWE................. 2:30) 156) 1:22 MAX132CWG-ND ADCwith Serial Interface 


MAX1330GH-ND 3-3/4 Digit DMM Grcui 
4-CHANNEL MAX1350PI-ND 15-Bit Low Power ADCwith Parallel Interface. 
TOSH IBA DARLINGTON SINK DRIVERS MAX135OWI-ND 15-Bit Low Power ADCwith Parallel Interface. 


FT] - MAX138C0PL-ND 3-1/2 Digit ADC with Bandgap Ref. and Charge Pump 
Digi Key, Bice rachy) Volt Converter and LCD Driver 


Bari: Bescr pslon iy MAX147BCAP-ND _| 2.7V Low Power 12-Bit 8-Channel Serial ADC. 
TD62064AF-ND TIL, 5V, GMOS Input - 1.54 @50V, Vee Output... 16 140 112 84 MAX147B0PP-ND 1 2.7V Low Power 12-Bit @- Channel Serial ADC. 
TD62064AP-ND TIL, 5V, OMOS Input - 1.5 @50V, Vee Output ... 3 120 1.00 .80 MAXI4BBCAP.IND | 27V Low Power 10-Bit 8 Channel Serial ADC 
TD62064BF-ND TIL, 5V, GMOS Input - 1.5A @80V, Vee Output 140 112 84 : : : : 
TD62064BP-1-ND___| TTL, 5V, OMIOS Input - 1.54 @80V, Voe Output 1.20 1.00.80 Nie cece — 7 Low Power 10 Bit & Channel Serial ADC. 
mal : : ~ = : MAX150BCPP-ND | CICS 8-Bit ADC with VREF Track and Hold. 
MAX152CWP-ND _| 3V8-Bit ADC 1A Power Down 
TOSH IBA 7-CHANNEL MAX153CPP-ND 1MSPS, [sP-Compatible, 8-Bit ADC with Power Down. 
DARLINGTON SINK DRIVERS MAX154AQNG-ND | 4-Channel ADC with Track and Hold. 
Digi-Ke Price Eachs MAX154ACWG-ND | 4-Channel ADCwith Track and Hold. 
pa Ne Description Pkg. 1 25 100 MAX154BONG-ND 4-Channel ADC with Track and Hold. 
7D62001AF-ND General Purpose Input - 0.5A @50V, Vce Qutput 72 54 At MAXIS4BOWGND __| 4-Ohannel ADC with Track and Hold. 
162001 AFELTR-ND | General Purpose Input - 0.5A @50V, Vce Output . 1092.00/4,000 MAXI56ACWI-ND | High Speed 8-Bit ADC with 4-Channel Multiplexer. 
7D62001AP-ND General Purpose Input - 0.5A @50V, Vee Output . 64 48 36 MAXI56BONG-ND | High-Speed 8-Bit ADC with 4-Channe! Multiplexer . 
TD62002AF-ND 14-25V, PMOS Input - 0.5A @50V, Vee Output... 12 eB MAXI158ACPI-ND | 8-Channel ADCwith Track and Hold. 
TD62002AFELTR-ND | 14-25V, PMOS Input - 0.5A @50V, Vce Output 1092.00/4,000 MAX158ACWI-ND | 8-Channel ADC with Track and Hold. 
T1D62002AP-ND 14-25V, PMOS Input - 0.5A @50V, Voe Output 64 48 36 MAX15880PI-ND__| 8-Channel ADCwith Track and Hold. 
D62003AF-ND TIL, 5V, CMOS Input - 0.5A @S0V, Vee Output 64 48 36 MAX158BOWI-ND | 8-Channel ADCwith Track and Hold. 
TD62003AP-ND TIL, 5V, GMOS Input - 0.5A @50V, Vee Output 56 42 «32 MAX1600PN-ND QMIOS [LP Compatible 41S 8-Bit A/D Converter... 
TD62004AF-ND 6-15V, PMOS Input - 0.54 @50V, Vee Output. 64 48 36 MAX160CWN-ND. QMS uP Compatible 4uS 8-Bit A/D Converter 
TD62004AP-ND 6-15V, PMOS Input - 0.5A @50V, Voe Output. 5642 MAX162BONG-ND | Complete High Speed CMOS 12-Bit ADC. 
ULN2003ARW-ND — | TTL, SV GMOS 0.5A @50V, Vee Output ... 56 4232 MAXI65AQPN-ND | GMOS uP Compatible 5S 8-Bit ADC. 
ULN2003AP-ND TIL, 5V CMOS 0.54 @50V, Vee Output .. AB 360 (27 MAXI65ACWN-ND | CMOS LP Compatible 5S 8-Bit ADC : . . . 
ULN2004AFW-ND. 6-15V PMOS, OMOS 0.54 @50V Vee Cutput . 56 Hey Go) MAX165BCPN-ND QMO LP Compatible, 5uS 8-Bit ADC with T/H and Reference....18-Dip 10.23 7.72 4.96 
ULN2004AP-ND 6-15V PMOS, OMOS 0.5A @50V Voe Output . AB 3627 MAXI65BOWN-ND | CMOS LP Compatible 5S 8-Bit ADC 
MAX166BCPP-ND _ | Differential Input, 5uS, 8-Bit ADC with T/H and Reference 
MAX172BONG-ND _ | Complete 10S CMOS 12-Bit ADC 
8-CHANNEL : 
MAX174C0PI-ND | 12-Bit ADCwith Reference 
TOSHIBA DARLINGTON SINK DRIVERS MAX176BCPA-ND | Serial Output, 12-Bit 250 KSPS ADC. 
Digi-Key Price Each MAX178ACWG-ND | Calibrated 12-Bit A/D Converter with T/H and Reference 
Part No. Description Pkg. il 25 100 MAX178BCWG-ND _ | Calibrated 12-Bit A/D Converter with T/H and Reference 
TD62081AF-ND General Purpose Input, 0.5A @50V, Vce Output... 88 66.50 MAX180B0PL-ND 8-Channel 12-Bit Data Acquisition System 
TD62081AP-ND General Purpose Input, 0.5A @5O0V, Vce Output. . 76 57 4B MAX181C0PL-ND | 6-Channel 12-Bit Data Acquisition System .. 
TD62082AF-ND 14-25V, PMOS Input, 0.5A @50V, Vce Output. 88 66 50 MAX181COGH-D-ND | 6-Channel 12-Bit Data Acquisition System 
TD62082AFTR-ND 14-25V PMOS Input, 0.54 @50V, Vce Output . 319.20/1,000 MAX182BCPI-ND 4-Channel 12-Bit ADC with Track and Hold... 
TD62082AP-ND 14-25V, PMOS Input, 0.5A @50V, Vce Output. 6 57 #B MAX186BCPP-ND __ | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference. . 
TD62083AF. ND TIL, 5V, GMOS Input, 0.54 @50V, Vce Output 84°C MAX186BOWP-ND _ | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 
TD62083AFN-ND | TTL, SV, QVIOS Input, 0.5A @50V, Vee Output. 87 7358 MAX186DCPP-ND | Low-Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with V Reference 
‘TD62083AP-ND TTL, 5V, GMOS Input, 0.5A @50V, Vee Output 72 54 Al MAX186DCWP-ND _| Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 
‘TD62084AF-ND 6-15V PMOS, OMOS Input, 0.54 @50V, Vee Output 84 63 48 MAX187BOPA-ND | Low Power 12-Bit Serial ADC with Track and Hold . 
TD62084AFTR-ND. 6-15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @50V, Vce Output. 312.00/1,000 MAX187BCWE-ND Low Power 12-Bit Serial ADC w/Track and Hold... 
TD62084AFN-ND —_| 6-15V PMOS, OMOS Input, 0.54 @50V, Vee Output .. 90 75 60 MAX188BOPP-ND _| Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference... 
TD62084AFNTR-ND | 6-15V PMOS, CMOS Input, 0.5A @50V, Vee Output 1664.00/4,001 MAX188BCWP-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 22.46 14.40 
‘TD62084AP-ND 6-15V PMOS, OMOS Input, 0.5A @50V, Vce Output. . 1 57 AS MAX188DCPP-ND | Low Power 8-Ch. Serial 12-Bit ADC, External Ref. Required . 15.28 9.80 
ULN2803AFW-ND | TTL, 5V CMOS Input, 0.5A @S0V, Vee Output . 84 6348 MAX188DCWP-ND | Low Power 8-Channel Serial 12-Bit ADC with Reference 15.28 9.80 
ULN2803AP-ND TTL, 5V CMOS Input, 0.5A @50V, Vee Output. 72 54 Al MAX189C0PA-ND | 5V Low Power 12-Bit Serial A/D Converter . 1258 8.06 
ULN2804AFW-ND | 6-15V PMCS, CVIOS Input, 0.5A @50V, Vee Output 84 6348 MAX189COWEND __| 5V Low Power 12-Bit Serial A/D Converter . 12.58 8.06 
ULN2804AP-ND 6-15V PMOS, OMOS Input, 0.5A @50V, Vce Output. . wis eS) (Continued) 
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Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 (100 Part No. Description 1 25 100 
MAX191BONG-ND Low-Power, Single-Supply 12-Bit ADC with Power MAX242CWN-ND High Speed 5V Dual RS232 Driver/Receiver 488 3.68 2.45 
Down and Serial/Parallel Outputs ..............00cceeeeeeeeee eee 24-Dip 24.04 18.14 11.64 MAX243CPE-ND 5V Powered Dual RS232 Driver/Receiver 551 416 277 
MAX191BOWG-ND | Low-Power, Single-Supply 12-Bit ADC with Power MAX243CSE-ND 5V Powered Dual RS232 Driver/Receiver. 5.51 4.16 277 
Down and Serial/Parallel Outputs . MAX24800H-ND 5V, Multi-Channel RS232 Driver/Receiver. 44-PLOC 20.27 15.30 10.20 
MAX192BCAP-ND_ Low Power 8-Ohannel 10-Bit ADC MAX24900H-ND 5V, Multi-Channel RS232 Driver/Receiver. 44-PLOC 20.27 15.30 10.20 
MAX192BCPP-ND Low Power 8-Channe! 10-Bit ADC. MAX274ACWI-ND 8th-Order, Analog Filter. 28-SOIC 13.62 10.28 6.59 
MAX192BCWP-ND | Low Power 8-Ohanne! 10-Bit ADC. . MAX261BONG-ND uP Programmable Universal Switched Cap Filter . 24-Dip 17.25 13.02 8.35 
MAX194BCPE-ND 14-Bit 85KSPS ADC with 10y)A Shutdow1 MAX261BCWG-ND _ | yP Programmable Universal Switched Cap Filter . 17.25 13.02 835 
MAX194BCWE-ND | 14-Bit 85KSPS ADCwith 10)/A Shutdown... MAX274BONG-ND | 8th-Order Analog Filter 12.40 9.36 6.00 
MAX195BCPE-ND 16-Bit 8SKSPS ADC with 10yA Shutdown. . MAX274BOWM-ND 8th-Order Analog Filter . 12.40 9.36 6.00 
MAX195BOWE-ND | 16-Bit 85KSPS ADCwith 10yA Shutdown... MAX275BCPP-ND 4th-Order Analog Filter . 7.74 
MAX196BCAI-ND 6-Channel Multi Range 12-Bit ADC Parallel Interface MAX275BOWP-ND | 4th-Order Analog Filter . 
MAX196BONI-ND_ 6-Channe! Multi Range 12-Bit ADC Parallel Interface. MAX280CPA-ND 5Sth-Order Zero-Error, Butterworth Switched Cap LP Filter. . 
MAX197BCAI-ND 8-Channel Multi Range 12-Bit ADC Parallel Interface MAX280CWE-ND Sth Order Zero-Error, Butterworth Switched Cap LP Filter. 
MAX197BONI-ND_ 8-Qhannel Multi Range 12-Bit ADC Parallel Interface. MAX281ACPA-ND 5th-Order, Zero Error, Bessel Switched Cap LP Filter... 
MAX2000PP-ND_ +5V Powered, Five RS232 Trans. with Power Shutdown MAX281ACWE-ND | Sth-Order, Zero Error, Bessel Switched Cap LP Filter. . 
and .1,F External Capacitors. 8.24 622 3.99 MAX281BCPA-ND Sth-Order, Zero Error, Bessel Switched Cap LP Filter... ee 
MAX2010PD-ND +5V/+9V to +13.2V, Dual RS232 Transceiver with MAX3010PE-ND Prec. Dual Low On Resistance Matched CMOS Switch (SPST) . 
-1yF External Capacitors 3.31 250 1.60 MAX301CSE-ND Prec. Dual Low On Resistance Matched OMIOS Switch (SPST) ... 
MAX201CWE-ND +5V/+9V to +13.2V, Dual RS232 Transceiver with MAX303CPE-ND Prec. Dual Low On Resistance Matched CMOS Switch (SPDT) ... 
-1pF External Capacitors 3.31 250 1.60 MAX303CSE-ND Prec. Dual Low On Resistance Matched OMOS Switch (SPDT) 
MAX202CPE-ND +5V Dual RS232 Transceiver with .1F External Caps. 3.31 250 1.60 MAX305CPE-ND Precision Dual, Matched OMOS Switches (DPST, NO) ............ 
MAX202CSE-ND +5V Dual RS232 Transceiver with .1F External Caps 3.31 2.50 1.60 MAX305CSE-ND Precision Dual, Matched CMOS Switches (DPST, NO) .. 
MAX203CPP-ND Complete, +5V Powered, Dual RS232 Transceiver 745 562 3.60 MAX306CPI-ND Precision 16-Channel High Perform OMOS Analog Mux 
MAX203CWP-ND +5V Powered, Dual RS232 Transceiver. 745 562 3.60 MAX306CWI-ND Precision 16-Qhannel High Perform OMOS Analog Mux. 
MAX2040PE-ND +5V Quad RS232 Transceiver with .1pF External Capacitors . 5.88 444 285 MAX307CPI-ND Precision Dual 8-Ch. High Performance CMOS Analog Mux ...... 
MAX205CPG-ND Complete, +5V Pwrd, 5-Channel RS232 Transceiver 24-Dip 16.38 12.36 7.92 MAX307CWI-ND Precision Dual 8-Oh. High Performance OMOS Analog Mux. 
MAX206CNG-ND 5V RS2382 Transceiver w/ .1,F Ext Caps, 4 Drivers/3 Receivers...24-Dip 7.55 5.70 3.65 MAX308CPE-ND Precision 8-Channel High Performance CMOS Analog Mux 
MAX206CWG-ND_ 5V RS232 Transceiver w/ .1F Ext Caps, MAX308CSE-ND Precision 8-Channel High Performance CMOS Analog Mux... 
4 Drivers/3 RECEWVErS ...........cc cece ee ee cece cence eeeeeeeeeee 24S0C 7.55 5.70 3.65 MAX309CPE-ND Precision Dual 4-Oh. High Performance OVIOS Analog Mux ...... 
MAX207CNG-ND 5V RS232 Transceiver w/ .1pJF Ext Caps, 5 Drivers/3 Receivers...24-Dip 7.55 5.70 3.65 MAX309CSE-ND Precision Dual 4-Oh. High Performance OMOS Analog Mux. 
MAX207CWG-ND 5V RS232 Transceiver w/ .1F Ext Caps, MAX311CWN-ND RF/Video Differential 4-Channel Mux/Demux 
5 Drivers/S RECGIVErS ...0..0.ccccecessseeteceseeasenneeeeeenens 24-S0C 7.55 5.70 3.65 MAX317CPA-ND Precision SPST Normally Qosed OMOS Analog Switch . 
MAX208CNG-ND 5V RS282 Transceiver w/ .1,F Ext Caps, 4 Drivers/4 Receivers...24-Dip 7.55 5.70 3.65 MAX317CSA-ND Precision SPST Normally Qosed OMOS Analog Switch. 
MAX208CWG-ND 5V RS232 Transceiver w/ .1.F Ext Caps, MAX3180PA-ND Precision SPST Normally Qpen Analog Switch 
4 Drivers/4 Receivers ...........0.cccceecee see eseeeeeeeee eee 24S0IC 7.55 5.70 3.65 MAX318CSA-ND Precision SPST Normally Qoen Analog Switch 
MAX209CNG-ND +5V and +12V Pwrd., 3 RS232 Transmitters and 5 MAX319CPA-ND Precision SPDT CMOS Analog Switch . 
RS232 Receivers with Receiver Enable and .1 UF Ext. Caps. ..... 24-Dip 7.55 5.70 3.65 MAX319CSA-ND Precision SPDT CMOS Analog Switch . 
MAX209CWG-ND- +5V and +12V Pwrd, 3 RS232 Transmitters and 5 RS232 MAX3230PA-ND Precision, Single Supply, SPST Analog Switch 
Receivers with Receiver Enable and .1pF Ext. Caps. «2.2.0.2... 24-SOC 7.55 5.70 3.65 MAX323CSA-ND _| Precision, Single Supply, SPST Analog Switch .. 
MAX211CAI-ND +5V Powered, 4 RS232 Transmitters and 5 RS232 MAX326CPE-ND Quad SPST, Ultra-Low Leakage, CMOS Analog Switch 
Receivers with .1pF Ext. Caps. ............00:cecceeeeeeeee eee 28-SSOP_ 7.95 6.00 3.85 MAX326CSE-ND. Quad SPST, Ultra-Low Leakage, CMOS Analog Switch 
MAX211CWI-ND +5V Powered, 4 RS232 Transmitters and 5 RS232 MAX328CPE-ND 8-Qhannel, Ultra-Low Leakage Monolithic CMOS Multiplexer . 
Receivers with 1p Bd. Caps: . i c.cesausinciscsssanasnrseepedinnn 28-SOC 7.55 5.70 3.65 MAX328CWE-ND 8-Qhannel, Ultra-Low Leakage Monolithic CMOS Multiplexer 
MAX211 ECAI-ND +5V Powered, 4 RS232 Transmitters and 5 RS232 MAX329CPE-ND Diff. 4-Chan., Ultra-Low Leakage Monolithic OMOS Mux.......... 
Receivers with .1pF Ext. Caps., 15Kv ESD..............::0666 28-SSOCP 9.17 692 443 MAX329CWE-ND Diff. 4-Chan., Ultra-Low Leakage Monolithic CMOS Mux 
MAX2130WI-ND +5V Powered, 4 RS232 Transmitters and 5 RS232 Receivers MAX3330PP-ND Quad SPDT CMOS Analog Switch... 
(2 active in shutdown) with 0.1pF Ext. Caps...............c00. 7.55 5.70 3.65 MAX333CWP-ND- Quad SPDT CMOS Analog Switch ... 
MAX2140PI-ND Programmable DTE/DCE, 5V RS232 Transceiver. . 9.88 7.46 4.79 MAX3350NG-ND Serial, Controlled, 8-Channel SPST Switch. . 
MAX2140WI-ND Programmable DTE/DCE, 5V RS232 Transceiver . . 28-SOC 9.06 6.84 4.39 MAX335CWG-ND Serial, Controlled, 8-Channel SPST Switch . 
MAX2180PP-ND 1.8V - 4.25V Powered True RS232 Dual Transceiver. 20-Dip 4.74 3.58 2.30 MAX3510PE-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Qosed 
MAX218CWP-ND 1.8V - 4.25V Powered True RS232 Dual Transceiver . 20-SOC 4.74 3.58 2.30 MAX351CSE-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Qosed 
MAX222CPN-ND 5V High Speed RS232 Driver Receiver with Shutdown. 18-Dip 488 368 245 MAX352CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Qpen. . 
MAX222CWN-ND. 5V High Speed RS232 Driver Receiver with Shutdown. 18-SOC 488 368 245 MAX352CSE-ND Precision Quad SPST Analog Switch Normally Qoen 
MAX222EWN-ND ‘| 5V High Speed RS232 Driver Receiver with Shutdown. ... 18SOC 583 440 293 MAX3530PE-ND Precision Quad SPST Analog Switch 2NW/C& 2NO.. 
MAX2230WI-ND_ +5V Powered, 4 RS232 Transmitters and 5 RS232 MAX353CSE-ND Precision Quad SPST Analog Switch 2 WC & 2 NO. 
Receivers (2 active in shutdown) 8.24 622 3.99 MAX354CPE-ND. Single 8-Channel Fault Protected Analog Mux. 
MAX2300PP-ND_ +5V Powered, 5 RS232 Transmitters with Power Shutdown..... 8.24 6.22 3.99 MAX354CWE-ND Single 8-Channel Fault Protected Analog Mux. 
MAX2300WP-ND —_| +5V Powered, 5 RS232 Transmitters with Shutdown ........... OOD TOMEG 65) MAX3550PE-ND Dual 4-Qhannel Fault Protected Analog Mux .. 
MAX231CPD-ND +5V and +12V Pwrd., Dual RS232 Transmitters and Receivers ...14-Dip 3.31 250 1.60 MAX355CWE-ND Dual 4-Ohannel Fault Protected Analog Mux. 
MAX231EPD-ND +5V and +12V Pwrd., Dual RS232 Transmitters and Receivers ...14-Dip 3.98 3.00 1.92 MAX3580PE-ND Fault Protected 8-Ohannel Multiplexer... 
MAX232ACPE-ND_ +5V Pwrd., High-Speed Dual RS232 Transmitters & Receivers...16-Dip 5.51 4.16 2.77 MAX358CWE-ND Fault Protected 8-Ohannel Multiplexer 
MAX232ACSE-ND +5V Powered, High-Speed Dual RS232 MAX3590PE-ND Fault Protected Differential 4-Channel Multiplexer. 
Transmitters and Receivers ............cccecereece nese neeeeeees 16-SOC 5.51 416 277 MAX359CWE-ND Fault Protected Differential 4-Channel Multiplexer . . 
MAX232ACWE-ND _ | +5V Powered, High-Speed Dual RS232 MAX361CSE-ND Precision Quad SPST Analog Switch NC 3Q Tolerance. 
Transmitters and Receivers ..........6cccecee cece eeee eee eees 16-SOC 488 368 245 MAX362CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch NO 3Q Tolerance 
MAX232AEWE-ND | +5V Powered, High Speed Dual RS232 MAX362CSE-ND Precision Quad SPST Analog Switch NO 3Q Tolerance. 
Transmitters and Receivers ..........6cececce eee eee ee eeeeeees 5.83 440 293 MAX364CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch NC 2Q Tolerance. 
MAX2320PE-ND +5V Powered, Dual RS232 Transmitters and Receivers... i 3.31 250 1.60 MAX364CSE-ND Precision Quad SPST Analog Switch NC 2Q Tolerance. 
MAX232CWE-ND +5V Powered, Dual RS232 Transmitters and Receivers 3.31 250 1.60 MAX365CPE-ND Precision Quad SPST Analog Switch NO 2Q Tolerance 
MAX232EPE-ND +5V Pwrd., Dual RS232 Transmitters and Receivers... ra 3.98 3.00 1.92 MAX365CSE-ND_ Precision Quad SPST Analog Switch NO 2Q Tolerance. 
MAX232EWE-ND +5V Pwrd., Dual RS232 Transmitters and Receivers ............ 3.98 3.00 1.92 MAX366CSA-ND 3-Signal Line Circuit Protectors... 
MAX233ACPP-ND | +5V Pwrd., Dual RS232 No Ext Components Transmitters/Rec...20-Dip 10.76 812 5.20 MAX367CWN-ND 8-Signal Line Orcuit Protectors .. 
MAX233ACWP-ND | +5V Pwrd., Dual RS232 No Ext Components MAX3680PN-ND Fault Protected 8-Channel Latched Multiplexer. 
Transmitters/Rec. . 10.76 812 5.20 MAX368CWN-ND Fault Protected 8-Ohannel Latched Multiplexer 
MAX2330PP-ND +5V Pwrd., Dual RS2 mpon 745 5.62 3.60 MAX378CPE-ND High Voltage, Fault Protected Analog Multiplexer 
MAX233EPP-ND +5V Pwrd., Dual RS232 No Ext Components Transmitters/Rec...20-Dip 8.93 6.74 4.32 MAX378CWG-ND High Voltage, Fault Protected Analog Multiplexer 
MAX234CPE-ND +5V Powered Quad RS232,Transmitters ... 16-Dip 588 444 285 MAX382CPN-ND Low Voltage 8-Ohannel Mux with Latchable Inputs 
MAX234CWE-ND +5V Powered Quad RS232 Transmitters -16-SOC 588 444 285 MAX382CWN-ND Low Voltage 8-Channel Mux with Latchable Inputs. 
MAX235CPG-ND +5V Powered, 5 RS232 No Ext. Comp. Transmitters and MAX385CPE-ND_ Precision Low Voltage Analog Switch............ 
Receivers with Power Shutdown and Tri-State .................5 24-Dip 16.38 12.36 7.92 MAX388CPN-ND- 8-Channe, High Volt, Fault-Protected Multiplexer. . 
MAX236CNG-ND +5V Powered, 4 RS232 Transmitters and 3 RS232 MAX389CPN-ND Differential 4-Chan., High Volt., Fault Protected Multiplexer 
Receivers with Power Shutdown and Tri-State .........-.2.:6++ 24-Dip 7.55 5.70 3.65 MAX394C0PP-ND Low Voltage Quad SPDT, OMOS Analog Switch.. 
MAX236CWG-ND_ +5V Powered, 4 RS232 Xmitters and 3 RS232 MAX394CWP-ND Low Voltage Quad SPDT OMOS Analog Switch... 
Receivers with Power Shutdown and Tri-State........... -24S0IC 7.55 5.70 3.65 MAX407CPA-ND 1.2u/A Max., Dual, Single Supply Op Amp. 
MAX2370NG-ND +5V Powered, 5 RS232 Transmitters, 3 RS232 Receivers 7.55 5.70 3.65 MAX407CSA-ND 1.2uA Max., Dual Single Supply Qo Amp . 
MAX2370WG-ND 5V Powered, 5 RS232 Transmitters, 3 RS232 Receivers .. -24-S0I0 7.55 5.70 3.65 MAX409BCPA-ND 1.2uA Single Supply Qo Amp 
MAX238CNG-ND +5V Powered, Quad RS232 Transmitters and Receivers .. o i 7.55 5.70 3.65 MAX409BCSA-ND 1.2uA Single Supply Op Amp 
MAX238CWG-ND +5V Powered, Quad RS232 Transmitters and Receivers .. -24S0IC 7.55 5.70 3.65 MAX410CPA-ND 28MHz Low-Noise Low Voltage Precision Qo Amp . 
MAX2390NG-ND +5V and +12V P Powered, 3 RS232 Transmitters and MAX410CSA-ND 28MHz Low Noise Low Voltage Precision Op Amp . 
SN RS232 Receivers w/Receiver Enable...........--...sseeeeees 24-Dip 7.55 5.70 3.65 MAX414CPD-ND Low Noise Quad Op Amp. . 
MAX240CMH-ND +5V P Powered, 5 RS232 Transmitters and Receivers MAX414CSD-ND Low Noise Quad Op Amp.. 
with Power Shutdown and Tri-State........cccecsecseeeeeeees 1240 936 6.00 MAX417CPA-ND | 1.2u/A Dual Single Supply Qp Amp. 
MAX241CWI-ND +5V P Powered, 4 RS232 Transmitters, 5 Receivers MAX417CSA-ND 1.2uA Dual Single Supply Op Amp... é es | . 
with Power Shutdown and Receiver 3-State Enable. 12.40 936 6.00 MAX418CPD-ND 1.2uA Quad Single Supply Op AMP......--...-sesseeeeeeeeeeeeee es 14-Dip 9.96 7.52 482 
MAX2420PN-ND _| High Speed 5V Dual RS232 Driver/Receiver 488 3.68 245 (Continued) 
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Digi-Key Price Eachx Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description 1 25 100 
MAX418CSD-ND 1.2uA Quad Single Supply Qp Amp. 9.96 7.52 4.82 MAX531BCPD-ND | 5V Voltage Out 12-Bit Serial D/A Converter . 14.26 10.76 6.91 
MAX420CPA-ND 15V Chopper Stabilized Qp Amp. 898 678 4.38 MAX531BCSD-ND _ | 5V Voltage Out 12-Bit Serial D/A Converter. 14.26 10.76 6.91 
MAX427CPA-ND Ultra Low Noise Precision Qp Amp . 440 332 213 MAX532BCPE-ND | Dual, Serial Input, Voltage Output, 12-Bit Multiplying DAC. 16.70 10.72 
MAX427CSA-ND Utra Low Noise Precision Qo Amp 551 416 267 MAX532BOWE-ND _ | Dual Serial Input Volt Output 12-Bit Multiplying DAC. . 16.70 10.72 
MAX435CPD-ND _| 275MHz, Differential Cut, Wideband Transconductance Amp 681 514 3.29 MAX533B0EEND _| 2.7V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC. 5.96 3.83 
MAX435CSD-ND | 275MHz, Differential Qut, Wideband Transconductance Amp ...14-SOC 6.81 5.14 3.29 MAX533BCPE-ND | 2.7V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC 5.96 3.83 
MAX436CPD-ND Wideband Transconductance Amplifier. MAX534BCEE-ND 5V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC. . 5.96 3.83 
MAX436CSD-ND Wideband Transconductance Amplifier MAX534BCPE-ND 5V Low Power Quad Serial Voltage Out 8-Bit DAC . 5.96 3.83 
MAX437CPA-ND_ Ultra-Low Noise Precision Op Amplifier . MAX535BCPA-ND 5V 13-Bit Voltage Out Serial D/A Converter. 10.52 6.75 
MAX437CSA-ND Ultra Low Noise Precision Qp Amp .... MAX535BQUA-ND __| 5V 13-Bit Voltage Out Serial D/A Converter . 10.52 6.75 
MAX452CPA-ND 50MHz OMOS Video Amplifier MAX536BCPEND — | Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter. -16-Di .92 33.90 21.74 
MAX453CPA-ND 2-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amp. MAX536BOWE-ND | Quad 12-Bit Voltage Out Serial D/A Converter . 16-SOC 44.92 33.90 21.74 
MAX454CPD-ND —_| 4-Channel SOMHz Video Multiplexer/Amplifier MAX538BCPA-ND — | Low Power 5V 12-Bit Serial D/A Converter . .8Dip 12.72 960 6.16 
MAX454CSD-ND _| 4-Channel 5OMHz Video Multiplexer/Amplifier .. MAX538BCSA-ND | Low Power 5V 12-Bit Serial D/A Converter . 8SOC 1272 960 616 
MAX455CPP-ND 8-Channel 50MHz Video Multiplexer/Amplifier MAX539BCPA-ND _| Low Power 5V 12-Bit Serial D/A Converter . .8Dip 12.72 9.60 6.16 
MAX455CWP-ND | 8-Channel SOMHz Video Multiplexer/Amplifier .. MAX539BCSA-ND — | Low Power 5V 12-Bit Serial D/A Converter . 8SOC 12.72 960 6.16 
MAX456CPL-ND 8x8 Crosspoint Video Switch... MAX54100PA-ND | 5V 16-Bit Serial Voltage Out D/A Converter. 8-Dip 28.01 21.14 13.56 
MAX473CPA-ND Single Supply 10MHz Op Amp. MAX5410CSA-ND | 5V 16-Bit Serial Voltage Out D/A Converter . 8-SOC 25.71 19.40 12.44 
MAX473CSA-ND Single Supply 10MHz Qp Amp MAX543BCPA-ND | CMOS 12-Bit Serial Multiplying D/A Converter .8Dip 19.16 14.46 9.27 
MAX474CPA-ND Single Supply 10MHz Dual Qp Amp MAX543BCSA-ND__ | OMOS 12-Bit Serial Multiplying D/A Converter. 8SOC 15.34 1158 7.43 
MAX474CSA-ND Single Supply 10MHz Dual Op Amp... MAX544B0PA-ND | 5V 14-Bit Serial Voltage Qut D/A Converter. .Dip-8 22.23 16.78 10.77 
MAX475CPD-ND Single Supply 10MHz Quad Op Amp MAX544BCSA-ND | 5V 14-Bit Serial Voltage Out D/A Converter . 8SOC 22.23 16.78 10.77 
MAX475CSD-ND Single Supply 10MHz Quad Op Amp . . MAX547ACMH-ND | Octal 13-Bit Voltage Out DAC/Parallel Interface 44-PCFP 94.92 71.64 45.93 
MAX479CPD-ND 17/A Max Quad Single Supply Precision Qp Amp. 3.83 MAX547BOQH-ND — | Octal 13-Bit Voltage Out DAC/Parallel Interface... 44-PLOC 77.57 58.54 37.53 
MAX479CSD-ND 17A Max Quad Single Supply Precision Qo Amp. 3.83 MAX548A0PA-ND _| 2.5V—5.5V Dual 8-Bit Voltage Qut D/A Converter ...8-Dip 4.64 350 224 
MAX481CPA-ND RS485 Transceiver with Low | Shutdown Slew-Rate Ltd, 500). 1.33 MAX548AQUA-ND | 2.5V—5.5V Dual 8-Bit Voltage Qut D/A Converter... BMAX 4.88 368 236 
MAX4830PA-ND RS485 Transceiver with Low | Shutdown Slew-Rate Ltd, 350)/A. 1.33 MAX560C\I-ND 43.3V-Pwrd. RS232 4 Driver/5 Receiver with 
MAX485CPA-ND_ RS485 Low Power Transceiver . . 1.33 Receivers Active in Shutdown. B24 6.22 3.99 
MAX485CSA-ND RS485 Low Power Transceiver .. 1.33 MAX613CSD-ND Dual PCMCIA Analog Power Controller 456 344 220 
MAX487CPA-ND RS485/RS422 Transceiver with Low Power Shutdown. 1.36 MAX630CSA-ND MOS Step Up Switching Regulator 7.95 600 3.84 
MAX487CSA-ND RS485/RS422 Transceiver with Low Power Shutdown . 1.36 MAX631ACPA-ND | +5V/Adjustable Output OMIOS Step-Up Switching Regulator. 686 518 3.32 
MAXA488CPA-ND RS485/RS422 Transceiver with Low Power Low Slew . 1.36 MAX631ACSA-ND __| +5V/Adjustable Output QVIOS Step-Up Switching Regulator 710 536 3.44 
MAX488CSA-ND RS485/RS422 Transceiver with Low Power Low Slew. 1.36 MAX632ACPA-ND | +12V/Adjustable Qutput OMOS Step-Up Switching Regulator 686 518 3.32 
MAX489CPD-ND RS485/RS422 Transceiver with Drive Enable 1.36 MAX632ACSA-ND | +12V/Adjustable Output OMOS Step-Up Switching Regulator 710 536 3.44 
MAX489CSD-ND__| RS485/RS422 Transceiver with Drive Enable. 1.36 MAX634CPA-ND _| OMOS Micropower Inverting Switching Regulator 652 492 3.16 
MAX489EPD-ND RS485/RS422 Transceiver with Drive Enable 1.70 MAX634CSA-ND | OMOS Micropower Inverting Switching Regulator 718 542 3.48 
MAXA90CPA-ND | RS485/RS422 Transceiver with Full Duplex 1.36 MAX635ACPA-ND | -5V/Adjustable Output CMOS Inverting Switching Regulator. 518 3.32 
MAXASOCSA-ND —_| RS485/RS422 Transceiver with Full Duplex 1.36 MAX635ACSA-ND | 5V/Adj Output CMOS Inverting Switching Regulator... 5.36 3.44 
MAXA91CPD-ND | RS485 Transceiver Tri-State Control 1.36 MAX636ACPA-ND | -12V/Adjustable Output OVIOS Inverting Switching Regulator... 86 5.18 3.32 
MAXA920PA-ND __| Single Supply Dual Op Amp 2.69 MAX636ACSA-ND _| -12V/Adjustable Qutput CMOS Inverting Switching Regulator... 10 536 3.44 
MAXA92CSAND —_ Single Supply Dual Op Amp... 2.69 MAX637ACPA-ND _ | -15V/Adjustable Output OVIOS Inverting Switching Regulator... 8-Di 86 518 3.32 
MAXA940PD-ND —_ Single Supply Quad Op Amp ace MAX637ACSA-ND _ | -15V/Adjustable Output OVIOS Inverting Switching Regulator. ..... 10 536 3.44 
MAXA94CSD-ND | Single Supply Quad Op Amp Cee MAX638ACPA-ND _ | SV Adjustable Output QVIOS Step Down Switching Regulator i 518 3.32 
MAXA950PAND _| Single Supply Cp Amp. Vth MAX63BACSA-ND | 5V Adjustable Output CMOS Step Down Switching Regulator 5.36 3.44 
MAXA95CS!eNDT || Single Supply Op Arp . unis MAX6600PA-ND _| 100mA CMOS Monolithic Voltage Converter 5.24 3.50 
Neosho (Ua Serial Input 8-Eit [YA Converter. 654 MAX660CSA-ND __ | 100mA GMOS Monolithic Voltage Converter 550 3.68 
ORS wags) Oued Serial Input 8-Bit DA Converter 6.54 MAX662ACPA-ND | 12V Supply for Flash Memory ... 362 290 
MAX501BONG-ND | 12-Bit Multiplexer DAC (8+4) Voltage Output ... 6.85 MAX662ACSA-ND 12V Supply for Rash Memory . 3.70 237 
eee oa) Parallel Voltage Cutput 12-Bit Multiplexer DAG . HES MAX6630PA-ND —_| CMOS +5V/Adjustable Micropower Positive Voltage Regulator. . 318 203 
MAXS02BONGND) | Parallel Voltage Qutput 12-Bit Multiplexer DAC... . see MAX663CSA-ND __| OVIOS +5V/Adjustable Micropower Positive Voltage Regulato 3.50 2.24 
Moe ayy om © Low Power Parallel Input Voltage Output 10-Bit DAC. . sar MAX6650PA-ND | CMOS +8V/Switched- Capacitor Voltage Converter ...... 750 481 
MAX503CWG-ND —_| 5V Low Power Parallel Input Voltage Output 10-Bit DAC 4.03 MAX6S6CPA.ND | OVIOS +5V/Adjustable Volt Reg with Low Battery Detector GS DER 
MAXS04CPD-ND —_| 5V Low Power Voltage Qutput Serial 10-Bit DAC... 3.83 a | ee e ile Voll en with lis Baier pa AGA Bae 
MAX504CSD-ND —_| 5V Low Power Voltage Cutput Serial 10-Bit DAC. . 3.83 UES gusteble Volt he wath [ow Battery Detector et 
p v MAX666ESA-ND QMOS +5V/Adjustable Volt Reg with Low Battery Detector 6.28 4.02 
BOSS i) OMOS, +5V, Cuac, 8-Eit D/A Converter with Fail-to-Fal MAX6670PA-ND _| +5V/Programmable Low Dropout Voltage Regulator 414 276 
Qutputs and 4 Separate Reference Inputs.........0..0cc0se+ 24-SOIC 23.19 17.50 11.23 Scan TEV Prograrrrteble Law Dropout Votiage Pegultor ast Bae 
Reo Sooo) CMOS, +5V, Cua, 8-Fit C/A Converter with Rall-to-Rall MAX667ESA-ND | +5V/Programmable Low Dropout Voltage Regulator . 558 3.72 
“yeseerezeeniy | NCA SmeaTee ie irate teteleadannrttnee pas ma MAX6B00PA-ND —_| 45V to +10V Voltage Converter 338 2.17 
4 Qutputs and 1 Reference iret ai ei pak iwenes = i addaiaeas aoe MM SeeCe KE) +6V to 10V Voltage Converter F eu) Bee 
MAXS06BCWP-ND | CMOS, +5V, Quad, 8-Bit D/A Converter with Rail-to- Rai a av ae sate oe meet = mn Alto Snutaown = . = 
Outputs and 1 Reference Input MAX68' > i) ‘uracy Low Dropol jutator. L 
MAXS07BCNGND | Parallel Volt Quiput, 12-Bit DACwith Internal Reference . RUDE eee ome °-°V High Accuracy Low Dropout Regulator as ily 
MAX507BCWG-ND | Parallel Volt Cutput, 12-Bit DAC with Internal Reference . MAXSIOACE ND) Microprocessor WOT Reset Circuit .. is 
MAXS508BCPP-ND 12-Bit DAC with Internal Reference, (8+4) Volt Cut MAX690ACSA-ND Microprocessor WDT Reset Crrcui 5.50 3.53 
MAXS08BCWP-ND | 12 Bit DACwith Internal Reference, (8+4) Volt ae ; MAX690CPA'ND __| Microprocessor WDT Reset Crrouit.. 5.46 _ 3.50 
MAX509BCPP-ND Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter . MAX690EPA-ND- Microprocessor WDT Reset Circuit aa ae 2 os 
BOWP- 5 7 MAX691ACPE-ND Microprocessor WDT Battery Switchover/Reset Gen., Ins . 4 | . 
ata a = ce fal ih palsy MAX691CPE-ND Microprocessor WDT Battery Switchover/Reset Gen., 200ns ..... 3 5.92 3.80 
MAX510BCPE-ND Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter . MAX691CWE-ND Microprocessor WDT Battery Switchover/Reset Gen., 200ns ... 652 4.18 
MAXS510BOWE-ND | Quad Serial Input 8-Bit D/A Converter MAX691 EWE-ND Microprocessor WDT Battery Switchover/Reset Gen. ,200ns 9.46 6.06 
MAX512CPD-ND 8-Bit Voltage Out D/A Converter. MAX692ACPA-ND Microprocessor Supervisory Orrcuit ...........02.00ceseceeeeeee eee i . 5.24 3.36 
MAX512CSD-ND __| 8-Bit Voltage Out D/A Converter . eer ta Microprocessor Supervisory Circuit . ” 28 3 es 
MAX513CPD-ND _| 8-Bit Voltage Out D/A Converter ) 
MAX513CSD-ND _| 8-Bit Voltage Cut D/A Converter . MAX6930PE-ND EE SEY 
MAXS14BCNGND | Quad aves 12-Bit Serial Input Mult. nverter . MAX6930VE-ND Cie ake 
MAX514BCWI-ND | Quad OMOS 12-Bit Serial Input Mult. D/A Converter . MAX694CPA-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/ 
MAX517BCPA-ND | Single 8-Bit Rail-to-Rail DAC with 2-Wire Serial Interface . Reset Gen., Min. Reset Pulse Width, 140ms 723° 5.46 3.50 
MAX517BCSA-ND | Single 8-Bit Rail-to-Rail DAC with 2-Wire Serial Interface . MAX6950PE-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Gen 7.84 5.92 3.80 
MAX518BCPA-ND Dual 8-Bit Rail-to-Rail DAC with 2-Wire Serial Interface MAX695CWE-ND Microprocessor WDT/Battery Switchover/Reset Gen. . 864 652 418 
MAX518BCSA-ND Dual 8-Bit Rail-to-Rail DAC with 2-Wire Serial Interface ... MAX696CPE-ND_ Microprocessor Supervise Circuit with Battery Switchover 7.84 5.92 3.78 
MAX520BCPE-ND | Quad 8-Bit DACw/2-Wire Interface Serial Unbuffered Output MAX699CPA-ND Low Cost Power-On Reset and WDT Controller . 493 372 238 
MAX520BCWE-ND | Quad 8-Bit DAC w/2-Wire Interface Serial Unbuffered Output MAX699CWE-ND Low Cost Power-On Reset and WDT Controller . . 5.33 402 258 
MAX521BCPP-ND Octal 8-Bit Rail-to-Rail DAC w/2-Wire Serial Interface. MAX700CSA-ND Adjustable-Threshold Power-Supply Monitor with Reset 5.19 3.92 262 
MAX522CPA-ND. Dual 8-Bit Voltage Qut Serial D/A Converter .. MAX701CPA-ND Power Supply Monitor with Reset 4.72 356 237 
MAX522CSA-ND Dual 8-Bit Voltage Out Serial D/A Converter MAX701CSA-ND Power Supply Monitor with Reset .. 472 356 237 
MAXS525BCAP-ND _ | 5V Quad 12-Bit VOUT Serial D/A Converter MAX701ESA-ND Power Supply Monitor with Reset 612 462 3.08 
MAX525BCPP-ND 5V Quad 12-Bit VOUT Serial D/A Converter . MAX7030PA-ND Low Cost, Microprocessor Supervisory Circuit with 
MAXS26DONG-ND | Quad 12-Bit Voltage Cutput D/A Converter, .3" Battery Backup, 4.65V Reset .........:ccccsecceseseeseeseeseeseees 8Dip 610 4.60 295 
MAX526DCWG-ND | Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter .. MAX703CSA-ND Low Cost, Microprocessor Supervisory Circuit with 
MAX527DONG-ND | Calibrated Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter, .3” Battery Backup, 4.65V Reset ........s0sscceceeteeeetseteesees 8SOC 6.10 460 295 
MAX527DCWG-ND _| Calibrated Quad 12-Bit Voltage Output D/A Converter .. MAX7040PA-ND Low Cost, LP Supervisory Circuit w/Battery Backup, 4.4V Reset...8-Dip 6.10 4.60 295 
MAX528CPP-ND Octal 8-Bit Serial D/A Converter w/Output Buffer MAX704CSA-ND Low Cost, uP Supervisory Circuit 
MAX529CPP-ND +5V Cctal 8-Bit Serial DAC with Output Buffer w/Battery Backup, 4.4V Reset ........0csccccesseesseesenseeseees 8SOC 610 460 2.95 
MAX529CWG-ND —_| +5V Cctal 8-Bit Serial DAC with Output Buffer... MAX7050PA-ND Low Cost, JP Supervisory Circuit with Battery Backup, 
MAX530BCNG-ND | 5V Low Power Voltage Cut 12-Bit D/A Converter... WOT Output, 4.65V Reset .........0sceeccecseeseeseeeetteeeesees 8Dip 5.46 412 264 
MAXS530BOWG-ND __| 5V Low Power Voltage Out 12-Bit D/A Converter. (Continued) 
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Digi-Key Price Each* 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MAX705CSA-ND Low Cost, Microprocessor Supervisory Circuit with 

Battery Backup, WDT Output, 4.65V Reset 546 412 264 
MAX706CPA-ND Microprocessor Supervisor Circuit . 546 412 264 
MAX706CSA-ND Microprocessor Supervisory Orcuit 546 412 264 
MAX706SCPA-ND Microprocessor Supervisor Circui 5.91 446 286 
MAX706SCSA-ND Microprocessor Supervisor Circui 5.91 446 286 
MAX706PCSA-ND Microprocessor Supervisory Orcuit 5.91 446 286 
MAX707CPA-ND Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, 

Active-High Reset, 4.65V Reset 490 3.70 237 
MAX707CSA-ND Low-Cost, Microprocessor Supervisory 

Active-High Reset, 4.65V Reset .............:sccseeeeeeeee neon 8SOC 490 3.70 237 
MAX708CPA-ND Low-Cost, Microprocessor Supervisory Circuit, 

Active-High Reset, 4.4V Reset . 490 3.70 237 
MAX708CSA-ND. Low-Cost, Microprocessor Supervisory 

Active-High Reset, 4.4\V Reset... 490 3.70 2.37 
MAX709RCSA-ND Power Supply Monitor, 2.63V Reset 2.00 1.28 
MAX709TCPA-ND Power Supply Monitor, 3.08V Reset 2.00 1.28 
MAX709MOPA-ND | Power Supply Monitor, 4.40V Reset 2.00 1.28 
MAX709LCPA-ND Power Supply Monitor, 4.65V Reset 2.00 1.28 
MAX709LCSA-ND Power Supply Monitor, 4.65V Reset .. 2.00 1.28 
MAX712CPE-ND Battery Fast-Oharge Controller for NIMH Battery §.82 3.73 
MAX712CSE-ND Battery Fast Charger Controller for NIMH Battery................ 6.10 3.92 
MAX7130PE-ND 3-Out Battery Fast Charge Controller for NiCad/NIMH Battery. 5.82 3.73 
MAX713CSE-ND 3-Out Battery Fast Charge Controller for NiCad/NIMH Battery... 6.10 3.92 
MAX7140PE-ND 3-Output Battery Management Supply...............::cceeeeee eee 6.70 4.29 
MAX7140CWE-ND 3-Output Battery Management Supply............:-..sseeeeeeee 7.00 4.50 
MAX718CSE-ND +3.3V/5V Dual Output DC-DC Conv. with Back-Up Switcher. 9.30 5.97 
MAX719CSE-ND +3.0V/5V Dual Output DC-DC Conv. with Back-Up Switcher... 9.30 5.97 
MAX722CSE-ND +3.3V LOD Power Supply Regulator ........0.0:ccscceseseseeees 872 5.60 
MAX72400K-ND 5A, Step Down, PWM, Switch Mode DC-DC Reg. .......... 8.84 6.32 
MAX7320PA-ND +12V Step Up Qurrent Mode PWM Reg .for Hash Memory . 492 3.16 
MAX7320WE-ND +12V Step Up Qurrent Mode PWM Reg. for Hash Memory . 5.16 3.31 
MAX734CPA-ND +12V, 120mA Supply for Rash Memory i 3.78 242 
MAX734CSA-ND +12V, 120mA Supply for Hash Memory ..........-..0..s0eeeeeee 3.84 246 
MAX741UCPP-ND Pin-Programmed, Low-Voltage, Qurrent Mode SMPS 

Controller, Step Up 6.72 4.31 
MAX7490PA-ND_ Digitally Adjustable LOD Bias Supply . 490 3.14 
MAX749CSA-ND Digitally Adjustable LOD Bias Supply 5.10 3.27 
MAX750ACSA-ND Adjustable Step Down Qurrent Mode PWM Regulator 420 269 
MAX7510PA-ND +5V Step Up Qurrent Mode PWM DC-DC Converter 416 267 
MAX752CPA-ND Adjustable Step Up Qurrent Mode PWM Regulator . .. 5.56 3.57 
MAX755CPA-ND Adj., Neg. Output, Inverting, Qurrent Mode PWM Regulator. 3.66 2.35 
MAX756CPA-ND_ High Efficiency Step Up DC/DC Converter . 3.62 233 
MAX756CSA-ND High Efficiency Step Up DC/DC Converter. . 406 2.60 
MAX758ACPA-ND Adjustable Step Down Qurrent Mode PWM Regulator 484 3.10 
MAX7S9CWE-ND_ Adjustable Inverting Qurrent Mode PWM. . 5.36 3.44 
MAX759CPD-ND Adjustable Inverting Qurrent Mode PWM. . . 5.12 3.27 
MAX761CPA-ND 12V Agj High Efficiency Step Up DC/DC Converter 410 263 
MAX761CSA-ND 12V Adj High Efficiency Step Up DC/DC Converter. 452 290 
MAX765CPA-ND —12V DO/DC Inverter... 452 290 
MAX766CPA-ND —15V DO/DC Inverter... 452 2.90 
MAX7910PE-ND High Perform Microprocessor Supervisory Crrcuit 6.40 4.10 
MAX791CSE-ND High Perform Microprocessor Supervisory Crcuit 672 4.31 
MAX792MCPE-ND __| Power Supply Monitor 4.37V.. 6.34 4.07 
MAX792LCPE-ND Power Supply Monitor 4.62V. 6.34 4.07 
MAX792LCSE-ND Power Supply Monitor 4.62V.. 6.10 3.92 
MAX797CSE-ND Step Down, PWM Controller with Synchronous 

Rectifier for CPU with Low Noise . 7.10 4.56 
MAX800LCPE-ND uP Supervisory Circuit w/4.65V Reset, Chip 7.00 4.50 
MAX800MCPE-ND | UP Supervisory Circuit w/4.4V Reset, Chip Enable, Watchdog . 7.00 4.50 
MAX813LCPA-ND Low Cost Microprocessor Supervisor Circuit . 262 1.79 
MAX813LCSA-ND Low Cost Microprocessor Supervisor Circuit . 262 1.79 
MAX872CPA-ND 10p)A, Low Dropout, +2.5V Precision Volt Ref 3.84 246 
MAX874CPA-ND 10p1A, Low Dropout, +4.096V Precision Volt Ref 3.84 246 
MAX876BOPA-ND Low-Power, Low-Drift, +10V Precision Volt Ref . 5.58 3.58 
MAX882ESA-ND 5V/3.3V Adjustable Low Dropout Linear Reg ... 3.94 253 
MAX901BCSE-ND Quad High Speed Low Power, Voltage Comp. 9.36 6.00 
MAX902CSD-ND —_| Dual High Speed Low Power, Voltage Comp . 7.74 4.97 
MAX907CPA-ND Dual High Speed Ultra Low Power, Single +5V, TTL Comp 3.22 207 
MAX907CSA-ND Dual High Speed Ultra Low Power, Single +5V, TTL Comp .. 3.22 2.07 
MAX908CPD-ND Quad, High Speed, Ultra LP., Single +5V, TTL Comp 5.60 3.60 
MAX921CSA-ND Low Power Comparator with Reference. . 274 1.75 
MAX921ESA-ND Low Power Comparator with Reference. . 348 2.23 
MAX922CSA-ND Dual Ultra Low Power, Single Supply Comparator . 284 1.83 
MAX923CSA-ND Dual Ultra LP Single Supply Comp. with 1% Precision w/Ref..... 3.68 237 
MAX924CSE-ND Quad Ultra LP Single Supply Comp. with 1% Precision w/Ref... 426 274 
MAX931CPA-ND Ultra Low Power Comparator .............:0scsseeeeeeeeeee 1.86 1.20 
MAX932CSA-ND Dual Ultra LP Single Supply Comp. w/2% Precision w/Ref 238 1.53 
MAX934CSE-ND Quad Ultra LP Single Supply Comp. w/2% Precision w/Ref ..... 226 1.45 
MAX941CSA-ND Single, 3V/SV, Single Supply, 75nS, R-R Input Comparator . 5. 260 1.68 
MAX942CSA-ND. Dual, 3V/5V, Single Supply, 75nS, R-R Input Comparator . 3.71 2.80 1.80 
MAX944CSD-ND Quad, 3V/5V, Single Supply, 75nS, R-R Input Comparator......14-SOIC 6.15 464 298 
MAX971CSA-ND Single, Ultra LP, Qpen-Output Comparator with 1% Accuracy 3.95 298 1.91 
MAX975ESA-ND +3V/+5V Dual Speed Comparator with Auto Standby 5.17 3.90 2650 
MAX975EUA-ND +3V/+5V Dual Speed Comparator with Auto Standby 5.17 3.90 2.50 
MAX977EEE-ND Dual, +3V/+5V Dual Speed Comparator with Auto Standby. 9.28 7.00 4.50 
MAX977ESD-ND Dual, +3V/+5V Dual Speed Comparator with Auto Standby. 9.28 7.00 4.50 
MAX1044CPA-ND QMOS Switchcap Voltage Converter ............. 268 2.02 1.35 
MAX1110CAP-ND 2.7V 8-Bit 8-Channel Serial ADC with Reference. 5.38 4.06 261 
MAX1110CPP-ND 2.7V 8-Bit 8-Channel Serial ADC with Reference .. 5.38 4.06 261 
MAX1202BCAP-ND _| 5V 12-Bit 8-Ohannel Serial ADC w/3V Digital Interface . 18.31 13.82 8.87 
MAX1202BOPP-ND __| 5V 12-Bit 8-Channel Serial ADC with 3V Digital Interface . 18.31 13.82 8.87 
MAX1204BCAP-ND | 5V 10-Bit 8-Channe! Serial ADC with 3V Digital Interface. 11.95 902 5.79 
MAX1204B0PP-ND | 5V 10-Bit 8-Channel Serial ADC w/3V Digital Interface 11.95 902 5.79 
MAX1232CPA-ND Microprocessor Monito! 3.52 266 1.82 
MAX1232CSA-ND Microprocessor Monitor . 3.52 266 1.82 
MAX1232EPA-ND Microprocessor Monitor High Temperature 440 332 2.28 
MAX1232ESA-ND Microprocessor Monitor High Temperature. 458 3.46 2.37 
MAX1241BCPA-ND | 2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial ADC. 11.74 886 5.68 
MAX1241BCSA-ND _ | 2.7V Low Power 12-Bit Single Channel Serial ADC 11.74 886 5.68 
MAX1243BOPA-ND _| 2.7V Low Power 10-Bit Single Channel Serial ADC... 7.08 5.34 3.43 


Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. i 25 100 
MAX1243BCSA-ND | 2.7V Low Power 10-Bit Single Channel Serial ADC................ 8-SOC 7.08 5.34 3.43 
MAX1245BCAP-ND | 2.375V Low Power 12-Bit 8-Channel Serial ADC ... 17.60 13.28 852 
MAX1245BOPP-ND | 2.375V Low Power 12-Bit 8-Channel Serial ADC. 17.60 13.28 8.52 
MAX1247BCEE-ND | 2.7V Low Power 12-Bit 4-Channel Serial ADC. 15.00 11.32 7.25 
MAX1247BCPE-ND _ | 2.7V Low Power 12-Bit 4-Channel Serial ADC. 15.00 11.32 7.25 
MAX1249BCEE-ND | 2.7V Low Power 10-Bit 4-Channel Serial ADC. 10.20 7.70 4.94 
MAX1249BCPE-ND | 2.7V Low Power 10-Bit 4-Channel Serial ADC. as 11.13 840 5.39 
MAX1480BCPI-ND | Isolated RS485/RS422 Data Interface. . 28-Dip 25.02 18.88 11.80 
MAX1480BEPI-ND _ | Isolated RS485/RS422 Data Interface... 28-Dip 32.49 24.52 15.34 
MAX1482CPD-ND Full Duplex, Slew Rate Ltd, L.P. RS485 Transceiver. 14-Dip 281 212 1.36 
MAX14870PA-ND 2.5 MBPS RS485/RS422 Transceiver. . -8Dip 281 212 1.36 
MAX1487CSA-ND 2.5 MBPS RS485/RS422 Transceiver. . -SOC 281 212 1.36 
MAX17710PA-ND 12V Adj Output Step Up DC/DC Converter 90% Efficient -8Dipp 445 336 215 
MAX3490CSA-ND 3.3V Powered RS485/422 Transceiver. -SOC 3.82 288 1.84 
MAX4121CSA-ND 330MHz Multiplexer/Crosspoint Building -SOC 5.25 3.96 2.54 
MAX4123ESA-ND Single, SMHz, Single Supply Op Amp with Shutdown -SOC 260 1.96 1.26 
MAX4125ESA-ND Single, 10 V/us, Single Supply Qo Amp with Shutdown . 260 1.96 1.26 
MAX4126ESA-ND | Dual, 5MHz, Single Supply Op Amp. a7 (282 418i 
MAX4127ESD-ND _| Dual, 5MHz, Single Supply Qp Amp wi 443 334 214 
MAX4128ESA-ND _| Dual, 10 V/us, Single Supply Qp Amp... 3.74 282 1.81 
MAX4129ESD-ND | Quad, 5MHz, Single Supply Op Amp .. 636 480 3.08 
MAX4131ESA-ND —_| Single, 10MHz, Single Supply Qp Amp with Shutdown SOC 260 1.96 1.26 
MAX4132ESA-ND | Dual, 10MHz, Single Supply Qp Amp .........2.-2++ ‘SOC 3.74 282 1.81 
MAX4133ESD-ND —_| Dual, 10MHz, Single Supply Qp Amp with Shutdown . 3.34 2.14 
MAX4134ESD-ND _| Quad, 10MHz, Single Supply Qp Amp 480 3.08 
MAX4172ESA-ND High-Side Ourrent Sense Amplifier. 290 1.87 
MAX4172EUA-ND High-Side Ourrent Sense Amplifier. assy aLzAl 
MAX4220EEE-ND —_ | High-Speed Single Supply Rail-to-Rail Quad Qp Amp. 7.92 5.08 
MAX4220ESD-ND __| High-Speed Single Supply Rail-to-Rail Quad Qp Amp 
MAX4420CPA-ND High-Speed 6A MOSFET Driver, Non-Inverting 
MAX4429CPA-ND High-Speed 6A MOSFET Driver, Inverting 
MAXS250BCAP-ND | 5V 10-Bit Quad VOUT Serial DAC. 
MAX5250BCPP-ND | 5V 10-Bit Quad VOUT Serial DAC. 
MAX5251BCAP-ND | 3V 10-Bit Quad VOUT Serial DAC. 
MAX5251BCPP-ND _| 3V 10-Bit Quad VOUT Serial DAC. 
MAX5253BCAP-ND | 3V 12-Bit Quad VOUT Serial DAC. 
MAX5253BOPP-ND | 3V 12-Bit Quad VOUT Serial DAC. 
MAX5351BOPA-ND | 3.3V 13-Bit VOUT Serial DAC... 
MAX5351BOUA-ND | 3.3V 13-Bit VOUT Serial DAC 
MAX5352BCPA-ND __| 5V 12-Bit VOUT Serial DAC. . 
MAX5352BCUA-ND | 5V 12-Bit VOUT Serial DAC... 
MAX5353BCPA-ND | 3.3V 12-Bit VOUT Serial DAC 
MAX5353BCUA-ND | 3.3V 12-Bit VOUT Serial DAC 
MAX5354CPA-ND | 5V 10-Bit VOUT Serial DAC... 
MAX5354QUA-ND _| 5V 10-Bit VOUT Serial DAC... 
MAX5355CPA-ND 3.3V 10-Bit VOUT Serial DAC 
MAX5355QUA-ND 3.3V 10-Bit VOUT Serial DAC.. 
MAX6120ESA-ND Low-Cost, Micropower, 1.2V Pré 
MAX6225AEPA-ND _ | Low-Drift, Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Reference... 
MAX6225AESA-ND __| Low-Drift, Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Reference. . 
MAX6225BEPA-ND _ | Low-Drift, Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Reference. . . 
MAX6225BESA-ND _ | Low-Drift, Low-Noise, 2.5V Precision Voltage Reference. 
MAX6241AEPA-ND | Low-Drift, Low-Noise, 4.096V Precision Voltage Reference 
MAX6241AESA-ND | Low-Drift, Low-Noise, 4.096V Precision Voltage Reference 
MAX6241BEPA-ND __| Low-Drift, Low-Noise, 4.096V Precision Voltage Reference... 
MAX6241BESA-ND | Low-Drift, Low-Noise, 4.096V Precision Voltage Reference 
MAX6250AEPA-ND _ | Low-Drift, Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference. 
MAX6250AESA-ND | Low-Drift, Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference 
MAX6250BEPA-ND _ | Low-Drift, Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference. 
MAX6250BESA-ND __| Low-Drift, Low-Noise, 5.0V Precision Voltage Reference 
MAX72190NG-ND Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed . 
MAX7219CWG-ND _| Serial Input 8-Digit LED Driver Multiplexed 
MAX7645BCPP-ND | OMOS 12-Bit Buffered Multiplying DAC .. 
MAX8211CPA-ND Programmable Voltage Detector, Non-Inve 
MAX8211CSA-ND Programmable Voltage Detector, Non-Inverting . 
MAX8211ESA-ND Programmable Voltage Detector, Non-Inverting . 
MAX8212CPA-ND Programmable Voltage Detector, Inverting . 
MAX8212CSA-ND Programmable Voltage Detector, Inverting . 
MAX8213ACPE-ND | Five Universal Voltage Monitors with Qpen-Drain Outputs . 
MAX8214ACPE-ND __| Five Universal Voltage Monitors with Active Pull-Ups . 
MX574AJN-ND Industry-Standard, Complete 12-Bit ADC ... 
MX7226KN-ND OMOS, Quad, 8-Bit DAC with Voltage Output 
MX7524JN-ND OMOS 8-Bit Buffer DAC ........ 
MX7528JCWP-ND | CMOS Dual DAC 8-Bit Buffered. 
MX7533JOWE-ND OMOS 10-Bit D/A Converter .... 
MXD1210CSA-ND Nonvolatile RAM Controller .. 
OP07EP-ND Low Offset Voltage Op Amp . 
SPECIALIZED 
INTEGRATED CIRCUITS 
Price Each 
Description Pkg. ul 25 100 
ZXCDS0STEVAL-ND | Evaluation Board NEW! . . = = 
ZXCD1000EQ16CT-ND} Audio Amplifier IC Controller -eQ80P-16 4.06 348 3.19 
ZXCD1000EQ16TR-ND} Audio Amplifier IC Controller - €QSOP-16 1218.00/500 
ZXCD1000MOKIT-ND | Class D Audio Amplifier Solution Kit, Mono — 1023 8.07 5.90 
ZXCDIOOOSTKIT-ND_| Class D Audio Amplifier Solution Kit, Stereo... 20.71 16.35 11.93 
ZXOM209JFCT-ND | CMOS Microprocessor Reset Low Output... 74 63.58 
ZXOM209JFTR-ND | CMOS Microprocessor Reset Low Output 945.00/3,000 
ZXOM209LFCT-ND | CMOS Microprocessor Reset Low Output 74 6 58 
ZXOM209LFTR-ND | CMOS Microprocessor Reset Low Output 945.00/3,000 
ZXOM209MFCT-ND _| CMOS Microprocessor Reset Low Output 74 63 58 
ZXOM209MFTR-ND | CMOS Microprocessor Reset Low Output 945.00/3,000 
ZXOM209RFCT-ND | CMOS Microprocessor Reset Low Output 74 63 58 
ZXOM209RFTR-ND | CMOS Microprocessor Reset Low Output 945.00/3,000 
ZXQV209SFCT-ND | CMOS Microprocessor Reset Low Output 74 63 58 
ZXQV209SFTR-ND | CMOS Microprocessor Reset Low Output 945.00/3,000 
ZXOM209TFOT-ND | CMOS Microprocessor Reset Low Output 74 A: ) 
ZXQV209TFTR-ND | CMOS Microprocessor Reset Low Output 945.00/3,000 
ZXQV210LFCT-ND | CMOS Microprocessor Reset High Output 74 6 58 
ZXQVi210LFTR-ND | CMOS Microprocessor Reset High Output .. 945.00/3,000 
ZXCP330E6TACT-ND | Switched Capacitor DCto DC Converter NEW!............... SOr- 234 6 158 1.35 1.24 
(Continued) 
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Digi-Key Price Each 

Part No. Description Pkg. 1 25 +100 
ZXCP330E6TATR-ND | Switched Capacitor DC to DC Converter NEW!............... SOT-23-6 2025.00/3,000 
ZXCT1009FCT-ND Qurrent Monitor 74 63 58 
ZXCT1009FTR-ND Qurrent Monitor : 945.00/3,000 
ZXCT1010CT-ND Qurrent Monitor . . SOT-23-5 88 80 .69 
ZXCT1010TR-ND Qurrent Monitor . - SOT-23-5 1125.00/3,000 
ZXCT1021E5TACT-ND | High Side Qurrent Monitor NEW! -SOr-23-5 1.23 1.05 .97 
ZXCT1021E5TATR-ND) High Side Qurrent Monitor NEW! . SOT-23-5 1575.00/3,000 
ZXCT1022E5TACT-ND | High Side Qurrent Monitor NE WV! -SOV-23-5 1.23 1.05 .97 
ZXCT1022E5TATR-ND) High Side Qurrent Monitor NEW! 1575.00/3,000 
ZXP36L01W24-ND __| Variable QFilter 11.41 9.20 640 
ZXP36L01-EVB-ND | Evaluation Board for ZXF36L01W24 24.00 = = 
ZXF103Q16CT-ND High Frequency Filter Variable Q. 5.25 450 4.13 
ZXF103Q16TR-ND High Frequency Filter Variable Q. 1575.00/500 

ZXFISOW20CT-ND | Low Pass Filter 2 Twin 6 Pole ... 10.50 9.00 8.25 
ZXFIS5OW20TR-ND _| Low Pass Filter 2 Twin 6 Pole . 5100.00/1,000 
ZXFBRO4N14CT-ND | 4 Channel Buffer .. 3.15 270 248 
ZXFBRO4N14TR-ND | 4 Channel Buffer .. 945.00/500 

ZXFBROSN1I4CT-ND | 4 Channel High Capacitance Buffer. 3.15 270 248 
ZXFBROSN14TR-ND | 4 Channel High Capacitance Buffer. 945.00/500 

ZXFBRN8W20CT-ND_| 8 Channel Buffer 5.08 435 3.99 
ZXFBRO8W20TR-ND 2465.00/1,000 
ZXFV201N14CT-ND | Video Amplifier Quad High Speed 420 3.60 3.30 
ZXFV201N14TR-ND_ | Video Amplifier Quad High Speed 1260.00/500 

ZXFV202E5CT-ND Video Amplifier Single High Speed . 1.75 150 1.38 
ZXFV202E5TR-ND. Video Amplifier Single High Speed . 2250.00/3,000 
ZXFV202N8TACT-ND | Single High Speed Video Amplifier NEW! ey) ae? SES) 
ZXFV202N8TATR-ND | Single High Speed Video Amplifier NEW! 451.50/500 

ZXFV302N16TACT-ND| Video Multiplexer NEW! 5.81 4.98 4.57 
ZXFV302N16TATR-ND} Video Multiplexer NEW! 7470.00/3,000 
ZXFV401NI6TACT-ND| Video Sync Seperator with Filter NEW! ft 666 6.11 
ZXFV401NI6TATR-ND] Video Sync Seperator with Filter NEW! 2331.00/500 

ZXLB1600X10TACT-ND) Boost Converter for LCD Bias NEW! 193 165 1.52 
ZXLB1600X10TATR-ND| i 935.00/1,000 
ZXRD100ANQI6CT-ND} Adjustable PWM DC/DC Controller . 480 3.60 2.16 
ZXRD100ANQI6TR-ND} Adjustable PWM DC/DC Controller . 532.00/500 

ZXRD100APQI6CT-ND| Adjustable PWM DC/DC Controller . 480 3.60 2.16 
ZXRD100APQI6TR-ND} Adjustable PWM DC/DC Controller . 532.00/500 

ZXRD1033NQ16CT-ND] 3.3V PWM DC/DC Controller... . 480 3.60 2.16 
ZXRD1033NQ16TR-ND} 3.3V PWM DC/DC Controller. 532.00/500 

ZXRD1033PQ16CT-ND| 3.3V PWM DC/DC Controller. 480 3.60 2.16 
ZXRD1033PQ16TR-ND} 3.3V PWM DC/DC Controller. 532.00/500 

ZXRD1050NQ16CT-ND] 5.0V PWM DC/DC Controller... . 480 3.60 2.16 
ZXRD1050NQ16TR-ND) 5.0V PWM DC/DC Controller. .. 532.00/500 

ZXRD1050PQ16CT-ND| 5.0V PWM DC/DC Controller. 480 3.60 2.16 
ZXRD1050PQ16TR-ND| 5.0V PWM DOC/DC Controller... . 532.00/500 

ZXSC100-EVAL-ND | Evaluation Board for ZXSC100. 50.00 — — 
ZXSCIOONSCT-ND | Boost Converter, 1 Call. 1.75 150 1.38 
ZXSCIO0N8TR-ND | Boost Converter, 1 Cell. 525.00/500 

ZXSCI00X8CT-ND | Boost Converter, 1 Cell . 1.75 150 1.38 
ZXSCI00X8TR-ND _| Boost Converter, 1 Call... 850.00/1,000 
ZXSC310CT-ND Boost Converter, 1 Cell LED. a 8 72 
ZXSC310TR-ND Boost Converter, 1 Cell LED. 1170.00/3,000 
ZXSC300ESCT-ND | Boost Converter, 1 Cell LED. 84 72 66 
ZXSC300E5TR-ND _| Boost Converter, 1 Cell LED. 1296.00/3,000 
ZXSCAQOESTACT-ND | Boost Converter NEW! 116 99 91 
ZXSCAOOESTATR-ND | Boost Converter NEW! 1485.00/3,000 
ZXSCA1OE6TACT-ND | Boost Converter NEW! 1.05 20 83 
ZXSCA1OE6TATR-ND | Boost Converter NEW! 1350.00/3,000 
ZXSCA20E6TACT-ND | Boost Converter NE W!. 1.05 20 83 
ZXSC420E6TATR-ND | Boost Converter NE W!. 1350.00/3,000 

Ss SPECIALIZ 


INTEGRATED CIRCUITS 


Digi-Key Price Eachx 

Part No. Description 1 25 

DS12C887-ND Real Time Cock with RAM, 128 Byte. 12.16 9.18 
DS18B20-ND Programmable Resolution 1-Wire® Digital Thermometer . 5.04 3.80 
DS18B20Z-ND Programmable Resolution 1-Wire® Digital Thermometer . 5.04 3.80 
DS18S20-ND High Precision 1-Wire® Digital Thermometer . 5.04 3.80 
DS18S20Z-ND High Precision 1-Wire® Digital Thermometer . 5.04 3.80 
DS21Q43AT-ND SV, Quad E1 Framer. 128-TOFP 148.53 112.10 
DS210852-ND 3.3V, T1 Transceiver 256-BGA 189.13 142.74 
DS210852N-ND 3.3V, T1 Transceiver, Ind. Temp. 256-BGA =. 217.51 164.16 
DS21S07AE-ND SCSI Terminator. . 20-TSSOP 4.11 3.10 
DS21S07AS-ND SCSI Terminator 16-SO'C 3.76 2.84 
DS21T07E-ND SCSI Terminator. . 20-TSSOP. 3.66 2.76 
DS21T09S-ND Plug and Play SCS! Terminator, 2%. 6.36 4.80 
DS32KHZ/BGA-ND 32.768kHz TCXO . 10.15 7.66 
DS32KHZ/DIP-ND 32.768kHz TCXO . 10.15 7.66 
DS32KHZN/BGA-ND | 32.768kHz TCXO, Ind. Tem 11.69 8.82 
DS32KHZN/DIP-ND | 32.768kHz TCXO, Ind. Temp.. 11.69 8.82 
DS56S-ND Dual 3V/5V, Analog Temperature Sensor 1.83 1.38 
DS75S-ND 2-Wre Digital Temperature Sensor, LM75-compatible . 2.01 1.52 
DS80C310-MOG-ND | High-Speed Microcontroller, 310, 25MHz... 14.10 10.64 
DS80C310-COG-ND_| High-Speed Microcontroller, 310, 25MHz. . . 15.11 11.40 
DS80C320-EOG-ND | High-Speed/Low-Power Microcontroller, 320, 25MHz. . 22.15 16.72 
DS80C320-MOG-ND | High-Speed/Low-Power Microcontroller, 320, 25MHz 17.62 13.30 
DS80C320-MOL-ND | High-Speed/Low-Power Microcontroller, 320, 33MHz.. 20.14 15.20 
DS80C320-MNG-ND | HS/Low-Power Microcontroller, 320, 25MHz, Ind. Temp. 20.14 15.20 
DS80C320-Q0G-ND | High-Speed/Low-Power Microcontroller, 320, 25MHz. 19.13 14.44 
DS80C320-CQL-ND | High-Speed/Low-Power Microcontroller, 320, 33MHz.. 22.15 16.72 
DS80C320-GNG-ND | HS/Low-Power Microcontroller, 320, 25MHz, Ind. Temp. 22.15 16.72 
DS870520-ECL-ND EPROW/ROM High-Speed Microcontroller, 33MHz 44.31 33.44 
DS870520-MOL-ND | EPROM/ROM High-Speed Microcontroller, 33MHz 41.55 31.36 
DS870520-MNL-ND | EPROW/ROM High-Spd. Microcontroller, 33MHz, Ind. Temp. ...40-Dip 47.83 36.10 
DS870520-CCL-ND | EPROM/ROM High-Speed Microcontroller, 33MHz. .. 42.29 31.92 
DS87C520-GNL-ND | EPROM/ROM HS Microcontroller, 33MHz, Ind. Temp. 48.84 36.86 
DS870520-WOL-ND | EPROWROM High-Speed Microcontroller, 33MHz. 70.49 53.20 
DS870530-CQL-ND | EPROW/ROM Microcontroller with Real Time Qock, 33MHz...52-PLOC 47.33 35.72 
DS870530-QNL-ND_| EPROWROM MOU w/Real Time Clock, 33MHz, Ind. Temp. ...52-PLOC 54.38 41.04 


Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description Pkg. 1 25 
DS87C550-QOL-ND | EPROM High-Speed Microcontroller with A/D and PWM . 68-PLOC 41.29 31.16 
DS232A-ND Dual RS-232 Transmitter/Receiver 3.18 2.40 
DS232A-N-ND. Dual RS-232 Transmitter/Receiver, Ind. Temp. 3.66 2.76 
DS232AR-ND Dual RS-232 Transmitter/Receiver, 150mil. 3.74 2.82 
DS232AR-N-ND Dual RS-232 Transmitter/Receiver, 150mil. Ind. Temp. 4.29 3.24 
DS232AS-ND Dual RS-232 Transmitter/Receiver, 300mil. 3.74 2.82 
DS275-ND Line-Powered RS-232 Transceiver Chip . 5.64 4.26 
DS276S-ND Low Power Transceiver Chip. 5.88 444 
DS1000M-500-ND 5-Tap High Speed Silicon Delay Line, 500nS . 5.04 3.80 
DS1000Z-500-ND 5-Tap High Speed Silicon Delay Line, 500nS: 5.30 4.45 
DS10042Z-2-ND 5-Tap High Speed Silicon Delay Line, 2nS Tap-to-Tap. 17.44 13.16 
DS1004Z-3-ND 5-Tap High Speed Silicon Delay Line, 3nS Tap-to-Tap. 17.44 13.16 
DS1004Z-4-ND 5-Tap High Speed Silicon Delay Line, 4nS Tap-to-Tap. 1744 13.16 
DS1005M-100-ND 5-Tap Silicon Delay Line, 100nS... 5.30 4.00 
DS1005S-250-ND 5-Tap Silicon Delay Line, 250nS. . 6.36 4.80 
DS1007S-2-ND 7-1 Silicon Delay Line, 2nS 16.38 12.36 
DS1010-100-ND 10-Tap Silicon Delay Line, 100nS. 7.95 6.00 
DS1010-50-ND 10-Tap Silicon Delay Line, 50nS. . 7.95 6.00 
DSi010S-100-ND 10-Tap Silicon Delay Line, 100nS .. 9.54 7.20 
DS1010S-500-ND 10-Tap Silicon Delay Line, 500nS 9.54 7.20 
DS1013M-15-ND 3-in-1 Silicon Delay Line, 15nS 6.36 4.80 
DS1013M-40-ND 3-in-1 Silicon Delay Line, 40nS 6.36 4.80 
DS1013M-150-ND 3-in-1 Silicon Delay Line, 150n: 6.36 4.80 
DS1013S-10-ND 3-in-1 Silicon Delay Line, 10nS... 7.69 5.80 
DS1013S-15-ND 3-in-1 Silicon Delay Line, 15nS... 7.69 5.80 
DS1013S-20-ND 3-in-1 Silicon Delay Line, 20nS... 7.69 5.80 
DS1020S-25-ND Programmable 8-Bit Silicon Delay Line, .25nS .... 46.56 35.14 
DS1020S-100-ND Programmable 8-Bit Silicon Delay Line, 1.00nS 46.56 35.14 
DS1021S-25-ND Programmable 8-Bit Silicon Delay Line, .25nS . 20.14 15.20 
DS1023S-25-ND 8-Bit Programmable Timing Hement, .25nS. . 18.55 14.00 
DS1033Z-8-ND 3-in-1 Low Voltage Silicon Delay Line, 8nS: 12.61 9.52 
DS1033Z-10-ND 3-in-1 Low Voltage Silicon Delay Line, 10nS . 12.61 9.52 
DS1033Z-15-ND 3-in-1 Low Voltage Silicon Delay Line, 15nS . 12.61 9.52 
DS1035Z-6-ND 3-in-1 High Speed Silicon Delay Line, 6nS. 9.96 7.52 
DS1040Z-A15-ND Programmable One-Shot Pulse Generator . 12.99 9.80 
DS1100M-25-ND 5-Tap Delay Line, 25nS. 5.64 4.26 
DS1100M-50-ND 5-Tap Delay Line, 50nS. 5.64 4.26 
DS1100Z-20-ND 5-Tap Delay Line, 20nS . 6.33 4.78 
DS1100Z-35-ND 5-Tap Delay Line, 35nS . 6.33 4.78 
DS1100Z-40-ND 5-Tap Delay Line, 40nS . 6.33 4.78 
DS1100Z-50-ND 5-Tap Delay Line, 50nS . 6.33 4.78 
DS1100Z-100-ND 5-Tap Delay Line, 100nS.. 6.33 4.78 
DS1100Z-200-ND 5-Tap Delay Line, 200nS. 6.33 4.78 
DS1100Z-250-ND 5-Tap Delay Line, 250nS. . 6.33 4.78 
DS1210-ND Nonvolatile Controller Chip 5.17 3.90 
DS1210N-ND Nonvolatile Controller Chip, Ind. Temp. 5.70 4.30 
DS1210S-ND Nonvolatile Controller Chip 5.83 4.40 
DS1210SN-ND Nonvolatile Controller hip, Ind. Temp. 6.41 4.84 
DS1211-ND Nonvolatile Controller x 8 Chip . 16.24 12.26 
DS1211S-ND Nonvolatile Controller x 8 Chip 19.50 14.72 
DS1213B-ND SmartSocket 16K/64K 22.66 17.10 
DS1213C-ND SmartSocket 256K ... 22.66 17.10 
DS1213D-ND SmartSocket 256K/1M . 26.42 19.94 
DS1216C-ND SmartWatch/RAM, 64K/256K 5V. 38.21 28.84 
DS1216D-ND SmartWatch/RAM, 256K/1M 5V.. 41.90 31.62 
DS1216E-ND SmartWatch/ROM, 64K, 256K, 1M 5V 38.21 28.84 
DS1218S-ND Nonvolatile Controller Chip ....... 6.60 4.98 
DS1220AB-120-ND Nonvolatile SRAM, 16K, 5%, 120nS. 16.17 12.20 
DS1220AB-150-ND Nonvolatile SRAM, 16K, 5%, 150nS. DAL 11.90 
DS1220AB-200-ND Nonvolatile SRAM, 16K, 5%, 200nS. DIA 11.90 
DS1220AD-200-ND | Nonvolatile SRAM, 16K, 10%, 200nS . 15.77 11.90 
DS1225AB-85-ND Nonvolatile SRAM, 64K, 5%, 85nS. 20.19 15.24 
DS1225AB-150-ND Nonvolatile SRAM, 64K, 5%, 150nS. 19.72 14.88 
DS1225AB-200-ND Nonvolatile SRAM, 64K, 5%, 200nS. 19.72 14.88 
DS1225AB-200IND-ND| _Nonvolatile SRAM, 64K, 5%, 200nS, Ind. Temp. 20.67 15.60 
DS1225AD-85-ND Nonvolatile SRAM, 64K, 10%, 85nS. .. 20.19 15.24 
DS1225AD-150-ND | Nonvolatile SRAM, 64K, 10%, 150nS . 19.72 14.88 
DS1225AD-200-ND | Nonvolatile SRAM, 64K, 10%, 200nS . 19.72 14.88 
DS1230AB-70-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 5%, 70nS. 27.27 20.58 
DS1230AB-100-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 5%, 100nS . 26.63 20.10 
DS1230AB-120-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 5%, 120nS . 26.63 20.10 
DS1230AB-200-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 5%, 200nS . 26.63 20.10 
DS1230Y-70-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 70nS . 27.27 20.58 
DS1230Y-70IND-ND | Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 70nS, Ind. Temp. 28.62 21.60 
DS1230Y-120-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 120nS. . 26.63 20.10 
DS1230Y-150-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 150nS. . 26.63 20.10 
DS1230Y-200-ND Nonvolatile SRAM, 256K, 10%, 200nS. 26.63 20.10 
DS1231S-20-ND Power Monitor Chip, 20nS 10.07 7.60 
DS1231-20N-ND Power Monitor Chip, 20nS, Ind. Temp. 9.54 7.20 
DS1231-35-ND Power Monitor Qhip, 35nS. 8.29 6.26 
DS1232-ND MicroMonitor Chip. 2.25 1.70 
DS1232N-ND MicroMonitor Chip, Ind. Temp. 2.60 1.96 
DS1232LP-ND Low Power MicroMonitor Ohip 2.25 1.70 
DS1232LPS-ND Low Power MicroMonitor Chip 2.76 2.08 
DS1232LPS-2-ND Low Power MicroMonitor Qhip 2.25 1.70 
DS1232LPSN-2-ND | Low Power MicroMonitor Ohip, Ind. Temp. 2.60 1.96 
DS1232S-ND MicroMonitor Chip. 2.76 2.08 
DS1232SN-ND MicroMonitor Chip, Ind. Temp. 3.18 2.40 
DS1233-5-ND 5V, EconoReset, 5% . 1.38 1.04 
DS1233-10-ND 5V, EconoReset, 10% 1.38 1.04 
DS1233A-15-ND 3.3V, EconoReset, 15%. 1.38 1.04 
DS1233AZ-10-ND 3.3V, EconoReset, 10% . 2.41 1.82 
DS1233AZ-15-ND 3.3V, EconoReset, 15% . 2.41 1.82 
DS1233D-5-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 5% 1.38 1.04 
DS1233D-10-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 10% . 1.38 1.04 
DS1233D-15-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 15% . 1.38 1.04 
DS1233DZ-5-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 5%.. 2.41 1.82 
DS1233DZ-10-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 10% 2.41 1.82 
DS1233DZ-15-ND 5V, EconoReset, No Pushbutton Reset, 15% 2.41 1.82 
DS1233M-55-ND 5V, EconoReset . 1.38 1.04 
(Continued) 
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Digi-Key Price Each Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 1 25 Part No. Description 1 25 
DS1233MS-3-ND 3.3V, EconoReset 2.89 2.18 DS1705ESA-ND 5V, MicroMonitor, 10%. 2.25 1.70 
DS1233MS-5-ND 5V, EconoReset 2.89 218 DS1706ESA-ND 5V, MicroMonitor, 10%. 2.25 1.70 
DS1233Z-5-ND EconoReset, 5% 241 1.82 DS1706LEPA-ND 5V, MicroMonitor, 5%... 2.25 1.70 
DS1233Z-10-ND EconoReset, 10% 241 1.82 DS1706LESA-ND 5V, MicroMonitor, 5% .. 2.25 1.70 
DS1233Z-15-ND EconoReset, 15% 241 1.82 DS1706SESA-ND 3.3V, MicroMonitor, 10%. 2.25 1.70 
DS1236-5-ND MicroManager™Chip, 5%. . 10.57 7.98 DS1706TESA-ND 3.3V, MicroMonitor, 5% 2.25 1.70 
DS1236-10-ND MicroManager™Chip, 10% 10.57 7.98 DS1707ESA-ND 5V, MicroMonitor, 5% .. 2.25 1.70 
DS1236AS-5-ND MicroManager™Chip, 5%.. 12.35 9.32 DS1708ESA-ND 5V, MicroMonitor, 5% .. 2:25 1.70 
DS1236AS-10-ND. MicroManager™Chip, 10% .. 12.35 9.32 DS1708SESA-ND 3.3V, MicroMonitor, 10%. 2.25 1.70 
DS1236S-10-ND MicroManager™Qhip, 10% 12.35 9.32 DS1708TESA-ND 3.3V, MicroMonitor, 5% .. 2.25 1.70 
DS1238-10-ND MicroManager™Chip, 10% 10.57 7.98 DS1721S-ND 2-Wire Digital Thermometer and Thermostat . 3.87 2:92 
DS1238AS-5-ND MicroManager™Chip, 5% 12.35 9.32 DS1721U-ND 2-Wire Digital Thermometer and Thermostat . 3.87 2.92 
DS1239S-5-ND MicroManager™Chip, 5%... 12.35 9.32 DS1722S-ND 2-Wire Digital Thermometer and Thermostat . 2.60 1.96 
DS1243Y-120-ND Nonvolatile SRAM with Phantom Clock, 64K, 120n 4431 33.44 DS1722U-ND 2-Wire Digital Thermometer and Thermostat. 2.65 2.00 
DS1244Y-70-ND Nonvolatile SRAM with Phantom Clock, 256K, 70nS. 5210 39.32 DS1742W-120-ND_|_3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS. 30.87 23.30 
DS1245AB-120-ND | Nonvolatile SRAM, 1024K, 5%, 120nS... 37.44 = 28.26 DS1742W-150-ND | 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 150nS. 29.52 22.28 
DS1245Y-100-ND Nonvolatile SRAM, 1024K, 10%, 100nS. . 37.44 28.26 DS1743-70-ND 5V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 70nS . 40.86 30.84 
DS1245Y-120-ND Nonvolatile SRAM, 1024K, 10%, 120nS. 37.44 28.26 DS1743-100-ND 5V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 100nS 38.58 29.12 
DS1245Y-70IND-ND | Nonvolatile SRAM, 1024K, 10%, 70nS, Ind. Temp. 40.12 30.28 DS1743P-100-ND 5V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 100nS ... 28.73 21.68 
DS1245YP-100-ND | Nonvolatile SRAM, 1024K, 10%, 100nS 29.87 22.54 DS1743WP-120-ND | 3.3V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS 31.01 23.40 
DS1249Y-70-ND Nonvolatile SRAM, 2048K, 10%, 70S... -32-Dip 67.68 51.08 DS1744-70-ND 5V, Y2KC Nonvolatile Timekeeping RAM, 70nS .. . 48.28 36.44 
DS1250WP-150-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM, 4096K, 150nS 34-POM 110.82 83.26 Sy Cee 20-ND Seueais ee le Timekeeping RAM, 120nS soo S00 
DS1250Y-100-ND | Nonvolatile SRAM, 4096K, 100nS. ip 117.90 88.98 ipheral Monitor ......- ; 3. 
DS1259-ND Battery Manager Chip . 11.82 8.92 DS1801E-014-ND Dual Audio Taper Potentiometer. 7.50 5.66 
DS1259S-ND Battery Men Chip. ; 1420 1072 DS1803E-010-ND__| Addressable Dual Digital Potentiometer . 6.86 5.18 
DS1260-100-ND Smart Battery, 1000MAH @3V . D417 18.24 DS1803Z-010-ND | ‘Addressatsle Dual Digital Potentiometer, 10K, 150mil 6.39 4.82 
DS1267-010-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K 8.32 6.28 DS1803Z-050-ND Addressable Dual Digital Potentiometer, 50K, 150mil. 6.39 4.82 
DS1267-050-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 50K 8.32 6.28 DS1803Z-100-ND Addressable Dual Digital Potentiometer, 100K, 150mil. 6.39 4.82 
DS1267-100-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 100K . 8.32 6.28 DS1804-010-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 10K, 300mil.. 3.10 2.34 
DS1267E-10-ND Dual Digital Potentiometer chip, 40K... 40.34 7.80 DS1804-100-ND. Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 100K, 300mil. 3.10 2.34 
DS1267E-100-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 100K . 10.34 7.80 DS1804Z-010-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 10K, 150mil. : 3.23 2.44 
DS1267S-010-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 10K 9.57 7.22 DS1804Z-050-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 50K, 150mil. . 3.23 2.44 
DS1267S-050-ND Dual Digital Potentiometer Chip, 50K 9.57 7.22 DS1804Z-100-ND Nonvolatile Trimmer Potentiometer, 100K, 150mil 3.23 2.44 
; ‘ DS1806E-050-ND Digital Sextet Potentiometer, 50K .......... 12.08 9.12 
DS1267S-100-ND | Dual Digital Potentiometer Chip, 100K.. 9.57 7.22 SSRI eee ShPusie Rll Ck Be a ma 
DS1283S-ND Watchdog Timekeeper Chip ......... 11.00 8.30 a , EconoReset with Push PUL O78 : z 
DS1283SN-ND Watchdog Timekeeper Chip, Ind. Temp. 1267 0.56 DS1810-10-ND 5, EconoReset with Push-Pull Output, 10% . 11 84 
A DS1811-5-ND 5V, EconoReset with Open Drain Qutput, 5%. 1.11 84 
DS1284-ND Watchdog Timekeeper Chip 13.14 9.92 t 4 
DS1284Q.ND Wat : DS1811-10-ND 5V, EconoReset with Qpen Drain Output, 10% 141 84 
ichdog Timekeeper Chip 14.10 10.64 i q 
DS1284CN-ND Watchdog Tim Chip, Ind. Tem WG) “HIGE DS1811-15-ND 5V, EconoReset with Qpen Drain Output, 15%. . 5 111 84 
DS1286-ND Wat chido ieee chip, See 2631 19.86 DS1812-5-ND 5V, EconoReset with Active High Push-Pull Output, 5% -TO-92 141 84 
DS1302.ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 200mil. aaG 4314 DS1812-10-ND 5, EconoReset with Active High Push-Pull Qutput, 10% il 84 
; : DS1813-5-ND 5V, EconoReset with Pushbutton, 5%... 111 84 
DS1302N-ND Trickle Charge Timekeeping Ohip, Ind. Temp. . 4.58 3.46 i 
: é DS1813-10-ND 5V, EconoReset with Pushbutton, 10%.. 141 84 
DS1302S-16-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 300mil.... 6.81 5.14 - 5 
: : DS1815-10-ND 3.3V, EconoReset with Push-Pull Output, 10% . 111 84 
DS1302SN-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, Ind. Temp. 5.14 3.88 - 
: : DS1818-10-ND 3.3V, EconoReset with Pushbutton, 10%... 1.11 84 
DS1302Z-ND Trickle Charge Timekeeping Chip, 150mil. .. 4.90 3.70 — 
DS1305-ND Seri Alarm Real-Time Gock, 300mil 551 416 DS1821-ND Programmable Digital Thermostat and Thermometer 53/0) 4.34 
if aie : : DS1821S-ND Programmable Digital Thermostat and Thermometer. . 5:0) 4.34 
DS1305END Serial Alarm Real-Time Cock, 173mil. . 7.18 5.42 : 
DS1822-ND Econo 1-Wire® Digital Thermometer . 3.87 292 
DS1305EN-ND Serial Alarm Real-Time Cock, Ind. Temp. 7.90 5.96 : ‘ H 
‘ DS1831S-ND Multi-Supply Micromonitor 6.76 5.10 
DS1306END Serial Alarm Real-Time Cock, 4.4mil. .. 7.90 5.96 ; : 
DS1832S-ND 3.3V, MicroMonitor Ohip.. 2.25 1.70 
DS1306EN-ND Serial Alarm Real-Time Cock, Ind. Temp. 8.69 6.56 - 
— DS1833-5-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 5%... 1.80 1.36 
DSHLEWANS) Seti red Time Goes 643.8 100ml Gils tie DS1833-10-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 10% 1.80 1.36 
Beiso7z Serial Real-Time Qock, 64 x 8, 150ml... 490 3.70 DS1833Z-5-ND 5V, Microprocessor EconoReset, 5% . 315 238 
Boke aUNe) Serial Red-Time Glock, 64 x 8, Ind. Temp. SAT 408 DS1833Z-10-ND —_|5V, Microprocessor EconoReset, 10% 315 2.38 
DS1312S-ND Nonvolatile Cont. with Lithium Battery Monitor, 300mi 7.66 5.78 DS1834AS-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton . 244 1.82 
DS1312S-2-ND Nonvolatile Controller with Lithium Battery Monitor, 150mil. 6.10 4.60 7 
seh LE DS1834AU-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton . 2.60 1.96 
DS1314S-ND Nonvolatile Cont. with Lithium Battery Monitor, 3V, 300mi 7.66 5.78 DS1834S-ND Dual Microprocessor EconoReset with Pushbutton. . 241 1.82 
DS1314S-2-ND Nonvolatile Cont. with Lithium Battery Monitor, 3V, 150mil. 6.10 4.60 DS1844S-010-ND Quad Digital Potentiometer 5.78 4.36 
DS1315-5-ND SV, Phantom Time Chip, 300mil. 15.61 11.78 DS1845E-010-ND | Dual Nonvolatile Potentiometer and Memory, 10K 424 3.20 
DS131SEN-33-ND | 3.3V, Phantom Time Ghip, Ind. Temp. 20.51 15.48 DS1845E-100-ND__| Dual Nonvolatile Potentiometer and Memory, 100K. 424 3.20 
DS1315S-5-ND 5, Phantom Time Chip, 300ml... 1813 13.68 DS1866Z.ND 2.7-55V, Log Trimmer Potentiometer Age ED 
DS1315SN-5-ND 5V, Phantom Time Chip, Ind. Temp. +B200 : : 20.51 15.48 DS1867E-10-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 101 9.99 7.54 
DS1321S-ND Aexible Nonvolatile Cont. with Lithium Battery Monitor, 5V 10.15 7.66 DS1867S-10-ND Dual Digital Potentiometer with EEPROM, 10K. 9.73 7.34 
DS1345WP-150-ND | 3.3V, Nonvolatile SRAM with Battery Monitor, 1024K 3286 24.80 DS1868-10-ND al Digital Potentiometer Chip, 10K 559 422 
DS1384FP-12-ND Watchdog Timekeeping Controller, 120nS 17.70 13.36 DS1868E-10-ND jal Digital Potentiometer Chip, 10K. . 6.78 5.12 
0S1386-32-120-ND_| RAMMfied Watchdog Timekeeper, 256K .. 54.64 41.24 DS1868S-10-ND Dual Digital Potentiometer Ohip, 10K... 588 444 
0S1486-120-ND RAMified Watchdog Timekeeper, 1024K . 64.79 48.90 DS1869-10-ND 3V, Dallastat™ Hectronic Digital Rheostat, 10K. 5.64 4.26 
DS1501WE-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real Time Cock 12.08 9.42 DS1869S-10-ND 3V, Dallastat™ Hectronic Digital Rheostat, 10K 5.88 4.44 
DS1501WEN-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real Time Clock, Ind. 13.89 10.48 DS1869S-50-ND 3V, Dallastat™ Hectronic Digital Rheostat, 50K 5.88 4.44 
DS1511W-ND 3.3V, Y2KC Watchdog Real Time Cock 2086 15.74 DS2016-100-ND 3V/5V, 2K x 8, Operation Static RAM 747 5.64 
DS1602-ND Bapsed Time Counter 5.27 3.98 DS2108S-ND Differential SCS! Switchable Terminator. 1468 11.08 
DS1602S-ND Hapsed Time Counter 5.99 4.52 DS2117MB-ND Ultra3 LVD/SE SCSI Terminator .. 7.45 5.62 
DS1603-ND Hapsed Time Counter Module 1537 11.60 DS2118MB-ND Ultra2 LVD/SE SCSI Terminator 7.45 5.62 
DS1609S-50-ND Dual Port RAM, 50nS. 8.82 6.66 DS2119ME-ND Ultra3 LVD/SE SCSI Terminator 7.45 5.62 
DS1620-ND Digital Thermometer and Thermostat, 300mil. 6.97 5.26 DS2141AQ:.ND 5V, T1 Framer Controller. . 50.99 38.48 
DS1620S-ND Digital Thermometer and Thermostat, 208mil 6.97 5.26 DS2143QND 5V, El Framer Controller. 50.99 38.48 
DS1621-ND Digital Thermometer and Thermostat, 300mil. 461 3.48 DS2151CB-ND SV, T1 Single Chip Transceiver. 77.65 58.60 
DS1621S-ND Digital Thermometer and Thermostat, 150mil. 461 3.48 DS2151CNB-ND SV, T1 Single Chip Transceiver, Ind. Temp. 89.31 67.40 
DS1621V-ND Digital Thermometer and Thermostat, 208mi 461 3.48 DS2152L-ND Enhanced T1 Single-Chip Transceiver ... 68.98 52.06 
DS1624-ND Digital Thermometer and Memory, 300mil 9.04 6.82 DS2152LN-ND Enhanced T1 Single-Chip Transceiver, Ind. Temy 79.26 59.82 
DS1624S-ND Digital Thermometer and Memory, 208mil. . 9.04 6.82 DS2153Q-A7-ND 5V, Et Single-Chip Transceiver 77.65 58.60 
DS1629S-ND 2-Wre Digital Thermometer and Real Time Qlock, 150mil. 7.76 5.86 DS2154L-ND 5V, Enhanced E1 Single Chip Transceiver. 68.98 52.06 
DS1642-100-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 100nS 28.62 21.60 DS2165Q:ND 5V, ADPOM Processor 16/24/32kpbs .... 41.55 31.36 
DS1643-100-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 100nS, 700mil 37.68 28.44 DS2172T-ND Bit Error Rate Tester (BERT), 8-Bit 18.26 13.78 
DS1644-120-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS . 47.04 35.50 DS2175-ND T1/CEPT Bastic Store .. 24.41 18.42 
DS1644P-120-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS. . 35.96 27.14 DS2175S-ND T1/CEPT Bastic Store .. 26.82 20.24 
DS1646-120-ND Nonvolatile Timekeeping RAM, 120nS 6225 46.98 DS2176-ND T1 Receive Buffer. . 28.33 21.38 
DS1646P-120-ND | Nonvolatile Timekeeping RAM+8228, 120nS 51.22 38.66 DS2176Q-ND T1 Receive Butfer 31.14 23.50 
DS1666S-10-ND Audio Digital Resistor ... 4.72 3.56 DS2180A-ND Tt Transceiver. 33.47 25.26 
DS1669-10-ND Dallastat™Bectronic Digital Rheostat, 10K. 6.81 5.14 DS2180AQ-ND Tt Transceiver 38.37 28.96 
DS1669-100-ND. Dallastat™Hectronic Digital Rneostat, 100K 6.81 5.14 DS2180AQN-ND T1 Transceiver, Ind. Temp. 44.65 33.70 
DS1669S-10-ND Dallastat™Bectronic Digital Rheostat, 10K. 7.18 5.42 DS2181A-ND CEPT Primary Rate Transceiver 58.78 44.36 
DS1669S-50-ND Dallastat™Bectronic Digital Rheostat, 50K. 7.18 5.42 DS2181AQ-ND CEPT Primary Rate Transceiver .. 64.58 48.74 
DS1685E-3-ND 3V/5V, Real-Time Clock ...... 6.44 4.86 DS2187-ND Receive Line Interface. . 34.74 26.22 
DS16850N-5-ND 5V, Real-Time Clock, Ind. Temp. 7.90 5.96 DS2187S-ND Receive Line Interface .. 38.13 28.78 
DS1685S-5-ND 5V, Real-Time Clock 6.41 4.84 DS2188-ND Ti/CEPT Jitter Attenuator . 1587 11.98 
DS1687-5-ND 5V, Real-Time Clock 10.63 8.02 DS2188S-ND T1/CEPT Jitter Attenuator 1762 13.30 
DS1688S-ND 3V/5V, Serialized Real Time Clock with NV RAM Control 9.38 7.08 DS2250-32-16-ND___| Soft Microcontroller Module, 32K x 8 - 95.67 72.20 
DS1689S-ND 3V/5V, Serialized Real Time Cock with NV RAM Control.......28-SOC 9.38 7.08 DS2252T-128-16-ND | Secure Microcontroller Module, 128K. 201.40 152.00 
DS1693-ND 3V/5V, Serialized Real Time Clock Module w/NV RAM Control...28-Dip 19.82 14.96 0S2282/8722282000-ND|_T1 FDL Controller/Monitor Stik. 118.83 89.68 
DS1705EPA-ND 3.3V/5V, MicroMonitor, 5% .........0eeseeeee nese sees nese esse ees 8-Dip 2.25 1.70 * DS9034PCX Powercap required; order DS9034PCX-ND (Continued) 
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WALLING CO. V ERASER 


Digi-Key ne Price Each* . : 
Part No. Description 1 25 Holds 4 chips, molded plastic case, shirt pocket size. Erases most EPROMs/EPLDs in three 
DS2401-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, One-Wire.. 1.86 1.40 Lalit ebeated all oan up i ae atime. Regulated lamp output for uniform erase time. 
DS2401P-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, One-Wire . 201 152 ns Off of wall Trenstormes (Included); 
DS2401X1CT-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, One-Wire 1.03 94 ER2-ND. .. $39.95 
DS2401X1TR-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, One-Wire: 5850.00/10,000 ER3-ND $49.95 
DS2401Z-ND Silicon Serial Number, 48-Bit, One-Wire 2.28 172 Same as EFO-ND, but with 2.8 mirute timer and tine out b 7 
DS2404B-ND EconoRAM Time Chip 11.08 8.36 : : 
DS2404S-001-ND | EconoRAM Time Chip 10.57 7.98 
DS2405-ND Addressable Switch, Qpen Drain TO-92 2.23 1.68 
DS2406P-ND Dual Addressable Switch Plus 1K-Bit Memory “6TSOC | 678512 MEMORY 
0S2417P-ND 1-Wire™Time Chip with Interrupt 2.70 2.04 
DS2430A-ND 256-Bit 1-Wire™ EEPROM . 3.39 2.56 
DS2433-201-ND 4K-Bit 1-Wire™EEPROM 5.33 4.02 = FLASH MEMOR : 
DS2433S-Z01-ND 4K-Bit 1-Wire™EEPROM 5.78 4.36 Digi-Key 7 Price Each 
DS2436B-ND Battery Identification/Monitor Chip. 3.74 2.82 Part No. Description = Pkg. 1 25 100 
DS2436Z-ND Battery Identification/Monitor Chip 374. 2.82 Toshiba 
Beas sae rele tans - aes a TC58FVTI60AFT-70-ND  |16M-Bit 3V CMOS (2M x 8/ 1M x 16) 
oe verter. 4 : Wop Boot Block i. saxcastesweacerciessiecersnecored 48-TSOCP 4.98 4.50 3.99 
DS2480B-ND Setial 1-Wire™Line Driver with Load Sensor 684 5.16 TOSSFVBIG0AFT-70-ND _|16M Bit 3V OMOS (2M x8/ 1M x 16) 
DS2502S-ND 1K-Bit Add-Only Memory 261 3.48 Bottom Boot BlOCk ........6:cccscccessseessesssesesesees 498 4.50 3.99 
ee ena tee eee No fe a TOS8FVT160FT-85-ND _|16M-Bit 3V OMOS (2M x 8/ 1M x 16) Top Boot Block . 14.16 12.75 11.31 
4 ¢ -Only Memory . 5 . 7 77 
DS5000-32-16-ND | Soft Microcontroller Module, 32K-Bit 125.88 95.00 UGE SE RND) EANEEITGVNAND (EMxc6) Si 82 ci 
DS5000T-32-16-ND | Soft Microcontroller Module with Real Time Clock, 32K- -.40-Dip 138.46 104.50 TC58128AFT-ND 128M-Bit 3V NAND (16M x 8) 868 7.84 7.28 
DS9034PC-ND PowerCap Module without Crystal. Powercap Module 7.58 5.72 TC58256FT-ND 256M-Bit 3V NAND (32M x 8) ... 17.25 16.10 14.95 
DS9034POX-ND PowerCap Module with Crystal . Powercap Module 9.86 7.44 TH58100FT-ND 1 Gigabit 3.3V OMOS NAND (128M x 8) 67.50 63.00 58.50 
DS9502P-ND ESD Protection Diode ........ : 1.03 78 
DS9503P-ND ESD Protection Diode with Resistor 111 84 ; 
DS12885Q.ND Real Time Clock with RAM, 128 Byt 803 6.06 Solid State Floppy Disk Cards 
DS12885S-ND Real Time Cock with RAM, 128 Byte 7.74 5.84 Digi-Key we Price Each 
DS12887-ND Real Time Cock with RAM, 128 Byte. 11.26 8.50 Part No. Description ~ Pkg. 1 25100 
DS12887A-ND Real Time Cock with RAM, 128 Byte... 12.40 9.36 Toshiba 
DS 142850.N3 Real Time Clock with NV RAM Control . cit (alas TCSBV64ADC-T0S1-ND  J64M-Bit (8M x 8) 3VNAND Smart Media.....cscsccscscsess — 750 7.00 650 
Pensa ate ree ene aoc win Sy eM Control ee eae TC58V64BDC:ND 64IV-Bit (BM x 8) 3V NAND Smart Media 570 5.32 4.94 
DS17285S-3-ND 3V, Real-Time Cock chip 9.01 6.80 : - : : : 
DS17287-5-ND 5V, Red Time Clock with baltery and orystal 34D 1479 11.46 TC58256DC-TOSTY-ND_|256M-Bit (32M x 8) SV NAND Smart Media 21.00 19.60 18.20 
DS17887-5-ND BV, Real Time Oock ...........secceees 24-Dip 22.34 16.86 TH58512DC-ND 512M-Bit (64M x 8) 3.3V NAND Smart Media . 42.00 39.20 36.40 
DS18030-010-ND Addressable Dual Digital Potentiometer -16-Dip 5.88 4.44 TH58NS512DC-TO51Y-ND |512M-Bit (64M x 8) 3.3V NAND Smart Media . 36.00 33.60 31.20 
DS21352L-ND 3.3V, T1 Single Chip Transceiver . 55.04 41.54 THS58NS100DC-TO51-ND_|4Gigabit (128M x 8) 3.3V NAND Smart Media............. — 70.50 65.80 61.10 
DS21352LN-ND 3.3V, T1 Single Chip Transceiver . 63.20 47.70 
Fe wiisuscioteoses SRAM 
DS21554L-ND 5V, E1 Single Ohip Transceiver ... 55.04 41.54 OrGEKa PAE EEE 
* DS9034PCX Powercap required; order DS9034PCX-ND Sean Dee inion Pi 1 28 100 
Toshiba 
MING RF TRANSMITTER & TCSS4001AE70L-ND  |4N-Bit SRAM (512Kx8) 638 595 553 
Microsystems RECEIVER BOARDS TOS54001AFT-70L-ND _|4IM-Bit SRAM (512K 8). 6.38 5.95 553 
Digi-Key Price Each TOS5WS00FTS5M-ND —_|8M-Bit SRAM (512K x 16) «00... eeceeceeseeseeseeeeeees 48-TSOP 16.50 15.40 14.30 
Part No. Description i 25 100 
TX01-ND Encoder Motherboard utilizing the HT-12E Encoder IC; 2.7" x 1.75" (68.58mm DRAM Controllers 
x 44.45mm). Designed for use with either the TX-66 or TX-99V3 transmitters. Digi-Key Price Each 
Qherefing Voltage: 12 VDC... c.s...ciesesdeseesesesseesssscasestnessisesseees 16.72 14.93 10.15 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
RE-01-ND Decoder Motherboard utilizing the HT-12D Decoder IC; 3.2” x 2.4” (81.28mm i, i, 
x 60.96mm). Designed for use with either the RE-66 or RE-99V3 Receivers. DP8422AV-25-ND ai National Bemis: once a 27.60 25.76 23.92 
Qperating Voltage: 12 VDC......eecccccccseceseceseeeseesssesssseseeseeeneees 25.12 22.43 15.25 a ee] OATS IU ON entireties : E : 
TX-66-ND Serial Data Input 310 MHz SAW AM Transmitter Board. = 
75" x 1.75" (19.05mm x 44.45mm). Operating Voltage: SVDC......s.sscsse+. 1840 16.43 11.17 EPROMS OTP (One Time Programmable) 
RE66-ND —_| Serial Data Output 310 MHz LC AM Receiver Board. Digi-Key Cae Price Each 
1.188" x 2.375" (30.18mm x 60.33mm). Qperating Voltage: SVDC.... 16.72 14.93 10.15 Part No. Description _ i . Pkg. 1 25 100 
TX~99V3-ND | Serial Data Input 300MHz LC AM Transmitter Daughterboard. 1.8” x 0.8" Fairchild Semiconductor 
(45.72mm x 20.32mm) Op. Voltage: 5 VDC. Data Rate: 1200 BPS .. 10.00 8.93 6.07 NMC87C257V200-ND [256K (32Kx8) GVIOS Eprom with OTP adr Latch........... 32-PLOC 7.88 6.30 5.43 
RE-99V3-ND | Serial Data Output 300MHz AM Receiver Dauighterboard. 2.4” x 1.2” NM27LV010T250-ND _|1Meg (128Kx8) Low Voltage Eprom 250ns OTP........... 32-TSCP 9.98 840 7.62 
(60.96mm x 30.48mm) Op. Voltage: 5 VDC. Data Rate: 1200 BPS ...........++ 16.72 14.93 10.15 
TX-99K2-ND_ | Two Button, Key Chain Housed 300 MHz RF Transmitter Board with Extended Temperature EPROMS OTP (-40° to +85°C) 
HT-12E Encoder. 2” x 2” (50.80mm x 50.80mm). Digi-Ke Price Each 
2 igi-Key rice Each 
Qperates on one 12V (23A) Battery (Not included)................:6ceeeeeeeee 28.48 25.43 17.29 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
Fairchild Semiconductor 
BUCKET BRIGADE NIVIC87@257VE150-ND _ [256K (32Kx8) OVIOS Eprom with adr Latch................ 32-PLOC 866 693 597 
DEVICES 
] {] 
AP-channel silicon gate MOS LSI consists of a number of bucket _ NEW! EPROMS NEW! " 
brigade stages fabricated on a single chip. Each stage consists of Digi-Key er Price Each 
a capacitor that stores the electrical charge and a tetrode Part No. Description 7 7 = Pkg. 1 25 100 
transistor for switching purposes. Electrical charges Fairchild Semiconductor 
corresponding to analog signals are transferred from one stage to 
oer another by a two phase clock drive. Thus the electric signals flow FM27C256Q120-ND 256K, 120ns, CMOS EPROM. . 285 2.28 1.78 
undirectionally from the input to the output with a time delay FAV27@256Q150-ND 256K, 150ns, COVIOS EPROM 285 228 1.78 
which can be controlled by the clock frequency. The Bucket Brigade Device has found a variety of applications in audio FVI27C2560E150-ND 256K, 150ns, CMOS EPROM 285 2.28 1.78 
equipment as a useful equipment as a useful variable or fixed delay line. The device can obtain chorus and tremolo effects FAVI27C256V120-ND 256K, 120ns, CMOS EPROM . 2.06 1.65 1.24 
in electronic musical instruments as well as reverberation effects in audio equipment, which completely replaces FAV27C256V150-ND 256K, 150ns, CMOS EPROM . 206 165 1.24 
conventional Meciaica systens: FM27C512Q120-ND 512K, 120ns, GMCS EPROM.. 297 238 1.85 
Digi-Key Price Each FV270512Q150-ND 512K, 150ns, OMOS EPROM 297 2.38 1.85 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 
MN3003-ND | Dual 64-Stage BBD for Low Voltage Operation ... 7.35 6.20 Serial EEPROMs 
MN3011-ND | 3328-Stage Multi-Tap BBD for Audio Delay Signals . 23.49 21.82 Digi-Key Price Each 
MIN3209-ND_| 256-Stage Low Volt Op, Low Noise BBD 440 3.42 Part No. Description Pkg. 1 25 100 
9102B-ND DAABOOK Sit ol Soaatacdecscauan sues aancae easly uname en daasited code antes = = Microchip Technology 
2 Wire Interface 
CHIPhERASER® 24L.000/P-ND 16x8 CIVICS Serial Eprom 2.5V.... 36 (3428 
24L.000/SN-ND 16x8 CVIOS Serial Eprom 2.5V 38 86.3630 
* Operating intensity is at least 25% greater than competitive systems for increased 24000/P-ND 16x8 CMOS Serial EEprom SV... 36 M28 
throughput + Excellent uniformity ensures fast and complete erasure * Quick load/unload 24L001B/P-ND 1K (128x8) QMOS Serial EEprom 2.5V. 1 36.30 
trays for EPROMs + All metal housing + Heavy duty construction for ruggedness + Units 24L.001B-I/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial Eprom, Ind Temp 2.5V 41 36 .30 
may be stacked to save space + Safely interlock to prevent accidental UV exposure » Deep 24L.001B/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial EEprom 2.5V.......... 43 38 32 
Grawer for processing loaded PC boards 24L.001B-/SN-ND 1K (128x8) CMOS Serial Eprom, Ind Temp 2.5V . Aa 882 
J EL10-ND (Holds 12 ICs) . $110.00 24001C/P-ND 1K (128x8) CMOS Serial Eprom SV (fast byte write) 63 56 47 
240010/SN-ND 1K (128x8) GMOS Serial EEprom 5V (fast byte write) . 65 58.49 
J EL20-ND (Holds 20 ICs, with 60 min. Dial Timer)................. $175.00 (Continued) 
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Digi-Key Price Each 
MEMORY (continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
3 Wire Interface 
Pie pean ae ie eee ob NMVI93C13M8-ND 256-Bit CMOS Serial EEprom ... 98 80 68 
ESE weil wuld g- ee NM98C13N-ND 256-Bit OMOS Serial Eprom... 98 80 68 
PGraSIGNINS my ve Meaaue eat ‘MOS Serial EEprom . 1.05.88 70 
Zee eee oe See 12.5V with Seourit = io ie 
7 i rom 2. Wi rity . a is A 
Bora os a a NM93CSO6M-ND 256-Bit OVIOS Serial EEprom with Securit 113 93.79 
2ALOO4E/P-ND 4 A739 NMI95C12N-ND 1K-Bit GMOS Serial EEprom 1.75 1.40 1.05 
24L.004B/SN-ND 56 49 «(I NEW! 4 Wire Interface 
24L004B/ST-ND 59 5243 FV93006E\-ND 256-Bit Serial CMOS EEPROM... 66 50 .38 
24L004B-1/SN-ND 56 4941 FVI93006M8-ND 256-Bit Serial CMOS EEPROM . 66 50 38 
24L004B-1/ST-ND 4K (512x8) CIOS Serial EEprom, FM93006N-ND 256-Bit Serial OMOS EEPROM 66.50.38 
Ind Temp 2.5V NEWI............ 2) 2 FM93C46ALMB8-ND 1K-Bit Serial OVICS EEPROM 66 50 38 
24L008B/P-ND 8K (1Kx8) OMOS Serial EEprom 2.5V. 56 49 AN FAV93C46E8V8-ND 1K-Bit Serial CMOS EEPROM 66 50 38 
24L008B/SN-ND 8K (1Kx8) CMOS Serial Eprom 2.5V. 59 52 43 FAV93C46EN-ND 1K-Bit Serial (MOS EEPROM 66 50 38 
24L.008B/ST-ND 8K (1Kx8) OMOS Serial EEprom 2.5V NE 61 5445 FVI93C46LM8-ND 1K-Bit Serial OMICS EEPROM 66 «50 38 
24L.C16B/P-ND 16K (2Kx8) OMICS Serial Eprom 2.5V. 63 56 47 FVI93C46M8-ND 1K-Bit Serial CMOS EEPROM .. 66 50 38 
24L.C16B-1/P-ND 16K (2Kx8) CICS Serial Eprom, Ind Temp 2.5V. 63 56 47 FVI93C46N-ND. 1K-Bit Serial CMOS EEPROM... 66 50 38 
24LC16B/SN-ND 16K (2Kx8) COMICS Serial Eprom 2.5V........-. 65 58 49 FVI93056M8-ND 2K-Bit Serial GVIOS EEPROM 8866S 
24LC16B-I/SN-ND. 16K (2Kx8) CMOS Serial EEprom, Ind Temp 2.5V . 65 58 49 FAV93C56N-ND 2K-Bit Serial CMOS EEPROM... 88 66 50 
24LC32A/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEprom 2.5V 86 76 63 AV93086EN-ND AK-Bit Serial OMCS EEPROM... 76 64 51 
24L.C32A/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial Eprom 2.5V.... 887865 FVI93066M8-ND 4K-Bit Serial CMOS EEPROM 76 64 51 
24AA65/P-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial Eprom 1.8V 207 184 153 FMg93086N-ND 4K-Bit Serial CIOS EEPROM... 76 64 51 
24AA65/SM-ND 64K (8Kx8) Smart OMOS Serial EEprom 1.8V... 212 1.88 1.57 FM93CS46M8-ND 1K-Bit Serial EEprom with Data Protect ... 66 50 38 
241.084-1/P-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial Eprom, Ind Temp 2.5V. ‘Oot O77 FVI93CS46N-ND. 1K-Bit Serial EEprom with Data Protect 66 50 38 
24L.064-I/SN-ND 64K (8Kx8) CMOS Serial EEprom, Ind. Temp 2.5V. 1.01 90 75 FM93CS56LM8-ND 2K-Bit Serial Eprom with Data Protect 97 473 55 
24L065/P-ND 64K (8Kx8) Smart OMOS Serial EEprom 2.5V ... 2.03 1.84 1.53 FV93CS56i8-ND 2K-Bit Serial EEprom with Data Protect Ere eh 53 
241.085-I/P-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial Eprom, Ind Temp 2.5V 203 184 1.53 FMO3CS66N-ND 4K-Bit Serial EEprom with Data Protect 7 73. 55 
241.085/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial Eprom 2.5V...... 207 188 1.57 
24L.085-I/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial Eprom, Ind Temp 2.5V 2.07 1.88 1.57 High Temperature Serial EEPROMS 
24065/P-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial EEprom 5V.. 207 184 153 PHCBESCNS 
24085/SM-ND 64K (8Kx8) Smart CMOS Serial Eprom 5V... 212 1.88 1.57 Desinien ma ‘ Boe H oP 
24L.C128-1/P-ND 128K (16Kx8) OMOS Serial EEprom, Ind. Temp. 2.5V 155 139 1.16 ns 4 : a 
241.C128-1/SN-ND 128K (16Kx8) CMOS Serial Eprom, Ind. Temp. 2.5V... 1.60 1.41 1.18 Fairchild Semiconductor 
241.C256-1/P-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial Eprom, Ind. Temp. 2.5V.. 225 199 1.66 3 Wire Interface 
241.C256-I/SM-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial Eprom, Ind. Temp. 2.5V ... 230 204 1.70 2K-Bit CMOS Serial Eprom .... 148010 163.130 98 
241.C256-I/SN-ND 256K (32Kx8) CMOS Serial EEprom, 
Ind. Temp. 2.5V NEW! 227 202 1.68 
24L.C21/P-ND 1K Dual Mode DDC'YDDC2™for Monitors . 59 5445 SERIAL 
24L.C21/SN-ND 1K Dual Mode DDC'™YDDC2™for Monitors ... 61 56 47 EEPROMs 
SPI Serial EEPROMS Price Each* 
25AA080/P-ND 8K (1Kx8) OMOS Serial EEprom 1.8V ... 99 92 77 Description Pkg. 1 25 100 
25AA080/SN-ND 8K (1Kx8) OMOS Serial EEprom 1.8V 1.04.94 78 2-Wire Serial Interface EEPROMs 
25A4320-I/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial Eprom Ind. Temp. 1.8V. 1.08 96 __—80 ‘AT24001-10PC-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, Non-Cascadable, 5V.............. 79 42 35 
25L.0040/P-ND 7 69 58 AT24001-10PC-2.7-ND | 1K (128x8) Serial EEPROM, Non-Cascadable, 2.7V. 79 42 35 
25L.0040/SN-ND 4K (512x8) OMOS Serial Eprom 2.5V.... 81.72 —60 ‘AT24001-10P!-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, Non-Cascadable, 5V. 86 46 38 
25L.0080/P-ND 8K (1Kx8) OMOS Serial EEprom 2.5V 99 92 7 AT24001-10P1-2.7-ND —_| 1K (128x8) Serial EEPROM, Non-Cascadable, 2.7V. 86 46 38 
25L0080/SN-ND 8K (1Kx8) OMOS Serial Eprom 2.5V ... 1.04 4 78 AT24001-10SC-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, Non-Cascadable, 5V... 83 44 37 
25LC160/P-ND 16K (2Kx8) OMOS Serial Eprom 2.5V .. 104 494 «78 AT24001-10SC-2.7-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, Non-Cascadable, 2.7V. Beh Leo Rr 
25LC160/SN-ND 16K (2Kx8) CMOS Serial EEprom 2.5V 1.06.96 80 AT24001-10SI-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, Non-Cascadable, 5V 86 46 38 
25L.0320/P-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEprom 2.5V .. 1.04 94 .78 AT24001-10SI-2.7-ND __|1K (128x8) Serial EEPROM, Non-Cascadable, 2.7V. 86 4638 
25L.320/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial Eprom 2.5V. 1.06 96 80 "AT24001A-10PC-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, Fill Data Array 
250040/SN-ND 4K (512x8) CMIOS Serial EEprom SV. 81.72 _~60 Write Protect) BV. issadcuvasdsiesddss ss sxaantdacoseainatands 8Dip .79 42 35 
250080/P-ND 8K (1Kx8) OMOS Serial Eprom 5V 99 92 AT24001A-10PC-2.7-ND 1K (128x8) Ser. EEPROM, Full Data Array 
250080/SN-ND 8K (1Kx8) OMOS Serial Eprom 5V ... 1.04 94 78 Write Protect, 2.7V 0... ..c ccc eceeeeeeeeeeneeeeeee 8Dip 79 42 35 
250080-I/SN-ND 8K (1Kx8) OMOS Serial Eprom, Ind Temp 5V. 8SOC 1.04 94 78 AT24001A-10P1-2.7-ND__|1K (128x8) Ser. EEPROM, Full Data Array 
25C160/P-ND 16K (2Kx8) OMICS Serial EEprom SV i 1.04 94 £78 Write Protect, 2.7V .......eecceeeceeee cece ee eeeeteeeteeeeeeees 8&-Dip 86 38 
25C160/SN-ND 16K (2Kx8) OMICS Serial EEprom 5V. 106 96 80 = : 
25C160-VP-ND 18 2K8) CMO Ser EEprom, Ind Ta 8V. EO De | Wetted, Venn ccccee cesses esac 83 a4 a7 
2oCoZUE ND 32K (4K8) CMOS Serial EEprom SV . ip pe ote AT24001A-10SC-2.7-ND_|1K (128x8) Ser. EEPROM, Full Data Array 
250320/SN-ND 32K (4Kx8) CMOS Serial EEprom SV. PAS S2 eno) White Protect, 2.7V .....ccccccccccscscscsecsesseesesceeeeees BsOoC 83 44 37 
25L.0840-1/P-ND 64K (8Kx8) CIOS SPI Serial Eprom, Ind Temp 2.5V. ..8-Dp 1.08 96 .80 ‘AT24001A-1081-2.7-ND__|1K (128x8) Ser. EEPROM, Fill Data Array 
251.0840-I/SN-ND 64K (8Kx8) CMOS SPI Serial EEprom, Ind. Temp 2.5V......8-SOC 1.10 99 82 Write Protect, 27V .o--cccccccccscscccccececeecceceeceveeee BSC 86 46 38 
3 Wire Interface ‘AT24002-10PC-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, Full Data Array 
93AA46/P-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial Eprom 1.8V .. 59 5445 Write Protect, 5V... 92 49 42 
93AA46/SN-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial Eprom 1.8V... 63 56 (47 AT24002-10PC-2.7-ND —|2K (256x8) Ser. EEPROM, Data 
93AA46-1/SN-ND 1K (128x8 or 64x16) CMOS Serial EEprom, Write Protect; 2:75 suisticsiacsadadsensstanntdacaeiiomrasas 8Dip 92 49 42 
Ind. Temp 1.8V OSM OO ES ‘AT24002-10PI-2.7-ND —_|2K (256x8) Ser. EEPROM, Full Data Array 
93AA56/SN-ND 7 8&7 56 White Protect, 2:7V ..ucscsencsrssscesnesonseannernasdiaanicaas 8Dip 99.5345 
Seve ge es 2 AT24002N-10SC-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, Full Data Array 
2 ! : Write Protect, 5V .......c.ccccceeeeseeeeeeeeeseeseeeeeeeeee 8SsoC 92 49 42 
Sera a 2 a AT24002N-10SC-2.7-ND |2K (256x8) Ser. EEPROM, Full Data Array 
E : : Write Protect, 2.7V .....c.ccccceeeceeeeeeteeseeseeeeeee BSC 92 49 42 
Se eND £ e a AT24002N-10SI-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, Full Data Array 
: : : Write Protect, 5V 0.0.2.0. ccccececceceeeseeseeeeseeseeeeeee BSAC 99 53 45 
98LCA6A/P-ND 45 40 34 AT24002N-10SI-2.7-ND 2K (256x8) Ser. EEPROM, Full Data Array 
93LC46A/SN-ND AT AB 35 White Protect: 2.7V ccssssvesisubscenccosnanesevsasiiinensce 8SOC 99 45 
SETS = oe 2 ‘AT24004-10PC-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, Full Data Array 
: : : Wite Protect; 5V v.cscisscocadencaniceeseoantiecacscendevtanes’ 8-Dip 1.02 AT 
DoTCCEEND ( Se ‘AT24004-10PI-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, Full Data Array 
Cele SEND 1K( LD Go ee Write Protect, 5V 8Dp 111 61 52 
SSO USN aK SSS eee St ‘AT24004-10PI-2.7-ND 4K (61238) Ser. EEPROM, Full DataAray a : ; 
pe ceca EMD 2K( mec : Write Protect, 2.7V..... i 1416152 
93L.C56A/SN-ND 2K (256x8) OMOS Serial EEprom 2.5V 50 45 37 ans - : : 
93LC56B/P-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEprom 2.5V. 47 43 35 ‘AT24004N-10SC-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, Full Data Array 
Q3LCS56B/SN-ND 2K (128x16) CMOS Serial EEprom 2.5V ‘50 45 37 Write Protect, 5V .......s.esccseseesseeeeeeeeseeseeeeeseeee 8SOC 1.02 55 47 
93LC56B-1/SN-ND 2K (128x16) OMOS Serial EEprom, Ind Temp 2.5V 8SOC 50 45 37 AT24004N-10SC-2.7-ND | 4K (512x8) Ser. EEPROM, Full Data Array 
‘93LO86A/P-ND 4K (512x8) CMOS Serial EEprom 2.5V... 7 6 49. AT Write Protect, 2.7V .......2cssessesceeetsersseetseerseeees 8SOC 1.02 55 47 
93LO86A/SN-ND 4K (512x8) CIOS Serial EEprom 2.5V... 59 «52 43 ‘AT24004N-10SI-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, Full Data Array 
93L.086A-1/P-ND 4K (512x8) OMOS Serial EEprom, Ind Temp 2.5V.. 8Dip 56 49 41 Write Protect, 5V .......c.cccceeeceseeeeeeeeeeeseeeeeeeeee BSOC 111 61 52 
93L.086A-I/SN-ND 4K (512x8) OMOS Serial Eprom, Ind Temp 2.5V . 8SOC 59 52 43 AT24004N-10SI-2.7-ND 4K (512x8) Ser. EEPROM, Full Data Array 
93L086B/P-ND 4K (256x16) QVIOS Serial EEprom 2.5V i 56 49 «(4 Write Protect, 2.7V .....cscccceseceseeteteeteeeeeeneeees 141 6152 
93L.086B/SN-ND 4K (256x16) CMOS Serial EEprom 2.5V 59 52 483 ‘AT24008-10PC-ND 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 5V.... 132 74 63 
Fairchild Semiconductor cee o28 
2 Wire Interface AT24C08-10P1-2.7-ND _|8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V 143 81 69 
NM24008M-ND 8K-Bit OMOS Serial EEprom ........cseceecceseeseeeeseenes 14S0C 1.68 1.34 1.01 (Continued) 
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MEL ‘ Digi-Key Price Each 
me SERIAL EEPROMs (Continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
THES BYES EAR ‘AT25080N-10SC-ND 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 5V . 149 «84 «73 
Part No. Description Peg mie osia er i00 AT25080N-10SC-2.7-ND 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V 165 95 82 
ATRAODEN-OSOND [aK (Tks) Sal EPROW, BV. 1327463 | rosogoN1081-27-ND_|@K (166) Soil EEPRCM: 2.70 179104 90 
AT24008N-10SC-2.7-ND_|8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V . 132 74 63 - 
APDACUBNLLOSEND 8K (1KX8) Serial EEPROM 5V “om ‘AT25160-10PC-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, SV... 176 1.02 89 
ATEACDSN-10SI-2.7-ND_|8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V i BS ‘AT25160-10PC-2.7-ND | 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V. 1.97 116 1.01 
2 : ‘AT25160-10PI-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 5V. 1.89 141 96 
B128C|6-10REND ie Halt Data Array 2p (etenneme ‘AT25160-10PI-2.7-ND _|16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V. 210 1.25 1.09 
. A Oe eee ese anges yee ce eens ‘ : atue AT25160N-10SC-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 5V... 176 1.02 89 
AIAERARCAIAND Gee EAL HOM, Hell Data Array Dp 160 91 79 ‘AT25160N-10SC-2.7-ND_|16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V. 1.97 1.16 1.01 
eae Se cei RO ROT a : Moers ‘AT25160N-10SI-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, 5V.... 189 141 96 
Aiehcilerale ste: ieee Feat Data Array Dp 173 100 87 AT25160N-10SI-2.7-ND__ |16K (2Kx8) Serial EEPROM, 2.7V.. 210 1.25 1.09 
- aHEEDEIAUAEINGIGSAG, 2 = : : AT25320-10PC-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 5V. 287 1.77 156 
AINE IDE ERD) beriricjeou heieveatiall Feat Data Array en cy oS) ‘AT25320-10PC-2.7-ND [32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V. 321 200 1.77 
ATRACIEN10SC27.ND 16K (258) Serial EEPROM, Halt Detalwray : ae ‘AT25320-10PI-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 5V. 3.09 1.92 1.70 
: WSR esac WTC ea ‘AT25320-10PI-2.7-ND __|32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V. 342 215 191 
ATPACI6N-10SI-ND 16K (2Kx8) Serial EEPROM, Hel Data Array ‘AT25320N-10SC-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 5V 287 177 156 
Write Protect, 5V ......ccccccscscscssecesesesceteesseseeees 8SOC 173 1.00 87 AAT25320N-10SC-2.7-ND__|32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V. S21 2007 
ATPACIGN-10S1-2.7-ND__|16K (2K) Serial EEPROM, Half Data Array ‘AT25320N-10SI-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, 5V... 3.09 1.92 1.70 
Write Protect, 2.7V.....ccccccccsescsesessesesesteeseseeees 8SOC 173 1.00 87 AT25320N-10S1-2.7-ND _ [32K (4Kx8) Serial EEPROM, 2.7V. hee iN NH 
AT24C@21-10PC-2.5-ND _ |1K(128x8) SEEPROM, DDCI™MDDC2™for Monitors, 25V...8-Dip 132 74 .63 ‘AT25640-10RC-ND  (8Kx8) Serial EEPROM, SV... SSI 2625216 
AT24C21-10P-2.5-ND 1K (128x8) SEEPROM, DDCI™MDDC2™for Monitors, 2.5V...8-Dip 143 81 69 PTZEE AUS LOR 2G iy 64K (8Kx8) Serial EEPACM, 2.7V. eS Bu Be 
ATRAC1-10SC25-ND 1K (128x8) SEEPROM, DDCI™¥DDG2™ ‘AT25640-10PI-ND K (8Kx8) Serial EEPROM, 5V. 413 265 237 
for Monitors, 2.5V.....c.scsscessesssecsesseessessvesseseees BSAC 132 74 63 ze oD RRETEND K (8Kx6) Serial EEPROM, 2.7V. ator Bi Ge 
aveace1-108-2.5-ND —_|1K (128x8) SEEPROM, DDCI™DDCo™ ‘AT25640N-10SC-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 5V 381 242 216 
for Monitors, 2.5V 143 81 69 ‘AT25640N-10SC-2.7-ND |64K (8Kx8) Serial EPROM, 2.7V. 428 276 247 
7 ‘AT25640N-10SI-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, 5V 413 265 237 
‘AT24C32-10PC-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 5V. 258 157 1.38 
AT24C32-10PC-2.7-ND [32K (4Kx8) Serial EEPROM, Cascadeble, 2. 268 1.64 1.44 ATE OSL OST CNM 64K (6108) Serial EEPROM, 2.7. ee ei Eis 
AT24C32-10PI-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 5V 278 1.70 1.50 AT25128-10PC-ND 128K (16Kx8) Serial EEPROM, SV... 521 343 3.08 
AT24C32-10PI-2.7-ND [32K (4Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 2.7V. 2.87 1.77 1.56 A125 126-1 0RICND) 128K (16Kx8) Seri EEPROM, SV D3) 3/4 337 
AT24C32N10SCND [32K (4Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 5V.... 253 1.53 1.35 B25 2s ORL AEN 128K (16Kx6) Sarid EEPROM, 2.71. 2m cUG 9 
AT24032N-10SC-2.7-ND |32K (4Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 2.7V 263 160 1.41 AT25128N-10SC-ND 128K (16Kx8) Serial EEPROM, SV ... 3.07 1.90 1.68 
AT2AC3ON-10SI-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, Cascaclable, 5V.. 273 167 147 AT25128N-10SC2.7-ND_ [128K (16Kx8) Serial EEPROM, 2.7V . 342 215 1.91 
AT24032N-10SI-2.7-ND [32K (4Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 2.7V 283 1.74 153 AT25128N-10SI-ND 128K (16Kx8) Serial EEPROM, 5V 3.30 207 1.83 
ATOACSOW-I0SCND 132K (4x8) Serial EEPROM, Cascadable, BV.. DIESER TIEEIICS AT25128N-10SI-2.7-ND_|128K (168) Serial EEPROM, 2.7V . 365 231 2.06 
AT24C32W-10SC-2.7-ND |32K (4Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 2.7V. 268 1.64 1.44 ‘AT25256-10PC-ND 256K (32Kx8) Serial EEPROM, SV... 4.26 275 2.45 
AT24C32W-10SI-ND 32K (4Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 5V. . 278 1.70 1.50 ‘AT25256-10PI-ND 256K (32Kx8) Serial EEPROM, SV 462 3.00 269 
AT24C32W-10SI-2.7-ND [32K (4Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 2.7V. 287 1.77 1.56 AT25256-10PI-2.7-ND__|256K (32Kx8) Serial EEPROM, 2.7V . : 5123.37 3.02 
AT24064-10PC-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 5V. 3.26 2.03 1.80 3-Wire Serial Interface EEPROMs 
AT24054-10PC-2.7-ND | 64K (8Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 2.7V. 3.37 212 1.88 AT93046-10PC-ND 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 5V. 141 6152 
AT24064-10PI-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, SV. . 351 2.21 1.97 AT93C46-10PC-2.7-ND | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 2.7V iol Gl 
AT24064-10PI-2.7-ND__|64K (8Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 2.7V. 3.63 2.30 2.04 AT93C46-10PI-ND 4K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 5V. 1.23 68 58 
AT24084N10SC-ND [64K (8Kx8) Serial EEPROM, Cascadiable, 5V.. 321 200 1.77 AT93C46-10PI-2.7-ND —_|1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 2.7V 123 68 58 
AT24084N-10SC-2.7-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 2.7V.. 3.33 2.08 1.85 AT93C46-10SC-2.7-ND | 1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 2.7V..... 117.6455 
‘AT24084N-10SI-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, Cascaddable, 5V.. 3.47 218 1.94 AT93046-10SI-2.7-ND__|1K (128x8 or 64x16) Serial EEPROM, 2.7V. 1.23.68 58 
AT24084N-10SI-2.7-ND__ [64K (8Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 2.7V 3.58 2.26 201 ‘AT93C4GA-10PC-ND 1K (64x16) Serial EEPROM, 5V... 14161 
AT24084W-10SC-ND [64K (8Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 5V. 3.26 2.03 1.80 AT93CAGA-10PC-2.7-ND_ |1K (64x16) Serial EEPROM, 2.7V. 1416152 
AT24084W-10SC-2.7-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 2. 3.37 212 1.88 AT93C46A-10PI-ND 1K (64x16) Serial EEPROM, 5V. 1.23 68 58 
AT24084W-10SI-ND 64K (8Kx8) Serial EEPROM, Cascadlable, 5V. 351 221 1.97 AT93CA6A-10PI-2.7-ND _|1K (64x16) Serial EEPROM, 2.7V. 1.23 68 58 
AT24084W-10SI-2.7-ND [64K (8Kx8) Serial EEPROM, Cascadable, 2.7V. 3.63 2.30 2.04 AT93CA6A-10SC-2.7-ND_ |1K (64x16) Serial EEPROM, 2.7V . 117 6455 
AT24C128-10PC ND 295 1.82 1.61 AT93C46A-10SI-ND 1K (64x16) Serial EEPROM, 5V 1.23 68 58 
AT2AC128-10PC-2.7-ND 307 1.90 1.68 AT93C46A-10SI-2.7-ND__|1K (64x16) Serial EEPROM, 2.7V . 1.23.68 58 
AT24C128-10PI-ND 319 1.98 1.76 ‘AT93C56-10PC-ND 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 5V. 132 74 «63 
AT24C128-10PI-2.7-ND 3.28 2.05 1.82 ‘AT93C56-10PC-2.7-ND 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7V. 132 74 63 
AT2ACI28N- 10SC. ND 295. 1.82 1.61 ‘AT93C56-10PI-ND 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 5V. 146 83 71 
AT2AC128N- 10SC2.7-ND 295 182 1.61 AT93C56-10PI-2.7-ND 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7V. : 110 62 53 
AT24C128N-10SI-ND 319 1.98 1.76 ‘AT93C56-10SC-2.7-ND 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7V. SSC 137 77 66 
AT2ACI28N- 10S12.7-ND 319 1.98 1.76 ‘AT93C56-10SI-ND 2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, SV. 149 84 73 
ATOACIZBW-10S0 ND 295 182 161 AT93C56-10SI-2.7-ND__|2K (256x8 or 128x16) Serial EEPROM, 2.7V. 149 84.73 
AT24C128W-10SC2.7-ND 307 1.90 1.68 ‘AT93086-10PC-ND 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, SV. 154 88 76 
AT24C128W-10SI-ND 319 1.98 1.76 ‘AT93086-10PC-2.7-ND 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7V. 154 88 76 
AT2AC128W-10SI2.7-ND 328 205 1.82 ‘AT93086-10PI-ND 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 5V.. 1.73 1.00 87 
: ‘AT93086-10PI-2.7-ND 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7V. 1.73 1.00 87 
AT24C256-10PC-ND 399 255 228 
ATDAC256-10PC-2.7-ND 415 267 238 ‘AT93086-10SC-2.7-ND 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7V. 163 93 81 
‘ATOAC256-10PI-2.7-ND ‘ih BES) BES) ‘AT93086-10SI-ND 4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 5V. 173 1.00 87 
RISERS aay eS ee AT93086-10SI-2.7-ND__|4K (512x8 or 256x16) Serial EEPROM, 2.7V. 1.89 141 96 
AT24C256W-10SC2.7-ND 415 267 2.38 
AT24C256W-10SI-ND 431 278 248 
AT24C256W-10SI2.7-ND 446 289 2.59 SHAMS 
* 200" Body Width Price Each 
7 Description Pkg. 1 25 100 
SPI Serial Interface EEPROMs 
‘AT25010-10PO-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, 5V 86. 46~«OB Low Power Battery Voltage EPROMS 
AT25010-10PC-2.7-ND _|1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V eS Bi Ye ‘AT27BV256-90JC-ND 256K (32Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP. 337 212 1.88 
‘AT25010-10P ND 1K (128x8) Serial EEPROM, 5V @ © 2 AT27BV256-12JC-ND __|256K (32Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP 319 1.98 1.76 
AT25010-10PI-2.7-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V 1.02 55 AT AT27BV512-90JC-ND 512K (64Kx8) CMOS EPROM 2.7V 90nS OTP. . 3.56 2.25 2.00 
AT25010N-10SC-ND 1K (128x8) Serial EEPROM, SV. SS mCNERGS AT27BV512-12JC-ND _|512K (64Kx8) CMOS EPROM 2.7V 120nS OTP 337 212 1.88 
AT25010N-10SC-2.7-ND_ |1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V ‘95 451 43 ‘AT27BVO10-90JC-ND [1 Meg (128Kx8) OVIOS EPROM 2.7V 90nS OTP. 473 3.08 276 
AT25010N-10SI-ND 1K (128%8) Serial EEPROM. SV ‘992 49 «42 AT27BV010-12JC-ND —_|1 Meg (128Kx8) OVIOS EPROM 2.7V 120nS OTP... 420 270 241 
AT25010N-10S1-2.7-ND _|1K (128x8) Serial EEPROM, 2.7V 102 55 47 ‘AT27BV1024-12JC-ND _|1 Meg (64Kx16) OVIOS EPROM 2.7V 120nS OTP. 473 3.08 2.76 
‘AT25020-10PC-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 5V 105.57 48 ‘AT27BV020-90JC-ND [2 Meg (256Kx8) OVIOS EPROM 2.7V 90nS OTP. 593 3.96 3.57 
AT25020-10PC-2.7-ND _|2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V 117 64 55 AT27BV020-12JC-ND __|2. Meg (256Kx8) OVIOS EPROM 2.7V 120nS OTP... 551 365 3.28 
‘AT25020-10PI-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 5V 114 6353 ‘AT27BV040-12JC-ND [4 Meg (512Kx8) OVIOS EPROM 2.7V 120nS OTP. 750 5.14 4.65 
AT25020-10PI-2.7-ND _|2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V... 1.26.70 60 AT27BV040-15JC-ND 4 Meg (512Kx8) OMOS EPROM 2.7V 150nS OTP. 7.09 483 437 
AT25020N10SCND [2K (256x8) Serial EEPROM, 5V.. 105.5748 AT27BV4096-15JC-ND _|4 Meg (256KX16) GMOS EPROM 2.7V 150nS OTP......... 791 5.44 4.93 
AT25020N-10SC-2.7-ND  |2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V 117 6455 Low Power Low Voltage EPROMS 
AT25020N-10SI-ND 2K (256x8) Serial EEPROM, 5V.... 114 63 53 AT27LV256A-55JC-ND — 256K (32Kx8) OVIOS EPROM 3.0V 55nS OTP. 3.83 244 2.17 
AT25020N-10SI-2.7-ND__ [2K (256x8) Serial EEPROM, 2.7V 126.7060 AT27LV256A-55RC-ND [256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 55nS OTP . 402 257 229 
‘AT25040-10PC-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 5V 129. 72 «61 AT27LV256A-70JC-ND [256K (32Kx8) CIOS EPROM 3.0V 70nS OTP 356 225 2.00 
‘AT25040-10PC-2.7-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V 143° 81 69 AT27LV256A-70RC-ND _|256K (32Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP. 374 238 2.12 
AT25040-10PI-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 5V 140 79 .68 AT27LV512A-70JC-ND —_|512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 70nS OTP... 383 244 217 
AT25040-10P1-2.7-ND__|4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7' 154 88.76 AT27LV512A-70RC-ND 512K (64Kx8) OVOS EPROM 3.0V 70nS OTP. 402 257 2.29 
AT25040N-10SC-'ND [4K (512x8) Serial EEPROM, 5V 129. 72 «61 AT27LV512A-90JC-ND [512K (64Kx8) CIOS EPROM 3.0V 90nS OTP 337 212 1.88 
AT25040N-10SC-2.7-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V 143 81 69 AT27LV512A-90RC-ND _|512K (64Kx8) CMOS EPROM 3.0V 90nS OTP. 356 2.25 2.00 
AT25040N-10SI-ND 4K (512x8) Serial EEPROM, 5V 140 79 68 AT27LVO10A-90JC-ND [1 Meg (128Kx8) GVIOS EPROM 3.0V 90nS OTP. 446 289 259 
AT25040N-10SI-2.7-ND [4K (512x8) Serial EEPROM, 2.7V 1.54 88.76 AT27LV010A-12JC-ND _|1 Meg (128Kx8) OVIOS EPROM 3.0V 120nS OTP. 402 257 2.29 
‘AT25080-10PC-2.7-ND [8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V.... 165. 95 82 ‘AT27LVO20A-90JC-ND [2 Meg (256Kx8) OVIOS EPROM 3.0V 90nS OTP. 559 3.71 3.34 
‘AT25080-10P1-ND 8K (1Kx8) Serial EEPROM, 5V ... 160 91 79 AT27LV020A-12JC-ND _|2 Meg (256Kx8) OVIOS EPROM 3.0V 120nS OTP. 516 3.40 3.05 
AT25080-10PI-2.7-ND [8K (1Kx8) Serial EEPROM, 2.7V. 1.79 1.04 90 (Continued) 
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- Digi-Key Price Each 
IME EPROMs (Continued) Part No. Description 1 25 ~—‘100 
Darks Pres each AT28C256F-15JC-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS. 11.60 827 7.55 
pa N a! Description - 25 100 AT28C256F-15JI-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS. 13.04 9.39 8.59 
AT28C256F-15PC-ND —_|256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS 11.60 8.27 7.55 
AT27LVO40A-90JC-ND — |4 Meg (512Kx8) CIOS EPROM 3.0V 90nS OTP... 7.34 5.02 4.54 AT28C256F-15PI-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS 13.04 9.39 8.59 
AT27LVO40A-12SC-ND _|4 Meg (512Kx8) GVIOS EPROM 3.0V 120nS OTP... 7.01 477 4.31 AT28C256F-15SC-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS 1259 9.04 8.26 
5V EPROMS AT28C256F-15SI-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS 14.02 10.16 9.30 
AT27C256R-70JCND [256K (32Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP... 275 1.69 149 AT28C256F-15TC-ND —_|256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS. 1259 9.04 8.26 
AT27C256R-70PC-ND —_|256K (32Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP 275 1.69 1.49 AT28C256F-15T1-ND 256K (32Kx8) 5V EEPROM, Fast Write, 150nS. 14.02 10.16 9.30 
AT27C256R-70RC-ND _|256K (32Kx8) OMOS EPROM 70nS OTP. 295 1.82 1.61 AT28HC256-70PC-ND [256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS.... 13.04 9.39 8.59 
AT270512R-70JOND [512K (64Kx8) CIOS EPROM 70nS O1P. 295 1.82 1.61 AT28HC256-70PI-ND —_‘|256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 70nS 14.69 10.68 9.78 
AT270512R-70PC-ND [512K (64Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP 295 1.82 1.61 AT28HC256-90PC-ND [256K (32Kx8) SV EEPROM, High Speed, 90nS 11.52 8.21 7.49 
AT270512R-70RC-ND —_|512K (64Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP... : 314 195 1.73 AT28HC256-90PI-ND —_‘|256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS..... 1297 9.33 8.53 
AT270520-90SC-ND 512K (64Kx8) QVIOS EPROM w/Address Latch 90nSOTP...20-SAC 280 1.72 1.52 AT28HC256-90SC-ND [256K (32Kx8) SV EEPROM, High Speed, 90nS ... 1244 892 8.15 
AT270010-55JC-ND 1 Meg (128Kx8) CVIOS EPROM 55nS OTP. 397 254 226 AT28HC256-90SI-ND —_|256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 13.87 10.04 9.19 
AT270010-70JC-ND 1 Meg (128Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP. 3.79 241 215 AT28HC256-90TC-ND —_|256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS. 1244 8.92 8.15 
‘AT270010-70PC-ND 1 Meg (128Kx8) VIOS EPROM 70nS OTP. 379 241 215 ‘AT28HC256-90TI-ND. 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS. 13.87 10.04 9.19 
AT27C1024-70JC-ND —_|1 Meg (64Kx16) CIOS EPROM 70nS OTP. 424 273 2.44 AT28HC256F-90JC-ND — 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS. .. 13.19 951 870 
AT27C1024-70PC-ND _|1 Meg (64Kx16) CIOS EPROM 70nS OTP. 442 286 2.56 AT28HC256F-90JI-ND —_|256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS. 14.91 10.86 9.95 
‘AT270020-70JC-ND 2 Meg (256Kx8) CMOS EPROM 70nS OTP. 481 315 2.82 AT28HC256F-90PC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90S... 1319 9.51 870 
Se ee 499 927 294 | PPeCoSBRSOSCND [256K 22kie) SV EEPROM, HS Fast Wie SOrS.. 1422 1099 9st 
|, HS, Fast Write, 90n: k . .! 
leans es aries ae lai Lie oe ae eee ne AT28HC256F90SI-ND —_|256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS 16.02 11.73 10.76 
‘AT270040-80JC. ND 4.Meg (512Kx8) CMOS EPROM 90nS OTP. AG) AG aS AT28HC256F-90TC-ND [256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS. .. 14.32 10.39 9.51 
‘AT270040-90PC-ND 4.Meg (512Kx8) CIOS EPROM 90nS OTP. 618 415 374 AT28HC256F-90TI-ND _|256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 90nS .. 16.02 11.73 10.76 
AT27C400-90JC-ND 4 Meg (512Kx8) or (256x16) OMICS EPROM 90nS OTP ... 767 5.26 4.77 AT2BHC256-12JC-ND 256K (32Kx8) SV EEPROM, High Speed, 120nS . 10.67 7.55 6.89 
AT27C400-90PC-ND 4 Meg (512Kx8) or (256x16) CIOS EPROM 90nS OTP. 7.83 5.38 4.88 AT2BHC256-12J-ND | 256K (32Kx8) SV EEPROM, High Speed, 120nS . 12006 8627.68 
AT27C4096-70JGC-ND 4 Meg (256Kx16) CVIOS EPROM 70nS OTP .. 685 4.65 4.20 AT28HC256-12PC-ND 256K (32Kx8) SV EEPROM, High Speed, 120nS.. 10.67 7.55 6.89 
AT27C4096-70PC-ND _|4 Meg (256Kx16) CMOS EPROM 70nS OTP... 701 4.77 431 AT28HC256-12PI-ND —_|256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS. 12.06 8.62 7.88 
“AT27CDB0-S0PC-ND 8 Meg (1WVx8) OVIOS EPROM 90nS OTP... T1140 791 722 AT28HC256-12SC-ND —_|256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120n 11.60 8.27 7.55 
‘AT270D80-90JC.ND 8 Meg (1IMx8) OVIGS EPROM 90n8 OTP. 1083 767 7.00 AT28HC256-12SI-ND —_‘|256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS... 1297 9.33 8.53 
‘AT27CDB0-12JO.ND 8 Meg (1IMx8) OVIOS EPROM 120nS OTP 1028 726 661 AT28HC256-12TC-ND —_|256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS..... 11.60 8.27 7.55 
- : : : AT28HC256-12TI-ND. 256K (32Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS . 1297 9.33 8.53 
AT28HC256F-12JC-ND — 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120nS . 32-PLOC 1228 880 8.04 
Ime PARALLEL AT28HC256F-12JI-ND [256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120nS . 32-PLOC 13.87 10.04 9.19 
SIA EEPROM AT28HO256F:12PC-ND — [256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120nS 28-Dip 12.28 880 8.04 
Digi-Key Price Each* AT28HC256F-12PI-ND —_|256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120n 28-Dip 13.87 10.04 9.19 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 AT28HC256F-12SC-ND | 256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120nS. 28-SOIC 13.34 9.63 881 
5 7 AT28HC256F-12SI-ND —_|256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120nS. 28-SOIC 14.91 10.86 9.95 
Parallel EEPROM: Battery-Voltage (2.7 to 3.6V) AT28HC256F-12TC-ND —_|256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120nS . 28-TSCP 13.34 9.63 8.81 
PUZOE ORE GND 4K (BKX8) 2.7V EEPROM, 200nS - 3.65" 9.28 AT28HC256E12TI-ND [256K (32Kx8) 5V EEPROM, HS, Fast Write, 120nS 14.91 10.86 9.95 
AT28BV64B-20JI-ND 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS . 4.09 3.69 —_ Z - : 2 z 
AT28BV64B-20PC-ND [64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS. 365 3.28 AT280010-15JC-ND 1M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS. 27.01 20.51 18.93 
AT28BV64B-20PI-ND [64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS. 409 3.69 ‘AT280010-15JI-ND 1M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS 30.61 23.42 21.64 
AT28BV64B-20SC-ND 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 3.96 3.57 AT280010-15PC-ND 1M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS. 27.01 20.51 18.93 
AT28BV64B-20SI-ND 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS. 446 4.03 AT280010-15PI-ND 1M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS. 30.61 23.42 21.64 
AT28BV64B-20TC-ND 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS 3.96 3.57 AT280010-15TC-ND 1M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS 29.37 22.42 20.70 
AT28BV64B-20TI-ND 64K (8Kx8) 2.7V EEPROM, 200nS ... 4.46 4.03 ‘AT280010-15TI-ND 1M (128Kx8) 5V EEPROM, 150nS .. 32.94 25.31 23.40 
AT28BV256-20JCND  |256K ese 2.7V EEPROM, 200nS. 749 6.83 
ee ee 851 7.77 FLASH 
AT28BV256-20PC-ND 7.49 6.83 
AT28BV256-20P-ND 851 7.77 MEMORY 
AT28BV256-20SC-ND 8.15 7.44 Price Each 
AT28BV256-20SI-ND 9.16 8.37 Description Pkg. 1 25 100 
AT28BV256-20TC-ND - 8.15 7.44 Flash Memory: Voltage (2.7 to 3.6V) 
AT28BV256-20TI-ND 256K (32Kx8) 2.7V EEPROM, 20008... 9.16 8.37 Single-Voltage Read and Write 
Parallel EEPROM: Low-Voltage (3.0 to 3.6V) AT29BV010A-20JC-ND =| 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Rash, 200nS 414 
AT28LV010-20JC-ND 1M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS ... ...32-PLOC 29.30 22.36 20.65 AT29BV010A-20JI-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Hash, 200nS . 4.93 
AT28LV010-20JI-ND 1M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS AT29BV010A-20TC-ND 1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Hash, 200nS . 4.43 
AT28LV010-20PC-ND | 1M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS. AT29BV010A-20TI-ND _|1M (128Kx8) 2.7V Small Sector Hash, 200nS . 5.22 
AT28LV010-20PI-ND 1M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS. AT29BV040A-25TC-ND 4M (512Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 250nS . 7.99 
AT28LV010-20TC-ND —_|1M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS AT29BV040A-25TI-ND___|4M (512Kx8) 2.7V Small Sector Flash, 250nS . 9.40 
AT28LV010-20TI-ND 1M (128Kx8) 3.0V EEPROM, 200nS .. AT49BV512-12JC-ND [512K (64Kx8) 2.7V Boot Rash, 120nS . 2.76 
Parallel EEPROM: Standard Voltage (5.0V) AT49BV512-12JI-ND 512K (64Kx8) 2.7V Boot Flash, 120nS . 3.28 
AT28C16-15JC-ND 16K (2Kx8) 5V EEPROM, 150nS .. ...32-PLOC 3.56 2.25 2.00 AT49BV512-12TC-ND 512K (64Kx8) 2.7V Boot Rash, 120nS . 3.05 
AT28C16-15JI-ND 16K (2Kx8) 5V EEPROM, 150nS . -32-PLOC 3.92 251 2.23 AT49BV512-12TI-ND 512K (64Kx8) 2.7V Boot Hash, 120nS. 3.57 
AT28C16-15PC-ND 16K (2Kx8) 5V EEPROM, 150nS. . ---24-Dip 2.25 2.00 ‘AT49BV002-90JCND 2M (256Kx8) 2.7V Parametric Rash, 90nS 3.69 
AT28C16-15PI-ND 16K (2Kx8) 5V EEPROM, 150nS. . 251 2.23 AT49BV002-90JI-ND 2M (256Kx8) 2.7V Parametric Hash, 90nS. . 4.03 
AT28C16-15SC-ND 16K (2Kx8) 5V EEPROM, 150nS. 244 217 AT49BV002-90TC-ND —_|2M (256Kx8) 2.7V Parametric Rash, 90nS. 4.43 
AT28C16-15SI-ND 16K (2Kx8) 5V EEPROM, 150nS. 2.76 247 ‘AT49BV002-90TI-ND 2M (256Kx8) 2.7V Parametric Rash, 90nS. . 4.60 
AT28C16-15TC-ND 16K (2Kx8) 5V EEPROM, 150nS . 2.44 217 AT49BV002N-90JC-ND —|2M (256Kx8) 2.7V Parametric Rash 3.69 
AT28C16-15TI-ND 16K (2Kx8) 5V EEPROM, 150nS . 2.76 247 AT49BV002N-90JI-ND —_|2M (256Kx8) 2.7V Parametric Rash 4.03 
‘AT28084B-15JC-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS ... 346 3.11 AT49BV002N-90TC-ND —|2M (256Kx8) 2.7V Parametric Hash 4.43 
AT28064B-15JI-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS . 3.90 3.51 AT49BV002N-90TI-ND _|2M (256Kx8) 2.7V Parametric Rash 4.60 
‘AT28084B-15PC-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150n 3.46 3.11 AT49BV040-12JCND [4M (512Kx8) 2.7V Boot Flash, 120nS. 5.38 
AT28084B-15PI-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS. . 3.90 3.51 AT49BV040-12JI-ND 4M (512Kx8) 2.7V Boot Flash, 120nS... 5.89 
AT28064B-15SC-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS. 3.71 3.34 AT49BV040-12TC-ND 4M (512Kx8) 2.7V Boot Rash, 120nS. 6.28 
AT28064B-15SI-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS. 421 3.80 AT49BV040-12TI-ND 4M (512Kx8) 2.7V Boot Hash, 120nS. 6.50 
AT28064B-15TC-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS . 3.71 3.34 AT49BV040-12VC-ND 4M (512Kx8) 2.7V Boot Hash, 120nS. 6.50 
AT28064B-15TI-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, 150nS . 4.21 3.80 AT49BV040-12VI-ND 4M (512Kx8) 2.7V Boot Hash, 120nS. . 7.44 
AT28HO84B-90JC-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS .. 3.84 3.46 AT49BV4096A-12RC-ND_ 4M (512Kx8, 256Kx16) 2.7V Parametric Hash, 120nS. 66 6.05 
AT28HO64B-90J!-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 440 3.97 AT49BV4096A-12RI-ND 4M (512Kx8, 256Kx16) 2.7V Parametric Hash, 120nS 7.26 661 
AT28HO64B-90PC-ND —_| 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS. 3.84 3.46 AT49BV4096A-12TC-ND 4M (512Kx8, 256Kx16) 2.7V Parametric Hash, 120nS. 7.26 661 
AT28HO64B-90PI-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS. 440 3.97 AT49BV4096A-12TI-ND [4M (512Kx8, 256Kx16) 2.7V Parametric Hash, 120nS. 7.55 6.89 
See oar Bact Ace 5V EEPROM, High Speed, 90nS. Gil SEY Flash Memory: Low-Voltage (3.0 to 3.6V) 
: ) SV EEPROM, High Speed, 90nS CHAL 3 Single-Voltage Read and Write 
AT28HOS4B-90TC-ND —_|64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 90nS 4.21 3.80 
TERESA TN __(O4K 8) SV EEPPEOM, Heh Sp SO A7L_426 | real Vo56-1SJLND. [250K SOK) 3V Sra Sector Rash, 1500S. Ss 365 3.28 
‘or Hash, ns . | . 
AES ine eae tos) a iy Hon La toe ae aa AT29LV256-15TCND —_|256K (32Kx8) 3V Small Sector Fash, 150nS. ... 5.16 3.40 3.05 
AT28HOS4B-12PC-ND —_|64K (8Kx8) 5V EEPROM. High Speed, 120nS 359 3.23 AT29LV256-15TI-ND 256K (32Kx8) 3V Small Sector ash, 150nS.... 593 3.96 3.57 
AT28HO64B-12PI-ND 64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS. 4.09 3.69 AT29LV512-15JC-ND 512K (64Kx8) 3V Small Sector Hash, 150nS. 5.08 3.34 2.99 
AT28HO64B-12SC-ND _|64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS .... 3.90 3.51 AT29LV512-15JI-ND 512K (64Kx8) 3V Small Sector Hash, 150nS. 5.93 396 3.57 
AT28HO64B-12SI-ND —_|64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS .... 4.40 3.97 AT29LV512-15TC-ND —_|512K (64Kx8) 3V Small Sector Hash, 150nS. ... 551 365 3.28 
AT28HOS4B-12TC-ND —_|64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS. 3.90 3.51 AT29LV512-15T1-ND 512K (64Kx8) 3V Small Sector Hash, 150nS.... 635 427 3.86 
AT28HO54B-12TI-ND __|64K (8Kx8) 5V EEPROM, High Speed, 120nS. 4.40 3.97 AT29LVO10A-15JC-ND 1M (128Kx8) 3V Small Sector Rash, 150nS 6.60 4.46 4.03 
‘AT280256-15JC- ND 726 6.61 AT29LVO10A-15JI-ND —_|1M (128Kx8) 3V Small Sector Rash, 150nS 767 5.26 477 
AT28C256-15JI-ND 8.27 7.55 AT29LVO10A-15TC-ND | 1M (128Kx8) 3V Small Sector Hash, 150nS 7.01 477 431 
AT28C256-15PC-ND 7.26 6.61 AT29LVO10A-15TI-ND —_|1M (128Kx8) 3V Small Sector Rash, 150nS 8.07 5.57 5.05 
AT28C256-15P!-ND 8.27 7.55 AT29LV1024-15JC-ND —_|1M (64Kx16) 3V Small Sector Rash, 150nS 685 465 4.20 
AT28C256-15SC-ND 791 7.22 AT29LV1024-15JI-ND —_|1M (64Kx16) 3V Small Sector Rash, 150nS 7.99 550 4.99 
AT28C256-15S!-ND 8.92 8.15 AT29LV1024-15TC-ND —_|1M (64Kx16) 3V Small Sector Fash, 150nS ... o 726 495 4.48 
AT28C256-15TC-ND 791 7.22 AT29LV1024-15TI-ND _|1M (64Kx16) 3V Small Sector Rash, 150nS ..........+0-++ 48-TSCP 839 5.81 5.27 
AT28C256-15T1-ND 8.92 8.15 (Continued) 
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, SERIAL 
AM L FLASH MEMORY (Continued) Te ; FLASH 
Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Part No. Description 1 25 100 Part No. Description Pkg. il 25 100 
AT29LV020-20JC-ND 2M (256Kx8) 3V Small Sector Rash, 200nS . 7.75 532 4.82 Serial DataFlash 
AT29LV020-20JI-ND _ |2M (256Kx8) 3V Small Sector Hash, 200nS . 9.03 629 572 T4SDBOTIE XCND 1 Meg Serial Dataash, 2.7V Deo 
AT29LV020-20TC-ND —_|2M (256Kx8) 3V Small Sector Fash, 200nS . 815 563 5.10 ‘ATASDE011B-XI-ND 1 Meg Serial DataFlash, 2.7V 3.08 
AT29LV020-20TI-ND _|2M (256Kx8) 3V Small Sector Fash, 200nS . 9.42 6.60 6.00 AT4SDB011B-SCND —_|1 Meg Serial DataFlash, 27V 270 
AT29LVO040A-20TCND —_|4M (512Kx8) 3V Small Sector Fash, 200nS . 1244 892 815 AT45DB011B-SI-ND 1 Meg Serial DataRlash, 2.7V. 297 
AT29LVO40A-20TI-ND _|4M (512Kx8) 3V Small Sector Fash, 200nS . 13.49 9.74 892 ATASDB021B TCND  |2 Meg Serial DataFlash, 2.7V. 3.69 
ATASLVO01-90JGND | 1M (128Kx8) 2.7V Parametric Flash, 90nS... 516 340 3.05 ‘AT45DB021B-TI-ND 2 Meg Serial DataFlash, 2.7V. 4.00 
ATASLVO01-90JI-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Parametric Fash, 90nS 559 3.71 3.34 AT45DB021B-SCND —_ |2 Meg Serial DataFlash, 2.7V... 3.40 
ATASLVO01-90TC-ND —_| 1M (128Kx8) 2.7V Parametric Flash, 90nS. 627 421 3.80 AT45DB021B-SI-ND _|2 Meg Serial DataFlash, 2.7V.. 3.51 
ATASLVO01-90TI-ND | 1M (128Kx8) 2.7V Parametric Flash, 90nS. 643 434 391 AT45DB021B-RC-ND —_|2 Meg Serial DataAlash, 2.7V . 3.46 
ATASLVO01-90VC-ND —_| 1M (128Kx8) 2.7V Parametric Rash, 90nS ... 635 427 3.86 AT45DB021B-RI-ND __|2 Meg Serial DataAlash, 2.7V . 3.77 
ATASLVO01-90VI-ND _|1M (128Kx8) 2.7V Parametric Hash, 90nS 668 452 4.09 ATASDE041B-TOND [4 Meg Serial DataRiash, 2.7V. 4.96 
ATASLVO40-90JGND _|4M (512Kx8) 2.7V Boot Rash, 90nS ... 863 5.99 5.44 ‘AT45DB041B-TI-ND 4 Meg Serial DataFlash, 2.7V. 5.41 
ATASLV040-90JI-ND —_|4M (512Kx8) 2.7V Boot Flash, 90nS 934 653 5.94 AT45DB041B-SCND —_|4 Meg Serial DataRlash, 2.7V. 4.68 
ATASLVO40-90TC-ND —_|4M(512Kx8) 2.7V Boot Rash, 90nS 989 696 6.33 AT45DB041B-SI-ND _|4 Meg Serial DataRlash, 2.7V. 479 
ATASLVO40-90TI-ND —_|4M (512Kx8) 2.7V Boot Rash, 90nS... 10.21 7.20 655 AT45DB041B-RC-ND —_|4 Meg Serial Datalash, 2.7V . 474 
ATASLV040-90VC-ND —_|4M (512Kx8) 2.7V Boot Rash, 90nS... 4 10.21 7.20 6.55 AT45DB041B-RI-ND {4 Meg Serial DataAlash, 2.7V . 5.19 
ATASLV040-90VI-ND _|4M (512Kx8) 2.7V Boot Rash, 90nS... .-32-VSOP_11.60 8.27 7.55 AT45DB041B-OC-ND —_|4 Meg Serial DataRash, 2.7V. 5.19 
Flash Memory: Standard Voltage (4.5 to 5.5V) AT45DB041B-O-ND 4 Meg Serial DataRlash, 2.7V. 5.30 
Single-Voltage Read & Write ‘AT45DB081B-TCND _|8 Meg Serial DataFlash, 2.7V. 757 
‘AT290512-70JC-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Hash, 70nS... 610 4.09 3.69 ‘AT4SDB081B-TI-ND 8 Meg Serial DataRash, 2.7V. 8.27 
‘AT290512-70JI-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Rash, 70nS. . 709 4.83 4.37 ATASDB081B-RC-ND [8 Meg Serial DataFlash, 2.7V . 1.95 
AT290512-70PC-ND [512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS ... 610 4.09 3.69 fe D2 USAR END) 8 Meg Serial Datalash, 2.7V . 8.06 
AT290512-70PI-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS 709 483 4.37 AT4SDB081B-OC-ND ——_/8 Meg Serial DataAlash, 2.7V.. TI) 
AT290512-70TC-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS. . 652 4.40 3.97 elf seD2 UUISXCEND) 8 Meg Serial Dataash, 2.7V. . 790 
AT29C512-70TI-ND 512K (64Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS. . 7.50 5.14 4.65 AT45DB161B-TC-ND 16 Meg Serial DataAlash, 2.7V 11.67 
AT290010A-70JG-ND | 1M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS. .. 758 520 471 fare Desteils UND) 16 Meg Serial Dataash, 2:7V .. iene 
AT290010A-70J-ND | 1M (128Kx8) SV Small Sector Flash, 70nS. .. 887 617 5.61 AT4SDBI61B-AC-ND ——/16 Meg Serial DataFlash, 2.7V tiles 
AT290010A-70PC-ND —_| 1M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS 758 520 471 ATAQDB1612-ND J | 16 Meg Serial DataFlash, 27V ies 
AT290010A-70PI-ND | 1M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS 887 6.17 561 peo Eee mmm (0 Meg Seid Detaflash, 2.7V inh 
AT290010A-70TC-ND —_| 1M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS. 799 550 499 ATSOEESI GIES LIND) 16 Meg Serial DataFiash, 2.7V’.. UUs 
AT290010A-70TI-ND 1M (128Kx8) 5V Small Sector Flash, 70nS. 927 647 5.89 ‘AT45DB321B-TC-ND 32 Meg Serial DataFlash, 2.7V .. 17.85 
AT29C1024-70JC-ND —_|1M (64Kx16) 5V Small Sector Rash, 70nS 668 452 4.09 AT45DB321B-TI-ND 32 Meg Serial DataAlash, 2.7V 19.54 
AT29C1024-70JI-ND 1M (64Kx16) 5V Small Sector Rash, 70nS. 7.75 5.32 482 ‘AT45DB321B-O0-ND 32 Meg Serial DataAlash, 2.7V 18.06 
AT29C1024-70TC-'ND —_|1M (64Kx16) 5V Small Sector Rash, 70nS.... 7.09 483 437 AT45DB321B-O-ND 32 Meg Serial DataAlash, 2.7V 18.17 
AT29C1024-70TI-ND 1M (64Kx16) 5V Small Sector Hash, 70nS. . . 815 563 5.10 AT45DB642-TC-ND 64 Meg Serial DataRash, 2.7V .. 32.04 29.68 
AT290020-12JGND _|2M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 734 5.02 454 
AT290020-12JI-ND 2M (256Kx8) 5V Small Sector Rash, 855 5.93 5.38 
AT290020-12PC-ND 2M (256Kx8) 5V Small Sector Flash, 7.34 5.02 4.54 Ime 8051 ARCHITECTURE MICROCONTROLLERS 
AT290020-12PI-ND 2M (256Kx8) 5V Small Sector Rash, 855 5.93 5.38 indeed , Talia esis sithe GORI ehticsirs. wi or see Pech : oy 
. mel offers a broad range of microcontrollers on the architecture, with on-chip Fash or one-time programmable 
Se HAS oe ete S cle paid Ht re) Pe (OTP) QuickRlash™ program memory. The product line includes industry-standard socket drop-in devices, stra footprint 20- 
= pin devices, and In-System Programmable (ISP) parts. Device offerings are available in both commercial and industrial grades. 
AT290040A-12PG-ND _|4M (512Kx8) 5V Small Sector Fash, DighKay ERE 
AT290040A-12PI-ND ——_|4M(512Kx8) 5V Small Sector Fash, Deine Deerinion Pg. 125 100 
AT290040A-12TC-ND _|4M (512Kx8) 5V Small Sector Fash, 


AT49F512-70JC-ND 


One-Time Programmable 8051-Architecture Microcontrollers 


AT49F512-70JI-ND 512K AT87F51-24AC-ND 80C31 MOU, 4K Bytes OTP QuickAash™ 24MHz.. 413 265 237 
AT49F512-70PC-ND 512K AT87F51-24Al-ND 80C31 MOU, 4K Bytes OTP QuickRash™ 24MHz.. 435 281 2.51 
AT49F512-70PI-ND AT87F51-24JC-ND 80C31 MOU, 4K Bytes OTP QuickAash™ 24MHz. . 3.92 251 223 
AT49F512-70TC-ND AT87F51-24JI-ND 80C31 MOU, 4K Bytes OTP QuickAash™ 24MHz 415 267 238 
AT49F512-70TI-ND ‘AT87F51-24PC-ND 80C31 MCU, 4K Bytes OTP QuickRash™ 24MHz 3.92 251 2.23 
"AT49F001-55JC-ND ) ‘AT87F51-24P1-ND 80C31 MCU, 4K Bytes OTP QuickRash™ 24MHz 415 267 2.38 
AT49F001-55JI-ND ) AT87F52-24AC-ND 80C32 MCU, 8K Bytes OTP QuickHash™ 24MHz.. 442 286 2.56 
AT49F001-55TC-ND ) ‘AT87F52-24Al-ND 80C32 MCU, 8K Bytes OTP QuickRash™ 24MHz.. 466 3.03 2.72 
‘AT49F001-55TI-ND ) ‘AT87F52-24JC-ND 80C32 MCU, 8K Bytes OTP QuickRash™ 24MHz.. 3.70 234 2.09 
‘AT49F001-55VC-ND ) ‘AT87F52-24JI-ND 80C32 MCU, 8K Bytes OTP QuickRash™ 24MHz.. 381 242 2.16 
(AT49F001-55VI-ND ) : ‘AT87F52-24PC-ND 80C32 MCU, 8K Bytes OTP QuickRash™ 24MHz 3.70 234 2.09 
ATASFOOINT-55JC-ND _|1M (128Kx8) 5V Parametric Flash, No Reset, ‘AT87F52-24P1-ND_ 80C32 MOU, 8K Bytes OTP QuiickRash™ 24MHz... 381 242 216 
Top G00t550S b2.c22cciesewtuceecaedseessran iccaadevees 32-PLOC 568 3.78 3.40 AT87F55WD-24AI-ND 80C32 MCU, 20K Bytes OTP QuickRash™ 24MHz 883 6.14 5.58 
ATA9FOOINT-S5JI-ND 1M (128Kx8) 5V Parametric Rash, No Reset, AT87F55WD-24JI-ND —_ |80C32 MCU, 20K Bytes OTP QuickFlash™ 24MHz 8.63 5.99 5.44 
Top Bott, O5nS ssi cccssssisne ccstsecstiieesseia sit saseeeen 32-PLOC 618 415 3.74 AT87F55WD-24PI-ND___|80C32 MCU, 20K Bytes OTP QuickAlash™ 24MHz .......... 40-Dip 863 5.99 5.44 
ATA9FOOINT-SSPC-ND — 1M (128Kx8) eile Flash, No Reset, Flash Reprogrammable 8051-Architecture Microcontrollers 
Top Boot, S6nS . . 5.68) 9.78" 3.40 AT@9C1051U-24PC-ND _|80C31 MCU with UART, 1K Bytes Flash, 24MHz . 365 231 206 
APIECE HAN 2) ieee ais Flash, No Reset, oop eee! AT9CI051U-24PI-ND — |80C31 MCU with UART, 1K he Flash, 24MHz . 386 246 2.19 
paca ee aa aa ec : : : ATB9C1051U-24SC-ND —|80C31 MCU with UART, 1K Bytes Rash, 24MHz. 365 231 2.06 
BN So ene oe alah Flash, No Reset, o-Tocp ee ATB9CI051U-24SI-ND _|80031 MOU with UART, 1K Bytes lash, 24MHz. 386 246 2.19 
ATAQFOOINT-SSTI-ND {1M (128Kx8) SV Parametric Hash, No Reset, ‘ATB9C2051-24PC-ND —_|80C31 MOU with UART, 2K Bytes Rash, 24MHz . 404 259 231 
Top Booty SENS -cdesivrivss ius ecosccosscteevseotnisens 32-TSOP 7.01 477 431 ‘AT89C2051-24PI-ND 80C31 MCU with UART, 2K Bytes lash, 24MHz . 4.26 275 2.45 
ATAQFOOINT-SSVC-ND [1M (128Kx8) SV Parametric Hash, No Reset, ‘ATB9C2051-24SC-ND —_|80C31 MOU with UART, 2K Bytes Rash, 24MHz. 4.04 259 231 
Top Boot, 55nS.. 685 465 4.20 ‘AT89C2051-24SI-ND 80C31 MCU with UART, 2K Bytes Rash, 24MHz. 4.26 275 2.45 
AT49F001NT-55VI-ND 1M (128Kx8) 5V Parametric Hash, No Reset, AT89C4051-24PC-ND_ 80C31 MCU with UART, 4K Bytes Hash, 24MHz . 479 313 281 
Top Boot, S5NS......sccscsssssossessssssssscecssveseseees 4.95 4.48 ‘AT89C4051-24PI-ND 80C31 MCU with UART, 4K Bytes lash, 24MHz . 5.05 332 298 
ATA9F1024-5SVCND [1M (64Kx16) 5V Boot lash, S5nS. 569 5.16 AT89C4051-24SC-ND —_|80C31 MOU with UART, 4K Bytes Rash, 24MHz. 479 313 281 
ATA9F1024-55VI-ND 1M (64Kx16) 5V Boot Flash, 55nS. 599 5.44 ‘AT89C4051-24SI-ND 80C31 MOU with UART, 4K Bytes Rash, 24MHz. 5.05 3.32 298 
AT49F1025-55JI-ND 1M (64Kx16) 5V Boot Hash, 55nS . 5.14 4.65 AT89051-24AC-ND 80031 MCU, 4K Bytes Hash, 24MHz 5.89 3.93 3.54 
AT49F002T-70JC-ND [2M (256Kx8) 5V Parametric Rash, Top Boot, 70nS. 4.03 3.63 ‘ATB9C51-24A1-ND 80031 MCU, 4K Bytes Rash, 24MHz 6.20 417 3.76 
AT49F002T-70uI-ND 2M (256Kx8) 5V Parametric Rash, Top Boot, 70nS. 434 3.91 AT89051-24JC-ND 80C31 MCU, 4K Bytes Hash, 24MHz. 570 379 3.41 
AT49F002T-70PC-ND —_|2M (256Kx8) 5V Parametric Hash, Top Boot, 70nS.. 4.03 3.63 AT89051-24JI-ND 80031 MCU, 4K Bytes Hash, 24MHz. 6.01 4.03 3.63 
AT49F002T-70PI-ND 2M (256Kx8) 5V Parametric Hash, Top Boot, 70nS. 4.34 3.91 ‘AT89C51-24PC-ND 80031 MOU, 4K Bytes Hash, 24MHz 5.70 379 3.41 
AT49F002T-70TC-ND 2M (256Kx8) 5V Parametric Hash, Top Boot, 70nS. 4.77 431 AT89C51-24PI-ND 80C31 MCU, 4K Bytes Rash, 24MHZ.... 6.01 4.03 3.63 
AT49F002T-70T1-ND 2M (256Kx8) 5V Parametric Hash, Top Boot, 70nS. 4.95 4.48 ‘AT89C52-24AC-ND 80C32 MCU, 8K Bytes Flash, 24MHz... 641 432 3.90 
AT49F002T-70VC-ND —_|2M (256Kx8) 5V Parametric Flash, Top Boot, 70nS. 489 4.43 ‘AT89C52-24Al-ND 80C32 MCU, 8K Bytes Flash, 24MHz... 470 3.07 275 
AT49F002T-70VI-ND 2M (256Kx8) 5V Parametric Rash, Top Boot, 70nS. 5.14 4.65 ‘AT89C52-24JC-ND 80C32 MCU, 8K Bytes Flash, 24MHz. 470 3.07 275 
AT49F040-70PC-ND 4M (512Kx8) 5V Boot Flash, 70nS 6.41 5.83 AT89052-24J1-ND 80032 MOU, 8K Bytes Hash, 24MHz. 470 3.07 2.75 
AT49F040-70PI-ND 4M (512Kx8) 5V Boot Flash, 70nS . 6.96 6.33 ‘AT89052-24PC-ND 80032 MCU, 8K Bytes Hash, 24MHz 470 3.07 2.75 
AT49F040-70TC-ND 4M (512Kx8) 5V Boot Flash, 70nS . 7.32 6.66 AT89052-24P|-ND 80032 MCU, 8K Bytes Rash, 24MHZ... 4.70 3.07 2.75 
AT49F040-70TI-ND 4M (512Kx8) 5V Boot Flash, 70nS . 7.61 6.94 ATB9C55WD-24AI-ND — |80C32 MCU, 20K Bytes Rash, 24IMHz . 987 694 6.32 
‘AT49F040-70VC-ND 4M (512Kx8) 5V Boot Flash, 70nS. 7.67 7.00 ATB9C55WD-24JI-ND  |80C32 MCU, 20K Bytes Rash, 24IMHz . 9.68 6.79 6.18 
AT49F040-70VI-ND 4M (512Kx8) 5V Boot Flash, 70nS. 8.80 8.04 ATB9C55WD-24PI-ND __|80C32 MOU, 20K Bytes Rash, 24IMHz . 9.68 679 6.18 
ATA49F4096A-90RC-ND 4M (512Kx8, 256Kx16) 5V Parametric Rash, 90nS. . 6.35 5.78 ATB9C51RC-24AI-ND —_|80C32 MOU, 32K Bytes Rash, 24MHz . 1317 9.49 8.68 
ATA9F4096A-90RI-ND — |4M (512Kx8, 256Kx16) 5V Parametric Rash, 90n: 6.90 6.28 ATB9C51RC-24JI-ND 80C32 MCU, 32K Bytes Flash, 24MHz . 12.99 9.35 8.55 
ATAQF4096A-90TC-ND 4M (512Kx8, 256Kx16) 5V Parametric Rash, 90nS. 6.96 6.33 ATB9C51RC-24PI-ND __|80C32 MOU, 32K Bytes Rash, 24MHz . 12.99 9.35 8.55 
AT49F4096A-90TI-ND __|4M (512Kx8, 256Kx16) 5V Parametric Rash, 90nS 7.26 6.61 (Continued) 
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MEL . Digi-Key Price Each 
me 8051 ARCHITECTURE MICRONTROLLERS (Continued) Part No. Description a ee ott 
Digi-Key Price Each X4045P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset High. ... 3.78 246 2.20 
ae Desai Pig 1 5100 oUSSeND | 425.48 0PUSipereor with WOT. AK ECE a ih 305198178 

‘ 0-4. sor Wi ’ ugn. . ie « 
aaa | Oc MOU wilh Sr, 8k Bytes Hash, X4045S81-ND 4.25-4.5V CPU eapeniot with WDT, 4K I2C EE, Reset High. 318 2.06 1.85 
2K Bytes EEPROM, 24MHZ........:.ccccccseeseseseeeeees 44-TOFP 7.34 5.02 4.54 ENDING 495-45 CPll Suevieor wih WOT-4KPCEE Fuse Lich aaa BS Bae 

AT89S8252-24A\-ND 80C32 MCU with SPI, 8K Bytes ash, se PeViser wi : & BMve : : : 
2K Bytes EEPROM, 24MHG.......scccceseeseseeveseeeeses 44TOP 7.75 5.32 482 X4045M8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset High .... 3.93 256 2.29 
AT89S8252-24JC-ND 80C32 MCU with SPI, 8K Bytes Flash, X4045S8-4.5A-ND 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 4K |2C EE, Reset High 3.05 1.98 1.78 
2K Bytes EEPROM, 24MH2Z ..........0000seeeeeeeeeeeeees 44-PLCC 7.14 486 4.40 X4045S81-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset High. 318 206 1.85 
ATS9S8252-24J1-ND 0C32 MOU with SPI, 8K Bytes Flash, X4045M8-4.5A-ND _| 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE Reset High ... 3.78 246 2.20 
2K Bytes EEPROM, 24MH oo. esccscsecseseceesesesesvees 44-PLOC 754 517 4.68 X4045M8I-4.5A-ND_| 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE Reset High ... 3.93 256 2.29 
AT89S8252-24PC-ND —_|80C32 MOU with SPI, 8K Bytes Flash, X4045S8-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset High. 3.05 1.98 1.78 
2K Bytes EEPROM, 24MHZ..........0cccsesseeeecteeteteeees 40-Dip 7.14 486 4.40 X4045S8I-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset High 318 206 1.85 
AT89S8252-24PI-ND —_|80C32 MOU with SPI, 8K Bytes Flash, X4045M8-2.7A-ND _ | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE Reset High ... 3.78 246 2.20 
2K Bytes EEPROM, 24MHz. 7.54 5.17 4.68 X4045M8I-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE Reset High ... 3.93 256 2.29 
‘AT89S53-24AC-ND 8032 MCU with SPI, 12K Bytes lash, 24MHz . 623 426 3.86 X4045P-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset High 3.78 246 2.20 
AT89S53-24Al-ND 80C32 MOU with SPI, 12K Bytes Hash, 24MHz . 744 5.09 4.61 X4045P1-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset High... 393 256 229 
ATB89S53-24JC-ND 80032 MOU with SPI, 12K Bytes Rash, 24MHz. 6.03 412 3.73 X4045$8-2.7-ND _| 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 4K I2C EE, Reset High. 3.05 198 1.78 
AT89S53-24JI-ND 80032 MQU with SPI, 12K Bytes Rash, 24MHz . 744 5.09 4.61 X4045$81-2.7-ND _| 2.55-2.7V CPU Supervisor with WOT, 4K I2C EE, Reset High 318 206 1.85 
ATB9S53-24PC, ND 80032 MOU with SPI, 12K Bytes Hash, 24MHz . 6.03 4.12 3.73 X4045M8-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset High .... 378 246 2.20 
ITESSS:24F1 ND) 80032 MOU with SPI, 12K Bytes Rash, 24H . (ies hs) 215) X4045MBI-2.7-ND__ | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE Reset High .... 393 256 2.29 
X4163S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 16K I2C EE, Reset Low 297 193 1.73 
X4163S81-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 16K I2C EE, Reset Low 327 212 1.90 
x XICOR NOVRAMS (NON-VOLATILE SRAM) X4165S8-ND 4.25-4.5V CPU Spaion with WDT, 16K I2C EE Reset High 297 193 1.73 
Digi-Key Price Each X4165S81-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 16K I2C EE, Reset High ...8-SOC 3.27 2.12 1.90 
Part No. Description 1 25 100 X4283S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 128K l2C EE, Reset Low...8-SOC 4.26 268 2.48 
X20004J-15-ND 4K (512x8) OMICS Parallel NOVRAM 150ns 26.10 1838 16.18 X4283S81-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 128K I2C EE, Reset Low...8-SOC 4.56 287 2.65 
X20004JI-15-ND | 4K (512x8) CVIOS Parallel NOVRAM 150ns. .. 27.39 19.30 16.99 X4283V8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor w/WDT, 128K I2C EE, Reset Low...8-TSSCP 4.69 296 273 
X20004P-15-ND —_| 4K (512x8) QVIOS Parallel NOVRAM 150ns 23.35 16.45 14.48 X4283V8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor w/WDT, 128K I2C EE Reset Low...8-TSSCP 5.03 3.19 2.93 
X20004PI-15-ND —_| 4K (512x8) QVIOS Parallel NOVRAM 150ns 26.85 18.91 16.65 X428388-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 128K I2C EE Reset Low...8-SOC 4.26 268 2.48 
X20004J-20-ND 4K (512x8) OMOS Parallel NOVRAM 200ns... 23.99 16.91 14.89 X4283S8I-2.7-ND _| 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 128K IC EE Reset Low...8-SOIC 4.56 2.87 2.65 
X20004JI-20-ND —_| 4K (512x8) CVIOS Parallel NOVRAM 200ns.... 25.20 17.75 15.63 X4283V8-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor w/WDT, 128K I2C EE, Reset Low...8-TSSOP 4.69 296 273 
X20004P-20-ND 4K (512x8) QVIOS Parallel NOVRAM 200ns 21.39 15.07 13.27 X4285S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor w/WDT, 128K I2C EE, Reset High. 426 268 248 
X20004P1-20-ND 4K (512x8) OMOS Parallel NOVRAM 200ns. . 24.62 17.34 15.26 X4285S81-ND 4.25-4.5V OPU Supervisor w/WDT, 128K I2C EE, Reset High. 456 287 2.65 
X20C16J-35-ND 16K (2Kx8) OMOS Parallel NOVRAM with AUTOSTORE 35ns...32-PLOC 53.90 30.87 27.86 X4285V8-ND 4,25-4.5V CPU Supervisor w/WDT, 128K I2C EE, Reset High... 469 296 273 
X20C16JI-35-ND _| 16K (2Kx8) OMOS Parallel NOVRAM with AUTOSTORE35ns...32-PLOC 56.61 32.41 29.25 X4285V8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor w/WDT, 128K I2C EE, Reset High... 503 319 293 
X20C16S-35-ND 16K (2Kx8) CMOS Parallel NOVRAM with AUTOSTORE 35ns ...28-SOC 56.05 32.10 28.97 X428568-27-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor w/WDT, 128K I2C EE Reset High..... 426. 268 248 
X20C16SI-35-ND | 16K (2Kx8) QVIOS Parallel NOVRAM with AUTOSTORE3Sns....28-SOIC 58.85 33.70 30.43 X4285S81-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor w/WDT,, 128K I2C EE, Reset High. 456 287 265 
X20C16J-45-ND 16K (2Kx8) CMOS Parallel NOVRAM with AUTOSTORE 45ns...32-PLOC 49.60 28.40 25.64 X4285V8-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor w/WDT. 128K I2C EE. Reset High... 469 296 273 
X20C16JI-45-ND | 16K (2x8) QVIOS Parallel NOVRAM with AUTOSTORE4Sns...32-PLOC 52.07 29.82 26.92 X4285VBI-2.7-ND | 255-2.7V CPU Supervisor wiWDT. 128K I2C EE. Reset High... 503 319 293 
X20C16S-45-ND 16K (2Kx8) OMOS Parallel NOVRAM with AUTOSTORE 45ns ...28-SO.C 51.75 29.63 26.75 432388-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WOT, 32K ICC EE Reset Low uly i ES 
Stee Pepa Gis Senna AUTOSTORE Aone .,.28-SOC aes S “ aie X4323681-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 32K IC EE, Reset Low 370 237 215 
i : X432388-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 32K I2C EE, Reset Low..... 340 218 1.98 
XCMSND | 256 (16x16) Et CCS Stl NORA aa 2a tap | YESESH27ND |25527V PU Spain wih WOT, SK HCE Feet Low 87 297 25 

i ial NOVRAM 25-4. ipervisor wit i et Low . . | 
eS Zoe (HKG) Bt CMCS Sarid = SAG 249 24 X4643S81-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 64K I2C EE, Reset Low 413 262 2.40 
X464388-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 64K I2C EE, Reset Low 383 243 2.23 
x XICOR PARALLEL EEPROMS X4643S8I-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 64K I2C EE, Reset Low... 413 262 2.40 
X4645S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 64K I2C EE, Reset High ... 383 243 2.23 
Digi-Key Price Each X4645S81-ND 4.25-4.5V OPU Supervisor with WDT, 64K I2C EE, Reset High .. 413 262 2.40 
Part No. Description Pkg. 1 25100 X4645S8-2.7-ND _| 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 64K I2C EE Reset High ... 3.83 243 2.23 
X28HOB4D-90-ND | 64K (8Kx8) CMOS EEPROM 90nS .........eceeceeceeeeeeeeeeeee 28-ODip 28.17 15.38 14.55 X4645S8I-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 64K °C EE, Reset High ... 413262 2.40 
XEBHIOBAR 90;ND | 64K (BKB) OMOS EEPROM 90ns.. NOR 28 X5001S8-ND 4,25-4.5V CPU Supervisor with Watchdog Timer, Reset Low 241 1.67 1.40 
2EHIOGAPISO ND | 64K (8KK€) MOS EEPROM S0ns X5001S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with Watchdog Timer, Reset Low ... 260 1.81 1.52 
Ca rao NaS Es on ie aaa ae X500188-27-ND __| 2.55-2.7V CPU Supervisor with Watchdog Timer, Reset Low ... 241 167 1.40 
= X5043P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low . 3.05 1.98 1.78 
SS REA eae jah ce aay one ; X5043PI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low . 3.18 2.06 1.85 
X28HOS4P-12-ND _| 64K (8Kx8) CICS EEPROM 120ns. X5043S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low . 3.05 1.98 1.78 
XOBHOB4PI-12-ND | 64K (BKx8) CVICS EEPROM 120ns. X5043S81-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low . 318 206 1.85 
XBHCB4J-12-ND _ | 64K (BKx8) GVIOS EEPROM 120ns X5043M8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low .... 3.78 246 2.20 
XOBHOBAJI-12-ND | 64K (BKB) OVIOS EEPROM 120ns X5043M8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low .... 3.93 256 2.29 
X@BHC256J-90-ND | 256K (32Kx8) CIOS EEPROM 9 0ns.. X5043V14I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor w/WDT 4K SPI EE, Reset Low..... 3.93 256 2.29 
X28HC256JI-90-ND | 256K (32Kx8) OVIOS EEPROM 90ns X504388-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low . 3.05 1.98 1.78 
X28HC256P-90-ND | 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 90ns .. X5043S81-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low . 318 206 1.85 
X28HC256J-12-ND | 256K (32Kx8) CVIOS EEPROM 120ns. X5043M8-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low . 3.78 246 2.20 
YOBHO56IIMI2-ND | 256K = CMOS EEPROM 120ns. X5043M8I-4.5A-ND_| 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low .... 3.93 256 2.29 
X28HC256P-12-ND | 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 120ns. X5043S8-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low 3.05 1.98 1.78 
X28HC256PI-12-ND | 256K (32Kx8) CVIOS EEPROM 120ns. X5043S8I-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low . 318 206 1.85 
X28HC256J-15-ND | 256K (32Kx8) CMOS EEPROM 150ns. X5043M8-2.7A-ND _ | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low .... 3.78 246 2.20 
X28HC256JI-15-ND_ | 256K (32Kx8) CVIOS EEPROM 150ns. X5043M8I-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low . 3.93 256 229 
X28HC256P-15-ND | 256K (32Kx8) CVIOS EEPROM 150ns. X5043P-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low ....... 3.05 1.98 1.78 
X28HC256PI-15-ND_| 256K (32Kx8) OMOS EEPROM 150ns.. X5043PI-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low .... 318 206 1.85 
X504388-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low . 3.05 1.98 1.78 
X5043S8I-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low . 318 206 1.85 
XICOR X5043M8-2.7-ND _ | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset Low... 378 246 220 
au ae Descriiion X5043V14I-2.7-ND _ | 2.55-2.7V CPU Supervisor w/WDT 4K SPI EE, Reset Low..... 3.93 256 2.29 
X4043P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low 3.78 246 2.20 Se oRaiNE aay ai Patti se hea = = Bes oe a ee Me Hae 

, | LO-4.s Ipervisor WI ign. ). A rR 
rene foe geen poet ie ee a fe = Heeee ae a Bee Fee ae X5045S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High . 3.05 1.98 1.78 
X4043881-ND 4.25-4 5V CPU Supervisor with WD. 4K IC EE, Reset Low 318 206 185 X5045S81-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE Reset High . 318 206 1.85 
X4043M8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low..... 378 246 2.20 X5045M8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High. 3.78 246 2.20 
X4043MeI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low... 393 256 2.29 SOMA RAND bare ney Eyaetiiod ca cl sa ze Ras ie oo Soe oe ae 

x -4.5A:ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low 05 1.98 1.7 Ra ee pervisor wit et High... ; 13 il 
natant 45-475 CPU Sinsveer a WOT. 4K eC 2 eee Low... aa oe ae X5045S8-4.5A-ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High. 3.05 1.98 1.78 
X4043MB-4.5A:ND | 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low... 378 246 220 X5045PI-2.7A-ND__| 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High........ 318 2.06 1.85 
X4043M6I-4.5A-ND_| 4.5-4.75V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low 3.93 256 2.29 X6045S8-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High... 3.05 1.98 1.78 
X4043S8-2.7AND _ | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 4K 2C EE, Reset Low ... 305 1.98 1.78 X5045S8I-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High . 318 206 1.85 
X4043$81-2.7AND_ | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low 318 206 185 X5045P-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High... 3.05 1.98 1.78 
X4043M8-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low 3.78 246 220 X5045Pl-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High... . 318 206 1.85 
X4043MéI-2.7A-ND | 2.85-3.0V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low 3.93 256 229 X6045S8-2.7-ND 2.55-2.7V OPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High . 3.05 1.98 1.78 
X4043P-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low 3.78 246 2.20 X5045S8I-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High... 318 206 1.85 
X4043PI-2.7-ND —_| 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low... 393 256 229 X5045M8-2.7-ND _ | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High. .... 3.78 246 2.20 
X4043S8-2.7-ND 2.55-2.7V OPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low 3.05 1.98 1.78 X5045M8I-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 4K SPI EE, Reset High. 3.93 256 2.29 
X4043S8I-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low .... 3.18 2.06 1.85 X5083P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 8K SPI EE, Reset Low ....... 8Dip 318 220 1.85 
X4043M8-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low... 378 246 2.20 X5083S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 8K SPI EE, Reset Low .....8-SOC 3.18 2.20 1.85 
X4043M8I-2.7-ND _ | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT, 4K I2C EE, Reset Low... 3.93 256 2.29 (Continued) 
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Digi-Key Price Each* 
x XICOR cpu supervisors (continued) Part No. Description Pkg. 1 25 100 
DIRERS PHGe Each X9119TV14I-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, I2C, Single Supply......... 14-TSSOP 667 449 3.88 
Part No. Description - 25 100 X9119TV14-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 100KQ, 1024 Tap, I2C, Single Supply......14-TSSOP 5.89 3.96 3.43 

~ - X9119TV14I-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 100KQ, 1024 Te, 2C, Single Supply......14-TSSCP 7.35 494 4.28 
X5083S81-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 8K SPI EE, Reset Low .... 331 229 1.93 X9221UP-ND Dual DOP, 5V, 50KQ, 64 Tap, °C... 363 278 
X5083S8-2.7-ND —_| 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 8K SPI EE, Reset Low 318 220 1.85 X9221UPI-ND Dual DOP, BV, 50KQ, 64 Tap, 2C... 455 348 
X5083S8I-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 8K SPI EE, Reset Low ... 3.31 229 1.93 X9221US-ND Dual DCP. 5V, 50KO, 64 Tap, I2C. 3632.78 
X5163P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 16K SPI EE, Reset Low 331 229 1.93 X9221USI-ND Dual DOP, 5V, 50KQ: 64 Tap, I2C. 455 3.48 
X5163S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 16K SPI EE, Reset Low 331 229 1.93 X9221WP-ND Dual DCP. 5V, 10KQ, 64 Tap, 26 363 278 
X5163S8I-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 16K SPI EE, Reset Low ... 3.44 237 2.00 X9221WPI-ND Dual DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C 4.55 3.48 
X5163S8-2.7-ND _| 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 16K SPI EE, Reset Low .... 331 229 1.93 X9221WS-ND Dual DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C. 3.63 2.78 
X5163S81-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 16K SPI EE, Reset Low 3.91 266 228 X9241UP-ND Quad DOP, 5V, 50KQ, 64 Tap, I2C. 484 3.70 
X5165P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 16K SPI EE, Reset High .....8-Dip 3.31 2.29 1.93 X9241UPI-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 64 Tap, IC... 6.05 4.63 
X5165S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 16K SPI EE, Reset High....8-SOC 3.31 2.29 1.93 X9241US-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 64 Tap, I2C... 4.84 3.70 
X5165S8I-ND 4.25-4.5V OPU Supervisor with WDT 16K SPI EE, Reset Hig! 3.44 237 2.00 X9241USI-ND Quad DOP, 5V, 50KQ, 64 Tap, I2C. 6.05 4.63 
X5165S8-2.7-ND _| 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 16K SPI EE, Reset High.. 331 229 1.93 X9241UV-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 64 Tap, IC... 5.72 4.38 
X5165S81-2.7-ND __| 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 16K SPI EE, Reset High..... 391 266 2.28 X9241UVI-ND Quad DOP, 5V, 50KQ, 64 Tap, I2C.... 715 5.47 
X5325P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 32K SPI EE, Reset High . 3.57 247 2.08 X9241WP-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C. 484 3.70 
X5325PI-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 32K SPI EE, Reset High 411 284 2.39 Baie Wiles ae Oe. ay Loy aie as A ees 
X5325S8-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 32K SPI EE, Reset High.. 357 247 2.08 1 SVs , 64 Tap, ; b 
X5325S8I-ND 4.25-4.5V CPU Sipser with WDT 32K SPI EE, Reset Hig 370 255 215 X9241WS1-ND Quad DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, IPC. 6.05 4.63 
X5325$8-2.7-ND 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 32K SPI EE, Reset High. . 357 247 2.08 X9241WV-ND Quad DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, IC. 5.72 4.38 
X5325S81-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 32K SPI EE, Reset High... 585 3.97 3.40 X9241WVI-ND Quad DOP, 5V, 10K02, 64 Tap, I?C. .. 7.15 5.47 
X5643P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 64K SPI EE, Reset Low...... 396 2.74 230 Seer coaings a oe Ay by = oe ea ae ree oe ae 
Xe610S14LND | 425-4.5V CU Supervisor wth WOTGIK SPI EE Resa Low. a0 263 20 | 222507SH-27-ND_| cued DcR, 27V, 100K, 256 Te, $F, Dud Sop 70. 58 
X5643S14-2.7-ND _| 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 64K SPI EE, Reset Low.... 396 274 230 eon Ne) ee os BV, baka, obetep, GA. fue Seek ; oe aoe 
X5643S14I-2.7-ND | 2.55-2.7V CPU Supervisor with WDT 64K SPI EE, Reset Low... 7.78 529 4.53 XODSOUED4I:ND Quad DOP, SV, 50KQ. 256 Tap, SPI Dual Supply ago ae 
X5645P-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor with WDT 64K SPI EE, Reset High . 396 274 2.30 X9250US24-27-ND_| Quad DOP. 2.7V, 50K0, 256 Tap, SPI, Dual Supply 750 573 
X5645S14-ND 4.25-4.5V CPU Supervisor w/WDT 64K SPI EE, Reset High . 3.96 2.74 230 X9250US241-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, SPI, Dual Supply... 937 717 
X5645S14-2.7-ND__| 2.55-2.7V CPU Supervisor w/WDT 64K SPI EE, Reset High..... 396 274 2.30 X9251TS24-ND Quad DOP, 5V, 100KQ, 256 Tap, SPI, Single Supply... 681 5.20 

X9251TS241-ND Quad DCP, 5V, 100K, 256 Tap, SPI, Single Supply ... 8.52 6.52 
X9251TS24-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 100K, 256 Tap, SPI, Single Suppl 7.50 5.73 
4 XICOR EALTIME CLOCKS X9251TS241-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 100KQ, 256 Tp. SPI, Single Supply. 9.37 7.17 
Fane CECH na osie4 SSE liebe cele chon X9251US24-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, SPI, Single Supply ... 681 5.20 
ime Qocl lendars with dui jarms (programmable frequency output an only), and on chi ia 
oscillator compensation. The X1227 and X1 08 are also CPU Supervisor circuits with two polled alarms. The clock and on es ND ae moe BAT yids eat ee ce : oe eee 
alarm registers allow the clock to operate without loss of accuracy, even during read and write operations. The X9251US24I-2.7-ND | Quad DOP. 27. 50KQ, 256 Tap, SPI, Single Supply 937 7.17 
clock/calendar provides functionality that is controllable and readable through a set of registers. The clock, using a low- X9258TS24-ND Quad DCP. 5V, 100K. "956 tT "PC, Dual Suppl . 681 5.20 
cost 32.768kHz crystal input, accurately tracks the time in seconds, minutes, hours, date, day, month and years. 2-wire wee : eps PPIY - ‘ 
interface interoperable with 512 x 8 bits of 12C EEprom. The Supervisor circuits come in 4 reset voltages. een aa = 224 wee Te. a aan : = oS 
ial - 7. . 2.7V, : ap, ipply ‘ b 
Digi-Key nee Priceleachy X9258TS241-2.7-ND | Quad DOP. 2.7V, 100KQ, 256 Tap, I2C, Dual Supply 937 7.17 
Eat: Desc on : pt _W) X9258US24-ND | Quad DCP. 5V, SOKA, 256 Top, PC, Dual Supply 681 5.20 
X1226S8-ND RTC, Qock/Calendar with Output Frequency and 4K EE Z 344 232 2.00 X9258US24I-ND Quad DCP, 5V, 50KQ, 256 Tap, |2C, Dual Supply. 852 652 
xi227S827-ND | RIG 257-273V0PU Supervisor wth WOT AK EE Resa Low oo BPO Ree eS 
He 57-2. ipervisor wi OW... . . . O71 2 
X1227S8-2.7A-ND | RTC, 2.76-2.94V CPU Supervisor with WDT 4K EE, Reset Low... 516 3.52 3.00 Seeeeatae aa eet Oe. ae ey pals oy Ponein Q a oe 
X1227S8-4.5A-ND__ | RTC, 4.49-4.77V CPU Supervisor with WDT 4K EE, Reset Low. 516 352 3.00 XO259TS241-ND Quad DOP. 5V, 100K0, 256 Tap, °C. Single Supply .. 852 652 
X1228S14-ND RIG, 4.25-4.51V CPU Supervisor w/WDT 4K EE, Reset Low... 5.e8N S67) 13:13 X9259TS24-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, I2C, Single Supply ... 750 573 
e SLES AN AC SoCo oy en fail Ae a = ae mie vee aS ae ae X9259TS241-2.7-ND_| Quad DOP, 2.7V, 100KQ, 256 Tap, |2C, Single Supply Cie alee 
TAL | 76-2. jpervisor w/ OW... . . . 20S, 
X1228814-4.54-ND_ | RTC, 4.49-4.77V CPU Supervisor w/WDT 4K EE, Reset Low... 538 367 3.13 SOT a aed a ae es ss ee he ata s ey a2 
X9259US24-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, I2C, Single Suppl 7.50 5.73 
x XICOR DIGITALLY CONTROLL X9259US24I-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, I2C, Single Suppl 937 717 
POTENTIOMETERS (XDCP™) X9260TS24-ND Dual DOP, 5V, 100KQ, 256 Tap, SPI, Dual Supply .... 511 3.90 
Digi-Key Price Eachix X9260US24-ND Dual DOP, 5V, 50KQ, 256 Tap, SPI, Dual Supply... 5.11 3.90 
Part No- Description ji Sa X9261TS24-ND Dual DOP, SV, 100KQ, 256 Tap, SPI, Single Supply 5.11 3.90 
- X9261US24-ND Dual DOP, 5V, 50K®, 256 Tap, SPI, Single Supply . 5.11 3.90 
X9C102P-ND Single DOP, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. 288 220 1.68 X9268TS24-ND Dual DOP, 5V, 100K, 256 Tap, [2C; Dual Supply .. B11 3.90 
X9C102S-ND Single DOP, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 288 2.20 1.68 X9268US24-ND Dual DOP, 5V, 50KQ, 256 Tap, I2C, Dual Supply ... 5.11 3.90 
X9C102SI-ND Single DOP, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down .... 361 275 210 X9269TS24-ND Dual DOP, 5V, 100KQ, 256 Tap, 2G, Single Supply 5413.90 
X9C103P-ND Single DOP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 288 220 1.68 X9269US24-ND Dual DOP, 5V, 50KQ, 256 Tap, I2C, Single Supply . 5.11 3.90 
X9C103PI-ND Single DOP, 10K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 361 2.75 2.10 X9271TV14-ND Single DOP, 5V, 100KQ, 256 Tap, SPI. 409 313 
X9C103S-ND Single DOP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. . 288 2.20 1.68 X9271TV14-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 100K®, 256 Tap, SPI 449 3.43 
X9C103SI-ND Single DOP, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. . 3.61 275 210 x9271UV14-ND Single DOP, 5V, S0K®, 256 Tap, SPI.. 4.09 3.13 
X9C104P-ND Single DOP, 100K®, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 288 2.20 1.68 X9271UV14-2.7-ND_| Single DOP, 2.7V, 50KQ, 256 Tap, SPI 449 3.43 
X9C104PI-ND Single DOP, 100KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 361 275 210 x9279TV14-ND Single DOP, SV, 100KQ, 256 Tap, ee see 4.09 3.13 
X9C104S-ND Single DCP, 100K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down ... 288 220 1.68 SSM Soe oe A ae feta eee c a 28 
SE SEND) Single DOP, 100K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down gS) ee ily X9279UV14-2.7-ND Single DOP, 2.7V, 50K2, 256 Te, ize 449 3.43 
SEES Single DOP, 32K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down, Log Taper 2e5 gay les X9312US-ND Single DCP, SV, 50KA, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 220 1.68 
X9C303PI-ND Single DOP, 32KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down, Log Taper 361 275 210 X9312WP-ND Single DCP, 5V, 10KO, 100 Tap, 3-Wire Up/Down, 305 267 
X9C303S8-ND Single DOP, 32KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down, Log Taper. 288 220 1.68 X9312WS-ND Single DOP. 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down, 220 168 
X9C303S8I-ND Single DOP, 32K®, 100 Tap, 3-Wire Up/Down, Log Taper. 3.61 2.75 2.10 X9313TS-ND Single DCP, 5V, 100K®, 32 Tap, 3-Wire Up/Down . 1.48 1.13 
X9C303V8-ND Single DOP, 32KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down, Log Taper. 342 261 1.99 X9313US-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 1.48 1.13 
X9C303V8I-ND Single DOP, 32KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down, Log Taper. 426 3.25 248 X9313USI-ND Single DOP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 1.84 1.40 
X90503P-ND Single DOP, 50K®, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 288 220 1.68 X9313UMI-ND Single DCP, 5V, 50K, 32 Tap, 3-Wire Up/Down .. 217 1.65 
X90503PI-ND Single DOP, 50K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 3.61 275 2.10 X9313WS-ND Single DOP, 5V, 10K®, 32 Tap, 3-Wire Up/Down... 1.48 1.13 
X90503S-ND Single DOP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down. . 3.61 275 210 X9313WSI-ND Single DCP, SV, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 1.84 1.40 
X9C503SI-ND Single DOP, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 361 275 2.10 ears eae = 2 a = 2b ee naa athe a : 7" 
X9015US8-ND Single DOP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down, Volatile. 65 49 38 a Wart Sh pV, KO, 92 Tepe Wire Up/Down 3 : 
, gle DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, Log Taper, 3-Wire Up/Down. 148 1.13 
X9015US8I-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down, Volatile. 82 62 48 SOs STEND Single DOP. 5V. 100K0 32 Tap, 3 Wire Up/Down 1 8 
X9015UM8-ND Single DOP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down, Volatile 15 57 44 X9315TSI-ND Single DCP. BV. 100K, 32 Tap, 3-Wire Up/Down : 1.84 1.40 
X9015UM8I-ND Single DOP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down, Volatile 7 7 57 X9315TS-2.7-ND _| Single DOP. 2.7V, 100KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down . 1.69 1.45 
X9015US8-2.7-ND _| Single DOP, 2.7V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down, Volatile. 7 Do mee XQ315TSI-27-ND __| Single DOP, 2.7V, 100KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down . 1.95 1.67 
X9015US8I-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down, Volatile. -90 68 53 X9315US-ND Single DOP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down... 1:48) 4413: 
X9110TV14-ND Single DCP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, SPI, Dual Supply 5.35 360 3.12 X9315USI-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down... 1.84 1.40 
X9110TV14I-ND Single DOP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, SPI, Dual Supply .. 667 449 3.88 X9315UM-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down .. 1.61 1.38 
X9111TV14-ND Single DOP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, SPI, Single Supply 5.35 3.60 3.12 X9315UMI-ND Single DOP, 5V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 185 1.59 
X9111TV14I-ND Single DOP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, SPI, Single Supply 667 449 3.88 X9315US-2.7-ND _| Single DOP, 2.7V, S0KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down. 1.69 1.45 
X9116WS8-ND Single DOP, 5V, 10K, 16 Tap, 3-Wire Up/Down... 129 98 75 X9315USI-2.7-ND _| Single DOP, 2.7V, 50KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down... 1.95 1.67 
X9116WS8I-ND —_| Single DOP, 5V, 10K@, 16 Tap, 3-Wire Up/Down... 161 1.23 94 RONEN cr oboe oov eae ee ane coma oS 
X9116WM8-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 16 Tap, 3-Wire Up/Down . 153 116 89 SENENG sre DoF SV. 10K, 327 Sa Mia Up/Down Ws 4B 
X9116WM8I-ND Single DOP, 5V, 10KQ, 16 Tap, 3-Wire Up/Down . 191 146 1.12 SSENGEND eae Dep BV 10KO. a2 — awe pow = ae 
X9116WS8-2.7-ND _| Single DOP, 2.7V, 10KQ, 16 Tap, 3-Wire Up/Down 142 108 83 X9315WS-ND Single DOP. 5V, 10Ka, 32 T. 3-Wire Up/Down... 148 113 
X9116WSSI-2.7-ND_| Single DOP, 2.7V, 10KQ, 16 Tap, 3-Wire Up/Down 1.76 1.35 1.03 X9315WSI-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 84 140 
X9118TV14-ND Single DOP, 5V, 100K®,, 1024 Tap, |2C, Dual Supply. 5.35 3.60 3.12 X9315WM-ND Single DOP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down .. ! 1.74 1.33 
X9118TV14I-ND Single DOP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, I2C, Dual Supply. 667 449 3.88 X9315WMI-ND Single DOP, 5V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down ...........666. 8MSOP 2.84 217 1.65 
X9119TV14-ND Single DOP, 5V, 100KQ, 1024 Tap, I2C, Single Supply . 535 3.60 3.12 (Continued) 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 409 


x XICOR iaitaLty ConTROLLED POTENTIOMETERS (Continued) 


Digi-Key Price Each* 
Part No. Description 1 25 100 
X9428WS16I-ND Single DOP, 5V, 10KQ,, 64 Tap, 12C, Dual Supply. 3.98 3.03 232 
X9428VWWV14-ND Single DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, IC, Dual Supply. 3.76 287 2.19 
X9428WWV141-ND Single DOP, 5V, 10KQ,, 64 Tap, I2C, Dual Supply. 469 357 273 
X9428WS16-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, 12C, Dual Supply... 3.50 267 2.04 
X9428WS16I-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply. 439 3.34 2.55 
X9428WV14-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, 12C, Dual Supply. 413 3.14 240 
X9428WWV141-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, 12C, Dual Supply. 5.16 3.93 3.00 
X9429WS16-ND Single DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply . 318 242 1.85 
X9429WSI16I-ND | Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply . 3.98 3.04 2.32 
X9429WV14-ND Single DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply . 3.74 286 218 
X9429WV14I-ND Single DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply... 469 357 273 
X9429WS16-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I?C, Single Supply .. 3.50 266 2.04 
X9429WS16l-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply .. 436 3.33 2.54 
X9429WWV14-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply. . 413 3.14 240 
X9429WWV141-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, l2C, Single Supply 5.16 3.93 3.00 
X9511WP-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 32 Tap, "Pushpot" 1.94 148 1.13 
X9511WPI-ND Single DOP, 5V, 10KQ, 32 Tap, "Pushpot" 241 1.84 1.40 
X9511WS-ND Single DOP, 5V, 10K, 32 Tap, "Pushpot" 1.94 148 1.13 
X9511WSI-ND Single DOP, 5V, 10KQ, 32 Tap, "Pushpot” . . 241 1.84 1.40 
4 XICOR DCPs FOR LASER DIODE CONTROL 
OF FIBER OPTIC MODULES 

Digi-Key Price Each 
Part No. Description Pkg. 1 25 100 

X9520V20I-A-ND. Triple DOP for Laser Diode Control, 
2K I2C EE, POR, 3.3V System... 8.28 630 4.82 
X9520V20I-B-ND Triple DOP for Laser Diode Control 

2K I?C EE, POR, 5V System 8.28 630 4.82 
X9521V20I-ND Dual DOP for Laser Diode Control, 2K 1@C EE NEW! 763 5.81 4.44 
X9522V20I-A-ND Triple DOP for Laser Diode Control, |2C, 3.3V System. 716 546 417 
X9522V20I-B-ND Triple DCP for Laser Diode Control, I2C, 5V System... . 7.16 546 4.17 
X9523V20I-A-ND Dual DOP for Laser Diode Control, I2C, POR, 3.3V System....20-TSSOP 6.69 5.08 3.89 
X9523V20I-B-ND Dual DOP for Laser Diode Control, I2C, POR, 5V System...... 20-TSSOP 6.69 5.08 3.89 
x XICOR DIGITALLY CONTROLLED 
POTENTIOMETERS WITH OP AMP 

Digi-Key Price Each* 
Part No. Description 1 25 100 
X9430WS24-ND Dual DOP, Dual Op Amp, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI. 7.01 5.33 4.08 
X9430WS241-ND Dual DOP, Dual Op Amp, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI. 8.75 666 5.09 
X9430WV24-ND Dual DOP, Dual Op Amp, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI. 460 3.51 268 
X9430WS24-2.7-ND | Dual DOP, Dual Op Amp, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI.... 7.70 586 4.48 
X9430WS241-2.7-ND | Dual DOP, Dual Op Amp, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI. 9.63 7.33 5.60 
X9430WV24-2.7-ND | Dual DOP, Dual Op Amp, 2.7V, 10K, 64 Tap, SPI. 9.63 7.33 5.60 
X9438WS24-ND Dual DOP, Dual Op Amp, 5V, 10KQ, 64 Tap, I?C . 7.01 5.33 4.08 
X9438WS241-ND Dual DOP, Dual Qp Amp, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C . 460 351 268 
X9438WV24-ND Dual DOP, Dual Qp Amp, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C . 8.75 666 5.09 
X9438WV241-ND Dual DOP, Dual Qp Amp, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C . 10.94 833 6.37 
X9438WS24-2.7-ND | Dual DOP, Dual Op Amp, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C . 7.70 586 4.48 
X9438WV24-2.7-ND_ | Dual DOP, Dual Cp Amp, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, |2C 9.63 7.33 5.60 


4 XICOR DIGITALLY CONTROLLED POTENTIOMETER 
WITH VOLTAGE COMPARATOR 
Digi-Key Price Eachx 
Part No. Description 25 100 
X9440WS24-ND Dual Prog. Comparator, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI .. 5.33 4.08 
X9440WS241-ND Dual Prog. Comparator, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI 6.66 5.09 
X9440WV24-ND Dual Prog. Comparator, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI.. 6.66 5.09 
X9440WWV24I-ND- Dual Prog. Comparator, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI. . 8.33 6.37 
X9440WS24-2.7-ND_| Dual Prog. Comparator, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI 7.70 586 448 


X9440WS241-2.7-ND 
X9440WV24-2.7-ND 
X9440WWV24I-2.7-ND 


Dual Prog. 
Dual Prog. 
Dual Prog. 


Comparator, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI 
Comparator, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI 
Comparator, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI.. 


X9448WS24-ND Dual Prog. Comparator, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C .. 
X9448WS241-ND Dual Prog. Comparator, 5V, 10KQ, 64 Tap, |2C 
X9448WV24-ND. Dual Prog. Comparator, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C 
X9448WV24I-ND Dual Prog. Comparator, 5V, 10KQ, 64 Tap, |2C 


X9448WS24-2.7-ND 
X9448WS241-2.7-ND 
X9448WWV24-2.7-ND 
X9448WV241-2.7-ND 


Dual Prog. Comparator, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C 
Dual Prog. Comparator, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C.. 
Dual Prog. Comparator, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, |2C 


Dual Prog. Comparator, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, IC... 


Digi-Key Price Each 

Part No. Description 1 25 100 
X9315WS-2.7-ND Single DCP, 2.7V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down... 211 162 1.23 
X9315WSI-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down 264 2.02 1.54 
X9315WM-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down .. 249 1.91 1.45 
X9315WMI-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 32 Tap, 3-Wire Up/Down .. 3.14 240 1.83 
X9317US8-ND Single DOP, 5V, 50K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 288 220 1.68 
X9317US8I-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down .. 275 2.10) 
X9317UM8-ND Single DCP, 5V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down ... 2.61 1.99 
X9317UM8I-ND Single DOP, 5V, 50K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 3.25 248 
X9317UV8-ND Single DOP, 5V, 50K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 2.61 1.99) 
X9317UV8I-ND_ Single DOP, 5V, 50K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 3.25 248 
X9317US8-2.7-ND _ | Single DOP, 2.7V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 243 1.85 
X9317US8I-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 50KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down ... 3.04 232 
X9317UM8-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 50K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 286 2.18 
X9317UMBI-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 50K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . Bon E23) 
X9317UV8-2.7-ND__| Single DOP, 2.7V, 50K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 2.86 2.18 
X9317UV8I-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 50K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down Bon 2.13) 
X9317WP-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 2.20 1.68 
X9317WS8-ND Single DOP, 5V, 10K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 2.20 1.68 
X9317WSS8I-ND Single DOP, 5V, 10K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down .. Ae a) 
X9317WM8-ND Single DOP, 5V, 10K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down ... 261 1.99 
X9317WM8I-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 3.25 248 
X9317WWV8-ND Single DOP, 5V, 10K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down AAS ae) 
X9317WV8I-ND Single DOP, 5V, 10K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 3.25 248 
X9317WS8-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 243 1.85 
X9317WSSI-2.7-ND_| Single DOP, 2.7V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down ... 3.04 2.32 
X9317WM8-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 286 2.18 
X9317WM8I-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down . 357 2.73 
X9317WV8-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 286 2.18 
X9317WV8I-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down 3.57 273 
X9317ZS8-ND Single DOP, 5V, 1KQ, 100 Tap, 3-Wire Up/Down... 2.20 1.68 
X9317ZS8I-ND Single DOP, 5V, 1K, 100 Tap, 3-Wire Up/Down... 2.fo) 12.10) 
X9400WP24-ND Quad DOP, 5V, 10K®, 64 Tap, SPI, Dual Supply .. 5.39 4.13 
X9400WS24-ND Quad DOP, 5V, 10K®, 64 Tap, SPI, Dual Supply 484 3.70 
X9400WS24I-ND Quad DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply .. 6.05 4.63 
X9400WWV24-ND Quad DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply .. 6.05 4.63 
X9400WV24I-ND- Quad DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply 7.57% 5.79) 
X9400WS24-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply 5.33 4.08 
X9400WS24I-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply ... 6.66 5.09 
X9400WV24-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply 6.66 5.09 
X9400WV24I-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply ... 8.33 6.37 
X9401WS24-ND Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply. 484 370 
X9401WS24I-ND | Quad DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply. 6.05 4.63 
X9401WWV24-ND Quad DOP, SV, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply. 6.05 4.63 
X9401WWV24I-ND- Quad DOP, 5V, 10K, 64 Tap, SPI, Single Supply. 7.56 5.78 
X9401WS24-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Suppl 5.33 4.08 
X9401WS24I-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply. . 6.66 5.09 
X9401WV24-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply. . 6.66 5.09 
X9401WV24I-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Suppl 8.33 6.37 
X9408WS24-ND Quad DOP, 5V, 10K, 64 Tap, I2C, Dual Supply. 484 3.70 
X9408WS24I-ND Quad DOP, 5V, 10K, 64 Tap, I2C, Dual Supply. 6.05 4.63 
X9408WWV24-ND Quad DOP, 5V, 10K, 64 Tap, I?C, Dual Supply. 6.05 4.63 
X9408WWV24I-ND- Quad DOP, 5V, 10K®, 64 Tap, I2C, Dual Supply. 7.57 5.79 
X9408WS24-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Supply. 5.33 4.08 
X9408WS241-2.7-ND | Quad DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, IC, Dual Supply. 6.66 5.09 
X9408WWV24-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, |2C, Dual Supply. 6.66 5.09 
X9408WWV241-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, IC, Dual Supply. 8.33 6.37 
X9409WS24-ND Quad DOP, 5V, 10K, 64 Tap, I2C, Single Supply . 484 3.70 
X9409WS24I-ND Quad DOP, 5V, 10K®, 64 Tap, I2C, Single Supply . 6.05 4.63 
X9409WV24-ND Quad DOP, 5V, 10K®, 64 Tap, I2C, Single Supply . 6.05 4.63 
X9409WWV24I-ND- Quad DOP, 5V, 10K, 64 Tap, I2C, Single Supply .... 7.56 5.78 
X9409WS24-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply 5.33 4.08 
X9409WS241-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply .. 6.66 5.09 
X9409WV24-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply . . 6.66 5.09 
X9409WWV241-2.7-ND | Quad DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Single Supply 8.33 6.37 
X9410WS24-ND Dual DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply ... 3.63 2.78 
941 0WS24I-ND Dual DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 455 3.48 
941 0VWWV24-ND Dual DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 455 348 
X9410WWV24I-ND- Dual DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 5.68 4.34 
X9410WS24-2.7-ND | Dual DOP, 2.7V, 10K, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 3.99 3.05 
941 0WS241-2.7-ND | Dual DOP, 2.7V, 10K, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 499 3.82 
X9410WV24-2.7-ND | Dual DOP, 2.7V, 10K, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 499 3.82 
X9410WV24l-2.7-ND | Dual DOP, 2.7V, 10K, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 6.25 4.78 
X9418WS24-ND Dual DOP, 5V, 10KQ,, 64 Tap, 12C, Dual Supply. . 3.63 2.78 
X9418WS24I-ND Dual DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, IC, Dual Suppl 455 348 
X9418WWV24-ND Dual DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, I2C, Dual Suppl 455 3.48 
X9418WV24I-ND Dual DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, 12C, Dual Supply. . 5.68 4.34 
X9418WV24-2.7-ND | Dual DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, IC, Dual Supply. 499 3.82 
X9418WS241-2.7-ND | Dual DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, |2C, Dual Supply. 499 3.82 
X9420WS16-ND Single DOP, 5V, 10K, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 242 1.85 
X9420WS16I-ND Single DOP, 5V, 10K, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 3.03 2.32 
X9420WV14-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply .... 287 2.19) 
X9420WV14I-ND Single DOP, 5V, 10K, 64 Tap, SPI, Dual Supply . 357 273 
X9420WS16-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply 2.67 2.04 
X9420WS161-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10K, 64 Tap, SPI, Dual Supply .. 3.34 2.55 
X9420WV14-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply .. 3.14 240 
X9420WV14I-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Dual Supply 3.93 3.00 
X9421WS16-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply. 242 1.85 
X9421WSI16I-ND | Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply. 3.04 2.32 
X9421WV14-ND Single DCP, 5V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply 286 2.18 
X9421WV14I-ND Single DOP, 5V, 10K, 64 Tap, SPI, Single Supply .. SOMeNS) 
X9421WS16-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply. 2.66 2.04 
X9421WS16l-2.7-ND | Single DOP, 2.7V, 10K, 64 Tap, SPI, Single Supply. 3.33 2.54 
X9421WV14-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply .. 3.14 240 
X9421WV14I-2.7-ND | Single DCP, 2.7V, 10KQ, 64 Tap, SPI, Single Supply 3.93 3.00 
X9428WS16-ND Single DOP, 5V, 10KQ, 64 Tap, !2C, Dual Supply 242 1.85 


Price Eachx 
Description Pkg. 1 25 100 

MLX90217LUA-ND | Hall Effect Geartooth Speed Sensor ..............seceeee UATO-92 (flat) 583 346 2.05 
MLX90247ESF-B-ND | Thermopile with On-Chip PTC Thermistor ..TO39 12.16 7.20 4.28 
MLX90247ESF-C-ND | Thermopile with Off-Chip 100k NTC Thermistor . 13.22 7.84 465 
MLX90601EZA-B-ND | Infrared Thermometer Module, Analog Output... ea! 52.66 31.15 18.44 
MLX90601EZA-C-ND | Infrared Thermometer Module, SPI Serial Output, 10bit Resolution...— 52.66 31.15 18.44 
MLX90601EZA-D-ND | Infrared Thermometer Module, PWM Output, 10bit Resolution ....... — 6266 31.15 18.44 
MLX90308LDF-ND | Programmable Sensor Interface. . 16-SOIC 21.12 1251 7.43 
MLX90314LDF-ND | High Gain Programmable Sensor Interfac 21.12 1251 7.43 
DK90308-ND. Demo Kit for MLX90308 Sensor Interface with SOIC Socket, 

Serial Interface Datasheet and Programming Manual (diskette) , 

Software, and (5) 90308 Samples..............::ecsesseseeeeee neers — No = 
DK90314-ND Demo Kit for MLX90314 Sensor Interface with SOIC Socket, 

Serial Interface Datasheet and Programming Manual (diskette), 

Software, and (5) 90314 Samples.......00.c0cccceseeessseeceeeeee — 00100 — 
EVB90601-ND. Evaluation Board for MLX90601 Infrared Thermometer Module, 

Supply, Serial Cable, Manual and Software ............::seeseeee sees —- ho 


* CALL FOR LOWER PRICING ON LARGER QUANTITIES! x 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


NATIONAL SEMICONDUCTOR 


POCKET REFERENCE SERIES 


Digi-Key Price _ Digi-Key Price 
Part No. Each Part No. Each 
1996-1997 COP8 Data Book Pocket PC DiRectory 


Contains data on: COP8 family and applications, 
microwire/plus peripherals, development support 
and appendices/physical dimensions. 

Q280BAND oi... i ciscccresersoaies ciasasoneeades $18.00 


1995 Data Acquisition Data Book 

Contains data on: D/A and A/D Converters, voltage 
ref., sample and hold, temperature sensors, analog 
switches-multiplexors and active filters. 


9242B-ND . --. $18.00 


1995 Operational Amplifiers Data Book 

Contains data on: Op amps, buffers, voltage 
comparators, instrumentation amplifiers, surface 
mount, appendixes/physical dimensions. 

Q243BAND ou... ici scccsccesseaiescascaneneea ged $17.00 


1993 Packaging Data Book 

Contains data on: introduction, Hermetic packages, 
plastic packages, advanced pkg. technology, 
package reliability considerations, packaging 


considerations, surface mount considerations and 
appendix. 

9255B-ND . .. $7.00 
1995 Power ICs Data Book 


Contains data on: linear, low dropout, and switching 
volt. regulators, motion control, peripheral drivers, 
high current switches, surface mount, and 
appendixes/physical dim. 

9244B-ND . 


Real-Time Clock Handbook 
9205B-ND 


Contains directory information 
on over 1500 companies 
involved in PC manufacturing. 
Includes company names and 
addresses, phone, fax and 
world wide web address. 


Q27SBEND iain cc ccise acres aulsay sare eneueeran awiciten 
MISCELLANEOUS 

Digi-Key Price 

Part No. Each 

Aromat Timer, Counter Data Book 

Q27SBAND ii sicciciadiaanedeeacscsieaecasscadeiar $2.95 

Aromat Relay Guide Data Book 

Q277BAND) asi acscdszestuatessiwaicsscaaadadanay $2.95 

Burr-Brown Linear & Mixed Signal 

Products Data Book 

LISOUND 55s cig csadid eaccadwessioderasaanduias $4.94 

C&K Switch Data Book 

QISSBAND ici dcsceidercmecsescncsetaensacansinn $2.95 

Condor Power Engineering Manual 

Q2E8B-ND ai scdccceedevensseisadaaaadesaaseiien $2.95 


Crydom Solid State Relay Design Guide 
9213B-ND... 


ECS X-Tal/Oscillator Data Book 


Q256BND ic iduisusdiaanorag cad daeaaseiaegaciailan $2.95 
E-Switch Data Book 

9157B-ND .. 

Desco ESD Awareness Guide 

16-1013-ND....... 0.0.0.0 c cece eee eee $3.00 


Grayhill Engineering Catalog 
9154B-ND 


IERC Heatsinks Databook 
9295B-ND . 


1990 Linear Technology 
Applications Handbook, Vol. | 
GATZBAND). ccccccnieaccaerateasnacsaecncedeunes $19.95 


1990 Linear Technology Data Book, Vol. | 


GIZSBAND oss cis da ccieaideassancavenaasdudenas $9.95 
1992 Linear Technology Data Book, Vol. II 
QITGBAND |. scic.cccescidesacsueesancdecadeaenan $9.95 


1993 Linear Technology 
Applications Handbook, Vol. Il 
Q258BAND 8.5 ocidia cea dieceddiwecasdasseaanrss $19.95 


1994 Linear Technology Data Book, Vol. Ill 
Q2TOBAND :.o.c5.cdscsiecadancsaciacnadacnacaad $9.95 


1995 Linear Technology Data Book, Vol. IV 
Q257 BAND i iis cidusensaaerasdameagdaganagaenaan $10.00 


9285B-ND 


1997 Linear Technology Applications Handbook 


Q2E6BAND ios den cedisnccadasearenssanneiaiouns $20.00 
1997 Linear Technology Data Book, Vol. VI 
Q294B-ND ... ence csc sees sees eeneneeaseuen $12.50 


Linear View CD-ROM 
Contains Data Sheets and Applications Information. 


LTDSIND siscinsacaasoasaiesssnieunaiaaacareuad $3.00 
Lumex Master Catalog CD-ROM 3.0 
67-1542-ND..... 2.0... 0c cece eee eee ee eee $1.95 


Microchip PIC16C7X Series Family Data Book 
9267B-ND ... $6.95 


Microchip Embedded Control 
PIC Handbook, Volume 1 
DS00092D-ND........................e eee 


Microchip Embedded Control 
Handbook Update 2000 
DSOOTIIND 2 cccccccsccaensecada saa siscasies 
Omron Counters Full Line Catalog 
G2ASBEND 0. saaciaciavisiaeaerecoeaesanedin 
Omron Solid State Timers Catalog 
9249B-ND 


Omron Photomicrosensors Data Book 
QIBGEB-ND ..... 0. ccc cece eee ene ees 
Omron Relay Data Book 

9135B-ND 


Raychem PolySwitch® 
Resettable Fuses Data Book 
H55440-ND .......... 0... c eee eee 


Teccor Thyristor Product Catalog 
9291B-ND 


Teccor Sidactor Data Book 
G292BAND oa iiciccseisiasdnsemaaipedceaseaseas 
Toko Application Notes 

for Balun Transformers 458DB-456DB 
ST7OBAND 65 csi chacadonnnasangeaadagad saa aacaan 
Toko Application Notes 

for Balun Transformers 458DS-456DS 
9180B-ND 


Toko Coils and Filters Catalog 
9139B-ND 


Toko IC Data Book 
9194B-ND 


Microslectronic Integrated Systems 


RF Transmitters: + Fully integrated » PLL-stabilized VOO + exible frequency pos- 
sible with external varactor * Wide power supply range * High over-all range » High 
deviation possible for wideband data transmission + FV frequency accuracy + Very 
low standby current +» Adjustable output power range + Adjustable current con- 
sumption »* Frequency deviation and center frequency + Differential output well- 


RF Receivers: * Single superhet architecure for low external component count 
+ FSK for digital data and FV reception + For analog signal transmission + AV/FSK 
demodulation with phase-coincidence demodulator » Low current consumption 
in active mode and very low standby current + Switchable LMA gain for 
improved dynamic range + RSSI allows signal strength indication and ASK 


RF Transmitters, Receivers and Evaluation Boards 


RF Filter: + Wide cutoff frequency range (0.8 to 22.4 MHz) + Dual-channel 
architecture produces superior matching and ease of use for quadrature signals 
+ Low power consumption (<105 mA, typical 55 mA from -5V supply; FC = 1 
MHz @ 25°C) » Companding design provides higher resolution at lower cutoff 
frequencies * Single ended or differential input operation possible (AC coupled) 


suited for loop antenna + External clock available for m Cdrive * “Clock Only” mode —_ detection. + No external components for trimming necessary 
Frequency Temperature | Digi-Key Price Each Digi-Key Price 
Protocol Pkg. MHz Range Part No. 1 10 25 50 Description Part No. Each 
RF Transmitters RF Evaluation Boards For Transmitters 
FSWAWASK | 16-SSOP 315/433 TH7107EF-ND 5.60 4.26 3.28 2.53 (Includes PC Board With Matched Loop Antenna and Transmitter) 
ASK 8-SOIC 315/433 TH71071EDC-ND 4.54 3.46 266 2.05 
ASK 8-SOIC 315/433 -40° togsec | TH71072EDC-ND = 4.54 346 266 862.05 Evaluation Board for TH7107 Transmitter EVB7107-ND 50.00 
ASK SSAC | 868/915 THACBIEDCND) 454 346 266 206 Evaluation Board for TH7108 Transmitter £VB7108-ND 50.00 
FSK/AWASK | 16-SSOP 868/915 TH7108ER-ND 5.60 4.26 3.28 = 2.53 
RF Receivers RF Evaluation Boards for Receivers 
32-LOFP 315/433 TH71101ENEND 11.60 883 680 5.24 (Includes PC Board With Coax Antenna Input and Receiver) 
32-LOFP 315/433 a ry TH71102ENE-ND 11.60 8.83 680 5.24 
FSA 32-LOFP 868/915 a OES TH71111ENEND 11.60 8.83 680 5.24 Evaluation Board for TH7110 Receiver ........ 0... 0cccseeee neces teen cece eee EVB7110-ND 100.00 
32-LOFP 868/915 TH71112ENE-ND 11.60 8.83 680 5.24 Evaluation Board for TH71101 Receiver............::ecceeseeeeeeeeeeee eee eee EVB71101-ND 100.00 
Evaluation Board for TH71102 Receiver. . EVB71102-ND. 100.00 
x Digi-Key Price Each Digi-Key T&R Pricing Evaluation Board for TH7111 Receiver . EVB7111-ND 100.00 
Description Pkg. | Part No. 1 10 25 | Part No. 1,500 . 
RF Filter Evaluation Board for TH71111 Receiver... EVB71111-ND. 100.00 
Programmable, Low-Pass Filter [16-SOIC] TH7301EDFND 22.71 17.28 13.30 | TH7301EDRTRND 5404.00/M| | "VAtalion Board for TH71112 Receiver... sess iseeseesseseteees IAN 2) a 
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All units below are pre-approved with the FCC to allow 
immediate integration and sale in most OEM product. 
Handheld Transmitter: Compact 8-button handheld remote 
is capable of 100+ feet transmission ranges. The 
transmission can be decoded using a standard decoder IC, 
microcontroller, or matching Linx function module. 
Selectable addressing provides security and allows distinct 
TX/RX relationships. 

Keyfob Transmitter: This tiny keyfob features outstanding 
range performance and is configured with 1 to 5 buttons for a 
variety of OEM applications. 

1-4 Position Relay Function Module: Provides 4 latched 
relay outputs which are capable of switching external AC or 
DC powered loads up to 5 amps. Selectable addressing. 

AC Switch Function Module: Plugs directly into a wall 
receptacle and is capable of switching devices at loads up to 
1800 watts (15 amps) or 1 HP @120 VAC. 

Decoder Module: Designed for integration onto a OEM's 
POB. Provides eight switched outputs which correspond to 
the buttons on a command module. Pins on .100 (2.54mm) 
centers allow direct or socketed connection to a user’s PCB. 
Integral antenna tilts and swivels. 


OEM Modules 


eth 
Fo-& 
4 CC. 
FCC Pre-Certified OEM Products Rane Se 
Digi-Key Price Each Linx 
Fig. Description MHz | Part No. 1 25 100 Part No. 
315 | OVID-HHTX-315-ND 32.03 29.28 24.95 | OMID-HHIX-315 
1 | Handheld Transmitter | 418 | QMID-HHTX-418-ND 32.03 29.28 24.95 | OMD-HHTX-418 
433 | OMD-HHTX-433-ND 32.03 29.28 24.95 | OMID-HHTX-433 
105 Button Foc | 315 | OVID-KEYS-315-ND 20.60 19.57 18.49 | OMID-KEYS-315 
2 | Prevertified Keyfob | 418 | QVID-KEY5-418-ND 20.60 19.57 17.95 | OMID-KEY5-418 
Transmitter 433 | OMID-KEY5-433-ND 20.60 19.57 17.95 | OMID-KEY5-433 
1 t04 Position Relay | 315 | FOTN-ALY40¢315-ND 5985 54.72 49.96 | FCTN-RLY4XX-315 
3 | Function Module | 418 | FCTN-RLY4X%<418-ND 59.85 54.72 49.96 | FCTN-RLY4XX-418 
433, | FCTN-RLY4XX-433-ND 59.85 5472 49.96 | FCTN-RLY4Xx-433 
4 | ACSwitch Function | 4g | FCTN-WALL-418-1-ND 51.45 47.04 44.95 | FOTN-WALL-418-1 
Module - 120 VAC 
FOCPrevertified | 315 | FOTN-DECI-315-ND 23.63 21.60 17.95 | FCTN-DECI-315 
5 | Receiver Decoder | 418 | FOTN-DECI-418-ND 23.63 © 21.60 17.95 | FCTN-DECI-418 
Module 433,_| FCTN-DECI-493-ND 23.63 21.60 17.95 | FCTN-DECI-433 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Fig. 15 NEW! Fig. 16 NEW! 


(2.54 pin spacing) 


2794 QLINX | 953 
Lol 
att \1/4-36 
|. 38.1 —+| THREADS. 
LC Series - Ultra-Compact Low-Cost RF TX/RX Modules: Operating in the 260-470 MHz band, these tiny RF Digi-Key Price Each line 
modules provide a complete and cost-effective solution for the wireless transfer of serial control, and command Fig, Description MHz Part No. 1 25 100 Part No. 
information over distances in excess of 300 feet. Transmitter: * 2.7 - 5.2 VDCrange * 1.5 mAavg. * +3 dbm output = 
+ 5Kbps max. data rate » Low harmonics + Compact hand or auto place SMD package. Receiver: + 2.7 - 5.2 VDC LC Series 
range » Low power consumption, (6mA operational, 300A sleep) * -97 typical sensitivity @10-5 » SKbps max. 315 TXM-315-LC-ND 6.90 6.31 5.60 | TXM-315-LC 
data rate + Balanced LOfor easy certification * Compact hand or auto place SMD package. 1 Transmitter 418 TXM-418-LC-ND 6.90 6.31 5.60 | TXM-418-LC 
BBA Series - Broadband RF Amplifiers: These amplifiers are well suited to a wide range of amplification and 433 TXM-433-LC-ND 6.90 6.31 5.60 | TXM-433-LC 
buffering applications including extending the range of Linx’s own RF modules (when legally appropriate). Housed 315 RXM-315-LC-S-ND 13.79 1261 11.25 |RXM-315-LCS 
in a compact SMD package, the hybrid amps are prematched to 50 and and require no external RF components. 2 Receiver 418 RXM-418-LC-S-ND 13.79 1261 11.25 |RXM-418-LCS 
BBA-322: + High Gain Model + 10 Mhz-3 Ghz Broadband Operation + +20dB Small Signal Gain @ 900MHz + Up to 433. | RXM-433-LC-S-ND 4379 1261 1125 |RXM433-LCS 
+10 (10mW) Linear Output Power + 3.8 dB Noise Figure » Operates From a Single Supply. BBA-519: » High Output KH Series 
Model + 10 Mhz-4Ghz Broadband Operation + +18dB Small Signal Gain @ 900MHz + Up to +17 (50mW) Linear 
Output Power + 4.8dB Noise Rgure + Operates From a Single Supply 315 TXE315-KH-ND 9.98 9.12 7.80 | TXE315-KH 
RM Series: Provides a complete TX/RX solution in a compact SIP style module. The RM series utilizes an advanced 3 Transmitter 418 TXE-418-KH-ND 9.98 9.12 7.80 | TXE-418-KH 
SAW based design and AW/FSK modulation and operates in the 260-470 band. Transmitter: « 5.9 - 9.0 VDC range 433 TXE-433-KH-ND 9.98 9.12 _7.80_| TXE-433-KH 
+ 6.0 mA avg. * +3 dbm output + 10,000 Kops max. data rate + SIP package. RM Receiver: + 4.0 - 9.0 VDC range 315 RXD-315-KH-ND 15.93 14.56 12.75 | RXD-315-KH 
+ 14mAavg. + -103 typical sensitivity * 10,000 Kops max. data rate » SIP package. 4 Receiver 418 RXD-418-KH-ND 15.93 14.56 12.75 | RXD-418-KH 
HP-Il & 3 Series - High-Performance Low-Cost RF TX/RX Modules: These modules are designed for the popular 433 RXD-433-KH-ND 15.93 14.56 12.75 | RXD-433-KH 
902-928MHz band. The modules offer 8 or 256 selectable channels and are capable of transmitting analog and RM Series 
digital information for distances of p to 1000 ft. (under optimal conditions). These come in SIP or SMT packages. 
Transmitter: + Eight-parcllel selectable channels on POseries and 8 parallel 120 serial on PS series + Synthesized | 5 Transmitter ae Nepatestenng ies ones Ae eiiel RA 
architecture * 2.7-13 VDC supply range * Low power (15mA average current): + Odbm output power » 50Kbps - - - 
maximum date rate * 100Hz to 25 Khz analog bandwidth » CTS + Powerdown control » Compact SIP package 6 Receiver 418 RXM-418-RM-ND 36.66 33.52 28.31 | RXM-418-RM 
Receiver: + Eight-parallel selectable channels on PO series and 8 parallel, 120 serial on PS series + Synthesized 433 RXM-433-RM-ND 36.66 __33.52__28.31_| RXM-433-RM 
architecture + 2.7-18 VDC supply range » Low power (18mA average current: 50JA powerdown) + 50Kbps HPII Series 
eae date pee etetaatles rcatennteel Bios ci hadeedeeatic inh pene ‘oman LZ Transmitter 8 Channel 900 | TXM-900-HP-II-ND 31.29 28.61 23.81 | TXM-900-HP-II 
ries - High-Performance, Low-Cost ransceiver: Linx transceiver modules are designed for the cost- -900-HP-lI- -HP- 
effective, bi-directional transfer of wireless information. SC Transceiver: + Surface mount or Thru-hole * Sy- S Receiver B Channel a EE aoe EWR S288" “S488 | RAMS00 EF Il 
nthesized architecture + 2.7-16VDC supply range » Low power (15mA Avg.) + Adjustable output power » UART a = 
compatible + 33.6Kops max. data rate * 100Hz to 25Khz analog bandwidth « Integral antenna switch * Powerdown 9 Transmitter 8 Channel 900 TXM-900-HP3-PPO-ND 31.15 28.48 23.60 | TXM-900-HP3-PPO 
control SC-PA Version Adds: + Integrated RP-SMA antenna connection + FOC approved to eliminate additional Transmitter 8/120 Channel 900 TXM-900-HP3-PPS-ND 31.68 28.96 24.30 | TXM-900-HP3-PPS 
testing (when used with approved antennas). ; Receiver 8 Channel 900 | RXM-900-HP3-PPOND 46.38 42.40 34.89 | RXIV-900-HP3-PPO 
KH Series - Transmitter And Receiver Featuring Integrated Encoder/Decoder’s: Housed in a compact SMD 10 Receiver 8/120 Channel 900 RXM-900-HP3-PPS-ND 46.90 42.88 35.51 |RXM-900-HP3-PPS 
package the KH series combines the popular LC TX/RX with an integrated encoder/decoder pair. The encoder SC/SC-PA Series 
module accepts up to eight parallel inputs. This allows the direct connection of switches or a microcontroller. KH 
decoder module provides eight switched outputs and nine address lines which correspond to transmitters pin state. 1 SC Transceiver 900 TR-916-SC-P-ND 44.80 40.96 39.61 |TR-900-SC-P. 
ES Series: Housed in a tiny SMD package, the ES Series utilizes an advanced AW/FSK-based synthesized 12 FOC Precertified Transceiver 900 TR-916-SC-PA-ND 48.30 46.92 46.31 /TR-900-SC-PA 
architecture to provide superior performance and noise immunity when compared to AM/OOK solutions. An O16. 
outstanding 56Kbps maximum data rate and wide-range analog capability make the ES Series equally at home with 18 RF Transceiver 916 PE sis See) BEI) 4288 3920 S841 | TROT SOG 
digita data or analog sources such as audio. A host of useful features including RSSI, PDN, audio reference, LVL BBA Series 
ADJ, low-voltage detect, and a microprocessor clock source are provided. Operates at 916.48MHz which in North 14 High-Gain Broadband RF Amp. | 10~3,000) BBA-322-A-ND 14.80 14.06 13.50 | BBA-322-A 
America allows an unlimited variety of applications indlucing data links, audio links, process and status control, High-Power Broadband RF Amp.| 10~4,000) _BBA-519-A-ND 15.00 14.25 13.95 | BBA-519-A 
home and industrial automation, security, remote control/command, and monitoring. Like all Linx modules, the ES NEW! ES Series NEW! 
Series requires no tuning or external RF components (except an antenna). Audio 20Hz-28KHz, very low current for 
long life in battery applications. Transmitter: + Supply Voltage 2.1-4 + Current 6.5-7.5mA + Odom output power |_15 Transmitter 916 TXM-916-ES-ND 15.23 13.92 11.95 _| TXM-916-ES 
* Sleep 90U/A Reciever: + Supply Voltage 4.5-5.5 + Qurrent 5.5-6.5mA * Sleep 50uA 16 Receiver 916 RXM-916-ES-ND 18.48 16.90 13.95 | RXM-916-ES 
Evaluation Kits ie eae 
Description MHz Part No. Each Part No. 
These kits provide the most complete opportunity to evaluate Basic Evaluation Kits 
the Linx module series of your choice and then begin the , 315 EVAL-315-LO-S-ND 139.00 EVAL-315-S-LC 
integration of it into your own design. LC Series 418 EVAL-418-LC-S-ND 139.00 EVAL-418-LC-S 
433 EVAL-433-LC-S-ND 139.00 EVAL-433-LC-S 
Basic Evaluation Kit: SC Series 916 EVAL-916-SC-ND_ 199.00 EVAL-916-SC. 
This kit is a quick way to evaluate the field performance of SCPA Series 916 EVAL-916-SC-PA-ND 198.54 EVAL-916-SC-PA 
Linx products. The kit does not allow for the level of testing 315 EVAL-315-KH-ND 149.00 EVAL-315-KH. 
and interface possible with Master Kits but provides a cost- KH Series 418 EVAL-418-KH-ND 149.00 EVAL-418-KH. 
effective starting point. Basic Kits Contain: + 2 Transmitter 433 EVAL-433-KH-ND 149.00 EVAL-433-KH 
Modules & 2 Receiver Modules (or 2 Transceiver Modules) ES Series 916 EVAL-916-ES-ND NEW! 179.95 EVAL-916-ES. 
+2 Antennas + 2 Fully Assembled Evaluation Boards Keyfob Series 418 EVAL-418-KEY5-ND NEW! 119.95 EVAL-418-KEYS. 
w/batteries » Manuals + Part 2 + Part 15 Guidelines. Master Evaluation Kits 
i ‘ ‘ 418 MDEV-418-RM-ND 249.00 MDEV-418-RM 
sai ee iors 7 ; PM Series 433 MDEV-433-RM-ND 249.00 MDEV-433-RM 
have chosen, but also spoods the development of your own | Hess [900 | MDBW900HULND ae eee! 
desi eas f HPS Series 900 MDEV-900-HP3-NDNE WI! 299.95 MDEV-900-HP3 
lesign via on-board prototyping area and breakout headers. = 7 
Master Kits Contain: + 2 Transmitter Modules & 2 Receiver ES Sees le MDE coaONE RY: Ee MDEVSIG:ES: HP Series Shown - Kit 
jt H 4 jt 
Modules + 2 Antennas + 2 9-Volt Batteries + 2 Fully SCP Series a6 MDEVSIESCENDINEWE 299.95. MDEV916-SCF contents varies by part #. 
A Sa I-916- Hy 299.95 MDEV-916-SC-S 
Assembled Evaluation Boards + Manuals and FCC Guidelines Sessa ze BEEUS ICSC EINEM 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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LINX antennas / Connectors 
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Antennas are a critical and often neglected factor in determining the range and reliability of any wireless link. 
Linx antennas are ideal for achieving maximum performance and cost efficiency from most discrete or 
modular designs. All antennas are designed to meet FCC and international standards. 


LP Series: LP series antennas are low-cost, reduced height permanently attached 1/4-wave whips. They are 
ideal for applications requiring a rugged, cosmetically attractive, yet cost-effective antenna solution. The 
antennas are easily secured directly to a user's PCB via a single screw. 


PW Series: Designed for permanent attachment, the PW series of 1/4-wave whip antenna is designed to 
offer outstanding performance in a rugged, cost-effective Part 15-compliant package. The antenna is attached 
by securing its base through a 1/4” hole in the product's package. The antenna is fed through the base via 
RG-174 (7” standard length) coax which may be soldered directly to a PCB or attached via a connector. 


CW Series: The CW series antennas features an FCC Part 15-compliant Reverse Polarity SMA connector 
allowing for easy field replacement. These antennas deliver outstanding performance in a rugged and 
cosmetically attractive package. 

RH Series - Reduced Height: Significantly smaller than our larger whips, the RH series is ideally suited 
for products where cosmetic or functional requirements dictate a compact, aesthetically pleasing antenna. 

RA Series: The RA series offers maximum mounting and orientation flexibility in a cost-effective reduced 
height package. The antenna’s innovative base allows a wide range of horizontal and vertical motions which 
enhances versatility for both the designer and the customer. The antenna mounts quickly to a PCB via a 
single screw and meets all Part 15 Requirements. 


SP Series - The “Splatch”: The Splatch uses a grounded line technique to extract outstanding 
performance from a tiny surface-mount element. Unlike many compact antennas the Splatch is highly immune 
to proximity effects making it an ideal choice for hand-held applications for remote controls, pagers, and alert 
devices. This unique antenna is designed for hand or reflow mounting directly to a product's circuit board. 

HD Series - Reduced Height: This reduced height 1/4-wave antenna is ready for years of abuse thanks to 
a highly flexible internal helical which is over-molded with a heavy-duty protective jacket. The HD series is an 
excellent choice for outdoor application, or for use in adverse environments where the antenna must resist 
shock, harsh weather, and tampering. 

GPS w/ SMA Connector: This sleekly housed active GPS antenna sets a new standard of value and 
performance. The antenna operates from 2.5 ~ 5.5 volts and consumes as little as 4mA. The unit's rugged 
housing is fully weatherized and may be mounted via its magnetic base or integral screw receptacles. 

RCS Series - Ultra-Compact Right Angle: The RCS series is ideally suited for products requiring an 
attractive yet compact antenna in a right-angle form factor. 

RCL Series - Compact Right Angle: Similar to the RCS series but in a larger form factor. It is useful in 
products where additional height above the product’s case is needed or a slightly wider operational bandwidth 
is desired. 

JJB Antennas: The JJB-Series packs near the performance of a conventional monopole into an incredibly 
compact 7mm-diameter package. These antennas are ideal for any OEM application requiring a compact, 
cosmetically attractive, low-cost antenna solution. The antenna features a through-hole feedline which 
attaches directly to a user's PCB. Internal or external mounting is possible 


Digi-Key Price Each Linx Fig. 2 
Fig. Description MHz | Part No. 1 25 100 |Part No. 127 
i 
315 | ANT-315-PW-LP-ND 2.03 1.86 1.79 | ANT-315-PW-LP (mmm - M2) 
176.28 - 418 MHz (mm - MHz) 
1 Permanent Mount Reduced 418 ANT-418-PW-LP-ND 2.03 1.86 1.79 | ANT-418-PW-LP 171.45 - 433 MHz 178 - 418 MHz 
Height 1/4 Wave Whip 433 | ANT-433-PW-LP-ND 2.03 1.86 1.79 | ANT-433-PW-LP Te cere ute te 
916 | ANT-916-PW-LP-ND 2.03 1.86 1.79 | ANT-916-PW-LP 80 - 916 MHz 
418 | ANT-418-PW-QW-ND 683 6.24 5.07 | ANT-418-PW-QW i a 
. 7.87 
2 Permanent Mount 433 ‘| ANT-433-PW-QW-ND 6.70 613 4.97 | ANT-433-PW-QW = 
1/4 Wave Whip 868 ANT-868-PW-QW-ND 658 6.02 4.85 |ANT-868-PW-QW OGax/ 315, gl 0-25" - 28 TPL 
916 | ANT-916-PW-QW-ND 644 5.89 4.78 | ANT-916-PW-QW Fig. 5 
418 | ANT-418-CW-QW-ND 7.88 7.20 5.74 | ANT-418-CW-QW Th 
ss 
3 RP-SMA 1/4 433 | ANT-433-CW-QW-ND 7.70 7.04 5.61 | ANT-433-CW-QW Bs 22 
Wave Whip 868 _| ANT-868-CW-QW-ND 7.53 6.88 5.48 | ANT-868-CW-QW 2285 
916 | ANT-916-CW-QW-ND 7.35 672 5.36 | ANT-916-CW-QW Es 3 
=s 28.0 
315 | ANT-315-CW-RH-ND 6.32 5.78 4.36 | ANT-315-CW-RH 4 b 
2.0 
4 RP-SMA Reduced 418 | ANT-418-CW-RH-ND 7.61 6.96 5.25 | ANT-418-CW-RH a1 of) sh! 
i 9.5 
Height 1/4 Wave Whip 433. | ANT-433-CW-RH-ND 7.61 6.96 5.25 | ANT-433-CW-RH i oss +fHtts 
916 _| ANT-916-CW-RH-ND 7.61 6.96 5.25 | ANT-916-CW-RH Teneo eg, 
315 | ANT-315-PW-RA-ND 3.45 3.11 2.89 | ANT-315-PW-RA - 
Fig. 8 NEW! 
5 | Permanent Mount Swivel 418 | ANT-418-PW-RA-ND 3.45 3.11. 2.89 | ANT-418-PW-RA 
Angle 1/4 Wave Whip 433 | ANT-433-PW-RA-ND 3.45 3.11 2.89 | ANT-433-PW-RA 
916 —_| ANT-916-PW-RA-ND 3.45 3.11 2.89 | ANT-916-PW-RA 
315 | ANT-315-SP-ND 2.08 1.82 1.75 | ANT-315-SP 1143-315 MHz 
-SP-| er x 87.63 - 418 MHz 
PisnarAntenna 418 | ANT-418-SP-ND 2.08 1.82 1.75 | ANT-418-SP Bre) 418 Mit 
6 ism) 433 ‘| ANT-433-SP-ND 2.08 1.82 1.75 | ANT-433-SP 64.77 - 916 MHz 
868 _| ANT-868-SP-ND 2.08 1.82 1.75 | ANT-868-SP 
916 —_| ANT-916-SP-ND 2.08 1.82 1.75 |ANT-916-SP 
315 | ANT-315-CW-HD-ND 7.61 6.96 5.50 | ANT-315-CW-HD 
> | RP-SMA Reduced Height 418 | ANT-418-CW-HD-ND 7.61 6.96 5.50 | ANT-418-CW-HD 
1/4 Wave Whip 433 | ANT-433-CW-HD-ND 7.61 6.96 5.50 | ANT-433-CW-HD 
916 | ANT-916-CW-HD-ND 7.61 6.96 5.50 | ANT-916-CW-HD 
8 | JJB Permanent Ultra-Miniature 916 | ANT-916-JJB-ND NEW! 2.00 1.52 1.45 | ANT-916-JJB 
9 |High Performance GPS w/SMA | 1575.42 | ANT-GPS-SE-SMA-ND 37.54 34.32 27.76 | ANT-GPS-SE-SMA 
46 RP-SMA Right Angle 916 _| ANT-916-CW-RCS-ND 6.46 5.91 5.25 | ANT-916-CW-RCS 
Compact 1/4 Wave Whip 2.4 ANT-2.4-CW-RCS-ND 6.46 5.91 5.25 | ANT-2.4-CW-RCS 
"1 1/4 Wave Whip 916 —_| ANT-916-CW-RCL-ND 7.04 6.44 5.50 | ANT-916-CW-RCL 


RP-SMA Connectors for OEM Antennas 


Fig. 1 +104-1.02 Sq.| Fig. ig. cane Fig. 4 O85 
TE [al 
4 a 4 


1.27 Terminal 


Fig. 6 


Solder cup 
“Stim | | 
og 3 west : I 
17.93 k [i 16.3 7 
* 031-CONREVSMA003.031 674 245 2 ‘ — 
.062-CONREVSMA003.062 17.3 (After Assembly) 12.00 —-|-13.84|- 
Digi-Key Price Each Linx 
Fig. Description Part No. 1 25 100 200 Part No. 
i PCB Mount Connector CONREVSMA001-ND 3.13 2.87 2.21 2.15 CONREVSMA001 
2 Connector Right Angle PCB Mount CONREVSMA002-ND 5.48 5.01 3.87 3.76 CONREVSMA002 
3 Card Edge Mount Connector for Board Thickness .031” (.79mm) CONREVSMA003.031-ND 3.75 3.43 2.65 2.57 CONREVSMAO003.031 
Card Edge Mount Connector for Board Thickness .062” (1.57mm) CONREVSMA003.062-ND 3.75 3.43 2.65 2.57 CONREVSMA003.062 
4 Front Mount Bulkhead Receptacle CONREVSMA004-ND 3.54 3.24 2.50 2.43 CONREVSMA004 
5 Bulkhead Crimp Jack-Captive Contact CONREVSMA005-ND 5.88 5.38 4.16 4.04 CONREVSMAO005 
5 Bulkhead Crimp Jack-Captive Contact w/8.5” Contact CONREVSMA005C08.5-ND 7.82 7.16 5.54 5.37 CONREVSMAO005-C08.5 
6 Card Edge Multi-Mount Connector CONREVSMA006.062-ND 5.48 5.01 3.87 3.76 CONREVSMA006.062 
t Cable End Connector For RG-174 CONREVSMA007-ND §.22 4.77 3.69 3.58 CONREVSMA007 
8 PCB Mount Connector-Long CONREVSMA008-ND 3.75 3.43 2.65 2.57 CONREVSMA008 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Microelectronic Integrated Systems: 


The output transistor of the UA package will be latched on in the presence of a sufficiently 
strong south pole magnetic field facing the marked side of the package. Similarly, the 
output will be latched off in the presence of a north field. The SOT-23 device is reversed 
from the UA package. The SOT-23 output transistor will be latched on in the presence of a 
sufficiently strong north pole magnetic field subjected to the marked face. 


FEATURES: + Maximum Output Current: 50mA + Chopper stabilized amplifier stage + New 
miniature package/thin, high reliability package 


Temperature Suffix: E: -40°C to 85°C (Commercial), L: -40°C to 150°C (Automotive) 


US1881: A bipolar Hall Effect Sensor IC fabricated from mixed signal CMOS technology. 
The design, specifications and performance have been optimized for commutation 
applications in 5V and 12V brushless DC motors. Feature: * Optimized for BDC motor 
applications Applications: + Solid state switch » Brushless DC motor commutation » Speed 


Hall Effect Sensor ICs — US Series 


US2881 / US2882: The bipolar design, specifications and performance have been 
optimized for commutation applications in brushless DC motors and automotive speed 
sensing. Features: + Optimized for BDC motor applications + Ultra low current. Appli- 
cations: + Solid state switch +» Brushless DC motor commutation + Speed sensing + Linear 
position sensing + Angular position sensing * Current sensing 

US4881: A bipolar Hall Effect Sensor IC fabricated from mixed signal CMOS technology. 
The design, specifications and performance have been optimized for commutation 
applications in brushless DC motors and automotive speed sensing. Feature: + Optimized 
for BDC motor applications. Applications: + Solid state switch +» Brushless DC motor 
commutation » Speed sensing 

US5881: A unipolar Hall Effect Sensor IC fabricated from mixed signal CMOS technology. 
The design, specifications and performance have been optimized for applications of solid 
state switches. Applications: + Solid state switch + Limit switch + Current limit + In- 


UA-92 (Flat) 


Front View 


sensing * Linear position sensing + Angular position sensing » Current sensing terrupter + Current sensing 2i}3 
Operating Point Release Point Tape & Reel * +900 00 
Supply (mT) (mT) Output Oper.t Temperature Digi-Key Price Each Pricing 1.24 fel 2.57 
Pkg. Voltage _| Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. |Max.| Type Type Range Part No. 1 10 25 50 100 3,000 51 
SOT-23 worctossc | USI8STESCCT-ND = 1.60 1.24 96 06 74.~StsiS«| «= 424.60M 1: VDD 
UA-92(flat) ais | ence lt pen io 4 US1881EUA-ND 1.16 ‘90 7 54 42 = 2: GND 
Borg | BOte 24 | 10 | 50 | 9.0 | 9.0.) 5.0) 10.) esttector | Saretona aociotsurc | USISSILSOC-ND”—.89—«*47——~«*3—~CTSSSCGS| CT. 3: Output 
UA-92{flat) pay eho US1881LUA-ND 152 1.19 17054 = 
SOT-23 aorctossc | USZESIESCCT-ND 2.031.581.2193 72 | BA0.A0/M SOT-23 
UA-92(flat) aies|| ee [a Gen fae : US2881EUA-ND 167130 100 77 ~—«60 = 
sorag | 85t024 | OS | 20) 45-45) 2 1-05) octector | Haretional qocio1ayo | US88ILSOCT-NDT—=232—~S8DSC«39S=C«LO~SCSS| SCM Top View 
UA-92(flat) mele US2881LUA-ND 203 158 121 = 9372 = 4 980 
SOT-23 “aorctogsec | US2882ESOCT-NDT 1601.24 96 © «474~«S7 | 42460M Ha” 
UA-92(flat) : beat Qe | o. US2882EUA-ND 138 1.07 ‘836449 = 
sor-ag | 251024 )-20 | 20 | 60 | 60 | 20 | 20 | or ctor | Bidirectional aocio 150-0 | US2BB2LSCCTNT—t8tat—~—COB~S~SCSSCSS| «BOBO 
UA-92 (flat) US2882LUA-ND 160 1.24 96 7457 = 
’ reales |e Qe foe -40°Cto 85°C | US4881EUA-ND 167.130. +«+100~ #77 ~~ 60 = 
UAsatflat) | 221018 | 0.5 | 20 | 45 | -45) -2 | -05 | coliector | Bidirectional | soecto 150°C | _US4881LUA-ND 203 158 1.21932 = 
SOT-23 “aorctossec | USSBSIESOCT-NDY = 1961521.17,— 9070] «S21.10M 4: VDD 
UA-92(flat) Qe fi US5881EUA-ND 167130 100 = 77 80 = S Outbut 
sorag | 951024) 15 | 23 | 90 | 95 | 19 | 28 | ctector | UNATectional acto tyro | USSSSILSOCT-NDY—=225-—~‘LTS~—~«34—«1.038—~=C S| «CBO 3 GND 
UA-92(flat) 9 US5881LUA-ND 196 152 117-90 0 aa 


* For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND t Unidirectional and is only sensitive to either north or south side of magnetic; Bidirectional is sensitive to an alternating magnetic fields of both north and south sides. 


Programmable Linear Hall ICs 


MLX90215: Programmable 
Linear Hall Effect sensor IC 
fabricated utilizing silicon-CMOS 
technology. It possesses active 
error correction circuitry which 
virtually eliminates the offset 
errors normally associated with 
analog Hall Effect devices. All 
magnetic response functions of 
the MLX90215 are fully 
programmable for even greater 
versatility. The Voq (VOUT@ 
B=0), sensitivity, direction of 
slope and the magnitude of 


PTC-01: This programmer was designed for efficient and precise calibration of the Melexis family of programmable ICs. The programmer is designed to 
be easily adapted to a standard PC to allow calibration of programmable sensor ICs within the operating environment. The PTC-01 programmer 
contains its own programmable power supply and measurement circuitry. Similar to a standard EEPROM programmer, but adds special features such 
as 16 bit voltage and current measurement capability, and a configuration options that will accommodate users from the prototyping phase directly into 
production. An IBM compatible PC is required (not included) to load software to the programmer and control the functions of the programmer. DOS and 
Windows platforms are available, as well as source code and firmware. Communication is done through a standard RS-232 null modem cable to a COM 
port of the PC. The PC requires no custom configuration, allowing the programmer to be used with any PC with a COM port speed of 19.2kbs or better 
Features: » RS-232 serial interface + 16-bit voltage measurement + 12-bit voltage adjustment + Compact design * Internal or external supply voltage 
*4 lead SIP (50mil) + RJ45 External Connector * High-level functions in firmware 

PC Requirements: Requires a PC capable of RS-232 serial communications of 19200 baud. The minimum PC requirements include a 486 or higher 
processor with 8MB or RAM and 4MB of available disk space. 


Note: The Melexis supplied software may have additional PC requirements. 
1: VDD 2: Test/Readback 


3:GND_ 4: Output sensitivity drift over temperature, Temperature Digi-Key Price Each 
are all programmable. Description Range Pkg. Part No. 1 10 25 50 

The ratiometric output voltage is proportional to the supply voltage. | precision Programmable Linear Hall IC -40° to 85°C | 4-SIP(VA) | MLX90215EVA-ND 775 5.96 459° 3.54 
When programmed for a conventional sensitivity (with a positive 
gain), the voltage at the ouput will increase as a south magnetic Precision Programmable Linear Hall IC MLX90215LVA-ND 9.74 7.48 5.77 4.44 
field is applied to the branded face of the MLX90215. Conversely, | Precision Programmed Linear Hall IC, 10MV/MT 2.5V MLX90215LVA-BO03-ND = 12.19 9.47 7.34 5.67 
ihe eee ou will decrease in the presence of a north | precision Programmed Linear Hall IC, 20MV/MT 2.5V 40° to 150°C | 4-siprvay | MUOZISLVACCISND 1219 9.47 734 567 
peice Programninable Linear Hall IC + Quad Switched / | Precision Programmed Linear Hall IC, SOMVIMT 2.5V MLX90215LVA-GO03-ND 12.19 9.47 7.34 5.67 
Chopper Stabilized + Ratiometric Output for A/D Interface « Ad- | Precision Programmed Linear Hall IC, 100MVIMT 1V MLX90215LVA-LAO3-ND 12.19 9.47 7.34 5.67 
justable Quiescent Voltage (Voq)_* Very Low Quiescent Voltage | Precision Programmed Linear Hall IG, 100MV/MT 2.5V MLX90215LVA-LO03-ND 12.19 9.47 7.34 5.67 
Temperature Drift . Adjustable Sensitivity + Adjustable Temp- Programmer for Melexis PTC devices. Programmable Infrared 
efature Compensation of Sensitivity ; and Hall Sensors. (Includes Programmer Console, Power = — | PTCot-ND 750.00 — = = 
Temperature Suffix: E: -40°C to 85°C (Commercial), Su Serial Interface Cable, Soft Ref Magnet 

L: -40°C to 150°C (Automotive) ply, Seri jane Cable, Software, Reference Magnet) 


Panasonic. Hall Effect Sensor ICs 


Panasonic's Hall IC is a combination of a Hall element, amplifier, 
Schmidt circuit, and stabilized power supply/temperature compensator 
integrated on an identical chip by using the IC technology. It amplifies 


Features: + Stable temperature characteristics due to the additional 
temperature compensator * TTL and MOS ICs directly drivable by 
output * Semipermanent service life due to no contact parts + Small 


output (see chart) * Operating Temperature:-40°C to 100°C (-40°C to 
85°C for DN6851 - DN6853) + Supply Current Max: 6mA »* Output 
Circuit Max: 20mA 


Hall element output at the amplifier, converts into a digital signal change of the operating flux density against mechanical stress + Pro- Applicati :* Speed S * Position S * Rotati 
through the Schmidt circuit, and drives the TTL or MOS IC directly. vided with the output pull-up resistors (typ 27kQ or open collector Sanco - Keyboaid Switches « Microswitches, ete anon 
Oper.** 
Supply | Flux Density 
Voltage (Gauss) Output* Oper.t Digi-Key Price Each 

Fig. | Range (V) | (L-H) (H-L) | Type Type Pkg. Part No. 1 10 100 

1 | 45-16 | -175 175 | Pullup | Bidirectional 3-Sip DN6847SE-ND 1.68 1.35 1.01 

2) 45-16 5 220 0c Unidirectional 3-Sip DN6848-ND 1.04 87 70 

3 | 45-16 5 220 0c Unidirectional | SOH-4D DN6848S-ND 1.04 87 70 

2) 45-16 | -175 175 0c Bidirectional 3-Sip DN6849-ND 1.69 1.36 1.02 

3 | 45-16 | -175 175 0c Bidirectional | SOH-4D DN6849S-ND 1.69 1.36 1.02 

1 | 45-16 | -175 175 0c Bidirectional 3-Sip DN6849SE-ND 1.69 1.36 1.02 

3 2 | 36-16 | -200 200 | Pullup | Bidirectional 3-Sip DN6851A-ND 90 76 61 

4:Voo L—1.5 2 | 36-16 | 100 450 0c Unidirectional 3-Sip DN6852A-ND 1.04 87 70 

2: Gnd 4: Veo 3: Output 2 | 36-16 | -200 200 0c Bidirectional 3-Sip DN6853A-ND 1.35 1.13 91 

3: Output 2: Gnd 4: Gnd 2| 45-16 | -120 120 | Pullup | Bidirectional 3-Sip DN8897-ND 1.69 1.36 1.02 

2 | 45-16 | -120 120 0c Bidirectional 3-Sip DN8899-ND 1.69 1.36 1.02 


* Qutput Type: Pull-up Resistors = 27K Internal; OC = open collector. ** To convert Gauss to millitesla, divide by 10 
t+ Unidirectional and is only sensitive to either north or southside of magnetic; Bidirectional is sensitive to an alternating magnetic fields of both north and south sides. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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#&MICRONAS Hall Effect Sensor ICs 


TO-92UA SOT-89B 


0.15 


ah 


1: VDD 2:Gnd 3: Qut 


* HAL400 Pinout 
1: VDD. 2: Qut 
3: Qut 2 

4: Gnd 


FEATURES: On-Chip temperature compensation circuitry minimizes shifts in ON and OFF points and Unipolar: Output turns low with magnetic south to branded side of package, output turns high if magnetic 
hysteresis over temperature and supply voltage. Ideal sensors for ignition timing, anti-lock brake systems, _ field is removed. 
speed measurement, angular and linear measurement/positioning. Designed for use in hostile automotive Latching: Output turns low with magnetic south to branded side of package, output does not change states 


and industrial environments. when magnetic field is removed. 
SWITCHING SPECIFICATIONS: Bipolar: Output turns low with magnetic south to branded side of package _ Differential: Output determined by magnetic south pole flux density between 2 internal sensors, output low 
(open drain). with Bgi-Bs2>Bon’ output high with Bs{-Bs2<Boff- 
Cont. On/Off 
Switch Switch Supply Output (Max./Min.) Digi-Key Price Each Micronas 
Mode Frequency Voltage Current Point B mT Part No. 1 10 100 500 Part No. 
TO-92UA 
Latching DC-10kHz 3.8-24V 10 mA 18.3/-18.3 HAL505UA-E-ND 78 71 57 A7 HAL505UA-E 
Differential 4.5-24V 3.0/-3.0 HAL300UA-E-ND 1.95 1.76 1.41 1.17 HAL300UA-E 
Cont. On/Off Cut Tape Tape & Reel 
Switch Switch Supply Output (Max./Min.) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Micronas 
Mode Frequency Voltage Current Point B mT Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
SOT-89A 
Unipolar DC-20kHz 4.5-24V 36.0/4.3 HAL214S-ECT-ND 2.76 2.48 1.99 HAL214S-ETR-ND 742.00 HAL214S-E 
Latching DC-10kHz 3.8-24V 10.8/-10.8 HAL503S-ECT-ND 3.54 3.19 2.55 HAL503S-ETR-ND 952.00 HAL503S-E 
Latching DC-10kHz 3.8-24V 10mA 18.3/-18.3 HAL505S-ECT-ND 3.54 3.19 2.55 = a HAL505S-E 
Unipolar DC-10kHz 3.8-24V 21.9/11.4 HAL508S-ECT-ND 3.54 3.19 2.55 HAL508S-ETR-ND 952.00 HAL508S-E 
Differential DC-10kHz 4.5-24V 3.0/-3.0 HAL300S-ECT-ND 4.06 3.65 2.92 HAL300S-ETR-ND 1092.00 HAL300S-E 
SOT-89B 
Bipolar DC-20kHz 4.5-24V 12.5/-12.5 HAL115SF-ECT-ND 1.30 117 94 = _ HAL115SF-E 
Unipolar DC-20kHz 4.5-24V 36.0/3.6 HAL114SF-ECT-ND 1.30 AT? 94 = = HAL114SF-E 
Differential DC-10kHz 4.5-24V 3.5/-3.5 HAL320SF-ECT-ND 3.85 3.47 2.77 HAL320SF-ETR-ND 1036.00 HAL320SF-E 
Latching DC-10kHz 3.8-24V 10mA 5.0/-5.0 HAL502SF-ECT-ND 1.67 1.50 1.20 = — HAL502SF-E 
Latching DC-10kHz 3.8-24V 10.8/-10.8 HAL503SF-ECT-ND 1.67 1.50 1.20 HAL503SF-ETR-ND 448.00 HAL503SF-E 
Unipolar DC-10kHz 3.8-24V 21.9/11.4 HAL508SF-ECT-ND 1.67 1.50 1.20 HAL508SF-ETR-ND 448.00 HAL508SF-E 
HAL115DS-ND ea SMCS TON AAV AG + actesrein catateatalacs ics cia weyagaraapsetnata at ids nip thsi dininlie tidcuishe utasearde sianarn ode tg laiasora kieran iidlarnsig saloin digg usta aiaie talon ST atehlateicain Mania helandce kgie atop raaing win a als Gib winintend Sidcehon s cueluate tte $2.60 
HAL300DS-ND Data Sheet fot HALSOO sicccccicearinseecicn caracaraiesadederadiaecsesi anne sean tdieay cudades aeSantupaens beers de snadiasedusadeadaearsadenrs tuaesduaaueded avedisardduaderadbacdaseeahenawt aud saadaaea $2.60 


: 
Solid State 
Magnetic Hall 
Effect Sensors 


Cherry magnetic sensors are used to 
detect changes in magnetic field polarities 
and the motion of ferrous metals such as M(/ i (17.86) 
gear tooth movements. Used for such 5A=M12-1 Thread © Pe 
applications as speed and proximity | 53-M18-1 Thread 

sensing, magnetic polarity detection and 
current flow monitoring. Solid state design 


>o703 


for unlimited life Supply Output Terminal Digi-Key Price Each Cherry 
. Fig. Voltage Current Type Polarity Part No. it 10 50 100 Part No. 
Features: 1 4.5-24 VDC 25mA 20AWG Wires Gear Teeth CH398-ND 30.24 26.88 21.06 18.60 | GS100701 
f : . 4.75-24 VDC 20AWG Wires CH396-NDt 24.44 21.72 17.02 15.03 | MP100701 
HE31-3500: Magnetically biased bipolar 2 4.75-24 VDC 25mA 20AWG Wires South Pole CH708-NDT 24.44 21.72 18.10 17.01 | MP100502 
digital latch. Extreme sensitivity. Internal 5-24 VDC 22AWG Wires CH707-ND+ 36.18 32.16 26.80 25.19 | MP100102 
transistor switches on when exposed to 3 4.75-24 VDC 25mA 24AWG Wires South Pole CH399-ND 6.08 5.40 4.50 4.23 | MP101301 
south pole and remains on until north pole PC Mount CH401-ND 5.08 4.52 3.76 3.54 | VN101501 
magnetic field is introduced. 2 4.5-24 VDC 25mA | _24awG Wires | Ferrous Vane CH712-ND 7.29 6.48 5.40 5.08 | VN101503 
SP gg Se nides Aluminuin intended bari 12mm conn. CH704-ND 55.62 49.44 41.20 38.74 | GS100101 
: ne ‘ 5A 4.5-24 VDC 25mA 20AWG Wires Gear Teeth CH416-ND 30.24 26.88 22.40 21.06 | GS100502 
sensor for speed and position sensing. The 22AWG Wires CH414-ND* 54.00 48.00 40.00 37.60 | GS100102 
threaded barrel allows precise positioning 4.5-24 VDC 25mA 12mm conn. CH705-ND 58.86 52.32 43.60 40.99 | GS100201 
and adjustment. Magnet embedded into 4.5-24 VDC 25mA 22AWG Wires CH415-ND* 57.24 50.88 42.40 39.86 | GS100202 
housing. 5B | 4.75-24 VDC 25mA 12mm conn. Gear Teeth CH711-ND* 77.63 69.00 57.50 54.05 | SD100201 
; 5-24 VDC - 20AWG Wires CH706-ND 52.92 47.04 39.20 36.85 | GS100203 
GS100 Series: Barrel sensors intended for 6 5-24 VDC 25mA 22AWG Wires Gear Teeth CH417-ND 32.29 28.71 23.92 22.49 | GS101202 
gear tooth speed sensing. High speed 7 4.5-24 VDC 20mA PC Mount South Pole CH395-ND 4.19 3.72 2.91 2.57 | HE31-3500 
capability, ideal for sensing power gears, 8 4.5-24 VDC 25mA_| _24AWG Wires North Pole CH400-ND 6.89 6.12 5.10 4.80 | MP102103 
conveyer speed and other rotating gears. [| 4mm Cord Set - straight female CH698-ND 29.03 25.80 21.50 20.21 | AS000203 
Built-in magnet supplies its own bias field. 9 Threaded Actuator, South pole magnet, Aluminum Housed CH700-ND 5.13 4.56 3.80 3.57 AS101001 
GS101202 is plastic housing with steel 
bushing. * Industrial Grade-Stainless Steel t+ Commercial Grade Aluminum 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 415 


4 TEXAS INSTRUMENTS Integrated Switching Regulators 


application. Features: » Easy to use—just plug them in. In most cases, only one external component is required, 
if any + Output voltages are laser-trimmed for accuracy + High efficiencies and low component counts combine 
to yield MTBES in excess of 1,000,000 hours 


Texas Instruments manufactures the industry's smallest, most efficient and easy to use Integrated Switching Plug 
Regulators (ISRs). Using a unique, proprietary design which employs 1 MHz switching technology to produce 


state-of-the-art power densities, these ISRs let you select the product performance that exactly matches your 


Fig. 1 Package Style EA(x) 
Vertical (D) 
1.00 (25.40) 


50.38 (9.65) 


(12.70) ir 


1 3@.017 
| »| EB" (43) 
100 (2.54) 


1 017 

(.43) 
Te 
140 


(3.56) 
Horizontal 


Horizontal (A) 


Surface Mount (C) 


.080 (2.03) 


Fig. 5 Package Style EF(x) 
.90 (22.86) Vertical (D) 
a 


Fig. 


rit 


| |+.100 (2.54) 


017 
F alle (.43) 


Horizontal (A) 
94 
(23.88) >| 


-017 — -140 
(43) *(3.56) 


Horizontal 
Surface Mount (C) 


4.18 (29.97). t 
ly 34 
(Nes 


.070 (1.78)+1 + 


017 

(43) 

a 
f 


Fig. 9 Package Style EL(x) 


258 Vertical (D) 
(65.5) 


025 (0.6) IT 
Sey 
017 (0.4) 
10 (2.54) | 
5-bit 
Programmable 
Output 


Horizontal 


Vertical (K) 


Fig. 2 Package Style EB(x) (12 Pin SIP) 
Vertical (D) 


50 
2.70) 


-——_ 1.71 (43.43) -38 (9.65) 
55 


+ (13.97) >| Ie (1 


f 
67 
(17.02) 


i 


ll 
017 
(.43) 


140 


wile '017(.43) 3.56) 


100 
(2.54) 


Horizontal (A) Horizontal 


-38 
-080 (2.03) 


017, 1. 
=| 
(43) "4150 (3.81) 


6 Package Style EF(x) (5 Pin SIP) 


b (53) Horizontal (L) 


Horizontal 
Surface Mount (M) 


< 790 (22.9) 


'B' detail 


10 (2.54) 


(23 Pin SIP) 


Horizontal (A) 


2.58 (65.5) 


center to 
center 


Surface Mount (C) 


Fig. 3 Package Style EC(x) (12 Pin SIP) / 


Fig. 4 Package Style EE(x) (14 Pin SIP) 


Surface Mount (C) 
38 


}+.040 (1.02) 


-08 (2.03) 


ED(x) (14 Pin SIP) 
Vertical (D) 
j«—— 2.06 (52.32) 
78 50 


e(19.80)>} 


Vertical (D) (E=Tabs) 


2.36 (59.94) 
j-— 1.71 (43.43) 
E394 = 59 
(9.91) (14.99) 


Horizontal (A) Horizontal 


}=.040 (1.02) 
.080 (2.03) 


(.43) (3.81) 
Fig. 7 Package Style EF(x) 


Vertical (F) 


(101 (25.65), 39 (9.9 


|<——_>| 


1 


+.100 
(2.54) 
Horizontal (H) 


94 
| (23.88) >| 


ol 
— .140 


017 
hk * (3.56) 


(.43) 


RSS 


Horizontal 
Surface Mount (H) 


fr \ 
i \ 
* I 
N J 
—|.08 (2.03) 


Surface Mount (C) 


L 


7 


140 


017 (ase) 


ae 
) (.43) 


52 4 
(13.21) (2.54) 


Horizontal 
Surface Mount (C) 


.080 (2.03) ( io) 


Horizontal (A) 


42 
040 (1.02) i07) 


-38 


Fig. 8 Package Style EH(x) (27 Pin SIP) 


Vertical (D) 


|+— 3.03 (76.96) —+| 2 (13.20) 


52 ( 
= 


Horizontal 
Horizontal (A) Surface Mount (C) 
189 
(48.00) “1 4 51 (12.95) 


{p—3 


.08 (2.03) 


a 


Horizontal 
Surface Mount (G) 


—J.08 (2.03) .08 (2.03) 
Detail 'B' Detail 'B’ Detail 'B' 
Over- | Short Recommended 
DC Circuit External Temp | Circuit Fast Operating 
Pkg. Dc Max. Min. Vin Board Components Pro- | Pro- | Vout | On/Off | Remote | Transient} Temp. Range | Digi-Key Price Each 
Fig. | Style Vout Amp lout | Amplout| Range Orientation Required* tection) tection] Adj. | Controlt} Sense | Response (°C) Part No. 1 25 100 
8 EHA 1.3 to 2.05 32.00 (I) | .10(a) 3.1 to 3.6 Horz. 2400UF/IN, 330HF/OUT _ x X(t) | Stnby X(r) = -40 to +85 (e) PT7778A-ND 68.03 63.49 58.96 
8 EHC 1.3 to 2.05 32.00 (I) | .10(a) 3.1 t0 3.6 | Horz SMD | 2400yF/IN, 330uF/OUT x X(t) | Stnby X(r) -40 to +85 (e) PT7778C-ND 68.03 63.49 58.96 
8 EHD 1.3 to 2.05 32.00 (I) | .10 (a) 3.1 to 3.6 Vert. 2400uF/IN, 330HF/OUT = x X(t) | Stnby X(r) _ -40 to +85 (e) PT7778N-ND 68.03 63.49 58.96 
9 BA | 1.3 to 3.5/OVvP (s) 13.00 -10 (a) 4.510 5.5 Horz. 1000UFIN, 330UF/OUT, x X(t) | Stnby x -40(d) to +85 (e) PT6701A-ND 30.17 28.16 26.15 
10k/Power Good 
AC | 1.3 to 3.5/OVvP (s) 13.00 10 (a) 4.5to 5.5 | Horz SMD | 1000uF/IN, 330uF/OUT, = x X(t) | Stnby x = -40(d) to +85 (e) PT6701C-ND 30.17 28.16 26.15 
10k/Power Good 
9 BLD | 1.3 to 3.5/OVP (s) 13.00 10 (a) 4.510 5.5 Vert. 1000UFIIN, 330yF/OUT, = x X(t) | Stnby xX _ -40(d) to +85 (e) PT6701N-ND 30.17 28.16 26.15 
10k/Power Good 
BA | 1.3 to 3.5/OvP (s) 14.00 10(a) |10.8to013.2)  Horz 1000UFIN, 330NF/OUT, = x X(t) | Stnby x _ -40(d) to +85 (e) PT6721A-ND 30.17 28.16 26.15 
10k/Power Good 
AC | 1.3 to 3.5/OVvP (s) 14.00 10 (a) | 10.8 to 13.2) Horz SMD | 1000UFIN, 330NF/OUT, _ x X(t) | Stnby Xx = -40(d) to +85 (e) PT6721C-ND 30.17 28.16 26.15 
10k/Power Good 
9 ELD | 1.3 to 3.5/OVP (s) 14.00 10 (a) |10.8to013.2) Vert. 1000UFIN, 330F/OUT, = x X(t) | Stnby x = -40(d) to +85 (e) PT6721N-ND. 30.17 28.16 26.15 
10k/Power Good 
* Power Good: Power good output is high when the output voltage is within specification 
T Inhibit: Power to complete part is shut off, quiescent current is less than 100 pA. Stnby: Standby Mode: Part is powered up, but output is in shut off or sleep mode. (Continued) 
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a TEXAS INSTRUMENTS Integrated Switching Regulators (cont) 


Over- | Short Recommended 
DC Circuit External Temp | Circuit Fast Operating 
Pkg. DC Max. Min. Vin Board Components Pro- | Pro- | Vout) On/Off | Remote | Transient | Temp. Range | Digi-Key Price Each 
Fig. Style Vout Amp lout Amp lout Range Orientation Required* tection| tection} Adj. | Controlt | Sense | Response (°C) Part No. il 25 100 
1 ENF 1.310 3.5 20.00 (I) 10 (a) 4.5to5.5 Horz. 1500UFIN, 330.F/OUT = x X(t) | Stnby X(r) = -40 to +85 (dye) | PT7711A-ND 45.62 42.58 39.54 
an ENG | 1.3t03.5 20.00 (I) 10 (a) 4.5to5.5 | Horz SMD} 1500uRF/IN, 330uF/OUT _ x X(t) | Stnby X(r) _ -40 to +85 (de) | PT7711C-ND 45.62 42.58 39.54 
an ENE 1.310 3.5 20.00 (I) 10 (a) 4.5to5.5 Vert. 1500UFIIN, 330,F/OUT _ x X(t) | Stnby X(r) _ -40 to +85 (de) | PT7711N-ND 45.62 42.58 39.54 
1 EAA 3.3 1.00 10 (a) 9 to 26 Horz. 100pF (n) x x = = = = -20to +80 (b) | PT5103A-ND 11.60 10.44 9.26 
1 EAC 3.3 1.00 10 (a) 9 to 26 Horz. SMD 100pF (n) x x = =) = = -20 to +80 (b) | PT5103C-ND 11.60 10.44 9.26 
1 EAD 3.3 1.00 10 (a) 9 to 26 Vert. 100pF (n) x x = — = = -20to +80 (b) | PT5103N-ND 11.60 10.44 9.26 
2 EBA 3.3 (f) 1.00 10 (a) 9to 26 Horz. 100pF (n) x x x Inhibit = = -40 to +85 (b) | PT6102A-ND 11.95 10.76 9.54 
2 EBC 3.3 (f) 1.00 10 (a) 9 to 26 Horz. SMD 100pF (n) x x xX Inhibit _— _— -40 to +85 (b) | PT6102C-ND 11.95 10.76 9.54 
2 EBD 3.3 (f) 1.00 -10 (a) 9 to 26 Vert. 100pF (n) x x xX Inhibit — _ -40 to +85 (b) | PT6102N-ND 11.95 10.76 9.54 
5 EFA 3.3 1.50 -10 (a) 7 to 26 Horz. 100pF (n) x x = =, = x -40 to +80 (b) | 78ST133HC-ND 15.39 14.37 13.34 
= ae} 3.3 1.50 -10 (a) 7 to 26 Horz. SMD 100pF (n) x x _ i — x -40 to +80 (b) | 78ST133SC-ND 15.39 14.37 13.34 
ED 3.3 1.50 -10 (a) 7 to 26 Vert. 100pF (n) x x _ = — x -40 to +80 (b) | 78ST133VC-ND 15.39 14.37 13.34 
5 EA 3.3 1.50 -10 (a) 9 to 26 Horz. 100)F (n) x x = = = xX -40 to +80 (b) | PT78ST133H-ND 14.46 13.02 11.55 
EC 3.3 1.50 -10 (a) 9 to 26 Horz. SMD 100,F (n) x x _ _— _ Xx -40 to +80 (b) | PT78ST133S-ND 14.46 13.02 11.55 
ED 3.3 1.50 -10 (a) 9 to 26 Vert. 100pF (n) x x acd = = Xx -40 to +80 (b) | PT78ST133V-ND 13.66 12.30 10.91 
EA 3.3 2.00 -10 (a) 7to15 Horz. 100pF (n) x x _ = _ x -40 to +85 (b) | 78HT233HC-ND 18.41 17.18 15.96 
EC 3.3 2.00 -10 (a) 7to15 Horz. SMD 100,F (n) x x _ — _ x -40 to +85 (b) | 78HT233SC-ND 18.41 17.18 15.96 
5 ED 3.3 2.00 -10 (a) 7t015 Vert. 100pF (n) x x _ = = xX -40 to +85 (b) | 78HT233VC-ND 18.41 17.18 15.96 
EA 3.3 2.00 -10 (a) 7to15 Horz. 100,F (n) x x = = _ x -40 to +85 (b) | 78ST233HC-ND 18.42 17.20 15.97 
EC 3.3 2.00 -10 (a) 7to 15 Horz. SMD 100pF (n) x x = = = xX -40 to +85 (b) | 78ST233SC-ND 18.42 17.20 15.97 
5 ED 3.3 2.00 -10 (a) 7to15 Vert. 100,F (n) x x —_ _— = xX -40 to +85 (b) | 78ST233VC-ND 18.42 17.20 15.97 
2 EBA 3.3 2.00 -10 (a) 7 to 26 Horz. 100pF (n) x x x Inhibit = = -40 to +85 (b) | PT6203A-ND 15.08 14.07 13.07 
2 EBC 3.3 2.00 -10 (a) 7 to 26 Horz. SMD 100pF (n) x x xX Inhibit — = -40 to +85 (b) | PT6203C-ND 15.08 14.07 13.07 
2 EBD 3.3 2.00 -10 (a) 7 to 26 Vert. 100pF (n) x x xX Inhibit — — -40 to +85 (b) | PT6203N-ND 15.08 14.07 13.07 
5 EFA 3.3 2.00 -10 (a) 9to 15 Horz. 100pF (n) x x = = = xX -40 to +85 (b) | PT78HT233H-ND 16.10 15.03 13.95 
5 = 50) 3.3 2.00 -10 (a) 9to 15 Horz. SMD 100,F (n) x x _ _ _ Xx -40 to +85 (b) | PT78HT233S-ND 16.10 15.03 13.95 
5 ED 3.3 2.00 -10 (a) 9to 15 Vert. 100,F (n) x x _— a = Xx -40 to +85 (b) | PT78HT233V-ND 15.39 14.37 13.34 
2 EBA 3.3 2.00 -10 (a) 9 to 26 Horz. 100pF (n) x x x Inhibit = = -40 to +85 (b) | PT6213D-ND 15.08 14.07 13.07 
2 EBC 3.3 2.00 -10 (a) 9 to 26 Horz. SMD 100pF (n) x x xX Inhibit = = -40 to +85 (b) | PT6213END 15.08 14.07 13.07 
2 EBD 3.3 2.00 -10 (a) 9 to 26 Vert. 100pF (n) x x X Inhibit = == -40 to +85 (b) | PT6213P-ND 15.08 14.07 13.07 
EDA 3.3 3.00 0.0 4.5to5.5 Horz. 2/100yF (n) x = x = Xx = 0 to +70 (b) PT6425D-ND 20.88 19.49 18.10 
EDC 3.3 3.00 0.0 4.5to5.5 | Horz SMD 2/100pF (n) x = xX _— x _ 0 to +70 (b) PT6425E-ND 20.88 19.49 18.10 
3 EDD 3.3 3.00 0.0 4.5to5.5 Vert. 2/100yF (n) x = Xx _— x _ 0 to +70 (b) PT6425P-ND 20.88 19.49 18.10 
ECA 3.3 3.00 -10 (a) 4.5to5.5 Horz. 2/100yF (n) x x 0 to +70 (b) PT6405D-ND 19.95 18.62 17.29 
EOC 3.3 3.00 -10 (a) 4.5to5.5 | Horz SMD 2/100yF (n) x x 0 to +70 (b) PT6405E-ND 19.95 18.62 17.29 
3 EoD 3.3 3.00 -10 (a) 4.5to5.5 Vert. 2/100pF (n) x X 0 to +70 (b) PT6405P-ND 19.95 18.62 17.29 
6 BL 3.3 3.00 -10 (a) 4.5to5.5 Horz. 100pF (n) = x xX Inhibit = = -40 to +85 (b,d) | PT5501A-ND 15.39 14.37 13.34 
6 Eu 3.3 3.00 -10 (a) 4.5to5.5 | Horz SMD 100pF (n) = x Xx Inhibit = _ -40 to +85 (b,d) | PT5501C-ND 15.39 14.37 13.34 
6 BK 3.3 3.00 -10 (a) 4.5to5.5 Vert. 100pF (n) — x Xx Inhibit = _ -40 to +85 (b,d) | PT5501N-ND 15.39 14.37 13.34 
2 EBA 3.3 3.00 -10 (a) 9 to 26 Horz. 100pF (n) x x x Inhibit = = -40 to +85 (b) | PT6303A-ND 16.94 15.81 14.68 
EBC 3.3 3.00 -10 (a) 9 to 26 Horz. SMD 100pF (n) x x xX Inhibit — = -40 to +85 (b) | PT6303C-ND 16.94 15.81 14.68 
EBD 3.3 3.00 -10 (a) 9 to 26 Vert. 100pF (n) x x xX Inhibit = = -40 to +85 (b) | PT6303N-ND 16.94 15.81 14.68 
2 EBA 3.3 3.00 (h) 30 45to9 Horz. 100pF (0) x x Xx = = = 0 to +70 (b) PT6305A-ND 19.95 18.62 17.29 
EBC 3.3 3.00 (h) -30 45to9 Horz. SMD 100,IF (0) x x X = = = 0 to +70 (b) PT6305C-ND 19.95 18.62 17.29 
EBD 3.3 3.00 (h) -30 45to9 Vert. 100,F (0) x x x = = = 0 to +70 (b) PT6305N-ND 19.95 18.62 17.29 
EEA 33 5.00(e) 10 (a) 9 to 28 Horz. _|560uF/IN(p), 330nF/OUT(o)] — | — | xX | Sinby x = -40 to +85 (e) | PT6651D-ND 27.06 25.26 23.46 
FEC 33 5.00(e) 10 (a) 91028 | Horz SMD |560uF/IN(p), 330uFOUT(0)} — | — | X | Stnby x - -40 to +85 (e) | PT6651E-ND 27.06 25.26 23.46 
4 FD 33 5.00(e) 10 (a) 9 to 28 Vert. | 560uF/IN(p), 330F/OUT (o)} — | — | X | Stnby x - -40 to+85(e) | PT6651P-ND 27.06 2526 23.46 
EEA 33 6.00 10 (a) 9to 16 Horz. 2/330yF x | — | X | Stroy x = -40 to +85 (e) | PT6621D-ND 27.06 25.26 23.46 
EEC 3.3 6.00 -10 (a) 9to 16 Horz. SMD 2/330UF x = x Stnby xX = -40 to +85 (e) PT6621E-ND 27.06 25.26 23.46 
ED 3.3 6.00 -10 (a) 9to 16 Vert. 2/330pF x = xX Stnby x _ -40 to +85 (e) PT6621P-ND 27.06 25.26 23.46 
EEA 3.3 8.00 -10 (a) 4.5to5.5 Horz. 2/330pF (p) = x x Stnby x = -40 to +85 (b,d) | PT6521D-ND 27.06 25.26 23.46 
4 EEC 3.3 8.00 -10 (a) 4.5to5.5 | Horz SMD 2/330pF (p) = x x Stnby x = -40 to +85 (bd) | PT6521END 27.06 25.26 23.46 
ED 3.3 8.00 -10 (a) 4.5to5.5 Vert. 2/330)F (p) — x Xx Stnby xX = -40 to +85 (bd) | PT6521P-ND 27.06 25.26 23.46 
EEA 33 7.00-9.00(e) | _.10 (a) 45to6 Horz. 2/330 (p) x — | X | Sinby * = -40 to +85 (d,e) | PT6601D-ND 2490 23.24 21.58 
4 EEC 3.3 7.00—9.00 (e) | .10 (a) 45to6 Horz. SMD 2/330pF (p) x = x Stnby x = -40 to +85 (dje) | PT6601E-ND 24.90 23.24 21.58 
4 EED 3.3 7.00—9.00 (e) | .10 (a) 45to6 Vert. 2/330UF (p) x — xX Stnby x _— -40 to +85 (d,e) | PT6601P-ND 24.90 23.24 21.58 
10] aG wit) asin (en Paw &) astoss | Horz 2/330uF (p) x | — |2(m) sinby | 2 — | -4010485(de) | PTess2AND «3741 34.92 92.43 
to} an} 338 | 4 ee (is TANS) 451055 | Hore SMD 2/330uF (p) x | — |2(m] sinby | 2 — | -4010+85(de) | PTess2cND 741 = 34.92 92.43 
ELF er 1 dee (m) ae 45to5.5 Vert. 2/330UF (p) x — |2(m)| Stnby 2 _ -40 to +85 (de) | PT6932N-ND 37.41 34.92 32.43 
io | ac ost 8() ogres in (lane | 451055 | Hor 2/330uF (p) x | — |2(m] sinby | 2 — | -40to +85 (d,e) | PT6931A-ND 3741-3492 -32.43 
AH pee whe (m) cea 4505.5 | Horz SMD 2/330UF (Pp) x | — |2(m)) Sinby 2 - -40 to +85 (d,e) | PT6931C-ND 3741 3492 32.43 
10 ELF Seren see (m) Cao 4.5to5.5 Vert. 2/330UF (p) x — |2(m)| Stnby 2 _ -40 to +85 (de) | PT6931N-ND 37.41 34.92 32.43 
2 EBA 5.0 (f) 1.00 10 (a) | 9to 30/38 (c) Horz. 100pF (n) x x x Inhibit = = -40 to +85 (b,f) | PT6101A-ND 11.95 10.76 9.54 
2 EBC 5.0 (f) 1.00 -10(a) | 9 to 30/38 (c) | Horz. SMD 100pF (n) x x x Inhibit = = -40 to +85 (b) | PT6101C-ND 11.95 10.76 9.54 
2 EBD 5.0 (f) 1.00 10 (a) | 9to 30/38 (c) Vert. 100pF (n) x x xX Inhibit = = -40 to +85 (b) | PT6101N-ND 11.95 10.76 9.54 
1 EAA 5.0 1.00 -10 (a) 9to 38 Horz. 100pF (n) x x = = = = -20to +80 (b) | PT5101A-ND 11.60 10.44 9.26 
1 EAC 5.0 1.00 -10 (a) 9to 38 Horz. SMD 100,NF (n) Xx x = = = = -20to +80 (b) | PT5101C-ND 11.60 10.44 9.26 
1 EAD 5.0 1.00 -10 (a) 9 to 38 Vert. 100pF (n) x x a = — _ -20to +80 (b) | PT5101N-ND 14.62 12.70 10.04 
5 EA 5.0 1.50 -10 (a) 7 to 30 Horz. None x x = = _ = -40 to +80 (b) | 78SR10SHC-ND 15.39 14.37 13.34 
5 EC 5.0 1.50 -10 (a) 7 to 30 Horz. SMD None x x _ _ = = -40 to +80 (b) | 78SR105SC-ND 15.39 14.37 13.34 
=D 5.0 1.50 10 (a) 7 to 30 Vert. None x xp) = — = -40 to +80(b) | 78SRI05VCND 15.39 1437 13.34 
FFA 5.0 1.50 10 (a) 7to 30 Horz. 100pF (n) x x |/—-}| — - x -40 to +80(b) | 78STIOSHCND 1539 1437 13.34 
5 ED 5.0 1.50 10 (a) 7to 30 Vert. 100pF (n) % Mo |e || = = x -40 to +80(b) | 78STIO5VCND 1539 1437 13.34 
EA 5.0 1.50 -10 (a) 9 to 38 Horz. 100pF (n) x x _— a _— xX -40 to +80 (b) | PT78STI05H-ND 14.46 13.02 11.55 
EC 5.0 1.50 -10 (a) 9 to 38 Horz. SMD 100,F (n) x x = = = x -40 to +80 (b) | PT78STI05S-ND 14.46 13.02 11.55 
5 ED 5.0 1.50 -10 (a) 9 to 38 Vert. 100,F (n) x x _ = = x -40 to +80 (b) | PT78ST105V-ND 13.66 12.30 10.91 
5 EA 5.0 2.00 -10 (a) Vo +2 to 28 Horz. 100pF (n) x x _ = = x -40 to +85 (b) | 78HT2Z0S5HC-ND 18.41 17.18 15.96 
5 ae) 5.0 2.00 -10 (a) Vo +2 to 28 | Horz. SMD 100pF (n) x x = = = x -40 to +85 (b) | 78HT205SC-ND 18.41 17.18 15.96 
5 ED 5.0 2.00 -10 (a) Vo +2 to 28 Vert. 100pF (n) x x = — = xX -40 to +85 (b) | 78HT205VC-ND 18.41 17.18 15.96 
2 EBA 5.0 2.00 -10 (a) 7.25 to 30 Horz. 100pF (n) x x X Inhibit = = -40 to +60 (b) PT6202A-ND 15.08 14.07 13.07 
2 EBC 5.0 2.00 -10 (a) 7.251030 | Horz SMD 100pF (n) x x x Inhibit = = -40 to +60 (b) | PT6202C-ND 15.08 14.07 13.07 
2 EBD 5.0 2.00 -10 (a) 7.25 to 30 Vert. 100pF (n) x x x Inhibit = = -40 to +60 (b) | PT6202N-ND 15.08 14.07 13.07 
5 EA 5.0 2.00 -10 (a) 8 to 20 Horz. 100pF (n) x x _— = — Xx -40 to +85 (b) | 78ST205HC-ND 18.42 17.20 15.97 
5 = 50) 5.0 2.00 -10 (a) 8 to 20 Horz. SMD 100pF (n) x x _ = = x -40 to +85 (b) | 78ST205SC-ND 18.42 17.20 15.97 
5 ED 5.0 2.00 -10 (a) 8to 20 Vert. 100pF (n) x x = = = xX -40 to +85 (b) | 78ST205VC-ND 18.42 17.20 15.97 
EFA 5.0 2.00 10 (a) 9 to 28 Horz. 100yF (n) x CS = — Xx -40 to +85 (b) | PT78HT205H-ND 16.10 15.03 13.95 
5 EFC 5.0 2.00 10 (a) 91028 | Horz SMD 100)F (n) x x | —}| — - x -40 to +85(b) | PT78HT205S-ND 16.10 15.03 13.95 
=D 5.0 2.00 10 (a) 9 to 28 Vert. 100)F (n) x x |/—}| — - x -40 to +85 (b) | PT78HT205V-ND 1539 1437 13.34 
* Power Good: Power good output is high when the output voltage is within specification 
T Inhibit: Power to complete part is shut off, quiescent current is less than 100 pA. Stnby: Standby Mode: Part is powered up, but output is in shut off or sleep mode. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


Toll-Free: 


¢ Fax: 218-681-3380 


(1023) 417 


wy TEXAS INSTRUMENTS Integrated Switching Regulators (cont) 
Over- | Short Recommended 
Dc Circuit External Temp | Circuit Fast Operating 
Pkg. DC Max. Min. Vin Board Components Pro- | Pro- | Vout) On/Off | Remote | Transient | Temp. Range | Digi-Key Price Each 
Fig. Style Vout | Amp lout | Amp lout Range Orientation Required* tection| tection| Adj. | Controlt| Sense | Response (°C) Part No. 1 25 100 
2 EBA 5.0 2.00 -10 (a) 9 to 30/38 (c) Horz. 100pF (n) xX Xx xX Inhibit = — -40 to +85 (b) | PT6212D-ND 15.08 14.07 13.07 
2 EBC 5.0 2.00 .10 (a) 9 to 30/38 (c) Horz. SMD 100pF (n) xX xX x Inhibit a a -40 to +85 (b) | PT6212END 15.08 14.07 13.07 
2 EBD 5.0 2.00 -10 (a) 9 to 30/38 (c) Vert. 100pF (n) x x Xx Inhibit _ om -40 to +85 (b) | PT6212P-ND 15.08 14.07 13.07 
7 FH (q) 5.0 3.00 -10 (a) 8 to 20 Horz. 100pF (n) xX xX _ at = x -40 to +70 (b) | 78ST305HC-ND 22.50 21.00 19.50 
f EFF (q) 5.0 3.00 -10 (a) 8 to 20 Vert. 100uF (n) x x = = = x -40 to +70(b) | 78ST305VC-ND 22.50 21.00 19.50 
7 FH (q) 5.0 3.00 10 (a) Vo +3 to 28 Horz. 100uF (n) x a = x -40to+70(b) | 78HT305SHCND 2250 21.00 19.50 
7 EF (q) 5.0 3.00 -10 (a) Vo +8 to 28 Vert. 100uF (n) x x = = _ x -40 to +70 (b) | 78HT305VC-ND 22.50 21.00 19.50 
2 EBA 5.0 3.00 -10 (a) 9 to 30/38 (c) Horz. 100uF (n) x x Xx Inhibit _ — -40 to +85 (b) | PT6302A-ND 16.94 15.81 14.68 
2 EBC 5.0 3.00 .10 (a) 9 to 30/38 (c) Horz. SMD 100uF (n) x x Xx Inhibit _ = -40 to +85 (b) | PT6302C-ND 16.94 15.81 14.68 
2 EBD 5.0 3.00 -10 (a) 9 to 30/38 (c) Vert. 100uUF (n) x x x Inhibit = = -40 to +85 (b) | PT6302N-ND 16.94 15.81 14.68 
EEA 5.0 4.00 -10 (a) 3.1 to 3.6 Horz. 2/560pF (0) = = x = x = -40 to +65 (m) | PT6671D-ND 27.06 25.26 23.46 
EEC 5.0 4.00 -10 (a) 3.1 03.6 Horz. SMD 2/S60uF (0) =< = Xx — x _ -40 to +65 (m) | PT6671END 27.06 25.26 23.46 
4 ED 5.0 4.00 -10 (a) 3.1 to 3.6 Vert. 2/560uF (0) = = x = x = -40 to +65 (m) | PT6671P-ND 27.06 25.26 23.46 
EEA 5.0 5.00 (e) -10 (a) 9 to 28 Horz. S60UF/IN, 330HF/OUT (p) _ _ x Stnby x _ -40 to +85 PT6653D-ND 27.06 25.26 23.46 
EEC 5.0 5.00 (e) -10 (a) 9to 28 Horz. SMD |_560yF/IN, 330F/OUT (p) = = Xx Stnby Xx — -40 to +85 PT6653E-ND 27.06 25.26 23.46 
4 ED 5.0 5.00 (e) -10 (a) 9to 28 Vert. S60UF/IN, 330LF/OUT (p) _ = Xx Stnby x = -40 to +85 PT6653P-ND 27.06 25.26 23.46 
4 EEA 5.0 6.00 .10 (a) 9to 16 Horz. 2/330yF (0) Xx = x Stnby x = -40 to +85 (e) | PT6625D-ND 27.06 25.26 23.46 
4 EEC 5.0 6.00 -10 (a) 9to 16 Horz. SMD 2/330uF (0) x _ Xx Stnby x _ -40 to +85 (e) | PT6625END 27.06 25.26 23.46 
4 ED 5.0 6.00 -10 (a) 9to 16 Vert. 2/330yF (0) Xx = xX Stnby x = -40 to +85 (e) | PT6625P-ND 27.06 25.26 23.46 
5 EA 6.0 1.50 -10 (a) 8 to 30 Horz. None x x _ = — = -40 to +80 (b) | 78SRI06HC-ND 15.39 14.37 13.34 
5 ED 6.0 1.50 -10 (a) 10 to 38 Vert. 100uUF (n) x x _ _ — x -40 to +80(b) | PT78ST106V-ND 13.66 12.30 10.91 
5 EA 8.0 1.50 -10 (a) 10 to 30 Horz. None x x = a _ — -40 to +80 (b) | 78SR108HC-ND 15.39 14.37 13.34 
5. ED 8.0 1.50 -10 (a) 10 to 30 Vert. None x x = _ _ _ -40 to +80 (b) | 78SR108VC-ND 15.39 14.37 13.34 
5 ED 9.0 1.50 -10 (a) 13 to 38 Vert. 100uF (n) x x = — _ -40 to+80(b) | PT78STI09V-ND 13.66 12.30 10.91 
1 EAA 12.0 1.00 -10 (a) 4.75 to Vo-1 Horz. 100pF (n) xX -20 to +70 (e) | PT5041A-ND 15.03 13.53 12.00 
1 EAC 12.0 1.00 -10 (a) 4.75 to Vo -1 Horz. SMD 100uF (n) x -20 to +70 (e) | PT5041C-ND 15.03 13.53 12.00 
1 EAD 12.0 1.00 -10 (a) 4.75 to Vo -1 Vert. 100pF (n) xX -20 to +70 (e) | PT5041N-ND 15.03 13.53 12.00 
2 EBA 12.0 (f) 1.00 -10 (a) 16 to 30/38 (c) Horz. 100uF (n) x x Xx Inhibit _ _ -40 to +80 (b) | PT6103A-ND 11.95 10.76 9.54 
2 EBC 12.0 (f) 1.00 -10 (a) 16 to 30/38 (c) Horz. SMD 100uF (n) x x Xx Inhibit _ a -40 to +80 (b) | PT6103C-ND 11.95 10.76 9.54 
2 EBD | 12.0(f) 1.00 10 (a) | 16 to 30/38 (c) Vert. 100)IF (n) x x X | Inhibit | — = -40 to +80 (b)_| PT6103N-ND 11.95 10.76 9.54 
1 EAA 12.0 1.00 -10 (a) 16 to 38 Horz. 100pF (n) Xx xX = = = at -20 to +80 (b) | PT5102A-ND 11.60 10.44 9.26 
1 EAC 12.0 1.00 -10 (a) 16 to 38 Horz. SMD 100pF (n) xX xX = ocd = = -20 to +80 (b) | PT5102C-ND 11.60 10.44 9.26 
1 EAD 12.0 1.00 -10 (a) 16 to 38 Vert. 100pF (n) xX xX _— at = = -20 to +80 (b) | PT5102N-ND 11.60 10.44 9.26 
4 EEA 12.0 1.25 (e) -10 (a) 3.1 t0 3.6 Horz. 2/S60uF (0) _ _ x = x _ -40 to +65 (e) | PT6673D-ND 27.06 25.26 23.46 
4 EEC 12.0 1.25 (e) -10 (a) 3.1 to 3.6 Horz. SMD 2/560yF (0) — = xX _ x — -40 to +65 (e) | PT6673END 27.06 25.26 23.46 
4 ED 12.0 1.25 (e) -10 (a) 3.1 to 3.6 Vert. 2/S60uF (0) = = Xx = x _ -40 to +65 (e) | PT6673P-ND 27.06 25.26 23.46 
5 EFA 12.0 1.50 -10 (a) 16 to 38 Horz. 100pF (n) x x = a = x -40 to+80(b) | PT78ST112HND 14.46 13.02 11.55 
5 [=5e} 12.0 1.50 -10 (a) 16 to 38 Horz. SMD 100pF (n) Xx xX _ _ = x -40 to +80(b) | PT78ST112S-ND 14.46 13.02 11.55 
5 ED 12.0 1.50 -10 (a) 16 to 38 Vert. 100pF (n) x x — _ _ x -40 to +80(b) | PT78ST112V-ND 13.66 12.30 10.91 
5 EFA 12.0 1.50 -10 (a) 14.5 to 30 Horz. None x x = = = = -40 to +80 (b) | 78SR112HC-ND 15.39 14.37 13.34 
= 50) 12.0 1.50 -10 (a) 14.5 to 30 Horz. SMD None x x = =; = _ -40 to +80 (b) | 78SR112SC-ND 15.39 14.37 13.34 
ED 12.0 1.50 -10 (a) 14.5 to 30 Vert. None xX Xx _ _ = = -40 to +80 (b) | 78SR112VC-ND 20.41 16.70 13.76 
5 EFA 12.0 1.50 .10 (a) 14.5 to 30 Horz. 100pF (n) x x = — _ x -40 to +80 (b) | 78ST112HC-ND 15.39 14.37 13.34 
[=5e} 12.0 1.50 -10 (a) 14.5 to 30 Horz. SMD 100uUF (n) Xx x = = = x -40 to +80 (b) | 78ST112SC-ND 15.39 14.37 13.34 
ED 12.0 1.50 -10 (a) 14.5 to 30 Vert. 100IF (n) Xx x = pard — x -40 to +80 (b) | 78ST112VC-ND 15.39 14.37 13.34 
4 EEA 12.0 2.00 .10 (a) 4.510 5.5 Horz. 2/560pF (0) = = x = x = -40 to +65 (m) | PT6674D-ND 27.06 25.26 23.46 
4 EEC 12.0 2.00 -10 (a) 4.510 5.5 Horz. SMD 2/S60uF (0) _ _ x — x _ -40 to +65(m) | PT6674E-ND 27.06 25.26 23.46 
4 ED 12.0 2.00 -10 (a) 4.510 5.5 Vert. 2/560yF (0) = = x _ x = -40 to +65(m) | PT6674P-ND 27.06 25.26 23.46 
f EH 12.0 2.00 -10 (a) 14.5 to 28 Horz. 100pIF (n) xX x = = _ x -40 to +55 (b) | 78ST212HC-ND 23.73 22.15 20.57 
7 EF 12.0 2.00 -10 (a) 14.5 to 28 Vert. 100pF (n) xX Xx = = ane x -40 to +55 (b) | 78ST212VC-ND 23.73 22.15 20.57 
2 EBA 12.0 2.00 -10 (a) 14.5 to 30 Horz. 100F (n) xX x Xx Inhibit = — -40 to +60 (b) | PT6204A-ND 15.08 14.07 13.07 
2 EBC 12.0 2.00 -10 (a) 14.5 to 30 Horz. SMD 100pF (n) xX xX x Inhibit = _ -40 to +60 (b) | PT6204C-ND 15.08 14.07 13.07 
2 EBD 12.0 2.00 .10 (a) 14.5 to 30 Vert. 100pIF (n) xX x Xx Inhibit = a -40 to +60 (b) | PT6204N-ND 15.08 14.07 13.07 
7 EF (q) 12.0 2.00 -10 (a) 16 to 28 Vert. 100pF (n) xX Xx _— _ = = -40 to +55 (b) | PT78ST212V-ND 23.19 21.65 20.10 
2 EBA 12.0 2.00 -10 (a) 16 to 30/38 (c) Horz. 100uF (n) Xx x xX Inhibit — — -40 to +85 (b) | PT6214D-ND 15.08 14.07 13.07 
EBC 12.0 2.00 -10 (a) 16 to 30/38 (c) Horz. SMD 100uF (n) x x Xx Inhibit a _ -40 to +85 (b) | PT6214END 15.08 14.07 13.07 
EBD 12.0 2.00 -10 (a) 16 to 30/38 (c) Vert. 100uF (n) x x Xx Inhibit _ _— -40 to +85 (b) | PT6214P-ND 15.08 14.07 13.07 
2 EBA 12.0 3.00 .10 (a) 16 to 30/38 (c) Horz. 100pF (n) xX Xx x Inhibit = = -40 to +85 (b) | PT6304A-ND 16.94 15.81 14.68 
EBC 12.0 3.00 -10 (a) 16 to 30/38 (c) Horz. SMD 100uF (n) x x Xx Inhibit _ _ -40 to +85 (b) | PT6304C-ND 16.94 15.81 14.68 
EBD 12.0 3.00 -10 (a) 16 to 30/38 (c) Vert. 100uUF (n) Xx x xX Inhibit = = -40 to +85 (b) | PT6304N-ND 16.94 15.81 14.68 
4 EEA 120 | 5.00(e) | .10(a) Vot3 to 28 Horz. | S60uRIN,330uFOUT(p) | — | — | xX | Sinby x = -40 to +85 (e)_| PT6656D-ND 27.06 25.26 23.46 
4 EEC 12.0 5.00 (e) -10 (a) Vot3 to 28 Horz. SMD | S60yF/IN, 330yF/OUT (p) _ _ xX Stnby x = -40 to +85 (e) | PT6656END 27.06 25.26 23.46 
4 FED 120 | 5.00(e) | .10(a) Vo+3 to 28 Vert. 560pF/IN, 330uF/OUT(p) | — | — | X | Stnby x = -40 to +85 (e)_ | PT6656P-ND 27.06 25.26 23.46 
5 EFA 15.0 1.50 -10 (a) 18.5 to 30 Horz. None x = = = _ -40 to +80 (b) | 78SR115HC-ND 15.39 14.37 13.34 
5 ED 15.0 1.50 -10 (a) 18.5 to 30 Vert. None x x — ae = — -40 to +80 (b) | 78SR115VC-ND 15.39 14.37 13.34 
1 EAA -3.3 -1.00 -.25 (a) 4.75 to 7 (j) Horz. 100pF (n) -20 to +65 (e) | PT5021A-ND 15.03 13.53 12.00 
1 EAC -3.3 -1.00 -.25 (a) 4.75 to7 (j) Horz. SMD 100uF (n) -20 to +65 (e) | PT5021C-ND 15.03 13.53 12.00 
1 EAD -3.3 -1.00 -.25 (a) 4.75 to 7 (j) Vert. 100uF (n) -20 to +65 (e) | PT5021N-ND 15.03 13.53 12.00 
5 EFA -5.0 -1.00 -.05 (a) 7to25 Horz. 2/100pF (p) x x = = _ x -40 to +85 (b) | PT78NRI0SH-ND 14.46 13.02 11.55 
5 Ee -5.0 -1.00 -.05 (a) 7to25 Horz. SMD 2/1 00uF (p) x Xx _ = _ x -40 to+85(b) | PT78NRI05S-ND 14.46 13.02 11.55 
5 ED -5.0 -1.00 -.05 (a) 7to25 Vert. 2/100pF (p) x x _ = = x -40 to +85 (b) | PT78NRI05V-ND 13.66 12.30 10.91 
1 EAA -5.0 -1.00 -.25 (a) 4.75 to 7 (j) Horz. 100pIF (n) -20 to +65 (e) | PT5022A-ND 15.03 13.53 12.00 
1 EAC -5.0 -1.00 -.25 (a) 4.75 to 7 (j) Horz. SMD 100pF (n) -20 to +65 (e) | PT5022C-ND 15.03 13.53 12.00 
1 EAD -5.0 -1.00 -.25 (a) 4.75 to 7 (j) Vert. 100pF (n) -20 to +65 (e) | PT5022N-ND 15.03 13.53 12.00 
5 EFA -5.0 -1.50 -.10 (a) -9 to -30 Horz. 1N5339B. Xx x = = = = -40 to +60(b) | PT79SRIOSH-ND 16.10 15.03 13.95 
5 = 50] -5.0 -1.50 -.10 (a) -9 to -30 Horz. SMD 1N5339B x x — = _ _ -40 to +60(b) | PT79SR105S-ND 16.10 15.03 13.95 
5 ED -5.0 -1.50 -.10 (a) -9 to -30 Vert. 1N5339B x x = = = = -40 to +60 (b) | PT79SRI05V-ND 15.39 14.37 13.34 
4 EEA -5.0 -4.00 -.10 8to25 Horz. S60UF/IN, 330F/OUT (0) = _ Xx — x _ -40 to +85 (e) | PT6642D-ND 27.06 25.26 23.46 
4 EEC -5.0 -4.00 -.10 8to25 Horz. SMD | S60uF/IN, 330yF/OUT (0) = = Xx = x a -40 to +85 (e) | PT6642END 27.06 25.26 23.46 
4 ED -5.0 -4.00 10 8to25 Vert. S60UF/IN, 330HF/OUT (0) = = x 4 x = -40 to +85 (e) | PT6642P-ND 27.06 25.26 23.46 
5 EFA -12.0 -0.40 | -.05(a) 7to 18 Horz. 2/100),F (p) x a | = = x -40to +85 (b) | PT78NRI12H-ND 1446 13.02 11.55 
5 EFC -12.0 -0.40 | -.05(a) 7to 18 Horz. SMD 2/1 00uF (p) x x)=) = = x -40 to +85 (b) | PT78NR112S-ND 1446 13.02 11.55 
5 =D -12.0 -0.40 | -.05(a) 7to 18 Vert. 2/100))F (p) x a — x -40 to +85 (b) | PT78NR112V-ND 1366 1230 10.91 
1 EAA -12.0 -0.50 -.10 (a) 4.75 to7 (j) Horz. 100uF (n) -20 to +65(e) | PT5024A-ND 15.03 13.53 12.00 
1 EAC -12.0 -0.50 -.10 (a) 4.75 to 7 (j) Horz. SMD 100pF (n) -20 to +65 (e) | PT5024C-ND 15.03 13.53 12.00 
1 EAD -12.0 -0.50 -.10 (a) 4.75 to7 (j) Vert. 100uF (n) -20 to +65 (e) | PT5024N-ND 15.03 13.53 12.00 
5 EFA -12.0 -1.50 -.10 (a) -16 to -30 Horz. 1N5351B x x = = = = -40 to +60(b) | PT79SR112H-ND 16.10 15.03 13.95 
* Power Good: Power good output is high when the output voltage is within specification 
t Inhibit: Power to complete part is shut off, quiescent current is less than 100 WA. Stnby: Standby Mode: Part is powered up, but output is in shut off or sleep mode. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
418 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


wy TEXAS INSTRUMENTS Integrated Switching Regulators (cont) 


Over- | Short Recommended 
DC Circuit External Temp | Circuit Fast Operating 
Pkg. Dc Max. Min. Vin Board Components Pro- | Pro- | Vout] On/Off | Remote | Transient | Temp. Range | Digi-Key Price Each 
Fig. Style Vout Amp lout Amp lout Range Orientation Required* tection| tection| Adj. | Controlt | Sense |Response (°C) Part No. 1 25 100 
5 = 50) -12.0 -1.50 -.10 (a) -16 to -30 Horz. SMD 1N5351B Xx Xx = = _ _ -40 to +60 (b) | PT79SR112S-ND 16.10 15.03 13.95 
5 ED -12.0 -1.50 -.10 (a) -16 to -30 Vert. 1N5351B Xx Xx = = = = -40 to +60 (b) | PT79SR112V-ND = 15.39 14.37 13.34 
4 EEA -12.0 -2.00 -.10 8to 18 Horz. S60URFIN, 330UF/OUT (0) _ _— x a xX _ -40 to +85 (e) | PT6643D-ND 27.06 25.26 23.46 
4 EEC -12.0 -2.00 -.10 8to 18 Horz. SMD] 560uFIN, 330UF/OUT (0) — = x = x = -40 to +85 (e) | PT6643END 27.06 25.26 23.46 
4 ED -12.0 -2.00 -.10 8to 18 Vert. S60UFIN, 330F/OUT (0) _ _ x _ x _ -40 to +85 (e) | PT6643P-ND 27.06 25.26 23.46 
5 EFA -15.0 -0.30 -.05 (a) 7to15 Horz. 100pF (n) x x = = = Xx -40 to +85 (b) | PT78NRI15H-ND = 14.46 13.02 11.55 
5 ED -15.0 -0.30 -.05 (a) 7to15 Vert. 100pF (n) Xx xX — = = Xx -40 to +85 (b) | PT78NR115V-ND 13.66 12.30 10.91 
3 ECA +12 +0.50, -0.25 | .05(g) | 4.75to Vo-1 Horz. 100pF (n) x x 0 to +65 (e) PT5061A-ND 15.39 14.37 13.34 
3 Ec #12 40.50, -0.25 | .05(g) | 4.75to Vo-1 Horz. SMD 100uF (n) x x 0 to +65 (e) PT5061C-ND 15.39 14.37 13.34 
3 EoD +12 +0.50, -0.25 | .05(g) | 4.75 to Vo-1 Vert. 100pF (n) x x 0 to +65 (e) PT5061N-ND. 15.39 14.37 13.34 


* Power Good: Power good output is high when the output voltage is within specification 


T Inhibit: Power to complete part is shut off, quiescent current is less than 100 A. Stnby: Standby Mode: Part is powered up, but output is in shut off or sleep mode. 


(a) ISR will operate down to no load with reduced specification 

(b) See thermal derating chart 

(c) Input voltage cannot exceed 30V when the inhibit function is used 
(d) Operating temperatures below 0 (0°C), use tantalum capacitors 


(i) 
(i) 


V2out = 1.8V/1.2V 


PT78NR100 series 


(e) See manufacturer's safe operating area curves for appropriate (kK) 
derating v2. 

(f) Carries standards and safety approvals — see manufacturer's data __ (|) 
sheet 


(g) Do not operate below minimum load manufacturer's data sheet 


(h) PT6305 series can easily be paralleled to provide output current in 
multiples of 3 Amps. Please contact Texas Instrument for 
application note. 


ratings 


Isolated DC-DC Converters 


These isolated DC-DC converters are state-of-the-art in board-mounted converters, employing high 
frequency technology with surface mount construction to form high efficiency with un-paralleled flexibility. 
They are designed for Telecom, Industrial, Computer, Medical, and other distributed power applications that 
require input-to-output isolation. Very few external components required and in some cases no external 
components required to make these converters perform, this makes design-in a snap even while saving 
valuable board space using TI/Power Trend patent pending package designs. 


Features For All: + Over-Temperature Shutdown + Adjustable Output Voltage * 1500VDC Isolation 
+ On/Off Control * Fast Transient Response 


Fig. 1 Package Style EG(x) 


Fig. 2 Package Style EK(x) (26 Pin SIP) 


Horizontal (D) 


Horizontal (A) 


With pin 23 open, V2out = 2.5V/1.5V with pin 23 shorted to pin 22, 
For applications with input voltages greater than 7VDC, Use the 
lo min. current of .10A can be divided between both outputs, V1 or 


This series can be paralleled with a current booster slave to 
increase output currents in specific increments — see 


(m) Please refer to manufacturer's data sheet for further explanation of 


proper operation 

(0) Only use an electrolytic capacitor for proper operation 

(p) Please use Panasonic low ESR, FC series capacitors for proper 
operation — see manufacturer's data sheet 

(q) Heat sink or tab orientation - see manufacturer's data sheet 

(r) Remote sense ground not used, pin 12 must be connected to pin 13 
for optimum output voltage accuracy 

(s) Has an (OVP) over voltage protection drive output 

(t) Processor compatible voltage output adjustment — see 
manufacturer's data sheet 


(n) An electrolytic or tantalum capacitor on the output is required for 


PT4120/4140 Series Additional Features: + Pin compatible with PT4100 Series + Short-Circuit 
protection + 25 Watts/in3 Power Density +» UL1950 Recognized + CSA 22.2 950 Certified +» Designed to 
meet EN60950 

PT4482/4484 Series Additional Features: + Over-Current Protection + Over-Voltage Protection 
+ Differential Remote Sense + Can be coupled with Current Booster Module 

PT4560 Series Additional Feature: + Short-Circuit protection +» Undervoltage Lockout = Differential 
Remote Sense + UL1950 recognized * CSA 22.2 950 certified * EN60950 Approved +» VDE Licensed 
+ Within FCC Class A Radiated Limits 


Fig. 3 Package Style EN(x) (19 Pin SIP) 


Vertical (D) 
Horizontal (A) 


Horizontal 
Surface Mount (E) Paitin is Horizontal 
0.015 (0.38) >| Surface Mount (C) ( \ 
2 ‘1-708 
100 .08(2.03) (2.03) 
(2.54) : 
Detail 'B' Detail 'B' 
Recommended 
Max. Min. DC DC Circuit Operating 
Package Dc Amp Amp Vin Vin Board Temp. Range Digi-Key Price Each 
Fig. Style Vout lout lout Typical Range Orientation (°C) Part No. al 25 100 

EKA 1.3 to 3.5 (g) 30.00 (e) 0.00 48 36 to 75 Horz. -40 to +100 PT4482A-ND 131.04 122.31 113.57 

2 EKC 1.3 to 3.5 (g) 30.00 (e) 0.00 48 36 to 75 Horz. SMD -40 to +100 PT4482C-ND 131.04 122.31 113.57 
EKD 1.3 to 3.5 (g) 30.00 (e) 0.00 48 36 to 75 Vert. -40 to +100 PT4482N-ND 131.04 122.31 113.57 

| EGD 3.3 (c) 5.00 (f) 0.00 24 18 to 40 Horz. -40 to +85 (b) PT4141A-ND 46.23 43.15 40.07 
il EGD 3.3 (c) 5.00 (f) 0.00 24 18 to 40 Horz. SMD -40 to +85 (b) PT4141C-ND 46.23 43.15 40.07 
1 EGE 3.3 (c) 5.00 (f) 0.00 48 36 to 75 Horz. -40 to +85 (b) PT4121A-ND 46.23 43.15 40.07 
1 EGE 3.3 (c) 5.00 (f) 0.00 48 36 to 75 Horz. SMD -40 to +85 (b) PT4121C-ND 46.23 43.15 40.07 
3 ENA 3.3 (c,d) 8.00 25 48 36 to 75 Horz. -40 to +85 (a,b) PT4561A-ND 54.89 51.23 47.57 
3 ENC 3.3 (c,d) 8.00 25 48 36 to 75 Horz. SMD -40 to +85 (a,b) PT4561C-ND 54.89 51.23 47.57 
3 END 3.3 (c,d) 8.00 25 48 36 to 75 Vert. -40 to +85 (a,b) PT4561N-ND 54.89 51.23 47.57 
1 EGD 5.0 (c) 4.00 0.00 24 18 to 40 Horz. -40 to +85 (b) PT4142A-ND 46.23 43.15 40.07 
1 EGD 5.0 (c) 4.00 0.00 24 18 to 40 Horz. SMD -40 to +85 (b) PT4142C-ND 46.23 43.15 40.07 
1 EGE 5.0 (c) 4.00 0.00 48 36 to 75 Horz. -40 to +85 (b) PT4122A-ND 46.23 43.15 40.07 
1 EGE 5.0 (c) 4.00 0.00 48 36 to 75 Horz. SMD -40 to +85 (b) PT4122C-ND 46.23 43.15 40.07 
3 ENA 5.0 (c,d) 6.00 25 48 36 to 75 Horz. -40 to +85 (a,b) PT4562A-ND 54.89 51.23 47.57 
3 ENC 5.0 (c,d) 6.00 25 48 36 to 75 Horz. SMD -40 to +85 (a,b) PT4562C-ND 54.89 51.23 47.57 
3 END 5.0 (c,d) 6.00 25 48 36 to 75 Vert. -40 to +85 (a,b) PT4562N-ND 54.89 51.23 47.57 
2 EKA 5.0 (g) 20.00 (e) 0.00 48 36 to 75 Horz. -40 to +100 PT4484A-ND 131.04 122.31 113.57 
2 EKC 5.0 (g) 20.00 (e) 0.00 48 36 to 75 Horz. SMD -40 to +100 PT4484C-ND 131.04 122.31 113.57 
2 EKD 5.0 (g) 20.00 (e) 0.00 48 36 to 75 Vert. -40 to +100 PT4484N-ND 131.04 122.31 113.57 
1 EGD 12.0 (c) 1.60 0.00 24 18 to 40 Horz. -40 to +85 (b) PT4143A-ND 46.23 43.15 40.07 
1 EGD 12.0 (c) 1.60 0.00 24 18 to 40 Horz. SMD -40 to +85 (b) PT4143C-ND 46.23 43.15 40.07 
1 EGE 12.0 (c) 1.60 0.00 48 36 to 75 Horz. -40 to +85 (b) PT4123A-ND 46.23 43.15 40.07 
1 EGE 12.0 (c) 1.60 0.00 48 36 to 75 Horz. SMD -40 to +85 (b) PT4123C-ND 46.23 43.15 40.07 
3 ENA 12.0 (c,d) 2.50 10 48 36 to 75 Horz. -40 to +85 (a,b) PT4563A-ND 54.89 51.23 47.57 
3 ENC 12.0 (c,d) 2.50 10 48 36 to 75 Horz. SMD -40 to +85 (a,b) PT4563C-ND 54.89 51.23 47.57 
3 END 12.0 (c,d) 2.50 10 48 36 to 75 Vert. -40 to +85 (a,b) PT4563N-ND 54.89 51.23 47.57 


(a) Operating temperatures below 0 (0°C), use tantalum capacitors 
(b) See safe operating area curves for appropriate derating 
(c) Carries standards and safety approvals — see manufacturer's data 


sheet manufacturer's data sheet 


(d) An electrolytic or tantalum capacitor is required for proper operation 
(e) This series can be paralleled with a current booster slave to 
increase output currents in specific increments — see 


(f) The maximum output current reduces the output power to less than 
20W (PT4121, PT4141 =16.5W 
(g) For normal operation, pin 3 (Inhibit) must be connected to -Vin 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Series TK112 


Thermal 
Protection 
T 


a 


Control 
i 


Bandgap 


Gnd ney 
Bypass 


Features: 

+ High voltage precision at +2.0% 

+ Active high On/Off control 

+ Very low dropout voltage 80mV at 30mA 


+ Very low noise 

+ Very small SOT-23L package 
+ Internal thermal shutdown 

* Short circuit protection. 


Description: 

The TK112xxB is a low dropout linear regulator with a built-in electronic switch. The internal switch can be 
controlled by TTL or CMOS logic levels. The device is in the ON state when the control pin is pulled to a 
logic high level. An external capacitor can be connected to the noise bypass pin to lower the output noise 
level to 30p.Vrms. 

An internal PNP pass transistor is used to achieve a low dropout voltage of 80mV (typ.) at 30mA load 
current. The TK112xxB has a very low quiescent current of 170HA at no load and 1 mA with a 30mA load. 
The standby current is typically 100 nA. The internal thermal shutdown circuitry limits the junction 
temperature to below 150°C. The load current is internally monitored and the device will shutdown in the 
presence of a short circuit or overcurrent condition at the output. 


Cut Tape Tape & Reel 
Output | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Toko 
Voltage| Part No. 1 10 100 Part No. 1,300 Part No. 


Low Dropout Voltage Regulators 


Series TK113 


Thermal 
Protection 


Yn Oy = 


= 


Control [+ 


Control 1 


GND 2 
Noise Ratoronbe 
Bypass 


Features: + Very low noise 

+ Very small SOT-23L or SOT-89-5 surface mount 
packages 

+ Internal thermal shutdown 


* Short circuit protection. 


+ High voltage precision at +2.0% 
+ Active low On/Off control 
+ Very low dropout voltage 80mV at 30mA 


Description: 


The TK113xxB is a low dropout linear regulator with a built-in electronic switch. The internal switch can be 
controlled by TTL or CMOS logic levels. The device is in the ON state when the control pin is pulled to a 
low level. An external capacitor can be connected to the noise bypass pin to lower the output noise level to 
30 Vrms. 


An internal PNP pass transistor is used to achieve a low dropout voltage of 80mV (typ.) at 30mA load 
current. The TK113xxB has a very low quiescent current of 170A at no load and 1mA with a 30mA load. 
The standby current is typically 100nA. The internal thermal shutdown circuitry limits the junction 
temperature to below 150°C. The load current is internally monitored and the device will shutdown in the 
presence of a short circuit or overcurrent condition at the output. 


2.5 | TK11225CT-ND 1.53 12.80 117.00 | TK11225TR-ND 
2.75 | TK11227CT-ND 1.53 12.80 117.00 | TK11227TR-ND 
3.0 | TK11230CT-ND 1.53 12.80 117.00 | TK11230TR-ND 
3.3. | TK11233CT-ND 1.53 12.80 118.00 | TK11233TR-ND 
3.5 | 7TK11235CT-ND 1.53 12.80 117.00 | TK11235TR-ND 


760.00/M | TK11225BMCL 
760.00/M | TK11227BMCL 
760.00/M | TK11230BMCL 
768.00/M | TK11233BMCL 
760.00/M | TK11235BMCL 


3.7. | TK11237CT-ND 1.53 12.80 117.00 | TK11237TR-ND 
4.0 | TK11240CT-ND 1.53 12.80 117.00 | TK11240TR-ND 
4.5 | TK11245CT-ND 1.53 12.80 117.00 | TK11245TR-ND 
4.75 | TK11247CT-ND 1.53 12.80 117.00 | TK11247TR-ND 
5.0 | TK11250CT-ND 1.53 12.80 117.00 | TK11250TR-ND 


760.00/M | TK11237BMCL 
760.00/M | TK11240BMCL 
760.00/M | TK11245BMCL 
760.00/M |) TK11247BMCL 
760.00/M | TK11250BMCL 


5.5 | TK11255CT-ND 1.53 12.80 117.00 | TK11255TR-ND 
8.0 | TK11280CT-ND 1.53 12.80 117.00 | TK11280TR-ND 


760.00/M | TK11255BMCL 
760.00/M | TK11280BMCL 


Block Diagram 


Protection 


Ving] 
on off] 
On/ORG| 

NCH 


Bandgap 
Reference 


TK115xxM 


TK115xx 


Features: + Power Dissipation: 600mW. 


+ Very low standby current (“On”, no load) + Operating Temperature Range: -20°C to +75°C 


+ Internal thermal shutdown 
+ Short circuit protection. 


Electrical Characteristics: 
+ VOUT: +3% max. 

+ LIREG: 0.02%/V Typ. 

+ LDREG: 0.01%/mA Typ. 

+ VIN: 3.1V min., 13V max. 
- VRipple:55B. 


Absolute Maximum Ratings: 
* Supply Voltage: 14V. 
+ Load Current: 180mA. 


Cut Tape Tape & Reel 
Output | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Toko 
Voltage | Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 


3.0 |TK11530CT-ND 2.43 22.88 214.50 | TK11530TR-ND 1594.00 TK11530MTL 


Cut Tape Tape & Reel 
Output | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Toko 
Voltage| Part No. 1 10 100 Part No. 1,300 Part No. 
3.3 TK11333CT-ND 1.53 12.80 117.00 | TK11333TR-ND  760.00/M | TK11333BMCL 
4.0 TK11340CT-ND 1.53 12.80 117.00 | TK11340TR-ND 760.00/M | TK11340BMCL 
4.5 TK11345CT-ND 1.53 12.80 117.00 | TK11345TR-ND 760.00/M | TK11345BMCL 
4.8 TK11348CT-ND 1.53 12.80 117.00 | TK11348TR-ND 760.00/M | TK11348BMCL 


Series TK116xxU 
Linear 3-Terminal Regulator 


Block Diagram 


Thermal 
Protection 


INPUT 1 q ec 


* [Reterence| 
i C—___ 


GND2q 
OUTPUT 3 4 


Features: 


+ Low dropout voltage + Very low standby current (no load) +» Good load regulation + Internal thermal 
shutdown * Short circuit protection * 3% Output voltage accuracy » Customized versions are available 


Description: 


The TK116xxU series devices are low power, linear 3-terminal regulators. An internal PNP pass-transistor 
is used in order to achieve low dropout voltage (typically 160mV at 80mA load current). The regulated 
output voltages of 3, 5 and 9V are available. The device has very low (400A) quiescent current with no 
load and 2mA with 60mA load. An internal thermal shutdown circuit limits the junction temperature to below 
150°C. The load current is internally monitored and the device will shutdown in the presence of a short 
circuit at the output. 


Output Cut Tape Tape & Reel 

Voltage | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Toko 
(V) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
3.0 TK11630UCT-ND 1.77 17.20 131.16 | TK11630UTR-ND 860.00 TK11630UTL 
5.0 TK11650UCT-ND 1.77 17.20 131.16 | TK11650UTR-ND 860.00 TK11650UTL 
9.0 TK11690UCT-ND 1.77 17.20 131.16 | TK11690UTR-ND 860.00 TK11690UTL 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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ZA teat Sinks 


A CTS COMPANY 


International Electronic Research Corporation has helped pioneer the 
development of semiconductor heat sinks since 1954. Primarily used by 
all levels of OEM's engaged in the manufacture of commercial and 
military equipment, IERC maintains stock and support from prototype 


through production. IERC has prided themselves for their flexible 


manufacturing, quality products and on-time delivery. 


Clip-On versions have a built-in clip for attaching device to heat sink 
without additional hardware, positive locks prevent the semiconductor 


126 pkgs. 


increase this value. 


from sliding out. TO-220 versions will also fit TO-202, TO-218 and TO- 


Wattage values listed are at still air conduction only. Moving air will 


Dimensions - Inch (mm) Thermal Digi-Key Price Each IERC 

Fig. Description LxWxH Res. C/Watt Part No. 1 10 100 Part No. 

1 TO-5, Single Fan Top, Black, .5W .750 x .750 x .250 (19.05 x 19.05 x 6.35) 81.1 294-1122-ND 2.35 2.12 1.65 TXBF-032-025B 

1 TO-18, Single Fan Top, .5W -500 x .500 x .250 (12.70 x 12.70 x 6.35) 150 294-1004-ND 1.13 1.02 79 TXBF-019-025B 

2 TO-5, Press-On Mount, w/Hardware, Black, 1W -380 x .380 x .310 (9.65 x 9.65 x 7.87) 73.17 294-1120-ND 9.82 8.84 6.88 TXB2P-032-037B 

2 TO-5, Press-On Mount, Black, 1W -380 x .380 x .310 (9.65 x 9.65 x 7.87) 73.17 294-1121-ND 1.86 1.67 1.30 TXBE-032-031B 

2 TO-8, Press-On Mount, w/out Hardware, Black, 1W -380 x .380 x .310 (9.65 x 9.65 x 7.87) 73.17 294-1118-ND 9.29 8.37 6.51 TXB2-032-037B 

2 TO-18, Press-On Mount, w/Hardware Black, SW -220 x .220 x .340 (5.59 x 5.59 x 8.64) 150.26 294-1123-ND 20.13 18.12 14.10 TXP1808B 

2 TO-18, Press-On Mount, w/Hardware, Black, .6W -220 x .220 x .280 (5.59 x 5.59 x 7.11) 150.26 294-1119-ND 9.49 8.54 6.65 TXB2P-019-028B 

3 TO-5, Press-On Mount, Black, 2W 440 x .440 x .500 (11.18 x 11.18 x 12.70) 35 294-1105-ND 1.07 96 75 7-120-BA 

4 TO-5, Press-On Mount, Black, 1W -700 x .325 x .250 (17.78 x 8.26 x 6.35) 58 294-1106-ND 86 Wid 60 7-175-BA 

5 TO-220, Vertical/Horizontal Clip-on Mount, Black, 1.5W -810 x 1.00 x .310 (20.57 x 25.40 x 7.87) 140.5 294-1115-ND -70 63 49 PSC2-2CB 

6 TO-220, Power Horizontal Mount, Black 2W 1.63 x 1.29 x .750 (41.40 x 32.77 x 19.05) 13.6 294-1113-ND 1.66 1.49 1.16 LAT0127B3CB 

6 TO-220, Power Horizontal Mount, 8W 1.31 x .90 x .750 (33.27 x 22.86 x 19.05) 17 294-1036-ND 88 79 62 LAE66A3CB 

7 TO-220, Horizontal/Vertical Mount w/Tabs, Black, 2.5W -710 x .800 x .500 (18.03 x 20.32 x 12.70) 30 294-1107-ND 66 60 A7 7-361-BA 

th TO-220, Horizontal/Vertical Mount w/Tabs, Black, 2W .710 x .800 x .340 (18.03 x 20.32 x 8.64) 38 294-1108-ND 66 -60 A7 7-362-BA 

8 TO-220, Vertical Mount, 3W .750 x .375 x .750 (19.05 x 9.52 x 19.05) 25 294-1011-ND 74 53 37 7-195-2-BA 

if: TO-220, Horizontal Mount, 3W (No Mounting Hole) 1.09 x .620 x 1.31 (27.69 x 15.75 x 33.27) 30 294-1013-ND 66 52 .39 7-300-000-BA 

8 TO-220, Vertical/Horizontal Mount w/Tabs, Nickel, 3W 1.25 x .880 x .250 (31.75 x 22.35 x 6.35) 25.4 294-1114-ND 2.72 2.45 1,91 PSB2-1ND 

8 TO-220, Vertical PC Mount w/Tabs, 5W 1.00 x .500 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 20 294-1042-ND 63 57 44 PB1-36CB 

8 TO-220, Vertical PC Mount w/Board Locks 1.00 x .500 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 28 294-1043-ND 1.00 -90 -70 PB1ST-69CB 

8 TO-220, Vertical PC Mount w/Tabs, 6W -880 x .250 x 1.25 (22.35 x 6.35 x 31.75) 25.4 294-1045-ND 93 73 55 PSB2-1CB 

9 TO-220, High Efficiency, 3W .710 x .310 x 1.00 (18.03 x 7.87 x 25.40) 30 294-1040-ND yA 45 34 PA2-1CB 

9 TO-220, High Efficiency, 4W -710 x .500 x 1.00 (18.03 x 12.70 x 25.40) 26.8 294-1039-ND 54 43 32 PA1-1CB 

9 TO-220, Low Profile Clip-On, w/ Antirotation, Black .810 x .310 x 1.00 (20.57 x 7.87 x 25.40) 40.5 294-1049-ND 63 45 32 PSC2T-2CB 

10 TO-220, Power Vertical Mount, 7W 1.15 x .460 x .750 (29.21 x 11.68 x 19.05) 14 294-1034-ND 1.43 1.29 1.00 7-340-1PP-BA 
10 TO-220, Power Horizontal Mount, 7W 1.15 x .460 x .750 (29.21 x 11.68 x 19.05) 14 294-1035-ND 1.50 1.35 1.05 7-340-3PP-BA 
10 Dual TO-220, Universal Mount, 9W 1.50 x 1.15 x .460 (38.10 x 29.21 x 11.68) 7 294-1080-ND 1.75 1.58 1.23 7-340-2PP-BA 
1 TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 11W 1.38 x .500 x 1.50 (35.05 x 6.35 x 38.10) 13 294-1024-ND 4.35 3.92 3.05 7-338-1PP-BA 
11 TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 11W 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 1 294-1029-ND 3.75 3.38 2.63 7-339-1PP-BA 
1 TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 15W 1.65 x 1.00 x 2.00 (41.91 x 25.40 x 50.80) 5 294-1031-ND 5.00 4.50 3.50 7-339-3PP-BA 
11 TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 17W 1.38 x .500 x 2.50 (35.05 x 6.35 x 63.50) 4 294-1027-ND 4.90 4.41 3.43 7-338-4PP-BA 
1 TO-220, Power Vertical Mount w/Pins, 17W 2.50 x 1.65 x 1.00 (63.50 x 41.91 x 25.40) 4 294-1032-ND 5.35 4.82 3.75 7-339-4PP-BA 
12 TO-220, Power Horizontal/Vertical Mount, 12W -750 x 2.00 x .553 (19.05 x 50.80 x 14.05) 9 294-1067-ND 1.63 1.47 1.14 7-345-1PP-BA 
12 TO-220, Power Horizontal Mount, 12W -750 x 2.00 x .553 (19.05 x 50.80 x 14.05) 9 294-1068-ND 1.35 1.22 95 7-345-3PP-BA 
12 Dual TO-220, Power Universal Mount, 15W 1.50 x 2.00 x .553 (38.10 x 50.80 x 14.05) 4 294-1082-ND 2.13 1.92 1.50 7-345-2PP-BA 
13 TO-220, Clip-On, Horizontal (Stamped Copper), Tin Finish -750 x .520 x .510 (19.05 x 13.21 x 12.95) 35 294-1053-ND 72 65 51 $702 

14 Dual TO-220, Vertical w/Tabs, Black, 4W 1.50 x .500 x 1.18 (38.10 x 12.70 x 29.97) 15 294-1117-ND .83 75 59 PSE1-2CB 

15 Triple TO-220, Vertical Mount, 7W 1.61 x .750 x .690 (40.89 x 19.05 x 17.53) 9 294-1085-ND 4.41 3.97 3.09 7-342-1PP-BA 
15 Six TO-220, Horizontal Mount, 15W 1.61 x 1.50 x .690 (40.89 x 38.10 x 17.53) 4 294-1086-ND 3.21 2.89 2.25 7-342-2PP-BA 
16 TO-3, Power Cap, Spacesaver, 2W 1.56 x 1.06 x .500 (39.62 x 26.92 x 12.70) 32 294-1095-ND 4.60 4.14 3.22 7-423-BA 

ae TO-3, Power Horizontal Mount, Black, 83W 1.78 x 1.78 x 1.00 (45.21 x 45.21 x 25.40) 7.1 294-1124-ND 2.21 2.00 1.55 UP-TO3-CB 

17 TO-3, Power Horizontal Mount, 15W 2.50 x 2.50 x .900 (63.50 x 63.50 x 22.86) 5.4 294-1088-ND 3.69 3.32 2.58 HP1-TO3-CB 

18 TO-3, Power Horizontal Mount, 12W 1.63 x 1.29 x 1.25 (41.40 x 32.77 x 31.75) 11.1 294-1092-ND 3.34 3.01 2.34 LA363B5CB 

19 Various Semiconductor, Adhesive Backed -910 x .910 x .355 (23.11 x 23.11 x 9.02) 26.9 294-1097-ND 3.05 2.75 2.14 BDNO9-3CB/A01 
19 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.01 x 1.01 x .355 (25.65 x 25.65 x 9.02) 26.4 294-1098-ND 3.08 2.77 2.16 BDN10-3CB/A01 
19 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.11.x 1.11 x .355 (28.19 x 28.19 x 9.02) 20.9 294-1109-ND 4.32 3.89 3.03 BDN11-3CB/A01 
19 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.21 x 1.21 x .355 (30.73 x 30.73 x 9.02) 19.6 294-1099-ND 3.10 2.79 2.17 BDN12-3CB/A01 
19 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.21 x 1.21 x .555 (30.73 x 30.73 x 14.10) 16.5 294-1110-ND 4.85 4.37 3.40 BDN12-5CB/A01 
19 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.31 x 1.31 x .855 (33.27 x 33.27 x 9.02) 16.1 294-1100-ND 3.13 2.82 2.19 BDN13-3CB/A01 
19 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.41 x 1.41 x .355 (35.81 x 35.81 x 9.02) 16.2 294-1101-ND 3.23 2.91 2.26 BDN14-3CB/A01 
19 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.51 x 1.51 x .355 (38.35 x 38.35 x 9.02) 15.1 294-1102-ND 3.48 3.13 2.44 BDN15-3CB/A01 
19 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.61 x 1.61 x .355 (40.89 x 40.89 x 9.02) 13.5 294-1103-ND 3.75 3.38 2.63 BDN16-3CB/A01 
19 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.71 x 1.71 x .355 (43.43 x 43.43 x 9.02) 11.5 294-1111-ND 6.29 5.66 4.41 BDN17-3CB/A01 
19 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.81 x 1.81 x .355 (45.97 x 45.97 x 9.02) 10.8 294-1104-ND 4.30 3.87 3.01 BDN18-3CB/A01 
19 Various Semiconductor, Adhesive Backed 1.81 x 1.81 x .605 (45.97 x 45.97 x 15.37) 8.1 294-1112-ND 6.76 6.09 4.74 BDN18-6CB/A01 


Panasonic. 


“DGS” 
(Pyrolytic Graphite 
Sheet) Heat Sink Sheet 


PGS (Pyrolytic Graphite Sheet) is a heat sink sheet with high 
thermal conductivity and high flexibility. 


PGS is made of graphite with a structure that is close to a single 


crystal. 


This is achieved by highly-oriented polymer film sheet, a process 
which has never been implemented before. 


Features: 

* Excellent thermal conductivity: 600 to 800 W/(m.k), 
twice as high as copper, three times as high as 
aluminum 

+ Light weight: the same as water (Specific gravity: 1.0 
g/cm), 1/9 that of copper, 1/3 that of aluminum 

+ Flexible sheet, easy to be cut or trimmed and 
withstands repeated bending 

+ High heat resistance: Stable up to about 400°C even 
in the air 

+ Low thermal resistance 

+The main component is carbon. Minimal impurities 
and outgassing 

+ Excellent heat transferring performance. Heat sink and 
even distribution of heat 


Application Examples: 

+ Notebook personal computers, DVDs, DVCs, mobile 
phones 

+ Semiconductor manufacturing equipment (Sputtering, 
Dry etching, Steppers) 

* Optical communications equipment 


General Characteristics of PGS 


Items Characteristics 
Thickness 0.1+0.05mm 
Density 1.0 g/cm3 


Thermal Conductivity 


(a-b plane) 


600 — 800 Wim.K) 


Thermal Resistance 


0.4°Ciw(10N/om2) 


Electrical Conductivity (a-b plane) 10000 S/cm 
Extensional Strength 19.6 Mpa 
Expansion Coefficient (a-b plane) 9.3 x 10-7 1/K 
(c axis) 32 x 10-6 1/K 
Heat Resistance 400°C 


Bending (angle 180, R5) 


10000 cycles 


Dimensions — mm Digi-Key Price Panasonic 
LxW Part No. Each Part No. 
125 x 180 P11438-ND 94.62 EYG-S131810 
125 x 90 P11439-ND 51.46 EYG-S091310 
60 x 90 P11440-ND 29.88 EYG-S060910 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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We AAVID 


KS THERMALLOY Heat Sinks 


Aavid’s Ultrastick is a 

unique phase-change ther- 

mal interface material that 

surpasses greasein thermal © 

performance and long-term 

stability. This solid, silicone free, paraffin based 
thermal compound changes phase at 60°C, with 
aconcurrent volumetric expansion that fills gaps 
between the mating surfaces. One cost effective 
application leaves a thin, film like deposit, 
providing excellent heat transfer and low interface 
thermal resistance. 


Features: 

+ Thermal resistance 20% lower than thermal 
grease, with significant long-term reliability 
benefits 

+ Excellent heat transfer properties, consistent at 
mounting pressures from less than 5 psi to 
more than 200 psi 

+ No run-out, migration, dry-out, or flaking that 
can occur with typical thermal grease 

+ Non-toxic and inert 

+ Bectrically nonconducive 

+ Easy to use and dry to the touch after 
application, reducing labor costs 

+ Each bar covers approximately 1,000 in? 


HS243-ND 
Dimensions — Inch (mm) Thermal Resist. Digi-Key Price Each Mfg. 
Fig. | Description LxWxH °c/w Part No. 1 10 100 Part No. 
1 | TO-3, Compact Heat Sink, 5W, Black 1.88 x 1.40 x .50 (47.75 x 35.56 x 12.70) 11.5 HS148-ND -80 72 56 501303B00000 
1 | TO-3, Compact Heat Sink, 7W, Black 1.88 x 1.40 x .75 (47.75 x 35.56 x 19.05) 8.3 HS149-ND .88 79 62 501403B00000 
1 | TO-3, With Wave-On Mounts, 9W, Black 1.88 x 1.40 x .75 (45.97 x 35.56 x 19.05) 8.3 HS267-ND 2.62 2.36 1.84 501403B00100 
1 | TO-3, Compact Heat Sink, 8.5W, Black 1.88 x 1.40 x 1.00 (47.75 x 35.56 x 25.40) 6.3 HS248-ND 1.22 1.10 86 501503B00000 
1__| TO-3, With Wave-On Mounts, 9W, Black 1.88 x 1.40 x 1.00 (45.97 x 35.56 x 25.4) 6.3 HS269-ND 2.40 2.16 1.68 501503B00100 
1 | TO-3, Compact Heat Sink, 9.5W, Black 1.88 x 1.40 x 1.25 (47.75 x 35.56 x 31.75) 5.4 HS110-ND 1.23 1.11 86 501603B00000 
1 | TO-3, Compact, 9W, Gold 1.88 x 1.40 x 1.25 (45.97 x 35.56 x 31.75) 5.4 HS270-ND 1.16 1.04 81 501603C00000 
2 | TO-3, Expandable Collar Type (Can be used with Fig. 1), Black 1.54 x 1.125 x .87 (39.12 x 28.58 x 22.10) 22.0 HS236-ND -90 81 63 579103B00000 
3 | TO-3, 25W, Black 1.81 x 1.81 x 1.25 (45.97 x 45.97 x 31.75) 5.4 HS103-1.25-ND 4.73 4.26 3.31 568303B00000 
3 | TO-3, 17W, Black 1.81 x 1.81 x .50 (45.97 x 45.97 x 12.70) 12.5 HS103-0.5-ND 7.93 7.14 5.55 568003B00000 
3 | TO-3, Free/Forced Air No Holes,12W, Black 1.83 x 1.83 x .50 (46.48 x 46.48 x 12.7) 5.4 HS291-ND 7.41 6.68 5.19 568000B00000 
3 | TO-3, Free or Forced Air Cooling, 12W, Black 1.83 x 1.83 x .75 (46.48 x 46.48 x 19.05) 5.4 HS293-ND 7.71 6.94 5.40 568103B00000 
3 | TO-3, Free or Forced Air Cooling, 12W, Black 1.81 x 1.81 x 1.00 (45.97 x 45.97 x 25.4) 5.4 HS294-ND 7.11 6.40 4.98 568203B00000 
4 | TO-3, Power Cooler, SOW, Black 3.00 x 4.125 x 1.00 (76.20 x 104.78 x 25.40) 5.4 HS117-ND 7.00 6.30 4.90 198540B00000 
5 | TO-3, Space Saver, 6W, Black 1.63 x 1.29 x .75 (41.40 x 32.77 x 19.05) 5.4 HS140-ND 1.83 1.65 1.28 502203B00000 
5 | TO-3, Space Saver, 8W, Black 1.63 x 1.29 x 1.00 (41.40 x 32.77 x 25.40) 5.4 HS141-ND 1.98 1.78 1.39 502303B00000 
5 | TO-3, Space Saver, 12W, Black 1.63 x 1.29 x 1.250 (41.40 x 32.77 x 31.75) 5.4 HS142-ND 1.88 1.69 1.32 502403B00000 
6 | TO-3, Heatsink, Fold-Back Fins, No Holes, 10W, Black 1.83 x 1.83 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.4) 5.4 HS296-ND 2.83 2.55 1.99 569000B00000 
6 | TO-3, Fold-Back Fins, 20W, Black 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.4 HS110-3-ND 1.38 1.24 97 569003B00000 
6__| TO-3, Fold-Back Fins, 10W, Gold 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.4 HS298-ND 1.35 1.22 95 569003C00000 
7 | TO-3, Universal Hole Pattern, Low Profile, Black 2.00 x 1.75 x .375 (50.80 x 44.45 x 9.53) 7.0 HS228-ND 95 86 67 506007B00000 
8 | TO-3, Slanted Fin, 10W, Black .75 x 1.88 x .50 (19.05 x 47.75 x 12.7) 3.5 HS260-ND 2.04 1.84 1.43 500103B00000 
8 | TO-3, Slanted Fin, 12W, Black 1.81 x 1.81 x 1.25 (45.97 x 45.97 x 31.75) 2.5 HS264-ND 1.98 1.78 1.39 500403B00000 
8 | TO-3, Slanted Fin, 14W, Black 2.5 x 2.5 x .90 (63.50 x 63.50 x 22.86) 2.2 HS265-ND 3.75 3.38 2.63 500503B00000 
9 | TO-5, High Performance, 2W, Black -75 dia x .25 (19.05 dia x 6.35) 56.0 HS101-ND 1.05 95 74 323005B00000 
9 | TO-5, Press-On, 1W, Black -5 dia x .25 (127 dia x 6.35) 56.0 HS253-ND 64 58 5 320205B00000 
9 | TO-5, Press-On, High Performance, 1W, Black .75 dia x .375 (19.05 dia x 9.52) 30.0 HS259-ND 1.19 1.07 84 326005B00000 
10 | TO-5, Snap-On Cooler, 1.5W, Black -83 x .395 x .50 (21.08 x 10.03 x 12.70) 38.0 HS217-ND .39 28 .20 578205B00000 
10 | TO-5, Snap-On Cooler, 2W, Black -83 x .395 x .75 (21.08 x 10.03 x 19.05) 35.0 HS218-ND 46 33 23 578305B00000 
11 | TO-5, Dual Fin Press-Fit Heat Sink, Black -75 dia x .40 (19.05 dia x 10.16) 56.0 HS242-ND 2.38 2.14 1.67 322505B00000 
11 | TO-5, Press-On, 1.25W, Black .75 dia x .25 (19.05 dia x 6.35) 40.0 HS257-ND 2.40 2.16 1.68 322605B00000 
11 | TO-5, Press-On, 1.25W, Gold .75 dia x .25 (19.05 dia x 6.35) 40.0 HS258-ND 1.04 94 73 322605C00000 
11 | TO-92 and TO-18, Press Fit, 1W, Black -50 dia x .235 (12.70 dia x 5.97) 100.0 HS100-ND 1.23 1.11 86 322400B00000 
12 | TO-5, 2 Pc Part for Max Dissipation, 1W, Gold .625 dia x .271 (15.88 dia x 6.88) 22.0 HS254-ND 6.96 6.27 4.88 321127C00000 
12 | TO-5, 2 Pc Part for Max Dissipation, 2W, Black .75 dia x .290 (19.05 dia x 7.37) 20.0 HS255-ND 10.07 9.07 7.05 321527B00000 
13 | TO-92, Press Fit Heat Sink, For Standard or Modified Pkg, Black -60 x .05 x .50 (15.24 x 1.27 x 12.70) 64.0 HS251-ND 42 31 22 575200B00000 
15 | TO-126, Vertical Mount Clip-On Cooler, Black .775 x 32 x 52 (19.69 x 8.13 x 13.21) 26.0 HS216-ND 42 -30 21 577500B00000 
16 | TO-202, Compact Clip-On Heat Sink, Black -58 x .80 x .25 (14.73 x 20.32 x 6.35) 28.0 HS247-ND 53 38 27 574004B00000 
17 | TO-202, Low Profile Heat Sink, Black .52 x .375 x .75 (13.21 x 9.53 x 19.05) 27.2 HS214-ND 42 .30 .21 577304B00000 
17_| TO-202, Low Profile Heat Sink, Black 52 x .50 x .75 (13.21 x 12.70 x 19.05) 24.0 HS215-ND 42 -30 21 577404B00000 
19 | TO-218, Power Cooler, With Pins, 10W, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS185-ND 1.23 1.11 86 513201B02500 
19 | TO-218, Power Cooler, With Pins, 20W, Black 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 3.7 HS187-ND 1.58 1.42 1.11 529801B02500 
20 | TO-218, Quick Attach, With Pins, 12W, Black 1.95 x .50 x 1.97 (49.53 x 12.70 x 50.04) 6.5 HS134-ND 1.20 1.08 84 592201B03400 
19 | TO-218, Vertical Power, 10W, With Pins, Black 1.65 x 1.0 x 2.5 (41.91 x 25.4 x 63.5) 2.5 HS277-ND 1.75 1.58 1.23 530001B02500 
21 | TO-218, Twisted High Rise Fins, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 6.3 HS109-ND 1.75 1.58 1.23 530101B00150 
18 | TO-218, Slide-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.22 (25.40 x 12.70 x 30.99) 11.5 HS234-ND 1.43 1.29 1.00 566010B03400 
3 | TO-220, Dual Mount Power Cooler, Black 1.81 x 1.81 x 1.25 (45.97 x 45.97 x 31.75) 5.5 HS135-ND 8.75 7.88 6.13 568322B00000 
6 | TO-220, Dual Mount Power Cooler, 20W, Black 1.83 x 1.83 x 1.31 (46.48 x 46.48 x 33.27) 5.5 HS110-220-ND 1.70 1.53 1.19 569022B00000 
14 | TO-202, Clip-On Cooler, 5W, Black -90 x 1.02 x .39 (22.86 x 25.91 x 9.91) 16.8 HS119-ND 56 40 .28 574204B00000 
17_| TO-220, Compact Heat Sink, Black -52 x .25 x .75 (13.21 x 6.35 x 19.05) 32.0 HS105-ND -39 28 -20 577002B00000 
17 | TO-220, Compact Heat Sink, Black 52 x .375 x .75 (13.21 x 9.53 x 19.05) 25.9 HS106-ND 32 23 16 577102B00000 
17 | TO-220, Compact Heat Sink, Black 52 x .50 x .75 (13.21 x 12.70 x 19.05) 24.4 HS107-ND 35 25 18 577202B00000 
17 | TO-220, Low Profile, 2.5W, Gold .75 x .75 x .375 (19.05 x 19.05 x 9.52) 24.0 HS272-ND 33 30 23 507302C00000 
17 | TO-220, Low Profile, Low Cost Cooler, 2.5W, Black .75 x .75 x .875 (19.05 x 19.05 x 9.53) 24.0 HS115-ND .39 28 .20 507302B00000 
17 | TO-220, 2 Hole Pattern Comp. Sink, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 16.7 HS230-ND -50 40 -30 530613B00000 
17 | TO-220, Horizontal/Vertical Mount, 4.5W, Black 1x 1.18 x .50 (25.4 x 29.97 x 12.7) 16.7 HS278-ND 43 .39 .30 530614B00000 
17 | TO-220, Horizontal/Vertical Mount, 3.7W, Gold 1x .71 x .5 (25.4 x 18.03 x 12.7) 20.3 HS279-ND -30 28 22 530714C00000 
17 | TO-220, Compact Heat Sink, With Tabs, Black -52 x .25 x .75 (13.21 x 6.35 x 19.05) 32.0 HS212-ND -60 A3 -30 577002B04000 
17 | TO-220, Compact Heat Sink, With Tabs, Black .52 x .375 x .75 (13.21 x 9.53 x 19.05) 25.9 HS213-ND 60 43 -30 577102B04000 
17_| TO-220, Low Cost Vertical Mount, With Front Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.6 HS206-ND* 2.58 2.32 1.81 575002T00000 
17 | TO-220, Low Cost Vertical Mount, With Center Tabs, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.6 HS186-ND* 2.75 2.48 1.93 523002T00000 
17 | TO-220, Vertical Mount With Black Tabs 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.0 HS194-ND 48 38 .28 563002B00000 
17 | TO-220, Vertical Mount With Black Tabs 1.00 x .50 x .95 (25.40 x 12.70 x 24.13) 16.6 HS207-ND -60 A7 35 576602B00000 
17 | TO-220, Vertical Mount With Pre-Tinned Tabs, Black 1.00 x .50 x .95 (25.40 x 12.70 x 24.13) 16.6 HS208-ND* 2.35 2.12 1.65 576602T00000 
19 | TO-220, Power Cooler, 9.0W, Screw Mount, Gold 1.5 x 1.375 x 1.00 (38.1 x 34.93 x 25.4) 13.4 HS282-ND 1.21 1.09 85 531002C00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Heavy Duty, Black 1.38 x .50 x 1.00 (35.05 x 12.70 x 25.40) 13.4 HS190-ND 1.20 1.08 84 531002B02500 
19 | TO-220, Power Cooler, 9.0W, Black 1.38 x .5 x 1.5 (35.05 x 12.7 x 50.8) 10.4 HS284-ND 1.18 1.06 83 531102B00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Heavy Duty, Black 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS191-ND 1.28 1.15 -90 531102B02500 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, 2-Sided Mount, Black 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 11.0 HS184-ND 1.08 97 76 513102B02500 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, 2-Sided Mount, Black 1.65 x 1.00 x 1.50 (41.91 x 25.40 x 38.10) 3.7 HS188-ND 1.55 1.40 1.09 529802B02500 


* Dielectric Coating Unless otherwise noted, all heat sinks are black anodized aluminum. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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WE avo 
"AKS THERMALLOY Heat Sinks (Cont.) 


Dimensions — Inch (mm) Thermal Resist. Digi-Key Price Each Mig. 
Fig. | Description LxWxH °C/W Part No. 1 10 100 Part No. 
19 | TO-220, Power Cooler, Black 1.38 x .50 x 1.00 (35.05 x 12.70 x 25.40) 13.4 HS231-ND 1.10 99 At 531002B00000 
19 | TO-220, Power Cooler, Screw Mount, Gold 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS131-ND 1.40 1.26 98 531102C00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Gold 1.38 x .50 x 1.50 (35.05 x 12.70 x 38.10) 10.4 HS131-P-ND 1.68 1.51 1.18 531102C02500 
19 | TO-220, Power Cooler, Screw Mount, Gold 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS132-ND 1.43 1.29 1.00 531202C00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Gold 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS132-P-ND 1.70 1.53 1.19 531202C02500 
19 | TO-220, Power Cooler, 9.0W, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.7 x 50.8) 8.3 HS287-ND 1.33 1.20 94 531202B00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.3 HS241-ND 1.39 1.25 97 531202B02500 
19 | TO-220, Vertical Power, 10W, Screw Mount, Black 1.65 x 1.0 x 1.5 (41.91 x 25.4 x 38.1) 2.5 HS276-ND 1.38 1.25 97 529802B00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Black 1.65 x 1.00 x 2.00 (41.91 x 25.40 x 50.80) 3.4 HS229-ND 1.83 1.65 1.28 529902B02500 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, 9.0W, Black 1.38 x .50 x 2.5 (35.05 x 12.7 x 63.5) 8.0 HS290-ND 1.43 1.29 1.01 531302B02500 
19 | TO-220, Power Cooler, Screw Mount, Gold 1.38 x .50 x 2.50 (35.05 x 12.70 x 63.50) 8.0 HS133-ND 1.70 1.53 1.19 531302C00000 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Gold 1.38 x .50 x 2.50 (35.05 x 12.70 x 63.50) 8.0 HS133-P-ND 1.60 1.44 1.12 531302C02500 
19 | TO-220, Power Cooler, With Pins, Black 1.65 x 1.00 x 2.50 (41.91 x 25.40 x 63.50) 3.8 HS239-ND 1.75 1.58 1.23 530002B02500 
21 | TO-220, Staggered High Rise Fins, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 16.8 HS151-ND 1.75 1.58 1.23 530402B00150 
22 | TO-220, Twisted High Rise Fins, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 6.3 HS152-ND 1.75 1.58 1.23 530102B00150 
22 | TO-220, Dual Mount, With Kool Clip, Black 1.75 x .50 x 1.75 (44.45 x 12.70 x 44.45) 4.4 HS249-ND 1.96 1.77 1.37 530162B00162 
23 | TO-220, 2W Extended Cap For HS112 and HS114, Black 1.75 x .70 x .50 (17.78 x 44.45 x 12.70) 15.6 HS113-ND 42 30 .21 507102B00000 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On Cooler, With 1 Mount Hole, Black -75 x .86 x .395 (19.05 x 21.84 x 10.03) 23.2 HS111-ND 39 28 20 574102B00000 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On Cooler, Black -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 21.2 HS198-ND 39 28 -20 574502B00000 
24 | TO-220, Horizontal Mount Clip-On, PC Mount, With Std. Tabs, Blk -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 23.2 HS197-ND 84 66 49 574402B03200 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Long Tabs, Black -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 21.2 HS200-ND 53 48 37 574502B03300 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Long Tabs, Black -86 x .395 x 1.375 (21.84 x 10.03 x 34.93) 16.0 HS204-ND 73 66 51 574902B03300 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Stepped Tabs, Black -86 x .395 x .75 (21.84 x 10.03 x 19.05) 21.2 HS201-ND 57 45 34 574502B03700 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Stepped Tabs, Black -86 x .395 x .69 (21.84 x 10.03 x 17.53) 21.6 HS203-ND 68 61 48 574602B03700 
24 | TO-220, Vertical Mount Clip-On, PC Mount, w/Standard Tabs, Black -86 x .395 x 1.375 (21.84 x 10.03 x 34.93) 16.0 HS205-ND 1.00 -90 -70 574902B04300 
25 | TO-220, Snap Down, 5W, Black .75 x 1.12 x .435 (19.05 x 28.45 x 11.05) 16.9 HS116-ND 51 40 30 575102B00000 
25 | TO-220, Snap-Down With Built-In Clip, For Standard TO-220s, Black -975 x .44 x .75 (24.77 x 11.18 x 19.05) 16.8 HS220-ND AB .33 23 579302B00000 
25 | TO-220, Snap-Down With Built-In Clip, For Tapered TO-220s, Black -975 x .44 x .75 (24.77 x 11.18 x 19.05) 16.8 HS221-ND 53 38 .27 579402B00000 
26 | TO-220, High Performance PC Mount, With Tabs, Black 1.00 x 1.00 x 1.675 (25.40 x 25.40 x 42.55) 10.0 HS222-ND 1.00 -90 -70 590102B03600 
27 | TO-220, SlimLine High Performance, Horizontal Mount, Black 1.00 x .787 x 1.45 (25.40 x 19.99 x 36.83) 12.4 HS193-ND 65 59 46 551002B00000 
28 | TO-220, Slide-On, Horizontal PC Mount, With Tabs, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS150-ND 55 50 39 576802B03100 
28 | TO-220, Slide-On, 5W, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS121-ND 53 38 .27 576802B00000 
28 | TO-220, Slide-On, 5W, Unfinished, Black -57 x .50 x .60 (14.48 x 12.70 x 15.24) 26.8 HS237-ND 63 A5 32 591202U00000 
28 | TO-220, Slide-On, Vertical PC Mount, With Wide Tabs, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS209-ND 58 52 At 576802B03700 
28 | TO-220, Slide-On, Vertical PC Mount, With Long Tabs, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS210-ND -60 47 35 576802B03900 
28 | TO-220, Slide-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs, Black -50 x .50 x .75 (12.70 x 12.70 x 19.05) 18.8 HS211-ND 58 52 Al 576802B04100 
28 | TO-220, Slide-On, Vertical PC Mount, With Surelock Tabs, Black -57 x .50 x .75 (14.48 x 12.70 x 19.05) 26.8 HS223-ND 13 66 51 591302B02800 
28 | TO-220, Slide-On, Vertical PC Mount, With Standard Tabs, Black -75 x .50 x .50 (19.05 x 12.70 x 12.70) 18.8 HS122-ND 53 48 37 576802B04000 
28 | TO-220, Slide-On, Vertical PC Mount, With SureLock Tabs, Black -95 x 1.00 x 1.22 (24.13 x 25.40 x 30.99) 11.5 HS240-ND 1.48 1.34 1.04 566010B02800 
29 | TO-220, Economy Power Cooler, Lightweight , Black 1.00 x .50 x .71 (25.40 x 12.70 x 18.03) 20.3 HS189-ND 42 30 21 530714B00000 
29 | TO-220, Power Cooler, 10W, Black -78 x .85 x 1.45 (19.81 x 21.59 x 36.83) 6.4 HS104-2-ND 57 45 34 504222B00000 
29 | TO-220, Power Cooler, 6W, Black -70 x .70 x .85 (17.78 x 17.78 x 21.59) 15.6 HS104-1-ND AB .33 23 504102B00000 
30 | TO-220, Basic Manual Attachment, Low Profile, Black -70 x 1.75 x .375 (17.78 x 44.45 x 9.53) 15.6 HS112-ND 39 28 -20 507002B00000 
31 | TO-220, Dual Basic Manual Attachment, Horizontal Mount, Black 1.45 x 1.75 x .375 (36.83 x 44.45 x 9.53) 9.6 HS114-ND 70 50 35. 507222B00000 
32 | TO-220, Twisted Fin, Vertical PC Mount, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.4 HS120-ND 78 70 55 593002B03400 
32 | TO-220, Twisted Fin, With Surelock Tabs and Kool Clip, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.0 HS232-ND 1.28 1.15 -90 534202B02853 
32 | TO-220, Twisted Fin, Vertical, With Tabs and Kool Clip, Black 1.00 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 13.0 HS233-ND 1.50 1.35 1.05 534202B33453 
33 | TO-220, Spacesaver, Vertical Mount, With Tabs, Black 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 10.0 HS225-ND 90 81 63 593202B03500 
33 | TO-220, Spacesaver, Vertical Mount, With Kool Clip/Tabs, Black 1.38 x .48 x 2.00 (35.05 x 12.19 x 50.80) 10.4 HS192-ND 95 86 67 534302B03553 
34 | TO-220, Dual Basic Manual Attachment, Vertical Mount, Black 1.48 x .50 x 1.03 (37.59 x 12.70 x 26.16) 13.2 HS219-ND 70 63 49 578622B03200 
35 | TO-220, Spacesaver Vertical Mount, With Tabs, Black -875 x .25 x 1.25 (22.23 x 6.35 x 31.75) 22.0 HS224-ND 13 66 51 592502B03400 
35 | TO-220, Spacesaver Vert. Mnt, With Kool Clip-SureLock Tabs, Blk 1.38 x .50 x 2.00 (35.05 x 12.70 x 50.80) 8.8 HS238-ND 1.30 117 91 594302B02853 
36 | TO-220, Vertical Mount, 1W, Black 64 x .64 x 1.5 (16.26 x 16.26 x 50.8) 17.4 HS300-ND 1.36 1.23 -96 581002B00000 
36 | TO-220, Vertical Mount, 2.5W, With Pins, Black 64 x .64 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.4) 17.4 HS301-ND 1.38 1.25 97 581002B02500 
36 | TO-220, Vertical Mount, 2.5W, With Pins, Gold 64 x .64 x 1.00 (16.26 x 16.26 x 25.4) 17.4 HS302-ND 1.90 1.71 1.33 581002C02500 
36 | TO-220, Vertical Mount, 2.5W, Black 64 x .64 x 1.5 (16.26 x 16.26 x 50.8) 16.8 HS303-ND 1.32 1.19 93 581102B00000 
36 | TO-220, Vertical Mount, 2.5W, With Pins, Black 64 x .64 x 1.5 (16.26 x 16.26 x 50.8) 16.8 HS304-ND 1.43 1.29 1.01 581102B02500 
36 | TO-220, Vertical Mount, 2.5W, With Pins, Black 64 x .64 x 2.00 (16.26 x 16.26 x 50.8) 12.8 HS305-ND 1.92 1.73 1.35 581202B02500 
37 | Dip Cooler, 14 or 16 Pin IC, Slide-On, Black -887 x .60 x .41 (22.53 x 15.24 x 10.41) 38.0 HS179-ND 45 36 .27 580200B00000 
37_| Dip Cooler, 24 Pin IC, Slide-On, Black 1.46 x 1.008 x .58 (37.08 x 25.60 x 14.73) 20.0 HS182-ND -70 63 49 580500B00000 
37 | Dip Cooler, 40 Pin IC, Slide-On, Black 2.256 x .98 x .59 (57.30 x 24.89 x 14.99) 22.0 HS183-ND 75 68 53 580700B00000 
38 | Dip Cooler, 14-16 Pin, Glue-On, Black 73 X .25 x .19 (18.54 x 6.35 x 4.83) 62.5 HS227-ND 65 59 46 501200B00000 
38 | Dip Cooler, 24 Pin IC, Glue-On, Black 1.25 x .53 x .19 (31.75 x 13.47 x 4.83) 44.0 HS273-ND 73 66 52 508500B00000 
38 | Dip Cooler, 40 Pin IC, Glue-On, Black 2.0 x .53 x .19 (50.8 x 13.47 x 4.83) 28.0 HS274-ND 1.37 1.23 -96 508700B00000 
* Dielectric Coating Unless otherwise noted, all heat sinks are black anodized aluminum. 
Cut Tape Tape & Reel 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Pricingt Mfg. 
Fig. Description LxWxH Part No. 1 10 250 500 Part No. 
39 SMT D2 Pak Heat Sink, Autoinsertable, Pretinned 1.03x.50x.40 (26.16x12.70x10.16) HS123CT-ND 65 59 107.25 195.00 573300D00010 
39 SMT D3 Pak Heat Sink, Autoinsertable, Pretinned 1.22x.50x.40 (30.99x12.70x10.16) HS124CT-ND -70 63 111.38 202.50 573400D00010 


t+ For Tape and Reel Part Number, change the CT to TR. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Sil-Pad 600® is a thermally conductive, silicone elastomer filled with 
special ingredients to provide higher thermal properties than the original 
fiberglass based Sil-Pad This material has excellent physical and mechanical 
characteristics while remaining cost competitive. (Bectrically Insulating Material) 


Sil-Pad 900-S® family of thermally conductive insulation materials are 
designed for low cost applications requiring high thermal performance. Intended 
as an improved Sil Pad 600 alternative. 


QPad 3° is athermally conductive, fiberglass reinforced graphite imbedded 
elastomer which conforms to surface textures extremely well. This material 
eliminates problems associated with thermal grease such as contamination of 
electronic assemblies and reflow solder baths. Q-Pad 3 may be installed prior to 
soldering and cleaning. (Electrically Conducting Material) 


Sil-Pad K10® isa thermally conductive Kapton composite film coated with 
boron nitride filled polyester resin. Offering the highest thermal properties of the 
Kapton insulators with minimum thickness and lower thermal resistance. 
Designed to replace brittle ceramic insulators. (Bectrically Insulating Material) 


Sil-Pad KA-10™ is the highest performance insulator that utilizes 
Bergquist’s dielectric material T- Flm™ 


CPU Pad? is a thermally conductive, electrically insulating, Kapton double 
coated tape. Typically used between the CPU and heat sink, it was designed to be 
used in place of clips used to attach heat sink to CPU. No clamping times or high 
pressure is required. 


SPT 400 is a thermally conductive insulation for clip mounted plastic power 
devices. These TO-220 thermal tubes slip over the semiconductor device and 
conduct the heat to the heat sink and clip. Designed to be used on heat sinks 
with metal clips to attach device to heat sink. (Bectrically Insulating Material) 


HI-FLOW™ 115-AC is a thermally conductive fiber reinforced phase 
change material. The product consists of a thermally conductive 65° C phase 
change compound coated on a fiberglass web, with an adhesive coating on one 
side for attachment to a cold heat sink. Handles like a Sil-Pad, at room 
temperature and flows like high quality grease at elevated temperature. 


Heat Sink Pads “The Alternative To Grease” 


Bond Ply™ 100 is a thermally conductive, double-sided pressure sensitive 
adhesive tape. The tape consists of a high performance, thermally conductive 
acrylic adhesive coated with a fiberglass reinforced interweave. Bond Ply 100 is 
designed to attain high bond strength to a variety of surfaces, and to maintain 
high bond strength with long term exposure to moderate heat and high 
humidity. Typical Applications: » Mounting a heat sink to a BGA graphic 
processor » Mounting a heat sink to a computer processor * Mounting a heat 
sink to adrive processor + Mounting a heat spreader to a power converter 
PCB + Mounting a heat spreader to a motor control PCB. 


Gap Pad™ 1500 is designed to cost-effectively maximize heat transfer 
from electronic components to heat sinks or heat spreaders. GP 1500 is a highly 
conformable low-modulus material that fills air gaps due to steps, rough 
surfaces, and high stack-up tolerances. The softness relieves stress and absorbs 
shocks minimizing damage to delicate leads. GP 1500 is an electrically isolating 
material that allows its use in applications requiring isolation between heat sinks 
and high voltage, bare leaded devices. 


Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Bergquist 
Fig.| Device Type A B c D Es i? G Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
TO3 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) | .140 (3.56) | .093 (2.36) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) = BER100-ND 1.09 98 88 -78 | SP600-05 
TO3 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) | .140 (3.56) | .093 (2.36) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) — BER172-ND 1.09 98 88 .78 | SP900S-05 
TO3 1.78 (45.21) | 1.25 (31.75) | .140 (3.56) | .093 (2.36) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) = BER101-ND 1.17 1.05 94 -84 | SP600-02 
TO3 1.78 (45.21) | 1.25 (31.75) | .140 (3.56) | .093 (2.36) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) = BER171-ND 1.06 95 85 .75 | SP900S-02 
TO3 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) | .140 (3.56) | .093 (2.36) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) = BER111-ND 232 2.08 1.86 1.65 | K10-05 
5 TO3 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) | .140 (3.56) | .093 (2.36) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) = BER184-ND 1.47 1.31 1.18 1.04 | KA10-05 
TO3 1.78 (45.21) | 1.25 (31.75) | .140 (3.56) | .093 (2.36) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) = BER112-ND 260 2.33 2.09 1.85 | K10-02 
TO3 1.78 (45.21) | 1.25 (31.75) | .140 (3.56) | .093 (2.36) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) _ BER185-ND 1.69 1.51 1.36 1.20 | KA10-02 
TO3 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) | .140 (3.56) | .093 (2.36) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) — BER122-ND 71 63 57 -50 | 8-05 
TO3 1.250 (31.75) | .700 (17.78) | .140 (3.56) | .062 (1.57) | .960 (24.38) | .200 (5.08) = BER152-ND 1.03 93 83 -74 | K10-30 
TO3 1.250 (31.75) | .700 (17.78) | .140 (3.56) | .062 (1.57) | .960 (24.38) | .200 (5.08) = BER197-ND 1.26 113 1.01 .90 | KA10-30 
TO-3 (4PIN) | 1.56 (39.62) | 1.05 (26.67) | .156 (39.62) | .080 (2.03) | 1.170 (29.72) | .470 (11.94) = BER139-ND 72 65 58 -51 | SP600-86 
2 TO-3 (4PIN) | 1.56 (39.62) | 1.05 (26.67) | .156 (39.62) | .080 (2.03) | 1.170 (29.72) | .470 (11.94) = BER140-ND 1.49 1.33 1.19 1.06 | K10-86 
TO-3 (4PIN) | 1.56 (39.62) | 1.05 (26.67) | .156 (39.62) | .080 (2.03) | 1.170 (29.72) | .470 (11.94) = BER194-ND 1.31 1.17 1.05 -93 | KA10-86 
TO-3 (4PIN) | 1.56 (39.62) | 1.05 (26.67) | .156 (39.62) | .080 (2.03) | 1.170 (29.72) | .470 (11.94) = BER141-ND 4945 40 .35 | 08-86 
TO-247AC | 1.00 (25.40) | .750 (19.05) | .300 (7.62) | .140 (3.56) _ = = BER109-ND 82 74 66 -59 | SP600-104 
TO-247AC | 1.00 (25.40) | .750 (19.05) | .300 (7.62) | .140 (3.56) = = = BER178-ND 82 74 66 59 | SP900S-104 
3 | TO247AC | 1.00 (25.40) | .750 (19.05) | .300 (7.62) | .140 (3.56) = = = BER120-ND 1.36 1.22 1.09 -97 | K10-104 
TO-247AC | 1.00 (25.40) | .750 (19.05) | .300 (7.62) | .140 (3.56) = _ = BER192-ND 71 64 57 51 | KA10-104 
TO-247AC | 1.00 (25.40) | .750 (19.05) | .300 (7.62) | .140 (3.56) = = = BER131-ND 6356 rl 45 | 08-104 
TO-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .125 (3.18) _ _ = BER102-ND 73 66 59 52 | SP600-58 
TO-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .125 (3.18) = = = BER176-ND 73 66 59 52 | SP900S-58 
TO-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .147 (3.73) = = = BER103-ND 73 66 59 -52 | SP600-54 
TO-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .147 (3.73) = — — BER175-ND 73 66 59 52 | SP900S-54 
TO-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) BER110-ND 73 66 59 52 | SP600-43 
TO-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) BER174-ND 73 66 59 52 | SP900S-43 
TO-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .125 (3.18) = _ = BER113-ND 1.02 92 82 -73 | K10-58 
TO-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .125 (3.18) = — _— BER186-ND 45 40 36 -32 | KA10-58 
3 TO-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .147 (3.73) = _ = BER114-ND 1.02 92 82 .73 | K10-54 
TO-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .147 (3.73) = = = BER187-ND 45 40 36 -32 | KA10-54 
TO-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) BER121-ND 1.02 92 82 -73 | K10-43 
TO-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) BER193-ND 66 59 53 -47 | KA10-43 
TO-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .125 (3.18) = = = BER124-ND 60 54 49 43 | GB-58 
TO-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .147 (3.73) = _ _— BER125-ND 60 54 49 43 | GB-54 
TO-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) BER132-ND 60 54 49 43 | 0B-43 
TO-220 .687 (17.45) | .562 (14.27) | .218 (5.54) | .125 (3.18) = _ = BER146-ND 72 65 58 52 | K10-51 
TO-220 .687 (17.45) | .562 (14.27) | .218 (5.54) | .125 (3.18) — _ = BER196-ND AG AL 37 -33 | KA10-51 
TO-220 .687 (17.45) | .562 (14.27) | .218 (5.54) | .125 (3.18) = = = BER147-ND 43 39 35 31 | QB-51 
TO-218 -860 (21.84) | .740 (18.80) | .200 (5.08) | .160 (4.06) = = = BER108-ND 80 72 64 -57 | SP600-90 
TO-218 -860 (21.84) | .740 (18.80) | .200 (5.08) | .160 (4.06) = = = BER177-ND 80 72 64 .57 | SP900S-90 
3 TO-218 -860 (21.84) | .740 (18.80) | .200 (5.08) | .160 (4.06) _— = = BER119-ND 1.26 1.13 1.01 -90 | K10-90 
TO-218 -860 (21.84) | .740 (18.80) | .200 (5.08) | .160 (4.06) = — = BER191-ND 63 57 51 -45 | KA10-90 
TO-218 -860 (21.84) | .740 (18.80) | .200 (5.08) | .160 (4.06) — — — BER130-ND 62 56 50 44 | G-90 
MULTI -945 (24.00) | .827 (21.01) | .196 (4.98) | .150 (3.81) = _ — BER107-ND 83 75 67 -59 | SP600-114 
4 MULTI -945 (24.00) | .827 (21.01) | .196 (4.98) | .150 (3.81) == _ = BER180-ND 83 75 67 -59 | SP900S-114 
MULTI .945 (24.00) | .827 (21.01) | .196 (4.98) | .150 (3.81) — _— _ BER118-ND 1.38 1.24 1.11 -98 | K10-114 
MULTI .945 (24.00) | .827 (21.01) | .196 (4.98) | .150 (3.81) at — BER190-ND 73 66 59 52 _| KA10-114 
SIP 1.450 (36.83) | .838 (21.29) | .612 (15.54) | .245 (6.22) | .960 (24.38) | .170 (4.32) 120 (3.05) BER106-ND 94 84 75 67 | SP600-105 
5 SIP 1.450 (36.83) | .838 (21.29) | .612 (15.54) | .245 (6.22) | .960 (24.38) | .170 (4.32) | .120 (3.05) BER179-ND 94 84 75 67 | SP900S-105 
SIP 1.450 (36.83) | .838 (21.29) | .612 (15.54) | .245 (6.22) | .960 (24.38) | .170 (4.32) | .120 (3.05) BER117-ND 1.76 1.58 1.42 1.25 | K10-105 
SIP. 1.450 (36.83) | .838 (21.29) | .612 (15.54) | .245 (6.22) |_ .960 (24.38) | .170 (4.32) | .120 (3.05) BER189-ND 1.03 92 83 -73_| KA10-105 
DO-5 1.00 (25.40) | .260 (6.60) BER105-ND 88 19 771 63 | SP600-25 
6 DO-5 1.00 (25.40) | .260 (6.60) BER173-ND 88 79 71 63 | SP900S-25 
DO-5 1.00 (25.40) | .260 (6.60) BER116-ND 1.57 1.41 1.26 1.12 | K10-25 
DO-5 1.00 (25.40) | _.260 (6.60) BER188-ND 88 79 al 63 | KA10-25 
7 SIP Module | 1.50 (38.10) | .900 (22.86) | .150 (3.81) | 1.20 (30.48) ) .450 (11.43) | .075 (1.91) — BER136-ND 48 43 .39 .34 | QB-67 
SIP Module | 2.50 (63.50) | 2.00 (50.80) | .344 (8.74) | 1.81 (46.02)| 1.00 (25.40) |_.156 (3.96) = BER137-ND 65 58 52 46 | CB-101 
CPU 63 (16.00) | .63 (16.00) BER133-ND 52 AT 42 -38 | CPU 63X63 
8 CPU 1.75 (44.45) | 1.75 (44.45) BER134-ND 1.29 1.15 1.03 -92 | CPU 1.75X1.75 
CPU 1.375 (34.93) | 1.375 (34.93) BER135-ND 86 78 70 -62_|_ CPU 1.375X1.375 
Bridge Rect. | 1.00 (25.40) | 1.00 (25.40) | .187 (4.75) BER142-ND AB 42 37 33 | 08-48 
8 Bridge Rect. | 1.25 (31.75) | 1.25 (31.75) | .200 (5.08) BER144-ND AQ 4 .39 35 | 08-46 
Bridge Rect. | 1.25 (31.75) | 1.25 (31.75) | .200 (5.08) BER145-ND 1.44 1.29 1.15 1.02 | K10-46 
Bridge Rect. | 1.25 (31.75) | 1.25 (31.75) | .200 (5.08) BER195-ND 1.25 1.12 1.01 -89 | KA10-46 
9 TO-220 Tubes | .433 (11.00) | .985 (25.02) BER156-ND Wi) 66 59 52 | SPT400 -12-11-25 
TO-247 Tubes | _.532 (13.50) | .985 (25.02) BER157-ND 89 -80 72 -64 | SPT400-12- 13.5-25 
Single Side Adhesive Backed Pads (Phase Change) 
1 TO-3 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) | .140 (3.56) | .093 (2.36) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) | .072 (1.83) BER166-ND 28 25 .23 -20 | HF115TAAC-05 
3 TO-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .147 (3.73) _ = = BER167-ND 10 .09 .08 07 | HF115TAAC-54 
3 TO-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .125 (3.18) = _— = BER168-ND 10 .09 .08 .07 | HF115TAAC-58 
3 TO-218 -860 (21.84) | .740 (18.80) | .200 (5.08) | .160 (4.06) = = _ BER169-ND 12 10 .09 08 | HF115TAAC-90 
5. SIP. 1.450 (36.83) | .830 (21.08) |.612 (15.54) | .245 (6.22) | .960 (24.38) | .170 (4.32) | .120 (3.05) BER170-ND 14 13 ell -10_| HF115TAAC-105 
Single Side Adhesive Backed Pads (Low Mounting Pressure) 
1 TO3 1.65 (41.91) | 1.14 (28.96) | .140 (3.56) | .093 (2.36) | 1.187 (30.15) | .430 (10.92) | .072 (1.83) BER181-ND 1.14 1.03 92 -81 | SPQOOEAAC-05 
3 TO-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .147 (3.73) — _— _— BER182-ND 74 67 60 53 | SPQOOEAAC-54 
3 TO-220 -750 (19.05) | .500 (12.70) | .187 (4.75) | .125 (3.18) = = = BER183-ND 74 67 60 -53_| SPQOOEAAC-58 
Bond Ply Double Sided Thermal Tape 
Double Sided Adhesive Thermal Pad, .005” (.127) Thick, 10” (25.4cm) Square Sheet... BER158-ND 41.44 36.98 33.15 29.33 | BONDPLY 105 10x10" 
Double Sided Adhesive Thermal Pad, .008” (.203) Thick, 10” (25.4cm) Square Sheet BER159-ND 50.99 45.51 40.80 36.09 | BOND PLY 108 10x10” 
Double Sided Adhesive Thermal Pad, .011” (.279) Thick, 10” (25.4cm) Square Sheet.. BER160-ND 63.77. 56.90 51.02 45.13 | BOND PLY 111 10x10” 
Gap Pad Thermal Gap Filling Material 
High Thermally Conductive Pad, .020” (.508) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet BER161-ND 9.98 8.91 7.99 7.07 | GAPPAD1500-20MIL4X4. 
High Thermally Conductive Pad, .040” (1.02) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet BER162-ND 14.33. 12.79 11.47 10.15 | GAPPAD1500-40MIL4x4 
High Thermally Conductive Pad, .060” (1.52) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet BER163-ND 16.45 14.68 13.16 11.64 | GAPPAD1500-60MIL4X4 
High Thermally Conductive Pad, .080” (2.03) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet BER164-ND 19.44 17.35 15.55 13.76 | GAPPAD1500-80MIL4x4 
High Thermally Conductive Pad, .125” (3.18) Thick, 4” (10.16cm) Square Sheet. . BER165-ND 26.39 23.55 21.12 18.68 | GAPPAD1500-125MIL4x4 


More Product Available Online: www.digikey.com 


424 (1023) Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


¢ Fax: 218-681-3380 


TO-92 SOT-23 Offered in both TO-92 and SOT-23 packages in most 
pin-out configurations. 


XS MicrocHiP’ Microcontroller Supervisors 


Top View 
Pin Out 
Microchip’s new MCP1XX family of microcontroller 5K ohm pull-up, and CMOS push-pull options are a Configuration | Package 1 2 3 
supervisor products can be used for power on reset and available. These parts will reset within the Reset 2 A TO-92 OUT pb Vss 
1 
2 3 1 


brown out detection. Select from seven reset trip points Voltage Range and will operate down to VDD = 1 Volt. B SOT-23 Vss OuT oD 
and three output options—open drain, open drain with Cc SOT-23 OUT Vop Vss 
Reset | Reset Voltage Digi-Key Pricing Reset | Reset Voltage Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key T & R Pricing 
Out | Min. Max. | Pkg. | Conf. | PartNo. 1 25 100 Out | Min. Max.| Pkg. | Conf.| Part No. 1 25 100 | PartNo. 3,000 
CMOS Push-Pull Active Low CMOS Push-Pull Active Low 
Low | 4.60 | 4.85 | TO92 A MCP100-485DI/TO-ND 63 11.25 41.00 Low | 4.60 | 4.85 | SOT-23/] B MCP809T-4851/TTCT-ND 70 14.00 49.00 | MCP809T-4851/TTTR-ND 410.00/M 
Low | 4.35 | 4.60 | TO92 A MCP100-460DI/TO-ND 63 11.25 41.00 Low | 4.50 | 4.75 | SOT-23| B MCP809T-4751/TTCT-ND 70 14.00 49.00 | MOP809T-475I/TTTR-ND 410.00/M 
Low | 4.25 | 450 |1092| A | MCPI00-450D/TOND 63 11.25 41.00 Low | 4.35 | 4.60 | SOT-23} B | MOP809T-460I/TTCT-ND 70 14.00 49.00 | MOP809T-460/TTTR-ND —410.00/M 
Low | 300 | 315 |To92) A | MCPIO0-315D/TOND 63 1125 41.00 Low | 4.25 | 4.50 | SOT-23} B | MOP809T-450I/TTCT-ND 70 14.00 49.00 | MOP809T-450/TTTR-ND —410.00/M 
Low | 3.00 | 3.15 | SOT-23]} B | MOP809T-315I/TTCT-ND 70 14.00 49.00 | MOP809T-315/TTTRND —410.00/M 
i ia oa bee elie aca Dats = ne ee Low | 2.85 | 3.00 | SOT-23]} B | MOP809T-300I/TTCT-ND 70 14.00 49.00 | MOP809T-300/TTTR-ND —410.00/M 
: z : : z Low | 2.55 | 2.70 | SOT-23} B | MOP809T-270I/TTCT-ND 70 14.00 49.00 | MOP809T-270/TTTRND —410.00/M 
CMOS Push Pull Active’ High CMOS Push-Pull Active High 
High | 4.60 | 485 | TOO? | A MGR Neg §=6=63 11.25. 41.00 High ] 4.60 | 4.85 | Sor-23] B | MCPBIOT-485/TTCI-ND 70 14.00 49.00] MCP810T-485/TTTRND 410.00 
High | 450 | 475 | TO92 | A | MGROIS/SDINOND) 63) 11.25 41.00 High | 4.50 | 4.75 | Sor-23} B | MOPS810T-475I/TTCT-ND 70 ~=—-14.00 49.00) MCP810T-475/TTTR-ND —410.00/M 
High | 4.35 | 4.60 | TO92 | A | MOPI01-460DI/‘TOND = 63,111.25 41.00 High | 4.35 | 4.60 | SOT-23| B | MCP810T-460I/TTCT-ND .70 14.00 49.00 | MCP810T-460I/TTTR-ND —410.00/M 
High | 4.25 | 4.50 | TO92) A | MCP101-450DI/TOND 63 11.25 41.00 High | 4.25 | 4.50 | SOT-23| B | MCP810T-4501/TTCT-ND 70 14.00 49.00 | MCP810T-450I/TTTR-ND —410.00/M 
High | 3.00 | 3.15 | TO92) A |) MOP101-315DI/TO.ND 63 11.25 41.00 High | 3.00 | 3.15 | SOT-23) B | MOP810T-3151/TTCT-ND 70 14.00 49.00 | MCP810T-315/TTTR-ND —410.00/M 
High | 2.85 | 3.00 | TO92] A | MCP101-300D/TOND 63 11.25 41.00 High | 2.85 | 3.00 | SOT-23) B | MCP810T-3001/TTCT-ND 70. 14.00 49.00 | MCP810T-300/TTTRND —410.00/M 
High | 2.55 | 2.70 | TO92] A | MCP101-270D/TOND 63 11.25 41.00 High | 2.55 | 2.70 | SOT-23) B | MCP810T-2701/TTCT-ND 70 14.00 49.00 | MOP810T-270/TTTRND —410.00/M 
N-Channel Open Drain N-Channel Open Drain 
Low | 4.60 | 4.85 | TO92 A MCP120-485DI/TO-ND 63 11.25 41.00 Low | 4.60 | 4.85 | SOT-23| C MOP120T-4851/TTCT-ND 63 12.50 43.75 | MCP120T-4851/TTTR-ND 370.00/M 
Low | 450 | 475 | TO92) A | MCP120-475D/TOND 63 11.25 41.00 Low | 4.50 | 4.75 | SOT-23} C | MOP120T-4751/TTCT-ND 63 1250 43.75 | MOP120T-475/TTTRND —370.00/M 
Low | 4.35 | 460 |T092| A | MCP120-460D/TOND 63 11.25 41.00 Low | 4.35 | 4.60 | SOT-23]} C | MOP120T-460I/TTCT-ND 63 1250 43.75] MOP120T-460/TTTRND —370.00/M 
Low | 425 | 480] Tose | A | MOPI2D4600/TOND 681125 41.00 | | | S| Sis |sor2s| © | MOPI2OrISITTCTND 631250 4375 | MCPIZOFSISITTRND — 27000M 
OW . . “i = =I id - . “ A 
i pe ce eo ee ee - ee eed Low | 2.85 | 3.00 | SOT-23]} C | MOP120T-300I/TTCT-ND 63 1250 43.75] MOP120T-300/TTTRND —370.00/M 
: : z : Low | 2.55 | 2.70 | SOT-23]} C | MOP120T-270I/TTCT-ND 63 1250 43.75] MOP120T-270/TTTRND —370.00/M 
N-Channel Open Drain with Internal 5K Pull Up N-Channel Open Drain with Internal 5K Pull Up 
Low | 4.60 | 485 | TO92) A | MORIGOASSDVTOND) 63 11.25 41.00 Low | 460 | 4.85 | sor-23] C | MOPIZ0T-485/TTCT-ND 63.1250 43.75 | MCP1G0T-485//TTTRND —370.00/M 
Low | 4.50 | 4.75 | TO92) A | MOPI30-475DI/TOND 6311.25 41.00 Low | 4.50 | 4.75 | Sor-23| C | MOPI30T-475I/TTCT-ND 63. «12.50 43.75 | MCP130T-475I/TTTR-ND —370.00/M 
Low | 4.35 | 460 | TO92) A | MOP130-460D/TOND 63 11.25 41.00 Low | 4.35 | 4.60 | SOT-23]} C | MOP130T-460I/TTCT-ND 63 1250 43.75] MOP130T-460/TTTRND —370.00/M 
Low | 4.25 ) 4.50 | TO.92 | A | MOP130-450D/TOND 63 = 11.25 41.00 Low | 4.25 | 4.50 | SOT-23) C | MCP130T-4501/TTCT-ND 63 12.50 43.75 | MCP130T-450I/TTTR-ND —370.00/M 
Low | 3.00 | 315 | TO92) A | MCP130-315D/TOND 63 11.25 41.00 Low | 3.00 | 3.15 | SOT-23]} C | MOP130T-315I/TTCT-ND 63 1250 43.75] MOPI30T-315/TTTRND —370.00/M 
Low | 285 | 300 | 1092] A | MCP130-300D/TOND 63 11.25 41.00 Low | 2.85 | 3.00 | SOT-23]} C | MOP130T-300I/TTCT-ND 63 1250 43.75] MOP130T-300/TTTRND —370.00/M 
Low | 255 | 270 | TO92] A | MCP130-270D/TOND 63 11.25 41.00 Low | 2.55 | 2.70 | SOT-23} C | MOP130T-270I/TTCT-ND 63 1250 43.75] MOP130T-270/TTTRND —370.00/M 
+ V It Detection 
Panasonic. Voltage veg Tae 
Drain Supply | Reset Time Cut Tape Reel 
Highly Reliable, Easy-to-Use Detectors Output | (Trigger V) | (us) | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
CMOS LSI Is for Voltage Detection Type Min Max | tOH OL | PartNo. “aN a 10 100 | PartNo. 3,000 
The MN1380 Series is a series of devices with functions for: + Monitoring 20 22 3.0 250.0 | MN1382-OCT-ND 1.02 848 67.87} MN1382-CTR-ND  441.00/M 
the power supply voltage supplied to microcomputers and to LSI systems 21° 23 3.0 250.0 | MN1382-DCT-ND 1.02 8.48 67.87) MN1382-DTR-ND 441.00/M 
* Generating the RESET signal for carrying out initialization when the 22 24 3.0 250.0 | MN1382-ECT-ND 1.02 8.48 67.87) MN1382-ETR-ND  441.00/M 
power supply is turned ON » Preventing runaway in systems when the 23 25 | 3.0 250.0| MN1382-FCT-ND 1.02 848 67.87) MN1382-FIR-ND —441.00/M 
power supply voltage fluctuates. Recently, there has been an increase in 24 26 3.0 115.0 | MN1382-GCT-ND 1.02 848 67.87| MN1382-GTR-ND 441.00/M 
the number of battery-driven products such as cordless telephones, 25 27 3.0 115.0 | MNi382-HCT-ND 1.02 848 67.87] MNi382-HTRND  441.00/M 
notebook-type personal computers, etc. In these products, highly accurate Mini-Type 26 29 30 115.0| MNI382JCT-ND 1.02 8.48 67.87] MNI382-JTRND —441.00/M 
monitoring of the power ‘supply Voltage is’ an important point in terms. of TO-236/SC-59A aves | 28 3.1 | 3.0 115.0] MNI382KCTND 1.02 848 67.87| MN1382-KTRND —441.00/M 
System operation and data backup. While maintaining the voltage detection 30 33] 20 15.0) MNi382LCT-ND 1.02 848 67.87| MNI382-LTRND — 441.00/M 
ee ee rape emer nearer oe 3238 | 20 180 MMIREMGFND 1.02 8486787] MNISSEMTIRND 441.000 
one of three output formats: CMOS output, N-ch open drain and inverted . a7 oa ie Raion ie bee ee Neen py 
CMOS output: 38 41 | 20 15.0) MN1382-QCT-ND 1.02 848 6787] MN1382-CTRND 441.00/M 
Item Symbol Rating Unit 40 43] 20 15.0] MN1382-RCT-ND 1.02 848 67.87) MN1382-RTRND 441.00/M 
Drain Supply Voltage VDD 7.0 V 42 45 | 20 15.0] MNI382SCT-ND 1.02 848 67.87| MN1382-STRND _441.00/M 
Output Voltage vo [-0.3~VDD+03| V 44 47 | 2.0 15.0] MNI382-TCI-ND 1.02 848 67.87] MNi382-TTRND  441.00/M 
Operating Ambient Temperature Ta -20 ~ +70 ie) 46 49] — — IMN1382-UCT-ND. 1.02 848 67.87} MN1382-UTR-ND — 441.00/M 
Storage Temperature Tstg -55 ~ +125 °C 20 22] 25 160.0] MNi3821-OCT-ND 1.02 848 67.87] MNi3821-CTRND 441.00/M 
Detection Voltage Hysteresis Max 300 MV 21 23 | 25 160.0] MN13821-DCT-ND 1.02 8.48 67.87| MN13821-DTR-ND 441.00/M 
22 24 | 2.5 160.0] MN13821-ECT-ND 1.02 8.48 67.87| MN13821-ETRND 441.00/M 
Daledlion 23 25] 25 160.0] MN13821-FCT-ND 1.02 848 67.87) MN13821-FTRND 441.00/M 
Volisdetat 24 26 | 3.0 100.0] MN13821-GCT-ND 1.02 8.48 67.87| MN13821-GIR-ND _441.00/M 
Drain Supply Reset Time 25 27 | 3.0 100.0] MN13821-HCT-ND 1.02 8.48 67.87| MN13821-HTR-ND 441.00/M 
Output (Trigger V) (us) Digi-Key Pricing 26 29] 3.0 100.0] MN13821-JCT-ND 1.02 848 67.87) MN13821-JTRND 441.00/M 
Type Min Max tOH tOL Part No. 1 10 100 NChannel | 28 3.1 | 3.0 100.0 | MN13821-KCT-ND 1.02 8.48 67.87| MN13821-KTR-ND 441.00/M 
rage Cree) 32 35 | 40 350| MNIGEOLMCEND 1.02 848 6787) MNIS621MTRND _44100M 
oa oa 3 a RCN aoe aa euer 34 37 | 4.0 35.0] MNi3821-NCT-ND 1.02 848 67.87] MNi3821-NTRND 441.00/M 
24 26 30 115 MN1381-G-ND 102.48 67.87 36 39] 4.0 35.0] MN13821-PCT-ND 1.02 848 67.87) MN13821-PTRND 441.00/M 
26 29 30 115 MN1381-J-ND 1028.48 67.87 38 41 | 4.0 35.0] MN13821-CCT-ND 1.02 848 67.87) MN13821-QTRND 441.00/M 
cmos 30 33 20 15 MN1381-L-ND 102 8.48 67.87 40 43] 4.0 35.0] MN13821-RCT-ND 1.02 848 67.87) MN13821-RTRND 441.00/M 
34 37 20 15 MN1381-N-ND 102.48 67.87 42 45 | 4.0 35.0] MN13821-SCT-ND 1.02 848 67.87| MN13821-STRND 441.00/M 
3.8 41 2.0 15 MN1381-Q-ND 1.02 8.48 67.87 44 47 4.0 35.0 | MN13821-TCT-ND 1.02 8.48 67.87) MN13821-TTRND 441.00/M 
4.2 45 2.0 15 MN1381-S-ND 1.02 8.48 67.87 46 49 | — — _ | MN13821-UCT-ND 1.02 8.48 67.87| MN13821-UTR-ND 441.00/M 
4.6 4.9 = = MN1381-U-ND 1.02 8.48 67.87 20 22 [230.0 3.0] MN13822-OCI-ND 1.02 848 67.87] MN13822-CIRND 441.00/M 
2.0 2.2 25 160 MN13811-C-ND 1.02 8.48 67.87 21 23 | 230.0 3.0} MN13822-DCT-ND 1.02 8.48 67.87| MN13822-DTR-ND 441.00/M 
2.2 24 25 160 MN13811-E-ND 1.02 8.48 67.87 22 2.4 | 230.0 3.0 | MN13822-ECT-ND 1.02 848 67.87) MN13822-ETR-ND 441.00/M 
24 2.6 3.0 100 MN13811-G-ND 1.02 8.48 67.87 23 25 | 230.0 3.0) MN13822-FOT-ND 1.02 8.48 67.87} MN13822-FIR-ND 441.00/M 
N Channel 3.0 3.3 4.0 35 MN13811-L-ND 1.02 8.48 67.87 24 26 |100.0 3.0 | MN13822-GCT-ND 1.02 848 67.87| MN13822-GTR-ND 441.00/M 
O.D. 3.4 37 4.0 35 MN13811-N-ND 1.02 8.48 67.87 25 27 [100.0 3.0] MN13822-HCT-ND 1.02 8.48 67.87| MN13822-HTR-ND 441.00/M 
3.8 44 4.0 35 MN13811-Q-ND 1.02 8.48 67.87 26 29 ]100.0 3.0] MN13822-JCT-ND 1.02 848 67.87) MN13822-JTRND 441.00/M 
4.2 45 4.0 35 MN13811-S-ND 1.02 8.48 67.87 QMOS | 28 3.4 | 100.0 3.0) MN13822-KCT-ND 1.02 8.48 67.87| MN13822-KTR-ND 441.00/M 
4.6 49 = = MN13811-U-ND 1.02 8.48 67.87 Inverted | 3.0 33 | 30.0 3.0) MN13822-LCT-ND 1.02 848 67.87) MN13822-LTRND 441.00/M 
2.0 2.2 230 3.0 MN13812-C-ND 1.02 8.48 67.87 3.2 3.5 | 30.0 3.0 | MN13822-MCT-ND 1.02 8.48 67.87| MN13822-MTR-ND 441.00/M 
2.2 2.4 230 3.0 MN13812-E-ND 1.02 8.48 67.87 34 37 | 30.0 3.0] MNi3822NCT-ND 1.02 848 67.87] MNi3822NTRND 441.00/M 
24 2.6 100 3.0 MN13812-G-ND 1.02 8.48 67.87 3.6 39 | 30.0 3.0] MN13822-PCT-ND 1.02 848 67.87) MN13822-PTRND 441.00/M 
CMOS 3.0 3.3 30 3.0 MN13812-L-ND 1.02 8.48 67.87 38 41 | 30.0 3.0] MN13822-CCT-ND 1.02 848 67.87) MN13822-QIRND 441.00/M 
Inverted 3.4 3.7 30 3.0 MN13812-N-ND 1.02 8.48 67.87 40 43 | 30.0 3.0] MN13822-RCT-ND 1.02 848 67.87) MN13822-RTRND 441.00/M 
3.8 44 30 3.0 MN13812-Q-ND 1.02 8.48 67.87 42 45 | 30.0 3.0] MN13822-SCT-ND 1.02 848 67.87] MN13822-STRND 441.00/M 
42 45 30 3.0 MN13812-S-ND 1.02 8.48 67.87 44 47 | 30.0 3.0] MN13822-TCT-ND 1.02 8.48 67.87] MN13822-TTR-ND 441.00/M 
4.6 49 30 3.0 MN13812-U-ND 1.02 8.48 67.87 46 49 | — — _ | MN13822-UCT-ND 1.02 8.48 67.87| MN13822-UTR.ND _441.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HIROSE 
Hae PCMCIA IC Memory Card Connectors 


Nd 
“op 


3 When card is removed. 


fs 


+ 


(guide jo. 
length) 


+ Leading features of PCMCIA standard of mis-insertion prevention mechanism and sequencing mechanism _‘ Material: Insulator: Black. Contact: Selective gold plating. Ejector: SUS. Electrical Specifications: 


for circuit protection, are incorporated Current Rating: 0.5A per pin. Rated Voltage: 125V AC. Withstanding Voltage: 500V AC for one minute at 
+ Receptacle is of surface mount type specified value. Insulation Resistance: Min. 1000MQ at 500V DC. Contact Resistance: Max. 40mQ at 
+ Pushbutton switch of ejecting section has an inner spring which makes the pushbutton free from vibration. 1mA DC. 
No. of Digi-Key Pricing Hirose 
Fig. Pins Type Description Part No. 1 10 Part No. 
1 68 Ll Memory Card Connector HR801-ND 5.47 47.76 IC1FA-68PD-1.27DS 
2 68 Lil Memory Card Connector with Ejecting Mechanism HR802-ND 10.78 94.29 IC1G-68PD-1.27DS-EJ 
2 68 Ll With Ejector and ESD Groundings Features HR810-ND 11.45 100.17 IC1G-68PD-1.27DS-EJ-E 
3 68 i} Memory Card Connector with Ejecting Mechanism HR803-ND 10.99 96.18 IC1F-68PD-1.27DS-EJ 
4 68 IH Memory Card Connector with Ejecting Mechanism and Std-off HR804-ND 10.66 93.24 IC1FB-68PD-1.27DS-EJ 
5A 68 Il SMT Connector without Ejector HR805-ND 7.85 69.08 IC1G-68PD-1.27SF 
5B 68 al SMT Ejector for HR805 HR806-ND 6.41 55.92 IC1G-68PD-EJ 


1C11 Series PC Card Connectors 
for PC CardBus 


IC1 Series — Figure 1: 


The IC1 Series connectors comply with Ver. 3 and Ver. 4.2, 

JEIDA and PCMCIA 2.0 Standards. 

Features: 

+ Provided with complete features of the JEIDA and PCMCIA 

Standards, such as polarizing method and sequence 

construction for circuit protection + Surface-mount socket 

connectors (card side) + Off-center socket connectors are 

also available that allow high packaging profile + All the pin 
connectors described are compatible with cards of type | 

ay ! 


Fig. 1A Fig.1B Fig.1C Fig. 1D Fig. 1E 
“12.7 


and Il + Surface mount header connectors are available 


1.4 
12.8). 


HR843-ND 
Right 


IC7 Series — Figure 2: 


The IC7 Series of miniature, lightweight 68-pin connectors complies with JEIDA Ver. 
4.2 and is suitable for use with PCMCIA Type III cards. 

Features: 

+ Smaller and thinner than our previous product + Forty-seven percent lighter than our 
previous product + Equipped with an eject button for smooth removal of cards * Two 
types of eject button, either left or right + There is also a reverse type for mounting on 
the back surface of the board + Equipped with a frame ground terminal + Types 
available for dip and SMT board mounting methods +» The SMT type can be mounted 
on both sides of the board and can also be used as a 2-slot connector 


HR844-ND 
Left 


(payesuy preg) 


Features: 

+ Space-Saving Design: Miniature and thin at 62.9mm (W) x 85mm (L) x 
5.65mm (H), this space-saving design is only 8mm from the card edge 
position to the connector tip portion 


+ Increased Degree of Card Ejection: An original ejection design increases 


No.of Digi-Key Pricing Hirose the degree of card ejection 
Fig. | Pins | Type Description Part No. 1 10 Part No. + Materials: Insulation: SMT portion — Liquid crystal polymer (UL94V-0), 
Socket Connector Memory Card beige; Card guide portion — PBTresin (UL94V-0), black. Eject button — 
PBTresin (UL94V-0), black. Contacts: Signal portion — brass with partial 
1A | 68 at 2.7mm Dual HR831-ND 3.74 32.64 | ICIF-68RD-1.27SH gold plating; CardBus ground plate portion — phosphor bronze with partial 
1B | 68 Ll Single Side, A = .3mm HR828-ND 5.01 43.68 | IC1F-68RD-1.27SF gold plating. 
1B 68 Ill Single Side, A = .854mm HR829-ND. 5.06 44.16 IC1F-68RD-1.27SFA 
1c 68 Ill Off-Center HR830-ND 4.48 39.12 IC1H-68RD-1.27SH Digi-Key Pricing Hirose 
1D | 68 Ll 2.8mm Dual HR832-ND 4.48 39.12 | IC1BB-68RD-1.27SH Description | Part No. 11050 Part No. 
1E | 68 tl 2.8mm Dual HR833-ND 5.25 45.84 | IC1BA-68RD-1.27SH 68 Position PC Card Connector for PC CardBus 
Memory Gard Connector. = HR842-ND 8.03 70.62 312.98 | IC11-68L-1.27SF-EJR 
2 68 1, UL, Ul Light Weight, Right Eject HR816-ND 6.38 56.10 IC7-68PD-1.27DS-EJR Ejector PC CardBus Connector 
2 68 1, UL, Ul Light Weight, Left Eject HR817-ND 6.38 56.10 IC7-68PD-1.27DS-EJL 
2 68 | 1, Il, Ill Light Weight, Rev Right Eject HR818-ND 6.38 56.10 | IC7-68PDR-1.27DS-EJR Right HR843-ND 3.63 31.68 132.00 /1C11-BD-EJR 
2 68 1, UL, Il Light Weight, Rev Left Eject HR819-ND 6.38 56.10 IC7-68PDR-1.27DS-EJL Left HR844-ND 3.22 28.08 117.00 /1C11-BD-EJL 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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BANTAM™ Panasonic. Dig Kay Pi 


Description Part No. Each 
SMT Modem/Telcom PC Cards SRAM Card PCMCIAJ EIDA Standard, 68 Pins 
michoTRAN. “Transformers 64Kx8/32Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BNO64HSRND «39.68 
128Kx8/64Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-128HSR-ND 45.23 
TTC-103SL y 
nes “i THE 203Sh: 256Kx8/128Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-256HSR-ND 57.15 
PCMCIA 512Kx8/256Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-512HSR-ND 81.18 
1Mx8/512Kx16, 200ns, 150mA, 4 Year Backup BN-01MHSR-ND 118.71 
2Mx8/1Mx16, 200ns, 150mA, 2 Year Backup BN-02MHSR-ND 193.50 
AMx8/2Mx16, 200ns, 150mA, 1 Year Backup BN-04MHSR-ND 301.00 
SRAM Card with Attribute Memory 
*Panel Cutout Required 7 PCMCIA (Personal Computer Memory Card PCMCIAJ EIDA Standard, 68 Pins 
on : RR, International Association) has jointly defined 
Fai st 23.54 46 “Whit Mark. 4005 standard specifications for an IC memory card system 64Kx8/32Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-064HSRC-ND 43.60 
3 lk6 me oo Term. #1 interface. Now the IC memory card can be used aS | joekeveaicxt6, 200ns, 150mA, 5 Year Backup | BN128HSRCND 48.69 
general-purpose media for exchanging data between 
systems. 256Kx8/128Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-256HSRC-ND 62.09 
For POMCIA Type II data/fax modem card V.32 bis/V.17; 14,400 bps applications. Turns 512Kx8/256Kx16, 200ns, 150mA, 5 Year Backup BN-512HSRC-ND 84.74 
ratio: 1:1 +2% Impedance: pri: 6002, sec: 346Q. Frequency response: +.15 / -.35 dB 300- SRAM Cards: 
3500 Hz; RE. 1KHz. D.C. resistance at 20°C: Pri: 127 Chms #15%, Sec: 150 Ohms #15% ; se F 1MxB/5 12616, 200ns, 150mA, 4 Yeer Backup = IOUS 120-18 
1 + is . ae fe 68 Pin JEIDA 4.2/PCMCIA Rel 2.1: * Available with or 
+ Insertion loss: 2.7dB +.4 dB at 1 KHz « D.C. Unbalance: OMA * Longitudinal balance: 60dB h b : Tool | fj bl 2Mx8/1Mx16, 200ns, 150mA, 2 Year Backup BN-O2MHSRC-ND 186.20 
min 200-4000 Hz (FOC part 68) * Dielectric rating: 1000VAC, 1 min (FOC part 68) + Return without attribute memory ool less replaceable 
loss: 25dB min at 300-3500 Hz + Total harmonic distortion: -76dB max. at 600 Hz and battery (CR2025) + Contains a rechargeable sub- | 4Mx8/2Mx16, 200ns, 150mA, 1 Year Backup BN-O4MHSRC-ND — 306.60 
-10dBM + Terminal coplanarity: 0.004" + Flammability: UL 94V-0 + Solderability: battery which provides data back-up for up to one F a 
per MIL-STD-202 + Finish: Varnish » Weight: .036 oz. (1gr) hour during battery changes. + Type | Card Flash Card, PCMCIAJ EIDA Standard, 68 Pins (Series 2) 
* TTC-103SL must be mounted through a circuit board cutout .4” x .33” (10.16mm x Flash Cards: 
8.38mm). + TTC-203SL Above board surface mount component. a S 10Mx8/5Mx16, 250ns, 150mA BN-10MHF3CE-ND 366.80 
MT4121-ND* (TTC-103SL)..........000. ccc ce eeeee ee eeeee eee $13.48/1; $119.80/10 68 Pin Series 2 JEIDA 4.2/PCMCIA Rel 2.1: « Uses | seyixg/gvxt6, 250ns, 150mA BN-IGMHF3CEND 279.13 
MT4122-NDt (TTC-203SL) .......... 0... 0cc ccc eee e eee tenes $13.48/1; $119.80/10 8Mbit memory chips + Type | Card 


INDUSTRIES 


NEW) EWINTEC Memory Modules unbuffered 


Memory Package Speed Memory Size Config. Digi-Key Price Each* Wintec 
Type Size (MHz) Mega Bytes Mega Bits Features Part No. i 5 10 Part No. 
168 DIMM 100 64 8x64 Non-ECC 385-1002-ND 25.58 23.87 22.17 W9Q308647PA-222 
168 DIMM 100 64 8x72 ECC 385-1003-ND 49.29 46.01 42.72 W9Q308727KD-222K 
SDRAM 168 DIMM 100 128 16x64 Non-ECC 385-1004-ND 42.62 39.78 36.94 W9Q316647LB-222 
168 DIMM 100 128 16x72 ECC 385-1005-ND 87.86 82.00 76.15 W9Q316727KD-222K 
168 DIMM 100 256 32x64. Non-ECC 385-1006-ND 80.12 74.78 69.44 W9Q332647LB-222 
144 SODIMM 100 64 8x64 Non-ECC 385-1007-ND 25.58 23.87 22.17 W9R308647PA-222 
SDRAM 144 SODIMM 100 128 16x64 Non-ECC 385-1008-ND 42.62 39.78 36.94 W9R316647LB-222 
144 SODIMM 100 256 32x64. Non-ECC 385-1009-ND 80.12 74.78 69.44 W9R332647HA-222 
144 SODIMM 133 64 8x64 Non-ECC 385-1010-ND 25.58 23.87 22.17 W9V308647PA-333 
SDRAM 144 SODIMM 133 128 16x64 Non-ECC 385-1011-ND 41.67 38.90 36.12 W9V316647LA-333 
144 SODIMM 133 256 32x64 Non-ECC 385-1012-ND 78.33 73.14 67.89 W9V332647HA-333 
168 DIMM 133 64 8x64 Non-ECC 385-1013-ND 25.01 23.34 21.68 W9D308647PA-333 
SDRAM 168 DIMM 133 128 16x64 Non-ECC 385-1014-ND 41.67 38.90 36.12 W9D316647LC-333 
168 DIMM 133 256 32x64 Non-ECC 385-1015-ND 78.33 73.14 67.89 W9D332647LA-333 
DDR SDRAM 184 SODIMM 266 128 16x64 Non-ECC 385-1000-ND 46.02 42.96 39.89 W4E216646LA-7.5 
184 SODIMM 266 256 32x64 Non-ECC 385-1001-ND 80.12 74.78 69.44 W4E232646LA-7.5 


*Please call 1-800-344-4539 for current pricing. 


NEW WINTEC 


INDUSTRIES 


105 Series 8001 Series 
Compact Flash Memory Card 1979." tie 
(47.625) 
Memory g 

Size Digi-Key Price Each Wintec 

(MB) Part No. 1 5 10 Part No. 

32 385-1016-ND 26.76 24.98 23.20 W7B6032M1XG-S7 

64 385-1017-ND 42.62 39.78 36.94 W7B6064M1XG-S7 Flatted Round Shaft 

128 385-1018-ND 74.39 69.43 64.47 | W7B6128M1XG-S8 (Std. for both series) 

* 105 Series: Unidirectional operation assured by ball and slot “no-back” system. Motors listed are all 

TECHNOLOGY clockwise rotation when facing the output shaft. Characteristics: Rotor Speed 600 rpm,115V AC, 60 Hz 
z Unipolar Stepper Motor Coil, 2.7 watts, -20°C to +55°C Operating Temperature. Heat rise +54°C nominal. Motor develops 300 oz. 


in. Torque starting and running at 1 RPM. Motors shown utilize standard gearing rated for 30 oz. in. max. 
load. To determine torque available on motors shown, divide 300 oz. in. by listed motor speed. 


8001 Series DC Gearmotor: Basic 2400 and 4800 armature speed used. Geartrain rating 30 oz. in. 
dynamic, 90 oz. in. static. Starting and running torque 60oz-in. at 1rpm. These ratings are conventionally 
stated for output geared to 1rpm. The torque theoretically available at another output speed is the torque at 
irpm divided by the desired speed. Input power 2 watts. Motor output speed will be higher if load is less 
than 30 oz. in. Voltages offered 12VDC and 24VDC. DC motors are reversible by reversing polarity at 
terminals. Operating these motors at voltages greater than 10% of nominal, could possibly cause premature 


Zi : 
a Driver Board 


The MTSD-V1 can be used as a stand-alone uni-polar stepper 
motor driver board, or in conjunction with a PC or 
programmable controller for greater flexibility. 


Applications: motor failure. 
Robotics, Motion Control, Education, Light Duty Industrial 
+ Adjustable On-Board Step Clock (15-1500 hz) Digi ; 
% igi-Key Price Each Cramer 
+ Continuous Run or Pre-settable Step Count from 0-255 steps 
+ Pushbutton Repeat (pre-set step count) Voltage | RPM | Part No. 1 10 : 50 100 Part No. 
+ LED Phase/Step Indicators 105 Series 
+ 1" SIP Header Connectors (.025” square pins) 12 CRA101-ND 26.22 22.91 20.70 19.32 | MBAO8AA24AABT542X 
Ss . : . , 10 CRA102-ND 26.22 22.91 20.70 19.32 | MBAO8AA13MADT542X 
‘Stand Alone” Functions (Dip Switch Selectable): CRA103-ND 26.22 22.91 20.70 19.32 | MBAO8AA24FAAT542X 
+ Disable/Enable + CW/CCW Direction + Single/Dual Phase Drive + Locked/Free Motor during Disable 110VAC 2 CRA104-ND 26.22 22.91 20.70 19.32 | MBAO8AA1A5ABT542X 
* Continuous Run/Pre-set Step Count (0-225 steps) 1 CRA105-ND 26.22 22.91 20.70 19.32 | MBAO8AA1C5ABT542X 
Programmable Controller Input Functions: 1/2_| CRA106-ND 26.22 22.91 20.70 __19.32_| MBAOBAA26HAATS42X 
+ Disable/Enable CW/CCW Direction + Pre-set Step Count Repeat +» Logic OUTOUT pin to ID end of pre- 800! Series 
set step count + External Clock Input (10 KHz max) 1 CRA201-ND 46.55 40.67 36.75 34.30 | DC3275 
12VDC 10 CRA202-ND 46.55 40.67 36.75 34.30 DC3276 
Power Requirements: 30 CRA203-ND 46.55 40.67 36.75 34.30 DC3277 
+ Logic Supply: 5 volts DC @ 50mA + Motor Supply: Maximum of 24 volts DC @ 1.85 amps draw + Board 1 CRA204-ND 46.55 40.67 36.75 34.30 | DC3278 
Dimensions: 3.20" x 2.70” x .875” (81.28mm x 68.58mm x 22.23mm) 24VDC 10 CRA205-ND 46.55 40.67 36.75 34.30 | DC3279 
MTSD2VEND gaa cavta sea ss lavas inch otdansdutediaduadentiawesd vane staisaanetianteesidl $82.40 each 30_| CRA206-ND 46.55 40.67 36.75 34.30 | DC3280 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (T023) 427 


THOMSON” Siepper Motors 


Thomson Airpax stepper motors are very precise DC motors that 
move a specific degree of rotation with each pulse applied to its 
coils. Stepper motors can be controlled for either clockwise or 
counterclockwise rotation and can operate at very high speeds. 
Shaft speed is not affected by variations in torque. Unipolar motors 
have two coils wound on the same bobbin (4 coils total) where 
each winding is sequentially energized, bipolar motors have only 


two windings and require a push-pull driver to operate. 
Operating Specification: 

+ Max. Operating Temperature: 100°C 

+ Operating Temperature Range: -20°C to 70°C 

+ Bearing Type: Bronze sleeve 

+ Insulation Res. at 500Vdc: 100 megohms 


+ Dielectric Withstanding Volt.: 650VRMS 60 Hz for 2 seconds 


+ Lead Wires: 26AWG 


ae 


holex GC/Waldom 
a 


Rated Motor Size Holding 
Voltage (mm) | (mm) | (mm) | Steps per | Step Angle Torque (1) Digi-Key Price | Thomson Airpax 
Fig. | (VDC) Type A B c Rev. (Degrees) | (mNm/ox-in) | Part No. Each | Part No. 
5 Bipolar 15 20 1.5 20 18 3.9/5.5 403-1000-ND 15.50 | 15M020D1B 
5 Unipolar 20 34.9 2 20 18 7.8/1.1 403-1001-ND 16.20 | 20M020D1U 
5 Bipolar 20 34.9 2 20 18 11.31/1.6 403-1002-ND 15.50 | 20M020D1B 
12 Unipolar 26 34.9 2 24 15 6.3/0.9 403-1003-ND 16.20 | 26M024B2U 
1 12 Unipolar 26 34.9 2 48 ho 9.2/1.3 403-1004-ND 16.20 | 26M048B2U 
5 Bipolar 26 34.9 2 48 75 10.6/1.5 403-1005-ND 15.46 | 26M048B1B 
5 Bipolar 36 42 2 48 75 27.5/3.9 403-1006-ND 16.50 | 35L048B1B-N 
12 Unipolar 36 42 2 48 75 27.5/3.9 403-1007-ND 17.20 | 35L048B2U-N 
12 Unipolar 36 42 2 48 75 18.4/2.6 403-1008-ND 17.20 | 35M048B2U 
5 Bipolar 42 49.5 3 48 7.5 87.5/12.4 403-1009-ND 16.90 | 42M048C1B 
12 Unipolar 42 49.5 3 48 7.5 73.4/10.4 403-1010-ND 17.80 | 42M048C2U 
12 Unipolar 42 49.5 3 48 7.5 50.8/7.2 403-1011-ND 17.80 | 42S048D2U 
5 Bipolar 42 49.5 3 100 3.6 49.4/7.0 403-1012-ND 16.90 | 42M100B1B 
2 12 Unipolar 42 49.5 3 100 3.6 45.2/6.4 403-1013-ND 17.80 | 42M100B2U 
5 Bipolar 44 49.5 3 100 3.6 46.6/6.6 403-1014-ND 17.10 | 44M100D1B 
12 Bipolar 44 49.5 3 100 3.6 46.6/6.6 403-1015-ND 17.80 | 44M100D2B 
5 Bipolar 55 66.7 3 48 Pre) 221.1/31.4 403-1016-ND 18.00 | 55M048D1B 
12 Unipolar 55 66.7 3 48 75 189.4/26.9 403-1017-ND 18.90 | 55M048D2U 


Note: 1 Holding Torque measured with rated voltage and 2 phases energized. 


TO-220 Solder Tail Transistor Sockets 


Plating: 
Sleeve (Pin): 200” Sn. 
Contact (Clip): 30y” Au. 


0.71-0.89 
Hole is 


No. of Digi-Key Price Each Mill-Max 
Pins Part No. 1 10 100 Part No. 
TO-5 Package 
3 ED2150-ND 58 49 AM 917-93-103-41-005 
P.C. Board Mount: .100” (2.54mm) center. These three circuit transistor sockets are preassembled and 4 ED2151-ND 77 65 54 917-93-104-41-005 
ready for soldering to a P.C. Board. The proven double cantilever design eliminates circuit failure due to 8 ED2152-ND 1.48 1.25 1.03 917-93-108-41-005 
thermal expansion and/or mechanical tolerances. Linear movement of the transistor leads in the socket does TO-100 Package 
not affect contact reliability. 8 ED2153-ND 1.48 1.25 1.03 917-93-208-41-005 
Material: Tin-Plated Brass, 94V-2 Rated Nylon 10 ED2154-ND 1.77 1.50 1.23 917-93-210-41-005 
Digi-Key Price Each Molex 
Fig. Part No. 1 10 100 Part No. |W r * Nonflammable 
1 WM2550-ND 1.38 1.23 82 09-48-3031 Ch t ° s\Noncortosive 
2 WM2551-ND. 1.71 1.52 1.01 10-18-2031 em ronics * Silicon 
. + Will not dry out, harden or melt 
Heat Sink Grease 52. we 


EYSTONE 170-3 Power Transistor Sockets 


Chassis Mount 

* Top Plate: Molded Nylon 

+ Base: Phenolic 

+ Dimensions: 1.53"x.073” 
(38.86mm x 1.85mm) 

+ Standoffs: 0.09” (2.29mm) 


TO-220 
Complete Mounting Kit 
(A, B, C, D, E) 


b-— 34.29 


Chassis Mount 

+ Top Plate: Phenolic 

+ Base: Phenolic 

+ Dimensions: 1.35"x1.00" 
(34.29mm x 25.40mm) 

+ Standoffs: None 


Transistor Mounting Hardware 


P.C. Board Mount 

* Top Plate: Molded Nylon 

+ Base: Phenolic 

+ Dimensions: 1.53”x.073” 
(38.86mm x 1.85mm) 

+ Standoffs: 0.09” (2.29mm) 


Complete Mounting Kit 


(A, B, C, D, E, F, G) 


For fast heat transfer from components 


+ Meets MIL-C-47113 


+ Stable from: -0°F to +342°F 


(-18°C to 172°C) 


Digi-Key Price Each Chemtronics 
Part No. 1 25 100 Part No. 
CT40-5-ND. 13.74 12.42 11.60 CT40-5 


1 ONE 


ELEOQTHONICS COMP. 


MICA Insulators 
for Transistor 
Mounting 


These precision stamped MICA Insulators 
provide good thermal conductivity (.009 
watts per square inch per °C per inch in 
thickness). 


Excellent thermal resistance 1100°F 
(593°C). 


2.36 4.22 (2) Pl. 
Z 


2 Holes 


1.83, 


5.08 


* 6-20 Mounting Screws 
(A Only, 2 Required) 


Dielectric constant of 7 at 1000KHz. 
Specifications: .003” (.08mm) thick 


MICA + .001” (+ .03mm). 


“A” Dim. (Dia.) 
4672K: 3.58mm 
4673K: 2.92mm 


Digi-Key Price Each Keystone Digi-Key Pricing Keystone 

Fig. Part No. 1 10 100 Part No. Fig. Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 

1 poORND 1.60 1.33 1.26 4601 1 4651K-ND 7” 5.87 24.73 33.70 | 4651 

2 ee Leth ee pee noe 2 4662K-ND 78 6.38 27.80 36.87 4662 

3 4600K-ND 1.44 1.19 1.08 4600 4 : ; : : 

4A 4724K-ND “39 85 79 4724 3 4671K-ND 1.00 5.86 24.69 23.87 4671 

4B 4725K-ND 89 85 "29 4725 4 4672K-ND 78 5.88 24.77 17.49 4672 

4 4706K-ND* 2.99/20 17.36/200 4706 4 4673K-ND 78 5.88 24.77 17.49 4673 


428 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 -« Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Wakefield 


g Heat Sinks 


Engineerin 


Wakefield Engineering is recognized as a worldwide leader in 
innovative thermal management solutions. Their products 
range from board level heat sinks for both surface mount and 
thru-hole, to fan mounted heat sinks for microprocessors and 
CPU's. Wakefield Engineering offers a single source for all of 


your thermal requirements. DeltaPads are replacements to 
heat sink grease but without any mess. They are heat 
conducting, electrically isolating pads to go between the heat 
sink and your semiconductor device. TO-220 heatsinks will 
also fit TO-202 and TO-126 packages. 


Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mfg. 
Description LxWxH Part No. 1 10 100 | Part No. 
DeltaPad Thermal Pad TO-220 No Adhesive .007" (.18mm) | .710 x .500 x .141 dia. (18.03 x 12.70 x 3.58 dia) | 345-1000-ND 35 25 -18 | 173-7-220P 
DeltaPad Thermal Pad TO-220, No Adhesive .009" (.23mm) | .750 x .500 x .147 dia. (19.05 x 12.70 x 3.73 dia.) | 345-1001-ND 35 25 -18 | 173-9-240P 
Kapton Thermal Pad, TO-220, No Adhesive .006" (.15mm) | .710 x .500 x .141 dia (18.03 x 12.70 x 3.58 dia) | 345-1002-ND 60 43 -30 | 175-6-220P 
Kapton Thermal Pad TO-220, No Adhesive .006"(.15mm) | .750 x .500 x .125 dia (19.05 x 12.70 x 3.18 dia) | 345-1003-ND 60 43 -30 | 175-6-230P 
Kapton Thermal Pad TO-220, No Adhesive .006"(.15mm) | .750 x .500 x .147 dia (19.05 x 12.70 x 3.73 dia) | 345-1004-ND .39 28 -20 | 175-6-240P 
Kapton Thermal Pad TO-220, No Adhesive .006" (.15mm) -860 x .740 x .160 (21.84 x 18.80 x 4.06) 345-1005-ND 77 285) -39 | 175-6-280P 
Silicon Thermal Grease, 4 gram Plastic Pak _ 345-1006-ND 4.00 3.60 2.80 | 120-SA 
Silicon Thermal Grease, 2 Oz. Jar — 345-1007-ND 11.43 10.29 8.00 | 120-2 
Silicon Thermal Grease, 5 Oz. Tube = 345-1008-ND 21.63 1947 15.14 | 120-5 
Silicon Thermal Grease, 8 Oz. Jar = 345-1009-ND 26.93 24.24 18.85 | 120-8 
Silicon Thermal Grease, 5 Lbs. Can = 345-1010-ND 140.90 126.81 98.63 | 120-80 
Synthetic Non-Silicon Thermal Compound 4 Oz Tube = 345-1011-ND 34.13 30.72 23.89 | 126-4 
D-Pack/SOT-23 Heat Sink, Pretinned, Autoinsertable -74 x 60 x .36 (18.80 x 15.24 x 9.14) 345-1012-ND 42 -30 -21 | 217-36CT6 
TO-5 Clip-On Cup Style With 4-40 Thd Base .37 x .38 dia. (9.40 x 9.65 dia.) 345-1013-ND 9.78 8.80 6.85 | 260-4TSE 
TO-220, Self-Locking, Horz/Vert Mount, Black 1.0 x .50 x .85 (25.40 x 12.70 x 21.59) 345-1016-ND 81 58 -41 | 235-85AB 
TO-220, Self-Locking, Horz/Vert Mount, Black -80 x .27 x .80 (20.32 x 6.86 x 20.32) 345-1017-ND 35 25 -18 | 243-3PAB 
TO-220, Vertical Mount Wave-Solderable, With Tabs Black 1.0 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 345-1018-ND 1.26 90 -63 | 287-1AB 
TO-220, Low Cost Horz/Vert Mount, Black 1.0 x .50 x .71 (25.40 x 12.70 x 18.03) 345-1019-ND 53 38 .27 | 289-AB 
TO-220, Dual Low Cost Horz/Vert Mount, Black 1.0 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 345-1020-ND 63 45 -32 | 290-1AB 
TO-220, Dual Mount Low Cost, Black 1.0 x .50 x 1.18 (25.40 x 12.70 x 29.97) 345-1021-ND 63 A5 -32 | 290-2AB 
TO-220, Low Cost Horz/Vert Mount, Black .75 x 375 x .75 (19.05 x 9.52 x 19.05) 345-1022-ND 49 35 .25 | 273-AB 
TO-220, Low Cost Horz/Vert Mount, Black -52 x .375 x .750 (13.21 x 9.52 x 19.05) 345-1023-ND 49 35 .25 | 274-1AB 
TO-220, Vertical Mount Wave-Solderable, With Tabs .875 x .215 x 1.25 (22.23 x 5.46 x 31.75) 345-1024-ND 1.12 80 56 | 288-1AB 
TO-220 Self-Locking, Vertical Mount, Black 1.0 x .36 x .860 (25.40 x 9.14 x 21.84) 345-1025-ND 70 50 .35 | 291-H36AB 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins/6-32Thds, Black 64 x .64 x 1.0 (16.26 x 16.26 x 25.40) 345-1026-ND 1.82 1.30 -91 | 634-10ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins/6-32Thds, Black .64 x .64 x 2.0 (16.26 x 16.26 x 50.80) 345-1027-ND 2.07 1.48 1.04 | 634-20ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 1.375 x .50 x 1.0 (34.93 x 12.70 x 25.40) 345-1028-ND_ 2.14 1.53 1.07 | 637-10ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 1.375 x .50 x 1.5 (34.93 x 12.70 x 38.10) 345-1029-ND 2.21 1.58 1.11 | 637-15ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 1.375 x .50 x 2.0 (34.93 x 12.70 x 50.80) 345-1030-ND 2.49 1.78 1.25 | 637-20ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 1.650 x 1.0 x 1.0 (41.91 x 25.40 x 25.40) 345-1031-ND 2:91 2.08 1.46 | 647-10ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 1.650 x 1.0 x 1.5 (41.91 x 25.40 x 38.10) 345-1032-ND 3.12 2.23 1.56 | 647-15ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 1.650 x 1.0 x 1.5 (41.91 x 25.40 x 38.10) 345-1033-ND 3.12 2.23 1.56 | 657-15ABP 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 1.650 x 1.0 x 1.5 (41.91 x 25.40 x 38.10) 345-1034-ND 2.91 2.08 1.46 | 657-15ABPN 
TO-220 Power Vertical Mount With Pins, Black 1.650 x 1.0 x 2.0 (41.91 x 25.40 x 50.80) 345-1035-ND 3.43 245 1.72 | 657-20ABP 
TO-220 Pwr SpeedGip Mount With Pins (Order clip below) 1.375 x .50 x 1.0 (34.93 x 12.70 x 25.40) 345-1037-ND 2.84 2.03 1.42 | 667-10ABPP 
SpeedCip, Stainless Stee! for 667 Series - 345-1039-ND 95 68 48 | 330-SC 
TO-220 Self-Locking Horz/Vert Mount, Black 57 x 50 x .75 (14.48 x 12.70 x 19.05) 345-1040-ND 74 53 37 | 230-75AB 
TO-220 Low Cost Horz/Vert Mount, Black 1.75 x .375 x .70 (44.45 x 9.52 x 17.78) | 345-1041-ND 56 40 28 | 270-AB 
TO-220 Top Mount Booster for 270,272,280 Series, Black 1.75 x .50 x .70 (44.45 x 12.70 x 17.78) | 345-1042-ND 56 40.28 | 271-AB 
TO-220 Dual Mount Horz, Black 1.75 x 375 x 1.45 (44.45 x 9.52 x 36.83) _| 345-1043-ND 67 48.34 | 272-AB 
IGBT and SSRs Power Module's Black 7.087 x 4.92 x 5.34 (180.01 x 124.97 x 135.64) | 345-1046-ND 104.95 94.46 73.47 | 392-180AB 
TO-3 Power Horz Mount Double Fin, Black 4.750 x 1.5 x 1.25 (120.65 x 38.10 x 31.75) | 345-1047-ND 9.93 8.94 6.95 | 401-A 
Power Heat Sink Horz, Double Fin, No Holes 4.750 x 1.5 x 1.25 (120.65 x 38.10 x 31.75) | 345-1048-ND 6.68 6.01 4.68 | 401-K 
Power Heat Sink, Horz, Double Fin, No Holes 4.750 x 3.0 x 2.62 (120.65 x 76.20 x 66.55) | 345-1049-ND 11.93 10.74 8.35 | 421-K 
Power Heat Sink, Horz, Double Fin, No Holes 4.750 x 5.5 x 2.62 (120.65 x 139.70 x 66.55) _| 345-1050-ND 18.05 16.25 12.64 | 423-K 
TO-3 Power, Horz Mount, Omnidirectional, Black 1.81 x 1.81 x 1.25 (45.97 x 45.97 x 31.75) 345-1051-ND 4.88 4.39 3.42 | 680-125A 
TO-3 Heavy Duty Power, Horz Mount, Black 4.125 x 3.0 x 1.0 (104.78 x 76.20 x 25.40) 345-1052-ND. 8.48 7.63 5.94 | 641-A 
Power Heat Sink, Horz Mount, No Holes, Black 4.125 x 3.0 x 1.0 (104.78 x 76.20 x 25.40) 345-1053-ND 8.18 7.36 5.73 | 641-K 
14-16 Dip IC Heat Sink, Gue On, Black .75 x .415 x .24 (19.05 x 10.54 x 6.10) 345-1054-ND 1.82 1.30 91 | 651-B 
Half Brick DO/DC Converter, Vert, Black 2.28 x 2.4 x .95 (57.91 x 60.96 x 24.13) 345-1055-ND 4.63 417 3.24 | 518-95AB 
Half Brick DC/DC Convert With Hardware/Thermal Pad 2.28 x 2.4 x .95 (57.91 x 60.96 x 24.13) 345-1056-ND 8.08 7.27 5.66 | 518-95AB-MS4 
Half Brick DC/DC Converter Vert, Black 2.28 x 2.4 x .45 (57.91 x 60.96 x 11.43) 345-1057-ND. 8.08 7.27 5.66 | 528-45AB 
CPU, PGA and BGA Heat Sinks 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Mfg. 
Description LxWxH Part No. dl 10 100 | Part No. 
CPU Cooler 
40mm GFP and 21mm BGA With Gips and Thermal Tape, Black) 2.89 x 2.0 x .5 (73.41 x 50.80 x 12.70) | 345-1058-ND 6.48 5.83 4.54 | 609-50ABS3 
21mm BGA With Thermal Double Sided Tape 827 x .827 x .25 (21.01 x 21.01 x 6.35) | 345-1059-ND 2.28 1.63 1.14 | 624-25ABT4 
25mm BGA With Thermal Double Sided Tape .984 x .984 x .25 (24.99 x 24.99 x 6.35) | 345-1060-ND 2.56 1.83 1.28 | 625-25ABT4 
17x17 PGA No Tape, Black 1.75 x 1.7 x .40 (44.45 x 43.18 x 10.16) | 345-1061-ND 2.45 1.75 1.23 | 628-40AB 
17x17 PGA No Tape, Black 1.75 x 1.7 x .65 (44.45 x 43.18 x 16.51) | 345-1062-ND 2.35 2.12 1.65 | 628-65AB 
28-38mm OOFP No Tape, Black 1.1.x 1.1 x .25 (27.94 x 27.94 x 6.35) 345-1036-ND. 1.61 1.15 .81 | 658-25AB 
28-38mm OGFP With Thermal Tape (Chromerics T-405), Black 1.1.x 1.1 x .25 (27.94 x 27.94 x 6.35) 345-1063-ND 2.59 1.85 1.30 | 658-25ABT1 
28-38mm OGFP With Thermal Tape (Arclad 8223) Black 1.1.x 1.1 x .25 (27.94 x 27.94 x 6.35) 345-1064-ND 2.24 1.60 1.12 | 658-25ABT2 
28-38mm OCFP With Thermal Tape (Chromerics T-412), Black 1.1.x 1.1 x .25 (27.94 x 27.94 x 6.35) 345-1065-ND 2.94 2.10 1.47 | 658-25ABT4 
28-38mm OGFP No Tape, Black 1.1.x 1.1 x .35 (27.94 x 27.94 x 8.89) 345-1066-ND 1.65 1.18 -83 | 658-35AB 
28-38mm OCFP With Thermal Tape (Chromerics T-412), Black 1.1.x 1.1 x .35 (27.94 x 27.94 x 8.89) 345-1067-ND 2.66 1.90 1.33 | 658-35ABT3 
28-38mm OCFP With Thermal Tape (Chromerics T-410), Black 1.1.x 1.1 x .45 (27.94 x 27.94 x 11.43) | 345-1068-ND 2.91 2.08 1.46 | 658-35ABT4 
28-38mm OGFP No Tape, Black 1.1.x 1.1 x .45 (27.94 x 27.94 x 11.43) | 345-1069-ND 1.79 1.28 .90 | 658-45AB 
28-38mm OGFP With Thermal Tape (Chromerics T-412), Black 1.1.x 1.1 x .45 (27.94 x 27.94 x 11.43) | 345-1070-ND 2.31 1.65 1.16 | 658-45ABT3 
28-38mm OCFP With Thermal Tape (Chromerics T-410), Black 1.1.x 1.1 x .45 (27.94 x 27.94 x 11.43) | 345-1071-ND 2.23 2.01 1.56 | 658-45ABT4 
28-38mm OGFP No Tape, Black 1.1.x 1.1 x .60 (27.94 x 27.94 x 15.24) | 345-1072-ND 1.82 1.30 .91 | 658-60AB 
28-38mm OGFP With Thermal Tape (Chromerics T-405), Black 1.1.x 1.1 x .60 (27.94 x 27.94 x 15.24) | 345-1073-ND 2.84 2.03 1.42 | 658-60ABT1 
28-38mm OGFP With Thermal Tape (Arclad 8223), Black 1.1.x 1.1 x .60 (27.94 x 27.94 x 15.24) | 345-1074-ND 2.38 1.70 1.19 | 658-60ABT2 
28-38mm OCFP With Thermal Tape (Chromerics T-412), Black 1.1.x 1.1 x .60 (27.94 x 27.94 x 15.24) | 345-1075-ND 2.94 2.10 1.47 | 658-60ABT3 
CPU Composite Cooler 
CPU Composite Cooler for 84-100GFP, 169BGA, No Tape, Black} .65 x .65 x .40 (16.51 x 16.51 x 10.16) | 345-1076-ND 1.68 1.20 -84 | D10650-40 
CPU Composite Cooler for 128-200QFP, 313BGA, No Tape, Black} .85 x .85 x .40 (21.59 x 21.59 x 10.16) | 345-1077-ND 2.10 1.50 1.05 | D10850-40 


Wakefield 609 Series fits PowerPC 601, 604, 255BGA 
Wekefield 628 Series fits IntelDX4, Intel 80486DX2, AM486DX2/DX4- 
Wakefield 658 Series fits IntelDX4, AM29240, PowerPC 603 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (t023) 429 


OX YS 


Semiconductors 


TO-247AD 


Fig. 7 


Anode 2 


TO-220AC 


> Isolated 
<back surface 
Qo 21.34 
TO-247AD ISOPLUS 247™ 
Digi-Key Price Each IXYS trr typ. 
Description Package | Part No. il 10 50 | Part No. VRRM IFav @ Tc | Tyy = 25°C | Digi-Key Price Each IXYS 
Integrated Circuits Fig.) V A °c ns Part No. 1 10 50 Part No. 
Teal tor SR —72ea..l:lCUA EE 
7 Hpneliewee Was B Dp _TRODIOAPLND NEWE 4.12 3.73 3.34 | IDO#O¢PI ,| 1200) 26 85] 40 | DSE30-124-ND 7.05 5.88 + 4.60 | DSEI30-124 
on se 600 | 60 70) 35 DSEI60-06A-ND 6.00 5.00 3.90 | DSEI60-06A 
MCSFET Driver, with Enable 8-SOIC_| IXDD404SI-ND NEW! 4.12 373 3.34 | IXDD404SI 1000 | 60 60| 35 DSH60-104.ND 7.95 663 510 | DSEI60-10A 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast i 1200 | 52 60| 40 DSEI60-12A-ND 9.18 7.65 5.90 | DSEI60-12A 
; Nr! De sah cae 16-SOIC | IXDD404SI-16-ND NEW! 4.58 4.15 3.71 | IXDD404S1-16) =~ Gog 1 ayag as | 8 iSenmaRD 954 795: 610 (| DeaG0.08A 
Pp ee 200 | 2x123° 70; 35 DSE2X121-02A-ND 43.23 36.03 27.80 | DSH2X121-02A 
MCSEET Driver _ BDip | IXDMO4P-ND NE Wit 412 3.73_ 3.34 IOWOAPI ga} 600 | 2x60 70] 35 DSEI2X61-06C-ND 24.72 20.60 15.90 | DSEI2X61-06C 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast * 1000 | 2x60 50 35 DSH2x61-10B-ND 30.00 25.00 19.30 | DSH2x61-10B 
MCSFET Driver 8-SO\C_| IXDI404S/-ND NEW! 4.12 3.73 3.34 | |XDI404S) 600 | 2x106 70/ 35 DSB2X101-06A-ND 36.87 30.73 23.60 | DSEI2X101-06A 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast te 5 ; - rs 
MOSFET Driver 16-SOIC | IXDI404S|-16-ND NEW! 4.58 4.15 _ 3.71 | IXDI404SI-16 HIPerFRED™ Epitaxial Diode with Soft Recovery 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast ,| 600 | 30 185] 35 DSEP30-06A-ND 4.92 410 3.10 | DSEP30-06A 
MOSFET Driver 8-Dip _| IXDN404PI-ND NEW! 4.12 373 3.34 | IXDN404PI 1200 | 30 115] 40 DSEP30-12A-ND 8.13 678 5.30 | DSEP30-12A 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 6a| 600 | 2x60 65 35 DSEP2X61-06A-ND 28.41 23.68 18.20 | DSEP2X61-06A 
MOSFET Driver 8-SOIC_| IXDN404SI-ND NEW! 412 373 3.34 | IXDN404SI 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast a j 
MOSFET Driver 16-SOIC | IXDN404SI-16-ND NEW! 4.58 4.15 _3.71 | IXDN404S1-16 VRRM | !FAV@Tc | IFRMs | Digi-Key Price Each IXYS 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast Fig. Vv A °c A Part No. i 10 50 Part No. 
MOSFET Driver 8-Dip _| IXDF404PI-ND NEW! 412 373 3.34 | IXDF404PI Phase-Leg Rectifier Diode 
4 Amp Dual Low-Side Ultrafast 
s 1200 | 2x28 100 | 2x43 ] DSP25-12A-ND 5.64 470 3.60 | DSP25-12A 
: MOSFET Pre nas 8-SOIC_| IXDF404SI-ND NEW! 412 373 3.34 | IXDF404SI 8 | 1600 | 2e8 i090 | 24a | DePoReAND Bes pred 430 | DSP2546A 
Ip ow-Side Ultrafas! = 7 = 
MOSFET Driver 16-SOIC | IXDF404SI-16-NDNEW! 4.58 4.15 3.71 | IXDF404SI-16 ISOPLUS247™ Phase-Leg Rectifier Diode 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET 9 | 1600 | 2x28 100 | 2x43 | DSP25-16AR-ND 8.40 7.00 5.40 | DSP25-i6AR 
Driver, with Enable TO-220-5 | IXDD408C!-ND NEW! 4.35 3.94 3.52 | IXDD408Cl 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET ; : Three Phase Brake Three Phase | Digi-Key Price Each IXYS, 
Driver, with Enable 8-Dip _| IXDD408PI-ND NEW! 4.14 3.75 3.35 | IXDD408PI Rectifier Ginee pacrarie a|(ar NS! Fi 10 50 | Part No. 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET c Hernrakednverter Modules.-'Fia-10 
Driver, with Enable 8-SOIC_|IXDD408SI-ND NEW! 3.99 3.61 3.23 | IXDD408SI i he ad SEL tl ae halla 
8 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET VRRM = 1600V] VCES=600V | VCES=600V 
Driver, with Enable TO-263-5 | IXDD408YI-ND NEW! 4.62 418 3.74 | IXDD408YI IDAVM =26A | 1C25=20A 1C25=20A | MUBW10-06A7-ND 63.99 57.90 49.60 | MUBW10-06A7 
14 Amp Low-Side Utrafast MOSFET IFSM=160A | VOE{sat) = 1.9V | VOHsat) = 1.9V 
Driver, with Enable T0-220-5 | IXDD414Cl-ND NEW! 6.38 5.78 5.17 | IXDD41401 VRRM = 1600V| VCES=1200V | VCES=1200V 
. IDAVM =26A | 1C25=20A 1@25=20A | MUBW10-12A7-ND 74.36 67.28 57.10 |MUBW10-12A7 
14 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET 
Driver, with Enable 8-Dip _| IXDD414P1-ND NEW! 4.56 4.13 3.69 | IXDD414PI IFSM = 160A_| VOE{sat) = 2.3V_| VOX{sat) = 2.3V 
; VRRM = 1600V| VOES=1200V | VCES=1200V 
14 Amp Low-Side Ultrafast MOSFET 
el a ad 70263-5 |IDDEMENDINEWIIN| 647 596 524| IODsa IDAVM=36A | 1C25=20A | 1@25=50A | MUBW25-12A7-ND 116.49 105.40 91.01 | MUBW25-12A7 
Full-Feature Low-Side Driver 16-Dip_| IXBD4410PI-ND 10.79 9.77 8.68 | IXBD4410P! HPS = S00A. | MOR set) = BON" | Weel) = 22V 
ISOSMART™ Half Bridge Driver Chipset | 16-SOIC |IXBD4410SI-NDNEW! 5.40 4.89 4.37 | IXBD4410SI 7 5 aay wal mer nye 
ISOSMART™ Half Bridge Driver Chipset | 16-Dip |IXBD(41P-NDNEW! 5.25 4.75 4.25 | IXBDAA1IPI_| |. ne nee @" S 12 eee : set career 
ISOSMART™ Half Bridge Driver Chipset | 16-SOIC |IXBD4411SI-NDNEW! 5.40 4.89 4.37 | IXBD4411SI ss 7 : 3 
Inverter Interface and Digital Deadtime Power Schottky Rectifier 
Generator for 3-Phase PWM Controls | 18-Dip | IXDP630PI-ND 458 4.15 3.70 | IXDP630PI 3 | 4 | 16 160] 057 DSS16-0045A-ND 246 2.05 ‘1.60 | DSS16-0045A 
High Performance Dual PWM 15 | 2x20 135 | 0.32 DSSK40-0015B-ND 10.80 9.00 690 | DSSK40-0015B 
Microstepping Controller 24-Dip_| IXVS150PSI-ND 12.60 11.40 10.13 | IXMS150PSI 45 | 2x30 150 | 0.60 DSSK60-0045A-ND 1272 1060 820 | DSSK60-0045A 
Gate Driver IC Evaluation Board — | EVDD404-ND NEW! 78.67 71.18 63.69 | EVDD404 5 | 180 | 20 155) 0.69 | — DSSK60-015A-ND 22.23 18.53 14.30 | DSSK60-015A 
; . _ ‘ 7 15 | 2x35 130] 0.33 DSSK70-0015B-ND 1263 1053 8.10 | DSSK70-0015B 
Gate Driver IC Evaluation Board EVDD408-ND NEW! 78.67 71.18 63.69 | EVDD408 
Gate Driver IC Evaluation Board —__|EvpD414-ND NEW! 78.67 71.18 63.69 | EVDD414 45 | 2x40 125 | 0.45 DSSKB0-0045B-ND 16.95 14.13 10.90 | DSSK80-0045B 
100 | 2x40 110 | 0.70 DSS2X41-01A-ND 24.72 20.60 15.90 | DSS2X41-01A 
— - ga | 100 | 2x60 105 | 0.73 DSS2X61-01A-ND 34.32 2860 22.00 | DSS2X61-01A 
VRRM | IFAV@Tc | IFRMS | Digi-Key Price Each IXYS 45 | 2x60 105 | 0.66 DSS2X61-0045A-ND 23.22 19.35 15.00 | DSS2X61-0045A 
Fig. v A °c A Part No. 1 10 50 | Part No. 45 |2x120 100 | 0.59 DSS2X121-0045B-ND 35.73 29.78 23.00 | DSS2x121-0045B 
Diode Module 7 | 100 [2x160 95 | 0.80 DSS2X160-01A-ND 59.13 4928 37.90 | DSS2X160-01A 
Ta | 1200 | 2x120 105 | 2x180 | MDD95-12NiB-ND 50.55 42.13 32.40 | MDD95-12NiB 
Avalanche Diode VRRM Idavm @ TK Digi-Key Price Each IxYS 
2 [ 1600| 36 45 | 7 | DS@16AND 792660 5.10 | DSAX16A Fig: ¥ A g nario: u uw SORES inert, 
Half Controlled Single Phase Rectifier Bridge with Freewheeling Diode 
trr typ. 11 1600 32 85 VHF28-16105-ND 58.23 48.53 37.40 | VHF28-16105 
VrRM | IFAV@Tc | Tyy=25°C Digi-Key Price Each IXYS, 
Fig.| V A 30 ns Part No. 1 10 50 | Part No. ID IAP 
Fast Recovery Epitaxial Diodes (FRED) VAK TC =25°C | typ. Digi-Key Price Each IXYS 
Fig. | V A mA Part No. 1 10 50 | Part No. 
600] 8 115 35 DSEI8-06A-ND 141 1.18 .90 | DSEI8-06A - 
600 | 14 100 35 DSH 12-06A-ND 1.95 1.63 1.20 | DSH12-06A Adjustable Current Regulators 
3] 1000} 12 100 50 DSE112-10A-ND 2.13 1.78 1.40 |DSE12-10A 
fo00'| 41 400 50 DSE12-12A.ND 245 205 160 | DSe12128 12 | 450 03 10 IXCP10M45S-ND 44 3.43 2.80 | IXCPIOM45S 
1200 | 17 85 40 DSEI20-12A-ND 3.18 265 2.00 |DSH20-12A (Continued) 
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FILXYS Semiconductors (cont) 


wioreal 


os 
1/4-28 UNF-2A 


TO-65 MCC162 


TO-247AD 


isolated 
back 
surface 
TO-247AD TO-264AA 
Ic Vce(sat) | tr ter 
VcES | To = 25°C typ. 25°C Digi-Key Price Each IxyS Voss | p25 Rps(on) | typ. 
Fig.| V A v ns Part No. 1 10 50 | PartNo. max. | Tc=25°C | To= 25°C | 25°C Digi-Key Price Each IxYS 
High Voltage BIMOSFET™ Monolithic Bipolar MOS Transistor Fig. | V A 2 ES Part No. 1 10 50__| PartNo. 
13 | 1600] 15 58 40 IXBH15N160-ND 1959 16.33 12.70] IXBHISNi60 300 | 40 0.08 | 200 |) IXERHONSO-ND 1418 1283 11.39 | IXFA4ON30 
300 40 0.085 | <200 | IXFH40N30Q.ND 14.18 12.83 11.39 | IXFH40N30Q 
300 40 0.085 | 400 | — IXTH4ON30-ND 14.18 12.83 11.39 | IXTH40N30 
VcE | trr 300 52 0.060 | <250 |  IXFH52N30Q.ND 20.08 18.17 16.13 | IXFH52N30Q 
Ic (sat) | typ. 500 13 0.4 | 250 | _IXFHI3N50-ND 5.65 5.12 4.54 | IXFH13N50 
Voces | To=25°C | max. | 25°C | Digi-Key Price Each IXxYS 500 a1 0.25 | 250 |  IXFH21N50-ND 987 893 7.94 | IXFH21N50 
Fig. | V A V | ns | PartNo. 1 10 50 | PartNo. 500 24 0.23 | 250 |  IXFH24N50-ND 10.88 985 8.75 | IXFH24N50 
; ; , 500 26 0.20 | 250 |  IXFH26N50-ND 11.76 10.64 9.45 | IXFH26N50 
IGBTs — Insulated Gate Bipolar Transistors - High Speed 500 26 020 | <250 IXFHE6N500.ND 11.76 10.64 9.45 | IXFHREN50Q 
600 48 27 | 275 | IXGH24N60A-ND 6.20 5.61 4.98 | IXGH24N60A 500 32 0.15 | <250 | _ 1XFH82N50-ND. 18.14 16.42 14.58 | IXFH32N50 
600 75 27 275 | IXGHS50N60A-ND 17.01 15.39 13.66 | IXGHSON60A 600 20 0.35 250 IXFH20N60-ND 13.67 42.37 10.99 | IXFH2ON60 
13 600 48 25 80 | IXGH24N60B-ND 6.20 5.61 4.98 | IXGH24N60B 600 26 0.250 | <250 IXFH26N60Q-ND_ 19.95 18.05 16.04 | IXFH26N60Q 
600 48 25 | 60 | IXGH24N60C-ND 6.51 5.89 5.24 | IXGH24N60C 18 | 800 7 1.4 | 250 | — IXFH7N80-ND 6.99 633 5.62 | IXFH7NB0 
600 60 25 | 55 | IXGH32N60C-ND 9.51 8.61 7.64 | IXGH32N60C 800 1 0.95 | 250 |  IXFHI1N80-ND 18.94 17.14 15.23 | IXFH11N80 
600 75 25 | 150 | IXGH50N60B-ND 17.01 15.39 13.66 | IXGH5ON60B 800 13 0.80 | 250 | _IXFHI3N80-ND 14.57 13.19 11.72 | IXFHI3N80 
IGBTs — Insulated Gate Bipolar Transistors with Diode, Combi Pack - low VCE (sat) 800 15 0.60 250 IXFH15N80-ND 18.48 16.72 14.85 | IXFHISN80 
800 15 0.600 | <250 |  IXFHI5N80Q.ND 18.48 16.72 14.85 | IXFHISN80Q 
43 | 1000 20 3.5 | 800 | IXGHIONI00U1-ND 11.66 1055 9.37 | IXGHION100U1 800 20 0.420 | <250 |  IXFH2ON80Q.ND 17.60 1593 14.13 | IXFH2ON80Q 
1000 34 3.5 | 750 | IXGHI7N100U1-ND 11.91 10.78 9.57 | IXGH17N100U1 900 6 18 | 250 |  IXFHBN9O-ND 811 7.34 6.51 | IXFHEN9O 
IGBTs — Insulated Gate Bipolar Transistors with Diode, Combi Pack - High Speed 900 10 at 250 UATGTLONSO IND) 17.56 15.09. 14:10_| (IXEHIONGO 
1000 6 20 | 250 |  IXFHBN100-ND 9.85 892 7.91 | IXFHEN100 
600 48 27 | 275 | IXGH24N60AU1-ND 9.49 8.59 7.63 | IXGH24N60AU1 1000 10 12 | 250 IXFH10N100-ND 17.64 15.96 14.18 | IXFHION100 
600 60 1.8 | 100 | IXGH30N60BD1-ND 14.20 12.85 11.41 | IXGH30N60BD1 1000 12 1.05 250 IXFH12N100-ND 26.52 22.10 14.92 | IXFH12N100 
13 | £00 60 25 | 55 | IXGH32N60CD1-ND 14.57 1819 11.70 | IXGH32N600D1 7) 410 0.008 | 150) IXFX110NO7-ND 2037 18.43 1636 | IXFKI10NO7 
600 55 2.5 | 70 | IXSH30N60CD1-ND 1457 13.19 11.70) IXSH30N600D1 100 | 180 0.008 | <250 | — IXFKI80N10-ND 22.49 20.35 18.08 | IXFKI80N10 
1000 20 4.0 | 500 | IXGHIONIOOAUI-ND 11.30.» 10.23-~—-9.09_| IXGHION100AU1 200 90 0020 | 200 |  IxXFKQON20-ND 2184 19.76 17.55 | IXPKOONDO 
1000 34 4.0 | 450 | IXGHI7NIO0AUI-ND =—-'12.08 += 10.93 9.71_ | IXGHI7NIO0AU1 200 90 0.022 | <200 | IXFKQON20QND 21.84 19.76 17.55 | IXFKQON20Q 
200 | 120 0.017 | <250 | _IXFK120N20-ND 23.60 21.36 18.97 | IXAK120N20 
ITaV 300 73 0.045 | <200 | — IXFK73N30-ND 29.27 26.49 23.42 | IXFK73N30 
Vprm | Tc=85°C | ITtrMs | Digi-Key Price Each IxYS 19 | 500 48 0.10 | 250 |  IXFK48N50-ND 24.78 22.42 19.91 | IXFX48N50 
Fig. Vv A A Part No. 1 10 50 Part No. 500 55 0.085 | 250 | — IXFKS5N50-ND 27.26 24.67 21.91 | IXFKS5N50 
asa rsc 600 36 0.180 | <250 | — IXFK36N60-ND 25.62 23.18 20.59 | IXAKS6N60 
Phase Control SCRs 600 | 44 0.130 | <250 | _ IXRK44N60-ND 27.11 24.53 21.67 | IXAK44N6O 
14 800 16 25 | CS8-08IC2-ND 13.02 10.85 8.40 | CS8-08102 800 27 0.300 | <250 |  IXFK27N80-ND 31.79 28.77 25.56 | IXAC27N80 
1200 16 25 | CS8-12102-ND 14.28 11.90 9.20 | CS8-12102 800 34 0.240 | <250 | — IXFK34N80-ND 28.41 25.71 22.83 | IXAKG4N80 
a B00 25 50 | ©S23-081C2-ND 16.23 7353 10.40 | CS23-08102 1000 24 0.390 | <250 | _ IXAK@24N100-ND 31.19 28.22 25.06 | IXAC4N100 
1200 25 50 | CS23-12IC2-ND 18.00 15.00 11.60 | CS23-12102 200 | 120 0.017 | <250 | — IXFX120N20-ND 21.00 19.00 17.00 | IXFX120N20 
B00 60 720 | CS35-08104-ND 20.19 7683. 13.00 | CSa5-08i04 20 | 500 55 0.080 | <250 | — IXFX55N50-ND 23.14 20.94 18.60 | IXFX55N50 
16 | 1200 60 120 | CS35-12104-ND 22.93 18.53 14.30 | CS35-12104 1000 15 0.70 | <200 | _ IXFX15N100-ND 25.73 23.28 20.67 | IXPXISN100 
1400 60 120 CS35-14104-ND 26.61 22.18 17.10 CS35-14104 MOSFETs — MiniBLOC™ N-Channel Enhancement-Mode with Fast Intrinsic Diode 
70 | 200 0.006 | 150 |  IXFN200N07-ND 35.91 32.49 28.86 | IXAN200N07 
Vprm | ltav@Tc | IRs | Digi-Key Price Each IXYS 200 | 106 0.020 | 200 |  IXRN106N20-ND 38.64 34.96 31.05 | IXANI06N20 
Fig.| V AEC A | Part No. 1 10 50 —_|Part No. ga | 200 | 180 0.010 | <250 | — IXRN180N20-ND 65.69 59.44 52.79 | IXAN180N20 
SER Module 500 44 0.12 | <250 | — IXFN44N50-ND 32.87 29.74 26.41 | IXFN44N50 
500 48 0.10 | 250 |  IXFN48N50-ND 39.90 36.10 32.06 | IXPN48N50 
1200 | 2x116 85 | 2x180 | MOC95-12I01B-ND 64.50 53.75 41.40 |MO095-12101B 1000 36 0.24 | 180 | _IXA\36N100-ND 86.81 78.55 _69.77 | IXANB6N100 
1b | 1600 116 85 | 180 | MOC95-16I08B-ND 74.37 61.98 47.80 |MOO95-16108B | | 29 | 100 | 180 0.008 | <250 IXFX180N10-ND 19.95 18.05 16.04 | IXFX180N10 
1600 | &G2 85 | 2x50 |MOBEIBIOIBND 41.55 34.63 26.70 |MO@6-16I01B| Te, | 200 | 120 0.017 | <250 | _ IXFN120N20-ND 39.42 35.67 31.67 | IXFNI20N20 
tc | 1600 | 2x116 85 | 2x180 | MOC85-16IO1B-ND 75.15 62.63 48.20 _|MC095-16101B 500 80 0.050 | <250 | IXFNBONSO-ND 6653 60.20 53.46 | IXPNBONSO 
17 1600 | 2x190 85 | 2x300 | MOCI62-16101-ND 178.59 148.83 130.98 |MOC162-16101 600 60 0.075 | <250 IXFN6ON60-ND 70.56 63.84 56.70 | IXAN6ON6O 
be | 900 26 0.300 | <250 |  IXR\26N90-ND 48.13 43.55 38.68 | IXFN26N90 
1000 24 0.390 | <250 | IXFN24N100-ND 50.55 45.74 40.62 | IXRN24N100 
300 73 0.045 | <200 | — IXRN73N30-ND 38.85 35.15 31.23 | IXRN73N30 
Vpss | !p25 Rps(on) | typ. 
max. | Te=25°C | To=25°C | 25°C | Digi-Key Pies Each IxYs 300 | 130 0.018 | <250 | _ IXFN130N30-ND 66.19 59.89 53.19 | IXAN130N30 
Fig. Vv A Q ns_| Part No. 1 10 50 Part No. MOSFETs — ISOPLUS247™ N-Channel Enhancement-Mode with Fast Intrinsic Diode 
MOSFETs — N-Channel Enhancement-Mode 100 | 165 0.008 | <250 |  IXFRI80N10-ND 21.15 19.14 17.00 | IXFRI80N10 
21 | 200} 105 0.017 | <250 | IXFRI20N20-ND 22.26 20.14 17.89 | IXFRI20N20 
18 | 500 14 0.4 | 500 | IRFP450X-ND 447 4.05 3.59 ‘| IRFP450 600 38 0.130 | <250 | _ 1XFR44N60-ND 25.75 23.30 20.68 | IXFR44N60 
MegaMOSFET™ — N-Channel Enhancement Mode - High Voltage MOSFETs — N-Channel Enhancement-Mode Avalanche Rated 
18 | 1100 13 0.920 | <850 | IXTH13N110-ND 23.10 20.90 18.56 | IXTHI3N110 200 90 0.022 | <200 ]  IXFXOON20Q.ND 21.00 19.00 16.88 | IXFX9ON20Q 
MegaMOSFET™ N-Channel Enhancement Mode 20 300 90 0.033 | <250 IXFX90N30-ND- 22.05 19.95 17.73 | IXFX90N30 
600 44 0.130 | <250 | — IXFX44N60-ND 24.32 22.01 19.53 | IXFX44N60 
6c | 1000 21 0.550 |<1000 | IXTN21N100-ND 43.68 39.52 _ 95.10 | IXTN21N100 500 4 0249 | <250 | IXpXG4NBOND 2552 2309 2051 | IXRGANEO 
MOSFETs — N-Channel Enhancement-Mode with Fast Intrinsic Diode 200 58 0.040 | <200 IXFI58N200.ND 16.09 1456 12.92 | IXFI58N200 
70 76 0.011 150 | IXFH76NO07-11-ND 14.74 13.34 11.85 | IXFH76NO7-11 29 | 300 40 0.080 | <250 | IXFT40N30Q:ND 14.18 1283 11.39 | IXFT40N30Q 
70 76 0.012 | 150 | IXFH76NO7-12-ND 13.27 12.01 10.67 | IXFH76NO7-12 300 52 0.060 | <250 |  IXFT52N30Q:ND 20.08 18.17 16.13 | IXFT52N30Q 
100 80 0.015 | <200 | IXFH80N10Q.ND 18.44 16.69 15.01 | IXFH80N10Q 500 32 0.150 | <250 | _IXFT32N50Q.ND 18.14 16.42 14.58 | IXFT32N500 
4g | 200 42 0.06 200 | IXAH42N20-ND 13.50 12.22 10.85 | IXAY42N20 MOSFETs — P-Channel Enhancement Mode Avalanche Rated 
200 50 0.045 | 200 _| IXFHS0N20-ND 13.86 1254 11.14 | IXFH50N20 0 5 1500 1 500 [EDGEEERIS i501. doar .2 oe MED 
200 | 88 0.04 | 200 | IXFH58N20-ND 16.09 14.56 12.92 | IXFH58N20 1g | 900 | 8 4.200 | <500 | IXTHBP5O-ND 1264 11.44 10.17 | IXTH8P50 
200; 58 0.040 | <200 | IXFHS8N200-ND 16.09 14.56 12.92 | IXAB8N200 -500 | -10 0.900 | <500 | IXTHIOP50-ND 14.74 13.34 11.85 | IXTHIOP50 
200 80 0.028 | <200_| IXFH80N200:ND 19.68 17.81 15.81 | IXFH80N20Q 500 | -11 0.750_| <500 IXTH11P50-ND 16.38 14.82 13.16 | IXTH11P50 
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Y (Value) Reverse | Breakdown Max. ies — (Value) Reverse | Breakdown | Max. 
CRryYyJomM Nom. Standoff | Voltage Reverse 5KP Series i Nom. Standoff | Voltage Reverse 
COMPA N Y Breakdown Voltage _/ VpR(V)@Iq | Leakage 5000 Watt Axial TVS Breakdown Voltage |Vpp(V)@I | Leakage 
Voltage Vp(Volts)| Min. Max.| Ip @ Vp (uA) : i ae Voltage VR(Volts)| Min. Max. |IR @ Vp (HA) 
P6KE Series i 6.8 58 645. 7.14 4000.0 When no problems exist, TVS diodes are invisible to the 5.0 5.0 640 7.00 5000.0 
4 7.5 64 7.13 7.88 500.0 circuits they're protecting. But when potentially damaging 6.0 6.0 667 737 5000.0 
600 Watt Axial TVS 9.41 7.78 8.65 9.55 50.0 transients occur, the TVS diodes provide high-speed 10 10.0 114.4 123 15.0 
: : : 7 10 8.55 95 10.5 10.0 “clamping” to prevent damage- after which they return to their 15 15.0 16.7 185 10.0 
Protects sensitive electronics against voltage transients 12 10.2 11.40 126 5.0 electronically invisible state. Qydom TVS diodes are available 24 24.0 | 26.7 295 10.0 
induced by ESD, inductive load switching and lighting. Idea 13 11.1 124 13.7 5.0 in industry-standard packages. Features: + Gass passivated 30 30.0 | 33.3 36.8 10.0 
for protection of I/O interfaces, Vcc bus and other power 15 12.8 143 158 5.0 ‘uncti eal \ fi 33 33.0 36.7 406 10.0 
supply circuits. Marking: Cathode band — positive terminal 16 13.6 152 168 5.0 Juneston! ow Camping 1.3 8.04 36 36.0 40.0 442 10.0 
(Uni-directional only), device code and logo. 18 153/171 189 5.0 factor + Uni-directional 4 40 40.0 |444 491| 100 
Features: + Glass pas- 20 171 19.0 21.0 5.0 and bi-directional + 100% } j 3 43.0 |478 528 100 
sivated junction + Excd- yg, 3:25 24 205 | 228 25.2 5.0 surge tested + UL listed 254—-| | 25.4 70 70.0 | 77.0 86.0 10.0 
lent clamping capability 28 _{ ~|_ 16.47 27 m1 [a7 2a 50 19.0 
* Uni-directional and bi- 7 p=] : : : : 
girectional + 100%e ee zi | 25 ae 3 ae yet 20 Ran se (Va Digi-Ke Price Exch _| Dig-Ke Pricing 
ed * UL listed F : 68 58.1 646 71.4 5.0 , ge (Value) | Digi-Key rice Eact igi-Key ricing 
surgetest Tol.| See Chart | Part No. 110 100 | Part No. 1,000 
Voltage Cut Tape Tape & Reel Unidirectional | 5% 5.0 - 70.0 5KP(Value)ACOCT-ND 2.37 2.14 1.78] 5KP(Value)AOCTR-ND 889.50 
Range (Value) | Digi-Key Price Each _| Digi-Key Pricing Bidirectional 10% 5.0 5KP5.0000CT-ND. 2.37 2.14 1.78| S5KP5.000CTR-ND 889.50 
Description | See Chart | PartNo. 110 100 | Part No. 5,000 Bidirectional | 5% | _6.0-70.0 _| 5KP(Value)CACOCT-ND 2.37 2.14 1.78] SKP(Value)CACCTR-ND 889.50 
Unidirectional 6.8 - 68 P6KE{Value)ACOCT-ND 37.34.28 | P6KE{Value)AOCTR-ND _139.50/M 
Bidirectional 6.8 - 68 P6KE(Value)CACOCT-ND .44 .40 .33 | P6KE{Value)CAOCTR-ND 165.00/M z é 
SA Series — 500 Watt Axial TVS 
1.5KE Series — 1500 Watt Axial TVS Improved 500W TVS diodes that can handle 3.0 wait (Value) Reverse] Breakdown Max 
Features: (Value) Reverse Breakdown Max. sexy sia with improved reverse leakage charac- Nom. Standoff Voltage Reverse 
. , eristics. 100% surge tested. Use for applications Breakdown Voltage Vpp (V) @ I: Leakai 
+ Gass passivated junction + Low clamping factor Nom. Standoff Voltage Reverse requiring surge protection of sensitive electronic ang! g BR Ul eakage 
+ Uni-directional and bi-directional + 100% surge tested Breakdown Voltage_| Vpp(V) @Iy | Leakage components. Marking: Cathode band — positive ter- Voltage  Va(Volts) | Min. Max. | IR @Vp (uA) 
+ ULlisted Voltage Vp (Volts) | Min. Max. |Ip @ Vp (HA) minal (Uni-directional only), device code and logo. 5.0 5.0 6.40 7.00 600.0 
O1.016 5.080 9.4 | 6.8 5.8 | 645 7.14) 1000.0 3.25 6.0 6.0 667 7.37 600.0 
1 7.5 64 713 7.88] 500.0 40.86 Vo kea7 12 12.0 133 14.7 3.0 
10 8.55 95 105 10.0 15) 15.0 16.7 18.5 3.0 
i ee J = 15 128 |143 158 5.0 7 7 16 16.0 78 19.7 3.0 
25.4—-) 25.4 30 25.6 [285 315 5.0 le o54—~| [254 _.| 33 33.0 36.7 40.6 3.0 
Voltage Cut Tape Tape & Reel Voltage Cut Tape Tape & Reel 
Range (Value) | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing Range (Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Description See Chart Part No. 1 10 100 | Part No. 1,500 Description See Chart Part No. 1 10 100 | PartNo. 5,000 
Unidirectional 6.8 - 30 1.5KE{Value)AOOCT-ND 69.63.52 | 1.5KE{Value)AOCTR-ND —__259.50/M Unidirectional 5.0 - 33 SA(Value)ACOCT-ND_ 38.35.29 | SA(Value)AOCTR-ND. 130.50/M 
Bidirectional 6.8 - 30 1.5KE(Value)CACOCT-ND .74 .67 .56 | 1.5KE{Value)CAOCTR-ND 279.00/M Bidirectional 6.0 - 33 SA(Value)CACOCT-ND__.41_—_.37__.31_| SA(Value)CACCTR-ND __153.00/M 
i _ (Value) Reverse Breakdown Volt. | (Value) Reverse Breakdown Volt. 
SMBJ Series — 600 Watt Surface Mount TVS a en onion eer een 
Features: [ 4.57 Vp (Volts) Min. Max. Vp (Volts) Min. Max. 
“Gi sivated junction * Uni-directional and bi-directional + Jedec — 5.0 6.40 7.25 15 16.70 19.20 
ae to ried Pineteics needs + eee inductance 2.0 (CVs Ce 2.26} oh 6.0 667 7.67 18 20.00 23.30 
pee 2.1-| LO "F| | 2.16 6.5 7.22 8.30 20 22.20 25.50 
* 100% surge tested ae 1.27 7.0 778 8.95 22 24.40 28.00 
Voltage Cut Tape Tape & Reel ae ise jen a pas Bae 
Range (Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 12 1330 15.30 28 31.10 3580 
Description See Chart Part No. i 10 100 | Part No. 3,000 13 1440 16.50 30 3330 38.30 
J-Bend Unidirectional 5.0 - 36 SMBJ(Value)ACCCT-ND 36.33.27 | SMBJ(Value)ACCTR-ND 135.00/M 14 45.60 17.90 33 36.70 42.20 
J-Bend Bidirectional 5.0 - 36 SMBJ(Value)CACCCT-ND .40 .36 .30 | SMBJ(Value)CACCTR-ND 150.00/M 36 40.00 46.00 
Thyri stors — Reverse Standoff | Maximum Breakover | Peak Pulse | Minimum Holding] Digi-Key Price Each Crydom 
= Fig. | Package Voltage (VR) Voltage (Vgo)@IBo Current (A) Current (IH) Part No. L 10 100 500 | Part No. 
Si BOD ™ 25 40 100 150 CR0602AA-ND 1.33 1.18 1.07 89 | CRO602AA 
1A TO-220 25 40 150 150 R0602AB-ND 1.47 1.31 1.18 .98 | CRO602AB 
Qrydom Thyristor Suppression Devices (SiBOD™ Avalanche 25 40 200 150 CRO602AC-ND. 163 1.45 1.31 1.09 | CRO602AC 
7 i: ; 65 95 100 150 CR1602AA-ND 1.33 1.18 1.07 89 | CRI602AA 
Devices) offer the highest quality and pettormance tor: | 44 || Te.999 65 95 150 150 CRIGO2ABND 147 131 1.18 98 | CRI602AB 
protection of sensitive telecommunications circuitry. 65 95 200 150 CR1602AC-ND 1.63 1.45 1.31 4.09 | CRI602AC 
« . ‘ ‘ . 140 180 100 150 CR3002AA-ND 1.33 1.18 1.07 89 | CR3002AA 
They “crow-ba” potentially dangerous transients — switching | 4, | to99 140 180 150 150 CR3002AB.ND 147 131 = 1.18 ~~ .98 | CR30024B 
them to ground and dissipating the voltage to zero. This 140 180 200 150 OR3002AC-ND 163 1.45 1.31 1.09 | ORB002AC 
approach handles more energy than TVS diode “clamping”. 275 350 100 150 OR6002AA-ND 133° 1.18 (1.07 89 | CRE002ZAA 
1A TO-220 275 350 150 150 OR6002AB-ND 1.47 1.31 1.18 .98 | CR6002AB 
275 350 200 150 CR6002AC-ND 1.63 1.45 1.31 1.09 | CR6002AC 
Fig. 1 10.42 130 180 50 150 CRI553AA-ND 1.76 1.57 1.41 1.18 | CRI553AA 
Modede <a” ; 1B | TO220 130 180 100 150 OR1553AB-ND 203 1.81 1.63 © 1.36 | CR1S53AB 
TO-220 ca 130 180 500 150 OR1553AC-ND 2.35 2.09 1.88 1.57 | OR1553AC 
9.53 200 270 50 150 CR2353AA-ND 1.76 1.57 1.41 = 1.18 | CRE353AA 
1B TO-220 200 270 100 150 OR2353AB-ND 2.03 1.81 1.63 1.36 | CR2353AB 
200 270 500 150 CR2353AC-ND 2.35 2.09 1.88 1.57 | CR2353AC 
270 350 100 150 OR3203AA-ND 1.76 1.57 1.41 1.18 | CR3203AA 
1B TO-220 270 350 150 150 OR3203AB-ND 2.03 1.81 1.63 1.36 | CR3203AB 
270 350 200 150 OR3203AC-ND 2.35 2.09 1.88 1.57 | CR3203AC 
Rev. Standoff | Max. Breakover | Peak Pulse | Min. Holding | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
Fig. | Package | Voltage (VR) | Volt. (Vgo)@Igo | Current (A) | Current (IH) | Part No. it 10 100 500 | Part No. 3,000 
140 180 100 150 CRI500SACT-ND 1.23 98 74 49 | CRISOOSATR-ND 735.00/M 
2 | DO214 140 180 150 150 CR1500SBCT-ND 1.47) 1.18 89 .59 | CR1500SBTR-ND 882.00/M 
140 180 200 150 CR1500SOCT-ND 1.72 1.38 1.04 .69 | CR1500SCTR-ND 1032.00/M 
190 260 100 150 CR2300SACT-ND 1.23 98 74 49 | CR2300SATR-ND 735.00/M 
2 | DO214 190 260 150 150 CR2300SBCT-ND 1.47 1.18 89 .59 | CR2300SBTR-ND 882.00/M 
190 260 200 150 CR2300S0CT-ND 1.72. 1.38 1.04 .69 | CR2300SCTR-ND 1032.00/M 
25 40 100 150 CRO300SACT-ND 1.23 98 74 49 | CROS00SATR-ND 318.50/M 
2 | DO214 25 40 150 150 CRO300SBCT-ND 1.47 1.18 89 .59 | CRO300SBTR-ND 382.20/M 
25 40 200 150 CRO300SOCT-ND 1.72 138 1.04 .69 | CRO300SCTR-ND 447.20/M 
320 400 100 150 CR3500SACT-ND 1.23 98 74 49 | CR3500SATR-ND 735.00/M 
2 | DO214 320 400 150 150 CR3500SBCT-ND 1.47 1.18 89 .59 | CR3500SBTR-ND 882.00/M 
320 400 200 150 OR3500SOCT-ND 1.72 1.38 1.04 -69_| OR3500SCTR-ND 1032.00/M 
58 7 100 150 CRO640SACT-ND 1.23 98 74 49 | CRO640SATR-ND 318.50/M 
2 | DO214 58 via 150 150 CRO640SBCT-ND 1.47 1.18 .89 .59 | CRO640SBTR-ND 382.20/M 
58 7 200 150 CRO640SOCT-ND 1.72 1.38 1.04 -69 | CRO640SCTR-ND 447.20/M 
65 88 100 150 CRO720SACT-ND 1.23 98 74 49 | CRO720SATR-ND 318.50/M 
2 | DO214 65 88 150 150 CRO720SBCT-ND 1.47 1.18 89 .59 | CRO720SBTR-ND 382.20/M 
65 88 200 150 RO720SOCT-ND 1.72 138 1.04 .69 | CRO720SCTR-ND 447.20/M 
220 300 100 150 CR2600SACT-ND 1.23 98 74 49 | CR2600SATR-ND 318.50/M 
2 | DO214 220 300 150 150 CR2600SBCT-ND 1.47 1.18 89 .59 | CR2600SBTR-ND 382.20/M 
220 300 200 150 CR2600SO0CT-ND 1.72 1.38 1.04 .69 | CR2600SCTR-ND 447.20/M 
275 350 100 150 OR3100SACT-ND. 1.23 98 74 49 | CR3100SATR-ND 318.50/M 
2 | DO214 275 350 150 150 CR3100SBCT-ND 1.47 1.18 89 .59 | CR3100SBTR-ND 382.20/M 
275 350 200 150 OR3100SOCT-ND 1.72 138 1.04 .69 | CR3100SCTR-ND 447.20/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ETE TE Semiconductor Solutions for Power and Signal Management 


Class D Audio Amplifier Solution Boost Converters for White LED Driving 


THD+N up to ten times better than competitive solutions! The ZXSC410 is a boost converter with excellent regulation, over the supply range from lithium lon cells 
output tolerance is within 1%. High efficiency Zetex switching transistors also allow output voltages of tens 


The: Zetex: 2XGD 1000 forms: the ‘hearkiot-a: high“enciendy, Class.D switching. audio amplimer solution: ft of volts. The ZXSC420 includes a battery low indicator. The ZXSC400 variant is aimed at constant current 


provides complete control and modulation functions, translating audio input signals into PWM drive to a 


Input 
amplifier/splitter 


ZXSCAOOESTACT-ND 1.16.99 .91 | ZXSCAQOESTATR-ND 495.00/M ZXSCAO0ESTA 
SOT23-6 | ZXSC4I0ESTACT-ND 1.05 .90  .83 | ZXSC410ESTATR-ND 450.00/M ZXSCHOESTA 
ZXSCA20E6TACT-ND 1.05.90 83 _| ZXSC420E6TATR-ND 450.00/M ZXSCA20E6STA 


LED driving. 
MOSFET based bridge tied load output. tere 
Used in combination with Zetex MOSFETs, reference designs and matched standard magnetics, the Features and Benefits: 
ZXCD1000 offers an exceptionally high performance amplifier with all the inherent benefits of Class D. + 1.8V to 8V supply range Vin=1.8Vto8V L1 D1 
+ 3y/A typical shutdown current Dp [YYY\ + bs * 
Solution Features Unique Benefits Applications + Typical output regulation of 1% 22uH ZHCS1000 a 
‘ j «Amon dana hat 
+ <0.1% THD+N at 1kHz, 1W + Exceptional sound quality + DVD players : oe a ee, to 300mA NG 
* Noise floor - 115dB + >90% efficiency + Home theater (10/420) E 
+ No crossover artifacts + More power in a smaller space (5.1 systems) + 8 white LEDs in series at 30mA (400) a1 a 
+ Flat frequency response 20Hz + Smaller power supply required + Multimedia + End of regulation flag (420) K FMMr61@ “7 Ny 
to 20kHz + Lower cost per watt + Sub woofers + SOT23-6 package U1 10LF wey 
+ Wireless speakers Applications: Vcc Vorive Nv 
Zet * Portable audio System power for batter s i 
‘ete: rt . ®. 
HDMOSFETs + Automotive audio d 7 410/420) : - bem ] 
Zeise ea cea products (410/420) NS 
ZXCD1000 eu, + LCD bias voltage (410/420) GND Vre 7 
classD controller IC ' ZXM 0 + LED backlighting for LCD products ZXSC400 
(16 pin EQSOP) PWM H | }64P035GI (400) ht fe 
i ia H + White LED flashlights (400) 47mQ 152 
v | Low pass A 
' I eA More info on + + 
' + iene ae Me de www.zetex.com/zxsc400 
Audio input ! H 
signal ' ' 
' Il Audio Cut Tape Tape & Reel 
H ' output Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | ‘Zetex 
\ \ Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 3,000 | Part No. 
' 
' 
! 


zxm | 
| je4Poasc! 


T_Low pass 
zxm ! LC filter 
yssPossey an 


= 


' 
25W to 100W reference ' J 
designs are available on ' 
www.zetex.com/classd 


The Zetex Class D audio amplifier solution can be evaluated using the ZXCD50STEVAL. This board N and P-Channel MOSFETs 


enabled the solution to be demonstrated with output music power to SOW. 


Features and Benefits: 


ZXCD50STEVAL-ND Demonstration Board ................00:c cece eee e cece eee eee eee teen teens $133.00 + Latest trench technology 5005 Outline Performance at VGS = 4.5V 
+ Low on-resistance Hl a —m—20V 
+ Low Gate charge —@e— 30V 
1 1 -t + Selection of surface mount => 4007 —A— 60V 
Miniature Package Power Solutions™ | pacscses g 
: ; i feat * Single, dual and complemen- ] 
To meet the market need for reduced component count and smaller packaging whilst maintaining circuit tary types ty nl 
efficiency, Zetex has introduced miniature package power solutions MPPS™. The initial range consists of § 
SOT23-6 dual NPN, NPN/ PNP and PNP/Schottky combination products. Applications: P74 
ss + DC-DC conversion 3 
oo. sci it bilit DC-DC MOSFET Driver a + Power line disconnect switching z ce 
; (sat) 4t night current capably + Motor driving ° 4 
. High efficiency : ; 3 * CCFL backlight inverters % 
. Equivalent performance to single die package * Audio output stages = 1004 
devices Dt th. Vour 
+ Compact SOT23-6 package A ‘I 
. ane sete ner cre cost ve i : a + More info on a 
Qi www.zetex.com/mosfet 0 T T 7 T y T 
+ Reduced PCB area and pg 440-442. sOT23 $OT23-6 MSOP8 $O8(dual) 


Applications 
+ LCD backlighting 


+ MOSFET gate driving baited *R. = ZXCT Series 


+ Motor driving functions 


+ Telecoms line switching More info on www.zetex.com/dual H ig h Side Cu rrent Mon itors 


Cut Tape 


Digi-Ke' Pri h Diai-' Tape & Reel | Ze! The ZXCT series high side current monitors convert a proportional sensed voltage in the supply to ground. 
oe Poles igi-Key a ex The ZXCT1021 provides a fixed gain of 10, while the ZXCT1022 has a gain of 100, for applications where 
Package | Part No. 1 10 100 | Part No. Size | Pricing | Part No. al i ‘ Ai 
minimal sense voltage is required. The very low offset voltage enables a typical accuracy of 2% for sense 
2XTS1000E6CT-ND 1.20.90 .60 | ZXTS1O00ESTR-ND _ | 3,000 | 300.00/M | ZXTS1000E5TA voltages of only 10mV, giving better tolerances for small sense resistors necessary at higher currents. 
S0T-23-6 ZXTD6717E6TACT-ND = 89s «.68_— 45, | ZXTD6717ESTATR-ND | 3,000 | 223.50/M | ZXTD6717E6TA 
ZXTDOQNSODESCT-ND 1.20 .90  .60 | ZXTDOSNSODESTR-ND | 2,500 | 300.00/M | ZXTDOSNSODESTA| Features and Benefits: Vi Rsense To load 
| In 0 loa 
ZXTD4591 E6CT-ND 1.20 .90 .60 | ZXTD4591ES5TR-ND {2,500 | 300.00/M | ZXTD4591E6TA * Precision high side current sensing @ 
+ Output voltage gains of 10 and 100 
< - + 2.5V - 20 V supply range 
Video Multiplexer a eonre et 
IN1 4 HS, vs * 2% accuracy @ 10mV Vin Load 
2 15 . - 
The ZXFV302 is a 4:1 high speed analog switch designed for use ov cy { tr) OUT SOT23-5 package ZXCT102x 
as a buffered video multiplexer and other high speed applications. IN2 YY > 4; OV Applications: 
Features and Benefits: ov 4 *] HS) EN B h GND Vout 
+ -3dB bandwidth 240MHz INS4-T> 12, Ao atte wagers 
3 6 1 + Smart battery packs 
Slew rate 450V/ps ov Al att 
+ Stable up to 100pF load wa Lio. * Current limiting —— Vout 
+16 pin SO package IN4 aA ? to NC + DC motor control 
Applications: VES 1 NC + Power management 
+ Video routing and switching More info on www.zetex.com/isense e 
+ CCTV switch 
+ High frequency instrumentation More info on www.zetex.com/video 
Cut Tape Tape & Reel 
Cut Tape Tape & Reel Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Zetex 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Zetex Package | Part No. 1 25 100 | Part No. 3,000 Part No. 
Packages | PartiNo: Uae 2200) STNG O00 [dartiNe: gorea.s |ZCTIOZ2ESTACT-ND 1.23 1.05 97 | ZXCTIO22ESTATR-ND —525.00/M | ZXCT1022E5TA 
16SOIC | ZXFV302NI6TACT-ND 5.81 4.98 4.57] ZXFV302NI6TATR-ND — 2490.00/M ZXFV302N16TA ZXCT1021E5TACT-ND 1.23 1.05  .97 | ZXCT1021E5TATR-ND —525.00/M ZXCT1021E5TA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 433 


EZETEX Super E-Line Transistors — (modified TO-92) &TO-92 Packages  4ZETEX Now ass000 Accredited! 


Max. Voce (Sat.) hee Io Min. ST303-ND Zetex Through-Hole Data Book. ....$6.40 
VcEO | VcBo | Ic lom | Max. @le Ip @VceE fr Digi-Key Pricing $T317-ND Zetex Surface Mount Data Book... . $9.60 
Type | (V) wv) | (a) | @ | ™ (mA) (mA) | Min/Max. (mA/V)_ | (MHz) | Part No. 1 10 100 1,000 ST320-ND Zetex Linear Data Book... -$3.60 
$T321-ND Zetex Application Handboo -$4.98 
Medium Power Transistors — 1,000mW 
400 | 400 [03 | 05 | 05 50 6 100/300 50/10 50 | ZTX458-ND 54 4.05 27.00 180.00 F 
300 | 300 Jos | 1 | 03 100 10 | 50/300 50/10 75 | ZTX457-ND 48 3.60 24.00 160.00 Super E-Line — TO-92 
140 | 160 | 1 2 | 07 150 15 | 100/300 150/10 | 100 | ZTX455-ND 48 3.60 24.00 160.00 a 
npn | i100 | 120 | 1 2 | 07 150 15 | 40/200 150/10 | 150 | ZTX453-ND 48 3.60 24.00 160.00 Transisiot Die S BS Leda te! ag 5 
60 80 1 2 | 0.35 150 15 50/150 150/10 | 150 | ZTX451-ND$ 48 3.60 24.00 160.00 c SY Shoriing To Die 
45 60 1 2 | 0.25 150 15 | 100/300 150/10 | 150 | ZTX450-ND$ 48 3.60 24.00 160.00 5 
30 50 1 2 | 05 i000 100 | 100/300 _500/2 150 | ZTX449-ND$ 48 3.60 24.00 _ 160.00 Y 7 
-400 | -400 |-02 | -05 | -05 -50 6 | 100/300 -50-10 | 50 | ZTX558-ND 54 4.05 27.00 180.00 LY RG Silicone Molded 
-300 | -300 |-0.5 | -1 | -03 -50 5 50/300 — -50/-10 75 | ZTX557-ND 48 3.60 24.00 160.00 Package 
-200 | -200 | -1 2 | 03 100  -10 | 50/300 -300/-10 | 100 | ZTX576-ND 48 3.60 24.00 160.00 
-150 | -160 | -1 2 | 03 -100  -10 | 50/300 -300/-10 | 100 | ZTX555-ND 48 3.60 24.00 160.00 
PNP | -100 | -120 | -1 -2 | 0.25 150 -15 | 40/200 -150/-10 | 150 | ZTX553-ND 48 3.60 24.00 160.00 
-60 ‘BG: | at -2 | 0.35 150 -15 | 50/150 -150/-10 | 150 | ZTX551-ND$ 51 3.83 25.50 170.00 Bottom Views 
-45 60 | -1 -2 | 0.25 150 -15 | 100/300 -150/-10 | 150 | ZTX550-ND$ 51 3.83 25.50 170.00 y 127 
-30 35 | -1 2 | 05 -1000 -100 | 100/300  -500/-2 | 100 | ZTX549-ND 51 3.83 25.50 170.00 ; Typ. 
High Performance Transistors — 1,000mW 
400 | 400 | 05 1 | 05 100 10 50/— 100/5 50 | ZTX658-ND 90 6.75 45.00 300.00 127 1.27 
300 | 300 | 0.5 1 | 05 100 10 50/— 100/5 30 | ZTX657-ND 78 5.85 39.00 260.00 Typ. Typ. 
200 200 | 0.5 1 0.5 100 10 50/— 100/5 30 ZTX656-ND 78 5.85 39.00 260.00 Pin out for TO-92 MSHA 
NPN | 150 | 150 | 14 2 | 05 1000 200 50/— 500/5 30 | ZTX655-ND 78 5.85 39.00 260.00 1.27 y 
100 | 120 | 2 6 | 05 2000 200 | 100/300 500/2 140 | ZTX653-ND$ 78 5.85 39.00 260.00 TPS) D pin out § 
60 80 2 6 | 05 2000 200 | 100/300  500/2 140 | ZTX651-ND$ 78 5.85 39.00 260.00 -ola cro laaiscteta 
25 35 2 6 | 05 2000 200 | 100/300 1000/2 | 150 | ZTX649-ND} 78 5.85 39.00 260.00 -o}S 
-400 | -400 |-05 | -1 | -05 100-10 50-— —--100/-5 50 | ZTX758-ND 90 6.75 45.00 300.00 
-300 | -300 |-0.5 | -1 | -05 100-10 50-— —--100/-5 30 | ZTX757-ND 78 5.85 39.00 260.00 
-200 | -200 | -1 2 | 05 500-50 50-— —--500/-5 30 | ZTX776-ND 78 5.85 39.00 260.00 4.05 Max, 44 99 Max. —_» 
PNP | -150 | -150 | -1 2 | -05 1000 -200 | 50 —-500/-5 30 | ZTX755-ND 78 5.85 39.00 260.00 2.42 ; . 
100 | -120 | -2 6 | -05 -2000  -200 | 100/300 -500/-2 | 100 | ZTX753-ND$ 78 5.85 39.00 260.00 
-60 80 | -2 6 | -05 -2000  -200 | 100/300 -500/-2 | 100 | ZTX751-ND$ 78 5.85 39.00 260.00 
-25 35 | -2 6 | -05 -2000 -200 | 100/300 -1000/-2 | 100 | ZTX749-ND+$ 78 5.85 39.00 260.00 
High Gain Transistors — 1,000mW 
180 | 180 [05 1 | 0.25 200 5 500/— 100/5 70 | ZTX696B-ND 90 6.75 45.00 300.00 
160 | 200 | 3 6 | 03 3000 200 | 300/1200 500/10 | 100 | ZTX1056A-ND 1.14 8.55 51.30 323.00 
120 | 175 | 3 6 | 0.31 3000 150 | 300/1200 1000/10 | 100 | ZTX1055A-ND 1.14 8.55 51.30 323.00 
120 | 120 | 05 1 | 05 400 5 400/— 200/2 130 | ZTX694B-ND 90 6.75 45.00 300.00 
75 150 | 3 10 | 0.25 3000 100 | 300/1200 1000/2 | 100 | ZTX1053A-ND 114 8.55 51.30 323.00) Super E-Line 
70 70 1 2 | 05 1000 = 10 400/— 500/2 150 | ZTX692B-ND$ 90 6.75 45.00 300.00 | The standard lead formation is collector-base-emitter (c- 
Bh 45 45 2 6 | 05 1000 5 400/— 1000/2 | 150 | ZTX690B-ND$ 90 6.75 45.00 300.00] p-e) “in-line.” The Zetex Super E-Line range brings 
40 150 4 10 | 0.21 4000 100 300/1200 1000/2 100 ZTX1051A-ND 1.14 855 51.30 323.00 | together advanced chip technology and assembly 
25 80 4 15 | 0.18 2000 10 | 300/1200 1000/2 100 | ZTX1049A-ND$ 1.14 8.55 51.30 323.00 | techniques to give superior performance in a TO-92 
20 20 3 8 | 05 2000 10 400/— 2000/2 | 150 | ZTX689B-ND¢ 90 6.75 45.00 300.00 Se ee ee atucles. ied ny aa Fes 
20 20 |35 | 10 |0.255 3500 50 300/— 200/2 100 | ZTX618-ND$ 1.08 8.10 48.60 306.00 | fe ohteeandin 3 fcciures ofthe Super E-Line. Pe 
175 50 4 20 | 0.21 4000 20 | 300/1200 1000/2 | 150 | ZTX1048A-ND¥$ 1.14 8.55 51.30 323.00] : 
12 12 3 10 | 0.35 3000 20 400/-— 3000/2 | 150 | ZTX688B-ND 90 675 45.00 300.00 | High Current Gain: , j 
10 35 | 4 | 20 | 019 4000 _20 | 300/1200 1000/2 | 150 | ZTx1047A-ND 1.14 8.55 51.30 323.00 | A major objective of the chip design was to produce a 
range of transistors with improved gain properties at 
200 | -200 |-05 | -1 | -03 200 -20 | 300/800 -10/-10 | 100 | ZTX796A-ND 90 6.75 45.00 300.00 | high current levels. By utilizing advanced power efficient 
-140 -140 | -0.5 A -0.3 -200 5 300/800 -10/-2 100 ZTX795A-ND -90 6.75 45.00 300.00 | geometries and diffusion techniques, minimum gains of 
-70 75 | -2 4 | 05 1000 -25 | 300/800 — -10/-2 100 | ZTX792A-ND 90 6.75 45.00 300.00] 75 have been achieved at collector currents of 2 amps 
-40 -50 2 -6 | -0.75 -2000 -50 | 300/800  -10/-2 100 | ZTX790A-ND$ 90 6.75 45.00 300.00 | 9” Standard hFE range product, while “Super-3” types 
40 | -45 | -3 | +5 |-023  -1800 -70 | 250/800 -500/-2 | 145 | ZTX1151A-ND 1.32 990 59.40 374.00 ea a: Ininiinuim gain of 400 at. dA (without a. heat 
PNP -25 25 | -3 8 | -0.45 -2000 -20 | 300/800  -10/-2 100 | ZTX789A-ND$ 90 6.75 45.00 300.00] ~. | 
25 | -30 | -3 | -10 | -03  -3000 -70 | 250/800 -S00/-2 | 135 | ZTX1149A-ND 1.32 9.90 59.40 374,00 | High Performance Complementary Pairs: 
-20 -20 |-25 ] -6 |-0.26 -2500 -200 | 300/-— -10/-2 150 | ZTX718-ND+ 1.08 8.10 4860 306.00 inserted Aa etronay foe Deere San 
15 -20 | -3 | -10 |-0.32  -2000 -20 | 300/800 = -10/-1 100 | ZTX788A-ND 90 6.75 45.00 300.00 | Consumer applications including audio ampilfiers and 
12 -15 | -4 | -20 |-0.235 -4000 -70 | 250/850 -500/-2 | 115 | ZTX1147A-ND 1.32 9.90 59.40 374.00 | complementary drivers. 
High Performance Darlington Transistors — 1,000mW High Current Handling Capability: 
i160 | 180 | 1 4 | 12 1000 10 | 2K-100K 500/10 | 150 | ZTX601-ND 78 5.85 39.00 260.00] Improvements in equalizing current distribution across 
160 | 180 | 1 4 | 12 1000 10 | 10K-100K 500/10 | 150 | ZTX601B-ND .78 5.85 39.00 260.00] the chip (avoiding ‘hot spots’) has produced a 
NPN 140 160 1 4 | 12 1000 10 | 10K-100K 500/10 | 150 | ZTX600B-ND -78 5.85 39.00 260.00 | continuous current (IC) rating of 5 amps and peak pulse 
120 140 1 4/15 1000 1 2K-100K 1000/5 150 | ZTX605-ND$ 78 5.85 39.00 260.00 | currents (ICM) of 20 amps. This makes the ZTX850 and 
1o0 | 120 Jos | 2 | 1.25 800 8 1oK/-— 5005 =| — | ZTx614-ND 54 4.05 27.00 180.00 | 2'X950 series ideal for applications such as solenoids, 
actuators, relays, lamp drivers, motor drivers and photo 
80 joo | 1 4 | 10 1000 1 2K-100K 1000/5 _| 150 | ZTX603-ND¢ 785.85 39.00 260.00 | fiash units. The ZETEX SUPER E-LINE gives 
pup | 120 | -140 | -1 4 | 43 1000-1 3K/30K  -1000/-5 | 160 | ZTX705-ND$ 78 5.85 39.00 260.00 | performance and reliability beyond standard TO-92 
-60 -80 | -0.8 -2 | -1.25 -800 8 10K/— —-500/-5 — ZTX712-ND 60 4.50 30.00 200.00 | Products and metal-can transistors. The package is 
RF Transistors approved over and beyond the full military temperature 
range. Zetex E-Line transistors are currently in use in 
NPN 25 30 025 _ 0.5 4 4 60/— 4/10 650 MPSH10ZX-NDt¥ 60 4.50 30.00 200.00 | many military applications and have been approved for 
15 30 |.025 | 0.05 | — = = 25/150 2 1300 | ZTX325-ND$ 75 5.63 37.50 250.00 | 20 years application use in telecommunication 
High Current Transistors — 1.2 Watt equipment. 
300 | 330 | 3 5 ] 0.25 3000 600 | 100/300 soo10 | 80 | ZTX857-ND 1.50 11.25 67.50 425.00 | Low Saturation Voltage = 
150 | 250 | 4 10 | 0.26 4000 400 | 100/300 1000/5 90 | ZTX855-ND¢ 1.50 11.25 67.50 425.00 Bee aeeey Pierieth ape ae 
npn | 100 | 200 | 4 10 | 0.20 4000 400 | 100/300 2000/2 | 130 | ZTX853-ND 1.50 11.25 67.50 425.00] BRresenG oo strates an equivalent gr fesictanicerof 
60 150 | 5 20 | 0.25 5000 200 | 100/300 2000/1 130 | ZTX851-ND$ 1.50 11.25 67.50 425.00 | 36ma at 5A. This allows cost effective replacement of 
30 80 5 20 | 0.22 5000 200 | 100/300 1000/1 100 | ZTX849-ND$ 1.50 11.25 67.50 425.00 | much large packaged devices in switching applications. 
25 60 5 20 | 0.22 5000 100 | 300/— _ 1000/1 100 | ZTX869-ND+$ 1.50 11.25 67.50 425.00 | Environmental Protection: 
-400 | -400 |-0.5 | -1.5 | -0.40 500 -100 | 100/300 -500/-10 | 85 | ZTX958-ND 1.56 11.70 70.20 442.00] The silicone plastic used for the Zetex E-Line 
-330 -300 A -2 | -0.20 -1000 = -300 100/300 = -500/-10 85 ZTX957-ND 1.56 11.70 70.20 442.00 | encapsulation protects the active semiconductor chip 
-200 -220 -2 35 -0.25 -2000 -400 100/300 = -1000/-5 110 ZTX956-ND 1.56 11.70 70.20 442.00] from exposure to corrosive agents, moisture and 
pup | 100 | -140 /-35 | -10 | -0.933  -4000  -400 | 100/800 -1000/-1 | 125 | ZTX953-ND 1.56 11.70 70.20 442.00 bea ad al ee ee 
0 | -100 | -4 | -15 |-0.30  -4000 -400 | 100/300 -1000/-1 | 120 | ZTX951-ND$ 156 11.70 70.20 442.00] Soo:c without risk of failure. In fequiler teste a Bene q 
-30 50 |-45 | -20 |-0.32  -5000 -300 | 100/300 -1000/-1 | 100 | ZTX949-ND$ 1.56 11.70 70.20 442.00] by the Quality Assurance Dept.. E-Line devices are 
-20 -40 |-45 | -20 | -0.31 -5000  -300 | 100/300 -1000/-1 | 80 | ZTX948-ND 1.56 11.70 70.20 442.00] operated at Tamb = 230°C under reverse bias 
“12 15 |-45 | -20 |-0.30 -5000 _-200 | 300/1000 _-500/-1 85 | ZTX968-ND$ 1.56 11.70 70.20 442.00 | conditions. All devices must survive without degradation. 
Avalanche Mode Transistors This presents the wide operating and storage 
temperature range normally associated only with metal- 
npn | 100 | 260 | — | 60 | 0.25 250 = 25/— 10/10 40 | ZTX415-ND$ 21.00 157.50 945.00 5950.00] can devices. 
50 150 | — | 50 | 0.31 130 = 50/— 10/10 150 | ZTX413-ND$ 19.50 146.25 877.50_5525.00 | Operating and Storage Temperature Range: -55°C 
+ Additional Information included in Zetex Application Handbook, part number ST321-ND. to +200°C. 
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EZE TEX Diodes BZETEX Now QS9000 Accredited! 


$T303-ND Zetex Through-Hole Data Book 


VeRat | VFat IR 'Fat |CT@VR=ov Cut Tape Tape & Reel ST317-ND Zetex Surface Mount Data Book.... 
IR= 10pA 'F=1mA| Max.na/ | VF=1V f= 1MHz Pinning Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing $T320-ND Zetex Linear Data Book ... 
Min. (V) | Max. (mV) VR (V) |Min.(mA)| Max. (pF) |Configuration| Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 $T321-ND Zetex Application Handbool 
Schottky Barrier Diodes — SOT-23 Package 
70 410 200 / 50 15 2.0 Single ZC2800ECT-ND 1.38 1.04 63 ZC2800ETR-ND 345.00/M 
15 410 | 100/10 20 1.2 Single ZC2811ECT-ND 1.80 1.35 .81 | ZC2811ETR-ND 450.00/M 
50 410 200/35 15 2.0 Single ZC5800ECT-ND .93 70 42 ZC5800ETR-ND 232.50/M 
30 400 2500 / 25 100 10 Com. Cathode | BAT54CT-ND 72 54 36 BAT54TR-ND 216.00/M 
Schottky Barrier Diodes — SOT-23-6 Package 
40 385 300/30 2000 50 = ZHCS2000CT-ND * 1.29 97 65 ZHCS2000TR-ND 322.50/M 
Schottky Barrier Diodes — SOD-323 Package 
70 410 | 200/50 15 2.0 Single ZMS2800CT-ND 99  .75  .45 | ZMS2800TR-ND 247.50/M 1 1 (Ay, Ko) 
50 410 200 / 35 15 2.0 Single ZMS5800CT-ND 99 75 A5 ZMS5800TR-ND 247.50/M 
Dual Schottky Barrier Diodes — SOT-23 Package 
70 410 | 200/50 15 2.0 Series BAS70-04ZXCT-ND 1.92 1.44 87 | BAS70-04ZXTR-ND 480.00/M HM De (Ap)(Ky) 
70 410 | 200/50 15 2.0 Com. Anode | BAS70-06ZXCT-ND 1.92 1.44 .87 | BAS70-O6ZXTR-ND  480.00/M ingle Diode, Common a 2 
70 410 | 200/50 15 2.0 Com. Cathode] BAS70-05CT-ND 1.92 1.44 87 | BAS70-05TR-ND 480.00/M orion Cathode eon Diodes 
30 400 2000 / 25 200 10 Com. Anode | BAT54ACT-ND t 84 63 42 BATS54ATR-ND 252.00/M Duals nae. 
30 400 2000 / 25 200 10 Series BAT54SCT-ND t 84 63 42 BAT54STR-ND 252.00/M 
30 400 2000 / 25 200 10 Com. Cathode} BAT54CCT-ND t 84 63 42 BAT54CTR-ND 252.00/M 
15 410 100/10 20 1.2 Series ZC2812ECT-ND 255 1.92 1.15 ZC2812ETR-ND 637.50/M SOT-23-6 
15 410 100/10 20 1.2 Com. Anode | ZC2813ECT-ND 255 1.92 1.15 ZC2813ETR-ND 637.50/M 
Dual Schottky Barrier Diodes — SOT-323 Package 9,50 0.95 
70 410 200 / 50 15 2.0 Series ZUMD70-04CT-ND 75 57 34 ZUMD70-04TR-ND 187.50/M L | 
30 320 2000 / 25 200 10 Com. Cathode | ZUMD54CCT-ND t 75 57 .34 ZUMD54CTR-ND 187.50/M I 
*VR=25V tVR=1V [isso 
Cut Tape Tape & Reel 
VBR IR IR Ue Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) max. Typical @VR @200mA Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
Silicon Planar Low Leakage Diodes - Common Cathode — SOT-23 Package a Top View 
50 3nA <25pA 50 1.4 FLLD258CT-ND A5 34 .23 FLLD258TR-ND 135.00/M 
Silicon Planar Low Leakage Diodes - Series — SOT-23 Package SOT-23 Tape and Reel Information: 
100 5nA <25pA 100 14 FLLD261CT-ND 45 34 23 FLLD261TR-ND 135.00/M Tape packaging has special attractions for cust- 
a 7 omers using manual placement since it makes it 
Silicon Planar Low Leakage Diodes - Common Anode — SOT-23 Package easier to assemble and orientate these tiny com- 
100 5nA <25pA 100 14 FLLD263CT-ND 45 34 .23 FLLD263TR-ND 135.00/M ponents; stock accounting is also simplified. 
Silicon voltage regulator diodes designed for voltage reference and Specifications: SOT-323 
stabilizer applications. Encapsulated in the popular SOT-23 package, these + Nominal Tolerance: +5% » Max. Power Dissipation at Tamb = 25°C: 
devices are designed specifically for use in thin and thick film hybrid circuits Ptot 350mW_ + Operating and Storage Temperature Range: -65°C to 1.35 
, ‘ ‘ : sigs he : rr 
in both industrial and commercial applications. +150°C + Max. Forward Current: IF 250mA non SN 825, r 
ls rr 
[2.2 
Zener Voltage Diff. Resistance Cut Tape Tape & Reel p04 | 0.70 
Vz at Iz = 5mA tzatiz=5mA Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing q = i ta 
Min. Nom. Max. Max. (Ohms) Part No. al 10 100 Part No. 3,000 | (3 Leads) t 
Zener Diodes — Silicon Voltage Regulator Diodes — SOT-23 Package 
2.5 2.7 2.9 100 BZX84C2V7ZXCT-ND+ 39 -30 .20 BZX84C2V7ZXTR-ND 117.00/M 
2.8 3.0 3.2 100 BZX84C3V0ZXCT-ND+ 39 -30 .20 BZX84C3V0ZXTR-ND 117.00/M 
3.1 3.3 3.5 100 BZX84C3V3ZXCT-ND+ 39 .30 .20 BZX84C3V3ZXTR-ND 117.00/M . 1 (Ay, Ko) 
3.4 3.6 3.8 100 BZX84C3V6ZXCT-ND 39 -30 .20 BZX84C3V6ZXTR-ND 117.00/M 
3.7 3.9 41 100 BZX84C3V9ZXCT-ND+ 39 -30 .20 BZX84C3V9ZXTR-ND 117.00/M 
4.0 4.3 4.6 90 BZX84C4V3ZXCT-ND 39 .30 .20 BZX84C4V3ZXTR-ND 117.00/M 2° 3 (Ag) (Ky) 
4.4 47 5.0 80 BZX84C4V7ZXCT-ND 39 .30 .20 BZX84C4V7ZXTR-ND 117.00/M 3 Common b - fag 
48 51 5.4 60 BZX84C5V1ZXCT-ND+ 39 30 .20 | BZX84C5V1ZXTR-ND 117.00/M Single Diode anon (Series Connection) 
5.2 5.6 6.0 40 BZX84C5V6ZXCT-ND> 39 .30 .20 BZX84C5V6ZXTR-ND 117.00/M 
5.8 6.2 6.6 10 BZX84C6V2ZXCT-ND> 39 .30 .20 BZX84C6V2ZXTR-ND 117.00/M 
6.4 6.8 Wer 15 BZX84C6V8ZXCT-ND> 39 -30 .20 BZX84C6V8ZXTR-ND 117.00/M SOD-323 
7.0 75 7.9 15 BZX84C7V5ZXCT-ND 39 .30 .20 BZX84C7V5ZXTR-ND 117.00/M 
tek 8.2 8.7 15 BZX84C8V2ZXCT-ND 39 .30 .20 BZX84C8V2ZXTR-ND 117.00/M 
8.5 9.1 9.6 15 BZX84C9V1ZXCT-ND+ 39 .30 .20 BZX84C9V1ZXTR-ND 117.00/M 
9.4 10 10.6 20 BZX84C10ZXCT-ND+ 39 .30 .20 BZX84C10ZXTR-ND 117.00/M 
10.4 1 11.6 20 BZX84C011ZXCT-ND 39 -30 .20 BZX84C11ZXTR-ND 117.00/M 
11.4 12.0 12.7 25 BZX84C12ZXCT-ND- 39 30 .20 BZX84C12ZXTR-ND 117.00/M 
12.4 13 14.1 30 BZX84C13ZXCT-ND 39 .30 .20 BZX84C13ZXTR-ND 117.00/M 
13.8 15 15.6 30 BZX84C15ZXCT-ND- 39 .30 .20 BZX84C15ZXTR-ND 117.00/M 
15.3 16 q7.1 40 BZX84C16ZXCT-ND 39 -30 .20 BZX84C16ZXTR-ND 117.00/M 196 ia 
" Oo 
16.8 18 19.1 45 BZX84C18ZXCT-ND- 39 -30 .20 BZX84C18ZXTR-ND 117.00/M +010 = 
18.8 20 21.2 55 BZX84C20ZXCT-ND+ 39 -30 .20 BZX84C20ZXTR-ND 117.00/M pa 
20.8 22 23.3 55 BZX84C22ZXCT-ND 39 30 .20 BZX84C22ZXTR-ND 117.00/M 
22.8 24 25.6 70 BZX84C24ZXCT-ND+ 39 -30 .20 BZX84C24ZXTR-ND 117.00/M 
25.1 27 28.9 80 BZX84C27ZXCT-NDt 39 30 .20 BZX84C27ZXTR-ND 117.00/M 
28 30 32 80 BZX84C30ZXCT-ND-fF 39 30 .20 BZX84C30ZXTR-ND 117.00/M 
31.0 33.0 35.0 80 BZX84C33ZXCT-ND+f 39 30 .20 BZX84C33ZXTR-ND 117.00/M 
34.0 36.0 38.0 90 BZX84C36ZXCT-ND-fF 39 30 .20 BZX84C36ZXTR-ND 117.00/M =i 
37 39 4 130 BZX84C39ZXCT-NDf 39 30 .20 BZX84C39ZXTR-ND 117.00/M ei 
40 43 46 150 BZX84C43ZXCT-NDt 39 30 .20 BZX84C43ZXTR-ND 117.00/M & 
3 
44 47 50 170 BZX84C47ZXCT-NDt 39 30 .20 BZX84C47ZXTR-ND 117.00/M a 
r 
ft Izat2mA 
+ BZX1-KIT-ND Digi-Key® SMD Zener Diode Kit 10 each of values denoted (180 total pieces) ............ 0.00.6 cece eee e ccc cece eee e eee e teen e eee eens $49.95 


+ Additional Information included in Zetex Application Handbook, part number ST321-ND. 
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EZETEX diodes 


EZETEX Now QS9000 Accredited! 


ST303-ND Zetex Through-Hole Data Book .... 
Ratings | trr Max. VF = Cut Tape e Tape eiReel $T317-ND Zetex Surface Mount Data Book.... 
VR IF |Max.| atlF=mA Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ST320-ND Zetex Linear Data Book 
Description (V) (mA) | (ns) | 10/50/100 | Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 $T321-ND_ Zetex Application Handbook. 
Silicon Planar High Speed Switching Diodes — SOT-23 Package 
Single Diode 75 100 6 0.855/1.0/— BAS16ZXCT-ND .39 -30 .20 BAS16ZXTR-ND 117.00/M 
Single Diode 75 75 | 4/8 1.0/4— FVMMD914CT-ND 36 27 18 FAVIMD914TR-ND 108.00/M 
Single Diode 50 150 4 71.0 BAR74ZXCT-ND .39 -30 .20 BAR74ZXTR-ND. 117.00/M 
Dual Diode w/ Common Cathode 70 200 5 0.7/1.1 FVMMD6100CT-ND 36 27 18 FAVIMD6100TR-ND 108.00/M 
Dual Diode w/ Common Cathode 70 100 6 | 0.855/1.1/1.3 BAV70ZXCT-ND .39 -30 .20 BAV70ZXTR-ND 117.00/M i 
Dual Diode w/ Common Cathode 50 150 4 41.0 BAV74ZXCT-ND .39 -30 .20 BAV74ZXTR-ND 117.00/M ¥¥ 
Dual Diode w/ Series Connection 70 100 6 | 0.855/1.1/1.3 BAV99ZXCT-ND .39 -30 .20 BAV99ZXTR-ND 117.00/M 2 3 2 
3 
Dual Diode w/ Common Anode 70 100] 6 | 0.855/1.1/1.3 | BAWS6ZXCT-ND 39° 30 .20.—|_:BAWS62XTR.ND 117.00/M Single Diode “Anode” — “Catnnd ge Qtabbiodes 
Single Diode 200 200 | 50 1.0 BAS21ZXCT-ND 36 27 18 BAS21ZXTR-ND 108.00/M Duals pide 
SOT-23 Tape and Reel Information: 
Cut Tape Tape & Reel| Tape packaging has special attractions for 
VBR | 'F(Dc) | 'rsm | VF VF Ptot | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing customers using manual placement since it makes it 
easier to assemble and orientate these tiny com- 
(Vv) | (mA) | (A) | (mv) @mA | (mv) @mA | (mW) | Part No. u Omen oO ORIN on ponents; stock accounting is also simplified. 
Silicon Planar High Current Schottky Diodes — SOT-23 Package 
40 500 6.75 550 500 | 1050 1500 330 ZHCS500CT-ND 72 54 36 ZHCS500TR-ND 216.00/M 
x 
60 500 6.75 550 500 | 1120 1500 330 ZHCSS506CT-ND 78 29: 39 ZHCS506TR-ND 234.00/M aie ke 2 
ced 3 
40 750 12 490 750 | 650 1500 625 ZHCS750CT-ND 96 72 A4 ZHCS750TR-ND 240.00/M | 3 2 
ho 
60 750 12 520 750 | 760 1500 625 ZHCS756CT-ND 1.02 77 51 ZHCS756TR-ND 306.00/M y SP 
40 1000 12 500 1000} 600 1500 625 ZHCS1000CT-ND 1.20 90 54 ZHCS1000TR-ND 300.00/M 
60 1000 12 510 1000} 620 1500 625 ZHCS1006CT-ND 1.26 95 63 ZHCS1006TR-ND 378.00/M 
o 
Silicon Planar High Current Schottky Diodes — SOD-323 Package a 
3 
40 400 6.75 500 400 | 1050 1500 300 ZHCS400CT-ND 63 48 32 ZHCS400TR-ND 189.00/M + 
Max. Max. Max. Typical 
Reverse | Forward Forward Voltage | Reverse Typical Recovery Cut Tape Tape & Reel 
Voltage | Current | toVg_ from Gyp | Current | Capacitance Time Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing SOD-323 
(V) (mA) (V) (HA) (pF) (ns) Part No. 1 10 100 | Part No. 500 1,000 -_ = 
Schottky Diode Array — SO-16 Package ‘a 
7 50 0.85 0.75 6 6 8 SDA24N16CT-ND$ 4.65 3.49 2.10 | SDA24N16TR-ND$ 813.75 1317.50 
+ Additional Information included in Zetex Application Handbook, part number ST321-ND. 
EZETEX jew) MMPS Transistors 
hpe@ Vg (Sat.) fr Cut Tape 
Veso! Vceo!| Io!VcE Max.@lc¢ Ip | Typ. | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
Type (VY) | (VY) | Ig |Min./Max.(mA/V) | (V) (mA) (mA)| (MHz) | Part No. 1 10 | Part No. Size | Pricing 
MPPS — 3X2 MLP 
NPN 100 | 27 | 45) 200 82 15 10 10] 140 | ZX8CDBSIM832TACT-ND* 1.20  .90 | ZX3CDBS1M832TATR-ND* | 3,000 | 360.00/M 
PNP -35 | -25 | -4 300— 10/-2]-10 100 10] 110 | ZX38CD1SIM832TACT-ND* 1.20  .90 | ZX30D1S1M832TATR-ND* | 3,000 | 360.00/M 
7) 18 | 45 | 200/— 10-2 | 8 100 10| 120 | >qoAIMB32TACT-ND 1.20.90 | ZXTDAIMB32TATR-ND | 3,000/360.00/M 
Dual N & P -35 | -25 | -4 475/— 10/-2|-10 100 10) 110 
Channel 
190) 65 | 4 | 200-— 10/2 | 8 100 10.) 165 | > TDaes2TACT-ND 4.20 90 | ZXTDOMEs2TATRND — | 3,000] 360.00! [WEYW! MPPS 
-80 | -70] -3 | 300— 10-2] -25 100 -10] 110 3x2MLP 
Dual NPN 70 18 | 45 | 200/— 10/2 | 14 100 10} 120 | ZXTDAM832TACT-ND 1.20.90 | ZXTDAM832TATR-ND 3,000 | 360.00/M 
100 | 27 | 45) 200— 10/2 8 100 10} 140 | ZXTDBM832TACT-ND 1.20.90 | ZXTDBM832TATR-ND 3,000 | 360.00/M 
Dual PNP -35 | -25 | -4 300/— 10/2 | -10 100 10] 110 | ZXTDIM832TACT-ND 1.20. .90 | ZXTDIM832TATR-ND 3,000 | 360.00/M 
-35 | -25 | -3.5 | 300/— 10/-2|-19 100 10] 180 | ZXTDOM832TACT-ND 1.20.90 | ZXTDCM832TATR-ND 3,000 | 360.00/M 
Dual 100 | 27 | 45) 200— 10/2 8 100 10} 140 | ZXTDB2M832TACT-ND 1.20.90 | ZXTDB2M832TATR-ND 3,000 | 360.00/M 
Complementary 
MPPS — 2X2 MLP cea a ee 
28+] - -|-65 
NPN 70 18 | 45 | 200/— 10/2 8 100 10 | 120 | ZXTAM322TACT-ND .78 59 | ZXTAM322TATR-ND 3,000 | 234.00/M Ib) fel 
100 | 27 | 10 200/— 10/2 8 100 10 | 140 | ZXTBM322TACT-ND .78 59 | ZXTBM322TATR-ND 3,000 | 234.00/M 
PNP -35 | -25 | -4 300/— 10/-2 | -10 100 10) 110 | ZXTIM322TACT-ND 78 59 | ZXTIM322TATR-ND 3,000 | 234.00/M \ 
Exposed 
-35 | -25 | -3.5 | 300/— 10/-2|-19 100 10) 180 | ZXT2M322TACT-ND .78 59 | ZXT2M322TATR-ND 3,000 | 234.00/M Pad 
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EZETEX Transistors — SOT-89 Package BZETEX Now QS9000 Accredited! 


Zetex Through-Hole Data Book 
hee @ Vee (Sat.) fr Cut Tape Zetex Surface Mount Data Book. 
Veso | VcEo Io IoVcE Max.@ Ic IB | Typ. Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Zetex Linear Data Book 
Type (V) (Vv) (mA) | Min./Max. (mA/V) (V) (mA) (mA) | (MHz) Part No. 1 10 Part No. Size Pricing Zetex Application Handbook 
1 Watt — SOT-89 Package 
400 | 400 | 500) 35— 200/10} 02 100 10 | 50 | FCX658ACT-ND 84 63 | FCX658ATR-ND 1,000 | 238.00 SOT-89 
400 | 400 | 225) 100/300 50/10] 05 50 6 | 50 | FCX458CT-ND 1.05  .79 | FCX458TR-ND 1,000 | 297.50 
400 | 350 | 500) 40/— 20/10 | 0.5 50 4 | 70 | BST39CT-ND 96 .72 | BST39TR-ND 1,000 | 272.00 
300 | 250 | 500) 40/— 20/10 | 0.5 50 4 | 70 | BST40CT-ND 96 72 | BST40TRND 1,000 | 272.00 1 Base 
170 | 150 | 100 | 100/300 250/10] 0.3 500 50 | 100 | FCX495CT-ND 1.02.77 | FCX495TRND 1,000 | 289.00 2 Collector 
150 | 75 | 3000 | 270/1200 1000/2] 0.25 3000 100 | 140 | FCX1053ACT-ND 1.05  .79 | FCX1053ATR-ND 1,000 | 297.50 Sie 
150 | 40 | 3000 | 270/1200 1000/2] 0.34 5000 100 | 155 | FCX1051ACT-ND 1.05 79 | FCX1051ATR-ND 1,000 | 297.50 OnECIOr 
120 | 100 | 1000 | 100/300 250/10] 0.3 500 50 | 150 | FCX493CT-ND 1.05  .79 | FCX493TR-ND 1,000 | 297.50 
100 | 80 | 1000 | 100/250 1502 | 0.5 500 50 | 150 | BCX5616CT-ND 93.70 | BCX5616TR-ND 1,000 | 263.50 
90 | 80 | 500 | 2000— 500/10] 1.3 500 0.5 | 150 | BSTS52CT-ND* 96.72 | BSTS2TR-ND* 1,000 | 272.00 
npn | 8 | 60 | 1000} 100/300 500/5 | 0.5 1000 100 | 150 | FGX491CT-ND 1.05  .79 | FCX491TR-ND 1,000 | 297.50 
so | 60 | 500] 1000— 150/10) 1.3 500 .5 | — | BSTSICT-ND* 96.72 | BST51TR-ND* 1,000 | 272.00 
60 | 60 | 1000 | 100/250 150/72] 0.5 500 50 | 150 | BCXS516CT-ND 93.70 | BCX5516TR-ND 1,000 | 263.50 
50 | 50 | 2000 | 200/- 1000/2] 0.35 3000 100 | 165 | CX619CT-ND 87.66 | FOX619TR-ND 1,000 | 246.50 
45 | 45 | 2000 | 400/150 2000/2] 0.30 1000 5 | 150 | CX690BCT-ND 87 66 | FCX690BTR-ND 1,000 | 246.50 
40 | 40 | 1000 | 300/900 500/5 | 0.5 1000 100 | 150 | CX491ACT-ND 1.05  .79 | FCX491ATR-ND 1,000 | 297.50 
40 | 30 | 500] 20,000 1005] 1.0 100 0.1 | 150 | BCV29CT-ND* 96 72 | BCV29TR-ND* 1,000 | 272.00 
35 | 10 | 4000 | 300/1200 1000/2) 0.35 5000 25 | 150 | FOX1047ACT-ND 1.05  .79 | FCX1047ATR-ND 1,000 | 297.50 
25 | 20 | 1000 | 985/375 5001 | 0.5 1000 100 | 60 | BOC868CT-ND 90 .68 | BC868TR-ND 1,000 | 300.00 
15 | 15 | 4000 | 200-- 3000/2} 0.20 3000 50 | 120 | FCX617CT-ND 87 66 | FCX617TR-ND 1,000 | 246.50 
12 | 12 | 3000 | 400-- 3000/2) 0.40 4000 50 | 150 | FOX688BCT-ND 87.66 | FCX688BTR-ND 1,000 | 246.50 
-400 | -400 | -200 | 100/300 -50/-10| -0.5 -50 -6 | 50 | FCXSS8CT-ND 1.05  .79 | FCXS58TR-ND 1,000 | 297.50 
-300 | -300 | -50 50/- -25/-20| -06  -30 -5 | 100 | BF621CT-ND 90 68 | BF621TR-ND 1,000 | 300.00 
-220 | -200 | -300 | 85/300 25 | -035 -250 25 | 150 | CXS96CT-ND 1.02.77 | FCXS96TR-ND 1,000 | 289.00 
-200 | -200 | -500 | 30/150 -50/-10| -20 -50 -5 | 15 | BSTI5CT-ND 96 .72 | BSTISTR-ND 1,000 | 272.00 
-120 | -100 |-1000 | 100/300 -500/-5| -0.3 -500 -50 | 50 | FCXS93CT-ND 1.05 .79 | FCXS93TR-ND 1,000 | 297.50 
-100 | -80 }-1000 | 100/250 ~-150/-2| -0.5 -500 -50 | 150 | BCX5316CT-ND 93.70 | BCX5316TR-ND 1,000 | 263.50 
-80 | -60 |-1000 | 100/300  -500-5] -06 -1000 -100 | 150 | FOXS591CT-ND 1.05  .79 | FCXS91TR-ND 1,000 | 297.50 
-80 | -60 | -500 | 10,000/- -100/-5] -1.0 -100 -0.1 | 200 | BCV48CT-ND* 96 .72 | BCV48TR-ND* 1,000 | 272.00 
-80 | -60 | -500 | 2000 -500/-10} -1.3  -500 -50 | 200 | BST61CT-ND* 96.72 | BST61TR-ND* 1,000 | 272.00 
pnp |-70 | -60 |-1000 | 100/300 -100/-5| -0.5 -500_-50 | 100 | BSR31CT-ND 96.72 | BSR31TR-ND 1,000 | 272.00 
-60 | -60 |-1000 | 100/250 -150/-2} -05 -500 -50 | 150 | BCX5216CT-ND 93.70 | BCX5216TR-ND 1,000 | 263.50 SOT-23 Package Outline 
-50 | -30 |-1000 | 100/300  -500/-2} -0.35 -1000 -100 | 100 | FCX589CT-ND 1.05  .79 | FCX589TR-ND 1,000 | 297.50 
-50 | -40 |-2000 | 250/150 -2000/-2} -0.45 -500 -10 | 100 | FCX790ACT-ND 87.66 | FCX790ATR-ND 1,000 | 246.50 ise it — sh 
-45 | -40 | -3000 | 250/800  -500/-2| -0.30 -3000 -250 | 145 | FOX1151ACT-ND 1.05.79 | FCX1151ATR-ND 1,000 | 297.50 
-40 | -40 |-1000 | 300/800 -100/-5| -0.35 -500 -20 | 150 | FCXS91ACT-ND 1.05.79 | FCXS591ATR-ND 1,000 | 297.50 
-30 | -25 | -3000 | 250/800  -500/-2| -0.30 -3000 -100 | 135 | FOX1149ACT-ND 87.66 | FCX1149ATR-ND 1,000 | 246.50 
-25 | -20 |-1000 | 85/375 -500/-1| -05 -1000 -100 | 60 | BC869CT-ND 90 .68 | BC869TR-ND 1,000 | 300.00 
-25 | -25 |-3000 | 300/800  -10/-2 | -0.19 -1000 -10 | 100 | FCX789ACT-ND 87 66 | FCX789ATR-ND 1,000 | 246.50 A 
-20 | -20 |-2500 | 300-- -100/-2} -0.22 -1500 -50 | 150 | FCX718CT-ND 87.66 | FCX718TR-ND 1,000 | 246.50 9% 
-15 | -12 | -3000 | 250/850 -500/-2| -0.25 -3000 -30 | 115 | FOX1147ACT-ND 1.05 79 | FCX1147ATR-ND 1,000 | 297.50 82 
8 
-12 | -12 |-3000 | 300 _-100/-2| -0.32 -3000 -50 | 110 | FOX717CT-ND 87.66 _| FCX717TR-ND 1,000 | 246.50 Os 
* Darlington 
EZE TEX Transistors — SOT-23, SOT23-6 and MSOP-8 Packages 
hre@ Vce (Sat.) fT Cut Tape 
Veso| ceo) 'c IcVcE Max.@ Ig  Ig_| Typ. | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Type | (V) | (V) | (mA) | Min./Max. (mA/V) | (V) (mA) (mA) |(MHz)| Part No. 1 10 Part No. Size Pricing 
General Purpose — 330mW — SOT-23 Package 
80 | 80 | 1500 | 300/900 200/2 | 0.20 1500 50 | 160 | RVIMT620CT-ND 69 .52_ | FVIMT620TR-ND 3,000 | 172.50/M 
60 | 40 | 200 | 100/300 101 | 02 10 1 | 300 | RMMT3904CT-ND 36 .27_ | RMIMT3904TR-ND 3,000 | 108.00/M 
nen | 4 | 45 | 200 | 380/630 2/5 | 035 10 0.25 | 250 | BCX7OKCT-ND 36 © .27_ | BCX7OKTR-ND 3,000 | 108.00/M 
32 | 32 | 200 | 380/630 2/5 | 0.35 10 0.25] 250 | BOW6ODCT-ND 36 .27_ | BONGODTR-ND 3,000 | 108.00/M 
40 | 30 | 200 | 50150 21 | 03 50 5 | 250 | RMIMT4123CT-ND 36 © .27_| AVIMT4123TR_ND 3,000 } 108.00/M SOT-23 Tape Specs 
-60 | -40 | -200 | 100/300 -10/-1 | -0.2 -10 -1.0 | 300 | FVMT3906CT-ND 36 .27_ | FMIMT3906TR-ND 3,000 | 108.00/M xOx040 
PNP | -45 | -45 | -200 | 380/630 -2/-5 | -0.25 -10 -0.25| 180 | BCX71KCT-ND 36 = .27_| BCX71KTR-ND 3,000 | 108.00/M —— 
-32_| -32 | -200 | 380/630 -2/-5 | -0.25 -10 -0.25| 180 | BOW61DCT-ND 36 _.27_| BONGIDTR-ND 3,000 | 108.00/M 
Switching Transistors — 330mW — SOT-23 Package 
75 | 40 | 600 | 100/300 150/10 | 0.3 150 15 | 300 | RMIMT2222ACT-ND 36 = .27_ | RVIMT2222ATR-ND 3,000 | 108.00/M 
npn | © | 40 | 600 | 100/300 150/1 | 0.4 150 15 | 200 | FMIMTA401CT-ND 36 == .27_ | FMIMT4401TR-ND 3,000 | 108.00/M 
30 | 25 | 200 | 120/360 2/1 03 50 5 | 300 | FMMT4124CT-ND 36 = .27_ | RMIMT4124TR-ND 3,000 | 108.00/M 
40 | 15 | 200 | 40/120 10/1 | 025 10 1 | 500 | RMIMT2369CT-ND 36 .27_ | RMIMT2369TR-ND 3,000 | 108.00/M 
-60 | -60 | -600 | 100/300 -150/-10] -0.4 -150 -15 | 200 | FMMT2907ACT-ND 36.27 | FMIMT2907ATR-ND 3,000 | 108.00/M 
pnp | ~40 | -40 | -600 | 100/300 -150/-1 | -0.4 -150 -15 | 200 | FVIMT¢403CT-ND 36.27 | FMIMT4403TR-ND 3,000 | 108.00/M 
-30 | -30 | -200| 50/150 -2/-1 | -0.4 -50 -5 | 200 | FMMT4125CT-ND 36 © .27_ | FMIMT4125TR-ND 3,000 | 108.00/M 
-25 | -25 | -200 | 120/360 -2/-1 | -0.4 -50  -5 | 250 | AVMT4126CT-ND 36.27 | RMIMT4126TR_ND 3,000 | 108.00/M 
RF Transistors — SOT-23 Package 
30 | 25 | 25 | 6 4/10 | 05 4 0.4 | 650 | RVMIMTHIOCT-ND 60.45: | FMMTHIOTR-ND. 3,000 | 180.00/M 
20 | 12 | 50 | 25/250 3/1 0.4 10 1 | 900 | RMIMTS179CT-ND$ 54.41.‘ | PMMTS5179TR-ND$ 3,000 | 162.00/M 
wen | 32 | 15 | 100} 20-- 3/1 04 10 1 | 600 | FMMT918CT-ND 48 36 | FMIMT918TR-ND 3,000 | 144.00/M 
30 | 20 | 2) 40— 710 | — — — J 450 | BRS20CT-ND 48 36 | BRS20TR-ND 3,000 | 144.00/M 
30 | 15 | 25 | 25/150 2/1 — — — | 1300) BRS17CT-NDt 51 .39 | BFSI7TR-ND} 3,000 | 153.00/M SOT-23 Tape and Reel 
25 | 15 | 25 | 70200 2/1 — — _— | 1300 | BRS17HCT-ND 54 .41_| BRSI7HTR-ND 3,000 | 162.00/M Information: 
High Voltage — 330mW — SOT-23 Package Tape packaging also has special 
500 | 450 | 150 | 50— 30/10 |0.075 20 20] 50 | AVMT459TACT-NDNEW! 60 45 | FMMT459TATR-ND NEW! | 6,000 | 150.00/M Seccmonk for alas Sie maa 
__ - ij placement since it makes It easier to 
npn | 300 | 300 | 200 | 401 30/10 | 05 20 20] 50 | RVIMTAA2CT-ND 39 30 | FMMTA42TR-ND 3,000 | 117.00/M assemble and orient these tiny 
180 | 160 | 400 | 80/250 10/5 | 04 50 5 | 200 | FMMTS5551CT-ND 45.34 | FMIMT5551TR-ND 3,000 | 135.00/M components; stock accounting is also 
120 | 80 | 100 | 20 10/1 | 0.15 4 04 | 100 | BSS64ZXCT-ND 45 34 — = _ simplified. 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EZETEX transistors — SOT-23, SOT23-6 and MSOP-8 Packages (Cont) EZETEX Now QS9000 Accredited! 


re @ Nee CaO) je onan Zetex Through-Hole Data Book 
Vego |Vceo | 'c IVcE Max. @ Ic Ip | Typ. | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel Zetex Surface Mount Data Book. 
Type | (V) | (V)_|(mA)|Min./Max. (mA/V) | (V) (mA) (mA) | (MHz) | Part No. 1 10 | PartNo. Size | Pricing Zetex Linear Data Book 
High Voltage — 330mW — SOT-23 Package Zetex Application Handbook 
-500 | -500 |-500} 80/— -50/-10 | -02 -20 -2 90 | AVMMT560CT-ND 90  .68 | RMMTS560TR-ND 3,000} 270.00/M 
-300 | -300 |-200} 25/— -30/-10 | -0.5 -20 -2.0) 50 | AMMTA92CT-ND 39.30 | RMMTA92TR-ND 3,000} 117.00/M 
PNP | 160 | -150 |-600| 60240 -10-5 | -05 -50 -5 | 200 | FIMTS401CT-ND 39.30 | FMIMT5401TR-ND 3,000] 11700m| | SOT-23 PC Layout 
-110 | -100 |-100] 30/—  -10/-1 |-0.25 -25 -25]| 85 | BSS63ZXCT-ND 45.34 | BSS63ZXTR-ND 3,000} 135.00/M 
Darlington — 330mW — SOT-23 Package 
80 60 | 300} 10K/— 6500/5 1.25 800 8.0 | 100 | RMMT380CT-ND 48.36 | RMMT38CTR-ND 3,000} 144.00/M ac I~ 0.8 
NPN 30 30 | 300; 10K— 10/5 1.5 100 0.1 | 100 | RMMTA14CT-ND 39.30 | RMMTA14TR-ND 3,000} 117.00/M 0.9 
30 30 | 300 5K/— 10/5 1.5 100 0.1 | 100 | AVMTA13CT-ND 39.30 | RMMTA13TR-ND 3,000} 117.00/M = 
PNP -30 | -30 |-500} 10K/— -10/-5 | -1.5 -100 -0.1 | 150 | RMMTA63CT-ND 39.30 | RVMTA63TR-ND 3,000} 117.00/M 4 1.8 
-30 | -30 |-500} 20K— -10/-5 | -1.5 -100 -0.1 | 150 | RMMTAS64CT-ND 39.30 | RMMTA64TR-ND 3,000} 117.00/M 
High Performance — 500mW — SOT-23 Package 
400 | 400 | 225 | 100/300 50/10 02 20 2 50 | AVMMT458CT-ND 66.50 | RMMT458TR-ND 3,000} 198.00/M 
300 | 300 | 500 | 100/300 100/10] 02 100 10 75 | RMMT497CT-ND 51.39 | RMMT497TR-ND 3,000} 153.00/M 0.95 
170 | 150 | 1000} 100/300 250/10 |} 0.2 250 25 | 100 | AVMT495CT-ND 51 39 | AVMT495TR-ND 3,000} 153.00/M 
140 | 120 |1000} 100/300 250/10} 0.2 250 25 | 100 | RVMT494CT-ND 51 39 | AVMT494TR-ND 3,000} 153.00/M 1.9 
120 | 100 | 1000} 100/300 250/10 | 0.25 500 50 | 150 | AMMT493CT-ND 51.39 | RMMT493TR-ND 3,000} 153.00/M 
NPN | 120 | 100 | 500 5K—  500/5 1.0 500 5 100 | AVIMT614CT-ND* 63.48 | RVIMT614TR-ND* 3,000} 189.00/M 
80 60 | 1000} 50/150 150/10] 035 150 15 | 150 | RMMT451CT-ND 51.39 | RMMT451TR-ND 3,000} 153.00/M SOT23-6 
80 60 | 1000} 100/300 500/5 0.3 500 50 | 150 | RVMMT491CT-NDt 51.39 | RAVIMT491TR-ND} 3,000} 153.00/M 
40 40 |1000} 300/900 500/5 0.3 500 50 |) 150 | RVMMT491ACT-ND 51.39 | RMMT491ATR-ND. 3,000} 153.00/M 
50 30 | 1000) 100/300 1000/2 | 0.3 1000 100} 150 | AVMT489CT-ND¢ 51.39 | RVIMT489TR-ND$ 3,000} 153.00/M 
50 30 |1000} 100/300 500/2 0.5 1000 100} 150 | RVMT449CT-ND 48.36 | AMMT449TR-ND 3,000} 144.00/M 
-400 | -400 | -150| 100/300 -50/-10 | -0.2 -20 -2 | 50 | RMMTS58CT-ND .66 50 | RVIMTS558TR-ND 3,000] 198.00/M 
-300 | -300 | -200} 100/— -100/-10] -0.25 -100 -20) 75 | RMMTS597CT-ND 54.41 | FVIMT597TR-ND 3,000] 162.00/M 
-220 | -200 | -500| 100/300 -250/-10] -0.35 -250 -25 | 150 | FMMTS596CT-ND .54 41 | FVIMTS96TR-ND 3,000] 162.00/M 
-120 | -100 |-1000} 100/300 -500/-10} -0.3 -500 -50 | 150 | FMMTS593CT-ND .54 41 | FVIMT593TR-ND 3,000] 162.00/M 
PNP -80 | -60 |-1000] 100/300 -500/-5 | -0.3 -500 -50 | 150 | RMMT591CT-ND 54.41 | AMMT591TR-ND 3,000} 162.00/M 
-80 | -60 |-1000) 50/150 -150/-10] -0.35 -150 -15 | 150 | RMMT551CT-ND 51.39 | RMMT551TR-ND 3,000} 153.00/M 
-50 | -30 |-1000) 100/300 -500/-2 | -0.35 -1000 -100} 100 | RMMT589CT-ND$ 54.41 | AVIMT589TR-ND$ 3,000} 162.00/M 
-40 | -40 |-1000) 300/800 -100/-5 | -0.35 -500 -20 | 150 | RMMT591ACT-ND 54.41 | RMMT591ATR-ND. 3,000} 162.00/M 
-35 | -30 |-1000] 100/300 -500/-2 | -0.5 -1000 -100| 100 | RMMT549CT-ND 51.39 | RMMT549TR-ND 3,000} 153.00/M 
Medium Power — 330mW — SOT-23 Package 
so | 80 | 500] 50-— 100/10] 0.25 100 10 | 100 | RMIMTAO6CT-ND 39.30 | RVIMTA06TR-ND 3,000] 117.00/M 
75 | 45 | 800) 250/630 1001 | 03 100 10 | 100 | BCW66HCT-ND 36.27 | BOW66HTR-ND 3,000] 108.00/M 
NPN | 60 | 32 | 800 | 250630 1001 | 03 100 10 | 100 | BCW6SOCT-ND 36.27 | BOW6SCTR-ND 3,000] 108.00/M 
50 45 | 500 | 100/600 100/1 0.62 500 50 | 200 | BCXI9CT-ND 36.27 | BCXI9TR-ND 3,000} 108.00/M 
-80 | -80 |-500] 50/— -100/-1 | -0.25 -100 -10 | 100 | RMMTAS6CT-ND 39.30 | RVIMTAS6TR-ND 3,000} 117.00/M 
PNP -60 | -45 | -800] 250/630 -100/-1 | -0.3 -100 -10 | 100 | BCW68HCT-ND 36.27 | BOW68HTR-ND 3,000} 108.00/M 
-50 | -45 | -800] 100/600 -100/-1 | -0.62 -500 -50 | 100 | BCX17CT-ND 36.27 | BCX17TR-ND 3,000} 108.00/M 
-45 | -30 | -800| 250/630 -100/-1 | -0.3 -100 -10 | 100 | BCW670CT-ND -36.27 | BOW67CTR-ND 3,000} 108.00/M 
SuperSOTs — 625mW — SOT-23 Package 
150 | 150 |1000} 300/— 200/10} 0.3 1000 50 | 135 | AMMT625CT-ND 99.75 | RMMT625TR-ND 3,000} 247.50/M 
125 | 125 |1000} 100/— 1000/10} 0.25 1000 50 | 155 | AMMT624CT-ND 99.75 | RMMT624TR-ND 3,000} 247.50/M 
50 50 | 2000} 100/— 2000/2} 0.2 1000 10 | 165 | RMMT619CT-NDt 99.75 | RMMT619TR-ND$ 3,000} 247.50/M 
NPN 40 15 | 3300} 300/900 200/2 | 0.15 3000 150} 145 | ZXT11N15DFCT-ND 72 54 | ZXT11N1ISDFTR-ND 3,000} 180.00/M 
40 20 | 2500} 300/900 100/2 | 0.13 2500 250) 160 | ZXT11N20DFCT-ND 72 54 | ZXT11N20DFTR-ND 3,000} 180.00/M 
20 20 | 2500; 200/— 2000/2} 0.2 2500 50 | 140 | RMMT618CT-NDt 99.75 | RMMT618TR-ND$ 3,000} 247.50/M 
15 15 |3000} 200/— 3000/2 | 0.2 3000 50 | 120 | AVMT617CT-ND$ 99.75 | RMMT617TR-ND¥ 3,000} 247.50/M 
-100 | -100 |-1000| 250/— -500/-10] -0.20 -500 -50 | 150 | RMMT723CT-ND 1.05.79 | RMMT723TR-ND 3,000] 262.50/M 
-70 | -70 |-1500] 150/— -1000/-5] -0.30 -500 -20 | 150 | FVIMT722CT-ND 1.05.79 | FMIMT722TR-ND 3,000] 262.50/M Pin out for SOT23-6 
PNP -40 | -40 |-1500) 150/— -1000/-2] -0.25 -1000 -50 | 150 | RMMT720CT-ND$ 1.05 .79 | ARMMT720TR-ND$ 3,000} 262.50/M 
-20 | -20 |-1500} 150/— -2000/-2] -0.20 -1000 -20 | 150 | AVMT718CT-ND$ 1.05 .79 | AVMMT718TR-ND¢ 3,000} 262.50/M 
-12 | -12 |-2500) 180/— -2500/-2| -0.17 -1500 -50 | 110 | RMMT717CT-ND$ 1.05.79 | AMMT717TR-ND$ 3,000} 262.50/M 8 so 
Avalanche Mode Transistors — SOT-23 Package -M P 
NPN 260 | 100 | 500 25 10/10 0.5 10 1 40 | AVMMT415CT-ND 21.00 15.75 | AMMT415TR-ND 3,000 | 5250.00/M MOSFET 
320 | 100 | 500 25 10/10 0.5 10 1 40 | ARMMT417CT-ND 24.00 18.00 | AMMT417TR-ND 3,000 | 6000.00/M 
SuperSOT 4 — 1.1W — SOT23-6 Package 
15 15 |4000) 300 10/2 | 0.014 100 10 | 120 | ZXTIONISDESTACT-NDNEW! .78  .59 | ZXTIONISDESTATR-ND NEW!) 3,000] 195.00/M 
20 20 |3500} 200/- 10/2 | 0.015 100 10 | 140 | ZXTION20DESTACT-NDNEW! .78  .59 | ZXTION20DE6TATR-ND NEW/!) 3,000] 195.00/M 
40 15 |5000} 300/900 1000/2 | 0.20 5000 1000} 72 | ZXT13N15DESCT-ND 81.61 | ZXT13N1SDE6TR-ND 3,000} 202.50/M 
NPN 50 20 | 4500} 300/900 1000/2 | 0.23 4500 45 96 | ZXT13N20DE6CT-ND 81.61 | ZXT13N20DE6TR-ND 3,000} 202.50/M 
50 50 |3000; 200/— 10/2 0.02 100 10 | 165 | ZXTIONSODESTACT-ND NEW! .78 — .59 | ZXTIONSODE6TATR-ND NEW/!) 3,000] 195.00/M 
50 50 |1000} 200-—— 10/2 | 0.035 100 10 | 215 | ZXTDOQ9NSODE6CT-ND 1.20.90 | ZXTDO9NSODESTR-ND 2,500} 300.00/M 
100 | 50 | 4000} 300/900 1000/2 } 0.23 4000 100 | 115 | ZXTI3NS5ODE6CT-ND 81.61 | ZXTI3NS50DE6TR-ND 3,000} 202.50/M 
-50 | -40 |-3000} 300/900 -1000/-2] -0.24 -3000 -300| 115 | ZXT13P40DE6CT-ND 81.61 | ZXT13P40DE6TR-ND 3,000} 202.50/M 
-40 | -40 |-2000} 300/—- 10/2 |-0.040 -100 -10 | 190 | ZXTIOP40DESTACT-ND NEW! .78  .59 | ZXT1OP40DESTATR-ND NEW! | 3,000] 195.00/M 
PNP -25 | -20 |-3500) 300/900 -1000/-2] -0.25 -3500 -350} 90 | ZXT13P20DE6CT-ND 81.61 | ZXT13P20DE6TR-ND 3,000} 202.50/M 
-20 | -20 |-2500) 300—— 10/2 |-0.030 -100 -10 | 180 | ZXTIOP20DESTACT-NDNEW! .78  .59 | ZXT10P20DE6TATR-ND NEW!) 3,000| 195.00/M 
-20 | -12 |-4000) 300/900 -1000/-2| -0.25 -4000 -50 | 55 | ZXT13P12DE6CT-ND 81.61 | ZXT13P12DE6TR-ND 3,000} 202.50/M 
-12 | -12 |3000} 300/—- 10/2 |-0.017 -100 -10 | 110 | ZXT1OP12DE6TACT-ND NEW! .78  .59 | ZXT10P12DESTATR-ND NEW! | 3,000] 195.00/M 
-12 | -12 |-1250} 125/— -1250/-2] -0.240 -1250 -100| 220 | ZXTSI000ESCT-ND 1.20  .90 | ZXTS1000E5TR-ND 3,000} 300.00/M 
Dual | 15 | 15 | 145] 200— 102 | 20 100 10 | 180 
N&P| 12-12 1121 300 10-2 | 20-100 -10 | 229 |2TDS7I7EBTACT-ND NEW! — 89.68 | ZXTDS717EBTATR-ND NEW! | 3,000] 223.50/M 
SuperSOT 4 — 1.1W — MSOP-8 Package 
NPN 50 20 | 7000} 300/900 1000/2 | 0.14 7000 70 | 180 | ZXT14N20DXCT-ND 1.62 1.22 | ZXT14N20DXTR-ND 1,000 459.00 8-MSOP (Single) Pin out 
100 | 50 |6000} 300/900 1000/2 | 0.155 6000 120] 185 | ZXT14NS5ODXCT-ND 1.62 1.22 | ZXT14N50DXTR-ND 1,000 459.00 
-50 | -40 |-4000) 300/900 -1000/-2] -0.16 -4000 -200} 185 | ZXT14P40DXCT-ND 1.62 1.22 | ZXT14P40DXTR-ND 1,000 459.00 sc 0 [1D 
PNP -25 | -20 |-5000) 300/900 -1000/-2| -0.20 -5000 -100} 170 | ZXT14P20DXCT-ND 1.62 1.22 | ZXT14P20DXTR-ND 1,000 459.00 S D 
-20 | -12 |-6000) 300/900 -1000/-2| -0.163 -6000 -60 | 110 | ZXT14P12DXCT-ND 1.62 1.22 | ZXT14P12DXTR-ND 1,000 459.00 8 eS al 5 
Dual SuperSOT 4 — 1.25W — MSOP-8 Package 
Dual 50 20 | 3500} 300/900 1000/2 | 0.20 3500 50 | 112 | ZXT12N20DXCT-ND 1.98 1.49 | ZXT12N20DXTR-ND 1,000 561.00 8-MSOP (Dual) Pin out 
NPN | 100 | 50 |3000| 300/900 1000/2 | 0.25 3000 50 | 132 | ZXT12N50DXCT-ND 1.98 1.49 | ZXT12N50DXTR-ND 1,000 561.00 
-50 | -40 |-2000) 300/900 -1000/-2] -0.26 -2000 -100} 130 | ZXT12P40DXCT-ND 1.98 1.49 | ZXT12P40DXTR-ND 1,000 561.00 2 [4 D1 
Dual -25 | -20 |-2500) 300/900 -1000/-2] -0.20 -2500 -125} 110 | ZXT12P20DXCT-ND 1.98 1.49 | ZXT12P20DXTR-ND 1,000 561.00 = a 
PNP. -20 | -12 |-3000) 300/900 -1000/-2] -0.27 -3000 -30 | 85 | ZXT12P12DXCT-ND 1.98 1.49 | ZXT12P12DXTR-ND 1,000 561.00 [1 D2 


* Darlington + Additional Information included in Zetex Application Handbook, part number ST321-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
438 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


EZETEX transistors — SOT-223 Package EZETEX Now Q59000 Accredited! 


Ic hee Vce (Sat.) Cut Tape Tape & Reel] | ST303-ND Zetex Through-Hole Data Book 
Veso | VcEo| (cont)| Icom at Ic/vcE Max. at Ic/IB fy | Digi-Key Price Each |Digi-Key Pricing $T317-ND Zetex Surface Mount Data Book... 
Type|__(V) (V) (A) (A)_| Min/Max. (mA/V) | (V) (mA) __| (MHz) | Part No. 110 [Part No. 1,000 $T320-ND Zetex Linear Data Book 
igh Performance Transistors (Including Darlington) — SOT-223 Package $T321-ND Zetex Application Handbook. . 
400 | 400 50/— 100/5 05 100/10 50 |FZT658CT-ND 1.38 1.04 ]FZT658TR-ND 391.00 
300 | 300 50/- 100/5 0.5 100/10 30 | FZT657CT-ND 1.38 1.04 |FZT657TR-ND 391.00 
150 | 150 50- 5005 | 05 500/50 | 30 |FZT655CT-ND 1.38 1.04 |FZT655TR-ND 391.00 SOT-223 
120 | 100 100/300 50/2 0.3 1000/100 | 175 |FZT653CT-ND 1.38 1.04 )FZT653TR-ND 391.00 
npn| 80 60 100/300  500/2 0.3 1000/100 | 175 |FZT651CT-ND 1.38 1.04 )FZT651TR-ND 391.00 4 
35 25 100/300 1000/2 0.3 1000/100 | 240 | FZT649CT-ND 1.38 1.04 |FZT649TR-ND 391.00 
140 | 120 5K/— 500/5 1.0  250/0.25 | 150 |FZT6O5CT-ND*¢ 1.38 1.04 |FZT605TR-ND*$ 391.00 1 
120 | 100 5K/— 500/5 1.0 250/0.25 | 150 |FZT604CT-ND* 1.38 1.04 |FZT604TR-ND* 391.00 3 1 Base 
100 80 5K/100K — 500/5 1.0 1000/1 150 | FZT603CT-ND* 1.38 1.04 |FZT603TR-ND* 391.00 ? 2 Collector 
160 | 140 1K/- 1000/10 | 1.2 1000/10 | 150 |FZT600CT-ND* 1.38 1.04 |FZT600TR-ND* 391.00 3 Emitter 
-400 | -400 50-  -100/-5 | -0.5  -100/-10 50 |FZT758CT-ND 1.38 1.04 [FZT758TR-ND 391.00 1 4 Collector 
-300 | -300 50/-  -100/-5 | -0.5 — -100/-10 30 | FZT757CT-ND 1.38 1.04 )FZT757TR-ND 391.00 
-150 | -150 50/- — -500/-5 | -0.5 — -500/-50 30 | FZT755CT-ND 1.38 1.04 |FZT755TR-ND 391.00 ; . 
pnp| -120 | -100 100/300 -500/-2 | -0.3 -1000/-100 | 100 | FZT753CT-ND 1.38 1.04 |FZT753TR-ND 391.00 General Information: As sullece a a a 
80] -60 100/300 -500/-2 | -0.3  -1000/-100 | 100 |FZT751CT-ND 1.38 1.04 |FZT751TR-ND 391.00 increase its penetration throughout.the. world:o 
-35 | -25 100/300 -1000/-2 | -0.3  -1000/-100 | 100 |FZT749CT-ND 1.38 1.04 |FZT749TR-ND 391.00 ero i ig te one of Meas ence Hate 
-140 | -120 3K/30K -1000/-5 | -1.3 -1000/-1_ | 100 |FZT705CT-ND* 1.38 1.04 |FZT705TR-ND* 391.00 phehatehal giawth. The package’ capable of housing 
-120 | -100 3K/30K _-1000/-5 | -1.3 _ -1000/-1_| 100 |FZT704CT-ND* 1.38 1.04 |FZT704TR-ND* 391.00 Semiconductor crystals up to 2.5mm x 2.5mm offering 
Medium Power Transistors — SOT-223 Package power capabilities up to and above 2W (subject to 
400 | 350 50/— 100/5 0.5 50/4 70 |BSP19CT-ND 1.02.77 |BSP19TR-ND 289.00 mounting). Designed in a similar fashion to the very 
300 | 250 30/200 30/10 0.5 50/4 40 | BSP20CT-ND 1.02.77 |BSP20TR-ND 289.00 popular SOT-23 package, it ensures that it is fully 
300 | 300 50/— 25/20 0.6 30/5 100 |BF720CT-ND 1.02.77 |BF720TR-ND 289.00 compatible with all industry standard wave and reflow 
120 | 100 100/300 250/10 0.3 500/50 | 150 |FZT493CT-ND 1.26.95 |FZT493TR-ND 357.00 soldering techniques. 
NPN| 100 80 40/250 — 150/2 0.5 500/50 100 | BCP56CT-ND 1.02.77 |BCP56TR-ND. 289.00 Maximum Thermal Ratings: Junction Temperature: 
80 60 100/300 500/5 0.25 500/50 150 | FZT491CT-ND 1.26.95 |FZT491TR-ND 357.00 150°C. Operating and Storage Temperature: -55°C to 
60 60 40/250 150/2 0.5 500/50 | 100 |BCPS55CT-ND 1.02.77 /BCP55TR-ND 289.00 +150°C. 
45 45 40/250  150/2 0.5 500/50 | 100 |BCP54CT-ND 1.02.77 BCP54TR-ND 289.00 
25 20 63/400 500/1 1.0 1000/100 | 100 |BCP68CT-ND 1.02.77 [BCP68TR-ND 289.00 SOT-223 : 
-120 | -100 00/300 -500/-2 | -0.3 -500/-50 | 150 |FZT593CT-ND 1.26.95 |FZT593TR-ND 357.00 75 Min. 
-100] -80 40/250 -150/-2 | -0.5  -500/-50 | 125 |BCP53CT-ND 1.02.77 BCP53TR-ND 289.00 at a 
-80 | -60 100/300 -500/-5 | -0.3  -500/-50 | 150 |FZT591CT-ND 1.26 95 |FZT591TR-ND 357.00 Sa # 
pnp| -70| -60 100/300 -100/-1 | -0.25 -150/-15 | 100 |BSP31CT-ND 1.02.77 |BSP31TR-ND 289.00 ay 2 
-60 | -60 40/250 -150/-2 | -0.5  -500/-50 | 125 |BCP52CT-ND 1.02.77 |BCP52TR-ND 289.00 tS 
45) -45 40/250 -150/-2 | -0.5  -500/-50 | 125 |BCP51CT-ND 1.02.77 |BCP51TR-ND 289.00 | se 
-35 | -30 100/300 -500/-5 | -0.5 -1000/-100 | 100 | FZT549CT-ND 1.26.95 |FZT549TR-ND 357.00 s 
-25 | -20 63/400 -500/-1__| -0.5 _-1000/-100 | 100 | BCP69CT-ND 1.02.77 [BCP69TR-ND 289.00 nu 
High Gain Transistors — SOT-223 Package 
180 | 180 500-  —-100/5 0.25 200/5 70 |FZT696BCT-ND 1.50 1.13 [FZT696BTR-ND 425.00 _ 
150] 75 300/1200 500/2 | 0.21 2000/00 | 140 |FZTI053ACT-ND 1.56 1.17 |FZT1053ATR-ND 442.00 SOT-223 Package Outline 
150 60 270/1200 1000/2 0.18 3000/10 | 150 |FZT1051ACT-ND 1.56 1.17 |FZT1051ATR-ND 442.00 6.7 Max.—+1 
120| 120 400/- —_200/2 0.25 100/0.5 | 130 |FZT694BCT-ND 1.50 1.13 |FZT694BTR-ND 425.00 "1 Max. 
80 30 300/1200 1000/2 0.33 5000/50 | 180 |FZT1049ACT-ND 1.56 1.17 |FZT1049ATR-ND 442.00 
NPN| 70 70 400/-  500/2 0.15  100/0.5 | 150 |FZT692BCT-ND 1.50 1.13 |FZT692BTR-ND 425.00 
50 | 17.5 300/1200 1000/2 0.35 5000/25 | 150 |FZT1048ACT-ND 1.56 1.17 |FZT1048ATR-ND 442.00 ; 
45 45 400/- 1000/2 04 100/0.5 | 150 |FZT690BCT-ND 1.50 1.13 |FZT690BTR-ND 425.00 3 
35 10 300/1200 1000/2 0.35 5000/25 | 150 |FZT1047ACT-ND 1.56 1.17 |FZT1047ATR-ND 442.00 _ 
20 20 400/- 2000/2 0.45 3000/20 | 150 |FZT689BCT-ND 1.50 1.13 |FZT689BTR-ND 425.00 = 
12 12 400/- 3000/2 0.35 3000/20 | 150 | FZT688BCT-ND 1.50 1.13 |FZT688BTR-ND 425.00 2 
-200 | -200 250/-  -300/-10 | -0.3 -200/-20 | 100 |FZT796ACT-ND 1.50 1.13 [FZT796ATR-ND 425.00 
-140 | -140 250/- --200/-2 | -0.3  —--200/-5_| 100 | FZT795ACT-ND 1.50 1.13 |FZT795ATR-ND 425.00 
-75| -70 250/- --500/-2 | -0.5 -1000/-25 | 100 | FZT792ACT-ND 1.50 1.13 |FZT792ATR-ND 425.00 
-50 | -40 250/-  -500/-2 | -0.45 -1000/-10 | 100 |FZT790ACT-ND 1.50 1.13 |FZT790ATR-ND 425.00 
PNP| -45| -40 250/800 -500/-2 | 0.3  -3000/-250 | 145 |FZT1151ACT-ND 1.62 1.22 |FZT1151ATR-ND 459.00 
30]  -25 250/800 -500/-2 | 0.35 -4000/-140 | 135 |FZT1149ACT-ND 1.62 1.22 |FZT1149ATR-ND 459.00 
25.) -25 250/—  -1000/-2 | -0.45 -2000/-20 | 100 |FZT789ACT-ND$ 1.50 1.13 /FZT789ATR-ND$ 425.00 : 
15) -15 300/-  -2000/-2 | -0.45 -2000/-10 | 100 |FZT788BCT-ND 1.50 1.13 |FZT788BTR-ND 425.00 SOT-223 Pad Layout 
15 | -12 250/850 -500/-2_ | 0.4 -5000/-50 | 115 |FZT1147ACT-ND 1.62 1.22 [FZT1147ATR-ND _ 459.00 a 4:6-— 9 
High Current Transistors — SOT-223 Package 
350 | 300 100/300 1000/5 0.23 2000/200 ] 80 |FZT857CT-ND 2.10 1.58 ]FZT857TR-ND 595.00 i) 
200 | 150 100/300 1000/5 0.11 1000/100 | 90 |FZT855CT-ND 2.10 1.58 |FZT855TR-ND 595.00 a 2.0 Min. 
npn| 200] 100 100/300 2000/2 0.15 2000/100 | 130 | FZT853CT-ND 2.10 1.58 |FZT853TR-ND 595.00 Y 
150 60 100/300 2000/1 0.17 2000/50 | 130 |FZT851CT-ND 2.10 1.58 |FZT851TR-ND 595.00 
80 30 100/300 1000/1 0.215 2000/20 | 100 |FZT849CT-ND+ 210 1.58 |FZT849TR-ND¢ 595.00 23. >| x 1.5 Min. 
80 25 300/-__ 1000/1 0.215 2000/10 | 100 |FZT869CT-ND 2.10 1.58 |FZT869TR-ND 595.00 63 
-400 | -400 100/300 -500/-10 | -0.40 -500/-100 | 85 |FZT958CT-ND 2.10 1.58 |FZT958TR-ND 595.00 
-300 | -300 100/300 -500/-10 | -0.24 -1000/-300) 85 |FZT957CT-ND 2.10 1.58 |FZT957TR-ND 595.00 
-220 | -200 100/300 -1000/-5 | -0.165 -1000/-100 | 110 |FZT956CT-ND 2.10 1.58 |FZT956TR-ND 595.00 
-180 | -140 100/300 -1000/-5 | -0.15 -1000/-100 | 110 |FZT955CT-ND 2.10 1.58 |FZT955TR-ND 595.00 
PNP| -140 | -100 100/300 -1000/-1 | -0.22 -2000/-200 | 125 |FZT953CT-ND 2.10 1.58 |FZT953TR-ND 595.00 
-100] -60 100/300 -2000/-1 | -0.21 -2000/-200 | 120 | FZT951CT-ND 2.10 1.58 |FZT951TR-ND 595.00 
50 | -30 100/300 -1000/-1 | -0.27 -2000/-200 | 80 | FZT949CT-ND+ 2.10 1.58 |FZT949TR-ND$ 595.00 
-40 | -20 100/300 -1000/-1 | -0.18 -2000/-200 80 |FZT948CT-ND 2.10 1.58 |FZT948TR-ND 595.00 
15 | -12 300/1000 -500/-1_| -0.17__ -2000/-50 | 80 |FZT968CT-ND 2.10 1.58 |FZT968TR-ND 595.00 
Switching Transistors — SOT-223 Package 
NPN| 75 40 | 06 | — | 100/300 150/10 0.4 150/15 | 250 [FZT2222ACT-ND 1.11.84 [FZT2222ATR-ND _314.50 SOT-323 
pnp| ©0| -60 | 0.6 | — | 100/900 -150/-10 | -0.4 — -150/-15 | 200 |FZT2907ACT-ND 1.11.84 [FZT2907ATR-ND 314.50 
-40| -40 | -06 | — | 100/300 -150/-2 | -0.4 -150/-15 | 200 |FZT4403CT-ND 1.11.84 |FZT4403TR-ND 314.50 


* Darlington + Additional Information included in Zetex Application Handbook, part number ST321-ND. 


Transistors — SOT-323 Package 


FE at VCE(sat) fT Cut Tape Tape & Reel 
VcBo|VcEO| Ic Ic/VCE Max. !c | !B | typ | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 
Type (V) (V)__| (mA) | Min./Max. (mA/V) (V) (mA)|(mA) |(MHz)| Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
Super 323-500mW 
50 50 | 1000 200/- 500/5 0.18 500 | 25 | 180 | ZUMT619CT-ND 75 57 ~ .38 | ZUMT619TR-ND 225.00/M 
NPN 20 20 | 1250 200/- 1000/2 0.2 1000} 10 | 195 | ZUMT618CT-ND 75 57 .38 | ZUMT618TR-ND 225.00/M 
15 15 | 1500 200/- 1000/2 0.18 1000} 10 | 130 | ZUMT617CT-ND 75.57.38 | ZUMT617TR-ND 225.00/M 
-40 -40 |-1000 180/- -500/-5 -0.3 -500) -25 | 190 | ZUMT720CT-ND 75 57.38 | ZUMT720TR-ND 225.00/M 
PNP | -20 -20 |-1000 180/- -500/-2 -0.18  -500 | -20 | 180 | ZUMT718CT-ND 75 57.38 | ZUMT718TR-ND 225.00/M 
-12 -12 |-1250 180/- -1000/2 -0.24 -1000| -50 | 110 | ZUMT717CT-ND 75.57.38 | ZUMT717TR-ND 225.00/M 
RF Transistors 
NPN 30 15 100 20/- 3/1 0.4 10 10 | 600 | ZUMT918CT-ND 54 41  .27 | ZUMT918TR-ND 162.00/M 
25 15 25 | 25/150 al = om —_|1300 | ZUMTS17CT-ND 57.43.29 | ZUMTS17TR-ND 171.00/M 
Switching Transistors — 330mW —SOT-323 Package 

NPN 40 15 200 | 40/120 10/1 0.20 10 1 500 | ZUMT2369ACT-ND 51 -39 .26 | ZUMT2369ATR-ND _153.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 439 


EZETEX Now QS9000 Accredited! 


EZETEX transistors — Dual SM-8 Package 


ST303-ND Zetex Through-Hole Data Book....$6.40 


VCE(sat) hrEe Cut Tape Tape & Reel $T317-ND Zetex Surface Mount Data Book... $9.60 
VcEo|VcBo| '!c |!cm| (mv) Ic 1B IC VCE] Digi-Key Price Each Digi-Key $T320-ND Zetex Linear Data Book 
(V) | (V) | (A)] (A) |) max (A) (mA) | min (A) (V) | Part No. 1 410 100 Part No. Size | Pricing $T321-ND Zetex Application Handbook 
Dual NPN Transistors 

15 15 3] 12 200 3 50 200 3 2 ZDT617CT-ND 249 187 1.13 ZDT617TR-ND 1,000 705.50 

17.5 50 5 | 20 300 5 50 300 1 2 ZDT1048CT-ND# 3.48 261 1.57 ZDT1048TR-ND¥ 1,000 986.00 

25 35 2 6 500 2 200 7% 2 2 ZDT649CT-ND 249 187 1.13 ZDT649TR-ND 1,000 705.50 

50 50 2 6 200 1 10 200 1 2 ZDT619CT-ND 249 187 1.13 ZDT619TR-ND 1,000 705.50 

45 45 2 6 500 1 5 400 1 2 ZDT690CT-ND 249 187 1.13 ZDT690TR-ND 1,000 705.50 

60 80 2 6 500 2 200 | 100 1 2 ZDT651CT-ND 249 187 1.13 ZDT651TR-ND 1,000 705.50 

120 | 140 1 4 1500 1 1 2000 1 5 ZDT605CT-ND* 249 187 1.13 ZDT605TR-ND* 1,000 705.50 

Dual PNP Transistors 
-12 -12 |-25} -10 -220 -25 50 180 -25 -2 ZDT717CT-ND 249 187 1.13 ZDT717TR-ND 1,000 705.50 
-400 | -400 |-0.5| -1 -0.5 -01 -10 50 -01 -5 ZDT/58CT-ND 3.00 250 1.50 = = 
NPN/PNP Transistors Combinations 

20 20 2 6 200 25 50 200 2 2 

-20 -20 |-15| -6 220 -15 -50 | 150 -2 -2 ZDT6718CT-ND 249 187 1.13 ZDT6718TR-ND 1,000 705.50 

45 | 45 | 2/6 500 1 +5 | 150 2 2 

‘40 | -50| 2) -6| 450 -1 -10 | 180 2 2 ZDT6790CT-NDf 249 187 1.13 ZDT6790TR-ND$ 1,000 | 705.50 

60 80 2 4 1200 2 2 2000 2 3 

-60 -20 | -2| -4 1200 -2 -2 |2000 -2 -3 ZDT6702CT-ND* 249 187 1.13 ZDT6702TR-ND* 1,000 705.50 

60 80 1 6 500 1 100 | 100 05 5 

-60 -20 | -1| -2 ‘600 -1 -100| 100 05 5 ZX7D4591E6CT-NDt 1.20 90 60 ZXTD4591 E6TR-ND 2,500 | 300.00/M 

120 | 140 1 4 1500 1 1 2000 1 5 50 Beee 

120 | -140 | -1 | -4| 4300-1 -1 |3000 -1 5 ZDT6705CT-ND* 249 187 1.13 ZDT6705TR-ND* 1,000 | 705.50 

300 | 300 [05] 1 500 0.1 10 | 50 01 5 $0 

“300 | -300 |-05| -1 | -500 -01 -10 | 50 -01 -5 | ZDI6757CT-ND 249 187 1.13 ZDT6757TR-ND 1,000 | 705.50 aa 1 

3.0 + 
* Darlington +t SOT23-6 + Additional Information included in Zetex Application Handbook, part number ST321-ND. 


EZETEX MOSFETs — Super E-Line, Modified TO-92 Package 


+ Additional Information included in Zetex Application Handbook, part number ST321-ND. 


BV 1 \ VGS (th) Rps (on) ; : 
pss| 'p | 'pm ) cat tb (2) Ip Vas | Pp Price Each Super E-Line 
Type (Vv) |(mA) | (A) | Min. Max. (mA) | Max.@ (mA) (V) | (W) 1 10 100 1,000 — To-92 
MOSFETs — TO-92 MOSFETS _ taasistor die Offset Collector Fiag 
To Prevent Bond Wires 
450 | 90 | 06 | 10 30 1 50 100 10 | 0.7 | ZVNOS45A-NDt 276 2.07 1.25 79 Shorting To Die 
350 | 90 | o8 | 05 15 1 40 50 3 0.7 | ZVNL535A-ND 2.07 1.56 94 59 Locking 
240 | 2600 | 1 08 18 6 100 25 | — | ZVvN4424A-NDt 1.68 1.26 76 48 Zp Zilla etna 
200 | 120 2 a 23 «425 26 | 05 | BS107P-ND 1.08 81 49 31 Ze Heavy Duty 
200__| 180 2 05 15 1 10. 123 0.7 | ZVNL120A-ND 1.38 1.04 63 40 Seppe Beeat 
100 | 320 6 08 24 1 4 1000 10 | 07 | ZVN2110ANDE 1.02 77 AB 29 
100 | 200 2 08 24 1 10 500 10 | 0625] ZVN8310A-ND 75 57 38 25 
N-channet| 199 | 900] 12) 10 30 1 065 1500 5 | 0.85 | ZVN4310A-ND 2.10 1.58 95 60 Bottom Views 
100 | 450 6 08 24 1 18 500 5 0.7 | ZVN4210A-NDE 1.26 95 57 36 427 
100 _| 320 6 | 07 15 1 45 250 5 0.7 | ZVNL110A-ND 1.02 7 AB 29 Typ > 
60 | 600 8 13°30 #1 15 500 5 0.7 | ZVN4206A-NDE 1.02 7 AB 29 B | 
60 | 450 8 08 24 1 2 1000 10 | 07 | ZVNe106A-ND 1.02 77 AG 29 137 
60 | 270 3 08 24 1 5 500 10 | 0.625] ZVN3306A-ND 75 57 38 25 Typ. 
60 | 270 3 08 25 1 75 200 5 | 0.625] VNIOLP-ND 75 57 38 25 
60 | 27 | 3 08 30 1 5 200 10 | 0.625] BSI70P-ND 75 57 38 25 Pin out for t Pin out for Pin out for 
60 |1100| 20 | 13 30 1 045 1500 5 | 0.85 | ZVN4306A-ND 2.10 1.58 95 60 TOR MPSH10ZX-ND Only 0-92 Mosfets 
-450 | -45 | -04] 15 -45  -1 150-50 -10 | 07 | ZVPO545A-NDt 3.09 2.32 1.40 88 
240 |-200) -1 |] -08 -25 + 15-100 -35 | — | Zvp4424a.NDE 1.74 1.31 79 50 9.4 14.00 Max, 
200 |-120) 12]; 15 -45  -1 25-150 -10 | 0.7 | ZvP2120A-ND 1.38 1.04 63 40 Max. “| 
P-Channel | 100 |-230| -3 | -15 -45 +1 8  -375 -10 | 07 | ZVP2110A-ND 1.23 8 56 35 —————— 
-100_ | -140 | -12]| -15 -45 +1 20-150 -10 | 0.625| _ZVP3310A-ND 99 75 45 29 
0 |-200) 4] 15 -45 -1 5 -500 -10 | 07 | ZVP2106A-ND 1.23 8 56 35 
0 |-160) -16] -15 -45 -1 14-200 -10 | 0.625] ZVP3306A-ND 99 75 45 29 
-50 | -175 | -052] -08 -20 -1 10-100 -5 | 0625] ZVP4105A-ND 1.23 8 56 35 
45 |-230) -3 | -10 -35 -1 14-200 -10 | 0.7 | BS250P-ND 69 52 35 23 
Avalanche Rated (Relay/Solenoid Drivers) 
N-channet| 62 | 600 8 13 3 1 15 500 5 0.7 | ZVN4206AV-NDE 1.50 1.13 68 43 
60 | 1100 | 20 13° 3 1 0.45 1500 5 — ZVN4306AV-NDE 2.10 1.58 95 60 SOT-23 MOSFETs 
+ Additional Information included in Zetex Application Handbook, part number ST321-ND. (SOTFETs™ ) 
MOSFETs — SOT-23 Package 
V@&s (th) Rps (on) Cut Tape Tape & Reel 
BVpss| 'p |!pm| Pp |(Y) at = Ip (Q) ID Ves | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 
Type (V) |(mA)| (A) |(mW)} Min. Max. (mA) | Max. @ (mA) (V) Part No. 1 10 Part No. 3,000 
Small Signal MOSFETs (SOTFETs) — 350mW t 
200 | 60] 1 | 300)1.0 3 1 25 100 10 | ZVN3320FCT-ND 1.14.86 | ZVN3320FTR-ND 285.00/M gx 
100 | 170] .68| 36008 28 1 6 100 10 | BSS123CT-ND 60 .45 | BSS123TR-ND 150.00/M ge 
100 | 100] 2 | 33008 24 1 10 500 10 | ZVN3310FCT-ND .93 .70 | ZVN3310FTR-ND 232.50/M ne 
60 | 150] 3 | 330]/08 24 1 5 500 10 | ZVN3306FCT-ND .93 .70 | ZVN3306FTR-ND 232.50/M = 
60 | 200| 3 | 330/13 3 1 | 25 500 10 | ZVN4106FCT-ND$ 1.02.77 |_ZVN4106FTR-ND¢ 255.00/M 
N-Channel “50 T4s0| 3 | 330/08 25 1 | 7.5 200 5 | VNIOLFCT-ND 1.02 .77 | VNIOLFTR-ND 255.00/M 
60 | 115] 0.8] 300] 1.0 25 250uA| 7.5 500 10 | 2N7002CT-NDt 81.61 | 2N7002TR-ND ¢ 243.00/M 
60 | 150] 3 | 330/08 3 1 5 200 10 | BS170FCT-ND 1.02 .77 | BS170FTR-ND 255.00/M 
60 1] 4 | 625] 1.0 3 250uA] 0.4 250uA 3 | ZXMNG6AO7FCT-ND .72 54 | ZXMN6AO7FTR-ND 180.00/M 
50 | 200] 0.8] 360/05 15 1 | 35 200 5 | BSS138ZXCT-NDt 60 .45 | BSS138ZXTR-ND¢ 150.00/M 
20 | 17 0.7 0.3 2.5 0.8 | ZXMN2A01FCT-ND 63.48 | ZXMN2A01FTR-ND 157.50/M 
-100 | -75]-1.2] 330]-1.5 -35 -1 | 20 -150 -10 | ZVP3310FCT-ND 1.11.84 | ZVP3310FTR-ND 277.50/M 
P-channet| “62 | -90]-1.8| 330|-1.5 -35 -1 | 14 -200 -10 | ZVP3306FCT-ND 1.11.84 | ZVP3306FTR-ND 277.50/M 
-50 |-130]-0.52) 360/-0.8 -2.0 -1 | 10 -100 -5 | BSS84ZXCT-ND 60 .45 | BSS84ZXTR-ND 180.00/M 
-45 | -90/-1.6| 330] -1 -35 -1 | 14 -200 -10 | BS250FCT-ND 1.05.79 | BS250FTR-ND 262.50/M 


440 1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 -« Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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$T303-ND Zetex Through-Hole Data Book .... 


Max. Ohms Cut Tape Tape & Reel sna me paces ra Book ... 
~ etex Linear Data Boo! 
7 I R Vv Digi-K Price Each Digi-K Pricin, 
ps| 'p | Rps(ony} —@Vas aia aan Mops nae $T321-ND Zetex Application Handbook. . 
Type (Vv) | (A) 2.7V 4.5V 10V Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
SOT-23 Package oO oO G 
20 | 17 0.35 0.25 _ ZXM61NO2FCT-ND 72 54 36 ZXM61NO2FTR-ND 240.00/M LOW VOLTAGE 
N-channet | 3° | 12 _ 040 0.25 ZXM61NO3FCT-ND 72 54 36 ZXM61NO3FTR-ND 240.00/M 
30 | 18 018 0.12 ZXMN3A01 FCT-ND 63 48 32 ZXVINSA01FTR-ND 157.50/M 
100 | 06 _ 13 12 ZXMN10A07FCT-ND 72 54 36 ZXVIN10A07FTR-ND 180.00/M 
P-Channet | °20 | -08 0.90 0.60 — ZXM61P02FCT-ND 75 57 38 ZXM61P02FTR-ND 250.00/M 
-30 | -08 _ 1.00 0.60 ZXM61PO3FCT-ND 75 57 38 ZXMI61POSFTR-ND 250.00/M 
SC59-6 Package ler 
N-Channet | 22 | 32 0.17 0.10 _ ZXM62NO2E6CT-ND 1.02 77 46 ZXMI62NO2E6TR-ND 255.00/M 
30 | 32 _ 0.20 0.10 ZXM62NO3E6CT-ND 1.02 77 46 ZXMI62NO3E6TR-ND 255.00/M 
P-Channel | 22 | ~16 0.375 0.20 _ ZXM62P02E6CT-ND 1.08 81 49 ZXVI62P02E6TR-ND 270.00/M 
-30 | -1.6 _ 0.40 0.20 ZXM62P03E6CT-ND 1.08 81 49 ZXM62PO3E6TR-ND 270.00/M D 
D 
MOSFETs — Dual N-Channel SM-8 “ 
Pin out for SC59-6 
VGS(th) Rps(on) Cut Tape Tape & Reel 
Bypss | !p IDM (V) @ Ip (2) Ves Ip | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(V) | (A) | (A) | min. max. mA] max. (V) (A) | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 5,000 
Dual N-Channel MOSFETs ; ; 
Dimension (mm) 
60 1 8 13 3 1 1 10 1.5 | ZDM4206NCT-ND 288 216 1.30 | ZDM4206NTR-ND 816.00  624.00/M G Package B|Cc|D 
60 13 | 15 13 3 1 | 033 10 3 | ZDM4306NCT-ND 435 327 1.96 | ZDM4306NTR-ND 1232.50  942.50/M SOT-23 jae] os a 
= os 5 _ Pin out for SOT-23 SC59-6 4.75| 3 1.45 
Additional Information included in Zetex Application Handbook, part number ST321-ND . : : 
MOSFETs — 8-MSOP Package —_fo-g00m single chip device 
Pp = 625mW for dual chip devices) 
Max. Ohms Cut Tape 
Vps | 'p | Rpsion) | @ Vas= Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel SM-8 MOSFET 
Type (Vv) | (A) | 2.7v 4.5V 10V Part No. 1 10 100 Part No. Size | Pricing 
8-MSOP MOSFETS ne 
1 
20 | 57 0.05 0.035 = — ZXMI64NO2XCT-ND 198 1.49 90 ZXVI64NO2XTR-ND 1,000 | 561.00 G2 
N-Channel | 20 | 58 30 o7 — ZAVIN2A02X8CT-ND 240 180 1.20 ZXMIN2A02X8TR-ND 1,000 | 680.00 
30 | 67 _ 0.035 0.025 ZAVIN3A02X8CT-ND 240 180 1.20 ZXVIN3A02X8TR-ND 1,000 | 680.00 
30 | 57 _ 0.06 0.085 ZXMI64NO3XCT-ND 198 1.49 90 ZXVI64NO3XTR-ND 1,000 | 561.00 
P-channel | 20 | 36] 0.13 0.09 — ZXM64P02XCT-ND 210 1.58 95 ZXM64P02XTR-ND 1,000 | 595.00 
-30 | -36 _ 0.15 0.09 ZXMI64PO3XCT-ND 240 180 1.08 ZXM64PO3XTR-ND 1,000 | 595.00 
Dual N-Channel| 2° | 24 0.20 0135 — ZXMID63NO2XCT-ND 240 180 1.08 ZXMID63NO2XTR-ND 1,000 | 680.00 
30 | 24 _ 0.222 0.135 ZXMIDE3NO3XCT-ND 240 180 1.08 ZXMID63NO3XTR-ND 1,000 | 680.00 
Dual P-Channel) 20 | 1-7] 0.40 027 — ZXMID63P02XCT-ND 252 189 1414 ZXMD63P02XTR-ND 1,000 | 714.00 
-30 | -1.7 _ 045 0.27 ZXMID63P03XCT-ND 252 189 144 ZXMD63P03XTR-ND 1,000 | 714.00 
0 tet 020 OH. = ZXMID63002XCT-ND 228 171 1.03 ZXMD63002XTR-ND 1,000 | 646.00 
-20 | -12] 0.40 027 — 
N & P Channel 8-MSOP 
Complimentary) 990.4 //07) = 0.222 0.188 | ZAviD63003XCT-ND 228 171 1.03 | ZXMD63003XTR-ND | 1,000 | 646.00 MOSFET 
-20 | -12 _ 0.45 0.27 
MOSFETs — SOT-223 Package 
V@s (th) Rps (on) Cut Tape Tape & Reel 
Bvpss| 'p |!pm Vatlp 2 Ip Ves| PD Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 
Type (Vv) | (A) | (A) |Min. Max. (mA)| Max.(mA) (V) | (W)| — Part No. 0 Part No. 1,000 
MOSFET Transistors 
450 | 0.14} 06 | 1.0 30 10] 50 01 10 | 20]  ZVNOS45CCT-ND 1.50 1.13 |  ZVNO545GTR-ND 425.00 &-MSOP (Single) Pin out 
250 | 0.31 | 144/08 18 1 | 140 360 45 | 20 ZVN4525GCT-ND. 96 72 ZVN4525GTR-ND 272.00 s cdo 5 
240 | 05 | 10/08 18 1.0] 60 of 25 | 25 ZVN4424GCT-ND. 174 1.31 ZVN4424GTR-ND 493.00 Si 
200 | 0.32 | 20 | 1.0 30 1.0] 10 025 10 | 20 ZVN2120GCT-ND. 150 1.13 ZVN2120GTR-ND 425.00 GI 
200 | 0.32 | 20 ]05 15 1.0] 10 0125 3 | 20 ZVNL120GCT-ND 150 1.13 ZVNL120GTR-ND 425.00 
N-Channel} 100 | 1 —|]2 4 —/065 — 45 | 20 ZAVIN10A11GCT-ND 120 90 ZXMIN10A11GTR-ND 340.00 
100 | 06 | 60 |075 15 10/45 0.25 5 | 20 ZVNL110GCT-ND 150 1.13 ZVNL110GTR-ND 425.00 
100) 05 | 60/08 24 10/40 1.0 10 | 20 ZVN2110GCT-ND 150 1.13 ZVN2110GTR-ND 425.00 
60 | 24 | — /1 3 —/028 — 45 | 2 ZXVINBAT 1 GCT-ND 120 90 ZXVIN6A11GTR-ND 340.00 SOT-223 
60 | 10 | 80/13 30 1.0] 10 15 10 | 20 ZVN4206GCT-ND. 1.80 1.35 ZVN4206GTR-ND 510.00 MOSFET 
1 Gate 
60 | 07 | 80/08 24 1.0] 20 10 10 | 20 ZVN2106GCT-ND 150 1.13 ZVN2106GTR-ND 425.00 2 Drain 
-450 |-0.075| -04 |-15 -45 -1.0] 150 -50 -10 | 20 ZVPO545GCT-ND 1.80 1.35 ZVP0545GTR-ND 510.00 3 Source 
-250 |-0.265| -1.0 ]-08 -20 1.0] 14.0 200 -10 | 20 ZVP4525GCT-ND 96 72 ZVP4525GTR-ND 272.00 4 Drain 
P-Channel | -240 | -1.0 | -1.0]-0.7 -20 -1.0] 9.0 -200 -10 | 25 ZVP4424GCT-ND 1.80 1.35 ZvP4424GTR-ND 510.00 $48 
-100 | -0.35 | -3.0|-15 -35 -1.0] 80 -0.375 -10 | 20 ZvP2110GCT-ND 180 1.35 ZVP2110GTR-ND 510.00 
60 | -045 | -40)-15 -35 -1.0] 50 -05 -10 | 20 ZVP2106GCT-ND 180 1.35 ZVP2106GTR-ND 510.00 
Avalanche Rated MOSFETs L234| + 
6.3 
N-Channet| © | 19 | 89 )13 30 10/10 15 10 | 20 ZVN4206GVCT-ND 189 1.42 ZVN4206GVTR-ND 535.50 
60 | 21 | 20/13 30 10/033 30 10 | 30 ZVN4306GVCT-ND 210 1.58 ZVN4306GVTR-ND 595.00 
MOSFET Transistors — Low RDS (on) 
N-channet| 19 | 17 | 12 [10 30 10/050 30 10 | 30 ZVN4310GCT-ND. 246 1.85 ZVN4310GTR-ND 697.00 
60 | 21 | 20/13 30 10/033 30 10 | 30 ZVN4306GCT-ND. 246 1.85 ZVN4306GTR-ND 697.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 -« Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (T0223) 441 


EZETEX MOSFETs 


EZETEX Now @s9000 Accredited! 


V@s (th) Rps (on) Cut Tape 
Bypss | 'p |!pm Vatlp 2 Ip Veg | PD | Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Tape & Reel 
Type (V) (A) | (A) | Min. Max. (mA) | Max. (mA) (V) | (W) | Part No. 1 10 100 | Part No. Size | Pricing 
SO-8 Package 
6 | 76|/—) 1 3. — | 003 — 45 | 25 ZXMNBAIONSCT-ND 8.40 6.30 4.20 | ZXVINGAIONSTR-ND | 500 | 1470.00 
60 | 44}/—) 1 3 — |0075 — 45 ZXMINGAOSDNSCT-ND* 7.20 5.40 3.60 | ZXMINGADSDNBTR-ND | 500 | 1260.00 
30 | 48 1 0.075 4.5 | 2 | ZAVINSAD6BDNSCT-ND* 3.30 2.48 1.65 |ZXMNGAO6DNSTR-ND | 500 | 550.00 
30 | 68 1 0.035 4.5 | 2 | ZAVINSAD4DNSCT-ND* 5.40 4.05 2.70 | ZXMNGAO4DNSTR-ND | 500 | 945.00 
N-Channel] 30 | 7.6 1 0.025 4.5 | 25 | ZAVINSBO4NSCT-ND 5.40 4.05 2.70 |ZXMNBBO4NSTR-ND | 500 | 945.00 
20 12 07 0.015 25 | 2.5 | ZXMN2A05NBCT-ND 7.80 5.85 3.90 | ZXMN2AD5NBTR-ND | 500 | 1365.00 
30 12 1 0.012 4.5 | 25 | ZXMNSADSNSCT-ND 7.80 5.85 3.90 | ZXMNSAOSNSTR-ND | 500 | 1365.00 
20 6 07 0.045 25 | 2 | ZAVIN2A04DNSCT-ND* 5.40 4.05 2.70 |ZXMN2A04DNSTR-ND | 500 | 945.00 
-20 | -76 -0.7 0.05 -2.5 | 25 | ZXM66PO2NBCT-ND 3.60 2.70 1.80 |ZXM66PO2NBTR-ND | 500 | 630.00 
-20 | -44 -0.7 0.15 -25 | 2 | ZAMD65PO2NBCT-ND* 3.30 2.48 1.65 |ZXMD6S5PO2N8TR-ND | 500 | 577.50 2 12 
P-Channel| -30 | -7.6 A 0.04 -4.5 | 25 | ZXM@6PO3NSCT-ND 3.60 2.70 1.80 |ZXM66PO3N8TR-ND | 500 | 630.00 =F 
-30 | -44 A 0.09 -45 | 2 | ZXMD65PO3NSCT-ND* 3.30 2.48 1.65 | ZXMD65PO3NSTR-ND | 500 | 577.50 
0 | -23)/—] 1+ — — | 03 2 -45 |] 2 | ZXMNSATIDNBCT-ND* 240 1.80 1.20 |ZXVINGATIDNSTR-ND | 500 | 420.00 
SOT-89 Package 
P-Channel] -250 | -02 | -1 | -08 -2 1 14-200 -10 | 2 | ZvP4525ZCT-ND 1.14.86 57 | ZVP4525ZTR-ND 1,000| 323.00 
250 | 024/144) 08 18 1 9 360 4.5 | 1.2 | ZVN4525ZCT-ND 96 72.48 | ZVN4525ZTR-ND 1,000) 272.00 
N-Channel] 60 | 12 |— J] 1 3 — | 055 — 45 | 1 | ZXMINBAO7ZCT-ND 90 .68 .45 |ZXMN6AO7ZTR-ND | 1,000] 255.00 Fal El el 
jo | o7 |—]| 2 4 — | 13 — 45 | 1 | ZXMINI0A07ZCT-ND 0 68 .45 |ZXMNIOAO7ZTR-ND | 1,000] 255.00 eles 
— 32° 
SOT23-6 Package 
250 | 023/144) 08 18 1 8.5 500 10 | 1.1 | ZVN4525E6CT-ND 1.14 86 57 | ZVN4525E6TR-ND (| 3,000 |285.00/M SOT-23-6 
30 | 42 1 0.075 4.5 | 1.7 | ZAVINSAOSEBCT-ND =—-'1.26 95 —.63_ | ZXMINGAOSEBTR-ND | 3,000 |315.00/M 2x0.95 
N-Channel] 20 | 25 07 03 25 | 1.7 | ZXVIN2A01E6CT-ND 96 .72 .48 | ZXMN2ADIESTR-ND | 3,000 | 240.00/M BIS 6 x 1.06 
oo) 15)/—| 2 4 — | 044 — 45 | 1.7] ZXVINIOADSEBCT-ND 1.44 1.08 .72 | ZXMNIOAD8EBTR-ND | 3,000 | 360.00/M , 
6 | 25}/—| 1 3  — | 02 — 45 | 1.7 | ZXMINGAOSEBCT-ND 1.44 1.08 .72 | ZXVINGADB8EBTR-ND | 3,000 | 360.00/M 
30 | 28 1 0.18 45 | 1.7 | ZXVINGAOIEBCT-ND «96-—«72-—«.48__ | ZXMINBADIESTR-ND | 3,000 |240.00/M K16 x 0.65 
20 | 45 0.12 A 25 ZXVINZAO3EBCT-ND 1.26 -—«-«.95__-.63_| ZXVIN2AD3E6TR-ND | 3,000 |315.00/M 
P-Channel] -250 | -.197| -1 | -08 -20 1 14-200 -10 | 1.1 | ZVP4525E6CT-ND 96 .72 .48 | ZVP4525E6TR-ND | 3,000 | 240.00/M 
* Dual Mosfet 
ZETEX Voltage Supply Monitors TO-92, 
Pkg. Suffix C 
Max. Input Max. Bottom View 
Typical Threshold Typical Output Sink Voltage Quiescent 
Vec Voltage Hysteresis Current Range Current Digi-Key Price Each 
(vy) () (mV) (mA) (vy) (uA) Part No. 10 100 1,000 
Voltage Supply Monitors — TO-92 
5 46 20 60 1t065 200 2Vi33064CL-ND 1.80 1.35 81 51 
5 43 20 60 1065 200 2Vi331640L-ND 1.62 1.22 73 46 
3 2.63 20 60 11065 200 ZSM300C-ND 1.62 1.22 73 46 
3 2.68 20 60 1to 10 190 2Vi331643C-ND 1.62 1.22 73 46 so-8 
3.3 3.08 20 60 1t06.5 200 ZSM330C-ND 1.62 1.22 73 46 Pkg. Suffix NB 
5 46 20 60 11065 200 ZSM560C-ND 1.62 1.22 73 46 Top View 
5 46 20 60 107.0 200 ZSM561C-ND 1.62 1.22 73 46 
3.3 34 20 50 -1to 10 180 ZSH330C-ND 1.62 1.22 73 A6 
5 46 20 50 -1to 10 180 ZSH560C-ND 1.62 1.22 73 46 
Thresh- Max. Input Max. 
Typical hold Typical Output Sink | Voltage | Quiescent Cut Tape Tape & Reel 
Veco Voltage | Hysteresis Current Range Current | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
7) 7) (mv) (mA) () (uA) | Part No. 1 10 100 Part No. 500 1,000 
Voltage Supply Monitors — SO-8 
5 46 20 60 1t065 200 | ZM33064N8CT-ND 297 223 1.34 | ZM33064N8TR-ND 519.75 841.50 
5 43 20 60 1t065 200 | ZM33164N8CT-ND 249 1.87 1.13 | ZM@3164N8TR-ND 435.75 705.50 
3 2.68 20 60 1to 10 190 _| 2Vi331643N8CT-ND 249 1.87 1.13 | ZM331643N8TR.ND 435.75 705.50 SOT-223 
3 2.63 20 60 1to65 200 | ZSM300N8CT-ND 249 1.87 1.13 | ZSM300N8TR-ND 435.75 705.50 Pkg. Suffix G 
33 3.08 20 60 1t065 200 | ZSM330N8CT-ND 249 1.87 1.13 | ZSM330N8TR-ND 435.75 705.50 Top View 
5 46 20 60 1to65 200 _ | ZSMSG0N8CT-ND 2.49 1.87 1.13_| ZSMS60N8TR-ND 435.75 705.50 
33 34 20 50 -1to0 10 180 | ZSH330NSCT-ND 249° 1.87 1.13 | ZSH30N8TR-ND 435.75 705.50 7 
5 46 20 50 -1to 10 180 | ZSHS60N8CT-ND 249 1.87 1.13 | ZSHS560N8TR-ND 435.75 705.50 2.0 Min. 
t 
Voltage Supply Monitors — SOT-223 
11.5 Min. 
5 46 20 60 1t065 200 | ZM33064GCT-ND 228 1.71 1.03 | ZMG3064GTR-ND _ 646.00 Vec [J 63 
5 43 20 60 1t065 200 | ZM33164GCT-ND 192 1.44 87 | ZM@3164GTR-ND _ 544.00 ano C 
3 2.68 20 60 1to 10 190 | 2W831643GCT-ND 192 1.44 87 | _2MG31643GTR-ND _ 544.00 aur 
3 2.63 20 60 1t065 200 | ZSM300GCT-ND 192 1.44 87 | ZSMS800GTR-ND _ 544.00 26 Min. 
33 3.08 20 60 1to6.5 200 | ZSM330GCT-ND 1.92 1.44 87 ZSM330GTR-ND _— 544.00 SOT-223 Y 
5 46 20 60 1to65 200 | ZSMS560GCT-ND 192 1.44 87 | ZSM560GTR-ND _ 544.00 
5 46 20 60 107.0 200 _| ZSM561GCT-ND 192 1.44 87 | _ZSM561GTRND = 544.00 
33 34 20 50 -1to 10 180 | ZSH330GCT-ND 192 1.44 87 | ZSH330GTR-ND - 544.00 
5 46 20 50 -1to 10 180 | ZSHS60GCT-ND 192 1.44 87 | ZSHS560GTR-ND _ 544.00 
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Output Max. Output Max Line Max Load 
Voltage Current Ptot Regulation Regulation Price Each 
(Vv) (mA) (W) (mV) (mV) Part No. 1 10 100 1,000 
200mA ZR78L Series Local Voltage Regulators — TO-92 
4.85 200 0.6 40 25 ZR78L048C-ND 1.08 81 49 31 
8.5 200 0.6 40 30 ZR78L085C-ND 1.08 81 49 31 
9.0 200 0.6 40 30 ZR78LO09C-ND 1.08 81 49 31 
Output | Max. Output Max Line Max Load Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Current Ptot | Regulation | Regulation Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Vv) (mA) (W) (mV) (mV) Part No. al 10 100 Part No. 1,000 
200mA ZR78L Series Local Voltage Regulators — SOT-223 
2.85 200 2 40 25 ZR78L028GCT-ND 2.22 1.67 1.00 ZR78L028GTR-ND 629.00 
3.0 200 2 40 25 ZR78L03GCT-ND 2.22 1.67 1.00 ZR78L03GTR-ND 629.00 
3.3 200 2 30 25 ZR78L033GCT-ND 2.22 1.67 1.00 ZR78L033GTR-ND 629.00 
4.0 200 2 40 25 ZR78L04GCT-ND 2.22 1.67 1.00 ZR78L04GTR-ND 629.00 
4.85 200 2 40 25 ZR78L048GCT-ND 2.22 1.67 1.00 ZR78L048GTR-ND 629.00 
5.0 200 2 40 25 ZR78LO5GCT-ND 2.22 1.67 1.00 ZR78LO5GTR-ND 629.00 
5.2 200 2 40 25 ZR78L052GCT-ND 2.22 1.67 1.00 ZR78L052GTR-ND 629.00 
5.7 200 2 40 30 ZR78L057GCT-ND 2.22 1.67 1.00 ZR78L057GTR-ND 629.00 
6.0 200 2 40 30 ZR78LO6GCT-ND 2.22 1.67 1.00 ZR78LO6GTR-ND 629.00 
7.0 200 2 40 25 ZR78L07GCT-ND 2.22 1.67 1.00 ZR78L07GTR-ND 629.00 
8.0 200 2 40 30 ZR78L08GCT-ND 2.22 1.67 1.00 ZR78LO8GTR-ND 629.00 
8.5 200 2 40 30 ZR78L085GCT-ND 2.22 1.67 1.00 ZR78L085GTR-ND 629.00 
9.0 200 2 40 30 ZR78LO9GCT-ND 2.22 1.67 1.00 ZR78LO9GTR-ND 629.00 
10.0 200 2 40 30 ZR78L10GCT-ND 2.22 1.67 1.00 ZR78L10GTR-ND 629.00 
12.0 200 2 40 30 ZR78L12GCT-ND 2.22 1.67 1.00 ZR78L12GTR-ND 629.00 
Output | Max. Output Max. Line | Max. Load Cut Tape Tape & Reel 
Voltage | Current Ptot | Regulation| Regulation Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Vv) (mA) (Ww) (mV) (mV) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 
200mA ZSR Series Local Voltage Regulators - Sot-223 
3.3 200 2.0 30 25 ZSR330GCT-ND 1.83 1.38 83 ZSR330GTR-ND 518.50 
5.0 200 2.0 40 25 ZSR500GCT-ND 1.83 1.38 83 ZSR500GTR-ND 518.50 
6.0 200 2.0 40 30 ZSR600GCT-ND 1.83 1.38 83 ZSR600GTR-ND 518.50 
8.0 200 2.0 40 30 ZSR800GCT-ND 1.83 1.38 83 ZSR800GTR-ND 518.50 
10.0 200 2.0 40 30 ZSR1000GCT-ND 1.83 1.38 83 ZSR1000GTR-ND 518.50 
Output | Max. Output Max. Line | Max. Load Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Current | Ptot /Regulation | Regulation Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(v) (mA) (W) (mV) (mV) Part No. ee (') Part No. 500 1,000 
200mA ZSR Series Local Voltage Regulators — SO-8 
2.85 200 0.78 40 25 ZSR285N8CT-ND 249 1.87 1.13 ZSR285N8TR-ND 435.75 705.50 
3.0 200 0.78 40 25 ZSR300N8CT-ND 2.49 1.87 1.13 ZSR300N8TR-ND 435.75 705.50 
3.3 200 0.78 30 25 ZSR330N8CT-ND 249 1.87 1.13 ZSR330N8TR-ND 435.75 705.50 
4.0 200 0.78 40 25 ZSR400N8CT-ND 2.49 1.87 1.13 ZSR400N8TR-ND 435.75 705.50 
4.85 200 0.78 40 25 ZSR485N8CT-ND 249 1.87 1.13 ZSR485N8TR-ND _ 705.50 
5.0 200 0.78 40 25 ZSR500N8CT-ND 249 1.87 1.13 ZSR500N8TR-ND 435.75 705.50 
5.2 200 0.78 40 25 ZSR520N8CT-ND 249 187 1.13 ZSR520N8TR-ND —_ 705.50 
5.7 200 0.78 40 30 ZSR570N8CT-ND 249 187 1.13 ZSR570N8TR-ND 435.75 705.50 
6.0 200 0.78 40 30 ZSR600N8CT-ND 2.49 1.87 1.13 ZSR600N8TR-ND 435.75 705.50 
7.0 200 0.78 40 25 ZSR700N8CT-ND 2.49 1.87 1.13 ZSR700N8TR-ND = 705.50 
8.0 200 0.78 40 30 ZSR800N8CT-ND 249 187 1.13 ZSR800N8TR-ND 435.75 705.50 
85 200 0.78 40 30 ZSR850N8CT-ND 249 187 1.13 ZSR850N8TR-ND a 705.50 
9.0 200 0.78 40 30 ZSR900N8CT-ND 249 187 1.13 ZSR900N8TR-ND 435.75 705.50 
10.0 200 0.78 40 30 ZSR1000N8CT-ND 2.49 1.87 113 ZSR1000N8TR-ND 435.75 705.50 
12.0 200 0.78 40 30 ZSR1200N8CT-ND 2.49 1.87 1.13 ZSR1200N8TR-ND = 705.50 
Reference Output Min. Operating Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Voltage (V) Current Tol. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Vv) Min. Max. (WA) (%) | Part No. dl 410 100 | Part No. 3,000 
Shunt Voltage Regulators — SOT-23 
2.5 2.5 20 50 ZR431FCT-ND$ 78 59 .36 ZR431FTR-ND¥ 195.00/M 
2.5 2.5 20 50 1 ZR431F01CT-ND+ 1.08 81 49 ZR431F01TR-ND¥ 270.00/M 
2.5 2.5 20 50 0.5 ZR431FO0STACT-ND NEW! 1.32 99 -60 ZR431FOO0STATR-ND NEW! — 330.00/M 
Shunt Voltage Regulators — SOT-23 
1.24 1.24 15 30 2.5 ZR2431F02CT-ND 1.32 99 60 ZR2431F02TR-ND 330.00/M 
1.24 1.24 15 30 1 ZR2431F01CT-ND 1.74 1.31 79 ZR2431F01TR-ND 435.00/M 
Improved Stability Low Voltage Shunt Regulators — SOT-23 
1.24 10 30 1 ZR431LF01CT-ND 1.20 -90 54 ZR431LF01TR-ND 300.00/M 
1.24 10 30 25 ZR431LFO02CT-ND 87 66 40 ZR431LFO2TR-ND 217.50/M 
Reference Output Min. Operating Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Voltage (V) Current Tol. Digi-Key Price Each Pricing 
(V) Min. Max. (uA) % Part No. 1 10 100 500 
Shunt Voltage Regulators — SO-8 
2.5 25 20 50 2 ZR431N8CT-ND 2.55 1.92 1.15 ZR431N8TR-ND 446.25 
2.5 2.5 20 50 1 ZR431N801CT-ND 2.70 2.03 1.22 ZR431N801TR-ND 472.50 
1.24 1.24 15 30 2.5 ZR2431N802CT-ND 2.61 1.96 1.18 ZR2431N802TR-ND 456.75 
1.24 1.24 15 30 1 ZR2431N801CT-ND 2.79 2.10 26 ZR2431N801TR-ND 488.25 
Reference Output Voltage Min. Operating 
Voltage (V) Current Tolerance Digi-Key Price Each 
(V) Min. Max. (MA) (%) Part No. 1 10 100 
Shunt Voltage Regulators — TO-92 
2.5 2.5 20 50 2 ZR431C-ND+ 1.08 81 49 
2.5 2.5 20 50 a ZR431C01-ND$ 1.38 1.04 63 
1.24 1.24 15 30 2.5 ZR2431C02-ND 1.08 81 49 
1.24 1.24 15 30 1 ZR2431C01-ND 1.47 1.11 67 
Improved Stability Low Voltage Shunt Regulators — TO-92 
1.24 1.24 10 30 1 ZR431LC01-ND 1.47 1.11 67 
1.24 1.24 10 30 2.5 ZR431LC02L-ND 1.08 81 49 


+ Additional Information included in Zetex Application Handbook, part number ST321-ND. 


TO-92 
Bottom View 
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EZETEX Voltage Regulators and References EZETEX Now @s9000 Accredited! 


Micro Power Low Dropout Regulators ST303-ND Zetex Through-Hole Data Book.... 


$T317-ND Zetex Surface Mount Data Book 


$ST320-ND Zetex Linear Data Book 


Dropouts ae Max: Cut Tape apelé\Reel ST321-ND Zetex Application Handbook . 
V Out] (mV)@IL Load | Shutdown Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(v) | =50ma | (ma) uA) | Package Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
Micro Power Low Dropout Regulators Micro Power Low 
4.00 85 150 0.01 | SOT23-5| ZXCL400ESTACT-ND NEW! =.39—S.28.-~—S—22: | ZXCL400ESTATR-ND NEW! —165.00/M Dropout Regulators 
3.30 85 150 0.01 SOT23-5 | ZXCL330E5CT-ND .66 50 .30 | ZXCL330E5TR-ND 165.00/M 
3.00 85 150 0.01 | SOT23-5 | ZXCL300E5CT-ND 66 50 30 | ZXCL300E5TR-ND 165.00/M NEW!SOT-23-5 
2.80 85 150 0.01 SOT23-5 | ZXCL280E5CT-ND .66 50 -30 | ZXCL280E5TR-ND 165.00/M 50 
2.60 85 150 0.01 SOT23-5 | ZXCL260E5CT-ND .66 50 .30 | ZXCL260E5TR-ND 165.00/M “Lf 
2.50 85 100 0.01 SOT23-5 | ZXCL250E5TACT-ND NEW! 39 28 .22 | ZXCL250E5TATR-ND NEW! 165.00/M 
4.00 85 150 0.01 SC-70 ZXCL400H5TACT-ND NEW! 39 28 .22 | ZXCL400HS5TATR-ND NEW! = 165.00/M 
3.30 85 150 0.01 SC-70 ZXCL330H5CT-ND 66 50 .30 | ZXCL330H5TR-ND 165.00/M 
3.00 85 150 0.01 SC-70 ZXCL300H5CT-ND 66 50 .30 | ZXCL300H5TR-ND 165.00/M 
2.80 85 150 0.01 SC-70 ZXCL280H5CT-ND 66 50 .30 | ZXCL280H5TR-ND 165.00/M 
2.60 85 150 0.01 SC-70 ZXCL260H5CT-ND 66 50 .30 | ZXCL260H5TR-ND 165.00/M 
2.50 85 100 0.01 SC-70 ZXCL250H5TACT-ND NEW! 39 28 .22 | ZXCL250HS5TATR-ND NEW! = 165.00/M 
Dropout Shutdown | Max. Load] Max. Line Cut Tape Tape & Reel 
V Out | Voltage | 1 Max. | Current Reg. Reg. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(Vv) (mv) | (mA) (WA) (mV) (mv) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,000 NEW!SC70 
Ultra Low Dropout Regulators — SM-8 | A158 
3.3 35 300 11 52 78 ZLDO330T8CT-ND¥$ 3.30 2.48 1.49 | ZLDO330T8TR-ND$ 935.00 
4.85 35 300 11 69 119 ZLDO485T8CT-ND¥$ 3.30 2.48 1.49 | ZLDO485T8TR-ND$ 935.00 
5 35 300 11 70 123 ZLDOS00T8CT-ND¥$ 3.30 2.48 1.49 | ZLDO500T8TR-ND$ 935.00 
8 
Miniature Voltage Regulators 
Max. Max. Typical | Max. | Max. 
Output | Output [Quiescent |Dropout | Line | Load Cut Tape Tape & Reel 
Voltage | Current | Current | Voltage | Reg. | Reg. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
(v) | (ma) (uA) (Vv) | (mV) | (mv) | Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
Miniature Voltage Regulators — SOT-23 
2.5 50 40 17 15 30 ZMR250FCT-ND¥$ VA? 1.33 80 ZMR250FTR-ND$ 442.50/M 
5.0 50 70 17 15 | 40 | ZMR500FCT-ND 1.41 1.06 64 ZMRS500FTR-ND 352.50/M Ultra Low Dropout 
Miniature Voltage Regulators — TO-92 Regulators 
2.5 50 40 17 15 30 ZMR250C-ND* 1.41 1.06 64 = — SM-8 
5.0 50 70 1.7 | 15 | 40 | zmrsooc-ND* 141 1.08 64 = = 9.79 LBF 
* Bulk Pricing id 


+ Additional Information included in Zetex Application Handbook, part number ST321-ND. 


Micropower Voltage Reference 


Reverse Max. Max. 
Breakdown| Min. Max. Temp. Slope Cut Tape Tape & Reel og 
Voltage |Current | Current | Coefficient |Resistance | Tol. | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing Miniature 
(V) (WA) (mA) | (ppm/°C) | (Ohms) | (%) | Part No. 1 25 100 | Part No. 3,000 Voltage Regulators 
Micropower Voltage Reference — SOT-23 Package SOT-23 
2.50 20 20 90 2 | ZR285F02CT-ND 91 65 .52 | ZR285FO2TR-ND 325.00/M ‘ . 
2.50 20 20 90 1 3 | ZR285F03CT-ND 77 55 .44 | ZR285FO3TR-ND 275.00/M Pkg. Suffix F Top View 
2.50 50 20 90 2 1 | ZR40401F25CT-ND 88 63 50 |ZR40401F25TR-ND 312.50/M 
2.50 50 20 90 2 2 | ZR40402F25CT-ND 74 53  .42 |ZR40402F25TR-ND 262.50/M A 
4.096 50 20 90 2 1 | ZR40401F41CT-ND 88 63  .50 | ZR40401F41TR-ND 312.50/M : ouT 
4.096 50 20 90 2 2 | ZR40402F41CT-ND 74 53.42 | ZR40402F41TR-ND 262.50/M 
5.00 50 20 90 15 1 | ZR40401F50CT-ND 88 63  .50 |ZR40401F50TR-ND 312.50/M 
5.00 50 20 90 15 2 | ZR40402F50CT-ND 74 53  .42 |ZR40402F50TR-ND 262.50/M 
2.50 25 60 30 0.4 0.5 | ZR404005F25TACT-ND NEW! 81 58 46 | ZR404005F25TATR-ND NEW! 287.50/M 
2.45 2000 | 120 50 0.5 1 | ZRA245F01CT-ND 1.23. 88 .70 | ZRA245F01TR-ND 437.50/M 
2.45 2000 | 120 50 0.5 3. | ZRA245F03CT-ND 77 55.44 | ZRA245F03TR-ND 275.00/M 
1.22 30 5 90 0.5 0.5 | ZXRE125CFCT-ND 1.72 1.23  .98 |ZXRE125CFTR-ND 612.50/M 
1.22 30 5 90 0.5 1 | ZXRE125DFCT-ND 1.23 .88 .70 | ZXRE125DFTR-ND 437.50/M| | TO-92 
1.22 30 5 90 0.5 2 | ZXRE125EFCT-ND 91.65 52 | ZXRE125EFTR-ND 325.00/M| | Pkg. Suffix C 
1.22 30 5 90 0.5 3 | ZXRE125FFCT-ND 77 55  .44 )ZXRE125FFTR-ND 275.00/M| | Bottom View 
1.22 8 20 75 0.5 0.5 | ZXRE1004CFCT-ND 2.57 1.84 1.47 |ZXRE1004CFTR-ND 918.75/M 
1.22 8 20 75 0.5 1 | ZXRE1004DFCT-ND 2.24 1.60 1.28 |ZXRE1004DFTR-ND 800.00/M 
1.22 8 20 75 0.5 2 | ZXRE1004EFCT-ND 1.93 1.38 1.10 | ZXRE1004EFTR-ND 687.50/M 2 
1.22 4 20 75 0.6 3. | ZXRE1004FFCT-ND 1.80 1.29 1.03 | ZXRE1004EFTR-ND 643.75/M Micropower 
1.225 30 12 75 0.5 0.5 | ZXRE4041CFCT-ND 1.72 1.23 .98 | ZXRE4041CFTR-ND 612.50/M Voltage Reference 
1.225 30 12 75 0.5 1 | ZXRE4041DFCT-ND 1.23. 88 .70 | ZXRE4041DFTR-ND 437.50/M SOT-23 
1.225 30 12 75 0.5 2 | ZXRE4041EFCT-ND 91.65  .52 | ZXRE4041EFTR-ND 325.00/M Pkg. Suffix F 
25 20 5 90 1 1 | ZRC250F01CT-ND 1.23. 88 .70 |ZRC250F01TR-ND 437.50/M Top View 
25 20 5 90 1 2 | ZRC250F02CT-ND 91.65 .52 | ZRC250F02TR-ND 325.00/M 
25 20 5 90 1 3 | ZRC250F03CT-ND 77 55  .44 | ZRC250F03TR-ND 275.00/M 
5 50 15 50 15 1 | ZRB500F01CT-ND 1.23. .88 .70 | ZRB500F01TR-ND 437.50/M Veer [] 
5 50 15 50 15 2 | ZRBSOOF02CT-ND 91.65  .52 | ZRB500F02TR-ND 325.00/M 
5 50 15 50 15 3 | ZRBS00FO3CT-ND 77 55.44 | ZRB500F03TR-ND 275.00/M GND C 
3.3 20 5 50 2 1 | ZRC330F01CT-ND 1.23 .88 .70 | ZRC330F01TR-ND 645.00/M 
3.3 20 5 50 2 2 | ZRC330F02CT-ND 91.65 .52 | ZRC330F02TR-ND 325.00/M 
3.3 20 5 50 2 3 | ZRC330F03CT-ND 77 55  .44 | ZRC330F03TR-ND 275.00/M (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AVref Iref Slope Cut Tape Tape & Reel $T303-ND Zetex Through-Hole Data Book.... 
Vo (mV) (mA) Resistance Trim Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing $T317-ND Zetex Surface Mount Data Book 
V) | Typ. Max. | Min. Max. | Typ. Max. | Ri Part No. 1 25 100 Part No. 1,000 ST320-ND Zetex Linear Data Book 
WH) IL Wis Ld bl Bene YR en ile ed ahs Ease §$T321-ND Zetex Application Handbook 
Precision Micropower Voltage Reference, Trimmable — SOT-223 
25 | 27 88 | 0.15 75 0.85 2 5.0% | ZRT025GC1CT-ND 1.94 1.39 1.41 | ZRT025GC1TR-ND 693.75 
4.0 | 42 14.0 | 015 75 14 3 5.0% | ZRTO40GC1CT-ND 1.94 1.39 1.11 | ZRT040GC1TR-ND 693.75 toi : 
5.0 | 54 17.2 | 015 60 1.25 2 5.0% | ZRTO50GC1CT-ND 1.94 1.39 141 | ZRTO50GC1TR-ND 693.75 Precision Micropower 
6.2 | 65 22.0] 015 50 1.4 3 5.0% | ZRT062GC1CT-ND 1.94 1.39 141 | ZRTO62GCITR-ND 693.75 Voltage Reference 
98 | 108 344] 015 30 18 4 2.5% | ZRT100GC1CT-ND 1.94 1.39 1.11 | ZRT100GC1TR-ND 693.75 
SOT-223 Optional 
Reverse Min. Max. Max. Temp. | Max. Slope Top View Trim 
Breakdown Current Current | Coefficient | Resistance | Tolerance | Digi-Key Price Each GND 
Voltage (V) (WA) (mA) (ppm/°C) (Ohms) (%) Part No. 1 25 100 1,000 VREF 
Micropower Voltage Reference — TO-92 Package 4.6 —+ 
2.50 20 20 90 1 2 ZR285R02-ND 91 65 39 33 | 
2.50 20 20 90 1 3 ZR285R03-ND 77 55 33 28 2b Min. 
2.50 50 20 90 2 1 ZR40401R25-ND 1.23 88 53 44 f 
2.50 50 20 90 2 2 ZR40402R25-ND 91 65 39 33 23 | 1.5 Min 
4.096 50 20 90 2 1 ZR40401R41-ND 1.23 88 53 44 : : : 
4.096 50 20 90 2 2 ZR40402R41-ND 91 65 39 33 
5.00 50 20 90 15 1 ZR40401R50-ND 1.23 88 53 44 
5.00 50 20 90 15 2 ZR40402R50-ND 91 65 39 33 Raw: 
2.45 2000 120 50 05 1 ZRA245A01-ND 1.23 88 53 44 20 Min. 
2.45 2000 120 50 05 3 ZRA245A03-ND 77 55 33 28 
3.8 Mine| 
p g Micropower 
VR IR Min. IR Max. ue Rg Max. Digi-Key Price Each Voltage Reference 
(V) (WA) (mA) ppm/°C (Q) Tolerance Part No. 1 25 100 1,000 
Micropower Voltage Reference, 330mW — TO-92 Package TO-92 
2.45/2.55 20 5 90 1.0 2% ZRC250A02-ND 91 65 39 33 SPINE-LINE Gy [, 
4.0 23 5 90 2.0 2% ZRC400A02-ND 91 65 39 33 Bottom View 
5.0 25 5 90 2.0 2% ZRC500A02-ND 1.21 87 52 AG VReF | 0 VREF 
5.0 50 15 50 15 1% ZRB500A01-ND 1.23 88 53 AG : GND 
5.0 50 15 50 15 3% ZRB500A03-ND 2.05 79 48 40 - - 
3.3 20 5 50 2.0 1% ZRC330A01-ND 123 88 SSC Pkg. Suffix R Pkg. Suffix A 
3.3 20 5 50 2.0 3% ZRC330A03-ND 77 55 33.28 
25 20 5 90 1.0 1% ZRC250A01-ND 1.23 88 53 (AG 
25 20 5 90 1.0 3% ZRC250A03-ND 77 55 33.28 
25 20 5 90 1.0 1% ZRC250R01-ND 1.23 88 53 AG Micropower 
25 20 5 90 1.0 3% ZRC250R03-ND 77 55 33.28 Voltage Reference 
1.22 8 20 75 0.5 1% ZXRE1004DR-ND 2.24 1.60 96 80 
1.225 30 12 75 0.5 1% ZXRE4041DR-ND 1.23 88 53 Ad TO-92 
1.22 30 5 90 0.5 1% ZXRE125DR-ND 1.23 88 53 (AG 3 Pin E-LINE GND Je 
1.22 30 5 90 0.5 2% ZXRE125ER-ND 91 65 39.33 Bottom View VreF | © VREF 
1.22 30 5 90 0.5 3% ZXRE125FR-ND 77 55 33.28 @ND 
° 
Reverse | Min. | Max. | Max. Temp. | Max. Slope Cut Tape T&R Pkg. Suffix R Pkg. Suffix A 
Breakdown |Current) Current | Coefficient | Resistance | Tol. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Voltage (V)| (WA) | (mA) | (ppm/°C) | (Ohms) |(%)| — Part No. 1 25. 100 Part No. 500 50-8 
Micropower Voltage Reference — SO-8 Package Pkg. Suffix N8 
2.45 2000 | 120 50 0.5 1 ZRA245N801CT-ND 1.66 1.19 95 ZRA245N801TR-ND 315.88 T may a 
2.45 2000 | 120 50 0.5 3 |  ZRA245N803CT-ND 144 1.03 82 ZRA245N803TR-ND 272.65 oR Mew 
2.50 20 20 90 1.0 2 ZR285N802CT-ND 154 110 88 ZR285N802TR-ND 292.60 
2.50 20 20 90 1.0 3 ZR285N803CT-ND 144 1.03 82 ZR285N803TR-ND 272.65 
2.50 50 20 90 2.0 1 ZR40401N825CT-ND 1.66 1.19 95 ZR40401N825TR-ND 315.88 
2.50 50 20 90 2.0 2 ZR40402N825CT-ND 1.49 1.07.85 ZR40402N825TR-ND 282.63 
3.3 20 5 50 2.0 1 ZRC330N801CT-ND 166 1.19 95 ZRC330N801TR-ND 315.88 
3.3 20 5 50 2.0 3 ZRC330N803CT-ND 1.44 1.03 82 ZRC330N803TR-ND 272.65 
4.096 50 20 90 2.0 1 ZR40401N841CT-ND 1.66 119 95 ZR40401N841TR-ND 315.88 
4.096 50 20 90 2.0 2 ZR40402N841CT-ND 1.49 1.07.85 ZR40402N841TR-ND 282.63 
5.0 50 20 90 15 1 ZR40401N850CT-ND 166 1.19 95 ZR40401N850TR-ND 315.88 
5.0 50 20 90 15 2 ZR40402N850CT-ND 1.49 1.07.85 ZR40402N850TR-ND 282.63 
5.0 50 15 50 15 1 ZRBS500N801CT-ND 1.66 1.19 95 ZRB500N801TR-ND 315.88 
5.0 50 15 50 15 3 ZRBS500N803CT-ND 1.44 1.03 82 ZRBS500N803TR-ND 272.65 
25 20 5 90 1.0 1 ZRC250N801CT-ND 1.66 1.19 95 ZRC250N801TR-ND 315.88 
25 20 5 90 1.0 3 ZRC250N803CT-ND 1.44 1.03 82 ZRC250N803TR-ND 272.65 
1.22 8 20 75 0.5 1 ZXRE1004DN8CT-ND 2.24 160 1.28 ZXRE1004DN8TR-ND 425.60 
1.22 8 20 75 0.5 2 ZXRE1004EN8CT-ND 1.93 1.38 1.10 ZXRE1004EN8TR-ND 365.75 
1.22 8 20 75 0.5 3 ZXRE1004FN8CT-ND 1.80 1.29 1.03 ZXRE1004FN8TR-ND 342.48 Biokai a4 
1.22 30 5 90 0.5 1 ZXRE125DN8CT-ND 1.45 1.04 83 ZXRE125DN8TR-ND 275.98 
1.22 30 5 90 0.5 2 ZXRE125EN8CT-ND 1.28 92 73 ZXRE125EN8TR-ND 242.73 70C1,c2 
1.22 30 5 90 0.5 3 ZXRE125FN8CT-ND 117 84 67 ZXRE125FN8TR-ND 222.78 B2okKge a3 
1.225 30 12 75 0.5 1 ZXRE4041DN8CT-ND 1.45 1.04 83 ZXRE4041 DN8TR-ND 275.98 
1.225 30 12 75 0.5 2 ZXRE4041EN8CT-ND 1.28 92 73 ZXRE4041EN8TR-ND 242.73 t 
1.225 30 12 75 0.5 3 ZXRE4041FN8CT-ND 117.8467 ZXRE4041FN8TR-ND 222.78 
E2,E3 
sé 33 | 
H” Bridge 
Ic VCE Cut Tape Tape & Reel 
VceBo | VcEo | (Dc) | 'cm | (sat) Ic/lp hre | 'c | VcE | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Polarity | (V) (vy | (a) | @ | ™~ (mA) min | (mA)| (V) | Part No. il 10 | PartNo. 1,000 
‘H’ Bridge — SM-8 
NPN 20 20 | 25 6 | 0.15] 1000/10 | 200 2] 2 
PNP 260) oo |25 | 6 |-02 | -1000-20 | 150 | -2 | 2 | ZHB6718CT-ND 5.01 3.76 | ZHB6718TR-ND 1419.50 
NPN 40 50 | 2 6 | 05 1000/5 150 2) 2 
PNP Bi ae 6 |-045| -tooo-10 | 160 | 2 | 2 | ZHB6790CT-ND 5.01 3.76 | ZHB6790TR-ND 1419.50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEW! Bru shless Fan Motor Controller $T303-ND Zetex Through-Hole Data Book ... $6.40 
$T317-ND Zetex Surface Mount Data Book ..$9.60 
Supply | Quiescent | Output Drive Output Cut Tape Tape & Reel ST320-ND Zetex Linear Data Book $3.60 
Voltage | Current Current PWM Freq. Flag Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ieee ea 
ST321-ND Z Appi Handbook 4.98 
Range (V)| Max (mA) | Max (mA) | Range (kHz)| Format Part No. 1 25 100 | Part No. 1,000 : elex Application andbee bale 
MSOP10 
Rotor lock and NEW! MSOP10 
45-18 3 80 1-50 ZXBM2001X10TACT-ND 1.47 1.26 1.16 | ZXBM2001X10TATR-ND 714.00 
Speed pulse Pht Vee F% [5 Pht 
45-18 3 80 1-50 Rotor lock only | ZXBM2002X10TACT-ND 1.33 1.14 1.05 |ZXBM2002X10TATR-ND 646.00 FPhe ne Ep Phe 
1 Cpwm Hc L Cpwm 
45-18 3 80 1-50 Speed pulse only} ZXBM2003X10TACT-ND 1.33 1.14 1.05 | ZXBM2003X10TATR-ND 646.00 FCick SPD FCLck 
Filock/FG Gnd FE Lock 
Automotive and Household Security Siren Driver exeMeon axe 
Features: » Direct drive of darlington, mosfet and IGBT output stages + Suitable for automotive and static alarm systems Veco faPh1 
He 3 Ph2 
Operating Operating Sleep Mode Operating | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing en5 q E Pw 
Voltage (V) | Current(mA) | Current (WA) | Temp. (°C) | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 Gnd cl Fees 
4-18V 10 1 -40°— 125° | ZSD100D8-ND$ 2.25 1.69 1.02 = = 
4-18V 10 1 -40°-125° | ZSD100NSCT-ND$ 2.70 2.03 1.22 | ZSD100N8TR-ND+ 472.50 2XBM2003 


+ Additional Information included in Zetex Application Handbook, part number ST321-ND. 


Precision Single Cell Timer 


IC Siren Driver 


Supply Supply Sink Maximum Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Current Current | TPD Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing i = 
Min./Max. (V) | Min./Max. (uA) | (mA) (uS) (KHz) Part No. 1 10 100 Part No. 500 Cout 
8 Dip j 
0.9/6.0 74/200 100 2 330 ZSCT1555D8-NDt 3.09 2.32 1.40 = = ae ve Ne) 
8-SOIC 
0.9/6.0 74 / 200 100 2 330 ZSCT1555N8CT-ND 3.09 2.32 1.40 | ZSCT1555N8TR-ND 540.75 Sample Circuit 


t Tube Pricing 


ZSD100 


Current Mirror — SM-8 Package ares 


SAW Q 
This device offers excellent matching between transistor elements to allow a space and cost-effective solution for high side current sense applications. Cuoo Q 
Uncommitted sensitivity is selected by external resistors. GeixGau SPEAKER 
zx 
VcBo | VcEo | VEBO Icm Ic Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
Type (V) (V) (V) (Amps) | (Amps) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 
NPN 140 120 10 4 1 
PNP 140 “120 10 4 4 ZDS1009CT-ND 4.41 3.31 1.99 ZDS1009TR-ND 1249.50 
Current Mirror 
SM-8 
. . 
TH... Fastest Analog Solution Field Prog rammable Analog Device xt 7 
Field programmable Analog Device which is 5 raF x2 
supported by powerful PC based Design and Bacing Ye q 
Simulation tools, plus a hardware emulator for Description 1 25 100 E3 
fast hardware prototyping, TRAC provides real TRACO20LH 
time and computational approach to signal in QSOP36 TRACO020LHQ36-ND 16.50 387.50 1400.00 


processing, assuring design integration and 
secrecy. For more information check TRAC 
site @ http:/www.zetex.com) 


TRAC. 


Development Kit TRACO20LHUSA-ND 460.00 = _ 


Typical Vsense = IR; Bg 


ae Ro 
Application 
Cirouit For balance R3=R4 


e.g. 


Variable Capacitance Diodes — SOT-23 and SOD-323 Packages R2-100m0 


R1=R3=R4=1002 


Vsense sensitivity = 


VBR @ IR Cd@ RD Cut Tape Tape & Reel 400mV/A 
Ip =10pA | Max. pA/ VR = 25V Max. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Min. (V) Vp (V) Max. (pf) Q Part No. l 10 100 Part No. 3,000 
Silicon Planar Variable Capacitance Diodes — SOT-23 Package 
28 0.05/28 28 1.2 BBY31CT-ND$ 54 4.05 27.00 BBY31TR-ND$ 162.00/M Variable 
28 0.05/28 6.0 0.6 BBY40CT-ND$ 54 4.05 27.00 BBY40TR-ND$ 162.00/M Capacitance 
Diodes 
Capacitance 
C2 Nominal Ratio ©2/29 Cut Tape Tape & Reel 
Ptot | VBR | Capacitance at f = 1MHz Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(mw) | (Vy) (pF) Min. Max. Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 id 
Silicon Planar Variable Capacitance Diodes — SOT-23 Package A & i 
330 25 8.2 43 58 ZC829ACT-ND 2.52 18.90 113.40 ZC829ATR-ND 630.00/M “aie bee 
330 25 10 45 6.0 ZC830ACT-ND$ 2.52 18.90 113.40 ZC830ATR-ND$ 630.00/M Dual Diodes Single Diode 
330 25 15 4.5 6.0 ZC831ACT-ND$ 2.52 18.90 113.40 ZC831ATR-ND$ 630.00/M 
330 25 22 5.0 6.5 ZC832ACT-ND$ 2.52 18.90 113.40 ZC832ATR-ND$ 630.00/M 
330 25 33 5.0 6.5 ZC833ACT-ND$¢ 2.52 18.90 113.40 ZC833ATR-ND$ 630.00/M SOD-323 
330 25 47 5.0 6.5 ZC834ACT-ND$ 2.52 18.90 113.40 ZC834ATR-ND$ 630.00/M Variable Capacitance Diodes 
330 25 68 5.0 6.5 ZC835ACT-ND$ 2.52 18.90 113.40 ZC835ATR-ND$ 630.00/M 
330 25 100 5.0 6.5 ZC836ACT-ND$ 2.52 18.90 113.40 ZC836ATR-ND$ 630.00/M 
Silicon Planar Variable Capacitance Diodes — SOD-323 Package 
300 25 8.2 43 58 ZMV829ACT-ND 2.49 18.68 112.05 ZMV829ATR-ND 622.50/M 
300 25 10 4.5 6.0 ZMV830ACT-ND 2.49 18.68 112.05 ZMV830ATR-ND 622.50/M 
300 25 15 4.5 6.0 ZMV831ACT-ND 2.49 18.68 112.05 ZMV831ATR-ND 622.50/M 
300 25 22 5.0 6.5 ZMV832ACT-ND 2.49 18.68 112.05 ZMV832ATR-ND 622.50/M 
300 25 33 5.0 6.5 ZMV833ACT-ND 2.49 18.68 112.05 ZMV833ATR-ND 622.50/M 
300 25 47 5.0 6.5 ZMV834ACT-ND 2.49 18.68 112.05 ZMV834ATR-ND 622.50/M 
300 25 68 5.0 6.5 ZMV835ACT-ND 1.98 14.85 89.10 ZMV835ATR-ND 495.00/M (Continued) 
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EZE TEX Variable Capacitance Diodes — SOT-23 and SOD-323 Packages (Cont.) 


min. min/max max. Cut Tape Tape & Reel 
Prot |VBr| cdat cdat Cd at Q Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(mW) | (V) | VR=iV VR=2.5V VR=4v min. Part No. il 10 100 Part No. 3,000 
Silicon Planar Variable Capacitance Diodes - Hyper-hyperabrupt Variety — SOT-23 Package 
330 12 8.7 4.3/5.5 2.9 350 ZC930CT-ND 3.39 25.43 152.55 ZC930TR-ND 847.50/M 
330 12 14.5 6.5/7.8 4 300 ZC931CT-ND 3.39 25.43 152.55 ZC931TR-ND 847.50/M 
330 12 17 8.5/10.5 5:5 200 ZC932CT-ND 3.39 25.43 152.55 ZC932TR-ND 847.50/M 
330 12 42 18/27 12 150 ZC933CT-ND 3.39 25.43 152.55 ZC933TR-ND 847.50/M 
330 12 42 20.25 / 24.75 12 150 ZC933ACT-ND 3.39 25.43 152.55 ZC933ATR-ND 847.50/M 
330 12 95 40/65 25 80 ZC934CT-ND 3.39 25.43 152.55 ZC934TR-ND 847.50/M 
330 12 95 47.25 / 57.75 25 80 ZC934ACT-ND 3.39 25.43 152.55 ZC934ATR-ND 847.50/M 
Silicon Planar Variable Capacitance Diodes - Hyper-hyperabrupt Variety — SOD-323 Package 
300 12 8.7 4.3/5.5 2.9 350 ZMV930CT-ND 2.19 16.43 98.55 ZMV930TR-ND 547.50/M 
300 12 14.5 6.5/7.8 4 300 ZMV931CT-ND 2.19 16.43 98.55 ZMV931TR-ND 547.50/M 
300 12 17 8.5/10.5 5.5 200 ZMV932CT-ND 2.19 16.43 98.55 ZMV932TR-ND 547.50/M 
300 12 42 18/27 12 150 ZMV933CT-ND 2.19 16.43 98.55 ZMV933TR-ND 547.50/M 
300 12 42 20.25 / 24.75 12 150 ZMV933ACT-ND 2.34 17.55 105.30 ZMV933ATR-ND 585.00/M 
300 12 95 40/65 25 80 ZMV934CT-ND 2.19 16.43 98.55 ZMV934TR-ND 547.50/M 
300 12 95 47.25 / 57.75 25 80 ZMV934ACT-ND 2.34 17.55 105.30 ZMV934ATR-ND 585.00/M 
Capacitance 
C2 Nominal Ratio ©2/Ca9 Cut Tape Tape & Reel 
PToT VBR Capacitance at f=1MHz Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(mw) (Vv) (pF) Min. Max. | Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
Silicon Planar Variable Capacitance Diodes - Dual, Common Cathode — SOT-23 Package 
330 25 33 5.0 6.5 ZDC833ACT-ND 2.82 21.15 126.90 ZDC833ATR-ND 705.00/M 
Cut Tape Tape & Reel 
Prot |YsrR| 'r C4(pF) C3/Co5 Q Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(mW) | (V) | (WA) | Min. Max. V/MHz | Min. Max. | Min | Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 
Silicon Planar Variable Capacitance Diodes — SOT-23 Package 
330 30 0.05 1.8 2.8 25/1 4.0 6.0 250 | FMMV105GCT-ND$ 81 6.08 40.50} FMMV105GTR-ND¥ 243.00/M 
330 30 0.02 26 32 3/1 5.0 6.5 200 | FMMV109CT-ND$ 81 6.08 40.50} FMMV109TR-ND+ 243.00/M 
330 30 0.1 20 25 3/1 4.5 = 200 | FMMV3102CT-ND$ 81 6.08 40.50} FMMV3102TR-ND$ 243.00/M 
Tuning Ratio Cut Tape Tape & Reel 
Prot | Vr IF c4(pF)@4v_ | C2/C39 @ f=1MHz | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(mW) | (V) (mA) Nom. Max. Min. Max. Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
Silicon Planar Variable Capacitance Diodes — SOT-23 Package 
330 30 20 6.8 75 2.5 3.3 FMMV2101CT-ND$ 81 6.08 40.50 FMMV2101TR-ND$ 243.00/M 
330 30 20 10 1 2.6 3.3 FMMV2103CT-ND$ 81 6.08 40.50 FMMV2103TR-ND$ 243.00/M 
330 30 20 12 13.2 2.6 3.3 FMMV2104CT-ND¥$ 81 6.08 40.50 FMMV2104TR-ND$ 243.00/M 
330 30 20 15 16.5 2.6 3.3 FMMV2105CT-ND$ 81 6.08 40.50 FMMV2105TR-ND$ 243.00/M 
330 30 20 22 24.2 2.7 3.3 FMMV2107CT-ND$ 81 6.08 40.50 FMMV2107TR-ND$ 243.00/M 
330 30 20 33 36.3 2.7 3.3 FMMV2109CT-ND$ 81 6.08 40.50 FMMV2109TR-ND$ 243.00/M 
+ Additional Information included in Zetex Application Handbook, part number ST321-ND. 
NEW! Silicon 12V Hyperabrupt Varactor Diodes 
min. min/max max. Cut Tape Tape & Reel 
Prot |VBr| cdat cdat Cd at Q Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(mW) | (V) | Vg=1V | VR=2.5V Vp=4V min. Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
SOD-523 Package 
330 12 13.5 6.5/7.8 4 300 ZV931V2TACT-ND 1.32 .99 66 ZV931V2TATR-ND 396.00/M 
330 12 17 8.5/10.5 5.5 200 ZV932V2TACT-ND 1.32 .99 66 ZV932V2TATR-ND 396.00/M 
330 12 42 18/27 12 150 ZV933V2TACT-ND 1.32 .99 66 ZV933V2TATR-ND 396.00/M 
=: . 
NEW Silicon 25V Hyperabrupt Varactor Diodes 
Capacitance 
C2 Nominal Ratio C2/C29 Cut Tape Tape & Reel 
PToT VBR Capacitance at f=1MHz Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(mW) (Vv) (pF) Min. Max. | Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,000 
SOD-523 Package 
330 25 15 4.5 6.0 ZV831BV2TACT-ND 1.32 99 66 ZV831BV2TATR-ND  396.00/M 
330 25, 22 5.0 6.5 ZV832BV2TACT-ND 1.32 99 66 ZV832BV2TATR-ND  396.00/M 
SOD-23 Package 
330 25 47 5.0 6.5 ZDC834ATACT-ND* 1.32 99 66 ZDC834ATATR-ND* 396.00/M 
* Dual Package 
NEW! Silicon Low Voltage Hyperabrupt Varactor Diodes 
Capacitance 
Capacitance | pF VR=0.5V Capacitance | Minimum Q Cut Tape Tape & Reel 
pF Vp=0.5V | atf=1MHz | Ratio ©o.5/2.5) Vp=0.5V | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
atf=1MHz | Min. Max. | at f=1MHz f=50MHz Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
SOD-523 Package 
9.5 6.3 7.8 2.0 500 ZV950V2TACT-ND 1.32 -99 66 ZV950V2TATR-ND 396.00/M 
19 12.7 15.7 2.0 350 ZV952V2TACT-ND 1.32 .99 66 ZV952V2TATR-ND 396.00/M 
45 30 37 2.0 250 ZMDC953TACT-ND 1.50 1.13 75 ZMDC953TATR-ND 450.00/M 


EZETEX Now QS9000 Accredited! 


$ST303-ND Zetex Through-Hole Data Book. $6.40 
ST317-ND Zetex Surface Mount Data Book....$9.60 
ST320-ND Zetex Linear Data Book. 


$ST321-ND Zetex Application Handbook 
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Panasonic. Transistor ArrayS Composite Transistors (Built-in Resistor) 


Dim. in mm 


Fig.9 NEW! Fig. 10 NEW! Fig. 11 NEW! 


Mini Type (5-pin) / EIAJ: SC-74A i S-Mini Type (5-pin) / EIAJ: SC-88A S-Mini Type (6-pin) / EIAJ: SC-88 NEW! SS-Mini Type (6-pin) 
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Basic Type Cut Tape Tape and Reel 
RB RBE Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 

Fig. Package PNP NPN (K ohm) (K ohm) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
1 Mini 5Pin UN211F x2 = 47 10 XN111FCT-ND Al 35 28 XN111FTR-ND 3,000 | 109.00/M 
1 Mini 5Pin UN211H x2 = 2 10 XN111HCT-ND At 35 28 XN111HTR-ND 3,000 | 109.00/M 
1 Mini 5Pin UN1110 x2 a 47 open XN1110CT-ND Al 35 28 XN1110TR-ND 3,000 | 109.00/M 
1 Mini 5Pin UN2111 x2 = 10 10 XN1111CT-ND AL 35 28 XN1111TR-ND 3,000 | 109.00/M 
1 Mini 5Pin UN2112 x2 = 22 22 XN1112CT-ND AL 35 28 XN1112TR-ND 3,000 | 109.00/M 
1 Mini 5Pin UN2113 x2 = 47 47 XN1113CT-ND AL 35 28 XN1113TR-ND 3,000 | 109.00/M 
1 Mini 5Pin UN2114 x2 — 10 47 XN1114CT-ND. At 35 28 XN1114TR-ND 3,000 | 109.00/M 
1 Mini 5Pin UN2115 x2 — 10 open XN1115CT-ND Al 35 28 XN1115TR-ND 3,000 | 109.00/M 
1 Mini 5Pin UN2116 x2 = 4.7 open XN1116CT-ND AL 35 28 XN1116TR-ND 3,000 | 109.00/M 
1 Mini 5Pin UN2119 x2 = il 10 XN1119CT-ND Al 35 28 XN1119TR-ND 3,000 | 109.00/M 
2 Mini 5Pin = UN2210 x2 47 open XN1210CT-ND Al 35 28 XN1210TR-ND 3,000 | 109.00/M 
2 Mini 5Pin = UN2211 x2 10 10 XN1211CT-ND Al 35 28 XN1211TR-ND 3,000 | 109.00/M 
2 Mini 5Pin — UN2212 x2 22 22 XN1212CT-ND At 35 28 XN1212TR-ND 3,000 | 109.00/M 
2 Mini 5Pin — UN2213 x2 47 47 XN1213CT-ND Al 35 28 XN1213TR-ND 3,000 | 109.00/M 
2 Mini 5Pin = UN2214 x2 10 47 XN1214CT-ND Al 35 28 XN1214TR-ND 3,000 | 109.00/M 
2 Mini 5Pin = UN2215 x2 10 open XN1215CT-ND Al 35 28 XN1215TR-ND 3,000 | 109.00/M 
2 Mini 5Pin = UN2216 x2 4.7 open XN1216CT-ND At 35 28 XN1216TR-ND 3,000 | 109.00/M 
3 Mini 5Pin _ UN2211 x2 10 10 XN2211CT-ND At 35 28 XN2211TR-ND 3,000 | 109.00/M 
4 Mini 6Pin UN2111 x2 — 10 10 XN4111CT-ND At 35 28 XN4111TR-ND 3,000 | 109.00/M 
4 Mini 6Pin UN2112 x2 = 22 22 XN4112CT-ND Al 35 28 XN4112TR-ND 3,000 | 109.00/M 
4 Mini 6Pin UN2113 x2 — 47 47 XN4113CT-ND Al 35 28 XN4113TR-ND 3,000 | 109.00/M 
4 Mini 6Pin UN2114 x2 a 10 47 XN4114CT-ND AL 35 28 XN4114TR-ND 3,000 | 109.00/M 
4 Mini 6Pin UN2115 x2 = 10 open XN4115CT-ND At 35 28 XN4115TR-ND 3,000 | 109.00/M 
4 Mini 6Pin UN2116 x2 = 47 open XN4116CT-ND Al 35 28 XN4116TR-ND 3,000 | 109.00/M 
5 Mini 6Pin = UN1210 x2 47 open XN4210CT-ND Al 35 28 XN4210TR-ND 3,000 | 109.00/M 
5 Mini 6Pin = UN2211 x2 10 10 XN4211CT-ND AL 35 28 XN4211TR-ND 3,000 | 109.00/M 
5 Mini 6Pin = UN2212 x2 22 22 XN4212CT-ND AL 35 28 XN4212TR-ND 3,000 | 109.00/M 
5 Mini 6Pin — UN2213 x2 47 47 XN4213CT-ND At 35 28 XN4213TR-ND 3,000 | 109.00/M 
5 Mini 6Pin — UN2214 x2 10 47 XN4214CT-ND Al 35 28 XN4214TR-ND 3,000 | 109.00/M 
5 Mini 6Pin = UN2215 x2 10 open XN4215CT-ND Al 35 28 XN4215TR-ND 3,000 | 109.00/M 
5 Mini 6Pin = UN2216 x2 47 open XN4216CT-ND AL 35 28 XN4216TR-ND 3,000 | 109.00/M 
6 Mini 6Pin UN2111 x1 UN2211 x1 10/10 10/10 XN4311CT-ND Al 35 28 XN4311TR-ND 3,000 | 109.00/M 
6 Mini 6Pin UN2112 x1 UN2212 x1 22/22 22/22 XN4312CT-ND AL 35 28 XN4312TR-ND 3,000 | 109.00/M 
6 Mini 6Pin UN2114 x1 UN2114 x1 10/10 47/47 XN4314CT-ND AL 35 28 XN4314TR-ND 3,000 | 109.00/M 
6 Mini 6Pin UN2115 x1 UN2115 x1 10/10 open/open XN4315CT-ND Al 35 28 XN4315TR-ND 3,000 | 109.00/M 
6 Mini 6Pin UN2116 x1 UN2116 x1 4.7/4.7 open/open XN4316CT-ND Al 35 28 XN4316TR-ND 3,000 | 109.00/M 
6 Mini 6Pin UN2122 x1 UN2213 x1 4.7/4.7 4.7/4.7 XN4381CT-ND AL 35 28 XN4381TR-ND 3,000 | 109.00/M 
7 Mini 6Pin _— UN1213 x2 47 47 XN6213CT-ND Al 35 28 XN6213TR-ND 3,000 | 109.00/M 
7 Mini 6Pin _ UN1215 x2 10 open XN6215CT-ND. At 35 28 XN6215TR-ND 3,000 | 109.00/M 
7 Mini 6Pin _ UN1216 x2 4.7 open XN6216CT-ND Al 35 28 XN6216TR-ND 3,000 | 109.00/M 
1 S Mini 5Pin UN111F x2 — 47 10 XP111FCT-ND 48 40 32 XP111FTR-ND 3,000 | 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN111H x2 a 2.2 10 XP111HCT-ND 48 40 32 XP111HTR-ND 3,000 | 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN1111 x2 = 10 10 XP1111CT-ND 48 40 32 XP1111TR-ND 3,000 | 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN1112 x2 = 22 22 XP1112CT-ND 48 40 32 XP1112TR-ND 3,000 | 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN1113 x2 — 47 47 XP1113CT-ND A8 40 32 XP1113TR-ND 3,000 | 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN1114 x2 = 10 47 XP1114CT-ND 48 40 32 XP1114TR-ND 3,000 | 127.00/M 
1 S Mini SPin UN1115 x2 = 10 open XP1115CT-ND 48 40 32 XP1115TR-ND 3,000 | 127.00/M 
i S Mini SPin UN1116 x2 _ 47 open XP1116CT-ND 48 40 32 XP1116TR-ND 3,000 | 127.00/M 
1 S Mini 5Pin UN1119 x2 _ 1 10 XP1119CT-ND 48 40 32 XP1119TR-ND 3,000 | 127.00/M 
2 S Mini 5Pin UN1210 x2 47 open XP1210CT-ND 48 40 32 XP1210TR-ND 3,000 | 127.00/M 
2 S Mini 5Pin UN1211 x2 10 10 XP1211CT-ND 48 40 32 XP1211TR-ND 3,000 | 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UN1212 x2 22 22 XP1212CT-ND 48 40 32 XP1212TR-ND 3,000 | 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UN1213 x2 47 47 XP1213CT-ND 48 40 32 XP1213TR-ND 3,000 | 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UN1214 x2 10 47 XP1214CT-ND 48 40 32 XP1214TR-ND 3,000 | 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UN1215 x2 10 open XP1215CT-ND 48 40 32 XP1215TR-ND 3,000 | 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UN1216 x2 4.7 open XP1216CT-ND A8 40 32 XP1216TR-ND 3,000 | 127.00/M 
2 S Mini 5Pin = UN1217 x2 22 open XP1217CT-ND 48 40 32 XP1217TR-ND 3,000 | 127.00/M 
3 S Mini 6Pin UN1111 x2 = 10 10 XP4111CT-ND 48 40 32 XP4111TR-ND 3,000 | 127.00/M 
3 S Mini 6Pin UN1112 x2 _ 22 22 XP4112CT-ND 48 40 32 XP4112TR-ND 3,000 | 127.00/M 
3 S Mini 6Pin UN1113 x2 _ 47 47 XP4113CT-ND 48 40 32 XP4113TR-ND 3,000 | 127.00/M 
3 S Mini 6Pin UN1114 x2 — 10 47 XP4114CT-ND 48 40 32 XP4114TR-ND 3,000 | 127.00/M 
3 S Mini 6Pin UN1115 x2 = 10 open XP4115CT-ND 48 40 32 XP4115TR-ND 3,000 | 127.00/M 
3 S Mini 6Pin UN1116 x2 a 47 open XP4116CT-ND 48 40 32 XP4116TR-ND 3,000 | 127.00/M 
5 S Mini 6Pin UN1210 x2 = 47 open XP4210CT-ND 48 40 32 XP4210TR-ND 3,000 | 127.00/M 
5 S Mini 6Pin UN1211 x2 = 10 10 XP4211CT-ND 48 40 32 XP4211TR-ND 3,000 | 127.00/M 
5 S Mini 6Pin UN1212 x2 a 22 22 XP4212CT-ND 48 40 32 XP4212TR-ND 3,000 | 127.00/M 
5 S Mini 6Pin UN1213 x2 = 47 47 XP4213CT-ND 48 40 32 XP4213TR-ND 3,000 | 127.00/M 
5 S Mini 6Pin UN1214 x2 = 10 47 XP4214CT-ND 48 40 32 XP4214TR-ND 3,000 | 127.00/M 
5 S Mini 6Pin UN1215 x2 — 10 open XP4215CT-ND 48 40 32 XP4215TR-ND 3,000 | 127.00/M 
5 S Mini 6Pin UN1216 x2 — 4.7 open XP4216CT-ND 48 40 32 XP4216TR-ND 3,000 | 127.00/M 
6 S Mini 6Pin UN1211 x1 UN1111 x1 10 10 XP4311CT-ND A8 40 32 XP4311TR-ND 3,000 | 127.00/M 
6 S Mini 6Pin UN1212 x1 UN1112 x1 22 22 XP4312CT-ND 48 40 32 XP4312TR-ND 3,000 | 127.00/M 
6 S Mini 6Pin UN2214 x1 UN2114 x1 10 47 XP4314CT-ND 48 40 32 XP4314TR-ND 3,000 | 127.00/M 
6 S Mini 6Pin UN1215 x1 UN1115 x1 10 open XP4315CT-ND 48 40 32 XP4315TR-ND 3,000 | 127.00/M 
6 S Mini 6Pin UN1216 x1 UN1116 x1 47 open XP4316CT-ND A8 40 32 XP4316TR-ND 3,000 | 127.00/M 
7 S Mini 6Pin UN1115 x2 a 10 open XP6115CT-ND 48 40 32 XP6115TR-ND 3,000 | 127.00/M 
8 S Mini 6Pin UN1211 x2 = 10 10 XP6211CT-ND 48 40 32 XP6211TR-ND 3,000 | 127.00/M 
8 S Mini 6Pin UN1212 x2 = 22 22 XP6212CT-ND 48 40 32 XP6212TR-ND 3,000 | 127.00/M 
8 S Mini 6Pin UN1213 x2 i 47 47 XP6213CT-ND A8 40 32 XP6213TR-ND 3,000 | 127.00/M 
8 S Mini 6Pin UN1214 x2 — 10 47 XP6214CT-ND 48 40 32 XP6214TR-ND 3,000 | 127.00/M 
8 S Mini 6Pin UN1215 x2 — 10 open XP6215CT-ND A8 40 32 XP6215TR-ND 3,000 | 127.00/M 
9 SS Mini 6Pin UN2111 x2 _ 10 10 UP0411100LCT-ND NEW! 61 46 35 UP0411100LTR-ND NEW! 8,000 | 194.00/M 
10 SS Mini 6Pin = UN2213 x2 47 47 UP0421300LCT-ND NEW! 61 46 35 UP0421300LTR-ND NEW! 8,000 | 194.00/M 
1 SS Mini 6Pin UN2116 x1 UN2216 x1 47 open UP0431600LCT-ND NEW! 61 46 35 UP0431600LTR-ND NEW! 8,000 | 194.00/M 
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Panasonic. Transistor Arrays Composite Transistors 


Mini Type (5-pin) 
EIAJ: SC-74A 


S-Mini Type (6-pin) 


EIAJ: SC-88 


Mini Type (6-pin) 
EIAJ: SC-74 


Dim. in mm 


S-Mini Type (5-pin) 


EIAJ: SC-88A 
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SS-Mini Type (6-pin) 
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Cut Tape Cut Tape 
Basic Type Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Basic Type Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| PNP NPN Part No. 1 10 100 | PartNo. Pricing Fig. PNP NPN Part No. 1 10 100 | PartNo. Pricing 
Mini Type 5-Pin Mini Type 6-Pin 
1 | 2SB709A x2 _ XN1401CT-ND 41.34.23 | XN1401TR-ND 321.00/3,000 12 | 2SB709Ax1 | 2SD601Ax1 | XN5601CT-ND 41.34.23 | XN5601TR-ND 321.00/3,000 
2 _ 2SD601A x2 | XN1501CT-ND 41.34.23 | XN1501TR-ND 321.00/3,000 13 | 2SB709A x2 _ XN6401CT-ND 41.34 .23_'| XN6401TR-ND 321.00/3,000 
2 _ 28D1938 x2 | XN1504CT-ND 59 45  .34 | XN1504TR-ND 576.00/3,000 14 _ 2SD601A x2 | XN6501CT-ND 41.34.23 _'| XN6501TR-ND 321.00/3,000 
2 _ 2504561 x2 | XN1509CT-ND 54 41 31 | XN1509TR-ND 528.00/3,000 14 _ 2802404 x2 | XN6534CT-ND 81 61 46 | XN6534TR.ND 789.00/3,000 
2 = 2803130 x2_| _XN1531CT-ND 89.67.51 | XN1531TR-ND 870.00/3,000 14 = 2SC3110 x2 | XN6537CT-ND 66 50.37 | XN6537TR-ND 642.00/3,000 
3 | 2SB709Ax1 | 2SD601Ax1 | XN1601CT-ND 41.34.23 | XN1601TR-ND 321.00/3,000 14 = 2803904 x2_| XN6543CT-ND 95.79 64 _| XN6543TR-ND 1233.00/3,000 
6 | 2SB709A x2 _ XN2401CT-ND Al 34 ©.23 | XN2401TR-ND 321.00/3,000 S-Mini Type 5-Pin 
7 _ 2SD601Ax2 | XN2501CT-ND 41.34.23 | XN2501TR-ND 321.00/3,000 1 | 2987094 x2 _ XP1401CT-ND 42.34.24 | XP1401TR-ND 330.00/3,000 
7 _ 2803130 x2 | XN2531CT-ND 66 .50 .37 | XN2531TR-ND 642.00/3,000 2 _ 2SD601A x2 | XP1501CT-ND 42 34 24 | XP1501TR-ND 330.00/3,000 
4 | 2SB709Ax1 | 2SD601Ax1 | XNIB3OICT-ND 41. «35.28: | XNIB301TRND | —327.00/3,000 6 | 2SB709A x2 _ XP2401CT-ND 42.34.24 | XP2401TR-ND 330.00/3,000 
5 | 2SB709Ax1 | 2SD601Ax1 | XNICBOICT-ND 41.35.28 _ | XNICBOITRND | —_327.00/3,000 7 _ 2SD601A x2 | XP2501CT-ND 42.34.24 | XP2501TR-ND 330.00/3,000 
Mini Type 6-Pin 4 | 2SB709Ax1 | 2SD601Ax1 | XP1B301CT-ND 42.35 .28 | XP1B301TR-ND 333.00/3,000 
8 | 2SB709A x2 = XN4401CT-ND 4134. 23 | XN401TRND 321.00/3,000 5 | 2SB709Ax1 | 2SD601Ax1_| XP1C301CT-ND 42.35.28 | XP1C301TR-ND 333.00/3,000 
8 | 2SB710Ax2 a XN4402CT-ND 56 42 32 | XN4402TR-ND 543.00/3,000 S-Mini Type 6-Pin 
8 | 298970 x2 _ XN4404CT-ND 64 49 37 | XN4404TR-ND 627.00/3,000 8 | 2SB709A x2 _ XP4401CT-ND 42.34.24 | XP4401TR-ND 330.00/3,000 
9 = 2SD601A x2 | XN4501CT-ND. 41.34.23 | _XN4501TR-ND 321.00/3,000 10 | 2SB709Ax1 | 2SD601Ax1 | XP4601CT-ND 42.34 .24 | XP4601TR-ND 330.00/3,000 
9 = 2SD602A x2 | XN4502CT-ND 57 46 35 XN4502TR-ND 456.00/3,000 10 | 2SA1738 x1 | 2SC3757 x1 | XP4654CT-ND 71 54 =.40__| XP4654TR-ND 690.00/3,000 
9 _ 28D1328 x2 | XN4504CT-ND 60 .45  .34 | XN4504TR-ND 582.00/3,000 a = 2SCA782 x2_| XPS555CT-ND 63.48 _.36_| XPS555TR-ND 618.00/3.000 
10 | 2SB709A x1 2SD601A x1 XN4601CT-ND 41 34 23 XN4601TR-ND- 321.00/3,000 12 | 2SB709A x1 2SD601Ax1 | XP5601CT-ND 42 34 .24 | XP5601TR-ND 330.00/3,000 
10 | 29B970x1 | 2SD1328x1 | XN4604CT-ND 81.61  .46 | XN4604TR-ND 789.00/3,000 13 | 2SB709A x2 = P6401 CT-ND 42 34 24 | XP6401TR-ND 330.00/3,000 
10 | 2S9B970x1_| 2SD601Ax1 | XN4608CT-ND AQ .37 28 | XN4608TR-ND 477.00/3,000 14 = 2SD601Ax2 | XP6501CT-ND 42.34.24 | XP6501TR-ND 330.00/3,000 
10 | 2SB709Ax1 | 2SD1328x1 | XN4609CT-ND 58 44  .33 | XN4609TR-ND 567.00/3,000 SS-Mini Type 6-Pin 
"1 _ 2SD601Ax2 | XN5501CT-ND 41.34.23 | XNS5501TR-ND 321.00/3,000 15 | 2SB709A x2 _ UP0440100LCT-ND .61 .46 .35 | UP0440100LTR-ND] 1552.00/8,000 
"1 _ 2803130 x2 | XN5531CT-ND 66 50 .37 | XN5531TR-ND 642.00/3,000 16 _ 2SD601Ax2 | UPO450100LCT-ND .61 46 .35 | UPO450100LTR-ND] 1552.00/8,000 
"1 _ 28D1149 x2} XN5553CT-ND 79° 60 .45 | XNS5553TR-ND 774.00/3,000 17 | 2SB709Ax1 | 2SD601Ax1 | UPO460100LCT-ND .61 .46 .35 | UPO460100LTR-ND | 1552.00/8,000 
Variable Capacitance Diodes - Silicon Epitaxial Planar Type 
SS-Mini (2-pin) VR |IR @ 10nA CD @ 1Mhz CD @ 1Mhz RD @ 470Mhz| Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Tape & Reel 
Package Application (Vv) @VR @VR pF(max) @VR pF(max) Q. (max) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
eae acer SS-Mini 2P | Band Switching | 35 |  33* 6 1.2 _ _ .85* MA2S077CI-ND 40.34 ~=— 27: | MA2S077TR-ND_ | 3,000 | 107.00/M 
—— SS-Mini 2P voo 30] 28 1 29.8 4 8.3 1.0* MA2S304CT-ND 46 37 ~—.28-—- |: MA2S304TR-ND | 3,000 | 122.00/M 
ti SS-Mini2P] VOQUHF | 12] 12 1 20 4 12.4 22 MA2S331CT-ND 43.35.26. | MA2S331TR-ND | 3,000 | 115.00/M 
SS-Mini 2P] CATVTuner | 34] 30 2 34.3 10 8.32 54 MA2S357C-ND 43.35.26. | MA2S357TR-ND_ | 3,000 | 115.00/M 
SS-Mini 2P | UHF/VHF Tuner | 32 | 30 2 15.47 10 6.13 45 MA2S372CT-ND _.46_—.39._——31_—| MA2S372TR.ND_| 3,000 | 123.00/M 
SS-Mini 2P] CATVTuner | 34] 30 2 50.79 10 13.08 90 MA2S374CT-ND 48 39 = 29: | MA2S374TR-ND | 3,000 | 128.00/M 
SS-Mini2P] VOQTCXO | 12} 12 2 3.4 10 15 60 MA2S377C-ND 44. .36.—.27_—- |: MA2S377TR-ND_ | 3,000 | 118.00/M 
SSS-Mini 2P} voo 6 6 1 17 3 7 1.0 MA27V01CT-ND 50 .41.-~—.31_—' |: MA27VO1TR-ND | 10,000) 126.00/M 
SSS-Mini 2P} voo 6 5 1 20 4 9 30 MA27V02CT-ND 53 .43.~— 33s: | MA27VO2TR-ND | 10,000) 134.00/M 
SSS-Mini 2P} voo 6 5 1 58 4 2.58 30 MA27V03CT-ND 46.37.28: | MA27VO3TR-ND_| 10,000/ 115.00/M 
SSS-Mini 2P} voo 6 5 1 W4 3 64 35 MA27V04CT-ND 46 37 ~—.28-—- | MA27VO4TR-ND | 10,000) 115.00/M 
SSS-Mini 2P} voo 10} 10 1 20.5 4 44 65 MA27V05CI-ND .51. —-.41._—.31_—« | MA27VOSTR-ND | 10,000) 128.00/M 
i 1.005 Jes SSS-Mini 2P} voo 6 5 1 3.12 3 1.62 35 MA27V07CI-ND 48 = 38 ~——.29_—- | MA27VO7TR-ND_| 10,000) 119.00/M 
o27[| [] 9.80 SSS-Mini 2P} voo 6 5 1 16.4 3 9.2 35 MA27V09CT-ND 54 .44.-~— 33: | MA27VO9TR-ND | 10,000) 135.00/M 
FQ 7 | SSS-Mini 2P} Nee) 8 5 1 3.01 4 1.34 35 MA27V1iCT-ND 54.44.33 | MA27V11TR-ND_| 10,000/ 135.00/M 
SSS-Mini 2P} voo 8 5 1 3.9 4 2.14 35 MA27V12CT-ND 5645.34. |: MA27V12TR-ND_ | 10,000) 139.00/M 
SSS-Mini 2P} voo 12} 10 1 12.29 3 5.81 40 MA27V13CT-ND 56 =.45 ~— 34 |: MA27V13TR-ND | 10,000) 139.00/M 
SSS-Mini 2P} voo 6 5 0.5 7.91 25 3.23 45 MA27VI5CI-ND 58 47 ~—.35_—-| MA27V15TR-ND | 10,000) 144.00/M 
SSS-Mini 2P) VCQUHF | 6 6 1 16 3 8.9 30 MA27376CT-ND 46 = .37.—.28_—- | MA27376TR-ND | 10,000) 115.00/M 
* 100Mhz 
. . . . 
PNP Transistors with Diode Protection mei iyes 
(6-pin) [0.65 
; Tape & Reel | Tot 
VceEO Diode Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 2.90 nee feiTy 0.50 
Application Package (Vv) Ic VF IF Part No. il 10 100 Part No. 3,000 1.9 Ln 030 
PNP Type Cathode 7 
258 | 45V | 1.0A XNO9D57CT-ND 95 72 54 XNO9D57TR-ND 309.00/M 1. Emitter 4. Collector 
DC-DC Converter Mini 6P 15 | 254 | .45V | 700mA | XNO9DS58CT-ND 93 70 53 XNO9DS58TR-ND 303.00/M 2.Base 5. Collector 
1.5A | .45V | 700mA | XNO9D61CT-ND 91 68 52 XNO9D61TR-ND 295.00/M 3. Anode 6. Collector 
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na i c Power Transistors 
Pa Sol | ® 


Tape & Box 
T . VcEO Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
ransl sto rs Application Package | (V) | IC Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 
and MOSFETs Se 
AF Power Amp To126 | 60 | 2A 2SA1096A-ND 1.35 11391 = — 
AF Power Amp TO126 | 120] 0.5A 2SA1110-ND 89 75 60 = = 
AF Output Driver TO126 | 120] 0.5A 2SA794A-ND 1.35 113° 91 - - 
TO-126 AF Output Driver T0126 35 1A 2SA885-ND 77 65 52 _ _ 
@3.16°°° AF Power Amp TO126 | 40 | 1.50 2SA886-ND 7 65 52 = = 
AF Power Amp TO126 | 18 | 1A 2SA900-ND 1.13 4 (76 = = 
1. Emitter AF Power Pre-Amp TO126 | 150 | 50mA 2SA914-ND 1.35 113 91 _ = 
2’ Collector AF Power Amp TO126 | 40 | 1.50 2SA963-ND 1.47 1.23 99 = = 
: AF Amp TO126 | 400] 0.14 2SB1011-ND 81 68 55 — - 
3. Base AF Driver To220F_| 180 | 1A 2SA1535A-ND 1.16 77 = = 
Vertical Deflection TO220F | 180 | 2A 2SB940A-ND 7 8165 = = 
Power Switching TO220F | 80 | 3A 2SB943-ND 1.45 11788 = — 
Power Amp/Switching To220F | 80 | 2A 2SB949A-ND 1.16 7 78 = = 
Power Amp/Switching TO220F | 80 | 4A 2SB950A-ND 1.35 113° 91 = = 
Med. Speed Switch To220F_| 80 | 8A 298951 A-ND 161 1.29 97 = = 
Power Amp TO2200 | 60 | 3A 2SA2057-ND 1.02 85 68 = = 
General Amp TO220D | 80 | 3A 2SB1548A-ND 85 71 57 = = 
Power Amp MT-4 80 | 3A 2SB1417ACT-NDt 1.16 7 7 2SB1417ATB-ND 515.00 
TO-220 Power Amp MT-4 80 | 2A 2SB1418ACT-NDt 135 1438 2SB1418ATB-ND 600.00 
EIAJ: SC-46 : ' NPN Type 
AF High Power Driver T0126 | 120] 0.5A 2SC1567A-ND 1.29 1.04.78 = — 
1. Base : Med. Power Amp To128 | 18 | 1A 2SC1568-ND 7 65 52 = = 
2. Collector Med. Power Amp To128 | 35 | 1A 2SC1846-ND 62 47 35 = = 
3. Emitter Med. Power Amp TO126 | 40 | 1.58 2SC1847-ND 85 64 48 = = 
: AF Power Pre-Amp TO126__| 150 | 50mA 2SC1953-ND 1.24 1.0483 = = 
AF Power Amp TO126 | 40 | 1.54 2SC2209-ND 1.16 7 7B = = 
TV Video Out Amp TO126 | 250] O.1A 2SC2258-ND aw 58 Ad = = 
AF Power Amp TO126 | 60 | 1.5A 2SC2497A-ND 1.24 1.04 83 = = 
AF Power Amp TO126 | 120] 0.5A 2SC2590-ND 83 62 AT = = 
AF Power Amp To126 | 20 | 5A 2SC2594-ND 1.01 8468 = = 
RF Power Amp To126 | 16 | O.5A 2SC2988-ND 2.32 1.86 1.45 = = 
Video Amp TO126 | 50 | 015A 2SC3611-ND 64 49 «37 = = 
TO-220D ' Horz. Deflection Driver T0126 | 300] 0.24 2SC4212-ND 7 58 Ad = = 
Color Chroma Input T0126 | 400 | 70mA 2S05121-ND 7 58 Ad = = 
: AF Amp To126 | 60 | 1A 2SD1645-ND* 89 75.60 =- = 
{ransistors AF Amp To126 | 60 | 1A 2802018-ND* 67 51.38 = = 
2’ Collector AF Amp To128 | 80 | 1A 2SD946B-ND* 89 75 60 — _ 
3. Emitter Color Chroma Output To220F | 300] 0.1A 2SC3942-ND 7 8165 - _ 
Video Amp TO-220F | 50 | 0.15A 2S03943-ND 1.35 113 91 - - 
Mostets High Power Amp To220F_| 180 | 1A 2SC3944A-ND 1.08 1 73 = = 
1. Gate Vertical Deflection TO220F | 180 | 2A 2SD1264A-ND 89 75 60 = = 
peels Power Amp TO220F | 80 | 4A 2SD1267A-ND 1.35 113° 91 - - 
2. Drain Power Switching TO220F | 100| 7A 2SD1271A-ND 1.61 129 97 _ - 
3. Source Power Amp TO220F | 250) 5A 2SD1274B-ND 177 142 1.07 = — 
Power Amp To220F_| 80 | 2A 2SD1275A-ND* 1.08 1. 73 = = 
Power Amp To220F | 80 | 4A 2SD1276A-ND* 1.28 1.07 86 = = 
T0-220F Med. Speed Switch TO220F | 80 | 8A 2SD1277A-ND* 1.45 117.88 = = 
High DC Qurrent Gain To220F | 60 | 6A 2SD1474-ND 1.45 117.88 = = 
EIAJ:SC-67 O16 High Power Amp To220F | 100 | 5A 2SD1499-ND 1.47 123 99 - —_ 
Power Switching To220F | 60 | 4A 2SD2000-ND 89 75.60 = - 
1. Base High Speed Switch TO220D | 400 | 3A 2SC4953-ND 1.29 1.04.78 = = 
2’ Collector High Speed Switch TO220D | 500 | 1.5A 2SC5392-ND 1.45 117.88 = = 
3. Emitter General Amp TO220D | 80 | 3A 2SD2374A-ND 7 65 52 = = 
: : High Gain TO220D | 60 | 3A 2SD2375-ND 7 81 65 = a 
Power Amp To220D | 60 | 3A 2S05739-ND 93 78 62 = = 
High Gain To220D | 60 | 5A 2SD2528-ND 1.29 1.04 78 = = 
General Amp TO220D | 80 | 3A 2SD2549-ND 93 70 58 = = 
Power Amp MT-4 80 | 3A 2SD2137ACT-NDt 1.08 1 73 2SD2137ATB-ND 480.00 
Power Amp MT-4 80 | 2A 2SD2138ACT-NDt 1.35 113° 91 2SD2138ATB-ND 600.00 
High DC Qurrent Gain MT-4 60 | 3A 2SD2139ACT-NDt 1.16 7 7 2SD2139ATB-ND 515.00 
* Darlington + Cut Tape Pricing 
Power MOSFETs 
VDSS VGss RDS (on) Digi-Key Price Each 
Package v) (Y) ID Type (Q) Part No. 1 10 100 500 1,000 
1. Base ' N-Channel Type 
2. Collector 450 30 5A 1.0 2SK3043-ND 1.80 1.45 1.09 98 94 
3. Emitter ToD500) 450 30 7A 0.56 2SK3044-ND 2.47 1.98 1.48 1.34 1.29 
500 30 25A 32 2SK3045-ND 1.52 1.22 92 82 79 
500 30 7A 07 29K3046-ND 2.37 1.90 1.43 1.29 1.24 
800 30 2A 48 2SK3047-ND 1.83 1.47 111 1.00 96 
TO-220D 600 30 3A ‘7 2SK3048-ND 1.77 1.42 1.07 6 93 
600 30 5A 0.85 2SK3049-ND 247 1.98 1.48 1.34 1.29 
Surface Mount Transistors and MOSFETs Mini Type Package S-Mini Type Package 
. 3-pin. 3-pin! 
Transistors 0 ites 
Cut Tay Tape & Reel 19 | — 28 24 
Voce Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | 1S0=s Foes 
Application Package (V) Ic Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
PNP Type . Ent 0.40 
DC-DC Converter Mini 3P 15 2.5A 2SA2010CT-ND 51 38 29 2SA2010TR-ND 164.00/M 
DC-DC Converter Mini 3P 20 1.5A 2SA2046CT-ND 49 37 28 2SA2046TR-ND 159.00/M 
AF Amplifier S-Mini 3P 10 0.5A 2SB1679CT-ND 59 48 36 2SB1679TR-ND 158.00/M 
NPN Type Transistors: Mosfets: Transistors: | Mosfets: 
= 1. Base 1. Gate 1. Base 1. Gate 
DC-DC Converter Mini 3P 15 2.5A 2S05592CT-ND 49 37 28 2SC5592TR-ND 159.00/M Sens:  aeSeures pica Pais 
DC-DC Converter Mini 3P 15 2A 2S05725CT-ND 58 AT 35 2SC5725TR-ND 155.00/M 3 Colleciot 8. Drain Collector “3 Drain 
Surface Mount MOSFETS S-Mini Type Package (6-pin) 
Cut Tape Tape & Reel 13 -— 21 —1 
Vpss | Vess | !D | RDS (on) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing b=1.25>1 425 
Package | (V) | (V) | (A) | Typ. (9) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 1 Hi 
Small Signal/Switching MOSFET — N-Channel Type 56 — — 
SMini3P | 30 | 20 | 1 30 2SK3064CT-ND 46 39 31 2SK3064TR-ND 123.00/M ; ; 
SMini3P | 50 | 7 1 8/6 2SK3539CT-ND 43 35 26 2SK3539TR-ND 115.00/M Cm 0.2 
Mini3P | 50 | 10 | .05 27 2SK1228CT-ND 48 40 32 2SK1228TR-ND 128.00/M , 
SMini6P | 50 | 7 1 86 XP04878CT-ND. 68 52 39 XP04878TR-ND 222.00/M 1.Source 4. Source 
i i i a 2. Gate 5. Gate 
= Small Signal/Switching MOSFET — P-Channel Type a gee Soiree: Unit - mm 
SMini3P | 30 | 20 | 1 50 2SJ0536CT-ND 48 40 32 2SJ05367TR-ND 128.00/M 
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i SSS-Mini Type —1.20—~ 
. 
Panasonic. PN P/N PN Transistors Surface Mount with built-in-resistors for preset gains O98 [sO 0-15 
an i 
= t 4+ 
Mini Type 3. tog VcEO= -50V/50V re ee 5 
Surface Mount with built-in resistors for preset gains 1-1.5-+1 IC= -100mMA/100mA 2. Emitter onl og 
VcEO=50V/-50V yO 1 Mg PC=100mW 3. Collector ee Dimiin'mmn 
IC=100mA/-100mA 1.9 pe ae 
PC=200mW 34 Resistance Value | hFE min Cut Tape Tape & Reel 
1. Base 2.9] 0.95 ret - 4 re 
JEDEC: TO-236 2 Emitter . 04 Re Ree | Vce=10V | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
| 2 : KOhms| KOhms| IC=5mA | PartNo. 1 10 100 | PartNo. 10,000 
EIAJ: SC-59A 3. Collector a; 
PNP 
Resistance Value | _hFE min Cut Tape Tape & Reel 47 47 80 UNR311300LCT-ND 39 33.27 | UNR311300LTR-ND —_92.00/M 
Re REE Vee=10V Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing NPN 
KOhms | KOhms | IC=5mA Part No. t 10 100 Part No. 3,000 
PNP 47 47 80 UNR321300LCT-ND 39 33 27. | UNR321300LTR-ND 92.00/M 
10 70 5 TRBTTIOEND a7 9 BO TRETTTRND 7500) 47 © 160 UNR321600LCT-ND 39 33 27 | UNR321600LTR-ND 92.00/M 
2 2 60 UN2112CT-ND 37.2920 UN2112TR-ND 75,00/M 47 47 80 UNR321NOOLCT-ND 39 33 27. | UNR321NOOLTR-ND 92.00/M 
47 47 80 UN2113CT-ND 37 2920 UN2113TR-ND 75.00/M 
10 47 80 UN2114CT-ND 37 2920 UN2114TR-ND 75.00/M 
10 © 160 UN2115CT-ND 37 2 20 UN2115TR-ND 75.00/M 2 
47 oo 160 UN2116CT-ND 37 4.29 20 UN2116TR-ND 75.00/M 1008 Mold Leadless Type 5 7 
22 oo 160 UN2117CT-ND 37 6.29.20 UN2117TR-ND 75.00/M Surface Mount with built-in-resistors for preset gains 
0.51 5A 20 UN2118CT-ND 37 29.20 UN2118TR-ND 75.00/M 80 
1 10 30 UN2119CT-ND 37 «6.29.20 UN2119TR-ND 75.00/M VCEO= -50V/50V 
47 © 160 UN2110CT-ND 37 2.20 UN2110TR-ND 75.00/M IC= -100mA/100mA | 
47 10 30 UN211DCT-ND 37. (22 UN211DTR-ND 75.00/M r = 
47 22 60 UN211ECT-ND 37 2920 UN211ETR-ND 75.00/M PC=150mW : 00 Tim. in mm 
47 10 30 UN211FCT-ND 37 29.20 UN211FTR-ND 75.00/M 
22 10 30 UN211HCT-ND 37 4.29.20 UN211HTR-ND 75.00/M Resistance Value | hFE min Cut Tape Tape & Reel 
47 47 20 UN211LCT-ND 37 29.20 UN211LTR-ND 75.00/M RB RBE Vce=10V Price Each Digi-Key Pricing 
22 47 80 UN211MCT-ND 37 2920 UN211MTR-ND 75.00/M KOhms|K Ohms | IC=5mA | Part No. 1 10 100 Part No. 10,000 
47 47 80 UN211NCT-ND 37 2920 UN211NTR-ND 75.00/M 
22 | 22 6 UN211VCT-ND 37.29.20 UN211VTR-ND 75.00/M al 
NPN 10 10 35 UNRLIT100ACT-ND 69 53.40 UNRLIT100ATR-ND —217.00/M 
10 10 5 UNB211GEND a7 29.20 UN221T TREND 75.00 47 47 80 UNRL11300ACT-ND 69 53 .40 UNRL11300ATR-ND —217.00/M 
2 22 60 UN2212CT-ND 37 2920 UN2212TR-ND 75.00/M 10 ce 160 UNRL11500ACT-ND 69 53  .40 UNRL11500ATR-ND —217.00/M 
47 47 80 UN2213CT-ND 37.2920 UN2213TR-ND 75.00/M NPN 
10 47 80 UeerciN) 37 2 20 UNM ARD) 75.00/M 10 10 35 UNRLZ1100ACT-ND 69 53 40 UNRLZ1100ATR-ND 2 17.00/M 
10 © 160 UN2215CT-ND 37 2920 UN2215TR-ND 75.00/M 
47 2 160 UND216CT-ND ay 39; 80 UND216TRIND JR00M 47 47 80 UNRL21300ACT-ND 69 53 40 UNRL21300ATR-ND —217.00/M 
oS = 160 UN2217CT-ND 37 2920 UN2217TR:ND 75.00/M 10 co 160 UNRL21500ACT-ND 69 53 .40 UNRL21500ATR-ND —217.00/M 
0.51 5A 20 UN2218CT-ND 37 29.20 UN2218TR-ND 75.00/M 
1 10 30 UN2219CT-ND 37 4.29.20 UN2219TR-ND 75.00/M 
47 © 160 UN2210CT-ND 37. 29.20 UN2210TR-ND 75.00/M -Mini e L460] 
47 10 30 UN221DCT-ND 37 2920 UN221DTR-ND 75.00/M SS-Mini Flat (J Type) 10.85 -+} 
47 22 60 UN221ECT-ND 37 «6.29.20 UN221ETR-ND 75.00/M Surface Mount with built in resistors for preset gains 
47 10 30 UN221FCT-ND 37 2920 UN221FTR-ND 75.00/M i eh 
10 47 20 UN221KCT-ND 37 2920 UN221KTR-ND 75.00/M VcEo=50V/50V T t 
47 47 20 UN221LCT-ND 37 2920 UN221LTR-ND 75.00/M CEO= 1.60 1.00 3 
22 47 80 UN221MCT-ND 37 2920 UN221MTR-ND 75.00/M IC=100mA/-100mA 0.70 7 027 | 
47 47 80 UN221NCT-ND 37 29.20 UN221NTR-ND 75.00/M 0.12 * | 1. Base | al) 
22 | 22 6 UN221VCT-ND 37.29 .20__|_UN221VTRND 75.00/M PT=125mW too Emitter 
EIAJ: SC-81 3. Collector Dim. in mm 
S-Mini Type 54 Resistance Value |_hFE min Cut Tape Tape & Reel 
. an . : r ie 255) | RB Ree | Vce=10V | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Surface Mount with built-in resistors for preset gains s KOhms |K Ohms | IC=5mA | Part No. il 10 100 Part No. 3,000 
VcEO=50V/-50V BO n PNP 
IC=100mA/-100mA cam 3] 10 | 10 35 UN9111JCT-ND 40.30 21] UNO111JTR-ND 79.00/M 
PC=150mW 5 Ha 20| 0.65 03 22 | 22 60 | UN9112JCT-ND 40 30 .21_~—-| UN9112JTRND 79.00/M 
EIAJ: SC-70 3 ai ad | {2 ca 47 | 47 80 UN9113JCT-ND 40 30 24 UN9113JTR-ND 79.00/M 
ae popiectar Dim. in mm 10 | 47 80 UN9114JCT-ND 40 30 21 ‘| UN9114JTR-ND 79.00/M 
: 10 v0 160 | UN9115JCT-ND 40.30 21 | UNO115JTR-ND 79.00/M 
Resistance Value | _hFE min Cut Tape Tape & Reel 
RB RBE ice=10V Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 47 °° 160 UN9116JCT-ND. 40 30 21 UN9116JTR-ND 79.00/M 
KOhms | KOhms | IC:5mA | PartNo. 1 10 100 Part No. 3,000 22 oo 160 | UN9117JCT-ND 40.30 21) UNO117JTR-ND 79.00/M 
PNP 0.51 | 54 20 UN9118JCT-ND 40 30 21 | UN9118JTR-ND 79.00/M 
70 10 35 UNS111CE ND 4020 2A UNSTTITRIND 80.001 1 10 30 UN9119JCT-ND 40.30 21 | UN9119JTR-ND 79.00/M 
22 22 60 UN5112CT-ND 40 30 21 UN5112TR-ND. 80.00/M 47 co 160 UN9110JCT-ND. 40 -30 21 UN9110JTR-ND 79.00/M 
47 47 80 UN5113CT-ND 40 30 21 UN5113TR-ND 80.00/M 22 | 47 80 UN911TJCT-ND 40 30 21) UNO11TJTR-ND 79.00/M 
ia ae a oo een ooo ew 47 | 22 | 60 | UN9TIEJCT-ND 40. 30 21 ‘| UNST1EJTRND 79,00/M 
co | ‘ : : | . 
47 es 460 UNS116CT.ND 40 4302 UNS116TR-ND 80.00/M 47 | 10 30 UN911FJCT-ND 40.30 21) UN911FJTR-ND 79.00/M 
29 os 160 UN5117CT-ND 40 430. UN5117TR-ND 80.00/M 22 | 10 30 UN911HJCT-ND 40.30 21) UN@11HJTR-ND 79.00/M 
0.51 541 20 UN5118CT-ND 40 30 21 UN5118TR-ND 80.00/M 47 47 20 UN911LJCT-ND 40 30 21 UN911LJTR-ND 79.00/M 
1 10 30 UN5119CT-ND 40 30 21 UN5119TR-ND 80.00/M 47 | 47 80 UN911NJCT-ND 40 30 21) UNO11NUTR-ND 79.00/M 
47 °9 160 UN5110CT-ND 40 30 21 UN5110TR-ND 80.00/M 100 | 100 80 UNR911AJCT-ND. 40 30 21 | UNR9T1AJTR-ND 79.00/M 
47 10 30 UN511DCT-ND 40 30 21 UN511DTR-ND 80.00/M 100 | — 160 | UNR911BUCT-ND 40 30 21 | UNR911BJTR-ND 79.00/M 
47 22 60 UNS11ECT-ND 40 30 21 UNS11ETR-ND 80.00/M 2.2 47 80 UNR911MJCT-ND_ 40 30 i) UNR911MJTR-ND 79.00/M 
47 10 30 UN511FCT-ND 40 30 21 UNS511FTR-ND 80.00/M 
22 10 30 UN511HCT-ND 40 30 21 UN511HTR-ND 80.00/M NPN 
47 47 20 UNS11LCT-ND 40 30 (21 UNS11LTR-ND 80.00/M 10 10 35 UN9211JCT-ND 40 30 21 UN9211JTR-ND 79.00/M 
22 47 80 UNS511MCT-ND 40 30 21 UN511MTR-ND 80.00/M 29 | 929 60 UN9212JCT-ND ‘40-30 01 | UNO212JTR_ND 79,00/M 
peel o5 "4 het oof o foeene OM 47 | 47 | 80 — | UN@213JCT-ND 40° 30.21 | UN9213JTRND 79.00/M 
: i : : : - 10 | 47 80 UN9214JCT-ND 40.30 21 | UN9214JTR-ND 79.00/M 
NEN 10 | 0 160 | UN9215JCT-ND 40 30 21 _~—_| UN9215JTR-ND 79.00/M 
10 10 35 UNS211CT-ND 40 30 21 UNS211TR-ND 80.00/M 
29 29 60 UN5212CT-ND ‘40 230. UN5212TR-ND 80.00/M 47 | © 160 | UN9216JCT-ND 40.30 21 | UN9216JTR-ND 79.00/M 
47 47 80 UN5213CT-ND 40 30 21 UN5213TR-ND. 80.00/M 22 00 160 UN9217JCT-ND. 40 -30 21 UN9217JTR-ND 79.00/M 
10 47 80 UN5214CT-ND 40 30 21 UN5214TR-ND 80.00/M 0.51 | 54 20 UN9218JCT-ND 40.30 21 | UN9218JTR-ND 79.00/M 
10 co 160 UNS5215CT-ND 40 30 21 UN5215TR-ND 80.00/M 1 10 30 UN9219JCT-ND 40 30 21 | UN9219JTR-ND 79.00/M 
47 oo 160 UN5216CT-ND 40 30 21 UNS216TR-ND 80.00/M 47 co 160 UN9210JCT-ND 40 30 21 UN9210JTR-ND 79.00/M 
22 oo 160 UN5217CT-ND 40 30 21 UN5217TR-ND 80.00/M 
051 51 20 UN5218CT-ND 40 430. UN5218TR-ND 80.00/M 22 | 47 80 UN921MJCT-ND 40.30 21 | UN921MJTR-ND 79.00/M 
1 10 30 UN5219CT-ND 40 30 21 UN5219TR-ND 80.00/M 22 47 80 UN921TJCT-ND 40 .30 21 UN921TJTR-ND 79.00/M 
47 oo 160 UNS5210CT-ND 40. 30 21 UN5210TR-ND 80.00/M 47 | 10 30 UN921DJCT-ND 40.30 21 | UN921DJTR-ND 79.00/M 
47 10 30 UN521DCT-ND 40 30 21 UNS521DTR-ND 80.00/M 47 | 22 60 UN921EJCT-ND 40 30 21 | UN921EJTR-ND 79.00/M 
47 22 60 UN521ECT-ND 40 30 21 UN521ETR-ND 80.00/M 47 | 10 30 UN921FJCT-ND 40.30 21 | UN921RJTR-ND 79.00/M 
47 10 30 UN521FCT-ND 40 30 21 UN521FTR-ND 80.00/M 
10 47 20 UN521KCT-ND “4030 UNS21KTR.ND 80.00/M 47 | 47 20 UN921LJCT-ND 40 30 21 | UN@21LJTR-ND 79.00/M 
47 47 20 UN521LCT-ND 40 30. 2t UN521LTR-ND 80.00/M 100 | 100 80 UNR921AJCT-ND 40.30 21 | UNR921AJTR-ND 79.00/M 
22 47 80 UN521MCT-ND 40 30 21 UN521MTR-ND 80.00/M 100 100 160 UNR921BJCT-ND. 40 -30 21 UNR921BJTR-ND 79.00/M 
47 47 80 UNS521NCT-ND 40 30 21 UN521NTR-ND 80.00/M 22 | 22 6 UNR921NJCT-ND 40.30 21 | UNR921NJTR-ND 79.00/M 
22 22 6 UN521VCT-ND 40 30 24 UN521VTR-ND 80.00/M 22 | 22 6 UNR921\VJCT-ND 40 30 21 | UNR921VJTR-ND 79.00/M 
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Panasonic. Small Signal Transistors 
Mini, S-Mini, SS-Mini, Mini Power, MT-1 & MT-2 Type Package 


Dim. in mm 


Mini Type S-Mini Type SS-Mini Flat J Type Mini Power Type MT-1 Type MT-2 Type 


6.9 — 
j+— 2.1 —+ 1.60 —+ z 
1+1.25 +1 : -4.0-| 


lie 
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29 [os . : 
a | | 4 TTT 1 
1. Base 1. Emitter cSoen 1. Emitter 


2. Emitter 2. Emitter 2. Emitter 2. Collector 2. Collector 2. Collector 123 2. Collector 
3. Collector 3. Collector 3. Collector 3. Emitter 3. Base 3. Base 3. Base 


Toe tys 10-48 


VCEO Ic hFE Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Box Tape & Reel 
Package Application (V) (mA) Min Max Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Size Pricing 
PNP Type 
Mini 3P General Amp 45 100 160 460 2SB709ACT-ND 26 .20 14 2SB709ATR-ND = = 3,000 52.00/M 
Mini 3P. General Amp 25 500 85 340 2SB710CT-ND A 33 25 2SB710TR-ND = = 3,000 108.00/M 
Mini 3P. General Amp 50 500 85 340 2SB710ACT-ND A 33 25 2SB710ATR-ND — = 3,000 108.00/M 
Mini 3P. General Amp 45 100 160 260 2SB709AQCT-ND 28 22 16 2SB709AQTR-ND = = 3,000 55.00/M 
Mini 3P. General Amp 45 100 210 340 2SB709ARCT-ND 28 122. 16 2SB709ARTR-ND = = 3,000 55.00/M 
Mini 3P General Amp 45 100 290 460 2SB709ASCT-ND 28 .22 16 2SB709ASTR-ND _ _ 3,000 55.00/M 
Mini 3P General Amp 25 500 85 170 2SB710QCT-ND 44 37 30 2SB710QTR-ND _ = 3,000 116.00/M 
Mini 3P. General Amp 25 500 120 240 2SB710RCT-ND 44 .37 .30 2SB710RTR-ND = = 3,000 116.00/M 
Mini 3P General Amp 25 500 170 340 2SB710SCT-ND 44 .37 30 2SB710STR-ND = = 3,000 116.00/M 
Mini 3P General Amp 50 500 85 170 2SB710AQCT-ND 44 .37 30 2SB710AQTR-ND = = 3,000 116.00/M 
Mini 3P. General Amp 50 500 120 240 2SB710ARCT-ND 44 37 30 2SB710ARTR-ND = = 3,000 116.00/M 
Mini 3P. General Amp 50 500 170 340 2SB710ASCT-ND 44 37 30 2SB710ASTR-ND _ = 3,000 116.00/M 
Mini 3P. Low Noise Amp 185 50 130 220 2SB792ARCT-ND 38 29 .20 2SB792ARTR-ND _ _ 3,000 76.00/M 
Mini 3P. Low Noise Amp 185 50 185 330 2SB792ASCT-ND 38 .29 .20 2SB792ASTR-ND = _ 3,000 76.00/M 
S-Mini 3P General Amp 45 100 160 460 2SB1218ACT-ND 38 .29 .20 2SB1218ATR-ND = = 3,000 76.00/M 
S-Mini 3P General Amp 25 500 85 340 2SB1219CT-ND A5 36 .28 2SB1219TR-ND = = 3,000 120.00/M 
S-Mini 3P General Amp 50 500 85 340 2SB1219ACT-ND A5 36 28 2SB1219ATR-ND = = 3,000 120.00/M 
S-Mini 3P General Amp 45 100 160 260 2SB1218AQCT-ND 34 .26 18 2SB1218AQTR-ND = _ 3,000 67.00/M 
S-Mini 3P General Amp 45 100 210 340 2SB1218ARCT-ND 34 .26 18 2SB1218ARTR-ND = a 3,000 67.00/M 
S-Mini 3P General Amp 45 100 290 460 2SB1218ASCT-ND 34 .26 18 2SB1218ASTR-ND _ = 3,000 67.00/M 
S-Mini 3P General Amp 50 2000 120 240 2SB1219RCT-ND 40 -33 25 2SB1219RTR-ND = = 3,000 107.00/M 
SS-Mini (J) General Amp 50 100 180 390 2SB1462JCT-ND 34 ad A9 2SB1462JTR-ND = = 3,000 77.00/M 
MT-1 General Amp 50 100 160 460 2SB1320ACT-ND At 32 23 2SB1320ATB-ND 2,000 97.00/M = = 
MT-1 Low Freq. Amp 50 500 85 340 2SB1321ACT-ND 48 39 .29 2SB1321ATB-ND 2,000 135.00/M = _ 
MT-2 Low Freq. Amp 50 2000 120 340 2SB1434CT-ND 68 52 39 2SB1434TB-ND 2,000 227.00/M _ = 
MT-2 Low Freq. Amp 50 1000 85 340 2SB1322ACT-ND 59 44 33 2SB1322ATB-ND 2,000 195.00/M _— — 
MT-2 Low Freq. Amp 25 5000 90 135 2SB1398PCT-ND 77 65 52 2SB1398PTB-ND 2,000 341.00/M = _ 
MT-2 Low Freq. Amp 25 5000 120 205 2SB1398QCT-ND 77 65 52 2SB1398QTB-ND 2,000 341.00/M _ = 
Mini-Pwr. Low Freq. Amp 20 4000 120 315 2SB1073CT-ND 57 43 32 2SB1073TR-ND = => 1,000 189.00 
Mini-Pwr. Low Freq. Amp 10 1000 200 800 2SB1537CT-ND 52 39 30 2SB1537TR-ND _ _ 1,000 172.00 
Mini-Pwr. Low Freq. Amp 120 500 90 155 2SB789AQCT-ND 75 57 43 2SB789AQTR-ND = = 1,000 249.00 
Mini-Pwr. Low Freq. Amp 120 500 130 220 2SB789ARCT-ND 75 57 43 2SB789ARTR-ND = = 1,000 249.00 
Mini-Pwr. Low Freq. Output Amp 50 2000 120 340 2SB1440CT-ND 72 55 AL 2SB1440TR-ND = = 1,000 240.00 
Mini-Pwr. Low Freq. Output Amp 10 1500 200 700 2SB1589CT-ND 52 39 30 2SB1589TR-ND = = 1,000 172.00 
Mini-Pwr. Low Freq. Output Amp 50 1000 85 340 2SB766ACT-ND 52 39 30 2SB766ATR-ND = = 1,000 172.00 
Mini-Pwr. Low Freq. Output Amp 120 500 90 220 2SB789ACT-ND ah 58 44 2SB789ATR-ND = = 1,000 257.00 
Mini-Pwr. Low Freq. Output Amp 20 1000 130 280 2SB956CT-ND 52 39 -30 2SB956TR-ND = = 1,000 172.00 
New S Type Low Freq. Amp 50 100 160 460 2SA1309ACT-ND 33 27 9 2SA1309ATB-ND 5,000 71.00/M = = 
New S Type Low Freq. Amp 50 500 85 340 2SB1030ACT-ND 42 .34 26 2SB1030ATB-ND 5,000 108.00/M = = 
New S Type Low Freq. Amp 50 100 160 260 2SA1309AQCT-ND 39 30 21 2SA1309AQTB-ND 5,000 71.00/M = _ 
New S Type Low Freq. Amp 50 100 210 340 2SA1309ARCT-ND 39 30 21 2SA1309ARTB-ND 5,000 71.00/M _— = 
New S Type Low Freq. Amp 50 100 290 460 2SA1309ASCT-ND 39 30 21 2SA1309ASTB-ND 5,000 71.00/M = == 
New S Type Low Freq. Amp 50 500 120 240 2SB1030ARCT-ND A7 40 32 2SB1030ARTB-ND 5,000 118.00/M = = 
NPN Type 
Mini Low VCE(sat) 20 300 | 500 1500 2SD1938SCT-ND 36 28.20 2SD1938STR-ND. = = 3,000 81.00/M 
Mini Low VCE(sat) 20 300 | 800 | 2500 2SD1938TCT-ND 36 28.20 2SD1938TTR-ND = = 3,000 81.00/M 
Mini3P General Amp 50 100 160 460 2SD601ACT-ND 26 .20 14 2SD601ATR-ND = — 3,000 52.00/M 
Mini3P General Amp 50 500 85 340 2SD602ACT-ND A5 38 31 2SD602ATR-ND _ _ 3,000 121.00/M 
Mini3P General Amp 50 100 160 260 2SD601AQCT-ND 28 22 16 2SD601AQTR-ND = = 3,000 55.00/M 
Mini3P General Amp 50 100 210 340 2SD601ARCT-ND 28 .22 16 2SD601ARTR-ND = = 3,000 55.00/M 
Mini3P General Amp 50 100 290 460 2SD601ASCT-ND 28 .22 16 2SD601ASTR-ND = = 3,000 55.00/M 
Mini3P General Amp 50 500 85 170 2SD602AQCT-ND 40 34 27 2SD602AQTR-ND _ =— 3,000 108.00/M 
Mini3P General Amp 50 500 120 240 2SD602ARCT-ND 40 34 27 2SD602ARTR-ND _ a 3,000 108.00/M 
Mini3P General Amp 50 500 170 340 2SD602ASCT-ND 40 34 27 2SD602ASTR-ND _ = 3,000 108.00/M 
Mini3P High Freq. Amp 20 50 25 250 2SC2480CT-ND At .34 23 2SC2480TR-ND = => 3,000 108.00/M 
Mini3P Low Freq. Amp/High Gain | 100 20 400 800 2SD1149RCT-ND 34 26 18 2SD1149RTR-ND _ = 3,000 67.00/M 
Mini3P Low Freq. Amp/High Gain | 100 20 600 1200 2SD1149SCT-ND 34 .26 18 2SD1149STR-ND _ = 3,000 67.00/M 
Mini3P Low Volt Amp 20 500 200 800 2SD1328CT-ND 40 32 25 2SD1328TR-ND = — 3,000 106.00/M 
Mini3P Low Volt Amp 20 500 200 350 2SD1328RCT-ND 43 36 .29 2SD1328RTR-ND = = 3,000 115.00/M 
Mini3P Low Volt Amp 20 500 300 500 2SD1328SCT-ND A3 36 29 2SD1328STR-ND = = 3,000 115.00/M 
Mini3P Low Volt Amp 20 500 400 800 2SD1328TCT-ND AT 38 26 2SD1328TTR-ND _ = 3,000 115.00/M 
S-Mini 3P General Amp 50 100 160 460 2SD1819ACT-ND 38 31 .22 2SD1819ATR-ND a = 3,000 100.00/M 
S-Mini 3P General Amp 25 500 85 340 2SD1820CT-ND A5 36 27 2SD1820TR-ND _ = 3,000 119.00/M 
S-Mini 3P General Amp 50 500 85 340 2SD1820ACT-ND 45 36 27 2SD1820ATR-ND = = 3,000 119.00/M 
S-Mini 3P General Amp 50 100 160 260 2SD1819AQCT-ND 42 33 24 2SD1819AQTR-ND = = 3,000 95.00/M 
S-Mini 3P General Amp 50 100 210 340 2SD1819ARCT-ND 42 33 24 2SD1819ARTR-ND = = 3,000 95.00/M 
S-Mini 3P General Amp 50 100 290 460 2SD1819ASCT-ND 42 33 24 2SD1819ASTR-ND = _ 3,000 95.00/M 
S-Mini 3P General Amp 50 500 120 240 2SD1820ARCT-ND 48 40 32 2SD1820ARTR-ND — = 3,000 127.00/M 
S-Mini 3P High Freq. Amp 20 50 25 250 2SC3932CT-ND A 33 25 2SC3932TR-ND = = 3,000 109.00/M 
S-Mini 3P Low Freq. Amp/High Gain | 100 20 400 800 2SD1824RCT-ND 35 .26 9 2SD1824RTR-ND _ = 3,000 69.00/M 
S-Mini 3P Low Freq. Amp/High Gain | 100 20 600 1200 2SD1824SCT-ND 35 .26 9 2SD1824STR-ND = = 3,000 69.00/M 
S-Mini 3P Low VCE(sat) 20 500 200 800 2SD2623CT-ND A5 38 31 2SD2623TR-ND = = 3,000 120.00/M 
SS-Mini (J) General Amp 50 100 | 160 460 2SD2216JCT-ND 33 2719 2SD2216JTR-ND = = 3,000 75.00/M 
SS-Mini (J) High Freq. Amp 20 15 40 260 2SC4627JCT-ND 42 34 26 2SC4627JTR-ND _ = 3,000 113.00/M 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
452 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Small Signal Transistors ini, s-mini, ss-mini, Mini Power, MT-1 & MT-2 Type Package (Cont) 


VCEO Ic hFE Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Box Tape & Reel 
Package Application (V) (mA) Min Max Part No. il 10 100 Part No. Size Pricing Size Pricing 
NPN Type 
Mini-Pwr. UHF Low Noise Amp 10 80 80 250 2SC5019CT-ND 72 55 At 2SC5019TR-ND = = 1,000 240.00 
Mini-Pwr. Med. Output Pwr. Amp 20 1000 90 360 2SD1280CT-ND YA 58 44 2SD1280TR-ND = =— 1,000 257.00 
Mini-Pwr. Low Freq. Output Amp 50 3000 120 340 2SD2185CT-ND 67 51 38 2SD2185TR-ND = = 1,000 223.00 
Mini-Pwr. Low Freq. Output Amp 10 1500 200 700 2SD2441CT-ND 52 39 30 2SD2441TR-ND = = 1,000 172.00 
Mini-Pwr. Low Freq. Output Amp 20 500 200 800 2SD2210CT-ND 57 46 35 2SD2210TR-ND = —_— 1,000 159.00 
Mini-Pwr. Low Freq. Output Amp 50 1000 85 340 2SD874ACT-ND 59 48 36 2SD874ATR-ND = _ 1,000 166.00 
Mini-Pwr. Low Freq. Output Amp 120 500 90 220 2SD968ACT-ND 98 74 56 2SD968ATR-ND = _ 1,000 326.00 
MT-1 General Amp 50 100 160 460 2SD1991ACT-ND 37 30 .21 2SD1991ATB-ND 2,000 89.00/M = = 
MT-1 General Amp 50 500 210 340 2SD1991ARCT-ND .33 26 19 2SD1991ARTB-ND 2,000 79.00/M = = 
MT-1 Low Freq. Amp 50 500 85 340 2SD1992ACT-ND 45 36 .27 2SD1992ATB-ND 2,000 125.00/M = = 
MT-1 Low Freq. Amp 50 1000 85 340 2SD1994ACT-ND 59 47 36 2SD1994ATB-ND 2,000 164.00/M —_ _— 
MT-1 Low Freq. Amp 50 2000 120 340 2SD2177CT-ND .93 70 53 2SD2177TB-ND 2,000 311.00/M = = 
MT-1 Low Freq. Amp 60 2000 120 340 2SD2177ACT-ND 93 70 53 2SD2177ATB-ND 2,000 311.00/M _— = 
MT-1 Low Freq. Amp 20 500 200 350 2SD1996RCT-ND 54 44 .33 2SD1996RTB-ND 2,000 152.00/M — = 
MT-1 Low Freq. Amp 20 500 300 500 2SD1996SCT-ND 54 44 33 2SD1996STB-ND 2,000 152.00/M =. _ 
MT-1 Low Freq. Amp 20 500 400 800 2SD1996TCT-ND 54 44 33 2SD1996TTB-ND 2,000 152.00/M = = 
MT-2 Low Freq. Amp 50 1000 120 240 2SD1994ARCT-ND 53 43 32 2SD1994ARTB-ND 2,000 147.00/M _— _ 
MT-2 Low Freq. Amp 50 1000 170 340 2SD1994ASCT-ND 53 A3 32 2SD1994ASTB-ND 2,000 147.00/M = = 
MT-2 Low Freq. Amp 50 100 170 340 2SD2177SCT-ND 84 63 48 2SD2177STB-ND 2,000 279.00/M = = 
New S Type Low Freq. Amp 50 100 160 460 2SC3311ACT-ND 33 27 9 2SC3311ATB-ND 5,000 71.00/M _ _ 
New S Type Low Freq. Amp 50 500 85 340 2SD1423ACT-ND 42 34 26 2SD1423ATB-ND 5,000 108.00/M —_ = 
New S Type Low Freq. Amp 20 500 200 800 2SD1450CT-ND 42 34 26 2SD1450TB-ND 5,000 108.00/M = = 
New S Type Low Freq. Amp 50 100 160 260 2SC3311AQCT-ND 39 -30 21 2SC3311AQTB-ND 5,000 71.00/M _ _ 
New S Type Low Freq. Amp 50 100 210 340 2SC3311ARCT-ND 39 -30 21 2SC3311ARTB-ND 5,000 71.00/M _ = 
New S Type Low Freq. Amp 50 100 290 460 2SC3311ASCT-ND 39 -30 21 2SC3311ASTB-ND 5,000 71.00/M _ _ 
New S Type Low Freq. Amp 20 500 200 350 2SD1450RCT-ND A7 40 32 2SD1450RTB-ND 5,000 118.00/M = = 
New S Type Low Freq. Amp 20 500 300 500 2SD1450SCT-ND 47 40 32 2SD1450STB-ND 5,000 118.00/M _— —_ 
New S Type Low Freq. Amp 20 500 400 800 2SD1450TCT-ND A7 40 32 2SD1450TTB-ND 5,000 118.00/M = = 
New S Type Low Freq. Amp 50 500 120 240 2SD1423ARCT-ND A8 40 32 2SD1423ARTB-ND 5,000 119.00/M _— — 


Panasonic. 


Mini Type (3-pin) 


JEDEC: TO- 


236 


EIAJ: SC-59 


28 
i+ 1.5 +1 


[ss 


| 
t 
1.48 
+Y 


S-Mini Type (3-pin) | S-Mini Type (4-pin) 


EIAJ: SC-70 


j>— 2.1 —- 


1+1.25+) 


—; 
1+1.25+| 


7 z 


i 


SS-Mini Type 


(2-pin) 


SSS-Mini Type 
(2-pin) 

}-0.60-| 
7 


1008 Mold Leadless 


3 


(4-pin) 


I 
t 1.00 i 


4 


Cut Tape 
VR IF IR tr Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. Package Description (v) (mA) | (uA) (ns) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
1 Mini 3P. Single 80 100 0.1 3 MA152ACT-ND 40 -30 21 MA152ATR-ND 3,000 80.00/M 
2 Mini 3P Single 80 100 0.1 3 MA152KCT-ND 40 -30 21 MA152KTR-ND 3,000 80.00/M 
3 Mini 3P Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MA152WACT-ND 37 -30 21 MA152WATR-ND 3,000 84.00/M 
4 Mini 3P. Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MA152WKCT-ND 37 -30 21 MA152WKTR-ND 3,000 84.00/M 
5 Mini 3P Dual Series 80 65 0.1 150/9 MA153ACT-ND 37 -30 21 MA153ATR-ND 3,000 96.00/M 
2 Mini 3P. Single 200 100 1 = MA158CT-ND 53 43 32 MA158TR-ND 3,000 141.00/M 
5 Mini 3P Dual Series 40 75 0.01 100 MA198CT-ND 40 33 23 MA198TR-ND 3,000 104.00/M 
2 Mini 3P. Single 200 100 1 60 MA199CT-ND 49 37 28 MA199TR-ND 3,000 160.00/M 
6 Mini 4P. Dual 80 75 01 3 MA159ACT-ND 48 39 29 MA159ATR-ND 3,000 127.00/M 
6 Mini 4P. Dual 200 100 1 = MA174CT-ND 67 51 38 MA174TR-ND 3,000 219.00/M 
7 Mini 6P Triple 80 100 0.1 3 MA121CT-ND 51 AL 31 MA121TR-ND 3,000 135.00/M 
8 Mini 6P Quad 80 100 041 3 MA124CT-ND 70 53 40 MA124TR-ND 3,000 229.00/M 
9 Mini 6P Quad 40 100 041 150/9 MA125CT-ND 73 55 A2 MA125TR-ND 3,000 238.00/M 
10 Mini 6P Quad 80 100 0.1 10 MA127CT-ND AB 37 28 MA127TR-ND 3,000 122.00/M 
11 Mini 6P. Quad 80 100 0.1 3 MA128CT-ND 45 36 27 MA128TR-ND 3,000 119.00/M 
12 S-Mini 2P Single 80 100 0.1 3 MA111CT-ND 35 27 19 MA111TR-ND 3,000 70.00/M 
12 S-Mini 2P. Single 40 200 0.5 10 MA112CT-ND 44 36 27 MA112TR-ND 3,000 117.00/M 
12 S-Mini 2P Single 80 200 0.5 10 MA113CT-ND At 34 .23 MA113TR-ND 3,000 108.00/M 
12 S-Mini 2P Single 150 200 0.2 - MA114CT-ND 62 47 35 MA114TR-ND 3,000 201.00/M 
12 S-Mini 2P Single 200 200 0.2 = MA115CT-ND 59 5 34 MA115TR-ND 3,000 192.00/M 
12 S-Mini 2P. Single 40 100 0.01 100 MA116CT-ND A5 37 28 MA116TR-ND 3,000 120.00/M 
1 S-Mini 3P Single 80 100 0.1 3 MA142ACT-ND 34 27 19 MA142ATR-ND 3,000 76.00/M 
2 S-Mini 3P. Single 80 100 0.1 3 MA142KCT-ND 34 .27 19 MA142KTR-ND 3,000 76.00/M 
3 S-Mini 3P. Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MA142WACT-ND 36 -30 21 MA142WATR-ND 3,000 95.00/M 
4 S-Mini 3P Dual Com Cathode 80 100 0.1 3 MA142WKCT-ND 36 -30 21 MA142WKTR-ND 3,000 95.00/M 
5 S-Mini 3P Dual Series 40 65 01 150/9 MA143CT-ND 39 32 22 MA143TR-ND 3,000 102.00/M 
5 S-Mini 3P Dual Series 80 65 0.1 150/9 MA143ACT-ND 39 32 22 MA143ATR-ND 3,000 102.00/M 
5 S-Mini 3P Dual Series 80 65 0.1 3 MA147CT-ND 44 36 27 MA147TR-ND 3,000 118.00/M 
6 S-Mini 4P Dual 80 75 0.1 3 MA4S159CT-ND 58 47 35 MA4S159TR-ND 3,000 155.00/M 
12 SS-Mini 2P Single 80 100 0.1 3 MA2S111CT-ND. 36 29 20 MA2S111TR-ND 3,000 81.00/M 
1 SS-Mini 3P Single 80 100 01 3 MA132ACT-ND -36 .29 20 MA132ATR-ND 3,000 81.00/M 
2 SS-Mini 3P Single 80 100 041 3 MA132KCT-ND 36 .29 20 MA132KTR-ND 3,000 81.00/M 
3 SS-Mini 3P Dual Com Anode 80 100 0.1 10 MA132WACT-ND 38 31 21 MA132WATR-ND 3,000 99.00/M 
4 SS-Mini 3P Dual Com Cathode 80 100 01 3 MA132WKCT-ND 38 31 21 MA132WKTR-ND 3,000 99.00/M 
5 SS-Mini 3P Dual Series 80 65 01 150/9 MA133CT-ND 42 34 26 MA133TR-ND 3,000 111.00/M 
5 SS-Mini 3P Dual Series 80 65 0.1 3 MA137CT-ND 42 34 26 MA137TR-ND 3,000 111.00/M 
12 SSS-Mini 2P Single 80 100 | 0.1 3 MA27111CT-ND Al 35 28 MA27111TR-ND 10,000 97.00/M 
13 1008 Mold Leadless 4P Single 80 100 0.1 3 MA4L11100ACT-ND 46 .39 31 MA4L11100ATR-ND 10,000 107.00/M 
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Panasonic. Schottky Barrier Diodes — Silicon Epitaxial Planar Type 


Dim. in mm 


Cut Tape Tar j a ; 
vr| IF We Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Mini Type (2-pin) Mini Type (3-pin) 
Fig.| __ Description (v) | (ma) | (V) | @mA Part No. 1 10 100 Part No. Size | Pricing JEDEC: TO-236 
— ~ EIAJ: SC-59 
Mini Type 2-Pin 3.5 
20 | 1000 | 0.45 7 MA2YD15CT-ND 55 42. 31 MA2YD15TR-ND 3,000 | 179.00/M ae 
9 Single 100| 300 | 058] 300 MA2YD17CT-ND 53 40 31 MA2YD17TR-ND 3,000 | 174.00/M Ke OR 
15| 1000 | 0.40 | 1000 MA2YD21CT-ND 50 38 = .29 MA2YD21TR-ND 3,000 | 164.00/M 
25 | 1000 | 0.47 | 500 MA2YD23CT-ND 53 4031 MA2YD23TR-ND 3,000 | 174.00/M 
Mini Type 3-Pin 
30] 700 1055] 700 MA10701CT-ND 47 38 (29 MA10701TR-ND 3,000 | 125.00/M Mini Type (4-pin) 
15] 30 | 0.40 1 MA704CT-ND 44 3600.27 MA704TR-ND 3,000 | 117.00/M 
30} 30 | 0.40 1 MA704ACT-ND 44 36 © 27 MA704ATR-ND 3,000 | 117.00/M —28—- 
30} 30 | 0.30 1 MA717CT-ND 52 42 32 MA717TR-ND 3,000 | 137.00/M Peisa 
40 | 500 | 0.55 | 500 MA720CT-ND 58 A735 MA720TR-ND 3,000 | 155.00/M ea 
30 | 200 | 0.55 | 200 MA721CT-ND 59 48 36 MA721TR-ND 3,000 | 158.00/M ; 
, single 50 | 200 | 0.55 | 200 MA727CT-ND 58 44 33 MA727TR-ND 3,000 | 188.00/M Blas 
9 20 | 500 | 0.50 | 500 MA748CT-ND 59 48 36 MA748TR-ND 3,000 | 158.00/M mr 
30 | 100 | 0.55 | 100 MA786CT-ND 50 40 30 MA786TR-ND 3,000 | 132.00/M 
50 | 100 | 0.55 | 100 MA787CT-ND 44 36 0.27 MA787TR-ND 3,000 | 118.00/M ar P 
20} 1000 | 0.45 1 MA3XD11CT-ND 59 48 36 MA3XD11TR-ND 3,000 | 157.00/M S-Mini Type (3-pin) 
20 | 1000 | 0.45 1 MA3XD15CT-ND 52 39 .30 MA3XD15TR-ND 3,000 | 169.00/M EIAJ: SC-70 
100] 300 | 0.58] 300 MA3XD17CT-ND 53 40 31 MA3XD17TR-ND 3,000 | 174.00/M 2A 
15 | 1000 | 0.40 | 500 MA3XD21CT-ND 50 38.29 MA3XD21TR-ND 3,000 | 164.00/M [istess 
30 | 0.40 1 MA704WACT-ND 70 53.40 MA704WATR-ND 3,000 | 228.00/M 
2 Dual Com Anode | 30 |110/150] 0.30 1 MA717WACT-ND 91 68 51 MA717WATR-ND 3,000 | 294.00/M 
130/200| 0.55 |130/200] | MA721WACT-ND 84 64 © .48 MA721WATR-ND 3,000 | 274.00/M 
200/300 | 0.55 |200/300| _ MA786WACT-ND 65 49.37 MA786WATR-ND 3,000 | 211.00/M 
30 | 0.40 1 MA704WKCT-ND 70 53.40 MA704WKTR-ND 3,000 | 228.00/M 
110/150| 0.30 1 MA717WKCT-ND 91 68 51 MA717WKTR-ND 3,000 | 294.00/M 
3 | Dual Com Cathode | 30 /139/200| 0.55 | 130/200] | MA721WKCT-ND 8406448 MA721WKTR-ND 3,000 | 274.00/M 
200/300 | 0.55 |200/300| _ MA786WKCT-ND 65 49.37 MA786WKTR-ND 3,000 | 211.00/M 
20/30 | 0.30 1 MA715CT-ND 75 5748 MA715TR-ND 3,000 | 245.00/M 
4 Dual Series 30 | 20/30 | 0.40 1 MA716CT-ND 61 46 35 MA716TR-ND 3,000 | 198.00/M 
220/300 | 0.55 |220/300| _ MA740CT-ND 94 71 53 MA740TR-ND 3,000 | 305.00/M 
Mini Type 4-Pin 
50 [150/200] 0.55 | 150/200] | MA746CT-ND 80 60 45 MA746TR-ND 3,000 | 259.00/M 
: Dual 30 | 20/30 | 0.40 1 MA713CT-ND 61 4735 MA713TR-ND 3,000 | 200.00/M — - 
30 | 150 | 0.55 | 150 MA724CT-ND 69 52.39 MA724TR-ND 3,000 | 224.00/M SS-Mini Type (3-pin) 
50 | 70/100 | 0.55 | 70/100 | __ MA796CT-ND 64 48.36 MA796TR-ND 3,000 | 207.00/M 
9 Dual 30 [150/200[ 0.55 |150/200| _ MA726CT-ND 93 71 53 MA726TR-ND 3,000 | 304.00/M is 
if Dual 30 | 20/30 | 0.40 1 MA714CT-ND 75 56.42 MA714TR-ND 3,000 | 243.00/M 0.80] 
Mini Type 6-Pin ; 
6 Triple 30[ 30 | 0.40 1 MA718CT-ND 88 7459 MA718TR-ND 3,000 | 381.00/M | 60" Stat 
S-Mini Type 2-Pin 0.28 
20 | 200 | 0.47 1 MA2SD19CT-ND 50 40.30 MA2SD19TR-ND 3,000 | 132.00/M ; 
60 | 100 | 1.00 | 100 MA2SP01CT-ND 59 48 36 MA2SP01TR-ND 3,000 | 157.00/M - — 
60 | 100 | 1.00 | 100 MA2SP02CT-ND 59 48 36 MA2SP02TR-ND 3,000 | 157.00/M Mini Type 
40 | 500 | 0.55 | 500 MA2Z720CT-ND 48 39 .29 MA2Z720TR-ND 3,000 | 128.00/M (6-pin) Mold 
20} 300 | 0.40 | 300 MA2Z748CT-ND A 330025 MA2Z748TR-ND 3,000 | 108.00/M 
20} 500 | 0.40} 10 MA2ZD02CT-ND 54 44 33 MA2ZD02TR-ND 3,000 | 144.00/M 
9 Single 20} 100 | 0.27 5 MA2ZD14CT-ND 44 38 = .30 MA2ZD14TR-ND 3,000 | 119.00/M 
20} 500 | 0.42 | 500 MA2ZD18CT-ND A Br 25 MA2ZD18TR-ND 3,000 | 108.00/M 
30} 30 | 0.40 1 MA728CT-ND 48 40 32 MA728TR-ND 3,000 | 128.00/M 
30 | 200 | 0.55 | 200 MA729CT-ND 57 46 35 MA729TR-ND 3,000 | 151.00/M 
30} 30 | 0.30 1 MA732CT-ND 44 36 «27 MA732TR-ND 3,000 | 118.00/M 
30 | 100 | 0.55 | 100 MA784CT-ND AT 40 32 MA784TR-ND 3,000 | 125.00/M $S-Mini Type SSS-Mini Type 
50 | 100 [0.55 | 100 MA785CT-ND. 45 37.28 MA785TR-ND 3,000 | 121.00/M (4-pin) Mold (2pin) 060-4 
S-Mini Type 3-Pin 6 
40 | 500 | 0.55 | 500 MA10700CT-ND 55 45.34 MA10700TR-ND 3,000 | 147.00/M ral 
20 | 500 | 0.55 | 500 MA10702CT-ND 55 44 33 MA10702TR-ND 3,000 | 146.00/M 
: 30} 30 | 0.40 1 MA741CT-ND 48 39 29 MA741TR-ND 3,000 | 128.00/M 
vu Single 30 | 200 | 0.55 | 200 MA744CT-ND 57 43 32 MA744TR-ND 3,000 | 184.00/M 
30} 30 | 0.30 1 MA745CT-ND 66 50 38 MA745TR-ND 3,000 | 215.00/M 
20 | 700 | 0.45 | 700 MA3ZD12CT-ND 58 A735 MA3ZD12TR-ND 3,000 | 154.00/M 
20/30 | 0.40 1 MA741WACT-ND 61 46 «35 MA741WATR-ND 3,000 | 199.00/M 
2 Dual Com Anode | 30 | 20/30 | 0.30 1 MA745WACT-ND 62 A736 MA745WATR-ND 3,000 | 203.00/M 1008 Mold Leadless 
70/100 | 0.55 | 70/100 | _MA792WACT-ND 51 AI 31 MA792WATR-ND 3,000 | 136.00/M Type (4-pin) 
20/30 | 0.40 1 MA741WKCT-ND 61 46.35 MA741WKTR-ND 3,000 | 199.00/M 2 
3 | DualCom Cathode | 30] 20/30 | 0.30 1 MA745WKCT-ND 62 A736 MA745WKTR-ND 3,000 | 203.00/M | 
70/100 | 0.55 | 70/100 | _MA792WKCT-ND 51 A 31 MA792WKTR-ND 3,000 | 136.00/M 80 
Z Dial Sands 30 | 20/30 | 0.40 1 MA742CT-ND 64 48 ~~ ~«.36 MA742TR-ND 3,000 | 207.00/M | 
70/100 | 0.55 | 70/100 | _MA793CT-ND 62 A735 MA793TR-ND 3,000 | 201.00/M —a 
S-Mini Mold Type 4-Pin 
30 | 20/30 | 0.40 1 MA4S713CT-ND 58 47.35 MA4S713TR-ND 3,000 | 154.00/M 
7 Dual 20 | 75/100 | 0.27 5 MA4ZD14CT-ND 52 42 32 MA4ZD14TR-ND 3,000 | 138.00/M 
45 | 75/100 | 0.60 | 75/100 | _ MA4ZD03CT-ND 50 38.29 MA4ZD03TR-ND 3,000 | 164.00/M 
S-Mini Mold Type 6-Pin 
8 Triple 30 [ 30 | 0.40 1 MA6S718CT-ND 68 52.39 MA6S718TR-ND 3,000 | 222.00/M 
Mini-Power Type 2-Pin 
10 Single 40 [ 1000 [0.55 | 1000 MA701ACT-ND 84 64.48 MA701ATR-ND 7,000 | 280.00 
New Mini-Power Type 2-Pin 
30 | 1500 | 0.37 | 1000 MA10705CT-ND 84 64. ~—«48 MA10705TR-ND 1,500 | 280.00/M 
30 | 1000 | 0.50 | 1000 MA735CT-ND 85 64 48 MA735TR-ND 1,500 | 282.00/M 
. 40 | 1000 | 0.55 | 1000 MA736CT-ND 70 53.40 MA736TR-ND 1,500 | 234.00/M 
9 Single 30 | 1500 | 0.50 | 2000 MA737CT-ND 99 75 56 MA737TR-ND 1,500 | 329.00/M 
40 | 1500 | 0.55 | 2000 MA738CT-ND 73 55 42 MA738TR-ND 1,500 | 243.00/M 
90 | 700 | 0.80 | 700 MA739CT-ND 88 67 _—50 MA739TR-ND 1,500 | 293.00/M 
SS-Mini Type 2-Pin 
30) 30 | 0.40 7 MA2S728CT-ND 46 39 COT MA2S728TR-ND 3,000 | 124.00/M 
30 | 100 | 0.55 | 100 MA2S784CT-ND 52 42 31 MA2S784TR-ND 3,000 | 137.00/M 
9 Single 20 | 200 | 0.47 1 MA2SD10CT-ND 52 42 31 MA2SD10TR-ND 3,000 | 137.00/M 
20 | 200 | 0.58 | 200 MA2SD24CT-ND 48 39.29 MA2SD24TR-ND 3,000 | 128.00/M 
15| 200 | 0.39 | 200 MA2SD25CT-ND 48 39.29 MA2SD25TR-ND 3,000 | 128.00/M 
SS-Mini Type 3-Pin 
4 Single 30 | 30 | 0.40 7 MA781CT-ND 52 42. 31 MA781TR-ND 3,000 | 137.00/M 
30 | 0.30 1 MA795CT-ND. 52 4231 MA795TR-ND 3,000 | 137.00/M 
7 DualGomAnods | 30| 30 | 0.40 1 MA781WACT-ND 62 4735 MA781WATR-ND 3,000 | 201.00/M 
30 | 0.30 1 MA795WACT-ND 62 A735 MA795WATR-ND 3,000 | 201.00/M 
DualGom Cathode | 30 | 30 | 0-40 1 MA781WKCT-ND 62 4735 MA781WKTR-ND 3,000 | 201.00/M 
20 | 0.30 1 MA795WKCT-ND 62 A735 MA795WKTR-ND 3,000 | 201.00/M 
Dual Series 20 | 25/35 | 0.40 1 MA3SE02CT-ND 71 54d MA3SE02TR-ND 3,000 | 231.00/M 
SS-Mini Type 4-Pin 
7 Dual 30 [ 20/30 | 0.35 1 MA4SD01CT-ND 53 43.33 MA4SDO1TR-ND 3,000 | 142.00/M 
SSS-Mini Type 2-Pin 
9 Single 30] 30 | 04 1 MA27728CT-ND 42 34.6 MA27728TR-ND 10,000] 105.00/M 
9 100 [0.55 | 100 MA27784CT-ND_ 50 40.30 MA27784TR-ND 10,000 | 124.00/M 
1008 Mold Leadless Type 4-Pin 
12 Sing 30 | 30 | 0.40 1 MA4L72800ACT-ND AT 38 (9 MA4L72800ATR-ND [10,000] 117.00/M 
gle 100 | 0.55 | 100 MA4L78400ACT-ND 55 45 34 MA4L78400ATR-ND | 10,000 | 138.00/M 
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Panasonic. Zener Diodes Silicon Planar Type 


Mini Type Package 


+— 2.8 —+ 


+ 1.5 +1 


1 


Mini Mold (3-pin) 
Package - 200mW 


1 Unit []3 


Ui Le 


Mini Mold (5-pin) 
Package - 200mW 


Unit 3 Unit 4 


Pree 
& 


x 
Us Us 


Unit 2 Unit 1 


S-Mini Type Package (5-pin) 


1008 Mold Leadless 


2 


.80 


Ke 


Zener Voltage VZ Iz RZ (max.) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Min. Nom. Max. (mA) (Ohms) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
Mini Type Package /MA3000 Series - 200mW 
2.28 2.40 2.60 5 100 MA3024CT-ND 37 31 21 MA3024TR-ND 3,000 98.00/M 
2.50 2.70 2.90 5 110 MA3027CT-ND 37 31 21 MA3027TR-ND 3,000 98.00/M 
2.80 3.00 3.20 5 120 MA3030CT-ND 37 31 ai MA3030TR-ND 3,000 98.00/M 
3.10 3.30 3.50 5 130 MA3033CT-ND 37 31 21 MA3033TR-ND 3,000 98.00/M a | 
3.40 3.60 3.80 5 130 MA3036CT-ND_ 37 31 21 MA3036TR-ND 3,000 98.00/M 
3.70 3.90 4.10 5 130 MA3039CT-ND 37 31 21 MA3039TR-ND 3,000 98.00/M 
4.00 4.30 4.60 5 130 MA3043CT-ND 37 31 21 MA3043TR-ND 3,000 98.00/M 
4.40 4.70 5.00 5 80 MA3047CT-ND 37 31 21 MA3047TR-ND 3,000 98.00/M 
4.80 5.10 5.40 5 60 MA3051CT-ND. 37 31 21 MA3051TR-ND 3,000 98.00/M 
5.30 5.60 6.00 5 40 MAS056CT-ND_ 37 31 21 MA3056TR-ND 3,000 98.00/M 
5.80 6.20 6.60 5 20 MA3062CT-ND 37 31 21 MA3062TR-ND 3,000 98.00/M 
6.40 6.80 7.20 5 15 MA3068CT-ND 37 31 21 MA3068TR-ND 3,000 98.00/M 28 
7.00 7.50 7.90 5 15 MA3075CT-ND 37 31 21 MA3075TR-ND 3,000 98.00/M 1.5 
7.70 8.20 8.70 5 15 MA3082CT-ND 37 31 21 MA3082TR-ND 3,000 98.00/M 
8.50 9.10 9.60 5 15 MA3091CT-ND. 37 31 21 MA3091TR-ND 3,000 98.00/M 
9.40 10.00 10.60 5 20 MA3100CT-ND 37 31 21 MA3100TR-ND 3,000 98.00/M 
10.40 11.00 11.60 5 20 MA3110CT-ND. 37 31 21 MA3110TR-ND 3,000 98.00/M 
11.40 12.00 12.70 5 25 MA3120CT-ND 37 31 21 MA3120TR-ND 3,000 98.00/M 
12.40 13.00 14.10 5 30 MA3130CT-ND 37 31 21 MA3130TR-ND 3,000 98.00/M 
13.65 14.00 14.35 5 30 MA3140CT-ND_ 37 31 21 MA3140TR-ND 3,000 98.00/M 
13.90 15.00 15.60 5 30 MA3150CT-ND 37 31 21 MA3150TR-ND 3,000 98.00/M 
15.30 16.00 17.10 5 40 MA3160CT-ND 37 31 21 MA3160TR-ND 3,000 98.00/M 
16.90 18.00 19.10 5 45 MA3180CT-ND. 37 31 21 MA3180TR-ND 3,000 98.00/M 
18.80 20.00 21.20 5 55 MA3200CT-ND 37 31 21 MA3200TR-ND 3,000 98.00/M 29 
20.80 22.00 23.30 5 55 MA3220CT-ND_ 37 31 21 MA3220TR-ND 3,000 98.00/M 0.95 10.95 
22.80 24.00 25.60 5 70 MA3240CT-ND 37 31 21 MA3240TR-ND 3,000 98.00/M 
25.10 27.00 28.90 5 80 MA3270CT-ND 37 31 21 MA3270TR-ND 3,000 98.00/M 
28.00 30.00 32.00 5 80 MA3300CT-ND 37 31 21 MA3300TR-ND 3,000 98.00/M 
31.00 33.00 35.00 5 80 MA3330CT-ND 37 31 21 MA3330TR-ND 3,000 98.00/M 
34.00 36.00 38.00 5 90 MA3360CT-ND. 37 31 21 MA3360TR-ND 3,000 98.00/M 
Mini Mold 3-Pin Package - 200mW 
59 6.2 6.5 5 30 MAZO062DCT-ND AT 40 32 MAZO062DTR-ND 3,000 125.00/M 
Mini Mold 5-Pin Package - 200mW 
64 68 7.2 5 30 MAZLO68HCT-ND 57 6 35 MAZLO68HTR-ND 3,000 152.00/M 
11.4 12.0 127 5 15 MAZL120HCT-ND 57 AG 35 MAZL120HTR-ND 3,000 152.00/M 
S-Mini Type Package / MA8000 Series - 200mW 
2.28 2.40 2.60 5 100 MA8024CT-ND 43 34 24 MA8024TR-ND 3,000 97.00/M 
2.50 2.70 2.90 5 110 MA8027CT-ND 43 34 24 MA8027TR-ND 3,000 97.00/M 
2.80 3.00 3.20 5 120 MA8030CT-ND 43 34 24 MA8030TR-ND 3,000 97.00/M 
3.10 3.30 3.50 5 130 MA8033CT-ND 43 34 24 MA8033TR-ND 3,000 97.00/M 
3.40 3.60 3.80 5 130 MA8036CT-ND_ 43 34 24 MA8036TR-ND 3,000 97.00/M 
3.70 3.90 4.10 5 130 MA8039CT-ND 43 34 24 MA8039TR-ND 3,000 97.00/M 
4.00 4.30 4.60 5 130 MA8043CT-ND 43 34 24 MA8043TR-ND 3,000 97.00/M 
4.40 4.70 5.00 5 80 MA8047CT-ND 43 34 24 MA8047TR-ND 3,000 97.00/M 
4.80 5.10 5.40 5 60 MA8051CT-ND. 43 34 24 MA8051TR-ND 3,000 97.00/M 
5.30 5.60 6.00 5 40 MA8056CT-ND_ 43 34 24 MA8056TR-ND 3,000 97.00/M 
5.80 6.20 6.60 5 30 MA8062CT-ND 43 34 24 MA8062TR-ND 3,000 97.00/M 
6.40 6.80 7.20 5 20 MA8068CT-ND 43 34 24 MA8068TR-ND 3,000 97.00/M 
7.00 7.50 7.90 5 20 MA8075CT-ND 43 34 24 MA8075TR-ND 3,000 97.00/M 
7.70 8.20 8.70 5 20 MA8082CT-ND 43 34 24 MA8082TR-ND 3,000 97.00/M 
8.50 9.10 9.60 5 20 MA8091CT-ND. 43 34 24 MA8091TR-ND 3,000 97.00/M 
9.40 10.00 10.60 5 30 MAS8100CT-ND. 43 34 24 MA8100TR-ND 3,000 97.00/M 
10.40 11.00 11.60 5 30 MAS8110CT-ND. 43 34 24 MA8110TR-ND 3,000 97.00/M 
11.40 12.00 12.70 5 30 MA8120CT-ND 43 34 24 MA8120TR-ND 3,000 97.00/M 
12.40 13.00 14.10 5 35 MA8130CT-ND 43 34 24 MA8130TR-ND 3,000 97.00/M 
13.65 14.00 14.35 5 40 MA8140CT-ND_ 43 34 24 MA8140TR-ND 3,000 97.00/M 
13.90 15.00 15.60 5 40 MA8150CT-ND 43 34 24 MA8150TR-ND 3,000 97.00/M 
15.30 16.00 17.10 5 50 MAS8160CT-ND. 43 34 24 MA8160TR-ND 3,000 97.00/M 
16.90 18.00 19.10 5 60 MA8180CT-ND 43 34 24 MA8180TR-ND 3,000 97.00/M 
18.80 20.00 21.20 5 80 MAS8200CT-ND 43 34 24 MA8200TR-ND 3,000 97.00/M 
20.80 22.00 23.30 5 80 MA8220CT-ND_ 43 34 24 MA8220TR-ND 3,000 97.00/M 
22.80 24.00 25.60 5 100 MA8240CT-ND 43 34 24 MA8240TR-ND 3,000 97.00/M 
25.10 27.00 28.90 2 120 MA8270CT-ND 43 34 24 MA8270TR-ND 3,000 97.00/M 
28.00 30.00 32.00 2 160 MA8300CT-ND 43 34 24 MA8300TR-ND 3,000 97.00/M 
31.00 33.00 35.00 2 200 MA8330CT-ND 43 34 24 MA8330TR-ND 3,000 97.00/M 
34.00 36.00 38.00 2 250 MA8360CT-ND_ 43 34 24 MA8360TR-ND 3,000 97.00/M 
SS-Mini Type Package 2 Pin / MAZS000 Series - 150mW 
34 3.3 3.5 5 130 MAZS033CT-ND 40 34 27 MAZS033TR-ND 3,000 107.00/M 
37 3.9 44 5 130 MAZS039CT-ND 40 34 27 MAZS039TR-ND 3,000 107.00/M 
4 43 46 5 130 MAZS043CT-ND 40 34 27 MAZS043TR-ND 3,000 107.00/M -— 20 _4 
44 47 5 5 80 MAZS047CT-ND 40 34 27 MAZS047TR-ND 3,000 | 107.00/M 0.65 0.65 
48 51 54 5 60 MAZS051CT-ND 40 34 27 MAZS051TR-ND 3,000 107.00/M 
53 56 6 5 40 MAZSO56CT-ND 40 34 27 MAZSO056TR-ND 3,000 107.00/M 
58 6.2 6.6 5 30 MAZS062CT-ND 40 34 27 MAZS062TR-ND 3,000 107.00/M 
64 68 72 5 20 MAZSO68CT-ND 40 34 27 MAZS068TR-ND 3,000 107.00/M 
7 75 79 5 20 MAZSO075CT-ND 40 34 27 MAZS075TR-ND 3,000 107.00/M 
77 8.2 87 5 20 MAZS082CT-ND 40 34 27 MAZS082TR-ND 3,000 107.00/M 
9.4 10 10.6 5 30 MAZS100CT-ND 40 34 27 MAZS100TR-ND 3,000 107.00/M 
11.4 12 127 5 30 MAZS120CT-ND 40 34 27 MAZS120TR-ND 3,000 107.00/M 
20.8 22 23.3 5 80 MAZS220CT-ND 40 34 27 MAZS220TR-ND 3,000 107.00/M : 
34 36 38 2 250 MAZS360CT-ND 40 34 27 MAZS360TR-ND 3,000 | 107.00/M ee (4-pin) 
SS-Mini Type Package 3 Pin / MAZS000 Series - 150mW 
64 68 72 5 30 MAZTO68HCT-ND 42 34 26 MAZTO68HTR-ND 3,000 112.00/M 
77 8.2 87 5 30 MAZTO82HCT-ND 42 34 26 MAZTO82HTR-ND 3,000 112.00/M 
S-Mini Type Package 5 Pin / MAZS000 Series - 200mW 400 
64 68 7.2 5 30 MAZZ068HCT-ND 49 37 28 MAZZ068HTR-ND 3,000 159.00/M 2 3 
1008 Mold Leadless Package 4 Pin /100mW 
ae 8.2 87 5 20 MAZRO8200ACT-ND 43 35 26 MAZRO8200ATR-ND 10,000 | 107.00/M 4 mw 1 
77 8.2 8.7 5 20 MAZRO82HOACT-ND 69 52 39 MAZRO82HOATR-ND | 10,000 | 214.00/M MA 


al 
ZRO8200A MAZRO082HOA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(to23) 455 


International . 
TOR Rectifier. IGBT Transistors 


The field of 3-phase 220V PWM motor drives has had mainly bipolars and power MOSFETs competing with one another. applications requiring high current densities at high voltages coupled with switching frequencies up to 20 to 50 kHz. 
Power MOSFETs have been the choice of power electronic designers, especially at power levels below 5 hp because of the |, re : . Paes ‘ ' 
ease of drive and their rugged operations. Since FETs are voltage-controlled devices, they require only very small gate ba i arava hapa hates Optimized for 75-150kHz hard switching frequency. For use in UPS, welding, 
current pulses to turn them off and on. The average currents necessary for controlling the device state are often magni- SATAN OCS DOWEL SUDRIES ORS: 
tudes lower than those required by bipolar devices of similar ratings. What's more, the FETs wide switching safe operating IGBT SIP Module: The IGBT technology is the key to International Rectifier's advanced line of IMS (Insulated Metal 
area (SOA), avalanche and dv/dt capabilities allow for snubberless operation, often a great advantage over bipolars. The Substrate) Power Modules. These modules are more efficient than comparable bipolar transistor modules, while at the 
RDS(on) of the FET does, however, rise exponentially with voltage rating. The IGBT combines the best of both worlds. It is same time having the simpler gate-drive requirements of the familiar power MOSFET. This superior technology has now 
avoltage-controlled device (like the MOSFET) allowing designers to greatly simplify their drive circuits. It is arugged device been coupled to a state of the art materials system that maximizes power throughput with low thermal resistance. This 
with a square switching SOA and high peak current capability. In addition, it exhibits low forward voltage characteristics package is highly suited to motor drive applications and where space is at a premium. Features: + Fully isolated printed 
similar to bipolars, reducing the conduction loss. For those IGBTs without an internal reverse diode, designers can choose circuit board mount package + Switching-loss rating includes all “tail” losses » HEXFRED soft ultrafast diodes + Qp- 
an external fast recovery diode to suit a specific application. All this indicates that the IGBT will be the device for _ timized for medium operating (1 to 10kHz) 
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DUAL-INT-A-PAK 


7 —th 0s 
40 
6.50-2X ogg 
: o7blale lel bls.08 * 
le 54.0 +1 1.27 0.76 254 x6 
X13 X13 X6 
VCE Ic Pulse Max Delay Time ETS Total Switching 

(Sat) @ Current Power (ns) Loss @ IC Digi-Key Price Each 
Fig. Package VCE Max | TC +25°C ICM Dissipation Td (on) Td (off) MJ Amps Part No. “ 10 100 
1.4 19 38 60 27 540 2.17 10 IRG4BC20S-ND 2.78 2.22 1.59 
2.27 13 52 60 20 190 22 6.5 IRG4BC20U-ND 2.32 1.98 1.63 
1.99 31 120 100 20 290 2.50 17.0 IRG4BC30F-ND 2.98 2.54 2.09 
1.4 34 68 100 22 540 3.71 18 IRG4BC30S-ND 3.73 2.98 2.13 
1 TO-220AB 600 2.52 23 92 100 20 180 73 12.0 IRG4BC30U-ND 4.26 2.99 2.40 
1.66 16 64 60 24 190 A 9 IRG4BC20F-ND 2.78 2.22 1.67 
1.5 49 200 160 26 240 2.18 27 IRG4BC40F-ND 5.80 4.64 3.31 
2.15 40 160 160 30 220 1.40 20.0 IRG4BC40U-ND 4.76 4.05 3.34 
2.8 16 32 60 28 190 0.68 9.0 IRG4BC20K-ND NEW! 2.78 2.22 1.78 
2.15 8.5 34 38 40 87 0.26 25 IRG4BC10UD-ND 3.00 2.04 1.61 
1.66 16 64 60 43 240 0.89 9 IRG4BC20FD-ND 3.80 3.04 2.17 
2.27 16 32 60 54 180 0.64 9 IRG4BC20KD-ND 3.93 3.14 2.24 
2 TO-220AB 600 2.27 13 52 60 38 100 49 6.5 IRG4BC20UD-ND 3.14 2.67 2.20 
1.99 31 120 100 42 310 3.20 17.0 IRG4BC30FD-ND 4.86 4.14 3.41 
2.21 28 58 100 60 160 1.18 16 IRG4BC30KD-ND 4.22 3.01 2.44 
2.52 23 92 100 40 120 89 12.0 IRG4BC30UD-ND 4.98 4.24 3.49 
1.59 31 120 100 21 200 1.41 17.0 IRG4PC30F-ND 4.45 3.56 2.54 
1.5 49 200 160 26 240 2.18 27 IRG4PC40F-ND 6.13 4.90 3.50 
2.4 42 84 160 30 140 0.95 25 IRG4PC40K-ND 6.40 5.12 3.66 
1 TO-247AC 600 1.68 60 120 160 23 1000 12.00 31.0 IRG4PC40S-ND 4.90 4.17 3.43 
2.15 40 160 160 30 220 1.40 20.0 IRG4PC40U-ND 4.98 3.62 2.97 
1.79 70 280 200 28 390 5.00 39.0 IRG4PC50F-ND 8.40 7.14 5.88 
1.47 70 114 200 32 845 21.4 33 IRG4PC50S-ND 10.50 8.40 6.00 
2.00 55 220 200 31 230 1.60 27.0 IRG4PC50U-ND 8.68 6.53 5.45 
2.74 30 60 160 30 200 4.93 25 IRG4PH40K-ND 6.00 4.80 3.43 
2.43 30 82 160 24 220 4.44 21 IRG4PH40U-ND 6.00 4.80 3.43 
1 TO2aTAG 1200 3.20 45 180 200 31 320 5.40 24.0 IRG4PH50U-ND 7.91 6.05 5.09 
1.47 57 114 200 32 845 21.4 33 IRG4PH50S-ND 7.65 6.12 3.71 
1.99 31 120 100 42 310 3.20 17.0 IRG4PC30FD-ND 5.34 4.54 3.74 
1.95 23 92 100 40 91 0.38 12 IRG4PC30UD-ND 6.95 5.56 4.17 
1.85 49 200 160 63 350 4.70 27.0 IRG4PC40FD-ND 8.20 6.97 5.74 
2.15 40 160 160 40 200 1.60 20.0 IRG4PC40UD-ND 9.69 “2h 6.06 
2 TO-247AC 600 1.79 70 280 200 59 260 6.50 39.0 IRG4PC50FD-ND 13.28 11.29 9.30 
2.00 55 220 200 44 240 2.30 27.0 IRG4PC50UD-ND 13.52 11.50 9.47 
3.1 28 40 100 39 340 2.6 10 IRG4PC30KD-ND 5.38 4.30 3.07 
2.74 42 60 160 50 140 2.8 15 IRG4PC40KD-ND 10.50 8.40 6.00 
2.77 52 90 200 67 310 7.9 24 IRG4PC50KD-ND 14.05 11.24 8.03 
3.1 20 40 100 39 340 2.6 10 IRG4PH30KD-ND 7.63 6.10 4.36 
2.74 30 60 160 50 140 2.8 15 IRG4PH40KD-ND 8.20 6.56 4.69 
2.43 30 82 160 46 150 4.6 21 IRG4PH40UD-ND 8.20 6.56 4.69 
7 TO287AG = 2.4 45 84 160 30 140 95 25 IRG4PH50KD-ND 14.20 11.36 8.11 
3.20 45 180 200 46 240 6.38 24.0 IRG4PHS50UD-ND 18.86 16.04 13.21 
2.28 60 120 300 50 210 2559 25 IRGP30B120KD-E-ND 13.18 10.54 7.90 
1 TO-247AD 1200 3.05 40 120 300 50 204 1275 20 IRGP20B120U-E-ND NEW! 6.98 5.03 4.19 
1 Super 247 600 2.00 85 200 350 34 56 2.41 15 IRG4PSC71U-ND 18.13 14.50 8.79 
1.83 85 200 350 34 251 2.77 60 IRG4PSC71K-ND NEW! 18.13 14.50 11.60 
2 Super 247 600 2.00 85 60 350 90 245 7.2 75 IRG4PSC71UD-ND 21.00 16.80 10.19 
1 D2PAK 430 1.2 20 = 125 0.9 6 = = IRGS14C40L-ND NEW! 3.96 2.78 2.16 
1.85 13 52 60 39 93 0.49 6.5 IRG4BC20UD-S-ND 4.00 3.20 2.40 
1.85 18 36 60 21 463 2.44 1 IRG4BC20MD-S-ND NEW! 3.21 2.25 1.75 
2 D2PAK 600 1.4 34 68 100 22 540 3.71 18 IRG4BC30S-S-ND NEW! 4.12 2.94 2.39 
1.10 14 18 38 76 815 3.60 8.0 IRG4BC10SD-S-ND NEW! 1.98 1.13 92 
2.02 14 42 49 17 160 0.50 7.8 IRG4BC15UD-S-ND NEW! 2.02 1.41 1.07 
5 DUAL-INT-A-PAK 1200 2.4 150 300 780 414 552 90 150 GA150TD120U-ND NEW! 252.25 201.80 156.40 

High Efficiency WARP™ Speed IGBTs 
2.16 13 52 60 22 110 0.14 6.5 IRG4BC20W-ND 2.32 1.98 1.66 
2.70 23 92 100 24 150 0.26 12.0 IRG4BC30W-ND 3.24 2.76 2.31 
1 TO:220868, 600) 4.2 20 = 125 0.9 6 = — IRGB14C40L-ND NEW! 3.75 2.63 2.05 
2.05 40 160 160 27 100 0.34 20.0 IRG4BC40W-ND 6.20 5.27 4.43 
600 2.70 23 92 100 25 99 0.26 12.0 IRG4PC30W-ND 3.60 3.06 2.57 
600 2.05 40 160 160 27 100 0.34 20.0 IRG4PC40W-ND 6.46 5.50 4.61 
1 TO-247AC 600 2.1 13 52 60 20 190 0.4 6.5 IRG4PC20U-ND NEW 2.95 2.36 1.89 
600 2.30 55 220 200 46 120 0.40 27.0 IRG4PC50W-ND 9.06 EAA 6.47 
900 2.25 51 204 200 29 110 1.25 28 IRG4PF50W-ND 7.65 6.12 3.71 
IGBT SIP Module 

3 IMS-2 600 1.5 27 80 63 42 220 1.8 15 CPV364M4F-ND 70.85 56.68 42.51 
600 1.63 16 50 36 37 400 0.85 8.7 CPV363M4F-ND 57.55 46.04 34.53 
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T ; (4X) FAST-ON 
| ‘8 6.50-2X ‘ TAB 2.8 X 0.5 
TO-220 TO-262 4.6 ‘| SOT-227 NEW! 
Full Pak 3.40 ; i 
© 4.30} —38.05— 
16 : \ i 
8.81 1250 
1. Gate 5 
2.Drain 4! : a) O 2 
1. Gate 13. 3. Source 11.05 750-5 | 
Oe 4 Dri ———1 Doris 
3.Source 1.40X3. 3X 1.40 i | |-l-1.85 1.27 
2.54 X 2 = i 5.075 | F] x = 
0.90 X3 ‘ 10.155 f Cathode 
VCE Ic Pulse Max Delay Time ETS Total Switching 
(Sat) @ Current Power (ns) Loss @ IC Digi-Key Price Each 
Fig. Package VCE Max | TC +25°C ICM Dissipation Td (on) Td (off) MJ Amps Part No. 1 10 100 
T.93 57 Ti 23 23 «125 0.26 3.0 CPV362M4K-ND 45.18 36.15 O71 
22 72 22 23 42 120 0.35 3.9 CPV362M4U-ND 44.69 35.75 26.82 
‘ ies 600, 22 11 22 36 55 «107 0.50 6.0 CPV363M4K-ND 51.64 41.31 30.99 
22 13 40 36 43. 140 0.45 68 CPV363M4U-ND 51.35 41.08 30.81 
23 24 48 63 50-170 1.28 13 CPV364M4K-ND 63.77 51.02 38.26 
24 20 60 63 at 140 0.74 10 CPV364M4U-ND 63.77 51.02 38.26 
Half-Bridge IGBT 
17 14 18 38 7% B15 3.60 8.0 IRG4RC10SD-ND 158 1.26 95 
2 D2PAK 600 | 1.82 22 44 66 26 «194 1.11 12 IRG4RC20F-ND NEW! 181 1.03 ‘84 
2.39 9.0 18 38 49 97 0.39 5.0 IRG4RC10KD-ND NEW! 224 1.54 1.17 
2.39 9.0 18 38 TI 51 0.26 5.0 IRG4RC10K-ND BS ‘67 “50 
1 D-PAK 600 | 1.10 14 18 38 25 630 2.72 8.0 IRG4RC10S-ND 45 '36 27 
215 85 34 38 19 116 0.24 5.0 IRG4RC10U-ND 1.26 1.01 76 
7200 | 2.9 T00 200 520 172435 52 700 GAT00TS120U-ND 153.74 123.00 92.25 
600 | 20 100 200 320 168 320 11 100 GA100TS60U-ND 93.80 75.05 56.29 
1200 | 22 125 250 625 186 459 75 125 GA125TS120U-ND 176.87 141.50 106.13 
1200 | 1.7 150 300 440 241 336 33 150 GA150KS61U-ND 110.45 88.37 66.28 
i AA 600 | 17 150 300 440 241 336 33 150 GA150TS60U-ND 109.58 87.66 65.75 
600 | 18 200 400 625 342 366 39 200 GA200TS60U-ND 143.73 114.99 86.24 
600 | 1.9 250 500 780 173 1020 45 250 GA250TS60U-ND 164.97 131.98 98.99 
1200 | 25 50 100 280 74 313 16 50 GA50TS120U-ND 99.05 79.24 59.43 
4200 | 21 75 150 390 109 392 3 75 GA75TS120U-ND 123.19 98.55 73.92 
600 | 17 5 150 285 110 250 6.35 5 GA75TS60U-ND 87.98 70.38 52.79 
7200 | 24 200 400 7040 636650 730 200 GA200TD120U-ND 288.43 230.75 173.06 
1200 | 24 250 500 1250 731 653 108 250 GA250TD120U-ND 337.34 269.88 202.41 
600 | 18 300 600 880 645 418 60 300 GA300TD60U-ND 227.93 182.34 136.76 
4 | Double INT-A-PAK 250 | 13 400 800 1350 1250 841 45 400 GA400TD25S-ND 248.18 198.54 148.91 
600 | 17 400 800 1250 1033 688 74 400 GA400TD60U-ND 248.18 198.54 148.91 
600 | 1.9 500 1000 1550 1900 800 97 500 GA500TD60U-ND 312.19 249.75 187.32 
250 | 1.25 600 1200 1920 1060 846 122 600 GA600GD25S-ND 248.18 198.54 148.91 
600 | 1.66 16 64 60 43240 0.89 9.0 IRG4BC20F-S-ND AT 7.93 1.45 
600 | 227 16 32 60 28 «150 0.40 9.0 IRG4BC20K-S-ND 241 1.93 1.45 
600 | 12.16 13 52 60 22 «110 0.14 65 IRG4BC20W-S-ND 2.70 216 1.62 
600 | 1.99 31 120 400 42-310 3.20 17.0 IRG4BC30F-S-ND 3.38 270 2.03 
1 SMD-220 600 | 221 28 58 100 26 130 0.87 16 IRG4BC30K-S-ND 3.31 2.65 1.99 
600 | 1.95 23 92 400 17 78 0.73 12 IRG4BC30U-S-ND 3.40 272 2.04 
600 | 210 23 92 100 25 99 0.26 12 IRG4BC30W-S-ND 2.68 215 1.61 
600 | 2.05 40 160 160 27° ~~ 100 0.34 20.0 IRG4BC40W-S-ND 5.13 4 3.08 
1200 | 3.17 11 22 60 23 93 0.89 5.0 IRG4BH20K-S-ND 2.75 2.20 1.65 
1.66 16 64 60 43 240 0.89 9.0 IRG4BC20FD-S-ND 3.53 2.83 2.12 
14 19 38 60 62 690 2.90 10 IRG4BC20SD-S-ND 3.60 2.88 216 
< SMD-220 COPAK 600 | 199 31 120 100 42 310 3.20 17.0 IRG4BC30FD-S-ND 5.60 4.49 3.37 
2.24 28 58 100 60 _160 1.18 16 IRG4BC30KD-S-ND 4.34 3.48 261 
; SUPERBA? 7200 | 2.97 78 156 350 45 220 5.49 42 IRG4PSH71K-ND 16.38 13.11 9.83 
600 | 1.67 85 200 350 34 56 241 60 IRG4PSH71U-ND 16.31 13.05 9.79 
600] 1.83 85 200 350 82 282 6.28 60 IRG4PSC71KD-ND 18.90 15.12 11.34 
2 SUPER 247 1200 | 2.97 78 156 350 67 230 8.90 42 IRG4PSH71KD-ND 18.90 15.12 11.34 
600 | 1.67 85 200 350 90245 5.53 60 IRG4PSH71UD-ND 18.90 15.12 11.34 
2.16 18 52 34 22 110 0.14 65 IRG4IBC20W-ND 2.43 1.95 1.46 
1 TOZe0ROrea 600 | 24 17 92 45 25 99 0.26 12 IRG4IBC30W-ND 3.40 2:72 2.04 
215 68 27 25 40 87 0.26 5.0 IRG4IBC10UD-ND 4.25 341 2.56 
1.66 143 64 34 43-240 0.89 9.0 IRG4IBC20FD-ND 3.53 283 212 
2.27 115 23 34 54180 0.64 9.0 IRG4IBC20KD-ND 3.53 2.83 212 
1.85 11.4 52 34 39 93 0.29 65 IRG4IBC20UD-ND 558 4.47 3.35 
eal), HO ceOEUEEE AR 600 | 159 | 203 120 45 42 230 «| +202 17 IRG4IBC30FD-ND 558 4.47 3.35 
224 17 34 45 60 —- 160 1.18 16 IRG4IBC30KD-ND 5.58 447 3.35 
1.6 23.5 68 45 22-540 371 18 IRG4IBC30S-ND 3.40 2.72 2.04 
1.95 17 92 45 40 91 0.54 12 IRG4IBC30UD-ND 3.65, 2:92 2.19 
2.39 9.0 18 38 Ti 51 0.26 5.0 IRG4BC10K-ND 2.03 7.62 7.22 
1A 14 18 38 25-630 2.72 8.0 IRG4BC10S-ND 2.03 1.62 1.22 
1 TO-220AB 600 | 2.15 85 34 38 40 87 0.26 5.0 IRG4BC10U-ND 2.03 1.62 122 
224 28 58 400 26 130 0.87 16 IRG4BC30K-ND 3.13 251 1.88 
2.10 42 84 160 30-140 1.9 25 IRG4BC40K-ND 5.36 4.29 3.22 
2.39 9.0 18 38 49 97 0.39 5.0 IRG4BC10KD-ND 2.30 1.84 1.38 
2.02 14 42 49 17 160 0.50 78 IRG4BC15UD-ND NEW! 1.98 1.13 92 
2 TO;220A8 600 |) 14 18 38 76 © 815 3.6 8.0 IRG4BC10SD-ND 216 1.73 1.30 
14 19 38 60 62-690 2.90 10 IRG4BC20SD-ND 257 2.06 1.54 
7200 | 2.77 45 90 200 36200 3.46 24 TRG4PH50K-ND B21 6.57 493 
250 | 1.32 98 196 200 40 270 3.88 55 IRG4P254S-ND 911 7.29 5.47 
600 | 221 28 58 100 26 130 0.87 16 IRG4PC30K-ND 3.24 2.60 1.95 
; TODIERG 600 | 14 34 68 100 22 «540 3.71 18 IRG4PC30S-ND 417 2.89 231 
600 | 1.95 23 92 400 17 78 0.73 12 IRG4PC30U-ND 4.25 3.41 2.56 
600 | 1.84 52 104 200 38 «160 1.12 30 IRG4PC50K-ND 8.37 6.70 5.03 
1200 | 3.17 11 22 60 23 93 17 5.0 IRG4PH20K-ND 2.84 227 171 
1200 | 3.10 20 40 100 28-200 1.56 10 IRG4PH30K-ND 3.38 2.70 2.03 
900 | 2.25 51 204 200 71 750 3.97 28 IRG4PF50WD-ND 8.89 TAT 5.34 
2 TO-247AC 1200 | 3.17 1 22 60 50 100 0.92 5.0 IRG4PH20KD-ND 3.65 2.92 2.19 
1200 | 4.85 40 120 300 50 204_—|_:1275 20 IRGP20B120UD-E-ND 11.86 9.49 7.12 
i TO-262 7200} 3.17 i 2 60 23 93 0.89, 5.0 IRG4BH20K-L-ND 2.75 2.20 1.65 
- =e 00 | 110 14 18 38 76 B15 3.6 8.0 IRG4BC10SD-L-ND NEW! 7.98 7.13 92 
2.02 14 42 49 17160 0.50 78 IRG4BC15UD-L-ND NEW! 2.02 1.41 1.07 
; Saree goo. | 200 400 630 78890 18.4 700 GA200SA60S-ND NEW! 4.72 34.73 30.45 
16 200 400 500 54-130 4.46 100 GA200SA60U-ND NEW! 41.72 34.73 30.45 
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Fig.1 | SOT-23 (TO-236AB) 
——— 
Sewiconoocron OUrface Mount and Through-Hole Power MOSFETS 
RDS(on) Max (2) Contig. ia 
YDS | Ves@|Ves@ | Ves@| 'D | PD or Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Type | (V) | 10V | 4.5V | 2.7V | (A) | (W) | Pkg. | PartNo 1 10 100 | Part No. Pricing 
SuperSOT™-3 High Drain Current 
1 | nonm. | 30] — | 025 | — 11 [05 | grgje | NOSSS1NCT-ND 48 3.63 27.23 | NDS351NTR-ND 471.90/3,000 
“| 30} — | 0125) — 16 | 05 NDSSS55NCT-ND 1.64 12.27 92.03 | NDS355NTR-ND 1595.10/3,000 
+ lpom*| 2) — 05 — ]-085} 05 | gag | NOS3S2PCT-ND 62 462 34.65 | NDS352PTR-ND 600.60/3,000 
“| 2] — 03 — | -1 | 05 NDS356PCT-ND 97 7.26 54.45 | NDS356PTR-ND 943.80/3,000 
30 | — | 0.065 | .os2t | 22 | 05 FDN337NCT-ND NEW! 65 489 36.68 | FDN337NTRNDNEW! — 635.70/3,000| | Fig.2 NEW! SuperSOT™-3 
30 | 016 | 025 | — 12 | 05 NDS351ANCT-ND NEW! 50 4.04 27.72 | NDS351ANTRND NEW! —392.70/3,000 D 
2 |NChan.| 20} — | 016 | 021 | 1.3 | 05 | Single | NDS331NCT-ND NEW! 50 396 29.70] NDS331NTR-NDNEW! — 400.95/3,000 
20} — | o1f | 014 | 1.7 | 05 NDS335NCT-ND NEW! 62 4.62 34.65 | NDS335NTR-NDNEW! — 600.60/3,000 
30 | 0.085 | 0.125) — 17 | 05 NDSSSSANCT-ND NEW! 48 363 27.23 | NDS355ANTRND NEW! —_471.90/3,000 as 
2) — 115 | 155t | -16 | 0.5 FDN338PCT-ND NEW! 57 4.29 32.18 | FDN838PTRNDNEW! —_557.70/3,000 (Top View) 
2 |pom*| 2) — 03 | 041 | -1 | 05 | Gngje | NOSS32PCT-ND NEW! 48 363 27.23 | NDS332PTRNDNEW! —471.90/3,000 
“| 30} 0.2 03 — | a4 | 05 NDS3S56APCT-ND NEW! 62 4.62 34.65 | NDS356APTR-ND NEW! — 600.60/3,000 2.92 
-30 | 03 05 - +9 | 05 NDS352APCT-ND NEW! 50 4.04 27.72 | NDS352APTRND NEW! —_392.70/3,000 ay fr 
SOT-23 (TO236AB) 
2 | — | 045 | 06 | 068 | 0.35 FDV303NCT-ND NEW! 40 3413 22.00 | FDV303NTRNDNEW! —270.00/3,000 
=| — 4 5 | 0.22 | 0.35 FDV301NCT-ND NEW! 31 233 16.12 | FOV301NTR-ND NEW! 186.00/3,000 
1 | Nona, | 52} 35 6 — | 022 | 036 | gngje | BSS1S8CT-ND 33 248 17.16 | BSS138TR-ND 198.00/3,000 
“) 60 | 75 - — |0115| 02 2N7002NCT-ND 24 1.80 13.00 | 2N7002NTR-ND 141.00/3,000 
60 2 - — | 028 | 03 NDS7002ACT-ND 33 248 17.16 | NDS7002ATR-ND 198.00/3,000 
100| 6 - — | 017 | 036 BSS123NCT-ND 39 2.93 20.28 | BSS123NTR-ND 234.00/3,000 
25) — 14 15 | -0.46 | 0.35 FDV304PCT-ND NEW! 43 3.47 23.76 | FDV304PTR-ND NEW! 336.60/3,000 
25) — 10 13 | -0.12 | 0.35 FDV302PCT-ND NEW! 383 248 17.16 | FOV302PTR-ND NEW! 198.00/3,000 
1 |P-Chan.*| -50] 10 - — |-013 | 03 | Single | BSS84CT-ND 36 2.70 1872 | BSS84TR-ND 216.00/3,000 
0} 5 75 — | -0.18 | 0.36 NDSO605CT-ND 40 3.13 22.00 | NDSO605TR-ND 270.00/3,000 
-60 | 10 - — | -0.12 | 0.36 NDSO610CT-ND 40 313 22.00 | NDSO610TR-ND 270.00/3,000 
SuperSOT™-6 (SOT-6) 
3 | chan, | 30] 0.06 | 0.09 | — | 32 | 16 | Single ] NDOSSINCT-ND 53 3.96 29.70 | NDOSS1NTR-ND 514.80/3,000 
4 “| 50 2 - — | 035 | 05 | Dua | NDC7002NCT-ND 51 3.81 28.58 | NDC7002NTR-ND 495.30/3,000 
3 |pohane| 30} O11 | 018 | — | -24 | 1.6 | Single | NDOss2PCT-ND 53 3.96 29.70 | NDOS52PTR-ND 514.80/3,000 
4 "| 50] 5 —_ — |-0.22] 05 | Dua | NDC7003PCT-ND 51 381 28.58 | NDC7003PTR-ND 495.30/3,000 
N-Chan. | 50 2 - — | 035 | 05 
4 Al 
nGunt| 60 | 5 S — | -o22| ag | Compl. | Noc7ootccT-ND 53 3.96 29.70 | NDC7001CTR-ND 514.80/3,000 
Power MOSFET (SO-8) (Top View) 
7 20| — | 005 | 007 | 45 | 2 Dual | NDS8926CT-ND 160 12.76 95.70 _ _ 
6 30 | 0.015} 0.02 | — | 10.0] 25 | Single | NDS8410CT-ND 112 9.35 74.80 | NDS8410TR-ND 1215.50/2,500| | Fig. 4 
7 30 | 0.037] 0.055] — | 53 | 2 Dual | NDS8936CT-ND 1.09 9.08 72.60 | NDS8936TR-ND 1179.75/2,500 D2-4 3-G2 
5 30 | 0.028} 0.042) — | 7.3 | 25 | Single | NDS9410ACT-ND 97 7.26 54.45 | NDS9410ATR-ND 786.50/2,500 Nocroo1ccr: $1-5 te 2-S2 
7 | chan | 9 | 005 | 008 | — | 5 | 2 | bua | Nosses6cT-No 84 7.01 56.10 | NDS9936TR-ND 911.63/2,500 GI, S1,Diae PITRE Gt 
7 “) 30 | 0.08 | 0.11 — | 37] 2 Dual | NDS9956ACT-ND .76 6.33 50.60 | NDS9956ATR-ND 822.25/2,500 NChan (Top View) 
7 50 | 013 | 02 - 3 2 Dual | NDS9955CT-ND 1.49 12.38 99.00 | NDS9955TR-ND 1608.75/2,500 
7 50 | 03 05 - 2 2 Dual | NDS9959CT-ND .97 7.26 54.45 | NDS9959TR-ND 786.50/2,500 
7 60 | 01 02 — |35 | 2 Dual | NDS9945CT-ND 99 825 66.00 | NDS9945TR-ND 1072.50/2,500 
7 60 | 016 | 025 | — | 26 | 2 Dual | NDS9957CT-ND 1.27 1012 75.90 = - 
6 20} — | 0.035] 0.05 | -67 | 25 | Single | NDS8434CT-ND 1.16 9.63 77.00 | NDS8434TR-ND 1251.25/2,500 
5 20} 01 | 016 | — | -43 | 25 ] Single | NDS9405CT-ND 1.62 12.98 97.35 | NDS9405TR-ND 2076.80/2,500 S0-8 
6 -20| 0.06 | 0.115) — | -53 | 25] Single | NDS9430CT-ND 1.09 9.08 72.60 | NDS9430TR-ND 1179.75/2,500 (Top View) 
7 20} — | o11 | 019 | 32] 2 Dual | NDS9933CT-ND 1.74 13.89 104.16 | NDS9933TR-ND 2222.08/2,500 
7 20} 01 | 019) — | -35] 2 Dual | NDS9947CT-ND 1.06 880 70.40 | NDS9947TR-ND 1144.00/2,500 
8 | chan«| 30 | 0.028 | 0.045 | — | -7.0 | 25 | Single | NOS8435CT-ND 1.32 11.00 88.00 - - 
7 an") -30 | 0.065) 0.1 — |-40] 2 Dual | NDS8947CT-ND 1.51 1210 90.75 | NDS8947TR-ND 1936.00/2,500 
5 -30| 013 | 02 — | -36 | 25 | Single | NDS9400ACT-ND .95 7.95 63.60 | NDS9400ATR-ND 1033.50/2,500 
6 -30 | 0.05 | 0.09 | — | -53 | 25 | Single | NDS9435ACT-ND 92 7.70 61.60 | NDS9435ATR-ND 1001.00/2,500 SO-8 
7 -30| 013 | 02 — |-29] 2 Dual | NDS9953ACT-ND 83 6.88 55.00 | NDS9953ATR-ND 893.75/2,500 (Top View) 
6 60 | 015 | 024 | — | -33 | 25] Single | NDS9407CT-ND 1.39 11.55 92.40 | NDS9407TR-ND 1501.50/2,500 3 
7 60 | 0.25 | 05 — | 23) 2 Dual | NDS9948CT-ND 1.06 8.80 70.40 | NDS9948TR-ND 1144.00/2,500| | Fig. 7 
PowerSOT (SOT-223) 
30 | 005 | 008 | — | 55 |] 3 NDT451NCT-ND 1.09 9.08 72.60 | NDT451NTR-ND 1179.75/2,500 1,2,7,8ae 
30 | 0.037] 0.055) — | 71 | 3 NDT451ANCT-ND 86 7.15 57.20 | NDT451ANTR-ND 929.50/2,500 Maresh for 
30 | 0.028 | 0.042) — 8 | 3 . NDT453NCT-ND 1.02 853 68.20 | NDT453NTR-ND 1108.25/2,500| | Complementary 
8 | N-Chan. Single parts only. 
30 | 0015} 002] — | 115] 3 NDT455NCT-ND 1.51 12.10 90.75 | NDT455NTR-ND 1936.00/2,500 
60 | 012 | — — |37 |] 3 NDT3055CT-ND 64 4.80 36.00 | NDT3055TR-ND 520.00/2,500 
ce | — | 015 | — | 35 | 3 NDT3055LCT-ND .64 4.80 36.00 | NDT3055LTR-ND 520.00/2,500] | Fig. 8 
-30 | 018 | 032 | — 3 | 3 NDT452PCT-ND 1.06 880 70.40 | NDT452PTR-ND 1144.00/2,500 
3 lpchan*| 30 | 0035 | 005 | — | -73] 3 | G4. | NDTAS6PCT-ND 1.51 1210 90.75 | NDT456PTR-ND 1936.00/2,500 
“| -30 | 0.065} 0.4 - 5 | 3 7 NDT452APCT-ND NEW! 83 688 55.00 | NDT452APTR-NDNEW! —893.75/2,500 2.95 
-60 | 03 05 — | 25] 3 NDT2955CT-ND 66 495 37.13 | NDT2955TR-ND 536.25/2,500 = 
NEW! TO-252 NEW! 3.30 |g 
9 | N-Chan.| 30 | 0.008 | 0.010] — 66 | 32 | Single | FOD6670ACT-ND 1.49 12.38 99.00 | FOD6670ATR-ND 1608.75/2,500 H 
Power MOSFET (SO-8) (Complementary N-P Channel 3 Phase Brushless Motor Driver) 0.84 L. 
7 || pict) 92. | Oils: Oeo 7 2 | compl. | NOS9Q42CT:-ND 1.51 1210 90.72 | NDS9942TR-ND 1935.36/2,500 
P-Chan.* | -20| 0.2 0.4 _ 25 | 2 Fig.9 NEW! TO-252 
NGhan. | 20 | 0.125] 025 | — 3 2 
7 a | 
cleats (hon: eae li cos — | 28 | 2 | Compl | Nosgsascr-ND 1.51 1210 90.75 | NDS9943TR-ND 1936.00/2,500 — 
Nhan.| 20 | 0.1 0.15 _ 35 | 2 5.34,| 1.72 
7 | | ke HL? 
Raeae hoo had Jods ce “3 | 2 | Compl. | NOS9958CT-ND 1.35 11.28 90.20 | NDS9958TR-ND 1465.75/2,500 a = 
N-Ghan. | 30 | 0.037 | 0.055 | — | 53 | 2 5.57 
7 d 
p.cnan*| -30| 0065| ot0 | — |-a0 | 2 | Compl | NossosscT-ND 1.35 11.28 90.20 | NDS8958TR-ND 1465.75/2,500 Pre af 088 
om 
NGhan. | 30 | 0.08 | 0.11 - 4 2 t 
7 i 
Ren (a0 | odes cies — | 29] 2 | “mpl. | Nos9e52AcT-ND 1.02 853 68.20 | NDS9952ATR-ND 1108.25/2,500 0. x if 2.29 
- 0.77+|- | 0.95 
* Vqs are negative for P-Channel devices. tVGS@2.5V +VqG@s@5V (Continued) 
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———— Surface Mount and Through-Hole Power MOSFETS cont, 


SEMICONDUCTOR 


Rps(on) Max (2) Config. 
VDS | Ves@|Vcs@|Ves@| 'D | PD or Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Type | (v) | 10V | 4.5V | 27V | (A) | (W) | Pkg. | PartNo. 1 10 100 | Part No. Pricing 
Power MOSFET (SO-8) (Complementary MOSFETS Half Bridge) (Top iew) 
19 | NOvan.) 30 0.087 | 0.085 | — | 83 | 25 | compl. | NOS8E58HCT-ND 1.19 990 79.20 | NDS8858HTR-ND —1287.00/2,500 |_| Fig. 11 TO-263AB 
P-Chan*| -30 | 0.065] 010 | — | -48 | 25 
to |Nran.) 90 | 0.08) O11 | — | 43) 25 7 compl. | NDS8852HCTND 1.09 908 72.60 | NDS8852HTR-ND — 1179.75/2,500 2 
P-chan*| -30| 0.13 | 02 | — | -34 | 25 
Power MOSFET (TO-263AB) 
30 | 0022] 004 | — | 25 | 50 NDB603ALCT-ND 1.42 11.83 94.60 | NDB603ALTR-ND 529.76/800 te 5 sie) 
50 | 04 _ — | 15 | 50 NDB4050CT-ND 1.10 9.20 78.60 | NDB40507TR-ND 397.44/800 
5 | — — | o1 | 15 | 50 NDB4050L.CT-ND 1.02 853 68.20 | NDB4O50LTR-ND 381.92/800 
41 |Nonan,| 9 | 4 _ — | 15 | 50 |rooegqg | NDB4060CT-ND 1.36 11.34 90.72 = - 
6c | — — | o1 | 15 | 50 NDB4060L.CT-ND 372 27.90 186.00 = _ 
6c | — — | 0025 | 48 | 100 NDB6060LCT-ND 1.32 1056 79.20 | NDB6O60LTR-ND 570.24/800 
60 | 0015; — — | 7 | 150 NDB7060CT-ND 13.80 103.50 690.00 | NDB7060TR-ND 1132.56/800 
6 | — — | 0015 | 75 | 150 NDB7060LCT-ND 16.02 120.15 801.00 | NDB7060LTR-ND 2840.88/800 | | Fig. 12 TO-220AB 
Through-Hole Power MOSFET (TO-220AB) 
30 | 0022] 004 | — | 25 | 50 NDP603AL-ND 1.25 1045 83.60 = = 
50 | — — | ot | 15 | 50 NDP4050L-ND 1.09 908 7260 = = 
50 | 0015; — — | 7 | 150 NDP7050-ND 2.50 20.00 155.54 = a j 
so | — | — | oots | 75 | 150 NDP7050L-ND 245 19.60 152.46 = _ HHI 0200.51) 5 
12 |NChan.| 60 | 0.1 = — | 15 | 50 |TO220AB ) NDP4060-ND 1.02 853 68.20 = a bs .090(2.29) 
6c | — — | ot | 15 | 50 NDP4060L-ND 1.02 853 68.20 = a (Front View) 
60 | 0025; — — | 48 | 100 NDP6060-ND 1.60 1276 95.70 = _ 
6c | — — | 0025 | 48 | 100 NDP6O60L-ND 1.79 1430 107.25 = _ 
60 | 0015 | — — | 7 | 150 NDP7060-ND 2.20 17.60 132.00 = = 
30 | oo10; — — | 70 | 150 RFP70NO3-ND NEW! 189 15.10 113.25 = a 
50 | 0100; — — | 14 | 48 RFP14NO5-ND NEW! 83 688 55.00 = _ 
55 | 0.008; — — | 100 | 175 HRF3205-ND NEW! 194 15.52 116.40 = _ 
55 | 0.022; — — | 49 | 120 HRFZ44N-ND NEW! 94 785 6280 = _ 
60 | 0028} — — | 45 | 131 RFP45NO6-ND NEW! 135 10.78 80.85 = = 
60 | 0022; — — | 50 | 131 RFPSONO6-ND NEW! 124 10.35 82.80 = _ 
12 |nonn.| © | — | Ot07t] — | 11 | 38 | gaye | REPOOSSLEND NEW! 79 594 44.55 = _ Digi Key Pin 
60 | — | 0047+] — | 30 | 96 RFP30NO6LE-ND NEW! 112 9.35 74.80 = _ Part No. 2 
100) — | 1.050¢) — 2 | 25 RFP2N10L-ND NEW! 98 818 65.40 = _ 2N7000FS-ND| S[G 
100 | 0.064} — _ 22 | 85 IRF530NFS-ND NEW! 92 693 51.98 _ _ BS170-ND G 
too | o.o40) — | — | 33 | 120 IRF540NFS-ND NEW! 76 693 51.98 - - SOND TBE 
100 | 0.040; — — | 40 | 160 RFP4ON10-ND NEW! 152 1218 91.35 = a NDFOS10-ND|S1G 
100) — | oat | — | 12 | 60 RFP12N10L-ND NEW! 92 7.70 61.60 = = 
1000] 3500; — — | 43 | 150 RFP4N100-ND NEW! 3.59 2871 223.30 = = Fig. 14 NEW! TO-251AA 
-50 | 0.150; — — | -15 | 80 RFP15P05-ND NEW! 125 1040 83.20 = _ pes 
12 Ipcrant] “50 | 9300) — — | 8 | 4 | gage | RFPBPOS-ND NEW! 95 7.93 63.40 = = 
-50 | 0.065 | — — | 30 | 120 RFP30P05-ND NEW! 211 16.84 126.30 = _ Guts 
-60 | 0.065 | — — | 30 | 135 RFP30P06-ND NEW! 165 13.16 98.70 = = 2. Drain 
Through-Hole Power MOSFET (TO-92) : couse 
13 |Ncm| | 5 — — | 02 | 04 | ro99 | 2N7000FS-ND 26 198 1430 = _ . 
60 | 5 = — | 05 | 083 BS170-ND 34 269 18.92 = = 
NEW! TO-251AA NEW! 
50 | 0100; — — | 14 | 48 RFD14NO5-ND 79 594 44.55 = = 
50 | 0.047; — — | 16 | 72 RFD16NO5-ND 1.09 908 7260 = = 
14 | non} 52] — | 100} — | 14 | 48 | ggg | REDI4NDSL-ND 86 645 48.38 = _ 
6 | — | stove} — | 11 | 38 RFDGOS55LEND 75 561 42.08 = _ 
100} 027 | — — | 84} 50 IRFU120FS-ND 92 7.70 61.60 = = 
200 | 0.800] — — | 46 | 50 IRFU220FS-ND 92 693 51.98 = = 
14 [pcrant) 80} 0.150) — — | 75 | 8 | gage | RADISPOS-ND 116 965 77.20 = _ 
-50 | 0.300 | — — | 3 | 42 RFD8P05-ND 92 7.70 61.60 = = 
NEW! TO-247 NEW! 
60 | 0014; — — | 7 | 150 RFG7ONO6-ND 216 17.28 129.60 = _ 
18 |Noran | 0 | 0270| — — | 20 | 250 | 8° | imePasors-ND 235 1881 146.30 = = Fig. 16 NEW! TO-252AA 
15. |P-Chan.*| -50 | 0.030 | — — | 60 | 215 | Single | RFGB0PO5E-ND 10.23 9207 816.35 = = 
NEW! TO-252AA NEW! 
50 | 0100) — — | 14 | 48 RFD14NOSSM-ND 88 660 4950 = _ 
50 | — | o1oo¢] — | 14 | 48 RFD14NOSLSM-ND 86 645 48.38 = = 
16 |nonn.| 52) — | 2047¢] — | 16 | 60 | gig, | RADIENOSLSVLND 1.06 880 70.40 = _ 
50 | 0.047) — — | 16 | 72 RFD16NOSSM-ND 83 688 55.00 = = 
60 | — | oto7¢] — | 11 | 38 RFDBOS5LESM-ND 78 588 44.10 = a 
100 | 027 | — — | 84} 50 IRFR120FS-ND 79 594 44.55 = = 
-30 | — | o200¢} — | 10 | 65 RFD10P03LSM-ND 92 7.70 61.60 = _ 
16 |P-cha*| -50 | 0.150; — — | -15 | 80 | Single | RFDISPO5SM-ND 109 9.08 72.60 = = 
-50 | 0.300; — — | 2 | 4 RFDSPO5SM-ND 92 7.70 61.60 = = 
NEW! 8-SOIC NEW! 
30 | 0.008 | 0.010 — | 13 | 25 | Single | FDS6670ACT-ND 129 10.34 77.55 | FDS6670ATR-ND —_1654.40/2,500 
17 |NChan.} 30 | 0.0095] 0.013} — | 125] 25 | Single | FDS6680ACT-ND 96 7.98 63.80 | FDS8680ATR-ND —_1036.75/2,500 
50 | 0.130} — | 0.200 | 30 | 20 | Dua | SI995SDYCT-ND 83 688 55.00 | SI995SDYTR-ND 893.75/2,500 oy esas 


* Vas are negative for P-Channel devices. tVG@S@25V +Vq@s@5V 
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| nte gate} T i on al 4 HEXFRED technology sets a new standard for high performance ultrafast diodes. This performance advantage can be utilized by the designer resulting in higher 
IQR Rectifier Hex Fred Diodes efficiency circuits and lower overall system cost. HEXFREDS will: + Allow IGBTS and MOSFETS to run cooler by 10°C, 20°C + Improve overall system efficiency by 


1%, 2% * Reduce noise and the need for snubber circuitry * Allow for higher frequency operation + Allow many marginal circuits to work more reliably 


Fig. 1 Base, Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 
jommon . 
Cathode (K) Base Li L i Lug Lug Base Lug Terminal 
Base ; RR wR | A aBlbe eas thie Bon) Angde 


Term. Tern 
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: ommon 
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Fig. 11 Fig. 12 Fig. 14 TO-220AB |-45,.90 -| TO-262 NEW! TO-247AC 


res = 15.90 +] 
4 


bose (ela es) ; ms 
Anode 1 AC Cathode 2 Common Cathode 
vid 4 [4 3 iy - a) 2 2e | | | 


ofa Lo Anode ie Anode 3 | Anode 1 Anode 2 
jommon fomman 
Anode 1. mofimode 2 Cathode Ghose 


Isolated Base Cathode 


TO-247AC/ eae 
MOD 15.90 9 3.66 a 
od zo (I, 
3.81-8 plcs--||- 
9.27 
Digi-Key 
Fig. Package vR_ | VF (A) (A) Part No. 1 10 100 aS 
200 | 0.975 | 16 25 23 17 MUR1620CTIR-ND 1.28 T.02 71 10.79 
‘ TO-220AB 600 | 1.7 16 18 65 5 HFA16TA6OC-ND 3.36 2.86 2.36 ast aes 
600 17 30 19 80 6 HFA30TA60C-ND 5.02 4.27 3.52 4p 4 
600 | 1.8 8 42 40 5.2 HFAQ8TA6OC-ND 2.52 2.02 1.52 
600 | 1.7 8 18 65 5 HFA08TB60-ND 2.02 1.72 1.42 
2 TO-220AC 600 | 1.7 15 19 80 6 HFA15TB60-ND 3.04 2.13 1.71 127 
600 | 1.7 25 23 112 10 HFA25TB60-ND 4.14 3.52 2.90 5 
i D-Pak 200 | 1.2 6 25 60 46 MURD620CT-ND 95 76 53 
1 600 | 1.7 30 19 80 6 HFA30PA60C-ND 6.62 5.63 464 
1 600 | 1.7 16 55 60 5 HFA16PA60C-ND 5.00 4.00 2.86 sq. | 
7 TO-247AC 1200 | 24 6 26 116 44 HFA12PA120C-ND 8.51 6.81 5.11 T 115.37 
2 1200 | 3.3 8.0 28 140 45 HFA16PA120C-ND 9.56 7.65 5.74 a 
7 1200 | 23 16 30 260 5.8 HFA32PA120C-ND 17.33 13.86 10.40 39.115 13.475 
1200 | 24 30 37 490 8.1 HFA30PB120-ND 15.95 12.77 9.58 Si30 UNGBOS0NS 
1200 | 3 8 28 140 45 HFAQ8PB120-ND 5.63 4.50 3.38 
600 | 1.7 15 19 80 6 HFA15PB60-ND 3.88 3.30 2.72 3.985 
2 | To-247acC/MoD | 600 | 1.7 25 23 112 10 HFA25PB60-ND 5.28 3.90 3.23 1 Anode i 
1200 | 3.0 16 30 260 58 HFA16PB120-ND 8.36 7A1 5.86 2 Cathode 
600 | 1.7 8 55 65 5 HFAQ8PB60-ND 3.58 2.86 2.04 
1200 | 3 6 26 80 4.4 HFAQ6PB120-ND 5.50 4.40 3.14 SMD-220 
‘ Eb 600 | 1.1 60 30 200 6 HFA60MB60C-ND. 42.86 34.29 25.72 
400 1 75 30 200 6 HFA75MB40C-ND. 42.53 34.02 25.52 
12 pete 600 | 1.2 70 30 210 6 HFA70NC60C-ND 23.85 19.08 14.31 
400 1 80 30 200 6 HFA80NC40C-ND 23.92 19.14 14.36 
7 B sisal: 400 1 80 30 200 6 HFA80NC40CSL-ND 26.58 21.26 14.17 
600 | 1.2 70 30 210 6 HFA70NC60CSL-ND 23.85 19.08 14.31 
13 D61-88M 600 | 1.2 70 30 210 6 HFA70NC60CSM-ND 23.85 19.08 14.31 
400 1 80 30 200 6 HFA80NC40CSM-ND 23.92 19.14 14.36 
600 | 1.2 105 35 450 10 HFAT05NH60-ND 34.49 27.60 20.70 
400 1 135 50 290 75 HFA135NH40-ND 35.64 —- 28.52 21.39 
600 | 1.3 140 39 490 9.3 HFA140NH60-ND 43.43 34.74 26.06 
9 HALF-PAK 400 | 1.1 180 45 420 8.7 HFA180NH40-ND 49.63 39.70 29.78 
400 | 1.4 180 45 420 8.7 HFA180NH40R-ND NEW! 50.93 40.74 31.57 
600 | 1.2 70 33 340 8.5 HFA70NH60-ND 26.10 20.88 15.66 
400 | 10 90 36 420 9.3 HFA9ONH40-ND 26.73 21.39 16.04 
6 600 | 1.8 8 42 40 5.2 HFAO8TA60CS-ND 2.81 2.25 1.69 
3 600 | 1.8 4.0 42 40 5.2 HFA04TB60S-ND 2.09 1.68 1.26 
3 1200 | 3 6 26 116 44 HFAQ6TB120S-ND 4.79 3.84 2.88 
3 1200 | 3 8 28 140 45 HFA08TB120S-ND 5.45 4.36 3.27 
6 SMp-220 600 | 1.7 8.0 18 65 5.0 HFA16TA6OCS-ND 4.28 3.42 2.57 
2 1200 | 23 16 30 260 58 HFA16TB120S-ND 11.52 9.22 6.92 
3 600 | 1.7 15 23 84 6.0 HFA15TB60S-ND 3.71 2.97 2.23 
3 600 | 1.3 25 23 112 10 HFA25TB60S-ND 5.06 4.05 3.04 
3 600 | 1.4 8 18 65 5 HFAO8TB60STRL-ND 1285.60/800 
6 600 | 1.2 15 19 80 4.0 HFA30TA6OCS-ND. 6.12 4.90 3.68 
TOA Sai 600 | 1.4 120 65 270 7.0 HFA120FA60-ND 34.07 27.26 20.44 
10B 600 | 1.4 60 65 270 7.0 HFA120EA60-ND NEW! 37.55 31.30 27.46 
4 600 | 1.4 100 33 300 8 HFA100MD60C-ND 49.41 39.53 29.65 
W 600 | 1.4 100 33 300 8 HFA100MD60D-ND 50.83 40.67 30.50 fuy—slotted hex 
14 400 | 09 120 36 420 9.3 HFA120MD40D-ND 92.68 74.15 55.61 : . 15.37 
4 400 | 0.9 120 36 420 9.3 HFA120MD40C-ND 91.26 73.01 54.76 — 
4 600 | 1.2 140 35 360 8.0 HFA140MD60C-ND 93.17 74.54 55.91 E 3.185 
1 600 | 1.2 140 35 360 8.0 HFA140MD60D-ND 94.59 75.68 56.76 3 
4 | TO244ABISO | ao | o9 | 160 50 260 7A HFA160MD40C-ND 95.92 76.74 57.56 ca 
14 400 | 0.9 160 50 260 7A HFA160MD40D-ND 97.34 77.87 58.41 
5 600 | 1.5 180 140 = 17 HFA180MD60D-ND NEW! 122.00 97.60 75.64 bd oa | 
5 600 | 1.5 180 140 = 17 HFA180MD60C-ND NEW! 120.43 96.34 74.67 34.025 -| 
4 400 | 0.9 200 45 330 8.1 HFA200MD40C-ND 111.89 89.52 67.14 , 62.23 
it 400 | 0.9 200 45 330 8.1 HFA200MD40D-ND 111.69 89.36 67.02 ty rar rer Lelie nex 
600 | 1.2 140 33 340 8.5 HFA140NJ60C-ND 58.46 46.77 35.08 as 
600 | 1.2 140 33 340 8.5 HFA140NJ60D-ND 59.85 47.88 35.91 oo 
400 1 160 36 420 9.3 HFA160NJ40C-ND 62.24 49.79 37.35 ; 91.44 | 3.185 
400 1 160 36 420 9.3 HFA160NJ40D-ND 63.63 50.91 38.18 
600 | 1.2 210 35 450 10 HFA210NJ60C-ND 82.19 65.76 49.32 TO-249AA 608s aye a 
7 TO-D44AB 600 | 1.2 210 35 450 10 HFA210NJ60D-ND 83.59 66.87 50.16 | Astiples: 
400 1 240 50 290 75 HFA240NJ40C-ND 77.81 62.25 46.69 mo ob a 
400 1 240 50 290 75 HFA240NJ40D-ND 77.78 62.23 46.67 =i ee ol 
600 | 1.3 280 39 490 93 HFA280NJ60C-ND 94.03 75.23 56.42 7.9257 ais 
600 | 1.3 280 39 490 93 HFA280NJ60D-ND 95.42 76.34 57.26 8.64-3 ples. H 
400 1 320 45 420 8.7 HFA320NJ40C-ND 98.08 78.47 58.85 Shige 
400 1 320 45 420 8.7 HFA320NJ40D-ND 99.47 79.58 59.69 1804 
7 600 | 1.1 60 30 200 6 HFA60MC60C-ND 42.86 34.29 25.72 : aia “p27 
14 TO-249AA 400 1 75 30 200 6 HFA75MC40C-ND 42.53 34.02 25.52 ea 4 
14 400 1 80 30 200 6 HFA80NK40C-ND 24.73 19.79 14.84 és L_ Bio 
i TO-262 600 | 1.7 15 60 600 6 HFA15TB60-1-ND NEW! 2.08 1.46 1 : 60.96 —'3.175 
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Electrical characteristics at 25°C unless otherwise noted. 
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Fig. 12 — SOT-223 
L 3.1 Max. 
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i 6.7 Max. 


N-channel 
MOSFET 
P-channel 

MOSFET 


ol 


S1 G1 S2 G2 


S1_G1 S2 G2 


0.10 Max. 


1. Gate 
2. Drain 


7 0 


Top View 


Top View 


3. Source 
4. Drain 


2.3 Nom. +. 


1.05 Max. 


Qi 
Source 1 
Gate 244 
PGND 3c4 


Q2 
Gate 44 


1.7 Max. 


7 K/D 
0 K/D. 

xo K/D 
pI K/D 


14.09 
1.70X4-| [ 
1.01X5 
Fig. 19 — 8-TSSOP Fig. 20 — Flip-FET Fig. 21 — Flip-FET 
\ 0.05 =~ 
11.20 0.26—||/- 
ID Cont. PD 
VDS | (on) (A) | IDM | Max. Digi-Key Price Each vDS | (on) (A) | IDM | Max. | Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (Q) 25°c | (A) | (W) Part No. 1 10 100 Fig. | _(V) (2) ic (A)_ | (W)_| Part No. 110-100 
P-CHANNEL TYPES 3 -200 0.8 43 | -17 35 | IRFI9630G-ND 2.20 1.76 1.26 
-250 1.0 4.1 -16 35 __|_IRFI9634G-ND 2.03 1.62 1.22 
TO-220AB TO-247AC 
S000. | 0:28 | Oef 2 |) — ee 1.50 1.20.86 100 | 20 “2A = 180 | IRFP9140-ND 991 7.03 5.79 
BQ) | Osl4e | o-18 a — (peezone B25: 160° 1.29) 3 | 100 | 0.117 | -23 | -76 | 140 | IRFP9140N-ND 10.33 8.26 5.90 
“55 0.1 “7 | 68 56 BIBROZeeN ND 172 1.14.89 -200 5 12 = 150_|_IRFP9240-ND 4.87 3.46 2.85 
55 | 0.175 | -12 -48 45 | IRF9Z24N-ND 120 85 .70 TO-262 
-55 0.02 -64 -260 150 IRF4905-ND 3.21 2.36 1.95 -55 0.06 -31 -110 3.8 IRF5305L-ND 1.43 1.43 1.07 
“55 0.06 | -31 | -110; 110 | IRF5305-ND 184 1.21 94 -55 0.28 | -12 -48 3.8 | IRF9Z24NL-ND 135 1.08 81 
-60 0.5 67 | 27 43 | IRF9Z14-ND 110 79 .65 -55 0.10 | -19 -68 3.8 | IRF9Z34NL-ND 1.94 1.55 117 
-60 0.28 | -11 -44 60 | IRF9Z24-ND 150 1.20 .86 -55 0.02 | -74 | -260 | 200 | IRF4905L-ND 8.00 640 4.57 
-100 1.2 3 -12 20 IRF9510-ND 1.16 75 58 -60 0.50 -6.7 -27 3.7 IRF9Z14L-ND 1.26 1.01 76 
5 -100 0.2 13 -56 75 IRF9530N-ND 1.51 1.08 .89 -100 0.20 -14 -56 3.8 IRF9530NL-ND 1.80 1.44 1.08 
1001 0.117.) 419 76 94 | IRF9540N-ND 2.02 1.38 1.09 4 -100 | 0.11 -23 -76 3.8 | IRF9540NL-ND 263 2411 1.58 
-100 | 0.06 | -35 | -140]} 150 | IRF5210-ND 3.79 2.64 2.11 : - ee a ie ae Re aING ee ae vo 
ae es = a nis ie Nes Ae ee -150 | 0.29 | -13 -44 3.8 | IRF6215L-ND 1.53 1.23.92 
gs 7 Gone ||| 20 RIneoeret foe oh. ae -200 | 0.50 | -11 -44 | 125 | IRF9640L-ND NEW! 3.08 246 1.85 
: - : : -200 3.0 1.8 7 20 | IRF9610L-ND NEW! 1.58 1.26 .94 
200) 15 | 35 | -14 40 ee 1.80 1.28 1.05 200 | o80 | 65 | -26 74__|_IRF9630L-ND NEW! 2.33 1.86 1.40 
-200 0.8 65 | -26 75 | IRF9630-ND 156 1.05 82 1-Pak 
-200 0.5 guy 44) 125 (ilppoes ND 1.90 1.31 1.04 -50 0.5 5.3 | -2t 25 | IRFU9010-ND NEW! 110 «88S 
-200 0.50 -6.1 -24 40 IRFI9640G-ND 2.66 2.13 1.60 -50 0.28 9.9 — = IRFU9020-ND 1.53 1.22 87 
TO-220 Fullpak -55 0.065 -28 -110 110 IRFU5305-ND 1.83 146 1.04 
-60 0.14 | -12 -48 42 | IRFI9Z34G-ND 2.38 1.90 1.36 5 -55 0.11 18 -64 57 | IRFU5505-ND 133 106 76 
-60 0.50 | -53 | -21 27 ‘| IRFI9Z14G-ND 1145 92 69 55 | 0.175 | -11 44 38 | IRFU9024N-ND 1.23.98 74 
2 -100 | 0.30 | -7.7 | -31 42 | IRFI9530G-ND 2.00 1.60 1.14 -60 05 5.1 -20 25 | IRFU9014-ND 110 88 63 
-100 0.117 13 -44 48 IRFI9540G-ND 3.23 258 1.84 -60 0.50 -§.1 -20 25 IRFU9014N-ND NEW! 1.45 .84 .70 
-200 15 8 Az 30 _| IRFI9620G-ND 2.00 1.60 1.14 (Continued) 
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Internationa 


IeR Rectifier Nand P Channel HEXFETs (Cont) 
RDS | ID Cont. PD RDS |ID Cont] PD 
VDS (on) (A) IDM Max. Digi-Key Price Each VDS (on) (A) IDM Max. Digi-Key Price Each 
Fig. | (V) (a) | 25°C | (A) (W)_| PartNo. 1 10 100 Fig. | (V) (Q) | 25°C | (A) (W)__| Part No. 1 10 ‘100 
-60 0.28 | -88 | -35 42 | IRFU9024-ND 153. 122 87 Micro-8 
-100 | 0.205 | -13 -52 66 | IRFU5410-ND NEW! 123 66 59 tia | 30 | 0:026 | -7.0 | -28 ] 1.79 [IRF7726CT-ND NEW! 159 9277 
-100 12 B41 ate 25 | IRFU9110-ND 1145 92 66 -30. | 0.026 | -7.0 | -28 | 1.79 | IRF7726TR-ND NEW! 2548.00/4,000 
-100 0.6 56 | -22 42 | IRFU9120-ND 143° 1.14 81 Micro-8 Logic Level 
5 -100 | 048 | -65 | -26 40__|_IRFU9120N-ND 1.23 98.70 “20 0.09 | -36 | -19 1.8 | IRF7604CT-ND 237 178 1.39 
“150 2.0 “13 ~44 110 | IRFU6215-ND 144. 116 87 -20 0.09 | -36 | -19 1.8 | IRF7604TR-ND 4268.00/4,000 
-200 3.0 419 | -76 25 | IRFU9210-ND 135 108 77 -20 0.02 | -82 | -66 1.8 | IRF7663CT-ND 210 158 1.23 
-200 15 36 | -14 42 | IRFU9220-ND 185 1.48 1.06 11A | -20 0.02 | -8.2 | -66 1.8 | IRF7663TR-ND 1748.00/4,000 
-250 3.0 27 | At 50 | IRFU9214-ND 113 90 68 -30 0.09 | -36 | -19 1.8 | IRF7606CT-ND 210 158 1.23 
-400 7.0 18 | -7.2 50__|_IRFU9310-ND 115 9269 -30 0.09 | -36 | -19 1.8 | IRF7606TR-ND 3780.00/4,000 
4-Pin Dip -30 0.20 -2.0 -16 1.25 | IRF7526D1TR-ND 1944.00/4,000 
-50 0.5 1A a = IRFD9010-ND 1.00 80 57 -20 0.27 “1.7 -14 1.25 IRF7524D1CT-ND 1.20 .90 .70 
-50 0.28 -1.6 = = IRFD9020-ND 1.31 85 65 11D -20 0.27 “1.7 -14 1.25 IRF7524D1TR-ND 2160.00/4,000 
-60 0.28 -1.6 13 1.3 IRFD9024-ND 1.35 1.08 77 -20 0.055 4.3 -34 1.25 IRF7534D1TR-ND NEW! 2700.00/4,000 
é -60 0.5 14 | 88 1.3. | IRFD9014-ND 117.7556 Micro-8 Dual Logic Level 
-100 12 -0.7 3 1.0 IRFD9110-ND. 1.16 75 56 -20 0.27 “1.7 -9.6 1.25 | IRF7504CT-ND 210 1.58 1.23 
-100 0.6 1.0 8 1.0 IRFD9120-ND 1.09 1 54 -20 0.27 17 -9.6 1.25 | IRF7504TR-ND 3780.00/4,000 
-200 -0.4 1.6 1.0 IRFD9210-ND 1.32 9400.77 11B -20 0.055 | -4.3 -34 1.25 | IRF7555CT-ND 210 1.58 1.23 
-200 15 -0.6 48 sup St a 214 152 1.25 -20 0.055 | -4.3 -34 1.25 | IRF7555TR-ND 3780.00/4,000 
- a -30 0.27 | -1.7. | -96 | 1.25 | IRF7506CT-ND 189 142 1.11 
“65 0.02 74) -260 | 200 | IRF4905S-ND 3.55 2.62 2.17 -30 0.27 | -1.7 | -96 | 1.25 | IRF7506TR-ND 3404.00/4,000 
55 0.02 -74 | -260 | 200 | IRF4905STRL-ND 3456.00/800 SOT-223 
55 0.06 “31 -110 | 110 | IRF5305S-ND 198 158 1.13 60 05 48.) 44 3.1 | IRFLQ014-.ND B7. 58 45 
$5 | 0.175 | -12 48 45 | IRF9Z24NS-ND 150 1.20 86 io -60 0.5 18 | -14 3.1 | IRFL9014TR-ND 892.50/2,500 
“55 “19 “68 68__ BIREZ3éNS:ND) 215 1.72 _1.28 -100 1.2 11] -88 | 3.4 — | IRFL9110-ND 163 130 93 
55 . “19 “68 68 | IRF9Z34NSTRL-ND 928.80/800 -100 1.2 - -8.8 | 3.4 | IRFL9110TR-ND 1062.50/2,500 
-60 0.28 “11 -44 60 | IRF9Z24S-ND 1.75 1.40 1.00 SOIC-8 
-60 028.) 21 san 60 | IRF9Z24STRR-ND 756.00/800 12 | 0.020] #95 | +76 | 25 | IRF7233-ND 254 2.04 1.53 
-60 0.5 | -67 | 27 | 43 RpsA SNe 140) 2280 12 7 16 | -65 | 25 | IRF7410-ND NEW! 2.90 2.02 1.57 
-60_| O14 | +18 | -72 | 88 [EIRESZ3¢S:ND 250 _2.00 1.48 12 14) 11.5 | -46 | 25 | IRF7420-ND NEW! 241 1.48 1.12 
-60 0.14 “18 “72 88 | IRF9Z34STRL-ND 7080.00/800 20 cos | -5.4 | -43 25 | IRF7207-ND 176 141 1.06 
eos || 28 “2 | 48 | 88 ibieeS Ne Bre 2 ere whee) tga [220 82 | 15 | -60 | 25 | IRF7425-ND NEW! 184 1.05 85 
-100 0.3 12 -48 88 | IRF9530STRL-ND 918.40/800 ~30 002) 5.6 1 45 1 IRE7416-ND 122 8772 
“100 | 02 ) 19 | 72) 180 See S05 288. 9 30 | 0.02 | -56 | -45 1 | IRF7416TR-ND 2544.00/4,000 
7 -100 0.2 -19 72 150__|_IRF9540STRL-ND 1447.20/800 35 13.5 at ay 25 | IRF7424-ND NEW! 301. 144. 93 
“100 | 0.48 | -68 | -27 48° eese2ON SN 1.40 1.12.80 -40 | 0.015] -105 | -43 | 25 | IRF7240-ND NEW! 3.86 276 2.24 
-100 0.2 14 -56 79 | IRF9530NS-ND 183 146 1.04 5 
-40 a1 6.2 | -25 2.5 | IRF7241-ND NEW! 137.7265 
100 | 0.117]  -23 -76 140 | IRF9540NS-ND 281 1.99 1.64 SOIC-B Logic Level 
100 | 0.117] -23 -76 140 | IRF9540NSTRL-ND 1264.00/800 4210006 |e) 00 | 25 WinevevoRo qa 2500 ATs. 
-100 | 0.06 -40__| -140 | 200 | _IRF5210S-ND 3.53 2.50 2.06 do. | oot | 4a ‘Be 25 IMIReeolND Spa: (026) AGI 
“100 | 0.06 40 | -140 | 200 | IRF5210STRL-ND 1588.00/800 2 | oot2 | a4 pis os I MREZBeoTaND ey 6104.00/4,000 
-100 | 0.06 -40 | -140 | 200 | IRF5210STRR-ND 1588.00/800 50- | o068 | 25a: | 48 20 | IRF7a22D1.ND for. at Sea 
-100 1.2 4 “16 43 | IRF9510S-ND 163 130 93 : ; : i : : 
-20 0.04 | -6.7 | -27 2.5 _ | IRF7404-ND 2.38 1.90 1.36 
-150 | 0.29 13 -44 110 | IRF6215S-ND 1.70 1.36 97 20 704 aa - 3.5 WRROaT ETH a 
E i 6. E f x 32.00/4,000 
-150 | 0.29 -13 -44 110__|_IRF6215STRR-ND 734.40/800 jaa | 220 606. || cea || 234 16 |MReororND! Sao? soe od 
-200 3 18 4 20 | IRF9610S-ND 158 #126 90 ’ : : : ; : 
-20 0.06 | -5.3 | -24 1.6 | IRF7204TR-ND 3900.00/4,000 
-200 15 35 | -14 40 | IRF9620S-ND 213 1.70 1.21 56 Oor || =e i os |iseeeenn 444 ai es 
-200 0.8 65 | -26 74 | IRF9630S-ND 2.33 1.86 1.33 : ; : : : : 
-30 0.07 | -5.3 = 2.5 | IRF7205TR-ND 1790.29/4,000 
-200 0.5 <i -44 125 | IRF9640S-ND 3.08 2.46 1.76 30) 0.048 | B81 ae eS 235 180 129 
-200 0.5 “14 -44 125__|_IRF9640STRL-ND 1328.80/800 : : : : : ‘ 
D-PAK (TO-252AA) -30 0.02 -30 -50 2.5 | S$l4435DY-ND 1.50 1.20 85 
-30 0.02 -30 -50 2.5 | Sl4435DYTR-ND 3240.00/4,000 
50 05 53 = — ] IRFR9010-ND 710 88 63 sole busiieaie Laval 
-50 0.5 53 on — | IRFR9010TR-ND 1188.00/2,000 u gt 
50 —_ 939 IRFR9020-ND eg ob ae “a 17 92 | -37 2 IRF7329-ND NEW! 137. 72—St«S 
; : a _ _ ; : ‘ ; -20 25 | -23 | -10 2 IRF7104-ND 168 119 98 
-50 0.28 | -9.9 = — | IRFR9020TR-ND 1648.00/2,000 : ‘ . : : 
-20 25 23 | -10 2 IRF7104TR-ND 3780.00/4,000 
55 | 0.065 | -31 -110 | 110 | IRFR5305-ND 1.75 1.25 1.03 
-20 0.09 | -4.3 | -17 2 IRF7304-ND 213 1.70 1.24 
55 | 0.065 | -31 -110 | 110 | IRFR5305TR-ND 1336.00/2,000 
ae O41 18 64 57 | IRFRS505-ND saat ORS 76 -20 0.09 | -4.3 | -17 2 IRF7304TR-ND 1780.00/4,000 
ss) | ote | ot “4d 38 | IRFR9024N-ND doa. ABB! -- 260 20 | 0.058] 53 | -21 2 IRF7314-ND 276 196 1.61 
55 | 0.175) -11 -44 38 | IRFR9024NTR-ND 802.00/2,000 20) 0.058 | -5.3 | -21 2 Ualroe lH AID) 6212.00/4,000 
“60 05 54 20 25 | IRFR9014-ND 110. 88 63 -20 | 0.018 zm) Pal 2 IRF7324-ND 283 226 1.61 
60 05 51 20 25) IRFR9014TR-ND 7188.00/2,000 13B | -20 0.18 | -29 | -23 2 IRF7324D1-ND 1.03 82 56 
-60 0.5 5A -20 25 | IRFR9014TRL-ND 1782.00/3,000 -30 0.1 3.6 | -14 2 IRF7306-ND 2.00 _1.60__1.14 
60 o28 | -38 | -35 42 | IRFR9024-ND 125 82 63 -30 0.1 3.6 | -14 2 IRF7306TR-ND 4320.00/4,000 
-60 0.28 | -88 | -35 42 | IRFR9024TR-ND 1012.00/2,000 30 | 0.058 | -4.9 | -30 2 IRF7316-ND 2.76 196 1.61 
8 60 o50 | -54 20 25 | IRFR9014N-ND 95 #76. 57 -30 | 0.058) -49 | -30 2 IRE7316TRND 6212.00/4,000 
1001 0.205 | -13 “52 66 | IRFR5410-ND 218 175731 -30 21 8.0 | -32 2 IRF7328-ND NEW! 1.94 111 90 
-100 12 34 42 25 | IRFR9110-ND 115 92 +66 -30 025 | 23 | -0 2 IRF9953-ND 1.75 1.40 1.00 
-100 1.2 “34 12 25 IRFR9110TR-ND 1242.00/2,000 $5) 0.105 | -3.4 27 2 IRF7342-ND 155 1.24 88 
100 | 1.2 | -31 | -12 | 25 | IRFR9110TRL-ND 1863.00/3,000 *55_| 0.105 | _-8.4 | _-27_| _2_Mesere Nee 3348.00/4,000 
-100_ | 0.48 | -65 -26 40 IRFR9120N-ND. 118.8469 SOIC-8 “Fetky™” Mosfet and Schottky Diode 
100 | 0.48 | -65 -26 40 | IRFR9120NTR-ND 820.00/2,000 43p | 39 | 0.062 | -4.7 | -38 2 IRF7321D2-ND 148 (1.18 80 
-100 0.6 56 22 42 | IRFR9120TR-ND 1540.00/2,000 -30_ | 0.062 | 47 _| -38 2 IRF7321D2TR-ND 3188.00/4,000 
-100 0.6 5.6 -22 42 IRFR9120TRL-ND 2310.00/3,000 SOIC-8 “Fetky™” Mosfet and Schottky Diode Logic Level 
-200 3 419 | -76 25 | IRFR9210-ND 135. 108 81 13D | -20 0.09 [ -4.1 “18 2 IRF7422D2-ND 120. 85 70 
-200 3 1.9 7.6 25 IRFR9210TR-ND 1458.00/2,000 TSOP-6 
“200 15 436.1 4 42) IRFR9220-ND 785 148 1.06 TOA | -20 | 0.065| -44 | -20 2.0 [| SI3443DV-ND NEW! 708 65S. 
-200 1.5 -3.6 14 42 IRFR9220TR-ND 942.00/2,000 TSOP-6 Dual 
-250 3 o7 | -t 50 | IRFR9214-ND 85 68 .49 ToB | 20 0.090 [2.7 i 0.96 [IRF5852-ND NEW! 102.6046 
-400 7 1.8 -7.2 50 IRFR9310-ND 88 70 50 TSSOP-8 
-400 7 18 | -72 50 | IRFR9310TR-ND 916.00/2,000 12 | 0.011] +10 | +80 15 | IRF7701-ND NEW! 784 «1.05 85 
Micro-3 (SOT-23) Logic Level 12 | 0.015) +80 | +70 1.5 | IRF7702-ND NEW! 3.27 229 1.79 
12 0.05 4.3 “34 13 IRLML6401CT-ND 66 50 39 -12 25 5.5 -22 1 IRF7754-ND NEW! 174 97 79 
Ag 0.05 | -4.3 -34 1.3. | IRLML6401TR-ND 588.00/3,000 ton | 20 22 7.0 | -28 1.5 | IRF7707-ND NEW! 170 97 80 
-20 0.6 | -062 | -49 | 0.54 | IRLML6302CT-ND 66 50 39 -30 18 8.0 | -30 1.5 | IRF7705-ND NEW! 165 94 80 
. -20 0.6 | -0.62 | -49 | 0.54 | IRLML6302TR-ND 441.00/3,000 -30 22 7.0 | -28 | 1.51 | IRF7706-ND NEW! 163 88 79 
20 | 0.065 | -37 | -22 1.3 _|_IRLML6402CT-ND 66 50 39 -40 28 6.0 | -24 1.5 | IRF7703-ND NEW! 171 97.79 
20 | 0.065 | -37 22 1.3 | IRLML6402TR-ND 588.00/3,000 -40 46 46 | -19 1.5 | IRF7704-ND NEW! 144 82.70 
-30 0.6 | -0.61 | -48 | 0.54 | IRLML5103CT-ND 72 54 42 TSSOP Dual-8 
-30 06 | -061 | -48 | 0.54 | IRLML5103TR-ND 543.00/3,000 12 | 0.040] 443 |] -17 1.0 | IRF7756-ND NEW! 17197” 
Micro-6 Logic Level -20 | 0.030] +47 | 38 1.0 | IRF7750-ND NEW! 3.24 227 1.77 
2 | 0.042) 55 | -44 17 | IRLMS4502CT-ND 700 62 45 ton | 20 | 0.030 | 24.7 | 298 1.0 | IRF7750CT-ND 292 219 171 
12 | 0.042] -55 44 1.7 | IRLMS4502TR-ND 1014.00/3,000 -20 | 0.030 | +47 | +38 1.0 | IRF7750TR-ND 5248.00/4,000 
-20 0.2 ag | 3 1.7 | IRLMS6702CT-ND 125 47558 -20 51 3.9 15 1.0 | IRF7755-ND NEW! 171 97.79 
-20 0.2 23 “13 1.7 | IRLMS6702TR-ND 985.92/3,000 -30 35 45 | -18 1.0 | IRF7751-ND NEW! 2.66 185 1.44 
ton |220_| 0.065 | -4.4 | -20 2 $13443DVCT-ND 68 54 48 FlipFET™ 
20 | 0.065 | -4.4 -20 2 $I3443DVTR-ND 1122.00/3,000 20 20 | 0.065) +51 | +35 2.2 |IRF6I00CT-ND NEW! 1.08 65 50 
-20 0.05 | -56 | -45 2 IRLMS6802CT-ND 96 72 56 20 20 | 0.065) +51 | +35 2.2 | IRF6100TR-ND NEW! 2268.00/6,000 
-20 0.05 | -5.6 -45 2 IRLMS6802TR-ND 987.00/3,000 21 -20 | 0.036) +71 | +40 3.0 | IRF6E150CT-ND NEW! 295 2.06 1.59 
-30 0.2 23 | <3 1.7. | IRLMS5703CT-ND 125 7558 21 -20 | 0.036) +74 | +40 3.0 | IRF6150TR-ND NEW! 5024.00/4,000 
-30 0.2 23 “13 1.7 | IRLMS5703TR-ND 739.44/3,000 : 
(Continued) 
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Internationa 
TeRRectifier Nand P Channel HEXFETs (Cont) 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM Max. Digi-Key Price Each VDS (on) (A) IDM Max. Digi-Key Price Each 
Fig. (V) (Q) | 25°C | (A) (W) | Part No. il 10 100 Fig. (V) (Q) 25°C | (A) (W)__| Part No. 1 10 100 
N Sekine Ids 800 3 44 - 125 | IRFBE30-ND 2.24 153 1.21 
20 | 0.0085] 77 280 88 IRF3706-ND 140 1412 84 1 00 7 iy — 54 Unt lrevaN ee ee td 
20 60 | 110 | 440 | 120 | IRF3711-NDNEW! 1.78 101 82 goo | 37) 36 | — | 15 Te Ne S38) Negor et 
20 20 36 | 140 | 47 | IRL3714-ND NEW! 94 56 43 pogo. sae 14 = 54 ND eie0s ; eal ide 
20 14 54 | 210 | 71 ‘| IRL3715-NDNEW! 94 56 43 1000) 5 34 Fo saan - pep cee Ne 3.10 __2.20 1.81 
30 2.8 210 | 1000 | 230 __| IRF3703-ND NEW! 4.87 3.37 2.84 z 
30 9.0 90 | 360 | 120 | IRF3709-ND NEW! 1.78 1.01 82 20r~ | 0013://" 6h 240; 89 EOS TAO BGs 8 
40 | 0.009) 100 | 400 | 170 | IRF1104-ND 243 1.94 1.38 20 | 0.016) 48 190 69 Pee Ne 1:40 1.12, 80 
50 02 72 29 20 IRFZ10-ND NEW! 110 88 66 20 0.02 39 160 57 IRL3302-ND 1.45 116 84 
50 0.05 30 = e IRFZ30-ND 130 104 74 20 0.007} 110 420 140 | IRL3502-ND 2.70 216 1.54 
50 0.028 35 = _ IRFZ40-ND 158 126 90 20 0.01 85 340 110 _| IRL3402-ND 1.91 1.53 1.15 
55 0.024, 31 160 45 | IRFIZ44N-ND 163 116 96 20 0.090) 77 308 87 | IRF3704-ND 1.40 1.12 84 
55 0.02 33 180 45 IRFIZ46N-ND 211 150 124 30 0.007} 100 400 130 | IRL2203N-ND 3.60 255 2.10 
55 0.016] 36 210 42 IRFIZ48N-ND 3.96 2.81 2.31 30 0.014 64 220 110 | IRL3103-ND 264 1.87 1.54 
55 0.04 26 100 56 IRFZ34N-ND 124 81 62 30 0.014 64 220 89 IRL3103D1-ND 3.60 255 2.10 
55 0.024 a1 160 83 IRFZ44N-ND 166 109 84 30 0.026 38 140 68 IRL3303-ND 1.87 1.33 1.10 
55 0.02 46 780 88 IRFZ46N-ND 1.58 1.06.83 30 0.006 | 120 470 150 | IRL3803-ND 6.96 4.93 4.06 
55 0.016 53 210 94 IRFZ48N-ND 164 116 93 30 0.04 24 96 45 IRL2703-ND 70 56 42 
55 0.012 72 290 130 | IRF1010N-ND 3.24 2.30 1.89 30) 0.0125) 62 248 87 IRF3707-ND 140 1.12 84 
55 0.0053} 169 680 330 IRF1405-ND 413 3.30 2.48 30 0.012 62 248 87 IRF3708-ND 1.40 1.12 84 
55 0.008 98 390 150 IRF3205-ND 2.87 2.09 1.71 30 0.014 54 220 70 IRL3103D2-ND 2.00 1.60 1.20 
55 0.012 49 290 58 IRFI1010N-ND 3.36 2.38 1.96 30 0.026 34 140 68 IRL3303D1-ND 1.50 1.20 .90 
55 0.008 64 390 63 IRFI3205-ND 6.36 451 3.71 30 0.007 61 400 47 IRLI2203N-ND 3.72 2.64 2.17 
55 0.07 13 — 26 IRFIZ24N-ND 1.08 77 63 30 0.006 76 470 63 IRLI3803-ND 7.08 5.02 4.13 
55 0.04 19 100 21 IRFIZ34N-ND 137. 97 80 40 | 0.0065} 130 520 200 | IRL1004-ND 3.65 2.92 2.08 
60 0.2 10 40 36 IRFZ14-ND 141 70 52 40 0.008 | 104 416 167__| IRL1104-ND 2.30 1.84 1.38 
60 0.05 30 120 88 IRFZ34-ND 130 1.04 74 40 0.004; 160 640 200 | IRL1404-ND 461 369 2.77 
60 0.042 28 112 68 IRFZ34E-ND 125 89 73 4 55 0.008} 104 360 200 | IRL2505-ND 6.50 5.20 3.71 
60 0.023 48 192 110 | IRFZ44E-ND 1.62 1.07 82 55 0.01 7 310 130 | IRL3705N-ND 3.60 255 2.10 
60 0.028 50 200 150 | IRFZ44R-ND NEW! 184 1.05 85 55 0.008 58 360 63 IRLI2505-ND 6.01 4.81 3.61 
60 | 0.0165| 55 220 115 | IRFZ44V-ND 98 78 69 55 0.01 52 310 58 IRLI3705N-ND 3.72 264 217 
60 0.012 72 290 150 | IRFZ48V-ND 105 «.84—.74 55 0.06 14 72 26 IRLIZ24N-ND 1.44 °-1.02 84 
60 0.071 14 68 29 IRFIZ24E-ND 1.08 77 63 55 0.035 22 110 37 IRLIZ34N-ND 1.49 1.06 .87 
60 0.042 21 100 37 IRFIZ34E-ND 163 116 .96 55 0.022 30 160 45 IRLIZ44N-ND 1.85 1.31 1.08 
60 0.012 81 330 170 | IRF1010E-ND 3.24 2.30 1.89 55 0.074 18 72 45 IRLZ24N-ND 1.26 82 63 
75 | 0.0078| 130 520 330__| IRF1407-ND NEW! 2.60 1.81 1.40 55 0.042 27 110 56 IRLZ34N-ND. 1.40.92 .70 
75 | 0.0075| 142 570 380 | IRF1607-ND NEW! 4.31 3.08 2.50 55 0.022 41 160 83 IRLZ44N-ND 1.74 115 89 
75 0.013 71 280 150 | IRF2807-ND 3.38 2.32 1.84 60 0.2 10 40 43 IRLZ14-ND 117.7455 
100 0.6 4.0 16 20 IRF510-ND 1.08 68 50 60 0.028 50 200 150 | IRLZ44-ND 1.77 117 91 
100 0.20 97 38 48 IRF520N-ND NEW! 1.25 1.00 75 100 | 0.026 55 190 200 | IRL2910-ND 5.75 4.60 3.29 
100 0.11 15.0 60 63 IRF530N-ND 1.38 -90 68 100 0.54 5.6 16 43 IRL510-ND 1.19 75 55 
100 0.077 28 110 150 IRF540-ND 1.38 93 72 100 0.18 10 35 47 IRL520N-ND 86 62 51 
100 0.052 27 110 94 IRF540N-ND 1.74 1.16 91 100 01 15 60 63 IRL530N-ND. 1.53 99 75 
100 0.036 36 140 120 IRF1310N-ND 3.36 2.38 1.96 100 0.044 36 120 94 IRL540N-ND 2.02 1.36 1.06 
100 0.028 46 180 150 IRF3710-ND 3.09 2.23 1.82 100 0.18 raes 35 27 IRLI520N-ND 1.20 85 70 
100 _| 0.025 59 236 200 _| IRFB59N10D-ND 2.43 1.95 1.46 100 04 1 60 33 IRLIS30N-ND 180 117 89 
100 0.20 72 38 27 IRFI520N-ND 1220 87 72 too | 0.044 20 120 42 IRLI540N-ND 241 150 1.24 
100 0.11 "1 60 33 IRFI530N-ND 137 97 80 150 | 0.166 12 48 80 IRL3215-ND 92 474 «56 
{ 100 | 0.052 18 110 42 IRFI540N-ND 2.04 145 1.19 200 08 52 21 50 IRL620-ND 145 116 83 
100 | 0.036 22 140 45 IRFI1310N-ND 3.48 2.47 2.03 200 04 9 36 74 IRL630-ND 188 150 1.07 
150 _| 0.082 21 84 94 IRF3315-ND 2.23 1.59 1.31 200 0.18 17 68 425 | IRLe40-ND 202 137 1.07 
150 0.042 37 150 150 IRF3415-ND 4.03 2.86 2.36 TO-220 Fullpak : : : 
i 0.090 23 92 136 | IRFB23N15D-ND 160 1.28 .96 30 02 3 32 7 IRFIZ14G-ND T1592 66 
0.056 33 130 170 | IRFB33N15D-ND 180 1.44 1.08 60 o1 14 56 37 IRFIZ24G-ND 113 «9064 
150 | 0.045 4 164 200 | IRFB41N15D-ND 245 1.97 1.48 60 0.05 20 80 42 IRFIZ34G-ND 143° «114 ~~ 81 
150 | 0.032 60 250 2.4 | IRFBGIN15D-ND NEW! 3.63_—-2.55__1.98 60 0.082 30 120 48 IRFIZ44G-ND 235° 188 120 
200 es 25 10 20 Pe MORE ohh #88 6o_| 0028} 30 | 120 | 48 _| IRLIz44G-ND 248 1.98 1.41 
200 0.8 5 20 40 IRF620-ND 114 7457 5 : ; : 
100 0.27 7.2 29 37 IRLI520G-ND 1.23. 98 .70 
200 0.3 9.3 37 82 IRF630N-ND 1.05 84 74 400 016 _ 39 2 IRLI530G-ND 490. 40a? 2a 
200 0.15 18 72 150 | IRF640N-ND 1.99 1.30 1.00 : . : , 
100 0.54 45 18 27 IRFI510G-ND 1.20 96 68 
200 0.17 16 64 140 | IRFB17N20D-ND 1.46 1.17 88 
100 0.16 9.7 39 42 IRFI530G-ND 1.43 114 81 
200 0.10 24 96 170 | IRFB23N20D-ND 1911.53) «1.15 
100 | 0.077 17 68 48 IRFI540G-ND 2413 1.70 1.21 
200 | 0.082 31 124 200 | IRFB31N20D-ND 241 1.93 1.45 
200 0.4 5.9 24 35 IRFI630G-ND 158 1.26 90 
200 | 0.040 56 220 380 | IRFB260N-ND NEW! 3.90 2.73 2.13 
_ - 27 A a6 iRF614.ND 113 oui | 64 200 0.8 44 16 30 IRFI620G-ND 1.50 1.20 86 
: i ; ; 200 0.18 9.8 39 40 IRFI640G-ND 2.20 1.76 1.26 
250 14 4.4 14 50 IRF624-ND 1.06 69 5 
_ aw Bt 32 74 Hee ND 1507 120 ae 200 0.8 44 16 30 IRLI620G-ND 158 1.26 .90 
_ noe 14 56 125 | IRF644-ND ip. Gage Ca5 250 2 24 8.4 23 IRFI614G-ND 1.25 1.00.71 
250 | 240 14 56 150 | IRF644N-ND NEW! 145 84 70 250 a a4 14 30 peer Ne 1.58 1.26.90 
: 250 0.45 5.6 22 35 IRFI634G-ND 1.63 1.30 93 
300 0.75 64 24 74 IRF737LC-ND 1.28 103 77 
300 | 045 | 93 37 96 _| IRFB9N30A-ND 1.33 1.06 64 250 | 0.28 | 7.9 32 40 | IRFI644G-ND 3.23 258 1.84 
400 36 15 6 20 IRF710-ND it 7053 2 400 18 2.6 10 30 IRFI720G-ND 1.20 96 .84 
i : 400 1 3.7 15 35 IRFI730G-ND 1.55 1.24.89 
400 18 3 12 40 IRF720-ND 133 85 64 
400 1 55 29 74 IRF730-ND 159 104 80 400 0.55 5.7 23 40 IRFI740GLC-ND 254 2.04 1.53 
400 1 55 29 74 IRF730A-ND 143 «114 ~~ 81 400 0.55 5.4 22 40 IRFI740G-ND 2.09 1.68 1.26 
400 0.55 10 40 125 _| IRF740-ND 2.03 1.37 1.07 450 1.2 3.4 14 35 IRFI734G-ND 155 1.25.94 
400 0.55 10 40 125 | IRF740A-ND 186. 1.26 98 450 0.63 4.9 20 40 IRFI744G-ND 2.33 186 1.33 
400 0.55 10 40 125 | IRF740LC-ND 243 1.95 1.46 500 3 2.1 8.4 30 IRF1820G-ND 1.23.98 __.70 
4 500 15 34 12 35 IRFI830G-ND 1.65 1.32 94 
450 0.63 8.8 35 125 | IRF744-ND 2.20 1.76 1.26 
450 12 49 20 74 IRF734-ND 160 128 91 500 0.85 4.6 18 40 IRFI840G-ND 2.38 1.90 1.36 
500 3 25 10 40 IRF820-ND 1.06 75 62 500 0.85 45 18 40 IRFI840GLC-ND 2.93 2.34 1.67 
500 15 45 18 75 IRF830-ND 1.50 99 76 500 0.52 6.6 44 60 IRFIB7N50A-ND 2.18 1.74 1.24 
500 1.4 5 20 74 IRF830A-ND 1.53 1.22 87 600 1.2 3.5 14 40 IRFIBC40GLC-ND 3.65 2.92 2.19 
500 0.85 8 32 125 IRF840-ND 2.05 1.38 1.08 600 0.75 5.5 37 60 IRFIBEN60A-ND 2.15 1.72 1.23 
500 0.85 8 32 125 | IRF840A-ND 2.25 1.80 1.28 600 4.4 17 68 30 IRFIBC20G-ND 2.20 1.76 1.26 
500 0.85 8 28 125 _| IRF840LC-ND 2.80 2.24 1.60 600 2.2 25 10 35 IRFIBC30G-ND 260 2.08 1.49 
500 3.0 25 10 50 IRF820A-ND 1.26 1.01. .76 600 1.2 3.5 14 40 IRFIBC40G-ND 3.85 3.08 2.20 
500 0.52 1 44 170 | IRFB11N50A-ND 1.73 1.38 97 650 0.93 5A 21 60 IRFIB5N65A-ND 255 2.04 1.47 
500 | 0.450 14 56 250 | IRFB13N50A-ND NEW! 3.69 2.59 2.02 800 65 14 5.6 30 IRFIBE20G-ND 185 1.48 1.06 
500 0.26 17 68 220 | IRFB18NSOK-ND NEW! 4.95 3.42 2.88 800 3 24 85 35 IRFIBE30G-ND 288 2.30 1.64 
600 1.2 6.2 25 130 _| IRFBC40LC-ND 3.53 2.83 2.12 900 8 1.2 48 30 IRFIBF20G-ND 2.08 1.66 1.19 
600 0.75 9.2 37 170 | IRFB9N60A-ND 1.70 1.36 97 900 3.7 1.9 7.6 35 IRFIBF30G-ND 3.58 2.86 2.04 
600 4.4 2.2 6.8 50 IRFBC20-ND 1.99 142 147 TO-220 Fullpak Logic-Level 
600 2.2 3.6 14 74 IRFBC30-ND 2.38 1.69 1.39 60 0.20 8.0 32 27 IRLIZ14G-ND 119 «9672 
600 2.2 3.6 14 74 IRFBC30A-ND 298 2.02 1.59 7 100 | 0.026 31 190 63 IRLI2910-ND 3.60 288 2.16 
600 1.2 6.2 25 125 | IRFBC40-ND 3.73 2.98 2.13 200 0.4 6.2 25 35 IRLI630G-ND 2.00 1.60 1.14 
600 12 62 25 125 | IRFBC40A-ND 3.73 2.98 2.12 200 0.18 9.9 40 40 IRLI640G-ND 2.38 1.90 1.36 
650 0.93 85 21 167 _| IRFB9N65A-ND 243 1.94 1.41 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1023) 463 


International 


IeRRectitiee Nand P Channel HEXFETs (Cont) 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VvDS (on) (A) IDM Max. Digi-Key Price Each VDS (on) (A) IDM Max. Digi-Key Price Each 
Fig. | (Vv) (Q) | 25°C | (A) (W) | Part No. 1 10 100 Fig. | _(V) (@) | 25°C | (A) | (W)_| PartNo. 110 100 
SUPER TO-220 Logic Level 55 | 0.008; 104 | 360 | 200 | IRL2505L-ND 630 5.04 3.78 
16 30 | 0.005| 179 | 720 | 270 | IRLBA3803P-ND 367294 221 55 0.06 18 72 45 | IRLZ24NL-ND 146 147 .88 
16 40__| 0.004[ 185 | 740 | 300 | IRLBA1304P-ND 6.44 5.15 3.87 55 | 0.035 | 30 110 68 | IRLZ34NL-ND 151 121 91 
TO-220-5 Current Sense 55 | 0.022| 47 160 | 110 | IRLZ44NL-ND 185 148 1.11 
55 0.04 26 68 60 | IRCZ24-ND 798 158 1.13 55 5.3 134 680_| 200 | IRF1405L-ND 3.80 3.05 2.29 
60 | 0.028] 50 210 | 150 | IRCZ44-ND 3.20 256 1.83 60 | 0.012] 83 330 | 170 | IRF1010EL-ND 3.49 279 210 
100 | 0.16 14 56 88 | IRC530-ND 235 188 1.34 60 | 0.023] 48 192 | 110 | IRFZ44EL-ND 153 123 92 
100 | 0.077] 28 110 | 150 | IRC540-ND 315 252 1.80 60 0.20 10 40 43 | IRFZ14L-ND 104 83 63 
200 | 0.40 | 90 36 74 _| IRC630-ND 2.30 184 1.38 75 |0.0078] 100 | 520 — | IRF1407L-ND NEW! 257 1.79 1.39 
200 | 0.18 18 72 125 | IRC640-ND 3.28 262 1.87 75 | 0.013 | 82 280 | 200 | IRF2807L-ND 3.47 2.78 2.08 
a 250 | 0.45] 814 32 74 | IRC634-ND 212 1.70 1.27 100 0.1 17 60 79 | IRL530NL-ND 188 150 1.07 
250 | 0.28 | 14.0 56 125 | IRC644-ND 3.60 288 2.16 100 | 0.036 | 42 140 | 160 | IRF1310NL-ND 3.49 279 210 
400 1.0 55 22 74 — | IRC730-ND 288 231 1.73 100 | 0.54 5.6 20 43 | IRF510L-ND NEW! 113 90 68 
400 | 0.55 | 100 | 40 125 | IRC740-ND 299 240 1.80 100 | 0.025] 57 180 | 200 | IRF3710L-ND 5.63 4.50 3.38 
500 15 45 18 74 | IRC830-ND 223. «1.79 41.34 100 | 0.11 17 600 79 | IRF530NL-ND 1.35 1.08 81 
500 0.85 8.0 32 125 IRC840-ND 3.29 263 1.98 100 0.052 33 110 140 IRF540NL-ND 2.03 1.62 1.22 
TO-247AC 100 | 0.026) 55 190 | 200 | IRL2910L-ND 5.63 450 3.38 
30 0.0028] 210 1000 230 IRFP3703-ND NEW! 5.58 3.86 3.25 100 0.025 59 236 200 IRFSL59N10D-ND 2.68 215 1.61 
55 0.024 49 180 100 IRFP044N-ND 2.60 1.80 1.43 100 0.18 10 35 48 IRL520NL-ND 1.24 99.75 
55 0.016 64 210 140 IRFP048N-ND 434 3.08 2.54 100 0.044 36 120 140 IRL540NL-ND 2.09 1.68 1.26 
55 0.012 72 290 130 IRFP054N-ND 3.13 230 1.89 100 0.20 9.7 38 3.8 IRF520NL-ND 1.13 90 68 
55 0.008 98 390 150 | IRFPO64N-ND 13.20 9.35 7.70 100 0.54 5.6 20 43 IRL510L-ND 1.04 8363 
60 0.014 70 360 230 IRFP054-ND 730 584 4.17 200 0.30 9.3 37 82 IRF630NL-ND NEW! 2.21 1.54 1.17 
60 0.009 70 520 300 | IRFP064-ND 13.75 11.00 7.86 150 0.082 a 84 94 IRF3315L-ND 227 182 1.37 
75 45 209 840 470 | IRFP2907-ND NEW! 660 4.76 3.96 150 0.042 43 150 200 __|_IRF3415L-ND 3.87 3.10 2.33 
100 0.052 27 110 94 IRFP140N-ND 3.55 252 2.08 150 0.045 41 164 200 IRF3515L-ND 259 2.07 1.56 
400 | 0055) 41 igo | 230 | IRFP150-ND 320 231 1.89 150 | 0.090] 23 92 136 | IRFSL23N15D-ND 178 143 1.07 
1001 0.036139 440 | 140 | IRFP1S50N-ND 554 393. 3.24 150 | 0.056] 33 130 | 170 | IRFSL33N15D-ND 1.80 144 1.08 
400 | 0025) 57 ig0 | 200 | IRFP3710-ND 625 500 357 150 | 0.045) 41 164 | 3.1 | IRFSL41N15D-ND 257 2.06 1.54 
150 | 0.042] 43 150 | 200 | IRFP3415-ND NEW! 345 241 1.86 200 1.5 3.3 10 36__ IBESTOE GIVEN A236) “A101 362 
200 | 0.18 20 _ 450 | IRFP240-ND 401 284 234 200 | 0.80 5.2 18 50 | IRF620L-ND NEW! 163. 130 97 
200 | 0.04 50 200 | 300 | IRFP260N-ND 5.23 3.73 3.04 4 200 | 0.15 18 12 150 Re 148 1.19.89 
any] ao7s | a0 | 120) a ee 200 | o17| 16 | es | 140 |IRFSLIZNODND © 169 198. 1.02 
250 | 0.28 15 = 150 | IRFP244-ND 456 3.23 2.66 : H : : : 
250 0.14 23 92 190 | IRFP254-ND 6.20 4.96 3.54 = — + a = EeLNG _ 3.36 — =a 
250 075 38 a 280 | IRFP264-ND 516 389 3.25 S . ; dl : : : 
400 | 0.55 PP _ 450 | IREP340-ND 444 3415 259 250 11 44 14 50 | IRF624L-ND NE 170 136 1.02 
400 03 16 64 790 | IREP350-ND 383° 278 2.28 250 | 0.435] 8.0 32 88 | IRF634L-ND NEW! 188 150 1.13 
400 | 0.30 46 64 1490 | IRFP350LC-ND 583 467 350 300 | 0.75 64 24 74 | IRE7S7LCLND 176 141 1.06 
400:.| “0.35 14 56 490 | IRFP354-ND 550. 406. ad 400 | 0.55 10 40 125__| IRF740L-ND NEW! 263 210 1.58 
460 ae 33 eo 280 | IRFP360-ND Saié0. ce6o BR 400 3.6 2.0 6.0 36 | IRF710L-ND NEW! 133 1.06 .80 
400 0.2 23 92 280 | IRFP360LC-ND 12.25 9.80 7.00 400 1.8 3.3 18 em | 1.45 1.16.87 
4501 0.63 195 7 150 | IRFP344-ND 408328 2.33 400 1.0 55 22 74 | IRF730L-ND NEW! 168 1.34 1.00 
500 | 0.28 16 64 220 | IRFP17NSOL-ND NEW! 4.81 3.33 2.80 400 1.0 5.5 22 74 | IBEZSOAEND 151 121 91 
Bot ||| cass 22 65 277 | IRFP22NS0A-ND 433 348 245 400 | 0.55 10 40 125__| IRF740AL-ND 221 1.77 1.33 
p01. IIl0.16 33 a 370 | IRFP2aNEOLLND NEW! 600 432 3.60 400 | 0.55 10 32 125 | IRF740LCL-ND NEW! 2.58 2.06 1.54 
500 | 0.15 | 31 124 | 460 | IRFP31N50L-ND NEW! 9.00 6.48 _5.40 450 |) 0.63 | 88 35 ode) (alienate 2.93 1.86 1.40 
500 | 0.135) 32 130 | 460 | IRFP32N50K-ND NEW! 8.40 6.05 5.04 500 3.0 25 | 8.0 50 ace DINE 1.63 1.30 97 
3 500 85 a8 a 150 | IRFP440:ND 660 468 385 500 1.40 5.0 20 3.1 | IRF830L-ND NEW! 178 142 1.06 
500 | 06 1 44 | 180 | IRFP448-ND 688 550 3.93 500__| 0.85 8 28 | 125 Beso ND! B15 2:20) 157. 
500 0.4 14 56 | 190 | IRFP450A-ND 538 4.30 3.07 200F ||. 38 = 10 50 eee ee ee 
E06 4 44 190 |NIRERAS0IRIND Bag Coca a bab 500 1.40 5.0 20 74 | IRF830AL-ND 160 1.28 96 
: =s = : : : 500 | 0.85 8.0 32 125 | IRF840AL-ND NEW! 2.50 2.00 1.50 
BOO) Oe | | 86 | 190 ace mee 500 | 0.85 | 8.0 | 28 | 125 | IRF840LCL-ND 236 189 1.42 
500) 027) 20) BO | 280 eee Bed edt ee 500 | 055 | 11 | 44 | 190 | IRFSL11NS50A-ND 180 144 1.08 
500 | 0.27 20 80 280 | IRFP460A-ND 10.33 8.26 5.90 : : : : 
600 44 22 8.0 50 | IRFBC20L-ND 2.09 1.68 1.26 
500 | 0.24 20 80 280 | IRFP4G0N-ND NEW! 4.48 448 2.60 
600 22 3.6 14 74 | IRFBC30L-ND 245 1.97 1.48 
500 | 0.27 20 80 280 _| IRFP460P-ND NEW! 6.20 6.20 3.72 600 re ao oe tao Maeseraiiens Bea BBs oe 
500 | 0.27 20 80 280 | IRFP460LC-ND 5.08 4.06 3.56 500 oe aE rt 74 WIRERSCOMENTS sos ao ee 
S00) ee) ae | tO Eee ote eon. eee goo | 12 | 62 | 25 | 125 | IRFBC40AL-ND 150 1.20 90 
600 12 68 27 150 | IRFPC40-ND 7.20 576 4.11 : : : : : 
600 1.2 6.2 25 3.1 | IRFBC40LCL-ND 3.76 3.01 2.26 
600 | 0.82 | 89 36 170 | IRFPC48-ND 12.73 10.18 7.27 
800 65 18 72 54 | IRFBE20L-ND 1.67 1.34 1.00 
600 0.6 14 44 180 _| IRFPC50-ND 11.23 7.96 6.56 
800 3.0 44 16 125 | IRFBESOL-ND 259 207 1.56 
600 | 0.58 1 44 180 | IRFPC50A-ND 11.70 9.36 6.69 
900 8.0 17 6.8 54 | IRFBF20L-ND 178 143 1.07 
600 | 0.60 11 44 190 | IRFPCSOLC-ND 9.65 7.73 5.80 
900 3.7 3.6 14 125 | IRFBF30L-ND 3.22. 258 1.94 
600 0.4 16 64 280 | IRFPC60-ND 7.41 570 4.81 T0262 Logie evel 
600 0.4 16 64 280 | IRFPC60LC-ND 16.80 13.44 9.60 g 
30. | 0.014] 64 220 | 110 | IRL3103L-ND 3.25 260 1.86 
600 0.4 16 64 280 _| IRFPC60A-ND 8.25 6.60 4.21 
4 60 0.2 10 40 43 | IRLZ14L-ND 115 92 66 
_ : pa 16 | 125 PS ee 600 | 075 | 92 | 37 | 170 | IRFSL9N6OA-ND 2.28 1.82 1.60 
800 2 5.4 22 150 | IRFPE40-ND 815 652 4.66 PAK 
800 12 78 aa 190 URBRESOND 1063 7.54 6.21 20 95 75 300 90 | IRFU3704-ND NEW! 144 78 70 
800 3 41 16 125 MaRS ONE %20 95.76 4.1 20 9.0 75 | 280 88 | IRFU3706-ND NEW! 144 78 70 
900 2.5 Beh, 19 150 [RIGIERRAOSIND) 953 7.62 5.44 20 65 110 | 440 | 25 | IRFU3711-ND NEW! 1.78 101 82 
900 16 67 27 790 | IRFPF50-ND 14.45 11.56 8.26 20 30 on 140 ‘47 | IRLUS714.ND NEW? "90° BBA 
1000 | 5.0 3.1 7 125 (Reese) date eo ad 20 14 54 210 71__| IRLU3715-ND NEW! 1.05 63.47 
1000 | 3.5 43 17 150 | IRFPG40-ND 10.00 8.00 5.71 301 0.031 33 720 57 | IRFU3303-ND 11088 63 
1000 | _2 a — | 190 HIRBRESON) 13.49 9.56. 7.87 30 13 61 | 244 | 87 | IRFU3707-ND NEW! 144.78 = 70 
TO-262 30 12.5 61 244 87 | IRFU3708-ND NEW! 144 78 70 
20 9.0 7 308 87 | IRF3704L-ND 14600 1.17 88 30 9.0 90 360 | 120 | IRFU3709-ND NEW! 178 101 82 
20 8.5 v7 280 88 | IRF3706L-ND : 146001.17 88 50 0.2 8.2 33 25 | IRFU010-ND NEW! 88 70 53 
20 6.0 110 | 440 | 120 | IRFS711L-ND NEW! 178 1.01 82 50 OT 15 = —FRFU020-ND 1209669 
20 20 36 140 47 | IRL714L-ND NEW! 141 65 50 55 |0.075| 17 68 45 | IRFUO24N-ND 120 96 69 
20 14 54 210 a IRL3715L-ND NEW! 127 75 _—58 55 0.027| 44 160 | 107 | IRFU1205-ND 2.48 198 1.49 
30 12.5 62 248 87 | IRF3707L-ND 146 1.17 88 55 0.016 | 56 220 | 110 | IRFU2405-ND NEW! 155 90 1.55 
30 | 0.007) 116 | 400 | 170 | IRL2203NL-ND 3.60 288 2.16 5 55 «| 0.045| 27 400 68 _| IRFU4105-ND 236 189 «142 
30 0.026 38 140 68 IRL3303L-ND 2.21 1.77 1.33 55 0.14 10 40 28 IRLUO14N-ND NEW! 133.70 63 
30 12 62 248 87 ‘| IRF3708L-ND NEW! 144 78 70 60 02 77 = | iRFU014-ND ‘882705 
30 9.0 90 360 | 120 | IRF3709L-ND NEW! 178 1.01 82 60 O41 14 = — | IRFUO24-ND 120 96 69 
4 30 0.006 | 140 470 | 200 | IRL3803L-ND 6.98 5.58 4.19 75 0.026 42 170 110 | IRFU2407-ND NEW! 155 90 75 
40 | 0.009] 100 40 170 | IRF1104L-ND NEW! 255 2.04 1.53 400 | 0.27 77 31 42 | IRFU120-ND 110 488 «63 
40 | 0.004| 162 | 650 | 200 | IRF1404L-ND 3.80 3.05 2.29 700 02 94 38 48 | IRFU120N-ND 1410.88.63 
40 |0.0065| 130 | 520 | 200 | IRL1004L-ND 3.42 274 2.06 joo | 054 43 17 95 | IRFU110-ND ‘9072S 
40 | 0.008| 104 | 416 | 167 | IRL1104L-ND 2.30 1.84 1.38 joo | 0115) 16 60 79 | IRFU3910-ND 176 141 1.06 
40 0.004 160 640 3.8 IRL1404L-ND NEW! 2.93 2.04 1.58 150 0.18 14 56 86 IRFU13N15D-ND 1.49 1.19 90 
55 0.022 49 160 110 | IRFZ44NL-ND 2.03 1.62 1.16 150 0.125 18 72 110 | IRFU18N15D-ND 1.46 1.17.88 
5D: 0.011 84 290 170 IRF1010NL-ND 3.38 2.70 2.03 200 15 26 10 25 IRFU210-ND 98 78 56 
55. 8.0 110 390 200 IRF3205L-ND 6.30 5.04 3.78 200 0.6 5 20 43 IRFU220N-ND 60 48 36 
55 0.07 17 68 45 IRFZ24NL-ND 110 89 67 200 0.235 13 52 110 | IRFU13N20D-ND 144° 116 87 
55 0.040 29 100 68 IRFZ34NL-ND 146 1.17 88 200 0.38 9.4 38 86 IRFU9N20D-ND 1.44 116 87 
55 0.0165 53 180 107 IRFZ46NL-ND 2.09 168 1.26 250 11 3.8 15 42 IRFU224-ND 1.01 81 61 
55 | 0.014] 64 210 | 130 | IRFZ48NL-ND 3.83 3.06 2.30 (Continued) 
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International 


Ie@RRectitie Nand P Channel HEXFETs (Cont) 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
vVDS (on) (A) IDM Max. Digi-Key Price Each vDS (on) (A) IDM Max. Digi-Key Price Each 
Fig. | (Vv) (2) | 25°C | (A) (W) _| Part No. 1 10 100 Fig. | _(V) (Oj | 25ec | A) (W)__| Part No. 1 10 ‘100 
250 0.26 14 56 144 | IRFU12N25D-ND NEW! 2.24 1.57 ‘1.19 100 0.16 14 56 88 | IRF530S-ND 138 110 79 
400 3.6 17 6 25 | IRFU310-ND 1.08 86 61 100 0.16 14 56 88 | IRF530STRR-ND 594.40/800 
5 400 1.8 o4 12 42 | IRFU320-ND 135 108 .77 100 | 0.052 | 33 110 | 140 | IRF540NS-ND 2.25 180 1.29 
500 3 2.4 8 42 | IRFU420-ND 122 79 61 100 | 0.052 | 33 110 | 140 | IRF540NSTRL-ND 624.00/800 
600 7 14 5.6 36 | IRFUINGOA-ND NEW! 1.08 86.65 100 | 0.052 | 33 110 | 140 | IRF540NSTRR-ND 972.00/800 
600 4.4 2.0 8.0 42__| IRFUC20-ND 1.80 1.44 1.08 700 | 0.077 | 28 110 | 150 | IRF540S-ND 2.25 180 1.28 
I-PAK Logic-Level 100 | 0.077] 28 110 | 150 | IRF540STRL-ND 972.00/800 
30 0.019 | 55 220 | 107 | IRLU3103-ND 3.00 240 1.71 100 | 0.077] 28 110 | 150 | IRF540STRR-ND 972.00/800 
30 0.031 35 140 68 | IRLU3303-ND 168 134 .96 100 0.6 6.8 -27 60 | IRF9520S-ND 1.75 140 1.00 
30 0.045 | 23 96 45 _| IRLU2703-ND 85.689 100 0.6 6.8 -27 60 _| IRF9520STRL-ND 756.00/800 
55 0.040 | 24 110 68 | IRLU2705-ND 12429975 100 | 0.025 | 59 236 | 200 | IRFSS9N10D-ND 2.52 2.02 1.52 
55 0.027 | 42 160 | 110 | IRLU2905-ND 2.75 2.20 1.65 150 | 0.082 | 21 84 94 | IRF3315S-ND 2.42 172 1.42 
55 0.065 | 17 72 45 | IRLU024N-ND 14107154 150 | 0.042] 43 150 | 200 | IRF3415S-ND 413 293 2.41 
5 60 0.1 14 56 42 | IRLRO24-ND 113 90 .64 150 | 0.042] 43 150 | 200 | IRF341S5STRL-ND 1857.60/800 
60 0.2 v7 31 25 | IRLRO14-ND 1.00 80 57 150 | 0.045 | 41 164 | 200 | IRF3515S-ND 2.88 2.30 1.64 
60 0.2 7.7 _ — | IRLUO14-ND 1.00 64 .48 150 | 0.090 | 23 92 136 | IRFS23N15D-ND 178 143 1.07 
60 0.1 14 = —__| IRLU024-ND 113.90 68 150 | 0.056 | 33 130 | 170 | IRFS33N15D-ND 180 1.44 1.08 
100 0.54 48 17 25 | IRLUT10-ND NEW! 1.08 «4.86 ~—~«65 150 | 0.045 | 41 164 | 200 | IRFS41N15D-ND 2.57 2.06 1.54 
100 | 0.185 | 10 35 48 | IRLU120N-ND 155 1.00 .75 200 15 3.3 10 36 | IRF610S-ND 138 110 79 
1oo | 0.105 | 17 60 79 | IRLU3410-ND 145 1.16.83 200 0.8 5.2 18 50 _| IRF620S-ND 1.63 1.30.93 
Super-220 (TO-274AC) 200 0.3 9.3 37 82 | IRF630NS-ND 106 «85 = 75 
16 40 37 206 [650 | 300 [IRFBAI404P-ND NEW! 555 4.44 3.11 200 0.3 9.3 37 82 | IRF630NSTRL-ND 459.20/800 
Super TO-247 200 0.15 18 72 150 | IRF640NS-ND 146 1417 1.03 
17 500 | 0.087 | 46 180 | 540 | IRFPS40NSOL-ND NEW! 1253 9.66 8.31 200 0.15 18 72 150 | IRF640NSTRL-ND 629.60/800 
Super-247 200 0.15 18 72 150__| IRF640NSTRR-ND 668.00/800 
42 500 0.13 36 144] 446 | IRFPS37N50A-ND 9.65 7.24 6.04 7 200 0.10 24 96 170 | IRFS23N20D-ND 180 1.44 1.08 
500 | 0.078 | 47 190 | 540 | IRFPS43N50K-ND NEW! 11.97 9.23 7.94 200 | 0.082] 31 124 | 200 | IRFS31N20D-ND 2.54 2.04 1.53 
4-Pin Dip 200 0.17 16 64 140 | IRFS17N20D-ND 169 1.35 1.02 
50 0.2 LT = — | IRFDO10-ND 88.70 50 250 1.4 4.4 = 50 | IRF624S-ND 163 116 96 
50 0.1 24 — — | IRFDO20-ND 114.75 57 250 5 8.1 = 74 __| IRF634S-ND 168 119 98 
60 0.2 AT 14 1.3 | IRFDO14-ND 95 60 45 250 2 27 8 36 | IRF614S-ND 138 110 79 
60 0.1 2.5 20 1.3 | IRFDO24-ND 114.75 57 250 240 14 56 150 | IRF644NS-ND NEW! 145 84 .70 
100 0.6 1.0 8.0 1.0 | IRFD110-ND 9761S 250 0.28 14 56 125 | IRF644S-ND 3.22 228 1.88 
100 0.3 13 5.2 1.0 | IRFD120-ND 106 68 51 250 0.28 14 56 125 | IRF644STRL-ND 1447.20/800 
6 200 15 0.6 25 1.0 | IRFD210-ND 92 5944 300 0.75 6.1 24 74__| IRF737LCS-ND 1.76 1.41 1.06 
200 0.8 0.8 6.4 1.0__| IRFD220-ND 1.08.69 52 400 3.6 2 6 36 | IRF710S-ND 123. «98 ~—~.70 
250 2 045 | 36 1 IRFD214-ND 7.00 80 57 400 18 3.3 = 50 | IRF720S-ND 127° 91075 
250 1 0.63 5 1 IRFD224-ND 108 86 61 400 1 55 _ 74 ‘| IRF730S-ND 161 114 94 
400 3.6 0.35 | 28 1 IRFD310-ND 118 94 67 400 1 5.5 22 74 ‘| IRF730AS-ND 168 1.34 95 
400 1.8 0.49 | 3.9 1 IRFD320-ND 158 126 90 400 0.55 10 40 125 _| IRF740AS-ND 2.45 1.96 1.40 
500 3 0.46 3 1 IRFD420-ND 150 120 .86 400 0.55 10 = 125 | IRF740S-ND 2.35 167 1.38 
600 4.4 0.32. | 26 1 IRFDC20-ND. 183 1.46 1.04 400 0.55 10 40 125 | IRF740STRL-ND 1058.40/800 
4-Pin Dip Logic Level 400 0.55 10 40 125 | IRF740LCS-ND 2.32 1.86 1.40 
60 20 ie 14 7.3 | IRLDO14-ND 704 67—SCSST 500 3 25 _ 50 | IRF820S-ND 130 92 76 
z 60 10 2.5 20 1.3 | IRLD024-ND 116 76 59 500 1.5 4.5 = 74 __| IRF830S-ND 1.70 1.21 1.00 
100 54 1 8 1.3 | IRLD110-ND 84 72 59 500 14 5 20 74 | IRF830AS-ND 178 142 1.01 
100 27 1.3 10 1.3 | IRLD120-ND 96.8268 500 85 8 = 125 | IRF840S-ND 2.40 1.70 1.40 
SOT-227 500 0.85 8 32 125 | IRF840AS-ND 2.50 2.00 1.43 
100 | 0.0065) 180 | 720 | 480 | FB180SAT0-ND 35.85 28.68 20.44 500 0.52 11 44 170 | IRFS11N50A-ND 185 148 1.05 
18 500 0.13 38 150 | 500 | FA38SA50LC-ND 34.85 27.89 20.92 500 3.0 25 10 50 _| IRF820AS-ND 1.22 98 73 
500 0.08 57 228 | 625 | FAS7SASOLC-ND 51.50_41.20 30.90 500 0.85 8.0 28 125 | IRF840LCS-ND 236 1.89 1.42 
SMD-220/D2Pak 600 2.2 3.6 14 74 ‘| IRFBC30AS-ND 2.73 218 1.55 
20 0085 | 77 280 88 | IRF3706S-ND 763 «130 98 600 2.2 3.6 14 74 | IRFBC30S-ND 273 218 1.56 
20 6.0 110 | 440 | 120 | IRF3711S-ND NEW! 1.78 1.01  .82 600 12 6.2 25 125 | IRFBC40AS-ND 3.98 318 227 
20 20 36 140 47 | IRL3714S-ND NEW! 141.65 50 600 1.2 6.2 25 130__| IRFBC40S-ND 3.98 3.18 2.27 
20 14 54 210 71 IRL3715S-ND NEW! 127.75 57 600 0.75 9.2 37 170 | IRFS9N60A-ND 2.05 164 1.23 
30 0.014 | 54 220 70___| IRL3103D1S-ND 4.43 3.10 2.49 600 44 22 8.0 50 ‘| IRFBC20S-ND 2.09 1.68 1.26 
30 0.026 | 38 140 68 | IRL3303S-ND 235 1.67 1.38 600 1.2 6.2 25 130 | IRFBC40LCS-ND 3.76 3.01 2.26 
30 .012 62 248 87 | IRF3708S-ND 3.80 3.04 2.04 800 6.5 1.8 _ 54 ‘| IRFBE20S-ND 1.67 1.34 1.00 
30 9.0 90 360 | 120 | IRF3709S-ND NEW! 1.78 1.01 82 900 8 17 6.8 54 ‘| IRFBF20S-ND 198 158 1.39 
30 0.026 | 34 140 68 | IRL3303D1S-ND 1.75 140 1.05 900 B7 3.6 a 125 _| IRFBF30S-ND 3.22. 258 1.94 
30 12.5 62 248 87__| IRF3707S-ND 146 1.17 88 ‘SMD-220/D2Pak Logic Level 
30 0.014 | 64 220 89 | IRL3103D2S-ND 2.25. 1.80 1.35 20 0.01 5 340 | 110 | IRL3402S-ND 205 164 1.23 
40 0.009 | 100 | 400 | 170 | IRF1104S-ND 2.30 1.84 1.38 20 0.009 | 77 308 87 | IRF3704S-ND 163 1.30 1.14 
40 0.004 | 160 | 640 3.8 | IRL1404S-ND NEW! 3.00 2.10 1.64 20 0.013 | 61 240 89 | IRL3102S-ND 185 148 1.06 
55 5.3 131 680 | 200 | IRF1405S-ND 3.80 3.05 2.29 20 0.016 | 48 190 69 | IRL3202S-ND 155 124 89 
55 0.011 84 290 | 170 __| IRF1010NS-ND 3.63 2.90 2.07 20 0.02 39 160 57__| IRL3302S-ND 1.30 1.04 74 
55 0.008 | 110 | 390 | 200 | IRF3205S-ND 6.72 4.76 3.92 20 0.007 | 110 | 420 | 140 | IRL3502S-ND 190 152 1.33 
55 0.008 | 110 | 390 | 200 | IRF3205STRL-ND 3024.00/800 20 0.007 | 110 | 420 | 140 | IRL3502STRL-ND 1220.80/800 
55 0.07 17 68 45 | IRFZ24NS-ND 118 94 67 30 0.04 24 96 45 | IRL2703S-ND 1145 92 69 
55 0.04 29 100 68 | IRFZ34NS-ND 155 124 89 30 0.007 | 116 | 400 | 170 | IRL2203NS-ND 4.00 3.20 2.29 
55 0.04 29 100 68 __| IRFZ34NSTRL-ND 669.60/800 30 0.007 | 116 | 400 | 170 | IRL2203NSTRL-ND 1728.00/800 
55 0.04 29 100 68 | IRFZ34NSTRR-ND 669.60/800 30 0.014 | 64 220 | 110 | IRL3103S-ND 312 221 1.82 
55 0.022 | 49 160 | 110 | IRFZ44NS-ND 2.00 1.60 1.14 30 0.014 | 64 220 | 110 | IRL3103STRL-ND 643.20/800 
55 0.022 | 49 160 | 110 | IRFZ44NSTRL-ND 539.20/800 30 0.006 | 140 | 470 | 200 | IRL3803S-ND 744 527 4.34 
7 55 0.02 53 180 | 120 | IRFZ46NS-ND 2.33 1.86 1.33 30 0.006 | 140 | 470 | 200 | IRL3803STRL-ND 1289.60/800 
55 0.016 | 64 210 | 140 | IRFZ48NS-ND 4.25 3.40 2.43 40 | 0.0065| 130 | 520 | 200 | IRL1004S-ND 3.80 3.04 2.16 
55 0.016 64 210 140 IRFZ48NSTRL-ND 1836.00/800 40 0.008 104 416 167 IRL1104S-ND 2.30 1.84 1.38 
55 0.016 64 210 140 IRFZ48NSTRR-ND 1836.00/800 55 0.008 104 360 200 IRL2505S-ND 7.00 5.60 4.00 
60 0.012 83 330 170 IRF1010ES-ND 3.88 310 2.21 7 55 0.01 89 310 170 IRL3705NS-ND 437 3.07 2.48 
60 0.050 | 30 120 88 | IRFZ34S-ND 155 124 93 55 0.01 89 310 | 170 | IRL3705NSTRL-ND 1728.00/800 
60 0.2 10 40 43 IRFZ14S-ND 1.08.86 61 55 0.06 18 72 45 IRLZ24NS-ND 1.63 1.30 93 
60 0.1 17 68 60 | IRFZ24S-ND 118.94. 67 55 0.035 | 30 110 68 | IRLZ34NS-ND 168 «#134 96 
60 0.023 | 48 192 | 110 | IRFZ44ES-ND 163 116 96 55 0.035 | 30 110 68 | IRLZ34NSTRL-ND 724.00/800 
60 0.023 48 192 110 | IRFZ44ESTRR-ND 734.40/800 55 0.022 47 160 110 | IRLZ44NS-ND 2.00 1.60 1.14 
60 0.028 | 50 200 | 150 | IRFz44S-ND 200 1.60 1.14 55 0.022 | 47 160 | 110 | IRLZ44NSTRL-ND 550.40/800 
60 0.028 50 200 150__| IRFZ44STRR-ND 864.00/800 55 0.022 47 160 110 _| IRLZ44NSTRR-ND 864.00/800 
60 16.5 55 220 115 | IRFZ44VS-ND NEW! 144 78 70 60 0.2 10 40 43 IRLZ14S-ND 115 92 66 
60 12 72 290 150 | IRFZ48VS-ND NEW! 1.70 97  .80 60 0.028 50 200 150 | IRLZ44S-ND 900.72 ~~ C52 
75 0.013 71 280 150 | IRF2807S-ND 3.49 241 1.91 60 0.028 50 200 150 | IRLZ44STRR-ND 388.80/800 
75 | 0.0078} 100 520 3.8 | IRF1407S-ND NEW! 260 1.81 1.40 100 | 0.026 55 190 | 200 | IRL2910S-ND 6.25 5.00 3.57 
100 | 0.036 42 140 160 _|_IRF1310NS-ND. 3.75 3.00 2.14 100 0.18 10 35 48 IRLS20NS-ND 1.30__1.04 __.74 
100 | 0.036 | 42 | 140 | 160 | IRF1310NSTRL-ND 708.00/800 100 | 0.18 | 10 35 48 IBES20NSTREND 2B1-G0/800 
100 | 0.025 | 57 | 180 | 200 | IRF3710S-ND 6.00 425 3.50 100 0.1 1 60 79 RESON SANE EL 
100 | 0.025 | 57 | 180 | 200 | IRF3710STRR-ND 2700.00/800 100 0.1 iy 60 79 PRES cONSTBEND HO2 0200) 
100 0.54 56 20 43 | IRF510S-ND 108 486 61 100 0.1 17 80 79 | IRL530NSTRR-ND 460.80/800 
100 02 97 38 4g _| IRF520NS-ND 118 94 67 100 0.16 15 60 88__| IRL530STRR-ND 367.20/800 
100 011 17 80 79 | IRF530NS-ND 138 1.10.79 700 | 0.044] 36 120 | 140 | IRL540NS-ND 2.25 180 1.29 
400 O11 17 80 79 | IRFS30NSTRL-ND 594.40/800 100 | 0.044 | 36 120 | 140 | IRL540NSTRL-ND 972.00/800 
100 0.11 17 80 79___| IRF530NSTRR-ND 594.40/800 (Continued) 
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Internationa 
IeRRectifiee Nand P Channel HEXFETs (Cont) 
RDS | ID Cont. PD RDS | ID Cont. PD 
VDS (on) (A) IDM Max. Digi-Key Price Each VDS (on) (A) IDM Max. Digi-Key Price Each 
Fig. | _(V) (Q) | 25°¢ | (A) (W)_| Part No. 1 10 100 | | Fig. | (Vv) (Q) | 25°C | (A) (W)_| Part No. 1 10 100 
100 | 0.077; 28 110 | 150 | IRL540S-ND 130 1.04 75 toa | 30 0.4 3.2 18 1.7 | IRLMS1503CT-ND 87 66ST 
200 0.8 5.2 21 50 | IRL620S-ND 1.70 1.36 97 30 0.1 3.2 18 1.7__| IRLMS1503TR-ND 1176.00/3,000 
7 200 0.4 9 36 74 | IRL630S-ND 213 1.70 1.21 Micro-8 Logic Level 
200 0.4 9 36 74 | IRL630STRL-ND 918.40/800 20 0.085] 5.7 30 18 | IRF7601CT-ND 216 162 126 
200 | 0.18 17 68 125 _| IRL640S-ND 2.63 210 1.50 20 0.035 | 5.7 30 1.8 | IRF7601TR-ND 3888.00/4,000 
D-Pak din 20 0.135]; 2.4 19 1.3 | IRF7521D1TR-ND 1944.00/4,000 
20 9.5 75 300 90 IRFR3704-ND NEW! 1.44 78 70 20 0.030 6.5 50 1.8 IRF7607TR-ND 2332.00/4,000 
20 90 75 280 3g__| IRFR3706-ND NEW! 144 78 70 30 0.035 | 5.6 30 1.8 | IRF7603CT-ND 1.92 1.44 1.12 
20 65 110 440 25 | IRFR3711-ND NEW! 1.78 1.01 82 eu ~ 28 sy , be ea tee cer one 
20 20 36 31 140 | IRLR3714-ND NEW! 92 55 AM E . : a 00/4 
| é . ‘ Micro-8 Dual Logic Level 
2 abel * ae a eoetad NEW! i 4 ” 20 0.135] 24 19 125 | IRF7501CT-ND Teo 142717 
30 | 0031} 33 | 120 | 57 | IRFR33803TR-ND 1188.00/2,000 tip | 20 | 0185) 24 | 19 | 1-25 ear one 00 
30 45 Ps 244 87 | IRFR3707-ND NEW! (a4 98 30 0.135) 2.4 14 1.25 | IRF7503CT-ND 174 1.31 1.02 
30 | 125] 61 | 244 | 987 | IRFR3708-ND NEW! 144.78 70 SOL | OtS5)|. 24 18 SR STRND 2264:00/6,000 
30 7.9 91 363 | 115 | IRLR8103V-ND NEW! 1.78 1.01.82 55 oi6 5 i Oa ‘SEIGMERT UN ai i HF 
ree ee cen joes ee es 85 | 0075| 28 | 112 | 21 | IRFLOZNND 72 58 44 
so | a; | ts | — | — | inenoamno 196 0200 s jos] or | 0) 2 Ses 12 1s 
50 0.1 15 = pom) eectalezioisttsile) 1944.00/3,000 55 | 0.045| 3.7 30 1 IRFL4105TR-ND 2187.50/2,500 
55 0.075| 16 68 38 | IRFRO24N-ND 115 82.68 60 0.22 16 64 Bi IRFL1006-ND 73 58SCA 
55 0.075| 16 68 38 | IRFRO24NTR-ND 776.00/2,000 60 02 27 22 31 IRFLO14-ND '360=C(GtCS 
55 0.075| 16 68 38 | IRFRO24NTRL-ND 1944.00/3,000 60 02 27 22 34 IRFLO14TR-ND 832.50/2,500 
55 0.027) 37 160 | 107 | IRFR1205-ND 2.64 1.87 1.54 12 400 054 15 12 34 IRFL110-ND 120 96 69 
55 0.027 37 160 107 | IRFR1205TR-ND 2064.00/2,000 100 0.54 1.5 12 3.1 IRFL110TR-ND 1022.50/2,500 
55 0.061 56 220 110 IRFR2405-ND NEW! 1.59 92 77 400 0.2 1.6 13 24 IRFL4310-ND NEW! 1.50 1.20 90 
55 0.045 27 100 68 IRFR4105-ND 2.63 2.10 1.50 100 0.2 1.6 13 1 IRFL4310CT-ND 3.21 2.41 1.88 
60 0.075 17 68 45 IRFRO24-ND 1.20 -96 69 100 0.2 1.6 13 1 IRFL4310TR-ND 4290.00/2,500 
60 0.075 17 68 45 IRFRO24TR-ND 972.00/2,000 200 15 0.96 77 3.1 IRFL210-ND 1.30 1.04 74 
60 0.2 1 31 25 | IRFRO14TR-ND 946.00/2,000 200 15 0.96 | 7.7 34 IRFL210TR-ND 875.00/2,500 
75 0.026| 42 170 | 110 | IRFR2407-ND NEW! 159.9277 250 2 0.79 | 63 3.1 IRFL214-ND 140 142 80 
100 0.54 4.3 17 25 IRFR110TR-ND 1080.00/2,000 SOT-223 Logic-Level 
100 0.27 tet 31 42 IRFR120-ND 4.44 Bra 54 30 0.045 3.9 16 1 IRLL2703-ND 1.75 1.40 1.05 
100 0.27 th 31 42 IRFR120TR-ND 854.00/2,000 30 0.031 4.6 37 1 IRLL3303CT-ND 3.78 2.84 2.21 
joo | 027 77 31 42 | IRFR120TRL-ND 1782.00/3,000 30 0.031; 4.6 37 1 IRLL3303TR-ND 2468.03/2,500 
100 0.21 9.4 38 48 IRFR120N-ND 115.74 56 55 0.14 2 16 24 IRLLO14N-ND 68 5489 
8 100 | 021 | 94 | 38 48 | IRFRI20NTR-ND 882.00/2,000 55_|_0.14 2 16 | 2.1 RESIS EN 945.00/2,500 
too | 021} 94 | 38 48 | IRFR120NTRL-ND 1782.00/3,000 mo || (0.065%), a 12) 21 Pee 20 ee 8 
toa: |aaiel| 4e 80 79 | WRERSSTOTR:ND 1038:00/.000 12 55 0.04 3.8 30 24 IRLL2705-ND NEW! 158 1.27 95 
: 55 0.04 3.8 30 1 IRLL2705CT-ND 210 1.58 1.23 
100 | 0115]; 16 60 79 | IRFR3910TRL-ND 3159.00/3,000 Be 004 38 a : ‘PILLapoanieeNlD 20847412500 
joo | 0.115| 16 60 79 | IRFR3910-ND 1.87 1.33 1.10 80 ra a oe 4 iRLLO14:ND ise 410 79 
150 | 0.125; 18 72 110 | IRFR18N15D-ND 146 1.17 88 60 02 37 7) 31 IRLLO14TR-ND 7037 50/2500 
150 | 0.18 14 56 86 | IRFRI3NISD-NDNEW! 1.71 97 79 400 054 15 12 31 IRLL110-ND 130 104 74 
200 | 0.235] 13 52 110 | IRFR13N20D-ND 1.60 1.28 1.02 400 054 15 42 34 IRLL110TR-ND 800.00/2,500 
200 | 0.38 9.4 38 86 | IRFRON20D-ND 144 116 87 S08 
200 15 2.6 10 25 __IBERZT0ND 98 _.78 _.56 20 30 7.0 28 2.0] IRF7331-ND NEW! 137. 72.—Si«S 
ae ue 3 Ee fe ReetenSe P a 8 = 20 | 0.035) 68 54 2.5 | IRF7402-ND 146 117 88 
. . : : : 20 9.0 12 100 2.5 | IRF7459-ND 151 1.21 91 
250 11 3.8 15 42 IRFR224-ND 1.13 90 64 30 0.03 7 37 25 IRF9410-ND 1.80 1.44 1.03 
250 elt 3.8 15 42 IRFR224TR-ND 1216.00/2,000 13A 30 8.0 14 110 25 IRF7458-ND 1.69 1.35 1.02 
250 dui 3.8 15 42 IRFR224TRL-ND 1824.00/3,000 30 8.5 14 110 25 IRF7477-ND NEW! 1.59 92 wire 
250 | 0.26 14 56 144 | IRFRI2N25D-ND NEW! 2.24 1.57 1.19 30 1 13 100 25 | IRF7805A-ND NEW! 181 1.03 84 
400 3.6 17 6 25 | IRFR310-ND 1.08 86 61 30 25 8.3 66 2.5 | IRF7807A-ND NEW! 123 66 59 
400 3.6 17 6 25 | IRFR310TR-ND 1162.00/2,000 30 17 8.3 66 2.5 | IRF7807V-ND NEW! 119.6457 
400 18 34 12 42 | IRFR320-ND 135 1.08 .77| [3G [30 17 8.3 66 2.5 | IRF7807VD2-ND NEW! 1.40.80 —68 
400 18 3.1 12 42 _| IRFR320TR-ND 1458.00/2,000 30 7.0 13.3 | 100 2.5 | IRF7809AV-ND NEW! 1.45 84 ~~ .70 
500 3 2.4 8 42 | IRFR420-ND 133 1.06 .76 30 1 10.8 | 100 25 | IRF7811AV-ND NEW! 133 70 63 
500 3 2.4 8 42 | IRFR420TR-ND 926.00/2,000 a 30 5.0 18 150 3.1 IRF7822-ND NEW! 275 192 1.49 
600 7 14 56 36 | IRFR1N60A-ND 73 #58 A 40 .017 9.0 73 2.5 | IRF7469-ND NEW! 144 78 70 
600 44 2 8 42 | IRFRC20-ND 2.00 160 1.414 40 0.013 | 10 85 1.6 | IRF7470-ND 120 96 72 
600 4.4 2 8 42 IRFRC20TR-ND 2160.00/2,000 40 13 10 83 25 IRF7471-ND NEW! 2.41 1.37. 1.14 
D-PAK Logic Level 13B 50 130 3.0 25 2.4 | IRF7103Q-ND NEW! 1.06.63. —.48 
30 0.045] 23 06 45 | IRLR2703-ND $5.68. 49 60 026 4.2 56 2.5 | IRF7478-ND NEW! 129. 68 62 
30 0012! 49 196 62 | IRLR8503-ND 288 230 173 100 026 6.9 55 2.5 | IRF7473-ND NEW! 174 99 81 
30 0.019} 55 220 107 | IRLR3103TR-ND 3240.00/2,000 100__| 0.060 | _4.5 36 2.5 | IRF7452-ND 1.64 1.32.99 
30 0.031 35 140 63 | IRLR3303-ND 1.68 134. 96 tga | 150 0.09 3.6 29 2.5 | IRF7451-ND NEW! 233. 163 1.24 
30 | 0.031| 35 | 140 | 68 __| IRLR3303TR-ND 1810.00/2,000 150) 028) 19) 18 | 25 ee od EOE: 88 a8 
Ba 0.0651 17 7 45 IRUROe4NEND Tel 1.03 78 200 0.17 25 20 2.5 | IRF7450-ND NEW! 2.08 146 1.11 
55 | 0.065| 17 72 45 | IRLRO24NTR-ND 962.00/2,000 200) 0.73) 12 10 25 Pease ; 110; 89 364 
55 | 0.027; 36 | 160 | 110 | IRLR2905-ND 264 1.87 1.54 ee a HG, 208: Sad 
55 0.027) 42 160 | 110 | IRLR2905TRL-ND NEW! 4224.00/3,000 9 
55__| 0.027| 36 | 160 | 110 | IRLR2905TR-ND 2970.00/2,000 200 | 0.022) 87 | 35 | 25 RNS eet fee nee 
: 20 0.022) 8.7 35 2.5 | IRF7401TR-ND 5132.00/4,000 
55 0.040[ 28 110 68 | IRLR2705-ND 173 «1412 ~~ ~.85 a A ea ci 20 «neaoaNs ue a. ea 
te 0.2 Gh. | 3 25 GIO D. £20.n) diene 20 0.4 3.5 14 | 20 | IRF7101TR-ND 1652.00/4,000 
8 60 0.2 ee 31 25 | IRLRO14TR-ND 756.00/2,000 20 70 te 120 25 | IRE7457:ND za 138. 4.04 
60 0.1 14 56 42 | IRLRO24TR-ND 1216.00/2,000 = 
too_| otos| 17 | 60 | 70 _| IALAs«t0.ND 1451.16 89 20 | 0.0065] 16 | 190 | 25 | IRFTAS6-ND 13812580 
100) 0-105) |) OO) ND 1566-00/2,000) 20 | 0.0065] 16 | 130 | 25 | IRF7456TR-ND 3404.00/4,000 
100) | eee noe ig 25 HOB  AOs 20) 20 0.03 | 5.4 40 1.3 | IRF7530CT-ND 144° 1.08 84 
100" | 0:84) a3 17 25 aa One ND f162:00/2,000 20 0.03 | 5.4 40 1.3__| IRF7530TR-ND 2592.00/4,000 
100 | 054) 43 17 25 | IRLR110TRL-ND 1743.00/3,000 28 | 0.012; 114 | 100 | 25 | IRF7809A-ND 3.00 240 1.63 
NOOK | 20:20 i 7 31 42 IRERIZOEND) 1.29: 283) + 162 28 | 0.012| 114 | 100 | 25 | IRF7811A-ND 2.20 150 1.18 
100 0.27 7.7 31 42 IRLR120TR-ND 1188.00/2,000 ian 28 0.012] 11.4 | 100 2.5 | IRF7811ATR-ND 3696.00/4,000 
100 | 0.185; 14 35 48 | IRLR120N-ND 1.06 .75 62 3 30 0.03 73 58 25 | IRF7201-ND 1143. «75t«SB 
100 0.185 1 35 48 IRLR120NTR-ND 964.00/2,000 30 0.03 7.3 58 2.5 IRF7201TR-ND 1800.00/4,000 
100 0.185 14 35 48 IRLR120NTRL-ND 1782.00/3,000 30 0.022 8.5 34 25 IRF7403-ND 2.25 1.80 1.29 
Micro-3 (SOT-23) Logic Level 30 0.022 8.5 34 25 IRF7403TR-ND NEW! 4608.00/4,000 
20 0.25 12 7A 540 | IRLML2402CT-ND 66 50 39 30 0.011 13 58 25 | IRF7413-ND 132 90 72 
20 0.25 12 7.4 540 | IRLML2402TR-ND 546.00/3,000 30 0.011 13 58 2.5 | IRF7413TR-ND 2248.00/4,000 
ri 20 0.045] 4.2 33 1.25 | IRLML2502CT-ND 6 50 39 30 | 0.0075; 15 120 2.5 __| IRF7455-ND 153 1.22 87 
20 0.045] 4.2 33 1.25 | IRLML2502TR-ND 630.00/3,000 30 98 1 90 2.5 | IRF7466-ND 169 1.35 1.02 
30 0.25 12 73 540 | IRLML2803CT-ND 60 45.35 30 12 1 90 2.5 | IRF7467-ND 169 1.35 1.02 
30 0.25 1.2 7.3 540 _| IRLML2803TR-ND 549.00/3,000 30 0.009} 412.5 | +50 25 | $l4420DY-ND 286 229 1.72 
Micro-6 Logic Level 30 0.029; 6.5 52 2.0 | IRF7353D2-ND 119 96 72 
20 01 3.2 18 1.7 | IRLMS1902CT-ND 96 472.~—(C 30 9.0 14 109 3.1 IRF7811W-ND 1.08 86 65 
toa | 20 0.1 3.2 18 1.7 | IRLMS1902TR-ND 1296.00/3,000 30 | 0.0075, 15 120 2.5 | IRF7455TR-ND 3296.00/4,000 
20 0.030] 6.5 20 2.0 | IRLMS2002CT-ND 76 57 .45 30 0.008; 14 110 2.5 | IRF7463-ND 155 1.24 88 
20 0.030] 6.5 20 2.0 | IRLMS2002TR-ND 1050.00/3,000 (Continued) 
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International 


IeRRectifiee Nand P Channel HEXFETs (Cont) 
RDS | ID Cont PD RDS | ID Cont. PD 
vVDS (on) (A) IDM Max. Digi-Key Price Each vVDS (on) (A) IDM Max. Digi-Key Price Each 
Fig. | _(V) (Q) | 25°C | (A) (W) _| Part No. 1 10-100 Fig. (Vv) (Q) | 25°C | (A) (W) | Part No. 1 10-100 
30 | 0.0135] 10 50 25 | Sl4410DY-ND 283 226 1.61 S0-8 
30 0.011 13 100 2.5 | IRF7805TR-ND 3676.00/4,000 207 | 0.029/| 6.6/ 26/ 
30 25 8.3 66 | 25 | IRF7807TR-ND 2432.00/4,000 20 | -0.058) -53 | -21 2 eee PBB 280) shed 
40 15.5 9.4 75 2.5 | IRF7468-ND 180 1.44 1.08 
50 0.13 3.0 10 2.0 | IRF7103-ND 1.04.69 ~——53| | 13B ee yen ee os 2 IRF7317TR-ND 6212.00/4,000 
20 0.05 5.2 21 2.0 | IRF7301-ND 213° 1.70 1.21 - : 
20 0.05 | 5.2 2 2.0 | IRF7301TR-ND 4592.00/4,000 30/ | 0.029/ | 6.5/ | 30/ 2 IRF7319-ND 288 230 1.64 
20 | 0.029] 66 26 2.0 | IRF7311-ND 2.64 187 1.54 -30_| -0.058 | -4.9 | -30 : 
13B 20 0.029 6.6 26 2.0 IRF7311TR-ND 2156.00/4,000 S0O-8 Logic Level 
30 0.05 4.9 20 2.0 | IRF7303-ND 2.00 1.60 1.14 20/ 0.05/ | 5.2/ 21/ 2 IRF7307-ND 218 «1.70 121 
30 0.05 49 20 2.0 | IRF7303TR-ND 1980.00/4,000 -20_ | -0.090| -4.3 “7 
30 0.029 | 65 30 2.5 | IRF7313-ND 1.96 1.34 1.07 20/ 0.05/ | 5.2/ 21/ 
30 0.029 | 65 30 2.5 | IRF7313TR-ND 3348.00/4,000 -20 | -0.090| -4.3 AT 2 eRe! 2b 00000 
30 0.1 3.5 16 2.0 | IRF9956-ND 163 1.30 93 25/ 10/ 3.5/ 14/ 
50 | 013 | 30 10 | 20 | IRF7103TR-ND 1648.00/4,000 25 | .25 | -23 | -to | 2 | giRgaeoND 1.03 6858 
55 0.05 47 38 2.0 | IRF7341-ND 141 9371 25/ {Of 35/ 14/ 
55 0.05 47 38 2.0 | IRF7341TR-ND 3348.00/4,000 es as io 4G 2.0 | IRF7105TR-ND 1644.00/4,000 
SO-8 “Fetky™” Mosfet and Schottky Diode = = 
13E | 30 | 0.028] 62 48 2.0 | IRF7901D1-ND 250 2.00 1.50 30/ | 0.05/ | 4.0/ | 16/ 1.4 | IRF7309-ND 200 1.60 1.14 
13C 30 0.035 5.8 33 2.5 IRF7421D1-ND 1.08  .77 63 -30 -0.10 | __-3.0 -12 
13F 30 0.029 6.5 52 2.0 IRF7353D1-ND 1.13 .90 61 13B 30/ 0.05/ 4.0/ 16/ 14 IRF7309TR-ND 1788.00/4,000 
13F 30 0.029 | 6.5 52 2.0 __| IRF7353D1TR-ND 2432.00/4,000 30 | -0.10 | -3.0 “12 
Dual N- and P- Channel | oT SB AS) 25 | IRF7379.ND 3.00 240 1.71 
Micro-8 Logic-Level _ 7 009/ 7 af = 
a pea ao a 1.25 | IRF7507CT-ND 210 158 1.23 "30 | 0.058) -53 | -30 2.5 | IRF7389-ND 2.88 2.30 1.64 
20/ 1357 | 2.4/ 19/ 30/ 0.10/ | 3.5/ 16/ : 
re 20 237 47 4 1.25 | IRF7507TR-ND 3780.00/4,000 “30 0.25 23 “10 2 IRF9952-ND 183° 1.46 1.04 
30/ 0.11/ 2.7/ 21/ 55/ 0.043/ 4.7/ 38/ 5 
“30 02 20 16 1.25 | IRF7509CT-ND 189 142 1.09 “55 0.056 | -3.4 27 2 IRF7343-ND 1.70 1.36 97 
30/ 0.11/ | 2.7/ 21/ 55/ | 0.043/]  4.7/ 38/ 
30 ae DG ce | 1-25. | IRF7509TR-ND 3404.00/4,000 Ser ll peel, cae 7 2 IRF7343TR-ND 3672.00/4,000 


Photovoltaic Isolators 


The PhotoVoltaic isolator (PVI) generates an electrically isolated DC voltage upon receipt of a DC input signal. The 
PVI is ideally suited for driving power MOSFETs, IGBTs or sensitive gate SCRs to form solid state relays. 


Input Circuit Output Circuit 
Vf | Imin | Imax | Vout | Imin | Ton/Toff Digi-Key Price Each 
(led) | (mA) | (mA) | (dc) | (yA) Max Pkg. Part No. 1 10 100 
14] 50 | 40 | 80 | 10 | 5/025ms| 8Dip | PVI5013R-ND 360 288 216 
14 | 50 | 40 | 80 | 10 | 5/0.25ms} 8-SMT | PVI5013RS-ND 3.74 299 2.25 
14 | 5.0 | 40 | 40 | 10 | 2.5/0.5ms}| 8Dip | PVIS033R-ND 457 3.66 2.75 
14 | 50 | 40 | 40 | 10 | 25/0.5ms| 8-SMT | PVI5033RS-ND 461 369 277 
14 | 20 | 50 | 80 | 10 | 3/0.22ms| MOD-8Dip| PVISOSON-ND NEW! 3.60 252 1.97 
14 | 20 | 50 | 80 | 10 | 3/0.22ms| MOD-8-Dip| PVISO80NND NEW! 4.76 340 2.76 
14 | 20 | 50 | 80 | 10 | 9/0.22ms| 8SMT | PVI1050NSND NEW! 5.70 4.11 3.42 
14 | 20 | 50 | 80 | 10 | 3/0.22ms|MOD-8-SMT] PVIS050NS-ND NEW! 3.69 259 2.02 
14 | 20 | 50 | 80 | 10 | 3/0.22ms|MOD-8-SMT| PVISO80NSND NEW! 4.76 3.29 2.77 
20 | 20 | 25 | 190 | 1.0 |3.0/05ms] 6SMT | PVT312LS-ND 239 1.91 1.44 a+ 6 
20) 20 | 25 | 210 | 1.0 | 3.0/0.5ms} 6SMT | PVT312S-ND 232 186 1.40 4 i 
20) 20 | 25 | 170 | 1.0 | 3.0/0.5ms} 8Dip | PVT3224.ND 648 519 3.89 | p> 
20 | 20 | 25 | 170 | 1.0 | 3.0/0.5ms) 8-SMT | PVT322AS-ND 6.62 5.30 3.97 PVITO50NS L 4 
20 | 20 | 25 | 120 | 1.0 | 2.0/2.0ms| 8SMT | PVT422S-ND 4.70 377 2.83 
TOSHIBA wosrets ia 
TO-220AB 
Pkg. 
ID Tape & 
RDS | Cont. PD Reel 
VDS | (on) | (A) |IDM | Max | Digi-Key Price Each Pricing* 1. Gate 
Fig. | (V) | (Q) | 25°C | (A) | (W) | Part No. 1 10 100 700 2. Drain (Heat Sink) 
P-Channel Types 8. Source 
2-10S1B Package 
1 [-100[0.15[ -16 [-64] 60 | 2SJ412-ND 154 1.23 93 = 
2-7B2B Package 2. Drain (Heat Sink) 
2 | -60 [0.16] -5 | -20| 20 | 2SJ377TE16CT-ND+ 2.70 2.03 1.24 535.50 3. Source 
N-Channel Types 
TO-220AB Package Fig. 4— Fig. 5 — 
100 [0.066] 27 | 108] 75 | 2SK2314-ND 142 1.14 86 a 2-7B1B Pkg. 2-10R1B Pkg. 
200 |0.18| 15 | 45 | 80 | YTA640-ND 154 1.23 .93 _ 
3 | 400/040] 10 | 40 | 80 | 2SK2841-ND 165 1.32 .99 _ 
500 |0.75| 8 | 32] 80 | 2SK2542-ND 145 1.16 87 _ 
60 |0.15| 45 | 180] 125 | 2SK1542-ND 2.33 1.87 1.46 - 
2-7B1B Package 
4 | 60 [012] 5 | 20] 20 | 28k2231-ND 82 62 A7 = 
50 |0.032] 20 | 50 | 40 | 2SK2614-ND 1.02 82 61 = 
2-10R1B Package ; 1. Gate 
60 0.036] 25 | 100] 35 | 2SK2232T-ND 126 1.05 84 = 2. Drain (Heat Sink) 2. Drain 
5 | 60 0.013] 45 | 180] 45 | 2SK2312-ND 240 192 1.44 _ 8. Source 2.3-+| 3. Source 
900 | 3.7 | 3 9 | 40 | 2SK2700T-NDt 1.44 1.15 87 - 
2-16C1B Package Fig. 7— 
500 [0.35] 15 | 60 | 150 | 2SK2698T-ND 236 189 1.47 _ 2-16F1B Pkg. 
6 | 100 /0.025} 50 | 200] 150 | 2SK1381-ND 5.01 452 4.01 _ 
500 | 0.75 | 10 | 40 | 125 | 2SK2601-ND 1.90 152 1.14 - 
2-7B2B Package 1. Cate 
> | 100/028] 3 | 12] 20 | 2Sk2201TE16CT-NDt 282 212 1.29 559.30 2 Drain 
60 [0.12] 5 | 20 | 20 | 28K2231TE16CT-NDt 264 1.98 1.21 523.60 3 Scures ; 
2-16F1B Package 
7 | 600 [0.31] 15 | 60 | 90 | 2SK2953-NDt 2.90 2.32 1.96 = 123 4 a 
2-16H1B Package f="\'5.0 
8 | 500 [0.21] 20 | 80 | 160 | 2SK3117-ND 450 3.60 3.04 = ' 5.45 545 


* For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND 


t Isolated Tab 


+ Cut Tape Pricing. 
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{> GENERAL F - wigs 
46°semiconpucror Diodes-Bridge Rectifiers 


Peak 
Max. Forward Max. Typ. 
Max. Peak Surge Instant. Reverse Oper. Cut Tape Tape & Reel 
Avg. Rect. Reverse Current Forward | Recovery | Junction | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | Current (A) | Voltage (V) | 8.3ms (A) | Voltage (V) | Time (uS) | Temp. (°C) | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,400 5,500 
Silicon Rectifiers 
50 30 14 30 -50 to 175 | 1N4001GICT-ND — 40 3.20 | 1N4001GITR-ND. = 16.00/M 
100 30 14 30 -50 to 175 | 1N4002GICT-ND = — 40 3.20 | 1N4002GITR-ND. _ 16.00/M 
200 30 14 30 -50 to 175 | 1IN4003GICT-ND = — 40 3.20 | 1N4003GITR-ND _ 16.00/M 
1 1.0 400 30 1 30 -50 to 175 | 1N4004GICT-ND  — 40 3.20 | 1N4004GITR-ND. = 16.00/M 
600 30 11 30 -50 to 175 | 1N4005GICT-ND  — 40 3.20 | 1N4005GITR-ND. a 16.00/M 
800 30 14 30 -50 to 175 | 1IN4006GICT-ND = — 40 3.20 | 1IN4006GITR-ND => 16.00/M 
1000 30 14 30 -50 to 175 | 1N4007GICT-ND  — 40 3.20 | 1N4007GITR-ND. = 16.00/M 
50 200 1.2 _ -50 to 170 |} 1INS5400GICT-ND_  .32 92.31 16.80 | 1N5400GITR-ND 105.00/M i 
100 200 1.2 — -50 to 170 |} 1N5401GICT-ND 32 2.31 16.80 | 1N5401GITR-ND 105.00/M _— 
200 200 1.2 = -50 to 170 | 1N5402GICT-ND  .32 2.31 16.80 | 1N5402GITR-ND 105.00/M = 
2 3.0 400 200 1.2 _ -50 to 170 | 1N5404GICT-ND 322.31 16.80 | 1N5404GITR-ND 105.00/M = 
600 200 1.2 _ -50 to 170 | 1N5406GICT-ND  .32 2.31 16.80 | 1N5406GITR-ND 105.00/M _— 
800 200 1.2 = -50 to 170 | 1N5407GICT-ND _.32 02.31 16.80 | 1N5407GITR-ND 105.00/M = 
1000 200 1.2 = -50 to 170 | 1N5408GICT-ND  .32 2.31 16.80 | 1N5408GITR-ND 105.00/M = 
Schottky Barrier Rectifiers 
20 25 45 _ -65 to 125 | 1N5817GICT-ND .45 3.30 24.00 | 1N5817GITR-ND _ 114.00/M 
1 1.0 30 25 55 — -65to 125 |} 1N5818GICT-ND 45 3.30 24.00 | 1N5818GITR-ND — 114.00/M 
40 25 60 = -65to 125 |} 1N5819GICT-ND 45 = 3.30 24.00 | 1N5819GITR-ND = 114.00/M 
20 80 475 _ -65 to 125 | 1N5820GICT-ND  .83 6.05 44.00 | 1N5820GITR-ND 209.00/M = 
2 3.0 30 80 500 = -65 to 125 | 1IN5821GICT-ND_ _.83_—6.05 44.00 | 1N5821GITR-ND 209.00/M = 
40 80 525 = -65 to 125 | 1N5822GICT-ND__.83_—s 6.05 44.00 | 1N5822GITR-ND 209.00/M _ 
20 150 0.55 _ -65 to 125 | SB520CT-ND 39 © 3.30 27.50 | SB520TR-ND 176.00/M = 
30 150 0.55 = -65 to 125 | SB530CT-ND 39 3.30 27.50 | SB530TR-ND 176.00/M = 
2 5.0 40 150 0.55 _ -65 to 125 | SB540CT-ND 39 = =3.30 27.50 | SB540TR-ND 176.00/M = 
50 150 0.67 = -65 to 125 | SB550CT-ND 44 3.75 31.25 | SB550TR-ND 200.00/M _— 
60 150 0.67 = -65 to 125 | SB560CT-ND 44 3.75 31.25 | SB560TR-ND 200.00/M = 
Max. Max. Peak | Peak Forward Max. Instant. Oper. 
Avg. Rect. Reverse Surge Current Forward Junction Digi-Key Pricing 
Fig. Current (A) Voltage (V) 8.3ms (A) Voltage (V) Temp. (°C) Part No. it 10 100 500 
Silicon and Glass Passivated Bridge Rectifiers 
50 50 1.0 -55 to 150 WO005GGI-ND 46 3.90 32.50 130.00 
100 50 1.0 -55 to 150 W01GGI-ND 46 3.90 32.50 130.00 
200 50 1.0 -55 to 150 W02GGI-ND 46 3.90 32.50 130.00 
3 1.5 400 50 1.0 -55 to 150 W04GGI-ND 46 3.90 32.50 130.00 
600 50 1.0 -55 to 150 WO06GGI-ND 49 4.20 35.00 140.00 
800 50 1.0 -55 to 150 W08GGI-ND 49 4.20 35.00 140.00 
1000 50 1.0 -55 to 150 W10GGI-ND 49 4.20 35.00 140.00 
50 30 1 -55 to 165 2KBPO05M-ND 81 6.90 — = 
100 30 14 -55 to 165 2KBP01M-ND 81 6.90 a _ 
200 30 14 -55 to 165 2KBP02M-ND 81 6.90 — — 
4 2.0 400 30 i Pa) -55 to 165 2KBP04M-ND 81 6.90 — = 
600 30 11 -55 to 165 2KBPO6M-ND 81 6.90 — = 
800 30 11 -55 to 165 2KBP08M-ND 81 6.90 _— = 
Fig. 6 1000 30 11 -55 to 165 2KBP10M-ND 81 6.90 = = 
50 200 14 -50 to 150 KBLOO5-ND 1.86 16.97 155.25 = 
ere 100 200 1A -50 to 150 KBLO1-ND 1.90 17.34 158.63 _ 
200 200 11 -50 to 150 KBLO2-ND 1.97 17.92 163.88 = 
5 4.0 400 200 11 -50 to 150 KBLO4-ND 2.07 18.86 172.50 —_ 
600 200 11 -50 to 150 KBLO6-ND 2.12 19.27 176.25 = 
@1.07- 800 200 Tat -50 to 150 KBLO8-ND 2.16 19.68 180.00 = 
5.08 1000 200 i) -50 to 150 KBL10-ND 2.25 20.50 187.50 _— 
: 50 175 1.0 -55 to 150 GBPC6005-ND 217 18.60 155.00 = 
100 175 1.0 -55 to 150 GBPC601-ND 217 18.60 155.00 — 
200 175 1.0 -55 to 150 GBPC602-ND 217 18.60 155.00 = 
6 6.0 400 175 1.0 -55 to 150 GBPC604-ND 2.17 18.60 155.00 = 
600 175 1.0 -55 to 150 GBPC606-ND 2.31 19.80 165.00 _— 
800 175 1.0 -55 to 150 GBPC608-ND 2.31 19.80 165.00 = 
1000 175 1.0 -55 to 150 GBPC610-ND 2.31 19.80 165.00 = 
50 200 11 -55 to 150 GBPC12005-ND 3.50 30.00 250.00 = 
100 200 11 -55 to 150 GBPC1201-ND 3.50 30.00 250.00 = 
200 200 11 -55 to 150 GBPC1202-ND 3.50 30.00 250.00 _— 
7 12 400 200 11 -55 to 150 GBPC1204-ND 3.50 30.00 250.00 = 
siete 600 200 1 -55 to 150 GBPC1206-ND 3.50 30.00 250.00 _ 
SERS | 800 200 141 -55 to 150 GBPC1208-ND 3.50 30.00 250.00 _— 
1000 200 Ba -55 to 150 GBPC1210-ND 3.50 30.00 250.00 = 


(Continued) 
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(>, GENERAL 
“8° SEMICONDUCTOR Diodes-Bridge Rectifiers (Cont) 
Max. Max. Peak Peak Forward Max. Instant. Oper. 
Avg. Rect. Reverse Surge Current Forward Junction Digi-Key Pricing 
= 8.51—| Fig. Current (A) Voltage (V) 8.3ms (A) Voltage (V) Temp. (°C) Part No. 1 10 100 
Silicon and Glass Passivated Bridge Rectifiers (Cont.) 
5.21 50 300 11 -55 to 150 GBPC25005-ND 3.78 32.40 270.00 
100 300 1 -55 to 150 GBPC2501GI-ND 3.78 32.40 270.00 
-+—+|6.48 200 300 11 -55 to 150 GBPC2502GI-ND 3.78 32.40 270.00 
7 25 400 300 11 -55 to 150 GBPC2504GI-ND 3.78 32.40 270.00 
10.261 600 300 11 -55 to 150 GBPC2506GI-ND 3.78 32.40 270.00 
: 800 300 1 -55 to 150 GBPC2508GI-ND 3.78 32.40 270.00 
1000 300 1A -55 to 150 GBPC2510GI-ND 3.78 32.40 270.00 
A 50 400 le -55 to 150 GBPC35005-ND 4.38 37.50 312.50 
100 400 11 -55 to 150 GBPC3501GI-ND 4.38 37.50 312.50 
; 200 400 le -55 to 150 GBPC3502GI-ND 4.38 37.50 312.50 
Th119 v4 35 400 400 1 -55 to 150 GBPC3504GI-ND 4.38 37.50 312.50 
600 400 11 -55 to 150 GBPC3506GI-ND 4.38 37.50 312.50 
800 400 11 -55 to 150 GBPC3508GI-ND 4.38 37.50 312.50 
1000 400 iy -55 to 150 GBPC3510GI-ND 4.38 37.50 312.50 
Peak 
Max. Max. Forward Max. Typ. 
Avg. Peak Surge Instant. Rev. Oper. 
Rect. Rev. Current | Forward | Recovery| Junction Cut Tape Tape & Reel 
Current | Voltage | 8.3ms Voltage Time Temp. Digi-Key Pricing Digi-Key 
Fig.| (A) (Vv) (A) (Vv) (uS) (°C) Part No. 1 10 100 Part No. 
Miniature Glass Passivated Single-Phase Surface Mount Bridge Rectifier 
200 50 11 5.0 -65 to 150 | DFO2SGICT-ND 53 4.50 37.50 DFO2SGITR-ND 225.00/M _ 
8 1.0 400 50 V1 5.0 -55 to 150 | DFO4SGICT-ND 53 4.50 37.50 DFO4SGITR-ND 225.00/M = 
600 50 11 5.0 -65 to 150 | DFO6SGICT-ND 56 4.80 40.00 DFO6SGITR-ND 240.00/M _ 
Surface Mount Schottky Rectifier — DO-214AC 
9 10 20 30 0.50 0.5 -65 to 125 | SS12GICT-ND 35 3.00 25.00 SS12GITR-ND — 150.00/M 
: 60 30 0.75 0.5 -65t0 125 | SS16GICT-ND 35 3.00 25.00 SS16GITR-ND _ 150.00/M 
Surface Mount Schottky Barrier Rectifier — DO-213AB 
20 30 0.50 0.5 -65 to 125 | SGL41-20GICT-ND .28 2.40 20.00 SGL41-20GITR-ND 120.00/M _— 
10 1.0 40 30 0.50 0.5 -55 to 125 | SGL41-40GICT-ND .28 2.40 20.00 SGL41-40GITR-ND 120.00/M = 
60 30 0.70 0.5 -55 to 150 | SGL41-60GICT-ND .28 2.40 20.00 SGL41-60GITR-ND 120.00/M _— 
M crosemi : 500 mW Series DO-35 Silicon Zener Diodes, 1N5221 — 1N5281 
Progress Powered by Technology Zen e r D I odes Nom. Nom. Nom. Nom. Nom. 
Zener _—‘Test Zener _—‘Test Zener _—‘Test Zener _‘Test Zener _—‘Test 
Voltage Current Voltage Current Voltage Current Voltage Current Voltage Current 
Vz@lzt lat Vz@lz = Ia Vz@lza lat Vz@lia ia Wz@ia ia 
(Value) Volts mA (Value) Volts mA (Value) Volts mA (Value) Volts mA (Value) Volts mA 
21 24 20 34 6.2 20 47 17 74 61 47 27 74 130 0.95 
22: 25 20 35 6.8 20 48 18 7.0 62 51 25 1B 140 0.90 
23 27 20 36 75 20 49 19 6.6 63 56 2.2 76 150 0.85 
24 28 20 37 8.2 20 50 20 6.2 64 60 21 16 160 0.80 
25 3.0 20 38 8.7 20 51 22 5.6 65 62 2.0 78 170 0.74 
eae ; Cathode ; Cathode 26 33 20 39 91 20 5224 52 | 66 68 18 | 79 180 0.68 
Mark Mark 27 3.6 20 40 10 20 53 25 5.0 67 75 1.7 81 200 0.65 
28 3.9 20 a4 1 20 54 27 46 68 82 1.5 
29) 43 20 42 12 20 55 28 45 69 87 1.4 
30 47 20 43 13 9.5 YA 33 3.8 70 91 1.4 
31 51 20 44 14 9.0 58 36 3.4 71 100 13 
32 5.6 20 45 15 8.5 59 39 3.2 72 110 141 
33 6.0 20 46 16 78 60 43 3.0 73 120 1.0 
1W Series, DO-41 Glass Zener Diodes 2 W Series, DO-41 Silicon Zener Diodes 5 W Series, T-18 Silicon Zener Diodes 
1N4728A — 1N4764A 2EZ3.6D5 — 2EZ200D5 1N5333B — 1N5388B 
Zener Test Zener Test Nominal Nominal Nominal Regu- Regu- Regu- 
Voltage Current Voltage Current Zener Voltage Zener Voltage Zener Voltage lator Test lator Test lator Test 
(Vz) (Izt) (Vz) (Izt) (V2) (Izt) (V2) (Iz) (Vz) (It) Voltage Current Voltage Current Voltage Current 
(Value) Volts mA |(Value) Volts mA (Value) Volts mA | (Value) Volts mA | (Value) Volts mA ( ane a @ ( value) 2 @ ane an x 
28 33° 76 46 18 14 . 
29 36 69 47 20 12.5 oe 36 1 ug 16 ae & oS ne 34 3.6 350 53 16 ‘T5) He 62 20 
> Boe © Beare 2 ean Tce Cs 3 «39320 54170 73 86680 
31.23 4924105 pom 73 1G Bee <2? re 36043200 5 «18 65 7 75 20 
32 47 53 50 27 95 47 47 106 19) 19 26.3 91 91 5.5 a7. 47 260 56 19 65 75 82 15 
33 5149 51 30 85 5.1 51 98 20 20 25 100 100 5.0 38 54 240 57 20 65 76 87 15 
34 56 45 52 33 75 56 5.6 89.5 22 22 22.8 110 110 45 39 5.6 220 58 22 50 7a 91 15 
35 62 a 53 36 7.0 6.2 6.2 80.5 24 24 20.8 120 120 4.2 40 6.0 200 59 24 50 78 100 12 
36 68 37 54 39 65 6.8 6.8 73.5 2h 27 18.5 130 130 3.8 4 6.2 200 60 25 50 7) 110 12 
37 75 34 55 43 6.0 75 75 66.5 30 30 16.6 140 140 3.6 42 6.8 175 61 27 50 80 120 10 
* eee 56 47055 82 82 61 33 «O«#83ttsS A 150 150 33 4° «75 175 62 28 50 81 130 10 
; or Te) o1 91S 3 42O36:Stié‘S*| «te0)OCt6OSt*« 4 82 150 6 30 40 82 14080 
9 9.1 28 ‘3 
3 58 56 45 45 iBst: 150 64 33 40 83 150 8.0 
40 10 25 59 «624.0 ‘ae © Tiree ° Tes 46 «91 ‘150 6 3 30 84 © 160~=S—«80 
41 1 23 60 68 37 ‘i! en < Bc! 47 10 125 6 39S 80 8 170 80 
42 120 24 61 7 33 2 wm 415 ! Cec)! MEY 26 48 "1 125 67 43 30 86 6180 «= 5.0 
43 13 19 62 82 3.0 13 13 38.5 51 51 9.8 200 200 25 49 12 400 68 47 25 87 190 5.0 
44 15 17 63 a1 28 14 14 35.7 56 56 9.0 50 13 100 69 51 25 88 200 5.0 
45 16 15.5 64 100 25 15 15 33.4 62 62 8.1 51 14 100 70 56 20 
DC Voltage 
Power Range (Code) | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing Microsemi 
Fig. Dissipation See Chart Part No.* i] 10 100 _| Part No.* 3,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 24,000 30,000 Part No.* 
1 500 mW 2.4V— 200V | 1N52(Value)BMSCT-ND 1.20 8.40 60.00 | 1N52(Value)BMSTR-ND 210.00/M _— _ 180.00/M 1N52(Value)B 
2 1W 3.3V— 100V | 1N47(Value)AMSCT-ND 25 1.65 13.20 | 1N47(Value)AMSTR-ND _ 74.00/M = 59.00/M = = 51.00/M = 1N47(Value)A 
2 2Ww 3.6V— 200V | 2EZ(Value)DS5MSCT-ND 75 5.00 40.00 | 2EZ(Value)DS5MSTR-ND = 225.00/M —  180.00/M — = 155.00/M _ 2EZ(Value)D5 
3 5W 3.3V— 200V_ | 1N53(Value)BMSCT-ND 1.20 8.00 64.00 | 1N53(Value)BMSTR-ND —_400.00/M = 320.00/M _ _ 280.00/M  248.00/M _ 1N53(Value)B 


* For complete part number, substitute corresponding value from chart for (Value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Microsemi Transient Voltage Suppressor Arrays 


\Progress Powered by Technology 


SO-8 Package SO-16 Package Fig. 1 
5.00_.; }+-——10.10 ___., id Hs if {Ils 
FLEA A | AAA ARAB ry ei ey ee 
6.19 4 Aas stt-kK-tis sxe 
| | 4q rs 4c rs 
i HUY HY Unidirectional Bidirectional 
1.27 110.53 06 —| é 1.27-+1 +|1-0.53 Features: + Protects 3.0/3.3 up through 
24V Components » Protects 4 lines 
[- 5.23 7 t [- 5.23 i Unidirectional or Bidirectional + Provides 
: electrically isolated protection +» SO-8 
i s— =) _—! packaging 
$0.25 wl 1.27 : 0.25 wl 1.27 
1 
Breakdown Clamping | Leakage Temperature . 
Stand-off Voltage Voltage Current | Capacitance | Coefficient 3 
Voltage VBR Ve Ip (f-1 MHz) of VBR 4 
Vwm @VpR=imA | @1Amp | @VwmM @ovc oVBR . : 
(Vv) (V) (Vv) (uAmps) (pf) mvV/°C Digi-Key Pricing Microsemi (ee : Rua up te enone 
Fig. | Max. Min. Max. Max. Typ. Max. Part No. 1 10 100 _| Part No. 1000-4-4 = 80-8 packaging : 
SMDA (Unidirectional) and SMDAxxC (Bidirectional) Series — 300 Watt 
3.3 4 65 125 800 Be SMDA03MS-ND 3.84 34.56 288.00 | SMDAO3 lei ieé 
5.0 6.0 9.8 100 600 3 SMDAO5MS-ND 3.84 34.56 288.00 | SMDA05 
1 12.0 13.3 19.0 1 185 10 SMDA12MS-ND 3.84 34.56 288.00 | SMDA12 Woe ail 
15.0 16.7 24.0 1 140 13 SMDA15MS-ND 3.84 34.56 288.00 | SMDA15 wOrs GND. 
24.0 26.7 43.0 1 90 30 SMDA24MS-ND 3.84 34.56 288.00 | SMDA24 vo4 vos 
3.3 45 7.0 200 400 5 SMDA03CMS-ND 4.20 37.80 315.00 | SMDA03C Peer 
5.0 6.0 98 100 300 1 SMDAOSCMS-ND 4.20 37.80 315.00 | SMDAOSC Features: * Protects up to 6 Unidirectional 
1 12.0 13.3 19.0 1 95 8 SMDA12CMS-ND 4.20 37.80 315.00 | SMDA12C lines "+ Surge protection Per IEC 1000:4-2, 
1000-4-4 + SO-8 packaging 
15.0 16.7 24.0 1 70 1 SMDA15CMS-ND 4.20 37.80 315.00 | SMDA15C 
24.0 26.7 43.0 1 45 28 SMDA24CMS-ND 4.20 37.80 315.00 | SMDA24C 
SMDB (Unidirectional) and SMDBxxC (Bidirectional) Series — 500 Watt 
3.3 4 65 125 800 8 SMDB03MS-ND 4.32 38.88 324.00 | SMDB03 
5.0 6.0 9.8 200 600 3 SMDBO5MS-ND 4.32 38.88 324.00 | SMDB05 i) 
1 12.0 13.3 175 1 185 10 SMDB12MS-ND 4.32 38.88 324.00 | SMDB12 | 
15.0 16.7 24.0 2 140 13 SMDB15MS-ND 4.32 38.88 324.00 | SMDB15 
24.0 26.7 43.0 2 90 30 SMDB24MS-ND 4.32 38.88 324.00 | SMDB24 Features: + Protects up to 7 Bidirectional 
33 45 7.0 200 400 5 SMDBO3CMS-ND 4.80 43.20 360.00 | SMDBO3C Tee urge role ion el ecsuoun wer 
5.0 6.0 98 200 300 1 SMDBO5CMS-ND 4.80 43.20 360.00 | SMDBO5SC packaging 
1 12.0 13.3 175 1 95 8 SMDB12CMS-ND 4.80 43.20 360.00 | SMDB12C 
15.0 16.7 24.0 2 70 11 SMDB15CMS-ND 4.80 43.20 360.00 | SMDB15C 
24.0 26.7 43.0 2 45 28 SMDB24CMS-ND 4.80 43.20 360.00 | SMDB24C 
SMDAxxC-5, Bidirectional — 300 Watt 1k 
3.3 4 65 200 300 5 SMDA03C-5MS-ND 4.24 ~—-38.16 318.00 | SMDA03C-5 | 
5.0 6.0 9.8 100 200 3 SMDAO5C-5MS-ND 4.24 -»—-38.16 318.00 | SMDAOSC-5 
2 12 13.3 19 1 75 10 SMDA12C-5MS-ND 4.24 «38.16 318.00 | SMDA12C-5 Features: + Protects up to 2 Bidirectional 
15 16.7 24 1 50 13 SMDA15C-5MS-ND 4.24 38.16 318.00 | SMDA15C-5 lines + Surge protection Per IEC 1000-4-2, 
24 26.7 43 1 35 30 SMDA24C-5MS-ND 4.24 38.16 318.00 | SMDA24C-5 1000-4-4 + Provides electrically isolated 
SMDAxx-6, Unidirectional — 300 Watt eines ct Seer “tow 
3.3 4 65 200 800 3 SMDA03-6MS-ND 4.24 38.16 318.00 | SMDA03-6 
5.0 6.0 9.8 100 550 3 SMDA05-6MS-ND 4.24 38.16 318.00 | SMDA05-6 
3 12 13.3 19 1 185 10 SMDA12-6MS-ND 4.24 38.16 318.00 | SMDA12-6 
15 16.7 24 1 140 13 SMDA15-6MS-ND 4.24 38.16 318.00 | SMDA15-6 
24 26.7 43 1 88 30 SMDA24-6MS-ND 4.24 38.16 318.00 | SMDA24-6 
SMDAxxC-7, Bidirectional — 300 Watt + 
3.3 45 7.0 200 300 5 SMDA03C-7MS-ND 4.32-—-38.88 ~~: 324.00 | SMDAO3C-7 Poaitieatee-Protacis up ig BicieatGhal 
5.0 6.0 9.8 100 200 1 SMDAO5C-7MS-ND 4.32.» 38.88 = 324.00 | SMDAOS5C-7 : ; 5 Up. 
4 12 13.3 19 1 75 8 SMDA12C-7MS-ND 4.32. 38.88 ~—-324.00 | SMDA12C-7 Anes = Surge protectiontrer Tee 10ers 
: : = : 1000-4-4 + Provides electrically isolated 
15 16.7 24 1 70 "1 SMDA15C-7MS-ND 4.32 38.88 324.00 | SMDA15C-7 protection + SO-8 packaging + Ultra Low 
24 26.7 43 1 35 28 SMDA24C-7MS-ND __4.32___—-38.88_—_-324.00_| SMDA24C-7 capacitance of 5 pF per line pair + Ultra 
SM8LCxx Series, Bidirectional — 500 Watt Low leakage 
3.3 4 65 200 25 8B SM8LCO3MS-ND 4.32 38.88 324.00 | SM8LCO03 ‘i 
5.0 6.0 9.8 125 25 3 SM8LCO5MS-ND 4.32 38.88 324.00 | SM8LC05 Fig. 7 
5 12 13.3 175 1 25 10 SM8LC12MS-ND 4.32 38.88 324.00 | SM8LC12 id fe 1p} -eh6 
15 16.7 24 2 25 13 SM8LC15MS-ND 4.32 38.88 324.00 | SM8LC15 ca [ts 2+ 44s 
24 26.7 43 2 25 30 SM8LC24MS-ND 4.32 38.88 324.00 | SM8LC24 sq fli 3p} 
USBO8xxC Series, Bidirectional — 500 Watt a He ee 
3.3 4 65 200 5 5 USB0803CMS-ND 5.16 46.44 387.00 | USB0803C su bin ae : Fai 
5.0 6.0 9.8 5 5 3 USB0805CMS-ND 5.16 46.44 387.00 | USBO805C ro fio 7h 
6 12 13.3 17.9 1 5 10 USB0812CMS-ND 5.16 46.44 387.00 | USB0812C sa Hs soi 
15 16.7 25.5 1 5 13 USB0815CMS-ND 5.16 46.44 387.00 | USB0815C Serer fear 
24 26.7 47.5 1 5 30 USB0824CMS-ND 5.16 46.44 387.00 | USB0824C Unidirectional Bidirectional 
SM16 (Unidirectional) and SM16xxC (Bidirectional) Series — 300 Watt Patt aicea deat eal cal 
3.3 4 65 125 850 3 SM1603MS-ND 5.40 48.60 405.00 SM1603 or Bidirectional + Provides electrically isolated 
5.0 6.0 9.8 200 880 3 SM1605MS-ND 5.40 48.60 405.00 | SM1605 protection « SO-16 packaging 
7 12 13.3 175 1 440 10 SM1612MS-ND 5.40 48.60 405.00 | SM1612 
15 16.7 24 1 400 13 SM1615MS-ND 5.40 48.60 405.00 | SM1615 Fig. 8 
24 26.7 43 2 275 30 SM1624MS-ND 5.40 48.60 405.00 | SM1624 
3.3 4 7.0 200 425 5 SM1603CMS-ND 6.00 54.00 450.00 | SM1603C jpsaataae 018.3 up 
5.0 6.0 9.8 200 440 1 SM1605CMS-ND 6.00 54.00 450.00 | SM1605C through 24V Components 
7 12 13.3 175 1 220 8 SM1612CMS-ND 6.00 54.00 450.00 | SM1612C + Protects 8 lines 
15 16.7 24 2 200 "1 SM1615CMS-ND 6.00 54.00 450.00 | SM1615C Unidirectional 
24 26.7 43 2 137 28 SM1624CMS-ND 6.00 54.00 _ 450.00 | SM1624C + Provides electrically 
SMI16LCxx (Unidirectional) and SM16LCxxC (Bidirectional) Series — 300 Watt isolated protection 
3.3 4 7 400 25 3 SM16LCO3MS-ND 6.60 59.40 495.00 | SM16LC03 “S0°16 packaging 
5.0 6.0 9.8 100 25 1 SM16LCO5MS-ND 6.60 59.40 495.00 | SM16LC05 Fig. 9 
8 12 13.3 19.5 2 25 8 SM16LC12MS-ND 6.60 59.40 495.00 | SM16LC12 i 
15 16.7 24 2 25 1 SM16LC15MS-ND 6.60 59.40 495.00 | SM16LC15 Features: 3.0/3.3 
24 26.7 43 2 25 28 SM16LC24MS-ND 6.60 59.40 495.00 | SM16LC24 thigugh a4 Combon his 
3.3 4 7 400 25 8 SMI6LCO3CMS-ND 7.68 69.12 576.00 | SM16LCO3C + Protects 8 lines 
5.0 6.0 9.8 100 25 1 SMI6LCO5CMS-ND 7.68 69.12. “5576.00 | SM16LCO5C Bidirectional 
9 12 13.3 19.5 2 25 8 SM16LC12CMS-ND 7.68 69.12 576.00 | SM16LC12C + Provides electrically 
15 16.7 24 2 25 "1 SMI6LC15CMS-ND 7.68 69.12. 5576.00 | SM16LC15C isolated protection 
24 26.7 43 2 25 28 SM16LC24CMS-ND 7.68 69.12 576.00 | SM16LC24C * SO-16 packaging 
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e¢M-C-Ce Micro Commercial Components’ ‘Rectifiers 

Electrical Characteristics @ 25°C unless otherwise specified. 
Series DO-41 MELF DO-214AA DO-214AB R-6 
Average Forward 1.0A 1.0A 2.0A 3.0A 6.0A 
Current, IF(av) Ta = 75°C Ta = 75°C Ts = 75°C Tu = 120°C Ta = 60°C 
Peak Forward 30A 30A 70A 100A 400A 
Surge Current, IFsm 8.3ms, half sine 8.3 ms, half sine 8.3ms, half sine, Ty = 150°C 8.3ms, half sine 8.3ms, half sine 
Maximum Forward 1A1V 1.1V 1.15V 1.20V 0.95V 
Voltage, VF lem = 1.0A; Tu = 25°C* lem = 1.0A; Tu = 25°C* lFM = 1.0A; Tu = 25°C* lFM = 3.0A; Ty = 25°Ct lrm = 6.0A; Ty = 25°C 
Maximum Reverse _ _ 2.0us 2.5us _ 
Recovery Time, Trr lF=0.5A, IR=1.0A, 1rr=0.25A | lJ=0.5A, IR=1.0A, 1rr=0.25A 


* Pulse Test: Pulse width 300 psec, Duty cycle 2% 


t+ Pulse Test: Pulse width 200 usec, Duty cycle 2% 


+ Pulse Test: Pulse width 300 psec, Duty cycle 1% 


Fig. 1, DO-41 
1 Amp 


DIMENSIONS (mm) 
Dim. Min. Max. 


Cathode 
Mark 


A 
B 
Cc 
D 


Fig. 2, MELF, SMT 
1 Amp 


Gathods Mark 
ry 


Cc 
t 


J H 


l 


LI cathode 
Mark 


DIMENSIONS (mm) 
Max. i Max. 
Peak Cut Tape Tape & Reel 
Reverse Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing mMcc 
Fig. | Voltage | PartNo. 1 10 100 1,000 | Part No. 500 1,000 -3,000-~—5,000~— 10,000 +~—-12,000 | PartNo. 
DO-41 — 1 Amp Rectifier 
50V 4IN4001MSCT-ND _ 43 3.40 25.50 | 1N4001MSTR-ND _ _ _ 17.00/M 15.00/M — | 1N4001 Fig. 3, DO-214AA, SMT 
100V 1IN4002MSCT-ND — 43 340 25.50 | 1N4002MSTRND = — _ _ 17.00/M 15.00/M — | 1N4002 2 Amp 
200V 1IN4003MSCT-ND — 43 340 25.50 | 1N003MSTRND — - - 17.00/M 15.00/M — | 1N4003 
1 400V 1IN4004MSCT-ND — 43 340 25.50 | 1NMO04MSTRND  — - - 17.00/M 15.00/M — | 1N4004 DIMENSIONS (mm) 
600V 1N4005MSCT-ND — 43 340 25.50 | 1NMO0SMSTRND  — - - 17.00/M 15.00/M — | 1N4005 Dim. _ Min. Max. 
800V 1IN4006MSCT-ND — 43 340 2550 | 1NMO06MSTRND  — - - 17.00/M 15.00/M — | 1N4006 A 191. 292 
1000V 1IN4007MSCT-ND — 43 340 25.50 | 1N4007MSTRND — = = 17.00/M__15.00/M —__| 1N4007 B 206 2.21 
MELF — 1 Amp Glass Passivated Rectifier — SMT 8 -10 2 
50V DL4001MSCT-ND — 1.95 1658 136.50 | DL400iMSTRND — a _ 78.00/M 59.00/M — | DL4001 E 76 «152 
100V DL4002MSCT-ND — 1.95 1658 136.50 | DL4002MSTRND — - - 78.00/M 59.00/M — | Di4002 F 165 2413 
200V DL4003MSCT-ND — 1.95 1658 136.50 | DL4003MSTRND — - - 78.00/M 59.00/M — | DL4003 G 521 5.59 
2 400V DL4004MSCT-ND — 1.95 1658 136.50 | DL4004MSTRND = — - - 78.00/M 59.00/M — | D14004 H 4.06 4.57 
600V DL4005MSCT-ND — 240 17.85 147.00 | DL4005MSTR-ND — _— _— 84.00/M 63.00/M — | DL4005 J 3.30 3.94 
800V DL4006MSCT-ND — 225 1913 157.50 | DL4006MSTRND  — —- — 90.00/M 68.00/M — | DL4006 
1000V DL4007MSCT-ND — 245 20.83 171.50 | DL4007MSTR-ND = = = 98.00/M__74.00/M —__| DL4007 Fig. 4, DO-214AB, SMT 
DO-214AA — 2 Amp Silicon Rectifier — SMT 3 Amp 
50V S2AMSCT-ND — 2.50 20.00 150.00 | S2AMSTR-ND - — 100.00M — - 88.00/M | S2A 
100V S2BMSCT-ND — 2.50 20.00 150.00 | S2BMSTR-ND - — 100.00M — - 88.00/M | S2B 
200v | S2DMSCT-ND — 250 20.00 150.00 | S2DMSTR-ND _ — 10000M — — — 88.00m | $2D ie a ie 
3 400v S2GMISCT-ND — 250 20.00 150.00 | S2GMSTR-ND a — 100.00M — = 88.00/M | S2G “m7 tt 
600V S2JMSCT-ND — 3.00 24.00 180.00 | S2JMSTR-ND - — 120.00M — — — 105.00/M | s2J 292 307 
800V S2KMSCT-ND — 3.00 24.00 180.00 | S2KMSTR-ND - — 120.00M — — — 105.00/M | S2k 50 
1000V S2MMSCT-ND — 3.00 24.00 180.00 | S2MMSTR-ND =- — _120.00M  — — __105.00/M | S2M 51 
DO-214AB — 3 Amp Silicon Rectifier — SMT 1.52 
50V SSAMSCT-ND — 7.00 56.00 420.00 | S3AMSTR-ND = —  28000M — — 245,001 | S3A a 
100V S3BMSCT-ND — 7.00 56.00 420.00 | S3BMSTR-ND - —  280.00M — —  245.00/M | $3B 622 
200V S3DMSCT-ND — 7.00 56.00 420.00 | S3DMSTR-ND - — 280.00M — — — 245.00/M | $3D 
4 400V S3GMSCT-ND — 7.00 56.00 420.00 | S3@VISTR-ND _ — 280.00M — — — 245.00/M | 3G 
600V S3JMSCT-ND — 9.00 72.00 540.00 | S3JMSTR-ND - — 360.00M — —  315.00/M | S3J 
800V S3KMSCT-ND — 9.00 72.00 540.00 | S3KMSTR-ND — — 360.00M — —  315.00/M | $3k 
1000V S3MMSCT-ND. — 9.00 72.00 540.00 | S3MMSTR-ND = — _360.00M — — — _315,00/M | $3M 
R-6 — 6 Amp Rectifier 
50V 6A05MSCT-ND 71 523 38.00 — |6A05MSTRND 14250 238.00 —  190.00/M 166.00/M — |6A05 DIMENSIONS (mm) 
100V 6A1MSCT-ND 71 5.23 38.00 — _ | 6AIMSTR-ND 142.50 238.00 —  190.00/M 166.00/M — |6Al i Min. Max. 
200V 6A2MSCT-ND 71 5.23 38.00 — _ | 6A2MSTR-ND 142.50 238.00 —  190.00/M 166.00/M — |6A2 A 914 
5 400V 6A4MSCT-ND 71 5.23 38.00 — _ | 6M4MSTR-ND 142.50 238.00 —  190.00/M 166.00/M — |6M B i 914 
600V 6ASMSCT-ND 71 5.23 38.00 — _ | 6ASMSTR-ND 142.50 238.00 —  190.00/M 166.00/M — |6A6 c : 4.32 
800V 6A8MSCT-ND 71 5.23 38.00 —_ | 6ASMSTR-ND 142.50 238.00 — — 190.00/M 166.00/M — |6A8 D = 
1000V 6A10MSCT-ND 715.23 38.00 — |6AI0MSTRND 14250 _238.00 —___190.00/M_166.00/M —__|6aio 


eM-C-Ce Micro Commercial Components 


Electrical Characteristics @ 25°C unless otherwise specified. 


Surface Mount Schottky Rectifiers 


Fig. 1, DO-214AA, 1 Amp 


Fig. 2, DO-214AB, 3 Amp 


Series DO-214AA DO-214AB DIMENSIONS (mm) DIMENSIONS 
ag anne 1.08 | Tu=90°C 3.0A | Ty=120°C Dim. Min. Max. Dim. Min, ee 
- A 1.91 2.92 
Peak Forward 50A | 8.3ms, half sine 100A | 8.3ms, half sine B 2062.21 a 
Surge Current, Irs Cc “10 "20 B 
Maximum Forward SKI2..45V Tnv=1.0A SK32-34 .50V lru=3.0A D = ‘5t c 
Voltage, VF SK13. .55V Ty=25°C* SK35-38  .75V Ty=25°Ct E 76 1.52 D 
SK14 .60V F 1.65 2.13 E 
SK15-16 .72V G 5.21 5.59 G 
SK18-110 .80V H 4.06 4.57 H 
* Pulse Test: Pulse width 300 iseo, Duty cycle 2% J 3.30__ 3.94 J 
t Pulse Test: Pulse width 200 usec, Duty cycle 2% 
Max. Peak Cut Tape Tape & Reel 
Reverse Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing MCC 
Fig. Voltage Part No. 1 10 100 500 Part No. 3,000 6,000 12,000 24,000 Part No. 
DO-214AA 1 Amp Schottky Rectifier — SMT 
20V SMB5817MSCT-ND 42 3.78 31.50 131.25 SMB5817MSTR-ND 174.00/M 158.00/M 147.00/M 131.00/M SMB5817 (SK12) 
30V SMB5818MSCT-ND 42 3.78 31.50 131.25 SMB5818MSTR-ND 174.00/M 158.00/M 147.00/M 131.00/M SMB5818 (SK13) 
40V SMB5819MSCT-ND 42 3.78 31.50 131.25 SMB5819MSTR-ND 174.00/M 158.00/M 147.00/M 131.00/M SMB5819 (SK14) 

1 50V SMBSR105MSCT-ND 56 5.04 42.00 175.00 SMBSR105MSTR-ND 232.00/M 210.00/M 196.00/M 175.00/M SMBSR105 (SK15) 
60V SMBSR106MSCT-ND 56 5.04 42.00 175.00 SMBSR106MSTR-ND 232.00/M 210.00/M 196.00/M 175.00/M SMBSR106 (SK16) 
80V SMBSR108MSCT-ND 56 5.04 42.00 175.00 SMBSR108MSTR-ND 232.00/M 210.00/M 196.00/M 175.00/M SMBSR108 (SK18) 
100V SMBSR1010MSCT-ND 64 5.76 48.00 200.00 SMBSR1010MSTR-ND 266.00/M 240.00/M 224.00/M 200.00/M SMBSR1010 (SK110) 

DO-214AB 3 Amp Schottky Rectifier — SMT 
20V SK32MSCT-ND 1.04 9.36 78.00 325.00 SK32MSTR-ND 455.00/M 384.00/M 346.00/M 332.00/M | SK32 
30V SK33MSCT-ND 1.04 9.36 78.00 325.00 SK33MSTR-ND 455.00/M 384.00/M 346.00/M 332.00/M | SK33 

2 40V SK34MSCT-ND 1.04 9.36 78.00 325.00 SK34MSTR-ND 455.00/M 384.00/M 346.00/M 332.00/M SK34 
50V SK35MSCT-ND 1.04 9.36 78.00 325.00 SK35MSTR-ND 455.00/M 384.00/M 346.00/M 332.00/M SK35 
60V SK36MSCT-ND 1.04 9.36 78.00 325.00 SK36MSTR-ND 455.00/M 384.00/M 346.00/M 332.00/M SK36 
80V SK38MSCT-ND 1.04 9.36 78.00 325.00 SK38MSTR-ND 455.00/M 384.00/M 346.00/M 332.00/M SK38 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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eM-eCeC- Micro Commercial Components 


Fig. 1, RB-15 
1.5 Amp 


DIMENSIONS (mm) 
Di Min. Max. 
9.10 

4.00 


Fig. 4, BR-6 
8 Amp 


DIMENSIONS (mm) 
Dim. Min. Max. 
= 15.50 


Fig. 2, RS-4L 
4 Amp 


DIMENSIONS (mm) 
Dim. Min. 


Max. 


18.50 
15.20 
19.00 
6.00 
4.60 


1.20 


19.50 
16.30 


Fig. 5, PB-6 
6 Amp, 10 Amp 


DIMENSIONS (mm) 
im. Min. Max. 


D 


Single Phase Bridge Rectifiers 


Fig. 3, DB-1 — 1 Amp 


Dim. 


DIMENSIONS (mm) 
i Min. Max. 


9.02 9.27 
6.22 6.48 
7.62 8.89 
3.94 419 
292 343 

= 1.52 

51 
5.21 


4.95 


Fig. 6, MB-35W 


Fig. 7, MP-50W 


15 Amp, 25 Amp, 35 Amp 


DIMENSIONS (mm) 
Dim. Min. Max. 


50 Amp 


DIMENSIONS (mm) 


28.33 28.83 


Dim. Min. Max. 
28.33 28.83 


15.50 

6.33 
19.20 
11.30 


10.85 11.35 
19.65 
17.10 
-96 
4.90 
10.90 


10.85 11.35 
19.65 
17.10 
96 
4.90 
10.90 


6.33 
25.40 
12.70 


10.41 
1.00 
3.70 


19.10 
1.07 


11.90 


19.10 
1.07 


11.90 


Electrical Characteristics @ 25°C unless otherwise specified 


P RB-15 RS-4L DB-1 BR-6 PB-6 PB-6 MB-35W MB-35W MB-35W MP-50W 
Series RB151-RB157 | RS401L-RS407L | DB101-DB107 MB805-MB810 PB605-PB610 MB1005-MB1010 | MB1505W-MB1510W | MB2505W-MB2510W | MB3505W-MB3510W | MP5005W-MP5010W 
Average Forward 1.5A 4.0A 1A 8.0A 6.0A 10.0A 15.0A 25.0A 35.0A 50.0A 
Current, IF(av) Ts = 25°C Ty = 50°C. Ta=40°C Tc = 50°C. Ts = 50°C T= 75°C Ts = 55°C Ty = 55°C. Ty =55°C Ty = 55°C 
Peak Forward 50A 200A 50A 125A 125A 150A. 300A 300A 300A 400A 
Surge Current, IFsm 8.3ms, half sine | 8.3 ms, half sine | 8.3ms, half sine | 8.3ms, half sine | 8.3ms, half sine 8.3ms, half sine 8.3ms, half sine 8.3ms, half sine 8.3ms, half sine 8.3ms, half sine 
Maximum Forward 1.0V 1.0V 1.41V 1.0V 1.1V 1.1V 1.1V 1.1V 1.1V 1.2V 
Voltage Drop Per Inv=1.5A, Ipv=4.0A, Ipv=1.0A, Ipv=4.0A, Inv=3.0A, Ipu=5.0A, IpM=7.5A, Ipv=12.5A, Ipm=17.5A, Ipv=20A, 
Element, VF Ty=25°C* Ts=25°C* Ta=25°C Ta=25°C* Ty=25°C* Ty=25°C° Ty=25°C° Ts=25°C* Ty=25°C* Ts=25°C* 

* Pulse Test: Pulse width 300 psec, Duty cycle 1% 

Max. Max. 

Peak Peak 
Reverse Digi-Key Price Each MCC Fig. Reverse Digi-Key Price Each MCC 

Fig. Voltage Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. No. Voltage Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
RB-15 — 1.5 Amp Single Phase Bridge Rectifier PB-6 — 10 Amp Single Phase Bridge Rectifier 

50V RB151MS-ND 52 46 .39 33 26 RB151 50V MB1005MS-ND 2.20 1.93 1.65 1.38 1.10 MB1005 
100V RB152MS-ND 52 46 .39 .33 26 RB152 100V MB101MS-ND 2.20 1.93 1.65 1.38 1.10 MB101 
200V RB153MS-ND 56 AQ 42 35 28 RB153 200V MB102MS-ND 2.20 1.93 1.65 1.38 1.10 MB102 

| 400V RB154MS-ND 60 53 45 .38 30 RB154 5 400V MB104MS-ND 240 2.10 1.80 1.50 1.20 MB104 

600V RB155MS-ND 60 53 A5 .38 30 RB155 600V MB106MS-ND 2.80 2.45 2.10 1.75 1.40 MB106 
800V RB156MS-ND 64 56 48 -40 32 RB156 800V MB108MS-ND 2.80 2.45 2.10 1.75 1.40 MB108 
1000V RB157MS-ND 76 67 57 48 38 RB157 1000V MB1010MS-ND. 3.00 2.63 2.25 1.88 1.50 MB1010 
RS-4L — 4 Amp Single Phase Bridge Rectifier MB-35W — 15 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
50V RS401LMS-ND 1.56 1.37 1.17 98 78 RS401L 50V MB1505WMS-ND 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 MB1505W 
100V RS402LMS-ND 1.56 1.37 1.17 98 78 RS402L 100V MB151WMS-ND 440 3.85 3.30 2.75. 2.20 MB151W 
200V RS403LMS-ND 1.56 1.37 1.17 98 78 RS403L 200V MB152WMS-ND 4.20 3.68 3.15 2.63 2.10 MB152W 
2 400V RS404LMS-ND 1.60 1.40 1.20 1.00 80 RS404L 6 400V MB154WMS-ND 440 3.85 3.30 2.75 2.20 MB154W 
600V RS405LMS-ND 1.76 1.54 1.32 1.10 88 RS405L 600V MB156WMS-ND 4.60 4.03 3.45 2.88 2.30 MB156W 
800V RS406LMS-ND 1.92 1.68 1.44 1.20 96 RS406L 800V MB158WMS-ND 4.60 4.03 3.45 2.88 2.30 MB158W 
1000V RS407LMS-ND 2.00 1.75 1.50 1.25 1.00 RS407L 1000V MB1510WMS-ND 5.00 4.38 3.75 3.13 2.50 MB1510W 
DB-1 — 1 Amp Single Phase Glass Passivated Bridge Rectifier MB-35W — 25 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
50V DB101MS-ND 52 50 .39 33 26 DB101 50V MB2505WMS-ND 4.40 3.85 3.30 2.75 2.20 MB2505W 
100V DB102MS-ND 52 50 39 33 26 DB102 100V MB251WMS-ND 4.40 3.85 3.30 2.75 2.20 MB251W 
200V DB103MS-ND 56 54 42 35 28 DB103 200V MB252WMS-ND 4.60 4.03 3.45 2.88 2.30 MB252W 
3 400V DB104MS-ND 60 58 45 .38 30 DB104 6 400V MB254WMS-ND 4.80 4.20 3.60 3.00 2.40 MB254W 
600V DB105MS-ND 64 62 48 40 32 DB105 600V MB256WMS-ND 4.80 4.20 3.60 3.00 2.40 MB256W 
800V DB106MS-ND 72 69 54 45 36 DB106 800V MB258WMS-ND 5.00 4.38 3.75 3.13 2.50 MB258W 
1000V DB107MS-ND 80 77 -60 -50 40 DB107 1000V MB2510WMS-ND 5.20. 4.55 3.90 3.25 2.60 MB2510W 
BR-6 — 8 Amp Single Phase Bridge Rectifier MB-35W — 35 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
50V MB805MS-ND 2.20 1.93 1.65 1.38 1.10 MB805 50V MB3505WMS-ND 4.80 4.20 3.60 3.00 2.40 MB3505W 
100V MB81MS-ND 2.20 1.93 1.65 1.38 1.10 MB81 100V MB351WMS-ND 4.80 4.20 3.60 3.00 2.40 MB351W 
200V MB82MS-ND 2.20 1.93 1.65 1.38 1.10 MB82 200V MB352WMS-ND 4.80 4.20 3.60 3.00 2.40 MB352W 
4 400V MB84MS-ND 2.20 1.93 1.65 1.38 1.10 MB84 6 400V MB354WMS-ND 5.00 4.38 3.75 3.13 2.50 MB354W 
600V MB86MS-ND 2.20 1.93 1.65 1.38 1.10 MB86 600V MB356WMS-ND 5.00 4.38 3.75 3.13 2.50 MB356W 
800V MB88MS-ND 2.20 1.93 1.65 1.38 1.10 MB88 800V MB358WMS-ND 5.20 4.55 3.90 3.25 2.60 MB358W 
1000V MB810MS-ND 2.20 1.93 1.65 1.38 1.10 MB810 1000V MB3510WMS-ND 5.60 4.90 4.20 3.50 2.80 MB3510W. 
PB-6 — 6 Amp Single Phase Bridge Rectifier MP-50WW — 50 Amp Single Phase Bridge Rectifier 
50V PB605MS-ND 1.68 1.47 1.26 1.05 84 PB605 50V MP5005WMS-ND 6.40 5.60 4.80 4.00 3.20 MPS5005W 
100V PB61MS-ND 1.68 1.47 1.26 1.05 84 PB61 100V MP501WMS-ND 6.40 5.60 4.80 4.00 3.20 MP501W 
200V PB62MS-ND 1.76 1.54 1.32 1.10 .88 PB62 200V MP502WMS-ND 6.40 5.60 4.80 4.00 3.20 MP502W 
5 400V PB64MS-ND 1.76 1.54 1.32 1.10 88 PB64 z 400V MP504WMS-ND 6.40 5.60 4.80 4.00 3.20 MP504W 
600V PB66MS-ND 1.84 1.61 1.38 1.15 92 PB66 600V MP506WMS-ND 6.80 5.95 5.10 4.25 3.40 MPS506W 
800V PB68MS-ND 1.92 1.68 1.44 1.20 96 PB68 800V MP508WMS-ND 6.80 5.95 5.10 4.25 3.40 MP508W 
1000V PB610MS-ND 2.20 1.93 1.65 1.38 1.10 PB610 1000V MP5010WMS-ND 7.96 6.97 5.97 4.98 3.98 MP5010W 


Microsemi 
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*M-C-C- SW Rectifiers 


Micro Commercial Components 


: . . . 
Fig. 1 Cathode Mark DIMENSIONS (mm) _ DIMENSIONS (mm) Switching Diode 
MINIMELF : Dim. Min. Max. Dim. Min. Max. A 
SMT A340 3.61 4 As =, ee rrayvs 
: fl a 
B 202 t = T 2.01 y ; : 
Cc 1.40 1.50 c - Cath G3 Mark Features: * 8 Isolated lines + Standard SOIC 16 pin Surface 
pacers Mount Package * UL 94V-0 Flammability Classification 
Max. | Average | Power | Reverse Vbr VE 
Reverse| Rectified) Dissi- |Recovery Cut Tape Tape & Reel @ br Ir CAP @lit 
Voltage | Current | pation | Time | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing McC = 100pA +25°C |@OV| trr | =100mA 
Fig.| Vr lo Prot | Tar _|Part No. 10 100 1,000| Part No. 2,500 5,000 _10,000 |Part No. (vy) | (wA) (Vv) | (pF) | (nS) (vy) Digi-Key Pricing 
500mW Silicon Epitaxial Diode Min. | Max. @Vr| Max.) Max. | Min. Max. | Part No. i 10 100 
1| 75V | 150mA |500mW} 4nS* |DL4148MSCT-ND 1.10 9.35 77.00)DL4148MSTR-ND 72.00/M 66.00/M 44.00/M}DL4148 025 20 
2| 75v | 150mA |500mW) 4nS* |1N4148MSCT-ND 534.20 36.00] 1N4148MSTR-ND  — — _14.00/MIIN4148 100 | ‘10050 | 40] 50) — 1.20 (SIGS 660 59.40 495.00 
* Ie=10mA; Va=6V; RL=1000 75 500 75 25] 4.0 | 0.82 0.92] S16-4150MS-ND 7.60 68.40 570.00 
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RNIE@. = RF and Microwave Products 


Low Noise Bipolar Transistors 


fo 


Ss 


fo 


fo 


Rev. Pin 
Conn. 

1 Emitter 
2 Collector 
3 Emitter 
4 Base 


Std. Pin Conn. 
1 Emitter 

2 Base 

3 Collector 


SOT-323 


Std. Pin Conn. 
1 Emitter 

2 Base 

3 Collector 


3 


OT-143R 


Pin Conn. for 
UPC1688G 

1. GND 

2. OUT 

3. Veo 

4. IN 


3 


4 


Pin Conn. 
for NE25139 
1 Source 

2 Drain 

3 Gate2 

4 Gate 1 


SOT-363 


Pin Conn. for 
NE696M01 


. Emitter 


. Emitter 


. Base 


2 

3. 

4. Emitter 
5. Emitter 
6. Collector 
Pin Conn. for 
UPAS800T/ 
UPA806T 
1.C2 4.B1 
2.E1 5.B2 
3.C1 6.E2 


SOT-23 


Std. Pin Conn. 
1 Emitter 

2 Base 

3 Collector 


SOT-343 


2c 


14 


(3 


14 


Pin Conn. for 
NE34018 

1 Source 

2 Gate 

3 Source 

4 Drain 


8 pin SSOP 


8 
A 


765 
BAB 


Test NF GA $21E2 {1 Ic Tape & Reel 
f Typ Typ | VCE; Ic Typ Typ | HFE | Max Digi-Key Pricing Key Pricing 
Fig. | GHz dB dB Vv mA dB GHz | Typ mA Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 
1 2.0 1.9 9.5 6 10 9 10.0 120 35 NE68019-ND 66 5.50 25.67 NE68019TR-ND 367.00/M 
2 2.0 HIP 9.5 6 10 8.5 10.0 100 35 NE68030-ND 84 7.00 32.67 NE68030TR-ND 467.00/M 
3 2.0 A? 11 6 10 9 10.0 100 35 NE68039R-ND* 90 7.50 35.00 NE68039RTR-ND 500.00/M 
1 1.0 1.4 14 8 20 14 7.0 120 65 NE68119-ND 60 5.00 23.33 NE68119TR-ND 333.00/M 
2 1.0 1.5 13.5 8 20 13 7.0 120 65 NE68130-ND AD 6.25 29.17 NE68130TR-ND 417.00/M 
3 1.0 1.2 13.5 8 20 15 9.0 100 65 NE68139-ND 75 6.25 29.17 NE68139TR-ND 417.00/M 
3 1.0 12 13.5 8 20 15 9.0 100 65 NE68139R-ND* 75 6.25 29.17 NE68139RTR-ND 417.00/M 
1 2.0 1.5 75 3 10 9 12.0 110 30 NE68519-ND 66 5.50 25.67 NE68519TR-ND 367.00/M 
2 2.0 1.5 7 3 10 8.5 12.0 110 30 NE68530-ND 81 6.75 31.50 NE68530TR-ND 450.00/M 
1 2.0 1.3 715 1 10 7.5 9.0 100 30 NE68719-ND Ad 6.25 29.17 NE68719TR-ND 417.00/M 
2 2.0 1.3 75 1 10 7.5 9.0 100 30 NE68730-ND 1.05 8.75 40.83 NE68730TR-ND 583.00/M 
1 2.0 1.5 8 3 20 8 9.5 120 100 NE68819-ND 60 5.00 23.33 NE68819TR-ND 333.00/M 
4 2.0 1.6 9 3 10 14 14.0 120 30 NE696M01-ND. 87 7.25 33.83 NE696M01TR-ND 483.00/M 
1 1.0 1.4 12.5 3 f 9 4.5 120 100 NE85619-ND 54 4.50 21.00 NE85619TR-ND 300.00/M 
2 1.0 1.3 12 10 20 12 4.5 110 100 NE85630-ND 66 5.50 25.67 NE85630TR-ND 367.00/M 
5 1.0 1.4 9 10 20 11.5 7.0 120 100 NE85633-ND 66 5.50 25.67 NE85633TR-ND 367.00/M 
3 1.0 1.5 13.5 10 20 13 7.0 120 100 NE85639R-ND* 66 5.50 25.67 NE85639RTR-ND 367.00/M 
Dual Package 
2.0 1.9 = 3 5 7.5 8.0 120 35 UPA800T-ND aly 9.75 45.50 UPA800TTR-ND 650.00/M 
4 2.0 1.5 = 3 10 8.5 12.0 100 30 UPA806T-ND 1.17 9.75 45.50 UPA806TTR-ND 650.00/M Std. Pin 
1.0 1.2 _— 3 ra 9 4.5 120 100 UPA810T-ND 99 8.25 38.50 UPA810TTR-ND 550.00/M Conn. 
2.0 1.5 = 3 7 5 9.0 120 100 UPA814T-ND 117 9.75 45.50 UPA814TTR-ND 650.00/M Se 
itter 
* Reverse Pinout (see Fig.) 3 Base 
4 Emitter 
Medium Power Bipolar Transistors Fad 
ig. 
Test PidB ift Ic Tape & Reel 
f VCE Ic Pin Typ | Typ HFE Max Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. | GHz Vv mA dBM | dBM | GHz Typ mA Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 
6 1.0 12.5 100 20.5 | 27.5 5.5 100 250 NE46134-ND 1.68 14.00 65.33 NE46134TR-ND 933.00 
1.0 10 40 13 22 6.5 120 100 NE85634-ND 90 7.50 35.00 NE85634TR-ND 500.00 
Bipolar Oscillator Transistors 
Pin Conn. for 
UPA810T/ 
Posc 
iT Ic Tape & Reel UPA814T 
f VCE Ic Typ Typ HFE Max Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 1.C2 4.B1 
Fig. | GHz Vv mA WwW GHz Typ mA Part No. 1 10 50 Part No. 3,000 2.B2 5.61 
2 | 25 | 25 | 04 |ooo1] 2 100 50 NE94430-ND 36 = 3.00 14.00 - - eG r-ses 
5 2.5 2.5 0.4 0.001 2 100 50 NE94433-ND 36 3.00 14.00 NE94433TR-ND 200.00/M 
General Purpose GaAs FETs 
Gate | Gate | Frequency| Test |_NF/GA Bias Tape & Reel 
Length | Width Range f VDS | IDS NF | GA | PidB | Digi-Key Pricing i-Key Pricing 
Fig. um um GHHz GHz Vv mA dB dB | dBm | PartNo. 1 10 50 Part No. 3,000 
3 1 400 0.1-6 0.9 5 10 11 20 12 NE25139-ND 1.50 12.50 58.33 NE25139TR-ND 833.00/M 
ri 0.6 400 0.1-6 2.0 2 5 0.6 16 16 NE34018-ND 1.65 13.75 64.17 NE34018TR-ND 848.00/M 
Silicon MMIC Wideband Amplifiers 
tTyp@ Icc | NF | Gain | RLin |RLout} P1dB} ISOL Tape & Reel 
3dB down| Vcc | Typ | Typ | Typ | Typ Typ | Typ | Typ | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. MHz Vv mA | dB dB dB dB dBm dB Part No. al 10 50 Part No. 1,000 3,000 
8 1900 5 49 6.0 23 14 4 +15.9 | 35 UPC1678GV-ND 2.65 23.85 112.63 | UPC1678GVTR-ND 1634.00 = 
2900 5 12 5.0 13 25 12 -2.6 30 UPC2711TB-ND 1.41 11.75 54.83 | UPC2711TBTR-ND _— 783.00/M 
2600 5 12 45 20 12 13 -0.4 33 UPC2712TB-ND 1.41 11.75 54.83 | UPC2712TBTR-ND _— 667.00/M 
4 2700 3 7.5 | 6.0 12 11 5.5 -3.0 33 UPC2745TB-ND 1.38 11.50 53.67 | UPC2745TBTR-ND = 767.00/M 
1500 3 7.5 | 4.0 19 13 8.5 -3.7 45 UPC2746TB-ND 1.38 11.50 53.67 | UPC2746TBTR-ND = 767.00/M 
2900 3 27 6.5 | 14.5 8.5 12 +7 25 UPC2762TB-ND 1.38 11.50 53.67 | UPC2762TBTR-ND = 767.00/M 
2400 3 27 5.5 20 12 9 +6.5 29 UPC2763TB-ND 1.38 11.50 53.67 | UPC2763TBTR-ND _— 767.00/M Pin Conn. for 
4 2400 3 36 6.0 ai 14 10 /411.5} 30 UPC2771TB-ND 1.38 11.50 53.67 | UPC2771TBTR-ND _— 767.00/M NE25118_ 
2700 5 25 6.0 23 7.5 20 +6 32 UPC2776TB-ND 1.41 11.75 54.83 | UPC2776TBTR-ND = 783.00/M NE25139 
1 Source 
aie 2 Drain 
Silicon MMIC Prescalers 3 Gate 2 
4 Gate 1 
fin Pin Icc Tape & Reel 
GHz dBm Vec | Typ Divide Digi-Key Pricing Digi-Key 
Fig. Min Max Min Max Vv mA Ratio Part No. 1 10 50 Part No. 
0.5 3 -15 +6 5 19 64/128/256 UPB1506GV-ND 3.00 27.00 127.50 UPB1506GVTR-ND 1850.00 
0.5 3 15 +6 5 19 64/128/256 UPB1507GV-ND 3.00 27.00 127.50 UPB1507GVTR-ND 1850.00 
8 0.5 3 -10 +6 5 10 2 UPB1508GV-ND 3.00 27.00 127.50 UPB1508GVTR-ND 1850.00 
0.5 a -20 5 3 5 2/4/8 UPB1509GV-ND 3.00 27.00 127.50 UPB1509GVTR-ND 1850.00 
0.5 3 -10 +6 5 15 4 UPB1510GV-ND 3.00 27.00 127.50 UPB1510GVTR-ND 1850.00 
GaAs MMIC SPDT Switches 
Frequency | IL Isolation | RLin | RLout Tape & Reel 
Range Typ | @2GHz | Min | Min | P1dB | tsw | Vcont | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Fig. GHz dB dB dB dB | dBm | ns Vv Part No. il 10 50 Part No. 3,000 
8 0.1-2.5 0.6 22 nh alt +30 30 | +3/0 UPG137GV-ND 2.85 25.65 121.13 = = 
9 0.1-2.5 0.5 20 W ani +30 30 | +3/0 UPG152TA-ND 1.62 13.50 63.00 UPG152TATR-ND 900.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Era a . 5 
Min. Digi-Ke Pricing 
FAIRGHILD Transistors ieee le Bae a 
SEMICONDUCTOR GP Ampl, 300V, 500mA 25 | SoT-223 | PZTM2CT-ND** NEW! AT 945 25.92 
GP Ampl, 40V, 200mA 40 | SOT-223 | 2N3904D26ZCT-ND** NEW! 22 405 11.70 
TO-3P NEW! TO-220 NEW! GP Ampl, 40V, 1.0A 35 | SOT-223 | PZT2222ACT-ND** NEW! 47 945 25.92 
GP Ampl, 60V, 1.58 25 | SOT-223) BOPSSFSCT-ND** NEW! 43 866 23.76 
Darlington, 40V, 1.2A 10,000] Sor-23 | MMBT6427FSCT-ND** NEW! 24 450 13.00 
GP Ampl, 40V, 1.0A 35 | SOT-23 | MMBT2222AFSCT-ND** NEW! 16 293 8.45 
GP Ampl, 30V, 100mA 300 | SOT-23 | MMBTS088CT-ND** NEW! 16 293 8.45 
GP Ampl, 40V, 600mA 20 | SOT-23 | MMBT4401FSCT-ND** NEW! 16 293 8.45 
GP Ampl, 80V, 500mA 100 | Sor-23 | MMBTAOSFSCT-ND** NEW! 23 428 12.35 
GP Ampl, 40V, 200mA 40 | Sor-23 | MMBT3904FSCT-ND** NEW! 16 293 8.45 
GP Ampl, 50V, 0.5A 250 | SOT-23 | MMBT6428CT-ND** NEW! 16 293 8.45 
GP Ampl, 65V, 100mA 200 | SoT-23 | BCB46BCT-ND** NEW! 7 1305 37.70 
GP Ampl, 45V, 1.5A 160 | sor-23 | BC81740CT-ND** NEW! 18 338 «9.75 
High V Amp, 300V, 500mA | 25 | SOT-23 | MMBTM2PSCT-ND** NEW! 23 428 12.35 
RF, 25V, 50mA 60 | Sor-23 | MMBTHIOFSCT-ND** NEW! 35 688 19.36 
0.46-tioet RF, 12V, 50mA 25 | SOr-23 | MMBTS179CT-ND** NEW! 50 61011 «27.72 
Epitaxial, 100V, 1.08 40 | 10.220 | TIP290RS-ND NEW! 50 930 27.90 
Epitaxial, 100V, 3.08 25 | 10-220 | TIP810FS-ND NEW! 50 930 27.90 
SOT-23 NEW! Epitaxial, 100V, 3.08 25 | 10-220 | TIP81CTUND NEW! 50 930 27.90 
“bor oor! " : Epitaxial, 100V, 6.0A 30 | 10-220 | TIP41CTUND NEW! 56 1050 31.50 
}-— -12 ves PNP Transistors 
(3.05) = wa ; 
-043 |-3.00- : SS GP Ampl, 40, 100mA 50 | TO92 | 2N3905-ND 22 405 11.70 
j__+(1.10) : SSCP, 40V, 100mA 100 | TO-92 | 2N8906-ND 22 4.05 11.70 
-006 (0.15)* j SSGP Ampl, 25V,50mA | 120 | TO92 | 2N4125-ND 2 405 11.70 
SSCP, 25V, 50mA 60 | TO92 | 2N4126-ND 22 405 11.70 
SS GP Ampl, 40, 500mA 50 | TO-92 | 2N4402-ND 22 405 11.70 
atl on SSGP, 40V, 500mA too | To92 | 2N4403-ND 2 405 11.70 
ahs ace alla LLGP, 50V, 10mA 250 | TO-92 | 2N5087-ND 22 405 11.70 
View }058,. (250) SS GP Ampl, 120, 50mA 40 | TO-92 | 2N5400-ND 20 383 11.05 
40) DO-35 NEW! y z SSCP Ampl, 150, 50mA 60 | TO-92 | 2N5401-ND 20 383 11.05 
ca cE HS SW, 15, 10mA 50 | TO92 | 2N6771-ND 135 2695 80.85 
[og 2/047 (7-05) 
(3.05) ae SSCP, 25V, 300mA 30 | TO92 | PNe638A-ND 22 405 11.70 
High Qurrent Dr, 80V,500mA} 50 | TO-92 | MPSAS6-ND 20 383 11.05 
High V Amp, 300V, 500mA | 25 | TO92 | MPSA92-ND 29 540 15.60 
Min. Digi-Key Pricing Medium Power, 200V,30mA | 40 | TO-92 | MPSA93-ND 24 4.50 12.48 
Description HFE | Pkg. | PartNo. 1 25 100 SSGP Ampl, 100V,50mA | 40 | TO-92 | MPSL51-ND 26 488 13.52 
NPN Transistors SSGP, 40V, 500mA 100 | To92 | PNe907-ND 20 383 11.05 
SSCP, 60V, 500mA 100 | TO92 | PNE907A-ND 20 383 11.05 
GP Amp SW, SOV, S0OMA | 100 | TOs? eed = e015) SSGP Ampl, 40V,50mA | 100 | TO-92 | PNB251-ND 39 788 21.60 
SSCP, 40V, 100mA 100 | Tos aes 22 eee. ETD Saturated SW, 12V,50mA | 30 | TO-92 | PNB640-ND 24 450 13.00 
SSCP Ampl, 30V, 50mA 50 | TO92 | 2N4123-ND 22 405 11.70 SSCP, 40V, 50mA 30 | Tose | PNHI21.ND 25 474 13:16 
SSCP, 25V, 50mA 60 | TO92 | 2N4124-ND 22 405 11.70 
SSGP Ampl, 40V,500mA | 50 | TO-92 | 2N4400-ND 22 4.05 11.70 SSCP, 40V, 50mA 150 | TO92 TENZe No -_ 405 11.70 
LLLN, 60V, 1mA 300 | TO92 | PN4249-ND 22 405 11.70 
SSGP, 40V, 500mA too | To92 | 2N4401-ND 22 405 11.70 LLLN, 40V, 1mA 250 | TO-92 | PN4250-ND 22 405 11.70 
LLGP, 80V, 10mA 60 | TO92 | 2N4410-ND 22 405 11.70 LLLN, 60V, 1mA 250 | 70-92 | PN4250A-ND 2 405 11.70 
LLLN Ampl, 30V, 10mA 350 | To-92 | 2Ns088-ND 22 405 11.70 SSCP Ampl, 150V,10mA | 40 | TO-92 | PN48B8-ND 37 719 © 2024 
LLLN Ampl, 25V, 10mA 450 | TOS? eee 22 ast ak SSGP Ampl, 30V, 50mA 150 | TO-92 | PN4917-ND 22 4.05 11.70 
LLGP, 50V, 10mA 250 | TO92 | 2N5210-ND 22 405 11.70 Saturated SW, 10v,30ma | 20 | To92 | PNS134-ND oe 405 44.70 
SSGP Amp 140V,50mA | 60 | TO92 | 2NeSSO-ND 26 405 4450 LL Ampl, 30V, 10mA 50 | TO92 | PN5138-ND 22 405 11.70 
Saturated SW, 15V,10mA | 40 | Tog2 | 2N5769-ND 23 428 12.35 SSGP Amp, 20V, 300mA =| 30 | TO-92 | PN5142-ND ra 813 22.88 
FF Ampl, 15V/50mA 29 | Toso FEReeaites "64 ery GP Ampl, 40V, 600mA 30 | TO92 | 2N4403D26ZCT-ND** NEW! 22 405 11.70 
Saturated SW, 15V,300mA | 30 | TO92 | 2N5772-ND 23 428 12.35 Darlington, 30V, 1.2A 5,000| TO92 | MPSA63-ND NEW! 20 383 11.05 
SSCP Ampl, 100v,50mA | 80 | TO92 | 2N5830-ND 28 525 14.56 GP Ampl, 40V, 200mA 60 | TO92 | 2N3906D26ZCT-ND** NEW! 2 405 11.70 
GP Ampl, 60V, 500mA 100 | TO92 | MPSAOS-ND NEW! 20 383 11.05 
LL Ampl, 60V, 10mA 150 | TO-92 | 2N5961-ND 25 473 13.65 mau 
SSCP Ampl, 25V, 2mA 150 | Togo |iNIpesseaiin Pe eo eeeee Epitaxial, -100V, -3A 25 | T0220 | TIP82CFS-ND NEW! 51 953 28.58 
SSCP Amp! 25V. 100m | 250 | TO92 | MPSE515.ND i iOR 4190 Epitaxial, -100V, -3A 25 | T0220 | TIP82CTU-ND NEW! 5 953 28.58 
SSCP Ampl, 80V. 50mA 50 | Tose | MPSA06.ND 0 ae 1105 Darlington, -100V,-10A | 1,000) T0220 | TIP147TU-ND NEW! 122 25.44 81.40 
Darlington, 20V, 40mA ook | Too2. Reels a ea. 41108 Darlington, -100V, -5A 1,000| T0220 | TIP127FS-ND NEW! 58 1088 «=: 32.63 
Darlington, -100V, -5A 1,000| T0220 | TIP127TU-ND NEW! 57 1073 =—-32.18 
Darlington, 30V, 100mA 10K | TO%2 tee 20 S83 0S Darlington, -100V, -5A 1,000] T0220 | TIP125TU-ND NEW! 57 1073.32.18 
Darlington, 30V, 100mA 20K | Tos Mae au oe Darlington, -100V, -8A 1,000| TO-220 | TIP107TU-ND NEW! 7? 1448 43.43 
Medium Power, 300V,30mA] 40 | 70-92 | MPSA42-ND 20 383 11.05 
Medium Power 200V, 30ma | 50 | Too2 | MPSM@M3-ND oo ari Darlington, 30V, 1.2A 10,000] Sor-23 | MMBTA64FSCT-ND** NEW! 23 428 12.35 
RF Ampl, 25V, S0mA co | Tose | MPSHio-NDF 5 eee 4938 Epitaxial, -30V, -100mA 110 | sor-23 | BC8S80CT-ND** NEW! 18 338 9.75 
GP Ampl, 60V, 800mA 75 | SOT-23 | MMBT2Q07AFSCT-ND** NEW! 16 293 8.45 
SSCP, 30V, 500mA, 1A 100 | TO-92 | PN2222-ND 20 383 11.05 GP Ampl, 50V, 100mA 250 | SOT-23 | MMBT5087CT-ND** NEW! 16 293 8.45 
SSCP, 40V, 500mA, 1A 100 | TO-92 | PN2222A-ND 20 383 11.05 GP Ampl, 40V, 600mA 30 | SOT-23 | MMBT4403FSCT-ND** NEW! 16 293 8.45 
Saturated SW, 15V, 10mA | 20° | TOS? eae 2 S58 10S GP Ampl, 40V, 200mA 60 | Sor-23 | MMBT3Q06FSCT-ND** NEW! 16 293 8.45 
Saturated, 15V, 100mA 40 | TOS: eae -_ mm GP Ampl, 25V, 200mA 120 | SOT-23 | MMBT4126RSCT-ND** NEW! = 22 405 11.70 
LL Ampl, 60V, 10mA 250 | TO? aah ca oon 200 GP Ampl, 80V, 500mA 100 | SOT-23 | MMBTASGFSCT-ND* * NEW! 23 428 12.35 
LLGP, 25V, mA 150 | Tose | PNgS6S-ND -_ aoe 4150 High V Amp, 300V, 500mA | 25 | SOT-23 | MMBTAQ2FSCT-ND** NEW! 23 428 12.35 
SSCP, 30V, 100mA 150 | Tose | PNgs66-ND bp 405 «11.70 Supersot-3, 30V,1.0A 70 | SOT-23 | FVIMTS49FSCT-ND** NEW! 1.16 = 24.06~—77.00 
SSGP, 40V, 150mA 40 | TO-92 | PN3567-ND 22 4.05 11.70 RF, 20V, 50mA 60 | Sor-23 | MMBTH81CT-ND** NEW! 36 675 18.72 
SSCP, 40V, 150mA 100 | TO-92 | PNB569-ND 22 405 11.70 5 
SSHS, 15V, 100mA 35 | TO92 | PN4275-ND 22 405 11.70 N-Channel J FET Transistors 
@ Amp — | 7092 ] 2N5457-ND 40 781 22.00 
SSGP Ampl, 25V, 100mA | 50 | TO92 | PN5135-ND 32 625 17.60 VHF Amp & Mixer — | tose [ipeicaine a oe - dake 
Darlington, 100V, 1.5A 1,000 | To-92 | 2N7052-ND NEW! 33 619 17.16 
GP Ampl, 40V, 600mA 20 | TO-92 | 2N4401D75ZCT-ND** NEW! 22 405 11.70 
GP Ampl, 40V, 600mA 20 | TO-92 | 2NW401D26ZCT-ND** NEW! 22 405 11.70 Zones 
P Ampl, 45V, 500mA 80 | TO92 | PNIOORMCT-ND** NEW! 26 495 14.30 Wott a _ 
Vr Ip Digi-Key Pricing Tape and Reel 
G Ampl, 40V, 1.0A 35 TO-92 | PN2222AD26ZCT-ND* * NEW! 20 3.83 11.05 (Vv) (WA) Pkg. Part No. 1 10 100 | Size | Pricing 
N-Channel Switch, 30V50mA} 60 | TO-92 | PN4392FS-ND NEW! 34 638 17.68 5 
GP Ampl, 80V, 500mA 100 | TO-92 | MPSA06_D26ZTR-ND NEW! 91.80/2,000 Zener Transistors 
GP Ampl, 45V, 100mA 400 | TO-92 | MPSA18-ND NEW! 22 4.05 11.70 3.0 5.0 DO35 | 1NS232BTRFSCT-ND** NEW! 12 90 6.50 5,000] 20.00M 
SS Ampl, 300V, 500mA 25 | TO92 | MPSM2_D26ZTR-ND NEW! 91.80/2,000 1.0 1.0 DO35 | IN7S1ATRCT-ND** NEW! 13 99 7.15 | 5,000| 22.007 
Darlington, 100V, 104 1,000 | To-3P | TIP142TU-ND NEW! 116 24.06 ~=—-77.00 14.0 0.05 | sor23 | BZXB4C@20FSCT-ND** NEW! 20 1.53 11.05 | 3,000| 39.95/M 
- 20 20 SOT-23 | BZXBACSVIFSCT-ND** NEW! 20 1.53. 11.05 | 3,000 | 39.95/M 
Darlington, 100V, 2A 1000 | TO ee Te Ee 55 10.35 31.05 94 1.0 SOT-23 | MMBZ5242BRSCT-ND** NEW! .18 1.35 9.75 | 3,000| 35.25/M 
Darlington, 100V, 5A 1,000 | T0220] TIP122FS-ND NEW! 55 1035 31.05 
Darlington, 100V, 5A 1,000 | T0220) TIP122TU-ND NEW! 55 1035 31.05 4 (Ges thawing above for sin layout). 
DeslipgtonslOOvneA 1,000 | 10-220 [aCe ee fhe eee" + USS °** For Tape and Reel Part No., change the CT to TR. Please call 1-800-DIGI-KEY for Tape and Red Pricing. (Continued) 
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FAIRCHILD Transistors (Cont) 


eee Max. | Max. Ave. 
SeniconpucTon 


Reverse | Rectified 


: = = Voltage | Current Digi-Ke Pricin, Tape and Reel* 
Fig. 1 NEW! Fig. 2 NEW! Fig. 3 NEW! Fig. fat (mA) Pkg. aid ne 1 : 100 ee Pricing 
100 | 200mA | sor-23 | MMBD1203CT-NDNEW! 20 1.53 11.05 | 3,000| 39.95/M 
a 100 | 200mA | sor-23 | MMBDI204CT-NDNEW! 201.53 11.05 | 3,000| 39.95/M 
4 ; 8 | 200 | 200ma | sor-23 | MMBDISO3ACT-NDNEW! 33 248 17.16 | 3,000] 66.00/M 
ROM IR? SRO MIE i PL -b9 of Hs ; 100 | 200mA | sor-23 | MMBD414800CT-NDNEW! 20 153 11.05 | 3,000] 39.95/M 
100 | 200ma | sor-23 | MMBD4148FSCT-NDNEW! 20 153 11.05 | 3,000] 39.95/M 


100 200mA | SOT-23 | MMBD7000FSCT-NDNEW! .20 1.53 11.05 | 3,000 39.95/M 


: ; 8 
Fig. 4 NEW! Fig. 6 NEW! 100 | 200ma | sor-23 | MMBD914FSCT-NDNEW! 20 1.53 11.05 | 3,000; 39.95/M 


pics el 485 9 | 200 1.0A _|DO-214AC| ESIDFSCT-ND NEW! 37 2.88 20.24 | 7,500] 78.20/M 
wl ; “301 10| 200 2.0A |DO-214AA) ES2DFSCT-ND NEW! 40 320 21.96 | 3,000] 103.70/M 
The 11| 200 | 30A [0021408] ESSDFSCT-ND NEW! 53 424 31.80 | 3,000] 143.10/M 

pou 12} 100 | 200mA | LL-34 | FDLL4148CT-ND NEW! 18 135 9.75 | 2500] 35.26/M 

_ 13| 20 | 500mA | S0D-123 | MBRO520LCT-ND NEW! 38 3.05 20.88 | 3,000] 98.60/M 


Fig. 9 NEW! 


4.291 


* For Tape & Reel Part No., change CT to TR. 


FXODES Transistors 


006 (0.15)* 


ls ( DI 
; ci 12 
SOT-323 se 
Fig. 10 NEW! Fig. 11 NEW! Fig. 12 NEW! Fig. 13 NEW! p02 (0-40) a 7.043 
0: . 


4.38—| 686—| 05 (1.35) 7 4(1.10) 
.006 (0.15)* 


Ero fase: Pe f 0) 08 
=f rh | 0.43-|_}- 2.64 Ea, U eee jez 
j t LL 165 (0.65) : px ) i 4 
coh 3.45 —| Fl ut ets a a at L°Y 041 (1.05 “oot oor t 
soak ahs eta - = ay a 1] at (1.05) (ost) (178) 
Where Applicable: 
Max. | Max. Ave. E1, By, Cy = PNP Section 
Reverse | Rectified a e ; oo Eo, Bo, Co = NPN Section 55 
Voltage | Current Digi-Key Pricing Tape and Reel* 458 |-3.60-|1,02 ace 

Fig.| (V) (mA) Pkg. | Part No. 1 10 100 | Size | Pricing Tsar aon eo ib'o5) (1-00) 

100 | 200mA | DO35 | 1NS14BTRCT-ND NEW! 08 63 4.55 | 10,000} 11.90/M ut eee” Flos + re Prabal 
100 | 200mA | DO35 | 1N914TRCT-ND NEW! 08 63 455 | 10,000] 11.90/M pees (0:40) (0.10) (9.65) (0.40) 

1 | 150 | 200mA | DO35 | 1N3595TRCT-ND NEW! 13° 99 7.15 | 10,000} 18.70/M 
100 | 200mA | DO35 | 1N4448TRCT-ND NEW! 08 63 4.55 | 10,000} 11.90/M SC-59 ial at SOT-523 
50 | 200mA | DO35 | 1N4454TRCT-ND NEW! 08 63 4.55 | 10,000} 11.90/M Serna an ee iy BS 1067170) 

1 | 100 | 200mA | DO35 | 1N4148FS-ND NEW! 08 63 455 | — - S th Tor Mew fp 179) a Tt 
200 15 |T0-220AC] MURT520FS-ND NEW! 91 7.60 6080} — - 070| ia a Ty : me theslieee ale ag 
400 154 |TO-220AC) MUR1540-ND NEW! 99 825 6600} — = eet [. Ay 10) age oe eee 

2 | 600 15A | TO-220AC) MUR1560-ND NEW! 1.09 9.08 7260) — = IE tho 0.35 (1.10) 

600 145A |TO-220AC) RURP1560-ND NEW! 1.40 1165 9320] — — so oe he 

1,000 8A |TO-220AC| MUR8100E-ND NEW! 79 660 5280} — = 

1,000 8A — |TO-220AC| RURP8100-ND NEW! 116 963 77.00) — — Min. Digi-Key Pricing Tape and Reel** 
200 8A | TO-220AC) MUR820FS-ND NEW! 77 5.76 43.20 | — = Description HFE | Pkg. | PartNo. 10 100 Size | Pricing 

2} 400 8A —_|TO-220AC] MUR840-ND NEW! 7 576 4320} — — NPN Transistors 
600 8A — |TO-220AC] MUR860-ND NEW! 77 5.76 43.20 
600 sa _|T0.220aC| RURPS60-ND NEW! aay ceed ee 0p || == _ SS, 40V, 600mA 100 ] SOT-323] MMST2222ADICT-ND* 325 23.40 | 3,000 | 111.00/M 

SS, 40V, 600mA 20 | SOT-323] MMST4401CT-ND 3.25 23.40 | 3,000 | 111.00/M 

2 | 1000) TSA. | TO-220AC aan 1421184 85.05: | — a SS., 25V, 200mA 60 | SOT-323| MMST4124DICT-ND* 325 23.40 | 3,000 | 111.00m 
G00 SOA [10-2206 (IE eer ci AU ae = SS., 160V, 200mA 30 | SOT-323] MMST5551DICT-ND* 325 23.40 | 3,000 | 111.00/M 

3 | 200 8A _|TO-220AB| MURI620CTFS-NDNEW! 79 658 5260| — = Darlington Amp, 

200 145A |TO-218AC) MUR3020PT-ND NEW! 2.03 16.20 12150] — — 40V, 500mA 14K | SOT-323| MMST6427DICT-ND* 325 23.40 | 3,000 | 111.00/M 

4 | 400 145A |TO-218AC) MUR3040PT-ND NEW! 2.04 16.28 12210] — — SS, 60V, 500mA 100 | SOT-323] MMSTAOSDICT-ND* 360 27.00 | 3,000 | 135.00/M 
600 145A _|TO-218AC] MUR3060PT-ND NEW! 226 18.04 135.30} — a SS, 80V, 500mA 100 | SOT-323] MMSTAO6DICT-ND* 360 27.00 | 3,000 | 135.00/M 

5 | 200 6A _|TO-251AA] RURD6200C-ND NEW! 92 7.70 6160} — = Darlington Amp, 

30V, 300mA 10K | SOT-323| MMSTA13DICT-ND* 360 27.00 | 3,000 | 135.00/M 
1,000 | 30A | TO247 | RURG30100-ND NEW! 250 20.00 155.54 
1,200 | 30A | 10247 | RURG30120-ND NEW! 255 20.39 15862 | — a Darlington Amp, 

& | son soa | 10247 [MIRED ccs 2090 2792 | — > 30V, 300mA 20K | SOT-323] MMSTA14DICT-ND* 360 27.00 | 3,000 | 135.00/M 
a0 goa. | T0287 eee 557) ae Gaia SS., 300V, 200mA 25 | SOT-323] MMSTA42DICT-ND* 360 27.00 | 3,000 | 135.00/M 
600 30, | To247 | RURG30G0CCND NEW! 3.61 28.91 22484 | — = SMD 350mW, 40V, 1.0 | 100 | SOT-23 | MMBT2222ADICT-ND 263 1820 | 3,000) 70.00/M 
0 soa | T0247 NGIeneetT aa oais-oisee | = _ SMD 350mW, 40v, 0.3 | 100 | SOT-23 | MMBT3904DICT-ND 225 15.60 | 3,000) 60.00/M 

6 | 1,000 | 80A | TO247 | RURG80100-ND NEW! 515 41.18 32032 | — = paren 40V, 0.75 | 100 | SOT-23 acai BOS = 18.20", | 5000" | 20.000 
600 80A | 70.247 | RURG8060-ND NEW! 5.20 41.58 32340 | — = 

GOV, 100mA, 0.25 50 | SOT-23 | MMBTAOSDICT-ND 363 25.52 | 3,000 | 104.00/M 
600 100A | TO218 | RURU10060-ND NEW! 552 44.18 37274] — — Gn Pup, 

pee 180A. | 10218 Enea PBS ESO} ASSUES | “= ~ 8OV, 100mA, 0.25 50 | SOT-23 | MMBTAO6DICT-ND 363 25.52 | 3,000 | 104.00/M 
600 80A | TO.218 | RURUS060-ND NEW! 543 43.47 36680 | — = Datington Ato, 

85 200mA | SOT-23 | BASIGFSCT-ND NEW! 20 1.53 11.05 | 3,000 | 39.95/M 30V, 100mA 10K | SOT-23 | MMBTAI3DICT-ND 3.63 © 25.52 3,000 | 104.00/M 
250 | 200mA | SOT-23 | BAS21FSCT-ND NEW! 20 1.53 11.05 | 3,000 | 39.95/M Darlington Amp. 

8 | 30 | 200mA | SOT-23 | BATS4CRSCT-ND NEW! 30 225 15.60 | 3,000 | 60.00/M 30V, 100mA 20K | SOT-23 | MMBTAt4DICT-ND 363 25.52 | 3,000 | 104.00/M 
Seale Ncodintel Reeamae| 2 eo OREN o80 :220 15.60))) 18.000; |, (GO.00H SS, 25V, 200mA 60 | SOT-23 | MMBT4124DICT-ND* 263 1820 | 3,000) 70.00/M 
30 | 200mA | SOT-23 | BATS4SFSCT-ND NEW! 30 225 15.60 | 3,000 | 60.00M ; 

Darlington Amp, 
70 | 200mA | SOT-23 | BAV7OFSCT-ND NEW! 18 1.35 9.75 | 3,000 | 35.25/M 40V, 500mA tak | sor-23 | mMBTe427DICT:ND* 363 2552 | 3,000 | 10400 

8 | 50 200mA | SOT-23 | BAV74FSCT-ND NEW! 18 1.35 9.75 | 3,000 | 35.25/M SS., 300V, 200mA 25 | SoT-23 | MMBTA42DICT-ND* 3.63 25.52 | 3,000 | 104.00/M 
70 | 200mA | SOT-23 | BAV9QFSCT-ND NEW! 18 1.35 9.75 | 3,000 | 35.25/M - 

** For Tape & Reel Part No., change CT to TR. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DOUES. Transistors (cont) Min. Digi-Key Pricing Tape and Reel** 
Description HFE | Pkg. Part No. 10 100 Size Pricing 
; a =] = 
recat ne re ae a5 sears gare fas Reel SS, 40V, 600mA 400 | SoT-363 |} MMDT4401DICT-ND* 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00™M 
eset Buon 9 i = i SS, 25V, 200mA 60 | SOT-363] MMDT4124DICT-ND* 4.00 30.00 | 3000] 150.00/M 
NPN Transistors (Cont.) S.S., 160V, 200mA 30 | SOT-363| MMDT5551DICT-ND* 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
SMD VHFIUHF, Dual PNP Transistors 
25V, 50mA 30 | SoT-23 | MMBTHIODICT-ND* 4.00 28.80 | 3,000) 136.00/M SS, -60V, -600mA 75 | SOT-363] MMDT2907ACT-ND 4.00 2880 | 3,000 | 136.00/M 
SMD VHF/UHF, SS, -40V, -200mA 60 | SOT-363} MMDT3906CT-ND 4.00 2880 | 3,000 | 136.00/M 
40V, 50mA 60 | SOT-23 | MMBTH24DICT-ND* 4.00 28.80 | 3,000) 136.00/M SS, -40V, -600mA 100 | SOT-363] MMDT4403DICT-ND* 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
oe q ND 
SS, 40V, 600mA 35. | Sor-523| MMBT2222ATDICT-ND NEW! 2.63 18.20 | 3,000/ 70.00/M Se ey opis | oo | SOOO ESOT «=o aon cee | oon | dencume 
SS, 40V, 200mA 30 | SOT-523] MMBT3904TDICT-ND NEW! 2.25 15.60 | 3,000 | 60.00/M a i _ : d : 
SS, 40V, 600mA 20 | SOT-523| MMBT4401TDICT-ND NEW! 2.63 18.20 | 3,000 | 70.00/M Complementary NPN/PNP Transistors 
PNP Transistors SS., 40V, 600mA/ ‘ 
S., BOV, 600mA 6/50 SOT- MMDT2227DICT-ND 4.00 2880 | 3,000 | 136.00/M 
SS., -60V, -600mA 75. | SOT-323 | MMST2907ACT-ND 3.25 23.40 | 3,000 | 111.00/M = aM Soma edad edi ik : 3 
SS.,-40V, -200mA 60 | SOT-323) MMST3906CT-ND 3.25 23.40 | 3,000 | 111.00/M eM: 
S., -25V, -200mA 60 | SOT-323| MMST4126DICT-ND* 3.25 23.40 | 3,000] 111.00m SS, 40V, 200mA __| 40/60) SO1-963 [IMME TESIecTEN UN 
S.S., -150V, -200mA 50 | SOT-323 | MMST5401DICT-ND* 3.25 23.40 | 3,000 | 111.00/M SS., 40V, 600mA/ 
SS., -60V, -500mA 100 | SOT-323 | MMSTASSDICT-ND* 3.60 27.00 | 3,000) 135.00/M SS, 40V 600mA 20/30] SOT-363 | MMDT4413CT-ND 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
SS, 40V, 200mA/ 
paige 100 | $01-923 [MMSTASSDICT NM 3.60 27.00 | 3,000 | 135.00/M SS. 40V200mA _| 60/60| SOT-363| _MMDT4146DICT-ND* 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
—30V, -500mA 10K | SOT-323] MMSTA63DICT-ND* 3.60 27.00 | 3,000 | 135.00/M SS., 160V, 200mA’ 
Darlington Amp, SS, 160V200mA —_| 30/50] SOT-363| MMDT5451DICT-ND* 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
-30V, 500mA 20K | SOT-323 | MMSTAG4DICT-ND* 3.60 27.00 | 3,000 | 135.00/M 
SS.,-300V,-100mA | 25 | SOT-323| MMSTAQ2DICT-ND* 3.60 27.00 | 3,000] 135.00m MOSFETs 
Gen. Purp., 40V, 100mA] 30 | TO92 | 2N3906DICT-ND 145 11.60 | — — 
SMD 350mW, 40V, 0.75 | 100 | SOT-23 | MMBT4403DICT-ND 263 18.20 | 3,000/ 70.00/M ees Digi-Key Pricing Tape and Reel** 
SMD Gen. Purp., Description Type Pkg. Part No. 10 100 Size Pricing 
60V, 100mA 50 | SOT-23 | MMBTASSDICT-ND 3.63 25.52 | 3,000) 104.00/M N-Channel 
SMD Gen. Purp., Enhance, 60V,0.115A | 3.20 | SOr-23] 2N7002DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 ] 150.00M 
80V, 100mA 50 | SOT-23 GMMBIASSOGI NG 3.63 25.52 | 3,000 | 104.00/M Enhance., 60V,0.250A | 5.00 | SOT-23 | BS870DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 | 150.007 
SMD Gen. Purp., Enhance., 50V,0.200A | 3.50 | SoT-23 | BSS138DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00/M 
60V, 150mA 300 | SOT-23 | MMBT2907ADICT-ND 2.63 18.20 | 3,000 | 70.00/M Enhance. 60V,0.500A | 5.00 | SOT-23 | MMBFI70DICT-ND 3.00 21.60 | 3,000 | 102.00/M 
SS, -25V, -200mA 60 | SOT-23 | MMBT4126DICT-ND* 2.63 18.20 | 3,000) 70.00/M Enhance., 30V, 1.1A 0.172 | SC-59 | DMNIOODICT-ND 7.04 52.80 | 3,000 | 293.00/M 
Darlington Amp, z a 
a BOOKA 10k | sorza |NEREonor ee iggy <ae'o3. | 3 g001| HOA GOA Enhance. 60V,0.115A | 3.20 | SOT-323] 2N7002WCT-ND 480 36.00 | 3,000 | 180.00/M 
ae Enhance. 50V, 0.200A | 3.50 | SOT-323] _BSS138WDICT-ND 440 33.00 | 3,000 | 165.00 
ington Amp, i; 
-30V, -500mA 20K | SOT-23 | MMBTA64DICT-ND* 3.63 25.52 | 3,000 | 104.00/M Dual N-Channel 
SS.,,-300V,-100mA | 25 | SOT-23 | MMBTAQ2DICT-ND* 3.63 25.52 | 3,000) 104.00/M Enhance. 60V,0.115A | 7.50 | SOT-363] —2N7002DWDICT-ND 480 36.00 | 3,000 | 200.00m 
SS., -60V, -600mA 50 | SOT-523|} MMBT2907ATDICT-ND NEW! 2.63 18.20 | 3,000] 70.00/M Enhance., 50V, 0.200A 3.5Q_| SOT-363| _BSS138DWDICT-ND 5.28 39.60 | 3,000 | 219.00/M 
SS,, -40V, -200mA 30 | SOT-523| MMBT3906TDICT-ND NEW! 2.25 15.60 | 3,000 60.00/M P-Channel 
SS,, -40V, -600mA 20 | SOT-523| MMBT4403TDICT-ND NEW! —_2.63__18.20 | 3,000 | 70.00M 
DuSiNPAUT = Enhance. -50V,-0.130A| 100 | SoT-23 | BSS84DICT-ND 4.00 30.00 | 3,000 | 150.00 
ua Fansistor Enhance, -50V,-0.130A| 100 | Sor-323| _BSS84WDICT-ND 4.40 33.00 | 3,000 | 165.00/M 
SS,, 40V, 600mA 35. | SOT-363 | MMDT2222ACT-ND 4.00 28.80 | 3,000 | 136.00/M + See drawings above for pin layout 
SS, 40V, 200mA 100 | SOT-363 | MMDT3904DICT-ND* 4.00 28.80 | 3,000 | 136.00/M +* For Tape & Real Part No, change CT to TR 
H O.46 2.01 e 2.76 2.72 
Zener Diodes aes neg me irae t 
: —— nT ener Diodes +5% I 
DO-35 Zener Diodes — 500mW (+5%) j t a 
12.70Min. 4.22 12.70 Min. 27.94 5.21 27.94 
Zener Test Max. Tape & Zener Test Max Tape & 
Volt | Current | Dynamic Cut Tape Reel Volt | Current] Dynamic Cut Tape Reel 
VZ@IZT| iZT |\Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing VZ@IZT| izT Imped. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom | (mA) | ZZTiZT | PartNo. 1 10 100 1,000 | Part No. 10,000 Nom | (mA) | ZZTizT | Part No. 4 10 100 1,000 | Part No. 5,000 
33 20 28 | INS226BDICT-ND 362.10 13.65 56.70 | 1NS226BDITR'ND 36.00/M 33 76 | 10.0 | 1N4728ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4728ADITR-ND —_59.00/M 
36 20 24 PREECE 396 210 13.65. 56.70 INSEE) 36.00/M 3.6 69 | 10.0 | 1N4729ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4729ADITR-ND —_59.00/M 
3.9 20 23 RESCeEC EN 96 210 13.65 56.70 RIRSSCSEDIENE) 36.00/M 3.9 64 | 9.0 | 1N4730ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4730ADITR-ND —_59.00/M 
43 20 22 ANS222EDICTEND) 36 210 18.65 56.70 [AINS229BDITEND) 36.00/M 43 58 | 9.0 | 1N4731ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4731ADITRND —_59.00/M 
47 20 19 INS230BDICT-ND 362.10 13.65 56.70 | 1NS230BDITR-ND _36.00/M 47 53 8.0 | 1N4732ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4732ADITR-ND —_59.00/M 
7 20 17 |4NS231BDICT-ND 362.10 13.65 56.70 | 1N5231BDITR-ND 36.00/M 
2h 55 ce ester Be <3 40; - 1abe BETO Pelee sree 5A 49 | 7.0 | 4N4733ADICT-ND .36 248 17.16 75.90 | 1N4733ADITR-ND —59.00/M 
AG a0 7 |BRESSSESIGRNEM “2c 210 136s 5a70 [RRESSSEDITAIND) 3c.00M 56 45 | 5.0 | 4N4734ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4734ADITR-ND —59.00/M 
ee 36 > \[EReereteetel o5 210 1365 5270 RNESIEDITRNG se00m 62 41 | 20 | 4N4735ADICT-ND .36 248 17.16 75.90 | 1N4735ADITR-ND —59.00/M 
A 3 7 AESCERICRNDN sc 210 jas 5a70 IRRESSEDTEIND) 3c00M 68 37 | 35 | 4N4736ADICT-ND .36 248 17.16 75.90 | 1N4736ADITR-ND 59.00/M 
: : 3 : : " 75 34] 4.0 | 1N4737ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4737ADITR-ND —_59.00/M 
75 20 6 1N5236BDICT-ND 36 210 13.65 56.70 | 1N5236BDITR-ND 36.00/M 
8.2 20 8 41N5237BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70 | 1N5237BDITR-ND 36.00/M 8.2 31 45 AN4738ADICT-ND 36 «2.48 17.16 75.90 | 1N4738ADITR-ND 59.00/M 
8.7 20 8 4N5238BDICT-ND 36 210 13.65 56.70 | 1N5238BDITR-ND 36.00/M 9.1 28 5.0 1N4739ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4739ADITR-ND 59.00/M 
94 20 10 4N5239BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70 | 1N5239BDITR-ND 36.00/M 10 25 7.0 | 1N4740ADICT-ND 362.48 17.16 75.90 | 1N4740ADITR-ND —_59.00/M 
10 20 17 1N5240BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70 | 1N5240BDITR-ND 36.00/M 1 23 8 AN4741ADICT-ND) 362.48 «17.16 = 75.90 | 1N4741ADITR-ND 59.00/M 
12 24 9 | 1N4742ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4742ADITR-ND —_59.00/M 
11 20 22 —|1N5241BDICT-ND 36 210 13.65 56.70 | 1N5241BDITR-ND 36.00/M 
12 20 30 | 1N5242BDICT-ND 36 210 13.65 56.70 | 1N5242BDITR-ND 36.00/M 13 19 10 | 4NA743ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4743ADITR-'ND —_59.00/M 
13 95 13 INS243BDICT-ND 362.10 13.65 56.70 | 1N5243BDITR-ND 36.00/M 15 17 14 {NA744ADICT-ND 362.48) «17.16 75.90 | 1N4744ADITR-ND —_59.00/M 
14 9.0 15 | 1N5244BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70 | 1N5244BDITR-ND 36.00/M 16 15 16 | 1N4745ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4745ADITR-ND —_59.00/M 
15 85 16 | 4NS245BDICT-ND 36 210 13.65 56.70 | 1NS245BDITR-ND 36.00/M 18 14 | 20 | 1N4746ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4746ADITR-ND —59.00/M 
16 78 17 \INS246BDICEND 36. 210 1365 56.70 | 1NS246BDITRND 36.00M 20 125 | 22 | 4N4747ADICT-ND 36 248 1716 75.90 | 1N4747ADITR-ND —_59.00/M 
1S es 2 Pesieeits 2 B16 ioe pa ecleelbate Scan 22 | 11.5] 23 | 1N4748ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4748ADITR-ND —_59.00/M 
i ee PR cc) REESE co corona 24 | 105 | 25 | 1N4749ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4749ADITR-ND —_59.00/M 
Be 2 5 ARGON co io igen co70 IRE) secon 27 95 | 35 | 1N4750ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4750ADITR-ND —59.00/M 
: 5 ise uen len : 2 : ; au 36.00) 30 85 | 40 | 1N4751ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4751ADITR-ND —_59.00/M 
22 56 29 |1NS251BDICT-ND 36 210 13.65 56.70 | 1N5251BDITR-ND 36.00/M 33 75 | 45 | 1N4752ADICT-ND 36 2.48 17.16 75.90 | 1N4752ADITR-ND —_59.00/M 
24 52 33 |1N5252BDICT-ND 36 210 13.65 56.70 | 1N5252BDITR-ND 36.00/M 
25 5.0 35 | 1N5253BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70 | 1NS253BDITR-ND 36.00/M 36 f 50 | IN47S3ADICT-ND 362.48 17.16 75.90 | INA7SSADITRND —59.00/M 
a7 | 46 41 |1NS254BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70 | 1N5254BDITRND 36.00/M a 65 | 60 Bese 36 248 17.16 75.90 Ree UE 59.00/M 
238 45 44 |1NS255BDICT-ND 36 210 1365 56.70 | (NS25SBDITRND 36.00/M 43 6 70 | 1N4755ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1NA75SADITR-ND —_59.00/M 
47 55 | 80 | 1N4756ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4756ADITR-ND —_59.00/M 
30 42 49 CECE 96 210 13.65 (56.70 BINSSCE OE) 36.00/M 51 5 95 | 1N4757ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4757ADITR-ND —59.00/M 
33 38 58 | 1NS257BDICT-ND 36 2.10 13.65 56.70 | 1N5257BDITR-ND 36.00/M 
36 34 70 | 1NS5258BDICT-ND 36 210 13.65 56.70 | 1N5258BDITR-ND 36.00/M 56 45 | 110 | 1N475BADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4758ADITR-ND —_59.00/M 
39 32 80 | 1NS5259BDICT-ND 36 210 13.65 56.70 | 1N5259BDITR-ND 36.00/M 62 4 125 | 1N4759ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4759ADITR-ND —59.00/M 
43 3.0 93 |1N5260BDICT-ND 36 210 13.65 56.70 | 1N5260BDITR-ND 36.00/M 68 37 | 150 | 1N4760ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4760ADITR-ND —59.00/M 
a a 105 ESSIEN cc 210 1a0s ca70 IRNESEIESIIET oc.0om 75 33 | 175 | 1N4761ADICT-ND 36 248 17.16 75.90 | 1N4761ADITR-ND —59.00/M 
51 25 125 | 4NS262BDICT-ND 36 210 13.65 56.70 | 1NS5262BDITR-ND 36.00/M (Continued) 
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PIODES zZ D a d Zener Test Max. Tape & 
“ Volt | Current lamic Cut Ta Reel 
pape tenes ene gree ener Diodes (cont) vZ@IzT | izT gies Digi-Key Pricing, Digi-Key Pricing 
SOD-123 Nom | (mA) | ZZTiZT | Part No. 10 100 1,000 | PartNo. 3,000 
3.85 16 78 17 | MMSZ5246BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5246BDITR-ND 90.00/M 
Surface Mount “| t 15 4 18 7.0 | 21 | MMSZ5248BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5248BDITR-ND 90.00/M 
: 1554, 0 55 fF 711.35 20 62 | 25 | MMSZ5250BDICT-ND 3.13 2200 100.00 | MMSZ5250BDITR-ND  90.00/M 
Zener Diodes — 500mW Figs b b Hl 1 22 | 56 | 29 | MMSZ5251BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5251BDITRND 90.00/M 
2.85 to 24 52 | 33 | MMSZ5252BDICT-ND__3.13_ 22.00 _100.00_| MMSZ5252BDITR-ND _90.00/M 
Bottom View “a 27 5.0 | 41 | MMSZ5254BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5254BDITR-ND 90.00/M 
28 45 | 44 | MMSZ5255BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5255BDITR-ND 90.00/M 
30 42 | 49 | MMSZ5256BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5256BDITR-ND 90.00/M 
Zener | Test Max. Tape & 33 38 58 | MMSZ5257BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5257BDITR-ND 90.00/M 
Volt |Current | Dynamic | Cut Tape oe Reel 36 3.4 70 | MMSZ5258BDICT-ND 3.13 22.00 100.00_| MMSZ5258BDITR-ND _90.00/M 
2 ZT Zea |linpedance Dial Rey Pricing pio ey Pricing 39 | 32 | 80 | MMSZS259BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5259BDITRND__90.00/M 
Nom | (mA) | ZZTiZT | PartNo. 10 100 1,000 | Part No. 3,000 
BZT Series i 
Bu 7 joo | BZ1S2C2V4-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZTS2C2V4-7DITR-ND — 90.00/M SOD-323 pe =t 
: = — =  —__| ezrsacev4-13p1TR-ND_78.00Mt| | Surface Mount 14)c + 0.15 105 1 
~ + . A . - . . t a 4 Lit 
27 | 5 | 10 |e 38 20 1% |eoveeeeND seo] | Zener Diodes — 200mW STeon03s | Th040 40.05 
a 5 gg _| BZTS203V0-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZT5203V0-7DITR-ND —90.00/M 
Z = — — _— _| BZ15203V0-13DITR-ND_78.00/Mt' Zener | Test | Max. Tape & 
33 5 95 | BZ152C3V3-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZT52C3V3-7DITRND — 90.00/M Volt} Curr. |Dynamic | Cut Tape ae Reel 
g — ee = BZT52C3V3-13DITR-ND_78.00/Mt' VZ@IZT| izT Imped. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
ae 5 99 | BZ152C3V6-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZT52C3V6-7DITR-ND 90.00/M orn Cada |Z2 112 Tis eros aOR OOS Rar lvoe B00) 
3 - — —  — _|BZ752C3V6-13DITR-ND_78.00/Mt BZT Series 
39 a gg _| BZTS2C3V9-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZT52C3V0-7DITR-ND 90.00/M 24 5 100 | BZTS2C2V4SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZT52C2V4SDITR-ND —99.00/M 
; i = —  — _— _|BZ75203V9-13DITR-ND_78.00/Mt' 27 5 100 | BZTS2C2V7SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZT52C2V7SDITR-ND —_99.00/M 
is 5 gg _| BZTS2C4V3-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZTS204V3-7DITR-ND — 90.00/M 3.0 5 95 | BZT52C3V0SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZT52C3VOSDITR-ND —_99.00/M 
i : = — —  — _| B215204V3-13DITR-ND_78.00/Mt 33 5 95 | BZT52C3V3SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZT52C3V3SDITR-ND —99.00/M 
re : go | BZTS204V7-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZTS2C4V7-7DITR-ND  90.00/M 3.6 5 90 _| BZT52C3V6SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZT52C3V6SDITR-ND _99.00/M 
: = —  — _— _| BZT52C4V7-13DITR-ND_78.00/Mt! 39 5 90 | BZT52C3V9SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS2C3V9SDITR-ND —99.00/M 
54 7" 0 _| BZTB205V1-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZT5205V1-7DITR-ND — 90.00/M 43 5 90 | BZT52C4V3SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS2C4V3SDITR-ND —99.00/M 
: : = — —  — _| B2T5206V1-13DITR-ND_78.00/Mt 47 5 80 | BZT52C4V7SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS2CAV7SDITR-ND —_99.00/M 
ae a 4g | BZTS2C5VE-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZTS2C5V6-7DITR-ND  90.00/M 54 5 60 | BZT52C5V1SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS2C5VISDITR-ND —99.00/M 
; : = — — _— _| BzT5205V6-13DITR-ND_78.00/Mt' 5.6 5 40 _ | BZT52C5V6SDICT-ND 473.44 24.20 | BZTS2C5V6SDITR-ND _99.00/M 
a 65 to | B215206V2-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZT5206V2-7DITR-ND — 90.00/M 62 5 10 | BZT5206V2SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS208V2SDITR-ND —99.00/M 
" : - — — _— _| B2715206V2-13DITR-ND_78.00/Mt 68 5 15 | BZT52C8V8SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZT5208V8SDITR-ND —99.00/M 
be a tg | BZT5206V8-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZT5206V8-7DITR-ND — 90.00/M 75 5 15 | BZT52C7VSSDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS2C7VSSDITR-ND —99.00/M 
j ; = — — _— _| Bz75208V8-13DITR-ND_78.00/Mt 82 5 15 | BZT52C8V2SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZT52C8V2SDITR-ND —99.00/M 
BZT52C7V5-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZT52C7V5-7DITR-ND 90.00/M 9.1 5 15 BZT5209V1 SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS209V1SDITR-ND _99.00/M 
23 | |222 ts = —  —  — _| B7752C7V5-13D/TRND_78.00/Mt to. | 5 | 20 | BzTS2CiOSDICT-ND 47 344 2420 |BZTS2CI0SDITRND _99.00/M 
a a tg | BZ15208V2-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZT5208V2-7DITR-ND — 90.00/M 11 5 20 | BZT52C11SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS2C11SDITRND —-99.00/M 
: j = — — — _| BzT5208V2-13DITR_ND_78.00/Mt 12 5 25 | BZT52C12SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS2C12SDITR'ND —-9.00/M 
BZT5209V1-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZT52C9V1-7DITR-ND 90.00/M 13 5 30 BZT52C13SDICT-ND 47 3.44 = 24.20 ‘| BZTS52C13SDITR-ND 99.00/M 
94 5.0 15 ms —  — _ — _| BZTS209V1-13DITR-ND_78.00/Mt 15 5 30 _| BZT52C15SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS2CI5SDITRND _99.00/M 
100 a tg | BZTS2C10-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 /BZTS2C10-7DITR-ND —90.00/M 16 5 40 | BZT52C16SDICT-ND 473.44 24.20 | BZTS2CI6SDITRND —-99.00/M 
‘ ; = — — — _| Bz752C10-13DITR-ND__78.00/Mt' 18 5 45 | BZT52C18SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS2Ci8SDITR'ND —-99.00/M 
BZT52C11-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZT52C11-7DITR-ND 90.00/M 20 5 55 BZTS52C20SDICT-ND 47 3.44 24.20 ‘| BZTS2C20SDITR-ND 99.00/M 
"1 5.0 20 BZT52C11-13DITR-ND _78.00/Mt 22 5 55 | BZT52C22SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZT52C22SDITR'ND —-99.00/M 
BZIS2C12-7DIGEND 3.13 22.00 100.00 | BZTS2C12-7DITRND  90.00/M 24 5 70 _| BZT52C24SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZT52C24SDITR-ND _99.00/M 
120 | 50 20 BZT52C12-13DITR-ND _78.00/Mt 27 2 80 | BZ152C27SDICT-ND 47 344 24.20 |BZTS2@27SDITRND ‘99.00 
13 5.0 30 BZ152C13-7DICT-ND__3.13_ 22.00 _100.00_| BZT52C13-7DITR-ND___90.00/M 30 2 80 BZT52030SDICT-ND AT 3.44 24.20 | BZTS2C30SDITR-ND —9.00/M 
BZTS2C15-7DICEND 3.13 22.00 100.00 | BZTS2C15-7DITRND  90.00/M 33 2 80 | BZT52C33SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZT52C33SDITR'ND —-9.00/M 
15 5.0 30 BZT52C15-13DITR-ND__78.00/Mt 36 2 90 | BZT52C36SDICT-ND 47 3.44 24.20 | BZTS2C36SDITR-ND —-9.00/M 
a =a qo BZTBAGTETDICEND 3.13 22.00 100.00 EZTS2CT6-7DITR-ND _90.00/M 39 2 130 _ | BZTS2C39SDICT-ND 473.44 24.20 | BZT52C39SDITRND _99.00/M 
‘ = = —  — _| BZ152016-13DITR-ND_78.00/Mt MMSZ Series 
de 50 45 | BZT2CI8-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZTS2C18-7DITR-ND —90.00/M 24 | 20 30 | MMSZ5221BSDICT-ND 47. 3.44 24.20 | MMSZ5221BSDITR-ND 99.00/M 
i = — — _— _| BZ752C18-13DITR-ND__78.00/Mt. 3.0 | 20 30 | MMSZ5225BSDICT-ND 47. 3.44 24.20 | MMSZ5225BSDITR-ND 99.00/M 
Preis 50 | BZ152C20-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZTS2C20-7DITR-ND —90.00/M 33 | 20 28 | MMSZ5226BSDICT-ND 47 3.44 «24.20 | MMSZ5226BSDITR-ND 99.00/M 
: ; = — —  — _|BZ152@20-13DITR.ND_78.00/Mt 36 | 20 24 | MMSZ5227BSDICT-ND 47. 3.44. «24.20 | MMSZ5227BSDITR-ND 99.00/M 
BZT52C22-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZ152C22-7DITR-ND 90.00/M 3.9 20 23 MMSZ5228BSDICT-ND 47 3.44 24.20 | MMSZ5228BSDITR-ND _ 99.00/M 
Pa 3/1 e ia = —  — — — _| B7159C2-13DITRND_78.00/Mt 43 | 20 | 22 |MMSZ5220BSDIC-ND 47 3.44 24.20 | MMSZ5229BSDITRND  99.00/M 
24 eH 70 | BZ1S2C24-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZT52024-7DITRND — 90.00/M 47 | 20 19 | MMSZ5230BSDICT-ND 47. 3.44_—-24.20 | MMSZ5230BSDITR-ND 99.00/M 
: = = =  — _—*| BZ2@4-13DTRND_78.00/Mt 54 20 17 | MMSZ5231BSDICT-ND 47. 3.44_—-24.20 | MMSZ5231BSDITR-ND 99.00/M 
BZT52C27-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZ152C27-7DITR-ND 90.00/M 5.6 20 val MMSZ5232BSDICT-ND 473.44. 24.20 | MMSZ5232BSDITR-ND 99.00/M 
27.0 5.0 80 as — — — — _| B52@7-13DTR-ND__78.00/Mt 62 20 i MMSZ5234BSDICT-ND _.47__-3.44_—-24.20_| MMSZ5234BSDITR-ND _99.00/M 
es a0 go | BZ1S2C30-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZT52C30-7DITR:ND —90.00/M 68 | 20 5 MMSZ5235BSDICT-ND 47. 3.44_—-24.20 | MMSZ5235BSDITR-ND 99.00/M 
z = = — = _| BZ152030-13DITRND__78.00/Mt 75 | 20 6 MMSZ5236BSDICT-ND 47. 3.44._—=—«-24.20 | MMSZ5236BSDITR-ND 99.00/M 
BZT52C33-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZI52C33-7DITR-ND 90.00/M 8.2 20 8 MMSZ5237BSDICT-ND 47 3.44 24.20 | MMSZ5237BSDITR-ND 99.00/M 
33 20 80 aes — — —— _| B7752033-13DITR-ND__78.00/Mt 94 20 10 | MMSZ5239BSDICT-ND 47. 3.44—-24.20 | MMSZ5239BSDITR-ND 99.00/M 
BZ152036-7DIGEND 3.13 22.00 100.00 | BZT52C36-7DITRND  90.00/M 10 20 17 _| MMSZ5240BSDICT-ND 47 3.44_—24.20_| MMSZ5240BSDITR-ND _ 99.00/M 
< 20 2 = = —  — _| BZ152036-13DITRND__78.00/Mt 11 20 22 | MMSZ5241BSDICT-ND 47. 3.44. 24.20 | MMSZ5241BSDITR-ND 99.00/M 
BZT52C39-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZ152C39-7DITR-ND 90.00/M 12 20 30 MMSZ5242BSDICT-ND 473.44. 24.20 | MMSZ5242BSDITR-ND 99.00/M 
39 20 130 ke — — —— _| B7752039-13DITR-ND__78.00/Mt 13 95 13 | MMSZ5243BSDICT-ND 47. 3.44._—«-24.20 | MMSZ5243BSDITR-ND 99.00/M 
BZIS2013-7DICEND 3.13 22.00 100.00 | BZT52043-7DITRND  90.00/M 15 | 85 16 | MMSZ5245BSDICT-ND 47. 3.44.—«-24.20 | MMSZ5245BSDITR-ND 99.00/M 
43 5.0 100 ah | ezs2013-1307TRND_78.00/Mt| 18 | 7.0 21 | MMSZ5248BSDICT-ND 47, -3.44_—-24.20 | MMSZ5248BSDITR-ND _ 99.00/M 
47 5.0 100 BZT52C47-7DICT-ND 3.13 22.00 100.00 |BZI52C47-7DITR-ND  90.00/M 20 6.2 25 MMSZ5250BSDICT-ND 47 3.44 24.20 | MMSZ5250BSDITR-ND 99.00/M 
Bt 50 100 | BZTS2051-7DICEND 3.13 22.00 100.00 | BZTS2051-7DITRND 90.00/M 22 | 56 29 | MMSZ5251BSDICT-ND 47 3.44 24.20 | MMSZ5251BSDITR-ND 99.00/M 
24 | 52 33 | MMSZ5252BSDICT-ND 47. 3.44 += 24.20 | MMSZ5252BSDITR-ND 99.00/M 
+ Tape and Reel pricing is priced per 10,000. 27 «| «5.0 41 | MMSZ5254BSDICT-ND 47. 3.44.» 24.20 | MMSZ5254BSDITR-ND 99.00/M 
23 | 45 44 | MMSZ5255BSDICT-ND _.47_—«3.44_—-24.20 | MMSZ5255BSDITR-ND _ 99.00/M 
Zener | Test | Max. Tape & 30 | 42 49 | MMSZ5256BSDICT-ND 47 3.44 24.20 | MMSZ5256BSDITR-ND 99.00/M 
Volt | Current | Dynamic Cut Tape Reel 33 38 58 | MMSZ5257BSDICT-ND 47. 3.44 += 24.20 | MMSZ5257BSDITR-ND 99.00/M 
VZ@IZT| iZT | imped. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 36 | 34 | 70 |MMSZ5258BSDICT-ND 47 3.44 24.20 | MMSZ5258BSDITR-ND 99.00/M 
Nom | (mA) | ZZTiZT | Part No. 10100 1,000 ‘| PartNo. 3,000 39 3.2 80 MMSZ5259BSDICT-ND 47, 3.44.-« 24.20 | MMSZ5259BSDITR-ND 99.00/M 
MMSZ Series 
24 20 30 | MMSZ5221BDICT-ND 3.13 2200 100.00 | MMSZ5227BDITR-ND  90.00/M MELF (DL-41) {+ 0.55 
27 20 30 | MMSZ5223BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5223BDITR-ND 90.00/M t 
3.0 20 30 | MMSZ5225BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5225BDITR-ND  90.00/M Surface Mount Zener | 2.60 
33 20 28 | MMSZ5226BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5226BDITR-ND 90.00/M 2 1 
3.6 20 24 | MMSZ5227BDICT-ND__3.13_ 22.00 100.00 _| MMSZ5227BDITR-ND__90.00/M| Diodes — 1W I— 5.20 — 
3.9 20 23 | MMSZ5228BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5228BDITR-ND  90.00/M 
43 20 22 | MMSZ5229BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5229BDITR-ND  90.00/M Zener | Test | Max. Tape & 
47 20 19 | MMSZ5230BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5230BDITR-ND — 90.00/M| Volt | Curr. | Dynamic Cut Tape Reel 
5.1 20 17 | MMSZ5231BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5231BDITR-ND —90.00/M| vz@izt| izt | imped. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Ee a ee wo "o_o | Pat so 
68 20 5 | MMSZ5235BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5235BDITR-ND  90.00/M 33 | 76 10 | 24 728ADICT-ND 4.00 28.80 84.00) —ZM4728ADITR-ND 128.00/M 
75 20 6 | MMSZ5236BDICT-ND 3.13 2200 100.00 | MMSZ5236BDITR-ND  90.00/M 39 | 64 9.0 | ZM4730ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 | = ZM4730ADITR-ND 128.00/M 
8.2 20 8 MMSZ5237BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5237BDITR-ND 90.00/M| 43 |) 58 9.0 24731 ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 | 24731 ADITR-ND 128.00/M 
94 20 10 | MMSZ5239BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5239BDITR-ND _90.00/M 47 | 53 8.0 2M4732ADICT-ND 4.00 28.80 84.00} 2M4732ADITR-ND 128.00/M 
10 20 | 17 | MMSZ5240BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5240BDITR-ND 90.00/M 51 | 49 | 7.0 (aeycee ier 4.00 28.80 64.00 |RSS 128.00/M 
1 20 22 | MMSZ5241BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5241BDITR-ND 90.00/M 56 | 45 5.0 |  ZM4734ADICT-ND 4.00 2880 84.00| 2ZM4734ADITR-ND 128.00/M 
12 20 30 | MMSZ5242BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5242BDITR-ND — 90.00/M 62 | 41 20 |  ZM4735ADICT-ND 4.00 2880 84.00| ZM4735ADITR-ND 128.00/M 
13 95 13 | MMSZ5243BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5243BDITR-ND 90.00/M 68 | 37 3.5 | ZM4736ADICT-ND 4.00 2880 84.00| ZM4736ADITR-ND 128.00/M 
15 85 16 | MMSZ5245BDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMSZ5245BDITR-ND —90.00/M| 
(Continued) 
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Zener Diodes (cont) 


Zener |Test | Max. Tape & 
Volt | Curr. | Dynamic Cut Tape Reel 
VZ @IZT| iZT | Imped. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom = |(mA) | ZZTiZT Part No. 10 100 500 Part No. 5,000 
75 34 4.0 2ZM4737ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4737ADITR-ND 128.00/M 
8.2 31 45 ZM4738ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4738ADITR-ND 128.00/M 
91 28 5.0 ZM4739ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4739ADITR-ND 128.00/M 
10 25 7.0 ZM4740ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4740ADITR-ND 128.00/M 
ant 23 8 ZM4741 ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 2M4741 ADITR-ND 128.00/M 
12 val 9 ZM4742ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4742ADITR-ND 128.00/M 
13 19 10 ZM4743ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 2ZM4743ADITR-ND 128.00/M 
15 17 14 ZM4744ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4744ADITR-ND 128.00/M 
16 15 16 ZM4745ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4745ADITR-ND 128.00/M 
18 14 20 ZMA4746ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4746ADITR-ND 128.00/M 
20 12.5 22 ZM4747ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 2ZM4747ADITR-ND 128.00/M 
22 11.5 23 ZM4748ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4748ADITR-ND 128.00/M 
24 10.5 25 ZM4749ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4749ADITR-ND 128.00/M 
27 9.5 35 ZM4750ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4750ADITR-ND 128.00/M 
30 8.5 40 ZM4751 ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 2M4751ADITR-ND 128.00/M 
33 75 45 ZM4752AD|CT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4752ADITR-ND 128.00/M 
36 7.0 50 ZM4753ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4753ADITR-ND 128.00/M 
39 6.5 60 ZM4754ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4754ADITR-ND 128.00/M 
43 6.0 70 ZM4755ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4755ADITR-ND 128.00/M 
47 5.5 80 ZM4756ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4756ADITR-ND 128.00/M 
51 5.0 95 2ZM4757ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4757ADITR-ND 128.00/M 
56 45 110 ZM4758ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4758ADITR-ND 128.00/M 
62 4.0 125 ZM4759ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4759ADITR-ND 128.00/M 
68 3.7 150 ZM4760ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4760ADITR-ND 128.00/M 
75 3.3 175 2M4761 ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 2M4761ADITR-ND 128.00/M 
82 3.0 200 ZM4762ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4762ADITR-ND 128.00/M 
91 28 250 ZM4763ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4763ADITR-ND 128.00/M 
100 25 350 ZM4764ADICT-ND 4.00 28.80 84.00 ZM4764ADITR-ND 128.00/M 
MiniMELF (DL-35) ees 
Surface Mount ba 
Zener Diodes — 500mW - — 6.702 —+1 
Zener Test Max. Tape & 
Volt | Current | Dynamic Cut Tape Reel 
VZ@IZT| iZT  |Impedance | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom (mA) ZZTiZT | Part No. 10 100 1,000 Part No. 2,500 
3.0 20 29 ZMMS225BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS5225BDITR-ND 66.00/M 
3.3 20 28 ZMMS226BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS5226BDITR-ND 66.00/M 
3.6 20 24 ZMMS227BDICT-ND 2.48 = 17.16 75.90 |ZMM5227BDITR-ND 66.00/M 
3.9 20 23 ZMMS228BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMM5228BDITR-ND  66.00/M 
43 20 22 ZMMS229BDICT-ND_ 2.48 17.16 75.90 |ZMMS5229BDITR-ND _66.00/M 
47 20 19 ZMMS230BDICT-ND 2.48 = 17.16 75.90 |ZMMS230BDITR-ND  66.00/M 
5.1 20 17 ZMMS231BDICT-ND 248 = 17.16 75.90 |ZMM5231BDITR-ND 66.00/M 
5.6 20 11 ZMMS232BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMM5232BDITR-ND 66.00/M 
6.0 20 f ZMMS233BDICT-ND 248 = 17.16 75.90 |ZMM5233BDITR-ND 66.00/M 
6.2 20 ra ZMMS234BDICT-ND_ 2.48 17.16 75.90 |ZMMS5234BDITR-ND _66.00/M 
6.8 20 5 ZMMS235BDICT-ND 248 = 17.16 75.90 |ZMMS235BDITR-ND 66.00/M 
75 20 6 ZMMS236BDICT-ND 2.48 = 17.16 75.90 |ZMMS5236BDITR-ND 66.00/M 
8.2 20 8 ZMMS237BDICT-ND 248 = 17.16 75.90 |ZMM5237BDITR-ND 66.00/M 
8.7 20 8 ZMMS238BDICT-ND 2.48 = 17.16 75.90 |ZMM5238BDITR-ND 66.00/M 
9.1 20 10 ZMMS239BDICT-ND 2.48 ‘17.16 75.90 |ZMMS239BDITR-ND _66.00/M 
10 20 17 ZMMS240BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS5240BDITR-ND 66.00/M 
1 20 22 ZMMS241BDICT-ND 248 = 17.16 75.90 |ZMM5241BDITR-ND 66.00/M 
12 20 30 ZMMS242BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMM5242BDITR-ND 66.00/M 
13 9.5 13 ZMMS243BDICT-ND 248 = 17.16 75.90 |ZMMS5243BDITR-ND 66.00/M 
14 9.0 15 ZMMS244BDICT-ND_ 2.48 17.16 75.90 |ZMMS5244BDITR-ND _66.00/M 
15 8.5 16 ZMMS245BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS245BDITR-ND 66.00/M 
16 7.8 17 ZMMS246BDICT-ND 2.48 =: 17.16 75.90 |ZMMS246BDITR-ND 66.00/M 
17 74 19 ZMM5247BDICT-ND 2.48 = 17.16 75.90 |ZMMS5247BDITR-ND 66.00/M 
18 7.0 ai ZMMS248BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS5248BDITR-ND 66.00/M 
19 6.6 23 ZMMS249BDICT-ND_ 2.48 17.16 75.90 |ZMMS249BDITR-ND 66.00/M 
20 6.2 25 ZMMS250BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS250BDITR-ND 66.00/M 
22 5.6 29 ZMMS251BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS5251BDITR-ND 66.00/M 
24 5.2 33 ZMMS252BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS252BDITR-ND 66.00/M 
25 5.0 35 ZMMS253BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS5253BDITR-ND 66.00/M 
27 46 a4 ZMMS254BDICT-ND_ 2.48 17.16 75.90 |ZMMS254BDITR-ND 66.00/M 
28 45 44 ZMMS255BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS255BDITR-ND 66.00/M 
30 42 49 ZMMS256BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS256BDITR-ND 66.00/M 
33 3.8 58 ZMMS5257BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS5257BDITR-ND 66.00/M 
36 3.4 70 ZMMS258BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS258BDITR-ND 66.00/M 
39 3.2 80 ZMMS259BDICT-ND 2.48 ‘17.16 75.90 |ZMMS259BDITR-ND _ 66.00/M 
43 3.0 93 ZVMS260BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS260BDITR-ND 66.00/M 
47 27 105 ZMMS261BDICT-ND 248 = 17.16 75.90 |ZMMS5261BDITR-ND 66.00/M 
51 25 125 ZMMS262BDICT-ND 2.48 17.16 75.90 |ZMMS262BDITR-ND  66.00/M 
62 2.0 185 ZMMS265BDICT-ND 2.48 = 17.16 75.90 |ZMMS265BDITR-ND 66.00/M 
68 1.8 230 ZMMS266BDICT-ND_ 2.48 17.16 75.90 |ZMMS266BDITR-ND _66.00/M 
oh et 
SOT-23 Tt i 4 
2.50 ETA tao 280] 7 y [1,40 
Dual Surface Mount Common | a Le Gommon | th} f rt 
Zener Diodes — 300mW Mode osil-t5 0 Anode sill gg 
Zener Test Max. Tape & 
Volt | Current) Dynamic Cut Tape Reel 
VZ@IZT| iZT Imped. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom (mA) ZZTiZT | PartNo. 1 10 100 Part No. 3,000 
Common Anode 
3.0 5.0 95 AZ23C3V0DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ23C3VODITR-ND 150.00/M 
3.9 5.0 95 AZ23C3V9DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ23C3V9DITR-ND 150.00/M 
47 5.0 78 AZ23C4V7DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ23C4V7DITR-ND  150.00/M 
5.1 5.0 60 AZ2305V1DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ23C5ViDITR-ND  150.00/M 
5.6 5.0 40 AZ2305V6DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ23C5V6DITR-ND —_150.00/M 
6.2 5.0 10 AZ2306V2DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ2306V2DITR-ND  150.00/M 
6.8 5.0 8 AZ2306V8DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ2306V8DITR-ND  150.00/M 
10 5.0 15 AZ23C10DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ23C10DITR-ND 150.00/M 
1 5.0 20 AZ23C11DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ23C11DITR-ND 150.00/M 
12 5.0 20 AZ23C12DICT-ND. 50 4.00 30.00 | AZ23C12DITR-ND 150.00/M 
15 5.0 30 AZ23C15DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ23C15DITR-ND 150.00/M 
16 5.0 40 AZ23C16DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ23C16DITR-ND 150.00/M 
18 5.0 50 AZ23C18DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ23C18DITR-ND 150.00/M 


Zener Test Max. Tape & 
Volt | Current} Dynamic Cut Tape Reel 
VZ@IZT| izT Imped. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom (mA) ZZTiZT | PartNo. 1 10 100 Part No. 3,000 
20 5.0 50 AZ23C20DICT-ND 50 = 4.00 30.00 | AZ23C20DITR-ND 150.00/M 
22 5.0 55 AZ23C22DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ23C22DITR-ND 150.00/M 
27 5.0 80 AZ23027DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ23C27DITR-ND 150.00/M 
36 5.0 90 AZ23C36DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ23C36DITR-ND 150.00/M 
51 5.0 100 AZ23051 DICT-ND 50 4.00 30.00 | AZ23051DITR-ND 150.00/M 
Common Cathode 
27 5.0 83 DZ23C2V7DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C2V7DITR-ND  135.00/M 
3.0 5.0 95 DZ23C3V0DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C3VODITRND  135.00/M 
3.3 5.0 95 DZ23C3V3DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C3V3DITR-ND  135.00/M 
3.6 5.0 95 DZ23C3V6DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C3V6DITRND  135.00/M 
3.9 5.0 95 DZ23C03V9DICT-ND- 45 3.60 27.00 | DZ23C3V9DITR-ND —_135.00/M 
4.3 5.0 95 DZ23C4V3DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C4V3DITR-ND  135.00/M 
51 5.0 60 DZ23C5V1 DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ2305V1DITRND 135.00/M 
5.6 5.0 40 DZ23C5V6DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C5V6DITR-ND  135.00/M 
6.2 5.0 10 DZ2306V2DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ2306V2DITR-ND 135.00/M 
6.8 5.0 8 DZ2306V8DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ2306V8DITR-ND — 135.00/M 
75 5.0 it DZ23C7V5SDICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C7VS5DITRND 135.00/M 
8.2 5.0 7 DZ23C8V2DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C8V2DITR-ND  135.00/M 
9.1 5.0 10 DZ2309V1DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ2309V1DITR-ND 135.00/M 
10 5.0 15 DZ23C10DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23CI0DITR-ND 135.00/M 
1 5.0 20 DZ23C11DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C11DITR-ND 135.00/M 
12 5.0 20 DZ23C12DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C12DITR-ND 135.00/M 
13 5.0 25 DZ23C13DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C13DITR-ND 135.00/M 
15 5.0 30 DZ23C15DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23CI5DITR-ND 135.00/M 
16 5.0 40 DZ23C16DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23Ci6DITR-ND 135.00/M 
18 5.0 50 DZ23C18DICT-ND 45 3.60 27.00 _| DZ23C18DITR-ND 135.00/M 
20 5.0 50 DZ23C20DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C20DITR-ND 135.00/M 
22 5.0 55 DZ23C22DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C22DITR-ND 135.00/M 
24 5.0 80 DZ23C24DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C@24DITR-ND 135.00/M 
27 5.0 80 DZ23C27DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C27DITR-ND 135.00/M 
30 5.0 80 DZ23C30DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C30DITR-ND 135.00/M 
33 5.0 80 DZ23C33DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C33DITR-ND 135.00/M 
36 5.0 90 DZ23C36DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C36DITR-ND 135.00/M 
43 5.0 100 DZ23C43DICT-ND 45 3.60 27.00 | DZ23C43DITR-ND 135.00/M 
Top-View 
SOT-23 i os ° 
Surface Mount fe as 
A k-1.8—| 
Zener Diodes — 350mW 2.3— 
Zener Test Max. Tape & 
Volt | Current | Dynamic Cut Tape Reel 
VZ@IZT|  izT Imped. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
Nom (mA) ZZTiZT | Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
BZX Series 
24 5.0 100 BZX84C@2V4DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C2V4DITR-ND 80.00/M 
27 5.0 100 BZX84C2V7DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C2V7DITR-ND 80.00/M 
3.0 5.0 95 BZX84C3V0DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C3V0DITR-ND 80.00/M 
3.3 5 95 BZX84C3V3DICT-ND+ 44 3.00 20.80 | BZX84C3V3DITR-ND 80.00/M 
3.6 5 95 BZX84C3V6DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C3V6DITR-ND 80.00/M 
3.9 5 90 BZX84C3V9DICT-ND> 44 3.00 20.80 | BZX84C3V9DITR-ND 80.00/M 
43 5 90 BZX84C4V3DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C4V3DITR-ND 80.00/M 
47 5 80 BZX84C4V7DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C4V7DITR-ND 80.00/M 
51 5 60 BZX8405V1DICT-ND+ 44 3.00 20.80 | BZX84C5V1DITR-ND 80.00/M 
5.6 5 40 BZX84C5V6DICT-ND+ 44 3.00 20.80 | BZX84C5V6DITR-ND 80.00/M 
6.2 5 10 BZX8406V2DICT-ND+ 44 3.00 20.80 | BZX8406V2DITR-ND 80.00/M 
68 5 15 BZX8406V8DICT-ND> 44 3.00 20.80 | BZX84C6V8DITR-ND 80.00/M 
75 5 15 BZX84C7V5DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C7VSDITR-ND 80.00/M 
8.2 5 15 BZX84C8V2DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C8V2DITR-ND 80.00/M 
9.1 5 15 BZX8409V1 DICT-ND+ 44 3.00 20.80 | BZX84C9ViDITR-ND 80.00/M 
10 5 20 | BZX84CIODICT-ND- —.44.—«3.00--20.80 | BZXB4CIODITR-ND 80.00/M 
1 5 2 BZX84C11DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C11DITR-ND 80.00/M 
12 5 25 BZX84C12DICT-ND> 44 3.00 20.80 | BZX84C12DITR-ND 80.00/M 
13 5 30 BZX84C13DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C13DITR-ND 80.00/M 
15 5 30 BZX84C15DICT-ND: 44 3.00 20.80 | BZX84C15DITR-ND 80.00/M 
16 5 40 BZX84C16DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C16DITR-ND 80.00/M 
18 5 45 BZX84C18DICT-ND> 44 3.00 20.80 | BZX84C18DITR-ND 80.00/M 
20 5 55 BZX84C20DICT-ND> 44 3.00 20.80 | BZX84C20DITR-ND 80.00/M 
22 5 55 BZX84C22DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C22DITR-ND 80.00/M 
24 5 70 BZX84C24DICT-ND> 44 3.00 20.80 | BZX84C24DITR-ND 80.00/M 
27 2 80 BZX84C27DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C27DITR-ND 80.00/M 
30 2 80 BZX84C30DICT-ND> 44 3.00 20.80 | BZX84C30DITR-ND 80.00/M 
33 2 80 BZX84C33DICT-ND> 44 3.00 20.80 | BZX84C33DITR-ND 80.00/M 
36 2 90 BZX84C36DICT-ND> 44 3.00 20.80 | BZX84C36DITR-ND 80.00/M 
39 2 130 BZX84C39DICT-ND> 44 3.00 20.80 | BZX84C39DITR-ND 80.00/M 
43 2 150 BZX84C43DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C43DITR-ND 80.00/M 
47 2 170 BZX84C47DICT-ND> 44 3.00 20.80 | BZX84C47DITR-ND 80.00/M 
51 2 180 BZX84051DICT-ND 44 3.00 20.80 | BZX84C51DITR-ND 80.00/M 
MMBZ Series 
24 20 30 MMBZ5221BDICT-ND 44 «3.00 20.80 | MMBZ5221BDITR-ND —_80.00/M 
3.3 20 28 MMBZ5226BDICT-ND .44 3.00 20.80 | MMBZ5226BDITR-ND —80.00/M 
3.6 20 24 MMBZ5227BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5227BDITR-ND _80.00/M 
3.9 20 23 MMBZ5228BDICT-ND 44 «3.00 20.80 | MMBZ5228BDITR-ND __80.00/M 
4.3 20 22 MMBZ5229BDICT-ND 44 3.00—.20.80 | MMBZ5229BDITR-ND _80.00/M 
47 20 19 MMBZ5230BDICT-ND 44 «3.00 20.80 | MMBZ5230BDITR-ND —_80.00/M 
5.1 20 17 MMBZ5231BDICT-ND 44 3.00 20.80 | MMBZ5231BDITR-ND —80.00/M 
5.6 20 an MMBZ5232BDICT-ND 44 =3.00 20.80 | MMBZ5232BDITR-ND —_80.00/M 
6.2 20 itt MMBZ5234BDICT-ND 44 +3.00 20.80 | MMBZ5234BDITR-ND _80.00/M 
68 20 5 MMBZ5235BDICT-ND _.44_— 3.00 20.80 | MMBZ5235BDITR-ND __80.00/M 
75 20 6 MMBZ5236BDICT-ND .44 3.00 20.80 | MMBZ5236BDITR-ND — 80.00/M 
8.2 20 8 MMBZ5237BDICT-ND .44 +3.00 20.80 | MMBZ5237BDITR-ND — 80.00/M 
9.1 20 10 MMBZ5239BDICT-ND .44 3.00 20.80 | MMBZ5239BDITR-ND _ 80.00/M 
10 20 17 MMBZ5240BDICT-ND 44 +3.00 20.80 | MMBZ5240BDITR-ND —_80.00/M 
12 20 30 MMBZ5242BDICT-ND_ 443.00 —.20.80 | MMBZ5242BDITR-ND _80.00/M 
13 9.5 13 MMBZ5243BDICT-ND .44 3.00 20.80 | MMBZ5243BDITR-ND —80.00/M 
15 85 16 MMBZ5245BDICT-ND .44 3.00 20.80 | MMBZ5245BDITR-ND —80.00/M 
16 78 17 MMBZ5246BDICT-ND .44 3.00 20.80 | MMBZ5246BDITR-ND _80.00/M 
18 7.0 21 MMBZ5248BDICT-ND .44 3.00 20.80 | MMBZ5248BDITR-ND —80.00/M 
24 5.2 33 MMBZ5252BDICT-ND__—.44_—3.00_—-20.80 | MMBZ5252BDITR-ND _80.00/M 
27 5.0 4 MMBZ5254BDICT-ND 44 «3.00 = 20.80 | MMBZ5254BDITR-ND —_80.00/M 
28 45 44 MMBZ5255BDICT-ND .44 3.00 20.80 | MMBZ5255BDITR-ND —80.00/M 
30 42 49 MMBZ5256BDICT-ND .44 3.00 20.80 | MMBZ5256BDITR-ND _80.00/M 
33 3.8 58 MMBZ5257BDICT-ND .44 3.00 20.80 | MMBZ5257BDITR-ND — 80.00/M 
36 3.4 70 MMBZ5258BDICT-ND _—.44_—3.00_—-20.80 | MMBZ5258BDITR-ND __80.00/M 
+ BZX2-KIT-ND Digi-Key® SMD Zener Diodes Kit 10 each of values denoted (180 total pieces) ....$23.79 
(Continued) 
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PIODES - Zener Test Max. Tape & 
ane, Zener Diodes (cont) Volt |Current Dynamic} Cut Tape - Reel 
VZ@IZT| izT Imped. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
. Nom | (mA) | ZZTizT | Part No. 10 100 1,000 | PartNo. 3,000 
SOT-323 Surface Mount Zener Diode — 200mW 39 5.0 | 90 | BZX84C3V9SDICT-ND 3.13 22.00 100.00] BZX84C3V9SDITR-ND — 90.00/M 
43 5.0 | 90 | BZXB4C4V3SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZXB4C4V3SDITR-ND — 90.00/M 
ara || ues) || bie Tape & 47 5.0 | 80 | BZXB4CAV7SDICT-ND 3.13 22.00 100.00) BZX84C4V7SDITR-ND —90.00/M 
voltae Comeniy ID yiremnic aia Cut Tape - Reel 54 5.0 | 60 | BZX84C5VISDICT-ND 3.13 22.00 100.00| BZX8405VISDITRND 90.00/M 
VZ@IZT) iZT | Imped. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 56 5.0 40 | BZX84C5V6SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZX84C5V6SDITR-ND —_90.00/M 
si | une I alec OR OSS OOS RRaANG: si 62 | 50 | 10 | BZXB4CBV2SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZXB406V2SDITR'ND _90.00/M 
B2X Series 68 5.0 | 15 | BZXB408V8SDICT-ND 3.13 22.00 100.00) BZX84C8V8SDITR-ND —90.00/M 
24 | 50 100 | BZXBA@VAWDICT-ND 281 19.80 90.00 | BZXBAC@VAWDITRND 81.00/M 75 50 15 | BZXBAC7VSSDICLND 3.13 22.00 100.00| BZX84C7VSSDITRND —90.00/M 
27 | 50 100 | BZX84C2V7WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C2V7WDITR-ND  81.00/M 82 50 15 | BZXBACBV2SDICLND 313 22.00 100.00| BZX8408V2SDITRND _90.00/M 
3.0 5.0 95 | BZX84C3VOWDICT-ND = 2.81. 19.80 90.00 | BZ2X84C3VOWDITR-ND = 81.00/M 94 5.0 15 | BZX84QQV1SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZX84QQVISDITR-ND _90.00/M 
33 | 50 95 | BZX84C3V3WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C3VSWDITR-ND  81.00/M 5 
s2_| 50 | 5 |eaetcnewncrio 51 ‘sen som lezorcnevommne stom| | | 1 | £2| 2 [SBECIDIS 812 sam Imm | eDeISOTAID son 
3.9 5.0 90 BZX84C3V9WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 BZX84C3V9WDITR-ND 81.00/M 15 5.0 30 BZX84C15SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZX84CI5SDITR-ND 90.00/M 
47 5.0 80 BZX84C4V7WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 BZX84C4V7WDITR-ND 81.00/M 18 5.0 45 BZX84C18SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZX84C18SDITR-ND 90.00/M 
51 | 50 60 | BZXB4C5VIWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C5VIWDITR-ND  81.00/M 20 50 | 55 | BZXB4C20SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZX84C20SDITR-ND _90.00/M 
56 | 50 40 | BZXB4C5VEWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C5VEWDITR-ND  81.00/M or) 50 | 55 | BZXB4C22SDICE.ND 3.13 22.00 100.00 | BZX84C@22SDITRIND 90.00/M 
62 | 50 10 | BZX8406V2WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C6V2WDITR-ND__81.00/M 24 50 | 70 |BZX84C@24SDICTL-ND 3.13 22.00 100.00) BZX84C24SDITRND —_90.00/M 
68 | 50 15 | BZXB4C6V8WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C6V8WDITR-ND 81.00/M 7 20 | 80 | BZX84C27SDICT-ND 3.13 22.00 100.00] BZX84C27SDITR-ND — 90.00/M 
75 | 50 15 | BZX84C7VSWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C7VSWDITR-ND  81.00/M 30 20 | 80 | BZXB4C30SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZX84C30SDITR-ND  90.00/M 
82 | 50 15 | BZX84CBV2WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C8V2WDITR-ND 81.00/M 33 2.0 | 80 | BZX84C33SDICT-ND 3.13 22.00 _ 100.00 | BZX84C33SDITR-ND _90.00/M 
91 5.0 15 BZX84C9V1WDICT-ND. 2.81 19.80 90.00 BZX84CQV1WDITR-ND 81.00/M 36 2.0 90 BZX84C36SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZX84C36SDITR-ND 90.00/M 
10 | 50 20 | BZXB4CIOWDICT-ND__—2.81_ 19.80 90.00 | BZXB4CIOWDITR-ND _81.00/M 39 20 | 130 | BZX84C39SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZX84C39SDITR-ND _90.00/M 
7 | 50 20 | BZXB4CIIWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZXB4CI1WDITRND  81.00/M MMBZ Series 
12 5.0 25 | BZX84C12WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C12WDITR-ND — 81.00/M 24 20 30 | MMBZ5221BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5221BSDITR-ND 90.00/M 
15 5.0 30 | BZX84C1S5WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84CISWDITR-ND — 81.00/M 3.0 20 30 | MMBZ5225BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5225BSDITR-ND 90.00/M 
16 5.0 40 BZX84C16WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 BZX84C16WDITR-ND —_81.00/M 3.3 20 28 MMBZ5226BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5226BSDITR-ND 90.00/M 
18 5.0 45 | BZX84Ci8WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 BZXB4Ci8WDITR-ND _81.00/M 3.6 20 24 | MMBZ5227BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5227BSDITR-ND 90.00/M 
20 | 50 55 | BZX84@20WDICT-ND 2.81 1980 90.00 | BZ84C20WDITRND 81.00 3.9 20 23 _| MMBZ5228BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5228BSDITR-ND _ 90.00/M 
22 | 50 55 | BZXB4C@22WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C22WDITR-ND  81.00/M 47 20 79 | MMBZ5230BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5230BSDITR-ND _90.00/M 
24 | 50 70 | BZXB4C24WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C24WDITR-ND 81.00/M 56 20 11 | MMBZ5232BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5232BSDITR-ND 90.00/M 
27 | 20 80 | BZXB4C@27WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C27WDITR-ND  81.00/M 62 20 7 | MMBZ5234BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5234BSDITR-ND 90.00/M 
30 | 20 80 | BZXB4C30WDICT-ND__—2.81_ 19.80 90.00 | BZX84C30WDITR-ND __81.00/M 68 20 5 | MMBZ5235BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5235BSDITR-ND 90.00/M 
33 20 80 BZX84C33WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 BZX84C33WDITR-ND ~—-81.00/M 75 20 6 MMBZ5236BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5236BSDITR-ND —_90.00/M 
36 | 20 90 | BZXB4C36WDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | BZX84C36WDITR-ND 81.00/M 82 20 8 | MMBZ5237BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5237BSDITR-ND 90.00/M 
39 | 20 130 | BZX84C39WDICT-ND__—-2.81_ 19.80 90.00_| BZX84C39WDITR-ND _81.00/M 9.1 20 10 | MMBZ5239BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5239BSDITR-ND 90.00/M 
MMBZ Series 10 20 17 | MMBZ5240BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5240BSDITR-ND 90.00/M 
11 20 22 | MMBZ5241BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5241BSDITR-ND 90.00/M 
24 | 20 30 | MMBZ5221BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5221BWDITR-ND 81.00/M 2 
30 | 20 30 | MMBZ5°5BWDICTND 281 1960 9000 | MMBZ5295BWDITR-ND 81.00M 12 20 30__| MMBZ5242BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5242BSDITR-ND _ 90.00/M 
33 | 20 28 | MMBZ5226BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5226BWDITR-ND 81.00/M 13 95 13 | MMBZ5243BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5243BSDITR-ND — 90.00/M 
36 | 20 24 | MMBZ5227BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5227BWDITR-ND 81.00/M 15 85 16 | MMBZ5245BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5245BSDITR-ND —90.00/M 
39 | 20 23 | MMBZ5228BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5228BWDITR-ND 81.00/M 16 78 | 17 | MMBZ5246BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5246BSDITR-ND 90.00/M 
47 | 20 19 | MMBZ5230BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5230BWDITR-ND 81.00/M ie 70 | 21 REZ ECuNy 3-19 22.00 100.00 ERNE ete 90.00 
: : } : : 20 62 | 25 | MMBZ5250BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5250BSDITR-ND _90.00/M 
51 | 20 17 | MMBZ5231BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5231BWDITR-ND 81.00/M = 
56 | 20 11 | MMBZ5232BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5232BWDITR-ND 81.00/M 2 56 | 29 |[MMEZECDIESDICEND) 3.13 22.00 100.00 |IMMIRZS251RSDITE:ND) 90.00/M 
62 | 20 7.0 | MMBZ5234BWDICT-ND 281 19.80 90.00 | MMBZ5234BWDITR-ND 81.00/M pe 5.2) 33° | MMBZ5252BSDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | MMBZ5252BSDITR-ND 90.00/M 
68 | 20 | 5.0 | MMBZ5235BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 _| MMBZ5235BWDITR-ND 81.00/M ee cee ee 
75 | 20 6.0 | MMBZ5236BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5236BWDITR-ND 81.00/M 30 42 | 49 | MMBZ5256BSDIC-ND 313 2200 100.00 | MMBZS256BSDITR-ND  90.00/M 
a2 | @ 8.0 | MMBZ5237BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5237BWDITR-ND 81.00/M 3 35158 | MEDSD57BS0ICTND 313 22.00 100.00 | MMIEZE257ESDITREND.90.00/M 
91 | 20 10 | MMBZ5239BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5239BWDITR-ND 81.00/M 36 34 | 70 | MMBEZSDSBBSDICTND 313 2200 100.00 | MMEZE25eEGDITRIND 90.00/M 
11 20 22 | MMBZ5241BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5241BWDITR-ND 81.00/M 39 32 | 280 | MMEZSDSOBSDICTND 313 2200 100.00 | MMEZE250RSDITRIND 90.00/M 
12 | 2 30 | MMBZ5242BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5242BWDITR-ND 81.00/M s : - - - 
13 | 95 13 | MMBZ5243BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5243BWDITR-ND 81.00/M : 
15 | 85 16 | MMBZ5245BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5245BWDITR-ND 81.00/M SMA Surface Mount Zener Diodes —1.0W, 6% Tolerance 
16 | 78 17 | MMBZ5246BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5246BWDITR-ND 81.00/M 
18 | 7.0 21 | MMBZ5248BWDICT-ND 281 19.80 90.00 | MMBZ5248BWDITR-ND 81.00/M Test Tape & 
20 | 62 25 | MMBZ5250BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5250BWDITR-ND 81.00/M Current] Impedance Cut Tape Reel 
22 | 56 29 | MMBZ5251BWDICT-ND 281 19.80 90.00 | MMBZ5251BWDITR-ND 81.00/M Zener | IZT | ZZT@IZT | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
24 | 52 33 | MMBZ5252BWDICT-ND 281 19.80 90.00 | MMBZ5252BWDITR-ND 81.00/M Voltage| mA | Ohms | PartNo. 10 100 500 ‘| PartNo. 5,000 
27 | 50 41 | MMBZ5254BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5254BWDITR-ND 81.00/M VAD 
28 | 45 44 | MMBZ5255BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5255BWDITR-ND 81.00/M a he 3e See i oe on Seen sero 
36 | 34 70 | MMBZ5258BWDICT-ND 281 19.80 90.00 | MMBZ5258BWDITR-ND 81.00/M 62 100 20 | SMAZ6V2DICTL.ND 400 2880 8400 | SMAZ6V2DITRND 128.00/M 
39 | 32 80 | MMBZ5259BWDICT-ND 2.81 19.80 90.00 | MMBZ5259BWDITR-ND 81.00/M 68 400 20 © | SMAZBVBDICT.ND 4.00 2880 8400 | SMAZ6VBDITRND 12800/M 
75 100 2.0 | SMAZ7VSDICT-ND 4.00 2880 84.00 | SMAZ7VSDITRND _128.00/M 
SOT-363 Dual Isolated Surface 82 | 100 20  |SMAZBV2DIC-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZBV2DITRND 128.00M 
Ll 91 50 4.0 |SMAZQVIDICT-ND 4.00 2880 84.00 | SMAZVIDITRND 128.00/M 
Mount imal 10 50 4.0 SMAZ10DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZIODITRND  128.00/M 
; a= ; ' 12 50 7.0 | SMAZI2DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZI2DITRND —128.00/M 
Zener Diodes — 200mW BZX Series MMBZ Series U 15 50 1o | SMAZISDICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZISDITRND —_128.00/M 
Zener | Test | Max. Tape & 16 25 15 |SMAZI6DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZI6DITR-ND — 128.00/M 
Volt | Current | Dynamic Cut Tape Reel 18 25 15 |SMAZI8DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZI8DITR-ND — 128.00/M 
vz@izt| izt | imped. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 20 25 15 |SMAZ20DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ20DITR-ND —128.00/M 
Nom | (mA) | ZZTizT | Part No. 10 100 1,000 | PartNo. 3,000 22 25 15 |SMAZ22DICT-ND 4.00: 28.80 84.00 | SMAZ22DITR-ND —128.00/M 
BZX Series 24 25 15 |SMAZ24DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ24DITRND _—_128.00/M 
24 5.0 | 100 | BZX84C2V4SDICT-ND 3.13 22.00 100.00] BZXB402V4SDITR-ND  90.00/M 27 25 15 |SMAZ27DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ27DITR-ND —128.00/M 
27 5.0 | 100 | BZX84C2V7SDICT-ND 3.13 22.00 100.00] BZX8402V7SDITR-ND — 90.00/M 30 25 15 |SMAZ30DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ30DITR-ND — 128.00/M 
3.0 5.0 | 95 | BZX8403V0SDICT-ND 3.13 22.00 100.00] BZX8403V0SDITR-ND — 90.00/M 33 25 15 | SMAZ33DICT-ND 4.00 - 28.80 84.00 | SMAZ33DITR-ND —128.00/M 
33 5.0 | 95 | BZX8403V3SDICT-ND 3.13 22.00 100.00] BZX8403V3SDITR-ND — 90.00/M 36 10 40 | SMAZ36DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ36DITRND _—128.00/M 
3.6 5.0 | 90 | BZX8403V6SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | BZX8403V6SDITR-ND _90.00/M 39 10 40 | SMAZ39DICT-ND 4.00 28.80 84.00 | SMAZ39DITRND _128.00/M 


High-Efficiency Rectifiers 


Max. Max. Max. Max. Max. Max. 
Avg. Peak Surge Reverse Forward Reverse 
Rect. Reverse | Current Current Voltage Recovery Cut Tape Tape & Reel 
Current Voltage 8.3ms @25°C Peak Time Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 
(A) (vy) (A) (pA) (vy) (nS) Part No. 1 10 100 Part No. 500 1,200 5,000 | Package 
50 50 5.0 1.0 50 HERT01CT-ND At 3.00 21.12 HERT01TR-ND = = 82.00/M | DO-41 
100 50 5.0 1.0 50 HER102CT-ND AB 3.38 23.76 HER102TR-ND _ _ 92.00/M 9.86 ae 
1.0 200 50 5.0 1.0 50 HER103CT-ND 48 356 25.08 HER103TR-ND - - 97.00/M 
300 50 5.0 1.0 50 HER104CT-ND 48 370 2664 HER104TR-ND = - 118.00/M [os 40_S2tFAL Fos aod 
400 50 5.0 1.0 50 HER105CT-ND 46 368 27.60 HER105TR-ND - - 129.00/M , ; 
50 200 10.0 1.0 50 HER301CT-ND 63 5.00 3750 HER3O1TR-ND = 200.00/M = DO-201AD 
100 200 10.0 1.0 50 HER302CT-ND 65 520 39.00 HER302TR-ND - 208.00/M _ 1.32 $6.35 
3.0 200 200 10.0 1.0 50 HER303CT-ND 70 560 42.00 HER303TR-ND - 224.00/M - 
300 200 10.0 1.0 50 HER304CT-ND 64 512 3840 HER3047R-ND - 232.00/M - 9.40] F 
400 200 10.0 1.0 50 HER3OSCT-ND 72 576 43.20 HER305TR-ND = 261.00/M = L 25 40224 96.40 
50 300 10.0 1.0 60 HER601CT-ND 96 7.68 57.60 HER601TR-ND 198.00 = = R6 1.32 _$9.14 
ep 100 300 10.0 1.0 60 HER602CT-ND 86 676 5200 HER602TR-ND 188.50 - - 
" 200 300 10.0 1.0 60 HER603CT-ND 92 728 56.00 HER603TR-ND 203.00 - - L a 
300 300 10.0 1.0 60 HERGOACT-ND «1.16 = 9.10 ~— 70.00 HER604TR-ND 254.00 26.40 —-12-14L Fos 40 


Operating and Storage Temperature: -65°C to +175°C. Reverse recovery test @ 1.0A, Vp = 30V. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 479 


International 5. 7 
reRRectificr Bridge Rectifiers 
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aie cle = 
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Operating Temperature Range: -40°C to + 150°C. Storage Temperature Range: -40°C to +150°C 


Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. 
Peak Surge | Instant Ave. me F Peak Surge | Instant Ave. 
Reverse | Current |Forward) Rectified | Digi-Key Price Each Reverse | Current |Forward| Rectified | Digi-Key Price Each 
Pkg. Volt.(V) |10ms(A) | Volt. (V) | Current (A)| Part No. 1 10 100 Pkg. Volt.(V) |10ms(A) | Volt. (V) |Current (A) | Part No. 1 10 100 
50 350 14 25 26MBO5A-ND 531 425 3.19 50 63 1 2 2KBPOOS-ND 73 58 35 
100 350 14 25 26MB10A-ND 6.38 510 3.14 {00 63 1 2 >KBPO1.ND es 54 a 
200 350 14 25 26MB20A-ND 576 461 3.46 _ 63 1 7 SOONG) 5 Es 42 
600 350 14 25 26MB60A-ND 675 540 3.26 : : ; 
D-44 400 63 1 2 2KBP04-ND 72 58 44 
1000 | 350 14 25 26MB100A-ND 731 585 4.39 
600 63 1 2 2KBP06-ND 74 60 45 
1400 | 350 14 25 26MB140A-ND 968 7.74 85.81 
1600 | 350 14 25 26MB160A-ND 10.49 8.39 6.30 800 63 u 2 ANSSHOEAKIE) Te. 308 AG 
1000 63 1 2 2KBP10-ND 79 63 48 
50 420 1.2 35 36MBO5A-ND 563 450 3.38 
p-34q | 100 | 420 1.2 35 36MB10A-ND 592 474 3.56 pe - u 3 Nae) Realeluets) Go 3! Si 
200 420 1.2 35 36MB20A-ND 6.05 485 3.64 100 50 1 3 KBPC101-ND 65 53 40 
400 420 1.2 35 36MB40A-ND 6.85 548 3.65 200 55 1 3 KBPC102-ND 78 62 A2 
600 420 1.2 35 36MB60A-ND 7.00 560 3.72 D-46 400 55 1 3 KBPC104-ND 80 64 43 
goo | 420 12 35 36MB80A-ND 710 568 3.78 bo 50 : 2 RERGIEND) =f@is~ Gs Bais 
1000 | 420 1.2 35 36MB100A-ND 8.00 640 4.07 800 50 1 3 KBPC108-ND 81 65 49 
1200 | 420 1.2 35 36MB120A-ND 813 650 4.10 1000 50 1 3 KBPC110-ND 86 69 52 
1400 | 420 1.2 35 36MB140A-ND 1205 9.64 6.41 100 360 1.26 25 26MT10-ND 1441. 1129. 847 
1600 | 420 1.2 35 36MB160A-ND 14.20. 11.36 7.56 200 360 1.26 25 26MT20-ND 14.15 11.33 8.50 
200 350 11 25 GBPC2502A-ND 2.70 2.16 1.62 400 360 1.26 25 26MT40-ND 14.18 11.34 8.51 
200 350 14 35 GBPC3502A-ND 3.02 242 1.81 600 360 1.26 25 26MT60-ND 14.36 11.49 8.62 
400 350 14 25 GBPC2504A-ND 275 220 41.65 1000 | 360 1.26 25 26MT100-ND 16.25 13.00 9.75 
appc-a | 820 350 i 25 GBPC2506A-ND 2.79 224 1.68 1200 360 1.26 25 26MT120-ND 1715 13.72 10.29 
800 350 44 25 GBRCZ508A:ND. 284 227 1.74 1400 | 360 1.26 25 26MT140-ND 18.20 14.57 10.93 
400 420 14 35 GBPC3504A-ND 288 231 1.73 1600 | 360 1.26 25 26MT160-ND 20.48 16.38 12.29 
600 420 14 35 GBPC3506A-ND 297 238 861.79 D-63 100 475 1.26 25 36MT10-ND 14.87 11.90 8.93 
800 420 14 35 GBPC3508A-ND 3.02 242 1.81 200 475 1.26 25 36MT20-ND 14.96 11.97 8.98 
mele lo | = eee 22 22 1S woo | soo | 118 | a5 passa 1950 T0450 
: : : : 600 475 1.19 35 36MT60-ND 15.37 12.30 9.23 
200 335 14 25 GBPC2502W-ND 270 216 1.62 800 475 119 35 36MT80-ND 1559 1248 9.36 
pa oe 14 ea Bees ae ae ie 1000 | 475 1.19 35 36MT100-ND 17.82 14.26 10.70 
800 | 335 14 25 GBPC2508W-ND 290 233 1.75 io ie ; a = STIG fae ie Ce 
ceecw| 200 | 100 Ea) ss cee Sn Baa ice 1600 | 420 1 35_| 36MT160-ND 26.05 20.84 13.85 
600 400 14 35 GBPC3506W-ND 2.97 2.38 1.79 50 40 1 1 DFOOSMIR-ND 40 32 28 
800 475 1 35 GBPC3508W-ND 343 2.74 9 2.24 100 30 1 1 DFO1MIR-ND 35 28 25 
1000 | 400 14 35 GBPC3510W-ND 315 252 1.89 200 40 1 1 DFO2MIR-ND 35 28 25 
1200 | 400 1A 35 GBPC3512W-ND 3.22 258 1.94 D-70 400 40 1 1 DFO4MIR-ND 38 30 27 
50 52 1 1.9 2KBB05-ND 65 53 40 600 30 1 1 DFO6MIR-ND 40 32 28 
50 52 14 19 2KBBO5R-ND* 65 53 40 800 31 1 1 DFO8MIR-ND 38 31 23 
100 52 14 19 2KBB10-ND 68 54 A 800 31 1 1 DFO8SIR-ND 38 31 23 
bent es a oa ee ee vee os 50 40 1 1 DFOOSSIR-ND 40. 32 28 
: - : : : 100 31 1 1 DFO1STRR16CT-ND 42 32 25 
200 52 a At AMelsaunHNlo mo! De Ae 100 31 1 1 DF01STRR16TR-ND 236.25/1,250 
037 | fo | se | it | 19 | 2keeaon-no* a PO | es ll cd 1 ashe ae a 
ned 25 14 ig See ReaS ane ae 200 31 1 1 DFO2STRR16CT-ND 45 34 27 
600 Be 4 19 2KBBGOR:ND* 74 60 “45 D-71 200 31 1 1 DFO2STRR16TR-ND 253.13/1,250 
800 52 14 1.9 | 2KBB80-ND 77 62 4B _ ey : : DIAGRAMS 8 ee er 
i 400 31 1 1 DFO4SIR-ND 36 29 22 
800 52 14 19 2KBB80R-ND 77 62 AB 
tooo | 52 1 1.9 | 2KBB100-ND 79 63 48 _ 7 } 1 pace AND 8 eel 23 
tooo | 52 14 1.9 _| 2KBB100R-ND* 79 6348 pen . , { Bera pe ee 
50 52 1 15 1KABO5E-ND 52 42 32 : : : : 
400 52 1 15 4KAB10E-ND ‘5D ‘2 "32 50 109 1 6 KBPC6005-ND 180 144 1.08 
400 52 1 15 14KAB40E-ND 52 42 32 100 109 1 6 KBPC601-ND 1.85 1.48 1.11 
D-38 600 52 1 15 1KAB60E-ND 54 ‘4 33 D-72 200 109 1 6 KBPC602-ND 187 150 1.13 
800 52 1 15 1KAB80E-ND 59 ‘47 36 400 137 1.2 6 KBPC604-ND 213° 170 144 
1000 52 1 15 1KAB100E-ND GW 62 AB 600 109 1 6 KBPC606-ND 203 162 1.22 
* Pin Configuration; - ~ ~ + (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
480 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


International : aoe 
TeR Rectifier Bridge Rectifiers (cont) 


INT-A-Pak 4GBU, 6GBU, 8GBU 
. KH 
we 18.55 
Peak Surge | Instant Ave. Peak Surge | Instant Ave. 
Reverse | Current |Forward| Rectified | Digi-Key Price Each Reverse | Current | Forward | Rectified | Digi-Key Price Each 

Pkg. Volt.(V) | 10ms(A) | Volt. (V) |Current (A)| Part No. 1 10 100 Pkg. Volt.(V) | 10ms(A) | Volt. (V) |Current (A)| Part No. 1 10 100 
800 109 1 6 KBPC608-ND 2.18 1.75 1.31 100 158 1.0 4 4GBU01-ND NEW! 1.37 74 67 
1000 109 1 6 KBPC610-ND 2.36 1.89 1.42 200 158 1.0 4 4GBU02-ND NE! 1.40 -80 68 
50 137 1 8 KBPC8005-ND 1.98 1.59 1.19 4GBU 400 158 1.0 4 4GBU04-ND NEW! 1.48 86 2 
100 137 1 8 KBPC801-ND 2.03 1.62 1.22 600 158 1.0 4 4GBU06-ND NEW! 1.59 92 a7 
D-72 200 137 1 8 KBPC802-ND 2.07 1.66 1.25 800 158 1.0 4 4GBU08-ND NEW! 1.67 95 79 
400 137 1 8 KBPC804-ND 2.12 1.70 1.27 50 182 1.0 6 6GBU005-ND NEW! 1.40 -80 68 
600 137 dl 8 KBPC806-ND 2.27 1.82 1.37 100 182 1.0 6 6GBU01-ND NEW! 1.48 86 72 
800 137 1 8 KBPC808-ND 2.43 1.95 1.46 200 182 1.0 6 6GBU02-ND NEW! 1.59 92 77 
1000 137 il 8 KBPC810-ND 2.59 2.07 1.56 iol 400 182 1.0 6 6GBU04-ND NEW! 1.67 95 79 
INT-A-Pak| 1600 390 2.5 55 51MT160KB-ND 97.74 87.97 65.00 600 182 1.0 6 6GBU06-ND NEW! 1.74 .99 81 
50 158 a a 4 4GBL005-ND NEW! 1.23 66 59 800 182 1.0 6 6GBU08-ND NEW! 1.84 1.05 85 
100 158 V1 4 4GBL01-ND NEW! 1.33 70 63 50 210 1.0 8 8GBU005-ND NEW! 1.55 -90 75 
ace, | 200 | 158) 14 ‘ 4GBLO2-ND NEW! 140.7668 joo | 210 | 1.0 8 8GBUOI-ND NEW! = 163.9377 
400 158 11 4 4GBL04-ND NEW! 1.44 82 70 8GBU 200 210 1.0 8 8GBU02-ND NEW! VA 97 79 
600 158 141 4 4GBLO6-ND NEW! 1.52 88 73 400 210 1.0 8 8GBU04-ND NEW! 1.81 1.03 84 
800 158 11 4 4GBL08-ND NEW! 1.62 94 78 600 210 1.0 8 8GBU06-ND NE! 1.91 1.09 .89 
4GBU 50 158 1.0 4 4GBU005-ND NEW! 1.29 68 62 800 210 1.0 8 8GBU08-ND NEW! 2.01 1.14 93 


Schottky Rectifiers 
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2 
f, ie i, Anode 1 Anode 2 Caltode ys ‘Anode i anede'3 
85ss 2-07.49 Cain" 3. | 1/4-20 
2 ges TL qup—tslotted hex 
= 88a Common Gathode Feasis Esse 21886, _ 1 1837 
403DMQ [ota | 3.185 
IF [VRRM] VF |IFSM(A)@ |TJ Junction | Digi-Key Price Each IF | VRRM] VF | IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(A)|_ (VY) (V)_|tp=5ys Sine} Temp (°C) | Part No. 1 10-100 (A)| (Vv) (V)_ | tp=5ps Sine] Temp (°C) | Part No. 1 10 100 
SMB 3} 60 | 058 1200 -55 to 150 | 30BQ060-ND 88 70 50 
1) 15 |) 0.34 140 -55to 150 | 10BQ015-ND 40 320.23 3] 60 | 0.58 1200 -55 to 150 | 30BQ060TR-ND 1419.00/3,000 
1 15 0.34 140 -55 to 150 | 10BQ015TR-ND 420.00/3,000 3 | 60 0.61 790 -55 to 150 | MBRS360CT-ND NEW! 1.10 55 (44 
1) 15 | 0.42 230 -$5to 125 | MBRS130CT-ND NEW! 45 27 17 3] 60 | 0.61 790 -55 to 150 | MBRS360TR-ND NEW! 990.00/3,000 
1 30 0.42 230 -55 to125 | MBRS130TR-ND NEW! 372.00/3,000 3 100 0.79 2100 -55to 175 | 30BQ100-ND 1.35 86 64 
1{ 30 | 0.30 230 -55t0125_| MBRS130LCT-ND NEW! 74 43.29 3 | 100 | 0.79 2100 -55 to 175_| 30BQ100TR-ND 816.00/3,000 
1] 30 | 030 230 -55 to 125 | MBRS130LTR-ND NEW! 590.18/3,000 SOT-223 
1} 30 | 0.30 360 -55 to 150 | STPS1L30UCT-ND NEW! 40 24-16 2] 45 | 054 390 “55 t0 150 | 20CJQ045-ND 7.00 80.57 
1 30 0.30 360 -55 to 150 | STPS1L30UTR-ND NEW! 327.00/3,000 2 60 0.56 385 -55 to 150 | 20CJQ060-ND 95 76 57 
1} 30 | 0.30 430 -55 to 150 | 10BQ030-ND NEW! 45 27) A7 2 | 100 | 056 385 -55 to 150 | 20CJQ100-ND ‘99 ‘80 60 
1 | 40 | 0.53 430 -55 to 150_| 10BQ040-ND 43 26.18 C-16 
1] 40 | 053 430 -55 to 150 | 10BQ040TR-ND 390.00/3,000 33] 40 | 055 470 740 to 150 | 31DQ04-ND "84 71 49 
1 | 40 | 0.53 380 -55 to 150 | MBRS140CT-ND NEW! 40 24 16] | 30] 40 06 430 -40 to 150 | MBR340-ND NEW! 51 "30.24 
1] 40 | 0.53 380 -55 to 150 | MBRS140TR-ND NEW! 327.00/3,000 3.0/ 50 | 0.73 460 -40 to 150 | MBR350-ND NEW! 51 30.24 
1) 60 | 0.57 700 “85 to 150 | 10BQ060-ND 38 300.21 3.3| 50 | 0.58 340 -40 to 150 | 31DQ05-ND 58 46 «33 
1 60 0.57 700 -55 to 150_| 10BQO60TR-ND 408.00/3.000 3.0| 60 0.73 460 -40 to 150_| MBR360-ND NEW! 51 30.21 
1]/ 90 | 063 870 -55to 175 | MBRS190CT-ND NEW! 40 24 16] [331 60 | 0.58 340 “40 to 150 | 31DQ06-ND 91 78.54 
4 90 0.63 870 -55 to 175 | MBRS190TR-ND NEW! 327.00/3,000 3.3 60 0.58 340 -40 to 150 | 31DQ06TR-ND 388.80/1,200 
1 | 100 | 0.78 780 -55 to 175 | 10BQ100-ND 51 31 22) 133] 90 | 0.85 210 -40 to 150 | 31DQ09-ND 99 84.58 
1 | 100 | 0.78 780 -55to 175 | 10BQ100TR-ND 477.00/3,000 3.3] 90 0.85 210 -40 to 150 | 31DQ09TR-ND NEW! 434.40/1,200 
1 | 100 | 0.63 870 -55to175_| MBRS1100CT-ND NEW! 40 24.16] | 33] 100 | 0.85 210 -40 to 150 | 31DQ10-ND 83 51 38 
i! 100 0.63 870 -55to 175 | MBRS1100TR-ND NEW! 327.00/3,000 3.3] 100 0.85 210 -40 to 150 | 31DQ10TR-ND 438.00/1,200 
2] 30 | 0.370 350 -55 to 150 | 20BQ030CT-ND NEW! 51 30.21 TO-220AC 
2 | 30 | 0.370 350 -55 to 150_| 20BQ030TR-ND NEW! 459.00/3,000 79] 15) 0.32 700 5510100 | 19TQ015-ND 345 769 135 
SMA 20] 15 | 0.25 700 -55 to 125 | 20L15T-ND 1.31 1.05 79 
15} 40 | 0.54 120 “55 to 150 | 10MQ040N-ND 45 27 19 20| 15 | 0.25 700 -55 to 125 | STPS20L15D-ND NEW! 1.40 80 68 
5 40 0.54 120 -55 to 150 10MQ040NTR-ND 967.50/7,500 6 35 0.53 690 -55 to 175 | 6TQ035-ND 1.80 1.44 1.08 
21} 40 | 0.42 330 -40 to 150 | 15MQ040N-ND 68 42 30) 175) 35 | 0.84 690 -65 to 150 | MBR735-ND ‘81 65 (52 
21 40 0.42 330 -40 to 150 15MQ040NTR-ND 1590.00/7,500 10 35 0.49 1050 -55 to 175 10TQ035-ND 1.73 1.39 1.04 
3 | 40 | 0.49 120 -55 to 150_| MBRA140CT-ND NEW! 31 18.12 10] 35 | 0.84 1080 -65 to 150 | MBR1035-ND 1417 ‘94 «75 
3] 40 | 049 120 -55 to 150 | MBRA140TR-ND NEW! 562.50/7,500 is| 35 | 0.50 990 -55 to 150 | 12TQ035-ND 1.73 1.39 1.04 
1.5} 60 | 0.63 40 -55 to 150 | 10MQ060N-ND 39 23.16 16] 35 | 0.63 1060 -65 to 150 | MBR1635-ND 1.50 1.20 96 
15: 60 0.63 40 -55 to 150 1O0MQO60NTR-ND 817.50/7,500 18 35 0.6 1800 -55 to 175 18TQ035-ND 2.00 1.60 1.14 
1.5} 100 | 0.78 120 “55 to 150 | 10MQ100N-ND 35 28.20 20; 35 | 051 1800 -55 to 150 | 20TQ035-ND 1.89 152 1.14 
1.5} 100 0.78 120 -55 to 150 10MQ100NTR-ND 817.50/7,500 6 40 0.53 690 -55 to 175 | 6TQ040-ND 1.87 1.50 1.13 
SMC 10] 40 | 0.49 1050 -55 to 175 | 10TQ040-ND 1.82 1.46 1.10 
3) 15 | 0.35 650 “85 to 100 | 30BQ015-ND 90 72 Sl 15} 40 | 0.50 990 -55 to 150 | 12TQ040-ND 185 148 1.11 
3] 15 | 0.35 650 -55 to 100 | 30BQ015TR-ND 1458.00/3,000 ig| 40 | 053 1800 -55 to 175 | 18TQ040-ND 1.91 153 1.15 
3) 40 | 0.51 2000 -55to 150) 30BQ040-ND 85 68 49 20] 40 | 0.51 1800 -55 to 150 | 20TQ040-ND 2.00 1.61 1.21 
3 40 0.51 2000 -55to 150 | 30BQ040TR-ND 810.00/3,000 7.5) 45 0.57 690 -65 to 150 | MBR745-ND 1.09 67 49 
3] 40 | 0.43 1580 -55 to 150 | MBRS340CT-ND NEW! 65 33.26 10| 45 | 057 1050 -65 to 150 | MBR1045-ND ‘94 ‘84.75 
3} 40 | 0.43 1580 -55 to 150 | MBRS340TR-ND NEW! 564.00/3,000 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 481 
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IF ]VRRM] VF |IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each IF |VRRM | VF |IFSM(A) @ | TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(A) | () (V)_|tp=5pys Sine| Temp (°C) | Part No. 1 10 100 (A) | (VY) (V)_|tp=5ps Sine | Temp (°C) | Part No. 1 10 100 
15] 45 0.50 990 -55 to 150 | 12TQ045-ND 1.94 1.55 1.17 200] 40 0.58 16000 -55to 175 | 201CNQ040-ND 30.49 24.39 18.30 
16] 45 | 0.57 1800 -65 to 150 | MBR1645-ND 1.20 1.07 96] | 300] 40 | 0.62 600 -55to 175 | 300CNQ040-ND NEW! 38.13 30.50 23.34 
6 | 45 0.53 690 -55 to 175 | 6TQ045-ND 2.23 1.78 1.19 300} 40 0.59 16000 -55to 175 | 301CNQ040-ND 31.50 25.20 18.90 
10} 45 0.57 1050 -55 to 175 | 10TQ045-ND 2.13 1.70 1.21 300} 45 0.69 16000 -55to 175 | 301CNQ045-ND 35.13 28.10 18.51 
18 | 45 0.6 1800 -55 to 175_| 18TQ045-ND 2.39 1.61 1.26 200| 45 0.49 26000 -55 to 150 _| 200CNQ045-ND 30.49 24.39 18.30 
20]; 45 | 0.57 1800 -65to 150 | 20TQ045-ND 2.33 1.86 1.33] [200] 45 | 0.58 16000 -55to 175 | 201CNQ045-ND 30.49 24.39 18.30 
8 | 60 | 0.72 850 -55to 175 | 8TQO60-ND 2.35 1.88 1.34] | 300] 45 | 0.62 600 -55to 175 | 300CNQ045-ND NEW! 38.13 30.50 23.34 
8 | 80 | 0.72 850 -55to 175 | 8TQ080-ND 2.40 1.92 1.37] | 400] 45 | 0.52 29000 -55 to 150 | 400CNQ045-ND 47.88 38.31 28.73 
8 | 100 | 0.58 850 -55to 175 | 8TQ100-ND 2.47 1.59 1.47 400| 45 0.56 25000 -55to 175 | 401CNQ045-ND 47.88 38.31 28.73 
15 | 200 | 1.05 200 -65to 175 | MUR1520IR-ND 1.82 1.18 90] | 200| 50 | 0.58 16000 -55to 175 _| 201CNQ050-ND 30.49 24.39 18.30 
8 | 200 | 0.975 100 -65to 175_| MUR820IR-ND 83 67 50) [300] 50 | 0.59 16000 -55to 175 | 301CNQ050-ND 31.73 25.38 19.04 
TO-220AB 200] 60 | 0.59 16000 -55 to 150 | 408CMQ060-ND NEW! 35.45 29.55 25.93 
40] 15.1 041 700 755 to 125 | 40L15CT-ND 263 210 1.30} |400) 60 | 0.59 25500 -55 to 150 | 408CNQ060-ND NEW! 17.27 13.35 11.54 
40] 15 | 0.25 700 -55 10125 | STPS40L15CT-ND NEW! 230 1.61 1.22| | 200) 80 | 0.70 | 16000 | -55to175 | 203CNQ080-ND 45.38 36.31 27.23 
40] 20 | 0.34 4000 -55 to 150 | 47CTQ020-ND 2.43 1.95 146] [300] 80 | 0.72 22000 -55to 175 | 303CNQ080-ND 44.44 35.55 26.67 
30] 25 | 0.40 900 -55 to 150 | 32CTQ025-ND 236 1.89 1.42] | 400] 80 | 069 25500 -55to 175 | 403CNQ080-ND 52.99 42.39 31.80 
12] 30 | 053 690 -55 to 175 | 12CTQ030-ND 1.76 1.41 1.06] | 200] 100 | 0.86 16000 -55to 175 | 203CNQ100-ND 49.56 39.65 31.73 
30130) 0.73 1060 “65 to 150 | MBR2535CT-ND 1.86 1.49 1.19] | 200] 100 | 0.70 16000 -55to 175 | 203CNQ100R-ND 31.07 24.86 18.65 
30] 30 | 0.37 = -55 to 150 | STPS30L30CT-ND NEW! 181 1.03 .84| | 200] 100 | 0.70 16000 -55to 175 | 203DNQ100-ND 35.63 28.50 21.38 
30) 35 06 120 -65 to 150 | MBR3035CT-ND NEW! 1.40 ‘80 68 | |300{ 100 | 0.72 22000 -55to 175 | 303CNQ100-ND 44.44 35.55 26.67 
is| 35 | 072 690 -65 to 150 | MBR1535CT-ND 114 ‘92 .73| | 400] 100 | 0.69 25500 -55to 175 | 403CNQ100-ND 52.99 42.39 31.80 
40! 200 | 1.25 50 -65 to 175 | MUR1020CT-ND 117 ‘9471 200} 135 | 0.71 10000 -55to 175 | 209CNQ135-ND NEW! 26.40 21.12 18.48 
20 | 200 | 0.85 100 “65 to175 | MUR2020CT-ND 117 "94.71 | | 400) 135 | 0.72 20000 -55to 175 | 409CNQ135-ND NEW! 41.16 34.27 30.04 
30! 30 | 0.40 900 -55 to 150 | 32CTQ030-ND 2.40 1.64 1.30} | 400] 150 | 0.72 20000 -55to 175 | 409CNQ150-ND 56.14 44.91 33.69 
40} 30 | 048 1100 -55to 150 | 42CTQ030-ND 3.27 2.62 2.09 TO-244AB(ISO) 
20] 35 | 0.57 1060 -65 to 150 | MBR2035CT-ND 1.40 1.12 84] [220] 30 | 0.40 22500 -55 to 150 | 220CMQ030-ND 44.91 35.93 26.95 
12| 35 | 0.53 690 -55to 175 | 12CTQ035-ND 1.64 1.32.99] | 440) 30 | 0.41 27000 -55 to 150 | 440CMQ030-ND 64.04 51.23 38.43 
15] 35 | 051 810 -55to 150 | 15CTQ035-ND 1.64 1.32 .99| | 200) 45 | 0.58 16000 -55to 175 | 201CMQ045-ND 44.06 35.25 26.44 
20] 35 | 0.57 1060 -55to 175 | 20CTQO35-ND 2.03 1.62 1.22] | 400) 45 | 0.52 29000 -55 to 150 | 400CMQ045-NDNEW! 40.18 33.48 29.38 
30] 35 | 0.50 990 -55to 150 | 25CTQO35-ND 2.48 1.98 149] |400| 45 | 0.52 29000 -55to 150 | 400DMQ045-ND 63.68 50.94 38.21 
30] 35 | 0.62 1060 -55to 175 | 30CTQ035-ND 2.25 1.80 1.28] [400] 45 | 0.56 25000 -55to 175 | 401CMQ045-ND 62.82 50.26 37.70 
15 | 40 | 0.51 810 -55to 150 | 15CTQ040-ND 1.69 1.35 1.02] | 200) 60 | 0.59 16000 -55 to 150 | 208CMQ060-NDNEW! 28.50 24.00 21.00 
12 40 0.53 690 -55to 175 | 12CTQ040-ND 1.69 1.35 1.02 400) 60 0.59 25500 -55to 150 | 408CMQ060-NDNEW! 35.45 29.55 25.93 
20 40 0.57 1060 -55to 175 | 20CTQ040-ND 2.03 1.62 1.22 200} 80 0.70 16000 -55to 175 | 203CMQ080-ND 39.92 31.94 23.95 
30 40 0.56 1060 -55to 175 | 30CTQ040-ND 212 1.70 1.27 400 | 80 0.69 25500 -55 to 175 | 403CMQ080-ND 54.86 43.89 32.92 
30 40 0.50 990 -55to 150 | 25CTQ040-ND 2.54 2.04 1.53 200 100 0.70 16000 -55to 175 | 203CMQ100-ND 44.91 35.93 26.95 
15 45 0.51 810 -55to 150 | 15CTQ045-ND 1.76 1.41 1.06 200 100 0.70 16000 -55to175 | 203DMQ100-ND 45.56 36.45 27.34 
40 45 0.6 1020 -65to 150 | MBR4045CT-ND 1.53 1.23 92 400 | 100 0.69 25500 -55to 175 | 403CMQ100-ND 62.89 50.31 37.74 
15 45 0.57 690 -65to 150 | MBR1545CT-ND 89 81 73 400 | 100 0.72 25500 -55to175 | 403DMQ100-NDNEW! 40.18 33.48 29.38 
20} 45 | 0.57 1060 -65 to 150 | MBR2045CT-ND 1.46 1.32 1.19 TO-247AC 
30] 45 | 0.73 1060 -65 to 150 | MBR2545CT-ND 1.46 1.32 1.19 40] 15 | 025 700 “55 to 125 | 40L15CW-ND 268 214 1.33 
30 | 45 0.76 1060 -65to 150 _| MBR3045CT-ND 2.60 2.08 1.74 40 | 15 0.26 700 -55to 125 | MBR40L15CW-ND NEW! 416 291 2.21 
45) 45 0.53 690 -55to 175 | 12CTQ045-ND 1.95 1.56 1.04 40 | 15 0.25 700 -55to 125 | STPS40L15CW-ND NEW! 260 1.81 1.40 
20 45 0.64 1060 -55t0 175 | 20CTQ045-ND 2.25 1.80 1.29 80 20 0.32 2200 -55 to 150 | 80CPQ020-ND 4.50 3.60 2.70 
30] 45 | 0.62 1060 -55to 175 | 30CTQ045-ND 2.40 1.92 1.42 50 | 30 | 0.38 2180 -55 to 150 _| 52CPQ030-ND 10.13 8.10 6.08 
40 | 45 | 0.53 1240 -55 to 150 | 40CTQ045-ND 2.88 2.30 1.64 70 | 30 | 0.51 2180 -55 to 150 | 72CPQ030-ND 6.33 5.06 3.61 
30 | 50 | 0.56 1000 -55to 150 _| 30CTQ050-ND 2.86 2.29 1.72 30 | 35 | 0.50 1020 -55 to 150 | 30CPQ035-ND 3.24 2.60 1.95 
15 60 0.56 1000 -55 to 150 | 15TQ060-ND 2.14 1.71 1.29 30 35 0.76 1020 -65 to 150 | MBR3035WT-ND 1.92 1.54 1.23 
30} 60 | 0.62 1060 -55to 150 | 30CTQ060-ND 3.40 2.72 1.94 40 | 35 | 0.43 3500 -55to 150 | 40CPQ035-ND 5.33 4.27 3.20 
40 |} 60 | 0.75 1000 -55to 150 | 48CTQO60-ND 2.95 2.36 1.70 30 | 40 | 0.50 1020 -55to 150 | 30CPQ040-ND 3.42 2.74 2.06 
20] 80 | 0.85 850 -65 to 150 | MBR2080CT-ND 1.86 1.49 1.19 40 | 40 | 0.43 3500 -55 to 150 | 40CPQ040-ND 5.67. 454. 3.41 
16 | 80 | 0.72 850 -55to 175_| 16CTQ080-ND 3.53 2.82 2.01 40 | 40 | 0.42 1240 -55 to 150 | 40L40CW-ND 3.38 270 2.03 
20) 90 | 0.85 850 -65 to 150 | MBR2090CT-ND 1.86 1.49 1.19 40 | 40 | 0.43 3500 -55 to 150 | STPS40L40CW-ND NEW! 3.18 223 1.74 
40 | 100 | 0.81 850 -55to 175 | 43CTQ100-ND 3.50 2.80 2.24 45 | 40 0.42 1240 -55to 150 | STPS40L45CW-ND NEW! 243 1.70 1.29 
20| 100 | 07 850 -65 to 150 | MBR20100CT-ND 2.03 1.33 1.02 30 | 45 | 0.60 1020 -65 to 150 _| MBR3045WT-ND 1.46 1.37 1.23 
16 | 100 | 0.72 850 -55to 175 | 16CTQ100-ND 2.19 1.54 1.24 40 | 45. | 0.42 1240 “55 to 150 | 40L45CW-ND 241 1.93 1.45 
10 | 150 | 0.73 620 -55to 175 | 10CTQ150-ND 3.07 218 1.80 40 | 45 | 0.59 1020 -55 to 150 | MBR4045WT-ND 1.92 154 1.23 
TO-244AB 60 | 45 | 0.69 2900 -55 to 150 | MBR6045WT-ND 247 165 1.28 
220] 15 | 0.32 10800 -55to 100 | 225CNQ015-ND 32.31 25.85 19.39 30 | 45 | 0.50 1020 -55 to 150 | 30CPQ045-ND 446 317 2.61 
400} 15 | 0.47 4000 -55to 175 | 445CNQ015-ND NEW! 56.40 45.12 34.97 40 | 45 | 0.43 3500 -55to 150 _| 40CPQ045-ND. 6.31 4.05 3.76 
220} 25 | 0.40 22500 -55to 150 | 220CNQ025-ND 31.07 24.86 18.65 30 | 50 | 0.50 1020 -55 to 150 | 30CPQ050-ND 4.50 3.60 2.70 
220; 30 | 0.40 22500 -55to 150 | 220CNQ030-ND 31.07 24.86 18.65 40 | 50 | 0.49 3200 -55 to 150 | 40CPQ050-ND 6.37 510 3.83 
440| 30 | 0.41 27000 -55to 150 | 440CNQ030-ND 52.76 42.21 31.66 40 | 60 | 0.77 3200 -55 to 150 | MBR4060WT-ND 341 274 2.19 
200; 35 | 0.49 26000 -55 to 150 | 200CNQ035-ND 30.49 24.39 18.30 30 | 60 | 0.50 1020 -55 10 150 | 30CPQ060-ND 550 3.90 3.21 
200} 35 | 0.58 16000 -55to 175 | 201CNQ035-ND 30.49 24.39 18.30 40 | 60 | 0.49 3200 -55to 150 | 40CPQ060-ND 7.63 4.89 4.54 
300} 35 | 0.59 16000 -55to 175 | 301CNQ035-ND 31.39 25.11 18.84 30 | 60 | 056 1020 -55 to 150 | STPS30L60CW-ND NEW! 221 154 1417 
400} 35 | 0.52 | 29000 -55 to 150 | 400CNQ035-ND 47.88 38.31 28.73 30 | 80 | 0.67 920 -55 to 175 | 30CPQ080-ND 5.63 450 3.38 
400} 35 | 0.56 | 25000 -55to 175 | 401CNQ035-ND 47.88 38.31 28.73 40 | 80 | 0.61 2950 -55to 175 | 40CPQ080-ND 794 636 4.77 
200} 40 | 0.49 | 26000 -55 to 150 | 200CNQ040-ND 30.49 24.39 18.30 (Continued) 
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International 


IeRRectifier Schottky Rectifiers (Cont.) 


D61-8-SL D61-8-SM NEW! 


8 
Common tathode 


Base 
Common Cathode 


1 3 


Angde Gomman Angde | An 8 mmo go 
—t Cathode Anode Anode 
; Wa, 8EWF, 
CWO Series 8EWS Series 
IF |)VRRM| VF | IFSM(A)@ | TJ Junction | Digi-Key Price Each IF [VRRM| VF | IFSM(A)@ | TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(A) | (V) (V)__|tp=5ys Sine} Temp (°C) | Part No. 1 10 100 (A) | (V) (V)_|tp=5ys Sine| Temp (°C) | Part No. 1 10 100 
30; 90 | 0.67 920 -55t0 175 | 30CPQ090-ND 344 276 207| | 11] 100 | 0.85 85 -40 to 150 _| 11DQ10-ND 30 24 47 
30] 100 | 067 920 -55to0 175 | 30CPQ100-ND 435 317 261 DO-204AR 
40] 100 | .77 2950 -55t0 175 | 40CPQ100-ND 940 7.52 537) [9] 15 ] 0.31 2900 5to 100 | 95SQ015-ND 2.05. 142 1413 
30} 140 | 0.67 920 -5510 175 | 30CPQ140-ND 644 5.15 387) | 9 | 15 | 0.31 2900 -55to0 100 | 95SQ015TR-ND 2430.00/1,500 
30] 150 1 1000 -55t0 175 | 30CPQ150-ND 738 5.90 4.21 8 | 30 | 044] 2400 -55to 175 | 80SQ030-ND 133 107 80 
30 | 200 | 1.05 200 -65 to 175 _ | MUR3020WT-ND 268 215 1.61 9| 30 | 042 | 2150 -55 to 150 | 90SQ030-ND 140 112 84 
TO-249AA 8 | 35 | 053 | 2400 -55 to 175 _| 80SQ035-ND 1.50 1.20.86 
160} 30 0.46 7900 -55 to 150 162CNQ030-ND 28.01 22.41 16.81 8 35 0.53 2400 -55 to 175 80SQ035TR-ND 1215.00/1,500 
160/ 30 | 0.46 | 7900 -55to 150 | 162CMQ030-ND 29.59 23.67 17.76| | 9 | 35 | o42 | 2150 -55 to 150 | 908Q035-ND 142 1414 86 
300} 30 0.56 10000 -55to 150 | 322CNQ030-ND 34.61 27.69 20.77 8 40 0.53 2400 -55to 175 | 80SQ040-ND 1.63 1.30 93 
160} 34 0.60 6400 -55 to 150 | 160CMQ035-ND 28.91 23.13 17.35 9 40 0.48 2150 -55to 150 | 90SQ040-ND 1.60 1.28 91 
160| 35 0.63 11500 -55to175_| 161CMQ035-ND 28.91 23.13 17.35 8 45 0.53 2400 -55to 175 | 80SQ045-ND 1.87 1.24 96 
160} 40 0.60 6400 -55 to 150 | 160CMQ040-ND 28.91 23.13 17.35 8 45 0.53 2400 -55to 175 | 80SQ045TR-ND 1458.00/1,500 
160} 40 0.63 11500 -55to175 | 161CMQ040-ND 28.91 23.13 17.35 9 45 0.48 2150 -55to 150 | 90SQ045-ND 1.70 1.36 97 
160| 45 | 0.60 | 6400 -55 to 150 | 160CNQ045-ND 26.87 21.50 16.12) | 9 | 45 | oa) 2150 -55 to 150 | 90SQ045TR-ND 1377.00/1,500 
160] 45 | 0.63 | 11500 | -55to175 | 161CNQ045-ND 27.43 21.95 1646| | 5 | go | 065 205 65 to 150 | 50SQ060-ND NEW! 190. 152 1.14 
160| 45 | 0.60 | 6400 -55 to 150_| 160CMQ045-ND 28.91 23.13 1735| | 5 | go | o66 | 1900 “65 to 175 | 50SQ080-ND 200 +160 «1414 
160| 45 | 0.63 | 11500 | -55to175 | 161CMQ045-ND 28.91 23.13 17.35] Ts 4907-052 1 1900 “5510175 | 50SQ100-ND 314 1371 27 
160/ 80 | 0.80 | 9000 -55t0 175 | 163CMQ080-ND 30.71 24.57 1843] | 5 | 499 | o52 | 1900 “55 to 175 | 50SQ100TR-ND 4803,00/1,500 
160] 100 | 0.80 | 9000 -55t0 175 | 163CNQ100-ND 29.14 23.31 17.49 D-38 
160| 100 | 0.98 | 9000 -55 to 175 t it sacMa! 00-ND 34.13 27.30 19.50] [Ga]-a00 14 50 40 to 150] 1KAB20E-ND a 
E D-60 
es 4 en by = < ie ST Gea re va a 150] 15 | 0.80 = “5510175 | 155CMQ015-ND NEW! 24.15 19.32 15.46 
. 2 i ! . ; : 150| 30 | 0.65 | 9200 -55to0 175 | 152CMQ030-ND 29.59 23.67 17.76 
40 | 30 | 0.38 1100 “55 to 150 | 42CTQ030-1-ND 272 218 1.64) | 150! 35 | 0.60 6600 -55 to 150 | 150CMQ035-ND 28.91 23.13 17.35 
% = ne pony es io ee MET ce tn NEU ee ae = 150| 35 | 0.65 | 9200 -55t0 175 | 151CMQ035-ND 28.91 23.13 17.35 
3 | $27 |__ 6 Se ee +08 65 _50/ | 150| 40 | 0.60 | 6600 -55 to 150_| 150CMQ040-ND 28.91 23.13 17.35 
| [aw| ie | eu [aeroemoaem 2 om vu/ [i 2 [SS | om Reis [acumen ee 
19") 45; | 0.88 _ “65to 150 MBBS CCl aan ey 92 74 56) J 450] 45 | 065 | 9200 -55 0175 | 151CMQ045-ND 28.91 23.13 17.35 
20; 45 | 057] 1060 -65 to 150 | MBR2045CT-1-ND 142 1.14 86] |4e9| as | 060 | e600 set 150 ; ; : 
30| 45 | 0.73 | 1060 -65 to 150_| MBR2545CT-1-ND 1511.21 91 ; pee See ee) peer ee ee 
ote toe a eee et Le Da tea ag] | 150] 80 | 0.80 | 7000 -55t0 175 | 153CMQ080-ND 30.71 24.57 18.43 
Sol del ee Had PN coscen usin fas 1717 ep| [150] 100 | 0.80 | 7000 -55 to 175 pies Metonn 30.71 24.57 18.43 
zo| so | 070 | S50 | abie 0 | MarR0GT 1-40 2 in #/(8/ 9 [oe] a | oc 8 
: ; ; : é -55 to : : : i 
20 | 90 | 070 850 -65 to 150_| MBR2090CT-1-ND 146 117 88 
D61-8 
16 | 100 | 0.58 850 “8510175 | 16CTQ100-1-ND 130 1.04 .78) [go] 15 | 0.36 5200 “55 to 100 | 85CNQ0O15A-ND 17.55 14.04 10.03 
20 | 100 | 0.70 850 6510 150 MERC COC TENE) 144 116 87) | 440} 15 | 033 | 5050 -55to 125 | 115CNQ015A-ND NEW! 13.20 10.20 8.82 
40) 100 | 0.67 850 *$5 10 175 | 48CTQ100-1-ND 277 2.22 1.67) | 99] 20 | 0.32 | 6000 -55t0 150 | 87CNQ020A-ND NEW! 14.23 11.00 9.52 
NO O08 2008 620 S5to175 | MOCTO Osan 88 70 53) | 89) 30 | 047 | 5100 -55to 150 | 82CNQO30A-ND 16.88 1350 9.64 
19.) (200) {i125 50 “65 to 175 _EMDREN020CTEIEND! 1.24 _.99 _75/ | 449} 30 | 039 | 5100 -55 to 150_| 112CNQ030A-ND NEW! 13.20 10.20 8.82 
15.) 200:. | 1.05 200 “6510 175 MERE eta 124 99-75! so] 35 | 047 | 5800 -55to 150 | 80CNQ035A-ND NEW! 14.56 11.26 9.74 
16>}, 2200") 20:975:)/ 100 £510 175 eo a ND 119 9672) | 80] 35 | 054] 4600 -55t0175 | 81CNQ035A-ND NEW! 1456 11.26 9.74 
20 | 200 | 0.85 100 -65 to 175_| MURB2020CT-1-ND 124 99 75 : é : : ” 
Dos 80; 40 | 0.47 | 5800 -55 to 150 | 80CNQ040A-ND NEW! 14.56 11.26 9.74 
so; 40 | 054 | 4600 -55t0 175 | 81CNQ040A-ND NEW! 14.56 11.26 9.74 
i ce se oe e 2 ioe eee ND as ee ae so | 45 | 0.47 | 5800 -55to 150 _| 80CNQO45ASM-ND NEW! 13.40 10.36 8.96 
Brel a6. | aes 300 Beis BNGGCSINDNEMT B60 620 S16) | 80| 45 | 054 | 4600 “550175 | 81CNQ045A-ND NEW! 14.56 11.26 9.74 
2| ao. |-oee a0 Batoi2s (GRESSSRRIET: 360 620 te) |110| 45 | 0.55 | 4000 -55to0 175 | 111CNQO45A-ND NEW! 13.20 10.20 8.82 
alert aa ee 300 eeiwiso [Shen : 945 756 ner) | 110) 45 | 05 5400 -55 to 150 | 110CNQ045A-ND NEW! 13.20 10.20 8.82 
35 {735 [0163-13000 rE eA 945786567] | 80| 60 | 0.56 | 5000 -55 to 150 | 88CNQO60A-ND NEW! 11.30 872 7.50 
molt aaee || oes ||| = F006 esto 17s (ARESoNGINE 360 620 s16| |80| 80 | 067 | 7000 -55 to 175 | 883CNQ080A-ND NEW! 14.85 11.48 9.93 
so| a5 | os3 | 10800 | -esto150 Weomanetn 934 747 se1| | 80] 100 | 081 7000 “55 to 175 | 883CNQ100A-ND 16.88 13.50 9.64 
eo| 35 | oss | tosoo | 6510150 [etMeceein 934 747 &61| |110| 100 | 0.67 | 7000 -55t0 175 | 113CNQ100A-ND NEW! 13.20 10.20 8.82 
76| 36 | 060 | 1000 esto 1s0 WMERTESeNTS 934 747 &61| | 80] 135 | 069 | 4300 -55t0 175 | 89CNQ135A-ND NEW! 14.23 11.00 9.52 
asi a5" 0162: 19000 $5 to 175 NESHQUSENGT 968 774 S8t| | 80] 150 | 069 | 4300 -55t0 175 | 89CNQ150A-ND NEW! 14.23 11.00 9.52 
eo| 40 | ose | tosoo | -65t0150 [etmeotoin 945 756 567, [110] 450 | 05 5400 -5t0150 | 110CNQ045A-ND NEW! 13.20 10.20 8.82 
60] 40 | 0.53 | 10800 -65to 150 | 50HQ040-ND 9.45 7.56 5.67 D61-8-SL 
oeill age || solesil|| audG 65 to 175 PESHGOaONND! ase 768 4874| | 80) 15 | 032] 5200 “5510100 | 85CNQO15ASL-ND NEW! —14.21.«1099 9.50 
e| ap. | bee]. 8000 ‘6510175 ReEHOOtOInNTS 979 «783 «=5a8| |110; 15 | 0.33 | 5050 -5510 125 | 115CNQO15ASL-ND NEW! 13.42 10.37 8.97 
601451 6.6 110800 1 65 te 150 | SoHOOdS:ND 705078406001 | 80| 20 | 0.32] 6000 -55to 150 | 87CNQO20ASL-ND NEW! = 14.23.«-11.00 9.52 
so| 45 | 058 | tosoo | -65to1s0 Wettoomeinin 1050 840 630| |110} 30 | 0.39 | 5100 -50t0 150 | 112CNQO30ASL-ND NEW! 13.42 1037 8.97 
60 |! 48 | ole 800 “65 to 150 | 52HQ045-ND NEW! 945 756 503| |80| 35 | 0.47 | 5800 -55 to 150_| 80CNQO35ASL-ND NEW! 13.40 (10.36 8.96 
75 |' 4s. | oe0-| “1000 “65 to 150 | MBR7545-ND 1103 882 662| | 80| 35 | 0.54] 4600 -55t0 175 | 81CNQO35ASL-ND NEW! 13.40 10.36 8.96 
75 | 45 | 074 9000 “65 to 175_| 75HQ045-ND 1063 850 607| | 80| 40 | 0.52] 5800 -55 to 150 | 80CNQO40ASL-ND 15.23 1218 8.70 
85145 10.62 19000 “65 to 175 | BSHQ045-ND 979783588] | 80| 40 | 0.54 | 4600 -5510 175 | 81CNQO40ASL-ND NEW! 13.40 10.36 8.96 
60| 60 | 070 | 8400 “6510 175 | 60HQ060-ND 945 756 567| | 80| 45 | 0.47 | 5800 -55t0 150 | 80CNQO45ASL-ND NEW! = 15.23 12.18 8.70 
60! so | 070 | 8400 “65 to 175 | 60HQ080-ND 970 776 582| |80| 45 | 0.54 | 4600 -55t0175_| 81CNQO45ASL-ND NEW! 13.40 (10.36 8.96 
6o| 1o0 | o7 3400 6510175 | 6OHQ100-ND 1133 906 647| | 110] 45 | 05 5400 -55to 150 | 110CNQO45ASL-ND NEW! 13.75 1063 9.19 
DO-41/D0-204AL 110) 45 | 0.55 | 4000 -5510175 | 111CNQO45ASL-ND NEW! 13.53 10.46 9.05 
1.0 30 0.55 225 -40to 150 | 1N5818IR-ND NEW! AQ 28 ig 80 60 0.56 5000 -55 to 150 | 88CNQO60ASL-ND NEW! 11.30 8.72 7.50 
141 30 0.55 225 -40to 150 | 11DQ03-ND 38 33 23 80 80 0.67 7000 -55to 175 | 83CNQO80ASL-ND NEW! 13.66 10.56 9.13 
41] 30 | 055 295 -40 to 150 | 11DQ03TR-ND 675.00/5,000 80 | 100 | 067 | 7000 -55t0 175 | 83CNQ100ASL-ND NEW! —13.66_(10.56 9.13 
3.3 30 0.55 470 -40to 150 | 31DQ03-ND 80 68 A7 110) 100 0.67 7000 -55to175 | 1183CNQ100ASL-ND NEW! 13.97 10.80 9.34 
1.0] 30 0.55 225 -40to 150 | 1N5819IR-ND NEW! 40 24 16 80 | 135 0.69 4300 -55to 175 | 89CNQ135ASL-ND NEW! 14.23 11.00 9.52 
11] 40) 0.55 225 “40 to 150 | 11DQ04-ND "33. 19. 13] | 80| 150 | 069 | 4300 -55t0 175 | 89CNQ150ASL-ND NEW! ——14.23-11.00_9.52 
11] 40 | 0.55 225 -40 to 150 | 11DQ04TR-ND 675.00/5,000 D61-8-SM 
1.0} 50 | 0.65 150 -40 to 150 | MBR150-ND NEW! 49 .28~=©.17| | 80] 15 | 032] 5200 “5510100 | 85CNQO15SASM-ND NEW! 14.21 +1099 9.50 
11] 50 | 0.58 150 -40 to 150 | 11DQ05-ND 28 «= .22-~—S 6 | | 110] 15 | 0.33 | 5050 -55t0 125 | 115CNQO15ASM-ND NEW! 13.42 10.37 8.97 
141/50 | 0.58 150 -40 to 150_| 11DQ05TR-ND 445.00/5,000 so} 20 | 0.32 | 6000 -55to 150 | 87CNQO20ASM-ND NEW! = 14.23«11.00_ 9.52 
1.0; 60 | 0.65 150 -40to 150 | MBR160-ND NEW! 42 24 15| | 80| 30 | 037 | 5100 -55t0 150 | 82CNQO30ASM-ND NEW! 13.66 1056 9.13 
11] 60 | 0.58 150 -40 to 150 | 11DQ06-ND 42 25 17| [110| 30 | 039 | 5100 -55 to 150 _| 112CNQO30ASM-ND NEW! 13.42 10.37 _8.97 
11; 60 | 0.58 150 -40 to 150 | 11DQ06TR-ND 590.00/5,000 so; 35 | 054 | 4600 -55to 175 | 8{CNQO35ASM-ND NEW! 13.40 10.36 8.96 
11] 90 | 0.85 85 -40 to 150 | 11DQ09-ND 46 39 27| | 80| 40 | 047 | 5800 -55t0 150 | 80CNQO40ASM-ND NEW! 13.40 10.36 8.96 
11] 90 | 0.85 85 -40 to 150 | 11DQ09TR-ND 810.00/5,000 so} 40 | 054 | 4600 -5510175 | 81CNQO40ASM-ND NEW! 13.40 10.36 8.96 
1.0] 100 | 0.68 200 -40 to 150 | MBR1100-ND NEW! 31 18 ©.12| | 80} 45 | 047 | 5800 -55to 150 | 80CNQO45ASM-ND NEW! 13.40 10.36 8.96 
«See D-2PAK drawing (Continued) 
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IeERRectifier Schottky Rectifiers (Cont) 


Base Cathode * 
2 


1IN/C 3 ANODE 


Base +t 
Common Cathode 
2 


1 2 [3 


Anode Anode 
1 Common 2 
Cathode 


HALF-PAK/D-67 


1/4-20 
UNC-2B 
4 


- 
4.11 

Base 

Cathode 


30.40 


[2 


@ 12.83 


PowIRtab 


IF |VRRM| VF |IFSM(A)@ | TJ Junction | Digi-Key Price Each IF ]VRRM | VF |IFSM(A)@ | TJ Junction | Digi-Key Price Each 
(A) | (V) (V)_|tp=5ys Sine} Temp (°C) | Part No. 1 10 100 (A) | (V) (V)__|tp=5ys Sine} Temp (°C) | Part No. il 10 100 
so} 45 | 0.54 4600 -55t0 175 | 81CNQO45ASM-ND NEW! = 13.40 10.36 8.96] | 30] 45 | 073 1060 -65 to 150 | MBRB2545CTTRL-ND 1382.40/800 
110] 45 0.5 5400 -55 to 150 | 110CNQO45ASM-ND NEW! 13.75 10.63 9.19| | 25] 45 | 073 1060 -65 to 150 | MBRB2535CT-ND 277 2.22 1.67 
110] 45 | 0.55 4000 -55t0 175 | 111CNQO45ASM-ND NEW! 13.53 10.46 9.05| | 30] 45 | 073 1060 -65 to 150 | MBRB2545CT-ND 288 231 1.73 
80} 60 | 0.56 5000 -55to 150 | 88CNQO60ASM-ND NEW! = 11.30 8.72. 7.50] | 40| 45 0.6 1020 -65 to 150 | MBRB4045CT-ND 3.08 247 1.85 
so | 80 | 0.67 7000 -55t0 175 | 83CNQO80ASM-ND NEW! _13.66_(10.56 _9.13| |_30| 45 | 062 1060 -55 to 175_| 30CTQ045S-ND 3.08 2.46 1.76 
100; 80 | 0.67 7000 -55to 175 | 83CNQ100ASM-ND NEW! 13.66 (10.56. 9.13| | 30] 45 | 062 1060 -55to 175 | 30CTQ045STRR-ND 1372.00/800 
110] 100 | 0.67 7000 -55t0 175 | 113CNQ100ASM-ND NEW! 13.97 10.80 9.34] | 40] 45 | 053 1240 -55 to 150 | 40CTQ045S-ND 3.03 2.42 1.73 
80 | 135 | 0.69 4300 -55t0175 | 89CNQ135ASM-ND NEW! =: 14.23 11.00 9.52] | 15] 60 | 0.56 1000 -55 to 150 | 15TQO60S-ND 272 218 1.64 
80 | 150 | 0.69 4300 -55t0 175 | 89CNQ150ASM-ND NEW! 14.23: 11.00 9.52] | 30] 60 | 062 1060 -55 to 150 | 30CTQO60S-ND 3.93 3.14 224 
D-PAK 40 | 60 | 0.61 1000 -55 to 150_| 48CTQO60S-ND 3.03 2.42 1.73 
7] 30 | 0.35 535 -40 to 150 | 6CWQO03FN-ND 86 69 «52 8 | 80 | 0.72 850 -55to 175 | 8TQ080S-ND 3.05 244 1.74 
12] 30 | 047 320 -55 to 150 | 12CWQO03FN-ND 93 74 53 16] 80 | 0.58 850 -5510 175 | 16CTQO80S-ND 3.98 3.19 2.39 
12] 30 | 047 320 -55 to 150 | 12CWQO3FNTR-ND 1000.00/2,000 20} 80 | 070 850 -65 to 150 | MBRB2080CT-ND 4.03 3.23 2.42 
3.5| 30 | 0.45 535 -40 to 150 | 30WQ03FN-ND 75 60 43] | 20] 90 | 0.70 850 -65 to 150 | MBRB2090CT-ND 4.03 3.23 2.42 
5.5| 30 | 0.46 320 -40 to 150_| 50WQ03FN-ND 93.74 53 8 | 100 | 0.72 850 -55 to 175 _| 8TQ100S-ND 310 2.48 1.77 
3.0] 30 | 0.49 490 -40 to 150 | MBRD330-ND NEW! 74 45 «32 8 | 100 | 0.72 850 -55t0 175 | 8TQ100STRR-ND 1382.40/800 
7| 40 | 0.53 500 -40 to 150 | 6CWQO4FN-ND 1.13 90 64] | 16] 100 | 072 850 -55t0 175 | 16CTQ100S-ND 448 358 2.56 
7| 40 | 0.53 500 -40 to 150 | 6CWQO4FNTR-ND 1216.00/2,000 20] 100 | 0.95 850 -65 to 150 | MBRB20100CT-ND 189° 152 1.21 
12] 40 | 052 320 -55 to 150 | 12CWQO04FN-ND. 93 74 53] | 20] 100 | 0.95 850 -65 to 150 | MBRB20100CTTRL-ND 659.20/800 
3.5| 40 | 0.53 500 -40 to 150_| 30WQ04FN-ND 83.66 —=47| | 40 | 100 | 0.81 850 -55 10175 _| 43CTQ100S-ND 3.50 2.80 2.24 
35] 40 | 0.53 500 -40 to 150 | 30WQ04FNTR-ND 892.00/2,000 180] 135 | 0.74 | 15000 -55 10175 | 189NQ135-ND NEW! 16.50 12.75 11.03 
5.5) 40 | 0.51 340 -40 to 150 | SOWQ04FN-ND 1.05 84 60 10 | 150 | 0.93 620 -55 to 175 | 10CTQ150S-ND 3.73 2.98 2.13 
5.5] 40 0.51 340 -40 to 150 | 50WQ04FNTR-ND 1134.00/2,000 10 | 200 1.25 50 -65to 175 | MURB1020CT-ND 1.24 99 75 
3.0} 40 0.49 490 -40 to 150 | MBRD340-NDNEW! 74 45 32 15 | 200 1.05 200 -65to 175 | MURB1520-ND 1.24 99 75 
10 45 0.53 400 -40to 175 | 10WQ045FN-ND NEW! 3.75 2.63 2.05 16 | 200 | 0.975 100 -65 to 175 | MURB1620CT-ND 1.19 96 72 
10] 45 | 057 75 -65to 175 | STPS1045B-ND NEW! 1.76 1.04 .80| [59 | 200 | 08s 100 “65 to 175 | MURB2020CT-ND 124 go° 36 
6 | 50 | 0.65 490 -40 to 150 | MBRD650CT-NDNEW! 82 48 © 36 3 | 200 | 0.975 100 “65 to 175 | MURB820-ND ‘90 ‘72 BA 
6 | 60 | 0.65 490 -40 to 150 | MBRD660CT-NDNEW! 74 45 «32 HalfiPak/D-67 
Ge 0s) Oe! _ ~40 to 150 BBCWSOCE NANG 130 1.04 74! [4207 15 | 0.39 ] 10800 ] -55t0100 | 125NQ015-ND 18.20 14.56 10.40 
7 | 60 | 0.61 ay ~40 to 150. BSCWGOSENTEENE) 1404.00/2,000 120) 15 | 039 | 10800 | -55to100 | 125NQ015R-ND 18.20 14.56 10.40 
pe 60:7) 061 200 “55 to 150 IZEWO0eRNEND) 93 74 53) | igo] 15 | 04 | 15000 | -55to100 | 185NQ015-ND 23.65 18.92 13.51 
22), 00; || Oe! pe ~40to 150 SOW QDSENIND 95 76 54) | 180] 15 | 04 | 15000 | -55to100 | 185NQ015R-ND 21.29 17.03 12.78 
Sep: BOE; 10:64 a0 “40 to 150 FeO eer ia 102600/2,000 240| 15 | 0.4 | 20000 | -55to100_| 245NQ015-ND 28.00 22.40 16.00 
al ean ee al ee “A010 150 Ooi ae 120 28 691 Foaof 15 | 04 | 20000 | -55t0100 | 245NQ015R-ND 25.20 20.16 15.12 
5.5| 60 | 0.57 320 -40 to 150_| 50WQO6ENTRR-ND 1944.00/3,000 o0'| 330. |b. | 22500 5510 150 |ePNassentD dees, dae todo 
i) 480) || LOBhA || <880 1010 150 OEE 195 1.24 89) | 420| 30 | 0.41 | 22500 | -55t0150 | 122NQ030R-ND 16.04 1284 9.63 
7 | 100 | 0.81 440 -40 to 150 | 6CWQ10FNTR-ND 1674.00/2,000 
45: 400° | 08 330 ss to iso REOWOTneRiN as 745g] | 180) 30 | 0.41 | 30000 -55 to 150 | 182NQ030-ND 20.84 16.67 12.51 
45|"400.1| “oe 280 a eed Hea GTORNR At 606 Gor Gon 240| 30 | 0.42 | 27000 -55 to 150 _| 242NQ030-ND 24.66 19.73 14.80 
beer ele ean 55 to 150 | GBOWOTOENTARND 41500.00/3:000 240] 30 | 0.42 | 27000 -55 to 150 | 242NQ030R-ND 24.66 19.73 14.80 
; Sonr 120| 35 | 0.52 | 29000 -55 to 150 | 120NQ035-ND 1571 1257 9.43 
3.5] 100 | 0.81 440 -40 to 150 WQ10FN-ND 14 90 64 
35 ico. | 08 440 40 Fs 450 Sena soe 60/2 aie 120] 35 | 056 | 19800 -55 to 175 | 121NQ035-ND 15.71 1257 9.43 
at a007|| 0-77 a6 “4010 150 |ESOWOTORKEND 143. 114° 91| | 180] 35 | 0.56 | 25500 -55 to 150 | 180NQ035-ND 20.39 16.31 12.24 
: : D-2PAK : : : 180| 35 | 0.56 | 22000 -55 to 175 _| 181NQ035-ND 20.39 16.31 12.24 
240/35 | 0.59 | 25000 55 to 175 | 241NQ035-ND 24.14 19.32 14.49 
< oe Ae eee ee kD oS ca anece 240| 35 | 0.55 | 26000 -55 to 150 | 240NQ035-ND 24.14 19.32 14.49 
58 |, 48-088 700 55 to 125 [RES INDY iso. 8a_73| | 120) 40 | 0.56 | 19800 -55 10 175 | 121NQ040-ND 15.71 1257 9.43 
ao: ag: |-6.a1 is “Beto 125 OREC een 314 215 179] | 120) 40 | 0.52 | 29000 -55 to 150 | 120NQ040-ND 15.77 1262 9.47 
: : ‘ 7 180| 40 | 056 | 25500 -55 to 150_| 180NQ040-ND 20.39 16.31 12.24 
20| 15 | 0.25 700 -55to 125 | STPS20L15G-ND NEW! 238 1.36__1.16| }335}—~ag Tose 132000 5 to 175 MEXNGUZCING 30.39 46.31 19.04 
40) 20 | 0.45 1000 “$5 to 150 | 47CTQ020S-ND 2.70 2.16 1.39) | 240) 40 | 0.55 | 26000 -55 to 150 | 240NQ040-ND 24.14 19.32 14.49 
30} 30 | 0.49 1000 “$5 to 150 | 32CTQ030S-ND 3.35 2.68 1.91] | 240; 40 | 0.59 | 25000 -55t0 175 | 241NQ040-ND 24.14 19.32 14.49 
30} 30 | 0.49 1000 -55to 150 | 32CTQO30STRL-ND 652.00/800 420/ 45 | 052 | 29000 5510150 | 120NQ045-ND 1586 1269 952 
40) 30 | 0.48 1100 -§5 to 150 ) 42CTQ030S-ND 3.03 242 219) | 120] 45 | 0.52 | 29000 -55 to 150_| 120NQ045R-ND 15.86 12.69 9.52 
40 | 30 | 0.48 1100 -55 to 150_| 42CTQO30STRL-ND 1307.20/800 4201 4510.56 | 19800 “55 to 175 | 121NQ045-ND 15.71 1257 9.43 
10} 35 | 0.49 1050 -§5to 175 | 10TQ035S-ND 234 1.88 1.41) | 420] 45 | 0.56 | 19800 -55to 175 | 121NQ045R-ND 15.71 1257 9.43 
30 | 35 | 0.50 990 “65 to 150 | 25CTQ035S-ND 252 2.02 1.52) | 480} 45 | 0.56 | 25500 -55 to 150 | 180NQ045-ND 20.39 16.31 12.24 
6 | 35 0.53 690 -5 to 175 | 6TQ035S-ND 1.78 1.43 1.07/ | 180) 45 0.56 25500 -55 to 150 | 180NQ045R-ND 20.39 16.31 12.24 
12) 35 0.53 690 “5 to 175 | 12CTQ035S-ND 1.87 150 1.13} | 480/45 0.56 22000 -55t0175_| 181NQ045-ND 20.39 16.31 12.24 
15 |_ 35 0.50 990 -55 to 150_| 12TQ035S-ND 2.34 1.88 1.41 180] 45 0.56 22000 -55t0 175 | 181NQ045R-ND 20.39 16.31 12.24 
15] 35 | 051 810 -55 to 150 | 15CTQ035S-ND 187 150 113] | 240] 45 | 0.55 | 26000 -55 to 150 | 240NQ045-ND 24.14 19.32 14.49 
20; 35 | 0.57 1060 -55t0 175 | 20CTQ035S-ND 236 1.89 1.42] | 240) 45 | 0.55 | 26000 -55 to 150 | 240NQ045R-ND 24.14 19.32 14.49 
20) 35 | 0.51 1800 -55 to 150 | 20TQ035S-ND 216 1.73 1.30] | 240) 45 | 059 | 25000 -55 10 175 | 241NQ045-ND 24.14 19.32 14.49 
30] 35 | 0.56 1060 -55t0 175 | 30CTQ035S-ND 272 218 1.64] |240| 45 | 0.59 | 25000 -55 to 175_| 241NQ045R-ND 24.14 19.32 14.49 
75| 35 | 0.57 690 -65 to 150 _| MBRB735-ND NEW! 88 53 _.39| [120] 80 | 074 | 16000 -55to 175 | 1283NQ080-ND 16.04 12.84 9.63 
10! 35 | 057 1060 “65 to 150 | MBRB1035-ND NEW! 706 63  .48| | 240; 80 | 0.72 | 25500 -55 to 175 | 2483NQ080-ND 24.66 19.73 14.80 
1s| 35 | 057 690 -65to 150 | MBRB1535CT-ND NEW! 408 65 ~©50] | 180] 80 | 0.75 | 22000 -55 to 175 | 1883NQ080-ND 20.84 16.67 12.51 
16| 35 | 057 4800 -65 to 150 | MBRB1635-ND NEW! 429 68 62) | 180| 100 | 0.95 | 22000 -55t0 175 | 1883NQ100-ND 23.15 18.52 13.23 
20| 35 | 057 1060 -65 to 150 | MBRB2035CT-ND 498 159 119] |120| 100 | 0.91 | 16000 -55 to 175 _| 123NQ100-ND 17.83 14.26 10.19 
6 | 45 | 053 690 55 to 175 | 6TQ045S-ND 1g2 146 110| | 120; 100 | 0.74 | 16000 “5510 175 | 123NQ100R-ND 16.04 12.84 9.63 
sail dB OST eon 650 150 WRESE Tae NDINEWI 172103 76| | 180] 100 | 0.75 | 22000 -551t0 175 | 183NQ100R-ND 20.84 16.67 12.51 
240| 100 | 0.72 | 25500 -55 to 175 | 2483NQ100-ND 24.66 19.73 14.80 
16] 45 | 057 1800 -65 to 150 | MBRB1645-ND NEW! 277 1.46 1.32 
240| 100 | 0.72 | 25500 -55t0 175 | 243NQ100R-ND 24.66 19.73 14.80 
10] 45 | 057 1060 -65 to 150 | MBRB1045-ND 238 1.90 1.14 
120] 135 | 0.74 | 10000 -5510 175 | 129NQ135-ND NEW! 1448 1119 9.68 
Hes) “89> ||-0:89,)|| “B90 “5510 175 Ee ae 191 153° 1-15) | 540] 135 | 0.72 | 20000 | -55t0175 | 249NQ135-ND NEW! 21.53 16.92 14.61 
i5| 45 | 0.84 690 -65 to 150_| MBRB1545CT-ND 1531.22.74 PowlRtab 
10} 45 | 0.49 1050 -§5to175 | 10TQ045S-ND 239 1.91 144) [F007 15 | 0.35 5000 -55 to 125 | 100BGQ015J-ND 4.05 3.24 2.43 
15} 45 | 0.50 990 -§5 to 150 | 12TQ045S-ND 239 1.91 1.44) | 400) 15 | 0.35 5000 -55 to 125 | 100BGQ015-ND 4.05 3.24 2.43 
15] 45 | 0.50 990 -55 to 150 | 12TQ045STRR-ND NEW! 1269.60/800 400; 30 | 048 4500 -55t0 150 | 100BGQ030J-ND 416 333 250 
15} 45 | 0.51 810 “$5 to 150 | 15CTQ045S-ND 1.91 153 1.15) | 475) 30 | 0.45 8000 -55 to 150 | 175BGQ030J-ND 5.92 474 3.56 
18 | _ 45 0.6 1800 -55to 175 | 18TQ045S-ND 243 1.94 1.39] | 100| 30 | 0.48 4500 -55 to 150_| 100BGQ030-ND 416 3.33 2.50 
20) 45 | 0.57 1060 -55t0 175 | 20CTQ045S-ND 239 1.91 1.44] [175/30 | 0.46 8000 “55 to 150 | 175BGQ030-ND 658 5.26 2.98 
20) 45 | 0.51 1800 -55 to 150 | 20TQ045S-ND 236 1.89 1.42] | 175; 45 | 0.45 8000 -55 to 150 | 175BGQ045J-ND 6.26 5.01 3.76 
20] 45 | 0.57 1060 -65 to 150 | MBRB2045CT-ND 4.03 3.23 242] | 100] 45 | 0.63 4400 -55 to 150 | 100BGQ045J-ND 452 362 2.72 
30} 45 | 0.50 990 -55 to 150 | 25CTQ045S-ND 277 2.22 1.67| | 100; 45 | 0.63 4400 -55 to 150 | 100BGQ045-ND 452 362 2.72 
30| 45 0.6 1020 -65 to 150 | MBRB3045CT-ND 293 234 1.76] | 175; 45 | 0.45 8000 -55 to 150 | 175BGQ045-ND 6.26 5.01 3.76 
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Input Rectifier Di 
TeR Rectifier Input Rectifier Diodes 
SMD-220 
i Be 
tap ae Cathode 
7 
Cathode Cathode 15.49 
to Stud to Stud 
Anode Cathode 1 3 
Anode Anode 
TO-220AC TO-220 
AC Full Pack 
i Base 
Cathode 
i 15.24 2 
T 43 | 
Cathode 
Anode 44.10 1 
Cathode Anode 1 Cathode4node 
Cathode 
Half-Pak PowlRtab 
1/4-20 UNC-2B 
Lug Terminal 15.90 | 
=Y 27.5 
8.45 1 @ 21.34 
— 667 17.62 
Lead #2 @ 3.5 X 2.5 deep-both ends 
Anode 7 avo 
Base \ si 
Cathode AUNF-2A, 
13.845 7 te |+5.45 A 
Z|, 3/4" 6UNF-2A 
INT-A-PAK D2-PAK NEW! a. 
9.0 Cathode 
0 4 oo 
est + 10.26 +| 
ean aoe ee 
1 3 
80.0 —— al Os ss NIC Anode 
_23.023.0 15.255 Cathode 92 15ETHO3S 
2x 1.27-H L 
2x 2.54/44 2x .75 
! 3 BET, 15ET 
NIC Anode 
TO-262 NEW! 665 TO-218 NEW! SOT-227 NEW! 
“y {+10.13 + + 
+ 10.18 + b1%79 
ase 
Common 92 z 
9.08 ‘Cathode 7.79 +04.04 
- 2 
1. Gate _ 1 
2. Drain 3.64 Thi 12.19 03.00 
3. Source ’ on 1 3 
5 1 3 j Anode Anode 
4. Drain Anodé "Anode 15.30 q x 
Common 
Cathode 
IFSM(A) TJ IFSM(A) TJ 
IF | VRRM| VF |@tp=10ms | Junction | Digi-Key Price Each IF | VRRM | VF |@tp=10ms| Junction | Digi-Key Price Each 
Pkg. (A) (V) (V) Sine Temp (°C) |_ Part No. 1 10 100 Pkg. (A) (V) (V) Sine Temp (°C) | Part No. 1 10 100 
Standard Recovery Diodes (Discrete Circuit) O05 15 | 400 | 1.5 239 -65 to 190 | 1N3212-ND 4.00 3.20 240 
6 400 11 159 -65to 175 | 6F40-ND 3.30 264 1.98 15 | 600 1.5 239 -65to 190 | 1N3214-ND 5.63 4.50 3.38 
6 400 1 159 -65 to 175 | 6FR40-ND* 3.30 264 1.98 16 | 100 | 1.23 350 -65to 175 | 16F10-ND 298 2.38 1.79 
6 600 1 159 -65 to 175 | 6F60-ND 3.73 2.98 2.24 16 | 100 | 1.23 350 -65 to 175 | 16FR10-ND 2.98 2.38 1.79 
6 600 11 159 -65 to 175 | 6FR60-ND* 3.73 298 2.24 16 | 200 | 1.23 350 -65to 175 | 16F20-ND 3.18 2.54 1.91 
6 | 1200 | 1.1 159 -65 to 175 |_6FR120-ND* 5.99 4.79 3.60 16 | 200 | 1.23 350 -65 to 175 | 16FR20-ND 3.18 2.54 1.91 
12 50 1.35 230 -65 to 200 | 1N1199A-ND 295 236 1.77 16 | 400 0.9 350 -65to 175 | 16F40-ND 3.93 3.14 2.09 
12 | 100 | 1.26 265 -65to 175 | 12F10-ND 293 234 1.76 16 | 400 0.9 350 -65 to 175 | 16FR40-ND* 3.93 3.14 2.09 
12 | 100 | 1.26 265 -65 to 175 | 12FR10-ND* 293 234 1.76 16 | 600 | 1.23 350 -65 to 175 | 16F60-ND 455 364 273 
12 | 100 | 1.35 230 -65 to 200 | 1N1200A-ND 298 238 1.58 16 | 600 | 1.23 350 -65 to 175 | 16FR60-ND 455 3.64 273 
12 | 100 | 1.35 230 -65 to 200 | 1N1200RA-ND* 298 238 1.79 16 | 800 | 1.23 350 -65 to 175 | 16FR80-ND 495 3.96 2.97 
12 | 150 | 1.35 230 -65 to 200 | 1N1201A-ND 3.00 240 1.80 16 | 1000 | 1.23 350 -65to 175 | 16F100-ND 6.65 532 3.99 
12 | 200 | 1.26 265 -65to 175 | 12F20-ND 298 238 1.79 16 | 1200 | 1.23 370 -65 to 175 | 16F120-ND 7.60 6.08 4.05 
12 | 200 | 1.26 265 -65to 175 | 12FR20-ND* 298 238 1.79 Do4 16 | 1200 | 1.23 350 -65 to 175 | 16FR120-ND 6.84 548 4.11 
DO-4 12 | 200 | 1.35 230 -65 to 200 | 1N1202RA-ND* 3.03 242 1.82 25 | 100 1.3 356 -65 to 175 | 25F10-ND 3.67 2.94 2.21 
12 | 300 | 1.35 230 -65 to 200 |_1N1203RA-ND* 3.13 250 1.88 25 | 100 1.3 356 -65 to 175 | 25FR10-ND* 3.67 2.94 2.21 
12 | 400 | 1.26 265 -65to 175 | 12F40-ND 3.50 280 2.10 25 | 200 1.3 356 -65t0 175 | 25F20-ND 3.83 3.06 2.30 
12 | 400 | 1.26 265 -65to 175 | 12FR40-ND* 3.50 280 2.10 25 | 200 1.3 356 -65 to 175 | 25FR20-ND* 3.83 3.06 230 
12 | 400 | 1.35 230 -65 to 200 | 1N1204A-ND 3.38 2.70 2.03 25 | 400 1.3 356 -65 to 175 | 25F40-ND 3.94 315 237 
12 | 600 | 1.35 230 -65 to 200 | 1N1206A-ND 4.00 3.20 213 25 | 400 1.3 356 -65 to 175 | 25FR40-ND* 3.94 3.15 237 
12 | 600 | 1.26 265 -65to 175 | 12F60-ND 413 3.30 248 25 | 600 1.3 356 -65 to 175 | 25FR60-ND* 416 3.33 2.50 
12 | 600 | 1.26 265 -65 to 175 | 12FR60-ND* 413 330 2.48 25 | 800 1.3 356 -65 to 175 | 25F80-ND 448 3.59 269 
12 | 600 | 1.35 230 -65 to 200 | 1N1206RA-ND* 4.00 3.20 2.40 25 | 800 1.3 356 -65 to 175 | 25FR80-ND* 448 3.59 269 
12 | 800 | 1.26 265 -65to 175 | 12F80-ND 455 3.64 273 25 | 1000 | 1.3 356 -65 to 175 | 25F100-ND 6.08 486 3.65 
12 | 800 | 1.26 265 -65 to 175 | 12FR80-ND* 455 364 2.73 25 | 1000 | 1.3 356 -65 to 175 | 25FR100-ND* 6.08 486 3.65 
12 | 1000 | 1.26 265 -65to 175 | 12F100-ND 6.20 496 3.72 25 | 1200 | 1.3 356 -65 to 175 | 25F120-ND 7.20 576 4.32 
12 | 1000 | 1.35 230 -65 to 200 | 1N3673A-ND 620 496 3.72 25 | 1200 | 1.3 356 -65 to 175 | 25FR120-ND* 7.20 5.76 4.32 
12 | 1200 | 1.26 265 -65to 175 | 12F120-ND 641 513 3.85 35 | 100 1.7 480 -65to 190 | 1N1184-ND 3.95 3.16 237 
12 | 1200 | 1.26 265 -65to 175 | 12FR120-ND* 641 5.13 3.85 DOS 35 | 200 1.7 480 -65 to 190 | 1N1186-ND 438 3.50 263 
16] 50 | 15 239 | -65to 190 | 1NG208-ND 390 312 234 35 | 200 | 17 480 | -65to 190 | 1N1186R-ND* 438 3.50 263 
DOS 15 | 100 | 15 239 | -65to 190 | 1N3209-ND 393 314 236 35 | 300 | 17 480 _ | -65to 190 | 1N1187-ND 5.00 4.00 3.00 
* Anode to stud t tp=83ms (Continued) 
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nternational ee . 
TeRRectiier Input Rectifier Diodes (Cont) 
IFSM(A) TJ IFSM(A) Ww 
IF |VRRM | VF |@tp=10ms| Junction | Digi-Key Price Each IF | VRRM | VF |@tp=10ms| Junction | Digi-Key Price Each 
Pkg. (A) | (Y) (V) Sine Temp (°C) | Part No. ul 10 100 Pkg. (a) | (Y) (Vv) Sine Temp (°C) | Part No. 1 10 100 
35 | 400 | 17 480 | -65 to 190 | INI TE8R-ND 563 450 3.38 100} 600 | 15 | 2200 | -40t0200] 1N3293RA-ND* 26.35 21.08 15.81 
40] 50 | 13 765 | -65to 200 | 1N1183R-ND* 390 312 234 300! 600 | 15 | 1550. | -40to200| 1Ng293-ND 2250 18.00 13.50 
40 | 50 | 13 765 | -65to 200 | 1N1183A-ND 468 3.74 281 400} 600 | 15 | 1550. | -40to200! 1Ng293R-ND* 2250 18.00 13.50 
40 | 100 | 13 765 ‘| -65to 190 | 1N1184RA-ND* 473 3.78 284 400} goo | 15 | 2200 | -40t0200/ 1N3204A-ND 28.33 2266 17.00 
40 | 100 | 13 570 _| -65to 160 | 40HFRI0-ND NEW! 393 3.14 2.20 400! 800 | 15 | 2200 | -40to200| 1N3294RA-ND* 28.33 2266 17.00 
40 | 200 | 13 765 | -65to 190] 1N1186RA-ND* 483 386 2.90 400! 800 | 151 1550 | -40to200| 1N3294-ND 24.28 1943 14.57 
40 | 400 | 13 765 | -65to 190 | 1N1188RA-ND* 5.75 4.60 3.45 400! 800 | 15 | 1550 | -40t0200| 1N3294R-ND* 2428 1943 1457 
40 | 200 | 13 570 | -65to 190 | 40HF20-ND 445 358 267 100} 1000 | 15 | 2200 | -40to. 200] 1N32954-ND 35.85 28.68 21.51 
40 | 200 / 13 570 | -65to 190 | 40HFR20-ND* 445 3.56 2.67 100| 1000 | 1.5 1550 | -40to200| 1N3295RA-ND* 35.85 28.68 21.51 
40 | 200 | 0.70 570__| -65to 190 |_41HF20-ND 5.24 420 3.15 100 | 1000 | 1.5 1550 _| -40to 200 | _1N3295R-ND 31.30 25.04 18.78 
40 | 400 |) 13 570 | -65to 190 | 40HFR40-ND* 5.78 4.62 3.47 150| 50 | 133] 3570 | -40to200| 150K5A-ND 22.50 18.00 13.50 
40 | 600 | 0.70 570 | -65to 190 | 41HF60-ND 718 5.75 4.31 DO8 150| 50 | 1.33] 3570 | -40to200| 150KR5A-ND* 20.25 16.20 12.15 
40 | 600 / 13 765 | -65to 190 | 1N1190RA-ND* 6.63 5.30 3.98 150| 100 | 1.33] 3570 | -40to200| 150K10A-ND 23.45 18.76 14.07 
40 | 800 / 13 570 | -65to 190 | 40HF80-ND 743° 5.94 4.46 150| 100 | 1.33] 3570 | -40to 200] 150KRI0A-ND* 23.45 18.76 14.07 
40 | 800 | 13 570 __| -65to 190 | 40HFR80-ND* 371 297 2.23 150| 200 | 1.33| 3570 | -40to200| _150K20A-ND 24.63 19.70 14.78 
40 | 800 | 0.70 570 | -65to 190 | 41HF80-ND 7.92 6.34 4.76 150| 300 | 1.33] 3570 | -40to200| 150K30A-ND 25.43 20.34 15.26 
40 | 800 | 0.70] 570 | -65to 190) 41HFR80-ND* 792 634 4.76 150| 300 | 1.33 3570 | -4010200| 150KR30A-ND« 25.43 2034 15.26 
40 | 1000 | 0.70] 570 ‘| -65to 190 | 41HF100-ND 878 7.02 5.27 150| 400 | 1.33 3570 | -40to200/ 150KR40A-ND* 26.00 2080 15.60 
40 | 1000 | 13 570 | -65to 160 | 40HFRI00-ND NEW! 825 6.60 4.39 150| 600 |1.33| 3570 | -40t0200| 150KR60A-ND* 27.75 2220 16.65 
40 | 1200 | 13 595 ~65 to 190 | 40HF120-NDf 9.00 7.20 4.79 150| 600 | 1.33 | 3570 | -40to 200} 150K60A-ND 24.98 19.98 14.99 
40 | 1200 | 13 595 ~65 to 190 | 40HFR120-ND* + 9.00 7.20 479 150| 800 | 1.33] 3570 | -40to200} 150K80A-ND 29.88 23.90 17.93 
40 | 1400 | 13 595 -65 to 190 | 40HF140-NDt 10.00 8.00 5.32 150| 800 | 1.33] 3570 | -40to200} 150KR80A-ND* 29.88 23.90 17.93 
40 | 1400 ) 13 570 | -65to 160 | 40HFR140-ND* 9.00 7.20 5.40 150| 1000 | 133] 3570 | -40to200| 150KR100A-ND* 32.74 26.19 19.65 
60 | 50 | 13 860 ~65 to 200 | 1N2128A-ND 615 492 369 150 | 1000 | 1.33 | 3570 | -40to200| 150K100A-ND 36.38 29.10 21.83 
60 | 100 | 13 860 _| -65to 190 | 1N2129A-ND 653 5.22 3.92 3 | soo | 44 175 | -55to 150/ SEWSO8S-ND 119. 95 76 
60 | 200 1.3 860 -65 to 190 | 1N2131A-ND 7.25 580 4.35 D-Pak 8 | 1000 1 200 -55 to 150} 8EWS10S-ND 83 67 50 
60 | 200 1.3 860 -65 to 190 | 1N2131RA-ND* 7.25 5.80 4.35 8 | 1200 | 1.4 175 -55 to 150] 8EWS12S-ND 1.28 1.03 82 
60 | 400 | 13 860 | -65to 190 | 1N2135A-ND 9.70 7.76 582 70 | 200 11.331 1000 | -401o 150 | 70EPFO2:ND 781625 6.00 
60 | 400 | 13 860 | -65to 190 | 1N2135RA-ND* 9.70 7.76 5.82 70 | 400 |133/ 1000 | -4010150| 70EPFO4-ND B06. BA B46 
60 | 600 | 13 860 _| -65to 190 | 1N2138A-ND 11.55 9.24 693 70 | 600 1133! 1000 | -4010150| 70EPRO6-ND a0 704. Bes 
60 | 600 | 13 860 | -65to 190] 1N2138RA-ND* 1155 9.24 693 85} 200 |135| 1250 | -40to 150| S5EPRO2-ND 1023 819 655 
70 | 100 | 1.00] 1250 | -65to 150 | 70HFI0-ND NEW! 653 5.22 3.66 POMRTAB | 9-1 a4oo | 1.35| 1250 | -40to 150 85EPFO4-ND 10.58 847 6.77 
70 | 100 | 1.35} 1200 | -65to 180 | 70HFRI0-ND* 653 5.22 392 5 | 600 1135/4250 | -40to 150) 85EPFOG-ND 1153923738 
70) 100 | 1.00 | 1200 | -65to 180 ae 745 586 447 85 | 1000 | 1.35 | 1250 | -4010 150) 85EPF10-ND 11.55 924 7.39 
pos = | 20.1 200 1079 | 1200 _| -65to 150 [EZDaReO oe eae 85 | 1200 | 1.35 | 1250 _| -4010 150|_85EPF12-ND 11.00 880 7.87 
ns ie ee ae tte os = ane Tozac | 10 | 00 | 1.1 | 175 | -40t0 150] 10ETS08-ND 1801.44 1.15 
a -t Ce) )-| . a 4 
70 | 400 | 1.00] 1200 | -65to 180) 71HFR40-ND* 9.00 7.20 5.40 10) | B00: yh 175 | ~40to 150 Ee 209 168 1.34 
70 | 600 | 1.35] 1200 | -65to 180) 70HFR60-ND* 9.08 7.26 5.45 pal [ersg age 170 | 4010 180 DEI eo 1 ee 
70 | 600 |100| 1200 | -65to1e0 Retreat a er SMD-220 | 16 | 1000 | 1.23] 350 | -40to 150| 16FR100-ND 665 5.32 3.99 
70 | 800 | 0.79) 1200 | -65to 150) 70HF80-ND 990 7.92 5.94 5 om it pe aise paket au O75 ben 
70 | 800 | 1.35} 1200 | -65to 180 | 70HFR80-ND* 990 7.92 5.94 
70 | 1000 | 1.35] 1200 | -65to 180 | 70HFR100-ND* 1233 9.86 7.40 TO-220AC sp on a ae papas ake ee oa a 
70 | 1000 | 1.00] 1200 | -65to 180 | 71HFR100-ND* 1267 10.14 7.61 : : ~ : 
70 | 1200 | 1.00 | 1200 _| -65to 180 | 71HFR120-ND* 13.52 10.82 8.12 10 | 600 | 1.1 170 | ~40 to 150 RICE T SOS Ne 191 153° 1.15 
70 | 1200 ] 1.35} 1250 | -65to 180 | 70HF120-NDt 13.28 10.62 7.08 i: tes a He ees Hastie! ied bene a 
70 | 1200 | 1.35 | 1250 | -65to 180 | 70HFR120-ND+ + 13.28 10.62 7.08) | TO22AC | 4) | ay | 43 250 | -40 to 160 ECERtCeN ieee. fon. Ge 
70 | 1400 | 0.79} 1200 | -65to 150 | 70HF140-ND 1271 10.17 7.63 opt saog. dag 250 | 010 160 (ESETeEEeann Bac, ike: oe 
70 | 1400 | 1.35} 1200 | -65to 150 | 70HFR140-ND* 1271 10.17 7.63 op | aaog? 43 250 | 40 to 160 (ESETEeRet 34s 490 47 
70 | 1600 | 0.79 | 1200 | -65to 150 | 70HF160-ND 13.50 10.80 8.10 
70 | 1600 | 1.35 | 1200 | -65to 150 | 70HFR160-ND* 1350 10.80 8.10 bs on a os pee ee: nr ao ae 
85 | 100 | 12 | 1700 | -65to 180] 85HF10-ND 835 6.68 5.01 o0| joo. 4 735 | -0to 160 ECE Spada na aoe 
85 | 100 | 1.2 | 1700 | -65to 180) 85HFRI0-ND* 835 6.68 5.01 TO-247AC : " ‘ : 
85 | 200 | 12] 1700 | -65to 180) 85HF20-ND 884 7.08 5.31 2 ear i Fe peepee oe iG oe ie = 
85 | 200 | 12 | 1700 __| -€5to 180 (ReSaiaeD es SOE te _8SI 80 | 1200 | 4.17] 1450 “40 to 150 80EPS12-ND 664 531 3.99 
85) 400 | 12 | 1600 | 65 10.180 al iiss 228" (618 300] 800 | 0.89] 5200 | -40to0 180) S00HF80P-ND NEW! 43.93 35.14 26.89 
85 | 400 | 1.2 | 1700 | -65to 180 | 85HF140-ND 1463 11.70 878 DO9 | 500! a0 |ost | e550. | -65t0 200 INGooRERBDETND 43.03. said S547 
= — ie His pe bah Saas ieee oa ee KPUK [3800] 400 | 0.86 | 35800 | -40to 180 | SD3000004K-ND 189.00 160.65 135.14 
85 | 600 | 12 1700 _| -65to 180 | 85HF50-ND 11.14 8.91 6.69 150) 50 | 1.33) 3000 | -40 to 200 | 150KSR5-ND* 22.28 17.82 13.37 
a5 | 600 | — | 1700 | -65t0 180] 86HF0-ND 1271 1017 7.63 150] 50 | 1.33) 3000 | -40to. 200) 150KS6-ND 22.28 1782 13:97 
25 | 600 | 12 | 1700. | -65t0180 | s5HFRSO-ND* 4114 B91 669 150} 100 | 0.83] 3000 | -40to200) 150KS100-ND 36.11 28.89 21.67 
25 | soo | 12 | 1700 | -65t0180 | S5HFB0-ND sda 91> 748 150} 100 | 1.33] 3000 | -4010200] 150KSR10-ND* 23.27 18.62 13.96 
25 | soo | 12 | 1700 | -65t0180 | s5HFREO-ND* sigs get. “749 150} 100 | 1.33 | 3000 | -4010200| 150KS10-ND 23.27 18.62 13.96 
g5 | g00 | — 1700 | -65to 180 | S86HF80-ND 1346 10.77 8.08 150] 200 | 1.33] 3000 | -4010200] 150KSR20-ND* 24.41 1953 14.65 
85] 1200 | 1.2 | 1700 | -65t0 180 | 85HF120-ND 13.73 10.98 824 150} 200 | 1.33) 3000 | -40 to. 200) 150KS20-ND 24.41 1953 14.65 
85] 1200 | 1.2.| 1700 | -65to 180 | 85HRR120-ND* 13.73 10.98 8.24 pag | 180} 300 | 1:33) 3000 | -40 to. 200) 150KS30-ND 25.16 20.19 15.10 
85 | 1400 | 12 | 1700 | -65to 150 | S5HFRI40-ND+ 1463 11.70 878 150) 300 | 1.83) 3000 | -40 to 200 | 1SOKSHO0-ND* ee 10 
5 | 1600 | 1.2 | 1700 | -65to 150 | S5HFRI60-ND+ 15.53 1242 9,92 150 | 400_| 1.33 | _3000_| -40 to 200 [F1SOKSEMO-ND! aT EUG 1585 
85 | 1600 | — 1700 _| -65to 150 |_86HAR160-ND* 17.10 13.68 10.26 150) 400 | 1.33) 3000 -40- 200 | 150KS40-ND 25.74 20.60 15.45 
400] 100 | 1.5 | 2200 | -40to 200] 1N3288A-ND 2230 17.84 13.38 150} 600 | 1.33) 3000 | -40to0. 200) 150KSAB0-ND* 2787 21.99" 1649 
100} 100 | 1.5 | 2200 | -40to200 ) 1N3288RA-ND* 2230 17.84 13.38 150} 600 | 1.83) 3000 | 400.200) 150KS60-ND 27.47 21.98 16.49 
100} 100 | 1.5 | 1550 | -40t0200| 1Ng288-ND 19.01 15.21 11.41 150} 800 | 1.33) 3000 | -40 to. 200) 150KSRB0-ND* 29.57 23.66 17.74 
1o0| 100 | 1.5 | 1550 | -40to200 | 1N3286R-ND* 19.01 15.21 11.41 150} 800 | 1.33) 3000 | -40 0.200) 150KS80-ND 29.57 23.66 17.74 
100| 200 | 15 | 200 | -40t0 200 (IRESEOAtRD A108 -16ea! 18.68 150 | 1000 | 1.33 | 3000 _| -4010200| 150KSR100-ND* 36.11 28.89 21.67 
100] 200 | 1.5 | 2200 | -40to200| 1NG289RA-ND 23.38 18.70 14.03 50) 50/145) 714 | -65t0 195 Eee ae She. eTk: 208. 
100| 200 | 1.5 | 1550 | -40to200 | 1N3289R-ND* 19.91 15.93 11.95 50) 50/145) 714 | -65 10 195 | es ae ETE 208 
100| 300 | 1.5 | 2200 | -40to.200| 1NG290A-ND 24.05 19.24 14.43 5D) 100 145) 714 | -65to 195 ane o10) 8.01 «228 
100| 300 | 1.5 | 2200 | -40to200| 1NS290RA-ND* 24.05 19.24 14.43 pay | 2 | 100 | 145) 714 | -65 to 195 Eas e707 SQ “220 
pog (100 300_| 1.5 | _1550__| -40t0.200 |_1N3290-ND 20.61 16.49 12.37 = - 7 m ie ee ie = rs 
100| 300 | 15 | 1550 | -4010.200 | 1N3290R-ND* 20.61 16.49 12.37 Bailiape ll tae aa on 195 PEER ag 65 
100] 400 | 15 | 2200 | -40to.200 | 1N3291A-ND 24.63 19.70 14.78 : : : ‘ 
100| 400 | 1.5 | 2200 | -40to200 | 1N3291RA-NDF 2463 19.70 14.78 5D | 400 | 1.45 | 714 __| -65to 195 |RSARsaESND SAG) 2150! 1268) 
400} 400 | 15 | 1550 | -40to200| 1Ng291-ND 21.04 1683 1263 INT-A-PAK |230| 400 | 0.83| 5765 | -40to 150/ IRKJ236/04-ND NEW! 90.75 72.60 55.86 
100| 400 | 15 | 1550 | -4010200 | 1N3291R-ND* 21.04 1683 1263] |_ADD-APAK | 60 | 400 | 0.92] 1680 | -40to 150 IRKC56/04A-ND NEW! 32.58 26.06 20.75 
100] 500 | 1.5 | 2200 | -40to 200 | 1N3292B-ND 25.43 20.34 15.26 Fast Recovery Diodes 
100] 500 | 15 | 2200 | -40to200 | 1N3292RB-ND* 25.43 20.34 15.26 D-56 40 | 1600 [0.84] 570 | -40to 150| T4OHFI60-ND 30.70 24.57 16.34 
100] 500 | 15 | 1550 | -4010.200 | 1N3292-ND 21.80 17.45 13.09 6 |] 50 | 14 72 -65to 150 | 1N3879R-ND* 414 332 249 
100) 500 | 15 | 1550 | -40to.200 | 1N3292R-ND* 21.80 17.45 13.09 DO4 6 | 100 | 14 72 -65 to 150 | 1N3880-ND 416 333 250 
100| 600 | 15 | 2200 | -40to.200 | 1N3293A-ND 26.35 21.08 15.81 6 | 200 | 14 72 -65 to 150 | _1N3881-ND 419 335 252 
* Anode to stud t tp=8.3ms (Continued) 
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nternational ine 7 
Ter Rectifier Input Rectifier Diodes (Cont) 
IFSM(A) Ww IFSM(A) TW 
IF |VRRM | VF |@tp=10ms| Junction | Digi-Key Price Each IF | VRRM | VF |@tp=10ms] Junction | Digi-Key Price Each 
Pkg. Al™M | ™ Sine | Temp (°C) | Part No. 110100 Pkg. (Ce) Sine | Temp (°C) | Part No. 110 100 
6 | 600 | 14 110 | -65to 150] 6FL60S02-ND 594 4.76 3.57 20 | 200 | 12 355 | -40to 150 | 20ETF02S-ND 3.30 264 1.92 
6 | 1000 | 14 115 | -40 to 150 | 6FL100S05-ND 7.00 560 373 20 | 400 | 13 250 | -40 to 150) 20ETFO4S-ND 297 238 1.79 
12 | 100 | 1.4 145 | -65to 150 | 1N3890R-ND 475 380 2.85 20 | 600 | 13 250 | -40 to 150 | 20ETFO6S-ND 315 252 1.89 
12} 100 | 14 | 145 ‘| -65t0 150) 12AL10S02-ND 414 332 249 SMD-220 | 501 800 | 13 | 250 | -40t0150| 20ETF08S-ND 329 263 1.98 
12 | 100 | 1.4 145 __| -65to 150 | _1N3890-ND 4283.42 2.57 20 | 1000 | 1.3 250 -40 to 150 | 20ETF10S-ND 272 218 1.64 
12 | 200 | 1.4 145 | -65to 150 | 12A.20S02-ND 457 3.06 2.75 20 | 1200 | 1.3 250 -40 to 150 |_20ETF12S-ND 3.33 267 2.00 
12) 200) 14 | 145" | -65t0 150 eile gous (oa eee to | 200 | 12 | 150 | -400150| 10ETFO2-ND 176 1.41 1.06 
12 | 400: | 14 145 | 6510 150 aes S65) 402. 3.09 10 | 400 | 12 160 | -40to 150) 10ETF04-ND 195 156 1.34 
12 | 400 | 1.4 145 | -65to 150] 12FLR40S02-ND* 565 452 339 
4o:|| sebbe etd 145 _| -6510 150 REM oa) “AOD 374 10 | 600 | 12 160 | -40to 150] 10ETF06-ND 181 122 95 
DO-4 12 | 600 | 1.4 145 | -65to 150 | 12FLR60S02-ND* 623 499 374 Ph esse ep 150 | 4010. 150 Ee Le ee nae 
12 | 1000 | 14 | 145 | -6510 150] 12FL100S05-ND 788 630 473 10. | 1200 | 1.2 | 150 __| -40to 150 RIDETRIZNE) 2.16 1.73 _1.30 
48 | 4000. [344 145 | -65to 150 (RISRlRtGoeoe Nps me ee To220ac | 20] 200 | 12 150 | -40to 150) 20ETF02-ND 281 225 1.69 
ie | 200 | 44 180 | -65to 150 | 16A.20802-ND 479 384 288 20 | 400 | 12 150 | -40to 150) 20ETFO4-ND 281 225 1.69 
16 | 200 | 14 180 _| -651o 150 | 16FLR20S02-ND* 479 384 288 20) 600 | 12 150 | -40 to 150 || 20ETROE-ND) 304 243 1.88 
16) 400 14.4 180 | -65to 1501 16FL40S02-ND 504.476 357 20 | 800 | 12 150 | -40to 150) 20ETF08-ND 281 225 1.69 
36 | 600 | 14 180 | -65to 150| 16FL60S02-ND 653 522 392 20 | 1000 | 1.2 150 _| -40to 150 |_20ETFI0-ND 257 2.06 1.54 
46 | 600 | 14 180 | -65t0 150 | 16FL60S05-ND 55A 443° 3.33 20 | 1200 | 12 150 | -40to 150 | 20ETF12-ND 313 251 1.88 
16 | 600 | 1.4 180 | -65to 150] 16FLR60S02-ND* 653 5.22 392 20 | 200 | 1.2 300 | -40to 150 | 20ETFO2FP-ND 146 1417 88 
16 | 800 | 14 180__| -65to 150 |_16FL80S05-ND. 612490 368) | OAC | oq | 600 | 12 300 | -40 to 150 | _20ETFO6FP-ND 1.69 1.35 1.02 
16 | 1000 1.4 180 -65 to 150 | 16FL100S05-ND 8.24 659 4.95 30 | 200 12 315 -40 to 150 | 30CPA02-ND 3.63 2.90 1.81 
16 | 1000 | 1.4 180 | -65to 150 | 16FLR100S05-ND* 8.24 6.59 4.95 30 | 200 | 12 350 | -40to 150 | 30EPF02-ND 326 261 1.96 
20] 100 | 1.65 | 240 | -40to 125 | 1RD3900-ND 428 342 257 30 | 400 | 12 350 | -40 to 150 | 300PF04-ND 3.26 261 1.96 
20 | 200 | 1.65 | 240 | -40 to 125 | 1RD3901-ND 461 369 277 30 | 400 | 12 350 | -40 to 150} 30EPF04-ND 326 261 1.96 
20 | 200 / 1.65] 240 | -40 to 125) IRD3901R-ND* 461 369 277 30 | 600 | 1.2 350 _| -40 to 150 | 300PF06-ND NEW! 3.75 3.00 1.84 
20) 300 | 1.65 240 -40 to 125 | 1RD3902-ND 5.06 4.05 3.04 30 | 600 | 12 350 -40 to 150 | 30EPF06-ND 3.38 270 2.03 
20 | 400_| 1.65 240 -40 to 125 |_1RD3903-ND 551 4.41 3.31 30 | 1000 | 1.41 350 -40 to 150 | 30CPFI0-ND 3.02 242 1.81 
20) 400 / 1.65 | 240 | -40 to 125 | IRDS903R-ND* 551 441 3.31 30 | 1000 | 1.2 350 | -40 to 150 | 30EPF10-ND 3.02 242 1.81 
30 | 200 / 145 | 400 | -40 to 150 | 30HFU-200-ND 855 684 5.13 30 | 1200 | 1.2 350 | -40 to 150 | 300PF12-ND 4.03 323 2.42 
30 | 400 | 145 400 | -40 to 150 | 30HFU-400-ND 10.31 825 6.19 30 | 1200 | 12 350 | -40to 150 | 30EPFI2-ND 4.03 323 242 
30 | 600 | 145] 400 | -40 to 150 | 30HFU-600-ND 1121 897 6.73 40 | 200 14.25) 400 | -40to 150) 40EPFO2:ND 371297 223 
30 | 200 [145 | 400 _| -40 to 150 | 30HFUR-200-ND* 855 6.84 5.13 4o| 400 |125| 400 | -40t0150| 40EPFO4-ND 371 297 223 
30 | 100 | 18 285 | -40 to 125 | IRD3910-ND 450 360 270 40 | 600 |125| 400 | -40to 150 P4oEREOSIND 405 324 243 
30 | 100 | 18 285 | -40 to 125 | IRD3910R-ND* 450 360 270 40 | 1000 | 125| 400 | -4010 150 (RAOEPRTGINGD duet? dee. 236 
30 | 200) 18 | 285 | A010 125 a 495 396 297) | Toes7ac | 40 | 1200 | 1.25 | 400 _| -40to 150 |_40EPF12-ND 5.06 4.05 3.04 
30 | 300 | 18 285 | -40 to 125 | 1RD3912-ND 540 432 3.24 
30 | 400 | 18 285 | -40 to 125 |_1RD3913-ND 585 468 3.51 a oe ; S es ze to ' a eile on =| ies 
30 | 400 | 18 285 | -40 to 125 | IRD3913R-ND 585 468 351 ea | dag . 966° (cali : 150 Ae Sie ne eed = ; as 
40 | 1000 | 1.95 | 400 | -40 to 125 | 40HF_100S05-ND 13.28 10.62 7.97 : wei : ; : 
40 | 400 | 1.95} 400 | -40to 125] 40HA.40S05-ND 929 744 5.58 60) 400 | 13 | 700 | ~40 to 150 Rene eee 
40 | 600 | 1.2 | 420 | -40t0 150 | 40HFL60S02-ND 1238 990 660 60 | 600_| 13 | 700 | -40 to 150 | 60CPFU6-ND 698 5.58 4.19 
40 | 600 [1.95 | 400 _| -40t0 125 | 40HFL60S05-ND 10.40 8.32 6.24 60 | 600 | 13 | 700 | -40 to 150 | GOERRDE-ND 698 5.58 4.19 
40 | 800 | 1.95] 400 | -40to 125 | 40HFL80S05-ND 1152 922 6.92 60 / 1000) 13) 700 | ~40 to 150 Ree B08: 06. “9.65 
40 | 100 1.95] 400 | -40to 125) 40HFLR10S02-ND* 835 6.68 5.01 60 | 1000 | 13 700 | -40 to 150 | GOEPEIO-ND 6.08 486 3.65 
40 | 100 ] 1.95] 400 | -40 to 125) 40HFLR10S05-ND* 7.36 5.89 4.42 80 | 1200 | 13 700 | -40 to 150 | GOCRRIZ-ND 695 557 4.18 
40 | 200 | 1.95 | 400 | -40to 125 | 40HFLR20S02-ND* 869 695 5.22 60 | 1200 | 1.3 700 -40 to 150 |_60EPFI2-ND 6.95 5.57 _ 4.18 
40 | 400_| 1.95 400 -40 to 125 | 40HALR40S02-ND* 10.22 8.18 6.13 80 | 200 | 1.2 800 -40 to 150 | 80EPF02-ND 9.68 7.74 581 
40 | 600 | 1.95 400 -40 to 125 | 40HFLR60S02-ND* 11.14 891 669 80 | 400 | 12 800 -40 to 150 | 80EPA04-ND 968 7.74 5.81 
40 | 600 | 1.95} 400 | -40to 125 | 40HFLR60S05-ND* 1040 832 6.24 80 | 600 | 12 800 | -40 to 150 | 80EPF06-ND 1058 846 6.35 
40 | 800 | 1.95] 400 | -40to 125) 40HFLR80SO5-ND* 1152 9.22 6.92 80 | 1000 | 1.2 800 | -40 to 150} 80EPF10-ND 848 6.79 5.09 
60 | 100 | 15 700 | -40 to 125 | 6OHFU-100-ND 934 747 561 80 | 1200 | 1.2 800 _| -40 to 150 | 80EPF12-ND 970 7.76 5.82 
DO-5 60 | 200 1.5 700 -40 to 125 | 6OHAU-200-ND 10.24 8.19 6.15 TO-252AA 8 | 1200 12 170 -40 to 150 | 8EWFI2S-ND. 149 119 90 
60 | 400 | 15 700 | -40 to 125 | 60HFU-400-ND 1215 9.72 7.29 70 | 600 | 15 400 | -55t0 150 | HFATONHG0R:ND* 26.03 20.83 15.62 
60 | 600 | 15 | 700 | ~40'to 125 |ileolant 600, NS 1416. 11-04: 851 90 | 400 | 13 | 600 | -55t0 150} HFASONH40R-ND* 2673 21.39 16.04 
60 | 900) 15 | 700 | -40 to 125 | GOn URE SOO NOs 11.14 891 6.69 Hal-Pak |105| 600 | 15 | 600 | -55t0 150) HFAT05NH60R-ND* 34.49 27.60 20.70 
70) 100 | 185 | 700 | A010 125 ela ay: 20h 88 135/ 400 | 13 | 900 | -85t0 150 | HFATSSNH40R-ND* 35.64 28.52 21.39 
70 | 400 _| 1.85 |__700_| ~40 to 125 Oi SOS0END 12:58) 9.90" 1:83 140 | 600 | 16 800 _| -55 to 150 | _HFA140NH60R-ND* 43.74 35.00 26.25 
70 | 400) 1.85 | 00 | A010 125 Mes ooo be PowiRta> | 85 | 1200 | 1.4 700 | -40 to 150 | 70EPF12-ND 779 6.23 4.68 
70 | 600 | 1.85] 700 | -40to 125 | 70HFL60S02-ND 13.05 10.44 7.83 ilseci Diedas 
70 | 800 | 1.85} 700 | -40to 125 | 70HFL80S05-ND 13.28 10.62 7.97 
70 | 1000 | 1.85 | 700 | -4010 125 | 70HFLR100S05-ND* 1418 11.34 851 8) 300) 1-25) 100 | -6510 175 Ree ieee eee 
70 | 1000 | 1.2 730___| -40 to 150 |_70HA.100S05-ND 15.75 12.60 8.38 8 | 400 | 13 100 | 6510 175 |ASETUOSS NONE MVE 140 8B 
70 | 200 | 1.85 | 700 | -40to 125 | 70HFLR20S02-ND* 11.72 9.38 7.04 D2-PAK | 8 | 600 | 24 90 “65 to 175 | 8ETHO6S:-ND NEW! 1480 7871 
70 | 400 | 1.85 700 -40 to 125 | 70HALR40S02-ND* 1238 9.90 7.43 15 | 300 | 1.25 140 -65to 175 | 15ETHO3S-ND NEW! 1.81 1.03 84 
70 | 400 | 1.85 700 -40 to 125 | 70HFLR40S05-ND* 1125 9.00 675 15 | 600 | 22 120 -65 to 175 |_15ETHO6S-ND NEW! 181 1.03 84 
70 | 600 | 1.85 700 -40 to 125 | 70HFLR60S02-ND* 13.05 10.44 7.83 8 | 300 | 1.25 100 -65 10 175 | 8ETHO3-ND NEW! 11600 6255 
85 | 1000 | 1.76 | 1100 | -40 to 125 | 85HFL100S05-ND 18.38 14.71 11.03 8 | 400 | 13 100 | -65to175| 8ETU04-ND NEW! 140 76 68 
85] 100 | 1.76 | 1100 | -40to 125 | 85HAL10S02-ND 11.70 936 7.02 TO2200AC | 8 | 600 | 24 90 -65to 175 | 8ETHO6-ND NEW! 150 80 71 
85 | 200 | 1.76 | 1100 | -40to 125 | 85HAL20S02-ND 1222 9.78 7.34 15 | 600 | 22 120 | -65to 175] 15ETHO6-ND NEW! 163 86 78 
85 | 400 | 1.76 | 1100 | -40to 125 | 85HFL40S02-ND 14.11 11.29 8.47 30 | 600 | 26 200 _| -65to 175 | 30ETHO6-ND NEW! 257 1.79 1.39 
85 | 600 | 1.76 | 1100 | -40to 125 | 85HFL60S02-ND 1652 13.22 9.91 8 | 300 [1.25] 100 | -65to175| 8ETHO3-1-ND NEW! 1.29 68 «62 
85 | 600 | 1.76 | 1100 | -40to 125 | 85HFL60S05-ND 15.59 1248 9.36 8 | 400 | 13 100 | -65to 175 | 8ETU04-1-ND NEW! 140 76 68 
85] 800 | 1.76 | 1100 | -40to 125 | 85HFL80S05-ND 16.16 1293 9.70 ae 8 | 600 | 24 90 -65to 175 | 8ETHO6-1-ND NEW! 148 78 71 
85 | 1000 | 1.76 1100 -40 to 125 | 85HFLR100S05-ND* 18.38 14.71 11.03 15 | 300 1.25 140 -65to 175 | 15ETHO3-1-ND NEW! 1.81 1.03 
85 100 | 1.76 1100 -40 to 125 | 85HFLR10S02-ND* 11.70 9.36 7.02 15 | 600 22 120 -65to 175 | 15ETHO6-1-ND NEW! 1.81 1.03 
85 | 200 | 1.76 1100 -40 to 125 | 85HF_LR20S02-ND* 12.22 9.78 7.34 25 | 200 = 100 -65 to 175 | MURB820-1-ND NEW! 1.40 80 
85 | 400 | 1.76 | 1100 __| -40 to 125 | 85HALR40S02-ND+ 14.11 11.29 8.47 To2is | 35 | 200 |1.09| 300 _| -55to 175 | _700RU02-ND NEW! 448 3.20 2.60 
85 | 600 / 1.76) 1100 | -40 to 125 | 8SHALAS0S02-ND* 16.52 13.22 991 to247_ | 30 | 300 [1.25| 300 _| -65to 175 | _30EPH03-ND NEW! 1881.07 87 
85 | 600 | 1.76 | 1100 | -40to 125 | 85HFLR60S05-ND* 1559 1248 9.36 30 | 300 11.251) 300 | -65to 175) 30CPHO3-ND NEW! 1911.09.89 
85 | 800 | 1.76 | 1100 | -40to 125| 85HFLR80SO5-ND* 16.16 12.93 9.70 30 | 400 1125) 400 | -65to175} 30CPU04-ND NEW! 249 174 132 
8 | 200 | 12 200 -40 to 150 | 8EWF02S-ND 150 1.20 85 TO247AC | 30] 600 | 26 600 -65 to 175 | 30EPHO6-ND NEW! 257 1.79 1.39 
8 | 400 | 12 200 | -40 to 150 | 8EWFO4S-ND 155 1.24 88 60 | 200 | 1.08} 800 | -55t0175| 60APU02-ND NEW! 3.98 284 231 
D-Pak 8 | 600 | 12 200 | -40 to 150 | SEWF06S-ND 1.63 130 =. 60 | 400 (1.25 | 400 _| -55t0 175 | 60APU04-ND NEW! 4.06 2.90 2.35 
8 | 600 | 12 200 | -40 to 150 | SEWFOESTRL-ND 2796.00/3,000 60 | 200 | 1.08] 800 | -55to 175] 60EPUO2-ND NEW! 398 284 231 
8 | 1000 | 1.13 | 170 __| -40to 150 | BEWFIOS-ND 128 1.02 90] |TO247ACMCD) 69 | goo | 1.25 | 400 _| -55to 175] 60EPUO4-ND NEW! 4.06 290 235 
smp-220 | 10 | 200 | 12 160, | ~40 to 150 | TOETRN2S:ND 210 1.68 1.36 100] 400 | — | 1300 | -55t0 150) UFB200FMO-NDNEW! = 17.64 13.64 11.79 
10 | 400 | 1.2 160__| -40 to 150 |_10ETF04S-ND 210 1.68 1.45 SOr-227 | 540 | 200 | — 1700__| -55to 150 | UFB200FA20-ND NEW! 16.76 12.96 11.21 
10 | 600 | 1.2 160 -40 to 150 | 10ETFO6S-ND 2.28 1.82 1.56 80 | 200 | 1.13 800 -55 to 175 | 80EBU02-ND NEW! 5.09 352 2.96 
SMD-220 10 | 1000 | 1.33 160 -40 to 150 | 10ETFI0S-ND 191 1.53 1.15 80 | 400 13 800 -55 to 175 | 80EBU04-ND NEW! 5.14 3.56 3.00 
10 | 1200 | 1.33 | 160 | -401o 150 | _10ETF12S-ND 2.34 188 1.41 PowiFta> /450| 200 | 1.13| 1600 | -55t0 175] 150EBU02-ND NEW! 723 521 434 
es Anedate'stud + tp=8.3ms 150| 400 | 1.3 | 1500 | -55to175| 150EBU04-ND NEW! 728 5.24 437 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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1m coOR PORATED 


Fig. 1 — Mini Dip (SMT) 
LIODES. Glass Passivated Bridge Rectifiers _ 


Storage Temperature: -65°C to +150°C 


Max. Max. Peak Max. Max. 
Average Reverse Surge Instant. Oper. Cut Tape Tape & Reel 
Rectified Voltage Current Voltage Temp. i-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Fig. | Current (A) (V) 8.3ms (A) | Drop (V) | Range (°C) | Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 
RH Series 
1 05 400 30 1.15 -55 to+150 | RHO4DICT-ND 96 77 58 RHO4DITR-ND 319.00/M 
600 30 1.15 -55 to+150 | RHO6DICT-ND 86 68 52 RHO6DITR-ND 338.00/M 
HD Series 
100 30 1.0 -55 to+150 | HDO1DICT-ND -70 56 42 HDO1DITR-ND 210.00/M 
200 30 1.0 -55 to+150 | HDO2DICT-ND 60 48 36 HDO2DITR-ND 200.00/M 
1 o8 400 30 1.0 | -85to+150 | HDO4DICT-ND 64 52  .39 | HDO4DITR-ND 213.00/M Fig. 2 — DF-S Series 
600 30 1.0 -55 to+150 | HDO6DICT-ND 68 55 At HDO6DITR-ND 226.00/M 
— 8.46 —+| 
Max. Max. Max. Max. Op. Tape & +-——. 
Ave. Peak Surge Inst. Temp. Reel 2.59 
Rect. Rev. Current For. Range Digi-Key Price Each Pricing* a 
Fig. | Curr. (A) | Volt.(V) | 8.3ms(A) | Volt. (V) (°C) Part No. 1 10 400 500 1,500 | 5.21 A 
DF-S Series 
50 50 | -65 to +150 DF15005SDICT-ND 84 68 51 35 305.00/M 6.48 
100 50 11 -65 to +150 DF1501SDICT-ND 84 68 51 35 305.00/M 
2 15 200 50 V1 -65 to +150 DF1502SDICT-ND 84 68 51 35 305.00/M 
400 50 11 -65 to +150 DF1504SDICT-ND 84 68 51 35 305.00/M hat fb 1.52 
600 50 11 -65 to +150 DF1506SDICT-ND .96 77 58 40 348.00/M | le 1.14 —_ 10.29 an 7 
1000 50 11 -65 to +150 DF1510SDICT-ND 89 Sl 54 40 359.00/M 
*For Tape and Reel Part No., change “CT-ND to “TR-ND” 
Max. Max. Peak Max. Max. Operating 
Average Reverse Surge Instant. Temperature 
Rectified Voltage Current Forward Range Digi-Key Price Each 
Fig. Current (A) (V) 8.3ms (A) Voltage (V) (°C) Part No. al 10 100 500 
DF-S Series 
50 50 11 -65 to +150 DFOOSSDI-ND 76 61 46 32 
100 50 pial -65 to +150 DFO1SDI-ND 76 61 46 32 
200 50 11 -65 to +150 DFO2SDI-ND 76 61 46 32 
2 1.0 400 50 Tal -65 to +150 DFO4SDI-ND 76 61 46 32 
600 50 pial -65 to +150 DFO6SDI-ND 88 wal 53 37 
800 50 11 -65 to +150 DFO8SDI-ND .96 ok 58 40 
1000 50 11 -65 to +150 DF10SDI-ND 96 fh 58 40 
DB-1 Series 
50 50 11 -65 to +150 DB101DI-ND 60 48 -36 25 
100 50 11 -65 to +150 DB102DI-ND 60 48 .36 25 
3 1.0 200 50 a Pl -65 to +150 DB103DI-ND 60 48 36 25 
: 400 50 11 -65 to +150 DB104DI-ND 60 48 36 25 
600 50 11 -65 to +150 DB105DI-ND 80 64 48 33 
DF-M Series 
50 45 11 -65 to +150 DFOOSMDI-ND 60 48 -36 25 
100 45 gail -65 to +150 DFO1MDI-ND 60 48 -36 25 
200 45 11 -65 to +150 DFO2MDI-ND 60 48 .36 25 
4 1.0 400 45 11 -65 to +150 DFO4MDI-ND 60 48 .36 25 
600 45 Al -65 to +150 DFO6MDI-ND 72 58 44 30 
800 45 pirat -65 to +150 DFO8MDI-ND -80 64 48 33 
1000 45 11 -65 to +150 DF10MDI-ND 80 64 48 33 
WxxG Series 
50 50 1.0 -65 to +150 WOO5GDI-ND 65 52 .39 24 
100 50 1.0 -65 to +150 W01GDI-ND 70 56 42 26 
200 50 1.0 -65 to +150 W02GDI-ND 60 48 -36 .25 
5 1.5 400 50 1.0 -65 to +150 WO04GDI-ND 64 52 .39 27 
600 50 1.0 -65 to +150 WO6GDI-ND 68 55 AL 29 
800 50 1.0 -65 to +150 WO8GDI-ND NEW! 70 56 42 26 
1000 50 1.0 -65 to +150 W10GDI-ND 72 58 44 30 
KBP Series 
50 40 11 -55 to +125 KBP005G-ND 1.16 91 70 51 
100 40 11 -55 to +125 KBP01G-ND 1.16 91 .70 51 
200 40 Tal -55 to +125 KBP02G-ND 1.19 94 72 53 
1.5 400 40 11 -55 to +125 KBP04G-ND 1.22 97 74 54 
600 40 11 -55 to +125 KBPO6G-ND 1.32 1.04 -80 58 
800 40 11 -55 to +125 KBP08G-ND 1.39 1.10 84 61 
6 1000 40 11 -55 to +125 KBP10G-ND 1.62 1.28 98 12 
50 65 ala -65 to +150 KBP2005GDI-ND 1.16 91 .70 P| 
100 65 11 -65 to +150 KBP201GDI-ND 1.16 91 .70 51 
200 65 11 -65 to +150 KBP202GDI-ND 1.19 94 72 53 
_ 400 65 a Pail -65 to +150 KBP204GDI-ND 1.22 97 74 54 
600 65 11 -65 to +150 KBP206GDI-ND 1.32 1.04 -80 58 
1000 65 11 -65 to +150 KBP210GDI-ND 1.62 1.28 .98 4 
GBU Series 
100 150 1.0 -55 to +150 GBU401DI-ND 1.35 1.07 82 60 
4.0 400 150 1.0 -55 to +150 GBU404DI-ND 1.42 Te: 86 63 
1000 150 1.0 -55 to +150 GBU410DI-ND 1.38 1.08 85 69 
100 175 1.0 -55 to +150 GBU601DI-ND 1.55 1.23 94 69 
6.0 400 175 1.0 -55 to +150 GBU604DI-ND 1.62 1.28 98 72 
7 1000 175 1.0 -55 to +150 GBU610DI-ND 1.51 1.18 93 76 
50 200 1.0 -55 to +150 GBU8005DI-ND 1.38 1.08 85 69 
100 200 1.0 -55to+150 | GBU801DI-ND 1.40 1.10 87 O71 4.06 +--b---14.06 
200 200 1.0 -55 to +150 GBU802DI-ND 1.43 1.12 88 72 4.06 
_ 400 200 1.0 -55 to +150 GBU804DI-ND 1.46 1.14 -90 73 
600 200 1.0 -55 to +150 GBU806DI-ND 1.51 1.18 93 76 
1000 200 1.0 -55 to +150 GBU810DI-ND 1.70 1.33 1.05 86 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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LACES. Glass Passivated Bridge Rectifiers (Cont. 


Max. Max. Peak Max. Max. Operatin a : 
Average Reverse Surge Instant. imo Fig. 7 — GBU Series 
Rectified Voltage Current Forward Range Digi-Key Price Each 

Fig. Current (A) (V) 8.3ms (A) Voltage (V) (°C) Part No. U 10 100 500 
GBJ Series 
50 170 1.0 -65 to +150 GBJ6005DI-ND 1.73 135 1.07 87 
100 170 1.0 -65 to +150 GBJ601DI-ND 1.78 139 1.10 90 
200 170 1.0 -65 to +150 GBJ602DI-ND 1.81 1414 1.12 ot 
6.0 400 170 1.0 -65 to +150 GBJ604DI-ND 1.84 143 1.13 92 
600 170 1.0 -65 to +150 GBJ606DI-ND 1.89 147° 147 95 
1000 170 1.0 -65 to +150 GBJ610DI-ND 2.05 160 1.27 1.03 
50 170 1.0 -65 to +150 GBJ8005DI-ND 1.84 143 1.13 92 
100 170 1.0 -65 to +150 GBJ801DI-ND 1.89 147° 147 95 
ad 200 170 1.0 -65 to +150 GBJ802DI-ND 1.92 150 1.18 96 
: 400 170 1.0 -65 to +150 GBJ804DI-ND 1.94 152 1.20 98 
600 170 1.0 -65 to +150 GBJ806DI-ND 200 156 1.23 1.00 5.33 Lf | de 33 
1000 170 1.0 -65 to +150 GBJ810DI-ND 2.21 178. 187 tt 5.33 
50 170 1.05 -65 to +150 GBJ10005DI-ND 1.92 1.50 1.18 96 
100 170 1.05 -65 to +150 GBJ1001DI-ND 1.97 154 9 1.22 99 
200 170 1.05 -65 to +150 GBJ1002DI-ND 2.00 156 123 1.00 
2 400 170 1.05 -65 to +150 GBJ1004DI-ND 2.03 158 125 1.02 
600 170 1.05 -65 to +150 GBJ1006DI-ND 2.08 162 128 1.04 Fig. 8 — GBuJ Series 
8 1000 170 1.05 -65 to +150 GBJ1010DI-ND 2.38 185 147 (1.19 
50 240 1.05 -65 to +150 GBJ15005DI-ND 2.08 162 128 1.04 
100 240 1.05 -65 to +150 GBJ1501DI-ND 2.16 168 1.33 1.08 
200 240 1.05 -65 to +150 GBJ1502DI-ND 2.19 171 135 1.10 
a 400 240 1.05 -65 to +150 GBJ1504DI-ND 2.21 1.73 137 4.11 
600 240 1.05 -65 to +150 GBJ1506DI-ND 2.27 177 140 1.14 
1000 240 1.05 -65 to +150 GBJ1510DI-ND 2.48 1.94 153 1.25 
50 240 1.05 -65 to +150 GBJ20005DI-ND 2.13 166 1.32 1.07 
100 240 1.05 -65 to +150 GBJ2001DI-ND 2.19 171 135 1.10 
58 200 240 1.05 -65 to +150 GBJ2002DI-ND 2.21 1.73 137 4.11 
400 240 1.05 -65 to +150 GBJ2004DI-ND 227 177 140 1.14 
600 240 1.05 -65 to +150 GBJ2006DI-ND 2.32 181 143 1.17 
1000 240 1.05 -65 to +150 GBJ2010DI-ND 2.51 1.96 155 1.26 
50 350 1.05 -65 to +150 GBJ25005DI-ND 2.32 181 143 1.17 2.70 
100 350 1.05 -65 to +150 GBJ2501 DI-ND 2.38 185 147 149 10 ole. | | 
$6 200 350 1.05 -65 to +150 GBJ2502DI-ND 2.46 1.92 152 1.23 : _ aa 7.70 
400 350 1.05 -65 to +150 GBJ2504DI-ND 2.51 1.96 155 1.26 . 
600 350 1.05 -65 to +150 GBJ2506DI-ND 257 2.00 158 1.29 
1000 350 1.05 -65 to +150 GBJ2510DI-ND 2.35 189 153 1.33 
GBRC Series Fig. 9 — GBPC Series 
50 300 41a -65 to +150 GBPC15005DI-ND NEW! 2.30 185 150 1.30 
100 300 14 -55 to +150 GBPC1501DI-ND 2.65 213 1.73 1.50 [= 28.83—> 
200 300 14 -55 to +150 GBPC1502DI-ND 2.76 2.22 180 1.56 
186 400 300 14 -55 to +150 GBPC1504DI-ND 2.88 232 188 1.63 
: 600 300 14 -55 to +150 GBPC1506DI-ND 2.88 232 188 1.63 
800 300 44 -55 to +150 GBPC1508DI-ND 3.41 250 2.03 1.76 
1000 300 14 -55 to +150 GBPC1510DI-ND 3.22 259 210 1.82 
100 300 14 -55 to +150 GBPC2501DI-ND 2.76 2.22 180 1.56 
200 300 14 -55 to +150 GBPC2502DI-ND 2.88 232 188 1.63 
400 300 4a -55 to +150 GBPC2504DI-ND 2.88 2.32 188 1.63 
7 ow 600 300 14 -55to+150 | GBPC2506DI-ND 288 232 188 1.63 
800 300 14 -55 to +150 GBPC2508DI-ND 3.22 259 210 1.82 
1000 300 14 -55 to +150 GBPC2510DI-ND 3.22 259 210 1.82 
100 400 14 -55 to +150 GBPC3501DI-ND 2.99 241 195 169 
200 400 tA -55 to +150 GBPC3502DI-ND 3.11 250 2.03 1.76 Hole for 
por 400 400 14 -55 to +150 GBPC3504DI-ND 3.22 259 210 1.82 Tee 
: 600 400 14 -55 to +150 GBPC3506DI-ND 3.22 259 210 1.82 : . 
800 400 14 -55 to +150 GBPC3508DI-ND 3.45 2.78 2.25 1.95 
1000 400 1 -55 to +150 GBPC3510DI-ND 3.57 287 233 2.02 
Bridge Rectifiers 
Max. Avg. Max. Peak Max. Surge Max. Reverse | Max. Forward F Fig. 1 
Rect. Reverse Current Current Voltage Digi-Key Price Each 7 
Fig. | Current (A) | Voltage (V) 8.3ms (A) @25°C (uA) Peak (V) Part No. 1 10 100 500 116.00-419.054 @ 
50 200 10.0 1.0 RS401LDI-ND 1.32 1.04 80 58 12 
100 200 10.0 1.0 RS402LDI-ND 1.32 1.04 80 58 19.48 2. 
1 4.0 200 200 10.0 1.0 RS403LDI-ND 1.32 1.04 80 58 
400 200 10.0 1.0 RS404LDI-ND 1.32 1.04 80 58 
600 200 10.0 1.0 RS405LDI-ND. 1.35 1.05 83 68 
50 200 10.0 1.0 PB6O5DI-ND 1.49 1.17 90 66 
100 200 10.0 1.0 PB61DI-ND 1.49 1.47 90 66 
2 6.0 200 200 10.0 1.0 PB62DI-ND 1.49 147 90 66 Fig. 2 
400 200 10.0 1.0 PB64DI-ND 1.49 1.17 90 66 6.35 
600 200 10.0 1.0 PB66DI-ND 1.49 1.47 90 66 fb 19.05—4}_ 9 15.494] 
50 300 10.0 1 MB1505-ND 2.30 1.85 1.50 1.30 i a S 
100 300 10.0 14 MB151-ND 2.42 1.95 1.58 1.37 10.79 
15.0 200 300 10.0 11 MB152-ND 2.53 2.04 1.65 1.43 15.49 TYP O 
400 300 10.0 14 MB154-ND 2.65 2.13 1.73 1.50 a 6 
600 300 10.0 14 MB156-ND 2.76 2.22 1.80 1.56 + 
50 300 10.0 14 MB2505-ND 2.42 1.95 1.58 137 
100 300 10.0 14 MB251-ND 2.53 2.04 1.65 1.43 
3 25.0 200 300 10.0 14 MB252-ND 2.65 2.13 1.73 1.50 Fig. 3 
400 300 10.0 14 MB254-ND 2.76 2.22 1.80 1.56 11.48 12.19 
600 300 10.0 14 MB256-ND 2.88 2.32 1.88 1.63 aman , M204 
50 400 10.0 14 MB3505-ND 2.53 2.04 1.65 1.43 = = © 
100 400 10.0 14 MB351-ND 2.65 Bag 1.73 1.50 i = +x 
35.0 200 400 10.0 14 MB352-ND 2.76 2.22 1.80 1.56 28.96 ° 3g 
400 400 10.0 14 MB354-ND 2.88 2.32 1.88 1.63 1. Pe) 1 I 
600 400 10.0 14 MB356-ND 2.99 2.41 1.95 1.69 
Cc 


Operating Temperature Range: -55°C to +125°C. Storage Temperature: -55°C to +150°C 
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1M COR PORATED 


Schottky Barrier Rectifiers 


Max. Avg. | Max. Peak |Max. Surge} Max. Rev. |Max. For. Cut Tape 
Rect. Reverse Current | Current @| Voltage Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. |Current (A)| Voltage (V)| 8.3ms(A) | 25°C(mA) | Peak (V) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
20 25 1.0 0.45 1N5817DICT-ND 39 30 22 1N5817DITR-ND 5,000 96.00/M 
30 25 1.0 0.55 1N5818DICT-ND 39 -30 22 1N5818DITR-ND 5,000 96.00/M 
40 25 1.0 0.60 1N5819DICT-ND 39 .30 22 1N5819DITR-ND 5,000 96.00/M 
20 40 1.0 0.55 SR102CT-ND 49 38 20 SR102TR-ND 5,000 120.00/M 
1 1.0 30 40 1.0 0.55 SR103CT-ND 49 38 .27 SR103TR-ND 5,000 120.00/M 
40 40 1.0 0.55 SR104CT-ND 49 38 .27 SR104TR-ND 5,000 120.00/M 
50 40 1.0 0.70 SR105CT-ND 52 40 29 SR105TR-ND 5,000 128.00/M 
60 40 1.0 0.70 SR106CT-ND 53 42 32 SR106TR-ND 5,000 147.00/M 
100 25 0.5 0.80 SB1100DICT-ND 55 44 33 $B1100DITR-ND 5,000 154.00/M 
20 80 2.0 0.475 1N5820DICT-ND 68 54 At 1N5820DITR-ND 1,200 216.00/M 
30 80 2.0 0.500 1N5821DICT-ND 68 54 Al 1N5821DITR-ND 1,200 216.00/M 
40 80 2.0 0.525 1N5822DICT-ND 68 54 Al 1N5822DITR-ND 1,200 216.00/M 
3.0 20 150 3.0 0.55 SR302CT-ND 60 48 36 SR302TR-ND 1,200 218.00/M 
40 150 3.0 0.55 SR304CT-ND 60 48 36 SR304TR-ND 1,200 218.00/M 
50 150 3.0 0.75 SR305CT-ND 64 52 39 SR305TR-ND 1,200 232.00/M 
2 60 150 3.0 0.75 SR306CT-ND 68 55 A SR306TR-ND 1,200 247.00/M 
100 80 0.5 0.80 SB3100DICT-ND -80 64 48 SB3100DITR-ND 1,200 290.00/M 
20 250 10.0 0.57 SR502CT-ND 88 71 53 SR502TR-ND 1,200 319.00/M 
30 250 10.0 0.57 SR503CT-ND 92 74 56 SR503TR-ND 1,200 334.00/M 
5.0 40 250 10.0 0.57 SR504CT-ND 96 77 58 SR504TR-ND 1,200 348.00/M 
50 150 1.0 0.67 SRS505CT-ND NEW! 65 52 39 SR505TR-ND NEW! 1,200 208.00/M 
60 150 1.0 0.67 SRS506CT-ND NEW! 65 52 39 SR506TR-ND NEW! 1,200 208.00/M 
100 150 0.5 0.80 SB5100DICT-ND 1.12 89 68 SB5100DITR-ND 1,200 452.00/M 
20 25 1.0 0.45 1N5817MCT-ND 68 54 AM 1N5817MTR-ND 5,000 189.00/M 
3 1.0 30 25 1.0 0.55 1N5818MCT-ND 68 54 Al 1N5818MTR-ND 5,000 189.00/M 
40 25 1.0 0.60 1N5819MCT-ND 68 54 Al 1N5819MTR-ND 5,000 189.00/M 
20 30 0.5 0.50 B120DICT-ND 55 4 33 B120DITR-ND 5,000 154.00/M 
30 30 0.5 0.50 B130DICT-ND 58 46 35 B130DITR-ND 5,000 161.00/M 
30 25 1.0 0.41 B130LDICT-ND 68 54 At B130LDITR-ND 5,000 189.00/M 
1.0 40 30 0.5 0.50 B140DICT-ND 60 48 36 B140DITR-ND 5,000 168.00/M 
50 30 0.5 0.70 B150DICT-ND 62 50 38 B150DITR-ND 5,000 198.00/M 
60 30 0.5 0.70 B160DICT-ND 76 61 46 B160DITR-ND 5,000 242.00/M 
80 30 0.5 0.79 B180DICT-ND 80 64 48 B180DITR-ND 5,000 255.00/M 
100 30 0.5 0.79 B1100DICT-ND 84 68 51 B1100DITR-ND 5,000 268.00/M 
20 50 0.5 0.50 B220ADICT-ND 76 61 46 B220ADITR-ND 5,000 242.00/M 
30 50 0.5 0.50 B230ADICT-ND 82 66 50 B230ADITR-ND 5,000 261.00/M 
4 2.0 40 50 0.5 0.50 B240ADICT-ND 86 69 52 B240ADITR-ND 5,000 274.00/M 
50 50 0.5 0.70 B250ADICT-ND -90 #2 54 B250ADITR-ND 5,000 287.00/M 
60 50 0.5 0.70 B260ADICT-ND -96 ath 58 B260ADITR-ND 5,000 306.00/M 
20 100 0.5 0.50 B320ADICT-ND 96 77 58 B320ADITR-ND 5,000 306.00/M 
30 100 0.5 0.50 B330ADICT-ND 83 65 50 B330ADITR-ND 5,000 319.00/M 
40 100 0.5 0.50 B340ADICT-ND 86 68 52 B340ADITR-ND 5,000 332.00/M 
_ 40 70 1.0 0.35 B340LADICT-ND 86 68 52 B340LADITR-ND 5,000 332.00/M 
50 100 0.5 0.70 B350ADICT-ND 1.06 84 64 B350ADITR-ND 5,000 408.00/M 
60 100 0.5 0.70 B360ADICT-ND 1.16 91 -70 B360ADITR-ND 5,000 446.00/M 
20 30 0.5 0.50 B120BDICT-ND 63 50 38 B120BDITR-ND 3,000 188.00/M 
20 30 0.5 11 SK12DICT-ND 63 50 38 SK12DITR-ND 3,000 188.00/M 
30 30 0.5 0.50 B130BDICT-ND 65 52 39 B130BDITR-ND 3,000 195.00/M 
30 40 1.0 445 B130LBCT-ND 70 56 42 B130LBTR-ND 3,000 210.00/M 
30 25 0.5 0.55 SK13DICT-ND 68 54 Al SK13DITR-ND 3,000 203.00/M 
40 45 0.1 0.53 B140HBDICT-ND 73 58 44 B140HBDITR-ND 3,000 218.00/M 
40 30 0.5 0.50 B140BDICT-ND 68 54 At B140BDITR-ND 3,000 203.00/M 
40 25 0.5 0.55 SK14DICT-ND -60 48 36 SK14DITR-ND 3,000 200.00/M 
1.0 50 30 0.5 0.50 B150BDICT-ND 70 56 42 B150BDITR-ND 3,000 233.00/M 
50 25 0.5 0.70 SK15DICT-ND 70 56 42 SK15DITR-ND 3,000 233.00/M 
60 30 0.5 0.70 B160BDICT-ND 84 68 51 B160BDITR-ND 3,000 279.00/M 
60 25 0.5 0.70 SK16DICT-ND 88 71 53 SK16DITR-ND 3,000 293.00/M 
70 30 0.5 0.79 B170BDICT-ND 86 69 52 B170BDITR-ND 3,000 286.00/M 
80 30 0.5 0.79 B180BDICT-ND 88 71 53 B180BDITR-ND 3,000 293.00/M 
90 30 0.5 0.79 B190BDICT-ND -90 te 54 B190BDITR-ND 3,000 299.00/M 
5 100 30 0.5 0.79 B1100BDICT-ND 92 74 56 B1100BDITR-ND 3,000 306.00/M 
100 50 0.5 0.75 B1100LBDICT-ND 83 65 50 B1100LBDITR-ND 3,000 325.00/M 
20 50 0.5 0.50 B220DICT-ND 84 68 51 B220DITR-ND 3,000 279.00/M 
30 50 0.5 0.50 B230DICT-ND -90 72 54 B230DITR-ND 3,000 299.00/M 
40 50 0.5 0.50 B240DICT-ND 96 77 58 B240DITR-ND 3,000 319.00/M 
50 50 0.5 0.70 B250DICT-ND 83 65 50 B250DITR-ND 3,000 325.00/M 
2.0 60 50 0.5 0.70 B260DICT-ND 89 Fe fi) 54 B260DITR-ND 3,000 351.00/M 
70 50 0.5 0.79 B270DICT-ND 92 73 56 B270DITR-ND 3,000 364.00/M 
80 50 0.5 0.79 B280DICT-ND 96 76 58 B280DITR-ND 3,000 377.00/M 
90 50 0.5 0.79 B290DICT-ND 99 .78 60 B290DITR-ND 3,000 390.00/M 
100 50 0.5 0.79 B2100DICT-ND 1.02 81 62 B2100DITR-ND 3,000 403.00/M 
20 100 0.5 0.50 B320BDICT-ND 89 71 54 B320BDITR-ND 3,000 351.00/M 
30 100 0.5 0.50 B330BDICT-ND 92 73 56 B330BDITR-ND 3,000 364.00/M 
40 100 0.5 0.50 B340BDICT-ND 96 76 58 B340BDITR-ND 3,000 377.00/M 
_ 40 70 2.0 0.45 B340LBDICT-ND 96 76 58 B340LBDITR-ND 3,000 377.00/M 
50 100 0.5 0.70 B350BDICT-ND 1.19 94 72 B350BDITR-ND 3,000 468.00/M 
60 100 0.5 0.50 B360BDICT-ND 1.29 1.02 78 B360BDITR-ND 3,000 507.00/M 
20 100 0.5 0.50 B320DICT-ND 99 78 60 B320DITR-ND 3,000 390.00/M 
30 100 0.5 0.50 B330DICT-ND 1.02 81 62 B330DITR-ND 3,000 403.00/M 
6 3.0 40 100 0.5 0.50 B340DICT-ND 1.09 86 66 B340DITR-ND 3,000 429.00/M 
50 100 0.5 0.70 B350DICT-ND 1.32 1.04 80 B350DITR-ND 3,000 520.00/M 
60 100 0.5 0.70 B360DICT-ND 1.45 1.15 88 B360DITR-ND 3,000 572.00/M 
70 100 0.5 0.79 B370DICT-ND 1.49 117 90 B370DITR-ND 3,000 585.00/M 
(Continued) 
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Fig. 1 — DO-41 
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Fig. 3 — MELF (DL-41) 
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Fig. 8 — POWERMITE*3 NEW! 


meet =S. Schottky Barrier Rectifiers (Cont. 


1.181 (4.09), 
072 (1-83) 
Max. Avg. | Max. Peak | Max. Surge | Max. Rev. | Max. For. Cut Tape 
Rect. Reverse Current | Current@| Voltage Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Current (A) | Voltage (V) | 8.3ms(A) | 25°C(mA) | Peak (V) Part No. ‘i 10 100 Part No. Size Pricing 
80 100 0.5 0.79 B380DICT-ND 1.52 1.20 92 B380DITR-ND 3,000 598.00/M 
100 100 0.5 0.79 B3100DICT-ND 1.58 1.25 96 B3100DITR-ND 3,000 624.00/M 
20 100 0.5 0.50 SK32DICT-ND 86 68 52 SK32DITR-ND. 500 188.50 
3.0 30 100 0.5 0.50 SK33DICT-ND 86 68 52 SK33DITR-ND 500 188.50 
40 100 0.5 0.50 SK34DICT-ND 86 68 52 SK34DITR-ND. 500 188.50 
50 100 0.5 0.75 SK35DICT-ND 86 68 52 SK35DITR-ND. 500 188.50 
6 60 100 0.5 0.75 SK36DICT-ND 86 68 52 SK36DITR-ND. 500 188.50 
90 100 0.5 0.79 B390DICT-ND 1.55 1.23 94 B390DITR-ND 3,000 611.00/M 
20 175 0.5 0.55 B520CDICT-ND 1.16 91 -70 B520CDITR-ND 3,000 455.00/M 
30 175 0.5 0.55 B530CDICT-ND 1.22 97 74 B530CDITR-ND 3,000 481.00/M 
5.0 40 175 0.5 0.55 BS540CDICT-ND 1.29 1.02 78 BS540CDITR-ND 3,000 507.00/M 
50 175 0.5 0.70 B550CDICT-ND 1.42 1.12 86 B550CDITR-ND 3,000 559.00/M 
60 175 05 0.70 | _BS600DICT-ND 1.55 1.28.94 _|__BSOCDITR-ND 3,000 611.00/M joi, mie pattom aids 
10.0 40 125 1.0 0.55 SBG1040CTDI-ND 1.46 1.14 -90 = _ — 7 
15.0 30 150 0.1 0.7 MBRB1530CTDICT-ND- 1.38 1.08 85 MBRB1530CTDITR-ND 800 551.20 Fig: 9 =SOD-128 
15.0 35 150 0.1 0.7 MBRB1535CTDICT-ND 1.40 1.10 87 MBRB1535CTDITR-ND- 800 561.60 
15.0 40 150 0.1 0.7 MBRB1540CTDICT-ND 1.43 1.12 88 MBRB1540CTDITR-ND 800 572.80 Lt 9 10 
15.0 45 150 0.1 0.7 MBRB1545CTDICT-ND. 1.46 1.14 90 MBRB1545CTDITR-ND 800 583.20 or 
f 16.0 30 175 1.0 0.55 SBG1630CTDICT-ND 1.51 1.18 93 SBG1630CTDITR-ND 800 604.80 - ioe. 
16.0 40 175 1.0 0.55 SBG1640CTDI-ND 1.57 1.22 97 = — _ = 
20.0 40 225 1.0 0.55 SBG2040CTDI-ND 1.70 1.33 1.05 = = = 
30.0 40 250 1.0 0.55 SBG3040CTDI-ND 2.30 1.79 1.42 = = = 
8 10.0 40 150 0.3 0.51 SBM1040DICT-ND NEW! 1.46 1.14 90 SBM1040DITR-ND NEW! 5,000 691.00/M! 
0.5 20 5.5 = 0.300 BO520LWDICT-ND 50 40 30 BO520LWDITR-ND 3,000 150.00/M Fig. 10 — TO-220 
0.5 30 5.5 = 0.375 BOS530WDICT-ND 50 40 -30 BO530WDITR-ND 3,000 150.00/M 
: 0.5 40 5.5 = 0.510 BOS40WDICT-ND 50 40 30 BOS40WDITR-ND 3,000 150.00/M e po FF Jolg. 49 
1.0 40 25 1.0 0.320 1N5819HWDICT-ND 72 58 44 1N5819HWDITR-ND 3,000 239.00/M 1.09 Xha 4.4pe15, ty 
0.64 
to| 80 45V 200 8.0 0.55 SBL845DI-ND 1460 1.44 90 - _ - en 15 
16.0 45V 275 16.0 0.63 SBL1645DI-ND 1.67 1.31 1.03 = — = 
Fig. 11 — TO-220 
10.0 45V 250 10.0 0.60 SBL1045CTDI-ND 1.54 1.20 95 = = — 
16.0 20V 250 10.0 0.65 SR1602-NDt+ 3.08 2.31 1.93 = =. = 8. 05g =| 
11| 160 45V 250 05 0.55 |  SBLI645CTDI-ND 178 139 © 1.10 = = = 3 03k pom al 
20.0 45V 250 20.0 0.60 SBL2045CTDI-ND 1.89 1.47 1.17 = = = 0. 667 LS 
30.0 45V 250 1.0 0.55 SBL3045CTDI-ND 2.67 2.08 1.65 = = = 
Operating and Storage Temperature: -65°C to +150°C. t+ Dual rectifier package 
Fast Schottky Barrier Rectifiers 
Peak Rev. Forward Volt. | Junction Reverse Power Cut Tape Fig. 1 — DO-35 
Voltage | Leakage @IF Cap. | Recovery | Dissipation | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | VRRM(V) | Current VF IF(mA) (pF) Time(nS) | Ptot(mW) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 275 3.9 7 
20 5uA 0.37 20 50 10 400 SD1030CT-ND 48 38 29 $D103CTB-ND+ 10,000 | 126.00/M nae i a al 
30 5uA 0.37 20 50 10 400 SD103BCT-ND 48 38 29 $D103BTB-ND+ 10,000 | 126.00/M 19 @.52 
40 5uA 0.37 20 50 10 400 SD103ACT-ND 48 38 29 SD103ATB-NDt 10,000 | 126.00/M Cathode Mark 
1 40 200nA 0.39 a] 22 1 400 $D1010CT-ND 52 40 .29 $D101CTB-ND+ 10,000 | 120.00/M 
50 200nA 0.40 ‘l Zl 1 400 $D101BCT-ND 52 40 .29 $D101BTB-ND+ 10,000 | 120.00/M Fig.2 — MiniMELF 
60 200nA 0.41 s| 2.0 1 400 $D101ACT-ND 52 40 .29 $D101ATB-ND+ 10,000 | 120.00/M 
20 5uA 037° «20 50 10 400 LLSD1030CT-ND 55 44 .33 | LLSDI03CTR-ND* 2,500 | 154.00/M p07 — 
30 SuA 0.37 20 50 10 400 LLSD103BCT-ND 55 44 33 LLSD103BTR-ND* 2,500 | 154.00/M 
2 40 5uA 0.37 20 50 10 400 LLSD103ACT-ND 55 44 33 LLSD103ATR-ND* 2,500 | 154.00/M 
40 200nA 0.39 a 22 1 400 LLSD1010CT-ND 45 36 27 LLSD101CTR-ND* 2,500 | 126.00/M 
50 200nA 0.40 1 21 1 400 LLSD101BCT-ND 45 36 27 LLSD101BTR-ND* 2,500 | 126.00/M Fig. 3 — SOD-323 
60 200nA 0.41 l 2.0 1 400 LLSD101ACT-ND 45 36 (27 LLSD101ATR-ND* 2,500 | 126.00/M 
20 100A 0.31 100 170 = 200 BO520WSDICT-ND 60 48 36 BO520WSDITR-ND* 3,000 | 180.00/M 1-8, 
20 SyA 0.37 20 50 10 200 SD103CWSDICT-ND 60 48 36 SD103CWSDITR-ND* 3,000 | 200.00/M 
30 500nA 1.0 200 10 5 200 BAT42WSCT-ND 64 52 39 BAT42WSTR-ND* 3,000 | 213.00/M 
30 100A 0.33 2 10 5 200 BAT43WSDICT-ND 64 52 39 BAT43WSDITR-ND* 3,000 | 213.00/M 
30 2.0HA 0.32 | 10 5 200 BAT54WSDICT-ND 80 64 48 BATS4WSDITR-ND* 3,000 | 266.00/M 
3 30 5yA 0.37 20 50 10 200 SD103BWSDICT-ND 60 48 36 $D103BWSDITR-ND* 3,000 | 200.00/M 
40 200nA 0.39 1 22 1.0 200 $D101CWSDICT-ND 63 50 .38 $D101CWSDITR-ND* 3,000 | 188.00/M 
40 5.0uA 0.37 20 50 10 200 SD103AWSDICT-ND 60 48 36 SD103AWSDITR-ND* 3,000 | 200.00/M 
40 500nA 0.37 i 2.0 = 250 SDMKO0340LDICT-ND 60 48 .36 SDMK0340LDITR-ND* 3,000 | 200.00/M 
45 1.0pA 0.45 10 6.0 = 200 SDM10K45DICT-ND NEW! 60 48 .36 SDM10K45DITR-ND NEW! 3,000 | 200.00/M 
50 200nA 0.40 1 21 1.0 200 $D101BWSDICT-ND 63 50 .38 $D101BWSDITR-ND* 3,000 | 188.00/M 
60 200nA 0.41 | 2.0 1 200 SD101AWSCT-ND 63 50 38 $D101AWSTR-ND* 3,000 | 188.00/M 
70 200nA 0.41 1.0 2.0 1.0 200 1N5711WSDICT-ND 72 58 44 1N5711WSDITR-ND* 3,000 | 239.00/M 
20 SpA = — = 10 = $D103-CWDICT-ND 53 42 32 $D103-CWDITR-ND* 10,000 | 140.00/M 
30 100A 1.0 200 10 5 200 BAT42WDICT-ND. 60 48 36 BAT42WDITR-ND* 3,000 | 180.00/M 0. 15 
30 500nA 1.0 200 10 5.0 200 BAT43WDICT-ND. 60 48 .36 BAT43WDITR-ND* 3,000 | 180.00/M BT 60.25 
30 SpA = — = 10 = $D103-BWDICT-ND 53 42 32 $D103-BWDITR-ND* 10,000 | 140.00/M 
4 40 200nA oot _— = 1 pm $D101-CWDICT-ND 48 38 29 $D101-CWDITR-ND* 10,000 | 126.00/M 
40 5uA = = — 10 = $D103-AWDICT-ND 53 42 32 $D103-AWDITR-ND* 10,000 | 140.00/M ited { 
50 200nA | = 1 _ $D101-BWDICT-ND 48 38 .29 | SD101-BWDITR-ND* 10,000] 126.00/M 1.550 Fil, 55 
60 200A 1.0 15 2.0 1 400 1N6263WDICT-ND 70 56 42 1N6263WDITR-ND* 3,000 | 210.00/M Bottom View 
60 200nA == —_ = 1 = $D101-AWDICT-ND 48 38 4.29 $D101-AWDITR-ND* 10,000 | 126.00/M 


+ TB = Tape & Box * TR = Tape & Reel 
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Repetitive Forward Forward Reverse Cut Tape 
Peak Reverse | Continuous} Voltage Leakage | Recovery Digi-Key Price Each Tape & Reel* 
Fig. |Voltage VRRM | CurrentIF | @100mA | Current Time | Package | Part No. 10 100 1,000 Size Pricing 
30V 200mA 1.0V 2uA 5nS SOT-23 BAT54DICT-ND 40 30 16 3,000 150.00/M 
30V 200mA 1.0V 2uA 5nS SOT-323 | BAT54WCT-ND 48 36 -20 3,000 180.00/M 
40V 200mA 1.0V 200nA 5nS SOT-23 BAS40DICT-ND 52 39 24 3,000 213.00/M 
40V 200mA 1.0V 200nA 5nS SOT-323 | BAS40WDICT-ND 64 AB 29 3,000 266.00/M 
1 40V 500mA 0.5V 50yuA = SOT-23 BAT400DDICT-ND 52 39 24 3,000 213.00/M 
40V 750mA 0.75V 100A. = SOT-23 BAT/50DICT-ND 58 4 27 3,000 239.00/M 
70V 70mA 1.0V 200uA 5nS SOT-23 BAS7ODICT-ND 64 48 29 3,000 266.00/M 
70V 200mA 1.0V 100nA 5nS SOT-23 BAS7OHDICT-ND 64 48 .29 3,000 266.00/M 
70V 100mA 1.0V 100nA. 5nS SOT-323 | BAS70WDICT-ND 71 53 32 3,000 293.00/M 
30V 200mA 1.0V 2uA 5nS SOT-23 BATS40DICT-ND 48 -36 22 3,000 200.00/M 
30V 200mA 1.0V 2uA 5nS SOT-323 | BAT54CWCT-ND 58 44 27 3,000 239.00/M 
40V 200mA 1.0V 200nA 5nS SOT-23 BAS40-05DICT-ND 52 39 24 3,000 213.00/M 
2 40V 200mA 1.0V 200nA 5nS SOT-323 | BAS40W-O5DICT-ND 64 AB .29 3,000 266.00/M 
70V 70mA 1.0V 200nA 5nS SOT-23 BAS70-05DICT-ND 64 AB 29 3,000 266.00/M 
70V 200mA 1.0V 100nA 5nS SOT-23 BAS70H-OSDICT-ND 64 AB 29 3,000 266.00/M 
70V 100mA 1.0V 100nA 5nS SOT-323 | BAS70W-O5DICT-ND A 53 -32 3,000 293.00/M 
30V 200mA 1.0V 2uA 5nS SOT-23 BATS4SDICT-ND 48 -36 22 3,000 200.00/M 
30V 200mA 1.0V 2uA 5nS SOT-323 | BAT54SWCT-ND 58 44 .27 3,000 239.00/M 
40V 200mA 1.0V 200nA 5nS SOT-23 BAS40-04CT-ND 52 39 24 3,000 213.00/M 
3 40V 200mA 1.0V 200nA 5nS SOT-323 | BAS40W-04DICT-ND 64 AB 29 3,000 266.00/M 
70V 70mA 1.0V 200nA 5nS SOT-23 BAS70-04DICT-ND 64 48 29 3,000 266.00/M 
70V 200mA 1.0V 100nA. 5nS SOT-23 BAS70H-04DICT-ND 64 48 29 3,000 266.00/M 
70V 100mA 1.0V 100nA 5nS SOT-323 | BAS70W-04DICT-ND wal 53 32 3,000 293.00/M 
30V 200mA 1.0V 2uA 5nS SOT-23 BAT54ADICT-ND. 48 36 22 3,000 200.00/M 
30V 200mA 1.0V 2uA 5nS SOT-323 | BATS54AWCT-ND 58 44 27 3,000 239.00/M 
40V 200mA 1.0V 200nA 5nS SOT-23 BAS40-06DICT-ND 52 39 24 3,000 213.00/M 
4 40V 200mA 1.0V 200nA 5nS SOT-323 | BAS40W-O6DICT-ND 64 48 29 3,000 266.00/M 
70V 70mA 1.0V 200nA 5nS SOT-23 BAS70-06DICT-ND 64 48 29 3,000 266.00/M 
70V 200mA 1.0V 100nA 5nS SOT-23 BAS70H-O6DICT-ND 64 48 .29 3,000 266.00/M 
70V 100mA 1.0V 100nA 5nS SOT-323 | BAS70W-O6DICT-ND ral 53 -32 3,000 293.00/M 
5 30V 200mA 1.0V 2uA 5nS SOT-363 | BATS54DWDICT-ND 65 -50 34 3,000 325.00/M 
30V 200mA 1.0V 2.0uA 5nS SOT-523 | BAT54TDICT-ND NEW! 40 30 16 3,000 150.00/M 
6 40V 200mA 0.37V 1pA = SOT-323 | SDMGO0340LDICT-ND 54 A 22 3,000 203.00/M 
40V 200mA 1.0V 200nA 5nS SOT-523 | BAS40TDICT-ND NEW! 52 39 24 3,000 213.00/M 
30V 200mA 1.0V 2.0uA 5nS SOT-523 | BATS54ATDICT-ND NEW! 48 36 22 3,000 200.00/M 
4 40V 200mA 0.37V 1pA — SOT-323 | SDMG0340LADICT-ND 54 A 22 3,000 203.00/M 
40V 200mA 1.0V 200nS 5nS SOT-523 | BAS40T-O6DICT-ND NEW! 52 39 24 3,000 213.00/M 
8 30V 200mA 1.0V 2.0pA 5nS SOT-523 | BAT54CTDICT-ND NEW! 48 36 22 3,000 200.00/M 
40V 200mA 0.37V 1pA = SOT-323 | SDMG0340LODICT-ND 54 A 22 3,000 203.00/M 
9 40V 200mA 0.37V 1pA => SOT-323 | SDMG0340LSDICT-ND 54 A 22 3,000 203.00/M 
40V 200mA 1.0V 200nA 5nS SOT-523 | BAS40T-04DICT-ND NEW! 52 39 24 3,000 213.00/M 
* For Tape and Reel Part No., change “CT-ND" to “TR-ND”. 
. . 
Schottky Barrier Diode Arrays SOT-363 (200mW) 
Peak Rev. Forward Volt. | Junction / Reverse Cut Tape Tape & Reel 
Voltage Leakage @IF Cap. Recovery | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Fig. | VRRM(V) | Current | VF IF(mA)) (pF) Time (nS) | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 
30 2.0HA 0.40 10 10 5.0 BAT54SDWDICT-ND 96 7 .58| BATS54SDWDITR-ND 319.00/M 
1 40 200nA 0.38 1.0 5.0 5.0 BAS40DW-04DICT-ND 80 64 -48| BAS4ODW-04DITR-ND 266.00/M 
70 100nA 0.41 1.0 2.0 5.0 BAS70DW-04DICT-ND- 83 65 -50 | BAS70DW-04DITR-ND 325.00/M 
2 30 2.0UA 0.40 10 10 5.0 BAT54CDWDICT-ND 96 WA .58| BATS54CDWDITR-ND 319.00/M 
40 200nA 0.38 1.0 5.0 5.0 BAS40DW-O5DICT-ND 80 64 -48| BAS40DW-O5DITR-ND_ 266.00/M 
30 2.0HA 0.40 10 10 5.0 BAT54ADWDICT-ND 96 wh .58| BATS4ADWDITR-ND 319.00/M 
3 40 200nA 0.38 1.0 5.0 5.0 BAS40DW-O6DICT-ND .80 64 -48| BAS4ODW-O6DITR-ND 266.00/M 
70 100nA 0.41 1.0 2.0 5.0 BAS70DW-O6DICT-ND 83 65 -50 | BAS70DW-O6DITR-ND. 325.00/M _ 
4 40 200nA 0.38 1.0 5.0 5.0 BAS40TWDICT-ND 72 58 -44| BAS4O0TWDITR-ND 239.00/M Fig. 5 
70 100nA 0.41 1.0 2.0 5.0 BAS70TWDICT-ND 88 ral .53 | BAS70TWDITR-ND 293.00/M 
5 30 2.0NA 0.45 10 10 5.0 QSBT40DICT-ND 1.09 86 .66 | QSBT40DITR-ND 429.00/M 
6 30 2.0UA 0.40 10 10 5.0 BAT54BRWDICT-ND NEW! 96 7 .58| BAT54BRWDITR-ND NEW!) = 319.00/M 
40 2.0UA 0.38 1.0 5.0 5.0 BAS40BRWDICT-ND NEW! 96 ft .58| BAS40BRWDITR-ND NEW!) — 319.00/M 
7 30 2.0UA 0.40 10 10 5.0 BAT54JWDICT-ND NEW! 64 52 -39| BATS4JWDITR-ND NEW! 213.00/M 
. . . 
Switching Diode Arrays SOT-363/SOT-353 (200mW) Fig. 1 
SOT-363 
Peak Reverse For. Volt. | Capac- | Reverse 
Rev. Curr. max. | max. @ | itance | Recovery Cut Tape Tape & Reel 
Volt. IR VR | VF IF | Cmax. | Time Trr Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Fig. | VRRM(V) |(WA) (V) | (V) (mA) | (pF) | max.(nS) | Part No. 1 10 100] PartNo. 3,000 
1 80 1.0 75 | 1.0 100 3.5 4.0 MMBD4448HACWDICT-ND 60 48 .36| MMBD4448HAQWDITR-ND 200.00/M 
2 80 1.0 75 | 1.0 100 3.5 4.0 MMBD4448HOGWDICT-ND 60 48 .36| MMBD4448HOQWDITR-ND 180.00/M 
3 80 10 75 | 1.0 100 3.5 4.0 MMBD4448HTWDICT-ND. 50 .40 .30} MMBD4448HTWDITR-ND 150.00/M 
4 75 25 75 | 1.0 50 2.0 4.0 BAV70DWDICT-ND 50 .40 .30| BAV70DWDITR-ND 150.00/M 
4 so [10 75 | 10 100] 35 40 MMBD4448HCDWDICT-ND 60 48 .36| MMBD4448HCDWDITR-ND | 180.00/M SOT-36 
5 75 25 75 | 10 50 2.0 4.0 BAV99DWDICT-ND 50 .40 .30} BAV99DWDITR-ND 150.00/M cH e rf? 
5 80 01 70 | 1.0 100 3.5 4.0 MMBD4448HSDWDICT-ND 60 .48 .36| MMBD4448HSDWDITR-ND 180.00/M ve 
6 75 25 75 | 10 50 2.0 40 BAWS6DWDICT-ND 50 .40 .30| BAWS56DWDITR-ND 150.00/M a 
6 80 1.0 75 | 1.0 100 3.5 4.0 MMBD4448HADWDICT-ND 60 .48 .36} MMBD4448HADWDITR-ND 180.00/M AM U ja Uo 
ih 75 25 75 | 1.0 50 2.0 4.0 BAV7S56DWDICT-ND 50 .40 .30| BAV7S56DWDITR-ND 150.00/M 
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INCORPORATED 


Surface Mount MOSFETS 


Rps (On) | !D Cont. Pp Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing 
Vpss OHMS (A) (watts) Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 5,000 
Single P-Channel Enhancement Mode FETs 
-30 0.24 3.4 25 DI9400CT-ND 4.50 3.75 3.00 = - _ 
-20 0.12 43 25 DI9405CT-ND 4.68 3.90 3.12 DI9405TR-ND 1560.00/M — 1365.00/M 
-20 0.12 5.3 25 DI9430CT-ND 4.92 4.10 3.28 DI9430TR-ND 1640.00/M  1435.00/M 
-30 0.064 5.3 25 DI9435CT-ND 4.98 4.15 3.32 DI9435TR-ND 1660.00/M__1453.00/M 
Dual N & P-Channel Enhancement Mode FETs 
20,-20 | 0.11,0.35 | 3,-2.5 1.6 DI9942CT-ND 5.40 4.50 3.60 DI9942TR-ND 1800.00/M — 1575.00/M s 
30, -30 | 0.11, -0.24 | 3.7,-2.9 2 DI9952CT-ND 5.58 4.65 3.72 - - - 5 
Dual N-Channel Enhancement Mode FETs ed i e 
€ lo connection 
60 0.17 3.5 1.6 DI9945CT-ND 5.40 4.50 3.60 DI9945TR-ND 1800.00/M  1575.00/M for DI9400 
30 0.11 37 2 DI9956CT-ND 5.22 4.35 3.48 DI9956TR-ND 1740.00/M — 1523.00/M 
Fast Recovery Rectifiers 
Max. Max. Peak | Max. Surge Max. Max. Max. Fig. 1 — DO-41 
Avg. Rect.| Reverse Current Reverse | Forward Reverse Cut Tape 
Current Voltage 8.3ms Current | Voltage | Recovery Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 2.86 272 
Fig. | Pkg. (A) (V) (A) @25°C (yA) | Peak(V) | Time (nS) Part No. i 10 100 Part No. Size Pricing 
50 50 5.0 1.2 200 1IN4933CT-ND 39 235 1N4933TR-ND 5,000 | 46.00/M oe 40 _22IF A Pos igo 
100 50 5.0 1.2 200 1IN4934CT-ND 39 23815 1N49347R-ND 5,000 | 46.00/M : ; 
200 50 5.0 1.2 200 1N4935CT-ND 39 23805 1IN4935TR-ND 5,000 | 46.00/M 
1 | Do41 1.0 400 50 5.0 1.2 200 1IN4936CT-ND 39 235 1IN4936TR-ND 5,000 | 46.00/M 
600 50 5.0 1.2 200 1IN4937CT-ND 39.2315: 1IN4937TR-ND 5,000 | 46.00/M 
800 50 5.0 1.3 500 FRIO6CT-ND 44° 30 21 FRIO6TR-ND 5,000 | 72.00/M 
1000 50 5.0 1.3 500 FRI07CT-ND 44. 30 21 FR107TR-ND 5,000 | 72.00/M 
50 30 5.0 1.2 200 DL4933CT-ND — 33 24 DL4933TR-ND 5,000 | 104.00/M 
100 30 5.0 1.2 200 DL4934CT-ND —- 8 24 DL4934TR-ND 5,000 | 104.00/M 
2) MEF 1.0 200 30 5.0 1.2 200 DL4935CT-ND — 8 24 DL4935TR-ND 5,000 | 104.00/M Fig. 3— DO-201AD 
400 30 5.0 1.2 200 DL4936CT-ND — 33 24 DL4936TR-ND 5,000 | 104.00/M 
600 30 5.0 1.2 200 DL4937DICT-ND 42 33 24 DL4937DITR-ND 5,000 | 104.00/M 1132 48.35 
50 200 10.0 1.3 150 FR301CT-ND AV 32) 28 FR301TR-ND 1,200 | 113.00/M 
100 200 10.0 13 150 FR302CT-ND 42 3224 FR302TR-ND 1,200 | 115.00/M | 25,40. [9.4o/ F 25,40. | 
200 200 10.0 13 150 FR303CT-ND A400 BA 85 FR303TR-ND 1,200 | 121.00/M 
3] 3.0 400 200 10.0 13 150 FR304CT-ND 440 BA 85 FR304TR-ND 1,200 | 121.00/M 
201AD 600 200 10.0 13 250 FRS05CT-ND 48° «37 (7 FR305TR-ND 1,200 | 133.00/M Fig. 4— R-6 
800 200 10.0 13 500 FR306CT-ND 48° «37 7 FR306TR-ND 1,200 | 133.00/M 
1000 200 10.0 13 500 FR307CT-ND. 57 A432 FR307TR-ND 1,200 | 158.00/M 1,32 19.14 
50 300 10.0 13 150 FR601CT-ND 64 52 39 FR601TR-ND 500 132.00 
100 300 10.0 13 150 FR602CT-ND 68 «55 At FR602TR-ND 500 140.50 L agap—olo 14h Eos ag | 
Pale an 200 300 10.0 13 150 FR603CT-ND 72 58 4 FR603TR-ND 500 148.50 : : 
400 300 10.0 13 150 FR604CT-ND 76 61 46 FR604TR-ND 500 157.00 
600 300 10.0 13 250 FR605CT-ND 84 68 51 FR605TR-ND 500 173.50 Fig. 5 — TO-220A 
800 300 10.0 1.3 500 FR606CT-ND 92 74 56 FR606TR-ND 500 190.00 
50 300 10.0 13 150 FR801-ND 119 94 72 — - - sit Joh an 
100 300 10.0 1.3 150 FR802-ND 125 99 76 - - - 1 09% gad ! i" 
5 |TO220A| 8.0 200 300 10.0 13 150 FR803-ND 132 1.04 .80 - _ _ 0.66 *14484+15.494 
400 300 10.0 13 150 FR804-ND 145° 115 88 = = _ L418 
600 300 10.0 1.3 250 FR805-ND 155 1.23 94 - - - 
6 | 1oe0! 46 150 125 10.0 975 35 SF163DI-ND 208 162 1.28 =— - - ats 
200 125 10.0 975 35 SF164DI-ND 213 166 1.32 _ - - SS a 
1.0 100 30 5.0 13 150 RS1BDICT-ND 55 43 31 RS1BDITR-ND 5,000 | 136.00/M : 
1.0 200 30 5.0 13 150 RS1DDICT-ND 45° (3627 RS1DDITR-ND 5,000 | 126.00/M 
1.0 400 30 5.0 13 150 RS1GDICT-ND 48 «38 «(29 RS1GDITR-ND 5,000 | 133.00/M 
1.0 600 30 5.0 1.3 250 RS1JDICT-ND 50 40 30 RS1UDITR-ND 5,000 | 140.00/M 
>| oma 1.0 800 30 5.0 13 500 RS1KDICT-ND 53 42 «(32 RS1KDITR-ND 5,000 | 147.00/M 
1.0 1000 30 5.0 13 500 RS1MDICT-ND 55 44 33 RS1MDITR-ND 5,000 | 154.00/M Fig. 7 — SMA 
15 50 50 5.0 13 150 RS2AADICT-ND 50 40 30 RS2AADITR-ND 5,000 | 140.00/M 
15 100 50 5.0 1.3 150 RS2BADICT-ND 53 42.32 RS2BADITR-ND 5,000 | 147.00/M 1.63 j= 4.60 — 4 : 
15 400 50 5.0 1.3 150 RS2GADICT-ND 58 46 (35 RS2GADITR-ND 5,000 | 161.00/M re c+ 2.62 
15 1000 50 5.0 1.3 500 RS2MADICT-ND 70 56.42 RS2MADITR-ND 5,000 | 196.00/M 92 |p) 24 — 
1.0 50 30 5.0 1.0 150 FRIADICT-ND 53 4130 FRIADITR-ND 3,000 | 138.00/M : 
1.0 100 30 5.0 1.0 150 FRIBDICT-ND 45 27 FRIBDITR-ND 3,000 | 135.00/M 
1.0 200 30 5.0 1.0 150 FRIDDICT-ND 48 «3829 FRIDDITR-ND 3,000 | 143.00/M 
1.0 200 30 5.0 13 150 RS1DBDICT-ND 45 36 27 RS1DBDITR-ND 3,000 | 135.00/M 
1.0 400 30 5.0 1.0 150 FRIGDICT-ND 50 40 30 FRIGDITR-ND 3,000 | 150.00/M 
8 | SMB 1.0 600 30 5.0 1.0 250 FRIJDICT-ND 52 42 32 FRIJDITR-ND 3,000 | 156.00/M 
1.0 800 30 5.0 1.0 500 FRIKDICT-ND 54 44 38 FRIKDITR-ND 3,000 | 162.00/M 
1.0 1000 30 5.0 1.0 500 FRIMDICT-ND 57 4634 FRIMDITR-ND 3,000 | 170.00/M 
15 50 50 5.0 1.3 150 RS2ADICT-ND 50.40.30 RS2ADITR-ND 3,000 | 150.00/M 
3.0 50 100 5.0 13 150 RS3ABDICT-ND 84 68 51 RS3ABDITR-ND 3,000 | 279.00/M 
3.0 600 100 5.0 1.3 250 RS3JBDICT-ND 89 71 54 RS3JBDITR-ND 3,000 | 351.00/M 
3.0 50 100 5.0 13 150 RSSADICT-ND 84 68 51 RS3ADITR-ND 3,000 | 279.00/M 
3.0 100 100 5.0 13 150 RS3BDICT-ND 88 71 53  RSSBDITR-ND 3,000 | 293.00m | | Fig-9—SMC 
9 | sxc 3.0 200 100 5.0 13 150 RS3DDICT-ND 92 74 56 RS3DDITR-ND 3,000 | 306.00/M 
3.0 400 100 5.0 13 150 RSSGDICT-ND 9% 7 58 RS3GDITR-ND 3,000 | 319.00/M . jee 20 =1+.31 
3.0 800 100 5.0 1.3 500 RS3KDICT-ND 9 76 58 RS3KDITR-ND 3,000 | 377.00/M 6.22 [[) tse 
3.0 1000 100 5.0 13 500 RS3MDICT-ND 99 78 60 RS3MDITR-ND 3,000 | 390.00/M ie aera nee 


Operating and Storage Temperature: -65°C to +175°C. Reverse Recovery Test @IF= 1.0A, Vp = 30V. 
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NRE. Ultra Fast Switching Rectifiers ei 


INS OR PORATED Operating Temperature Range: -65°C to +150°C 
Max. Avg.| Max. Peak |Max. Surge} Max. Rev.| Max. | Max. Rev. 7 I 
Rect. Reverse | Current | Current | Forward | Recovery Cut Tape a ee 
Current | Voltage 8.3ms | @25°C | Voltage | Time Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 25.40 5.21 
Fig. | Pkg. (A) (VY) (A) (WA) | Peak(V)| (nS) Part No. 1 10 100 Part No. Size | Pricing 
50 30 5.0 1.0 50 UF1001DICT-ND 45° 31 22 UF1001DITR-ND 5,000] 74.00/M 
100 30 5.0 1.0 50 UF1002DICT-ND 39° 4.29 UF1002DITR-ND 5,000 | 78.00/M 
200 30 5.0 1.0 50 UF1003DICT-ND 43° 32 BB UF1003DITR-ND 5,000 | 87.00/M 
1 | DOH 1.0 400 30 5.0 13 50 UF1004DICT-ND 50 37 26 UF1004DITR-ND 5,000 | 100.00/M 7 
600 30 5.0 17 75 UF1005DICT-ND 44 34 BB UFI005DITR-ND 5,000 | 109.00/M il 
800 30 5.0 17 75 UF1006DICT-ND 52 40 29 UFI006DITR-ND 5,000 | 128.00/M a 
1000 30 5.0 17 75 UF1007DICT-ND 48. 38 UF1007DITR-ND 5,000 | 133.00/M 8 
2 [D2PAK| 16 200 100 5.0 0.975 25 MURB1620CTDICT-ND 230 1.79 1.42 MURB1620CTDITR-ND 800 | 918.40 | 
50 30 20 0.9 25 ESTADICT-ND 68 (54ST ESTADITR-ND 5,000 | 189.00/M i 
SMA 40 100 30 2.0 0.9 25 ES1BDICT-ND 70 56 42 ES1BDITR-ND 5,000 | 196.00/M 1.14 
: 150 30 5.0 0.98 20 ES1ODICT-ND 73 58 44 ES10DITR-ND 5,000 | 203.00/M 
200 30 2.0 0.9 25 ES1DDICT-ND 60 48 36 ES1DDITR-ND 5,000 | 191.00/M f 
50 30 5.0 1.0 50 USTADICT-ND 55 44 33 USTADITR-ND 5,000 | 154.00/M : oi ey opin 2 ica 
100 30 5.0 1.0 50 US1BDICT-ND 60 48 36 US1BDITR-ND 5,000 | 168.00/M Pin 3 
200 30 5.0 1.0 50 US1DDICT-ND 65 52.39 US1DDITR-ND 5,000 | 182.00/M 
3 | SMA 1.0 400 30 5.0 13 50 US1GDICT-ND 70 56 42 US1GDITR-ND 5,000 | 196.00/M 
600 30 5.0 17 75 US1JDICT-ND 60 48 36 US1JDITR-ND 5,000 | 191.00/M 
800 30 5.0 17 75 US1KDICT-ND 64 52 39 US1KDITR-ND 5,000 | 204.00/M 
1000 30 5.0 17 75 US1MDICT-ND 68 55 At US1MDITR-ND 5,000 | 217.00/M 
50 50 5.0 0.92 25 ES2AADICT-ND 64.529) ES2AADITR-ND 5,000 | 204.00/M 
sua | 20 100 50 5.0 0.92 25 ES2BADICT-ND 68 55 At ES2BADITR-ND 5,000 | 217.00/M 
: 150 50 5.0 0.92 25 ES2CADICT-ND 72 58 44 ES2CADITR-ND 5,000 | 230.00/M 
200 50 5.0 0.9 25 ES2DADICT-ND 76 61 46 ES2DADITR-ND 5,000 | 242.00/M 
200 40 2.0 0.875 25 MURS120DICT-ND 60 48 36 MURS120DITR-ND 3,000 | 200.00/M 
SMB 1.0 400 35 5.0 1.25 50 MURS140DICT-ND 60 48 36 MURS140DITR-ND 3,000 | 200.00/M 
600 35 5.0 1.25 50 MURS160DICT-ND 64 52.39 MURS160DITR-ND 3,000 | 213.00/M 
50 50 5.0 09 25 ES2ADICT-ND 64.52) ES2ADITR-ND 3,000 | 213.00/M 
SMB a6 100 50 5.0 0.9 25 ES2BDICT-ND 68 55) (At ES2BDITR-ND 3,000 | 226.00/M 
4 150 50 5.0 0.9 25 ES2ODICT-ND 72 58 44 ES20DITR-ND 3,000 | 239.00/M 
200 50 5.0 0.9 25 ES2DDICT-ND 7 61 46 ES2DDITR-ND 3,000 | 253.00/M 
50 100 10 0.9 25 ESSABDICT-ND 8 714 ESSABDITR-ND 3,000 | 351.00/M 
eve 30 100 100 10 0.9 25 ESSBBDICT-ND 84 67 51 ESSBBDITR-ND 3,000 | 332.00/M 
: 150 100 10 0.9 25 ESSCBDICT-ND 89 71 (54 ES3CBDITR-ND 3,000 | 351.00/M 
200 100 10 0.9 25 ESSDBDICT-ND 106 84 64 ESSDBDITR-ND 3,000 | 416.00/M 
50 100 10 0.9 25 ESSADICT-ND 8 7154 ESSADITR-ND 3,000 | 351.00/M 
5 | suc] 30 100 100 10 0.9 25 ESSBDICT-ND 84 67 51 ESSBDITR-ND 3,000 | 332.00/M 
150 100 10 0.9 25 ESSODICT-ND 89 71 (54 ES30DITR-ND 3,000 | 351.00/M 
200 100 10 0.9 25 ESSDDICT-ND 1.06 84.64 ESSDDITR-ND 3,000 | 416.00/M 
. . . ag: 
High Speed Switching Rectifiers 
Peak Reverse Forward Volt. | Capac- | Reverse Fig. 1 — DO-35 Fig. 2— MiniMELF 
Rev. Curr. max. max. @ itance | Recovery Cut Tape 2.01 3.70 
Volt. | IR VR | VF IF | Cmax. | Time Trr Digi-Key Pricing Tape & Reel” 951 E "Cathode Band 
Fig. |VRWM(V)| (WA) (V) | (V) (mA) | (pF) | max. (nS)| Pd(mW) | Part No. 10 100 1,000] Size Pricing i oe of 60 
1 75 50 75 | 10 10 40 40 500 1N4148DICT-ND 1.20 6.75 24.38 | 10.000 | 15.00/M 25.40 4.22 25.40 0.50 
150 01 150 | 1.0 100 15 50 500 BAV102DICT-ND 2.25 15.60 69.00 | 2,500 | 60.00/M 
200 01 200 | 10 100 15 50 500 BAV103DICT-ND 2.25 15.60 69.00 | 2,500 | 60.00/M 
2 75 50 75 | 10 10 4.0 4.0 500 LL4148DICT-ND 2.00 13.00 54.00 | 10,000 | 34.00/M 
50 01 50 | 10 200 25 4.0 500 LL4150DICT-ND 2.00 13.00 54.00 | 2,500 | 47.00/M 
50 0.05 #50 | 10 50 2.0 4.0 500 LL4151DICT-ND 2.00 13.00 54.00 | 2500 | 47.00/M 
75 50 75 | 10 100 4.0 4.0 500 LL4448DICT-ND 2.00 13.00 54.00 | 2500 | 47.00/M 1 2 = 
75 25 7 | 10 50 2.0 4.0 350 BALQ9DICT-ND 3.00 20.80 92.00 | 3,000 | 80.00/M ‘ A BAV170 ACR 
75 10 70 | 855 10 20 6.0 350 BAS16DICT-ND 2.25 15.60 69.00 | 3,000 | 60.00/M KA BAVi99 AK 
100 0.1 100 | 10 100 5.0 50 250 BAS19DICT-ND 281 19.80 90.00 | 3,000 | 81.00/M KA BAWS6 kK K 
150 01 150 | 10 100 5.0 50 250 BAS20DICT-ND 281 19.80 90.00 | 3,000 | 81.00/M KOA BAWI56 K K 
200 01 250 | 10 100 5.0 50 250 BAS21DICT-ND 281 19.80 90.00 | 3,000 | 81.00/M KA MMBD914. yan 
85 005 75 | 1.0 10 2.0 3.0§ 250 BAS116DICT-ND 3.00 20.80 92.00 | 3,000 | 80.00/M NA K MMBD2004S A K 
200 01 250 | 10 100 5.0 50 350 BAV23ADICT-ND NEW! 3.13 22.00 100.00 | 3,000 | 90.00/M KK A MMBD4148 A — 
200 01 250 | 10 100 5.0 50 350 BAV23CDICT-ND NEW! 3.13 22.00 100.00 | 3,000 | 90.00/M — A MMBD4448 —_ 
200 01 200 | 10 100 5.0 50 350 BAV23SDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | 3,000 | 90.00/M KA MMBD4448H A 
70 25 75 | 855 10 15 6.0 350 BAV70DICT-ND 2.63 18.20 80.50 | 3,000 | 70.00/M WA_A MMBD7000 A K 
3 75 25 70 | 855 10 15 6.0 350 BAV99DICT-ND 3.00 20.80 92.00 | 3,000 | 80.00/M 
85 005 = 75 | 10 10 20 3.0§ 250 BAV170DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | 3,000 | 90.00/M z 
85 005 «75 | 10 10 2.0 3.0§ 250 BAV199DICT-ND. 3.13 22.00 100.00 | 3,000 | 90.00/M A 
75 25 70 | 855 10 2.0 6.0 350 BAWS6DICT-ND 281 19.80 90.00 | 3,000 | 81.00/M ‘A 
85 005 «75 | 10 10 3.0 3.0§ 250 BAW156DICT-ND 3.13 22.00 100.00 | 3,000 | 90.00/M ‘A 
75 10 75 | 10 50 2.0 4.0 350 MMBD914DICT-ND 2.25 15.60 69.00 | 3,000 | 60.00/M A 
240 01 240 | 10 100 5.0 50 350 MMBD2004SDICT-ND NEW! 3.13 22.00 100.00 | 3,000 | 90.00/M ‘A 
75 25 7 | 10 50 20 4.0 350 MMBD4148DICT-ND 2.25 15.60 69.00 | 3,000 | 60.00/M TOP VIEW ‘A 
75 25 75 | 1.0 100 4.0 4.0 350 MMBD4448DICT-ND 2.25 15.60 69.00 | 3,000 | 60.00/M 53 K 
80 10 75 | 1.0 100 3.5 4.0 350 MMBD4448HDICT-ND 2.25 15.60 69.00 | 3,000 | 60.00/M 0.65 MMBD4148W A 
75 30 100 | 1.25 150 2.0 4.0 350 MMBD7000DICT-ND 3.00 20.80__92.00 | 3,000 | 80.00M| | 0-40\+1.40 MMBD4448HW A 
75 10 75 | 855 10 2.0 4.0 200 BAS16WCT-ND 2.70 1872 8280 | 3,000 | 72.00/M MMBD4448W A 
100 15 120 | 10 100 5.0 50 200 BAS19WCT-ND 3.38 23.76 108.00 | 3,000 | 97.00/M 
150 15 200 | 10 100 5.0 50 200 BAS20WCT-ND 3.38 23.76 108.00 | 3,000 | 97.00] | Fig 5 — sot-363 
200 15 250 | 10 100 5.0 50 200 BAS21WCT-ND 3.38 23.76 108.00 | 3,000 | 97.00/M : “a 
4 75 25 75 | 855 10 20 4.0 200 BAV70WCT-ND 3.15 21.84 96.60 | 3,000 | 84.00/M [--2.20— 0.25 
75 25 75 | 855 10 2.0 4.0 200 BAV99WCT-ND 3.00 21.12 96.00 | 3,000 | 86.00/M 1.00 ( } 4 Cif] 
75 25 75 | 855 10 2.0 4.0 200 BAWS6WCT-ND 3.38 23.76 108.00 | 3,000 | 97.00/M au 10.40 # 
75 25 75 | 10 100 2.0 4.0 200 MMBD4148WDICT-ND 3.30 22.88 101.20 | 3,000 | 88.00/M 0.10 0%5'0'40 
80 50 75 | 1.0 100 3.5 4.0 200 MMBD4448HWDICT-ND 3.30 22.88 101.20 | 3,000 | 88.00/M 
75 25 75 | 10 100 4.0 4.0 200 MMBD4448WDICT-ND 3.30__ 22.88 101.20 | 3,000 | 88.00/M 
5 75 25 7 | 1.0 50 4.0 4.0 200 MMBD4448DWDICT-NDt 3.13 22.00 100.00 | 3,000 | 90.00M| | Fig.6—SOD-123 
75 25 75 | 855 10 2.0 40 400 TIN4148WCT-ND 3.00 20.80 92.00 | 3,000 | 80.00/M 1.70 0.55|e-2.85—-| 
75 25 75 | 855 10 4.0 4.0 350 1N4448WDICT-ND 3.00 20.80 92.00 | 3,000 | 80.00/M “| { : 
6 75 10 75 | 10 50 2.0 4.0 400 BAV16WDICT-ND 3.00 20.80 92.00 | 3,000 | 80.00/M A 
100 01 150 | 10 100 5.0 50 250 BAV19WDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | 3,000 | 90.00/M 7 
150 01 150 | 1.0 100 5.0 50 250 BAV20WDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | 3,000 | 90.00/M ; 
80 50 75 | 855 10 3.5 4.0 200 1N4448HWSDICT-ND 3.00 20.80 92.00 | 3,000 | 80.00/M : 
5 10 75 | 855 10 2.0 4.0 200 1IN4148WSCT-ND 3.00 20.80 92.00 | 3,000 | 80.00/M 7 — SOD-323 
75 25 75 | 1.0 100 4.0 4.0 200 1N4448WSDICT-ND 3.00 20.80 92.00 | 3,000 | 80.00/M ee 
75 10 75 | 10 50 20 4.0 200 BAV16WSDICT-ND 3.00 20.80 92.00 | 3,000 | 80.00/M ah 
7 100 01 100 | 10 100 5.0 50 200 BAV19WSDICT-ND 3.00 21.60 108.00 | 3,000 | 102.00/M ; 
150 01 150 | 10 100 5.0 50 200 BAV20WSDICT-ND 3.00 21.60 108.00 | 3,000 | 102.00/M 
200 0.1 200 | 10 100 5.0 50 250 BAV21WDICT-ND 3.13 22.00 100.00 | 3,000 | 90.00/M 
200 01 200 | 10 100 5.0 50 200 BAV21WSDICT-ND 3.00 21.60 108.00 | 3,000 | 102.00/M 
85 20 75 1.0 50 1.5 40 150 BAV70TDICT-ND NEW! 263 18.20 980.50 | 3,000 | 70.00/M Fig. 8 NEW! — SOT-523 
85 20 75 | 1.0 50 15 4.0 150 BAV99TDICT-ND NEW! 3.00 20.80 92.00 | 3,000 | 80.00/M BAV70T 
8 85 005 75 | 1.0 10 _ 3.0§ 150 BAV170TDICT-ND NEW! 3.13 22.00 100.00 | 3,000 | 90.00/M F160 BAV9oT 
85 20 75 | 1.0 50 15 4.0 150 BAWS56TDICT-ND NEW! 281 19.80 90.00 | 3,000 | 81.00/M 0.80 BAV170T 
85 005 75 | 1.0 10 _ 3.0§ 150 BAW156TDICT-ND NEW! 3.13 22.00 100.00 | 3,000 | 90.00/M BAWS6T 
80 01 70 | 10 100 3.5 4.0 150 MMBD4448HTADICT-ND NEW! 2.63 18.20 80.50 | 3,000 | 70.00/M Wo ; Paleeay ut 


* For Tape and Reel Part No., change “CT-ND” to “TR-ND t+ Dual Isolated Single § Reverse Recovery Time @ us 


More Product Available Online: www.digikey.com 
494 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


DTOULS. Silicon and Glass Passivated Rectifiers 


1m coR PORATED 


Max. Avg.Max. Peak |Max.Surge| Max. 
Rect. Reverse Current | For. Volt. Cut Tape 
Current | Voltage 8.3ms Peak Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel 
(A) (V) (A) (Vv) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. Size Pricing Package 
DO-35)  go.51__ 2.01 
a3 200 - 1.0 BAV20DICT-ND - 1.80 11.70 48.60 BAV20DITB-ND¢ 10,000 31.00/M ro | 
: 250 - 1.0 BAV21DICT-ND - 1.80 11.70 48.60 BAV21DITB-ND+ 10,000 31.00/M Lo 
25.40 4.22” 25.40 
50 30 11 1N4001DICT-ND = 1.36 7.65 27.63 1N4001DITR-ND* 5,000 20.00/M DO-41 
100 30 11 1N4002DICT-ND - 1.36 7.65 27.63 1N4002DITR-ND* 5,000 20.00/M 
200 30 14 1N4003DICT-ND - 1.36 7.65 27.63 1N4003DITR-ND* 5,000 20.00/M 
1.0 400 30 1 1N4004DICT-ND - 1.36 7.65 27.63 1N4004DITR-ND* 5,000 20.00/M 
600 30 1 1N4005DICT-ND - 1.36 7.65 27.63 1N4005DITR-ND* 5,000 20.00/M 
800 30 14 1N4006DICT-ND - 1.36 7.65 27.63 1N4006DITR-ND* 5,000 20.00/M 2.86 2.72 
1000 30 1 1N4007DICT-ND - 1.36 7.65 27.63 1N4007DITR-ND* 5,000 20.00/M = 
50 30 1.0 1N4001GCT-ND = 2.20 14.30 59.40 1N4001GTR-ND* 5,000 44.00/M bos.40S2IFH E95 aod 
100 30 1.0 1N4002GCT-ND - 2.40 15.60 64.80 1N4002GTR-ND* 5,000 48.00/M 
200 30 1.0 1N4003GCT-ND - 2.60 16.90 70.20 1N4003GTR-ND* 5,000 52.00/M 
1.0 400 30 1.0 1N4004GCT-ND - 2.70 17.55 72.90 1N4004GTR-ND* 5,000 54.00/M 
600 30 1.0 1N4005GCT-ND - 2.90 18.85 78.30 1N4005GTR-ND* 5,000 58.00/M 
800 30 1.0 1N4006GCT-ND - 2.33 16.12 71.30 1N4006GTR-ND* 5,000 56.00/M 
1000 30 1.0 1N4007GCT-ND - 2.48 17.16 75.90 1N4007GTR-ND* 5,000 59.00/M 
50 30 1 S1ABDICT-ND = 3.13 22.00 100.00 S1ABDITR-ND* 3,000 90.00/M i 3.5 
100 30 1 S1BBDICT-ND - 3.25 22.88 104.00 S1BBDITR-ND* 3,000 94.00/M + 2.0 
200 30 14 S1DBDICT-ND - 3.38 23.76 108.00 S1DBDITR-ND* 3,000 97.00/M 
1.0 400 30 1 S1GBDICT-ND _ 3.50 24.64 112.00 S1GBDITR-ND* 3,000 101.00/M 
600 30 14 S1JBDICT-ND - 3.63 25.52 116.00 S1JBDITR-ND* 3,000 104.00/M i 
800 30 44 S1KBDICT-ND - 3.00 21.60 108.00 S1KBDITR-ND* 3,000 102.00/M (oO 
1000 30 14 S1MBDICT-ND - 3.40 24.48 122.40 S1MBDITR-ND* 3,000 116.00/M =i 
50 30 11 DL4001DICT-ND = 2.93 20.28 89.70 DL4001DITR-ND* 5,000 70.00/M MELF 
100 30 14 DL4002DICT-ND - 2.93 20.28 89.70 DL4002DITR-ND* 5,000 70.00/M (DL-41) — 
200 30 1 DL4003DICT-ND - 2.93 20.28 89.70 DL4003DITR-ND* 5,000 70.00/M ll 02.39 
1.0 400 30 V4 DL4004DICT-ND - 2.93 20.28 89.70 DL4004DITR-ND* 5,000 70.00/M “CC 
; 600 30 14 DL4005DICT-ND 46 3.15 21.84 96.60 DL4005DITR-ND* 5,000 76.00/M vie] 
800 30 1 DL4006DICT-ND 46 3.15 21.84 96.60 DL4006DITR-ND* 5,000 76.00/M 5.08 
1000 30 1 DL4007DICT-ND 46 3.15 21.84 96.60 DL4007DITR-ND* 5,000 76.00/M 
50 30 1.0 STADICT-ND = 3.23 22.36 98.90 STADITR-ND* 5,000 77.00/M SMA 
100 30 1.0 S1BDICT-ND _ 3.30 22.88 101.20 S1BDITR-ND* 5,000 79.00/M 
200 30 1.0 S1DDICT-ND - 2.81 19.80 90.00 S1DDITR-ND* 5,000 77.00/M 1.63} 4.60 | 
1.0 400 30 1.0 S1GDICT-ND - 2.88 20.24 92.00 S1GDITR-ND* 5,000 78.00/M 7 
600 30 1.0 S1JDICT-ND - 3.00 21.12 96.00 S1JDITR-ND* 5,000 82.00/M 548 | 
800 30 1.0 S1KDICT-ND - 3.44 24.20 110.00 S1KDITR-ND* 5,000 94.00/M oe 1 
1000 30 1.0 S1MDICT-ND - 3.15 22.68 113.40 S1MDITR-ND* 5,000 101.00/M 
50 50 1.15 S2AADICT-ND 39 3.00 21.60 108.00 S2AADITR-ND* 5,000 96.00/M A 
100 50 1.15 S2BADICT-ND 39 3.00 21.60 108.00 S2BADITR-ND* 5,000 96.00/M 20m 
200 50 1.15 S2DADICT-ND 39 3.00 21.60 108.00 S2DADITR-ND* 5,000 96.00/M d A i | 
15 400 50 1.15 S2GADICT-ND 39 3.00 21.60 108.00 S2GADITR-ND* 5,000 96.00/M 4.27 + nb 
600 50 1.15 S2JADICT-ND 46 3.50 25.20 126.00 S2JADITR-ND* 5,000 112.00/M oe eae 
800 50 1.15 S2KADICT-ND 46 3.50 25.20 126.00 S2KADITR-ND* 5,000 112.00/M : 
1000 50 1.15 S2MADICT-ND 46 3.50 25.20 126.00 S2MADITR-ND* 5,000 112.00/M 
50 30 15 S2ADICT-ND = 3.13 22.00 100.00 S2ADITR-ND* 3,000 90.00/M SMB 
100 30 15 S2BDICT-ND - 3.13 22.00 100.00 S2BDITR-ND* 3,000 90.00/M 
200 30 15 S2DDICT-ND - 3.13 22.00 100.00 S2DDITR-ND* 3,000 90.00/M [= 4.65 — 
15 400 30 15 S2GDICT-ND = 3.13 22.00 100.00 S2GDITR-ND* 3,000 90.00/M 304. 
600 30 15 S2UDICT-ND - 3.00 21.60 108.00 S2JDITR-ND* 3,000 102.00/M nae) » 
800 30 15 S2KDICT-ND = 3.00 21.60 108.00 S2KDITR-ND* 3,000 102.00/M | h 
1000 30 15 S2MDICT-ND - 3.00 21.60 108.00 S2MDITR-ND* 3,000 102.00/M 
50 100 1.15 S3ABDICT-ND 65 5.20 39.00 208.00 S3ABDITR-ND* 3,000 195.00/M At 
100 100 1.15 S3BBDICT-ND 65 5.20 39.00 208.00 S3BBDITR-ND* 3,000 195.00/M 20 fe 
200 100 1.15 S3DBDICT-ND 65 5.20 39.00 208.00 S3DBDITR-ND* 3,000 195.00/M t i 
3.0 400 100 1.15 S3GBDICT-ND 65 5.20 39.00 208.00 S3GBDITR-ND* 3,000 195.00/M 1.27 t Dee 
600 100 1.15 S3JBDICT-ND 68 5.44 40.80 246.50 S3JBDITR-ND* 3,000 226.00/M Se 99 | 
800 100 1.15 S3KBDICT-ND 68 5.44 40.80 246.50 S3KBDITR-ND* 3,000 226.00/M ° 
1000 100 1.15 S3MBDICT-ND 68 5.44 40.80 246.50 S3MBDITR-ND* 3,000 226.00/M 
50 100 1.15 S3ADICT-ND _ 5.60 42.00 224.00 S3ADITR-ND* 3,000 210.00/M SMC 
100 100 1.15 S3BDICT-ND - 5.60 42.00 224.00 S3BDITR-ND* 3,000 210.00/M 
200 100 1.15 S3DDICT-ND - 5.60 42.00 224.00 S3DDITR-ND* 3,000 210.00/M pects 
3.0 400 100 1.15 S3GDICT-ND - 5.60 42.00 224.00 S3GDITR-ND* 3,000 210.00/M 6227. 
600 100 1.15 S3UDICT-ND - 5.76 43.20 261.00 S3JDITR-ND* 3,000 239.00/M | 3,18 D 
800 100 1.15 S3KDICT-ND - 5.76 43.20 261.00 S3KDITR-ND* 3,000 239.00/M = 
1000 100 1.15 S3MDICT-ND - 5.76 43.20 261.00 S3MDITR-ND* 3,000 239.00/M 
50 100 1.15 S5ACDICT-ND 64 5.12 38.40 = S5ACDITR-ND* 3,000 213.00/M 31 
100 100 1.15 S5BCDICT-ND 68 5.44 40.80 - S5BCDITR-ND* 3,000 226.00/M ry 
200 100 1.15 S5DCDICT-ND 72 5.76 43.20 - S5DCDITR-ND* 3,000 239.00/M | 
5.0 400 100 1.15 S5GCDICT-ND 80 6.40 48.00 - S5GCDITR-ND* 3,000 266.00/M 152\=+]_'20 | 2.62 
600 100 1.15 S5JCDICT-ND 84 6.72 50.40 - S5JCDITR-ND* 3,000 279.00/M aa 813 — 
800 100 1.15 S5KCDICT-ND 92 7.36 55.20 - S5KCDITR-ND* 3,000 306.00/M 
1000 100 1.15 S5MCDICT-ND 83 6.50 50.00 - S5MCDITR-ND* 3,000 325.00/M 
200 70 1.0 RL203DICT-ND = 2.90 18.85 78.30 RL203DITR-ND* 4,000 68.00/M DO-15 
400 70 1.0 RL204DICT-ND - 2.33 16.12 71.30 RL204DITR-ND* 4,000 62.00/M csc ev ela 
2.0 600 70 1.0 RL205DICT-ND - 2.40 16.64 73.60 RL205DITR-ND* 4,000 64.00/M =] = 
800 70 1.0 RL206DICT-ND - 2.63 18.20 80.50 RL206DITR-ND* 4,000 70.00/M a 6 
1000 70 1.0 RL207DICT-ND - 2.70 18.72 82.80 RL207DITR-ND* 4,000 72.00/M : 
50 200 0.95 1N5400DICT-ND Al 2.78 19.24 = 1N5400DITR-ND* 1,200 85.00/M DO-201AD 
100 200 0.95 1N5401DICT-ND A 2.78 19.24 - 1N5401 DITR-ND* 1,200 85.00/M 
200 200 0.95 1N5402DICT-ND Al 2.78 19.24 - 1N5402DITR-ND* 1,200 85.00/M 
3.0 400 200 0.95 1N5404DICT-ND A 2.78 19.24 - 1N5404DITR-ND* 1,200 85.00/M 
600 200 0.95 1N5406DICT-ND A 2.78 19.24 - 1N5406DITR-ND* 1,200 85.00/M 
800 200 0.95 1N5407DICT-ND A 2.78 19.24 - 1N5407DITR-ND* 1,200 85.00/M 4.32 46.35 
1000 200 0.95 1N5408DICT-ND A 2.78 19.24 - 1N5408DITR-ND* 1,200 85.00/M 
50 125 1.0 1N5400GCT-ND = 3.60 25.92 = 1N5400GTR-ND* 1,200 130.00/M 40| F 
100 125 1.0 1N5401GCT-ND _ 3.70 26.64 _ 1N5401GTR-ND* 1,200 133.00/M 25.40 PHF 95.40 
200 125 1.0 1N5402GCT-ND - 3.85 27.72 - 1N5402GTR-ND* 1,200 139.00/M 
3.0 400 125 1.0 1N5404GCT-ND - 4.10 29.52 - 1N5404GTR-ND* 1,200 148.00/M 
600 125 1.0 1N5406GCT-ND - 4.45 32.04 - 1N5406GTR-ND* 1,200 160.00/M 
800 125 1.0 1N5407GCT-ND - 3.64 27.30 - 1N5407GTR-ND* 1,200 146.00/M 
1000 125 1.0 1N5408GCT-ND - 4.04 30.30 - 1N5408GTR-ND* 1,200 162.00/M 
50 400 0.9 6A05DICT-ND 48 3.80 28.50 = 6A05DITR-ND* 500 85.50 R-6 
100 400 0.9 6A1DICT-ND 48 3.80 28.50 - 6A1DITR-ND* 500 85.50 ie ete 
200 400 0.9 6A2DICT-ND 48 3.80 28.50 - 6A2DITR-ND* 500 85.50 j —. 
6.0 400 400 0.9 6A4DICT-ND 48 3.80 28.50 - 6A4DITR-ND* 500 85.50 
600 400 0.9 6AGDICT-ND 48 3.80 28.50 - 6A6DITR-ND* 500 85.50 [_ 
800 400 0.9 6A8DICT-ND 48 3.80 28.50 - 6A8DITR-ND* 500 85.50 en lEIAl Toe xa. 
1000 400 0.9 6A10DICT-ND 48 3.80 28.50 - 6A10DITR-ND* 500 85.50 


* TR = Tape & Reel 


+ TB = Tape & Box 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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PIODES SMA 400 Watt Surface Mount (ots ioovmoimum canprg vote, arequranent of —P** — TH 


TVS Uni-Directional many -48V backplane telecom applications + Gass passivated Td | l ttt 


die construction + Fast response time: typically less than 1 ps 
+ Plastic material - UL flammability, classification rating 94V-0 558 


1m coR PORATED 


Reverse Breakdown Max. Reverse Max. Peak Typical 
Standoff Voltage Test Leakage @ Max. Clamping Pulse Current Junction Cut Tape Tape & Reel 
Voltage VBR @ IT Current VRWM Voltage @ Ipp Ipp Capacitance i Price Each | Digi-Key Pricing 
VRWM (V) Min (V) Max (V) IT (mA) IR (yA) Ve (V) (A) (pF) 41 10 100] Part No. 5,000 
70 778 89.5 1.0 5.0 100 3.5 55 SMAT70ADICT-ND 68 55.41 | SMAT70ADITR-ND 217.00/M 


SMAJ (J-Bend) ia Se 
400 Wait Surface 2.92 
Mount TVS T dt 


SMBJ (J-Bend) 600 Wait Surface Mount TVS 


Features: » 600 Watts peak pulse power dissipation » 6.5V - 26V standoff voltages * Gass passivated die + Excellent 
clamping capability » Fast response time + 100% tested at rated peak pulse power Mechanical Data: + Case: 
Transfer molded epoxy + Terminals: Solderable per MIL- 


STD-202, Method 208 + Marking: Unidirectional — device eames 2) At 
Features: + 400 Watts peak pulse power dissipation + 5.0V - 36V Standoff code number and cathode band; Bidirectional — device code eu i | ht 
voltages + Glass passivated die construction + Uni- and Bi-directional 20 3t-rI— only ‘+ Weight: 0.1 gram (approx.) + Plastic case material has j | 127] ke oe 
versions available + Excellent clamping capability + Fast response time {-— UL flammability rating 94-0 221 5.99—| 
+ Plastic case material has UL flammability classification rating 94V-0 | UNI-DIRECTIONAL - 600 Watt 
Mechanical Data: 1.52-2| le iy 6: (Value) Reverse Breakdown Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown Max. Reverse 
+ Case: SMA, Transfer molded epoxy 5.59 —| Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage 
+ Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208 Vwm (Volts) Min. Max. @ Vwm ID (yA) Vwm (Volts) Min. Max. @ Vwm ID (yA) 
5.0 6.40 7.23 800 28 31.10 35.80 5.0 
UNE-DIRECTIONAL = 400 Watt 6.0 667 7.67 800 30 33.30 38.30 5.0 
(Value) Reverse Breakdown Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown Max. Reverse 65 7.22 9.14 1000 33 36.70 42.20 5.0 
Standoff Voltage — Voltage (VBR) Leakage Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage 7.0 7.78 8.95 200 36 40.00 46.00 5.0 
Vwm (Volts) Min. Max. @Vwm ID (pA) Vwm (Volts) Min. Max. @Vwm ID (pA) 75 8.33 9.58 100 40 44.40 51.10 5.0 
8.5 9.44 10.82 10 43 47.80 54.90 5.0 
5.0 640 7.00 800 22 244 26.9 5.0 9.0 10.00 11.50 5.0 48 53.30 61.30 5.0 
6.0 6.67 7.37 800 24 26.7 29.5 5.0 10 4 12.8 5.0 54 60.00 69.00 5.0 
65 7.22 7.98 500 26 28.9 25.3 5.0 a 12.20 14.40 5.0 58 64.40 74.60 5.0 
7.0 7.78 8.60 200 28 31.4 34.4 5.0 12 13.3 15.3 5.0 64 71.10 81.80 5.0 
75 8.33 9.21 100 30 33.3 36.8 5.0 13 14.4 16.5 5.0 70 77.80 89.50 5.0 
8.0 8.89 9.83 50 33 36.7 40.6 5.0 14 15.60 17.90 5.0 78 86.70 99.70 5.0 
85 9.44 10.4 10 36 40.0 44.2 5.0 15 16.7 19.2 5.0 85 94.40 108.20 5.0 
10 141 12.3 5.0 43 478 52.8 5.0 16 17.80 20.50 5.0 100 111.0 128.00 5.0 
an 12.2 13.5 5.0 60 66.7 73.7 5.0 17 18.9 21.7 5.0 110 122.0 140.00 5.0 
12 13.3 14.7 5.0 70 78 86.0 5.0 18 20.0 24.4 5.0 120 133.0 153.00 5.0 
14 15.6 17.2 5.0 85 94.4 104 5.0 22 24.40 28.00 5.0 130 144.0 165.50 5.0 
15 16.7 18.5 5.0 100 111 123 5.0 20 22.2 25.5 5.0 150 167.0 192.50 5.0 
17 18.9 20.9 5.0 110 122 135 5.0 24 26.7 30.7 5.0 160 178.0 205.00 5.0 
18 20.0 224 5.0 120 133 147 5.0 26 28.9 35.3 5.0 170 189.0 217.50 5.0 
20 222 245 5.0 150 167185 5.0 BI-DIRECTIONAL - 600 Watt 
(Value) Reverse Breakdown Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown Max. Reverse 
BI-DIRECTIONAL - 400 Watt Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage 
Vwm (Volts) Min. Max. @Vwm ID (pA) Vwm (Volts) Min. Max. @Vwm ID (pA) 
(Value) Reverse Breakdown Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown Max. Reverse 5.0 640 723 B00 28 31.10 35.80 50 
Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage 7 i | x i a 
Vwm (Volts) Min. Max. @ Vwm ID (uA) Vwm (Volts) Min. Max. @ Vwm ID (yA) 6.0 Gr. eer 500 30 Soo) ee 0 
= a a = 6.5 7.22 9.14 1000 33 36.70 42.20 5.0 
5.0 6.40 7.00 800 18 20.0 22.41 5.0 7.0 7.78 8.95 200 36 40.00 46.00 5.0 
6.0 667 7.37 800 20 22.2 24.5 5.0 75 833 9.58 100 40 44.40 51.10 5.0 
8.0 8.89 10.23 50 45 50.00 57.50 5.0 
ae Ls ee a a ae a a 8.5 9.44 10.82 10 51 56.70 65.20 5.0 
: ’ ‘ ; i 9.0 10.00 11.50 5.0 54 60.00 69.00 5.0 
8.0 8.89 9.83 50 26 28.9 25.3 5.0 10 114 128 50 58 64.40 74.60 50 
85 944 104 10 28 sf 344 50 11 12.20 14.40 5.0 60 66.70 76.70 5.0 
10 14 123 5.0 30 33.3 36.8 5.0 12 133 153 5.0 64 71.10 81.80 5.0 
11 12.2 13.5 5.0 33 36.7 40.6 5.0 13 14.4 16.5 5.0 70 77.80 89.50 5.0 
12 13.3 14.7 5.0 36 40.0 44.2 5.0 14 15.60 17.90 5.0 75 83.30 95.80 5.0 
13 14.4 15.9 5.0 40 44.4 49.1 5.0 15 16.7 19.2 5.0 78 86.70 99.70 5.0 
14 15.6 17.2 5.0 43 47.8 52.8 5.0 16 17.80 20.50 5.0 85 94.40 108.20 5.0 
15 16.7 18.5 5.0 75 83.3 92.1 5.0 17 18.9 21.7 5.0 90 100.0 115.50 5.0 
16 178 197 50 3 867 «95.8 50 18 20.0 24.4 5.0 100 111.0 128.00 5.0 
7 189 209 50 20 222 255 5.0 110 122.0 140.00 5.0 
22 24.40 28.00 5.0 150 167.0 192.50 5.0 
24 26.7 30.7 5.0 160 178.0 205.00 5.0 
Voltage 26 28.9 35.3 5.0 170 189.0 217.50 5.0 
Range Cut Tape Tape & Reel 
(Value) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Volt. Range Cut Tape Tape & Reel 
Description | See Chart | Part No. 1 10 100 | PartNo. 5,000 ee Wee) Pern qtace Facts Pen ee 
—— escription e Chai art No. art No. : 
Uni-Directional | 5.0- 150 | SMAJ(Value)ADICT-ND 68 55 41 SMAJ(Value)ADITR-ND = 217.00/M Unidirectional 5.0- 170 | SMBJ(Value)ADICT-ND 89 .71__.54 | SMBU(Value)ADITR-ND 351.00/M 
Bi-Directional 5.0-78 | SMAJ(Value)CADICT-ND  .76 61.46 | SMAJ(Value)CADITR-ND —_242.00/M Bidirectional 5.0- 170 | SMBJ(Value)CADICT-ND .96  .76 .58 | SMBJ(Value)CADITR-ND _377.00/M 


im Features: + 1500 Watts ulse power dissipation + 5.0V - 36V Standoff voltages » Gass ivated die construction fe AT ay 20 3 t-mJe 
SMCJ (J Bend) 1 500 Watt + Uni- and Bi-directional paclens available ° Doster clamping capability * Fact response time = Plastic case material 7 bo = a 
has UL flammability classification rating 94V-0 Mechanical Data: + Case: SMC, Transfer molded * Terminals: i a 
Surface Mount TVS Solderble pe MIL-STD 202, Method 208 = ml D sso EEO | ate 
UNI-DIRECTIONAL BI-DIRECTIONAL 
(Value) Reverse Breakdown Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown Max. Reverse (Value) Reverse Breakdown Max. Reverse 
Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage Standoff Voltage Voltage (VBR) Leakage 
Vwm (Volts) Min. Max. @ Vwm ID (pA) Vwm (Volts) Min. Max. _@ Vwm ID (pA) Vwm (Volts) Min. Max. @ Vwm ID (yA) Vwm (Volts) Min. Max. @ Vwm ID (pA) 
5.0 6.40 7.25 1000 30 33.30 38.30 5.0 5.0 6.40 7.25 1000 24 26.70 30.70 5.0 
6.0 6.67 7.67 1000 33 36.70 42.20 5.0 6.0 6.67 7.67 1000 28 31.10 35.80 5.0 
65 722 8.30 500 36 40.00 46.00 5.0 65 722 830 500 30 3330 38.30 50 
75 8.33 9.58 100 40 44.40 51.10 5.0 
8.0 889 10.23 50 43 47:80 54.90 5.0 75 833 (9.58 100 33 core. ae 50 
85 9.44 10.82 20 45 50.00 57.50 50 8.0 889 10.23 50 36 40.00 46.00 50 
9.0 10.00 11.50 10 54 60.00 69.00 5.0 8.5 9.44 10.82 20 40 44.40 51.10 5.0 
10 11.10 12.80 5.0 60 66.70 76.70 5.0 9.0 10.00 11.50 10 43 47.80 54.90 5.0 
4 1220 14.40 5.0 64 71.10 81.80 5.0 10 41.10 12.80 5.0 45 50.00 57.50 5.0 
12 13.30 15.30 5.0 70 77.80 89.50 5.0 11 42.20 14.40 5.0 48 53.30 61.30 5.0 
. ee 2: Se 8 2 fa tom 0 3 ia) 
: f ; : : + 54 60.00 69.00 5.0 
16 1780 20.50 5.0 85 94.40 108.20 5.0 13 14.40 16.50 5.0 28 40. 9A60 7 
17 18.90 21.70 5.0 100 111.00 128.00 5.0 14 15.60 17.90 5.0 64. ¥ 5 
18 20.00 23.30 5.0 110 122.00 140.50 5.0 15 16.70 19.20 5.0 a ELeO. Bee 50 
20 22.20 25.50 5.0 130 144.00 165.50 5.0 16 17.80 20.50 5.0 75 83.30 95.80 5.0 
22 24.40 28.00 5.0 150 167.00 192.50 5.0 7 1890 21.70 50 78 86.70 99.70 5.0 
24 26.70 30.70 5.0 160 178.00 205.00 5.0 18 20.00 23.30 5.0 85 94.40 108.20 5.0 
26 28.90 33.20 5.0 170 189.00 217.50 5.0 : “ ‘ 170 189.00 217.50 5.0 
28 31.10 35.80 5.0 20 22.20 25.50 5.0 
Voltage Range (Value) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing 
Description See Chart Part No. dl 10 100 Part No. 3,000 
1500 Watt Uni-Directional 5.0- 170 SMCJ(Value) ADICT-ND 1.25 99 76 SMCJ(Value) ADITR-ND 494.00/M 
1500 Watt Bi-Directional 5.0 - 170 SMCJ(Value) CADICT-ND 1.39 1.10 84 SMCJ(Value) CADITR-ND_ 546.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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LTE. Transient Voltage Suppressors 


1m coR PORATED 


| 
APPLICATIONS: 
These TVS devices afford the circuit designer an economic means to protect voltage 


sensitive circuit components from the destructive effects of applied transient 
voltages. Featuring virtually instantaneous response times of one picosecond. 


100 


N 
a 


La ku 


Pe 


eak Value Ipp 


Peak power 
(single pulse) 


a 
o 


Half Value Ipp/2 i 
jalf Value Ipp/ Continuous 


average power 
lead length 3/8" 


a 
o 


FEATURES: 

+ 500, 600 and 1500 Watts Peak Pulse Power Dissipation + Fast Response Time — 
1 Picosecond + Uni and Bidirectional Units Available + Constructed with Glass 
Passivated Die. 


nN 
a 


Ip - Peak pulse current - % Ipp 


10 X 1000 Wave form 


Peak Pulse Power (Pp) or continuous 


Power in percent of 25°C rating 


MECHANICAL DATA: 0 as defined by R.E.A. 0 
+ Case: Transfer Molded Epoxy U/L Flammability Rating 94V-0. » Leads: Solderable 
per MIL-STD-202 Method 208. + Soldering Temperature: 260°C Maximum, 3/8" ° a 7 3 7 M00: Sa 7s 
(9.53mm) From Body, 10 Seconds. » Marking: Type Number and Cathode Band. t-Time - mS TL Lead Temperature °C 
Breakdown Rated |Reverse DC; 
500 Watts & 600 Watts Voltage Standoff, Leakage Cut Tape Tape & Reel 
(V(BR) @ IT) IT {Voltage | (Current | Digi-Key Pricing i Pricing Diodes 
DO-15 OUTLINE Min. Nom. Max. |(mADC)| (Vwm) | @ Vwm) | Part No. 1 10 100 1,000 4,000 Part No. 
+ B A * iC 500 Watts, Unidirectional (DO-15) 
1 it 64 — 7.00 | 10 5.0 600 pA | SASVOADICT-ND 47 3.72 —-27.90 | SASVOADITR-ND —  140.00/M_] SA5VOADI 
T 667 — 7.37 | 10 6.0 600 pA | SABVOADICT-ND 473.72 ~—-27.90_| SABVOADITR-ND —  140.00/M | SA6VOADI 
7.22 — 7.98 | 10 6.5 | 400A | SAGVSADICT-ND 47 3.72 ~—-27.90_| SABVS5ADITR-ND —  140.00/M | SA6.5ADI 
Wi — 123) 1 10 3A | SA10ADICT-ND 47° 3.72 ~—-27.90_| SA10ADITR-ND —  140.00/M | SA10ADI 
DO-15 (mm) 133 — 147) 1 12 3A | SA12ADICT-ND 473.72 ~—-27.90_| SA12ADITR-ND —  140.00/M | SA12ADI 
Min. Max. 167 — 185) 1 15 3A | SA15ADICT-ND 47 3.72 ~—-27.90_| SA15ADITR-ND —  140.00/M | SA15ADI 
1.00 (25.40) = 222 — 245) 1 20 3A | SA20ADICT-ND 473.72 ~—-27.90_| SA20ADITR-ND —  140.00/M_ | SA20ADI 
216 (5.50) “30 (7.62) 333 — 368 | 1 30 3A | SA30ADICT-ND. 473.72 27.90 _| SA30ADITR-ND — _140.00/M_| SA30ADI 
.027 (0.686) .035 (0.889) 500 Watts, Bidirectional (DO-15) 
102 (2.60) 142 (3.6) 667. — 7.37 | 10 6.0 600 yA | SA6BVOCADICT-ND 56 4.44 ~~ 33.30 | SA6VOCADITR-ND — — 167.00/M ] SA6.0CADI 
7.22 — 7.98 | 10 6.5 | 400A | SABVSCADICT-ND 56 4.44 33.30 | SABVSCADITR-ND —  167.00/M | SA6.5CADI 
Wi — 123) 1 10 3A | SA10CADICT-ND 56 4.44 33.30 | SA10CADITR-ND —  167.00/M | SA10CADI 
= 4 impulse 133 — 147) 1 12 3A | SA12CADICT-ND 56 4.44 33.30 | SA12CADITR-ND —  167.00/M | SA12CADI 
nie CIE 167 — 185) 1 15 3A | SA15CADICT-ND 56 4.44 33.30 | SA1SCADITR-ND —  167.00/M | SA15CADI 
239 222 — 245) 1 20 3A | SA20CADICT-ND 56 4.44 33.30 | SA20CADITR-ND —  167.00/M | SA20CADI 
S20 33.3 — 368 | 1 30 3A | SA30CADICT-ND 56 4.44 33.30_| SA30CADITR-ND — __167.00/M_| SA30CADI 
2 ia Sq. 600 Watts, Unidirectional (DO-15) 
S02 645 68 7.14 | 10 5.8 | 1000HA | P6KE6.8ADICT-ND 473.72 ——-27.90 | P6KE6.8ADITR-ND —  140.00/M | P6KE6.8A 
a 04 713 7.5 7.88 | 10 6.4 500 yA | P6KE7.5ADICT-ND 473.72 27.90 _| P6KE7.5ADITR-ND —  140.00/M_ | P6KE7.5A 
g& 0.102 1.0 20 1020 50100 1000 10000 7.79 82 861 | 10 7.02 | 200A | P6KE8.2ADICT-ND A7 3.72 27.90 | P6KE8.2ADITR-ND — — 140.00/M_| P6KE8.2A 
= Tp- Pulse Width - WS 95 10.0 105] 1 8.55 10 A | P6KE10ADICT-ND 47 3.72 27.90 | P6KE10ADITR-ND — — 140.00/M_ | P6KE10A 
11.4 120 126) 1 10.2 5 yA | P6KE12ADICT-ND 473.72 ~—-27.90_| P6KE12ADITR-ND —  140.00/M | P6KE12A 
MAXIMUM RATINGS: 143 15.0 158) 1 12.8 5 pA | P6KE15ADICT-ND A7 3.72 27.90 | P6KE15ADITR-ND —  140.00/M_| P6KE15A 
+ Peak Pulse Power Dissipation @ 19.0 20.0 21.0 1 17.4 5uA | P6KE20ADICT-ND AT 3.72 27.90 | P6KE20ADITR-ND —  140.00/M_ | P6KE20A 
25°C: 500 and 600 Watts. 228 24.0 252) 1 20.5 5 yA | P6KE24ADICT-ND 47 3.72 27.90 _| P6KE24ADITR-ND —  140.00/M | P6KE24A 
Steady State Power Dissipation @ 25.7 27.0 284] 1 23.1 5 yA | P6KE27ADICT-ND 47 3.72 ~—-27.90_| P6KE27ADITR-ND —  140.00/M_ | P6KE27A 
75°C Lead Temperature, 3/8” 285 30.0 315] 1 25.5 5 yA | P6KES0ADICT-ND 47 3.72 ~—-27.90_| P6KE30ADITR-ND —  140.00/M | P6KE30A 
(9.53mm) from Body: 2.5 Watts. 31.4 33.0 347] 1 28.2 5 yA | P6KE33ADICT-ND 47 3.72 ~—-27.90_| P6KE33ADITR-ND —  140.00/M_ | P6KE33A 
i ‘i in): 485 51.0 536] 1 43.6 5A | P6KES1ADICT-ND 47 3.72 ~—-27.90_| P6KES1ADITR-ND —  140.00/M | P6KE5S1A 
San Hime, (0 Volt is, BY min): 646 68.0 714 | 1 58.1 5 uA P6KE68ADICT-ND 473.72 27.90 _| P6KE68ADITR-ND — __140.00/M_| P6KE68A 
nidirectional — < 1x10°'* Seconds. —____~ 
Bidirectional — < 5x10°9 Seconds. 600 Watts, Bidirectional (DO-15) 
Storage and Operating Temp- 645 68 7.14 | 10 5.8 | 1000HA|P6KE6.8CADICT-ND 56 4.44 33.30 | P6KEG.8CADITRND —  167.00/M |P6KE6.8CA 
erature: -65 to +175°C. 713 7.5 7.88 | 10 6.4 500 WA |P6KE7.5CADICT-ND 56 4.44 33.30 | P6KE7.S5CADITRND —  167.00/M | P6KE7.5CA 
7.79 82 861 | 10 7.02 | 200yA |P6KE8.2CADICT-ND 56 4.44 33.30 | P6KE8.2CADITRND —  167.00/M | P6KE8.2CA 
95 10.0 105] 1 8.55 10uA |P6KE10CADICT-ND 56 4.44 33.30 | P6KE10CADITR-ND —  167.00/M | P6KE10CA 
11.4 120 126) 1 10.2 5yA |P6KE12CADICT-ND 56 4.44 33.30 | P6KE12CADITR-ND —  167.00/M | P6KE12CA 
1500 Watts 143 15.0 158) 1 12.8 5A |PG6KEISCADICT-ND 56 4.44 33.30 | P6KE15CADITR-ND —  167.00/M | P6KE15CA 
19.0 20.0 21.0) 1 174 5A |PG6KE2Z0CADICT-ND 56 4.44 33.30 | P6KE20CADITR-ND —  167.00/M | P6KE20CA 
DO-201 Outline 228 24.0 252) 1 20.5 5yA |P6KE24CADICT-ND 56 4.44 33.30 | P6KE24CADITR-ND —  167.00/M | P6KE24CA 
7 25.7 27.0 284] 1 23.1 5A |PG6KE27CADICT-ND 56 4.44 33.30 | P6KE27CADITR-ND —  167.00/M | P6KE27CA 
285 30.0 315] 1 25.5 5A |PG6KE30CADICT-ND 56 4.44 33.30 | P6KE30CADITR-ND —  167.00/M | P6KE30CA 
| 31.4 33.0 347] 1 28.2 5yA |P6KE33CADICT-ND 56 4.44 33.30 | P6KE33CADITR-ND —  167.00/M | P6KE33CA 
485 51.0 536] 1 43.6 5A |PG6KESICADICT-ND 56 4.44 33.30 | P6KE51CADITR-ND —  167.00/M | P6KE5S1CA 
646 68.0 714] 1 58.1 5A |P6KE68CADICT-ND 56 4.44 33.30 | P6KE68CADITR-ND —  167.00/M | P6KE68CA 
DO-201 (mm) 95.0 100.0 105.0] 1 85.5 5A |P6KE100CADICT-ND .56 4.44 33.30 | P6KE100CADITR-ND —  167.00/M | P6KE100CA 
Min. 143.0 150.0 158.0| 1 128.0 5A |P6KEI50CADICT-ND 56 4.44 ~—-33.30_'| P6KE150CADITR-ND — _167.00/M_| P6KE150CA 
1.00 (25.40) 1500 Watts, Unidirectional (DO-201) 
335 (8.50) |. 645 68 7.14 | 10 5.8 | 1000 pA | 1.5KE6.8ADICT-ND 69 5.54 += 41.52 | 1.5KE6.8ADITR-ND 251.00 = 1.5KE6.8A 
037 (0.96) 713 7.5 7.88 | 10 6.4 500 A | 1.5KE7.5ADICT-ND 69 5.54 41.52 | 1.5KE7.5ADITR-ND 251.00 - 1.5KE7.5A 
: : 7.79 82 861 | 10 7.02 | 200A | 1.5KE8.2ADICT-ND 69 5.54 41.52 | 1.5KE8.2ADITR-ND 251.00 - 1.5KE8.2A 
-189 (4.80) | - uy 95 10.0 105] 1 8.55 | 10uA |1.5KE10ADICT-ND 69 5.54 41.52 | 1.5KE10ADITR-ND 251.00 = 1.5KE10A 
a 11.4 120 126) 1 10.2 5 yA | 1.5KE12ADICT-ND 69 5.54 41.52 | 1.5KE12ADITR-ND 251.00 - 1.5KE12A 
= 143 15.0 158) 1 12.8 5 yA | 1.5KE15ADICT-ND 69 5.54 41.52 | 1.5KE15ADITR-ND —_ 251.00 - 1.5KE15A 
3 19.0 20.0 21.0) 1 174 5A | 1.5KE20ADICT-ND 69 5.54 41.52 | 1.5KE20ADITR-ND —-251.00 - 1.5KE20A 
é 228 24.0 252) 1 20.5 5 yA | 1.5KE24ADICT-ND 69 5.54 41.52 | 1.5KE24ADITR-ND 251.00 - 1.5KE24A 
3 25.7 27.0 284] 1 23.1 5 yA | 1.5KE27ADICT-ND 69 5.54 = 41.52 | 1.5KE27ADITR-ND —- 251.00 - 1.5KE27A 
2 fae 285 30.0 315] 1 25.5 5A | 1.5KE30ADICT-ND 69 5.54 41.52 | 1.5KE30ADITR-ND — 251.00 - 1.5KE30A 
3 4 31.4 33.0 347] 1 28.2 5 yA | 1.5KE33ADICT-ND 69 5.54 41.52 | 1.5KE33ADITR-ND —_ 251.00 - 1.5KE33A 
7 fu 485 51.0 536] 1 43.6 5 yA | 1.5KE51ADICT-ND 69 5.54 = 41.52 | 1.5KE51ADITR-ND —-251.00 - 1.5KE51A 
1S ch rage ROOT AW InN OOO 646 68.0 714 | 1 58.1 5 WA | 1.5KE68ADICT-ND 69 5.54 41.52 | 1.5KE68ADITR-ND _251.00 - 1.5KE68A 
Tp - Pulse - uS 1500 Watts, Bidirectional (DO-201) 
645 68 7.14 | 10 5.8 | 1000HA]1.5KE6.8CADICT-ND 74 5.95 44.64 | 1.5KE6.8CADITR-ND 270.00 = 1.5KE6.8CA 
MAXIMUM RATINGS: 713 7.5 7.88 | 10 6.4 500 WA |1.5KE7.5CADICT-ND .74 5.95 44.64 | 1.5KE7.5CADITR-ND 270.00 - 1.5KE7.5CA 
+ Peak Pulse Power Dissipation @ 779 82 861 | 10 7.02 | 200pA |1.5KE8.2CADICT-ND .74 5.95 44.64 | 1.5KE8.2CADITR-ND 270.00 _ 1.5KE8.2CA 
25°C: 1500 Watts. 95 10.0 105] 1 8.55 10yA |1.5KE10CADICT-ND .74 5.95 44.64 | 1.5KE10CADITR-ND 270.00 - 1.5KE10CA 
Steady State Power Dissipation @ 11.4 120 126) 1 10.2 5yA |1.5KE12CADICT-ND .74 5.95 44.64 | 1.5KE12CADITR-ND 270.00 - 1.5KE12CA 
75°C Lead Temperature, 3/8” 143 15.0 15.8) 1 12.8 5A |1.5KE1SCADICT-ND .74 5.95 44.64 | 1.5KE15CADITR-ND 270.00 -_ 1.5KE15CA 
(9.53mm) from Body: 5 Watts. 19.0 20.0 21.0) 1 174 5A |1.5KE20CADICT-ND .74 5.95 44.64 | 1.5KE20CADITR-ND 270.00 - 1.5KE20CA 
Forward Surge Current, 50ms @ 228 24.0 252) 1 20.5 5A |1.5KE24CADICT-ND .74 5.95 44.64 | 1.5KE24CADITR-ND 270.00 - 1.5KE24CA 
25°C: 200 Amperes. 25.7 27.0 284] 1 23.1 5A |1.5KE27CADICT-ND .74 5.95 44.64 | 1.5KE27CADITR-ND 270.00 - 1.5KE27CA 
Clamping Time (0 Volt to. BV min): 285 30.0 315] 1 25.5 5A |1.5KE30CADICT-ND .74 5.95 44.64 | 1.5KE30CADITR-ND 270.00 - 1.5KE30CA 
Unidirectional — < 1x10-!2 Seconds. 31.4 33.0 347] 1 28.2 5A |1.5KE33CADICT-ND .74 5.95 44.64 | 1.5KE33CADITR-ND 270.00 - 1.5KE33CA 
ectional — < 5x10°2 Seconds. 485 51.0 536] 1 43.6 5A |1.5KE51CADICT-ND .74 5.95 44.64 | 1.5KE51CADITR-ND 270.00 - 1.5KE51CA 
Storage and Operating Temp- 646 68.0 714] 1 58.1 5A |1.5KE68CADICT-ND .74 5.95 44.64 | 1.5KE68CADITR-ND 270.00 - 1.5KE68CA 
erature: -65 to +175°C. 95.0 100.0 105.0] 1 85.5 5A |1.5KE100CADICT-ND .74 5.95 44.64 | 1.5KE100CADITR-ND 270.00 - 1.5KE100CA 
143.0 150.0 158.0| 1 128.0 5A |1.5KE150CADICT-ND .74 5.95 _44.64_| 1.5KE150CADITR-ND 270.00 - 1.5KE150CA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 497 


sic Logic Triacs (1.0-8.0 Amps) 
TECCOR and Gated Triacs (1 -1 5 Amps) 9291B-ND _ Teccor Thyristor Product Catalog . 


An Invensys company 9292B-ND __ Teccor Sidactor Data Book.. 
ISOLATED NON-ISOLATED 
Plastic Thermotab TO-202AB TO-220AB TO-251AA 
TO-92 RK) TO-220AB MT2 we 
| 
IDRM | VTM | VGT Tape & Reel t 
'tRMs| VpRM let | @25°c | @25°c | @25°C | PG(AV) | tgt Digi-Key Price Each Pricing 
(A) | (V) | Package (ma) | (mA) (Vv) (V) (W) | (usec.) Part No. 1 10 100 250 500 1,000 2,500 
Logic Triacs (1.0-8.0 Amps) 
200 L201E3-ND 74 66 60 50 432 a 
400 | TO-92 (Isolated) 3 01 16 2.0 02 25 L401E3-ND 77 68 62 51 45 43 = 
+o [800 L601E3-ND ‘88 78 71 59 ‘51 49 = 
: 200 L201E5-ND 70 62 56 ‘47 At 39 = 
400 | TO-92 (Isolated) 5 01 1.6 2.0 02 25 L401E5-ND 74 66 ‘60 ‘50 43°42 = 
600 L601E5-ND 83 74 67 56 4947 = 
200 02 [2004F31-ND T.04 92 83 69 6058 = 
400 | TO-202AB (Non-Isolated) 3 02 1.6 2.0 03 25 L4004F31-ND 1.08 96 87 72 ‘6360 cae 
600 ‘01 L6004F31-ND 1.24 1.10 99 83 7269 = 
200 [2004L3-ND Tat 1.16 1.05 7 76.73 = 
400 | TO-220AB (Isolated) 3 01 1.6 2.0 03 25 L4004L3-ND 137 122 = 1.40 92 ‘30.77 = 
600 L6004L3-ND 158 140 126 1.05 a1 ‘88 = 
200 02 [2004F51-ND 99 BS 80 66 5855 = 
400 | TO-202AB (Non-Isolated) 5 02 1.6 2.0 03 25 L4004F51-ND 1.04 92 83 69 ‘6058 = 
4.0 | 600 ‘01 L6004F51-ND 119 1.06 96 ‘80 ‘69 67 = 
400 [4004V3-ND 95 BA 76 63 55 5S = 
600 | TO-251AA (Non-Isolated) 3 01 16 2.0 03 28 Tecoavatns 108 o ‘2 oo Step _ 
400 L4004V5-ND 90 B0 72 60 5250 = 
600 | TO-251AA (Non-Isolated) 5 01 1.6 2.0 03 3.0 Tecoa veins 134 So ie ‘a Bg. ey _ 
400 [4004D3CT-ND* 168138 1.17 99 OT 76 731.007 
600_| 'O-252AA (Non-lsolated) 3 oO 16 _ _ 28 L6004D3CT-ND* 191 157-133-143 ~=—-1.03 86 833.00/M 
400 L4004D5CT-ND* 756 1.28 1.08 92 ‘4.70 680.00/M 
600_| 'O-252AA (Non-lsolated) 5 oO 18 ca a _ L6004D5CT-ND* 179 148 125 ‘1.06 78 782.00/M 
400 L4006D5CT-ND* 172 141 1.19 1.02 93.77 748.00/M 
8.0 | 600 | 7-252AA (Non-Isolated) 5 02 16 2.0 oF 3.0 L6006D5CT-ND* 199 164 1.38 = 118 = 108 90 867.00/M 
200 02 [2008L6-ND 142 1261.14 95 ‘B2 79 = 
400 | TO-220A8 (Isolated) 5 05 1.6 2.0 04 25 L4008L6-ND 149 «132 © 1.19 99 ‘86083 a 
8.0 | 600 02 L6008L6-ND 169150 135 (1.13 98 94 = 
400 L4008D6CT-ND* 179148 1.25 1.06 97 8T 782,00/M 
600_| 10-252AA (Non-Isolated) 5 02 1.6 2.0 0.4 3.0 L6008D6CT-ND* 203 1.67141 120.110 91 884.00/M 
Gated Triacs (1.0-15 Amps) 
200 Q201E3-ND 63 56 51 42 3785 = 
1.0 | 400 | 10-92 (Isolated) 10 02 16 2.0 02 25 Q401E3-ND 70 62 56 ‘47 rs 39 = 
600 Q601E3-ND 83 74 67 56 4947 a 
200 Q2004L3-ND T.08 96 87 72 63.60 = 
400 | TO-220A8 (Isolated) 10 05 1.6 2.0 03 25 Q4004L3-ND 119 1.06 96 ‘80 ‘69 67 aa 
600 Q6004L3-ND 142126 1.14 95 ‘8279 = 
200 Q2004F31-ND 86 "76 69 37 50 48 — 
49 | 400 | TO-202AB (Non-Isolated) 10 05 1.6 2.0 03 25 Q4004F31-ND 95 ‘84 76 63 55153 Ea 
: 600 Q6004F31-ND 113 1.00 90 75 ‘65 63 = 
éo0. | TO-251AA (Non-Isolated) 10 05 16 2.0 03 25 SENG (oe se ee tone ee — 
400 Q4004D3CT-ND* 1601.21.11 95 B7. 72 697.00/M 
600 | 10-252AA (Non-lsolated) 10 05 1.6 2.0 0.8 25 Q6004D3CT-ND* 187 154 130 1111.01 84 816.00/M 
200 25 Q2008L4-ND 128. 1.14 1.03 86 75.72 = 
400 | TO-220A8 (Isolated) 25 05 1.6 25 05 3.0 Q4008L4-ND 142 126 1.14 95 ‘82079 = 
39 |_600 50 Q6008L5-ND 158 140 126 1.05 ‘91 ‘88 = 
: 200 25 Q2008F41-ND TOT 30 Bi 68 5957 = 
400 | TO-220AB (Non-Isolated) 25 05 16 25 05 3.0 Q4008R4-ND 131 116 = 1.05 87 7 73 _ 
600 50 Q6008R5-ND 146130 (1.17 98 ‘8582 = 
200 Q2010L5-ND 140 1241.12 93 Bi 76 = 
400 | TO-220A8 (Isolated) 50 05 16 25 05 3.0 Q4010L5-ND 155 138 125 1.04 ‘90 87 = 
40.0 {800 Q6010L5-ND 182162 146 122 106 1.02 = 
: 200 Q2010R5-ND 128. 1.14 1.03 86 75.72 = 
400 | TO-220AB (Non-Isolated) 50 05 1.6 25 05 3.0 Q4010R5-ND 142 126 1.14 95 ‘8279 = 
600 Q6010R5-ND 169 150 135 113 98 94 = 
200 Q2075L5-ND 769. +150. +2135 ~«+41<.18 98.94 = 
400 | TO-220A8 (Isolated) 50 05 1.6 25 05 4.0 Q4015L5-ND 185 164 148 123 107 1.03 BA 
150 [600 Q6015L5-ND 218 194 175 146 127 (1.22 = 
: 200 Q2015R5-ND 155. 1.8 ~+1.25.~~*1<.04 3087 = 
400 | TO-220AB (Non-Isolated) 50 05 1.6 25 05 4.0 Q4015R5-ND 171 15200«1:37——~=—«1.14 99 95 = 
600 Q6015R5-ND 203 180 162 135 1147 1.13 al 


*CutTape t For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND 


Surface Mount Triacs (0.8-1.0 Amps) +59 — ate 
4.57 —| J.71 
'pRm | Vm | Vet Cut Tape Tape & Reel T i 
'tRMs | VDRM let | @25°c | @25°C | @25°C | |H | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 3.94 211 tat t 47 
(A) (v) | Package | (mA) | (ma) | (Vv) (Vv) |(mA) | Part No. 1 10 100 250 | Part No. 2,500 : Came 
Surface Mount Triacs | Fd 
08 | 400 Q4X8CT-ND 1.13. 93 +~.79 + 67 | Q4XBTR-ND 493.00/M MT2 MM 4 44 j 
08 | 600 Q6X3CT-ND 137 112 95 81 | Q6X3TR-ND  595.00/M “dt 
1.0 | 400 |COMPAK) 10 | 0.02 | 1.6 2.0 15.0 | Q4N3CT-ND 1.37. 1.12 95 ~—.81 | Q4N3TR-ND —595.00/M 201. 
1.0 | 600 Q6N3CT-ND 1.60 1.32 1.11 95 | Q6N3TR-ND _697.00/M 
Sensitive Gate Surface Mount Triacs 23 4 T 
400 3 5.0 [L4XSCT-ND 1.37 (1.12 9581 | LAXGTR-ND 595.00 | (\_ hei 28 1.75 
wig |) 800, euaeeies|| 281] Gail ee oo | 50 [LSX8CT-ND 1.92 1.04 88-76 | L6X3TR-ND  680.00/M EEE | t 
; 400 5 ; : 5 10.0 | L4XSCT-ND 129 106 90 .76|L4XS5TR-ND  561.00/M J 30 Cok al 70 
600 5 10.0 | L6XSCT-ND 1.48 1.22 1.03 88 | L6XSTR-ND _646.00M_| 7.42 1.35 20 2.0 20 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Bilateral Trigger Diacs 


HT and ST Series 


General Description: The diac semiconductor is a full-wave or bi- 
directional thyristor. It is triggered from a blocking-to-conduction 
state for either polarity of applied voltage whenever the amplitude of 
applied voltage exceeds the breakover voltage rating of the diac. 

The Teccor line of diacs features glass passivated junctions to insure 
long term device reliability and parameter stability. Teccor’s glass 
offers a rugged, reliable barrier against junction contamination. 


Specifications: » Maximum Ratings, Absolute-Maximum Values. 
Maximum Trigger Firing Capacitance - 0.1p1F; Device dissipation 
(atTA = -40° to +40°C) -250mW; Derate Above +40°C -3.6émW/°C 
+ Temperature Ranges: Storage -40° to +125°C; Operating (Junction) 
-40° to +125°C* Thermal Resistance: Junction to Ambient (R()JA) = 
278°CW; Junction to Lead (R()JL) = 100°C/W. Based on Maximum 
lead temperature of 85°C @= 250mW. 


9291B-ND — Teccor Thyristor Product Catalog............ $3.00 
9292B-ND _ Teccor Sidactor Data Book................... $2.25 


Alternistor Tri 
8 to 40 Amps 


MT2 MT1 


TO-220AB - Isolated 


[o] 


MT1 
MT2 


TO-218X 


O 


i 
wnlllDk G 


MT2 


TO-218AC 


TO-3 Base / FASTPAK 


TO-220AB - Non-lsolated 


MT2 


DO-214AA 


Bilateral 
Trigger Diac| 


Dynamic 
V(Bo) (Bo) | Breakback 
Symmetry Voltage \(Bo) 'TRM Digi-Key Pricing Tape & Reel T 
Package | Min. Max. | (V) Max. (V) (HA) Max. | (A) Max. | Part No. 1 10 100 250 500 1,000 Size Pricing 
HT Series 

27 7 3 10 2 2.0 HT-32-ND 18 = =1.60 1440 30.00 52.00 100.00 = — 

35 45 3 10 25 2.0 HT-40-ND 16 61.40 1260 2625 45.50 87.50 = — 

30 «40 3 10 2 2.0 HT-35-ND 16 61.40 1260 2625 45.50 87.50 = = 

0-35 56 70 4 20 25 1.5 HT-60-ND 20 180 16.20 33.75 5850 112.50 = = 

28 (36 4 7 2 2.0 HT-32A-ND 20 180 16.20 33.75 5850 112.50 = _ 

30 4 2 7 25 2.0 HT-32B-ND 25 220 1980 41.25 71.50 137.50 _ = 

320 (36 2 10 2 2.0 HT-34B-ND 25 220 1980 41.25 71.50 137.50 = = 

32. 40 4 7 25 2.0 HT-36A-ND 20 180 16.20 33.75 5850 11250 = = 

ST Series 
320 (36 2 10 25 2.0 ST-34BCT-ND* 74 6.08 51.30 109.25 199.50 332.50 2,500 | 304.00/M 
30 «40 3 10 2 2.0 ST-35CT-ND* 62 5.12 43.20 92.00 168.00 280.00 2,500 | 272.00/M 
DO214AA) 32 40 2 t 25 2.0 ST-36ACT-ND* 90 7.36 62.10 132.25 241.50 402.50 2,500 | 391.00/M 
3438 2 10 25 2.0 ST-36BCT-ND* 1.01 832 70.20 149.50 273.00 455.00 2,500 | 442.00/M 
35 45 3 10 25 2.0 ST-40CT-ND* 62 5.12 43.20 92.00 168.00 280.00 2,500 272.00/M 
* Cut Tape + For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND 


General Description: Teccor’s Alternistor Triac has been specifically designed for 


All Alternistors have glass passivated junctions to ensure long term reliability and parameter 


acs applications which are required to switch highly inductive loads. To accomplish this, a _ stability. 
special chip has been designed which effectively offers the same performance as two : 
thyristors (SCRs) wired inverse parallel (back-to-back), hence, the alternistor has better 9292B-ND Teccor Sidactor Data Book -$2.25 
turn-off behavior than a standard triac. 9291B-ND Teccor Thyristor Product Catalog -$3.00 
'DRM Vim Ver 
'TRMs | VDRM let | @25°c | @25°C | @25°C | Pa(ay tgt Digi-Key Price Each 
Package (a) | (Vv) | (mA) | (mA) (V) (V) (w) | (usec.) | Part No. 1 10 100 250 500 1,000 
400 | 35 01 16 15 05 4 @1008LH4-ND 142 126 #114 °#«25 82 79 
TO-220B (Isolated) 8 600 | 35 ‘01 16 15 05 4 @6008LH4-ND 158140 «= 126« 105s’ 
g00 | 35 ‘01 16 15 05 4 @8008LH4-ND 182 162 146 #122 1.06 1.02 
400 | 50 01 16 15 05 4 (Q1012LH5-ND tea 146~«2182~«4.10~=C«SS*C«SD 
TO-220AB (Isolated) 12 600 | 50 ‘01 16 15 05 4 6012LH5-ND 182 462 «146 «122 «1.068 ~=—(1.02 
goo | 50 ‘01 16 15 05 4 @8012LH5-ND 216 192 173 144 125 1.20 
200 | 80 05 16 25 05 5 C2015L6-NDE Tot 470.~«+153~«128~«*A1~~S=«*«O 
400 | 80 ‘05 16 25 05 5 Q1015L6-NDE 209 18 «4168 #+140 «#121 4.17 
TO-220A8 (Isolated) 5 600 80 05 1.6 25 05 5 06015L6-NDt 232 206 186 155 134 1.29 
goo | 80 10 16 25 05 5 @8015L6-NDE 277. 246 222 185 160 1.54 
200 | 80 05 16 25 05 5 C2015R6-NDE ter. 148~«134~C«daTs=<“(‘éaSOC*«S 
400 | 80 ‘05 16 25 05 5 Q1015R6-NDE 257 228 «208 «171 «+149 «1.43 
O-220AB(Nor-Isolated) | 15 600 | 80 ‘05 16 25 05 5 @6015R6-NDE 205 #4182 «4164 «+4137 «+119 =«41.44 
goo | 80 10 16 25 05 5 @8015R6-NDE 243 216 195 162 141 135 
200 | 125 ‘05 16 25 05 5 2015R9-ND 218 194 175 146 127 122 
200 | 20 “05 16 15 05 3 (C2016LH3-ND 185. ~«4164.~«2148~«41.23”~*YS«~~=«*«O3 
400 | 20 ‘05 16 15 05 3 Q1016LH3-ND 203 180 162 135 «#4117 «1.13 
600 | 20 ‘05 16 15 05 3 6016LH3-ND 225 200 180 150 130 125 
g00 | 20 10 16 15 05 3 @8016LH3-ND 268 238 215 179 +155 149 
200 | 35 ‘05 16 20 05 3 C2O16LH4-ND 137 ««122«14002=*«a wT 
400 | 35 ‘05 16 20 05 3 Q1016LH4-ND 196 «4740-1570 «1310144 1.09 
AD CEN (leoleted) 600 | 35 05 16 20 05 3 6016LH4-ND 218 194 175 146 127 122 
g00 | 35 10 16 20 05 3 @B016LH4-ND 259 230 207 173 150 1.44 
200 | 80 ‘05 16 25 05 5 2016LH6-ND te9 «150 «135«11380*:tisC(t«C 
400 | 80 ‘05 16 25 05 5 Q1016LH6-ND 185 164 «148 123 1.07 1.03 
600 | 80 ‘05 16 25 05 5 @6016LH6-ND 205 418 164 «+137 «#«119°~«4.414 
800 | 80 10 16 25 05 5 @8016LH6-ND 243 216 195 162 141 1.35 
200 | 20 05 16 15 05 3 (C2016RH3-ND ter. 148~«134~=*C«*aTs=“(‘ SSCSC« 
400 | 20 ‘05 16 15 05 3 Q1016RH3-ND 182 162 «146 «#122 1.06 1.02 
600 | 20 ‘05 16 15 05 3 6016RH3-ND 203 180 162 135° «#4117 113 
goo | 20 10 16 15 05 3 @8016RH3-ND 241 214 193 161 140 1.34 
200 | 35 ‘05 16 20 05 3 2016RH4-ND 160 142 «128 «1007S s3t—«i«D. 
400 | 35 ‘05 16 20 05 3 Q1016RH4-ND 176 4156 «141 «1171.02.98 
TO 22078 (Noreleolaied) "| “16 600 | 35 05 16 20 05 3 6016RH4-ND 196 «1.74157 «1311.14 1.09 
g00 | 35 10 16 20 05 3 @8016RH4-ND 232 206 186 155 134 129 
200 | 80 ‘05 16 25 05 5 2016RH6-ND 151 «1340«121-«1.01sia8BtCw 
400 | 80 ‘05 16 25 05 5 Q1016RH6-ND te7 148 (1340 ot 73 
600 | 80 ‘05 16 25 05 5 @6016RH6-ND 185 164 148 123 1.07 1.03 
00 | 80 10 16 25 05 5 @8016RH6-ND 218 194 175 148 «127 1.22 
200 | 80 05 17 25 05 3 @2025L6-ND 250 222 200 167 145 1.39 
400 | 80 ‘05 17 25 05 3 Q1025L6-ND 275 244 220 183 159 153 
TO 2200s (Isolated) = 600 | 80 ‘05 17 25 05 3 @6025L6-ND 304 270 243 203 176 1.69 
00 | 80 10 18 25 05 5 @8025L6-ND 360 320 288 240 208 200 
600 | 125 “05 18 25 05 5 (@6025R9-ND 531 472 425° «4354 307 295 
200 | 80 ‘01 18 25 05 4 2025R6-ND 223 198 «4179 «149°«129°~=«1.24 
JO-220AB(Nor-Isolated) | 25 400 | 80 ‘01 18 25 05 4 Q1025R6-ND 245 218 197 164 142 1237 
600 | 80 ‘01 18 25 05 4 @6025R6-ND 272 242 218 182 158 152 
goo | 80 10 18 25 05 5 @8025R6-ND 324 288 260 216 188 1.80 
200 | 80 05 18 25 05 5 (@2025K6-ND 486. 432 389 324. 281 270 
TOA 1BAC (Isolated) 25 800 | 80 “10 18 25 05 5 8025K8-ND 704 626 564 470 407 392 
200 | 80 05 18 25 05 5 (2025J6-ND 538. 478 + +431°°«359°~«311 ~~ 299 
400 | 80 ‘05 18 25 05 5 Q1025J6-ND 590 524 472 393 341 328 
TO 218 ([solete) = 600 | 80 ‘05 18 25 05 5 6025J6-ND 655 582 524 437 379 364 
goo | 80 10 18 25 05 5 8025J6-ND 779 692 623 519 450 433 
200 | 80 01 18 25 05 4 @2025P-ND 718 638 575. 479 415° 399 
TO3-BASE/ FASTPAK oe 400 | 80 ‘01 18 25 05 4 Q1025P-ND 790 702 632 527 457 439 
(Isolated) 600 | 80 ‘01 18 25 05 3 @6025P-ND 875 778 701 584 506 487 
00 | 80 10 18 25 05 5 @8025P-ND 1040 924 832 693 601 578 
10-3 FASTPAK = 600 | 50 10 15 275 05 3 C60SSPSNONEW! 11.68 1038 935. =4779 «675 649 
(Isolated) g00 | 50 “40 15 275 05 3 CBOSSPS-NDNEW! 1388 1234 1111 926 803 7.72 
200 | 100 20 18 25 08 5 (2040J7-ND 716 636. «+573. 477 414 ~ 398 
400 | 100 20 18 25 08 5 @1040J7-ND 788 700 630 525 455 438 
TO218K (Isolated) Bs 600 | 100 20 18 25 08 5 8040J7-ND 873 776 699 582 505 485 
00 | 100 ‘20 18 25 08 5 8040J7-ND 1037 922 830 692 600 577 
200 | 100 20 18 25 08 5 (@2040K7-ND 648. 576 519 432 375 360 
400 | 100 20 18 25 08 5 Q4040K7-ND 713 634 «571 476 413 397 
TOP IGAG (lool) Sa 600 | 100 20 18 25 08 5 6040K7-ND 792 704 634 528 458 440 
00 | 100 20 18 25 08 5 @8040K7-ND o41 836 753 627 544 5.23 
TO-3-BASE (Isolated) 40 400 | 100 20 18 25 08 5 (Q1040P-ND 1053. 936 843 7.02 609 585 


+ Not recommended for new design 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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“Vieccon SIDAC 


The New Standard In Surge Protection For Electronic Equipment 


‘An Invensys company 9291B-ND _—_Teccor Thyristor Product Catalog . -- $3.00 
_ ; ; - , ; 9292B-ND —_Teccor Sidactor Data Book. . $2.25 
Product Description: SIDACtors® are solid state crowbar devices designed to protect telecom equipment during 
hazardous translent conditions. Capitalizing on the latest in thyristor advancements, Teccor designs their Surge Ratings 
SIDACtors® with a patented ion implant technology. This technology ensures effective protection within 1 1 1 1 1 T 
nanoseconds, 500A surge current ratings, and simple solutions for regulatory requirements such as Bellcore 1089, PP PP PP Pp PP TSM 
TIVBA- 15-968, ITU-T K.20, ITU-T K.21 and UL60950. Series} 2x10us | 8x 20us | 10x 160us | 10 x 560s | 10x 1000us | 60Hz | di/dt 
Operation: In the standby mode, SIDACtors® exhibit a high off-state impedance eliminating excessive leakage (A) (A) (A) (A) (A) (A) | (Aus) 
ett sid hiatal a the pened aes en igen ofa ae baad the A 150 450 90 50 45 20 500 
switching voltage (Vs), fors® will crowt simulate a short circuit condition until the current flowing 
through the device is either interrupted or drops below the SIDACtors® holding current (IH), once this occurs, 8 ce ois 190 ie oe oD 500 
SIDACtors® will reset and return to their high off-state impedance. c 500 400 200 150 100 50 500 
Fig. A Fig. 1 VDRM $ Vs Ty Is ly Digi-Key Price Each 
TO-92 No Ground Fig. | Package (V) (V) (Vv) (mA) (mA) Part No. u 10 100 500 1,000 
(Isolated) “Single” or “Dual” Chip 25 40 50 PO300EA-ND 92 82 74 62 54 
58 7 150 PO640EA-ND 92 82 74 62 54 
58 ree 150 PO640EC-ND NEW! 1.17 1.04 94 78 68 
65 88 150 P0720EA-ND 92 82 74 62 54 
75 98 150 POSO0EA-ND 92 82 74 62 54 
90 130 150 P1100EA-ND 92 82 74 62 54 
Modems 120 160 150 P1300EA-ND 92 82 74 62 54 
140 180 150 P1500EA-ND 92 82 74 62 54 
Fig. B Al TO-92 170 220 4 800 150 P1800EC-ND NEW! 1.17 1.04 94 78 68 
TO-220 220 300 150 P2600EA-ND 92 82 74 62 54 
No-Ground 220 300 150 P2600EB-ND NEW! 1.01 90 81 68 59 
(Isolated) 220 300 150 | P2600EC-ND NEW! 117 1.04 24 78 68 
275 350 150 P3100EA-ND 92 82 74 62 54 
275 350 150 P3100EB-ND NEW! 1.01 90 81 68 59 
275 350 150 P3100EC-ND NEW! 1.17 1.04 94 78 68 
320 400 150 P3500EB-ND NEW! 1.01 90 81 68 59 
320 400 150 P3500EC-ND NEW! 1.17 1.04 94 78 68 
Bi Modified 220 260 rr 800 150 P2400AA61-ND 2.03 1.80 1.62 1.35 1.17 
te TO-220 270 330 P3000AA61-ND 2.03 1.80 1.62 1.35 1.17 
Fig. C Fig. 3 25 40 50 PO602AA-ND* 234 208 188 156 1.36 
TO-220 “Balanced” 3 Chip Modified | © 95 150 P1602AB-ND* 293 260 234 195 1.69 
(Isolated) C2 | TO009 90 130 4 800 150 | P2202AB-ND* 293 260 234 1.95 1.69 
1 proteted 140 180 150 P3002AB-ND* 293 260 234 1.95 169 
H Equipment 275 350 150 P6002AB-ND* 2.93 2.60 2.34 1.95 1.69 
130 180 P1553AB-NDt 4.07 3.62 3.26 2.72 2.36 
170 250 P2103AB-NDt NEW! 4.07 3.62 3.26 2.72 2.36 
C3 Modified 200 270 8 800 150 P2353AB-NDt 4.07 3.62 3.26 2.72 2.36 
TO-220 230 300 P2703AB-NDt 4.07 3.62 3.26 2.72 2.36 
270 350 P3203AB-NDt 4.07 3.62 3.26 2.72 2.36 
Fig. D 300 400 P3403AB-NDt 4.07 3.62 3.26 2.72 2.36 
DO:2140A * Between pin 1-2, 2-3 + Between any2pins +VDRM between pin 1-3 = 2 X VDRM 1-2 
(Isolated) 
Vprm| Ys | Yt] 's | 'H | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T & R Pricing 
Fig. | Package | (V) | (V) | (V) |(mA)|(mA)| Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 
25 40 PO300SARPCT-ND 275 2.20 1.65 PO300SARPTR-ND 650.00/M 
58 aT PO640SARPCT-ND 275 2.20 1.65 PO640SARPTR-ND 650.00/M 
58 7 PO640SCRPCT-ND NEW! 3.00 2.40 1.80 PO640SCRPTR-ND NEW! 780.00/M 
Fig. E NEW! Fig. 5 NEW! q 65 | 88 PO720SARPCT-ND 2.75 220 1.65 | PO720SARPTR-ND 650.00/M 
DO-214AA fataund) 140 | 180 P1500SARPCT-ND 275 220 1.65 P1500SARPTR-ND 650.00/M 
(Isolated) 5.3 170 | 220 P1800SORPCT-ND NEW! 3.00 240 1.80 | P1800SCRPTRNDNEW!  780.00/M 
(VREF) p1| po2ta 220 | 300 5 | 800 150 P2600SARPCT-ND 275 2.20 1.65 P2600SARPTR-ND 650.00/M 
) i 220 | 300 P2600SBRPCT-ND NEW! 275 2.20 1.65 P2600SBRPTR-ND NEW! 715.00/M 
220 | 300 P2600SCRPCT-ND NEW! 3.00 2.40 1.80 P2600SCRPTR-ND NEW! 780.00/M 
ES Pin3 275 | 350 P3100SARPCT-ND 275 2.20 1.65 P3100SARPTR-ND 650.00/M 
(-VREF) 275 | 350 P3100SBRPCT-ND NEW! 275 2.20 1.65 P3100SBRPTR-ND NEW! 715.00/M 
Pin 2 i 275 | 350 P3100SORPCT-ND NEW! 3.00 2.40 1.80 P3100SCRPTR-ND NEW! 390.00/M 
(Ground) 320 | 400 P3500SBRPCT-ND NEW! 275 2.20 1.65 P3500SBRPTR-ND NEW! 715.00/M 
320 | 400 P3500SORPCT-ND NEW! 3.00 2.40 1.80 P3500SCRPTR-ND NEW! 780.00/M 
. . . . . 
NEW! Subscriber Line Interface Circuit Protecion (SLIC) 
The Battrax® device is a solid state protection device that can be referenced to either a positive or negative Surge Ratings 
Herc hophetuk anaes pes evi using an Soft and en irtegreted code, tneBIO0C (i aickey Ipp2x10us | Ipp8x20us | pp 10x 160ys | !pp10x560us | Ipp 10x 1000us | ITSM 60Hz | di/at 
Part No. Series (A) (A) (A) (A) (A) (A) (Alus) 
The P0641S_ is a unidirectional solid state protection devices constructed with a SIDACtor® device and an B1100C A 150 150 90 50 45 40 500 
integrated diode. Used to protect SLIC IC's from being damaged during transient voltage activity. They i c 500 400 200 150 100 50 500 
help line cards meet various regulatory requirements including: GR1089, ITU K.20, K21 and K45, IEC PO641S A 200 150 100 60 50 20 500 
60950 and TIA/EIA-15-968. = ej 500 400 200 120 100 50 500 
VDRM VS VT | VF |IDRM| IGT | IS | IT | IH | CO Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T&R Pricing 
Fig. Package (vy) (vy) (V) | (V) | (mA) | (mA) | (mA) | (A) | (mA) | (pF) | Part No. 1 10 100 500 Part No. 2,500 
SLIC Battrax Protection 
" B1100CARPCT-ND 2.75 2.20 1.65 1.10 B1100CARPTR-ND 715.00/M 
ES | ModfiedDo2t4 | [VRE I2q | VRBO | 4) 5) 5 | 100) — | 1 | 100 | 90 RE tipoccRPer ND 470 3.76 2.82 1.88 | B1100CCRPTR-ND 1222.00/M 
SLIC Protection 
P0641 SARPCT-ND 215 1.72 1.29 86 P0641 SARPTR-ND 559.00/M 
D4 Doel bai uw #5 a =| BOW fh ten | 8 P0641SCRPCT-ND 2.75 2.20 1.65 1.10 P0641SCRPTR-ND 715.00/M 
. 
NEW!) TECCOR TeleLink® SMD Fuse = 
The TeleLink” Surface Mount surge resistant time lag fuse has been designed to offer the ultimate in circuit protection while Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Pricing 
meeting the necessary surge requirements of the telecommunications industry. When used in conjunction with the Part No. i 10 100 Part No. 2,500 
SIDACtor® they provide a complete regulatory compliant solution for standards such as GR 1089, TIA/EIA-15-968, 
UL60950, and ITU K.20 & K21. Specifications: Interrupting Values + Voltage Rating: 250V * Qurrent Rating: 1.25A Surge F1250TRPCT-ND 2.05 1.64 1.23 | FI250TRPTR-ND 741.00/M 
Ratings: + 100A, 10 x 1000ps and 500A, 2 x 10s * Designed specifically for telecommunications equipment 


500 1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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T 


sae palaces Aptana F1250T ena Ipp Ipp Ipp Ipp Ipp ITSM 
eccor’s new Balanced Protector is designed to offer Teccor ; i 
customers a surface mount alternative to our traditional modified TO- Pxxx3U al CHIP SET| Serles: 2% 10Hs | Sx 20us;) 10)x- 100s: 10:x Sodus (10 tous | e0r2:) -augt 
220 package. Based on a 6-pin SOIC package, Teccor’s Balanced F1250T il 2 (A) (A) (A) (A) (A) (A) _| (lus) 
Protector is built using Teccor's patented “Y” (US Patent 4,905,119) R N/C Cc 500 400 200 450 100 50 500 
configuration and is available in surge current ratings of up to SOOA. Vv 
VpRM Vs VT Is IH Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T & R Pricing 
1 (V) (V) (V) (mA) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 
06 130 180 10 800 120 P1553UCRPCT-ND 6.60 6.00 5.40 P1553UCRPTR-ND 3120.00/M 
2) m5 150 210 10 800 120 P1803UCRPCT-ND 6.60 6.00 5.40 P1803UCRPTR-ND 3120.00/M 
170 250 10 800 120 P2103UCRPCT-ND 6.60 6.00 5.40 P2103UCRPTR-ND 3120.00/M 
3 m4 200 270 10 800 120 P2353UCRPCT-ND 6.60 6.00 5.40 P2353UCRPTR-ND 3120.00/M 
as 10.30 ain 230 300 10 800 120 P2703UCRPCT-ND 6.60 6.00 5.40 P2703UCRPTR-ND 3120.00/M 
270 350 10 800 120 P3203UCRPCT-ND 6.60 6.00 5.40 P3203UCRPTR-ND 3120.00/M 
300 400 10 800 120 P3403UCRPCT-ND 6.60 6.00 5.40 P3403UCRPTR-ND 3120.00/M 
420 600 10 800 120 P5103UCRPCT-ND 6.60 6.00 5.40 P5103UCRPTR-ND 3120.00/M 
Sidac 
General Description: neds 
The Sidac is a silicon bilateral voltage triggered switch with greater power-handling Example Circuit 
capabilities than standard diacs. Upon application of a voltage exceeding the Sidac 
breakover voltage point, the Sidac switches on through a negative resistance region to a 100 _TOUF Xenon Lamp 
low on-state voltage. Conduction will continue until the current is interrupted or drops 
below the minimum holding current of the device. @ 2W 260V Recnor! oN MT1 0 ure 
o 
Applications: 120VAC siac L.O1 PF CENTER TE, 
+ High voltage lamp ignitors + Natural gas ignitors + Gas oil ignitors * High voltage 60Hz Fal 400V 
power supplies +» Xenon ignitors + Over voltage protector + Pulse generators + Fluores- XFMR 
cent lighting ignitors + HID lighting ignitors 
Sree seiteds 2 Gh sata "rms)|YpRM| Yeo |!prm| 'Bo | Digi-Key Price Each 
eee ee eee pene ee Fig.| Package | (A) (V) | Min. Max.| (WA) | (WA) | Part No. il 10 100 250 500 1,000 


junctions + High surge current capability 
10 K1050E70-ND 54 48 44 36 6.32 = 30 


10 K1100E70-ND 54 48 44 36 32 30 
10 K1200E70-ND 54 48 44 36 32 30 
10 K1300E70-ND 54 48 44 36 32 30 
10 K1400E70-ND 59 52 47 39 34 33 
10 K1500E70-ND 59 52 47 39 34 33 
10 K2000E70-ND 68 60 54 45 39 .38 


General Notes: 

+ All measurements are made at 60Hz 
with a resistive load at an ambient 
temperature of +25°C unless otherwise 
specified + Storage temperature range 
(TS) is -65°C to +150°C + Junction 


1 TO-92 1.0 - 


temperature range (TJ) is -40°C to Re=(YBO-Vs) +180 | 205 230 K2200E70-ND 68 60 54 45 39 38 
4#110°C + Lead solder temperature is a S“ (iso) +190 | 220 250 10 K2400E70-ND 72 64 58 48 42 40 
maxiinumn of 4230°C:- tor 10 seconds +190 | 240 280 10 K2500E70-ND 72. 64 58 48 42 40 
maximum; > 1/16" (1.59mm) from case. +180 | 190 215 10 K2000F1-ND 95 84 76 63 55 53 
TO-202AB +180 | 205 230 10 K2200F1-ND 95 84 76 63 55 53 

2 (Non- 1.0 +190 | 220 250 10 K2400F1-ND 99 88 80 66 58 55 

9291B-ND Teccor Thyristor Product Catalog Isolated) +190 | 240 280 10 K2500F1-ND 99 88 80 66 58 .55 


aangaanglannnnagnaan 
o 


9292B-ND Teccor Sidactor Data Book 10 K3000F1-ND 1.10 98 89 74 64 62 


ili ifi oO 'trms | Yrru 'rsm Vem Digi-Key Price Each 
Silicon Rectifiers O ee a oer ley emails te 1 10100 250. 500 1,000 
with Glass 20 400 300 16 D4020L-ND 153 136 123 102 89 85 

. Oy 20 600 300 16 D6020L-ND 176 156 141 117 1.02 98 
Passivated Uwe TO220A8 (Isolated) 25 400 350 16 D4025L-ND 207 184 166 138 1.20 1.15 
A 25 600 350 1.6 D6025L-ND 236 210 189 158 137 1.32 


QUADRAC’ Internally Triggered Triacs (4.0-15 Amps) 


General Description: 
Teccor’s QUADRAC? is a triac that includes a diac trigger mounted inside the same package. This device developed by 


fae Teccor, saves the user the expense and assembly time of buying a discrete diac and assembling in conjunction with a gated 
O triac. 
Thermotab Saar set iti cca ‘ : i 7 : 7 7 
T0-220AB The QUADRAG is a bidirectional AC switch and is gate controlled for either polarity of main terminal voltage. Its primary 
120V purpose is for AC switching and phase control applications such as speed controls, temperature modulation controls, and 
60Hz lighting controls. 
WW Features Electrical Isolation 
MT1 G * Glass passivated junctions Teccor’s isolated TO-220 Quadrac package will withstand a minimum 
MT2 + Electrically isolated package high potential test of 2500VAC (RMS) from leads to case over the 
; ‘ operating temperature range of the device. 
+ Internal trigger diac 
9291B-ND Teccor Thyristor Product Catalog.................:.ccseeeeee eee $3.00 r it 7 ; 
+ High bility - 150 Ai Electrical Isol Fi Lead f 
9292B-ND Teccor Sidactor Data BOOK............0s:0eceeceeeeceeeeeeeeeeees $2.25 ib hea ty up.t0:150:-Amps ee ation rom Leads to Case 
+ High voltage capability - 200 up to 600 volts. U.L. Recognized File No. 71639 
'prm | Ytm VBO 
'y Rms | Yor | 'atm | @25°c | @25°C (Vv) 'Bo Gc lH tgt Digi-Key Price Each 
Package (A) (v) | (A) | (mA) | (V) | Min. Max. | (uA) | (uF) | (mA) | (usec.) Part No. 1 10 100 250 500 1,000 
200 Q2004LT-ND 1:22 1.08 98 81 71 68 
4.0 400 12 .05 1.6 30 0 0«45 200 0.1 40 3 Q4004LT-ND 1.33 1.18 1.07 89 77 74 
600 Q6004LT-ND 1.58 1.40 1.26 1.05 91 88 
TO-220AB (Isolated) 400 Q4008LT-ND 1.60 1.42 1.28 1.07 .93 89 
bag 600 18 a 18 80) 38 _ oa 60 : Q6008LT-ND 1.89 1.68 1.52 1.26 1.10 1.05 
400 Q4015LT-ND 1.98 1.76 1.59 1.32 1.15 1.10 
120 600 1 a 16 S085 200 on he : Q6015LT-ND 2.34 2.08 1.88 1.56 1.36 1.30 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 501 


“eccor 
leo ELECTRONICS 


An Invensys company Invensys company 


The Teccor Electronics line of thyristor SCR semi-conductors are 
half-wave, unidirectional, gate-controlled rectifiers. Teccor offers 
both Sensitive Gate and Non-Sensitive Gate SCR’s in a choice of 
3 different electrically isolated packages and 5 non-isolated 
packages. Electrically Isolated Packages: The electrically isolated 
packages isolate the case or tab internally to allow the use of low 
cost assembly and convenient packaging techniques. Teccor 
offers electrical isolation in the TO-92, TO-220AB, and TO-218 
type packages. Glass Passivation: The Teccor line of SCR’s 
features glass passivated device junctions to ensure long term 
device reliability and parameter stability. Teccor's glass offers a 
rugged, reliable barrier against junction contamination. 


Isolated 


Non-lsolated 


Sensitive Gate (0.8-10 Amps) 
and Non-Sensitive Gate (1-70 Amps) SCRs 


Sensitive Gate Type: 

The Teccor line of sensitive SCR semiconductors complement 
Teccor’s line of power SCRs. Features: + Current Ratings: 0.8-10 
amps + Voltage Ratings: 30-600 volts + Gate Sensitivities: 12-500 
micro amps * Surge Current: up to 100 amps 

Non-Sensitive Gate Type: 

The Teccor Electronics line of thyristor SCR semiconductors 
complement Teccor's line of sensitive gate SCRs. Features: * Current 
Ratings: 1-70 amps + Voltage Ratings: 100-800 volts +» Gate Sen- 
sitivities: 10-50 milliamps * Surge Current: up to 950 amps 


9291B-ND 
9292B-ND 


-. $3.00 
-- $2.25 


Teccor Thyristor Product Catalog. 
Teccor Sidactor Data Book .. 


Reset-normally Closed pushbutton 


Instantaneous On-State Current vs. On-State Voltage 


200; 
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120: 
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Instantaneous on-state current (IT)-amps 
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50 & 55 amp devices 


06 Zz iz 41416 


Instantaneous on-state voltage (VT)-volts 


25 amp devices 


15-20 amp devices 


12 amp devices, 


‘amp devices 
1-4 amp doviess 
; — : 6 & 10 12 14 16 
70-92 T0-220AB TO-202AB —T0-220AB 70-218 D-PAK Simple Test Circuit For Gate Trigger Instantaneous on-state voltage (VT)-volts 
TO-252AA TO-251AA Voltage and Current Measurement 
VpRM IDRM & 
IT & eg 'RRM Vim Ver Tape & Reelt 
Res | VRRM (mA) @25°c | @25°c | @25°c | Pavay) tgt Digi-Key Price Each Pricing 
(A) | (V) Package Min. Max. | (mA) (vy) (V) (Ww) (nsec.) Part No. 1 10 100 250 500 1,000 2,500 
SCRs — Sensitive Gate (0.8-10.0 Amp) 
30 001$ 2N5060-ND 59 52 47 39 34 33 = 
200 001 EC103B-ND At 36 33 27 24 23 — 
8 | 200 TO-92 (Isolated) — 200] .oo1¢ | 1.7 08 04 22 2N5064-ND 43 38 35 29 25 24 = 
400 001 EC103D-ND 43 38 35 29 25 24 — 
600 002 EC103M-ND 50 44 40 33 29 28 = 
50 001 TCR22-2-ND 47 42 38 32 28 27 = 
100 001 TCR22-3-ND AT 42 38 32 28 27 = 
15 | 200 TO-92 (Isolated) — .200] .001 15 08 4 22 TCR22-4-ND 45 40 36 30 26 25 = 
400 001 TCR22-6-ND 47 42 38 32 28 27 — 
600 .002 TCR22-8-ND 59 52 AT 39 34 33 = 
3.0 | 400 TO-220AB (Isolated) | — 200 | .002 16 08 of 22 S4003LS2-ND 99 88 80 66 58 55 = 
100 T106A1-ND 61 54 49 At 36 34 = 
abo | TO-202AB (Nor-Isolated) | — 200] .o02 | 22 0.8 0.4 22 ENG ss 3 a a at 33 =m 
600 T106M1-ND 77 68 62 Bt 45 43 = 
49 | 200 $2004VS2-ND 61 54 49 At 36 34 = 
‘© | 400 | TO-251AA (Non-Isolated) | — 200] .002 22 08 04 4.0 $4004VS2-ND 68 60 54 45 39 38 = 
600 $6004VS2-ND 81 72 65 54 AT 45 = 
200 $2004DS2CT-ND* T.13 93 79 67 61 “51_| 493.00/M 
400 | TO-252AA (Non-Isolated) | — .200] .002 22 0.8 04 4.0 $4004DS2CT-ND* 1.25 1.03 87 74 68 56 | 544.00/M 
600 $6004DS2CT-ND* 1.52 1.25 1.06 90 82 .69 | 663.00/M 
200 $2006VS2-ND 63 56 St 42 37 35 = 
400 | TO-251AA (Non-Isolated) | — .200] .005 1.6 08 4 4.0 $4006VS2-ND 70 62 56 47 A 39 = 
600 $6006VS2-ND 86 76 69 57 50 48 = 
6.9 | 200 S2006DS2CT-ND* 17 96 Bt 69 63 “53 | 510.00/M 
‘9 | 400 | TO-252AA (Non-Isolated) | — 200] .005 1.6 0.8 04 4.0 $4006DS2CT-ND* 1.29 1.06 90 76 70 58 | 561.00/M 
600 S6006DS2CT-ND* 1.60 1.32 1.11 95 87 .72_|_697.00/M 
400 TO-220AB (Isolated) | — 200] .005 16 08 0A 22 $4008LS2-ND 1.19 1.06 96 80 69 67 = 
400_| TO-202AB (Non-Isolated) | — _.200 | _.005 16 08 0.4 22 $4008FS21-ND 92 82 74 62 54 52 = 
200 $2008VS2-ND 70 62 56 47 At 39 a 
400 | TO-251AA (Non-Isolated) | — .200] .005 1.6 08 04 4.0 $4008VS2-ND 77 68 62 St 45 43 = 
3.9 |-800 $6008VS2-ND 95 84 76 63 55 53 = 
© F200 $2008DS2CT-ND* 1.29 7.06 90 76 "70 “58 | 561.00/M 
400 | TO-252AA (Non-Isolated) | — .200] .005 1.6 0.8 4 4.0 $4008DS2CT-ND* 1.40 1.16 98 83 76 63 | 612.00/M 
600 S6008DS2CT-ND* 1.76 1.44 1.22 1.04 95 .79 | 765.00/M 
10.0 [400 TO-220AB (Isolated) | — 200 .005 16 08 Of 22 $4010LS2-ND 1.31 1.16 1.05 87 76 73 = 
‘0 [400 | TO-202AB (Non-Isolated) | — 200 | .005 1.6 0.8 0.1 2.2 S4010FS21-ND 1.01 90 Bt 68 59 57 = 
SCRs — Non-Sensitive Gate (1.0-70 Amp) 
100 ST07E-ND 4 48 44 36 32 30 = 
1.0 ang TO-92 (Isolated) 1 10 | 01 1.6 15 0.3 2.0 at inn oi = ac oH - et a 
600 $601E-ND 63 56 Bt 42 37 35 = 
200 S2006L-ND 7 86 78 65 56 54 = 
400 TO-220AB (Isolated) 1 15 | 01 1.6 15 0.5 2.0 S4006L-ND 1.04 92 83 69 60 58 — 
600 S6006L-ND 1.10 98 89 74 64 62 = 
200 $2006V-ND 65 58 53 44 38 37 ra 
400 $4006V-ND 70 62 56 47 A 39 a 
6.0 | 600 | TO-251AA (Nor-Isolated) | 1 15 | 01 1.6 15 05 2.0 Sean A ies PS -_ Be Dt a 
800 $8006V-ND 79 70 63 53 46 44 = 
200 $2006DCT-ND* 1.25 T.03 ‘87 74 68 “56 | 544.00/M 
400 S4006DCT-ND* 1.33 1.09 92 79 72 60 | 578.00/M 
600 | TO-252AA (Non-lsolated) | 1 15 | 01 1.6 16 0.5 2.0 S6006DCT-ND* 1.44 1.19 1.00 86 78 ‘65 | 629.00/M 
800 S8006DCT-ND* 1.52 1.25 1.06 90 82 .69 | 663.00/M 
200 $2008L-ND 1.08 96 ‘87 72 63 60 = 
400 TO-220AB (Isolated) 1 15 | Ot 1.6 15 0.5 20 $4008L-ND 1.15 1.02 92 77 67 64 a 
3.9 | 800 S6008L-ND 1.24 1.10 99 83 72 69 = 
‘9 | 200 $2008R-ND 7 86 78 65 56 54 = 
400 | TO-220AB (Non-Isolated) | 1 15 | 01 1.6 15 0.5 20 $4008R-ND 1.04 92 83 69 60 58 = 
600 $6008R-ND 1.10 98 89 74 64 62 = 
200 $2008V-ND 74 66 60 50 43 42 = 
aay TO-251AA (Non-Isolated)| 1 15 | 01 1.6 15 0.5 20 Seen aa nm ee 3 os “a = 
3.9 [800 $8008V-ND 88 78 71 59 St 49 a 
F200 $2008DCT-ND* 1.40 1.16 98 83 76 63 | 612.00/M 
400 S4008DCT-ND* 1.52 1.25 1.06 90 82 .69 | 663.00/M 
600 | 'O-252AA (Non-lsolated) | 1 15 | Ot 18 12 0:9 aa S6008DCT-ND* 1.60 1.32 11 95 87 72 | 697.00/M 
800 S8008DCT-ND* 1.72 1.41 1.19 1.02 93 .77_|_748.00/M 
400 $4010L-ND 1.26 1.12 1.01 84 73 “70 a 
10.0 | 9 TO-220AB (Isolated) 1 15 | Ot 1.6 15 05 2.0 eVGA) (3 io8 toa -_ ioe oe 7 
10.0 | 200 | TO-251AA (Non-Isolated) | 1 15 | 01 16 15 05 2.0 $2010V-ND Bt 72 65 54 AT 45 = 
$ .05mA@125°C * Cut Tape tT For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


502 (1023) Toll-Free: 


1-800-344-4539 -« Phone: 218-681-6674 


Fax: 218-681-3380 


ke coor Sensitive Gate (0.8-10 Amps) 
IeEcectronics and Non-Sensitive Gate (1-70 Amps) SCRs (cont, 


“An Tnvensys company 


VpRM IDRM & 
IT & eg 'RRM Vim Ver Tape & Reelt 
Res | VRRM (mA) @25°c | @25°C | @25°c | Paay) tgt Digi-Key Price Each Pricing 
(A) | (V) Package Min. Max. | (mA) (vy) (Vv) (Ww) (usec.) Part No. 1 10 100 250 500 ‘1,000 2,500 
SCRs — Non-Sensitive Gate (1.0-70 Amp) cont. 
400 S40710V-ND 86 76 69 S7 i) 48 a 
600 | TO-251AA (Non-Isolated) | 1 15 | 01 1.6 15 0.5 2.0 ScoiOVND “90 “0 oy mA ay -_ = 
40.0 {800 $8010V-ND 7 86 78 65 56 54 = 
‘© [200 $2010DCT-ND* T.56 T.28 7.08 92 84 “70 | 680.00/M 
400 $4010DCT-ND* 1.64 1.35 1.14 97 89 74 | 714.00/M 
00 | TO-252AA (Non-lsolated) | 1 15 | Ot 8 Le _ =o $6010DCT-ND* 1.76 1.44 122 © 1.04 95 ‘79 | 765.00/M 
800 $8010DCT-ND* 1.87 1.54 1.30 111 1.01 ‘84 | 816.00/M 
400 $4012R-ND 1.19 1.06 96 80 69 67 = 
00 | T0-220AB (Non-tsolated) | 1 20 | 01 1.6 15 0.5 2.0 S6012R:ND es tte 101 aa a ee a 
200 $2012V-ND 83 74 67 56 49 AT = 
400 $4012V-ND 90 80 72 60 52 50 _ 
to | 600 TO-251AA (Non-Isolated) | 1 20 | .01 1.6 15 0.5 2.0 S6012V-ND ‘os ‘4 ps ie5 3B a = 
© | 800 $8012V-ND 1.01 90 Bt 68 59 57 = 
200 $2012DCT-ND* 1.60 1.32 1 95 87 “72_| 697.00/M 
400 $4012DCT-ND* 1.72 1.41 1.19 1.02 93 77 | 748.00/M 
00 | 'O-252AA(Non-lsolated) | 1 = 20 | 01 i a _ 2.0 $6012DCT-ND* 1.83 151 127 1.09 99 ‘83 | 799.00/M 
800 $8012DCT-ND* 1.95 1.60 1.35 1.15 1.05 88 | 850.00/M 
15.0 | 600 | To-220AB (Isolated) | 1 30 | 01 1.6 15 06 2.0 SONG an qioe 108 20 a i 
20.0 ay TO-220AB (Isolated) 1 30 | 01 1.6 15 0.5 2.0 Sa tee tae ra 1 0 oF _ 
25.0 ae TO-220AB (Isolated) 1 30] .O1 1.6 15 0.5 2.0 eee ie ios 1c te 108 108 = 
55.0 aa TO-218(Non-Isolated) | 5 40 | 01 1.8 15 08 25 Saceew Ne ace ae ee ait z28 aoe = 
400 S4065J-ND 6.48 5.76 5.19 4.32 3.75. 3.60 = 
65.0 | G09 TO-218 (Isolated) 5 50 | .02 18 2.0 1.0 25 SeNeSIND 691 4a Bay et 400. 384 _ 
400 ‘S4070W-ND 6.03 5.36 4.83 4.02 3.49 3.35 = 
70.0} G9 | 70-218 (Non-Isolated) | 5 50 | .02 18 2.0 1.0 25 Sea NEN eas 370 Bag 4108 371 7 a 
* Cut Tape t For Tape and Reel Part Number, change CT-ND to TR-ND 
Sensitive Gate Surface Mount SCRs 
IDRM & Tape & ty 
VDRM & 'rRM =| VIM Ver Cut Tape Reel 
'Trms | VRRM let | @25°C | @25°c | @25°C | |H | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 5-59 —+) Gate 
(A) (Vv) Package | (A) | (WA) (V) (V)__| (mA) _| Part No. 1 10 100 250 | PartNo. 2,500 pay = “5 ; 
200 S2SCT-ND 90 74 63 53 | SSTRND 391.00/M 4 
400 compak | 200 | 20 17 08 5.0 | S4SCT-ND 98 80 68 58 | S4STRND 425,00/M r As 
68 600 S6SCT-ND 1.21 1.00.84 _.72_| S6STR-ND 527.00/M / 84? 1.47 
: 200 S282CT-ND 1.01 .84—C 7160s: | SPSPTRND 442.00/M ae 
400 comPAK | 50 20 17 08 50 |S4S92Cr-ND 109 90 76 65 | S4S92TR-ND 476.00/M Cathode 
600 S6S2CT-ND «137 «112 ~=.95 —.81_—‘| S6S2TR-ND 595.00/M 


International 
IER Rectifier SCRs 


ADD-A-PAK ‘ ( TO-208AA TO-220AC TO-247AC TO-220 FULLPAK 
<SS, (10.54, 03.66 rer 


: ] : ; u | i A(2) 


Z KOT] [Je@ 
eos (ie 
(3) 4 
(3) eercianctcrd 10.72-11.50 < 
Gi koa ae (706) i 1/4-28 UNF-2A 
TO-220 AB 
Vprm& | !T(av) Vet | 'at | VM comp.(a) | DV/DT — 
Volts Amps Volts | mA Volts Vius Digi-Key Price Each (e) 
Min. Max.@85°C Package Max. | Max. Max. Max. Part No. il 10 100 el 
800 95 25 | 150 1.58 500 | IRKU91/08A-ND 38.53 30.82 26.97 Pere 
1200 95 ADD-APAK 25 | 150 1.58 500 | IRKH91/12A-ND 52.22 4178 33.42 
1200 95 25 | 150 1.58 500 | IRKT91/12A-ND 53.77 43.02 34.41 
1200 95 25 | 150 1.58 500__|_IRKU91/12A-ND 38.58 30.86 27.78 | 
25 16 Toten 20 | 40 2 100 | 2Ne81-ND 9.68 774 581 «JUG 
1000 16 2 20 | 60 1.75 300__|_16RIA100-ND 17.98 14.34 9.54 
600 50 a 25 | 100 16 500 | SORIA60-ND 20.25 16.20 10.77 
1200 50 - 25 | 100 1.6 500__| _SORIA120-ND 28.63 2290 15.23 | | K-PUK 
800 65 To | 15 1.15 150 | 10TTSO8S-ND NEW! 137 72 65 1.0 475 
800 6.5 10 | 15 1.15 150 12TTSO8S-ND NEW! 2.39 1.68 1.27 (2 ples) (2 ples.)*| 
800 10 20 | 60 14 500 | 16TTSO8S-ND 3.05 2.44 1.95 c= 
800 10 20 | 60 14 500 | 16TTSO8-ND 2.84 2.28 1.82 ae Se 
1200 10 3.0 | 90 14 500 | 16TTS12S-ND 2.54 2.04 1.53 ; 
800 16: _||ypons 20 | 45 1.25 500 | 25TTSO8S-ND 3.31 265 © 2.12 maa 
800 16 20) 45 1.25 500 | 25TTSO8-ND 2.75 2.20 1.99 : 
1200 16 20 | 45 1.25 500__|_25TTS12S-ND 2.97 2.38 1.79 
800 65 Toone To | 15 1.15 150 | 10TTSO8-ND NEW! 137 72 65 
800 8 is 1.0 | 15 1.2 150__| 12TTS08-ND NEW! 2.39 1.68 1.27 
800 20 20 | 45 13 500 | S0TPSO8-ND 2.00 1.61 121 
1200 20 TO2DATAC 20 | 45 1.3 500 | 30TPS12-ND 2.25 1.80 1.35 
800 35 i 25 | 150 1.85 1000 | 40TPS08-ND 4.00 3.20 2.30 
800 35 25 | 150 1.85 1000 | 40TPSO8A-ND NEW! 4.48 3.20 2.60 
1200 35 25 | 150 1.85 1000 | 40TPS12-ND 5.00 4.00 2.53 
1200 35 25 | 150 1.85 1000_| _40TPS12A-ND NEW! 5.50 3.80 3.20 
800 10 3.0 | 90 14 500 | 16TTSOBFP-ND 2.34 1.88 141 
800 16 TO-220 PULLPAK | 20 | 45 1.25 500 | 25TTSOBFP-ND 2.74 1.90 1.51 
1200 16 20 | 45 1.25 500__|_25TTS12FP-ND 3.13 251 1.88 
1200 10 TOSS0AB 20 | 60 14 500 | 16TTS12-ND 2.75 2.20 1.99 
1200 16 ics 20 | 45 1.25 500__|_25TTS12-ND 3.23 2.58 2.19 
800 350 APUK 3.0 | 150 1.96 500 | ST180008C0-ND NEW! 68.15 5452 -34.08 
800 410 A-PUK 3.0 | 150 1.69 500__| _$T23000800-ND NEW! 71.73 57.38 35.86 
2000 1650 | K-PUK 3.0 | 200 173 500__|_ST1200C20K0-ND NEW! 357.75 286.20 178.88 
100 16 TO-48 20 | 40 2 100+ | 2N683-ND NEW! 9.50 7.60 5.05 
200 16 TO-48 20 | 60 1.75 100 | 16RIA20-ND NEW! 11.15 8.92 5.93 
200 16 TO-48 20 | 40 2 100+ _|_2N685-ND NEW! 10.00 8.00 5.32 
800 180 TO93 25 | 150 1.35 500 | 180RKI80-ND NEW! 74.80 59.84 38.00 
600 280 TO93 3.0 | 150 1.28 500 | ST280S06POV-ND NEW! 93.15 7452 46.58 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 503 


SCITIZEN" Oscillators 


CMX309F Series Oscillators 


SPECIFICATIONS: + Frequency Stability: +100ppm (-10°C to +70°C) + Operating Temperature Range: -10°C to 
+70°C + Storage Temperature Range: -55° C to +125°C + Supply Voltage: Vop: 5.0V +0.5V + Supply Current: 23mA 
Max. + Duty: TTL Level (1.4V): 45% to 55% * OMOS Level (Von/2): 40% to 60% + Output Voltage: VcH: Voo - 0.4V Min.; 
VoL: 0.4V Max. + Output Load: TTL: 10TTL Max.; QMIOS: 50pF Max. + Rise & Fall Time: TTL: tr,tf : 8nsec Max.; OMOS: 
tr,tf : 8nsec Max. « Start-up Time: 4msec Max. * Input (OE) Voltage: ViH: 2.0V Min.; VIL: 0.8V Max. + Disable Current: 
12mA Max. + Aging (first year): +5ppm/year Max. 


CSX750PCC Series Oscillators 


SPECIFICATIONS: + Frequency Stability: +100ppm (-20°C to +70°C) +» Operating Temperature Range: 
-20°C to +70°C + Storage Temperature Range: -55° C to +125°C_» Supply Voltage: Vop: 5.0V +0.5V 


+ Supply Current: 45mA Max. * Duty: CMOS Level (Vpp/2): 


45% to 55% »* Output Voltage: Vou: Vop 


-0.4V Min.; VoL: 0.4V Max. + Output Load: CMOS: 25pF Max. + Rise & Fall Time: CMOS: tr,tf : 4nsec 


Max. * Start-up Time: 10msec Max. 


Current: 30mA Max. + Stand-by Current: 50uA Max. 


* Input (OE) Voltage: ViH: 2.0V Min.; Vit: 0.8V Max. + Disable 


CMX309H Series Oscillators 


SPECIFICATIONS: + Frequency Stability: +100ppm (-10°C to +70°C) + Operating Temperature Range: -10°C to 
+70°C + Storage Temperature Range: -55° C to +125°C + Supply Voltage: Voo: 5.0V +0.5V + Supply Current: 35mA 
Max. * Duty: TTL Level (1.4V): 45% to 55% * QMOS Level (Von/2): 40% to 60% + Output Voltage: VoH: Voo - 0.5V Min.; 
Va.: 0.5V Max. * Output Load: TTL: 10TTL Max.; QVOS: S0pF Max. + Rise & Fall Time: TTL: tr,tf : Snsec Max.; OMOS: 
tr,tf : 7nsec Max. * Start-up Time: 10msec Max. + Input (OE) Voltage: Vin: 2.0V Min.; Vit: 0.8V Max. + Disable Current: 
28mA Max. » Aging (first year): +5ppm/year Max. 


ye lso08 2 
14.0 Max 


Cut Tape T&R 

Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 

(MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 | Part No. 
32.000 300-7101-1-ND 3.00 280 1.80 300-7101-2-ND 1328.00 | CMX309HWC32.000MT 
32.768 300-7102-1-ND 3.00 280 1.80 300-7102-2-ND 1328.00 | CMX309HWC32.768MT 
33.000 300-7103-1-ND 3.00 280 1.80 300-7103-2-ND 1328.00 | CMX309HWC33.000MT 
33.3333 300-7104-1-ND 3.00 280 1.80 300-7104-2-ND 1328.00 | OMX309HWC33.3333MT 
33.8688 300-7105-1-ND_ 3.00 2.80 1.80 300-7105-2-ND_ 1328.00 | OVIX309HWC33.8688MT 
40.000 300-7107-1-ND 3.00 280 1.80 300-7107-2-ND 1328.00 | OMX309HWC40.000MT 
44,2368 300-7108-1-ND 3.00 280 1.80 300-7108-2-ND 1328.00 | COMX309HWC44.2368MT 
48.000 300-7109-1-ND 3.00 280 1.80 300-7109-2-ND 1328.00 | OMX309HWC48.000MT 
49.152 300-7110-1-ND 3.00 280 1.80 300-7110-2-ND 1328.00 | OMX309HWC49.152MT 
50.000 300-7111-1-ND 3.19 2.98 1.92 300-7111-2-ND 1411.00 | COMX309HWCS50.000MT 
53.125 300-7112-1-ND 3.00 280 1.80 300-7112-2-ND 1328.00 | OMX309HWC53.125MT 
60.000 300-7113-1-ND 3.00 280 1.80 300-7113-2-ND 1328.00 | OMX309HWO60.000MT 
64.000 300-7114-1-ND 3.00 280 1.80 300-7114-2-ND 1328.00 | OMX309HWO064.000MT 
66.000 300-7115-1-ND 3.00 280 1.80 300-7115-2-ND 1328.00 | QVX309HWOS6.000MT 
66.6667 300-7116-1-ND 3.00 2.80 1.80 300-7116-2-ND 1328.00 | CMX309HWOS6.6667MT 


Oscillator CSX750A 


SPECIFICATIONS: + CSX750AC: 10TTL/30pF, OE, 5.0V operation type + CSX750AB: 15pF, OE, 3.3V 
operation type » Nominal Frequency: CSX750AC/AB 70.0 to 140.0MHz »* Operating Temperature: -20°C to 
+70°C + Supply Voltage: CSX750AC 5.0 +0.5V, CSX750AB 3.3 +0.3V + Frequency Stability: 
B:+50ppm(-20°C to 70°C) +» Current Consumption: 50mA Max (CSX750AC), 30mA Max (CSX750AB) 
+ Duty Cycle: 40% to 60% (TTL level), 45% to 55%(C-MOS level) 


Cut Tape T&R 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
ae aA (MHz) _| Part No. 1 10 50 | PartNo. 2,000 _| Part No. 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 1.5440 | 300-8001-1-ND 4.13 3.85 3.30 | 300-8001-2:ND 1540.00/M_ | CSX750POCt.5440MT 
(MHz) __| Part No. 1 10 50 _| PartNo. 1,000 | Part No. 1.8432 | 300-8002-1-ND 4.13 3.85 3.30 | 300-8002-2:ND 1540.00/M_| CSX750POCt.8432MT 
1.544 | 300-7001-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7001-2ND 1328.00 | GVIXS09FLCI.544MIT 3.6864 | 300-8003-1-ND 4.13 3.85 3.30 | 300-8003-2-ND 1540.00/M_| CSX750POC3.6864MT 
1.8432 | 300-7002-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7002-2-ND 1328.00 | OVIX309FLC1.8432MT 4.0000 | 300-8004-1-ND 4.13 385 3.30 | 300-8004-2-ND 1540.00/M_| CSX750P0C4.0000MT 
2000 eae «(200 280 1.80 Rees 1928.00 | OMXSO9F.@.O0OMT 6.1760__| 300-8005-1-ND 4.13 3.85 3.30 | 300-8005-2ND _1540.00/M_| CSX750PCO5.1760MT 
2.048 | 300-7004-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7004-2-ND 1328.00 | GViX309R_C2.048MT 
24576 |300-7005-1-ND 300 280 180 | 300-70052ND 132800 | OVIX309R_Co.4576MT 7.3728 | 300-8006-1-ND 4.13 3.85 3.30 | 300-8006-2-ND 1540.00/M_ | CSX750POC7.3728MT 
3.072 | 300-7006-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7006-2-ND 1328.00 | CMIX309FLC3.072MT 8.0000 | 300-8007-1-ND 4.13 385 3.0 | 300-8007-2-ND 1540.00/M_| CSX750P008.0000MT 
3.579545 |300-7007-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7007-2-ND 1328.00 | CVIX309F_C3.579545MT 10.0000 | 300-8008-1-ND 4.13 385 3.30 | 300-8008-2-ND 1540.00/M_| CSX750PCC10.0000MT 
rt Oe ane 30) oo iw Oe eine bees ARORA OMT 12,0000 | 300-8009-1-ND 413 3.85 3,30 | 300-8009-2-ND 1540.00/M | CSX750POC12.0000MT 
qocs  SRCEOTREININ 300 280 a0 (eagenItINGM 1508.00 | crooose. ox postr 12.2880 | 300-8010-1-ND 4.13 3.85 3.30 | 300-8010-2-ND 1540.00/M_| CSX750P0C12.2880MT 
49152} 300-7011-1-ND3.00 2.80.80 | 300-7011-2-ND 1328.00 | GVIX309FLC1.9152MT 12.3620 | 300-8011-1-ND 4.13 385 3.30 | 300-8011-2-ND 1540.00/M_ | CSX750POC12.3520MT 
5.000 | 300-7012-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7012-2ND 1328.00 | GVIX309R_C5.000MT 1431818 | 300-8012-1-ND 4.13 385 3.30 | 300-8012-2-ND 1540.00/M_| CSX750P0C14.31818MT 
6.000 300-7013-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7013-2-ND = 1328.00 | GMX309F_OS.000MT 15.3600 300-8013-1-ND 413 3.85 3.30 | 300-8013-2-ND 1540.00/M | CSX750P0C15.3600MT 
ieee SN ou 5a tee ee joo ASCO ELES oe 16.0000 | 300-8014-1-ND 4.13 3.85 3.30 | 300-8014-2-ND 1540.00/M_ | CSX750POC16.0000MT 
#000 | g00S CIEENDIN — 3.00 2.80 1-50 —Ipetou: oto 1328.00 CHINGOOFLCE OOOMIT 16.3840 | 300-8015-1-ND 4.13 3.85 3.30 | 300-8015-2-ND 1540.00/M_| CSX750POC16.3840MT 
8.192 300-7017-1-ND. 3.00 280 1.80 | 300-7017-2-ND 1328.00 | CVIX309F_C8.192MT 18.4320 300-8016-1-ND 413 3.85 3.30 | 300-8016-2-ND 1540.00/M | CSX750P0C18.4320MT 
9.8304 | 300-7018-1-ND 300 280 1.80 | 300-7018-2-ND 1328.00 | CMX309F_C9.8304MT 19.4400 | 300-8017-1-ND 4.13 385 3.30 | 300-8017-2-ND 1540.00/M_| CSX750POC19.4400MT 
10.000 300-7019-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7019-2-ND 1328.00 | OMX309F_C10.000MT 20.0000 | 300-8018-1-ND 4.13 3.85 3.30 | 300-8018-2-ND 1540.00/M | CSX750POC20.0000MT 
11.000__| 300-7021-1-ND__3.00__2.80_1.80_| 300-7021-2.ND__1328.00 | OMX309A.C11.000MT. 24,0000 | 300-8019-1-ND 4.13 3.85 3.30 | 300-8019-2-ND 1540,00/M_ | CSX750PCC24,0000MT 
11.0592 | 300-70221-ND 3.00 280 1.80 | 300-7022-2-ND 1328.00 | CMX309FLCT1.0592MIT 247010 [GOREN ia 305 320 (ean 1g oo |: ceosopcted aadolMr 
11.2896 | 300-7023-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7023-2-ND 1328.00 | CMX309FLC11.2896MT : a IS 3 i a d 
12.000 | 300-7024-1-ND 300 280 1.80 | 300-7024-2-ND 1328.00 | CMX309F_C12.000MT 25.0000 | 300-8021-1-ND 4.13 385 3.30 | 300-8021-2-ND 1540.00/M_] CSX750PCC25.0000MT 
12.288  |300-7025-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7025-2-ND 1328.00 | CMX309F_C12.288MT 29.4912 | 300-8022-1-ND 4.13 3.85 3.30 | 300-8022-2-ND 1540.00/M_| CSx750P0C29.4912MT 
12.052 S00=70267-NO 3.00 280 1.80 [ROOCM02G-2:NDI 1328.00 | OMXS09F.C12.352MT. 30.0000 | 300-8023-1-ND 4.13 3.85 3.30 | 300-8023-2ND ——_1540.00/M_| CSX750POC30.0000MT 
13.500 | 300-7027-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7027-2-ND 1328.00 | OMX309FLCI3.500MT 
fastsia ECCCEINOM 300 220 180 [EQOGREMONOM 1208.00 | GwoosH Cla sistem 32,0000 | 300-8024-1-ND 4.13 3.85 3.30 | 300-8024-2-ND 1540.00/M_| CSX750PCC32.0000MT 
44.7456 | 300-7020-1-ND 3.00 280 180 | 300-7020-2-ND 1328.00 | GVIX309F_CI4.7456MT 32,7680 | 300-8025-1-ND 4.13 3.85 3.30 | 300-8025-2-ND 1540.00/M_| CSX750P0C32.7680MT 
15.360  |300-7031-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7031-2-ND 1328.00 | CMX309FL_C15.360MT 33.3330 | 300-8026-1-ND 4.13 3.85 3.30 | 300-8026-2-ND 1540.00/M_] CSX750PCC33.3330MT 
16.000 300-7032-1-ND 3.00 2.80 1.80 _| 300-7032-2-ND___1328.00 | OMX309F_C16.000MT 40.0000 | 300-8027-1-ND 4.13 3.85 3.30 | 300-8027-2-ND 1540.00/M | CSX750POC40.0000MT 
16.384 | 300-7034-1-ND = 3.00 2.80 1.80 | 300-7034-2ND 1328.00 | OMX309F_C16.384MT_ 44,7360 | 300-8028-1-ND 4.13 3.85 3.30 | 300-8028-2-ND 1540.00/M_ | CSX750P0044.7360MT 
16.6666 | 300-7035-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7035-2-ND 1328.00 | CMX309F_C16.6666MT 450000 RGREESRIGI 413 aes o20 econ te40.00m | cex7s0Pacts ooooMT 
17.734475 | 300-7036-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7036-2-ND 1328.00 | CMX309FLC17.734475MT| 4 A ee j i ’ : 
48.000 300-7037-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7037-2-ND 1328.00 | CVIX309F_C18.000MT 49.1520 300-8030-1-ND 413 3.85 3.30 | 300-8030-2-ND 1540.00/M_| CSX750P0C49.1520MT 
18.432 | 300-7038-1-ND 3.00.80 __ 1.80 | 300-7038-2-ND__ 1328.00 | OMX309AC18.432MT. 50.0000 | 300-8031-1-ND 4.50 4.20 3.60 | 300-8031-2-ND 4680.00/M_] CSX750PC050.0000MT 
19.6008 [S00;70S9- ND 3.00 2801.80 /(S00-7089'2 ND iy 1928.00 | CMXS0SHLCI9.6608MT 51.8400 | 300-8092-1-ND 4.13 3.85 3.30 | 300-8032-2ND ——_1540.00/M_| CSX750PO051.8400MT 
20.000 | 300-7040-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7040-2-ND 1328.00 | OVIX309F_C20.000MT 
20.1184 [Spoon 300 280 180 [SCCCGRESIROM 1208.00 | aynaoon Got 1e4MeT 60.0000 | 300-8033-1-ND 4.13 3.85 3.30 | 300-8033-2-ND 1540.00/M_| CSX750PC060.0000MT 
4.000 | 300-7042-1-ND 300 280 1.80 | 300-7042-2,ND 1360.00 | GVIX309F.Co4 O0OMT 64.0000 | 300-8034-1-ND 4.13 3.85 3.30 | 300-8034-2-ND 1540.00/M_| CSX750PC064.0000MT 
24.576 __| 300-7043-1-ND 3.00280 _1.80 | 300-7043-2-ND _ 1328.00 | OMX309FLC24.576MT 66.6666 | 300-8035-1-ND 4.13 3.85 3.30 | 300-8035-2-ND 1540.00/M_| CSX750P0086.6666MT 
ae SO aN 30) a 2 ae 1 on ein 72.0000 | 300-8036-1-ND 4.13 3.85 3.30 | 300-8036-2-ND 1540.00/M | CSX750POC72.0000MT 
eon, GCEHINGE «un eo Ley FERRERS icomon | CMDOuRELGo ocr 80.0000 | 300-8087-1-ND 4.13 3.85 3.30 | 300-8037-2-ND 1540.00/M_| CSX750PC080.0000MT 
28.322 | 300-7047-1-ND 3.00 2.80 1.80 | 300-7047-2-ND 1328.00 | OVIX309F_@28.322MT 
28.63636_| 300-7048-1-ND 3.00 2.80 _1.80_| 300-7048-2-ND _ 1928.00 | OVIX309F_@28.63636MT 
29.498928 | 300-7049-1-ND 3.00 280 1.80 | 300-7049-2-ND 1328.00 | OMX309FL@29.498928MT| i ; 
30000 |s00-70501ND 300280 180 | s0D70502NO 132800 [aweverrcooooom | | High Frequency Ceramic Surface Mount Clock 


1 - OE or Stand by 


2 - Ground 
3 - Output 
4-VDD 


Cut Tape T&R 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
(MHz) Part No. 1 10 50 | Part No. 2,000 Part No. 

80.0000 | 300-8145-1-ND 413 3.38 3.00) 300-8145-2-ND = 2100.00/M | CSX750ACB80.000MTR 
100.0000 | 300-8146-1-ND 4.13 3.38 3.00} 300-8146-2-ND  2100.00/M | CSX750ACB100.000MTR 
100.0200 | 300-8147-1-ND 413 3.38 3.00) 300-8147-2-ND 2100.00/M | CSX750A0B100.020MTR 
106.2500 | 300-8148-1-ND 4.13 3.38 3.00} 300-8148-2-ND  2100.00/M | CSX750ACB106.250MTR 
125.0000 | 300-8149-1-ND 413 3.38 3.00) 300-8149-2-ND = 2100.00/M | CSX750A0B125.000MTR 
133.3300 | 300-8150-1-ND 4.13 3.38 3.00] 300-8150-2-ND  2100.00/M | CSX750ACB133.330MTR 

80.0000 | 300-8151-1-ND 413 3.38 3.00) 300-8151-2-ND 2100.00/M | CSX750ABB80.000MTR 
100.0000 | 300-8152-1-ND 4.13 3.38 3.00} 300-8152-2-ND  2100.00/M | CSX750ABB100.000MTR 
100.0200 | 300-8153-1-ND 413 3.38 3.00) 300-8153-2-ND 2100.00/M | CSX750ABB100.020MTR 
106.2500 | 300-8154-1-ND 4.13 3.38 3.00] 300-8154-2-ND — 2100.00/M | CSX750ABB106.250MTR 
125.0000 | 300-8155-1-ND 4.13 3.38 3.00] 300-8155-2-ND  2100.00/M | CSX750ABB125.000MTR 
133.3300 | 300-8156-1-ND 4.13 3.38 3.00] 300-8156-2-ND  2100.00/M | CSX750ABB133.330MTR 


504 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


. Plastic Surface Mount Crystal CM309S 
CITIZEN” Oscillators astic Surface Mount Crysta 


SPECIFICATIONS: + Operating Temperature: -40°C to +85°C +» Maximum Drive Level: 100UW Max. + Fre- 


li 


quency Tolerance: +30ppm + Frequency Temperature Characteristics: +50ppm + Load Capacitance: 
Voltage Controlled 18.0pF ESR: + 3.5MHz<f0<4MHz 200KQ Max. Fundamental mode + 4MHz<f0<6MHz 150KQ Max. 
Fundamental mode + 6MHz<f0<10MHz 1002 Max Fundamental mode + 10MHz<f0<32MHz 50Q Max. 
i Fundamental mode »* 30MHz<f0<36MHz 1002 Max. 3rd overtone mode » 36MHzs<f0<70MHz 602 Max. 3rd 
Crystal Oscillator CSX750V Reena 


SPECIFICATIONS: + CSX750VC: 2TTL/30pF, OE<pin#5>, +100ppm Pullability, 5.0V operation type 
+ CSX750VB: 30pF, OE<pin#5>, +90ppm Pullability, 3.3V operation type * Nominal Frequency: 
CSX750AC/AB 2.430 to 35.328MHz + Operating Temperature: -20°C to +70°C + Supply Voltage: k-—9.4—+ 
CSX750VC 5.0 +0.5V, CSX750VB 3.3 +0.3V + Frequency Stability: B:t50ppm(-20°C to 70°C) + Current a mn 
Consumption: 30mA Max. (CSX750VC), 11mA Max. (CSX750VB) + Duty Cycle: 40% to 60% (TTL level), 
45% to 55% (C-MOS level) » Pullability: +100ppm Min./Vc=2.5V+2.0V, +90ppm Min./1.65V+1.65V +» Mod- 
ulation Band Width: 10kHz Min./gain-3dB + Phase Noise: -120dBc/Hz Max./offset 1KHz 


|n+[6-1.4 
5. =] 
A OF 
== #6 #5 
F701 4.65 Max. LJ 
== i 2.54|.— |. .|2.54 ; Cut Tape T&R : 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
(MHz) _| Part No. 10 50 | PartNo. 1,000 | Part No. 
3.579545 | 300-8040-1-ND 90.80 | 300-8040-2ND 560.00 | CV309S3.579545MABJTR 
Cut Tape T&R 3.6864 | 300-8041-1-ND 90 .80 | 300-8041-2ND 664.00 | CM309S3.6864MABJTR 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 4.0000 | 300-8042-1-ND 90 .80 | 300-8042-2-ND 664.00 | ClVi309S4.000MABJTR 
(MHz) _| Part No. 1 1050 | PartNo. 2,000 _| Part No. 4.0960 | 300-8043-1-ND 90 .80 | 300-8043-2-ND 664.00 | OVI309S4.096MABJTR 
4.0960 | 300-8157-1-ND 825 6.75 6.00 | 300-8157-2-ND  4200.00/M | CSX750VCBM4.096MTR 4.9152 _| 300-8044-1-ND 90 80 | 300-8044-2-ND _ 664.00 | CVI309S4.9152MABJTR 
8.0000 | 300-8158-1-ND 825 675 6.00 | 300-8158-2-ND — 4200.00/M | CSX750VCBM8.000MTR 6.0000 | 300-8045-1-ND 90.80 | 300-8045-2ND 664.00 | CVI309S6.000MABUTR 
8.1920 | 300-8159-1-ND 8.25 675 6.00 | 300-8159-2ND — 4200.00/M | CSX750VCBM8.192MTR 6.1440 | 300-8046-1-ND 90 .80 | 300-8046-2ND 664.00 | CM309S6.144IMABUTR 
12.2880 | 300-8160-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8160-2-ND _4200.00/M | CSX750VCBM12.288MTR 7.3728 | 300-8047-1-ND 90 .80 | 300-8047-2ND 664.00 | CM309S7.3728MABJTR 
12.3520 | 300-8161-1-ND 8.25 675 6.00 | 300-8161-2-ND — 4200.00/M | CSX750VCBIV12.352MTR 7.6800 | 300-8048-1-ND 90.80 | 300-8048-2-ND 664.00 | CMi309S7.680MABJTR 
13.500 300-8162-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8162-2-ND — 4200.00/M | CSX750VCBM13.500MTR 8.0000_| 300-8049-1-ND. -90_.80_| 300-8049-2-ND. 664.00 _| CMI309S8.000MABJTR: 
16.3840 | 300-8163-1-ND 8.25 675 6.00 | 300-8163-2:ND — 4200.00/M | CSX750VCBM16.384MTR 9.8300 | 300-8050-1-ND 90.80 | 300-8050-2-ND = 664.00 | CMS09S9.830MABJTR 
19.4400 | 300-8164-1-ND 825 6.75 6.00 | 300-8164-2-ND — 4200.00/M | CSX750VCBM19.440MTR 10.0000 | 300-8051-1-ND ‘90.80 | 300-8051-2-ND 664.00 / CM309S10.000MABJTR 
20.0000 | 300-8165-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8165-2-ND _4200.00/M | CSX750VCBM20.000MTR 10.2400 | 300-8052-1-ND 90.80 | 300-80522-ND 664.00 | CM309S10.240MABJTR 


11.0592 300-8053-1-ND 
11.2896 300-8054-1-ND. 
12.0000 300-8055-1-ND 
12.2880 300-8056-1-ND 
14.31818 | 300-8057-1-ND. 


90.80 300-8053-2-ND 664.00 | QV309S11.0592MABJTR 
90.80 300-8054-2-ND_ 664.00 | QV309S11.2896MABJTR 
90.80 300-8055-2-ND 664.00 | QV309S12.000MABJTR 
90.80 300-8056-2-ND 664.00 | QV309S12.288MABJTR 
90.80 300-8057-2-ND 664.00 | QV309S14.31818MABJTR 


24.5760 300-8166-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8166-2-ND  4200.00/M | CSX750VCBM24.576MTR 
24.7040 300-8167-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8167-2-ND 4200.00/M | CSX750VCBM24.704MTR 
25.0000 300-8168-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8168-2-ND 4200.00/M | CSX750VCBM25.000MTR 
27.0000 300-8169-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8169-2-ND  4200.00/M | CSX7S0VCBM27.000MTR 


32.0000 | 300-8170-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8170-2-ND _4200.00/M | CSX750VCBM32.000MTR 147456 [eegieceanine 0 80 | s00805e2.ND  ce4.00 | catscesi4 7456MABJTR 
32.7680 | 300-8171-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8171-2-ND  4200.00/M | CSX750VCBM32.768MTR 15.0000 | 300-8059-1-ND “90 80 | 300-8059-2-ND 664.00 | CM309S15.000MABJTR 
35.3280 | 300-8172-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8172-2-ND — 4200.00/M | CSX750V08M35.328MTR 75.3600 1 300-8060-1-ND “90.80 | 300-8060-2:ND 664.00 | CI309S15.360ABITR 
4.0960 | 300-8173-1-ND 825 6.75 6.00 | 300-8173-2-ND — 4200.00/M | CSX750VBBL4.096MTR 16.0000 | 300-8061-1-ND “90 80 | 300-8061-2-ND 664.00 | CM309S16.000MABJTR 
8.0000 300-8174-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8174-2-ND  4200.00/M | CSX750VBBL8.000MTR 16.6660 300-8062-1-ND 90 .80 300-8062-2-ND 664.00 | CVi309S16.666MABJTR 
8.1920 300-8175-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8175-2-ND _4200.00/M | CSX750VBBL8.192MTR 18.4320 300-8063-1-ND 90 .80 300-8063-2-ND 664.00 | CVi309S18.432MABJTR 
12.2880 | 300-8176-1-ND 825 675 6.00 | 300-8176-2-ND  4200.00/M | CSX750VBBL12.288MTR 19.4400 _ | 300-8064-1-ND 90.80 | 300-8064-2-ND 664.00 | CVi309S19.440MABJTR 
12.3520 | 300-8177-1-ND 825 6.75 6.00 | 300-8177-2-ND — 4200.00/M | CSX750VBBL12.352MTR 19.6608 | 300-8065-1-ND (90.80 | 300-8065-2ND 664.00 | CVi309S19.6608MABJTR 
13.500 | 300-8178-1-ND 8.25 675 6.00 | 300-8178-2:ND — 4200.00/M | CSX750VBBL13.500MTR 20.0000 | 300-8066-1-ND 90 .80 | 300-8066-2ND 664.00 | CM309S20.000MABJTR 
16.3840 | 300-8179-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8179-2-ND — 4200.00/M | CSX750VBBL16.384MTR 20.4800 | 300-8067-1-ND .90 .80 | 300-8067-2ND 664.00 | CM309S20.480MABJTR 
19.4400 | 300-8180-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8180-2-ND _4200.00/M | CSX750VBBL19.440MTR 22.1184 | 300-8068-1-ND 90 .80 | 300-8068-2:ND 664.00 | CM309S22.1184MABJTR 
20.0000 | 300-8181-1-ND 8.25 675 6.00 | 300-8181-2-ND  4200.00/M | CSX750VBBL20.000MTR 24.0000__| 300-8069-1-ND -90__.80 | 300-8069-2ND___ 664.00 | QVI309S24.000MABJTR 
24.5760 | 300-8182-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8182-2-ND — 4200.00/M | CSX750VBBL24.576MTR 25.0000 | 300-8071-1-ND 90.80 | 300-8071-2ND = 664.00 | QVI309S25.000MABJTR 
24.7040 | 300-8183-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8183-2-ND —4200.00/M | CSX750VBBL24.704MTR 27.0000 | 300-8072-1-ND 90.80 | 300-8072-2-ND 664.00 | OM309S27.000MABJTR 
25.0000 | 300-8184-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8184-2-ND —4200.00/M | CSX750VBBL25.000MTR 28.63636 | 300-8073-1-ND 90.80 | 300-8073-2-ND 664.00 | OVI309S28.63636MABJTR 
27.0000 | 300-8185-1-ND _ 8.25 6.75 _6.00 | 300-8185-2-ND _4200.00/M | CSX750VBBL27.000MTR 29.4912 | 300-8074-1-ND ‘90.80 | 300-8074-2-ND = 664.00 | OM309S29.4912MABJTR 


30.0000 300-8075-1-ND. 
32.0000 300-8076-1-ND 
32.7680 300-8077-1-ND 
33.0000 300-8078-1-ND 
33.3333 300-8079-1-ND 
36.0000 300-8080-1-ND_ 


90.80 300-8075-2-ND_ 664.00 | QV309S30.000MABJTR 
90.80 300-8076-2-ND 664.00 | CVi309S32.000MABJTR 
90.80 300-8077-2-ND 664.00 | QV309S32.768MABJTR 
90.80 300-8078-2-ND 664.00 | QV309S33.000MABJTR 
90.80 300-8079-2-ND 664.00 | QV309S33.3333MABJTR 
90.80 300-8080-2-ND_ 664.00 | QV309S36.000MABJTR: 


32.0000 300-8186-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8186-2-ND  4200.00/M | CSX750VBBL32.000MTR 
32.7680 300-8187-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8187-2-ND 4200.00/M | CSX7S50VBBL32.768MTR 
35.3280 300-8188-1-ND 8.25 6.75 6.00 | 300-8188-2-ND —_4200.00/M | CSX750VBBL35.328MTR 


40.0000 300-8081-1-ND 20 .80 300-8081-2-ND 664.00 | OVi309S40.000MABJTR 
Ceramic Su rface Mount Crystal CS10 48.0000 300-8082-1-ND 20 .80 300-8082-2-ND 664.00 | CV309S48.000MABJTR 
SPECIFICATIONS: + Operating Temperature: -40°C to +85°C + Maximum Drive Level: 50uW Max. + Fre 49.9152 | 300-8083-1-ND 90 .80 | 300-8083-2-ND 664.00 | QV309S49.152MABJTR 
quency Tolerance: +30ppm + Frequency Temperature Characteristics: +50ppm + Load Capacitance: 50.0000 300-8084-1-ND 90 .80 | 300-8084-2-ND 664.00 | CVI309S50.000MABJTR 
18.0pF(J) ESR: + 12.0MHz<f0<14.0MHz 70KQ Max Fundamental mode + 14.0MHzsf0<50.0MHz 50KQ 53.1250 300-8085-1-ND_ 20.80 300-8085-2-ND_ 664.00 | OVi309S53.125MABJTR 
Max Fundamental mode 60.0000 300-8086-1-ND 20 .80 300-8086-2-ND 664.00 | CVI309S60.000MABJTR 


64.0000 300-8087-1-ND 
66.6666 300-8088-1-ND 


90.80 300-8087-2-ND 664.00 | QV309S64.000MABJTR 
90.80 300-8088-2-ND 664.00 | QV309S66.6666MABJTR 
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Miniature Plastic Surface Mount 32.768KHz 
Crystal CM155 and CM130 


SPECIFICATIONS: + Nominal Frequency: 32.768KHz + Operating Temperature: -40°C to +85°C 
+ Maximum Drive Level: 1.0uW Max. + Frequency Tolerance: +20ppm + Load Capacitance: 12.5pF ESR: 


3 
(0.82.0 
ma 


Cut Tape T&R 65KQ Max. 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
(MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 2,000 | Part No. CM155 
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12.0000 300-8089-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8089-2-ND —_840.00/M | CS10-12.000MABJTR 
12.2880 300-8090-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8090-2-ND —840.00/M | CS10-12.288MABJTR 
12.5000 300-8091-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8091-2-ND —_840.00/M | CS10-12.500MABJTR 
13.5600 300-8092-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8092-2-ND —840.00/M | CS10-13.560MABJTR 
14.31818 _|_300-8093-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8093-2-ND__840.00/M | CS10-14.31818MABJTR 
14.7456 300-8094-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8094-2-ND — 840.00/M | CS10-14.7456MABJTR 
15.3600 300-8095-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8095-2-ND —840.00/M | CS10-15.360MABJTR 
16.0000 300-8096-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8096-2-ND —840.00/M | CS10-16.000MABJTR 
16.3840 300-8097-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8097-2-ND —_840.00/M | CS10-16.384MABJTR 
18.4320 300-8098-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8098-2-ND__840.00/M | CS10-18.432MABJTR 
19.6608 300-8100-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8100-2-ND —840.00/M | CS10-19.6608MABJTR 
20.0000 300-8101-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8101-2-ND —_840.00/M | CS10-20.000MABJTR 
22.1184 300-8102-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8102-2-ND — 840.00/M | CS10-22.1184MABJTR 
24.0000 300-8103-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8103-2-ND —840.00/M | CS10-24.000MABJTR 
24.5760 300-8104-1-ND_ 1.65 1.35 1.20 | 300-8104-2-ND__840.00/M | CS10-24.576MABJTR 
25.0000 300-8105-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8105-2-ND —840.00/M | CS10-25.000MABJTR 
27.0000 300-8106-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8106-2-ND —_840.00/M | CS10-27.000MABJTR 
28.63636 | 300-8107-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8107-2-ND —_840.00/M | CS10-28.63636MABJTR 
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29.4912 | 300-8108-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8108-2ND —_840.00/M | CS10-29.4912MABJTR Cut Tape T&R 
29.498928 | 300-8109-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8109-2ND _840.00/M | CS10-29.498928MABJTR Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
32,0000 | 300-8110-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8110-2ND —_840.00/M | CS10-32.000MABJTR (MHz) | Part No. 1 10 50 | PartNo. 3,000 | Part No. 


33.0000 300-8112-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8112-2-ND —840.00/M | CS10-33.000MABJTR 
40.0000 300-8114-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8114-2-ND —_840.00/M | CS10-40.000MABJTR 
48.0000 300-8115-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-8115-2-ND —_840.00/M | CS10-48.000MABJTR 


32.768 300-8038-1-ND 1.24 = 1.02 -90 | 300-8038-2-ND 819.00/M | CM155-32.768KDZFTR 
32.768 300-8039-1-ND 1.79 1.47 1.30 | 300-8039-2-ND 1183.00/M | QM130-32.768KDZFTR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 505 


SPECIFICATIONS: ESR: * 3.5MHz<f0<4MHz 200KQ Max Fundamental mode 


* Qperating Temperature: -40°C to +85°C * Maximum Drive + AMHz<f0<6MHz 150K Max Fundamental mode 
Level: 100 Max + Frequency Tolerance: #30ppm + Fre- * 6MH2<f0<10MHz 1002 Max Fundamental mode 
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quency Temperature Characteristics: +50ppm + Load * 10MHz<f0<14MHz 802 Max Fundamental mode 185 i 
Capacitance: 18.0pF(J) + 14MHz<f0<30MHz 500. Max Fundamental mode 
Cut Tape T&R Cut Tape T&R 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen Frequency) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
(MHz) _| Part No. 110 50 | PartNo. 2,000 Part No. (MHz) | Part No. 110 50 | PartNo. 2,000 Part No. 
3.579545 | 300-8116-1-ND 1.32 1.08 96 | 300-8116-2-ND  672.00/M_| CS20-3.579545MABJTR 12.2880 | 300-8131-1-ND 1.32 1.08 96 | 300-8131-2-ND 672.00/M | CS20-12.288MABJTR 
3.6864 | 300-8117-1-ND 1.32 1.08.96 | 300-8117-2ND —672.00/M_| CS20-3.6864MABJTR 14.31818 | 300-8132-1-ND 1.32 1.08 .96 | 300-8132-2-ND 672.00/M | CS20-14.31818MABJTR 
4.0000 300-8118-1-ND 1.32 1.08 .96 300-8118-2-ND 672.00/M CS20-4.000MABJTR 14.7456 300-8133-1-ND 1.32 1.08 .96 300-8133-2-ND 672.00/M | CS20-14.7456MABJTR 
4.0960 | 300-8119-1-ND 1.32 1.08 .96 | 300-8119-2ND  672.00/M_| CS20-4.096MABJTR 153600 | 300-81341-ND 1.32 1.08 96 | 300-8134-2-ND 672.00/M | CS20-15.360MABJTR 
4.9152 | 300-8120-1-ND 1.32 1.08 .96 | 300-8120-2ND —_—_672.00/M_| CS20-4.9152MABJTR 46.0000 | 300-8135-1-ND 1.32 1.08 96 | 300-8135-2-ND 672.00/M | CS20-16.000MABJTR 
5.0000 | 300-8121-1-ND 1.32 1.08 .96 | 300-8121-2ND 672.00/M_| CS20-5.000MABJTR 166660 | 300-81361-ND. 132 108 96 | 300-8136-2.ND 672.00M | CS20-16.666MABJTR 
6.0000 eee 12 1.08 86 em § 82 00/M. | CS20-6.000MABITR 18.4320 | 300-8137-1-ND 1.32 1.08 .96 | 300-8137-2-ND  672.00/M | CS20-18.432MABJTR 
oe Se ie tei - aaa e cae pecehee sips 19.4400 | 300-8138-1-ND 1.32 1.08 96 | 300-8138-2-ND 672.00/M | CS20-19.440MABJTR 
7.6800 | 300-8125-1-ND 1.32 1.08 96 | 300-8125-2ND ——_672.00/M_| CS20-7.680MABJTR 20.000 enti 108 8 eee OCC00M | C020. 000TH 
20.4800 | 300-8140-1-ND 1.32 1.08 + .96 | 300-8140-2-ND 672.00/M | CS20-20.480MABJTR 
8.0000 | 300-8126-1-ND 1.32 1.08 .96 | 300-8126-2-ND  672.00/M_| CS20-8.000MABJTR 
10.0000 | 300-8127-1-ND 1.32 1.08 .96 | 300-8127-2-ND —672.00/M_| CS20-10.000MABJTR 22.1104 ga 182 1.08 (36 ae «87200 | C2022 1164MARITR 
11.0592 | 300-8128-1-ND 1.32 1.08 96 | 300-8128-2ND  672.00/M_| CS20-11.0592MABJTR 24.0000 (SOC SIS NOM 1.92 1.08 96 (SO eI ee Nm) = 872.00/M | CS20-24.000MABJTR 
11.2896 | 300-8120-1-ND 1.32 1.08 .96 | 300-81292ND  672.00/M | CS20-11.2896MABJTR 24.5760 | 300-8143-1-ND = 1.32 1.08.96 | 300-8143-2-ND 672.00/M | CS20-24.576MABJTR 
12.0000 | 300-8130-1-ND 1.32 1.08 .96 | 300-8130-2-ND 672.00/M | CS20-12.000MABJTR 25.0000 | 300-8144-1-ND 1.32 1.08 96 | 300-8144-2-ND 672.00/M | CS20-25.000MABJTR 
. 
CM309 Series 309A Series 309B Series Cut Tape Tape & Reel 
Freq. Digi-Key Citizen Digi-Key Citizen Price Each Pricingt 
| (MHz) Part No. Part No. Part No. Part No. 1 10 50 1,000 
Crysta Ss 3.579545 | 300-4001-1-ND VI309/3.579545MABJT 300-4101-1-ND CV1309B3.579545MABJT 151 1.30 98 756.00 
3.6864 300-4002-1-ND CVI309A3.6864MABJT 300-4102-1-ND CVi309B3.6864IMABJT 151 1.30 98 756.00 
SPECIFICATIONS: 4.000 300-4003-1-ND QVi309A4.000MABUT 300-4103-1-ND CVi309B4.000MABJT 151 1.30 98 756.00 
; 4.096 300-4004-1-ND CVi309A4.096MABUT 300-4104-1-ND CVi309B4.096MABJT 151 1.30 98 756.00 
* Frequency Tolerance: 20pm 4.800 300-4005-1-ND QV309A4.800MABJT 300-4105-1-ND QMVi309B4.800MABJT 1.51 1.30 98 756.00 
+ Operating Temperature Range: -40°C to +85°C 4.915 300-4006-1-ND QVi309A4.915MABIT 300-4106-1-ND OM309B4.915MABJT 1.51 1.30 98 756.00 
+ Storage Temperature Range: -55°C to +125°C 5.120 300-4007-1-ND QVI309A5.120MABUT 300-4107-1-ND CVi309B5.120MABUT 151 1.30 98 756.00 
+ Load Capacitance: 18pF 5.5296 300-4008-1-ND CVI309A5.5296MABJT 300-4108-1-ND CVI309B5.5296MABJT 151 1.30 98 786.00 
6.000 300-4009-1-ND Vi309A6.000MABUT 300-4109-1-ND CVi309B6.000MABJT 151 1.30 98 756.00 
+ Shunt Capacitance: 7.0pF 6.144 300-4010-1-ND QVI309A6.144MABJT 300-4110-1-ND QM309B6.144IMABJT 1.51 1.30 98 756.00 
+ Drive Level: 504 to 100,.W 7.3728 300-4011-1-ND ‘VI309A7.3728MABJT 300-4111-1-ND V1309B7.3728MABJT 151 1.30 98 756.00 
; ; : 7.680 300-4012-1-ND Vi309A7.680MABUT 300-4112-1-ND CVi309B7.680MABJT 151 1.30 98 756.00 
=tneulatlon Resistance: SOME Wins 8.000 300-4013-1-ND QVi30948.000MABJT 300-4113-1-ND QVi30988.000MABJT 1.51 1.30 98 756.00 
+ Aging (first year): +5ppm Max. 8.000156 | 300-4014-1-ND QVi309A8.000156MABUT 300-4114-1-ND QM309B8.000156MABJT 1.51 1.30 98 756.00 
Equivalent Series Resistance (ESR, Ri) 8.192 300-4015-1-ND Vi309A8.192MABIT 300-4115-1-ND CVi30988.192MABJT 1.51 1.30 98 756.00 
J 9.216 300-4016-1-ND ‘VI309A9.216MABIT 300-4116-1-ND CVi30989.216MABIT 151 1.30 98 756.00 
9.600 300-4017-1-ND VI309A9.600MABIT 300-4117-1-ND CVi30989.600MABJT 151 1.30 98 756.00 
Frequency ESR Mode 9.8304 300-4018-1-ND V130949.8304MABJT 300-4118-1-ND CVi309B9.8304MABJT 151 1.30 98 756.00 
3.5MHz <fo < 4MHz 200 10.000 300-4019-1-ND QVI309A10.000MABJT 300-4119-1-ND CV1309B10.000MABJT 151 1.30 98 756.00 
10.240 300-4020-1-ND CVI309A10.240MABJT 300-4120-1-ND QVi309B10.240MABJT 151 1.30 98 756.00 
Mie = lo< OMHz 150° | cundamental 11.000 300-4021-1-ND | OVI309A11.000MABIT 300-4121-1-ND OMI309B11.000MABJT 151 1.30 98 756.00 
6MHz < fo < 10MHz 100 11.0592 300-4022-1-ND CVI309A11.0592MABJT 300-4122-1-ND CVi309B1 1.0592MABJT 151 1.30 98 756.00 
40MHz < fo < 32MHz 50 11.2896 300-4023-1-ND CVI309A11.2896MABJT 300-4123-1-ND CVi309B1 1.2896MABJT 151 1.30 98 756.00 
12.000 300-4024-1-ND Vi309A12.000MABJT 300-4124-1-ND QV1309B12.000MABJT 151 1.30 98 756.00 
30MHz < fo < 36MHz 100 12.288 300-4025-1-ND CVI309A12.288MABIT 300-4125-1-ND QVi309B12.288MABJT 1.51 1.30 98 756.00 
36MHz <fo <66.6666MHz| 80 3rd OT 12.352 300-4026-1-ND ‘AVI309A12.352MABIT 300-4126-1-ND CV1309B12.352MABJT 151 1.30 98 756.00 
12.500 300-4027-1-ND QVi309A12.500MABJT 300-4127-1-ND QV1309B12.500MABJT 151 1.30 98 756.00 
13.500 300-4028-1-ND QVI309A13.500MABJT 300-4128-1-ND CV1309B13.500MABJT 151 1.30 98 756.00 
14.31818 | 300-4029-1-ND QVi309A14.31818MABJT 300-4129-1-ND CVi309B14.31818MABJT 151 1.30 98 756.00 
14.7456 300-4030-1-ND QVi309A14.7456MABST 300-4130-1-ND QVi309B14.7456MABJT 151 1.30 98 756.00 
15.000 300-4031-1-ND ‘AVI309A15.000MABIT 300-4131-1-ND GVi309B15.000MABJT 51 1.30 98 756.00 
15.360 300-4032-1-ND CVI309A15.360MABJT 300-4132-1-ND CVi309B15.360MABJT 151 1.30 98 756.00 
16.000 300-4033-1-ND CVI309A16.000MABJT 300-4133-1-ND CV1309B16.000MABJT 151 1.30 98 756.00 
16.000312 | 300-4034-1-ND QVi309A16.000312MABJT 300-4134-1-ND CVi309B16.000312MABJT) 1.51 1.30 98 756.00 
16.257 300-4035-1-ND CVi309A16.257MABJT 300-4135-1-ND CVi309B16.257MABJT 151 1.30 98 756.00 
CM309A 16.384 300-4036-1-ND QNV309A16.384MABIT 300-4136-1-ND M309B16.384MABIT 1.51 1.30 98 756.00 
16.667 300-4037-1-ND CVI309A16.667MABJT 300-4137-1-ND CV1309B16.667MABJT 151 1.30 98 756.00 
16.9344 300-4038-1-ND Vi309A16.9344MABJT 300-4138-1-ND CV1309B16.9344MABJT 151 1.30 98 756.00 
17.734475 |  300-4039-1-ND CVi309A17.734475MABJT 300-4139-1-ND CVi309B17.734475MABJT) 1.51 1.30 98 756.00 
18.000 300-4040-1-ND CVi309A18.000MABJT 300-4140-1-ND CVi309B18.000MABJT 151 1.30 98 756.00 
18.432 300-4041-1-ND ‘VB09A18.432MABIT 300-4141-1-ND QVi309B18.432MABIT 51 1.30 98 756.00 
CMg09B 18.869 300-4042-1-ND CVI309A18.869MABJT 300-4142-1-ND CVi309B18.869MABJT 151 1.30 98 756.00 
19.6608 300-4043-1-ND CVi309A19.6608MABJT 300-4143-1-ND CV1309B19.6608MABJT 151 1.30 98 756.00 
20.000 300-4044-1-ND QVi309A20.000MABJT 300-4144-1-ND CVi309B20.000MABJT 151 1.30 98 756.00 
20.480 300-4045-1-ND QVi309A20.480MABJT 300-4145-1-ND CVi309B20.480MABJT 1.51 1.30 98 756.00 
22.1184 300-4046-1-ND ‘Vi309A22.1184MABIT 300-4146-1-ND CVi309B22.1184MABIT 151 1.30 98 756.00 
24.000 300-4047-1-ND CVi309A24.000MABJT 300-4147-1-ND CVi309B24.000MABJT 151 1.30 98 756.00 
24.576 300-4048-1-ND CVi309A24.576MABJT 300-4148-1-ND CVi309824.576MABJT 151 1.30 98 756.00 
25,000 300-4049-1-ND Vi309A25.000MABJT 300-4149-1-ND CVi309B25.000MABJT 151 1.30 98 756.00 
25.175 300-4050-1-ND QV1309A25.175MABJT 300-4150-1-ND CVi309825.175MABJT 151 1.30 98 756.00 
27.000 300-4051-1-ND ‘QVi309A27.000MABJT 300-4151-1-ND V1309B27.000MABJT 151 1.30 98 756.00 
28,000 300-4052-1-ND V1309A28.000MABJT 300-4152-1-ND CVi309B28.000MABJT 151 1.30 98 756.00 
28,322 300-4053-1-ND CVI309A28.322MABJT 300-4153-1-ND CV1309828.322MABJT 151 1.30 98 756.00 
28.63636 |  300-4054-1-ND CVI309A28.63636MABJT 300-4154-1-ND CVi309828.63636MABJT 151 1.30 98 756.00 
29.4912 300-4055-1-ND CVI309A29.4912MABJT 300-4155-1-ND CV1309B29.4912MABIT 151 1.30 98 756.00 
30.000 300-4056-1-ND ‘QV1309A30.000MABIT 300-4156-1-ND V1309B30.000MABJT 151 1.30 98 756.00 
32,000 300-4057-1-ND Vi309A32.000MABJT 300-4157-1-ND CVi309B32.000MABJT 151 1.30 98 756.00 
32.768 300-4058-1-ND CVI309A32.768MABJT 300-4158-1-ND CVi309B32.768MABJT 151 1.30 98 756.00 
33.000 300-4059-1-ND QVi309A33.000MABJT 300-4159-1-ND CV1309B33.000MABJT 151 1.30 98 756.00 
33,3333 300-4060-1-ND CVi309433.3333MABJT 300-4160-1-ND CV1309B33.3333MABJT 151 1.30 98 756.00 
33.8688 300-4061-1-ND ‘Vi309A33.8688MABIT 300-4161-1-ND CV1309B33.8688MABIT 151 1.30 98 756.00 
40.000 300-4063-1-ND Vi309A40.000MABJT 300-4163-1-ND CVi309B40.000MABJT 151 1.30 98 756.00 
48,000 300-4064-1-ND Vi309A48.000MABJT 300-4164-1-ND CVi309B48.000MABJT 151 1.30 98 756.00 
49.152 300-4065-1-ND CVI309A49.152MABJT 300-4165-1-ND CVi309B49.152MABJT 151 1.30 98 756.00 
50.000 300-4066-1-ND CVI309A50.000MABJT 300-4166-1-ND CV1309B50.000MABJT 151 1.30 98 756.00 
53.125 300-4067-1-ND ‘VI309A53.125MABIT 300-4167-1-ND CVi309B53.125MABJT 151 1.30 98 756.00 
60.000 300-4068-1-ND Vi309A60.000MABJT 300-4168-1-ND CV1309B60.000MABJT 151 1.30 98 756.00 
64.000 300-4069-1-ND Vi309A64.000MABJT 300-4169-1-ND CVi309B64.000MABJT 151 1.30 98 756.00 
66.6666 300-4070-1-ND CVi309A66.6666MABJT 300-4170-1-ND CVi309B66.6666MABJT 151 1.30 98 756.00 


t+ For Tape & Reel part number, change -1-ND to -2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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S CITIZEN” Quartz Crystals 


CFS, CFV, and CSA Series 
Cylinder Type Crystals 


SPECIFICATIONS: + Frequency Tolerance: CFS Series: +20ppm; CFV 
& CSA Series: +30ppm + Operating Temperature Range: -10°C to 
+60°C + Storage Temperature Range: -40°C to +85°C » Drive Level: 
OFS & CFV Series: 1pW Max.; CSA Series: SOUW to 100UW » Insula- 
tion Resistance: 500MQ Min. + Aging (first year): CFS Series: 


CM100S, CM200S, CM201, 
and CM202 Series Crystals 


SPECIFICATIONS: 

+ Frequency Tolerance: +20ppm + Operating Temperature Range: -40°C to +85°C + Storage 
Temperature Range: -55°C to +125°C _ + Equivalent Series Resistance: 50kQ Max. + Load 
Capacitance: 12.5pF + Drive Level: 1W Max. » Insulation Resistance: 500MQ Min. + Aging (first 


Cylinder Type 


32.768KHz 


Max 


one 
} 
L LiMax-/}-—L2 | 


+3ppm Max.; CFV & CSA Series: +5ppm Max. Dimensions (mm) year) +3ppm Max. 
Equivalent Series Resistance (ESR, R1) (QMax.) for CSA Series ; uu D1 
Series max. L2 max. D2 7 . . : 
Frequency ESR Mode Fig. 1 - CM100S Series Fig. 2 - CM200S Series 
er on OSsi45 51 43 15 020 
eae OFS206 6.2 10 21 0.26 7.3 Max —+| #4 #3 4 
MHz < fo <6MHz 150 n 
Fundamental OFS308 «8.2 10 31 0.35 (hea #301 
6MHz < fo < 10MHz 100 Amos. 16a. Dat One | Ol 
10MHz < fo < 30MHz 50 Gysi0 105 10 32 032 | ° 
30MHz < fo < 36MHz 100 3rd OT csas09. 9.010 32 0.32 1 #2 
36MHz < fo < 66.6666MHz 80 #1 #2 —t 
Load | Shunt 
Cap. | Cap. | Digi-Key Price Each Citizen 
Series Frequency (pF) (pF) | Part No. 1 10 50 | Part No. 
CFS145 |_ 32.768 KHz 12.5 | 1.00 [300-1003-ND 95 81 .68 | CFS145-32.768KDZF 
CFS206 | 32.768 KHz 12.5 | 1.35 [300-1002-ND 42 36 .24 | CFS206-32.768KDZF 
CFS308 | 32.768 KHz 72.5 | 1.60 [300-1001-ND 42.36.24 | CFS308-32.768KDZF 
32.000 KHz 12.5 | 0.8-1.7|300-3007-ND 1.00 .90 .65 | CFV206-32.000KAZF 
40.000 KHz 12.5 | 0.8-1.7|300-3015-ND 1.00 .90 .65 | CFV206-40.000KAZF 
60.000 KHz 12.5 | 0.8-1.7|300-3018-ND 1.00 .90 .65 | CFV206-60.000KAZF 
60.005 KHz 12.5 | 0.8-1.7|300-3019-ND 1.00 .90 .65 | CFV206-60.005KAZF le-3.88-+1 lot.2 
65.536 KHz 12.5 | 0.8-1.7 | 300-3020-ND 1.00 .90 .65 | CFV206-65.536KAZF 
75.000 KHz 12.5 | 0.8-1.7/300-3021-ND 1.00 .90 .65 | CFV206-75.000KAZF 7 i 
crve0g | 76-790 KHz 12.5 | 0.8-1.7 | 300-3022-ND 1.00 .90 .65 | CFV206-76.790KAZF Fig. 4 - CM202 Series 
76.800 KHz 12.5 | 0.8-1.7 | 300-3023-ND 1.00 .90 .65 | CFV206-76.800KAZF ey eee 
76.810 KHz 12.5 | 0.8-1.7|300-3024-ND 1.00 .90 .65 | CFV206-76.810KAZF Hai Es 
77.500 KHz 12.5 | 0.8-1.7 | 300-3025-ND 1.00 90 _.65 | CFV206-77.500KAZF 
77.503 KHz 12.5 | 0.8-1.7|300-3026-ND 1.00 90 .65 | CFV206-77.503KAZF 
96.000 KHz 12.5 | 0.8-1.7 | 300-3029-ND 1.22 1.10 .79 | CFV206-96.000KAZF 
100.000 KHz 12.5 | 0.8-1.7 | 300-3030-ND 1.00 .90 _.65 | CFV206-100.000KAZF err ee 
3.579545 MHz| 18.0 | 5.0 |300-1008ND 91 .78 .65 | CSA310-3.57954MABJ an 
CSA310| 3.6864MHz | 18.0] 5.0 |300-1009-ND 91 .78 .65 | CSA310-3.6864MABJ p28 
4.000 MHz _| 18.0 | 5.0 |300-1010-ND 91 .78 _.65 | CSA310-4.000MABJ 3.15 
4.096MHz | 18.0 | 5.0 |300-5001-ND 91 .78 65 | CSA309-4.096MABJ + 02 
4.800MHz | 18.0 | 5.0 |300-5002ND .91 .78 .65 | CSA309-4.800MABJ fol ¥ Min. 
4.915MHz | 18.0 | 5.0 |300-5003-ND .91 .78 .65 | CSA309-4.915MABJ 
5.120MHz | 18.0] 5.0 |300-5004-ND 91 .78 .65 | CSA309-5.120MABJ 
5.5296 MHz | 18.0 | 5.0 |300-5005-ND 91 .78 _.65 | CSA309-5.5296MABJ 
6.000MHz | 18.0 | 5.0 |300-5006-ND 91 .78 .65 | CSA309-6.000MABJ 
6.144MHz | 18.0] 5.0 |300-5007-ND 91 .78 .65 | CSA309-6.144MABJ 
7.3728 MHz | 18.0] 5.0 |300-5008-ND 91 .78 .65 | CSA309-7.3728MABJ 
7.680MHz | 18.0) 5.0 |300-5009-ND 91 .78 .65 | CSA309-7.680MABJ 
8.000 MHz | 18.0 | 5.0 |300-5010-ND 91 .78 .65 | CSA309-8.000MABJ 
8.000156 MHz] 18.0 | 5.0 |300-5011-ND 91 .78 .65 | CSA309-8.000156MABJ 
8.192MHz | 18.0] 5.0 |300-5012-ND 91 .78 .65 | CSA309-8.192MABJ Tape & 
9.216MHz | 18.0] 5.0 |300-5013-ND 91 .78 .65 | CSA309-9.216MABJ Cut Tape Reel 
9.600MHz | 18.0] 5.0 |300-5014-ND 91 .78 .65 | CSA309-9.600MABJ Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Citizen 
9.8304 MHz | 18.0 | 5.0 |300-5015-ND 91 .78 .65 | CSA309-9.8304MABJ Fig, [Series | Part No. 4) ogo leat 2,000 3,000 [Part No. 
70.000MHz [18.0 | 50 |300-5016-ND 91 .78 .65 | CSA309-10.000MABJ 
10.240MHz |180| 5.0 |300-5017-ND 91 78 65 | CSA309-10.240MABJ 1 [QM100S|300-1007-1-ND 1.70 1.46 1.10 [300-1007-2-ND | — _ 885.00/M | CM100S32.768KDZFT 
ae ea 2 aes a a © Cone iasee Maa) 2 |QVi200S | 300-1004-1-ND 1.19 1.02  .77 |300-1004-2ND — _ 618.98/M | QVi200S32.768KDZFT 
112696 MHiz_| 18.0 | 5.0 |300-5020.ND 9178.65. | CSA309-11 2896MABJ 3 [QM201 [SOOMOOSSEND) 1.29 1.11.83 [IS0071005;2:ND) 668.00/M | C201-92.768KDZFT 
12.000MHz [18.0 | 5.0 |300-5021-ND .91 .78 .65 | CSA309-12.000MABJ 4 |QM202 ]300-1006-1-ND 1.29 1.11  .83 | 300-1006-2-ND 668.00/M — — |QM202-32.768KDZFT 
12.288MHz | 18.0 | 5.0 |300-5022-ND 91 .78 .65 | CSA309-12.288MABJ 
12.352MHz | 18.0 | 5.0 |300-5023-ND .91 .78 .65 | CSA309-12.352MABJ 
12.500MHz | 18.0 | 5.0 |300-5024-ND 91 .78 .65 | CSA309-12.500MABJ ; 
13.500MHz__| 18.0 | _5.0_|300-5025-ND 91 __.78 _.65 | CSA309-13.500MABJ CM250S Series 
14.31818 MHz [18.0 | 5.0 |300-5026-ND 91 .78 .65 | CSA309-14.31818MABJ 
14.7456 MHz | 18.0 | 5.0 |300-5027-ND .91 .78 .65 | CSA309-14.7456MABJ Quartz Crystals 
15.000MHz | 18.0 | 5.0 |300-5028-ND 91 .78 .65 | CSA309-15.000MABJ 
15.360MHz | 18.0 | 5.0 |300-5029-ND .91 .78 .65 | CSA309-15.360MABJ ‘ 
16.000MHz_ _| 18.0 | 5.0 |300-5030-ND 91 78 _.65 | CSA309-16.000MABJ poe ae 2485 
6.000312 MHz| 18.0 | 5.0 |300-5031-ND 91 .78 .65 | CSA309-16.000312MABJ requency Tolerance: +50ppm 
CSA309| 16.257MHz | 18.0] 5.0 |300-5032-ND 91 .78 .65 | CSA309-16.257MABJ + Operating Temperature Range: -40°C to 
16.384MHz | 18.0 | 5.0 |300-5033-ND .91 .78 .65 | CSA309-16.384MABJ +85°C 
16.667 MHz 18.0 5.0 |300-5034-ND .91 .78 .65 | CSA309-16.667MABJ + Storage Temperature Range: -55°C to 
16.9344 MHz | 18.0 | 5.0 |300-5035-ND .91 78 _.65 | CSA309-16.9344MABJ 4125°C 
17.734475 MHz/ 18.0 | 5.0 |300-5036-ND .91 .78 .65 | CSA309-17.734475MABJ + Load Capacitance: 12.5pF 
18.000MHz | 18.0] 5.0 |300-5037-ND 91 .78 .65 | CSA309-18.000MABJ ; . 
18.432MHz | 18.0 | 5.0 |300-5038-ND 91 .78 .65 | CSA309-18.432MABJ * Shunt Capacitance: 0.8 to 1.7pF 
18.869 MHz 18.0 | 5.0 |300-5039-ND .91 .78 .65 | CSA309-18.869MABJ + Drive Level: 1HW Max. 
19.6608 MHz | 18.0 | 5.0 |300-5040-ND 91.78 _.65 | CSA309-19.6608MABJ + Insulation Resistance: +500MQ Min. 
20.000MHz | 18.0] 5.0 |300-5041-ND 91 .78 .65 | CSA309-20.000MABJ + Aging (first year): +5ppm Max. 
20.480MHz | 18.0] 5.0 |300-5042-ND 91 .78 .65 | CSA309-20.480MABJ 
22.1184MHz | 18.0] 5.0 |300-5043-ND 91 .78 .65 | CSA309-22.1184MABJ 
24.000MHz | 18.0) 5.0 |300-5044-ND 91 .78 .65 | CSA309-24.000MABJ Tape & 
24.576 MHz | 18.0 | 5.0 | 300-5045-ND 91.78 _.65 | CSA309-24.576MABJ Cut Tape Reel 
25.000 MHz | 18.0 | 5.0 |300-5046-ND 91 .78 .65 | CSA309-25.000MABJ Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
25.175MHz | 18.0] 5.0 |300-5047-ND 91 .78 .65 | CSA309-25.175MABJ Frequency | Part No. 1 10 50 | Part No. 3,000 | Part No. 
27.000MHz | 18.0] 5.0 |300-5048-ND 91 .78 .65 | CSA309-27.000MABJ 
28.000 MHz | 18.0] 5.0 |300-5049-ND 91 .78 .65 | CSA309-28.000MABJ 32.000 KHz | 300-2007-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2007-2-ND  864.00/M| CM250S32.000KAZFT 
see ee 2 ee a a e ee eS 40.000 KHz] 300-2015-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2015-2-ND 864.00/M| CM250S40.000KAZFT 
ea aaroee eo | 50 SO eA ‘Oi 78 65 eens oa co oHAG 60.000 KHz} 300-2018-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2018-2-ND  864.00/M| CM250S60.000KAZFT 
30.000 MHz | 18.0) 5.0 |300-5053-ND 91 .78 .65 | CSA309-30.000MABJ 60.005 KHz | 300-2019-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2019-2-ND  864.00/M| CM250S60.005KAZFT 
32.000 MHz | 18.0] 5.0 |300-5054-ND 91 .78 .65 | CSA309-32.000MABJ pnouAS oe 
ae coeMie 6 te0| co OMeGeRINa o; 26 ce | Geason ao ScMAR 65.536 KHz | 300-2020-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2020-2-ND  864.00/M| CM250S65.536KAZFT 
33.000 MHz | 18.0 | 5.0 |300-5056-ND 91 .78 65 | CSA309-33.000MABJ 75.000 KHz | 300-2021-1-ND 1.65 1.35 1.20) 300-2021-2-ND  864.00/M| CM250S75.000KAZFT 
33.3333 MHz | 18.0 | 5.0 |300-5057-ND .91 .78  .65 | CSA309-33.3333MABJ 
aascsaMHe | iso | so (eectcosaivel (91 78 6s | CSasoo-3a.s6R5MAB! 76.790 KHz | 300-2022-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2022-2-ND 864.00/M| CM250S76.790KAZFT 
40.000 MHz 18.0 5.0 |300-5060-ND .91 .78  .65 | CSA309-40.000MABJ 76.800 KHz | 300-2023-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2023-2-ND 864.00/M| CM250S76.800KAZFT 
48.000 MHz 18.0 | 5.0 | 300-5061-ND 91.78 _.65_| CSA309-48.000MABJ 76.810 KHz | 300-2024-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2024-2-ND 864.00/M| CM250S76.810KAZFT 
49.152MHz | 18.0] 5.0 |300-5062-ND 91 .78 .65 | CSA309-49.152MABJ 
sooooMH: 46|480| so \eonieeaitil ‘o1 78 ‘es | cSas00-S0.00OMABY 77.500 KHz | 300-2025-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2025-2-ND  864.00/M| CM250S77.500KAZFT 
bs hee eG 20 See NG a zh ee Re Aape oe OSCMAEI 77.503 KHz | 300-2026-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2026-2-ND  864.00/M| CM250S77.503KAZFT 
eaonoMHe |iso| So leeoteceeNol ‘91 78 6s | CSAs09-64.000MABU 96.000 KHz | 300-2029-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2029-2-ND  864.00/M| CM250S96.000KAZFT 
66.6666 MHz | 18.0 | 5.0 |300-5067-ND 91 .78 .65 | CSA309-66.6666MABJ 100.000 KHz | 300-2030-1-ND 1.65 1.35 1.20 | 300-2030-2-ND _ 864.00/M| CM250S100.000KAZFT 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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(1023) 507 


CITIZEN” Quartz Crystals 


i 


HCM49 Series Surface Avene se — 4 Tape & 
- Cut Tape Reel 
Mount Crystals 5 ne Frequency | Digi-Key Price Each Pricing | Citizen 
1aX 
SPECIFICATIONS: (MHz) _| Part No. 1 10 50 1,000 | Part No. 
+ Frequency Tolerance: +50ppm be— 11.5 Max 10.240 300-61221-ND 113 .98 .85 | 300-6122-2ND 525.00 | HCM49-10.240MABJT 


+ Operating Temperature Range: -40°C to +85°C 
+ Storage Temperature Range: -55°C to +125°C 
+ Load Capacitance: 18pfd 

+ Shunt Capacitance: 7.0pF Max. 

+ Drive Level: 100uW 

+ Insulation Resistance: 500MQ Min. 


1 
11.000 300-6123-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6123-2-ND 525.00 | HCM49-11.000MABJT 
11.0592 300-6124-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6124-2-ND 525.00 | HCM49-11.0592MABJT 
1 
1 


11.520 300-6125-1-ND 13.98 =.85 | 300-6125-2-ND 525.00 | HCM49-11.520MABJT 
12.000 300-6127-1-ND 13.98 =.85 | 300-6127-2-ND 525.00 | HCM49-12.000MABJT 


+ Aging (first year): +5ppm Max. 12.000393 | 300-6128-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6128-2-ND 525.00 | HCM49-12.000393MABJT 


12.288 300-6129-1-ND 13 .98 =.85 | 300-6129-2-ND 525.00 | HCM49-12.288MABJT 


1 

Equivalent Series Resistance 1 
14.31818 | 300-6130-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6130-2-ND 525.00 | HCM49-14.31818MABJT 

1 

1 


(ESR, R1) (Ohm Max.) 


Frequency ESR ¥0.15 Max 0.64 T 14.7456 | 300-6131-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6131-2-ND 525.00 | HCM49-14.7456MABJT 
3.5MHz < fo < 4.0MHz 200 15.000 300-6132-1-ND 1.13  .98 .85 | 300-6132-2-ND 525.00 | HCM49-15.000MABJT 
@-OMHz'sto-<'6.0MHz ye 15.360 300-6133-1-ND 1.13  .98 .85 | 300-6133-2-ND 525.00 | HCM49-15.360MABJT 
6.0MHz < fo < 10.0MHz 100 
10.0MHz < fo < 14.0MHz 80 16.000 300-6134-1-ND 1.13  .98 .85 | 300-6134-2-ND 525.00 | HCM49-16.000MABJT 
14.0MHz < fo < 25.0MHz 50 16.000312 | 300-6135-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6135-2-ND 525.00 | HCM49-16.000312MABJT 
16.257 300-6136-1-ND 1.13  .98 .85 | 300-6136-2-ND 525.00 | HCM49-16.257MABJT 
Tape & 16.384 300-6137-1-ND 1.13  .98 .85 | 300-6137-2-ND 525.00 | HCM49-16.384MABJT 
Cut Tape pee 17.734475 | 300-6138-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6138-2-ND 525.00 | HCM49-17.734475MABJT 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Citizen 
(MHz) | Part No a aD | Geni Aaa lees 18.000 300-6139-1-ND 1.13  .98 .85 | 300-6139-2-ND 525.00 | HCM49-18.000MABJT 


3.579545 | 300-6101-1-ND 
3.6864 300-6102-1-ND 
4.000 300-6103-1-ND 


43 98.85 | 300-6102-2-ND 525.00 | HCM49-3.6864MABJT 19.6608 300-6141-1-ND 13 .98 =.85 | 300-6141-2-ND 525.00 | HCM49-19.6608MABJT 


1 
1 
18.432 | 300-6140-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6140-2-ND 525.00 | HCM49-18.432MABJT 
13.98.85 | 300-6101-2-ND 525.00 | HCM49-3.579545MABJT 1 
43.98 85 | 300-6103-2-ND 525.00 | HCM49-4.000MABJT 20.000 | 300-6142-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6142-2-ND 525.00 | HCM49-20.000MABJT 


4.032 300-6104-1-ND 
4.096 300-6105-1-ND 


4.194304 | 300-6106-1-ND 
4.433619 | 300-6107-1-ND 
4.9152 300-6108-1-ND 
5.000 300-6109-1-ND 


13.98 85 | 300-6104-2-ND 525.00 | HCM49-4.032MABJT 21.47727 | 300-6143-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6143-2-ND 525.00 | HCM49-21.47727MABJT 
13.98.85 [;SODCTOS2:ND) 525.00 | HCM49-4.096MABJT 22.1184 | 300-6144-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6144-2-ND 525.00 | HCM49-22.1184MABJT 

13.98.85 | 300-6106-2-ND 525.00 | HCM49-4.194304MABJT 24.000 300-6145-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6145-2-ND 525.00 | HCM49-24.000MABJT 
1 
1 


13.98.85 | 300-6107-2-ND 525.00 | HCM49-4.433619MABJT | | 54 99014 | 300-6146-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6146-2ND 525.00 | HCM49-24.00014MABJT 


13.98 .85 | 300-6108-2-ND 525.00 | HCM49-4.9152MABJT 
43.98 .85 | 300-6109-2-ND 525.00 | HCM49-5.000MABJT 24.576 300-6147-1-ND 13 98 =.85 | 300-6147-2-ND 525.00 | HCM49-24.576MABJT 


5.0688 | 300-6110-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6110-2-ND 525.00 | HCM49-5.0688MABJT 25.000 300-6148-1-ND 1.13  .98 .85 | 300-6148-2-ND 525.00 | HCM49-25.000MABJT 
5.9904 | 300-6111-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6111-2ND 525.00 | HCM49-5.9904MABJT 25.175 300-6149-1-ND 1.13 98 .85 | 300-6149-2-ND 525.00 | HCM49-25.175MABJT 
6.000 300-6112-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6112-2-ND 525.00 | HCM49-6.000MABJT 27.000 300-6150-1-ND 1.13  .98 .85 | 300-6150-2-ND 525.00 | HCM49-27.000MABJT 
6.144 300-6113-1-ND 1.13  .98 .85 | 300-6113-2-ND 525.00 | HCM49-6.144MABJT 28.63636 | 300-6152-1-ND 1.13  .98 .85 | 300-6152-2-ND 525.00 | HCM49-28.63636MABJT 
6.500 300-6114-1-ND ; 13° 98.85 | 300-6114-2-ND 525.00 | HCM49-6.S00MABJT 32.000 300-6153-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6153-2-ND 525.00 | HCM49-32.000MABJT 


7.3728 300-6115-1-ND 


7.680 300-6116-1-ND 
8.000 300-6117-1-ND 
9.000 300-6118-1-ND 
9.8304 300-6120-1-ND 
10.000 300-6121-1-ND 


13.98 85 | 300-6115-2-ND 525.00 | HCM49-7.3728MABJT 


13.98  .85 | 300-6116-2-ND 525.00 | HCM49-7.680MABJT 
13.98  .85 | 300-6117-2-ND 525.00 | HCM49-8.000MABJT 
13.98 .85 | 300-6118-2-ND 525.00 | HCM49-9.000MABJT 
13.98 .85 | 300-6120-2-ND 525.00 | HCM49-9.8304MABUT 49.152 300-6159-1-ND 
13.98 .85 | 300-6121-2-ND 525.00 | HCM49-10.000MABJT 50.000 300-6160-1-ND 


33.8688 300-6156-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6156-2-ND 525.00 | HCM49-33.8688MABJT 

40.000 300-6157-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6157-2-ND 525.00 | HCM49-40.000MABJT 

48.000 300-6158-1-ND 1.13 .98 .85 | 300-6158-2-ND 525.00 | HCM49-48.000MABJT 
1.13 .98 .85 | 300-6159-2-ND 525.00 | HCM49-49.152MABJT 
1.13.98 .85 | 300-6160-2-ND 525.00 | HCM49-50.000MABJT 


HC49US Series Through-Hole Crystals Frequency Digi-Key Price Each Citizen 
(MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 
SPECIFICATIONS: 10.000 300-6021-ND 88 75 69 HC49US10.000MABJ 
+ Frequency Tolerance: +50ppm + Load Capacitance: 18pfd 40.240 300-6022-ND 88 2 69 HC49US10.240MABJ 
* Operating Temperature Range: * Shunt Capacitance: 7.0pF Max. 11.000 300-6023-ND 88 75 69 HC49US11.00MABJ 
-10°C to +60°C * Drive Level: 100,.W 11.0592 300-6024-ND 88 75 69 HC49US1 1.0592MABJ 
* Storage Temperature Range: -40°C + Insulation Resistance: 500MQ Min. 11.520 300-6025-ND 88 75 69 HC49US11.520MABJ 
to +85°C * Aging (first year): +5ppm Max. 12.000 300-6027-ND 88 75 69 HC49US12.000MABJ 
12.000393 300-6028-ND 88 75 69 HC49US12.000393MABJ 
Equivalent Serles Resistance 12.288 300-6029-ND 88 75 69 HC49US12.288MABJ 
(ESR, R1) (Ohm Max.) 14.31818 300-6030-ND 88 75 69 HC49US14.31818MABJ 
Frequency ESR Frequency ESR 14.7456 300-6031-ND 88 75 69 HC49US14.7456MABJ 
3.SMHz <to <4.0MHz oon 6.0MHz <fo <10.0MHz | 100 15.000 300-6032-ND 88 75 69 HC49US15.000MABJ 
HOMME Ta ce OME 50 Ta SMEG < 2 <14.0MHz | 80 15.360 300-6033-ND 88 75 69 HC49US15.360MABJ 
: . : -OMHz <fo <25.0MHz | 50 16.000 300-6034-ND 88 75 69 HC49US16.000MABJ 
16.000312 300-6035-ND 88 75 69 HC49US16.000312MABJ 
Frequency Digi-Key Price Each Citizen 16.257 300-6036-ND 88 75 69 HC49US16.257MABJ 
(MHz) Part No. 1 10 50 Part No. 16.384 300-6037-ND 88 75 69 HC49US16.384MABJ 
3.579545 300-6001-ND 88 75 69 HC49US3.579545MABJ 17.734475 300-6038-ND 88 75 69 HC49US17.734475MABJ 
3.6864 300-6002-ND 88 75 69 HC49US3.6864MABJ 18.000 300-6039-ND 88 75 69 HC49US18.000MABJ 
4.000 300-6003-ND 88 75 69 HC49US4.000MABJ 18.432 300-6040-ND 88 75 69 HC49US18.432MABJ 
4.032 300-6004-ND 88 75 69 HC49US4.032MABJ 19.6608 300-6041-ND 88 75 69 HC49US19.6608MABJ 
4.096 300-6005-ND 88 7 69 HC49US4.096MABJ 20.000 300-6042-ND 88 75 69 HC49US20.000MABJ 
4.194304 300-6006-ND 88 75 69 HC49US4.194304MABJ 21.47727 300-6043-ND 88 75 69 HC49US21.47727MABJ 
4.433619 300-6007-ND 88 75 69 HC49US4.433619MABJ 22.1184 300-6044-ND 88 75 69 HC49US22.1184MABJ 
4.9152 300-6008-ND 88 75 69 HC49US4.9152MABJ 24.000 300-6045-ND 88 75 69 HC49US24.000MABJ 
5.000 300-6009-ND 88 75 69 HC49US5.000MABJ 24,00014 300-6046-ND 88 75 69 HC49US24.00014MABJ 
5.0688 U0 COI0sND 8875 69 HC49US5.0688MABJ 24.576 300-6047-ND 88 75 69 HC49US24.576MABJ 
5.9904 300-6011-ND 88 75 69 HC49US5.9904MABJ 25.000 300-6048-ND 88 75 69 HC49US25.000MABJ 
6.000 300-6012-ND 88 75 69 HC49US6.000MABJ 25.175 300-6049-ND 88 75 69 HC49US25.175MABJ 
6.144 300-6013-ND 88 75 69 HC49US6.144MABJ 27.000 300-6050-ND 88 75 69 HC49US27.000MABJ 
6.500 300-6014-ND 88 75 69 HC49US6.500MABJ 28.224 300-6051-ND 88 75 69 HC49US28.224MABJ 
7.3728 300°6015:ND 8875 69 HC49US7.3728MABJ 28.63636 300-6052-ND 88 75 69 HC49US28.63636MABJ 
7.680 300-6016-ND 88 75 69 HC49US7.680MABJ 32.000 300-6053-ND 88 75 69 HC49US32.000MABJ 
8.000 300-6017-ND 88 75 69 HC49US8.000MABJ 33.8688 300-6056-ND 88 75 69 HC49US33.8688MABJ 
9.000 300-6018-ND 88 75 69 HC49US9.000MABJ 40.000 300-6057-ND 88 75 69 HC49US40.000MABJ 
9.216 300-6019-ND 88 75 69 HC49US9.216MABJ 48.000 300-6058-ND 88 75 69 HC49US48.000MABJ 
9.8304 300-6020-ND 88 75 69 HC49US9.8304MABJ 50.000 300-6060-ND 88 75 69 HC49US50.000MABJ 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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WCARDINAL : : 
2 COMPONENTS, INC. FIPO™ Field Instantly Programmable Oscillators 


The FIPO system from Cardinal is indispensable for such things as prototypes, early stage design, unexpected design problems, modification, immediate service, a sudden ramp in 
production and volume production. Cardinal Oscillator Blanks are "Twice Programmable" to correct errors or to reuse the same part for two separate applications with different frequency 
and/or different output characteristics without having to dispose of the original part. Oscillator Blanks are available in four different package styles: Full Size 14 Pin Dip, Half Size 8 Pin 
Dip, 5x7 Ceramic SMD, and a Plastic SMD package. Frequency ranges are available from 1MHz to 133MHz in 5V, and 1MHz to 100MHz in 3.3V, and in +100ppm, 50ppm and +25ppm 
frequency stability options. 


Fig. 1 (Style 1) Full Size 14 Pin Dip Fig. 2 (Style 4) Half Size 8 Pin Dip Fig. 3 (Style 7) 5x7 Ceramic SMD Fig. 4 (Style 8) Plastic SMD 
Function (Bottom View) fh 7.0—| Pin Function (Bottom View) in Function (Bottom View) 
[-— 20.8 —| ae Fin Control Pin # )t 
Output Fi > Cred 3 Output Output 
Vec i Vec : Vec 
a 7 1.27715 g\h1.27 
| _,{5.08 


0.9716.35 ane | eee 
1 2 #4 #3 | 


1 13.2 sil Pin Function (Bottom View) 


1 Control Pin Control Pin 
2 GND ; GND 


Example Part Number: 


CPP (JU-O0U -ND 
#1 #2 #3 #4 # #6 #7 
Output Package Style Voltage Packaging Operating Temp. Stability Function 
c | CMos 1 | Full Size H | 5 Volt T | Tube 0 | 0°C to 70°C 6 | +100ppm T | Tri-State 
T) TTL 4 | Half Size L | 3.3 Volt Z | Tape & Reel 5 | -20°C to 70°C P | +50ppm P | Power Down 
7 = 7 | -40° id 
7 |5x 7 Ceramic L et hie Jeane Package style 1 and 4 oie tool R | +25ppm 
8 | Plastic SMD available in tube pack- R not available in 
aging only. Package -40°C to +80°C 


style 7 and 8 available 
in tube and tape & reel 


How to Select Base Number: 


#1 = Select Output # 4 = Select Packaging # 6 = Select Stability Tri-State Mode — The output of the part is weakly pulled low when the control pin goes 
# 2 = Select Package Style #5 = Select Operating # 7 = Select Function low. The active circuity continues to operate, allowing a rapid return to normal 


operation when the control pin goes high. 
# 3 = Select Voltage Temperature . beens F 
Power Down Mode — When the control pin goes low, all active circuitry on the chip 
within the oscillator is shut down. For reactivation, time in which the part regains its 


Call Digi-Key with your Selected Base Part Number, and a Sales Representative output is minimal. 
will enter your desired frequency. 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each Tape & Reel Pricing 
Fig. Base Part No. al 10 50 100 Fig. Base Part No. al 10 50 100 100 500 1,000 
CPPC1-1]) TT) RE-ND 6.20 5.74 5.12 4.66 CPPC7- IREJ-ND 5.76 5.33 4.76 4.31 438.48 1627.78 2930.00 
: CPPC1-[]T -ND 5.40 5.00 4.46 4.05 7 CPPC7- -ND 5.00 4.63 4.13 3.75 382.50 1417.80 2550.00 
CPPT1-(]TLJROI-ND 6.20 5.74 5.12 4.66 CPPT7- REJ-ND 5.76 5.33 4.76 4.31 438.48 1627.78 2930.00 
| CPPT1-[]T -ND 5.40 5.00 4.46 4.05 ° CPPT7-| /ND 5.00 4.63 4.13 3.75 382.50 1417.80 2550.00 
CPPC4-[] TT] RE-ND 6.20 5.74 5.12 4.66 CPPC8- RE-ND 6.20 5.74 5.12 4.66 473.52 1752.83 3160.16 
. CPPC4-1]T ND 5.40 5.00 4.46 4.05 : CPPC8- -ND 5.40 5.00 4.46 4.05 412.50 1527.78 2750.00 
CPPT4-(]T J ROI-ND 6.20 5.74 5.12 4.66 CPPTS8- REJ-ND 6.20 5.74 5.12 4.66 473.52 1752.83 3160.16 
2 CPPT4-[]T -ND 5.40 5.00 4.46 4.05 ‘i CPPT8- -ND 540 5.00 446 4.05] 412.50 1527.78 2750.00 
*Programmable parts are non-cancelable and non-returnable! 
. . 
Stand-Alone Field Oscillator Programmer 
Features: + Internal frequency reference for single step programming 
+ Create oscillators, at a user specified frequency, within seconds, IN THE FIELD + Simple User Interface 
+ No programming skills needed to create finished oscillators from sealed oscillator blanks * Cardinal 4-pin oscillators are easily inserted into a ZIF socket or SMD adapter for quick 
+ Designed for low-volume program applications such as engineering, field sales, and programming 
sample quantity * Oscillator characteristics are selected via keypad and 4-line LCD display 
Stand Alone Programmer be ts Biol ey pice 
Description Part No. Each 
Blank Oscillator, Full Size, +50ppm or +100ppm CPPX1-A7BR-ND 4.73 
Blank Oscillator, Full Size, +25ppm CPPX1-A5BC-ND 5.43 
Blank Oscillator, Half Size, +50ppm or +100ppm CPPX4-A7BR-ND 4.73 
Blank Oscillator, Half Size, +25ppm CPPX4-A5BC-ND 5.43 
Blank Oscillator, 5x7 Ceramic SMD, +50ppm or 100ppm CPPX7-A7BR-ND 4.38 
Blank Oscillator, 5x7 Ceramic SMD, +25ppm CPPX7-A5BC-ND 5.04 
Blank Oscillator, Plastic SMD, +50ppm or +100ppm CPPX8-A7BR-ND 4.73 
Blank Oscillator, Plastic SMD, +25ppm CPPX8-A5BC-ND 5.43 
SMD Programming Socket for 5x7 Ceramic Oscillators $C2000-ND 47.38 
SMD Programming Socket for Plastic SMD Oscillators $C2500-ND 88.00 
PG-2000P-ND Stand Alone Programmer PG2000P-ND 1560.00 


See Figures Above for Package Specifications 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 509 


EPSON ELECTRONICS 


AMERICA, INC. 


The SG-8002 Series gives you the flexibility to solve many different application problems with a one time 
programmable device. Programmable Oscillators provide the ability to pick a custom frequency in one of five 


SG-8002 Programmable Oscillators 


different packages available in SMD and Thru-Hole styles. These five packages are pin compatible with the 


SG-615 Package (JA) 


Top View 


.| Pin Terminal 


OE or ST 


GND 


Recommended 
Soldering Pattern 


SG-636 Package (JC) 


Top View 


.| Pin Terminal 


10.5 


OE or ST Recommended 


GND Soldering Pattern 


SG-51 Package (DB) 
Top View 


Epson SG-615, SG-636, SG-51, SG-531 and SG-710 Oscillators. Frequency ranges are available from 1Mhz 
to 125Mhz, in +100ppm and +50ppm frequency stability options and 3.3 or 5V power supply levels. 


Dim. in mm 


.| Pin Terminal 


OE or ST 


GND 


OUT 
VDD 


OUT 
VDD 


OUT 
VDD 


- aes 


7.62 


90 to 105° 


=I=-0.5 allege lisa) 
08 } 1.0 3.6 0 


SG-531 Package (DC) 
Top View 


je 13.7 —+| 


SG-710 Package (CA) 
Top View 
ea 7.0 2 
i #4 #3 
5.0 


, Wi 


.| Pin Terminal 
OE or ST 


. | Pin Terminal 

OE or ST 
GND 
OUT 
VDD 


Recommended 
Soldering Pattern 


. | Pin Terminal 

OE or ST 
GND 
OUT 
VDD 


Recommended 
Soldering Pattern 


1.8 
“_t. 


6.6 


#2 


a A 
5.0871 


#1 = Select Package. 
#2 = Select Function. 


Example Part Number: How to order: 


$G-8002 [JLJ- 4 L]-ND 
#3 = Select Power Supply Duty Level. 
#4 = Select Frequency Stability and Operating Temperature. 
Call Digi-Key with your Base Part Number and an Operator will 
oa —l_ enter your desired frequency. 
#1 #2 #3 #4 
Package Function Power Supply Frequency Operating Available Digi-Key * Price Each 
JA| SG-615 P | Output Enable Duty Level Stability Temperature Frequency Range Base Part No. 1 10 50 100 
JC| 8-636 § | Standby Be #50ppm_ | one o : $G-8002JA-CIDID-ND 385 330 253 220 
DBI G51 H | 50v,cmos Te 100ppm 20°C to +70°C | 1.00Mhz - 125.00Mhz . . . ; 
DC) SG-531 Mt} +100ppm | -40°C to +85°C | 1.00Mhz - 55.00Mhz Soe ke oe Seles eee ne 
CA| SG-710 B +50ppm Ea Tena SG-8002DB- -ND 3.33 285 219 1.90 
JF] T | sov,t [|e | #to0ppm | ~7C* Dene yeti $G-8002DC-KILIE-ND 333 285 219 1.90 
“Parts come marked with Manufacture My | +100ppm | -40°C to +85°C | 1.00Mhz - 55.00Mhz SG-8002CA- -ND 4.73 4.05 3.11 2.70 
Date Lot Code only. Marked parts are B +50ppm 
available as a non-catalog order only.” = -20°C to +70°C._| 1.00Mhz - 106.25Mhz SG-8002JF-| -ND 3.50 3.00 230 2.00 
One Time P bl ‘ C | 3.3V, CMOS c +100ppm A 
ne lime Frogrammable parts are “Ane a 7 For complete Base Part Number, substitute the corresponding 
non-cancelable, non-returnable! Mt | £100ppm | 40RG to $85: | 1:00Mhz=106.25Mh letter for [. 


T Not available in JC Package 


Set Of Output Frequency 


Programmable Crystal 


Osci | lators/Fre uenc Divi ders CTL1 | CTL2 | CTL3 Dividing Ratio CTL4 | CTLS5 | CTL6 | Dividing Ratio 
q y 0 0 0 Ww 0 0 0 1A 

Electrical Characteristics: = = 9 0 I 110 o 9 1 110 

+ Supply Voltage: 4.5V~5.5V Function Block Diagram 0 1 0 1/2 0 1 () 1/10? 

+ Operating Temp.: —10°C to +70°C 0 1 1 1/3 0 1 1 4/10° 

+ L. Output Voltage: VOL = 0.4V. | EXC. CSEL. | Reset Test 5 

+ H. Output Voltage: VOH = VDD -1.0V. 88-8 © u 9 9 14 i 9 0 110 

+L. Output Current: IOL = 1.6mA. Ly L. ie ' =f E 1 0 1 1/5 1 0 1 1/108 

Ai aia Curent bot = —40pA. ‘Taawane] | anm anor 1 1 0 1/6 1 1 0 1/108 

+ Rise Time: 30 nsec Typ. ' it~ 4/27 5 

+ Fall Time: 25 nsec Typ. soem Program 1 u A in 1 1 i 10 

+ Start-up Time: 0.2 | sec. Diet — = 

Features: + Provides 57 different frequencies from a single Base Digi-Key Price Each Epson 

quartz crystal. + Packaged in standard 16-pin DIP containing Frequency Part No. 1 10 50 100 | Part No. 

both IC and quartz crystal. » SPG Series is high precision time- 

base frequency generators each comprised of a small quartz- 60kHz+5ppm_ | SE3103-ND 19.20 16.00 11.38 10.24 | SPG-8651A 

crystal element and a CMOS monolithic chip integrated hybrid 100kHz+5ppm | SE3104-ND 19.20 16.00 11.38 10.24 | SPG-8651B 

configuration. i= 2 : : 7 


Specifications: 

+ Max. Supply Voltage: -0.5V to +7.0V + Operating Voltage: 5.0V +.25°C + Storage Temperature: +55°C to +125°C + Operating 
Temperature: -40°C to +85°C + Frequency Tolerance: +25ppm @ -40°C to +85°C_» Current Consumption: 10mA Max. + Duty: 
40% to 60% @ 1/2 VDD Level + Output Load Condition: 15pf Max. +» Output Rise Time: 8ns Max. + Output Fall Time: 8ns 


HG-1000 Oscillators 


. | Pin Terminal Recommended Soldering ean . 
Pattern Max. + Oscillation Startup Time: 4ms max. 
13 3.813 Frequency | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing | Epson 
te oT MHz Part No. 1 10 50 Part No. 1,000 Part No. 
1.544 SE2861CT-ND 8.73 7.28 5.09 SE2861TR-ND 3850.00 HG-1012JA 1.544M-BXO 
16.384 SE2864CT-ND 8.73 7.28 5.09 SE2864TR-ND 3850.00 HG-1012JA 16.38M-BXO 
EY 

Ont a 125 19.440 SE2865CT-ND 8.73 7.28 5.09 SE2865TR-ND 3850.00 HG-1012JA 19.44M-BXO 
: 20.000 SE2866CT-ND 8.73 7.28 5.09 SE2866TR-ND 3850.00 HG-1012JA 20.00M-BXO 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EPSON ELECTRONICS 
AMERICA, INC. 


Surface-Mount Quartz 
Crystal Products 


EG2001CA Series Oscillators 


15.08} 4-1.10 
#3 


Pin Conn. 
OE 
GND 
Out 
VDD 


#2 


Recommended 


Soldering Pattern 


1.8) 
#3 


#1 #2 
}-—5.08 + 


Specifications: 
+ Max. Supply Voltage: -0.5 to +5.5 + Operating Voltage: 3.0 to 3.6 
+ Storage Temperature: -55°C to +100°C + Operating Temperature: 
0°C to +70°C + Frequency Stability: +100ppm @ 0°C to +70°C 
+ Current Consumption: 50mA Max. + Duty: 45% to 55% @ 50% 
VDD Level - Output Load Condition: . ¢ Output Rise/Fall 
Time: 2ns Max. + Oscillation Startup 


SG-615 Series Oscillators 
+ SG-615/615P 
(C-MOS, TTL compatible type) 
*615PT 
(TTL compatible type) 
+ SG-615H/PCV 
(C-MOS compatible type) 
+ Provided with an OE (Output Enable) function 
(SG-615P/615PT) (Contains internal pull-up resistor.) 


Pin Conn. 
OE or ST 
GND 
Out 
VDD 


(_) Indicates P Type 


51+] b-7.62--] 


5.08 


Recommended Soldering Pattern 


Specifications: 

+ Supply Voltage: Operating: 5.0+0.5V; Maximum: —-0.3~ +7.0V. 
+ Temperature Range: Operating: -40°C to +85°C; Storage: -55°C to 
+125°C. + Frequency Stability: C: +100ppm, —10°C to +70°C; C: 
+200ppm, —40°C to +85°C. + Current Consumption: 25mA Max. 
(SG-615/615P); 35mMA Max. (SG-615PT); 32mA Max. (SG-615H). 
Values are with no load. + Duty Cycle: 40~60%, 1.4V or 1/2VDD level. 
+ Output Voltage: VDD -0.4V Min. (SG-615/615P), 'OH = -400uA; VDD 
-0.4 Min. (SG-615PT), OH = -400uA; VDD -0.37V Min. (SG-615H), 
IOH = 4mA; 0.4V Max. (SG-615/ 615P), IOL = 16mA; 0.4V Max. (SG- 
615PT), IOL =16mA; 0.37V Max. (SG-615H), IOL = 4mA. + OE Input 
Voltage (SG-615P/ 615PT): 2.0V Min., IOH = IWA (VIH = VDD); 0.8V 
Max., IIL = 100mA (VIL = GND). +» Rise Time: 8 nsec Max., 5 nsec 
Typ. (SG-615/615P); 10 nsec Max., 5 nsec Typ. (SG-615PT); 7 nsec 
Max., 3.5 nsec Typ. (SG-615H). + Fall Time: 8 nsec Max., 5 nsec 
Typ. (SG-615/615P); 8 nsec Max., 3 nsec Typ. (SG-615PT); 7 nsec 
Max., 3.5 nsec Typ. (SG-615H). + Oscillation Start Time: 4 msec 
Max., (SG-615/615P); 10 msec Max., (SG-615PT); 10 msec Max., 
(SG-615H). 


$ Except when otherwise noted. 


+ SE3-KIT-ND Digi-Key® SMT Crystal Kit 2 each of values de- 
noted (32 total pieces). Notebook style storage case and bin 
storage guide included . $109.00 


Tape & Reel 
Frequency| Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Epson 
Series (MHz)$ Part No. 1 10 50 100 Part No. Part No. 
EG2O0ICA 106.25 SE1008CT-ND 13.00 11.70 10.40 9.10 | SE1008TR-ND 7280.00 | EG2001CA 106.25MPCH3 
125.000 SE1009CT-ND 14.38 12.94 11.50 10.07 | SE1009TR-ND 8050.00 | EG2001CA 125.00MPCH3 
SG-615 6.000 SE2107CT-ND 6.03 5.40 _ 4.50 = — SG-615-6.0MCQ 
1.544 SE2217CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2217TR-ND 1520.00 | SG-615P 1.544MCQ 
1.8432 | SE2201CT-NDt 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2201TR-ND 1520.00 | SG-615P 1.843MCQ 
2.000 SE2202CT-NDt 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2202TR-ND 1520.00 | SG-615P 2.000MCQ 
2.048 SE2218CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2218TR-ND 1520.00 | SG-615P 2.048MCQ 
2.4576 | SE2203CT-NDt 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2203TR-ND 1520.00 | SG-615P 2.457MCQ 
3.072 SE2219CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2219TR-ND 1520.00 | SG-615P 3.072MCQ 
3.579 SE2222CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2222TR-ND 1520.00 | SG-615P 3.579MCQ 
3.6864 | SE2204CT-NDt 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2204TR-ND 1520.00 | SG-615P 3.686MCQ 
4.000 SE2205CT-NDt 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2205TR-ND 1520.00 | SG-615P 4.000MCQ 
4.096 SE2223CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2223TR-ND 1520.00 | SG-615P 4.096¢MCQ 
5.000 SE2224CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2224TR-ND 1520.00 | SG-615P 5.000MCQ 
6.000 SE2207CT-NDt 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2207TR-ND 1520.00 | SG-615P 6.000MCQ 
6.144 SE2226CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2226TR-ND 1520.00 | SG-615P 6.144MCQ 
7.372 SE2227CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2227TR-ND 1520.00 | SG-615P 7.372MCQ 
SG-615P 8.192 SE2228CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2228TR-ND 1520.00 | SG-615P 8.192MCQ 
(OE) 9.830 SE2229CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2229TR-ND 1520.00 | SG-615P 9.830MCQ 
(CMOS) 10.000 SE2209CT-NDt 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2209TR-ND 1520.00 | SG-615P 10.000MCQ 
(TTL) 11.059 SE2232CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2232TR-ND 1520.00 | SG-615P 11.059MCQ 
12.000 SE2210CT-NDt 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2210TR-ND 1520.00 | SG-615P 12.000MCQ 
12.288 SE2233CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2233TR-ND 1520.00 | SG-615P 12.288MCQ 
14.31818 | SE2211CT-NDt 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2211TR-ND 1520.00 | SG-615P 14.318MCQ 
16.000 SE2212CT-NDt 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2212TR-ND 1520.00 | SG-615P 16.000MCQ 
16.257 SE2236CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2236TR-ND 1520.00 | SG-615P 16.257MCQ 
18.432 SE2213CT-NDt 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2213TR-ND 1520.00 | SG-615P 18.432MCQ 
18.869 SE2238CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2238TR-ND 1520.00 | SG-615P 18.869MCQ 
19.660 SE2239CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2239TR-ND 1520.00 | SG-615P 19.660MCQ 
20.000 SE2214CT-NDt 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2214TR-ND 1520.00 | SG-615P 20.000MCQ 
20.480 SE2240CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2240TR-ND 1520.00 | SG-615P 20.480MCQ 
22.118 SE2241CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2241TR-ND 1520.00 | SG-615P 22.118MCQ 
24.000 SE2215CT-NDt 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2215TR-ND 1520.00 | SG-615P 24.000MCQ 
25.000 SE2242CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2242TR-ND 1520.00 | SG-615P 25.000MCQ 
25.175 SE2216CT-NDt 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2216TR-ND 1520.00 | SG-615P 25.175MCQ 
SG-615PT 
(OE) 36.000 SE2304CT-ND 6.20 5.55 = 4.63 = _ SG-615PT36.0000MCQ 
27.000 SE2326CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2326TR-ND 1520.00 | SG-615PTJ 27.000MCQ 
28.322 SE2327CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2327TR-ND 1520.00 | SG-615PTJ 28.322MCQ 
SG eiohld 28.636 SE2328CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2328TR-ND 1520.00 | SG-615PTJ 28.636MCQ 
ar Tt} 29.491 SE2329CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2329TR-ND 1520.00 | SG-615PTJ 29.491MCQ 
30.000 SE2330CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2330TR-ND 1520.00 | SG-615PTJ 30.000MCQ 
32.000 SE2337CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2337TR-ND 1520.00 | SG-615PH 32.000MCQ 
32.768 SE2338CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2338TR-ND 1520.00 | SG-615PH 32.768MCQ 
33.000 SE2339CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2339TR-ND 1520.00 | SG-615PH 33.000MCQ 
33.333 SE2340CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2340TR-ND 1520.00 | SG-615PH 33.333MCQ 
36.000 SE2341CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2341TR-ND 1520.00 | SG-615PH 36.000MCQ 
40.000 SE2343CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2343TR-ND 1520.00 | SG-615PH 40.000MCQ 
SG-615PH | 44.900 SE2344CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2344TR-ND 1520.00 | SG-615PH 44.900MCQ 
(CMOS) 48.000 SE2345CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2345TR-ND 1520.00 | SG-615PH 48.000MCQ 
50.000 SE2346CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2346TR-ND 1520.00 | SG-615PH 50.000MCQ 
55.000 SE2347CT-ND 3.45 2.88 2.00 1.81 | SE2347TR-ND 1520.00 | SG-615PH 55.000MCQ 
60.000 SE2348CT-ND 3.63 3.03 2.13 1.92 | SE2348TR-ND 1610.00 | SG-615PH 60.000MCQ 
66.000 SE2351CT-ND 3.63 3.03 2.13 1.92 | SE2351TR-ND 1610.00 | SG-615PH 66.000MCQ 
66.666 SE2352CT-ND 3.63 3.03 2.13 1.92 | SE2352TR-ND 1610.00 | SG-615PH 66.6660MCQ 
50.000 SE3503CT-ND 5.25 4.38 3.10 2.80 | SE3503TR-ND 2300.00 |SG-615PCV 50.000MCQ 
75.000 SE3511CT-ND 5.85 4.88 3.40 3.10 | SE3511TR-ND 2550.00 | SG-615PCV 75.000MCQ 
SG-615PCV| 80.000 SE3512CT-ND 5.85 4.88 3.40 3.10 | SE3512TR-ND 2550.00 | SG-615PCV 80.000MCQ 
(OE) 90.000 SE3513CT-ND 5.85 4.88 3.40 3.10 = = SG-615PCV 90.000MCQ 
(CMOS) | 100.000 SE3514CT-ND 5.85 4.88 3.40 3.10 = = SG-615PCV 100.000MCQ 
106.250 SE3515CT-ND 6.45 5.38 3.85 3.45 | SE3515TR-ND 2900.00 | SG-615PCV 106.250MCQ 
120.000 SE3516CT-ND 6.45 5.38 3.85 3.45 | SE3516TR-ND 2900.00 | SG-615PCV 120.000MCQ 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SG-51P, SG-531P, SG-51PH Specifications: Operating Voltage: 5.0+0.5V. 
Operating Temperature Range: -10°C to +70°C. Frequency Stability: 
C:+100ppm. Current Consumption: 25mA Max. Typ. Output Voltage: VDD -0.4V 
Min., |OH = -400mA; 0.4V Max., IOL = 16mA. Input Voltage: VIH 2.0V Min., IOH 
= ImA (VIH = VDD); VIL 0.8V Max., IIL = -100uA (VIL = GND). Output Rise 
8 nsec Max., 4 nsec Typ. Output Fall Time: 8 nsec Max., 5 nsec Typ. Oscillation 
Time: 4 msec Max., 0.3 msec. 


EPSON ELECTRONICS 
AMERICA, INC. 


CMOS/TTL Oscillators 


+ High reliability by cylinder type AT Crystal 

+ Automatic mountable 

+ Lower current consumption by C-MOS IC 

+ TTL-10 output load by using C-MOS IC 

+ DIP 14-PIN plastic package compatible with metal package oscillator 

+ DIP 8-PIN plastic package compatible with half size metal package oscillator 


SG-531PCV Specifications: Operating Voltage: 2.7V to 5.5V. Operating 
Temperature Range: -10°C to +70°C. Frequency Stability: C:+100ppm. Current 
Consumption: 50mA Max. Output Rise Time: 4 nsec. Output Fall Time: 4 nsec. 
Oscillation Start-Up Time: 10 msec Max. 


SG-531P, SG-531PTJ, SG-531PH, SG-531PCV (Half Size) 


SG-531P, 
13.69 


PH, PTJ 


fh 19:31 — + 


SG-51P, SG-51KT, SG-51PTJ, SG-51PH (Full Size) 


SG-51KT, SG-531PTJ, SG-51PTJ Specifications: Operating Voltage: 5.0+0.5V. 
Operating Temp. Range: 10°C to +70°C. Frequency Stability: C:+100ppm. 
Current Consumption: 25mA (32MHz) without load Typ. Output Voltage: VDD 
-0.4V Min., IOH = -400 mA; 0.4V Max., IOL = 16mA. Input Voltage: VIH 2.0V 


: Min., IIH = ImA (VIH = VDD); VIL 0.8V Max., IIL = 100uA (VIL = GND). Output 


Rise Time: 10 nsec Max., 5 nsec Typ. Output Fall Time: 8 nsec Max., 3 nsec Typ. 
Oscillation Time: 10 msec Max., 5 msec. 

SG-531PH Specifications: Operating Voltage: 5.0+0.5V. Operating Temp. 
Range: -10°C to +70°C. Frequency Stability: C:+100ppm. Current Consumption: 
32mA Max. Typ. Output Voltage: VDD -0.37V Min., IOH = -4mA; 0.37V Max., IOL 
= 4mA. Output Rise Time: 7 nsec Max., 3.5 nsec Typ. Output Fall Time: 7 nsec 
Max., 3.5 nsec Typ. Oscillation Time: 10 msec Max., 3 msec Typ. 


OE 
GND 
Out 
VDD 


Frequency Digi-Key Pricing Epson Frequency Digi-Key Pricing Epson 
Case (MHz) Part No. 1 10 50 100 | Part No. Case (MHz) Part No. 1 10 50 100 _| Part No. 
32.000 SE1111-ND 3.00 25.00 87.00 ~—-158.00 | SG531PH32.000MC 65.000 ‘SE2907-ND 480 40.00 14250 255.00 | SG531PCV65.000MC 
32.514 SE1112-ND 3.00 25.00 87.00 -~— 158.00 | SG531PH32.514MC ISG531PCV| 66.666 ‘SE2909-ND 480 40.00 14250 255.00 | SG-531PCV66.6667MC 
32.768 SE1113-ND 3.00 25.00 + 87.00 ~— 158.00 | SG-531PH32.768MC (| 80.000 SE2912-ND 585 48.75 17250 310.00 | SG531PCV80.000MC 
33.000 SE1114-ND 3.00 25.00 87.00 -~—- 158.00 | SG531PH33.000MC (Qos) |_ 90.000 SE2013-ND 585 4875 172.50 __310.00_| SG531PCV90.000MC 
33.333 SE1115-ND 3.00 25.00_—87.00__—‘158,00 | SG531PH33.333MC 100.000 SE2014-ND 585 48.75 17250 310.00 | SG531PCV100.000MC 
36.000 SE1116-ND 3.00 25.00 87.00 _—-158.00 | SGS531PH36.000MC 106.250 SE2015-ND 795 66.25 232.50 420.00 _ | SG531PCV 106.250MC 
38.000 SE1117-ND 3.00 25.00 + 87.00 ~—-158.00 | SG-531PH38.000MC 120.000 SE2016-ND 7.95 66.25 232.50 420.00 _| SG-531PCV 120.000MC 
42.000 SE1119-ND 3.00 25.00 87.00 -~—158.00 | SG-531PH 42.000MC SG51KT 
SG531PH | 44.900 SE1120-ND 3.00 25.00 + 87.00 _~—«- 158.00 | SGS531PH44.900MC amy | 2% selbst sees ese SN | See 
(8 |_46.000 SE1121-ND 3.00 25.00 87.00 _—‘158.00 | SG531PH46.000MC 1.544 SE1716-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 |SGS51P1.544MC 
(avis) | 48.000 SE1122-ND 3.00 25.00 87.00 ~—-158.00 | SG-531PH 48.000MC 1.8432 | SEI701-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 | SGS1P 1.843MC 
55.000 SE1124-ND 3.00 25.00 87.00 ~— 158.00 | SG531PH55.000MC 2.000 SE1717-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 | SG51P2.000MC 
64,000 SE1126-ND 318 26.50 © 9250 ~—167.00 | SG-531PH64.000MC 2.048 SE1718-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 | SGS51P2.048MC 
65.000 SE1127-ND 318 26.50 += 92.50 ~—-167.00 | SG-531PH65.000MC 3.072 SE1719-ND 3.00 _25.00__-87.00__—‘158.00_| SG51P3.072MC 
66.000 SE1128-ND 318 26.50 © 9250 ~—-167.00 | SG-531PH66.000MC 3.088 SE1720-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 | SG51P3.088MC 
66.666 SE1129-ND 318 26.50_—92.50__—167.00_ | SG531PH66.6667MC 3.276 SE1721-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 | SG51P3.276MC 
1.544 SE1216-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 | SGS531P1.544IMC 3.579 SE1722-ND 3.00 25.00 87.00 + ~—- 158.00 _ | SG51P3.579MC 
1.8432 |  SE1201-ND 3.00 25.00 + 87.00 _~—«- 158.00 | SGS531P 1.843MC 3.686 SE1723-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 | SG51P3.686MC 
2.000 SE1217-ND 3.00 25.00 87.00 _~—«- 158.00 | SG531P2.000MC 4,000 SE1703-ND 3.00 25.00 87.00 _—158.00_ | SG51P4.000MC 
2.048 SE1218-ND 3.00 25.00 87.00 ~—-158.00 | SG-531P2.048MC 4.096 SE1724-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 |SG51P4.096MC 
2.4576 | __SE1202-ND 3.00 25.00 87.00 _—‘158.00 | SG-531P2.457MC. 4.9152 | — SE1704-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 | SGS51P4.915MC 
3.072 SE1219-ND 3.00 25.00 87.00 ~—«-158.00 | SGS31P3.072MC 5.000 SE1705-ND 3.00 25.00 87.00 —_158.00_ | SG51P5.000MC 
3.088 SE1220-ND 3.00 25.00 87.00 -~—- 158.00 | SG531P3.088MC 5.068 SE1725-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 _ | SGS1P5.068MC 
3.276 SE1221-ND 3.00 25.00 87.00 ~—-158.00 | SG-531P3.276MC 6.000 SE1706-ND 3.00 25.00 87.00 _—158.00_| SG51P.6.000MC 
3.579 SE1222-ND 3.00 25.00 87.00 ~—-158.00 | SG531P3.579MC 6.144 SE1726-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 | SGS51P6.144MC 
3.686 SE1223-ND 3.00 _25.00_—87.00 _—158.00 | SG-531P3.686MC. 7.372 SE1727-ND 3.00 25.00 87.00 ~—- 158.00 _ | SG51P7.372MC 
4.000 SE1203-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 | SG531P4.000MC 8.000 SE1707-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 | SG51P-8.000MC 
4.096 SE1224-ND 3.00 25.00 87.00 _~—- 158.00 | SGS531P4.096MC 8.192 SE1728-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 | SG51P8.192MC 
4.9152 |  SE1204-ND 3.00 25.00 87.00 ~—-158.00 | SG-531P-4.915MC SGS5IP | 9.830 SE1729-ND 3.00 25.00 87.00 _—-158.00_| SG51P-9.830MC 
5.000 SE1205-ND 3.00 25.00 87.00 ~—-158.00 | SG-531P5.000MC (cB | 10.000 SE1708-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 | SGS51P 10.000MC 
5.068 SE1225-ND 3.00 25.00 87.00 _‘158.00 | SG531P5.068MC (avios’ | 10.240 SE1730-ND 3.00 25.00 —-87.00_~—« 158.00 | SGS1P 10.240McC 
6.000 SE1206-ND 3.00 25.00 87.00 —-158.00 | SG531P6.000MC TL) | 11.000 SE1731-ND 3.00 25.00 87.00 ~—-158.00_ | SG51P 11.000Mc 
6.144 SE1226-ND 3.00 25.00 87.00 ~—-158.00 | SG-531P6.144MC 11.059 SE1732-ND 3.00 25.00 87.00 ~—- 158.00 _ | SG51P 11.059Mc 
7.3728 |  SE1227-ND 3.00 25.00 + 87.00 ~—-158.00 | SG-531P7.3728MC 12.000 SE1709-ND 3.00 25.00 87.00 _—_158.00_| SG51P 12.000MC 
s@s3iP | 8.000 SE1207-ND 3.00 25.00 87.00 _~—«- 158.00 | SGS531P8.000MC 12.288 SE1733-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 | SGS51P 12.288MC 
(eB 8.192 SE1228-ND 3.00 25.00 87.00 __‘158.00 | SG531P8.192MC 14.31818|  SE1710-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 | SG51P 14.318MC 
(aos | 9.830 SE1229-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 | SG531P9.830MC 14.745 SE1734-ND 3.00 25.00 87.00 ~—-158.00_ | SG51P 14.745MC 
T™) | 10.000 SE1208-ND 3.00 25.00 ~—-87.00_~—-158.00 | SGS531P 10.000MC 15.000 SE1735-ND 3.00 25.00 87.00 ~—-158.00_ | SG51P 15.000MC 
10.240 SE1230-ND 3.00 25.00 87.00 _~—«- 158.00 | SGS531P 10.240MC 16.000 SE1711-ND 3.00 25.00 87.00 _158.00_| SG51P 16.000MC 
11.000 SE1231-ND 3.00 25.00 87.00 _~—- 158.00 | SGS531P 11.000MC 16.257 SE1736-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 | SG51P 16.257MC 
11.059 SE1232-ND 3.00 25.00 _—-87.00__—‘158,00 | SGS531P 11.059MC 18.000 SE1737-ND 3.00 25.00 87.00 —-158.00_ | SG51P 18.000MC 
12.000 SE1209-ND 3.00 25.00 87.00 ~—-158.00 | SG-531P 12.000MC 18.432 SE1738-ND 3.00 25.00 87.00 ~—- 158.00 _ | SG51P 18.432MC 
12.288 SE1233-ND 3.00 25.00 + 87.00 ~—-158.00 | SG-531P 12.288MC 18.869 SE1739-ND 3.00 25.00 87.00 _— 158.00 _ | SG51P 18.869MC 
14.31818|  SE1210-ND 3.00 25.00 87.00 ~—-158.00 | SG-531P 14.318MC 19.660 SE1740-ND 3.00 25.00 87.00 _158.00_| SG51P 19.660MC 
14.745 SE1234-ND 3.00 25.00 + 87.00 ~—- 158.00 | SGS531P 14.745MC 20.000 SE1712-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 | SG51P 20.000MC 
15.000 SE1235-ND 3.00 _25.00_—87.00__—-158.00_| SG-531P 15.000MC 20.480 SE1741-ND 3.00 25.00 87.00 —-158.00_ | SG51P 20.480MC 
16.257 SE1236-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 | SGS531P 16.257MC 22.118 SE1742-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 _ | SG51P 22.118MC 
18.000 SE1237-ND 3.00 25.00 87.00 _~—«- 158.00 | SGS531P 18.000MC 24.000 SE1713-ND 3.00 25.00 87.00 ~—-158.00_ | SG'51P 24.000Mc 
18.432 SE1238-ND 3.00 25.00 87.00 _~—- 158.00 | SGS531P 18.432MC 24.576 SE1743-ND 3.00 25.00 87.00 _—_158.00_| SG51P.24.576MC 
18.869 SE1239-ND 3.00 25.00 87.00 -—«-158.00 | SGS531P 18.869MC 25.000 SEI714-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 | SG51P-25.000MC 
19.660 SE1240-ND 3.00 25.00 87.00 _—‘158.00 | SG531P 19.660MC 25.175, SE1715-ND 3.00 25.00 87.00 __—_158.00_| SG51P.25.175MC 
20.480 SE1241-ND 3.00 25.00 87.00 —-158.00 | SG531P20.480MC 28.000 SE1806-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 _ | SG51PTJ28.000MC 
22.118 SE1242-ND 3.00 25.00 87.00 ~—-158.00 | SG-531P22.118MC 28.322 SE1807-ND 3.00 25.00 87.00 ~—- 158.00 | SG51PTJ 28.322MC 
24,000 SE1213-ND 3.00 25.00 + 87.00 ~—-158.00 | SG-531P-24.000MC 28.636 SE1808-ND 3.00 25.00 87.00 ~—- 158.00 _ | SG-51PTJ 28.636MC 
25.175 SE1215-ND 3.00 25.00 +—-87.00_~—=«158,00 | SGS531P25.175MC 29.491 SE1809-ND 3.00 25.00 87.00 ~—-158.00_ | SGS1PTJ29.491MC 
25.576 SE1243-ND 3.00 25.00 —87.00__158.00 | SG531P25.576MC SGS1PTJ |_ 30.000 SE1810-ND 3.00 25.00 87.00 _—-158.00_| SG51PTJ 30.000MC 
27.000 SE1817-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 | SGS531PTJ27.000MC (cB ‘| 32.000 SE1811-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 | SGS5IPTJ32.000MC 
28.000 SE1818-ND 3.00 25.00 87.00 _~—« 158.00 | SGS531PTJ28.000MC (™) | 32514 SE1812-ND 3.00 25.00 87.00 ~—-158.00_ | SG51PTJ 32.514 
28.322 SE1819-ND 3.00 25.00 87.00 ~—«-158.00 | SG-531PTU 28.322MC 32.768 SE1813-ND 3.00 25.00 87.00 —-158.00_ | SGS1PTJ 32.768MC 
28.636 SE1820-ND 3.00 25.00 «87.00 ~—«-158.00 | SG-531PTJ 28.636MC 33.000 SE1814-ND 3.00 25.00 87.00 —_158.00_ | SGS1PTJ33.000MC 
SG531PTJ | 29.491 SE1821-ND 3.00 25.00 87.00 __—‘158.00 | SGS531PTJ29.491MC 33.333 SE1815-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 _ | SGS1PTJ 33.333MC 
(| 30.000 SE1822-ND 3.00 25.00 87.00 —-158.00 | SG531PTJ30.000MC 36.000 SE1816-ND 3.00 25.00 87.00 __—‘158.00_| SG51PTJ 36.000MC 
cm) | 32514 SE1824-ND 3.00 25.00 + 87.00 ~—« 158.00 | SGS531PTJ32.514MC 32.768 SE1902-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 | SG51PH32.768MC 
32.768 SE1825-ND 3.00 25.00 87.00 ~—-158.00 | SG-531PTJ 32.768MC 33.000 SE1903-ND 3.00 25.00 87.00 ~—158.00_ | SG-51PH33.000MC 
33.000 SE1826-ND 3.00 25.00 87.00 _—«- 158,00 | SG531PTJ33.000MC 33.333 SE1904-ND 3.00 25.00 87.00 ~—- 158.00 _ | SG51PH33.3330MC 
33.333 SE1827-ND 3.00 25.00 ~—«-87.00~—=« 158,00 | SGS531PTJ33.3333MC 36.000 SE1905-ND 3.00 25.00 87.00 ~—- 158.00 _ | SG-51PH36.000MC 
36.000 SE1828-ND 3.00 25,00 _—-87.00_158,00 | SG531PTJ.36.000MC SG5IPH | 38.000 SE1906-ND 3.00 25.00 87.00 _—158.00_| SG-51PH38.000MC. 
44.300 SE2901-ND 480 40.00 14250 255.00 | SGS531PCV 44.900MC (cB | 42.000 SE1908-ND 3.00 25.00 87.00 158.00 | SG51PH42.000MC 
SG531PCV| 48.000 SE2902-ND 480 40.00 14250 255.00 | SGS531PCV48.000MC (vies) | 44.900 SE1909-ND 3.00 25.00 87.00 ~—-158.00_ | SG-51PH44.900MC 
(| 50.000 SE2903-ND 480 40.00 142.50 255.00 | SG531PCV50.000MC 46.000 SE1910-ND 3.00 25.00 87.00 ~—-158.00_ | SG-51PH46.000MC 
(avis) | 55.000 SE2904-ND 480 40.00 14250 255.00 | SGS531PCV55.000MC 48.000 SE1911-ND 3.00 25.00 87.00 ~—-158.00_ | SG-51PH48.000MC 
60.000 SE2905-ND 4.80 40.00 14250 __255,00 | SGS531PCV60.000MC 50.000 SE1912-ND 3.00 25.00 87.00 _158.00_| SG'51PH50.000MC 
A462-ND _ Aries Full-Size Socket for a 4-Pin Oscillator ............0.004. $.60/1; $12.50/25; $40.48/100 Bo 000. Seem 200 6 25.00 87.00 158.00 / SG.51PH55.000MC 
A463-ND —_— Aries Half-Size Socket for a 4-Pin Oscillator.............00005 $.60/1; $12.50/25; $40.48/100 60.000 SE1914-ND 318 2650 92.50 167.00_| SG-51PH.60.000MC 
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EPSON ELECTRONICS 
AMERICA, INC. 
Surface-Mount Quartz 
Crystal Products 
SG636PCE/636PCV Oscillator 


15.08 + 


FEATURES: 

+ 3.3 volt operation, low current consumption. + 45/55% duty 
cycle. * Small type SMD, thus allowing high density mounting. 
+ Suitable for small handy equipments, especially “Energy Star 
Computers Program” products. 


SPECIFICATIONS: 

Max. Supply Voltage: —0.5V to +7.0V. Operating Voltage: 
3.3V+40.3V, It is possible to work on 2.7 to 5.5 VDD. Storage 
Temperature: —55°C to +100°C, Stored without Tape and 
Reel. Operating Temperatur 10°C to +70°C. Soldering 
Condition: Under 260°C within 10 sec. x 2 times or under 
230°C within 3 min. Frequency Stability: C: +100ppm, —10°C. 
to +70°C. Current Consumption: 9mA Max., No Load 
Condition. Output Disable Current: 5.0mA Max. Duty: 45% 
to 55%. High Output Voltage: Vpp —0.4V Max., IOH=-4mA. 
Low Output Voltage: 0.4V Max., |IoL=—4mA. High Input 
Voltage: 80% VDD Min., OE Terminal. Low Input Voltage: 
20% VDD Max., OE Terminal. Output Rise Time: 5ns Max., 
20% to 80% VDD Level. Output Fall Time: 5ns Max., 80% to 
20% VDD Level. Oscillation Start Up Time: 4ms Max. Aging: 
+5ppm/year Max. Shock Resistance: +20ppm Max. 


Voltage Controlled Crystal 
Oscillator (VCXO) VG-1011JA 
Series i ee 
: I aatt : 

TRellowablo and high [#4 aa 1 | #2: GND 
density mounting type |) $ s #8: OUT 
SMD. + Using the #1 #29) #4: VDD 
heat-resisting type AT 


cut quartz crystal 
allows almost the 


same temperature Lisl Seal 
soldering as universal 0.51-Ik _] og 7.62-1 
SMD IC. + Using C- 5.08 ~ 


MOS IC allows low 
current consumption and assures high reliability. * Operating 
Supply Voltage: 5V. Control Voltage: 5V. 


SPECIFICATIONS: 

Supply Voltage (VDD): —0.5V Min, 7.0V Max, Control 
Voltage (VC): —0.5V Min, 7.0V Max. Soldering Condition 
(Tsol): Under 260°C within 10 sec. x 2 times. Supply Voltage 
(VDD): 4.5V Min, 5.5V Max. Control Voltage (VC): 0.5V Min, 
4.5V Max. Operable Temperature (Topr): —40°C Min, 85°C 
Max. Frequency Stability: AV: Ta=—20 to 70°C, AV: +20 Max. 
Frequency Adjustment Range: K=+75ppm. Frequency 
Control Sensitivity: VC= 2.5+2.0V, +10%. Supply Current: 
VDD=5.0V, No Load, 13mA Max. Start-Up Time: VDD=4.5V 
to be 0 sec., 10 msec Max. Duty: 1/2 VDD Level, 40% Min, 
60% Max. High Output Voltage: IOH=-0.8mA, Vpp-0.4V. 
Low Output Voltage: IOL=0.8mA, 0.4V Max. Output Rise 
Time: 20% to 80% VDD Level, 3 Typical, 8nS. Output Fall 
Time: 80% to 20% VDD Level 3 Typical, 8nS. 


8.0 Internal 
~ : conaeetion. 
46d 
1 #0) 19,42 19 
t i t ; 
19 
13 
Poy 9 
i 
i 1 
05-5 5] 


SPECIFICATIONS: 

Storage Temperature: —55°C to +100°C, Stored as naked 
product after unpacking. Operating Temperature: —20°C to 
+70°C. Maximum Drive Level: 2mW Max., Only crystal 
oscillation is guaranteed. Recommended Drive Level: 10uW 
to 100UW. Soldering Condition: Twice at under 260°C within 
10 seconds or under 230°C within 3 minutes. Frequency 
Tolerance (standard): +100ppm. Frequency Temperature 
Characteristics (standard): +30ppm, —20°C to +70°C, 
DL=100uW. Load Capacitance: 18pF. Series Resistance: 
60 Max., -20°C to +70°C, DL=100UW. Shunt Capacitance: 
5pF Max. Aging: +5ppm/Y Max. 


Tape & Reel 
Freq. Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pricing Epson 
Series (MHz) Part No. a 10 50 100 Part No. 1,000 Part No. 
2.4576 | SE2801CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2801TR-ND 1730.00 SG-636PCE 2.457MCQ 
3.6864 | SE2806CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2806TR-ND 1730.00 SG-636PCE 3.6864MCQ, 
4.0000 | SE2807CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2807TR-ND 1730.00 SG-636PCE 4.0000MCQ 
4.096 SE2808CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2808TR-ND 1730.00 SG-636PCE 4.096MCQ 
5.000 SE2810CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2810TR-ND 1730.00 SG-636PCE 5.000MCQ 
6.000 SE2812CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2812TR-ND 1730.00 SG-636PCE 6.000MCQ 
7.372 SE2814CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2814TR-ND 1730.00 SG-636PCE 7.372MCQ 
8.0000 | SE2815CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2815TR-ND 1730.00 SG-636PCE 8.000MCQ 
8.192 SE2816CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2816TR-ND 1730.00 SG-636PCE 8.192MCQ 
10.000 SE2818CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2818TR-ND 1730.00 SG-636PCE 10.000MCQ 
10.240 SE2819CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2819TR-ND 1730.00 SG-636PCE 10.240MCQ 
12.000 SE2822CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2822TR-ND 1730.00 SG-636PCE 12.000MCQ 
14.3181 | SE2824CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2824TR-ND 1730.00 SG-636PCE 14.318MCQ 
14.7456 | SE2825CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2825TR-ND 1730.00 SG-636PCE 14.745MCQ 
15.000 SE2826CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2826TR-ND 1730.00 SG-636PCE 15.000MCQ 
16.000 SE2827CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2827TR-ND 1730.00 SG-636PCE 16.000MCQ 
18.000 SE2829CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2829TR-ND 1730.00 SG-636PCE 18.000MCQ 
18.432 SE2830CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2830TR-ND 1730.00 SG-636PCE 18.432MCQ 
20.000 SE2833CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2833TR-ND 1730.00 SG-636PCE 20.000MCQ 
SG636PCE/ | 24.000 SE2836CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2836TR-ND 1730.00 SG-636PCE 24.000MCQ 
SG636PCV 
25.000 SE2837CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2837TR-ND 1730.00 SG-636PCE 25.000MCQ 
25.175 SE2838CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2838TR-ND 1730.00 SG-636PCE 25.175MCQ, 
27.000 SE2839CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2839TR-ND 1730.00 SG-636PCE 27.000MCQ 
28.636 SE2841CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2841TR-ND 1730.00 SG-636PCE 28.636MCQ 
29.491 SE2842CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2842TR-ND 1730.00 SG-636PCE 29.4912MCQ 
30.000 SE2843CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2843TR-ND 1730.00 SG-636PCE 30.000MCQ 
32.000 SE2844CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2844TR-ND 1730.00 SG-636PCE 32.000MCQ 
33.000 SE2847CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2847TR-ND 1730.00 SG-636PCE 33.000MCQ 
33.333 SE2848CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2848TR-ND 1730.00 SG-636PCE 33.333MCQ 
36.000 SE2849CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2849TR-ND 1730.00 SG-636PCE 36.000MCQ 
38.000 SE2850CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2850TR-ND 1730.00 SG-636PCE 38.000MCQ 
40.000 SE2851CT-ND 3.90 32.50 114.00 206.00 SE2851TR-ND 1730.00 SG-636PCE 40.000MCQ 
48.000 SE2853CT-ND 6.15 51.25 180.00 325.00 SE2853TR-ND 2700.00 SG-636PCV 48.000MCQ 
55.000 SE2855CT-ND 6.15 51.25 180.00 325.00 SE2855TR-ND 2700.00 SG-636PCV 55.000MCQ 
60.000 SE2856CT-ND 6.15 51.25 180.00 325.00 = _ SG-636PCV 60.000MCQ 
66.000 SE2859CT-ND 6.15 51.25 180.00 325.00 = = SG-636PCV 66.000MCQ 
66.666 SE2860CT-ND 6.15 51.25 180.00 325.00 = _ SG-636PCV 66.6667MCQ 
12.288 SE3601CT-ND 13.68 114.00 405.50 730.00 SE3601TR-ND 6080.00 VG-1011JA 12.28MAVKO 
16.384 SE3603CT-ND 13.68 114.00 405.50 730.00 SE3603TR-ND 6080.00 VG-1011JA 16.38MAVKO 
VG1011JA 19.200 SE3605CT-ND 13.68 114.00 405.50 730.00 SE3605TR-ND 6080.00 VG-1011JA 19.20MAVKO 
19.440 SE3606CT-ND 13.68 114.00 405.50 730.00 SE3606TR-ND 6080.00 VG-1011JA 19.44MAVKO 
27.000 SE3607CT-ND 13.68 114.00 405.50 730.00 SE3607TR-ND 6080.00 VG-1011JA 27.00MAVKO 
18.000 SE2701CT-ND 1.89 15.75 55.50 100.00 SE2701TR-ND 830.00 MA-306 18.000M-CQ 
18.432 SE2702CT-ND 1.89 15.75 55.50 100.00 SE2702TR-ND 830.00 MA-306 18.432M-CQ 
19.660 SE2704CT-ND 1.89 15.75 55.50 100.00 SE2704TR-ND 830.00 MA-306 19.660M-CQ 
20.000 SE2705CT-ND 1.89 15.75 55.50 100.00 SE2705TR-ND 830.00 MA-306 20.000M-CQ 
22.118 SE2707CT-ND 1.89 15.75 55.50 100.00 SE2707TR-ND 830.00 MA-306 22.1180M-CQ 
24.000 SE2708CT-ND 1.89 15.75 55.50 100.00 SE2708TR-ND 830.00 MA-306 24.000M-CQ 
24.576 SE2709CT-ND 1.89 15.75 55.50 100.00 SE2709TR-ND 830.00 MA-306 24.576M-CQ 
MA-306 25.000 SE2710CT-ND 1.89 15.75 55.50 100.00 SE2710TR-ND 830.00 MA-306 25.000M-CQ 
25.175 SE2711CT-ND 1.89 15.75 55.50 100.00 SE2711TR-ND 830.00 MA-306 25.175M-CQ 
27.000 SE2712CT-ND 1.89 15.75 55.50 100.00 SE2712TR-ND 830.00 MA-306 27.000M-CQ 
28.000 SE2713CT-ND 1.89 15.75 55.50 100.00 SE2713TR-ND 830.00 MA-306 28.000M-CQ 
28.636 SE2715CT-ND 1.89 15.75 55.50 100.00 SE2715TR-ND 830.00 MA-306 28.636M-CQ 
29.491 SE2716CT-ND 1.89 15.75 55.50 100.00 SE2716TR-ND 830.00 MA-306 29.491M-CQ 
32.000 SE2718CT-ND 1.89 15.75 55.50 100.00 SE2718TR-ND 830.00 MA-306 32.000M-CQ 
40.000 SE2725CT-ND 2.04 17.00 60.00 108.00 SE2725TR-ND 900.00 MA-306 40.000M-CQ 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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EPSON ELECTRONICS 
AMERICA, INC. 


Cylinder-Type 
Quartz Crystals 


C-Type/C-2-Type 


SPECIFICATIONS FOR C-TYPE 

(Characteristics): 

+ Nominal Frequency: 32.768KHz +» Operating Temperature: 
-10°C ~ +60°C + Maximum Drive Level: 1.0,1W Max. * Frequency 
Tolerance (Standard): +20ppm + Load Capacitance: (SE3201, 
SE3202, SE3203) 12.5pf; (SE3204) 9pf + Series Resistance: 
C-001R — 35KQ Max. (18KQ Typ.); C-002RX and C-004R — 
50KQ Max. (30KQ Typ.); and C-005R — 50KQ Max. (37KQ Typ.) 


SPECIFICATIONS FOR C-2-TYPE 

(Characteristics): 

+ Operating Temperature: -10°C ~ +60°C + Max. Drive Level: 
1.0uW Max. * Crystal Load Capacitance/Tolerance: All parts 
have 11 pfd. load capacitance, +100 ppm except: (SE3307) C-2 
31.200KI-AG, 7 pfd., +200 ppm; (SE3311) C-2 32.560KH-AG, 
7pfd., +190 ppm; (SE3314) C-2 38.000KA-P 12.5 pfd., +20 ppm 
+ Series Resistance Over 20KHz and Under 99KHz: 35KQ ~ 
15KQ + Series Resistance Over 100KHz and Under 200KHz: 
12KQ ~ 8KQ. 


Model Ly Lo D, Do B 
C-2-Type 6.2 MAX _| 4.0MIN_ | 92.0 MAX | 00.2 0.6 
C-001R 8.0 MAX | 9.0MIN_ | 03.1 MAX _ | 00.3 14 
C-002RX 6.0 MAX _| 4.0MIN_ | 92.0 MAX | 00.2 0.6 
C-004R 5.0 MAX | 4.0MIN | 01.5MAX | 00.18 | 0.5 
C-005R 4.6 MAX | 4.0MIN | 01.2MAX | 00.15 | 0.3 


CA-301 Type 


SPECIFICATIONS 

(Characteristics): 

* Operating Temperature: -20°C ~ +70°C »* Maximum 
Drive Level: 2mW Max. * Recommended Level: 10uUW ~ 
100UW Typ. + Frequency Tolerance (Standard): +30ppm 
+ Load Capacitance: 18 pfd +» Series Resistance: As per 
table below. 


Model Ly Lo Dy Do B 
Under 5.3MHz |10.3 MAX | 9.0 MIN | 03.1 MAX | 90.3 | 1.1 
Over 5.5 MHz | 8.9MAX | 9.0MIN | 93.1 MAX | 90.3 | 1.1 
Frequency (MHz) Series Resistance (Q) Mode 

Over 4.0MHz 

Under 5.3MHz 150 & MAX. 

Over 5.5MHz 

Under 6.0MHz TOO:QIMAX. 

Over 6.0MHz 

Under __10.0MHz 80 2 MAX. 

Over 70.0MHz Fundamental 
Under 12.0MHz 60 Q MAX. 

Over 12.0MHz 

Under ___16.0MHz 50 2 MAX. 

Over 16.0MHz 

Under ___26.0MHz 40 2 MAX. 

Over 26.0MHz 100 @ MAX 

Under 36.0MHz 3rd Overtone 
Exceeding 36.0MHz 

Below _60.0MHz 80 Q MAX. 


Digi-Key Pricing Epson 
Series Frequency Part No. 1 10 50 100 1,000 Part No. 
32.768KHz SE3201-ND 42 3.50 12.00 22.00 180.00 C-001R 32.768K-A 
C-Type 32.768KHz SE3202-ND 42 3.50 12.00 22.00 180.00 C-002RX 32.768K-A 
32.768KHz SE3203-ND 1.38 11.50 41.00 74.00 620.00 C-004R 32.768K-A 
32.768KHz SE3204-ND 5.64 47.00 166.50 300.00 2500.01 C-005R 32.768K-AC 
20.000KHz SE3301-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 20.000K-P 
25.600KHz SE3302-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 25.600K-P 
26.667KHz SE3303-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 26.667K-P 
28.000KHz SE3304-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 28.000K-P 
30.000KHz SE3305-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 30.000K-P 
30.760KHz SE3306-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 30.760K-P 
31.200KHz SE3307-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 31.200KI-AG 
31.250KHz SE3308-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 31.250K-P 
31.500KHz SE3309-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 31.500K-P 
32.000KHz SE3310-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 32.000K-P 
32.560KHz SE3311-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 32.560KH-AG 
32.919KHz SE3312-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 32.919KC-P 
36.000KHz SE3313-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 36.000K-P 
38.000KHz SE3314-ND 1.35 11.25 36.50 66.00 550.00 C-2 38.000KA-P 
38.400KHz SE3315-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 38.400K-P 
40.000KHz SE3316-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 40.000K-P 
46.6084KHz SE3317-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 46.6084KC-P 
50.000KHz SE3318-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 50.000K-P 
C-2 59.787KHz SE3319-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 59.787KC-P 
Type 60.000KHz SE3320-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 60.000K-P 
60.002KHz SE3321-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 60.002KC-P 
65.535KHz SE3322-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 65.535K-P 
75.000KHz SE3323-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 75.000K-P 
76.800KHz SE3324-ND 1.23 10.25 36.50 66.00 550.00 C-2 76.800K-P 
83.000KHz SE3330-ND 1.47 12.25 43.50 78.00 650.00 C-2 83.000K-P 
96.000KHz SE3331-ND 1.47 12.25 43.50 78.00 650.00 C-2 96.000K-P 
100.000KHz SE3333-ND 1.47 12.25 43.50 78.00 650.00 C-2 100.000K-P 
111.000KHz SE3334-ND 1.47 12.25 43.50 78.00 650.00 C-2 111.000K-P 
120.000KHz SE3335-ND 1.47 12.25 43.50 78.00 650.00 C-2 120.000K-P 
120.8475KHz SE3336-ND 1.47 12.25 43.50 78.00 650.00 C-2 120.847K-P 
131.072KHz SE3337-ND 1.77 14.75 52.00 94.00 780.00 C-2 131.072K-P 
149.475KHz SE3338-ND 1.77 14.75 52.00 94.00 780.00 C-2 149.475K-P 
4.0000MHz SE3404-ND 2.13 17.75 62.55 112.70 935.40 CA-301 4.000M-C 
4.194304MHz SE3405-ND 2.13 17.75 62.55 112.70 935.40 CA-301 4.194M-C 
4.43361 9MHz SE3406-ND 2.13 17.75 62.55 112.70 935.40 CA-301 4.433M-C 
4.9152MHz SE3407-ND 2.13 17.75 62.55 112.70 935.40 CA-301 4.915M-C 
5.500MHz SE3408-ND 1.17 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 5.500M-C 
6.000MHz SE3409-ND 117 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 6.000M-C 
6.144MHz SE3410-ND 117 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 6.144M-C 
6.757MHz SE3411-ND 1.17 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 6.757M-C 
7.200MHz SE3412-ND A7 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 7.200M-C 
7.3728MHz SE3413-ND ad7 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 7.372M-C 
8.000MHz SE3414-ND rg 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 8.000M-C 
8.388608MHz SE3415-ND 1.17 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 8.388M-C 
8.432MHz SE3416-ND 1.17 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 8.432M-C 
9.600MHz SE3418-ND 1.17 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 9.600M-C 
9.8304MHz SE3419-ND 1.17 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 9.830M-C 
10.000MHz SE3420-ND AA? 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 10.000M-C 
10.240MHz SE3421-ND 117 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 10.240M-C 
10.6244MHz SE3422-ND Az 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 10.624M-C 
11.0592MHz SE3423-ND adr 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 11.059M-C 
12.000MHz SE3424-ND 117 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 12.000M-C 
12.096MHz SE3425-ND 1A7 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 12.096M-C 
12.288MHz SE3426-ND 1.17 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 12.288M-C 
13.500MHz SE3427-ND ; a eg 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 13.500M-C 
14.000MHz SE3428-ND 117 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 14.000M-C 
14.31818MHz SE3429-ND 1.17 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 14.318M-C 
CA-301 14.500MHz SE3430-ND AA, 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 14.500M-C 
Type 14.7456MHz SE3431-ND 1.17 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 14.745M-C 
15.000MHz SE3432-ND ade 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 15.000M-C 
16.000MHz SE3433-ND 1.17 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 16.000M-C 
16.257MHz SE3434-ND 1.17 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 16.257M-C 
18.000MHz SE3435-ND 1.17 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 18.000M-C 
18.432MHz SE3436-ND 1.17 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 18.432M-C 
19.6608MHz SE3437-ND ad7 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 19.660M-C 
20.000MHz SE3438-ND 1A7 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 20.000M-C 
22.1184MHz SE3439-ND 1.17 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 22.118M-C 
24.000MHz SE3440-ND 417 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 24.000M-C 
25.000MHz SE3441-ND 17 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 25.000M-C 
25.175MHz SE3442-ND AA? 9.75 34.00 62.00 520.00 CA-301 25.175M-C 
27.000MHz SE3443-ND 1.20 10.00 35.00 63.00 530.00 CA-301 27.000M-C 
28.000MHz SE3444-ND 1.20 10.00 35.00 63.00 530.00 CA-301 28.000M-C 
28.322MHz SE3445-ND 1.20 10.00 35.00 63.00 530.00 CA-301 28.322M-C 
32.000MHz SE3446-ND 1.20 10.00 35.00 63.00 530.00 CA-301 32.000M-C 
32.768MHz SE3447-ND 1.20 10.00 35.00 63.00 530.00 CA-301 32.768M-C 
33.000MHz SE3448-ND 1.20 10.00 35.00 63.00 530.00 CA-301 33.000M-C 
33.333MHz SE3449-ND 1.20 10.00 35.00 63.00 530.00 CA-301 33.333M-C 
36.000MHz SE3450-ND 1.20 10.00 35.00 63.00 530.00 CA-301 36.000M-C 
40.000MHz SE3451-ND 1.20 10.00 35.00 63.00 530.00 CA-301 40.000M-C 
46.000MHz SE3453-ND 1.20 10.00 35.00 63.00 530.00 CA-301 46.000M-C 
49.860MHz SE3454-ND 1.20 10.00 35.00 63.00 530.00 CA-301 49.860M-C 
50.000MHz SE3455-ND 1.20 10.00 35.00 63.00 530.00 CA-301 50.000M-C 
55.000MHz SE3456-ND 1.20 10.00 35.00 63.00 530.00 CA-301 55.000M-C 
60.000MHz SE3457-ND 1.29 10.75 37.00 67.00 560.00 CA-301 60.000M-C 
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EPSON ELECTRON ICS Frequency Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T/R Pricing | Epson 
AMERICA, INC. Series (MHz)0 Part No. 1 10 50 100 | PartNo. 1,000 Part No. 
Surface-Mount Quartz Mc-405 | 32.768kHz | SE2405CT-ND 2.04 170 1.20 1.08 | SE2405TR-ND 900.00 | MC-405 32.768K-A2 
4.000 SE2518CT-ND 2.49 2.08 1.45 1.32 | SE2518TR-ND 1103.00 | MA-505 4.000M-CO 
Cc rystal Products 4.096 SE2519CT-ND 249 2.08 1.45 1.32 | SE2519TR-ND 1103.00 | MA-505 4.096M-CO 
Storage Temperature: 55°C to +125°C. 4.915 SE2520CT-ND 249 208 1.45 1.32 | SE2520TR-ND 1103.00 | MA-505 4.915M-CO 
6.000 SE2501CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2501TR-ND 690.00 | MA-505 6.000M-CO 
6.144 SE2502CT-ND 1.56 1.30 91 83 | SE2502TR-ND 690.00 _| MA-505 6.144M-CO 
Internal Connection 
#4, i 7.3728 SE2503CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2503TR-ND 690.00 | MA-505 7.372M-CO 
Ur 8.000 SE2504CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2504TR-ND 690.00 | MA-505 8.000M-Co 
9.830 SE2524CT-ND 1.56 1.30 91 83 | SE2524TR-ND 690.00 | MA-505 9.830M-CO 
10.000 SE2505CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2505TR-ND 690.00 | MA-505 10.000M-CO 
eye; 10.240 SE2525CT-ND 1.56 1.30 91 83 | SE2525TR-ND 690.00 _| MA-505 10.240M-CO 
2.54 2.5417 LF 
20 11.0592 SE2506CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2506TR-ND 690.00 | MA-505 11.059M-CO 
12.000 SE2507CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2507TR-ND 690.00 | MA-505 12.000M-Co 
MA-505/MA-506 14.318 SE2528CT-ND 1.56 1.30 91 83 SE2528TR-ND — 690.00 MA-505 14.318M-CO 
14.745 SE2529CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2529TR-ND 690.00 | MA-505 14.745M-CO 
= titemal Gaorsction Interne Gentection 16.000 SE2508CT-ND 156 130 .91 83 | SE2508TRND 690.00 | MA-505 16.000M-Co 
: #4 #3 #4, #3 
Ss 18.432 SE2533CT-ND 1.56 1.30 91 83 | SE2533TR-ND 690.00 | MA-505 18.432M-Co 
| j #2 # #2 MA-505 | 19.660 SE2535CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2535TR-ND 690.00 | MA-505 19.660M-CO 
pepe cba a 20.000 SE2509CT-ND: 156 130 .91  .83 | SE2509TR-ND 690.00 | MA-505 20.000M-CO 
24.000 SE2510CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2510TR-ND 690.00 | MA-505 24.000M-CO 
24.576 SE2538CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2538TR-ND 690.00 | MA-505 24.576M-CO 
L 4 aol] be 
wl 2.54 2.541 na : : 25.000 SE2539CT-ND 1.56 1.30 91 .83 | SE2539TR-ND 690.00 | MA-505 25.000M-CO 
: 27.000 SE2541CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2541TR-ND 690.00 | MA-505 27.000M-CO 
28.636 SE2542CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2542TR-ND 690.00 | MA-505 28.636M-CO 
29.491 SE2543CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2543TR-ND 690.00 | MA-505 29.491M-CO 
i con 30.000 SE2544CT-ND 156 1.30 91 83 SE2544TR-ND _690.00 MA-505 30.000M-CO 
ae 32.768 SE2546CT-ND 162 1.35 94 85 | SE2546TR-ND 710.00 | MA-505 32.768M-CO 
A #2 33.3333 SE2514CT-NDt 162 1.35 94 85 |SE2514TRND 710.00 | MA-505 33.3330M-CO 
boot connect fan 36.000 SE2548CT-ND 162 1.35 94 85 | SE2548TR-ND 710.00 | MA-505-36.000M-CO 
40.000 SE2515CT-NDt 162 1.35 94 85 | SE2515TR-ND 710.00 | MA-505 40.000M-CO 
60.000 SE2517CT-NDt 1.77 1.48 1.02 92 | SE2517TR-ND 770.00 | MA-505-60.00M-CO 
64.000 SE2553CT-ND 1.77 1.48 1.02 92 | SE2553TR-ND 770.00 | MA-505-64.000M-CO 
4.000 SE2618CT-ND 249 2.08 1.45 1.32 | SE2618TR-ND 1103.00 | MA-506 4.000M-CO 
irsaret Gaese cic 4.096 SE2619CT-ND 249 208 1.45 1.32 | SE2619TR-ND 1103.00 | MA-506 4.096M-CO 
#4 43 4.915 SE2620CT-ND 249 208 1.45 1.32 | SE2620TR-ND 1103.00 | MA-506 4.915M-CO 
SS 6.000 SE2601CT-ND- 156 1.30 91 83 | SE2601TR-ND 690.00 | MA-506 6.0000M-CO 
A rot 6.144 SE2602CT-ND- 156 1.30 91 83 | SE2602TR-ND 690.00 | MA-506 6.144M-CO 
Wa aterd sole 7.3728 SE2603CT-ND- 156 130 91 83 | SE2603TR-ND 690.00 _| MA-506 7.372M-CO 
8.000 SE2604CT-ND- 156 1.30 91 83 | SE2604TR-ND 690.00 | MA-506 8.000M-CO 
9.830 SE2624CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2624TR-ND 690.00 | MA-506 9.8300M-CO 
10.000 SE2605CT-ND- 156 1.30 91 83 | SE2605TR-ND 690.00 | MA-506 10.000M-CO 
10.240 SE2625CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2625TR-ND 690.00 | MA-506 10.240M-CO 
Internal Connection 
#4 #3 11.000 SE2626CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2626TR-ND 690.00 | MA-506 11.000M-CO 
= 11.0592 SE2606CT-ND- 156 1.30 91 83 | SE2606TR-ND 690.00 | MA-506 11.059M-CO 
A 2 12.000 SE2607CT-ND- 156 1.30 91 83 | SE2607TR-ND 690.00 | MA-506 12.000M-CO 
Dorot corner #2 eed 12.288 SE2627CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2627TR-ND 690.00 | MA-506 12.288M-CO 
14.318 SE2628CT-ND 1.56 1.30 91 83 | SE2628TR-ND 690.00 _| MA-506 14.318M-CO 
14.745 SE2629CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2629TR-ND 690.00 | MA-506 14.745M-CO 
MA-506 | 15.000 SE2630CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2630TR-ND 690.00 | MA-506 15.000M-CO 
16.000 SE2608CT-ND- 156 1.30 91 83 | SE2608TR-ND 750.00 | MA-506 16.000M-CO 
16.257 SE2631CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2631TR-ND 690.00 | MA-506 16.257M-CO 
Recommended Soldering Pattern 18,000 SE2632CT-ND 1.56 130 91 83 | SE2632TRND —_ 690.00 _| MA-506 18.000M-CO 
+ Capable of withstanding reflow temperatures of 260°C for 20 seconds 18.432 SE2633CT-ND 156 130 91 83 | SE2633TR-ND 690.00 | MA-506 18.432M-CO 
* Sulted}e for use in today’s righ censity surface mount boards 19.660 SE2635CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2635TR-ND 690.00 | MA-506 19.660M-CO 
coe 1 20.000 SE2609CT-ND- 1.56 1.30 91 83 | SE2609TR-ND 690.00 | MA-506 20.000M-CO 
¢ 20.480 SE2636CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2636TR-ND 690.00 | MA-506 20.480M-CO 
! 22.118 SE2637CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2637TR-ND 690.00 _| MA-506 22.118M-CO 
|» 24.000 SE2610CT-ND- 156 1.30 91 83 | SE2610TR-ND 690.00 | MA-506 24.000M-CO 
7 24.576 SE2638CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2638TR-ND 690.00 | MA-506 24.576M-CO 
; 25.000 SE2639CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2639TR-ND 690.00 | MA-506 25.000M-CO 
iy 27.000 SE2641CT-ND 156 1.30 91 83 | SE2641TR-ND 690.00 | MA-506 27.000M-CO 
r 28.636 SE2642CT-ND 156 130 91 83 | SE2642TR-ND 690.00 _| MA-506 28.636M-CO 
t 32.000 SE2613CT-ND- 162 1.35 94 85 | SE2613TR-ND 710.00 | MA-50632.000M-CO 
ee ie 33.000 SE2647CT-ND 162 1.35 94 85 | SE2647TR-ND 710.00 | MA-506 33.000M-CO 
40.000 SE2615CT-ND- 162 135 94 85 | SE2615TR-ND 710.00 | MA-506 40.000M-CO 
Dimensions (mm) 48.000 SE2651CT-ND 162 135 94 85 | SE2651TR-ND 710.00 | MA-506 48.000M-CO 
B c 50.000 SE2616CT-ND- 162 1.35 94 85 | SE2616TR-ND 710.00 | MA-50650.000M-CO 
“et a 64.000 SE2653CT-ND 1.77. 148 1.02 92 | SE2653TR-ND 770.00 _| MA-506-64.000M-Co 
6.86 2.06 Mc-156 | 32.768KHz | SE2412CT-ND 264 220 156 1.40 | SE2412TR-ND 1170.00 | MC-156 32.768KA-A2 
ed : “ Mc-206 | 32.768KHz | SE2406CT-ND 1.77 148 1.04 94 | SE2406TR-ND 780.00 _| MC-206 32.768KA-A2 
42 19 : Mc-306 | 32.768KHz | SE2407CT-ND 1.20 1.00 73 66 | SE2407TR-ND 544.00 | MC-306 32.768K-A0 
ee ee ai T 40 ae C 20 ane Cf -20 ce Cc | -40 cee Cc | 40 See Cc | -40 Sane Cc 
KITE ii perating Temperature -40°C to +85" -20°C to +70" -20°C to +70° -40°C to +85° -40°C to +85" -40°C to +85" 
Triad dealt fee Herel tonal esas A Sires Maximum Drive Level TOuW mW mW TOW 1.04 1.0uW 
guide included. . $89.00 Plegueney Tolerance aaa =stpen @ 25°C #50ppm @ 25°C. a ep sees 
; epee pha inte Seoebbel einem elo bape las Series Resistance 50K Ohm Max 50 Ohm Max 50 Ohm Max 65K Ohm Max 50K Ohm Max 50K Ohm Max 
quide included. .. $89.00 Shunt Capacitance 0.85pf Typ. Spf Max. Spf Max. _ 0.9pf max. 0.9pf Max. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Surface Mount Crystal Filters 


CTS. cmp 
Surface Mount Reference Crystal 


Features: 

* Stable frequency over temperature and drive level 
+ Low Profile Seam Weld Package * For use in cellular 
handsets, 2-way radios, pagers and other portable 
electronics requiring a stable frequency source 


Specifications: 

+ Mode of Vibration: Fundamental + Storage 
Temperature Range: -40°C to 85°C + Frequency 
Stability over Temperature: +15PPM (-10°C to 50°C) 
+ Frequency Make Tolerance: +10PPM @25°C +/-3°C 
+ Resonance Resistance: 309 Max. + Drive Level: 


Features: 3-Pole IF Filter Performance + Low Profile Seam Weld Package »* For use in analog wireless 
telecommunications equipment + Excellent Shock and Vibration Capability 


10HW Max. + Load Capacitance: 12pf + Shunt Specifications ATFN6036A ATFN6033A ATFN6024A ATFN6030A 
Capacitance: 5.0pf Max. » Aging: +/-2PPM /Yr @25°C 
Operating Temp Range: | -30°C to +80°C -30°C to +85°C -40°C to +85°C -30°C to +85°C 
Nom. Cut Tape T&R 
Frequency Load Price Each Pricing* | CTS Wireless Pass Bandwidth: 3dB +14Khz 3dB +14Khz -5dB +10Khz 3dB +15Khz 
(MHz) Cap. 1 10 50 1,000 | Part No. 
14.40 12pF | 410-1000-1-ND 5.99 5.52 3.17 | 1675.06 | KXN6489B Stop Bandwidth: 25dB £60Khz 25dB +60Khz 3dB £25Khz, 20dB +60Khz, 
22dB +60Khz 30dB +120Khz 


*For Tape and Reel Part No., change —1 to —2. 


Term. Cut Tape T&R 
Ripple |Insert. |Impedance| FO | Digi-Key Price Each Pricing*| CTS Wireless 
Fig.|(Max.) | Loss | OHMS//pf | (MHz) | Part No. 1 10 50 | 1,000 | Part No. 
1 | 1dB | 3dB | 1200//1.5 | 45.00 | 410-1004-1-ND 17.24 15.89 9.12] 4825.76 | ATFN6036A 
1dB | 3dB | 2000//-1.0 | 85.38 | 410-1005-1-ND 17.53 16.15 9.27) 4905.52 | ATFN6033A 
1.0 1.50 2 | .5dB | 2.5dB | 2000//-0.6 109.65) 410-1006-1-ND 16.86 15.54 8.92) 4719.41 | ATFN6024A 
fairs env, tour 1.5dB | 4dB |1000//-0.65 |128.10} 410-1007-1-ND 15.63 14.40 8.26] 4373.76 | ATFN6030A 


Features: 


+ Stable frequency over temperature and drive level + Low Profile Seam Weld Package * Optional 
machine readable crystal temperature characteristics + For use in GSM handsets, 2-way radios, pagers, 


and other portable electronics requiring a stable frequency source 


Specifications: 


+ Storage Temperature Range: -40°C to 85°C * Frequency Stability over Temperature: +11PPM (-30°C to 


85°C) +» Frequency Make Tolerance: +10PPM @ 25°C +/-3°C. 


114.351|14.35 


*For Tape and Reel Part No., change —1 to -2. 


O° 


ofo 


This small, high performance, 4-Pole monoblock filter is designed primarily for TCAS applications at 1090 


MHz in the radio navigation band. 


Nom. Max. Load Max. Shunt Cut Tape T&R Specifications @ 25°C 
Frequency |Drive Level | Capacitance |Capacitance | Digi-Key Price Each |Pricing* | CTS Wireless Frequency: 1087MHz to 1093MHz 
Fig.| (MHz) | (uw) (pF) (pF) _| Part No. 1 10 50 | 1,000 |Part No. - 
; | 130 100 10.0 13 | 410-1001-1-ND 5.94 5.47 3.14| 1661.76 | ATXN6O77A eee reine ene pores ete | Peete een eee 
20.0 100 9.0 = 410-1002-1-ND 5.80 5.34 3.07/ 1621.88 | ATXN6040D i i) eee) geey meee Moses 
2 | 260 300 95 4.0 | 410-1003-1-ND 5.80 5.34 3.07| 1621.88] ATXN6073A (eee) Gan) ies Wa Ooms) BertiNe: i aly OOH RartiNo: 
‘rai Tepeandinaaipaniveunanps nea 20 120 | asodpmin| 10 | 502 |410-1021-ND 40,30 35.65 31.00 |KFF64024 


Surface Mount VCTCXO 


Surface mount Voltage Control Temperature 
Compensated Crystal Oscillator (VCTCXO) for 
use in 3G, GSM, TDMA, CDMA, PDA's, Satellite 
Pagers, Analog 
applications, and other portable electronics 
requiring a Stable frequency source. 


handsets, 


Features: 


* Stable Frequency over temperature 


2-way radios, 


+ Good SSBN Noise performance 


Sine Out 
(Pin #3) 


ast 


-38-||- 


DC Adjust 
GND (Pin #2) 


(Pin #1) 


5.0 —— _. 
a] | sine Out 


(Pin #3) 


DC Adjust 
(Pin #1) 


0.35 


Frequency Supply Voltage Frequency Stability Digi-Key Cut Tape Price Each T&R Pricing* CTS Wireless 
Fig. (MHz) (Vdd) Over Temperature Part No. 1 10 50 1,000 2,000 Part No. 
12.80 A: 3V + 10% + 1.5 PPM (-30°C to 80°C) 410-1008-1-ND 18.05 16.63 9.54 5051.76 _ OSC1212A 
13.00 A: 3V + 10% + 1.5 PPM (-30°C to 80°C) 410-1009-1-ND 18.05 16.63 9.54 5051.76 = OSC1213A 
1 16.80 B: 3V + 10% + 2.5 PPM (-30°C to 85°C) 410-1010-1-ND 17.10 15.75 9.04 4785.88 _— OSC1215B 
19.20 B: 3V + 10% + 2.5 PPM (-30°C to 85°C) 410-1011-1-ND 17.10 15.75 9.04 4785.88 = OSC1216B 
19.68 B: 3V + 10% + 2.5 PPM (-30°C to 85°C) 410-1012-1-ND 17.10 15.75 9.04 4785.88 _— OSC1217B 
2 19.68 2.8V + 0.14V + 1.5 PPM (-30°C to 85°C) 410-1013-1-ND 19.00 17.50 10.04 5317.64 = OSC1623A 
19.20 2.8V +0.1V + 1.5 PPM (-30°C to 85°C) 410-1014-1-ND 19.00 17.50 10.04 5317.64 _ OSC1645A 
16.80 2.75V + 0.1V + 2.0 PPM (-30°C to 85°C) 410-1015-1-ND 18.53 17.07 9.79 —  5184.70/M OSC1601A 
3 19.44 2.75V +0.1V + 2.5 PPM (-30°C to 75°C) 410-1016-1-ND 18.53 17.07 9.79 —  5184.70/M OSC1602A 
26.00 2.75V + 0.1V + 3.0 PPM (-20°C to 70°C) 410-1017-1-ND 18.53 17.07 9.79 —  5184.70/M OSC1604A 
19.20 2.75V + 0.1V + 2.5 PPM (-30°C to 80°C) 410-1018-1-ND 18.53 17.07 9.79 —  5184.70/M OSC1606A 


*For Tape and Reel Part No., change —1 to -2. 


Surface Mount Ceramic Filters 


KFF6193A: This 2 pole monoblock filter is primarily designed for ISM 


applications at 9 


KFF6338A: This 3 pole monoblock filter is primarily designed for GPS 


15 MHz. 


Part No. 


KFF6193A 


KFF6338 


I 


7.899 


| 


4.496 


Side View 


applications at 1575 MHz. 
Passband Insertion Return Power Nominal Cut Tape T&R 
(PB) Loss in PB Loss in PB Attenuation Rating Impedance Digi-Key Price Each Pricing* CTS Wireless 
(MHz) (dB) (dB) Stopbands (Ww) (Ohms) Part No. 1 10 50 1,000 Part No. 
902 to 928 2.0 10.0 710 MHz @ 30.0 dB Min. 1.0 502 410-1019-1-ND 19.00 17.50 10.04 5317.64 KFF6193A 
1501 MHz @ 7.0 cB Min. 
1570 to 1581 1.5 16.0 1625 MHz @ 20.0 dB Min. 1.0 500 410-1020-1-ND 28.50 26.25 15.06 7976.46 KFF6338A 


*For Tape and Reel Part No., change —1 to —2. 


516 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Cc T Ss. WIRELESS COMPONENTS 


AMPS Duplexer Surface Mount Ceramic Filter 


Ceramic Monoblock Duplexer Filters 
Monoblock Duplexer Filter for US PCS Applications 


.25 (2 Ples.)~! 


Electrical Specifications: - Power Rating: 3W Max. 


4.0 fp 29-45 >|+10.80 +| 
M 


Features: + Small Size SMD + High Performance 


Electrical Specifications: 
+ Power Rating: 2W + Impedance: 500 


*For Tape and Reel Part No., change —1 to -2. 


Monoblock Duplexer Filter for Cellular Band Applications 


k— 21.34 —-| 


Features: + Small Size SMD + High Performance 


Electrical Specifications: 


+ Power Rating: 3W + Impedance: 502 


[ej-7-95>|-7.95>) 


+0.80 


tr wr tr 


T. ANT R 


i 
8.70 
! 


4.00 


High Power Duplexer for Mobile Applications 
in the 800 MHz Cellular Band 


2.84 

51 I/O Pins) 
11x 2.54 
(Ground Lugs) 


HAO 2.037 * 
(Ground Lugs) 


u 


4x92 


Ant toTXR Fi el Specificati 25°C 
Antenna to TX Response Specifications @ 25°C Typ. Variation -30°C to +85°C eee eohoee ceneuey pectiicauons @ 

Insertion Loss 3.4 dB max. 
Passband 824-849 MHz = 

Return Loss @ TX 1850 MHz to 1910 MHz 11.0 dB min. 
Insertion Loss 2.5 dB mes .20B Return Loss @ ANT 11.0 dB min. 
Retum ross @'1% 100 aeinin: uu Attenuation 1930 MHz to 1990 MHz 40.0 dB min. 
Attenuation @ 779-804 MHz 10.0 dB min. 1.0 dB Antenna to RX Response Frequency Specifications @ 25°C 
Attenuation @ 869-894 MHz 45.0 dB min. 2.0dB Insertion Loss 3.4 dB max. 
Antenna to RX Response Frequency Specifications @ 25°C Return Loss @ RX 41930 MHz to 1990 MHz 11.0 dB min. 
Passband 869-894 Mhz = Return Loss @ ANT 11.0 dB min. 
Insertion Loss 3.3 dB max. .25 dB Attenuation 1850 MHz to 1910 MHz 47.0 dB min. 
Return Loss @ RX 8.0 dB min. 1.0 dB TX to RX Response Frequency Specifications @ 25°C 
Attenuation @ 824-849 MHz 52.0 dB min. 2.0 dB Attenuation 1850 MHz to 1910 MHz 51.0 dB min. 
Attenuation @ 914-939 MHz 20.0 dB min. 1.0 dB Attenuation 1930 MHz to 1990 MHz 42.0 dB min. 
Attenuation @ 959-984 MHz 45.0 dB min. 1.0 dB 

Digi-Key Price Each T&R Pricing* CTS Wireless 
Digi-Key Price Each T&R Pricing* CTS Wireless Balun: u uy 50 500 Rania: 
Part No. 1 10 50 160 Part No. 410-1024-1-ND 27.55 25.38 14.56 3855.29 KFF6666A 
410-1022-1-ND 27.55 25.38 14.56 1233.69 KFF6567A “For Tape and Reel Part No., change —1 to -2. 


.18 Standof 


Antenna to TX Response Frequency Specifications @ 25°C 
Insertion Loss 824 MHz to 849 MHz 2.4 dB max. Features: + High Power * Exceptional Performance » Rugged Bracket Mounting 
Return Loss 13.0 dB max. Electrical Specifications: 
Rejection @ RX Band 869 MHz to 894 MHz 43.0 dB max. PowerRating: 5W. -Impedance: 500 
Antenna to RX Response Frequency Specifications @ 25°C Antenna to TX Response Frequency Specifications @ 25°C 
Insertion Loss 3.3 dB max. Insertion Loss 2.5 dB max. 
869 MHz to 894 MHz 5 824 MHz to 849 MHz 7 
Return Loss 13.0 dB min. Return Loss 9.5 dB min. 
Rejection @ TX Band 824 MHz to 849 MHz 58.0 dB min. Attenuation 869 MHz to 894 MHz 60.0 dB min. 
TX to RX Response Frequency Specifications @ 25°C Antenna to RX Response Frequency Specifications @ 25°C 
jecti i Insertion Li 2.5 dB 5 
Rejection @ RX Band 869 MHz to 894 MHz 44.0 dB min. nsertion Loss 869 MHz to 894 MHz ie! 
Rejection @ TX Band 824 MHz to 849 MHz 60.0 dB min. Return Loss 7.5 dB min. 
Attenuation 824 MHz to 849 MHz 65.0 dB min. 
Digi-Key Price Each T&R Pricing* CTS Wireless 
Part No. u 10 50 500 Part No. Digi-Key Price Each CTS Wireless 
410-1023-1-ND 27.55 25.38 14.56 7250.00 KFF6636A Part No. 1 10 100 Part No. 
*For Tape and Reel Part No., change —1 to -2. 410-1025-ND | 44.20 39.10 34.00 KFF6075B 
Monoblock Duplexer Filter for US PCS Applications Electrical Specifications: 
+ Power Rating: 3W + Impedance: 502 
Antenna to TX Response Frequency Specifications @ 25°C 
Insertion Loss 41850 MHz to 1910 MH 3.6 dB max. 
=| z to z 
Fiat | 9.39 { 12.01 Return Loss 10.0 dB min. 
, Rejection @ RX Band 1930 MHz to 1990 MHz 37.0 dB min. 
Rejection 1720 MHz to 1780 MHz 25.0 dB min. 
Pealures: Antenna to RX Response Frequency Specifications @ 25°C 
. i Hi Insertion Loss 4.2 dB max. 
Small size SMD + High Performance 1930 MHz to 1990 MHz 
Return Loss 10.0 dB min. 
= A So = 
Biol Key) Bice Each eG Eecing (CUE NMTRELESS Rejection @ TX Band 1850 MHz to 1910 MHz 55.0 dB min. 
BeTsNG) U uM po ety menos TX to RX Response Frequency Specifications @ 25°C 
410-1026-1-ND 27.5! 25.38 14.56 855.2! KFF6637A 
g § 5 3 7 Rejection @ RX Band 1930 MHz to 1990 MHz 39.0 dB min. 
*For Tape and Reel Part No., change —1 to -2. Rejection @ TX Band 1850 MHz to 1910 MHz 56.0 dB min. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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E : —__ 
CT Sik’ ATP-SM Series SMT Crystals ATPSM Sere 


5.0 
Electrical Specifications: TY 
+ Calibration Tolerance: +0.005 ppm @ 25°C. + Operating Temperature Range: 0°C to 70°C + Shunt Capacitance: 7 pF, Max. 
+ Temperature Tolerance: +100 ppm + Drive Level: 100 Microwatts, typ. + Aging: <10 ppm/Yr. [ano Neal itt 
13.0 
Freq. Load | Digi-Key Price Each CTS Reeves Freq. Load | Digi-Key Price Each CTS Reeves << 
(MHz) Cap. | Part No. 1 10 50 100 Part No. (MHz) Cap. | Part No. i 10 50 100 Part No. 5.0 
3.579545 | 18pf | CTX600-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATPO36SM 11.05920 20pf | CTX610-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP111SM 
3.686400 | 20pf | CTX601-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP037SM 12.00000 | Series | CTX611-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP120SM 
4.000000 | 20pf | CTX602-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATPO040SM 12.28800 20pf | CTX612-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP122SM 
4.915200 | 20pf | CTX603-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP042SM 14.31818 | Series | CTX613-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP143SM 
5.068800 | 20pf | CTX604-ND 2.89 2.51 2:47 1.51 ATPOS0SM 15.36000 20pf_ | CTX614-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP153SM 
6.000000 | 20pf | CTX605-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATPO60SM 16.00000 | Series | CTX615-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP160SM 
8.000000 | 20pf | CTX606-ND 2.89 2.51 217 1.51 ATPO8ASM 16.00000 20pf | CTX616-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP16ASM 
9.830400 | 20pf | CTX607-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATPO98SM 20.00000 | Series | CTX617-ND 3.15 2.73 2.36 1.64 ATP200SM 
10.000000 | Series | CTX608-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP100SM 20.48000 20pf | CTX618-ND 3.15 2.73 2.48 1.72 ATP204SM 
10.000000 | 20pf | CTX609-ND 2.89 2.51 2.17 1.51 ATP10ASM 24.57600 | Series | CTX619-ND 3.15 2.73 2.48 1.72 ATP245SM 


ATS and 


es 10.8 ca ; ATS-SM Series 
H 12.3 
ATS-SM Series Crystals 3.8 7 Fort.as | Crystal 
y Metal Can per sea 
Electrical Specifications: 28 _yv _ iw 
+ Frequency Tolerance: +50ppm + Operating Temperature Range: : 1 cy 5.0 4.3 3.7 Insulation 
+ Shunt Capacitance: 7.0 pF, Max. 0°C to 70°C r ry 4 . 7 Base 
+ Drive Level: 100 Microwatts * Operating Mode: Fundamental 
Freq. Load | Digi-Key Price Each CTS Reeves Cut Tape Tape & Reel 
(MHz) Cap. | Part No. 110 50 100] PartNo. Freq. Load | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing CTS Reeves 
ATS Series (MHz) Cap. | Part No. 1 10 50 100 Part No. 1,000 Part No. 
3.579545] 18pf | CTX400-ND 1.31 1.14 1.03 .72] ATS036 ATS-SM Series — Surface Mount 
poet 20pt COCReINGM Tal (34. deo 23| atsean 3.579545 | 18pf | CTX500-ND 150. 130 1.13 79 | CTXS00TR-ND 540.00 ATSO36SM-T 
4.915200| 20pf | CTX403-ND 131 1.14 103 72] ATS042 3.686400 | 20pf | CTX501-ND 150 130 1.43 79 CTX501TR-ND 540.00 ATS037SM-T 
5.068800| 20pi | CTX404-ND 1.31 1.14 1.03 .72| ATSO50 4.000000 | 20pf | CTX502-ND 1.50 130 1.13 79 CTX502TR-ND 540.00 ATSO40SM-T 
6.000000] 20pf | CTX405.ND 1.31 1.14 1.03.72] ATSO6O 4.915200 | 20pf | CTX503-ND 1.50 130 1.13 79 CTX503TR-ND 540.00 ATS042SM-T 
8.000000] 20pf | CTX406-ND 1.31 1.14 1.03 .72| ATSO8A 5.068800 | __20pf_| CTX504-ND 150 130 1.13 79 CTX504TR-ND 540.00 ATSO50SM-T 
9.830400] 20pf | CTX407-ND 1.31 1.14 1.03 .72| ATS098 6.000000] 20pf | CTX505-ND 150 130 1.13 79 CTX505TR-ND 540.00 ATSO60SM-T 
10.000000] Series | CTX408-ND 1.31 1.14 1.03 .72] ATS100 8.000000 | 20pf | CTX506-ND 150 130 1.13 79 CTX506TR-ND 540.00 ATSO8ASM-T 
11.059200] 20pf_| CTX409-ND_ 1.31 1.14 1.03 .72| ATS111 9.830400 | 20pf | CTX507-ND 1.50 1.30 1.13 79 CTX507TR-ND 540.00 ATSO98SM-T 
12.000000] Series | CTX410-ND 1.31 1.14 1.03 .72] ATS120 10.000000 | Series | CTX508-ND 1.50 130 1.13 79 CTX508TR-ND 540.00 ATS100SM-T 
12.288000) 20pf | CTX411-ND 1.31 1.14 1.03.72) ATS122 11.059200 | __20pf_| CTX509-ND 1.50 1.30 1.413 79 CTX509TR-ND 540.00 ATS111SM-T 
14-318180) Series Pee co; ya 108 72) Atetss 12.000000 | Series | CTX510-ND 150 130 1.13 79 CTX510TR-ND 540.00 ATS120SM-T 
-360000) 20pt (RCI aveg 131 1.14 1.03 472) ATSISA 12288000 | 20pf | CTX511-ND 150 130 113 79 | CTX511TR-ND 540.00 ATS122SM-T 
16.000000| Series | CTX414-ND 1.31 1.14 1.03 .72| ATS160 : Pi ; ; : : ! 
76.0000001 Zonf JUCTXHIS:NDG 131-114-103 721 ATSI6A 14.318180 | Series | CTX512-ND 150 130 1.13 79 CTX512TR-ND 540.00 ATS143SM-T 
; p : : cna: 2 15.360000 | 20pf | CTX513-ND 150 130 1.43 79 CTX513TR-ND 540.00 ATS15ASM-T 
20.000000] Series | CTX416-ND 1.31 1.14 1.03 .72| ATS200 PI 
20480000] 20pf | CTX417-ND 1.69 147 1.33 .92| ATS204 16.000000 | Series | CTX514-ND 150 130 1.13 79 CTX514TR-ND 540.00 ATS160SM-T 
24.576000| Series | CTX418-ND 1.69 1.47 1.33 .92| ATS245 20.000000 | Series | CTX515-ND 150 130 1.13 79 CTX515TR-ND 540.00 ATS200SM-T 
25.000000| Series | CTX419-ND 1.69 1.47 1.33 .92| ATS250 20.480000 | 20pf | CTX516-ND 188 163 1.43 1.00 CTX516TR-ND 680.00 ATS204SM-T 
Base Insulator HC49INS-ND — _.09 — .08| 700-9001 24.576000 | Series | CTX517-ND 188 163 1.43 1.00 CTX517TR-ND 680.00 ATS245SM-T 
e 
Microprocessor HC-49/U Case HC-33/U Case 
Crystals Ce eee i y ‘ 76 o Kat > 
+ Frequency Tolerance +.005% (50PPM) @ 25°C remealten saa ¥ A 
+ £.005% (S0PPM) 0°C to +70°C oreo 4 ; = Doss 
+ Fully Hermetic Package Case HC-18. 
+ Low Start-Up Resistance 
Max. cTs 
Freq. Load | Series | Digi-Key Price Each Reeves 
(MHz) Case Capacit.| Resist. | Part No. 1 10 100 | Microprocessor Part No. 
1.843200] HC-49/U | 13pF | 540 |CTX067-ND 3.22 269 1.97 | — MP018S 
2.000000 | HC-49/U | 20pF | 300 |CTX068-ND 3.22 2.69 1.97 | — MP020S 
2.457600 | HC-49/U | 32pF | 300 |CTXO69-ND 2.08 1.74 1.27 | — MP024S 
3.276800 | HC-33/U_| 15pF | 100 |CTXO94-ND 3.92 3.28 2.40 | IM6100C, 1CM7205; CDP 1802, 1802C, 1804, 1804C; MC6802 MP032 
3.579545 | HC-49/U | 18pF | 150 |CTX049-ND 94 79 .57 | MMS5369 (Color burst); IM6102; PPS-8; MC6801, 6803, MC6802, 6809; CDP1802, 1802C, 1804, 1804C MP036S 
3.686400 | HC-49/U | 20pF | 150 |CTXO71-ND 94 79 57 |— MP037 
4.000000] HC-49/U | 20pF | 75 |CTXO06-ND 94 79 .57 | MCS-40, 4004, 4040, 4201; MC-6802, 6808, 6809; MK-3870, 3872, 3883, 3876; IM 6102; CDP1802, 1802C, 1804, 1804C | MP040 
4.000000 | HC-49/U | Series | 75 |CTXO80-ND  .94 79 .57 | Pace; MC6875; Z80, Z80A; TMS9940 MPO4A 
4.194304 | HC-49/U_| 12pF_| 75 | CTX007-ND__.94 79 .57 | ICM7038, 7213, 7049; CDP1802, 1802C, 1804, 1804C MP041 
4.915200] HC-49/U | 20pF | 75 |CTXO50-ND 94 79 57 | CDP1802, 1802C, 1804, 1804C MP042 
5.000000] HC-49/U | 20pF | 50 |CTXO051-ND 94 79 .57 | General Purpose; CDP 1802, 1802C, 1804, 1804C MPO5A 
5.000000] HC-49/U | Series | 50 |CTX081-ND 94 79 .57 | CDP1802, 1803, 1802C, 1804, 1804C; TMS 9985, 9940; IM6100A MPO05B 
5.068800] HC-49/U | Series | 50 |CTX052-ND 94 79 .57 | COM5016, 5016T Dual Brg. MPO50 
6.000000 | HC-49/U_| 20pF | 50 |CTX026-ND 94 79 .57 | MCS-48, 8035, 8041, 8048, 8741, 8748; IM8048, IM8748; CDP1802, 1802C, 1804, 1804C, MC68A09 MP060 
6.144000] HC-49/U | 20pF | 50 |CTX054-ND 94 79 .57 | MCS-85, 8086; CDP 1802, 1802C, 1804, 1804C MP061 
7.372800 | HC-49/U | Series | 45 |CTX074-ND 94 79 57 | — MP073 
8.000000] HC-49/U | Series | 45 |CTX056-ND 94 79 .57 | 8 x 300; MC6875, 68000; Z8000; AMZ8000 MP080 
8.000000] HC-49/U | 20pF | 45 |CTX082-ND 94 79 .57 | IM6100A; CDP1807; 28; 9940-B; MC68B09 MPO80A 
9.830400 | HC-49/U | 20pF | 45 |CTX084-ND 94 79 .57 | General Purpose MP098 
0.000000] HC-49/U | Series | 35 |CTX057-ND 94 79 .57 | General Purpose MP100 
10.000000] HC-49/U | 30pF | 35 |CTX083-ND 94 79 .57 | MCS-85, 8085A-2; 9940-10 MP101 
10.738635| HC-49/U | 32pF | 35 |CTX085-ND 94 79 57 | TI9918A MP107 
11.000000] HC-49/U | 18pF | 35 |CTX086-ND 94 79 .57 | MCS-48, 8039, 8049 MP110 
11.059200 | _HC-49/U | Series | 35 |CTX078-ND _.94 79 57 |— MP111 
12.000000] HC-49/U | Series | 35 |CTX058-ND 94 79 .57 | MCS-86, 8086/8284; 8202 Ram Controller; 9940-12 MP120 
12.288000| HC-49/U | 32pF | 35 |CTX087-ND 94 79 .57 | General Purpose MP122 
14.318180| HC-49/U | Series | 35 |CTX088-ND 94 79 .57 | General Purpose MP143 
14.745600 | _HC-49/U_| Series | 35 | CTX089-ND__.94 79 .57 | General Purpose MP147 
15.000000] HC-49/U | Series | 35 |CTX059-ND 94 79 .57 | MCS-86, 8086/8284; 8202 Ram Controller MP150 
16.000000] HC-49/U | Series | 35 |CTX077-ND 94 79 .57 | General Purpose MP160 
18.432000| HC-49/U | Series | 35 |CTXO61-ND 94 79 .57 | MCS-80, 8080A/8224 MP184 
19.660800| HC-49/U | Series | 35 | CTX090-ND__.94 79 .57 | General Purpose MP196 
20.000000| HC-49/U | Series | 35 |CTX062-ND 94 79 .57 | MCS-80, 8080A/8224 MP200 
22.118400| HC-49/U | Series | 35 |CTX063-ND 1.51 1.26 .92 | MCS-80, 8080A/8224 MP221 
24.000000| HC-49/U | Series | 35 |CTXO91-ND 1.51 1.26 .92 | MCS-86, 8086, 8284 MP240 
24.576000| HC-49/U | Series | 35 |CTX092-ND 1.51 1.26 .92 | General Purpose MP245 
25.000000 | HC-49/U | Series | 35 |CTX093-ND 1.51 1.26 .92 | 8202 Ram Controller MP250 
Base Insulators HC49INS-ND _ 09 08 | — 700-9001 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Frequency Frequency Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing CTS Freq. Products 
> (MHz) Part No. 1 10 50 100 Part No. 1,000 Part No. 
@ Products CB3 SMD Clock Oscillator — 5V 
1.54400 | CTX290CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX290TR-ND 1422.47 CB3-3C-1.5440-T 
CB 3 an d CB 3 LV Series 1.84320 CTX291CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX291TR-ND 1422.47 CB3-3C-1.8432-T 
3.68640 | CTX260CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX260TR-ND 1422.47 CB3-3C-3.6864-T 
4.00000 | CTX261CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX261TR-ND 1422.47 CB3-3C-4.0000-T 
Su rface Mount Clock 6.17600 _| CTX262CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87__|_CTX262TR-ND 1422.47 CB3-3C-6.1760-T 
js 7.37280 | CTX263CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX263TR-ND 1422.47 CB3-3C-7.3728-T 
Oo scl | ] ator 8.00000 | CTX264CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX264TR-ND 1422.47 CB3-3C-8.0000-T 
10.00000 | CTX265CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX265TR-ND 1422.47 CB3-3C-10.0000-T 
FEATURES: 12.00000 | CTX292CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX292TR-ND 1422.47 CB3-3C-12.0000-T 
. 12.28800__|_CTX266CT-ND. 5.08 4.69 2.69 1.87__| CTX266TR-ND 1422.47 CB3-3C-12.2880-T 
* Standard miniature surface mount footprint 12.35200 | CTX267CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX267TR-ND 1422.47 CB3-3C-12.3520-T 
+ PCMCIA Type II and III compatible 14.31818 | CTX268CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX268TR-ND 1422.47 CB3-3C-14.31818-T 
+ CMOS/TTL compatible 15.36000 | CTX269CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX269TR-ND 1422.47 CB3-3C-15.3600-T 
«16mm Tape and Reel 16.00000 | CTX270CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX270TR-ND 1422.47 CB3-3C-16.0000-T 
. ace 16.38400__|_CTX271CT-ND. 5.08 4.69 2.69 1.87__ | CTX271TR-ND 1422.47 CB3-3C-16.3840-T 
* Ceramic construction for long-term reliability 18.43200 CTX293CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX293TR-ND 1422.47 CB3-3C-18.4320-T 
+ Seam welded and shielded with Kovar cover 19.44000 | CTX272CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX272TR-ND 1422.47 CB3-3C-19.4400-T 
20.00000 | CTX273CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX273TR-ND 1422.47 CB3-3C-20.0000-T 
SPECIFICATIONS: 20.48000 CTX274CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX274TR-ND 1422.47 CB3-3C-20.4800-T 
perenne sifiass | Siarserte 868 —185 35} 18) aise 34 |S 
* Supply Voltage: CBS: 4.5V Min., 5.5V Max.; CBSLV: | 55'q9900 | CTX276CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX276TR-ND 1422.47 CB3-3C-25.0000-T 
3.0V Min., 3.6V Max. 29.49120 CTX295CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX295TR-ND 1422.47 CB3-3C-29.4912-T 
+ Supply Current: 1.5440MHz to 20.00MHz: CB3 (25mA), 30.00000 | CTX296CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX296TR-ND 1422.47 CB3-3C-30.0000-T 
CB3LV (12mA); >20.00MHz: CB3 (50mA), CB3LV 32.00000__| CTX277CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87__| CTX277TR-ND 1422.47 CB3-3C-32.0000-T 
32.76800 | CTX278CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX278TR-ND 1422.47 CB3-3C-32.7680-T 
(40mA) 33.33300 | CTX279CT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX279TR-ND 1422.47 CB3-3C-33.3330-T 
+ Operating Temperature: 0°C to +70°C 40.00000 CTX280CT-ND 5.37 4.95 2.84 1.98 | CTX280TR-ND 1502.23 CB3-3C-40.0000-T 
+ Rise and Fall Time: 1.5440MHz to 20.00MHz: 10ns; 44.73600 | CTX281CT-ND 5.37 4.95 2.84 1.98 | CTX281TR-ND 1502.23 CB3-3C-44.7360-T 
spre : 45.00000__| CTX297CT-ND 5.37 4.95 2.84 1.98 | CTX297TR-ND 1502.23 CB3-3C-45.0000-T 
>20.00MH2 to <50MHz: 6ns; >50.00MH2 to 60.00MH2: a0 te509  ImGIeADOTEND) 537. 4.95 2.84 1.98 | CTX282TR-ND 1502.23 CB3-3C-49.1520-T 
Sns 50.00000 | CTX283CT-ND 5.37 4.95 2.84 1.98 | CTX283TR-ND 1502.23 CB3-3C-50.0000-T 
* Output Load: 1.5440MHz to 50.00MHz: 50pf; 50.10MHz 51.84000 | CTX284CT-ND 5.70 5.25 3.02 2.10 | CTX284TR-ND 1595.29 CB3-3C-51.8400-T 
to 80.00MHz: 30pf 60.00000 | CTX285CT-ND 5.70 5.25 2.95 2.05 | CTX285TR-ND 1595.29 CB3-3C-60.0000-T 
» Enable Input Voltage: 2V Min. 64.00000__| CTX286CT-ND 5.70 5.25 2.95 2.05 | CTX286TR-ND 1595.29 CB3-3C-64.0000-T 
r P ge: : 66.66660 | CTX287CT-ND 5.70 5.25 2.95 2.05 | CTX287TR-ND 1595.29 CB3-3C-66.6666-T 
+ Disable Input Voltage: 0.8V Max. 72.00000 CTX288CT-ND 5.70 5.25 3.06 2.13 | CTX288TR-ND 1595.29 CB3-3C-72.0000-T 
80.00000 | CTX289CT-ND 5.70 5.25 3.06 2.13 | CTX289TR-ND 1595.29 CB3-3C-80.0000-T 
CB3 and CB3LV Series CB3LV SMD Clock Oscillator — 3.3V 
1.54400 | CTX290LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX290LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-1.5440-T 
1.84320 | CTX291LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX291LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-1.8432-T 
3.68640 | CTX260LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX260LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-3.6864-T 
Denotes 1.4 4.00000 | CTX261LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX261LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-4.0000-T 
fe. 75 =| Pad #1 6.17600__|_CTX262LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87__|_CTX262LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-6.1760-T 
71 5 7.37280 | CTX263LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX263LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-7.3728-T 
8.00000 | CTX264LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX264LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-8.0000-T 
10.00000 | CTX265LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX265LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-10.0000-T 
12.00000 | CTX292LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX292LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-12.0000-T 
12.28800__| CTX266LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87__| CTX266LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-12.2880-T 
F 5.1 | 12.35200 | CTX267LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX267LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-12.3520-T 
Bottom View 14.31818 | CTX268LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX268LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-14.31818-T 
15.36000 | CTX269LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX269LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-15.3600-T 
16.00000 | CTX270LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX270LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-16.0000-T 
16.38400__|_CTX271LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87__|_CTX271LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-16.3840-T 
18.43200 | CTX293LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX293LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-18.4320-T 
19.44000 | CTX272LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX272LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-19.4400-T 
20.00000 | CTX273LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX273LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-20.0000-T 
20.48000 | CTX274LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX274LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-20.4800-T 
24.00000__|_CTX294LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87__| CTX294LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-24.0000-T 
+ +|1.8 24.70400 | CTX275LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX275LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-24.7040-T 
Pad Layout 25.00000 | CTX276LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX276LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-25.0000-T 
29.49120 | CTX295LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX295LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-29.4912-T 
30.00000 | CTX296LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX296LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-30.0000-T 
——— + 32.00000__|_CTX277LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87__| CTX277LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-32.0000-T 
1. 32.76800 | CTX278LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX278LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-32.7680-T 
Gide View 33.33300 | CTX279LVCT-ND 5.08 4.69 2.69 1.87 | CTX279LVTR-ND 1422.47 CB3LV-3C-33.3330-T 
40.00000 | CTX280LVCT-ND 5.37 4.95 2.84 1.98 | CTX280LVTR-ND 1502.23 CB3LV-3C-40.0000-T 
44.73600 | CTX281LVCT-ND 5.37 4.95 2.84 1.98 | CTX281LVTR-ND 1502.23 CB3LV-3C-44.7360-T 
45.00000__|_CTX297LVCT-ND 5.37 4.95 2.84 1.98 | CTX297LVTR-ND 1502.23 CB3LV-3C-45.0000-T 
Function 49.15200 | CTX282LVCT-ND 5.37 4.95 2.84 1.98 | CTX282LVTR-ND 1502.23 CB3LV-3C-49.1520-T 
50.00000 | CTX283LVCT-ND 5.37 4.95 2.84 1.98 | CTX283LVTR-ND 1502.23 CB3LV-3C-50.0000-T 
Output Enable 51.84000 | CTX284LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 2.10 | CTX284LVTR-ND 1595.29 CB3LV-3C-51.8400-T 
Cover/CKT GND 60.00000 CTX285LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 2.10 | CTX285LVTR-ND 1595.29 CB3LV-3C-60.0000-T 
Output 64.00000__|_CTX286LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 2.10 | CTX286LVTR-ND 1595.29 CB3LV-3C-64.0000-T 
Vee 66.66660 | CTX287LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 2.10 | CTX287LVTR-ND 1595.29 CB3LV-3C-66.6666-T 
72.00000 | CTX288LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 2.10 | CTX288LVTR-ND 1595.29 CB3LV-3C-72.0000-T 
80.00000 | CTX289LVCT-ND 5.70 5.25 3.02 2.10 | CTX289LVTR-ND 1595.29 CB3LV-3C-80.0000-T 


Ne Wy 350 A Series PEC L 350A and 650A Series 350A Series 350A Series 


VCXO and 650A Series PECL rs [resin ceaue lie 
1 Vc, Tuning Voltage - - 

Oscillator 2 Enable/Disable a Finstand:5 
: ou PECL “0” Disabled 

FEATURES: PECL “1” Enabled 

+ Differential PECL outputs + +3.3Vdc Operation + Sealed AT strip crystal - es a Aes Open Enabled 

+ Output enable function + Excellent solder reflow performance i ia i 

SPECIFICATIONS: 

+ Frequency Stability: +15ppm +» Supply Current: 350A Series - 55mA@ 

Vec=Max. 3.3Vdc; 650A Series - Typical 45mA @ Vcc=Max. 3.3Vde * Power 650A Series 650A Series 

Supply: 3.135Vdc Min., 3.30Vdc Typical, 3.465Vdc Max. 7 

‘ . pa Pad Function Enable Truth Table 

350A Series Only: Absolute Pull Range +85ppm min.; Control Voltage 0.15- 7 

3.15V i po connec ton Pin 2 Pins 4 and 5 
2 Enable/Disable 

WAVEFORM PARAMETERS: 3 GND GND Disabled 

+ Symmetry: @50% level, 45% Min., 50% Typical, 55% Max. » Amplitude: 4 RF Output 

509 load, Vec-1.62V Min., Vec-1.025V Max. + Rise/Fall Times: 350pSec. 5 Complementary RF Output Vec Enabled 

Typical, S00pSec. Max. @ 20% to 80% + Load: 502 Typical @ Output to 6 Vee, Supply Voltage Open Enabled 

Vcc-2.0V or Equivalent + Phase Jitter: <3.3pSec. RMS 12KHz-20MHz z 

Freq. Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing CTS Freq. Products 

(MHz) Part No. all 10 50 Part No. 100 Part No. 

622.08 CTX623CT-ND 105.00 89.25 75.25 CTX623TR-ND 6800.00 350ALBA-622.080 
644.531 CTX624CT-ND 105.00 89.25 75.25 CTX624TR-ND 6800.00 350ALBA-644.531 
666.514 CTX625CT-ND 105.00 89.25 75.25 CTX625TR-ND 6800.00 350ALBA-666.514 

622.08 CTX620CT-ND 105.00 89.25 75.25 CTX620TR-ND 6800.00 650ALAA-622.080 
644.531 CTX621CT-ND 105.00 89.25 75.25 CTX621TR-ND 6800.00 650ALAA-644.531 
666.514 CTX622CT-ND 105.00 89.25 75.25 CTX622TR-ND 6800.00 650ALAA-666.514 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 519 


COTS =" MX045 Clock Oscillators 


@ Products 
Tri-State Output Wave Form Conditions Parameter Symbol | Condition | Minimum | Typical | Maximum | Units 
Tri-State Logic uses the two standard logic levels of Supply Voltage Vcc _ 45 5.0 5.5 Vv 
high (logic 1) and low (logic 0) but has added a third ae F 5 90% Vdd : = Icc 1.0-57.0MHz = 5 12 mA 
state that is not a logic level but an open circuit : 10% Vdd 2.8V) eh Sais 
condition that effectively disconnects the output from = = anda Supply Current _ >7.0->25MHz a 15 25 ms 
your circuit with a high impedance (floating) state. Baia a >25->50MHz = 30 a mA 
Thereby enabling the use of numerous oscillators on Output Load 10 TTL 
h ine. : : 
the same bus line. Also, by using the enable pin to awe rea SuieaKe: : 1OH VOH = 3.9V ma = +16 mA 
control the output, the crystal is still running even when c RL 3909 lutput Gurren IOH VOH = 0.4V = = 16 mA 
the output is disabled (stand-by mode), thus elim- . - 
inating any start-up time for the oscillator. { BSR VOS ate Symmetry Duty | 1.0->50MHz 45 = 55 % 
CTS HCMOS/TTL products utilize an Application - Le >50->70MHz 40 = 60 % 
Specific Integrated Circuit (ASIC) design strategy. ; Tr/Tf 1.0->25MHz a 5 8 ns 
Employing a single design family supporting both Rise & Fall Time Trt | >25->70MHz = 3 5 ns 
HCMOS/TTL applications helps in reducing costs and lead times. Utilizing ASIC technology reduces the number of Vin 20 V 
components inside the XO (crystal oscillator), thus increasing reliability and further reducing cost. Features + C-MOS/TTL Enable Input V a2 7 2 a 
compatible + Drives up to 10 standard TTL loads + 100 PPM tolerance = Tri-State output + Fully hermetic resistance VIL = = _ 0.8 Vv 
weld package Enable Input Load Cin _ = _ 10 pF 
Standard Output Tri-state Leakage Iz VIL = 0.8V = = 0.05 mA 
+ Frequency Tolerance: +100 PPM 0°C to 70°C + C-MOS compatible + Fully hermetic resistance weld package * 8/14-pin lel = peskeneak = oy 50 BS: 
compatible + Drives up to 10 standard TTL Loads = Input Voltage: +5 V DC + .5V Temperature 0-70°C 


Half Size Full Size : 
.020 Denotes Pin 1 re f 
(51) : PAG Pin #1 O/E (Tri-State) ; ‘ai Pin #1 nora 
lanaar 
Pin #4 Pe Sl ase : MX045 Pin #7 Ground 
Pin #5 Output é : 14 8 Pin #8 = =Output 
Pin #8 +5 VDC z { Dot Denotes 62) [60 (1524)-1 ingle tO 
' Pin 1 Location Bottom View 
Frequency Price Each CTS Reeves Frequency] Digi-Key Price Each CTS Reeves 
(MHz) 1 10 100 250 500 Part No. (MHz) Part No. 1 10 100 250 500 Part No. 
Half Size Clock Oscillator with Tri-State Output Full Size Clock Oscillator with Tri-State Output 
1.00000 | CTX180-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-1.000 1.00000 | CTX139-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-1.000 
1.84320 | CTX181-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-1.8432 1.84320 | CTX140-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-1.8432 
2.00000 | CTX182-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-2.000 2.00000 | CTX141-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-2.000 
2.45760 | CTX183-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-2.4576 2.45760 | CTX142-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-2.4576 
3.68640 | CTX184-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-3.6864 3.68640 | CTX143-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-3.6864 
4.00000 | CTX185-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-4.000 4.00000 | CTX144-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-4.000 
4.91520 | CTX186-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-4.9152 4.91520 | CTX145-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-4.9152 
5.00000 | CTX187-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-5.000 5.00000 | CTX146-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-5.000 
5.06880 | CTX188-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-5.0688 5.06880 | CTX147-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-5.0688 
6.00000 | CTX189-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-6.000 6.00000 | CTX148-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-6.000 
6.14400 | CTX190-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-6.144 6.14400 | CTX200-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-6.144 
7.37280 | CTX191-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-7.3728 7.37280 | CTX201-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-7.3728 
8.00000 | CTX192-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-8.000 8.00000 | CTX202-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-8.000 
10.00000 | CTX193-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-10.000 10.00000 | CTX203-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-10.000 
12.00000 | CTX194-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-12.000 12.00000 | CTX204-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-12.000 
14.31818 | CTX195-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-14.31818 14.31818 | CTX205-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-14.31818 
16.00000 | CTX196-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-16.000 16.00000 | CTX206-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-16.000 
18.43200 | CTX197-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-18.432 18.43200 | CTX207-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-18.432 
19.66080 | CTX198-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-19.6608 19.66080 | CTX208-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-19.6608 
20.00000 | CTX199-ND. 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-20.000 20.00000 | CTX209-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-20.000 
24.00000 | CTX250-ND. 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-24.000 24.00000 | CTX210-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-24.000 
25.00000 | CTX251-ND. 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-25.000 25.00000 | CTX211-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-25.000 
25.17500 | CTX252-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-25.175 25.17500 | CTX212-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-25.175 
28.32200 | CTX253-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-28.322 28.32200 | CTX213-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-28.322 
32.00000 | CTX254-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-32.000 32.00000 | CTX214-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-32.000 
40.00000 | CTX255-ND. 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-40.000 40.00000 | CTX215-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-40.000 
50.00000 | CTX256-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HST-50.000 50.00000 | CTX216-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MXO45T-50.000 
64.00000 | CTX257-ND. 3.64 3.22 2.45 2.17 1.86 MXO45HST-64.000 64.00000 | CTX217-ND 3.64 3.22 2.87 2.45 217. MXO45T-64.000 
66.66660 | CTX258-ND 3.64 3.22 2.45 2.17 1.86 MXO45HST-66.6666 66.66660 | CTX218-ND 3.64 3.22 2.87 2.45 217 MXO45T-66.6666 
80.00000 | CTX259-ND 5.85 5.18 3.94 3.49 2.99 MXO45HST-80.000 80.00000 | CTX219-ND 5.85 5.18 4.61 3.94 3.49 MXO45T-80.000 
Half Size Clock Oscillator with Standard Output Full Size Clock Oscillator with Standard Output 
1.00000 | CTX150-ND 2.78 2.47 1:87 1.66 1.42 MXO45HS-1.0000 1.00000 | CTX101-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX0O45-1.0000 
1.84320 | CTX151-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-1.8432 1.84320 | CTX103-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-1.8432 
2.00000 | CTX152-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-2.0000 2.00000 | CTX104-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-2.0000 
2.45760 | CTX153-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-2.4576 2.45760 | CTX105-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-2.4576 
3.68640 | CTX154-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-3.6864 3.68640 | CTX106-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-3.6864 
4.00000 | CTX155-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-4.0000 4.00000 | CTX107-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-4.0000 
4.91520 | CTX156-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-4.9152 4.91520 | CTX108-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-4.9152 
5.00000 | CTX157-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-5.0000 5.00000 | CTX109-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-5.0000 
5.06880 | CTX158-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-5.0688 5.06880 | CTX110-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-5.0688. 
6.00000 | CTX159-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-6.0000 6.00000 | CTX111-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-6.0000 
6.14400 | CTX160-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-6.1440 6.14400 | CTX122-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-6.1440 
7.37280 | CTX161-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-7.3728 7.37280 | CTX123-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-7.3728 
8.00000 | CTX162-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-8.0000 8.00000 | CTX112-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-8.0000 
10.00000 | CTX163-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-10.0000 10.00000 | CTX114-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX0O45-10.0000 
12.00000 | CTX164-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-12.0000 12.00000 | CTX131-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-12.0000 
14.31818 | CTX165-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-14.31818 14.31818 | CTX115-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-14.31818 
16.00000 | CTX166-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-16.0000 16.00000 | CTX116-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-16.0000 
18.43200 | CTX167-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-18.4320 18.43200 | CTX118-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-18.4320 
19.66080 | CTX168-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-19.6608 19.66080 | CTX124-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-19.6608 
20.00000 | CTX169-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-20.0000 20.00000 | CTX119-ND. 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-20.0000 
24.00000 | CTX170-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-24.0000 24.00000 | CTX125-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-24.0000 
25.00000 | CTX171-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-25.0000 25.00000 | CTX126-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-25.0000 
25.17500 | CTX172-ND 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-25.1750 25.17500 | CTX127-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-25.1750 
28.32200 | CTX173-ND. 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-28.3220 28.32200 | CTX128-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-28.3220 
32.00000 | CTX174-ND. 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MX0O45HS-32.0000 32.00000 | CTX129-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-32.0000 
40.00000 | CTX175-ND. 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MX0O45HS-40.0000 40.00000 | CTX120-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-40.0000 
50.00000 | CTX176-ND. 2.78 2.47 1.87 1.66 1.42 MXO45HS-50.0000 50.00000 | CTX121-ND 2.78 2.47 2.19 1.87 1.66 MX045-50.0000 
64.00000 | CTX177-ND. 3.64 3.22 2.45 2.17 1.86 MXO45HS-64.0000 64.00000 | CTX130-ND 3.64 3.22 2.87 2.45 2.18 MX045-64.0000 
66.66660 | CTX178-ND 3.64 3.22 2.45 2.17 1.86 MXO45HS-66.6666 66.66660 | CTX137-ND 3.64 3.22 2.87 2.45 2.18 MX045-66.6666 
80.00000 | CTX179-ND 5.85 5.18 3.94 3.49 2.99 MXO45HS-80.0000 80.00000 | CTX138-ND 5.85 5.18 4.61 3.94 3.49 MX045-80.0000 


A462-ND Aries Full-Size Socket for a 4-Pin Oscillator $.60/1; $12.50/25; $40.48/100 
A463-ND Aries Half-Size Socket for a 4-Pin Oscillator. a $.60/1; $12.50/25; $40.48/100 


More Product Available Online: www.digikey.com 
520 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


7 H Frequenc' Load Digi-Ke Price Each Connor-Winfield 
HCW Connor-Winfield Fig. (aii) Cap. at Ne. 1 10 100 500 __| Part No. 
SMT Quartz Crystals 
Surface Mount Crystals and Oscillators 10.000 16pf | CW401-ND 4.73 3.94 315 254 | XL-1C-10.0000 
12.000 16pf | CW402-ND 473 3.94 315 254 | XL-41C-12.0000 
16.000 16pf | CW403-ND 473 3.94 315 254 | XL-1C-16.0000 
Fig. 1 Fig. 2 18.432 16pf | CW404-ND 473 3.94 315 254 | XL-1C-18.4320 
XL-1C Series 1X, XM-1 Series 1 20.000 16pf | CW405-ND 4.73 3.94 315 254 | XL-1C-20.0000 
sb 29.4912 16pf | CW407-ND 5.54 462 369 298 | XL-1C-29.4912 
40.000 Series | CW408-ND 5.13 4.28 342 2.76 | XL-1C-40.0000 
44.2368 Series | CW409-ND 5.13 4.28 342 2.76 | XL-1C-44.2368 
g S 50.000 Series | CW410-ND 5.13 4.28 342 2.76 | XL-1C-50.0000 
5 
2 2 10.000 16pf | CW421-ND 783 653 5.22 4.21 XM-1-10.0000 
2 2 12.000 16pf | CW422-ND 783 653 5.22 4.21 XM-1-12.0000 
E . 16.000 16pf | CW423-ND 783 653 522 4.21 XM-1-16.0000 
18.432 16pf | CW424-ND 783 653 522 4.21 XM-1-18.4320 
2 | 20.000 16pf | CW425-ND 783 653 522 4.21 XM-1-20.0000 
29.4912 Series | CW427-ND 9.32 7.77 621 5.01 XM-1-29.4912 
Specifications: Specifications: 40.000 Series | CW428-ND 8.51 7.09 5.67 4.57 | XM-1-40.0000 
+ Frequency Tolerance: +50ppm (@ 25°C) . Fueney soletances as (@ 25°C) 44.2368 Series | CW429-ND 8.51 7.09 5.67 4.57 | XM-1-44.2368 
. ility: + + Temperature Stability: +: m 4 
. Deecing Tenn piers res°C . Operating Tairinstaturds “10°C to +65°C 50.000 Series | CW430-ND 8.51 7.09 5.67 4.57 XM-1-50.0000 
+ Drive Level: .1 MW Typical + Drive Level: .1 MW Typical SMT Oscillator 
Fig. 3 Fig. 4 4.9152 — | CW301-ND 11.61 968 7.74 6.24 | HSM93-4.9152 
: Hq ' 8.000 — | CW302-ND 11.61 968 7.74 6.24 | HSM93-8.0000 
aay aint? Tee eee 10.000 — | CW303-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 | HSM93-10.0000 
16.000 — | CW304-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 | HSM93-16.0000 
20.000 — | CW305-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 | HSM93-20.0000 
[£5.08 >| 25.000 — | CW306-ND 11.61 9.68 7.74 6.24 | HSM93-25.0000 
4 3 ped 3 | 99.4912 — | Cw341-ND 1215 10.13 810 6.53 | HSM92-29.4912 
Fle by 32.000 — | CW307-ND 11.61 968 7.74 6.24 | HSM93-32.0000 
ae 2 [ercunal copes Grout] 40.000 _ CW308-ND 11.61 968 7.74 6.24 HSM93-40.0000 
1.98 “1 11.78 GND ® - 44.2368 — | CW342-ND 12.15 10.13 810 6.53 | HSM92-44.2368 
Suggested Pad Layout Output pee Connection 50.000 — | cwso9-ND 11.61 968 7.74 6.24  |HSM93-50.0000 
VDD Suggested Pad Layout _ i , 
GND 60.000 CW310-ND 13.23 11.03 882 7.11 HSM93-60.0000 
Specifications: wae 8.000 — | CW320-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 HSM536-8.0000 
+ Frequency Stability: HSM92: +50ppm; HSM93: 10.000 — | CW321-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 HSM536-10.0000 
; lee Range: 0°C to +70°C. Specifications: 18.432 — | CW322-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 | HSM536-18.4320 
+ Waveform: HCMOS Squarewave, Tri-State + Frequency Stability: +100ppm. 20.000 7 CW323-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 HSMS536-20.0000 
+ Output: Voh: 4.5V Min., Vol: 0.5V Max. + Temperature Range: 0°C to +70°C. 25.000 _ CW324-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 HSM536-25.0000 
* Current: loh: 16mA; lol: 16mA. + Waveform: HCMOS Squarewave. 4 32.000 = CW325-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 HSM536-32.0000 
+ Rise/Fall Time: 7ns Max. + Output: 14. in. 20. ‘A 
= buty Gyele! 46/65 Fra, iting Meh 40.000 — | cws26-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 | HSMS536-40.0000 
+ Start Up Time: 10mS Max. + Duty Cycle: 50/50% #10%. 50.000 — | CW327-ND 10.80 9.00 7.20 5.80 |HSM536-50.0000 
+ Supply Voltage: +5VDC +10%. + Start Up Time: 10mS Max. 60.000 — | CW328-ND 11.07 9.23 7.38 5.95 | HSM536-60.0000 
+ Enable/Disable Time: 100ns Max. + Supply Voltage: +5VDC +10%. 64.000 = CW329-ND 11.07 9.23 7.38 5.95 HSM536-64.0000 
“Output Road: 50ph 2 OutpubLoad: 50pr 66.6666 — | cws30-ND 11.07 923 7.38 5.95 | HSMS536-66.6666 
ECS A a +| 7.62 |+ 
Evy inc. Dual Output Oscillator - ECS-300C Series oe oil md 
Electrical Characteristics: + Output Symmetry: 40% to 60% 7.0 
. Frequency Stability: 0.01% + Rise Time/Fall Time: 15nS oath 12.54 te +|/+.6 
+ Operating Temperature Range: Ta = -10°C to+70°C__- Start-up Time: .2mS 1.6 
+ Storage Temperature Range: Ta = -55°C to +125°C vop c B A oe 0-15°->|+ 
+ Supply Voltage: 5V +0.5V; 3-5V +5V 
* Current Consumption: 20mA max. S}i7 116 Frequency Digi-Key Price Each ECS 
“input Current: SomA.max: (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
+ Output Load: 15pF 
+ Output Level: Voh: 4.5V min. Vol: 0.5V max. 12.000 XC301-ND 5.54 4.62 3.69 2.98 ECS-300C-120 
12.288 XC302-ND 5.54 4.62 3.69 2.98 ECS-300C-122.8 
SETTING OF DIVIDING OUTPUT 1/2] [3] 14 12.800 XC303-ND 5.54 462 369 2.98 ECS-300C-128 
Input Output FD ST GND 14.31818 XC304-ND 5.54 4.62 3.69 2.98 ECS-300C-143 
Select F (Original D (Divided . 7 14.7456 XC305-ND 5.54 4.62 3.69 2.98 ECS-300C-147.4 
c B A ST Frequency) Waveform) Pin| Connection 
X X X L L L 1 | output 15.9744 XC306-ND 5.54 4.62 3.69 2.98 ECS-300C-159.7 
E L L H To clock fo 1/2 clock 2 | Dividing Ratio 16.000 XC307-ND 5.54 4.62 3.69 2.98 ECS-300C-160 
L E H H fo clock fo 1/2? clock 3 | Standby 16.3840 XC308-ND 5.54 4.62 3.69 2.98 ECS-300C-163.8 
: a B a fo < fo ds = 4 | GND 17.734476 XC309-ND 5.54 4.62 3.69 2.98 ECS-300C-177.3 
|O CIOC! fo) cl 
= 4 . 5 2 ace 7 sect 5 | A (Programming) 18.432 XC310-ND 5.54 4.62 3.69 2.98 ECS-300C-184 
H E A H faclock fo:1/2¢ clock 6 | B (Programming) 19.6608 XC311-ND 5.54 4.62 3.69 2.98 ECS-300C-196.6 
H H L H foclock fo 1/27 clock 7 | C (Programming) 20.000 XC312-ND 5.54 4.62 3.69 2.98 ECS-300C-200 
H H H H fo clock fo 1/2° clock 8 | Vpp (5V) 24.000 XC313-ND 5.54 4.62 3.69 2.98 ECS-300C-240 
. 
ne ECS wwe. SMD Clock Oscillator - 32.768 KHZ ECS-327SMO Series 


Electrical Characteristics: 
+ Frequency Stability: 


+ Input Current: 15yA max. (with 15pF load) 
+ Symmetry: 40% to 60% (at 1/2 Vcc Level and 


-10°C ~ +60°C: -60ppm min., +30ppm max.; +25°C) 

-40°C ~ +85°C: -140ppm min., +30ppm max. + Rise and Fall Time: 200ns Connection 
+ Operating Temperature Range: -40°C ~ +85°C + “0” Level: Vcc x 0.1V max. NG 
+ Storage Temperature Range: -40°C ~ +85°C * “4” Level: Vcc x 0.9V min. GND 
+ Input Voltage (Vcc): +3.3V DC typ. + Load: 15pF CMOS Output 

Cut Tape Tape & Reel Vee 
Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
(KHz) Part No. 1 10 100 | PartNo. 1,000 Part No. Package Thickness: 2.0mm 
32.768 XC777CT-ND 6.74 5.52 4.90 XC777TR-ND 3430.00 ECS-327SMO 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 521 


1 1 Frequenc’ Digi-Ke Price Each EcS 
MHECS inc. Half Size Clock Oscillators | ee ae eee 
; _ 4.000 XC259-ND 263. 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-040 
Electrical Characteristics: 4.9152 XC260-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-049 
+ Frequency Stability: +50ppm max. 6.000 XC261-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-060 
* Supply Voltage: 4.5V min., 5.5V max. 6.144 XC262-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-061 
+ Input Current: 7.3728 XC263-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-073 
4.000 ~ 25.000MHz: 25mA 8.000 XC264-ND 263. 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-080 
25.000+ ~ 50.000MHz: 46mA 9.216 XC265-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-092.1 
50.000+ ~ 80.000MHz: 77mA 9.8304 XC266-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-098 
+ Output Symmetry @2.5V: 10.000 XC267-ND 263 237 1.89 1.68 ECS-2200B-100 
4.000 ~ 80.000MHz: 45% min., 55% max. 11.0592 XC268-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-110 
* Operating Temp.: -10°C to +70°C F Connection 12.000 XC269-ND 263. 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-120 
* Storage Temp.: -55°C to +125°C ti32 Enable/Disable 14.31818 XC270-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-143 
* Rise Time (0.5V to 4.5V): 5nS 11.8 16.000 XC271-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-160 
+ Fall Time (4.5V to 0.5V): 5nS | GND (Case) 18.432 XC272-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-184 
* Output Voltage (4.000 ~ 80.000MHz): Output 19.6608 XC273-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-196 
IOL = 16mA: 0.5V max. ‘\ Denotes Pin 1 +5 VDC 20.000 XC274-ND 263. 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-200 
IOH = -16mA: 4.5V min. 24.000 XC275-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-240 
* Output Current (4.000 ~ 80.000MHz): Enable / Disable Function 25.000 XC276-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-250 
VOL = 0.5V: 16mA max. 7 ; 28.322 XC277-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-283 
VOH = 4.5V: -16mA max. pal 0 erie. (Fins) 32.000 XC278-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-320 
* Output Load: +" Level Viq > 2.2V ACTIVE 40.000 XC279-ND 263. 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-400 
TTL: 10 TTL max. ‘0 Level Vi, < 0.8V High Z 48.000 XC280-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-480 
HCMOS: 50pf - - - 50.000 XC281-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-500 
* Start up Time: 4.000-80.000MHz: 10mS at An internal pullup resistor from Pin 1 to Pin 8 allows 66.666 XC282-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-666 
+ Output Enable/Disable Time: 100nS active output if Pin 1 is left open 80.000 XC283-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2200B-800 


Half Size TTL Clock Oscillators 


Electrical Characteristics: 
al 
Pin Hle_J}_ 13.2 


bined 


F132 


Full Size TTL Clock Oscillators 


Electrical Characteristics: 
+ Frequency Stability: +100ppm max. 
+ Supply Voltage: 4.5V min., 5.5V max. 
+ Input Current: 
1.000 ~ 8.000MHz: 15mA 
8.000+ ~ 24.000MHz: 30mA 
24.000+ ~ 66.666MHz: 70 mA 
+ Output Symmetry @ 1.4V: 
1.000 ~ 8.000MHz: 45% min., 55% max. 
8.000+ ~66.666MHz: 40% min., 60% max. 
+ Operating Temp.: 0°C to +70°C 
+ Storage Temp.: -55°C to +125C 
+ Rise Time: 


Frequency Stability: 

+100ppm max. 

Supply Voltage: 

4.5V min., 5.5V max. 

Input Current: 
1.000 ~ 25.000MHz: 25mA 
25.000+ ~ 50.000MHz: 46mA 
50.000+ ~ 66.666MHz: 77mA 

Output Symmetry @ 2.5V: 
1.000 ~ 66.666MHz: 


L J7.60 


% min.. 559 2 
1.000 ~ 25.000MHz @ 0.4V to 2.4V: 10nS eat Nia Bt Z euichl Diode 
25.000+ ~ 66.666MHz @ 0.5V to 2.4V: 5nS + Operating Temp.: : 9 

+ Fall Time: 0°C to +70°C cup 1N4148 
1.000 ~ 25.000MHz @ 0.4V to 2.4V: 10nS + Storage Temp.: ; C,_ = 15pF Max. 


-55°C to +125C 
Rise Time (0.5V to 4.5V): 5nS 
Fall Time (4.5V to 0.5V): 5nS 
+ Output Voltage 

IOL = 16mA: 0.5V max. 


25.000+ ~ 66.666MHz @ 0.5 to 2.4V: 5nS 
+ Output Voltage (IOL = 20mA): 

1.000 ~ 25.000MHz: 0.4V max. 

25.000+ ~ 66.666MHz: 0.5V max. 
+ Output Voltage (IOH = 1mA): 2.4V min. 
+ Output Current: 


VOL = 0.5V: 16mA max. IOH = -16mA: 4.5V min. ee 
VOH = 2.4V: -4mA max. = + Output Current: GND 

+ Output Load: TTL: 10 TTL max. Connection VOL = 0.5V: 16mA max. 

+ Start up Time: NG VOH = 4.5V: -16mA max. : ne Cultput 
1.000~3.500MHz: 20mS Gnd/Case Gnd “Output Load: — 0” Level oc 
3.500+~4.000MHz: 35mS : BDH Mees Min! 
4.000+~6.000MHz: 30mS Output Tne: 10 THE max 
6.000+~20.000MHz: 20mS +V de HCMOS: SOpf 
20.000+~66.666MHz: 15mS + Start up Time: 10mS 

Frequency Digi-Key Price Each ECS Frequency Digi-Key Price Each ECS 
(MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. (MHz) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
1.000 X101-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-010 1.000 XC229-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-010 
1.2288 X102-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-012.2 1.2288 XC230-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-012.2 
1.8432 X103-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-018 1.8432 XC231-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-018 
2.000 X104-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-020 2000 XC232-ND 263 237 1/89 168 ECS-2100A-020 
2.4576 X105-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-024 24576 XC233-ND 263 237 1/89 168 ECS-2100A-024 
aoe ane a ae tea |) EGS-1enanee 3.6864 XC234-ND 263. 237 189 168 | ECS-2100A-036 
f ‘ : ; ’ : % i 3.579545 XC235-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-035 
4.000 X107-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-040 
4.9152 X108-ND 288 © 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-049 4.000 eves) 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-040 
5,000 X109-ND 288 2°59 207 1184 ECS-100A-050 4.9152 XC236-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-049 
5.0688 X110-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-051 5.000 AGZI END eos ald mee 186 eGo 2100050 
6.000 X111-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-060 5.0688 XC238-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-051 
6.144 X122-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-061 6.000 XC239-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-060 
7.3728 X123-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-073 6.144 XC240-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-061 
8.000 X112-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-080 7.3728 X208-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-073.2 
9.216 X113-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-092.1 8.000 X209-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-080 
9.8304 X124-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-098.3 9.216 XC241-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-092.1 
10.000 X114-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-100 9.8304 XC242-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-098.3 
11.0592 X125-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-110.5 40.000 XC243-ND 263 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-100 
12.000 X126-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-120 11.0592 XC244-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-110.5 
14.31818 X115-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-143 12.000 XC245-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-120 
14.7456 X127-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-147.4 1431818 XC246-ND 2.63 2.37 7.89 1.68 ECS-2100A-143 
16.000 XVIG-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-160 14.7456 XC247-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-147.4 
16.257 X128-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-162.5 16.000 X216-ND ae 237 189 1.68 ECS-2100A-160 
18.000 X117-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-180 : : . : : 

16.257 XC248-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-162.5 
oe Oe aND Bee oo ae ‘ “ See ee e ‘ 18.000 XC249-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-180 
20.000 X119-ND 288 259 207 1.84 | ECS-100A-200 18.432 Mcesekle 2630 237 1.89 1.68 | ECS-2100A-184 
24.000 X129-ND 288 259 207 184 ECS-100A-240 19.6608 XC251-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-196.6 
25.000 XC315-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-250 20.000 EIEN) 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-200 

24.000 X221-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-240 
26.322 XIstND 288259 2Ur stb | ECS-TOOA280.2 25.000 XC252ND 2632.37.89 1.68 | _ECS-2100A.250 
30.000 XC316-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-300 25.175 X222-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-251.7 
32.000 X132-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-320 28.322 X223-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-283.2 
32.514 X133-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-325.1 30.000 XC253-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-300 
35.000 X134-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-350 32.000 XC254-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-320 
40.000 X120-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-400 32.514 X224-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-325.1 
48.000 X135-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-480 35.000 XC255-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-350 
50.000 X121-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-500 40.000 X225-ND 263 237 189 168 ECS-2100A-400 
e000) 2GRTSEAD age = 2ib9 a pis BS 0b ea0 48.000 XC256-ND 263 2.37 1.89 1.68 | ECS-2100A-480 
66.666 XC228-ND 2.88 2.59 2.07 1.84 ECS-100A-666 50.000 X226-ND 263 237 1139 168 ECS-2100A-500 

A462-ND _ Aries Full-Size Socket for a 4-Pin Oscillator... $.60/1; $12.50/25; $40.48/100 64.000 XC257-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-640 

A463-ND _— Aries Half-Size Socket for a 4-Pin Oscillator ... $.60/1; $12.50/25; $40.48/100 66.666 XC258-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-2100A-666 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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MIECS nc. Surface Mount Oscillators 


Electrical Specifications: NOTE: 
= a % " Frequency Stability for ECS-8FM, 
Hagianay SSB ECS-3953C ECS-3951C ECS-3953M ECS-3951M EoasosdG “EGS susah EOS: 
@25°C and over Operating Temp. +100ppm +100ppm +50ppm +50ppm Pen Seen ae 
Supply Voltage - Min. to Max. 3.0V to 3.6V = seat eV 5 3.0V to 3.6V 4.5V to 5.5V operating temperature range, input 
20.00-32.00MHz - 8mA max. | '°"S5 7S Zo mi Max. | 4 g432-32.00MHz - 15mA max. voltage change, load change, aging, 
Input Current 32,00-50.00MHz -12mA max.) 4 bo Ce OFS sO nax, (40.00-68.6666MHz - 25mA max| 4Spse83.ON EZ - 2om/ max. shock, and vibration. 
66.666-80.00MHz - 30mA max| 40-00-65.00MHz_- 30mA max. 80.00MHz - 30mA max, | 40-00-66.666MHz - 55mA max. : 
66.666MHz - 50mA max. NOTE: 
Output Symmetry @ 1/2 Vcc Level 40% min., 60% max. 40% min., 60% max. 40% min., 60% max. 40% min., 60% max. For the Enable/Disable Function in 
Operating Temperature -10°C to +70°C -10°C to +70°C -10°C to +70°C -10°C to +70°C the ECS-8FM, ECS-3953C, ECS- 
Storage Temperature -55°C to +125°C -55°C to +125°C -55°C to +125°C -55°C to +125°C Set Schoen int ane alan 
7 eries, an internal pullup 
Rise and Fall Time 15nS 10nS 5nS Up Oe tEGe resistor from Pin 1 to Pin 4 allows 
Output Current (IOL) VOL=0.5V/0.33V 4mA 4mA amA 4mA active output if Pin 1 is left open. A 
0.01yF bypass capacitor should be 
Output Current (IOH) VOL=4.5V/2.97V -4mA -4mA -4mA -4mA placed between Vpp (Pin 4) and 
Output Load HCMOS 15pF 30pF 15pF 30pF GND (Pin 2) to minimize power 
Enable/Disable Time 100nS 100nS 100nS 100nS supply line noise. 
a Cut Tape Tape & Reel 
ECS-8FM Oscillator Frequency | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
(MHz) Part No. 1 10 100-500 _‘| PartNo. 500 1,000 _| Part No. 
ECS-8FM Series Oscillators 
1.000 XC703CT-ND 297 248 1.98 1.82 | XC703TR-ND = 1503.00 |ECS-8FM-010-TR 
1.8432 XC704CT-ND 297 2.48 1.98 1.82 | XC704TR-ND = 1503.00 | ECS-8FM-018-TR 
2.000 XC705CT-ND 297 2.48 1.98 1.82 | XC705TR-ND = 1503.00 | ECS-8FM-020-TR 
2.4576 XC706CT-ND 297 2.48 1.98 1.82 | XC706TR-ND = 1503.00 | ECS-8FM-024-TR 
elegans | we : : 3.579545 | XC707CT-ND 2.97 2.48 1.98 _1.82_ | XC707TR-ND = 1503.00 | ECS-8FM-035-TR 
Connection | 4 57, 3.6864 XC708CT-ND 297 2.48 1.98 1.82 | XC708TR-ND = 1503.00 |ECS-8FM-036-TR 
1.52>| [+ 4.06 Enable/Disable | 4.000 XC635CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 | XC635TR-ND = 1503.00 | ECS-8FM-040-TR 
GND 3.81 4.9152 XC636CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 | XC636TR-ND = 1503.00 | ECS-8FM-049-TR 
Am) OUT Pad Layout 6.000 XC637CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 | XC637TR-ND = 1503.00 | ECS-8FM-060-TR 
dae naa +5V DC 7.3728 XC709CT-ND__2.97_ 2.48 1.98 ‘1.82 | XC709TR-ND = 1503.00 |ECS-8FM-073-TR 
8.000 XC638CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 | XC638TR-ND = 1503.00 | ECS-8FM-080-TR 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 9.8304 XC710CT-ND 297 2.48 1.98 1.82 | XC710TR-ND — 1503.00 | ECS-8FM-098.3-TR 
ie Stability: £100 8 and sinc : 10.000 XC639CT-ND 330 2.97 248 1.98 | XC639TR-ND = 1503.00 | ECS-8FM-100-TR 
requency Stability: +100ppm @ ane: over Qperaung temperature 11.0592 XC711CT-ND 2.97 248 1.98 1.82 | XC711TR-ND _ 1503.00 | ECS-8FM-100.5-TR 
range + Supply Voltage: 4.5V min., 5.5V max. + Input Current: 1.00 ~ 12.000 XC640CT-ND 3.30. 2.97 2.48 1.98 _| XC640TR-ND - 1503.00 | ECS-8FM-120-TR 
32.00MHz: 27mA; 32.00+ ~ 50.00MHz: 45mA; 50.00+ ~ 66.666MHz: 60mA 12.288 XC712CT-ND 297 248 1.98 1.82 | XC712TR-ND = 1503.00 |ECS-8FM-122.8-TR 
+ Output Symmetry @ 2.5V: 1.00 ~ 50.00MHz: 45% min., 55% max.; 50.00+ 14.31818 XC641CT-ND 330 297 248 1.98 | XC641TR-ND — 1503.00 | ECS-8FM-143-TR 
~ 66.666MHz: 40% min., 60% max. + Operating Temperature: -10°C to 16.000 XC642CT-ND 330 2.97 248 1.98 | XC642TR-ND = 1503.00 | ECS-8FM-160-TR 
+70°C + Storage Temp.: -55°C to +125°C + Rise Time (0.5V to 4.5V): 7nS 18.432 XC643CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 | XC643TR-ND = 1503.00 | ECS-8FM-184-TR 
+ Fall Time (4.5V to 0.5V): 7nS._+ Output Voltage: IOL = 16mA: 0.5V max.; 19.6608 XC713CT-ND__2.97 2.48 1.98 1.82__| XC713TR-ND = 1503.00 | ECS-8FM-196.6-TR 
IOH = -16mA: 4.6V min. + Output Current: VOL = 0.6V: 16mA max; VOH = | | 2it0) | XeeaSCEND 3.30 297 248 198 |XCEASTRND  — —ts03.00 |ECS-8FM.240-TR 
SOY oma mak Output Load: 1TE 10. TIL mat CMOS: ope mex 25.000 XC714CT-ND 297 248 1.98 182 | XC714TRND  — 1503.00 | ECS-8FM-250-TR 
* Start-up Time: 10mS max. + Enable/Disable Time: 100nS max. 25.175 XC646CT-ND 3.30 297 248 1.98 | XC646TR-ND = 1503.00 | ECS-8FM-251.7-TR 
28.322 XC647CT-ND_ 3.30. 2.97 2.48 1.98 _| XC647TR-ND = 1503.00 | ECS-8FM-283.2-TR 
32.000 XC648CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 | XC648TR-ND = 1503.00 |ECS-8FM-320-TR 
ECS-3953C and ECS3953M 32.514 XC649CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 | XC649TR-ND = 1503.00 | ECS-8FM-325.1-TR 
3.3 Volt Oscillator 6 +0. 40.000 XC650CT-ND 3.30 297 248 1.98 | XC650TR-ND =_ 1503.00 | ECS-8FM-400-TR 
48.000 XC651CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 | XC651TR-ND = 1503.00 | ECS-8FM-480-TR 
50.000 XC652CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 | XC652TR-ND = 1503.00 | ECS-8FM-500-TR 
Brie 114 : 66.666 XC715CT-ND_ 2.97 2.48 1.98 1.82 | XC715TR-ND = 1503.00 | ECS-8FM-666-TR 
ECS-3953C Series Oscillators 
FI : 20.000 XC721CT-ND 525 4.73 3.94 3.15 | XC721TR-ND = 2625.00 ]ECS-3953C-200-TR 
4 24.000 XC722CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC722TR-ND = 2625.00 | ECS-3953C-240-TR 
25.000 XC723CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC723TR-ND = 2625.00 | ECS-3953C-250-TR 
[+5.08+| 2.6 : 32.000 XC724CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC724TR-ND ~ 2625.00 | ECS-3953C-320-TR 
40.000 XC725CT-ND 5.25 4.73 3.94 —-3.15_ | XC725TR-ND = 2625.00 | ECS-3953C-400-TR 
50.000 XC726CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC726TR-ND = 2625.00 | ECS-3953C-500-TR 
66.666 XC727CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC727TR-ND = 2625.00 | ECS-3953C-666-TR 
ECS-3951C and ECS-3951M 80.000 XC728CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC728TRND — — 2625.00 | ECS-3953C-800-TR 
Oscillator ECS-3953M Series Oscillators 
1.8432 XC284CT-ND 525 4.73 3.94 3.15 | XC284TR-ND = 2625.00 |ECS-3953M-018-B-TR 
3.6864 XC285CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC285TR-ND = 2625.00 | ECS-3953M-036. 
HK 7.5 | bole + 11.4 : 4.000 XC286CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC286TR-ND = 2625.00 | ECS-3953M-040. 
— 8.000 XC287CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC287TR-ND = 2625.00 | ECS-3953M-080. 
4 D3 i UO t 10.000 XC288CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC288TR-ND = 2625.00 | ECS-3953M-100- 
q P 50 1 5.08—+| 12.000 XC289CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC289TR-ND = 2625.00 | ECS-3953M-120. 
( : Pad Layout 16.000 XC290CT-ND 5.25 4.73 3.94 —-3.15_ | XC290TR-ND = 2625.00 | ECS-3953M-160. 
———— ar CD 20.000 XC790CT-ND 525 4.73 394 3.15 | XC790TR-ND = 2625.00 | ECS-3953M-200. 
«5.08, 26 24.000 XC791CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC791TR-ND = 2625.00 | ECS-3953M-240. 
Top View Bottom View in| Connection 25.000 XC792CT-ND 5.25 4.73 394 3.15 | XC792TR-ND = 2625.00 | ECS-3953M-250. 
Enable/Disable 32.000 XC793CT-ND 5.25 4.73 394 3.15 | XC793TR-ND = 2625.00 | ECS-3953M-320. 
GND 40.000 XC794CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC794TR-ND = 2625.00 | ECS-3953M-400. 
1.6 +0.15 Onn 50.000 XC795CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC795TR-ND = 2625.00 | ECS-3953M-500- 
En) 5 ae 66.666 XC796CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC796TR-ND = 2625.00 | ECS-3953M-666. 
a 4 80.000 XC797CT-ND 5.25 4.73 3.94 —_-3.15_| XC797TR-ND = 2625.00 | ECS-3953M-800-B-TR 
ECS-3951M Series Oscillators 
1.8432 XC780CT-ND 525 4.73 394 3.15 | XC780TR-ND = 2625.00 |ECS-3951M-018-B-TR 
: i 3.6864 XC781CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC781TR-ND = 2625.00 | ECS-3951M-036. 
VC-TCXO Oscillator 12.000 XC782CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC782TR-ND = 2625.00 | ECS-3951M-120. 
aes 16.000 XC783CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC783TR-ND = 2625.00 | ECS-3951M-160. 
r , 20.000 XC784CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC784TR-ND = 2625.00 | ECS-3951M-200-B-TR 
33.000 XC785CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC785TR-ND = 2625.00 | ECS-3951M-330-B-TR 
40.000 XC786CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC786TR-ND = 2625.00 | ECS-3951M-400. 
50.000 XC787CT-ND 525 4.73 3.94 3.15 | XC787TR-ND = 2625.00 | ECS-3951M-500. 
65.000 XC788CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC788TR-ND = 2625.00 | ECS-3951M-650. 
66.666 XC789CT-ND 5.25 4.73 3.94 —_-3.15_| XC789TR-ND = 2625.00 | ECS-3951M-666- 
ECS-3951C Series Oscillators 
er 5 a 1.8432 XC653CT-ND 525 4.73 3.94 3.15 | XC653TR-ND = 2625.00 ]ECS-3951C-018-TR 
eR riew, lottom View ° 3.6864 XC654CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC654TR-ND _ 2625.00 | ECS-3951C-036-TR 
a La 12.000 XC655CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC655TR-ND a 2625.00 | ECS-3951C-120-TR 
33 ea 16.000 XC656CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC656TR-ND a 2625.00 | ECS-3951C-160-TR 
: --7.62 | 20.000 XC657CT-ND 5.25 4.73 3.94 —-3.15_| XC657TR-ND = 2625.00 | ECS-3951C-200-TR 
+= Pad Layout 33.000 XC658CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC658TR-ND = 2625.00 | ECS-3951C-330-TR 
40.000 XC659CT-ND 5.25 4.73 3.94 3.15 | XC659TR-ND = 2625.00 | ECS-3951C-400-TR 
ELECTRICAL: CHARACTERISTICS: 50.000 XC660CT-ND 5.25 473 394 3.15 | XC660TR-ND — 2625.00 | ECS-3951C-500-TR 
+ Frequency Range: 10,000-19.440MHz 65.000 XC661CT-ND 5.25 4.73 394 3.15 | XC661TR-ND — 2625.00 | ECS-3951C-650-TR 
« Frequency Stability (@ -30°C to +75°C): 2.5ppm max. Coniccllon 66.666 XC662CT-ND 5.25 4.73 3.94 —-3.15_| XC662TR-ND = 2625.00 | ECS-3951C-666-TR1 
+ Supply Voltage: +2.85 V min., 3.15 V max. Veontrol VC-TXO Series Oscillators 
+ Storage Temperature: -40°C to +85°C — 10.000 X493CT-ND 15.13 12.38 11.00  — | X493TRND 4950.00 7700.00 | VC-TXO-39SM-100 
+ Output Voltage: 0.8 Vp-p min. GND 12.800 X489CT-ND 15.13 12.38 11.00 — | X489TR-ND 4950.00 7700.00 | VC-TXO-39SM-128 
* Output Load: 10k #102%//10pF #10% Output 13.000 X490CT-ND 15.13 12.38 11.00 — | X490TR-ND 4950.00 7700.00 | VC-TXO-39SM-130 
- Control Voltage: +1.5V typ. Voc 16.800 X491CT-ND 15.13 12.38 11.00 — | X491TR-ND 4950.00 7700.00 | VC-TXO-39SM-168 
19.440 X492CT-ND 15.13 12.38 11.00 — | X492TR-ND 4950.00 7700.00 | VC-TXO-39SM-194.4 
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m : Cut Tape Tar 
ECS INC. Freq. Load | Digi-Ke Price Each Digi-Ke Pricing | ECS 
ia? INC- SMT Low Profile Quartz Crystals es | tee | Dakiay jEbES SEN ESBS) air ese 
ECX-3S 6.5536 12pF | XC496CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC496TR-ND 1125.00 | ECS-65-12-7S 
“ 7.3728 | 20pF | XC536CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC536TR-ND 1012.50 | ECS-73-20-7S 
‘The ECX-3S Series has a special high temperature seal 7.3728 | Series | XC510CT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XC510TR-ND 1012.50 | ECS-73-S-7S 
which is able to withstand SMD soldering techniques. 8.000 Series | XC511CT-ND> 2.03 1.69 1.35 | XC511TR-ND 1012.50 | ECS-80-S-7S 
Housing for this crystal is made from the same rugged 8.000 16pF_| XC495CT-ND 2.03 1.69__1.35 | XC495TR-ND 1125.00 | ECS-80-16-7S 
thermoplastic that is standard for integrated circuits. 9.8304 | Series | XC512CT-ND- 2.03 1.69 1.35 |XC512TR-ND 1012.50 | ECS-98.3-S-7S 
: 9.8304 | 20pF | XC513CT-ND+ 2.03 1.69 1.35 | XC513TR-ND 1012.50 | ECS-98.3-20-7S 
RATAN, tER oe ER ove aca 10.000 | Series | XC514CT-ND+ 2.03 1.69 1.35 | XC514TR.ND 1012.50 | ECS-100-S-7S 
2 £50 ppm @ +25°C and over operating 11.0592 | Series | XC515CT-ND* 2.03 1.69 1.35 | XC515TR-ND 1012.50 | ECS-110.5-S-7S 
Leer cas aad tarlaadnaetete unr 11.0592 | 20pF | XC516CT-ND+ 2.03 1.69 1.35 | XC516TR-ND 1012.50 | ECS-110.5-20-7S 
Soci Stamos bs saa alr ae Mods Ie 12.000 18pF |XC548CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC548TR-ND 1012.50 | ECS-120-18-7S 
Operation Fina 2000 | S2pF |XC440TND 203 169 135 |XO4aMTRND 1125.00 | EOS-120-32-75 
ql p a . i m fl A -120-32- 
ont 73h 12.288 Series | XC518CT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XC518TR-ND 1012.50 | ECS-122.8-S-7S 
- ‘ut Tape = r& 12.288 20pF_| XC493CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC493TR-ND 1125.00 | ECS-122.8-20-7S 
(Hi) | Gaps (PartNo 4 "40.100 PartNo "ano" | PartNo (aciere [Sine [SEUSCEND Sas ee 1c [SESIEND tuscen |excuatsons 
3.579545 | 17pF | XCSOICT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XCSOITRND 1012.50 / ECS-35-17-7S 147456 | Series | XC520CT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XCS20TRLND 1012.50 | ECS-147.4-8-78 
aren | sone PPecESCTINIG Doo Len icc IReSccIEINGT ioioen | Eosceecs 14.7456 | 20pF | XC491CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC491TR-ND 1125.00 | ECS-147.4-20-7S 
36864 | 200F FREEOSERINDN 2.03 169 135 IGSOSTRINDN 101250 | Ecs-262078 16.000 20pF | XC550CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC550TR-ND 1012.50 | ECS-160-20-7S 
4000 | Series |XCS040T.ND+_ 2.03 1.69 1.38 | XCB04TRIND 1012.50 | ECS-40.S-7S 16.000 Series RGSAIEINeg 2.03 1.69 1.95 PROPANE) 1012.50 | ECS-160-S-7S 
4000 20pF | XCS0SCT-ND* 2.03 1.69 1.35 | XCS0STR-ND 1012.50 | ECS-40-20-75 18.432 Series | XC522CT-ND+ 2.03 1.69 1.35 | XC522TR-ND 1012.50 | ECS-184-S-7S 
4.096 tepF |XCS00CT-ND 203 1.69 1.35 | XCS00TR-ND 1125.00 | ECS-41-16-78 19.6608 | Series | XC523CT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XC523TR-ND 1012.50 | ECS-196.6-S-7S 
4.194304 | 12pF |XC530CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC530TR-ND 1012.50 | ECS-42-12-7S 19.6608 |) 20pF eesse lates 203 1.69 (1.95 Pees 1125.00 | ECS-196.6 20-75 
4.433618 | 20pF | XC506CT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XC5O6TR-ND 101250 | ECS-44-20-78 20.000 Series | XC524CT-ND+ 2.03 1.69 1.35 | XC524TR-ND 1012.50 | ECS-200-S-7S 
4.9152 Series | XC507CT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XC507TR-ND 1012.50 | ECS-49-S-7S 20.000 16pF | XC489CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC489TR-ND 1125.00 | ECS-200-16-7S 
4.9152 | 20pF | XC508CT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XC508TR-ND 1012.50 | ECS-49-20-7S 20.000 20pF | XC525CT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XC525TR-ND 1012.50 | ECS-200-20-7S 
5.000 20pF |XC499CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC499TR-ND 1125.00 | ECS-50-20-7S 23.592 Series | XC559CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC559TR-ND 1012.50 | ECS-235.92-S-7S 
6.000 32pF |XC498CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC498TR-ND 1125.00 | ECS-60-32-7S 24.000 Series | XC526CT-ND+ 2.03 1.69 1.35 | XC526TR-ND 1012.50 | ECS-240-S-7S 
6.000 Series |XC497CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC497TR-ND 1125.00 | ECS-60-S-7S 24.000 20pF | XC527CT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XC527TR-ND 1012.50 | ECS-240-20-7S 
6.144 32pF | XC509CT-ND- 2.03 1.69 1.35 | XC509TR-ND 1012.50 | ECS-61-32-7S 24.000 16pF | XC528CT-ND 2.03 1.69 1.35 | XC528TR-ND 1012.50 | ECS-240-16-7S 
+XC-KIT-ND Digi-Key® SMT Low Profile Quartz Crystal Kit 3 each of values denoted (81 total pieces). Notebook style storage case and bin storage guide included... $169.00 
CSM 4A soe Cut Tape T&R 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: + Freq. Tolerance: I Freq. Load | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | ECS 
+50ppm @ +25°C and over operating temperature 1 3 2 (MHz) Cap. | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 | Part No. 
range + Shunt Capacitance: 7.0pF + Drive Level: 35 11.0592 Series | XC757CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC757TR-ND 675.00 | ECS-110.5-S-28A 
0.1mW + Operating Temp.: -10°C to +70°C + Storage S0 ca 4 11.0592 20pF | XC758CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC758TR-ND 675.00 | ECS-110.5-20-28A 
Temp.: -40°C to +85°C + Mode of Operation: Funda: | , 4 — or 23 12.000 Series | XC760CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC760TR-ND 675.00 | ECS-120-S-28A 
mental. The CSM-4A is also pin-out compatible with | (x4) “9.9 _.| aA 12.000 18pF | XC759CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC759TR-ND 675.00 | ECS-120-18-28A 
the Epson MA-506. 12.000 32pF | XC761CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC761TR-ND 675.00 | ECS-120-32-28A 
CuiTape a 12.288 20pF | XC762CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC762TR-ND 675.00 ara ran 
ae i on a 14.31818 | Series | XC764CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC764TR-ND 675.00 | ECS-143-S-28A 
Freq. Load | Digi-Ke Price Each Digi-Ke" Pricing | ECS 
(liz) _| Cap. | PartNo. 110100 | PartNo. 1,000" | Part No. 147456 | Sores | XG765CT ND 135 1.24 102 | XG7ESTHIND 675.00 | ECS-147.4.5.20A 
atrag Aap eee tee ioe 102 oa NG e700 Eoeses nN 14.7456 20pF | XC766CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC766TR-ND 675.00 | ECS-147.4-20-28A 
; p 3 : : : H ; 36-20: 76.000 Series | XC768CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC768TR-ND 675.00 | ECS-160-S-28A 
4.000 20pF | XC749CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC749TR-ND 675.00 | ECS-40-20-28A 16.000 20pF | XC767CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC767TR-ND 675.00 | ECS-160-20-28A 
4.9152 | 20pF | XC751CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC751TR-ND 675.00 | ECS-49-20-28A 18.432 Series | XC769CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC769TR-ND 675.00 | ECS-184-S-28A 
5.000 20pF | XC750CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC750TR-ND 675.00 | ECS-50-20-28A 18.432 20pF | XC770CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC770TR-ND 675.00 | ECS-184-20-28A 
6.000 32pF | XC752CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC752TR-ND 675.00 | ECS-60-32-28A 20.000 Series | XC771CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC771TR-ND 675.00 | ECS-200-S-28A 
pe as pele INe 18 ae bs Soe pe BCS eR IBGEA 20.000 20pF | XC772CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC772TR-ND 675.00 | ECS-200-20-28A 
5 p ; : : : H ; -80-16- 24.000 Series | XC773CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC773TR-ND 675.00 | ECS-240-S-28A 
9.8304 20pF | XC778CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC778TR-ND 675.00 | ECS-98.3-20-28A 24.000 20pF | XC774CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC774TR-ND 675.00 | ECS-240-20-28A 
10.000 Series | XC755CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC755TR-ND 675.00 | ECS-100-S-28A 24.576 20pF | XC775CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC775TR-ND 675.00 | ECS-245.7-20-28A 
10.000 20pF | XC756CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC756TR-ND 675.00 | ECS-100-20-28A 25.000 20pF | XC776CT-ND 1.35 1.24 1.02 | XC776TR-ND 675.00 | ECS-250-20-28A-F 
CSM-7 Case — HC-49USMD Fre Load | Digi-Ke' Price Each Digi-Ke pric ECS 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: + Frequency Tolerance: +50ppm @ +25°C. (wits) Cap. Bat Ne 1 10 100 pat a 1,000 Part No. 
and over operating temperature range _+ Frequency Stability (Extended Temp. 11.0592 | Series] XO573CT-ND 1.00 84 «67 | XO573TRND = 499.50 | ECS-110.5-S-5P 
Version): +100ppm, -40°C to +85°C + Shunt Capacitance: 7.0pF + Drive Level: 11.0592 | 20pF | XOS74CT-ND 1.00 .84 67 | XC574TRND 499.50 _| ECS-110.5-20-5P 
0.5mW + Operating Temperature: -10°C to +70°C (Extended Temperature 11.0592 | 32pF | XO686CT-ND 1.00 .84 67 | XO686TR-ND 555.00 _| ECS-110.5-32-5P 
Version: -40°C to +85°C) + Storage Temperature: -30°C to +85°C (Extended 12.000 Series | X0575CT-ND 1.00 84 67 XC575TR-ND 499.50 ECS-120-S-5P 
eoece Mas ot Open Mears) eg ee (first year): +5.0ppm 12.000 18pF | XC717CT-ND 1.00 .84_—.67_|_-XC717TR-ND 499.50 _| ECS-120-18-5P 
°C * Mode of Operation: Fundament 12.000 32pF | XCS87CT-ND 1.00 .84 67 | XO687IRND 555.00 | ECS-120-32-5P 
12.000393 | 18pF | XO688CT-ND 1.00 .84 67 | XO688TRND 555.00 _| ECS-120.003-18-5P 
Freq Load | Digi-Key rcurapes Digi-Key prising ES 12.288 | Series] XO689CT-ND 1.00 .84 67 | XC689TRND 555.00‘ | ECS-122.8-S-5P 
i ; A 12.288 20pF | XCS90CT-ND 1.00 .84 67 | XCBQ0TRND 555.00 _ | ECS-122.8-20-5P 
(MHz) | Cap. | Part No. i 10__100_| Part No. 1,000_| Part No. 14.31818 | Series |_XO576CT-ND__1.00__.84__—67_|_XC576TRND _499.50_| ECS-143-S-5P 
CSM-7 Case 14.31818 | 20pF | XC718CT-ND 1.00 .84 67 | XC718TRND 499.50 | ECS-143-20-5P 
3.579545 | 17pF | XCS60CT-ND 1.00 84.67 | XC560TR-ND 499.50 | ECS-35-17-5P 14.7456 | Series | _XC891CT-ND 1.00 84 67 | X0691TR-ND 555.00 | ECS-147.4-S-5P 
3.579545 | Series | XO863CT-ND 1.00 84 67 | XO663TR-ND 555.00 | ECS-35-S-5P 14.7456 | 20pF | XC692CT-ND 1.00 84 67 | X0692TR-ND 555.00 | ECS-147.4-20-5P 
3.6864 | Series} XQ561CT'ND 1.00 8467 | XOS6ITRND = 499.50 ECS-36-S:‘SP 15.000 | Series} XO693CT-ND 1.00 .84 67 | XO693TRND 555.00 _| ECS-150-S-5P 
3.6864 | 20pF | XC562CT-ND 1.00 8467 | XC562TRND = 499.50 | ECS-36-20-5P 16.000 ___| Series |_XO577CT-ND_ 1.00.84 .67__|_XC577TR'ND__499.50 _| ECS-160-S-5P. 
4.000___| Series |_XQ563CT-ND__1.00__.84__—67_| ~XO563TRND __499.50_| ECS-40-S-‘SP 16.000 20pF | XO694CT-ND 1.00.84. 67_-| XCB94TRND —555.00__| ECS-160-20-5P 
4.000 20pF | XC564CT-ND 1.00 84 67 | XC564TR-ND 499.50 | ECS-40-20-5P 16.000312 | 18pF | XC695CT-ND 1.00 84 67 | XQ695TR-ND 555.00 | ECS-160.003-18-5P 
a oe AOAC ND _ a or MOSHE ND $2500 ar 16.257 20pF | XCS96CT-ND 1.00 .84 67 | XCB96TRND 555.00 _| ECS-162.5-20-5P 
x ies 4 : : i J ‘ .3- 16.257 | Series) XO697CT-ND 1.00 .84 67 | XO697TRND 555.00 | ECS-162.5-S-5P 
Aid tor ee an ; “ oH a ellen ae Sees 18.000 Series |__XO898CT-ND 1.00.84 67 X0698TR-ND. 555.00 _| ECS-180-S-5P 
: zl : : J Z : 12: 18.432 | Series] XQ578CT-ND '1.00 84. S67: | XQB78TRND 499.50‘ | ECS: 184-S-5P. 
4.194304 16pF | XO668CT-ND 1.00.84. 67_:-| XCBC8TRND 555.00 | ECS-42-16-5P 18.432 18pF | XO899CT-ND 1.00 84 67 | XCB99TRND 555.00 | ECS-184-18-5P 
4.433618 | 20pF | XO669CT-ND 1.00 .84 67 | XCB69TRND 555.00 | ECS-44-20-5P 18.432 20pF | XC7O0CT-ND 1.00 .84 67 | XC700TRND 555.00 ‘| ECS-184-20-5P 
4.9152 | Series} XC565CT-ND 1.00 .84 67 | XOQ565TRND 499.50 | ECS-49-S-5P 19.6608 | Series} XC579CT-ND 1.00 .84 67 | XO579TRND 499.50 | ECS-196.6-S-5P 
4.9152 | 20pF | XC566CT-ND 1.00 .84 67 | XCS66TRND 499.50 | ECS-49-20-5P 19.6608__| 20pF | XC701CT-ND 1.00.84 _.67_| _XC701TRND _555,00__| ECS-196.6-20-5P 
5.000 | Series|__XO670CT-ND_ 1.00 .84__—.67_ | _XQ670TRND _—555.00_| ECS-50-S5P 20.000 Series] XO580CT-ND 1.00.84 67 | XC580TRND 499.50] ECS-200-S-5P 
5.000 20pF | XO671CT-ND 1.00 .84 67 | XC671TRND 555.00 | ECS-50-20-5P 20.000 16pF | XC719CT-ND 1.00 84 67 | XC719TRND 499.50 | ECS-200-16-5P 
5.0688 | Series} XO672CT-ND 1.00 .84 67 | XOQ672TRND 555.00 | ECS51-S5P 20.000 20pF | XC581CT-ND 1.00 .84 67 | XCS81TRND 499.50 | ECS-200-20-5P 
5.0688 | 20pF) XO673CT-ND 1.00 .84 67 | XC673TRND 555.00 _ ‘| ECS-51-20-5P 20.480 20pF | XC743CT-ND 1.00 .84 67 | XC743TRND 499.50 _| ECS-204.8-20-5P 
5.185 | Series) XO674CT-ND 1.00 .84 67 | XQ674TRIND 555.00 | ECS-52-S-5P 24.000 20pF | XO582CT-ND_1.00__.84_—67_||_~XCB82TRND 499.50 _| ECS-240-20-5P 
5.185, 32pF | XO675CT-ND 1.00 —.84_—67_| _XCB75TRND —_—555.00_| ECS-52-32-5P 24.000 16pF | X0583CT-ND 1.00 84 67 | XC583TRND 499.50 | ECS-240-16-5P 
5.9904 | Series! XO676CT-ND 1.00 84 67 X0676TR-ND 555.00 ECS-59-S-5P. 24.00014 | 18pF | XC702CT-ND 1.00 84 67 XC702TR-ND 555.00 ECS-240.001-18-5P 
5.9904 | 20pF | X0677CT-ND 1.00 84 67 | X0677TR-ND 555.00 | ECS-59-20-5P 24.576 20pF ) XC744CT-ND 1.00 84 67 | XC744TR-ND 499.50 | ECS-245,7-20-5P 
6.000 Series | X0678CT-ND 1.00 84 67 X0678TR-ND 555.00 | ECS-60-S-5P 25.000 18pF | __XC745CT-ND 1.00.84 7 XC745TR-ND 499.50 | ECS-250-18-5P-F 
6.000 32pF | XO679CT-ND 1.00 .84 67 | XC679TRND 555.00 _| ECS-60-32-5P 
6.144 32pF | XC567CT-ND_ 1.00 —.84_—67_| _XCS67TRND —_—-499.50_| ECS-61-32-5P 3.579545 | 17pF | XC730CT-ND 1.32 1.11 .89 | XC730TRND 661.50 | ECS-35-17-5PDN 
7.3728 | Series] XC568CT-ND 1.00 84 67 XC568TR-ND 499.50 | ECS-73-S-5P 3.6864 | 20pF | XC731CT-ND 1.32 1.11 89 XC731TR-ND 661.50 | ECS-36-20-5PDN 
7.3728 | 20pF| XO680CT-ND 1.00 84 67 X0680TR-ND 555.00 | ECS-73-20-5P 4.000 20pF | XC732CT-ND 1.32 1.11 89 XC732TR-ND 661.50 | ECS-40-20-5PDN 
8.000 Series | XC569CT-ND 1.00 .84 67 XC569TR-ND 499.50 ECS-80-S-5P. 6.000 32pF XC733CT-ND 1.32 1.11 89 XC733TR-ND 661.50 ECS-60-32-5PDN 
8.000 18pF XC681CT-ND 1.00 .84 67 X0681TR-ND 555.00 ECS-80-18-5P. 7.3728 20pF XC734CT-ND 1.32. 1.11 89 XC734TR-ND 661.50 ECS-73-20-5PDN 
8.000 32pF | X0682CT-ND_ 1.00 ——.84_—.67_| _XC682TRND —_—555.00_| ECS-80-32-5P 8.000 18pF | XC735C-ND 1.32 1.41 +89 | XC735TRND 661.50 | ECS-80-18-5PDN 
9.216 Series | XC683CT-ND 1.00 .84 67 X0683TR-ND 555.00 ECS-92.1-S-5P 12.000 20pF XC736CT-ND 1.32 1.11 89 XC736TR-ND 661.50 ECS-120-20-5PDN 
9.216 20pF XC684CT-ND 1.00 .84 67 X0684TR-ND 555.00 ECS-92.1-20-5P 14.31818 | 20pF XC737CT-ND 1.32 1.11 89 XC737TR-ND 661.50 ECS-143-20-5PDN 
9.8304 Series | XC570CT-ND 1.00 .84 67 XC570TR-ND 499.50 ECS-98.3-S-5P 16.000 20pF XC738CT-ND 1.32 1.11 89 XC738TR-ND 661.50 ECS-160-20-5PDN 
9.8304. 20pF XC571CT-ND 1.00 .84 67 XC571TR-ND 499.50 ECS-98.3-20-5P 18.4320 20pF XC739CT-ND 1.32 1.11 89 XC739TR-ND 661.50 ECS-184-20-5PDN 
10.000 | Series} XC572CT-ND 1.00 84 67 | XC@572TRND 499.50 | ECS-100-S-5P 19.6608 | 20pF | XC740CT-ND 1.32 1.11 .89 | XC740TRND 661.50 __| ECS-196-20-5PDN 
10.000 18pF | XC716CT-ND 1.00 84 67 | XC716TRND 499.50 | ECS-100-18-5P 20.000 20pF | XC741CT-ND 1.32 1.11.89 | XC741TRND 661.50 _| ECS-200-20-5PDN 
11.000 | Series] _XO685CT-ND 1.00 .84_~—.67_ | XOS85TRND —_—555.00_| ECS-110-S5P 24.000 20pF | XC742CT-ND 1.32 1.11.89 | XC742TRND 661.50 _| ECS-240-20-5PDN 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ECS we. Quartz Crystals ECS ic. SMT Quartz Crystals 
9256B-ND __ ECS Crystal/Oscillator Databook...................... $2.95 
u CSM-12 Crystals CSM-8 Crystals 
Electrical Characteristics: + Frequency Tolerance: 4.65 
+50ppm @ +25°C and over operating temperature 3.46 (12.7, Lt 
range * Shunt Capacitance: 7.0pF + Drive Level: ee 41.35 
1.0mW = Operating Temp.: -10°C to +70°C + Storage Lt ; 
Temperature: -40°C to +85°C + Aging Characteristics "43, 4-88 T 
(first year): +5.0ppm @+25°C 
Series resonance appears resistive in the circuit and impedance at fs is at its minimum Top View 
value. Unless load capacitance is specified, all crystals are manufactured at series 
resonance. When a crystal is operating at parallel resonance (fL) it will look inductive in 12.2 ba4.1 >| 
acircuit. Qrystal frequency varies depending on the value of load capacitance. The load E ¢ = 
capacitance is the dynamic capacitance of the total circuit as measured or computed Internal | 1.7 [0+ 
across the crystal terminals. Always specify the load capacitance if the crystal will be Connections E—_5.08_—_-| ar 
operated in the parallel mode. Pad Layout - Bottom View Side View + Pad Layout 
Frequency | Load | Digi-Key Price Each ECS ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 
(MHz) Cap._| Part No. Fl 10 100 500 | Part No. + Frequency Tolerance: +50 ppm @ 25°C and over operating temperature range + Frequency Tolerance: +50ppm @ 25°C and over operating 
HC-49/UA i Seperlonce. LO rare halng epee! fe a yeane On lca bale caisragey ° res ae ee 
"7 r +70°C + Storage Temp.: -40°C to +85°C + Aging Characteristics (first year): : rating Temp.: -10°C to +70°C + Storage Temp.: -40°C to 
io ie ee Ge oe Hee ie Bee +5.0ppm @25°C + Mode of Operation: Fundamental 485°C + Aging Characteristics (first year): +5.0ppm @25°C 
1.8432 Series | X002-ND 3.02 2.52 2.00 1.55|ECS-18S-1 
2.000 20pF | X068-ND 257 2.14 1.70 1.32) ECS-20-20-1 ECX-19A Crystals 
2.000 Series | X004-ND 2.73 2.27 1.81 1.40 | ECS-20-S-1 
2.048 12pF [X098-ND 273. 2.27 1.81 1.40/ECS-2048-124 EE OSG Suen adic et eae crank 
2.4576 32pF | X069-ND 257 214 1.70 1.32) ECS-24-32-1 450 ppm @ 25°C and over operating temp. range» Shunt 
2.500 Series | XO70-ND 257 2.14 1.70 1.32/ECS-25-S-1 Capacitance: 7.0pF- = Drive Level: O.5mW_ + Operating (TOP view) 
3.000 Series | X009-ND 3.02 252 200 1.55|ECS-30-S1 Temp.: -10°Cto +70°C + Storage Temp.: -30°C to +85°C 
3.2768 17pF | X022-ND 1.37 1.14 91-70 | ECS-32-17-1 » Aging Characteristics (first year): +5.0ppm @25°C 
3.579545 | 17pF | X049-ND 64 «585246 | ECS-35-17-1 
3.579545 | Series | X011-ND 64 58 52 46) ECS-35-S1 Max. Cut Tape Tape & Reel 
3.6564 1718p Ong S458 52 AG S86 164 Frequency| Load | ESR | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |ECS 
3.6864 | Series em 88 2 AG TES 36-51 (MHz) | Cap. | (2) | PartNo. 110 100-500 _| PartNo. 1,000 _| Part No. 
3.932160__| 17pF | X013-ND 64 58.52.46 | ECS-39-17-1 C5M-12 Series Crystals 
ee ee ae 2 a = “ Beet 3.579545| 17pf | — | XC584CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 | XC584TR-ND 975.00 |ECS-35-17-18-TR 
4.032 20pF | x072-ND ‘64.58.5246 EOS-40.3-20-1 3.6864 | Series | 200 | XC585CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 | XC585TR-ND 975.00 |ECS-36-S-18-TR 
4.032 Series | X015-ND ‘64885246 | ECS-403.S-4 3.6864 20pf | — | XC586CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 | XC586TR-ND 975.00 |ECS-36-20-18-TR 
4.096 20pF | X082-ND ‘e458 5246 | BoS-41-201 4.000 20pf | — | XC587CT-ND 1.95 1.76 147 1.17 | XC587TR-ND 975.00 |ECS-40-20-18-TR 
4.194304 | 12pF | x007-ND ‘64 BB B26 ECS 42-124 4.000 Series | 200 | XC588CT-ND__1.95 1.76 1.47 1.17 _| XC588TR-ND _ 975.00 _|ECS-40-S-18-TR 
4.433618 | 20pF | X083-ND ‘64585246 | BeS-44-20-1 49152 20pf | — | XC589CT-ND 1.95 1.76 147 1.47 | XC589TR-ND 975.00 |ECS-49-20-18-TR 
49152 Series | X050-ND ‘e458 52-46 |EeS-49-S1 4.9152 | Series | 150 | XC590CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 | XC590TR-ND 975.00 |ECS-49-S-18-TR 
49152 20pF | X084-ND ‘e458 52-46 | BoS8-49-20-1 6.144 32pf_ | — | XCS91CT-ND 1.95 1.76 147 1.17 | XC591TR-ND 975.00 |ECS-61-32-18-TR 
5.000 Series | X099-ND ‘64. 58 «52-46 | EOS-50-S1 7.3728 | Series | 100 | XC592CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 | XC592TR-ND 975.00 |ECS-73-S-18-TR 
5.000 20pF | X051-ND ‘6458-5246 | ECS-50-20-7 8.000 Series | 100 | XC593CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 | XC593TR-ND 975.00 |ECS-80-S-18-TR 
5.0688 Series | X052-ND ‘64 5852.46 | ECS-51-S1 9.8304 | Series [100 | XC594CT-ND 1.95 1.76 147 1.17 | XC594TR-ND 975.00 |ECS-98.3-S-18-TR 
5.0688 20pF | X085-ND 6458) 52.46 | ECS-51-20-1 9.8304 20pf | — | XC595CT-ND 1.95 1.76 147 1.17 | XC595TR-ND 975.00 |ECS-98.3-20-18-TR 
5.185 Series | X053-ND. 64 58 52 .46|ECS52-S1 10.000 Series 80 | XC596CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC596TR-ND 975.00 |ECS-100-S-18-TR 
5.185 32pF | X016-ND 64 58 52 .46|ECS52-32-1 11.0592 Series 80 | XC597CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC597TR-ND 975.00 |ECS-110.5-S-18-TR 
5 9904 Series | X073-ND ‘64585246 | EOS 59-S1 11.0592 20pf_| — | XC598CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 | XC598TR-ND _ 975.00 |ECS-110.5-20-18-TR 
5.9904 20pF | X017-ND 64 58 52 .46|BCS59.9-20-1 12.000 Series 80 | XC599CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 XC599TR-ND 975.00 |ECS-120-S-18-TR 
6.000 Series | X026-ND ‘64 «58 «52.46 | ECS-60-S1 14.31818 | Series | 50 | XC600CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 | XC600TR-ND 975.00 |ECS-143-S-18-TR 
6.000 32pF | X086-ND 64 58 52 .46| ECS-60-32-1 16.000 Series | 50 | XC601CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 | XC601TR-ND 975.00 |ECS-160-S-18-TR 
6.144 32pF | X054-ND 64 58 52 46 | ECS-61-32-1 18.432 Series | 50 | XC602CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 | XC602TR-ND 975.00 | ECS-184-S-18-TR 
6.5536 12pF | X018-ND 64 58 52 .46|ECS-65-12-1 19.6608 Series | 50 | XC603CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 | XC603TR-ND 975.00 |ECS-196.6-S-18-TR 
7.3728 Series | X074-ND 64 58 52 .46/ECS73S1 20.000 Series [| 50 | XC604CT-ND 1.95 1.76 147 1.17 | XC604TR-ND 975.00 |ECS-200-S-18-TR 
7.3728 20pF | X019-ND 64 58 52 46) ECS-73-20-1 20.000 20pf | — | XC605CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 | XC605TR-ND 975.00 |ECS-200-20-18-TR 
7.680 20pF | X020-ND 64 58 52 .46|ECS-76.8-20-1 24.000 20pf | — | XC606CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 | XC606TR-ND 975.00 |ECS-240-20-18-TR 
8.000 Series | X056-ND 64 5852-46 | ECS 80-S1 24.000 16pf_ | — | XC6O7CT-ND 1.95 1.76 1.47 1.17 | XC6O7TR-ND _ 975.00 |ECS-240-16-18-TR 
8.000 18pF | X100-ND 64585246 ECS 80-18-1 CSM-8 Series Crystals 
8.000 20pF | X021-ND 64 58 52 46) ECS-80-20-1 9.8304 | Series | 60 | XC608CT-ND 330 2.97 248 1.98 | XC608TR-ND 1650.00 |ECS-98.3-S-20A-TR 
8.000 32pF | X137-ND 64 5852 46 | ECS-80-32-1 9.8304 20pf | — | XC609CT-ND 3.30 297 2.48 1.98 | XC609TR-ND 1650.00 |ECS-98.3-20-20A-TR 
9.216 Series | X075-ND 640 58 52 46) ECS: 92.1-S-1 10.000 Series | 60 | XC610CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 | XC610TR-ND 1650.00 |ECS-100-S-20A-TR 
9.216 20pF | X138-ND 64 58 52.46 | ECS-92.1-20-1 11.0592 Series | 60 | XC611CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC611TR-ND 1650.00 /ECS-110.5-S-20A-TR 
9.8304 20pF | X087-ND 64 58 5246) ECS-98.3-20-1 11.0592 20pf_| — | XC612CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 | XC612TR-ND 1650.00 |ECS-110.5-20-20A-TR 
9.8304 Series | X023-ND 64 58 52 46) E0S-98.3-S-1 12.000 Series [| 60 | XC613CT-ND 3.30 297 248 1.98 | XC613TRND 1650.00 |ECS-120-S-20A-TR 
10.000 Series | X057-ND 64 58 52 46) E0S-100-S-1 14.31818 | Series | 60 | XC614CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC614TR-ND 1650.00 |ECS-143-S-20A-TR 
10.738635 | Series | X024-ND 64 58 52 46) EOS: 107.3-S1 14.7456 | Series | 60 | XC615CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 | XC615TR-ND 1650.00 /ECS-147.4-S-20A-TR 
11.000 Series | X088-ND 64 58 52.46 | ECS-110-S1 16.000 Series | 40 | XC616CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 | XC616TR-ND 1650.00 |ECS-160-S-20A-TR 
11.046 Series | X025-ND 64 58 52.46 | ECS-110.4-S-1 18.432 Series | 40 | XC617CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC617TR-ND 1650.00 |ECS-184-S-20A-TR 
11.0592 Series | X078-ND 6 5B 2 ABS 1105-51 19.6608 | Series | 40 | XC618CT-ND 3.30 297 248 1.98 | XC61STR-ND 1650.00 |ECS-196.6-S-20A-TR 
11.0592 20pF | X089-ND 640 5B 82 46) FOS-110.5-20-1 20.000 Series | 40 | XC619CT-ND 3.30 297 248 1.98 | XC619TR-ND 1650.00 |ECS-200-S-20A-TR 
ioe |e oS OS leeteee 20.000 20pf | — | XC620CT-ND 3.30 297 248 1.98 | XC620TR-ND 1650.00 |ECS-200-20-20A-TR 
: : : : Se : 24.000 Series | 40 | XC621CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC621TR-ND 1650.00 |ECS-240-S-20A-TR 
alee Series AOR 84 5B 52 46 ECS 1152-81 24.000 2opt_| — | XC622CT-ND 3.30 297 248 1.98 | XC622TR-ND 1650.00 |ECS-240-20-20A-TR 
to |cceete = S&S iin 2400014 | Series | 40 | XC623CT-ND 3.30 297 248 1.98 | XC623TR-ND 1650.00 |ECS-240.0014-S-20A-TR 
42000 aopF |-XDS0:ND ‘tbe b> 4g (cS 2032-1 30.000 Series | 40 | XC624CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC624TR-ND* 1650.00 |ECS-300-S-20A-TR 
i2:00093 Tee Sain 4B ee 4g | eS izn008-184 32.000 Series | 40 | XC625CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC625TR-ND* 1650.00 |ECS-320-S-20A-TR 
: : : oo : 33.000 Series | 40 | XC626CT-ND* 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC626TR-ND* 1650.00 |ECS-330-S-20A-TR 
pe ath ea ‘1 = = ae See e4 36.000 Series | 40 | XC627CT-ND* 3.30 297 2.48 1.98 | XC627TR-ND* 1650.00 |ECS-360-S-20A-TR 
42.288 20pF X141.ND G48 be | EOS 100.8-00-1 40.000 Series | 40 | XC628CT-ND* 3.30 297 248 1.98 | XC628TR-ND* 1650.00 |ECS-400-S-20A-TR 
13.5168 Series | X032-ND G48 BD 46 /ECS-135.S.1 40.320 Series | 40 | XC629CT-ND* 3.30 2.97 248 1.98 | XC629TR-ND* 1650.00 |ECS-403.2-S-20A-TR 
4431818 | Series | X091-ND G48 BD AG /ECS-143-841 30.000 Series | 40 | XC630CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC630TR-ND 1650.00 |ECS-300-S-20A-F-TR 
44.650 Sac MOEN Shag TES 1 32.000 Series | 40 | XC631CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 | XC631TR-ND 1650.00 |ECS-320-S-20A-F-TR 
44.7456 Saree | XOS2IND OB Oe ag lecsta74S4 35.2512 | Series | 40 | XC632CT-ND 3.30 297 2.48 1.98 | XC632TR-ND 1650.00 |ECS-352.512-S-20A-F-TR 
14.7456 20pF | X142-ND e488 BD 46 | EOS-1474-20-1 36.000 Series | 40 | XC633CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC633TR-ND 1650.00 |ECS-360-S-20A-F-TR 
45.000 Series | X059-ND 64585246 ECS1508.1 40.000 Series | 40 | XC634CT-ND_ 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC634TR-ND 1650.00 |ECS-400-S-20A-F-TR 
16.000 Series | X077-ND 64 5852.46 | ECS-160-S1 ECX-19A Series Crystals 
16.000 20pF | X143-ND ‘64.58 52 .46| ECS-160-20-1 3.579545| 17pF | — | XC850CT-ND 3.30 297 248 1.98 | XC850TR-ND 1650.00 |ECS-35-17-19A 
16.000312 | 18pF | X148-ND 64 58 52 .46| ECS-160.003-18-1 3.6864 20pF | — | XC851CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC851TR-ND 1650.00 |ECS-36-20-19A 
18.000 Series | X060-ND 64 58 52 46) ECS-180-S-1 4.000 20pF | — | XC852CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC852TR-ND 1650.00 |ECS-40-20-19A 
18.000 20pF | X144-ND 64 58 52 .46| ECS-180-20-1 4.9152 20pF | — | XC853CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC853TR-ND 1650.00 |ECS-49-20-19A 
18.432 Series | X061-ND_ 64 58 52.46 | ECS-184-S-1 6.144 32pF_| — | XC854CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC854TR-ND 1650.00 |ECS-61-32-19A 
18.432 18pF | X145-ND 64 «58 «52.46 | ECS- 184-18-1 7.3728 20pF | — | XC855CT-ND 330 297 248 1.98 | XC855TR-ND 1650.00 |ECS-73-20-19A 
18.432 20pF | X146-ND 64 58 52 .46| ECS-184-20-1 8.000 20pF | — | XC856CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC856TR-ND 1650.00 |ECS-80-20-19A 
19.6608 Series | X094-ND 64 58 52 .46|ECS-196.6-S-1 9.8304 20pF | — | XC857CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC857TR-ND 1650.00 |ECS-98.3-20-19A 
19.6608 20pF | X035-ND 64 58 52 .46| ECS-196.6-20-1 10.000 Series | — | XC858CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC858TR-ND 1650.00 |ECS-100-S-19A 
20.000 Series | X062-ND 6458.52.46 | ECS-200-S1 11.0592 20pF_| — | XC859CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 | XC859TR-ND 1650.00 |ECS-110.5-20-19A 
20.000 20pF | X036-ND 64 585246 | ECS-200-20-1 72.000 Series | — | XC860CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 | XC860TRND 1650.00 |ECS-120-S-19A 
22.1184 Series | X063-ND 64 58 52 46) ECS-221-S1 12.000 20pF | — | XC861CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC861TR-ND 1650.00 |ECS-120-20-19A 
24.000 20pF | X037-ND 64 58 52 .46)ECS-240-20-1 14.31818 | Series | — | XC862CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC862TR-ND 1650.00 |ECS-143-S-19A 
24.000 Series | X095-ND 64 58 52 46) ECS-240-S-1F 14.31818 | 20pF | — | XC863CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC863TR-ND 1650.00 |ECS-143-20-19A 
24.00014 18pF | X149-ND 64 58.52.46 | ECS-240.001-18-1 16.000 Series | — | XC864CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC864TR-ND 1650.00 |ECS-160-S-19A 
35.2512 18pF | X151-ND 80.72 = 58 52 | ECS-352.5-18-1 18.432 Series | — | XC865CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC865TR-ND 1650.00 /ECS-184-S-19A 
38.000530 | 18pF | X150-ND 80.72 = 58.52 | ECS-380.005-18-1 19.6608 Series | — | XC866CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC866TR-ND 1650.00 |ECS-196.6-S-19A 
40.32 18pF | X152-ND 80.72 58.52 | ECS-403.2-18-1 20.000 Series | — | XC867CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC867TR-ND 1650.00 |ECS-200-S-19A 
48.000 Series | X065-ND 64 58 52.46 | ECS-480-S-1 20.000 20pF | — | XC868CT-ND 3.30 2.97 2.48 1.98 | XC868TR-ND 1650.00 |ECS-200-20-19A 
49.860 20pF | X038-ND 64 585246 | ECS-498.6-20-1 24.000 20pF | — | XC869CT-ND 3.30 2.97 248 1.98 | XC869TR-ND 1650.00 |ECS-240-20-19A 
Base Insulator HOAIINSND — 09.08 _~—_.06| 700-9001 24.000 Series | — | XC870CT-ND__3.30__2.97 2.48 1.98 | XC870TR-ND 1650.00 |ECS-240-S-19A 


* 1.0 Frequency (#X066B-ND): 100ppm @+25°C; +100ppm from 0°C to +60°C. 


* 3rd Overtone 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(to23) 525 


Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 
ra ECS Inc. Quartz Crystals (MHz) Cap. _| Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
INTERNATIONAL 
11.0592 32pF_ | X170-ND 80 72 58 52 | ECS-110.5-32-4 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: + Frequency Tolerance: +50ppm @+25°C and over operating temp. range * Frequency 11.520 Series X171-ND 80 72 58 .52 | ECS-115.2-S-4 
Stability (Extended Temp. Version): +100ppm from -40°C to +85°C + Shunt Capacitance: 7.0pF * Drive Level: 0.5mW | 11.98135 Series X427-ND 80 72 58 .52 | ECS-119.8-S-4 
+ Operating Temp.: -10°C to +70°C (Extended Temperature Version: -40°C to +85°C) +» Storage Temp.: -40°C to +85°C. 12.000 20pF X227-ND 80 72 58 .52 | ECS-120-20-4 
(Extended Temp. Version: -55°C to +125°C) + Aging Characteristics (first year): +5.0ppm @+25°C + Mode of Operation: 12.000 32pF X172-ND 80 72 58 .52_| ECS-120-32-4 
Fundamental 12.000 Series | X428-ND 80 72 58 52 | ECS-120-S-4 
TTT 12.000393 18pF | X173-ND 80 72 58 52 | ECS-120.003-18-4 
- 12.096 Series | X429-ND 80 72 58 52 | ECS-121-S-4 
12.288 20pF_ | X228-ND 80 72 58 52 | ECS-122.8-20-4 
3.99 12.288 Series _| X174-ND 80 72 58 52_| ECS-122.8-S-4 
[| 12.960 18pF | X097-ND 1.04 87 69 54 | ECS-129.6-18-4 
14.31818 Series | X430-ND 80 72 58 52 | ECS-143-S-4 
: 14.31818 20pF | X444-ND 80 72 58 52 | ECS-143-20-4 
14.7456 Series | X431-ND 80 72 58 52 | ECS-147.4-S-4 
aa 5; 14.7456 20pF__| X175-ND 80 72 58 52_| ECS-147.4-20-4 
Frequency Load Digi-Key Price Each EcS 
(MHz) Cap. _| Part No. 1 10 100 500 | Part No. 15.000 Series | X432-ND 80 72 58 52 | ECS-150-S-4 
HCA97US co | ne (So 8 eee 
3.579545 | 17pF | X079-ND 80 72 58 ‘52 | ECS-35-17-4 " ules Se 2 : ; : pesee 
P 16.000 20pF_ | X176-ND 80 72 58 52 | ECS-160-20-4 
3.579545 | Series | X153-ND 80 72 58 .52 | ECS-35-S-4 
16.000312 18pF | _X177-ND 80 72 58 .52_| ECS-160.003-18-4 
3.6864 18pF | X402-ND 80 72 58 .52 | ECS-36-18-4 
: 16.257 20pF | X039-ND 1.04 87 69 54 | ECS-162.5-20-4 
3.6864 Series | X403-ND 80 72 58 52 | ECS-36-S-4 p 
: i opie 16.257 Series | X434-ND 80 72 58 52 | ECS-162.5-S-4 
4.000 Series | X404-ND 80 72 58 .52_| ECS-40-S-4 : 
18.000 Series | X435-ND 80 72 58 52 | ECS-180-S-4 
4.000 20pF | X405-ND 80 72 58 52 | ECS-40-20-4 48.000 200F RTI - oe 38 52 | ECS-180-20-4 
4.032 20pF | X154-ND 80 72 58 52 | ECS-40.3-20-4 : P ; é : : 
4.032 Series | X155-ND ‘80 72 58 ‘52 | ECS-40.3-S-4 18.432 Series _[PX436-ND 80 12 58 ‘52 _| ECS-184-S-4 
4.096 20pF | X156-ND 30 30 58 ‘52 | ECS-41.20.4 18.432 18pF | X179-ND 80 72 58 52 | ECS-184-18-4 
4.194304 | 12pF | X406-ND 80 72 58 52_| ECS-42-12-4 18.482 20pF | IEONG 80 #2 58 52 | ECS-184-20-4 
4.194304 | 16pF | X157-ND 80 72 58 ‘52 | ECS-42-16-4 teeeus Sones aut 4 & se 5 EGS ec ened 
4.433618 | 20pF | X407-ND 80 72 58 ‘52 | ECS-44-20-4 : Pp a 8 : ; : CS-196.6-20- 
49152 Series | X408-ND 80 co 58 ‘52 | ECS-49-S-4 20.000 Series | X438-ND 80 72 58 .52_| ECS-200-S-4 
4.9152 20pF | X409-ND 80 70 58 ‘52 | ECS-49-20-4 20.000 20pF | X439-ND 80 72 58 52 | ECS-200-20-4 
5.000 20pF__| X410-ND 80 72 58 ‘52 | ECS-50-20-4 21.47727 Series | X044-ND 1.04 87 69 54 | ECS-214.7-S-4 
5.000 Series | X158-ND 80 75 58 52 | ECS-50-S-4 22.1184 Series | X182-ND 80 72 58 52 | ECS-221-S-4 
5.0688 20pF | X411-ND 80 30 58 ‘52 | ECS-51-20-4 24.000 Series | X440-ND 80 72 58 .52 | ECS-240-S-4 
5.0688 Series | X159-ND 80 72 58 52 | ECS-51-S-4 24.000 16pF__| X441-ND 80 72 -52_| ECS-240-16-4 
5.185 2DF X064-ND 1.04 87 69 54 | ECS-52-32-4 24.000 20pF X442-ND 80 72 .52 | ECS-240-20-4 
32p! 0 CS p 
5.185 Series | X160-ND .80 72 58 52 | ECS-52-S-4 24.00014 18pF | X183-ND -80 72 52 | ECS-240.001-18-4 
5.9904 Series | X161-ND 80 72 58 52 | ECS-59-S-4 20.480 20pF | X229-ND 80 72 52 | ECS-204.8-20-4 
5.9904 20pF | X162-ND 80 72 58 52 | ECS-59.9-20-4 24.576 20pF | X230-ND 80 72 52 | ECS-245.7-20-4 
6.000 Series | X412-ND .80 72 58 52 | ECS-60-S-4 25.000 18pF__ | _X231-ND 80 72 -52_| ECS-250-18-4F 
6.000 32pF | X413-ND 80 72 58 52 | ECS-60-32-4 HC-49/US Industrial Tempera 
6.144 32pF__| X414-ND 80 72 58 52 | ECS-61-32-4 3.579545 17pF | X184-ND 98 88 Wal 63 | ECS-35-17-4DN 
6.500 20pF | X415-ND 80 72 58 52 | ECS-65-20-4 3.6864 20pF | X185-ND 98 88 71 63 | ECS-36-20-4DN 
7.3728 20pF | X076-ND 1.04 87 69 .54 | ECS-73-20-4 4.000 20pF_ | X186-ND 98 88 ral 63 | ECS-40-20-4DN 
7.3728 Series | X416-ND .80 72 58 52 | ECS-73-S-4 6.000 32pF | X187-ND 98 88 71 63 | ECS-60-32-4DN 
7.68 20pF | X163-ND 80 72 58 52 | ECS-76.8-20-4 7.3728 20pF__| X188-ND 98 88 Al .63_| ECS-73-20-4DN 
8.000 18pF__| X164-ND 80 72 58 ‘52_| ECS-80-18-4 8.000 18pF | X189-ND 98 88 71 63 | ECS-80-18-4DN 
8.000 20pF | X165-ND 80 72 58 52 | ECS-80-20-4 12.000 20pF_ | X190-ND 98 88 71 .63 | ECS-120-20-4DN 
8.000 32pF | X166-ND 80 72 58 52 | ECS-80-32-4 14.31818 20pF | X191-ND 98 88 71 .63 | ECS-143-20-4DN 
8.000 Series | X417-ND 80 72 58 52 | ECS-80-S-4 16.000 20pF | X192-ND 98 88 7” 63 | ECS-160-20-4DN 
8.500 Series | X418-ND .80 72 58 52 | ECS-85-S-4 18.4320 20pF__| _X193-ND 98 88 al .63_| ECS-184-20-4DN 
9.000 Series__| X419-ND 80 72 58 52_| ECS-90-S-4 19.6608 20pF | X194-ND 98 88 71 63 | ECS-196-20-4DN 
9.216 Series | X167-ND -80 72 58 52 | ECS-92.1-S-4 20.000 20pF X195-ND 98 88 71 63 | ECS-200-20-4DN 
9.216 20pF X168-ND 80 72 58 52 | ECS-92.1-20-4 24.000 20pF X196-ND 98 88 71 .63_| ECS-240-20-4DN 
9.545 Series | X420-ND .80 72 58 52 | ECS-95.4-S-4 HC-33 
9.8304 20pF px 163-ND 80 le 58 ey leCe oa oO 2.4576 Series] X043-ND 634 527 420 324 | ECS24S2 
2.8308 Series BPE 80 _.72 _8 _52_| ECS-98.3-S-4 2.94912 | 32pF_| X014-ND 1371.14 1 70_| ECS-29.4-32-2P 
10.000 Series | X422-ND 80 72 58 52 | ECS-100-S-4 : “HCE : = : 
10.000 18pF | X443-ND 80 72 58 .52 | ECS-100-18-4 . 
10.738635 Series | X423-ND 80 72 58 52 | ECS-107.3-S-4 2.560 32pF | X003-ND 1.24 1.03 82 64 | ECS-25.6-32-2P 
11.000 Series | X424-ND .80 72 58 52 | ECS-110-S-4 3.640 32pF | X008-ND 1.24 1.03 82 64 | ECS-36.4-32-2P 
11.0592 Series | X425-ND .80 72 58 52 | ECS-110.5-S-4 3.700 32pF | X012-ND 1.24 1.03 82 -64_| ECS-37-32-2P 
11.0592 20pF__| X426-ND 80 72 58 .52_| ECS-110.5-20-4 Base Insulator HC49INS-ND = .09 .08 .06 | 700-9001 


ECS ne. 


INTERNATIONAL, 


Quartz Crystals — 32.768KHz and 1.000MHz 
ECX-306 Series — SMT 


Specifications: + Frequency: 32.768KHz + Frequency Tolerance @ 25°C: +20ppm + Equivalent Series Resistance: 50KQ 
max. + Shunt Capacitance: 1.3pF typ. * Drive Level: 1pW max. + Calibration Tolerance: +20 ppm @25°C_ + Temperature 
Coefficient: -0.040 ppm/°C’ max. » Operating Temperature Range: -40°C to +85°C Max. + Storage Temperature Range: 
-55°C to +125°C + Q Factor: 50,000 min. » Turnover Temperature: +25°C (+5°C) + Insulation Resistance: 5S00MQ min./DC 
100V + Motional Capacitance: 0.003pF typ. + Aging (first year): +3 ppm max. @+25°C 


Parabolic Temperature Curve 


To determine frequency stability, use parabolic 
curvature. For example: What is the stability at 45°C? 
(1) Change in T (°C) = 45 - 25 = 20°C 
(2) Change in frequency 

= 0.04 PPM x (AT)? 

= 0.04 PPM x (20) 


T(°C) -20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 


“10+ 
20 
-304 
-404 
50-4 
60+ 


=-16.0 PPM heen = 780 max.=+| ml 19 
55—| 25 |4 3 Site sie ltceceseted Mat 
> po : i% 
Cylinder Type 38 = 
y yp Ml [le ge Bg. a 
X801-ND X802-ND X803-ND X804-ND 0.541 1 2 4 42 r 
Frequency 32.768KHz 32.768KHz 32.768KHz 1.00MHz Side View Top View Front View 
Frequency Tolerance @ 25°C +20ppm +20ppm +20ppm +3000ppm = 7 — 
Load Capacitance 12.5pf 12.5pf 8.0ph 8.0pf aan eae et pear einy een ee = & les 
Equivalent Series Resistance 35K Ohm 35K Ohm 40K Ohm 3K Ohm mo va Ano Ri ne 7 = ee os aa : ze Avene 
Shunt Capacitance 1-6pF Typ. _| _1:35pF Typ. 1.00pF Typ. DSB Ie: 12.5pF_|_XC488CT-ND 108 90 72 XC488TR-ND 3,000 | 560.00/M 
Operating Temperature Range | -10°C to +60°C | -10°C to +60°C | -10°C to +60°C | -10°C to +60°C = - s ! . 
Storage Temperature Range _| -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to+85°C | -30°C to +70°C ECX-3TA Series — SMT 


Specifications + Frequency: 32.768KHz + Freq. Tolerance @ 25°C: +20ppm + Equivalent Series Resistance: 50KQ max. 


a X803 & X804 + Shunt Capacitance: 2.0pF typ. - Operating Temperature Range: -40°C to +85°C * Storage Temp. Range: -55°C to +125°C. 
.26 : 
ze a #4 #3 1.2 1.2 
z% 7 =F 2.0.81 o | 1.8 #4 #3 1 3.88 ey 
b= 5.1—+-4.3-+4 4 © lob aa H aa Ts 
#2 4 ia ae oo i LS - 
Drive Digi-Key Price Each ECS Bae eae Ries Hi #2 t 
Level Part No. 1 10 100 500 Part No. 
1pW X801-ND 30 27 22 20 ECS-3X8 Cut Tape Tape & Reel 
1pWw X802-ND .30 27 22 .20 ECS-.327-12.5-13 Load Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
1pWw X803-ND 2.63 2.37 1.89 1.68 ECS-.327-8-14 Cap. Part No. 1 10 100 Part No 3,000 
1.0uW X804-ND 7.18 6.46 5.17 4.60 ECS-10-8-14 12.5pF_ | X488CT-ND 1.62 1.35 1.08 X488TR-ND 840.00/M 
ECS we. SMT Ultra-Low Profile Quartz Crystals a Cut Tape 
eee aries Frequency Load Digi-Key Price Each ECS 
(MHz) Cap. Part No. 1 10 100 Part No. 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: + Mode: Fundamental Drive Level: 10 j 15.000 Series XC801CT-ND 3.91 3.56 3.16 ECS-150-S-15 
LW + Frequency Tolerance: +50 ppm@25°C and over operating temp. range Kt 35 18.000 Series XC804CT-ND 3.91 3.56 3.16 ECS-180-S-15 
+ Frequency Stability: +50 ppm + Operating Temp. Range: -10°Cto +70°C 18 30)L8 24.000 Series XC808CT-ND 3.91 3.56 3.16 ECS-240-S-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 


526 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


inECS SMT Low Profile Quartz Crystals = Gut Tape ies a 
hil INC. Freq. Load | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing ECS 
mrennarional ECX-64 1.4mm (MHz) | Cap. | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 _| Part No. 
: 18.432 20pF | XCBI4CT-ND 3.75 338 282] XCBI4TRND 1875.00 | ECS-184-20-23B-TR 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ECX-64B (238) ECX-64A (23A) 18.432 | Series| XCBISC-ND 3.75 3.38 2.82| XCBISTRND ~—1875.00 | ECS-184-S-238-TR 
+ Freq. Tolerance: +50ppm @ +25°C 19.6608 | 20pF) XC816CT-ND 3.75 3.38 2.82] XC816TRND 1875.00 | ECS-196-20-23B-TR 
and over operating temp. range * Shunt 7 19.6608 Series | XC817CT-ND 3.75 3.38 2.82) XC817TR-ND 1875.00 | ECS-196-S-23B-TR 
Capacitance: 7.0pF + Drive Level: 20.000 20pF | XCB18CT-ND 3.75 338 2.82] XC818TR-ND 1875.00 | ECS-200-20-23B-TR 
0.1mW + Operating Temp.: -10°C to 20.000 | Series} XCB19CT-ND 3.75 3.38 = 2.82) XCB19TR-ND 1875.00 | ECS-200-S-23B-TR 
+70°C + Storage Temp.: -40°C to +85°C 24.000 _| Series} XC820CT-ND 3.75 3.38 —-2.82| XC820TR-ND 1875.00 _| ECS-240-S-23B-TR 
+» Aging Characteristics it year): +2.0 ECX-64A 
ppm @ 25°C + Max. ESR: 400 + Mode 14.31818 | 20pF | XC821CT-ND 3.30 297 2.48] XC821TRND 1650.00 | ECS-143-20-23A-TR 
of Operation: Fundamental 14.31818 | Series] XC822CT-ND 3.30 297 2.48| XC822TR-ND 1650.00 | ECS-143-S-23A-TR 
14.7456 | 20pF | XC823CT-ND 330 297 2.48] XC823TR-ND 1650.00 | ECS-147-20-23A-TR 
a Cut Tape — T&R 16.000 20pF | XC824CT-ND 3.30 297 2.48] XC824TR-ND 1650.00 | ECS-160-20-23A-TR 
Freq. Load | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | ECS 16.000 Series| XC825CT-ND 3.30 297 248] XC825TR-ND 1650.00 | ECS-160-S-23A-TR 
(MHz) | Cap. | PartNo. 1 10100 | PartNo. 1,000 __| Part No. 18.432 20pF | _XCB26CT-ND 3.30. 2.97 2.48 | XC826TR.ND 1650.00 _ | E0S-184-20-23A-TR 
ECX-64B 18.432 Series| XC827CT-ND 3.302.997 2.48] XCB27TR-ND 1650.00 | ECS-184-S-23A-TR 
1431818 | 20pF] XC809CT-ND 3.75 338 282] XCB09TRND 1875.00 | ECS-143-20-23B-1R 19.6608 | 20pF | XC828CT-ND 330 297 2.48] XC828TRND 1650.00 | ECS-196-20-23A-TR 
14.31818 | Series} XC810CT-ND 3.75 338 282] XCRI0TRND 1875.00 | ECS-143-S-23B-TR 19.6608 | Series) XC829CT-ND 330 297 2.48] XC829TR-ND 1650.00 | ECS-196-S-23A-TR 
14.7456 | 20pF | XCB11CT-ND 3.75 338 282] XCBI11TRND 1875.00 | ECS-147-20-23B-TR 20.000 20pF | XC830CT-ND 3.30 297 2.48] XC830TR-ND 1650.00 | ECS-200-20-23A-TR 
16.000 20pF | XC812CT-ND 3.75 3.38 282] XC812TRND 1875.00 | ECS-160-20-23B-TR 20.000 | Series} XCB31CT-ND 3.30 297 = 2.48 | XC831TR-ND 1650.00 | ECS-200-S-23A-TR 
16.000 _| Series} XC813CT-ND 3.75 3.38 ~=—-2.82 | XCBI3TRND _1875.00_| ECS-160-S-23B-TR 24.000 | Series| XC832CT-ND 3.30297 2.48 | XC832TR-ND 1650.00 _| ECS-240-S-23A-TR 


Monolithic Crystal Filters - “10.7MHz” 


12.5KHz Channel Spacing: - Operating Temp. Range: -20°C to +70°C + Pass Bandwidth: 3dB 
+3.75KHz min. * Stop Bandwidth: 20dB +18KHz for Model 10.7-7.5A; 40dB +14KHz for Model 10.7-7.5B 


25KHz Channel Spacing: + Operating Temp. Range: -20°C to +70°C + Pass Bandwidth: 3dB 
+7.5KHz min. * Stop Bandwidth: 18dB +25KHz for Model 10.7-15A; 40dB +25KHz for Model 10.7-15B 


50KHz Channel Spacing: + Operating Temperature Range: -20°C to +70°C_ + Pass Bandwidth: 
3dB +15KHz min. + Stop Bandwidth: 15dB +50KHz for Model 10.7-30A; 30dB +40KHz for Model 10.7-30B 


Dot Mark 
ae 


Monolithic Crystal Filters - “21.4MHz” 


12.5KHz Channel Spacing: + Operating Temp. Range: -20°C to +70°C_ +» Pass Bandwidth: 3dB 
+3.75KHz min. + Stop Bandwidth: 18dB +12.5KHz for Model 21K-7.5A; 35dB +12.5KHz for Model 21K7.5B 


25KHz Channel Spacing: - Operating Temperature Range: -20°C to +70°C + Pass Bandwidth: 
3dB +7.5KHz min. + Stop Bandwidth: 18dB +25KHz for Model 21K15A; 40dB +25KHz for Model 21K15B 


50KHz Channel Spacing: + Operating Temperature Range: -20°C to +70°C + Pass Bandwidth: 
3dB +15KHz min. + Stop Band’ h: 15dB +45KHz for Model 21K30A; 40dB +50KHz for Model 21K30B 


Dot Mark 
a (Ks 
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io 25 
ifMcF]t MCF] >it 7.3 | 
f a oy Pe ? aa 
' ' 1 
' 1 ' GND if 
T SG4C1 iC +LM c 1+c@im m2 ma ¢ 
Lito depen [33 pig: e932 ib bt baad 
47 GND ol PP Lt4 = GND GND 1-20.35 leo GND GND 
2-Pole MCF Test Circuit 4-Pole MCF Test Circuit 2-Pole MCF Test Circuit jb% + 8.0 4-Pole MCF Test Circuit 
Zt: Terminating Impedance Zt: Terminating Impedance Zt: Terminating Impedance Zt: Terminating Impedance 
Term. Term. 
No. of | Ripple | Insert. | Impedance | Digi-Key Price Each ECS No. of | Ripple | Insert. | Impedance | Digi-Key Price Each ECS 
Pole | (Max.) | Loss | OHMS//pft | Part No. 1 10 100 500 Part No. Pole | (Max.) | Loss | OHMS//pf | Part No. 1 10 100 500 Part No. 
12.5KHz Channel Spacing 12.5KHz Channel Spacing 
2 0.5dB | 1.5dB 1.8K//5 X701-ND 5.53 459 3.66 2.83 ECS-10.7-7.5A 2 0.5dB | 2.0dB 1.5K//6 X707-ND 439 365 2.91 2.25 ECS-21K7.5A 
4 1dB | 2.5dB 1.8K//4 X702-NDt 12.51 10.40 8.28 6.40 ECS-10.7-7.5B 4 1dB | 2.5dB 850//5 X708-NDt 10.24 851 678 5.23 ECS-21K7.5B 
25KHz Channel Spacing 25KHz Channel Spacing 
2 0.5dB | 2.0dB 3kK//2 X703-ND 3.41 284 2.26 1.75 ECS-10.7-15A 2 0.5dB | 1.5dB 1.5K//3 X709-ND 439 365 2.91 2.25 ECS-21K15A 
4 1dB | 2.5dB 3K//2 X704-NDt 6.66 5.54 441 3.41 ECS-10.7-15B 4 1dB 2dB 1.5K//2 X710-NDt 10.24 851 678 5.23 ECS-21K15B 
50KHz Channel Spacing 50KHz Channel Spacing 
2 0.5dB | 1.5dB 5K//0 X705-ND 4.23 3.51 2.80 2.16 ECS-10.7-30A 2 0.5dB | 1.5dB 1.5K//1 X711-ND 439 365 2.91 2.25 ECS-21K30A 
4 1dB | 2.5dB | 5.5K//-1 X706-NDt 8.78 7.29 581 4.49 ECS-10.7-30B 4 1dB 2dB 1.8K//0.5 X712-NDt 10.24 851 678 5.23 ECS-21K30B 
+ Package is HC-49/U x 2 t+ Package is UM-1 x 2 
SMD Monolithic Crystal Filters 21.4MHz A5MHz 
2.54 
Term. Cut Tape T&R + Ripple: 1dB max. Y 
No. of | Impedance | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | ECS + Ripple: 1dB max. + Insertion Loss: 3dB 26 IN/OUT 
Pole | OHMS//pf | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 | Part No. + Insertion Loss: 2.5dB * Operating Temp. : 
* Operating Temperature: -30°C to +85°C -30°C to +85°C FGND + 
4 ie . + Fo: 21.4MHz + Fo: 45.0MHz GND 
1500//2.5 | X713CT-ND 7.31 6.08 4.84 | X713TR-ND 3375.00 | 96SMF21A15-TR + Pass Bandwidth: 3dB +7.5KHz min. + Pass Bandwidth: 3dB +15KHz min. + 4.6-> 
1100//0 X714CT-ND 10.56 8.78 6.99 | X714TR-ND 4875.00 | 96SMF45A30-TR * Stop Bandwidth: 10dB +25KHz + Stop Bandwidth: 15dB +60KHz 


Ceramic Resonators 


Fig. 1 k4to4 ,15h Fig. 5 
ZTT and SR1-B Series: ZTA, ZTB and SR1-A Series: ee 10 Temmipations 
+ Frequency Accuracy: +0.5% * Stability in + Frequency Accuracy: +0.5% »* Stability in Dim. in () is for 
Temperature: -20°C to +80°C, +0.3% + Aging Temperature: -20°C to +80°C, +0.3% » Aging Freq. Range 0.6 0.25 
for Ten Years: +0.3% + Built-in Capacitance: for Ten Years: +0.5% * Operating Tem- 3.58-4.19 at 
30pf +20% perature: -20°C to +80°C 25-1 + b25 
Digi-Key Price Each ECS 
Fig. Series Frequency | Part No. al 10 100 | PartNo. 
3.58MHz | X901-ND 68 57 45 | ZTT-3.58MG 
4.00MHz | X902ND 68 57 .45 | ZTT-4.00MG 
419MHz | X903-ND 81 68 54 | ZTT-4.19MG 
ar 6.00MHz | X904-ND 68 57 .45 | ZTT-6.00MT 
1 with Caps | 8:00MHz | X905-ND 70 59.47 | ZTT-8.00MT 
PS) 40.00MHz | X906-ND 70 .59 47 | ZTT-10.00MT Fig. 5B 
12.00MHz | X907-ND 81 68 .54 | ZTT-12.00MT Frequency 
16.00MHz | X908-ND 81 68 .54 | ZTT-16.00MX Range Teyana 
20.00MHz | X909-ND_.81__—«.68_—=54_|_ZTT-20.00MX 200 
ZTA 3.58MHz | X910-ND 54 45 36 | ZTA-3.58MG 400 
2 without 4.00MHz | X911-ND 54 45 .36 | ZTA-4.00MG 455-640 
Caps 4.19MHz | X912-ND__.68_—=.57__—45_|_-ZTA-4.19MG 800-1000 
6.00MHz | X913-ND 54 45 .36 | ZTA-6.00MT 
8.00MHz | X914-ND 59.50.40 | ZTA-8.00MT 
3 ZTA 10.00MHz | X915-ND 59 50 .40 | ZTA-10.00MT fon DigtKey ponies Dig-Key malty fe 
ce parent yoreNG 2 ee ae le asin Fig. | _ Series Freq. | C1 & C2 | Part No. 110  100| PartNo. 2,500 _| Part No. 
20.00MHz | X918-ND 68 —57__—.45_ | _ ZTA-20.00MXO11 3.58 — | X882CrND 7060.47 | X932TR:ND — 280.00/M | ECS-SR1-3.58-A 
D00KH: —eXGIS:-NDE 847058) 2TBe00D 4.000 — | X933CT-ND 70 60  .47 | X933TR-ND —280.00/M| ECS-SR1-4.00-A 
400KH2  |exe2otNn 6857. as. | ZTB400D 5A | ECS-SR1-A | 4.19 — | X934CT-ND 70 60 .47| X934TR-ND 280.00/M| ECS-SR1-4.19-A 
: ‘ : 6.000 — | X935CT-ND .70 60 47) X935TR-ND 280.00/M| ECS-SR1-6.00-A 
ZTB 455KHz | X921-ND = 685745 | ZTBA455SE 8.000 —__| X@36CT-ND_ 70 ~—.60__47 | X936TR-ND _280.00/M| ECS-SR1-8.00-A 
4 without S00KHz | X922ND 68 57 .45 | ZTBSOOE 358 | 30pF | X927CT-ND 77 66 .52 | X927TR'ND _308.00/M| ECS-SR1-3.58-B 
Caps S40KHz ebm 8668 57 45 | ZTBSA0P 4.000| 30pF | X928CT-ND 77 .66 .52| X928TR-ND 308.00/M| ECS-SR1-4.00-B 
640KHz | X924-ND 68 57 .45 | ZTB640P 5B | ECS-SR1-B | 4.19 30pF | X929CT-ND 77 66 .52| X929TRND 308.00/M| ECS-SR1-4.19-B 
800KHz X925-ND 68 57 45 | ZTB800J 6.000 | 30pF | X980CT-ND 77 .66 52] X930TRND 308.00/M| ECS-SR1-6.00-B 
1000KHz | X926-ND 68 57.45 | ZTB1000J 8.000 | 30pF | X931CT-ND .77__—.66_~—=52.| X931TR-ND _308.00/M| ECS-SRI-8.00-B 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. Ceramic Resonators Type EFO-N, EFO-P, EFO-V, EFO-S: 


Features: + Constructed with ceramic package + High reliability against soldering heat and mechanical stress + Moisture- 
proof sealing * Stable against solvent cleaning + Designed for reflow soldering + Rat-bottom plate for better mountings + Type 


EFO-MN EFO-MC ; EFO-V contributes simplification of oscillation circuits and reduces the numbers of circuit parts. Applications: - Glock generator 
Built-In Capacitors Type: + Includes two capacitors, for various microprocessers + Carrier between telecommunication equipments (telephone to telephone, personal computer to 
Oscillation constructing Colpitts oscillation circuits. High accuracy and printer, etc.). 
Frequency, stable characteristics will be realized with the selected si i Type EFO-V, EFO-S Surface Mount 
as capacitors encased, small in size due to the new design of Type EFO-N, EFO-P Surface Mount yp 
construction. Terminations Terminations 
Tey) Ostillation Circuit Oscillation 1/ \ 2 if \2 \ 3 
Frequency ime wae 
Date 
Code 32 32 
9 ee | 
= 1 2 1 z 2 3 
! 5.0 5.0 
Hl Fi 
fa! Lge — 
Osc. Digi-Key Pricing Panasonic Osc. | Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Panasonic 
Freq. Part No. a 10 100 1,000 5,000 Part No. Freq. | Part No. 1 10 100 500 Part No. 2,500 5,000 | PartNo. 
Ceramic Resonators Type N Surface Mount-General Purpose 
3.58MHz| PX358ECT-ND 1.70 14.59 114.32 511.00 = — = EFO-N358465, 
3.00MHz PX300MN-ND 1.04 8.91 69.80 424.00 396.00/M EFO-MN3004A4 4.00MHz| PX400ECT-ND 1.40 12.00 94.00 420.00] PX400ETR-ND 571.00/M 533.00/M | EFO-N4004E5 
3.58MHz PX358MN-ND 94 8.07 63.22 384.00 359.00/M EFO-MN3584A4 4.19MHz| PX419ECT-ND 1.40 12.00 94.00 420.00 = _— = EFO-N419465, 
4,00MHz PX400MN-ND 94 = 807 63.22 384.00 359.00/M | EFO-MN4004M4 5.00MHz] PXSOOECT-ND 1.40 12.00 94.00 420.00) = — = = EFO-N5004E5 
SMe eee ee | ee | aes BOOMHE| PXBOOECTND 1.75 1804 117.83 06.50 PXBOOETRND 71600/M_668.00M | ERONGOO4ES 
6.00MHz PX600MN-ND 1.04 8.91 69.80 424.00 396.00/M EFO-MN6004A4 7 = Ti = PS fa - M t-G. 1Pi L \-P fil - 
8.00MHz | — PXB00MN-ND 1.04 891 69.80 424.00 396.00/M | EFOMNS004A4 A tla ce etl Citic 


3.58MHz] PX358PCT-ND 1.58 13.50 105.75 472.50| PX358PTR-ND 642.86/M 599.99/M | EFO-P3584E5 


10.00Mh2 HNO ie 38 BOSD» “2900 © S000 M1 ||) EO MNIOOSE 4.00MHz| PX400PCT-ND 1.58 13.50 105.75 472.50| PX400PTR-ND 642.86/M 599.99/M | EFO-P4004E5 


12.00MHz | _ PX1200MN-ND 1.14 9.81 76.85 _-467.00_—436.00/M_|_EFO-MN1205B4 4.19MHz| PX419PCT-ND 1.58 13.50 105.75 472.50| PX419PTR-ND 642.86/M 599.99/M | EFO-P4194E5 
Ceramic Resonators With Built-In Capacitor 5.00MHz| PXSOOPCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95| PXSOOPTR-ND 655.72/M_ 611.99/M | EFO-P5004E5 
6.00MHz| PX600PCT-ND 1.61 1377 107.87 481.95| PX600PTR-ND 655.72/M_ 611.99/M | EFO-P6004E5 
5.00MHz PX500-ND 72 621 48.64 296.00 _—-276.00/M_| EFO-EC5004M 8.00MHz| PXB00PCT-ND 1.61 1377 107.87 481.95| PXBOOPTR-ND _655.72/M_611.99/M | EFO-P8004E5 
2.00MHz PX200MC-ND 1.08 8.79 68.86 419.00  391.00/M | EFO-MC2004A4 Type V Surface Mount With Built-In Capacitor 
3.00MHz PX300MC-ND 1.04 8.91 69.80 424.00  396.00/M_| EFO-MC3004A4 5.00MHz| PXSOONCT-ND 1.75 15.04 117.83 526.50) = — _ _ EFO-VS004E5 
3.58MHe PXQ5eMC-ND ‘4. 807 6322 38400 358.00 | EFOMCass4M4 6.00MHz| PX600NCT-ND 1.46 12.51 98.00 _438.00| PX600NTR-ND _596.00/M_556.00/M | EFO-V6004E5 
4.00MHz | — PX400MC-ND 24 807 63.22» 384.00 359,00/M | EFO-MC4004A4 Type S Surface Mount With Built-In Capacitor Lo-Profile 
5.00MHz PXS00MC-ND ‘948.07 6322 38400 359,00 | EFO.MCS004a4 3.58MHZ] PXS68SCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95] PXGS6STRND 655.72/M 611.99/M] EFOS35e455 


4.00MHz| PX400SCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95] PX400STR-ND 655.72/M 611.99/M | EFO-S4004E5 


S.COMHe OO 1.04 8.81 BONO: sae CO: S08, 00/M- ||| ERO MOSOOS Ee 4.19MHz| PX419SCT-ND 1.61 13.77 107.87 481.95| PX419STR-ND 655.72/M_ 611.99/M | EFO-S419465 
8.00MHz PXB00MC-ND 1.04 8.91 69.80 424.00 396.00/M |) EFO-MC8004A4 5.00MHz| PXSOOSCT-ND 1.64 14.04 109.98 491.40| PXSOOSTR-ND 668.58/M 623.99/M | EFO-S5004E5 
10.00MHz PX1000MC-ND 1.14 9.81 76.85 467.00 436.00/M | EFO-MC1005B4 6.00MHz| PX600SCT-ND 1.64 14.04 109.98 491.40] PX600STR-ND 668.58/M 623.99/M | EFO-S6004E5 
12,00MHz | _PX1200MC-ND 114981 76.85 467.00 _436.00/M_| EFO-MC1205B4 8.00MHz| PX800SCT-ND 1.64 14.04 109.98 491.40] PXB00STR-ND 668.58/M_623.99/M | EFO-S8004E5 


+ Resonant 
Panasonic. SAW Resonators Frequency Digi-Key Pricing Panasonic 
(MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 


Capable of fundamental wave oscillation, and it is particularly suited for 
simplification, size reduction and stabilization of the circuit, compared 


with conventional LC oscillation and quartz crystal oscillation. 8.2kQ 31800 
Features: + Capable of fundamental oscillation + Superior tempera- BFS17 2245020.25 Mapes O87 (88.86 461.07 | BOHP2KMSI2 


ture characteristics. + Suited for simplification, size reduction and Soc3954 418.00 +0.25 | PX418S1-ND 6.87 58.86 461.07 | EFO-H418MS12 


stabilization of the circuit. Recommended Applications: + Oscillation 7 SPF = Center 
circuit for remote control (garage door opener, security system). vies 1. Input / Frequency Digi-Key Pricing Panasonic 
+ Various kinds of local oscillation circuit. Characteristics: » Oper- 18kQ* —4pF $6200 5 Gia (MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 
ating Temperature: -20 to 80° C. * Maximum Frequency Drift: -150 to 7 ieee 2 Port Type 
OC (- e 3 i - Example Circuit for Reference Only . 

50 ppm/°C (-20 to 80° C). 1 Port Type: +» Resonant Resist. (Q); 30 3. Ground 224.50 40.25 PX224S2-ND 6.87 58.86 461.07 | EFOH224MS03 


Cc F): 2.0 + 0.5. 2 Port T e | rt L dB): 15 *42kQ when used with 2SC3354 
Me Sede idee eo eee non v Be alee ooe ea) 315.00 40.25 | PX315S2-ND 687 58.86 461.07 | EFOH315MS03 


max. * Loaded Q; 7000 min. (5000 min. for 418.00 and 433.92 
frequency). + Cap. (pF); 1.3 + 0.3. « Phase Shift; 180°. 418.00 +0.25 | PX418S2-ND 687 5886 461.07 | EFO-H418MS03 


Re TO KO Ceramic Resonators 


+» Vec=5V 


1 Port Type 


EFO-H315MS16A 
100pF 


AM Ceramic Filters "455Khz" Sate aquney: 5st, Inerion Lose: 6, Atm 


Sel. fe) 
3.51 : eee 
TOKO ceramic resonators utilize the piezoelectric principle converting a mechanical force f2-9.50-163.30-4 4 Lb Fo+-9KHz/ Imp. | Digi-Key Pricing Toko 
(stress) into an electrical signal or converting an electrical signal into a mechanical force. The 2.54 (dB) (Ohms) | Part No. i 10 100 | Part No. 
ceramic resonator is a thin section of piezoelectric ceramic material, such as quartz, whose a CFM2 Type 


sides are metallized into a corresponding pair of electrodes and upon the application of 
current produce a lengthwise vibration. 


18 1K:1.5K | TK2330-ND 2.65 23.21 165.75) AHORVI2-455AL 
16 1.5K:2K | TK2331-ND 2.65 23.21 165.75) AHOAVI2-455BL 
12 2K:2K | TK2332-ND 2.65 23.21 165.75 | AHCAV2-455(1| 
9 2K:2K | TK2333-ND 2.89 25.27 180.50 | AHORV2-455DL| 
6 2.5K:2.5K| TK2334-ND 2.89 25.27 180.50] AHCAVI2-455E_ 


CRL, CRK 


“0.2 Max. 


IC 
ES Output 


{2 
oh X 7o2 
™ Test Circuit 
Output 8.5 4e 
IC: 1/5p- ot is 
PD4069 "S| 
VDD :+5V 
x : Ceramic 
Element 4 _—— 
C1,C2: External i é 5—efe13.5 Max ined 3300 
Capacitors impedance 
Bw Ins. Spurious 
External Osc. | Capacitor Digi-Key Pricing Toko @3dB Loss Response Digi-Key Pricing Toko 
Freq. C1(pF)C2 Part No. 1 10 100 | Part No. (KHz) (Max.) (9-12 MHz) Part No. 1 10 100 Part No. 
CRL Type CFSK Type 
220KHz +3% 300 300 TK9920-ND 3.55 28.44 177.50 |CRL220 280 6dB 30dB TK2304-ND 1.85 14.80 92.00 SK107M1N-AO-10 
262KHz +3% 300 300 TK9921-ND 3.55 28.44 177.50 |CRL262 230 6dB 35dB TK2306-ND 1.48 12.00 74.00 SK107M2N-AO-20 
CRK Type 180 7dB 40dB TK2307-ND 1.37 11.20 69.00 SK107M3N-AO-20 
400KHz 1% | 560 200 | 1K9940-ND 188 1520 94.00 BPT1DORK400 150 10dB 40dB 7K2308-ND 2.12 17.20 106.00 SK107M4N-AO-20 
455KHz +1% 560 200 K9942-ND 1.88 15.20 94.00 |BP11DCRK455 110 10dB 30dB TK2309-ND 2.64 21.20 132.00 SK107M5N-AO-10 
480KHz +1% 560 200 TK9943-ND 1.88 15.20 94.00 |BP11DCRK480 330 6dB 30dB TK2310-ND 3.12 25.20 156.00 SK107MON-AO-10 
500KHz +1% 560 200 TK9944-ND 1.88 15.20 94.00 |BP11DCRK500 360 5dB 30dB TK2311-ND 3.12 25.20 156.00 SK107MAN-AO-10 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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°o 
4 sumida Surface Mount Power Inductors 


Series CDEP134 Series CDR125 
D.C.R. Tape & 
(Q) Cut Tape Reel* 
(MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. al 10 100 500 Part No. 
10uH 0.05 2.65 308-1016-1-ND. 259 236 1.76 657.00 ODR125-100MC 
12uH 0.05 2.50 308-1017-1-ND. 259 236 1.76 657.00 ODR125-120MC 
15yH 0.06 2.45 308-1018-1-ND. 259 236 1.76 657.00 ODR125-150MC 
D.CR. Tape & 18uH 0.06 2.40 308-1019-1-ND. 259 236 1.76 657.00 ODR125-180MC 
(0) Cut Tape Reel* 22H 0.07 2.20 | 308-1020-1-ND__259 2.36 1.76 | 657.00 | CDR125-220MC 
(MAX. | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 27H 0.08 200 | 308-1021-1-ND 259 236 1.76 | 657.00 | COR125-270MC 
Inductance | at20°c)¢ | (A) _ | PartNo. 1 10 100 | 500. | PartNo. 33pH 0.10 1.80 | 308-1022-1-ND 259 236 1.76 | 657.00 | CDR125-330MC 
39H 0.11 1.65 308-1023-1-ND 259 236 1.76 657.00 ODR125-390MC 
0.4uH 1.9 (1.6) 32.0 308-1000-1-ND. 472 4.29 3.20 | 1197.00 | CDEP134-0R4NC 47H 0.12 4.50 308-1024-1-ND 259 236 1.76 657.00 CDR125-470MC 
0.9uH 2.5 (2.1) 21.6 308-1001-1-ND. 4.72 4.29 3.20 | 1197.00 | CDEP134-0R9MC 56uH 0.15 4.38 308-1025-1-ND 259 236 1.76 657.00 CDR125-560MC 
0.3uH 1.9 (1.6) 24.4 308-1002-1-ND. 4.72 4.29 3.20 | 1197.00 | CDEP134-0R3NC-H 68uH 017 1.26 308-1026-1-ND 259 236 1.76 657.00 CDR125-680MC 
0.66H 2.5 (2.1) 29.0 308-1003-1-ND. 4.72 4.29 3.20 | 1197.00 | CDEP134-0R6NC-H 82H 020 114 308-1027-1-ND 259 236 176 657.00 CDR125-820MC 
1.2UH 3.7 (3.1) 21.0 308-1004-1-ND. 472 429 3.20 | 1197.00 | CDEP134-1R2MCH 100uH 025 4.05 308-1028-1-ND 259 236 176 657.00 CDR125-101MC 
16uH_ | 37(34) | 160 | 30810054-ND 472 429 3.20 | 1197.00 | CDEP134-1R6MC 120,H 0.28 095 | 30810291-ND 259 236 1.76 | 657.00 | COR125-121MC 
25uH | 66(55) | 128 | 3081006-1-ND 472 429 3.20 | 1197.00 | CDEP134-2R5MC 150uH 0.40 085 | 308-1030-1-ND 259 236 1.76 | 657.00 | CORI25-451MC 
3.6uH 10.8 (9.0) 10.9 308-1007-1-ND 4.72 4.29 3.20 | 1197.00 | CDEP134-3R6MC 180uH 0.48 0.77 308-1031-1-ND 259 236 1.76 657.00 CDR125-181MC 
4.8uH 12.0 (10.0) 9.3 308-1008-1-ND. 4.72 4.29 3.20 | 1197.00 | CDEP134-4R8MC. 220)1H 0.52 0.70 308-1032-1-ND 259 236 1.76 657.00 CDRI125-221MC 
6.4uH 16.3 (13.6) 8.0 308-1009-1-ND. 4.72 4.29 3.20 | 1197.00 | CDEP134-6R4MC. 270uH 0.70 0.63 308-1033-1-ND 259 236 1.76 657.00 ODR125-271MC 
8.0UH 18.4 (15.3) 7.2 308-1010-1-ND 4.72 4.29 3.20 | 1197.00 | CDEP134-8ROMC 330UH 0.80 0.57 308-1034-1-ND. 259 236 1.76 657.00 ODR125-331MC 
1.8uH 6.6 (5.5) 17.6 308-1011-1-ND. 472 429 3.20 | 1197.00 | CDEP134-1R8MC-H 390uH 1.08 0.52 308-1035-1-ND. 259 236 1.76 657.00 DR125-391MC 
27H | 10.8(9.0) | 147 | 308-10121-ND 4.72 429 3.20 | 1197.00 | CDEP134-2R7MC-H 470uH 1.20 048 | 3081036-1-ND 259 236 1.76 | 65700 | CORI25471MC 
3.6uH | 12.0(10.0) | 125 | 308140131-ND 4.72 429 3.20 | 1197.00 | CDEP134-3R6MC-H 560uH 134 044 | 308-1037-1-ND 259 236 1.76 | 65700 | CORI255¢1MC 
48H | 163(136) | 11.0 | 308-10141-ND 4.72 4.29 3.20 | 1197.00 | CDEP134-4R8MC-H 680uH 178 040 | 308-10381-ND 259 236 1.76 | 657.00 | COR125-681MC 
6.0pH | 18.4(15.3) | 96 | 308-1015-1-ND 4.72 4.29 3.20 | 1197.00 | CDEP134-6ROMC-H 820,H 200 036 | 308-1039-1-ND 259 236 1.76 | 65700 | COR125-821MC 


*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + D.C.R. () typical value. 


Series CDRH125 


1.3 pH to 7.5 pH 10 pH to 47 pH 


+ 1 Ge 


2.4 YH to 56 pH 


is 


68 PH to 150 pH 180 pH to 1 mH 


12.0 


le 12.0 —| 56 pH to 1 mH 


O-w-0 


D.C.R. Tape & D.C.R. Tape & 
(Q) Cut Tape Reel* (Q) Cut Tape Reel* 
(MAX. Current} Digi-Key Price Each Pricing | Sumida (MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance at 20°C) ¢ (A) Part No. i 10 100 500 Part No. Inductance | at 20°C) t (A) Part No. 1 10 100 500 Part No. 


1.3H | 0.012 (.009) 
24pH | 0.014(.011 
3.4pH | 0.017 (.013) 
4.4uH | 0.020 (.016) 
5.8uH | 0.021 (.017) 


8.00 | 308-1040-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-1R3NC 
7.00 | 308-1041-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | OCDRH125-2RiNC 
6.00 | 308-1042-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | OCDRH125-3RiINC 
5.00 | 308-1043-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | OCDRH125-4R4NC 
4.40 | 308-1044-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | OCDRH125-5R8NC 


7.5pH 0.024 (.019) 4.20 | 308-1045-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | OCDRH125-7R5NC 
10uH 0.025 (.019) 4.00 | 308-1046-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-100MC 


) 1.2uH | 0.0070 (.0052) | 9.80 | 308-1071-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 | CDRH127-1R2NC 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
12UH 0.027 (.021) | 3.50 | 308-1047-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-120MC 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


2.4uH | 0.0115 (.0085) | 8.00 | 308-1072-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-2R4NC 
3.5uH | 0.0135 (.0100) | 7.50 | 308-1073-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-3R5NC. 
4.7UH | 0.0158 (.0117) | 680 | 308-1074-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-4R7NC 
6.1pH | 0.0176 (.0130) | 6.60 | 308-1075-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-6R1NC 


( 
( 
( 
( 
( 
7.6UH | 0.0200 (.0150) | 5.90 | 308-1076-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-7R6NC. 
10H 0.0216 (.0160) | 5.40 | 308-1077-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-100MC 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


12H 0.0243 (.0180) | 4.90 | 308-1078-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-120MC 
15H 0.0270 (.0200) | 4.50 | 308-1079-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-150MC 
18H 0.0392 (.0290) | 3.90 | 308-1080-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-180MC 


22uH 0.0432 (.0320) | 3.60 | 308-1081-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-220MC 
27H 0.0459 (.0340) | 3.40 | 308-1082-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-270MC 
33H 0.0648 (.0480) | 3.00 | 308-1083-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-330MC 
39yH 0.0729 (.0540) | 2.75 | 308-1084-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-390MC 
47H 0.10 (.0760) 2.50 | 308-1085-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-470MC 


56uH 0.11 (.0830) 2.35 | 308-1086-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-560MC 
68uH 0.14 (0.10) 2.10 | 308-1087-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-680MC 
82uH 0.16 (0.12) 1.95 | 308-1088-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-820MC 
100uH 0.22 (0.17) 1.70 | 308-1089-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-101MC 
120uH 0.25 (0.18) 1.60 | 308-1090-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-121MC 


) 
) 
) 
150yH 0.28 (0.21) 1.42 | 308-1091-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-151MC 
180yH 0.35 (0.26) 1.30 | 308-1092-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-181MC 
220uH 0.39 (0.29) 1.16 | 308-1093-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-221MC 
270uH 0.56 (0.42) 1.06 | 308-1094-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-271MC 
330pHH 0.64 (0.47) 0.95 | 308-1095-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-331MC 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


15yH 0.030 (.023) 3.30 | 308-1048-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-150MC 
18yH 0.034 (.026) 3.00 | 308-1049-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-180MC 


22uH 0.036 (.028) 2.80 | 308-1050-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-220MC 
27UH 0.051 (.039) 2.30 | 308-1051-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-270MC 
33pH 0.057 (.044) 2.10 | 308-1052-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-330MC 
39uH 0.068 (.052) 2.00 | 308-1053-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-390MC 
47uH 0.075 (.058) 1.80 | 308-1054-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-470MC 


S6pH 0.11 (.084) 1.70 | 308-1055-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-560MC 
68uH 0.12 (.093) 1.50 | 308-1056-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-680MC 
82uH 0.14 (0.11) 1.40 | 308-1057-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-820MC 
100yH 0.16 (0.12) 1.30 | 308-1058-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-101MC 
120uH 0.17 (0.13) 1.10 | 308-1059-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-121MC 


150yH 0.23 (0.18) 1.00 | 308-1060-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-151MC 
180yH 0.29 (0.22) 0.90 | 308-1061-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-181MC 
220puH 0.40 (0.31) 0.80 | 308-1062-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-221MC 
270puH 0.46 (0.35) 0.75 | 308-1063-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-271MC 
330pHH 0.51 (0.39) 0.68 | 308-1064-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-331MC 


390pHH 0.69 (0.53) 0.65 | 308-1065-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-391MC 
470pH 0.77 (0.59) 0.58 | 308-1066-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-471MC 
560pnH 0.86 (0.66) 0.54 | 308-1067-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | OCDRH125-561MC 
680pH 1.20 (0.92) 0.48 | 308-1068-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-681MC 
820pnH 1.34 (1.03) 0.43 | 308-1069-1-ND 213 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-821MC 
1.0mH 1.53 (1.18) 0.40 | 308-1070-1-ND 2.13 1.94 1.44 | 540.00 | CDRH125-102MC 


390HH 0.70 (0.52) 0.88 | 308-1096-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-391MC 
470yH 0.98 (0.73) 0.79 | 308-1097-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-471MC 
560uH 1.07 (0.79) 0.73 | 308-1098-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-561MC 
680yH 1.46 (1.12 0.67 | 308-1099-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-681MC 
820puH 1.64 (1.26) 0.60 | 308-1100-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-821MC 
1.0mH 1.82 (1.40) 0.55 | 308-1101-1-ND 3.05 278 2.07 | 774.00 CDRH127-102MC. 


*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + D.C.R. ( ) typical value. *For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + D.C.R. () typical value. (Continued) 
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° 
®sumida Surface Mount Power Inductors (cont) 
Series CEP12D38 


D.C.R. Tape & 
(Q) Saturation Cut Tape Reel* 
(MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 

Inductance | at 20°C) ¢ (A) Part No. i 10 100 1,000 | Part No. 
0.6uH 6.0 (5.0) 24.4 308-1102-1-ND 4.22 3.84 2.86 | 2142.00 | CEP12D38-OR6MC-H 
1.1pH 7.2 (6.0) 18.1 308-1103-1-ND 422 384 2.86 | 2142.00 | CEP12D38-1RIMC-H 
1.8uH 8.6 (7.1) 13.9 308-1104-1-ND 4.22 384 2.86 | 2142.00 | CEP12D38-1R8MC-H 
2.6uH 12.1 (10.1) 12.2 308-1105-1-ND 422 384 2.86 | 2142.00 | CEP12D38-2R6MC-H 
1.0uH 6.0 (5.0) 14.8 308-1106-1-ND 422 384 2.86 | 2142.00 | CEP12D38-1ROMC 
1.8H 7.2 (6.0) 11.0 308-1107-1-ND 4.22 384 2.86 | 2142.00 | CEP12D38-1R8MC 
2.8uH 8.6 (7.1) 8.8 308-1108-1-ND 4.22 384 2.86 | 2142.00 | CEP12D38-2R8MC 
4.0uH 12.1 (10.1) 7.2 308-1109-1-ND 422 3.84 2.86 | 2142.00 | CEP12D38-4ROMC 


*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. t+ D.C.R. () typical value. 


Series CEP125 


D.C.R. Tape & 
(Q) Saturation Cut Tape Reel* 
(MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | at 20°C) ¢ (A) Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
0.68H 1.5 (1.2) 20.4 308-1110-1-ND 4.08 3.71 2.76 | 1035.00 | CEP125-OR6NC-D 
1.5pH 2.2 (1.8) 14.0 308-1111-1-ND 4.08 3.71 2.76 | 1035.00 | CEP125-1R5MC-D 
0.47uH 1.5 (1.2) 28.8 308-1112-1-ND 4.08 3.71 2.76 | 1035.00 | CEP125-OR4NC-HD 
1.0y1H 2.2 (1.8) 20.0 308-1113-1-ND 4.08 3.71. 2.76 | 1035.00 | CEP125-1ROMC-HD 
0.35yH 1.5 (1.2) 35.0 308-1114-1-ND 4.08 3.71. 2.76 | 1035.00 | CEP125-OR3NC-UD 
0.8uH 2.2 (1.8) 25.7 308-1115-1-ND 4.08 3.71 2.76 | 1035.00 | CEP125-OR8NC-UD 


*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. t+ D.C.R. ( ) typical value. 


Series CDR105 


D.C.R. Tape & 
(Q) Cut Tape Reel* 
(MAX. Current Price Each Pricing | Sumida 
Inductance at 20°C) (A) i] 10 100 500 Part No. 
10H 0.06 2.53 308-1127-1-ND 1.56 1.42 1.06 396.00 | CDR105-100MC 
12H 0.06 2.31 308-1128-1-ND 1.56 1.42 1.06 396.00 | CDR105-120MC 
15yH 0.07 2.06 308-1129-1-ND 1.56 1.42 1.06 396.00 | CDR105-150MC 
18H 0.08 1.89 308-1130-1-ND 1.56 1.42 1.06 396.00 | CDR105-180MC 
22uH 0.09 1.71 308-1131-1-ND 1.56 1.42 1.06 396.00 | CDR105-220MC 
27uH 0.11 1.54 308-1132-1-ND 1.56 1.42 1.06 396.00 | CDR105-270MC 
33pH 0.12 1.39 308-1133-1-ND 1.56 1.42 1.06 396.00 | CDR105-330MC 
39uH 0.16 1.28 308-1134-1-ND 1.56 1.42 1.06 396.00 | CDR105-390MC 
47H 0.18 1.17 308-1135-1-ND 1.56 1.42 1.06 396.00 | CDR105-470MC 
56uH 0.19 1.07 308-1136-1-ND 1.56 1.42 1.06 396.00 | CDR105-560MC 
68H 0.22 0.97 308-1137-1-ND 1.56 1.42 1.06 396.00 | CDR105-680MC 
82uH 0.28 0.88 308-1138-1-ND 1.56 1.42 1.06 396.00 | CDR105-820MC 
100pH 0.35 0.80 308-1139-1-ND 1.56 1.42 1.06 396.00 | CDR105-101MC 
120uH 0.38 0.73 308-1140-1-ND 1.56 1.42 1.06 396.00 | CDR105-121MC 
150uH 0.45 0.65 308-1141-1-ND 1.56 1.42 1.06 396.00 | CDR105-151MC 
180uH 0.62 0.60 308-1142-1-ND 1.56 1.42 1.06 396.00 | CDR105-181MC 
220pH 0.69 0.54 308-1143-1-ND 1.56 1.42 1.06 396.00 | CDR105-221MC 
270HH 0.78 0.49 308-1144-1-ND 1.56 1.42 1.06 396.00 | CDR105-271MC 
330UH 1.03 0.44 308-1145-1-ND 1.56 1.42 1.06 396.00 | CDR105-331MC 
390HH 1.18 0.41 308-1146-1-ND 1.56 1.42 1.06 396.00 | CDR105-391MC 
470UH 1.60 0.37 308-1147-1-ND 1.56 1.42 1.06 396.00 | CDR105-471MC 


*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


Series CDRH62B 


Series CR43 D.CR. Tape & 
(Q) Cut Tape Reel* 
(MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing Sumida 
Inductance at 20°C) ¢ (A) Part No. 1 10 100 2,000 Part No. 

2.9UH 0.068 (.050) 1.94 | 308-1148-1-ND —_.96 88  .65 | 486.00/M | CDORH62B-2R9NC 
4.0UH 0.080 (.059) 1.63 | 308-1149-1-ND = _.96 88 .65 | 486.00/M | CDRH62B-4RONC 
5.5uH 0.096 (.071) 1.40 | 308-1150-1-ND = _.96 88  .65 | 486.00/M | CDRH62B-5R5NC 
6.3yH 0.10 (.077) 1.30 | 308-1151-1-ND = .96 88  .65 | 486.00/M | CDRH62B-6R3NC 
7.1pH 0.11 (.081) 1.22 | 308-1152-1-ND —_.96 88  .65 | 486.00/M | CDRH62B-7RINC 
8.0UH 0.12 (.087) 1.15 | 308-1153-1-ND = .96 88  .65 | 486.00/M | CDRH62B-8RONC 
10yH 0.15 (0.11) 1.10 | 308-1154-1-ND = -.96 88  .65 | 486.00/M | CDRH62B-100MC 
12uH 0.20 (0.15) 1.00 | 308-1155-1-ND 96 88  .65 | 486.00/M | CDRH62B-120MC 
15uH 0.23 (0.17) 0.90 | 308-1156-1-ND .96 88  .65 | 486.00/M | CDRH62B-150MC 
18uH 0.27 (0.20) 0.80 | 308-1157-1-ND  .96 88  .65 | 486.00/M | CDRH62B-180MC 
DCR. Tape & 22UH 0.34 (0.25) 0.74 | 308-1158-1-ND .96 88  .65 | 486.00/M | CDRH62B-220MC 
(Q) Cut Tape Reel* 27UH 0.38 (0.29) 0.66 | 308-1159-1-ND 96 88  .65 | 486.00/M | CDRH62B-270MC 
(max. | Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 33H 0.45 (0.33) | 0.59 | 308-1160-1-ND 96 .88 65 | 486.00/M | CDRH62B-330MC 
Inductance | at 20°C) (A) | Part No. 1 10 100 | 1,500 | Part No. 39uH 0.49(0.37) | 0.54 | 308-1161-1-ND 98 88 65 | 486.00/M | CDRH62B-390MC 
47H 0.69 (0.51) 0.50 | 308-1162-1-ND .96 88  .65 | 486.00/M | CDRH62B-470MC 

1.0uH 48.7 2.56 308-1116-1-ND 1.24 1.13 -84 | 455.00/M | CR43-1ROMC 
1.4uH 56.2 250 |3081117-1-ND 124 1413 84 | 455,00 | cR43-1RAMC 56H 0.78 (0.58) | 0.46 |308-1163-1-ND 96 88 65 | 486.00/M | CDRH82B-S60MC 
1.8uH 63.7 195 | 308-1118-1-ND 124 1413 84 | 455.00/M | CR43-1R8MC 68H 1.07 (0.83) | 0.42 |308-11641-ND 96 .88 .65 | 486.00/M | CDRH62B-680MC 
22H 712 175 |308-1119-7-ND 124 113 84 | 4s5.00/m | cR43-2ReMC 82uH 1.21(0.98) | 0.38 |308-1165-1-ND 96 .88 .65 | 486.00/M | ODRH62B-820MC 
27uH 787 158 | 308-1120-1-ND 124 1413 84 | 455.00/M | CRA3-2R7MC 100pH | 1.39(1.07) | 034 |308-1166-1-ND 96 88 65 | 486.00/M | CDRH82B-101MC 
3.3uH 86.2 144 | 308-1121-1-ND 124 «1.13~=—«84._:(|- 455.007 | CRA3-3R3MC 120uH | 1.90(1.46) | 031 |308-1167-1-ND 96 88 65 | 486.00/M | CDRH82B-121MC 
3.9uH 93.7 1.33 308-1122-1-ND 1.24 1.13 .84 | 455.00/M | CR43-3R9MC 150yH 2.18 (1.68) 0.28 | 308-1168-1-ND .96 88  .65 | 486.00/M | CDRH62B-151MC 
4.7UH 108.7 1.15 308-1123-1-ND 1.24 1.13 .84 | 455.00/M | CR43-4R7MC 180uH 2.77 (2.13) 0.26 | 308-1169-1-ND .96 88  .65 | 486.00/M | CDRH62B-181MC 
5.6UH 125.7 0.99 308-1124-1-ND 1.24 1.13 .84 | 455.00/M | CR43-5R6MC 220pH 3.12 (2.40) 0.23 | 308-1170-1-ND  .96 88  .65 | 486.00/M | CDRH62B-221MC 
6.8uH 131.2 0.95 308-1125-1-ND 1.24 113 .84 | 455.00/M | OR43-6R8MC 270pH 4.38 (3.37) 0.22 | 308-1171-1-ND = .96 = .88_— 65 | 486.00/M | CDRH62B-271MC 
8.2uUH 146.2 0.84 308-1126-1-ND 1.24 1.13 .84 | 455.00/M | CR43-8R2MC 330pH 4.94 (3.80) 0.19 | 308-1172-1-ND 96 88  .65 | 486.00/M | CDRH62B-331MC 

*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. *For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. ft D.C.R. () typical value. (Continued) 
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° 
&sumida Surface Mount Power Inductors (cont) 
Series CDRH74 


Series CDRH6D28 


3.0 HH to 6.0 pH 


7.3 HH to 100 pH 
Ss 


D.C.R. Tape & 
(Q) Cut Tape Reel* 
D.C.R. Tape & (MAX. Current Digi-Key Price Each Pricing Sumida 
(Q) Cut Tape Reel* Inductance | at20°C) + | (A) Part No. 1 10 100 | 1,500 | PartNo. 
(MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 3.0pH 24 (18) 3.00 | 308-1218-1-ND 1.10 1.00 .75 | 558.00/M | CDRH6D28-3RONC 
Inductance | at20°C)t | (A) | PartNo. u LOSS 1O0 SS |i OO0K8 | Beart No: 3.9H 27 (20) 2.60 | 308-1219-1-ND 1.10 1.00 75 | 558.00/M | CDRH6D28-3R9NC 
10uH | 0.049(.038) | 1.84 | 308-1173-1-ND 1.49 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-100MC 5.0uH 31 (23) 240 | 308-1220-1-ND 1.10 1.00 .75 | 558.00/M | CDRH6D28-5RONC 
12uH | 0.058(.044) | 1.71 | 308-1174-1-ND 1.49 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-120MC 6.0yH 35 (26) 225 | 308-1221-1-ND 1.10 1.00 .75 | 558.00/M | CDRH6D28-6RONC 
15uH | 0.081 (.062) | 1.47 | 308-1175-1-ND 1.49 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-150MC 7.3pH 54 (40) 210 | 308-1222-1-ND 1.10 1.00 .75 | 558.00/M | CDRH8D28-7R3NC 
18uH | 0.091(.070) | 1.31 | 308-1176-1-ND 1.49 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-180MC B6pH 58 (43) 185 | 30812231-ND 140 1.00 75 | 558.00/M | CDRH6D28-8R6NC 
22\H 0.11 (.077) 1.23 | 308-1177-1-ND 1.49 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-220MC 10.H 65 (48) 470 | 3081224-1-ND 1.10 1.00 75 | 558,00/M | CORH6D28-100NC 
27H 0.15 (0.12) 112 | 308-1178-1-ND 1.49 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-270MC 12uH 70 (52) 1.55 | 308-1225-1-ND 110 1.00 .75 | 558.00/M | CDRH6D28-120NC 
33H 0.17 (0.13) | 0.96 | 308-11791-ND 149 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-330MC 15uH 84 (62) 1.40 | 308-1226-1-ND 110 1.00 .75 | 558.00/M | CDRH6D28-150NC 
39H 0.23(0.18) | 0.91 | 308-1180-1-ND 149 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-390MC 18uH 95 (70) 1.32 | 308-1227-1-ND 1.10 1.00 .75 | 558.00/M | CDRH6D28-180NC 
47H 0.26 (0.20) | 0.88 | 308-1181-1-ND 149 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-470MC 22H 128 (95) 720 | 30812281-ND 140 1.00 .75 | 558.00/M | CDRH6D28-220NC 
56yH 0.35 (0.27) 0.75 | 308-11821-ND 149 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-S60MC 27H 142 (105) 1.05 | 308-1229-1-ND 1.10 1.00 .75 | 558.00/M | CDRH6D28-270NC 
68pH 0.38.(0.30) | 0.69 | 308-11831-ND 149 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-680MC 33uH | 165(122) | 0.97 | 308-1230-1-ND 1.10 1.00 75 | 558.00/M | CDRH6D28-330NC 
82H 0.43 (0.33) | 0.61 | 308-11841-ND 149 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-820MC 30uH | 210(156) | 086 | 308-1231-1-ND 1.10 1.00 .75 | 558.00/M | CDRH8D28-390NC 
100uH | 0.61(0.47) | 0.60 | 308-1185-1-ND 149 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-101MC 47H | 238(176) | 0.80 | 308-1232-1-ND 1.10 1.00 75 | 558.00/M | CDRH6D28-470NC 
120uH | 0.66(0.51) | 052 | 308-1186-1-ND 149 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-121MC Sou | 277 (205) | 073 | 3081233-1-ND 7.10 1.00.75 | 558.007 | CORH6D28-560NC 
150uH | 0.88 (0.68) | 0.46 | 308-1187-1-ND 149 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74151MC 68uH | 304(205) | 0.65 | 308-1234-1-ND 1.10 1.00.75 | 558.00/M | CORHGD28-680NC 
180uH | 0.98(0.76) | 0.42 | 308-1188-1-ND 149 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-181MC 82uH | 390(290) | 0.60 | 308-1235-1-ND 1.10 1.00 75 | 558.00/M | CDRH6D28-820NC 
220uH | 1.17(0.90) | 0.36 | 308-1189-1-ND 1.49 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-221MC 100uH | 535(397) | 0.54 | 308-1236-1-ND 1.10 1.00  .75 | 558.00/M | CDRH6D28-101NC 
270pH | 1.64(1.32) | 0.34 | 308-1190-1-ND 1.49 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-271MC . : 
330uH 1.86 (1.49) 0.32 | 308-1191-1-ND 4.49 136 1.01 | 756.00 | CDRH74-331MC For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + D.C.R. () typical value. 
390uH | 2.85(2.28) | 0.29 | 308-1192-1-ND 149 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-391MC 
470uH_ | 3.01(241) | 0.26 | 308-11931-ND 149 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-471MC i 
560uH | 3.62(289) | 0.23 | 308-1194-1-ND 1.49 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-561MC Series CR75 
680UH | 4.63(3.71) | 0.22 | 308-1195-1-ND 1.49 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-681MC 
820uH | 5.20(4.16) | 0.20 | 308-1196-1-ND 1.49 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-821MC 1.0 pH to 8.2 pH 
1.0mH | 6.00(4.80) | 0.18 | 308-1197-1-ND 1.49 1.36 1.01 | 756.00 | CDRH74-102MC 
fi . 
For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. + D.C.R. () typical value. eal Cc 10 pH to 470 pH 
Series CDH53 Lane 
[*— 6.0 MAX. —+ D.CR. Tape & 
(Q) Cut Tape Reel* 
(MAX. Current | Digi-Key Price Each Pricing | Sumida 
Inductance | at 20°C) (A) Part No. 1 10 100 | 1,000 | PartNo. 
1.0uH 0.0156 6.0 308-1258-1-ND 1.46 1.33. 99 | 738.00 | CR75-1ROMC 
1.5uH 0.0170 55 308-1259-1-ND 1.46 1.33. 99 | 738.00 | OR75-1R5MC 
1.8uH 0.0195 45 308-1260-1-ND 1.46 1.33. 99 | 738.00 | OR75-1R8MC 
2.2uH 0.0221 42 308-1261-1-ND 1.46 1.33. 99 | 738.00 | CR75-2R2MC 
3.3pH 0.0247 3.7 _ | 308-1262-1-ND 1.46 1.33.99 | 738.00 | CR75-3R3MC 
3.9uH 0.0273 35 308-1263-1-ND 1.46 1.33. 99 | 738.00 | OR75-3RIMC 
4.7UH 0.0300 34 308-1264-1-ND 1.46 1.33. 99 | 738.00 | OR75-4R7MC 
Med EOE 5.6uH | 0.0325 28 | 308-12651-ND 146 1.33 99 | 738,00 | CR75-5REMC 
(9) a Cut Tape Reel* . 6.8uH 0.0364 27 | 308-1266-1-ND 1.46 1.33 99 | 738.00 | CR75-6R8MC 
We | eae || Wy Price Each Pricing | Sumida 8.2UH 0.0416 25 | 308-1267-1-ND 146 133 99 | 738.00 | CR75-8REMC 
Inductance | at 20°C) t (A) | PartNo. 1 10 100 | 1,500 | PartNo. 
10H 0.07 23 308-1237-1-ND 1.46 1.33 99 | 738.00 | CR75-100KC 
22uH | 0.066(.051) | 2.03 | 308-1198-1-ND 1.03 .94 70 | 522.00/M | CDH53-2R2MC 12uH 0.08 20 308-1238-1-ND 146 133 99 | 738.00 | CR75-120KC 
3.3uH | 0.088(.068) | 1.88 | 308-1199-1-ND 1.03 .94 70 | 522.00/M | CDH53-3R3MC 15uH 0.09 18 308-1239-1-ND 146 133 99 | 738.00 | CR75-150KC 
4.7uH | 0.096(.074) | 1.68 | 308-1200-1-ND 1.03 94  .70 | 522.00/M | CDHS53-4R7MC 18,H 0.10 16 308-1240-1-ND 146 133 99 | 738.00 | CR75-180KC 
10H 0.16 (0.13) | 1.23 | 3081201-1-ND 1.03 94 —.70 | 522.00/M | CDH53-100LC 20uH 011 15 308-1241-1-ND 146 133 99 | 738.00 | CR75-220KC 
12H 0.18 (0.14) | 1.42 | 3081202-1-ND 1.08 94  .70 | 522.00/M | CDH53-120LC 27H O42 13 Fi LIND 146 133° 99| 7aa00 | CRTS-S7OKG 
15H 0.25 (0.20) | 1.00 | 3081203-1-ND 1.03 94  .70 | 522.00/M | CDH53-150KC 33uH 0.13 12 308-1243-1-ND 1.46 133 99 | 738.00 | CR75-330KC 
18yH 0.28 (0.21) 0.88 308-1204-1-ND 1.03 94 -70 | 522.00/M | CDH53-180KC 39,H 0.16 14 308-1244-1-ND. 1.46 4.33 99 738.00 | CR75-390KC 
22uH 0.39 (0.30) | 080 | 308-1205-1-ND 1.03 94  .70 | 522.00/M | CDH53-220KC 47H 0.18 14 308-1245-1-ND 1.46 133 99 | 738.00 | CR75-470KC 
27H 0.42 (0.32) 0.72 308-1206-1-ND 1.03 94 70 | 522.00/M | CDH53-270KC 56yH 0.24 0.94 308-1246-1-ND 1.46 1.33 99 738.00 | CR75-560KC 
33H 0.49 (0.38) | 0.67 | 308-1207-1-ND 1.03 94 —.70 | 522.00/M | CDH53-330KC 68uH 028 as | 308-1247-1-ND 146.133. .99 | 738.00 | cR75-680KC 
39uH 0.55(0.43) | 0.64 | 3081208-1-ND 1.03 94  .70 | 522.00/M | CDH53-390KC 82uH 0.37 0.78 | 308-1248-1-ND 1.46 1.33 99 | 738.00 | CR75-820KC 
47H 0.77(0.59) | 053 | 3081209-1-ND 1.03 94  .70 | 522.00/M | CDH53-470KC 100yH 0.43 0.72 | 308-1249-1-ND 146 1.33. 99 | 738.00 | CR75-101KC 
56uH 0.87 (0.67) | 050 | 3081210-1-ND 1.03 94  .70 | 522.00/M | CDH53-560KC 120uH 0.47 0.66 | 308-1250-1-ND 146 1.33. 99 | 738.00 | OR75-121KC 
68uH 1.21 (0.96) | 0.45 | 308-1211-1-ND 1.03 .94 70 | 522.00/M | CDHS53-680JC 150yH 0.64 0.58 | 308-1251-1-ND 1.46 1.33.99 | 738.00 | CR75-151KC 
82uH 1.34(1.07) | 039 | 308-1212-1-ND 1.03 94  .70 | 522.00/M | CDHS53-820JC {80H O71 0.51 | 308-1252-1-ND 146. 133. 99 | 738.00 | cR75181KC 
100WH | 1.57(1.25) | 037 | 3081213-1-ND 1.03 94  .70 | 522.00/M | CDH53-101JC 220uH 0.96 0.49 | 308-1253-1-ND 146 1.33. 99 | 738.00 | CR75-221KC 
120uH | 1.80(1.44) | 034 | 308-1214-1-ND 1.03 94  .70 | 522.00/M | CDH53-121JC 270H 1 0.42 | 308-1254-1-ND 146 1.33. 99 | 738.00 | CR75-271KC 
150uH | 240(1.92) | 0.31 | 3081215-1-ND 1.03 94  .70 | 522.00/M | CDH53-151JC 330pH 1.26 0.40 | 308-1255-1-ND 146 1.33 99 | 738.00 | CR75-331KC 
180uH | 266(2.13) | 030 | 3081216-1-ND 1.03 94  .70 | 522.00/M | CDH53-181JC 390pH 1.77 0.36 | 308-1256-1-ND 1.46 1.33. 99 | 738.00 | CR75-391KC 
220uH | 3.73(2.99) | 0.26 | 308-1217-1-ND 1.03 .94 70 | 522.00/M | CDHS53-221JC 470yH 1.96 0.34 | 308-1257-1-ND 1.46 1.33.99 | 738.00 | CR75-471KC 


*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. t+ D.C.R. () typical value. 


*For Tape & Reel part number, change 1-ND to 2-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Panasonic. Surface Mount Inductors wae] 0608] ons | sooo] a0 | 0 

Classification (1005) | (1608) (2012) (2520) (3225) (4532) 
These are wire wound type chip inductors that can accommodate automatic and high-density mounting in electronic circuits. Air Core ELJRE ELJRE ELJND ELJNC ELJNA = 
rere Regular = _ ELJFD ELJFC ELJFA | ELJFB 
+ Very thin wires are wound on a high magnetic effect drum core, resulting in high Q and excellent frequency characteristics. Magnetic Shield — — _ ELJSC ELJSA _ 
+ High reliability because the coil is molded by heat-resistant epoxy resin. High Power _ ELJPE _ ELJPC ELJPA = 
+ Flow and reflow soldering is possible due to adoption of metal terminals. = = 

Low DC Resistance ELJEA = 


Fig. 1 - 0402 (1005) 
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RF Type (Non-winding design): + High Q + High self-resonant frequency * Non Polarity 


Fig. 2 - 0603 (1608) 
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RE Type (Non-winding design): + Small size + High self-resonant frequency + Tight tolerance 
PE Type (Non-winding design): » Small size +» High self-resonant frequency 


Fig. 3 - 0805 (2012) Fig. 4 - 1008 (2520) 
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ND Type: + High Q + High self-resonant frequency FD Type: + High Q + Standard version of ND Type 


Fig. 5 - 1210 (3225) 
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FA Type: + Chip inductor for general use * Compact size with a wide inductance range NA Type: 
+ Coreless Type + L is stable with respect to temperature and humidity suitable for high-frequency 
circuits SA Type: + Use of ferrite resin giving it an additional function of magnetic shield + Compact size 


with high inductance PA Type: * High power « High rated DC current + Suitable for power line as choke 
coil EA Type: + Low DC resistance 
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Fig. 6 - 1812 (4532) 


Code of Value 
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FB Type: Chip inductor for general use * High inductance 
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bh 
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NC Type: + Low inductance, tight tolerance and small size + Suitable for high-frequency circuits 
*Coreless type + L is stable with respect to temperature and humidity FC/SC Type: + Smallest of the coil 
type inductors + Suitable for a variety of small processing circuits + SC type is equipped with a magnetic 
shield function PC Type: + High rated DC current * Low DC resistance + Suitable for power circuits 


QTyp @ L,Q Test S.R.F.Min | RDC Max | IDC Max | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance | Tolerance Q Min 800 MHz freq (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 10,000 Part No. 
Fig. 1, 0402 (1005) — Type RF 
1.0nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.05 400 PCD1264CT-NDt 29 25 9 PCD1264TR-ND 103.00/M | ELJ-RF1NODF 
1.2nH +0.3nH 8 pal 100 6000 0.06 400 PCD1265CT-NDt 29 25 19 PCD1265TR-ND 103.00/M_ | ELJ-RF1N2DF 
1.5nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.07 400 PCD1266CT-NDt 29 25 19 PCD1266TR-ND 103.00/M | ELJ-RFINSDF 
1.8nH +0.3nH 8 al 100 6000 0.08 400 PCD1267CT-NDt 29 25 19 PCD1267TR-ND 103.00/M | ELJ-RF1N8DF 
2.2nH +0.3nH 8 21 100 6000 0.09 400 PCD1268CT-NDt¢ 29 25 9 PCD1268TR-ND 103.00/M_| ELJ-RF2N2DF 
2.7nH +0.3nH 8 ai 100 5500 0.10 400 PCD1269CT-NDt 29 25 9 PCD1269TR-ND 103.00/M | ELJ-RF2N7DF 
3.3nH +0.3nH 7 21 100 5500 0.12 400 PCD1270CT-NDt 29 25 19 PCD1270TR-ND 103.00/M_ | ELJ-RF3N3DF 
3.9nH +0.3nH 7 20 100 5200 0.15 360 PCD1271CT-NDt 29 25 19 PCD1271TR-ND 103.00/M_ | ELJ-RF3N9DF 
4.7nH +0.3nH 7 20 100 4800 0.17 360 PCD1272CT-NDt 29 25 19 PCD1272TR-ND 103.00/M | ELJ-RF4N7DF 
5.6nH +0.3nH 7 20 100 4600 0.19 340 PCD1273CT-NDt 29 25 19 PCD1273TR-ND. 103.00/M_| ELJ-RFSN6DF 
6.8nH 5% £ 19 100 4000 0.30 320 PCD1274CT-NDt 29 25 19 PCD1274TR-ND 103.00/M_ | ELJ-RF6N8JF 
8.2nH 5% 7 19 100 3500 0.35 320 PCD1275CT-NDt 29 25 9 PCD1275TR-ND 103.00/M | ELJ-RF8N2JF 
10.0nH 5% £ 19 100 2800 0.41 320 PCD1276CT-NDt 29 25 19 PCD1276TR-ND 103.00/M_ | ELJ-RF10NJF 
12.0nH 5% a 19 100 2800 0.45 320 PCD1277CT-NDt 29 25 9 PCD1277TR-ND 103.00/M | ELJ-RF12NJF 
15.0nH 5% 7 19 100 2500 0.60 240 PCD1278CT-NDt 29 25 9 PCD1278TR-ND. 103.00/M__| ELJ-RF15NJF 
18.0nH 5% 7 19 100 2200 0.70 240 PCD1279CT-NDt 29 25 19 PCD1279TR-ND 103.00/M | ELJ-RF18NJF 
22.0nH 5% 7 19 100 2000 0.80 200 PCD1280CT-NDt 29 25 19 PCD1280TR-ND 103.00/M | ELJ-RF22NJF 
27.0nH 5% 7 19 100 1800 1.20 200 PCD1281CT-NDt 29 25 19 PCD1281TR-ND 103.00/M | ELJ-RF27NJF 
33.0nH 5% £ 18 100 1800 1.40 170 PCD1282CT-NDt 29 25 AQ PCD1282TR-ND 103.00/M | ELJ-RF33NJF 
39.0nH 5% Ti 18 100 1800 1.70 150 PCD1283CT-NDt 29 25 19 PCD1283TR-ND 103.00/M__| ELJ-RF39NJF 
47.0nH 5% 7 _ 100 1800 2.10 140 PCD1326CT-ND 29 25 19 PCD1326TR-ND 103.00/M_ | ELJ-RF47NJF 
56.0nH 5% 7 = 100 1500 2.50 130 PCD1327CT-ND 72 60 AT PCD1327TR-ND 255.00/M_ | ELJ-RFS6NJF 
68.0nH 5% 7 _ 100 1500 4.00 120 PCD1328CT-ND 72 60 AT PCD1328TR-ND 255.00/M | ELJ-RF68NJF 
82.0nH 5% 7 = 100 1400 4.50 110 PCD1329CT-ND 72 60 AT PCD1329TR-ND 255.00/M_ | ELJ-RF82NJF 
100.0nH 5% 7 = 100 1200 5.50 90 PCD1330CT-ND 72 60 AT PCD1330TR-ND 255.00/M_| ELJ-RFR10JF 
+ PCD3-KIT-ND Digi-Key® RF Surface Mount Inductors Kit 10 each of values denoted (200 total pieces)............ 0. .ec ieee cece eee enced ee nee n eset eee nte nes seeseeeeesseeseesseeneees $69.95 
Fig. 1, 0402 (1005) — Type PF 
2.2nH +0.3nH 7, = 100 5300 0.04 1900 PCD1539CT-ND 83 69 54 PCD1539TR-ND 294.00/M | ELJ-PF2N2DF 
2.7nH +0.3nH 7 _— 100 5300 0.05 1800 PCD1540CT-ND 83 69 54 PCD1540TR-ND 294.00/M | ELJ-PF2N7DF 
3.3nH +0.3nH 7 = 100 5000 0.07 1500 PCD1541CT-ND 83 69 54 PCD1541TR-ND 294.00/M | ELJ-PF3N3DF 
3.9nH +0.3nH 7 _ 100 4800 0.08 1400 PCD1542CT-ND 83 69 54 PCD1542TR-ND 294.00/M | ELJ-PF3N9DF 
4.7nH +0.3nH 7 = 100 4600 0.10 1300 PCD1543CT-ND 83 69 54 PCD1543TR-ND 294.00/M ELJ-PF4N7DF 
5.6nH +0.3nH ri — 100 4200 0.12 1200 PCD1544CT-ND 83 69 54 PCD1544TR-ND 294.00/M | ELJ-PFSN6DF 
6.8nH 5% 7 = 100 4000 0.16 1100 PCD1545CT-ND 83 69 54 PCD1545TR-ND 294.00/M | ELJ-PF6N8JF 
8.2nH 5% 7 = 100 3700 0.21 900 PCD1546CT-ND 83 69 54 PCD1546TR-ND 294.00/M | ELJ-PF8N2JF 
10.0nH 5% £ = 100 3200 0.26 750 PCD1547CT-ND 83 69 54 PCD1547TR-ND 294.00/M_| ELJ-PF10NJF 
QTyp @ L,Q Test S.R.F.Min | RDC Max | IDC Max | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance | Tolerance QMin 800 MHz freq (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. i 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
Fig. 2, 0603 (1608) — Type RE (2% Tolerance) 
1.5nH +0.2nH 8 47 100 6000 0.07 500 PCD1284CT-ND 1.03 86 67 PCD1284TR-ND 364.50/M | ELJ-RE1N5ZF2 
1.8nH +0.2nH 8 45 100 6000 0.08 500 PCD1285CT-ND 1.03 86 67 PCD1285TR-ND 364.50/M | ELJ-RE1N8ZF2 
2.2nH +0.2nH 8 35 100 6000 0.09 500 PCD1286CT-ND 1.03 86 67 PCD1286TR-ND 364.50/M | ELJ-RE2N2ZF2 
2.7nH +0.2nH 8 35 100 6000 0.10 500 PCD1287CT-ND 1.03 86 67 PCD1287TR-ND 364.50/M | ELJ-RE2N7ZF2 
3.3nH +0.2nH 9 35 100 5500 0.12 500 PCD1288CT-ND 1.03 86 67 PCD1288TR-ND. 364.50/M_| ELJ-RE3N3ZF2 
3.9nH +0.2nH 9 36 100 5500 0.15 450 PCD1289CT-ND 1.03 86 67 PCD1289TR-ND 364.50/M | ELJ-RESN9ZF2 
4.7nH +0.2nH 9 36 100 4800 0.17 450 PCD1290CT-ND 1.03 86 67 PCD1290TR-ND 364.50/M | ELJ-RE4N7ZF2 
5.6nH +0.2nH 9 36 100 4600 0.18 430 PCD1291CT-ND 1.03 86 67 PCD1291TR-ND 364.50/M | ELJ-RESN6ZF2 
6.8nH +0.2nH 9 36 100 3550 0.20 430 PCD1292CT-ND 1.03 86 67 PCD1292TR-ND 364.50/M | ELJ-RE6N8ZF2 
8.2nH +0.2nH 9 36 100 3500 0.28 400 PCD1293CT-ND 1.03 86 67 PCD1293TR-ND 364.50/M_| ELJ-RE8N2ZF2 
10nH 2% 10 37 100 2800 0.32 400 PCD1294CT-ND 1.03 86 67 PCD1294TR-ND 364.50/M | ELJ-RE10NGF2 
12nH 2% 10 37 100 2800 0.35 400 PCD1295CT-ND 1.03 86 67 PCD1295TR-ND 364.50/M_ | ELJ-RE12NGF2 
15nH 2% 10 38 100 2500 0.41 350 PCD1296CT-ND 1.03 86 67 PCD1296TR-ND 364.50/M | ELJ-RE1SNGF2 
18nH 2% 10 39 100 2300 0.45 350 PCD1297CT-ND 1.03 86 67 PCD1297TR-ND 364.50/M | ELJ-RE18NGF2 
22nH 2% 10 40 100 2000 0.50 300 PCD1298CT-ND 1.03 86 67 PCD1298TR-ND 364.50/M | ELJ-RE22NGF2 
27nH 2% 10 4 100 2000 0.55 300 PCD1299CT-ND 1.03 86 67 PCD1299TR-ND 364.50/M | ELJ-RE27NGF2 


(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Surface Mount Inductors (cont) 


QTyp @ L,Q Test S.R.F.Min | RDC Max | IDC Max | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance | Tolerance Q Min 800 MHz freq (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
Fig. 2, 0603 (1608) — Type RE (2% Tolerance) 
33nH 2% 10 40 100 1800 0.60 300 PCD1300CT-ND 1.03 86 67 PCD1300TR-ND 364.50/M ELJ-RE33NGF2 
39nH 2% 1 39 100 1800 0.80 300 PCD1301CT-ND 1.03 86 67 PCD1301TR-ND 364.50/M ELJ-RES9NGF2 
47nH 2% 11 38 100 1800 0.95 250 PCD1302CT-ND 1.03 86 67 PCD1302TR-ND 364.50/M ELJ-RE47NGF2 
56nH 2% 12 35 100 1800 1.2 250 PCD1303CT-ND 1.03 86 67 PCD1303TR-ND 364.50/M ELJ-RES6NGF3 
68nH 2% 12 35 100 1500 1.3 250 PCD1304CT-ND 1.03 86 67 PCD1304TR-ND 364.50/M ELJ-RE68NGF3 
82nH 2% 12 33 100 1500 A5) 250 PCD1305CT-ND 1.03 86 67 PCD1305TR-ND 364.50/M ELJ-RE82NGF3 
100nH 2% 12 30 100 1300 1.8 200 PCD1306CT-ND 1.03 86 67 PCD1306TR-ND 364.50/M ELJ-RER10GF3 
PCD4-KIT-ND Digi-Key® RE (2% Tol.) Surface Mount Inductors Kit 10 each of all 23 values (230 total) .......... 0.0.0. e cece cece cece eee e cence ee ne ec cece ee ee eee sesecesteessecetecesecssteeseesseessersesetecsereseeenes $79.95 
Fig. 2, 0603 (1608) — Type RE (5% Tolerance) 
1.5nH +0.3nH 8 47 100 6000 0.07 500 PCD1196CT-ND+ 28 23 19 PCD1196TR-ND 98.00/M ELJ-RE1NS5DF2) 
1.8nH +0.3nH 8 45 100 6000 0.08 500 PCD1197CT-NDt 28 23 AQ PCD1197TR-ND 98.00/M ELJ-RE1N8DF2} 
2.2nH +0.3nH 8 35 100 6000 0.09 500 PCD1143CT-ND+ 28 23 19 PCD1143TR-ND 98.00/M ELJ-RE2N2DF2} 
2.7nH +0.3nH 8 35 100 6000 0.10 500 PCD1144CT-ND+ 28 23 19 PCD1144TR-ND 98.00/M ELJ-RE2N7DF2) 
3.3nH +0.3nH 9 35 100 5500 0.12 500 PCD1145CT-ND+ 28 23 19 PCD1145TR-ND 98.00/M ELJ-RE3N3DF2) 
3.9nH 5% 9 36 100 5500 0.15 450 PCD1146CT-ND+ 28 23 19 PCD1146TR-ND 98.00/M ELJ-RE3NQJF2 
4.7nH 5% 9 36 100 4800 0.17 450 PCD1147CT-ND+ 28 23 19 PCD1147TR-ND 98.00/M ELJ-RE4N7JF2 
5.6nH 5% 9 36 100 4600 0.18 430 PCD1148CT-ND+ 28 23 19 PCD1148TR-ND 98.00/M ELJ-RESN6JF2 
6.8nH 5% 9 36 100 3550 0.20 430 PCD1149CT-ND+ 28 23 19 PCD1149TR-ND 98.00/M ELJ-RE6N8JF2 
8.2nH 5% 9 36 100 3500 0.28 400 PCD1150CT-NDt 28 23 9 PCD1150TR-ND 98.00/M ELJ-RE8N2JF2 
10nH 5% 10 37 100 2800 0.32 400 PCD1151CT-ND+ 28 23 Ag PCD1151TR-ND 98.00/M ELJ-RE10NJF2 
12nH 5% 10 37 100 2800 0.35 400 PCD1152CT-ND+ 28 23 19 PCD1152TR-ND 98.00/M ELJ-RE12NJF2 
15nH 5% 10 38 100 2500 0.41 350 PCD1153CT-ND+ 28 23 19 PCD1153TR-ND 98.00/M ELJ-RE15NJF2 
18nH 5% 10 39 100 2300 0.45 350 PCD1154CT-ND+ 28 .23 19 PCD1154TR-ND 98.00/M ELJ-RE18NJF2 
22nH 5% 10 40 100 2000 0.50 300 PCD1155CT-NDt 28 23 9 PCD1155TR-ND 98.00/M ELJ-RE22NJF2 
27nH 5% 10 41 100 2000 0.55 300 PCD1156CT-ND+ 28 23 19 PCD1156TR-ND 98.00/M ELJ-RE27NJF2 
33nH 5% 10 40 100 1800 0.60 300 PCD1157CT-ND¢ 28 .23 19 PCD1157TR-ND 98.00/M ELJ-RE33NJF2 
39nH 5% 11 39 100 1800 0.80 300 PCD1158CT-ND$ 28 23 AQ PCD1158TR-ND 98.00/M ELJ-RE39NJF2 
47nH 5% 11 38 100 1800 0.95 250 PCD1159CT-ND+ 28 23 19 PCD1159TR-ND 98.00/M ELJ-RE47NJF2 
56nH 5% 12 35 100 1800 1.20 250 PCD1198CT-ND+ 28 23 19 PCD1198TR-ND 98.00/M ELJ-RES6NJF3 
68nH 5% 12 35 100 1500 1.30 250 PCD1199CT-ND+ 28 23 19 PCD1199TR-ND 98.00/M ELJ-RE68NJF3 
82nH 5% 12 33 100 1500 1.50 250 PCD1200CT-ND+ 28 23 19 PCD1200TR-ND 98.00/M ELJ-RE82NJF3 
100nH 5% 12 30 100 1300 1.80 200 PCD1201CT-ND+ 28 23 19 PCD1201TR-ND 98.00/M ELJ-RER10JF3 
120nH 5% 5 25 25.2 1200 3.00 130 PCD1322CT-ND 1.25 1.03 81 PCD1322TR-ND 440.00/M ELJ-RER12JF3 
150nH 5% 5 22 25.2 1100 4.50 100 PCD1323CT-ND 1.25 1.03 81 PCD1323TR-ND 440.00/M ELJ-RER15JF3 
180nH 5% 4 20 25.2 1000 6.50 80 PCD1324CT-ND 1.25 1.03 81 PCD1324TR-ND 440.00/M ELJ-RER18JF3 
220nH 5% 4 _ 25.2 900 7.50 70 PCD1325CT-ND 1.25 1.03 81 PCD1325TR-ND 440.00/M ELJ-RER22JF3 
$PCD1-KIT-ND Digi-Key” RE (5% Tol.) Surface Mount Inductors Kit 10 Each of Denoted Values (230 Total Pieces) .. $69.95 
Fig. 2, 0603 (1608) — Type PE 
2.2nH 10% 8 = 100 6000 0.030 21 PCD1404CT-ND 69 58 45 PCD1404TR-ND 245.00/M ELJ-PE2N2KF 
2.7nH 10% 8 _ 100 5500 0.030 2.1 PCD1405CT-ND 69 58 45 PCD1405TR-ND 245.00/M ELJ-PE2N7KF 
3.3nH 10% 8 = 100 5500 0.040 21 PCD1406CT-ND 69 58 45 PCD1406TR-ND 245.00/M ELJ-PE3N3KF 
3.9nH 10% 9 _ 100 5200 0.040 2.1 PCD1407CT-ND 69 58 45 PCD1407TR-ND 245.00/M ELJ-PE3N9KF 
4.7nH 10% 9 = 100 4800 0.050 2.1 PCD1408CT-ND 69 58 45 PCD1408TR-ND 245.00/M ELJ-PE4N7KF 
5.6nH 10% 9 — 100 4600 0.055 21 PCD1409CT-ND 69 58 A5 PCD1409TR-ND 245.00/M ELJ-PESN6KF 
6.8nH 10% 9 = 100 4000 0.055 1.9 PCD1410CT-ND 69 58 5 PCD1410TR-ND 245.00/M ELJ-PE6N8KF 
8.2nH 10% 9 = 100 3500 0.060 17 PCD1411CT-ND 69 58 45 PCD1411TR-ND 245.00/M ELJ-PE8N2KF 
10nH 10% 9 — 100 2800 0.065 1.4 PCD1412CT-ND 69 58 45 PCD1412TR-ND 245.00/M ELJ-PE10NKF 
12nH 10% 9 = 100 2500 0.080 1.3 PCD1413CT-ND 69 58 45 PCD1413TR-ND 245.00/M ELJ-PE12NKF 
15nH 10% 9 = 100 2200 0.100 0.9 PCD1414CT-ND 69 58 45 PCD1414TR-ND 245.00/M ELJ-PE15NKF 
18nH 10% 9 _ 100 2000 0.120 0.8 PCD1415CT-ND 69 58 45 PCD1415TR-ND 245.00/M ELJ-PE18NKF 
22nH 10% ) = 100 1800 0.150 0.7 PCD1416CT-ND 69 58 45 PCD1416TR-ND 245.00/M ELJ-PE22NKF 
Fig. 2, 0603 (1608) — Type NJ 
6.8nH +0.5nH 35 = 250 6000 0.08 700 PCD1503CT-ND 13 60 48 PCD1503TR-ND 256.50/M ELJ-NJ6N8EF2 
8.2nH +0.5nH 35 _— 250 6000 0.10 630 PCD1504CT-ND 73 60 48 PCD1504TR-ND 256.50/M ELJ-NJ8N2EF2 
10nH 5% 35 = 250 6000 0.10 630 PCD1505CT-ND 73 60 48 PCD1505TR-ND 256.50/M ELJ-NJ10NJF2 
12nH 5% 35 = 250 6000 0.13 550 PCD1506CT-ND 73 60 48 PCD1506TR-ND 256.50/M ELJ-NJ12NJF2 
15nH 5% 40 = 250 5000 0.13 550 PCD1507CT-ND 73 60 48 PCD1507TR-ND 256.50/M ELJ-NJ15NJF2 
18nH 5% 40 = 250 5000 0.15 510 PCD1508CT-ND 73 60 48 PCD1508TR-ND 256.50/M ELJ-NJ18NJF2 
22nH 5% 40 _— 250 4600 0.17 480 PCD1509CT-ND 73 60 48 PCD1509TR-ND 256.50/M ELJ-NJ22NJF2 
27nH 5% 40 = 250 3800 0.20 440 PCD1510CT-ND 73 60 48 PCD1510TR-ND 256.50/M ELJ-NJ27NJF2 
33nH 5% 40 — 250 3500 0.23 420 PCD1511CT-ND 73 60 48 PCD1511TR-ND 256.50/M ELJ-NJ33NJF2 
39nH 5% 40 _ 250 3200 0.25 400 PCD1512CT-ND 73 60 48 PCD1512TR-ND 256.50/M ELJ-NJ39NJF2 
47nH 5% 38 = 200 3000 0.28 380 PCD1513CT-ND 73 60 48 PCD1513TR-ND 256.50/M ELJ-NJ47NJF2 
56nH 5% 38 = 200 2700 0.30 360 PCD1514CT-ND 73 60 48 PCD1514TR-ND 256.50/M ELJ-NJS6NJF2 
68nH 5% 38 = 200 2300 0.35 340 PCD1515CT-ND 73 60 48 PCD1515TR-ND 256.50/M ELJ-NJ68NJF2 
82nH 5% 34 = 150 2200 0.48 290 PCD1516CT-ND 73 60 48 PCD1516TR-ND 256.50/M ELJ-NJ82NJF2 
100nH 5% 34 = 150 2000 0.62 250 PCD1517CT-ND 73 60 48 PCD1517TR-ND 256.50/M ELJ-NJR10JF2 
120nH 5% 32 _ 150 1700 0.90 210 PCD1518CT-ND 73 60 48 PCD1518TR-ND 256.50/M ELJ-NJR12JF2 
150nH 5% 32 = 150 1400 1.30 160 PCD1519CT-ND .73 60 48 PCD1519TR-ND 256.50/M ELJ-NJR15JF2 
180nH 5% 25 _— 100 1300 2.00 140 PCD1520CT-ND 73 60 48 PCD1520TR-ND 256.50/M ELJ-NJR18JF2 
220nH 5% 25 = 100 1200 2.20 120 PCD1521CT-ND .73 60 48 PCD1521TR-ND 256.50/M ELJ-NJR22JF2 
Fig. 2, 0805 (2012) — Type ND 
10nH 10% 10 48 100 3300 0.14 540 PCD1160CT-ND 83 69 54 PCD1160TR-ND 294.00/M ELJ-ND10NKF 
12nH 10% 10 53 100 3300 0.18 535 PCD1161CT-ND 83 69 54 PCD1161TR-ND 294.00/M ELJ-ND12NKF 
12nH 5% 10 53 100 3300 0.18 535 PCD1185CT-ND 83 69 54 PCD1185TR-ND 328.00/M ELJ-ND12NJF 
15nH 10% 12 55 100 3000 0.18 520 PCD1162CT-ND 83 69 54 PCD1162TR-ND 294.00/M ELJ-ND15NKF 
18nH 10% 12 55 100 3000 0.22 480 PCD1163CT-ND 83 69 54 PCD1163TR-ND 294.00/M ELJ-ND18NKF 
22nH 10% 15 55 100 2600 0.22 465 PCD1164CT-ND 83 69 54 PCD1164TR-ND 294.00/M ELJ-ND22NKF 
27nH 10% 15 57 100 2500 0.26 455 PCD1165CT-ND 83 69 54 PCD1165TR-ND 294.00/M ELJ-ND27NKF 
33nH 10% 15 58 100 2050 0.30 395 PCD1166CT-ND 83 69 54 PCD1166TR-ND 294.00/M ELJ-ND33NKF 
39nH 5% 15 55 100 2000 0.31 390 PCD1167CT-ND .93 Wid 61 PCD1167TR-ND 328.00/M ELJ-ND39NJF 
47nH 5% 15 50 100 1650 0.35 385 PCD1168CT-ND 93 77 61 PCD1168TR-ND 328.00/M ELJ-ND47NJF 
56nH 5% 15 45 100 1550 0.39 360 PCD1169CT-ND 93 77 61 PCD1169TR-ND 328.00/M ELJ-ND56NJF 
68nH 5% 15 44 100 1450 0.44 340 PCD1170CT-ND 93 at 61 PCD1170TR-ND 328.00/M ELJ-ND68NJF 
82nH 5% 15 40 100 1100 0.48 330 PCD1171CT-ND .93 ft 61 PCD1171TR-ND 328.00/M ELJ-ND82NJF 
100nH 5% 8 35 25.2 800 0.66 285 PCD1172CT-ND .93 PLEA 61 PCD1172TR-ND 328.00/M ELJ-NDR10JF 
120nH 5% 8 _ 25.2 600 0.76 275 PCD1173CT-ND 93 et 61 PCD1173TR-ND 328.00/M ELJ-NDR12JF 
150nH 5% 10 = 25.2 600 1.13 230 PCD1174CT-ND 93 77 61 PCD1174TR-ND 328.00/M ELJ-NDR15JF 
180nH 5% 10 = 25.2 600 1.24 195 PCD1175CT-ND .93 AEA 61 PCD1175TR-ND 328.00/M ELJ-NDR18JF 
220nH 5% 10 _— 25.2 500 1.41 170 PCD1176CT-ND 93 ft 61 PCD1176TR-ND 328.00/M ELJ-NDR22JF 
270nH 5% 10 = 25.2 300 1.50 165 PCD1177CT-ND .93 77 61 PCD1177TR-ND 328.00/M ELJ-NDR27JF 
330nH 5% 10 = 25.2 200 1.66 160 PCD1178CT-ND 93 77 61 PCD1178TR-ND 328.00/M ELJ-NDR33JF 
390nH 5% 10 _ 25.2 150 1.82 150 PCD1179CT-ND 93 77 61 PCD1179TR-ND 328.00/M ELJ-NDR39JF 
470nH 5% 10 = 25.2 150 1.97 145 PCD1180CT-ND .93 77 61 PCD1180TR-ND 328.00/M ELJ-NDR47JF 
560nH 5% 10 = 25.2 100 2.07 140 PCD1181CT-ND 93 tik 61 PCD1181TR-ND 328.00/M ELJ-NDRS6JF 
680nH 5% 10 = 25.2 100 2.32 130 PCD1182CT-ND .93 ot, 61 PCD1182TR-ND 328.00/M ELJ-NDR68JF 
820nH 5% 10 = 25.2 80 2.60 125 PCD1183CT-ND 93 77 61 PCD1183TR-ND 328.00/M ELJ-NDR82JF 
1000nH 5% 8 = 7.96 80 2.98 120 PCD1184CT-ND 93 77 61 PCD1184TR-ND 328.00/M ELJ-ND1ROJF 
PCD2-KIT-ND Digi-Key® ND Surface Mount Inductors Kit 10 Each of 25 Values (PCD1185CT-ND Not Included) (250 Total Pieces) ..........0.c cece cee cee eee ee ence ee tec neces cee eee eee eteeeeeeeeeseeeeteeserse $99.95 
Fig. 3, 0805 (2012) — Type FD 
0.82uH 10% 8 i 25.2 370 1.36 190 PCD1186CT-ND 1.76 1.46 1.15 PCD1186TR-ND 623.00/M ELJ-FDR82KF 
1.0uH 10% 15 = 7.96 300 1.56 160 PCD1187CT-ND 1.76 1.46 1.15 PCD1187TR-ND 623.00/M ELJ-FD1ROKF 
1.2uH 10% 15 = 7.96 200 1.60 155 PCD1188CT-ND 1.76 1.46 4515; PCD1188TR-ND 623.00/M ELJ-FD1R2KF 
1.5uH 10% 15 = 7.96 100 1.85 150 PCD1189CT-ND 1.76 1.46 1.15 PCD1189TR-ND 623.00/M ELJ-FD1R5KF 
(Continued) 
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Panasonic. Surface Mount Inductors (cont) 


QTyp @ L,QTest | S.R.F.Min | RDC Max | IDC Max | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance | Tolerance QMin 800 MHz freq (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. u 10 100 Part No. 3,000 Part No. 
Fig. 3, 0805 (2012) — Type FD 
1.8uH 10% 15 = 7.96 80 1.95 145 PCD1190CT-ND 1.76 1.46 1.15 PCD1190TR-ND 623.00/M | ELJ-FD1R8KF 
2.2uH 10% 15 = 7.96 70 2.27 145 PCD1191CT-ND 1.76 1.46 1.15 PCD1191TR-ND 623.00/M_ | ELJ-FD2R2KF 
2.7uH 10% 15 = 7.96 60 2.53 140 PCD1192CT-ND 1.76 1.46 1.15 PCD1192TR-ND 623.00/M | ELJ-FD2R7KF 
3.3uH 10% 15 _ 7.96 50 2.84 140 PCD1193CT-ND 1.76 1.46 1.15 PCD1193TR-ND 623.00/M_ | ELJ-FD3R3KF 
3.9uH 10% 15 —— 7.96 40 2.92 130 PCD1194CT-ND 1.76 1.46 1.15 PCD1194TR-ND 623.00/M_ | ELJ-FD3R9KF 
4.7uH 10% 15 = 7.96 30 3.38 130 PCD1195CT-ND 1.76 1.46 1.15 PCD1195TR-ND 623.00/M_| ELJU-FD4R7KF 
Q Typ @ L,QTest | S.R.F.Min | RDC Max | IDC Max | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance | Tolerance QMin 800 MHz freq (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type NC 
10nH 10% 10 _ 100 2500 0.32 280 PCD1037CT-ND 1.01 83 66 PCD1037TR-ND 356.00/M | ELU-NC10NKF 
12nH 10% 10 _ 100 2200 0.34 270 PCD1038CT-ND 1.01 83 66 PCD1038TR-ND 356.00/M | ELJ-NC12NKF 
15nH 10% 10 = 100 1800 0.38 255 PCD1039CT-ND 1.01 83 66 PCD1039TR-ND 356.00/M | ELU-NC15NKF 
18nH 10% 10 _ 100 1550 0.40 250 PCD1040CT-ND 1.01 83 66 PCD1040TR-ND 356.00/M | ELJ-NC18NKF 
22nH 10% 15 — 100 1350 0.43 240 PCD1041CT-ND 1.01 83 66 PCD1041TR-ND 356.00/M___| ELU-NC22NKF 
27nH 10% 15 _ 100 1150 0.47 230 PCD1042CT-ND 1.01 83 66 PCD1042TR-ND 356.00/M_ | ELJ-NC27NKF 
33nH 10% 15 = 100 1000 0.51 220 PCD1043CT-ND 1.01 83 66 PCD1043TR-ND 356.00/M | ELU-NC33NKF 
39nH 10% 15 = 100 890 0.55 215 PCD1044CT-ND 1.01 83 66 PCD1044TR-ND 356.00/M_ | ELJ-NC39NKF 
47nH 10% 15 = 100 770 0.59 205 PCD1045CT-ND 1.01 83 66 PCD1045TR-ND 356.00/M | ELU-NC47NKF 
56nH 10% 15 = 100 670 0.63 200 PCD1046CT-ND 1.01 83 66 PCD1046TR-ND 356.00/M_| ELJ-NCS6NKF 
68nH 10% 15 _ 100 590 0.68 190 PCD1047CT-ND 1.01 83 66 PCD1047TR-ND 356.00/M_ | ELJ-NC68NKF 
82nH 10% 15 = 100 520 0.73 185 PCD1048CT-ND 1.01 83 66 PCD1048TR-ND 356.00/M | ELU-NC82NKF 
100nH 10% 10 = 25.2 460 0.80 175 PCD1049CT-ND 1.01 83 66 PCD1049TR-ND 356.00/M_ | ELJ-NCR10KF 
120nH 10% 10 _— 25.2 400 0.87 170 PCD1050CT-ND 1.01 83 66 PCD1050TR-ND 356.00/M | ELU-NCR12KF 
150nH 10% 10 = 25.2 340 0.98 160 PCD1051CT-ND 1.01 83 66 PCD1051TR-ND 356.00/M__| ELU-NCR15KF 
180nH 10% 10 _ 25.2 300 1.05 155 PCD1052CT-ND 1.01 83 66 PCD1052TR-ND 356.00/M | ELU-NCR18KF 
33nH 5% 15 = 100 1000 0.51 220 PCD1202CT-ND 1.13 93 13 PCD1202TR-ND 398.00/M | ELJ-NC33NJF 
39nH 5% 15 = 100 890 0.55 215 PCD1203CT-ND 1.13 93 73 PCD1203TR-ND 398.00/M | ELJ-NC39NJF 
47nH 5% 15 = 100 770 0.59 205 PCD1204CT-ND 1.13 .93 13 PCD1204TR-ND 398.00/M | ELJ-NC47NJF 
56nH 5% 15 = 100 670 0.63 200 PCD1205CT-ND 1.13 93 13 PCD1205TR-ND 398.00/M__| ELJU-NCS6NJF 
68nH 5% 15 _ 100 590 0.68 190 PCD1206CT-ND 1.13 93 73 PCD1206TR-ND 398.00/M | ELJ-NC68NJF 
82nH 5% 15 = 100 520 0.73 185 PCD1207CT-ND 1.13 .93 73 PCD1207TR-ND 398.00/M | ELJU-NC82NJF 
100nH 5% 10 —= 25.2 460 0.80 175 PCD1208CT-ND 1.13 93 73 PCD1208TR-ND 398.00/M | ELJ-NCR10JF 
120nH 5% 10 = 25.2 400 0.87 170 PCD1209CT-ND 1.13 .93 .73 PCD1209TR-ND 398.00/M | ELJ-NCR12JF 
150nH 5% 10 — 25.2 340 0.98 160 PCD1210CT-ND 1.13 93 73 PCD1210TR-ND 398.00/M__| ELJ-NCR15JF 
180nH 5% 10 — 25.2 300 1.05 155 PCD1211CT-ND 1.13 .93 13 PCD1211TR-ND 398.00/M | ELJ-NCR18JF 
220nH 5% 10 — 25.2 260 1.15 145 PCD1212CT-ND 1.13 93 73 PCD1212TR-ND 398.00/M | ELJ-NCR22JF 
270nH 5% 10 = 25.2 230 1.25 140 PCD1213CT-ND 1.13 93 73 PCD1213TR-ND 398.00/M | ELJ-NCR27JF 
330nH 5% 10 — 25.2 200 1.37 135 PCD1214CT-ND 1.13 93 73 PCD1214TR-ND 398.00/M | ELJ-NCR33JF 
390nH 5% 10 _ 25.2 180 1.47 130 PCD1215CT-ND 1.13 -93 73 PCD1215TR-ND 398.00/M_| ELJ-NCR39JF 
470nH 5% 10 _ 25.2 160 1.58 125 PCD1216CT-ND 1.13 .93 13 PCD1216TR-ND 398.00/M | ELJU-NCR47JF 
560nH 5% 10 _— 25.2 145 1.70 120 PCD1217CT-ND 1.13 93 73 PCD1217TR-ND 398.00/M | ELJ-NCRS56JF 
680nH 5% 10 = 25.2 130 1.85 110 PCD1218CT-ND 1.13 .93 73 PCD1218TR-ND 398.00/M | ELJ-NCR68JF 
820nH 5% 10 _ 25.2 100 2.10 100 PCD1219CT-ND 1.13 93 13 PCD1219TR-ND 398.00/M | ELJ-NCR82JF 
i 1008 (2520) — Type FC 
0.22uH 20% 25 _ 25.2 230 0.7 190 PCD1053CT-ND 17 64 51 PCD1053TR-ND 273.00/M_ | ELJ-FCR22MF 
0.27uH 20% 25 = 25.2 210 0.75 180 PCD1054CT-ND 77 64 51 PCD1054TR-ND 273.00/M_ | ELJ-FCR27MF 
0.33uH 20% 25 _ 25.2 190 0.85 170 PCD1055CT-ND 77 64 50 PCD1055TR-ND 270.00/M_ | ELJ-FCR33MF 
0.39uH 20% 25 = 25.2 175 0.95 160 PCD1056CT-ND AT 64 50 PCD1056TR-ND 270.00/M_ | ELJ-FCR39MF 
0.47uH 20% 25 = 25.2 160 1.0 155 PCD1057CT-ND AT 64 50 PCD1057TR-ND 270.00/M__| ELJ-FCR47MF 
0.56uH 20% 25 _— 25.2 150 11 150 PCD1058CT-ND 77 64 50 PCD1058TR-ND 270.00/M_ | ELJ-FCRS56MF 
0.68uH 20% 25 = 25.2 135 1.25 140 PCD1059CT-ND 717 64 50 PCD1059TR-ND 270.00/M_ | ELJ-FCR68MF 
0.82uH 20% 25 = 25.2 125 1.4 130 PCD1060CT-ND aT 64 50 PCD1060TR-ND 270.00/M_ | ELJ-FCR82MF 
1.0uH 10% 25 = 7.96 115 0.65 195 PCD1061CT-ND 77 64 50 PCD1061TR-ND 270.00/M_ | ELJ-FC1ROKF 
1.2uH 10% 25 = 7.96 100 0.75 180 PCD1062CT-ND 77 64 50 PCD1062TR-ND 270.00/M_| ELJ-FC1R2KF 
1.5uH 10% 25 _ 7.96 90 0.85 170 PCD1063CT-ND fT 64 50 PCD1063TR-ND 270.00/M_ | ELJ-FC1R5KF 
1.8uH 10% 25 _ 7.96 85 0.95 160 PCD1064CT-ND 77 64 50 PCD1064TR-ND 270.00/M_ | ELJ-FC1R8KF 
2.2uH 10% 25 _ 7.96 80 1.05 155 PCD1065CT-ND 77 64 50 PCD1065TR-ND 270.00/M_ | ELJ-FC2R2KF 
2.7uH 10% 25 _ 7.96 75 1.2 145 PCD1066CT-ND 77 64 51 PCD1066TR-ND 273.00/M_ | ELJ-FC2R7KF 
3.3uH 10% 25 = 7.96 65 13 135 PCD1067CT-ND 77 64 51 PCD1067TR-ND 273.00/M__| ELJ-FC3R3KF 
3.9uH 10% 25 _ 7.96 60 1.4 130 PCD1068CT-ND aT 64 50 PCD1068TR-ND 270.00/M_ | ELJ-FC3R9KF 
4.7uH 10% 25 _ 7.96 55 1.55 125 PCD1069CT-ND 77 64 50 PCD1069TR-ND 270.00/M_ | ELJ-FC4R7KF 
5.6uH 10% 25 = 7.96 50 1.75 120 PCD1070CT-ND 77 64 50 PCD1070TR-ND 270.00/M_ | ELJ-FCSR6KF 
6.8uH 10% 25 _ 7.96 45 1.95 115 PCD1071CT-ND At 64 50 PCD1071TR-ND 270.00/M_ | ELJ-FC6R8KF 
8.2uH 10% 25 = 7.96 40 2.2 105 PCD1072CT-ND 17 64 50 PCD1072TR-ND 270.00/M_| ELJ-FC8R2KF 
10uH 10% 25 = 2.52 32 3.5 80 PCD1073CT-ND 77 64 50 PCD1073TR-ND 270.00/M_ | ELJ-FC100KF 
12uH 10% 25 _ 2.52 30 3.8 75 PCD1074CT-ND 77 64 50 PCD1074TR-ND 270.00/M_ | ELJ-FC120KF 
15uH 10% 25 = 2.52 28 4.4 70 PCD1075CT-ND 77 64 50 PCD1075TR-ND 270.00/M_ | ELJ-FC150KF 
18uH 10% 25 _ 2.52 25 5.0 65 PCD1076CT-ND aft 64 51 PCD1076TR-ND 273.00/M_ | ELJ-FC180KF 
22uH 10% 25 = 2.52 22 5.8 60 PCD1077CT-ND 77 64 50 PCD1077TR-ND 270.00/M_| ELJ-FC220KF 
0.22uH 10% 25 = 25.2 230 0.70 190 PCD1220CT-ND 69 57 45 PCD1220TR-ND 244.00/M_ | ELJ-FCR22KF 
0.27uH 10% 25 = 25.2 210 0.75 180 PCD1221CT-ND 86 a | 56 PCD1221TR-ND 303.00/M | ELJ-FCR27KF 
0.33uH 10% 25 = 25.2 190 0.85 170 PCD1222CT-ND 86 P| 56 PCD1222TR-ND 303.00/M | ELJ-FCR33KF 
0.39uH 10% 25 = 25.2 175 0.95 160 PCD1223CT-ND 86 71 56 PCD1223TR-ND 303.00/M | ELJ-FCR39KF 
0.47UH 10% 25) = 25.2 160 1.00 155 PCD1224CT-ND 86 sf 56 PCD1224TR-ND 303.00/M_| ELJ-FCR47KF 
0.56uH 10% 25 = 25.2 150 1.10 150 PCD1225CT-ND 86 P| 56 PCD1225TR-ND 303.00/M | ELJ-FCRS6KF 
0.68uH 10% 25 = 25.2 135 1.25 140 PCD1226CT-ND 86 771 56 PCD1226TR-ND 303.00/M | ELJ-FCR68KF 
0.82uH 10% 25 = 25.2 125 1.40 130 PCD1227CT-ND 86 771 56 PCD1227TR-ND 303.00/M | ELJ-FCR82KF 
1.0uH 5% 25 = 7.96 115 0.65 195 PCD1228CT-ND 86 71 56 PCD1228TR-ND 303.00/M | ELJ-FC1ROJF 
1.2uH 5% 25 = 7.96 100 0.75 180 PCD1229CT-ND 86 71 56 PCD1229TR-ND 303.00/M__| ELJ-FC1R2JF 
1.5uH 5% 25 _ 7.96 90 0.85 170 PCD1230CT-ND 86 71 56 PCD1230TR-ND 303.00/M | ELJ-FC1R5JF 
1.8uH 5% 25 = 7.96 85 0.95 160 PCD1231CT-ND 86 71 56 PCD1231TR-ND 303.00/M | ELJ-FC1R8JF 
2.2uH 5% 25 _ 7.96 80 1.05 155 PCD1232CT-ND 86 71 56 PCD1232TR-ND 303.00/M | ELJ-FC2R2JF 
2.7uH 5% 25 = 7.96 75 1.20 145 PCD1233CT-ND 86 71 56 PCD1233TR-ND 303.00/M | ELJ-FC2R7JF 
3.3uH 5% 25 = 7.96 65 1.30 135 PCD1234CT-ND 86 Al 56 PCD1234TR-ND 303.00/M_| ELJ-FC3R3JF 
3.9UH 5% 25 _ 7.96 60 1.40 130 PCD1235CT-ND 86 71 56 PCD1235TR-ND 303.00/M | ELJ-FC3R9JF 
4.7uH 5% 25 = 7.96 55 1.55 125 PCD1236CT-ND 86 71 56 PCD1236TR-ND 303.00/M_ | ELJ-FC4R7JF 
5.6uH 5% 25 = 7.96 50 1.75 120 PCD1237CT-ND 86 71 56 PCD1237TR-ND 303.00/M | ELJ-FCSR6JF 
6.8uH 5% 25 — 7.96 45 1.95 #15: PCD1238CT-ND 86 71 56 PCD1238TR-ND 303.00/M | ELJ-FC6R8JF 
8.2uH 5% 25 = 7.96 40 2.2 105 PCD1239CT-ND 86 wil 56 PCD1239TR-ND 303.00/M__| ELJ-FC8R2JF 
10uH 5% 25 = 2.52 32 3.5 80 PCD1240CT-ND 86 71 56 PCD1240TR-ND 303.00/M | ELJ-FC100JF 
12uH 5% 25 = 2.52 30 3.8 75 PCD1241CT-ND 86 71 56 PCD1241TR-ND 303.00/M | ELJ-FC120JF 
15uH 5% 25 _ 2.52 28 44 70 PCD1242CT-ND 86 ail 56 PCD1242TR-ND 303.00/M | ELJ-FC150JF 
18uH 5% 25 = 2.52 25 5.0 65 PCD1243CT-ND 86 771 56 PCD1243TR-ND 303.00/M | ELJ-FC180JF 
22uH 5%. 25 = 2.52 22 5.8 60 PCD1244CT-ND 86 71 56 PCD1244TR-ND 303.00/M_| ELJ-FC220JF 
27uH 5% 20 = 2.52 21 6.3 115 PCD1245CT-ND 86 fil 56 PCD1245TR-ND 303.00/M | ELJ-FC270JF 
33uH 5% 20 _ 2.52 20 7A 110 PCD1246CT-ND 86 71 56 PCD1246TR-ND 303.00/M_ | ELJ-FC330JF 
39uH 5% 20 _ 2.52 18 9.5 90 PCD1247CT-ND 86 71 56 PCD1247TR-ND 303.00/M | ELJ-FC390JF 
47uH 5% 20 _— 2.52 urs 11.00 80 PCD1248CT-ND 86 771 56 PCD1248TR-ND 303.00/M | ELJ-FC470JF 
56uH 5% 20 = 2.52 16 12.1 75 PCD1249CT-ND 86 afi 56 PCD1249TR-ND 303.00/M__| ELJ-FC560JF 
68uH 5% 20 = 2.52 15 16.6 70 PCD1250CT-ND 86 71 56 PCD1250TR-ND 303.00/M | ELJ-FC680JF 
82uH 5% 20 = 2.52 13 19.0 65 PCD1251CT-ND 86 71 56 PCD1251TR-ND 303.00/M | ELJ-FC820JF 
100uH 5% 15 = 0.796 12: 21.0 60 PCD1252CT-ND 86 fal 56 PCD1252TR-ND 303.00/M | ELJ-FC101JF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type SC 
27uH 10% 40 = 2.52 20 45 18 PCD1078CT-ND 85 Wal 56 PCD1078TR-ND 302.00/M_ | ELJ-SC270KF 
33uH 10% 40 _ 2.52 18 5.2 14 PCD1079CT-ND 85 71 56 PCD1079TR-ND 302.00/M | ELJ-SC330KF 
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Panasonic. Surface Mount Inductors (cont) 


QTyp @ L,Q Test S.R.F.Min | RDC Max | IDC Max | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance | Tolerance QMin 800 MHz freq (MHz) (MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type SC 
39uH 10% 40 _ 2.52 15 5.7 13 PCD1080CT-ND 85 71 56 PCD1080TR-ND 302.00/M ELJ-SC390KF 
47uH 10% 40 = 2.52 14 6.6 12 PCD1081CT-ND 85 ad 56 PCD1081TR-ND 302.00/M ELJ-SC470KF 
56uH 10% 40 _— 2.52 13 all 10 PCD1082CT-ND 85 771 56 PCD1082TR-ND 302.00/M ELJ-SC560KF 
68uH 10% 25 = 2.52 13 6.5 ‘az. PCD1083CT-ND 85 71 56 PCD1083TR-ND 302.00/M ELJ-SC680KF 
82uH 10% 25 _— 2.52 13 7.4 14 PCD1084CT-ND 85 771 56 PCD1084TR-ND 302.00/M ELJ-SC820KF 
100uH 10% 25 = 0.796 12 8.4 10 PCD1085CT-ND 85 71 56 PCD1085TR-ND 302.00/M ELJ-SC101KF 
Fig. 4, 1008 (2520) — Type PC 
1.0uH 20% 10 = 7.96 95 0.45 475 PCD1086CT-ND 86 72 56 PCD1086TR-ND 305.00/M ELJ-PC1ROMF 
1.5uH 20% 10 = 7.96 85 0.55 435 PCD1087CT-ND 86 72 56 PCD1087TR-ND 305.00/M ELJ-PC1R5MF 
2.2uH 20% 10 _ 7.96 65 0.65 390 PCD1088CT-ND 86 72 56 PCD1088TR-ND 305.00/M ELJ-PC2R2MF 
3.3uH 20% 8 = 7.96 55 0.85 340 PCD1089CT-ND 86 72 56 PCD1089TR-ND 305.00/M ELJ-PC3R3MF 
4.7uH 20% 8 — 7.96 43 1.2 285 PCD1090CT-ND 86 72 56 PCD1090TR-ND 305.00/M ELJ-PC4R7MF 
6.8uH 10% 8 — 7.96 39 1.3 275 PCD1091CT-ND 86 72 56 PCD1091TR-ND 305.00/M ELJ-PC6R8KF 
10uH 10% 20 _ 2.52 32 2.2 210 PCD1092CT-ND 86 72 56 PCD1092TR-ND 305.00/M ELJ-PC100KF 
12uH 10% 20 = 2.52 25 27 195 PCD1093CT-ND 86 72 56 PCD1093TR-ND 305.00/M ELJ-PC120KF 
15uH 10% 20 = 2.52 ai 3.2 175 PCD1094CT-ND 86 2 56 PCD1094TR-ND 305.00/M ELJ-PC150KF 
22uH 10% 20 = 2.52 18 4.0 160 PCD1095CT-ND 86 he 56 PCD1095TR-ND 305.00/M ELJ-PC220KF 
33uH 10% 20 = 2.52 16 6.5 120 PCD1096CT-ND 86 72 56 PCD1096TR-ND 305.00/M ELJ-PC330KF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type FA 
0.22uH 20% 25 = 25.2 230 0.29 360 PCD1000CT-ND 62 52 41 PCD1000TR-ND 219.00/M ELJ-FAR22MF2 
0.27uH 20% 25 = 25.2 210 0.32 345 PCD1001CT-ND 62 52 41 PCD1001TR-ND 219.00/M ELJ-FAR27MF2 
0.33uH 20% 25 = 25.2 190 0.35 330 PCD1002CT-ND 62 52 41 PCD1002TR-ND 219.00/M ELJ-FAR33MF2 
0.39uH 20% 25 = 25.2 175 0.39 305 PCD1003CT-ND 62 52 AL PCD1003TR-ND 219.00/M ELJ-FAR39MF2 
0.47uH 20% 25 = 25.2 160 0.44 290 PCD1004CT-ND 62 52 41 PCD1004TR-ND 219.00/M ELJ-FAR47MF2 
0.56uH 20% 25 = 25.2 150 0.49 275 PCD1005CT-ND 62 52 41 PCD1005TR-ND 219.00/M ELJ-FARS6MF2 
0.68uH 20% 25 = 25.2 135 0.55 260 PCD1006CT-ND 62 52 AL PCD1006TR-ND 219.00/M ELJ-FAR68MF2 
0.82uH 20% 25 = 25.2 125 0.61 245 PCD1007CT-ND 62 52 41 PCD1007TR-ND 219.00/M ELJ-FAR82MF2 
1.0uH 10% 30 _ 7.96 115 0.69 230 PCD1008CT-ND 62 52 41 PCD1008TR-ND 219.00/M ELJ-FA1ROKF2 
1.2uH 10% 30 — 7.96 100 0.75 215 PCD1009CT-ND 62 52 41 PCD1009TR-ND 219.00/M ELJ-FA1R2KF2 
1.5uH 10% 30 = 7.96 90 0.75 210 PCD1010CT-ND 62 52 41 PCD1010TR-ND 219.00/M ELJ-FA1RSKF 
1.8uH 10% 30 _ 7.96 85 0.82 200 PCD1011CT-ND 62 52 41 PCD1011TR-ND 219.00/M ELJ-FA1R8KF 
2.2uH 10% 30 = 7.96 80 0.95 190 PCD1012CT-ND 62 52 AL PCD1012TR-ND 219.00/M ELJ-FA2R2KF 
2.7uH 10% 30 = 7.96 75 AA 180 PCD1013CT-ND 62 52 41 PCD1013TR-ND 219.00/M ELJ-FA2R7KF 
3.3uH 10% 30 _ 7.96 65 1.2 180 PCD1014CT-ND 62 52 41 PCD1014TR-ND 219.00/M ELJ-FA3R3KF 
3.9uH 10% 30 = 7.96 60 1.3 175 PCD1015CT-ND 62 52 41 PCD1015TR-ND 219.00/M ELJ-FA3ROKF 
4.7uH 10% 30 = 7.96 55 1.5 165 PCD1016CT-ND 62 52 41 PCD1016TR-ND 219.00/M ELJ-FA4R7KF 
5.6uH 10% 30 _— 7.96 50 1.6 160 PCD1261CT-ND 62 52 41 PCD1261TR-ND 219.00/M ELJ-FASR6KF 
6.8uH 10% 30 = 7.96 45 1.8 150 PCD1262CT-ND 62 52 41 PCD1262TR-ND 219.00/M ELJ-FA6R8KF 
8.2uH 10% 30 _ 7.96 40 2.0 140 PCD1263CT-ND 62 52 41 PCD1263TR-ND 219.00/M ELJ-FA8R2KF 
10uH 10% 30 _ 2.52 36 21 140 PCD1020CT-ND 62 52 41 PCD1020TR-ND 219.00/M ELJ-FA100KF 
12uH 10% 30 = 2.52 33 25 125 PCD1021CT-ND 62 52 41 PCD1021TR-ND 219.00/M ELJ-FA120KF 
15uH 10% 30 _ 2.52 30 28 120 PCD1022CT-ND 62 52 41 PCD1022TR-ND 219.00/M ELJ-FA150KF 
18uH 10% 30 _ 2.52 27 3.3 110 PCD1023CT-ND 62 52 41 PCD1023TR-ND 219.00/M ELJ-FA180KF 
22uH 10% 30 — 2.52 25 3.7 105 PCD1024CT-ND 62 52 41 PCD1024TR-ND 219.00/M ELJ-FA220KF 
27uH 10% 30 = 2.52 22 5.0 90 PCD1025CT-ND 62 52 AL PCD1025TR-ND 219.00/M ELJ-FA270KF 
33uH 10% 30 _ 2.52 20 5.6 85 PCD1026CT-ND 62 52 41 PCD1026TR-ND 219.00/M ELJ-FA330KF 
39uH 10% 30 = 2.52 20 6.4 80 PCD1027CT-ND 62 52 41 PCD1027TR-ND 219.00/M ELJ-FA390KF 
47uH 10% 30 = 2.52 15 7.0 75 PCD1028CT-ND 62 52 41 PCD1028TR-ND 219.00/M ELJ-FA470KF 
56uH 10% 30 = 2.52 15 8.0 70 PCD1029CT-ND 62 52 41 PCD1029TR-ND 219.00/M ELJ-FAS60KF 
68uH 10% 30 = 2.52 15 9.0 65 PCD1030CT-ND 62 52 41 PCD1030TR-ND 219.00/M ELJ-FA680KF 
82uH 10% 30 = 2.52 aD 10.0 60 PCD1031CT-ND 62 52 41 PCD1031TR-ND 219.00/M ELJ-FA820KF 
100uH 10% 20 —= 0.796 10 10.0 60 PCD1032CT-ND 62 52 41 PCD1032TR-ND 219.00/M ELJ-FA101KF 
120uH 10% 20 = 0.796 10 11.0 55 PCD1033CT-ND 62 52 AL PCD1033TR-ND 219.00/M ELJ-FA121KF 
150uH 10% 20 = 0.796 8.0 15.0 50 PCD1034CT-ND 62 52 41 PCD1034TR-ND 219.00/M ELJ-FA151KF 
180uH 10% 20 = 0.796 7.0 17.0 50 PCD1035CT-ND 62 52 41 PCD1035TR-ND 219.00/M ELJ-FA181KF 
220uH 10% 20 = 0.796 7.0 21.0 45 PCD1036CT-ND 62 52 41 PCD1036TR-ND 219.00/M ELJ-FA221KF 
Fig 5, 1210 (3225) — Type NA 
0.047uH 20% 10 = 100 680 0.20 450 PCD1115CT-ND 70 58 46 PCD1115TR-ND 248.00/M ELJ-NA47NMF 
0.056uH 20% 10 = 100 600 0.22 420 PCD1116CT-ND 70 58 46 PCD1116TR-ND 248.00/M ELJ-NAS6NMF 
0.068uH 20% 10 = 100 540 0.25 400 PCD1117CT-ND 70 58 46 PCD1117TR-ND 248.00/M ELJ-NA68NMF 
0.082uH 20% 10 = 100 500 0.27 380 PCD1118CT-ND 70 58 46 PCD1118TR-ND 248.00/M ELJ-NA82NMF 
0.10uH 20% 10 _ 100 450 0.30 360 PCD1119CT-ND 70 58 46 PCD1119TR-ND 248.00/M ELJ-NAR10MF 
0.12uH 20% 10 = 25.2 400 0.67 240 PCD1120CT-ND 70 58 46 PCD1120TR-ND 248.00/M ELJ-NAR12MF 
0.15uH 20% 10 = 350 0.72 230 PCD1121CT-ND 70 58 46 PCD1121TR-ND 248.00/M ELJ-NAR15MF 
0.18uH 20% 10 = 320 0.81 220 PCD1122CT-ND 70 58 46 PCD1122TR-ND 248.00/M ELJ-NAR18MF 
0.22uH 10% 10 = 280 0.90 210 PCD1123CT-ND 70 58 46 PCD1123TR-ND 248.00/M ELJ-NAR22KF 
0.27uH 10% 10 = 250 1.0 200 PCD1124CT-ND 70 58 46 PCD1124TR-ND 248.00/M ELJ-NAR27KF 
0.33uH 10% 10 = 220 1.1 190 PCD1125CT-ND 70 58 46 PCD1125TR-ND 248.00/M ELJ-NAR33KF 
0.39uH 10% 10 = 200 1.2 180 PCD1126CT-ND 70 58 46 PCD1126TR-ND 248.00/M ELJ-NAR3S9KF 
0.47uH 10% 10 = 180 1.4 175 PCD1127CT-ND 70 58 46 PCD1127TR-ND 248.00/M ELJ-NAR47KF 
0.56uH 10% 10 _ 160 1.5 170 PCD1128CT-ND 70 58 46 PCD1128TR-ND 248.00/M ELJ-NARS6KF 
0.68uH 10% 10 — 150 1.7 155 PCD1129CT-ND 70 58 46 PCD1129TR-ND 248.00/M ELJ-NAR68KF 
0.82uH 10% 10 = 135 1.9 145 PCD1130CT-ND 70 58 46 PCD1130TR-ND 248.00/M ELJ-NAR82KF 
1.0uH 5% 13 120 21 125 PCD1131CT-ND 70 58 46 PCD1131TR-ND 248.00/M ELJ-NA1ROJF 
1.2uH 5% 13 = 110 2.3 120 PCD1132CT-ND 70 58 46 PCD1132TR-ND 248.00/M ELJ-NA1R2JF 
1.5uH 5% 13 — 95 27 115 PCD1133CT-ND 70 58 46 PCD1133TR-ND 248.00/M ELJ-NA1R5JF 
1.8uH 5% 13 — 85 3.0 110 PCD1134CT-ND 70 58 46 PCD1134TR-ND 248.00/M ELJ-NA1R8JF 
2.2uH 5% 13 —= 80 3.2 110 PCD1135CT-ND 70 58 46 PCD1135TR-ND 248.00/M ELJ-NA2R2JF 
2.7uH 5% 13 = 70 3.6 105 PCD1136CT-ND 70 58 46 PCD1136TR-ND 248.00/M ELJ-NA2R7JF 
3.3uH 5% 13 _— 62 4.2 100 PCD1137CT-ND 70 58 46 PCD1137TR-ND 248.00/M ELJ-NA3R3JF 
3.9uH 5% 13 = 57 4.4 95 PCD1138CT-ND 70 58 46 PCD1138TR-ND 248.00/M ELJ-NA3ROJF 
4.7uH 5% 13 = 52 7.7 70 PCD1139CT-ND 70 58 46 PCD1139TR-ND 248.00/M ELJ-NA4R7JF 
5.6uH 5% 13 = 46 8.7 65 PCD1140CT-ND 70 58 46 PCD1140TR-ND 248.00/M ELJ-NASR6JF 
6.8uH 5% 13 = 42 10.0 60 PCD1141CT-ND 70 58 46 PCD1141TR-ND 248.00/M ELJ-NA6R8JF 
8.2uH 5% 13 = 38 11.0 60 PCD1142CT-ND 70 58 46 PCD1142TR-ND 248.00/M ELJ-NA8R2JF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type SA 
10uH 10% 40 = 30 1.8 18 PCD1097CT-ND 70 58 46 PCD1097TR-ND 248.00/M ELJ-SA100KF 
12uH 10% 40 = 28 2.0 17 PCD1098CT-ND 70 58 46 PCD1098TR-ND 248.00/M ELJ-SA120KF 
15uH 10% 40 —= 25 2.2 15 PCD1099CT-ND 70 58 46 PCD1099TR-ND 248.00/M ELJ-SA150KF 
18uH 10% 40 — 23 2.5 13 PCD1100CT-ND 70 58 46 PCD1100TR-ND 248.00/M ELJ-SA180KF 
22uH 10% 40 =e 20 2.8 12 PCD1101CT-ND 70 58 46 PCD1101TR-ND 248.00/M ELJ-SA220KF 
27uH 10% 40 = 18 3.2 10 PCD1102CT-ND 70 58 46 PCD1102TR-ND 248.00/M ELJ-SA270KF 
33uH 10% 40 _ 17 3.5 10 PCD1103CT-ND 70 58 46 PCD1103TR-ND 248.00/M ELJ-SA330KF 
39uH 10% 40 _ 15 3.8 9.0 PCD1104CT-ND 70 58 46 PCD1104TR-ND 248.00/M ELJ-SA390KF 
47uH 10% 40 _— 14 4.0 8.0 PCD1105CT-ND 70 58 46 PCD1105TR-ND 248.00/M ELJ-SA470KF 
56uH 10% 40 = 13 45 7.0 PCD1106CT-ND 70 58 46 PCD1106TR-ND 248.00/M ELJ-SAS60KF 
68uH 10% 40 = 12 5.0 6.0 PCD1107CT-ND 70 58 46 PCD1107TR-ND 248.00/M ELJ-SA680KF 
82uH 10% 40 — 1 6.0 6.0 PCD1108CT-ND 70 58 46 PCD1108TR-ND 248.00/M ELJ-SA820KF 
100uH 10% 40 = 10 7.0 5.0 PCD1109CT-ND 70 58 46 PCD1109TR-ND 248.00/M ELJ-SA101KF 
120uH 10% 40 = 9.0 8.0 5.0 PCD1110CT-ND 70 58 46 PCD1110TR-ND 248.00/M ELJ-SA121KF 
150uH 10% 40 = 5.0 9.0 5.0 PCD1111CT-ND 70 58 46 PCD1111TR-ND 248.00/M ELJ-SA151KF 
180uH 10% 40 _— 5.0 11.0 5.0 PCD1112CT-ND 70 58 46 PCD1112TR-ND 248.00/M ELJ-SA181KF 
220uH 10% 40 = 4.0 12.0 5.0 PCD1113CT-ND 70 58 46 PCD1113TR-ND 248.00/M ELJ-SA221KF 
270uH 10% 40 —= 4.0 14.0 5.0 PCD1114CT-ND 70 58 46 PCD1114TR-ND 248.00/M ELJ-SA271KF 


(Continued) 
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Panasonic. Surface Mount Inductors (cont) 


QTyp @ L,Q Test S.R.F.Min | RDC Max | IDC Max Cut Tape Price Each Digi-Key Panasonic 
Inductance| Tolerance QMin 800 MHz freq (MHz) ( MHz) (Ohm) (mA) 1 10 100 Part No. Part No. 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type EA 
1.0uH 20% 7 = 7.96 100 0.09 500 PCD1417CT-ND 59 49 38 PCD1417TR-ND 207.00/M_ | ELJ-EA1ROMF 
1.5uH 20% 7 = 7.96 80 0.10 390 PCD1418CT-ND 67 55 44 PCD1418TR-ND 235.00/M | ELJ-EA1RSMF 
2.2uH 20% 7 = 7.96 65 0.13 350 PCD1419CT-ND .67 55 44 PCD1419TR-ND 235.00/M | ELJU-EA2R2MF 
3.3uH 20% hs = 7.96 50 0.16 270 PCD1420CT-ND .67 55 44 PCD1420TR-ND 235.00/M | ELJ-EAS3R3MF 
4.7uH 20% # I 7.96 46 0.18 240 PCD1421CT-ND 67 55 44 PCD1421TR-ND 235.00/M_| ELJU-EA4R7MF 
6.8uH 20% 7 _— 7.96 36 0.25 200 PCD1422CT-ND .67 55 44 PCD1422TR-ND 235.00/M | ELJU-EA6R8MF 
10uH 10% 10 = 2.52 29 0.34 160 PCD1423CT-ND 59 49 38 PCD1423TR-ND 207.00/M_ | ELJ-EA100KF 
15uH 10% 10 = 2.52 25 0.42 145 PCD1424CT-ND 67 55 44 PCD1424TR-ND 235.00/M | ELJ-EA150KF 
22uH 10% 10 = 2.52 18 0.65 115 PCD1425CT-ND 67 55 44 PCD1425TR-ND 235.00/M | ELJ-EA220KF 
33uH 10% 10 —! 2.52 16 0.91 95 PCD1426CT-ND 59 49 38 PCD1426TR-ND 207.00/M_| ELF-EA330KF 
47uH 10% 10 — 2.52 13 1.30 80 PCD1427CT-ND 67 55 44 PCD1427TR-ND 235.00/M | ELJ-EA470KF 
68uH 10% 10 = 2.52 10 1.95 60 PCD1428CT-ND 67 55 44 PCD1428TR-ND 235.00/M | ELJ-EA680KF 
100uH 10% 20 = 0.796 8.0 3.12 50 PCD1429CT-ND 67 55 44 PCD1429TR-ND 235.00/M | ELJ-EA101KF 
150uH 10% 20 = 0.796 7.0 4.03 45 PCD1430CT-ND 67 55 44 PCD1430TR-ND 235.00/M | ELJ-EA151KF 
220uH 10% 20 = 0.796 5.0 7.15 35 PCD1431CT-ND 67 55 44 PCD1431TR-ND 235.00/M | ELJ-EA221KF 
330uUH 10% 20 _ 0.796 4.0 9.23 30 PCD1432CT-ND .67 55 44 PCD1432TR-ND 235.00/M_| ELJ-EA331KF 
Fig. 5, 1210 (3225) — Type PA 
1.0uH 20% 7 = 7.96 150 0.15 600 PCD1478CT-ND 67 55 44 PCD1478TR-ND 235.00/M | ELJ-PA1ROMF 
1.5uH 20% 7 = 7.96 110 0.18 550 PCD1479CT-ND 67 55 44 PCD1479TR-ND 235.00/M_ | ELJ-PA1R5MF 
2.2uH 20% 7 = 7.96 80 0.23 500 PCD1480CT-ND 67 55 44 PCD1480TR-ND 235.00/M | ELJ-PA2R2MF 
3.3uH 20% 7 _— 7.96 58 0.28 400 PCD1481CT-ND 67 55 44 PCD1481TR-ND 235.00/M | ELJ-PAS3R3MF 
4.7uH 20% 7 = 7.96 46 0.34 350 PCD1482CT-ND 67 55 44 PCD1482TR-ND 235.00/M_| ELJ-PA4R7MF 
6.8uH 20% 7 = 7.96 38 0.42 300 PCD1483CT-ND 67 55 44 PCD1483TR-ND 235.00/M | ELJ-PA6R8MF 
10uH 10% 15 = 2.52 23 0.50 240 PCD1484CT-ND 67 55 44 PCD1484TR-ND 235.00/M_ | ELJ-PA100KF 
12uH 10% 15 = 2.52 21 0.60 230 PCD1485CT-ND 67 55 44 PCD1485TR-ND 235.00/M_ | ELJ-PA120KF 
15uH 10% 15 — 2.52 18 0.74 220 PCD1486CT-ND 67 55 44 PCD1486TR-ND 235.00/M_ | ELJ-PA150KF 
18uH 10% 15 = 2.52 17 0.90 205 PCD1487CT-ND 67 55 44 PCD1487TR-ND 235.00/M__| ELJ-PA180KF 
22uH 10% 15 = 2.52 15 1.15 185 PCD1488CT-ND 67 55 44 PCD1488TR-ND 235.00/M | ELJ-PA220KF 
27uH 10% 15 = 2.52 13 1.45 165 PCD1489CT-ND 67 55 44 PCD1489TR-ND 235.00/M_ | ELJ-PA270KF 
33uH 10% 15 = 2.52 12 1.65 155 PCD1490CT-ND 67 55 44 PCD1490TR-ND 235.00/M | ELJ-PA330KF 
39uH 10% 15 = 2.52 11 1.90 145 PCD1491CT-ND 67 55 A4 PCD1491TR-ND 235.00/M | ELJ-PA390KF 
47uH 10% 15 = 2.52 9.5 2.25 135 PCD1492CT-ND 67 55 44 PCD1492TR-ND 235.00/M_| ELJ-PA470KF 
56uH 10% 15 — 2.52 8.5 3.30 110 PCD1493CT-ND 67 55 44 PCD1493TR-ND 235.00/M_ | ELJ-PAS60KF 
68uH 10% 15 = 2.52 7.5 3.70 105 PCD1494CT-ND 67 55 44 PCD1494TR-ND 235.00/M | ELJ-PA680KF 
82uH 10% 15 — 2.52 7.0 4.20 100 PCD1495CT-ND 67 55 44 PCD1495TR-ND 235.00/M_ | ELJ-PA820KF 
100uH 10% 20 = 0.796 6.5 5.00 90 PCD1496CT-ND 67 55 44 PCD1496TR-ND 235.00/M | ELJ-PA101KF 
120uH 10% 20 = 0.796 6.0 7.00 75 PCD1497CT-ND 67 55 44 PCD1497TR-ND 235.00/M_| ELJ-PA121KF 
150uH 10% 20 — 0.796 5.5 8.00 70 PCD1498CT-ND .67 55 44 PCD1498TR-ND 235.00/M | ELJ-PA151KF 
180uH 10% 20 = 0.796 5.0 9.50 65 PCD1499CT-ND 67 55 44 PCD1499TR-ND 235.00/M | ELJ-PA181KF 
220uH 10% 20 _ 0.796 4.0 11.0 60 PCD1500CT-ND 67 55 44 PCD1500TR-ND 235.00/M | ELJ-PA221KF 
270uH 10% 20 i 0.796 3.5 14.5 55 PCD1501CT-ND 67 55 44 PCD1501TR-ND 235.00/M | ELJ-PA271KF 
330uUH 10% 20 — 0.796 3.0 16.0 50 PCD1502CT-ND .67 55 44 PCD1502TR-ND 235.00/M__| ELJ-PA331KF 
Fig. 6, 1812 (4532) — Type FB 
QTyp @ L,QTest | S.R.F.Min | RDC Max | IDC Max Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T/R Pricing | Panasonic 
Inductance | Tolerance QMin 800 MHz freq (MHz) ( MHz) (Ohm) (mA) Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 
.22uH 20% 30 = 25.2 230 0.30 700 PCD1433CT-ND 68 87 45 PCD1433TR-ND 180.00 ELJ-FBR22MF 
.27uH 20% 30 _ 25.2 200 0.32 650 PCD1434CT-ND 68 57 45 PCD1434TR-ND 180.00 ELJ-FBR27MF 
-33uH 20% 30 = 25.2 180 0.35 630 PCD1435CT-ND 68 57 A5 PCD1435TR-ND 180.00 ELJ-FBR33MF 
.39uH 20% 30 co) 25.2 155 0.37 620 PCD1436CT-ND 68 57 45 PCD1436TR-ND 180.00 ELJ-FBR39MF 
-47uH 20% 30 = 25.2 135 0.40 580 PCD1437CT-ND 68 57 45 PCD1437TR-ND 180.00 ELJ-FBR47MF 
-56uH 20% 30 = 25.2 120 0.42 560 PCD1438CT-ND 68 57 A5 PCD1438TR-ND 180.00 ELJ-FBRS6MF 
-68uH 20% 30 = 25.2 105 0.48 530 PCD1439CT-ND 68 57 45 PCD1439TR-ND 180.00 ELJ-FBR68MF 
-82uH 20% 30 = 25.2 90 0.50 500 PCD1440CT-ND 68 57 A5 PCD1440TR-ND 180.00 ELJ-FBR82MF 
1.0uH 10% 30 = 25.2 80 0.52 470 PCD1441CT-ND 71 59 7 PCD1441TR-ND 189.00 ELJ-FB1ROKF 
1.2uH 10% 30 = 25.2 70 0.55 460 PCD1442CT-ND 71 59 A7 PCD1442TR-ND 189.00 ELJ-FB1R2KF 
1.5uH 10% 30 — 25.2 60 0.61 430 PCD1443CT-ND aft 59 A7 PCD1443TR-ND 189.00 ELJ-FB1RSKF 
1.8uH 10% 30 = 25.2 50 0.61 410 PCD1444CT-ND ar | 59 AT PCD1444TR-ND 189.00 ELJ-FB1R8KF 
2.2uH 10% 30 = 7.96 45 0.61 410 PCD1445CT-ND 771 59 A7 PCD1445TR-ND 189.00 ELJ-FB2R2KF 
2.7uH 10% 50 = 7.96 43 0.61 400 PCD1446CT-ND 71 59 7 PCD1446TR-ND 189.00 ELJ-FB2R7KF 
3.3uH 10% 50 = 7.96 39 0.66 380 PCD1447CT-ND 71 59 A7 PCD1447TR-ND 189.00 ELJ-FB3R3KF 
3.9uH 10% 50 = 7.96 36 0.74 360 PCD1448CT-ND 71 59 A7 PCD1448TR-ND 189.00 ELJ-FB3R9KF 
4.7uH 10% 50 = 5.0 33 0.81 350 PCD1449CT-ND 71 59 47 PCD1449TR-ND 189.00 ELJ-FB4R7KF 
5.6uH 10% 50 — 5.0 30 0.88 330 PCD1450CT-ND 71 59 47 PCD1450TR-ND 189.00 ELJ-FB5R6KF 
6.8uH 10% 50 = 5.0 26 1.0 310 PCD1451CT-ND 71 59 7 PCD1451TR-ND 189.00 ELJ-FB6R8KF 
8.2uH 10% 50 — 5.0 24 1.6 250 PCD1452CT-ND Al 59 47 PCD1452TR-ND 189.00 ELJ-FB8R2KF 
10uH 5% 50 = 5.0 22 1.8 235 PCD1453CT-ND 74 61 48 PCD1453TR-ND 195.50 ELJ-FB100JF 
12uH 5% 50 = 5.0 20 1.9 225 PCD1454CT-ND 74 61 48 PCD1454TR-ND 195.50 ELJ-FB120JF 
15uH 5% 50 = 5.0 18 24 215 PCD1455CT-ND 74 61 48 PCD1455TR-ND 195.50 ELJ-FB150JUF 
18uH 5% 50 = 5.0 16 2.3 205 PCD1456CT-ND 74 61 48 PCD1456TR-ND 195.50 ELJ-FB180JF 
22uH 5% 50 = 2.52 15 2.6 195 PCD1457CT-ND 74 61 48 PCD1457TR-ND 195.50 ELJ-FB220JF 
27uH 5% 50 = 2.52 13 2.9 185 PCD1458CT-ND 74 61 48 PCD1458TR-ND 195.50 ELJ-FB270JF 
33uH 5% 50 _ 2.52 12 3.1 175 PCD1459CT-ND 74 61 48 PCD1459TR-ND 195.50 ELJ-FB330JF 
39uH 5% 50 = 2.52 10 3.6 165 PCD1460CT-ND 74 61 48 PCD1460TR-ND 195.50 ELJ-FB390JF 
47uH 5% 50 = 2.52 9.7 4.2 130 PCD1461CT-ND 74 61 48 PCD1461TR-ND 195.50 ELJ-FB470JF 
56uH 5% 40 =— 2.52 9.0 47 125 PCD1462CT-ND 74 61 48 PCD1462TR-ND 195.50 ELJ-FB560JF 
68uH 5% 40 = 2.52 8.2 5.3 115 PCD1463CT-ND 74 61 48 PCD1463TR-ND 195.50 ELJ-FB680JF 
82uH 5% 40 = 2.52 7.5 5.9 110 PCD1464CT-ND 74 61 48 PCD1464TR-ND 195.50 ELJ-FB820JF 
100uH 5% 40 = 2.52 6.7 8.8 105 PCD1465CT-ND 74 61 48 PCD1465TR-ND 195.50 ELJ-FB101JUF 
120uH 5% 40 = 1.5 6.1 10 100 PCD1466CT-ND 74 61 48 PCD1466TR-ND 195.50 ELJ-FB121JF 
150uH 5% 40 = 1.5 5.5 11 95 PCD1467CT-ND 74 61 48 PCD1467TR-ND 195.50 ELJ-FB151JF 
180uH 5% 40 = 1.5 5.1 13 85 PCD1468CT-ND 74 61 48 PCD1468TR-ND 195.50 ELJ-FB181JdF 
220uH 5% 40 = 0.796 4.5 13 85 PCD1469CT-ND 74 61 48 PCD1469TR-ND 195.50 ELJ-FB221JF 
270uH 5% 40 = 0.796 41 14 80 PCD1470CT-ND 74 61 48 PCD1470TR-ND 195.50 ELJ-FB271JF 
330uH 5% 40 = 0.796 3.7 16 75 PCD1471CT-ND 74 61 48 PCD1471TR-ND 195.50 ELJ-FB331JUF 
390uH 5% 40 = 0.796 3.3 19 70 PCD1472CT-ND 74 61 48 PCD1472TR-ND 195.50 ELJ-FB391JF 
470uH 5% 30 — 0.796 3.3 31 55 PCD1473CT-ND 74 61 48 PCD1473TR-ND 195.50 ELJ-FB471JF 
560uH 5% 30 = 0.796 2.7 35 50 PCD1474CT-ND 74 61 48 PCD1474TR-ND 195.50 ELJ-FB561JUF 
680uH 5% 30 _ 0.796 2.5 39 50 PCD1475CT-ND 74 61 48 PCD1475TR-ND 195.50 ELJ-FB681JF 
820uH 5% 30 — 0.796 2.4 45 45 PCD1476CT-ND 74 61 48 PCD1476TR-ND 195.50 ELJ-FB821JF 
1000uH 5% 30 — 0.796 2.1 53 40 PCD1477CT-ND 74 61 48 PCD1477TR-ND 195.50 ELJ-FB102JF 
6, 1812 (4532) — Type PB 
10uH 10% 10 _ 2.52 19 0.65 360 PCD1522CT-ND .97 80 63 PCD1522TR-ND 256.50 ELJ-PB100KF 
12uH 10% 10 = 2.52 17 0.70 340 PCD1523CT-ND .97 80 63 PCD1523TR-ND 256.50 ELJ-PB120KF 
15uH 10% 10 _ 2.52 15 0.80 320 PCD1524CT-ND .97 80 63 PCD1524TR-ND 256.50 ELJ-PB150KF 
18uH 10% 10 = 2.52 14 0.90 310 PCD1525CT-ND 97 80 63 PCD1525TR-ND 256.50 ELJ-PB180KF 
22uH 10% 10 — 2.52 13 1.00 300 PCD1526CT-ND 97 80 63 PCD1526TR-ND 256.50 ELJ-PB220KF, 
27uH 10% 10 — 2.52 11 1.20 270 PCD1527CT-ND .97 80 63 PCD1527TR-ND 256.50 ELJ-PB270KF 
33uH 10% 10 = 2.52 10 1.40 250 PCD1528CT-ND .97 80 63 PCD1528TR-ND 256.50 ELJ-PB330KF 
39uH 10% 10 = 2.52 9.5 1.60 230 PCD1529CT-ND 97 80 63 PCD1529TR-ND 256.50 ELJ-PB390KF 
47uH 10% 10 = 2.52 8.5 1.90 210 PCD1530CT-ND 97 80 63 PCD1530TR-ND 256.50 ELJ-PB470KF 
56uH 10% 10 = 2.52 8 2.20 190 PCD1531CT-ND 97 80 63 PCD1531TR-ND 256.50 ELJ-PB560KF. 
68uH 10% 10 = 2.52 7 2.60 170 PCD1532CT-ND 97 .80 63 PCD1532TR-ND 256.50 ELJ-PB680KF 
82uH 10% 10 =. 2.52 6.5 3.50 160 PCD1533CT-ND oF 80 63 PCD1533TR-ND 256.50 ELJ-PB820KF 
100uH 10% 20 = 0.796 6 4.00 150 PCD1534CT-ND 1.09 -90 71 PCD1534TR-ND 287.28 ELJ-PB101KF 
120uH 10% 20 = 0.796 5.5 4.50 130 PCD1535CT-ND 1.09 -90 TA) PCD1535TR-ND 287.28 ELJ-PB121KF 
150uH 10% 20 = 0.796 5 6.50 120 PCD1536CT-ND 1.09 90 71 PCD1536TR-ND 287.28 ELJ-PB151KF. 
180uH 10% 20 = 0.796 4.5 7.50 110 PCD1537CT-ND 1.09 90 f1 PCD1537TR-ND 287.28 ELJ-PB181KF 
220uH 10% 20 = 0.796 4 9.00 90 PCD1538CT-ND 1.09 -90 71 PCD1538TR-ND 287.28 ELJ-PB221KF 
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Panasonic. Voltage Step-Up Coil 


High inductance Voltage Step-up coil chip series for piezo-electric buzzer and DC- Recommended Applications: + Watches, Toys, Camera, Electronic thermo- 


DC circuit of EL meters, Pagers, PHS, Portable telephones 
Features: » Small and thin » High inductance Operating Temperature: -20°C to +85°C (-20°C to +105°C for the SKT Type). 
Induc- Rated DCR Cut Tape 
tance | Tolerance Current Ohm | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. (uH) (%) mA +15% | Part No. u 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
3KN Type 
560 - 45 15 | PCD1397CT-ND 214 1.77. 1.39 | PCD1397TR-ND 1,000 756.00 | ELT-3KN128B 
1.0 _ 30 35 | PCD1398CT-ND 214 1.77 1.39 | PCD1398TR-ND 1,000 756.00 | ELT-3KN104B 
1.0 _ 40 23. | PCD1399CT-ND 214 1.77. 1.39 | PCD1399TR-ND 1,000 756.00 | ELT-3KN121B 
1 1.0 - 30 25 | PCD1400CT-ND 244 1.77. 1.39 _| PCD1400TR-ND 1,000 756.00 | ELT-3KN123B 
2.0 - 20 44 | PCD1401CT-ND 214 1.77. 1.39 | PCD1401TR-ND 1,000 756.00 | ELT-3KN131B 
25 _ 20 64 | PCD1402CT-ND 214 1.77 1.39 | PCD1402TR-ND 1,000 756.00 | ELT-3KN118B 
4.0 = 15 85 | PCD1403CT-ND 214 1.77. 1.39 | PCD1403TR-ND 1,000 756.00 | ELT-3KN124B 
5KN Type 
220.0 +10 100 2.4 | PCD1550CT-ND 258 213 1.68 | PCD1550TR-ND 4,000 | 912.00/M | ELT-SKN127C 
560.0 +10 60 6.0 | PCD1551CT-ND 258 213 1.68 | PCD1551TR-ND 4,000 | 912.00/M | ELT-5KN118C 
2 390 +10 120 2.8 | PCD1552CT-ND 258 213 1.68 | PCD1552TR-ND 4,000 | 912.00/M | ELT-5KN131C 
1000 +10 55 11.5 | PCD1553CT-ND 258 213 1.68 | PCD1553TR-ND 4,000 | 912.00/M | ELT-5SKN134C 
1500 +10 40 20.0 | PCD1554CT-ND 258 213 1.68 | PCD1554TR-ND 4,000 | 912.00/M | ELT-SKN135C 
2700 +10 35 33.0 | PCD1555CT-ND 258 2.13 1.68 | PCD1555TR-ND 4,000 | 912.00/M | ELT-SKN120C 
5KT Type 
3.3 +20 1000 0.17 | PCD1556CT-ND 283 233 1.83 | PCD1556TR-ND 5,000 | 998.00/M | ELT-5KT3R3M 
47 +20 950 0.20 | PCD1557CT-ND 283 233 1.83 | PCD1557TR-ND 5,000 | 998.00/M | ELT-5KT4R7M 
6.8 +20 760 0.30 | PCD1558CT-ND 283 233 1.83 | PCD1558TR-ND 5,000 | 998.00/M | ELT-5SKT6R8M 
10.0 #20 680 0.36 | PCD1559CT-ND 283 233 1.83 | PCD1559TR-ND 5,000 | 998.00/M | ELT-5KT100M 
3 15.0 +15 510 0.58 | PCD1560CT-ND 283 233 1.83 | PCD1560TR-ND 5,000 | 998.00/M | ELT-SKT150L 
22.0 215 420 0.90 | PCD1561CT-ND 283 2.33 1.83 | PCD1561TR-ND 5,000 | 998.00/M | ELT-5KT220L 
33.0 +15 360 1.20 | PCD1562CT-ND 283 233 1.83 | PCD1562TR-ND 5,000 | 998.00/M | ELT-5KT330L 
47.0 +15 300 1.70 | PCD1563CT-ND 283 233 1.83 | PCD1563TR-ND 5,000 | 998.00/M | ELT-5KT470L 
68.0 215 260 2.60 | PCD1564CT-ND 283 2.33 1.83 | PCD1564TR-ND 5,000 | 998.00/M | ELT-5KT680L 
100.0 #15 190 4.30 | PCD1565CT-ND 283 2.33 1.83 | PCD1565TR-ND 5,000 | 998.00/M | ELT-5KT101L 
SM D Power Inductance DCR Rated Cut Tape Tape & Reel 
at 100kHz at 20°C Current* Digi-Key Price Each Digi-Key te) Panasonic 
Cc h re) ke Coi Is Tol. 420% Tol. +20% (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Part No. 
ELL6RH Series 
1.0uH 0.0192 3000 PCD1337CT-ND 1.62 1.34 1.05 | PCD1337TR-ND 571.00 ELL-6RH1ROM 
ELL6RH and ELL6SH Types 1.5uH 0.0240 2400 PCD1338CT-ND 162 134 1.05 | PCD1338TR-ND 571.00 ELL-6RH1R5M 
2.7uH 0.039Q 1800 PCD1339CT-ND 1.62 1.34 1.05 | PCD1339TR-ND 571.00 ELL-6RH2R7M 
3.3uH 0.0440 1600 PCD1340CT-ND 1.62 1.34 1.05 | PCD1340TR-ND 571.00 ELL-6RH3R3M 
5.1yH 0.0562 1550 PCD1341CT-ND 1.62. 1.34 1.05 | PCD1341TR-ND 571.00 ELL-6RH5R1M 
‘ 6.2uH 0.062Q 1400 PCD1342CT-ND 1.62 134 1.05 | PCD1342TR-ND 571.00 ELL-6RH6R2M 
Marking —— ‘ 7.5pH 0.0802 1250 PCD1343CT-ND 1.62 1.34 1.05 | PCD1343TR-ND 571.00 ELL-6RH7R5M 
Date Code —| 8.2uH 0.087Q 1200 PCD1344CT-ND 1.62 134 1.05 | PCD1344TR-ND 571.00 ELL-6RH8R2M 
10yH 0.095Q 1100 PCD1345CT-ND 162 1.34 1.05 | PCD1345TR-ND 571.00 ELL-6RH100M 
12uH 0.13Q 1000 PCD1346CT-ND 1.62 1.34 1.05 | PCD1346TR-ND 571.00 ELL-6RH120M 
15yH 0.15Q 850 PCD1347CT-ND 1.62 134 1.05 | PCD1347TR-ND 571.00 ELL-6RH150M 
18uH 0.172 800 PCD1348CT-ND 1.62 134 1.05 | PCD1348TR-ND 571.00 ELL-6RH180M 
22uH 0.220 700 PCD1349CT-ND 162 1.34 1.05 | PCD1349TR-ND 571.00 ELL-6RH220M 
27H 0.26Q 650 PCD1350CT-ND 1.62 1.34 1.05 | PCD1350TR-ND 571.00 ELL-6RH270M 
: ' 33yH 0.38Q 600 PCD1351CT-ND 162 1.34 1.05 | PCD1351TR-ND 571.00 ELL-6RH330M 
oN no 39yH 0.419 550 PCD1352CT-ND 162 1.34 1.05 | PCD1352TR-ND 571.00 ELL-6RH390M 
47H 0.48Q 500 PCD1353CT-ND 1.62 1.34 1.05 | PCD1353TR-ND 571.00 ELL-6RH470M 
56pH 0.54Q 450 PCD1354CT-ND 1.62 1.34 1.05 | PCD1354TR-ND 571.00 ELL-6RH560M 
SVEN 68H 0.772 400 PCD1355CT-ND 1.62 1.34 1.05 | PCD1355TR-ND 571.00 ELL-6RH680M 
( ) 82uH 0.872 350 PCD1356CT-ND 1.62 1.34 1.05 | PCD1356TR-ND 571.00 ELL-6RH820M 
100yH 1.00 300 PCD1357CT-ND 1.62 134 1.05 | PCD1357TR-ND 571.00 ELL-6RH101M 
120pH 1.502 280 PCD1358CT-ND 162 1.34 1.05 | PCD1358TR-ND 571.00 ELL-6RH121M 
- 150yH 1.802 250 PCD1359CT-ND 162 1.34 1.05 | PCD1359TR-ND 571.00 ELL-6RH151M 
Type Height 180yH 2.002 230 PCD1360CT-ND 1.62 1.34 1.05 PCD1360TR-ND 571.00 ELL-6RH181M 
ELL6RH | 2.5£0.3mm 220yH 2.302 200 PCD1361CT-ND 162 1.34 1.05 | PCD1361TR-ND 571.00 ELL-6RH221M 
ELL6SH | 3.0+0.3mm ELL6SH Series 
1.0nH 0.0199 3400 PCD1362CT-ND 162 1.34 1.05 | PCD1362TR-ND 571.00 ELL-6SH1ROM 
1.5pH 0.0240 3200 PCD1363CT-ND 1.62 1.34 1.05 | PCD1363TR-ND 571.00 ELL-6SH1R5M 
' | . 2.7uH 0.0312 2400 PCD1364CT-ND 1.62 134 1.05 | PCD1364TR-ND 571.00 ELL-6SH2R7M 
Magnetic Shielded Series 3.3uH 0.034Q 2200 PCD1365CT-ND 1.62 1.34 1.05 | PCD1365TR-ND 571.00 ELL-6SH3R3M 
c . 4.7uH 0.0420 2000 PCD1366CT-ND. 162 1.34 1.05 | PCD1366TR-ND 571.00 ELL-6SH4R7M 
eatures: 5.6uH 0.0490 1800 PCD1367CT-ND 1.62 134 1.05 | PCD1367TR-ND 571.00 ELL-6SH5R6M 
+ Thin type (ELL6RH — 2.5mm height, ELL6SH — 3.0mm 6.8uH 0.0520 1500 PCD1368CT-ND 162 1.34 1.05 | PCD1368TR-ND 571.00 ELL-6SH6R8M 
height) 8.2uH 0.0612 1400 PCD1369CT-ND 1.62 1.34 1.05 | PCD1369TR-ND 571.00 ELL-6SH8R2M 
Higher tehabiliid ats iad ianniriak 10uH 0.0652 1300 PCD1370CT-ND 1.62 1.34 1.05 | PCD1370TR-ND 571.00 ELL-6SH100M 
toner. Eenab iby JNeMmeUntINg Py Sepal aker Yes tennnel 12uH 0.0710 1200 PCD1371CT-ND 1.62 1.34 1.05 | PCD1371TR-ND 571.00 ELL-6SH120M 
and internal connection 15yH 0.0962 1100 PCD1372CT-ND 1.62 © 1.34 1.05 | PCD1372TR-ND 571.00 ELL-6SH150M 
+ High current 18uH 0.13Q 1000 PCD1373CT-ND 1.62 1.34 1.05 | PCD1373TR-ND 571.00 ELL-6SH180M 
22uH 0.140 900 PCD1374CT-ND 1.62 134 1.05 | PCD1374TR-ND 571.00 ELL-6SH220M 
Recommended Applications: 27UH 0.169 800 PCD1375CT-ND 1.62 1.34 1.05 | PCD1375TR-ND 571.00 ELL-6SH270M 
+ Video, audio, mobile communications, electric battery 33H 0.18Q 700 PCD1376CT-ND 1.62 1.34 1.05 _| PCD1376TR-ND 571.00 ELL-6SH330M 
driving equipment 39yH 0.24Q 650 PCD1377CT-ND 1.62 1.34 1.05 | PCD1377TR-ND 571.00 ELL-6SH390M 
; ; 47H 0.272 600 PCD1378CT-ND 1.62 1.34 1.05 | PCD1378TR-ND 571.00 ELL-6SH470M 
* Choke coils for chopper circuit, and decoupling choke in 56yH 0.299 550 PCD1379CT-ND 1.62 1.34 1.05 _| PCD1379TR-ND 571.00 | ELL-6SH560M 
DC/DC convertor circuit 68yH 0.52Q 500 PCD1380CT-ND 1.62 1.34 1.05 | PCD1380TR-ND 571.00 ELL-6SH680M 
Gaiitions free? 82uH 0.602 450 PCD1381CT-ND 1.62 1.34 1.05 _| PCD1381TR-ND 571.00 ELL-6SH820M 
ppueaanairety ; 100pH 0.682 400 PCD1382CT-ND 162 1.34 1.05 | PCD1382TR-ND 571.00 | ELL-6SH101M 
+ DC/DC convertor — Chopper type: 1W maximum 120uH 0.75Q 370 PCD1383CT-ND 162 1.34 1.05 | PCD1383TR-ND 571.00 ELL-6SH121M 
+ Operating Temperature: 105°C maximum (including 150yH 0.86Q 350 PCD1384CT-ND 1.62 1.34 1.05 | PCD1384TR-ND 571.00 ELL-6SH151M 
self-temperature rise) 180yH 1.302 300 PCD1385CT-ND 1.62 1.34 1.05 | PCD1385TR-ND 571.00 ELL-6SH181M 
P 220uH 1.402 280 PCD1386CT-ND 1.62 1.34 1.05 | PCD1386TR-ND 571.00 ELL-6SH221M 
270pH 2.40Q 260 PCD1387CT-ND 162 1.34 1.05 | PCD1387TR-ND 571.00 ELL-6SH271M 
» Rated Current: 330yH 2.702 240 PCD1388CT-ND 162 1.34 1.05 | PCD1388TR-ND 571.00 ELL-6SH331M 
This indicates the value of current when the inductance is 390yH 2.802 210 PCD1389CT-ND 1.62 1.34 1.05 PCD1389TR-ND 571.00 ELL-6SH391M 
80% more than nominal value and temperature rising 470uH 3.202 200 PCD1390CT-ND 1.62 1.34 1.05 | PCD1390TR-ND 571.00 ELL-6SH471M 
At=45°C lower at D.C. superposition (at 20°C). 560uH 3.702 180 PCD1391CT-ND 1.62 1.34 1.05 _| PCD1391TR-ND 571.00 ELL-6SH561M 
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Panasonic. SMD Power Choke Coils 


PCC-N6 Type — Thin, Compact and High Power 


resures: t Thin t Inductance Saturation Current | Heat Rating Dc 
| Ign: POW ST type .* In-ty PS: Initial At Flat Point Current Resistance Tal 
i . 0 0 pe & 
sae bea pciione oh at 25°C at 25°C At 25°C | At 100°C AT=40K(°C) M 20°C Cut Tape Reel 
| DOVDG converter to raring P or (100 KHz) | (100 KHz) I sat I sat lo (A) DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
high speed + Thin type on-board Series | Lo (uH) Li (wH) (A) min. | (A) min. Ref. Only (mQ) max. Part No. u 10 100 Part No. 500 Part No. 
power supply module for exchanger 2.3430% 1.2430% 14.3 hie 14.2 2.24 PCD1307CT-ND 275 236 1.58 PCD1307TR-ND 529.96 ETQ-P6F1 R2HFA 
(10~40W) 3.5430% 2.0430% 10.7 8.7 12.5 3.30 PCD1308CT-ND 275 236 1.58 POD1308TR-ND 529.96 ETQ-P6F2ROHFA 
125-4 4.8425% 3.2425% 8.6 71 10.8 4.92 PCD1309CT-ND 275 236 1.58 PCD1309TR-ND 529.96 ETQ-P6F3R2HFA 
To HL 6.6425% 4.6425% 7.3 6.0 9.3 6.48 PCD1310CT-ND 275 236 1.58 PCD1310TR-ND 529.96 ETQ-P6F4AR6HFA 
An 8.3425% 6.4425% 6.2 5.2 7.9 8.64 POD1311CT-ND 275 236 1.58 PCD1311TR-ND 529.96 ETQ-P6F5R4HFA 
a 10.4425% 8.2425% 5.6 47 7.2 10.9 PCD1312CT-ND 275 236 1.58 PCD1312TR-ND 529.96 ETQ-P6F8R2HFA 
Marking 12.5+25% 10.2+25% 47 4.0 6.5 13.3 PCD1313CT-ND 2.75 236 1.58 PCD1313TR-ND 529.96 ETQ-P6F102HFA 
4 Top View 1.9+30% 1.0430% 19.4 15.4 14.2 2.24 PCD1314CT-ND 275 236 1.58 PCD1314TR-ND 529.96 ETQ-P6F1ROSFA 
5.7 P SP 2.8430% 1.6430% 14.9 12.2 12.5 3.30 PCD1315CT-ND 275 236 1.58 PCD1315TR-ND 529.96 ETQ-P6FiRE6SFA 
t 2 + 10 4 41 3.6430% 2.5430% 11.3 9.3 10.8 4.92 PCD1316CT-ND 275 236 1.58 POD1316TR-ND 529.96 ETQ-P6F2R5SFA 
po Te i 4.9+30% 3.5430% 9.5 8.0 9.3 6.48 PCD1392CT-ND 275 236 1.58 POD1392TR-ND 529.96 ETQ-P6F3R5SFA 
8.050 8.2 1.8+30% 0.8430% 25.2 20.0 14.2 2.24 PCD1317CT-ND 275 236 1.58 POD1317TR-ND 529.96 ETQP6FOR8LFA 
| Lo | . { 2.5430% 1.3+30% 18.6 15.8 12.5 3.30 PCD1318CT-ND 275 236 1.58 POD1318TR-ND 529.96 ETQ-P6F1R3LFA 
12 q a4h1.2 LB 3.1430% 2.0430% 15.1 12.4 10.8 4.92 PCD1319CT-ND 275 236 1.58 PCD1319TR-ND 529.96 ETQ-P6F2ROLFA 
Pt 0.6 24 4.1430% 2.9430% 12.0 10.0 9.3 6.48 PCD1320CT-ND 275 236 1.58 POD1320TR-ND 529.96 ETQ-P6F2R9LFA 
Polarity Bottom View 5.0420% 4.1420% 10.8 8.7 7.9 8.64 PCD1321CT-ND 275 236 1.58 PCD1321TR-ND 529.96 ETQ-P6F4RI1LFA 
N6B Type — High Rated Current, Low Profile and Low Loss 
Applications: ; - 4 Inductance (at 20°C) (Tol. = +20%) DC Resistance Tape & 
: pain et das a cpu in PC piece aan machine Li D2 (at 20°C) Cut Tape Reel 
HEYBS Onepoarel Power SUPPLY Tonewikenoas Meas. Meas. DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
+ >| 6.0 (yH) Current (pH) Current (mQ) Max. Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No 
Jnlts 0.58 at 19A 0.54 at 27A 1.44 PCD1393CT-ND 3.30 283 1.89 PCD1393TR-ND 635.80 | ETQP6FOR6BFA 
1.06 at 16A 0.99 at 22A 2.24 PCD1394CT-ND 3.30 283 1.89 PCD1394TR-ND — 635.80 | ETQP6FIRIBFA 
1.71 at 14A 1.50 at 20A 3.30 PCD1395CT-ND 3.30 283 1.89 PCD1395TR-ND — 635.80 | ETQP6FIRSBFA 
=] 13 2.45 at 12A 217 at 17A 4.92 PCD1396CT-ND 3.30 283 1.89 PCD1396TR-ND__635.80_| ETQP6F2R5BFA 
PCC-NX1/NX2 Type — Small and Ultra Thin, High Current and Low Loss 
ETQ-P2H ETQ-P3H . ‘ . 
Features: + High Power: 1 sat(<29A) * High Inductance: 0.7-2.5 WH + Low Applications: + PC High speed of CPU: Notebook PC 
Resistance: 1.3-5.0mQ + Small Mount Area: 13.0-12.8 »* Height: ETQ-P3H: 
3.9mm, ETQ-P2H: 4.9mm 
Inductance (at 20°C) (Tol. = +20%) | DC Resist. Tape & 
F ui La (at 20°C) Cut Tape Reel 
ac ETaPoH sone 16. 79.0 Meas. Meas. DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
i 1.2 Series (HH) Current | (WH) | Current |(mQ) Max. | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 Part No 
5.15 0.33420% 23A 0.30 32A 0.89 POD1566CT-ND 3.90 3.34 223 | PODIS66TR-ND 751.46 | ETQP2HOR3BRK 
04. 5.3 0.69420% 21A 0.59 29A 1.30 POD1567CT-ND 3.90 334 2.23 | PCD1567TR-ND 751.46 | ETQP2HOR7BFA 
12 ETQ-P2H 1.22+20% 16A 1.04 22A 2.27 PCD1568CT-ND 3.90 3.34 223 | POD1568TR-ND 751.46 | ETQP2HIR2BFA 
oN 1.83420% 14A 1.49 20A 3.48 PCD1569CT-ND 3.90 3.34 2.23 | PODIS69TR-ND 751.46 | ETQP2HIR8BFA 
2.61420% 12A 2.12 17A 4.98 PCD1570CT-ND 3.90 3.34 223 | POD1570TR-ND 751.46 | ETQP2H2R6BFA 
Potail ETQP3H 0.80425% 16A 0.71 22A 2.59 POD1571CT-ND 3.90 3.34 223 | POD1571TR-ND 751.46 | ETQP3HOR8BFA 
1.43#25% 12A 1.25 17A 4.52 PCD1572CT-ND 3.90 3.34 223 | POD1572TR-ND 751.46 | ETQP3HIR4BFA 
oo IF=F * Reference only 
a j j Features: + High inductance + High current. 
PCC S1 Type High Inductance and High Current Recommended Applications: + DC/DC converter + Computer network + Telcom base station 
Inductance Saturation Current_| Heat Rating Dc 
Initial At Flat Point a 3 Current Resistance Tape & 
at 25°C at 25°C GANS | ESHLS AT=40K(°C) At 20°C Cut Tape Reel 
(100 KHz) | (100 KHz) I sat I sat lo (A) DCR Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
Series Lo (yH) Li (yH) (A) min. | (A) min. Ref. Only (mQ) max. | Part No. 1 10 100 Part No. 250 Part No. 
2.9430% 1.2430% 21.4 18.0 22.6 1.00 PCD1331CT-ND 10.70 7.14 5.93 | PCD1331TR-ND 1204.31 | ETQ:PAFIR2HFA 
P2 4.6+30% 2.7430% 15.5 12.5 17.5 1.56 POD1332CT-ND 10.70 7.14 5.93 | PCD1332TR-ND 1204.31 | ETQPAF2R7HFA 
HL 6.8430% 4.8430% 10.6 9.0 14.4 2.29 PCD1333CT-ND 10.70 7.14 5.93 | PCD1333TR-ND 1204.31 | ETQPAF4R8HFA 
9.7430% 7.2430% 86 73 12.0 3.31 POD1334CT-ND 10.70 7.14 5.93 | PCD1334TR-ND 1204.31 | ETQPAF7R2HFA 
P1 o* 1.9+30% 0.7430% 50.4 42.3 22.6 1.00 POD1335CT-ND 10.70 7.14 5.93 | PCD1335TR-ND 1204.31 | ETQPAFOR7EFA 
«Polarity &x 2.9430% 1.3+30% 36.7 30.0 17.5 1.56 PCD1336CT-ND 10.70 7.14 5.93 | PCD1I336TR-ND 1204.31 | ETQPAFIR3EFA 
= 
Panasonic. = Current Transformers 
Transformer for over current detection of switching 
power supply. 4 
Features: Asi” ee ein 
+ Small and low profile Y 20 O 4 
+ Low-loss 1Turn 150 Turn 
* Capable of automatic mounting 85— 85 
ae 10S ST. 5 
Recommended Applications: 1.8 1.7 3 
* On-board power supply 
*Powerimodule Inductance DCR (@20°C) Turns Cut Tape Tape & Reel 
Performance Characteristics: Term 3~4 | Term1~2 | Term 3~4 Ratio | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
* Operating Temperature: -40°C to 115°C 450% +Max. 420% 45% Part No. 1 10 100 Part No. 500 Part No. 
* Frequency Range: f = 200 kHz to 600 kHz, Duty= 30% 19 1 Demy | aooan 172 | 0.0064 | POD1548CT-ND 485 323 269 | PCDIS48TR-ND 4090.13 | ETs-04K1az 
lo 
* Dielectric Withstanding Voltage: P:S - AC 500 V[rms], 1 min. 1.18mH 0.0032 11.30 0.0096 | PCD1549CT-ND 4.85 3.23 2.69 PCD1549TR-ND 1090.13 ETJ-04K2AZ 
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Max. 
API Delevan ra | cen wl 
Induct. | Q | Freq.| Rating | Digi-Key Price Each Delevan 
Cc ils and Ind t rs #o D (uH) | Min.|(MHz)/ (mA) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Oo ucto We Series 1641 
2 Iron Core Iron Sleeve (LT10K) 
Series 1025 10 | 44] 250] 1090 [DNAT102ND 1.83 1.14 76 | 1641-102K 
. 1.2 | 44) 79] 900 |DN41122ND 1.33 1.14 76 | 1641-122K 
Molded Unshielded JO Lk 15 | 44) 79] 835 |DN41152ND 1.33 1.14 76 | 1641-152K 
RF Coils , “a 18 | 44) 79] 775 |DN41182-ND 1.33 1.14 76 | 1641-182K 
22 | 44] 79] 665 |DN41222-ND 1.83 1.14 76 | 1641-222K 
caiala eps oA 33 | a | 79| 400 [ONsg@ND 139 144 76 | tostauak 
- = - D ANG fet (TING) Fength 39 | 44] 79] 455 |DN41392-ND 1.33 1.14 76 | 1641-392K 
250" (6.35mm) | .095" (2.41mm) | .020"(.51mm) | 1.5” (38.10mm) 47 | 44/79] 390 |pni472ND 133 114 76 | 1641-470K 
56 | 44] 79| 340 |DN41562-ND 1.33 1.14 76 | 1641-562K 
ote 68 | 50] 79] 285 |DN41682-ND 1.33 1.14 76 | 1641-682K 
Test Current) ; a 82 | 50] 7.9] 250 |DN41822-ND 1.33 114 76 | 1641-822K 
Induct. | Q | Freq. | Rating | Digi-Key Price Each Delevan 10.0 | 50| 79 228 |DN41103-ND 1.33 1.14 76 | 1641-103K 
(uH) | Min.} (MHz) | (mA) | Part No. 1 10 100 | Part No. 120 | 55| 25] 205 |DN41123-ND 1.33 114 .76 | 1641-123K 
Series 1025 Phenolic Core (LT4K) Series 1641 
10 | 40 | 25.0} 1380 | DN2594-ND 63-5436: | 1025-94K Ferrite Core Ferrite Sleeve (LT10K) 
12 | 40 | 25.0} 1300 | DN2596-ND 63.54 36._:| 1025-96K 15.0 | 45] 25] 325 |DN41153ND 1.33 114  .76 | 1641-153K 
33 | 30 | 25.0] 830 | DN2508-ND 63 .54 .36 | 1025-08K 18.0 | 45] 25] 305 |DN41183ND 1.33 114  .76 | 1641-183K 
39 30 | 25.0] 710 | DN2510-ND 63 54 .36 |1025-10K 22.0 | 45} 25 295 | DN41223-ND 1.33 1.14 .76 | 1641-223K 
47130 | 250) 660 | DNBSIZND 63-54-36 |1025-10K 27.0 | 45) 25] 265 |DN41273-ND 1.33 1.14 76 | 1641-273K 
56 | 30 | 250! 550 | pNesI4ND 63 84 36 | 1005-14K 33.0 | 45) 25} 248 |DN41333-ND 1.33 1.14.76 | 1641-333K 
3 | 28| 250) 500 | DNBSI6-ND 63 54.36 | 1025-16K 39.0 | 50) 25] 209 |DN41393-ND 1.33 1.14 76 | 1641-393K 
2 | 28/250] 420 | DNOSIBND .63—«54—«36-:(|1025-18K 47.0 | 50) 25} 200 |DN41473-ND 1.33 1.14.76 | 1641-473K 
+0 | 25|250| 390 | DNES520-ND 63-54 36 | 1025-20K 56.0 | 50) 25] 194 |DN41563-ND 1.33 1.14 76 | 1641-563K 
68.0 | 50) 25] 176 |DN41683-ND 1.33 1.14 .76 | 1641-683K 
Series 1025 Iron Core (LT10K) 82.0 | 50] 25} 186 |DN41823-ND 1.33 1.14.76 | 1641-823K 
1.2 | 25} 7.9 | 620 | DN2522-ND 77 .66 .44 |1025-22K 100.0 | 50| 25) 164 |DN41104-ND 1.33 1.14 76 | 1641-104 
1.5 | 28] 7.9 | 560 | DN2524-ND 77 .66 .44 |1025-24K 120.0 | 55] 79) 153 |DN41124-ND 1.33 1.14 76 | 1641-124 
1.8 | 30] 7.9 | 480 | DN2526-ND 77 .66 .44 |1025-26K 150.0 | 55] .79) 143 |DN41154-ND 1.33 1.14 76 | 1641-154 
22 | 30] 79 415 | DN2528-ND 77 66 .44 |1025-28K 180.0 | 55 | .79 138 |DN41184-ND 1.33 1.14 .76 | 1641-184K 
27 |37| 79 | 355 | DNBS3O-ND 77 66.44 (|1025-30K 220.0 | 55 | 79} 130 |DN41224-ND 1.33 114 .76 | 1641-224K 
33 | 45] 79 | 285 | DN2532ND 77 66 44 |1025-32K 270.0 | 55 | 79] 120 |DN41274-ND 1.33 114 76 | 1641-274K 
3.9 | 451 7.9 | 263 | DN2534-ND 77 66 .44 11025-34K 330.0 | 55 | .79 115 | DN41334-ND 1.33 1.14 = .76 | 1641-334K 
47 |45| 79) 239 | DNes86ND 77 66 44. :(|1025-36K 390.0 | 60] 79} 107 |DN41394-ND 1.33 114  .76 | 1641-304K 
56 |50| 79 | 195 | D\esaBND 77—««66.S44.:«(1025-38K 470.0 | 60 | 79} 94 |DN41474-ND 1.40 1.20  .80 | 1641-474K 
6s |50/ 79) 195 | DNeS40ND 77 65 44 |1005-40K 560.0 | 60| .79| 90 |DN41564-ND 1.40 1.20.80 | 1641-564K 
a2 1551791 160 |DNOM2ND 77 66 44 11005-42K 680.0 | 60] 79} 84 |DN41684-ND 1.40 1.20  .80 | 1641-684K 
joo | 55| 79 | 144 | pNesaennD 77. 66 44 | 1005-4aK 820.0 | 60] 79} 80 |DN41824-ND 1.40 1.20  .80 | 1641-824K 
20 | 45| 25) 160 |BREGNDN 77 66 44 (t02540x 1000.0] 60 | .79} 70 |DN41105-ND 1.40 1.20 80 | 1641-105K 
15.0 | 45) 25 | 157 | DN2548ND 77 66 .44 | 1025-48K 
18.0 | 50| 25 | 149 | DN2550-ND —_—.77_—=66_—=44.—“*|1025-50K Series 2474 
220 | 50] 25 | 144 | DNE552-ND 77 .66 .44 |1025-52K 
270 | 50| 25 | 140 | DNE554ND 77-6644 | 1025-54K Power Inductors 
Series 1025 Ferrite (LT10K) Mechanical Configuration: Units are axial leaded for printed circuit 
33.0 | 45 | 25 130 | DN2556-ND 84 72 48 11025-56K mounting, encapsulated in an epoxy molded case. High resistivity ferrite 
39.0 | 45] 25 125 | DN2558-ND 84 72 48 11025-58K core, allows for high inductance with low DC resistance. Operating 
470 | 45 | 25 410 | DN2560-ND 84 72 48 |1025-60K Temperature: -55°C to +125°C. Current Rating: 40°C Rise over 85°C 
560 | 45 | 25 100 | DN2562-ND 84. «72 ~©.48 :|1025-62K Ambient. Power Dissipation at 85°C: .50 Watts. Inductance: 
630 | 50| 25 92 | DN2564-ND 84. 72 «48. :|1025-64K Measured at 1 V with no DC current. 
820 | 50] 25 | 88 | DN2566-ND 98 .84 56 |1025-66K —— - 
100.0} 50| 25 | 84 | DNB568ND 98 84 56 |1025-68K pimensions Peat Size Lead 
120.0 | 30} 79 | 66 | DNe570-ND 98 84 56 |1025-70K L 7 AWG #20 (TWC) Length 
150.0 | 30] .79 | 61 | DN2572-ND 98 84 56 |1025-72K -740" (18.80mm) | .240" (6.10mm) | .032" (.81mm) _| 1.44” (36.58mm) 
180.0 | 30 | .79 | 57 | DN2574-ND 98-8456 |1025-74K 
220.0] 30] 79 | 52 | DN2576-ND 98 84 56 |1025-76K Max. | Max. 
270.0 | 30| .79) 47 | DN2578-ND 1.05 90 .60 |1025-78K DC | Current API 
330.0 | 30 | .79 45 DN2580-ND 4.05 .90 .60 |1025-80K Induct. | Resist. | Rating | Digi-Key Price Each Delevan 
390.0 | 30} 79 | 40 | DNese2-ND 1.05 90.60 |1025-82k Ca) ra) ears) Ileal al Oa OO Eat Ns: 
470.0 | 30| 79 | 36 | DN2584ND 1.05 90 60 |1025-84K Series 2474 Ferrite Core 
560.0 | 30] 79] 35 | DN2586-ND 1.05 90 60 |1025-86K 1.0 | 0.009 | 627 ]DN7401-ND 233 200 1.34 | 2474-01L 
680.0 | 30] 79) 30 | DN2588ND 1.05 90 60 |1025-88K 1.2 | 0.010 | 595 )DN7402-ND 233 200 1.34 | 2474-02L 
820.0 | 30] 79 | 29 | DN2590-ND 1.16 .99 66 |1025-90K 1.5 | 0.011 | 5.67 )DN7403-ND 233 200 1.34 | 2474-03L 
1000.0 30| 79 | 28 | DN2592ND 1.16 .99 66 |1025-92K 1.8 | 0.012 | 5.43 )DN7404-ND 2.33 2.00 1.34 | 2474-04L 
22 | 0.013 | 5.22 |DN7405-ND 233 200 1.34 | 2474-05L 
‘ 27 | 0.014 | 5.03 |DN7406-ND 233 200 1.34 | 2474-06L 
Series 1641 33 | 0.016 | 4.70 |DN7407-ND 233 200 1.34 | 2474-07L 
. . 39 | 0.017] 4.56 | DN7408-ND 233 200 1.34 | 2474-08L 
Molded Shielded RF Coils 47 | 0.022 | 4.01 |DN7409-ND 233 200 1.34 | 2474-09L 
aioe 56 | 0.024) 3.84 |DN7410-ND 233 200 1.34 | 2474-10L 
ee aweaon trie) taath 68 | 0.026 | 369 [DNMAIT-ND 233 200 1.34 [2474-11L 
82 | 0.028) 3.55 |DN7412ND 233 200 1.34 | 2474-12L 
410" (10.41mm) | .162" (4.11mm) | .025" (.64mm) _| 1.44" (36.58mm) 10.0 | 0.033 | 3.27 |DN7413-ND 276 237 1.58 | 2474-13L 
120 | 0.037 | 309 |DN7414-ND 2.76 237 1.58 | 2474-14L 
Max. 15.0 | 0.040 | 297 |DN7415-ND 2.76 237 1.58 | 2474-15L 
est) ,eurrena an ; in 180 | 0.044 | 284 |DN741GND 276 237 1.58 | 2474-16L 
ran a rans Rana leaned Arr esiGha | bert 22.0 | 0.050 | 266 |DN7417-ND 276 237 1.58 | 2474-171 
‘Series 1641 27.0 | 0.070 | 225 |DN7418-ND 276 237 1.58 | 2474-18L 
Phenolic Core Iron Sleeve (LT10K) 33.0 | 0.075 | 217 |DN7419-ND 276 237 1.58 | 2474-19L 
39.0 | 0.084 | 205 |DN7420-ND 276 237 1.58 | 2474-20L 
10 | 50] 25.0] 1830 |DN41101-ND 1.16 .99 66 | 1641-101K 
42 51 | 25.0! 1570 | DN41121-ND 1416 99 66 | 1641-121K 47.0 | 0.104 1.84 | DN7421-ND 2.76 2.37 1.58 | 2474-21L 
15 51 | 25.0 1500 | DN41151-ND. 116 .99 66 | 1641-151K 56.0 0.130 1.65 DN7422-ND 2.76 2.37 1.58 | 2474-22L 
18 | 50 | 25.0] 1330 |DN41181-ND 1.16 .99 66 | 1641-181K 68.0 | 0.145 | 1.56 |DN7423-ND 276 237 1.58 | 2474-23L 
22 | 49 | 250| 1120 |DN41221-ND 1.16 99 66 | 1641-221K 82.0 | 0.152 | 1.53 |DN7424-ND 276 237 1.58 | 2474-24. 
27 | 47] 250] 870 |DN41271-ND 1.16 .99 66 | 1641-271K 100.0) 0.208 | 1.30 |DN7425-ND 2.94 252 1.68 | 2474-25L 
33) 46/250) 800 [ee «(16 2866 | 1641-S31K 720.0 | 0283 | 1.12 |DN7426ND 294 252 1.68 | 2474-26L 
39 | 44] 250] 680 |DN41391-ND 1.16 .99 66 | 1641-391K ts00| 0290 | 104 (MEAN 204 25> 169 |oa7aon 
47 | 44] 250] 580 |DN41471-ND 1.16 .99 66 | 1641-471K i) Pe ‘ : ; : 
‘56 | 43. | 250/ 505 |DN4I561-ND 116 99 66 | 1641-S61K 180.0 | 0.362 | 0.99 | DN7428ND 294 252 1.68 | 2474-28L 
ea. | 42 | 25.0| 430 |DN41681-ND 116 99 66 | 1641-681K 220.0 | 0.505 | 0.84 |DN7429-ND 294 252 1.68 | 2474-29L 
‘82 | 40 | 250| 375 |DN41821-ND 1.16 .99 66 | 1641-821K 270.0 | 0.557 | 0.80 |DN7430-ND 294 252 1.68 | 2474-30L 


Max. Max. 
DC | Current API 
Induct. | Resist. | Rating | Digi-Key Price Each Delevan 
(WH) | (Ohms) | (Amps) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
330.0 | 0.650 | 0.74 | DN7431-ND 294 252 1.68 | 2474-31L 
390.0 | 0.770 | 0.68 | DN7432-ND 294 252 1.68 | 2474-32L 
470.0 | 1.03 0.59 | DN7433-ND 294 252 1.68 | 2474-33L 
560.0 | 1.14 0.56 | DN7434-ND 2.94 252 1.68 | 2474-34L 
680.0 | 1.50 0.49 | DN7435-ND 2.94 252 1.68 | 2474-35. 
820.0 | 1.98 0.42 | DN7436-ND 294 252 1.68 | 2474-36L 
1000.0 | 2.30 0.39 | DN7437-ND 312 268 1.79 | 2474-37L 
1200.0 | 2.55 0.37 | DN7438-ND 312 268 1.79 | 2474-38L 
1500.0 | 3.00 0.34 | DN7439-ND 3.12 268 1.79 | 2474-39L 
1800.0} 4.00 0.30 | DN7440-ND 3.12 268 1.79 | 2474-40L 
2200.0] 4.40 0.28 | DN7441-ND 3.12 268 1.79 | 2474-41L 
2700.0 | 5.80 0.25 | DN7442-ND 3.12 268 1.79 | 2474-42. 
3300.0] 6.56 0.23 | DN7443-ND 312 268 1.79 | 2474-43L 
3900.0] 8.63 0.20 | DN7444-ND 3.12 268 1.79 | 2474-44L 
4700.0] 10.1 0.19 | DN7445-ND 3.12 268 1.79 | 2474-45. 
5600.0] 11.2 0.18 | DN7446-ND 312 268 1.79 | 2474-46L 
6800.0] 15.0 0.15 | DN7447-ND 3.12 268 1.79 | 2474-47L 
8200.0] 20.8 0.13 | DN7448-ND 312 268 1.79 | 2474-48L 
10000.0} 23.4 0.12 | DN7449-ND 3.34 287 1.91 | 2474-49L 
12000.0| 26.0 0.12 | DN7450-ND 3.34 287 1.91 | 2474-50L 
15000.0} 36.0 0.10 | DN7451-ND 3.34 287 1.91 | 2474-51L 
18000.0} 40.0 0.09 | DN7452-ND 3.34 287 1.91 | 2474-52L 
Series 4590 ora 
High Current 011.55 
Filter Inductors 22.86 
Mechanical Configuration: 
Ferrite Bobbin protected with a flame |.813 
retardant polyolefin sleeve. AWG #20 TCW 
Nom. | Max. | Max. 
Induct.| DC | Current API 
410% | Resist. | Rating | Digi-Key Price Each Delevan 
(uH) | (Ohms) | (Amps) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
3.9 0.007 | 9.75 )DN4495-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-392K 
47 0.008 | 9.11 /DN4496-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-472K 
5.6 0.011 | 7.77 |DN4497-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-562K 
68 0.011 | 7.60 )DN4498-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-682K 
8.2 0.013 | 7.15 |DN4499-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-822K 
10.0 | 0.016 | 644 |DN4500-ND 208 1.79 1.19 | 4590-103K 
12.0 | 0.018 | 6.07 |DN4501-ND 208 1.79 1.19 | 4590-123K 
15.0 | 0.020} 5.76 |DN4502-ND 208 1.79 1.19 | 4590-153K 
18.0 | 0.020 | 549 |DN4503-ND 2.08 1.79 1.19 | 4590-183K 
22.0 | 0.024 | 5.26 |DN4504ND 208 1.79 1.19 | 4590-223K 
27.0 | 0.025 | 5.15 |DN4505-ND 208 1.79 1.19 | 4590-273K 
33.0 | 0.028 | 4.87 |DN4506-ND 208 1.79 1.19 | 4590-333K 
39.0 | 0.028 | 4.87 |DN4507-ND 208 1.79 1.19 | 4590-393K 
47.0 | 0.034 | 4.45 |DN4508-ND 208 1.79 1.19 | 4590-473K 
56.0 | 0.043 | 3.93 |DN4509-ND 208 1.79 1.19 | 4590-563K 
68.0 | 0.059 | 3.35 |DN4510-ND 208 1.79 1.19 | 4590-683K 
82.0 | 0.066 | 3.17 |DN4511-ND 208 1.79 1.19 | 4590-823K 
100 0.084 | 2.81 )DN4512ND 208 1.79 1.19 | 4590-104K 
120 0.113 | 2.43 )DN4513-ND 208 1.79 1.19 | 4590-124K 
150 0.129 | 2.27 |DN4514-ND 208 1.79 1.19 | 4590-154K 
180 0.150 | 2.10 )DN4515-ND 208 1.79 1.19 | 4590-184K 
220 0.162 | 2.02 )DN4516-ND 208 1.79 1.19 | 4590-224K 
270 0.226 | 1.71 |DN4517-ND) 2.08 1.79 1.19 | 4590-274K 
330 0.257 | 1.61 )DN4518-ND 208 1.79 1.19 | 4590-334K 
390 0.288 | 1.52 |DN4519-ND 208 1.79 1.19 | 4590-394K 
470 0.393 | 1.30 )DN4520-ND 208 1.79 1.19 | 4590-474K 
560 0.504 | 1.15 /DN4521-ND 208 1.79 1.19 | 4590-564K 
680 0.570 | 1.08 )DN4522-ND 208 1.79 1.19 | 4590-684K 
820 0.643 | 1.01 )DN4523-ND 208 1.79 1.19 | 4590-824K 
1000 | 0.844 | 0.89 |DN4524-ND 208 1.79 1.19 | 4590-105K 
1200 | 0.977 | 0.82 |DN4525-ND 1.97 1.70 1.13 | 4590-125K 
1500 1.18 0.75 |DN4526-ND 1.97 1.70 1.13 | 4590-155K 
1800 1.50 0.66 |DN4527-ND 1.97 1.70 1.13 | 4590-185K 
2200 1.76 0.61 |DN4528-ND 1.97 1.70 1.13 | 4590-225K 
2700 2.13 0.56 |DN4529-ND 1.97 1.70 1.13 | 4590-275K 
3300 2.53 0.51 |DN4530-ND 1.97 1.70 1.13 | 4590-335K 
3900 2.84 0.48 |DN4531-ND 1.97 1.70 1.13 | 4590-395K 
4700 3.79 0.41 |DN4532-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-475K 
5600 4.24 0.39 |DN4533-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-565K 
6800 5.75 0.34 |DN4534-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-685K 
8200 6.44 0.32 |DN4535-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-825K 
10000 | 7.30 0.30 |DN4536-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-106K 
12000 | 9.34 0.26 |DN4537-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-126K 
15000 | 10.7 0.25 |DN4538-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-156K 
18000 | 14.8 0.21 |DN4539-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-186K 
22000 | 18.0 0.19 |DN4540-ND 1.82 1.57 1.05 | 4590-226K 
27000 | 22.7 0.17 |DN4541-ND 1.82 1.57 1.05 = | 4590-276K 
33000 | 25.7 0.16 |DN4542-ND 1.99 1.71 1.14 | 4590-336K 
39000 | 29.7 0.15 |DN4543-ND 1.99 1.71 1.14 | 4590-396K 
47000 | 33.7 0.14 |DN4544-ND 1.99 1.71. 1.14 | 4590-476K 
56000 | 38.0 0.13 |DN4545-ND 1.99 1.71 1.14 | 4590-566K 
68000 | 528 0.11 |DN4546-ND 1.99 1.71. 1.14 | 4590-686K 
82000 | 67.3 0.10 |DN4547-ND 1.99 1.71. 1.14 | 4590-826K 
100000} 76.0 0.09 |DN4548-ND 1.99 1.71 1.14 | 4590-107K 
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Test Current Cut Tape T&R API 
evan Induct.| Freg.| Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing |Delevan 
(wH) | (MHz) | Min. |Max. (mA) | Part No. 110 100 _|Part No. 500 _|Part No. 

H 91 | 25 | 40] 685 | DNIOISCI-ND 1.72 147 .98 |DNIOISTRND 392.00 |S1008-911K 
Series 1008 @ > 1.0 | 79 | 30) 670 | DNIO16CT-ND 1.72 147 .98 |DNIO16TRND 392.00 |S1008-102K 
Unshielded a : 12 | 79 | 30) 625 | DNIO17CT-ND 1.72 147 .98 |DNIO17TRND 392.00 |S1008-122K 

a ee OG Heee ered | | bodes 
Surface Mount Inductors (OieO* 78) DN A 22 | 79 | 30] 375 |DNIO20C-ND 1.72 1.47  .98 |DNIO20TR-ND 392.00 /S1008-222K 
Operating Temperature Range: -67°F to +257°F (-55°C to +125°C) e a 27 | 79 | 30] 365 | DN1021CT-ND 1.72 1.47 .98 |DNI021TRND 392.00 |S1008-272K 
33 | 7.9 | 30] 355 |DNIO22CT-ND 1.72 1.47 98 |DN1022TRND 392.00 |$1008-332K 
Dimensions — Inch (mm) 39 | 79 | 30} 335 |DNI023CT-ND 1.72 1.47  .98 |DN1023TR-ND 392.00 /S1008-392K 
A B Cc D E 47 | 79 | 30| 305 | DNI024CT-ND 1.72 1.47.98 |DN1024TRND 392.00 [S1008-472K 
-100 (2.54) .080 (2.03) .080 (2.03) .055 (1.40) .046 (1.17) 5.6 7.9 | 30 295 DN1025CT-ND 1.72 147 .98 |DNI025TRND 392.00 |S1008-562K 
68 | 79 | 30} 250 |DNIO26CT-ND 1.72 1.47  .98 |DNI026TR-ND 392.00 /S1008-682K 
7a anes Gata aR 82 | 79 | 30} 240 |DNI0O27CT-ND 1.72 1.47  .98 |DN1027TR-ND 392.00 /S1008-822K 
fe u a 10.0 | 7.9 | 30] 230 | DN1028CT-ND 1.72 1.47 98 |DN1028TR-ND 392.00 |S1008-103K 
Induct.) Freq. | Q | Ratin Digi-Ke' Price Each Digi-Ke' Pricing | Delevan 
(inom Pa eT ee 0 lle 
a0 S00 a0 Eee = ee 36800 [1008-100K 180 | 25 | 30| 200 |DNIO3IC-ND 1.72 147 98 |DNIO31TRND 392.00 |Si1008-183K 
.012 | 50.0 | 40] 1450 | DNO8120CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8120TR-ND 368.00 |1008-120K _ a = Hs ates ne ie = patella on Biepe ova 
.015 | 50.0} 40] 1381 | DNOB8150CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8150TR-ND 368.00 |1008-150K azo | 25 | 30| 125 |PNioscrND 172 147 98 |DMtos4TRND 39200 \sio09-saaK 
.018 | 50.0 | 40] 1320 | DNO8180CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8180TR-ND 368.00 |1008-180K wo| 25 | 30] 110 WeRHosserkD 172 147 98 [ERIGESTRINEMM 392.00 \sto0s-a7ax 
.022 | 50.0 | 35| 1235 | DNO8220CT-ND 1.61 1.38 92 | DNO8220TR-ND _368.00 |1008-220K : : : : : : 
.027 | 50.0] 35] 1164 | DNO8270CT-ND 1.61 1.38 92 |DNO8270TR-ND 368.00 |1008-270K $1008KIT-ND (API Delevan Part No. S1008KIT) 
.033 | 50.0} 30] 1105 | DNO8330CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8330TR-ND 368.00 |1008-330K Series $1008 Inductor Kit. 5 each of 36 values (0.1p1H to 47.0uH), 180 total pieces................... $95.95 
.039 | 50.0} 30] 1053 | DNO8390CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8390TR-ND 368.00 |1008-390K 
.047 | 50.0 | 30] 1108 | DNO8470CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8470TR-ND 368.00 |1008-470K . 
‘os | 50.0 | 25| 847 | DNDSS60CT.ND 1.61138 92 | DNoBSeOTRND 368.00 |io08-sexx| | Series 1210 - 
.068 | 50.0] 25] 823 | DNOB8680CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8680TR-ND 368.00 |1008-680K ' ( ) oo 
.082 | 50.0} 25] 801 | DNO8820CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8820TR-ND 368.00 |1008-820K Unshielded | q ce 
100 | 25.0 | 15] 728 | DNOS101CT-ND_ 1.61 1.38 92 | DNO8101TR-ND _ 368.00 |1008-101K >| 016 (0.41 E c 
Series 1008 Ferrite Core — K Tolerance, +10% Surface Mount Inductors { ) ee, sh 
12 | 25.0] 40] 1225 ]DNO8121CT-ND 1.61 1.38 92 |DNO8121TRND 368.00 |1008-121K Operating Temperature Range: NI DS A 
15 | 25.0| 40] 1168 | DNOB151CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8151TR-ND 368.00 |1008-151K -67°F to +257°F (-55°C to +125°C) Be Ne 
18 | 25.0| 40] 1119 | DNO8181CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8181TR-ND 368.00 |1008-181K 
.22 | 25.0 | 40] 1055 | DNO8221CT-ND 1.61 1.38 92 | DNO8221TR-ND 368.00 |1008-221K Min to Max Dimensions—Inch (mm) 
27 | 25.0| 40| 1000 | DNO8271CT-ND 1.61 1.38 92 | DNO8271TR-ND _ 368.00 |1008-271K A B C (over terminals) D E 
33 | 25.0] 40] 954 | DNO8331CT-ND 1.61 1.38 92 | DNO8331TR-ND 368.00 |1008-331K -118 —.138 085 — .105 .081 —.101 041 — .061 054 
.39 | 25.0] 40] 913 | DNO8391CT-ND 1.61 1.38 .92 | DNO8391TR-ND 368.00 /1008-391K (3.00 — 3.51) (2.16 — 2.67) (2.06 — 2.57) (1.04 — 1.55) (1.37) 
47 | 25.0| 40] 846 | DNOB471CT-ND 1.61 1.38 92 | DNO8471TR-ND 368.00 |1008-471K 
56 | 25.0| 40] 808 | DNO8S61CT-ND 1.61 1.38 .92 |DNO8681TR-ND 368.00 |1008-561K Test Current Cut Tape TaR |API 
68 | 25.0 | 40 760 DNO08681CT-ND 1.61 1.38 .92 | DNO8681TR-ND 368.00 |1008-681K Induct. | Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
82 | 25.0| 40| 708 | DNO8821CT-ND 1.61 1.38 92 | DNO8821TR-ND _368.00 |1008-821K (uH) | (Mz) | Min.|Max. (mA) | Part No. 14 10 100 | Part No. 500 | Part No. 
Series 1008 Ferrite Core — J Tolerance, +5% Series 1210 Phenolic Core, +10% 
1.0 7.9 | 30 685 DNO8102JCT-ND 1.61 1.38 92 | DNO8102JTR-ND 368.00 /1008-102J 010 | 50.0 | 30 966 DN10100CT-ND B84 72 48 |DNIO1I00TR-ND 192.00 |1210-100K 
12 | 79 | 30] 591 | DNO8122JCT-ND 1.93 1.65 1.10 |DNO8122JTR-ND 440.00 |1008-122J ‘012 | 50.0 | 30) 931 |DNtO120cT-ND 84 72 48 |DNIO120TRND 192.00 | 1210-120K 
15 | 79 | 80) 546 Pee 123 1.65 1.10 TONE ey 440.00 )1008-152 .015 | 50.0] 30) 871 |DNIO150CT-ND 84 72 48 |DNIO1S0TRND ~— 192.00 | 1210-150K 
18 | 7.9 | 30| 457 | DNO8182JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8182JTR-ND 440.00 |1008-182J ‘o1g. | 500 | 30! 821 |pntoigocr-ND 84 72 +~48:*|DNIO180TRND 19200 | 1210-180K 
22 | 7.9 | 30) 4983 | DNO8222JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8222JTR'ND 440.00 /1008-222) .022 | 50.0 | 30| 779 |DN10220CT-ND 84 —s.72_—=48.-: | DN10220TR-ND _192.00 | 1210-220K 
a | eS] ae Neeser otco te. aie TEREEeee aaneo Woreaear 027 | 500] 30] 743 |DNt0270C-ND 84 72.48 [DNI0270TRND 192.00 | 1210-270K 
39 | 79 | 30] 354 | DNoB392JCT-ND 193 1.65 1.10 | DNOB392JTR-ND 440.00 | 1008-392 033) 50.0) 30) 711 Re 42 8 eg 192.00 | 1210-330K 
47 | 79 | 30| 334 | DNOB472JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8472JTR-ND 440.00 |1008-472J ie oe 30 le PGR EEE om - 7c BRR soe enn ae 
56 | 79 | 30] 312 | DNOS562JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8562JTRND 440.00 |1008-562J “O68 oH oe eapeiaclate ‘42S |RHOBSOTR'NDD tee 4210-580 
68 | 79 | 30] 274 | DNO8682JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8682JTRND 440.00 |1008-682J : : : : : : 
82 | 79 | 30] 264 | DNO8822JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8822JTRND 440.00 |1008-822J .068 | 50.0] 30] 580 |DNI0680CT-ND 74 63 42 |DNIO680TRND 168.00 | 1210-680K 
10.0 | 7.9 | 30] 245 | DNO8103JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8103JTR-ND 440.00 |1008-103J -082 | 50.0 | 30| 551 |DN10820CT-ND_ 847248 |DNI0820TR'ND 192.00 | 1210-820K 
120 | 25 | 30| 207 | DNOB123JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8123JTR-ND 440.00 |1008-123J Series 1210 Iron Core, +10% 
15.0] 25 | 30] 194 | DNOBI53JCT-ND 1.93 1.65 1.10 |DNO8153JTR-ND 440.00 ]1008-153J 10 [250] 30] 1018 |DNIO101ICT-ND 95 81 54 [DNIO1O1TRND 216.00 | 1210-101K 
18.0 | 25 | 30] 173 | DNO8183JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8183JTR-ND 440.00 |1008-183J 12 | 250| 30) 971 |DNI0121CT-ND 95 81 54 |DNIO121TRND 216.00 | 1210-121K 
22.0 | 25 | 30] 158 | DNO8223JCT-ND 1.93 1.65 1.10 |DNO8223JTR-ND 440.00 |1008-223J 15 | 250| 30) 910 |DNIO15ICT-ND 95 81 54 |DNIOISITRND 216.00 | 1210-151K 
27.0 | 25 | 30] 146 | DNO8273JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8273JTR-ND 440.00 |1008-273J 18 | 250| 30] 860 |DNI0181CT-ND 95 81 54 |DNIO181TRND 216.00 | 1210-181K 
33.0 | 25 | 30] 135 | DNO8S33JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8333JTR-ND 440.00 |1008-333J 22 | 25.0 | 30] 805 |DN10221CT-ND 95 81 ~—«.54_ |DN10221TR-ND 216.00 | 1210-221K 
39.0 | 25 | 30] 125 | DNO839SJCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8393JTR-ND 440.00 |1008-393J 27 | 25.0} 30} 759 |DNI0271CT-ND .95 81 54 |DN10271TRND 216.00 | 1210-271K 
47.0 | 25 | 30] 120 | DNOS473JCT-ND 1.93 1.65 1.10 | DNO8473JTRND 440.00 |1008-473J 33 | 250) 30| 720 |DN10331C-ND 95 81  .54 |DNI0331TRND 216.00 | 1210-331K 
4008KIT-ND (API Delevan Part No. 1008KIT) 39 | 250| 30) 679 |DNI0391CT-ND 95 81 54 |DNI0391TR-ND 216.00 | 1210-391K 
Series 1008 Inductor Kit. 5 each of 54 values (0.0018,H to 47.0UH), 270 total pieces............... $95.95 A7 | 250) 30) 644 [DNIDEMICEND =8=.95 (Bt 54 [ONTOS TITEND 216.00 | 1210-471 
56 | 250| 30] 614 |DNI0561CT-ND 95 —81_—54_ [DNIOS61TR'ND 216.00 | 1210-561K 
68 | 250] 30] 588 |DNI0681CT-ND 95 81 54 |DNIO681TRND 216.00 | 1210-681K 

i 82 | 250 | 30] 556 |DNI0821CT-ND 95 —81_—54_ [DN10821TR-ND 216.00 | 1210-821K 
Series $1008 ~~ Series 1210 Ferrite Core, +5% 

Shielded ) a ! 70 [79] 30] 515 |DNIOIOQICFND 98 84 56 [DNIOIO2JTRND 224.00 | 1210-102 
all c 12 | 79 | 30) 497 |DN10122JCT-ND 98 84 56 |DNI0122JTRND 224.00 | 1210-122) 

Surface Mount ™ *.010-.030 wR Sh 15 | 79 | 30] 467 |DN10152JCT-ND 98 84 56 |DNIO1S2JTRND 224.00 | 1210-152) 
(0.26-0.76) NO DSN A 18 | 79 | 30] 454 |DN10182JCT-ND 98 84 56 |DNIO182JTRND 224.00 | 1210-182) 

Inductors Be 22 | 79 | 30| 431  |DN10222/CT-ND 98 _84_.56_|DN10222JTRND 224.00 |1210-222J 
: : 27 | 79 | 30] 411 |DN10272JCT-ND .98 84  .56 |DN10272JTR-ND 224.00 | 1210-272J 

Dimensions — Inch (mm) 33 | 79 | 30) 393 |DN10332JCT-ND .98 84 56 |DN10332JTR-ND 224.00 |1210-332J 

A B c D E 3.9 | 79 | 30} 378 |DNI0392JCT-ND .98 84  .56 |DN10392JTR-ND 224.00 | 1210-392J 

-100 (2.54) -080 (2.03) -080 (2.03) -055 (1.40) 046 (1.17) 47 | 79 | 30] 9352 |DN10472JCT-ND 98 84 56 |DN10472JTRND 224.00 | 1210-472J 
5.6 | 7.9 | 30| 341 |DNI0562JCT-ND 98 _—.84_—=.56_|DN10562JTR-ND 224.00 | 1210-562J 

Test Current Cut Tape T&R | API 68 | 79 | 30] 321 |DNI0682JCT-ND 98 84 56 |DNI0682JTRND 224.00 | 1210-682) 
Induct.) Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 82 | 79 | 30] 305 |DNI0822JCT-ND 98 84 56 |DN10822JTRND 224.00 | 1210-822) 
(HH) _| (MHz) | Min. |Max.(mA) | Part No. 110 100 | Part No. 500__| Part No. 10.0 | 7.9 | 30| 297 |DNI0103JCT-ND 1.02 87 58 |DNIO103JTRND 282.00 | 1210-103J 

Series $1008 Ferrite Core, +10% 120 | 25 | 30] 272 |DNI0123/CT-ND 1.02 87 58 |DNIO123JTR-ND 232.00 | 1210-123) 
10 | 25 | 40] 1120 | DNIO01CT-ND = 1.72 1.47.98 |DNIOO1TRND —_ 392.00 |$1008-101K) 150 | 25 |'30| 257 (BNIDISCEN 1.02 87 __—58 DIDIER 282.00 | 1210-150 
15 | 25 | 40} 1015 | DN1003CT-ND 1.72 147 98 |DN1003TRND 392.00 |S1008-151K' 18.0 | 25 | 30) 237 /DNI0183JCT-ND 1.02 87 58 |DNIO183JTRND 232.00 | 1210-183) 
48 | 25 | 40] 970 | DNIO04CT-ND 1.72 1.47.98 |DN1004TR-ND 392.00 |S1008-181K| 220) 25 90) 24 eee 102 BF 8 ei 282.00 1210-223) 
‘2 | 25 | 40| 930 | pNto0scr-ND 172 147 98 |DNIOOSTRND 392.00 | Stooa-221K 27.0 | 25 | 30) 193 |DN10273JCT-ND 1.02 .87 58 |DN10273JTR-ND 232.00 | 1210-273J 
33.0 | 25 | 30) 182 |DNI0333CT-ND 1.02 .87 .58 |DN10333JTR-ND 232.00 | 1210-333J 
27 | 25 | 40| 900 __| DNt006CT-ND 1.72 1.47.98 |DNI006TRND _ 392.00 [$1008-271K 300 | 25 |90| 170 |ONiOsga;CrND 102 87 58 |DNIogoaITRIND 23200 | 1210-393) 
33) 25 | 40) 565 Cee «(2 147 98 ae 222-00 | S1008-331k 470 | 25 | 30| 163 |DNI0473JCT-ND 1.02 87 58 |DN10473JTR-ND 282.00 | 1210-473 
39 | 25 | 40) 840 | DN1008CT-ND 1.72 1.47.98 |DNI008TR-ND — 392.00 /S1008-391K 56.0 | 25 | 30] 152 |DNIO563JCT-ND 1.02 87 58 |DNIOS6NTRND 232.00 | 1210-563J 
AT 25 | 40 815 DN1009CT-ND 1.72 1.47 .98 |DNI009TR-ND 392.00 | S1008-471K 68.0 | 25 | 30 144 DN10683JCT-ND 1.02 87 58 |DN10683JTR-ND 232.00 | 1210-683J 
56 | 25 | 40) 790 | DNtO10CT-ND 1.72 1.47  .98 |DNIO1OTRND —_ 392.00 /$1008-561K 82.0 | 25 | 30) 136 |DN10823JCT-ND 1.02 .87 58 |DN10823JTR-ND 232.00 | 1210-823J 
62 | 25 | 40| 770 | DNIO11CT-ND 1.72 1.47.98 |DNIO11TRND 392.00 |$1008-621K 100.0] 25 | 30} 120 |DNIO104JCT-ND 1.02 87 58 |DN10104JTR-ND 232.00 | 1210-104J 
68 | 25 | 40) 750 | DNt012CT-ND 1.72 1.47  .98 |DNI012TRND 392.00 /$1008-681K 4210KIT-ND (API Delevan Part No. 1210KIT) 
7 | 25 | 40) 735 | DN1013CT-ND 1.72 1.47.98 |DNIO13TRND — 392.00 /S1008-751K Series 1210 Inductor Kit. 5 each of 58 values (0.00181H to 100.0u1H), 290 total pieces............... $95.95 
82 | 25 | 40] 715 | DNtO14CT-ND 1.72 1.47.98 |DNIO14TRND _ 392.00 [$1008-821K (Continued) 
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Test Current Cut Tape T&R | API 
API Delevan Inductors (Cont.) Induct.| Freq. | Q | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Delevan 
Series S1210 mito. RE Roe 
Shielded '& Xu Ty 27 | 79 | 50| 517 |DN12272CT-ND 77 66 44 | DN12272JTR'ND 176.00 |1812-272J 
ll c 33 | 79 | 50} 501 | DN12332JCT-ND 77 .66 44. | DN12332JTR-ND 176.00 | 1812-332J 
Surface Mount alsa) 2a Sh 39 | 79 | 50| 472 |DN12392JC-ND 77 66 44 | DN12392JTR-ND 176.00 |1812-392) 
Inductors 016 (0.41) ie ae 47 | 79 | 50| 448 | DNI2472JCT-ND _.77__—66_—44_— | DNI2472NTR-ND 176.00 |1812-472J 
56 | 79 | 50| 427 | DNI2562JCT-ND 77 66 44 | DN12562JTR-ND 176.00 | 1812-562J 
Min to Max DimensionsInch (mm) 68 | 7.9 | 50) 409 |DNI2682JCT-ND 77 66 44 | DN12682JTR-ND 176.00 | 1812-682J 
k B C (over terminals) D E 82 | 7.9 | 50) 375 |DNI2822JCT-ND 77 66 44 | DN12822JTR-ND 176.00 | 1812-822) 
718 — 138 085 — 105 “081 —.101 Oi = 061 954 10.0 | 79 | 50} 354 |DNI2103UCT-ND 77 66 44. | DNI2103JTR-ND 176.00 | 1812-103J 
(3.00-3.51) (2.16-2.67) (2.06-2.57) (1.04-1.55) (1.37) 12.0 | 25 | 50 317 DN12123JCT-ND 77 66.44 | DN1I2123JTR-ND 176.00 | 1812-123 
150 | 25 | 50] 283 |DNI2ZI53CT-ND 77 66 44 | DNI2IS53UTR-ND 176.00 |1812-153J 
Teal Garant Cut Tape TER API 180 | 25 | 50} 268 |DNI2183JCT-ND 77 66 44 | DNI2183JTR-ND 176.00 | 1812-183J 
Induct.| Freq.] @| Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 220) 25) 50) 250 [oe 7 CG Ak ges 176.00: 1812-228) 
(uH) | (MHz)| Min.| Max. (mA) | Part No. Heir on itto0l | PartNG: 500. | Part No. 27.0 | 25 | 50) 236 |DN1I2273/C-ND 77 66 44 | DN12273JTR-ND 176.00 |1812-273) 
Series 51210 Iron Core, +10% 33.0 | 25 | 50| 224 | DNIZ333/CT-ND 77 _—.66_—=.44_-| DN12333JTR-ND_ 176.00 |1812-333) 
10 | 25 | 40] 1175 ]DN1050CT-ND 1.09.93 62 |DNIOSOTRND 248.00 |S1210-101K $90) 25/50) 211 eee GA ey 176.00 |1812-393 
12 | 25 | 40) 1104 |DNIOS51CT-ND 1.09 .93 62 | DNIOS1TR-ND 248.00 |S1210-121K 470) 25) 50) 200 [RNIZRM 77 66 44 NIECE) 176.00 | 1812-473) 
15 | 25 | 40) 1017 |DNI052CT-ND 1.09 .93 62 | DNI0S2TR-ND 248.00 |S1210-151K 56.0) 25) 50) 191 [DNIZSENCG MY 77 6644 IDNR ESSIEN) 176.00 | 1812-563) 
418 | 25 | 40| 971 |DNIO53CT-ND 1.09 93.62 | DN1053TR-ND 248.00 |S1210-181K 680) 25) 50) 1 ee A Ey 176.00 | 1812-683) 
‘o> | 25 | 40] sto |pNtos4crND 109 93 62 |DN10S4TR-ND 248,00 |s1210.221K 820 | 25 | 50| 169 |DNi2823/CT-ND 77 66 __.44_| DN12823/TR-ND_ 176.00 |1812-823) 
27 | 25 | 40] 860 |DNIOSSCT-ND 1.09 93 62 | DNI0S5TR-ND 248.00 |S1210-271K 100.0) 25) 50) 158 ea eG Ak Ny 176.00 |1812-104) 
93 | 25 | 40] 931 |pNtosecr-ND 1.09 93 62 |DNI0S6TRND 24800 |st210.331K 120.0| 079] 40| 158 | DNI2124JCT-ND 77 66 44 | DNI2124JTR-ND 176.00 | 1812-124) 
"30 | 25 | 40! 720 |pNt0s7cRND 109 93 62 | DNIOS7TRND 248.00 |S1210-301K 150.0| 079] 40| 149 | DNI2154JCT-ND 77 .66 44 | DNI2154JTR-ND 176.00 | 1812-154J 
47 | 25 | 40| 679 |DNIO58CT-ND 1.09 93 62 | DN1058TR-ND 248.00 |S1210-471K 180.0) 0.79) 40) 145 ey OC Ak ia 176.00 |1812 164 
56 | 25 | 40! 644 |DNIOS9CLND 1.09 93 62 | DNIOS9TR-ND 248,00 |st210-5e1K 220.0| 0.79 | 40| 142 | DN12224JCT-ND 1.16 99 _.66_| DN12224JTR-ND 264.00 |1812-224J 
3 | 25 | 401 614 |DNI060CLND 1.09. 93.62 | DNIO60TR.ND 248,00 Ist210-681K 270.0] 0.79 | 40; 129 |DN12274JCT-ND 1.16 99 .66 | DN12274JTR-ND 264.00 |1812-274J 
82_| 25 | 40| 588 |DNIO6ICT-ND 1.09 93 __—.62_ | DNI061TRND__248.00 [S1210-821K 330.0) 0.79 | 40) 120 [ONIZSSICEN 1.16 6.99) 66 DNASE ND) 264.00 | 1812-394) 
Soties £1210 Rotvie Gare 21s @700| 070 | 40| 2 [DNI2A7AICEND 148 8068 | DNI2azQsTAND 25400 [8124741 
10 | 79) 40) so Ee eB eee 292.00 /S1210-102K 560.0| 0.79 | 30| 82 | DNI2564JCT-ND 1.16 99.66 | DN12564JTR-ND 264.00 |1812-564J 
12 | 79] 40) 650 |DNI063CT-ND 1.02 .87 58 |DNI063TR-ND 232.00 |$1210-122K 
15 | 79 | 40| 603 |DNI064CT-ND 1.02 87 58 |DN1064TRND 232.00 |S1210-152K 680.0) 0.79 | 30) 82 [DNIZCOEEND) 1.16 99 65 IDNIZCCSIIENDY 264.00 | 1812-684) 
tg | 79 | 40| 564 |DNIOsSCrND 102 a7 58 |DNIO6S5TRND 232.00 |Si210-18K 820.0] 0.79 | 30} 67 | DN12824JCT-ND 1.16 .99 66 | DNI2824JTR-ND 264.00 /1812-824J 
22 | 791 40| 533 |DNtoseCND 102 67 58 |DNIO66TRND 232.00 | st210-220K 1000.0] 0.79} 30] 55 |DNI2105JCT-ND 116 99 .66 | DNI2105JTR-ND 264.00 |1812-105J 
27 | 79] 40] 526 |DNIO67CT-ND 1.02 87 58 | DNI067TR-ND 232.00 |S1210-272K 
33 | 79] 40] 509 |DNIO68CT-ND 1.02 87 58 | DNI068TR-ND 232.00 |S1210-332K A 7 
39 | 79| 40| 500 |DNto6gcT-ND 102 87 58 |DNTOG9TRND 23200 |sizi0-0x| | Series S1812 Shielded O 
47 | 79 | 40] 455 |DNI070CT-ND 1.02.87 ~—«.58 | DNI070TR-ND 232.00 |S1210-472K 
56 | 79 | 40} 399 |DNO7ICT-ND 1.02.87 __.58 |DNIO71TRND 292.00 |S1210-562K Surface Mount Inductors I" 535037) 
68 | 79] 40] 372 |DNIO72CT-ND 1.02 87 58 | DNI072TR-ND 232.00 |S1210-682K Min to Max Dimensions - Inch (mm) 
82 | 79] 40] 349 |DNIO73CT-ND 1.02 87 58 | DNI073TR-ND 232.00 |S1210-822K A B C (over terminals) D E 
10.0 | 25) 40| 330 |DNIO74CT-ND 1.02 .87 58 | DNIO74TR-ND 232.00 |S1210-103K 166-.190 118 —134 118—.134 054-078 066 
120 | 25 | 40] 314 | DNI075CT-ND 1.02 .87  .58 |DNIO75TR-ND 232.00 |S1210-123K (4.22— 4.83) (3.00 -3.40) (3.00 -3.40) (1.37 -1.98) (1.68) 
15.0 | 25 | 40| 288 |DNIO76CT-ND 1.02 _.87__—58_| DNIO76TR-ND 232.00 |S1210-153K = = _ aia 
22.0 | 25 | 40) 262 |DNI078CT-ND 1.02 87 58 |DNIO78TRND 232.00 |S1210-223K Che ree Cee 
Induct. | Freq. Ratini Digi-' Pri h Digi-Ke Pricing levan 
27.0 | 25 | 40] 228 |DNIO79CT-ND 1.02 .87 58 |DNIO79TRND 232.00 | S1210-273K hie (Mire) Aa mi TCA Bet ae Fl ade pa ee arte era 
33.0 | 25 | 40| 215 |DN1080CT-ND 1.02 .87 58 |DN1080TR-ND 232.00 |$1210-333K Series $1612 Iron Core, 220% 
mel as| a] a [owmcne 12g 9 laveme 2m szomx| | ora al a [atom is io x [ONORNe om baron 
42 | 25 | 50] 1412 |DNI101CT-ND 1.26 1.08 .72 |DNI101TRND 288.00 |S1812-121M 
56.0 | 25 | 40 181 DN1083CT-ND 1.02 87 58 | DNI083TR-ND 232.00 |S1210-563K 15 25 | 50 1347. | DN1102CT-ND 1.26 1.08 .72 |DN1102TRND 288.00 |S1812-151M 
68.0 | 25 | 40| 172 |DN1084CT-ND 1.02 .87 58 | DN1084TR-ND 232.00 | S1210-683K 18 | 25 | 50] 1290 |DNI103CT-ND 1.26 1.08 .72 |DNI103TRND 288.00 |S1812-181M 
820 | 25 | 40| 156 |DN1085CT-ND 1.02 .87 58 |DN1085TR-ND 232.00 |S1210-823K 47 | 25 | 40| 802 | DNI108CT-ND 1.26 1.08 72 |DN1108TR-ND 288,00 |S1812-471M 
100.0} 25 | 40| 144 |DNI086CT-ND 1.02 —-.87_—«58 | DNI086TRND 292.00 |S1210-104K 56 | 25 | 40] 735 |DNIT09CT-ND 1.26 1.08 .72 |DNI109TRND 288,00 [S1812-561M 
82 | 25 | 40] 614 | DNIT11C-ND 1.26 1.08 72 |DNI111TRND 288,00 |S1812-821M 
$1210KIT-ND (API Delevan Part No. $1210KIT) Series $1812 Ferrite Core, +10% 
Series $1210 Inductor Kit. 5 each of 37 values (0.10H to 100.0y1H), 185 total pieces ............... $95.95 1.0 79 | 40 755 DN1112CT-ND 130 1.41  .74 |DNI112TRND 296.00 |S1812-102K 
12 | 79 | 40} 725 |DNI113CT-ND 1.30 141 .74 |DNI113TRND 296.00 |S1812-122K 
" 145 | 79 | 40} 706 |DNI114CT-ND 1.30 1.41 .74 |DNI114TRND 296.00 |S1812-152K 
Series 1812 18 | 79 | 40| 681 |DNIT1SC-ND 1.30 1.41 .74 |DNIT1STRND 296.00 |S1812-182K 
5 22 | 79 | 40| 658 | DNI116CT-ND 1.30 1.11.74 |DNI116TRND 296,00 |S1812-222K 
Unshielded 27 | 79 | 40| 638 |DNIT17C-ND 130 1.11 74 |DNITI7IRND 296.00 |S1812-272K 
33 | 79 | 40| 534 |DNI118CT-ND 1.30 1.11 .74 |DNI118TRND 296.00 |S1812-332K 
Surface Mount Inductors ~ 003) 39 | 79 | 40| 487 |DNI119C-ND 1.30 1.11 74 |DNI119TRND 296.00 |S1812-392K 
Operating Temperature Range: 67°F to +257°F (S5°C to +125°C) 36 | 79 | 40| 447 |DNHZICEND 1.30 1.1174 |DNIT2ITRND 29600 [stara.scek 
Min to Max Dimensions—Inch (mm) 68 | 79 | 40| 408 |DNI122Ccr-ND 130 1.11 74 |DNI122TRND 296.00 [S1812-682K 
A B C (over terminals) D E 82 | 79 | 40| 372 |DNI123CT-ND 1.30 1.11 .74 |DN1123TRND 296.00 |S1812-822K 
166-180 418-134 118134 054078 066 10.0 | 25 | 50) 333 |DN1124CT-ND 1.30 1.11 .74 |DN1124TRND 296.00 |S1812-103K 
(422-483) (3.00-3.40) (3.00 3.40) (137-1.98) (1.68) 120 | 25 | 50| 315 |DN1125CI-ND 1.30 1.11 .74 |DNI125TRND 296.00 |S1812-123K 
15.0 | 25 | 50| 301 | DN1126CT-ND 1.30 1.11.74 |DN1126TR-ND 296.00 |S1812-153K 
Test Giise Cut Tape Tape & Reel | API 180 | 25 | 50| 288 |DNi27C-ND 1.30 1.11 74 |DNI127TRND 296.00 [S1812-183K 
inter | | ang [Oakey recta oghay "Pore owean | || 22/25) 2 |DUINCTNB 1m in 7 OuATAND a Sitar 
BN Ete UBM | ee rn) Race OOO Marto: 200s raise: 330 | 25 | 50) 258 |DNI130C-ND 130 111 74 |DN1130TRND 296.00 |S1812-333K 
Series 1812 Iron Core, +10% 39.0 | 25 | 50| 250 | DNI131CT-ND 1.30 1.11.74 _|DN1131TRND _ 296.00 |S1812-393K 
10 | 25.0) 30) 818 PONZIICENOG 70 60) 40 |DNIEIOTIEEN 160.00 | 1812-101K 47.0 | 25 | 50| 242 |DNI132CT-ND 1.30 1.11 74 |DN1132TRND 296.00 [S1812-473K 
12 | 25.0} 30} 818 | DN12121CT-ND 70.60 =.40 | DNI2Z121TR-ND — 160.00 | 1812-121K 56.0 | 25 | 50) 235 | DN1133CT-ND 1.30 1.11  .74 |DN1133TR-ND 296.00 |S1812-563K 
15 | 25.0] 30) 818 | DNI2151CT-ND 70 60 40 |DNI2151TRND 160.00 | 1812-151K 68.0 | 25 | 50| 215 |DNI134CT-ND 1.30 1.11 .74 |DN1134TR-ND 296.00 |S1812-683K 
18 | 25.0] 30) 757 | DNI2181CT-ND 70 60 40 |DNI2181TR-ND 160.00 | 1812-181K 820 | 25 | 50| 196 |DNI135CT-ND 1.30 1.11 .74 |DN1135TR-ND 296.00 |S1812-823K 
22 | 250] 30) 708 |DNI2221CT-ND 70 60 40 |DNi2221TR.ND 160.00 | 1812-221K 100.0| 79 | 40| 169 | DNI136CT-ND 1.30 1.11.74 |DN1136TR-ND 296,00 |S1812-104K 
.27 | 25.0] 30 668 DN12271CT-ND 70 60 .40 |DN12271TR-ND 160.00 | 1812-271K 120.0 | .79 | 40 163 DN1137CT-ND 1.30 1.11 .74 |DN1137TR-ND 296,00 /S1812-124K 
"33 | 250] 30) 604 | pNtessicrND ~=—-70.-~S«s60.S«=0.« DNY2331TRND 160.00 | 1812-331K 150.0| 79 | 40| 158 |DN1I138CT-ND 1.30 1.41 .74 |DN1138TR-ND 296.00 |S1812-154K 
9 | 2501 20! 535 |DNI230ICTND 70 60 40 |DNieaOITRND 16000 | 1812-391K 180.0| 79 | 40| 153 |DNI139CT-ND 1.30 1.41 .74 |DNI139TR-ND 296.00 |S1812-184K 
47 | 25.0] 30) 501 | DNI2471CT-ND 70 60 40 |DN12471TR-ND 160.00 | 1812-471K 2200) 72 | 40) 140 eae A 182 88 NO 552.00 S1812-228K 
Se | 250|30/ «co WERESICOM 70 60 20 (ERTERETEINGM ic0.00 | istzsetk 270.0| .79 | 40| 135 | DNI141CT-ND ‘1.54 1.32.88 _|DNI141TRND 352.00 |S1812-274K 
330.0] .79 | 40] 129 |DN1142Cr-ND 154 1.32 88 |DNI142TRND 352.00 |S1812-434K 
68 | 25.0) 30) 379 ONZOICENOR 70) 60) 40 [DNIZSSTTEENE I) 160.00 | 1812-681K 390.0| .79 | 40] 105 | DNI143CT-ND 1.54 1.32 88 |DNI143TRND 352.00 |S1812-394K 
82 | 25.0 | 30 354 DN12821CT-ND 70.60 40 | DNi2821TR-ND _ 160.00 | 1812-821K 470.0 | .79 | 40 1 DN1144CT-ND 1.54 1.32 .88 |DNI144TRND 352.00 /S1812-474K 
Series 1812 Ferrite Core — J Tolerance, +5% 560.0 | .79 | 40 84 DN1145CT-ND 1.54 1.32  .88 |DNI145TR-ND 352.00 |S1812-564K 
TO | 79 | 50] 634 |DNI210QICTND 77 66 44 |DNI2102JTRND 176.00 | 1812-102) 680.0 | .79 | 40| 79 | DN1146CT-ND 1.54 1.32.88 |DNI146TRND 352.00 |S1812-684K 
te ae a oo ReIaIeeNG a = a Ree NG 133 ioe ace 820.0] .79 | 40] 71 |DNI47C-ND = 1.54 1.32 88 |DNI147TRND 352.00 /S1812-824K 
18 | 79 | 50} 556 | DN12182JCT-ND 77 66 —_.44._ | DN12182JTR-ND 176.00 | 1812-182) 1000.0] 25 | 40 | 60 [ENIIESCTNEA 1.54 1.52 88 [ERISSTENEE 352.00 |S1812- 105K. 
$1812KIT-ND (API Delevan Part No. $1812KIT) 
1812KIT-ND (API Delevan Part No. 1812KIT) Series $1812 Inductor Kit. 5 each of 49 values (0.10UH to 1000.0p1H), 245 total pieces.............. $95.95 
Series 1812 Inductor Kit. 5 each of 61 values (0.010uUH to 1000.0p1H), 305 total pieces .............. $95.95 (Continued) 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 +« Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(to23) 541 


API Delevan |nductors (cont) 


Series P1812 
Surface Mount 


Power Inductors 


| F-| 


Ef 


| 


I-D 


iw 
ie 


Series 4922 


High Current 
Surface Mount A 


|_| 


Power Inductors 


"050 (1.27) 


Min to Max Dimensions—Inch (mm) Mechanical Configuration: Units are encapsulated in a Surface Mount package, using an epoxy molded case. Leads are 
A B Cc D pre-tinned. A high resistivity ferrite core allows for high inductance with low DC resistance. Standard tolerance +15%. 
-166-.190 (4.22-4.83) -118-.134 (3.00-3.40) -118-.134 (3.00-3.40) .015 min. (.38 min.) Operating Temp.: -55°C to +125°C. Current Rating: 40°C rise over 85°C ambient. Power Dissipation at 85°C: .55 Watts. 
E G Inductance: Measured at 1V with no DC current 
.054-.078 (1.37-1.98) .118 Ref. only (3.00) .066 Ref. only (1.68) 
Min to Max Dimensions-Inch (mm) 
eae A B C (Over Terminals) D E (Min.) 
Induct. | DC ieee -500 (12.70) .240 (6.10) 220 (5.59) .065 (1.66) 100 (2.54) 
(uH) | Resist. |Current | Current Cut Tape T&R 
410% | Max. | Rating | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | API Delevan Max. | Rated | Incre- Tai 
pe & 
(@ 1KHz |(OHMS)| (mA) _|(mADC) | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 | Part No. inal ebG" | (current | ymerval Cut Tape Reel’ | API 
1.0 | 0.113 | 1050 | 2400 | DNS300CT-ND 86 .75 .50 | DNS300TR-ND 197.60 | P1812-102K 1khz | Resist.| (Max. |Current] Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
1.2 | 0.199 | 1000 | 2158 | DNS301CT-ND 86 .75 50 | DN301TR-ND 197.60 | P1812-122K 
15 | 0.222 | 950 | 1980 | DN3302CT-ND .86 75  .50 | DNS302TR-ND 197.60 | P1812-152K (uH) | (Ohms)/ Amps) | (Amps)| Part No. 1 10 100 | PartNo. 800 | Part No. 
1.8 | 0.240 | 900 | 1828 | DNS303CT-ND .86 .75  .50 | DN3303TR-ND 197.60 | P1812-182K Series 4922 Ferrite Core, +15% 
22 | 0.268 | 850 | 1697 | DN3304CT-ND 86 —.75_.50 | DN3304TRND 197.60 | P1812-222K 
2710288 180011513 VDNEGOSCENDI Bs 75 bo TDNBSOSTRNDI 197.601 Piaiz-27ox 0.22 | 0.0080} 7.00 | 7.00 | DN2193CT-ND 224 1.92 1.28] DN2193TRND — 819.20 | 4922-221L 
3.3 | 0.323 | 750 1397 | DNS306CT-ND 86 .75 50 | DN8306TR-ND 197.60 | P1812-332K 0.27 | 0.0085} 6.75 | 6.75 | DN2194CT-ND 224 1.92 1.28 | DN2194TR-ND 819.20 | 4922-271L 
3.9 | 0.347 | 700 | 1250 | DNS307CT-ND 86 .75 —.50 | DN3307TR-ND 197.60 | P1812-392K 0.33 | 0.0090} 6.50 | 650 |DN2195CT-ND 224 1.92 1.28] DN2195TRND — 819.20 | 4922-331L 
47 | 0.401) 650 | 1131 | DNG308CT-ND 86 .75  .50 | DN3308TR-ND 197.60 | P1812-472K 
56 | 0437 | 650 | 1060 |DNGgOOCTND| (a6 75 80 | DNGSO9TRND 19760 | Pletz-seax 0.39 | 0.0095} 6.25 | 625 |DN2196CT-ND 224 1.92 1.28] DN2I96TRND — 819.20 | 4922-391L 
68 | 0.472 | 600 990 | DN3310CT-ND 86 “75.50 | DN@310TR-ND 197.60 | P1812-682K 0.47 | 0.0100} 6.00 | 6.00 | DN2197CT-ND 224 1.92 1.28 | DN2197TR-ND 819.20 | 4922-471L 
8.2 | 0.548 | 600 | 871 | DN3311CT-ND 86 75 .50 | DN3311TRND 197.60 | P1812-822K 
10 |oee | 550 | 772 NBRESPGRND! ‘o¢ co 53 WEREMETBINE! 21000 | Pisia-t03K 0.56 | 0.0105} 5.80 | 580 |DN2198CT-ND 224 1.92 1.28] DN2198TRND — 819.20 | 4922-561L 
12 |0670 | 550 | 752 | DN3313C-ND 93 80 .53 | DN@313TRND 21200 | P1812-123K 0.68 | 0.0110} 5.70 | 5.70 |DNE199CT-ND 224 1.92 1.28] DN2199TRND — 819.20 | 4922-681L 
15 | 0.780 | 450 | 693 | DN3314CT-ND 93 __—.80_.53 | DNS314TR.ND_212.00 | P1812-153K 0.82 | 0.0120} 5.60 | 5.60 |DN2200CT-ND 224 1.92 1.28] DN2200TRND — 819.20 | 4922-821L 
18 | 0.875 | 400 | 614 | DNSSI5CI-ND 93 80 53 | DNS3ISTRND 212.00 | P1812-183K 2 : 
2 |1200| 370 | sis WORESECEN so 00 53 NERESIETRINGN 2100 | PtaizooaK 1.0 | 0.013} 550 | 5.50 |DN2201CT-ND 224 1.92 1.28| DN2201TRND — 819.20 | 4922-01L 
27 |1404 |} 330 | 465 | DNS317CT-ND 93 80 .53 | DNG317TRND 21200 | P1812-273K 1.2 | 0.018] 4.69 | 4.69 |DN2202CT-ND 224 1.92 1.28 | DN2202TRND — 819.20 | 4922-02L 
33 | 1.578 | 300 | 425 | DNS318CT-ND .93 80 .53 | DNG318TR-ND 212.00 | P1812-333K y 
20 |1e8| 200 | 376 HORESSGENE) 99 00 5a WERESTGTEINEN 1000 | PiaizacaK 15 | 0.020} 4.45 | 4.45 | DN2203CT-ND 2.24 1.92 1.28 | DN2203TRND — 819.20 | 4922-03L 
47 | 2.064 | 260 | 366 | DN3320CT-ND 93.80.53 | DNG320TR-ND 212.00 | P1812-473K 18 | 0.021] 4.34 | 4.34 |DN2204CT-ND 2.24 1.92 1.28 | DN2204TRND — 819.20 | 4922-04L 
56 | 2.268 | 240 | 336 | DNG321CT-ND 93 80.53 | DNS321TR-ND 212.00 | P1812-563K 22 | 0.029} 3.70 | 370 | DN2205CT-ND 2.24 1.92 1.28] DN2205TRND = 819.20 ‘| 4922-05L 
68 | 3.408 | 220 | 297 | DNG322CT-ND 93 80.53 | DN3322TR-ND 212.00 | P1812-683K 4 : 
32 |36 | 200 | os7 NORBSSCrNo! 93 60 es [BREST AD] 21200 | Pisinanak 27 | 0.034] 3.41 | 3.41 |DN2206CT-ND 2.24 1.92 1.28] DN2206TRND 819.20 _| 4922-06L 
100 | 4320 | 180 | 238 | DNG324CT-ND 93 80 _.53 | DN3324TRND 212.00 | P1812-104K 3.3 | 0.038} 3.23 | 323 | DN2207CT-ND 2.24 192 1.28] DN2207TRND 819.20 | 4922-07L 
120 | 6.000 | 160 | 208 | DN3325CT-ND 93 80 53 | DNG325TRND 212.00 | P1812-124K 7 ' 7 
iso |e432 | 140 | 163 WERESSRGtAM) 93 80. 53 NBRERCETEINGN 1000 | Piaioteac 3.9 | 0.042} 3.07 | 3.07 | DN2208CT-ND 2.24 1.92 1.28] DN2208TR-ND —_819.20_| 4922-08L 
480 |8400 | 120 | 158 | DNB327CC-ND 93 80 53 | DN3327TRND. 21200 | P1812-184K 4.7 | 0.047} 290 | 290 | DN2209CT-ND 2.24 1.92 1.28] DN2209TR-ND 819.20 | 4922-09L 
220 | 9.680 | 120 | 143 | DNG328CT-ND 93 80.53 | DN3328TR-ND 212.00 | P1812-224K 5.6 | 0.051} 279 | 279 |DNe210CT-ND 238 2.04 1.36 | DN2210TRND — 870.40 ‘| 4922-10L 
a0 |16210| 90 | 118 [DNSSGOCEND e390 5a | DNGROTRAND 21200 | Pist2-coak 68 | 0058] 261 | 261 |DNE2TICTND 238 204 1.36 | DNB2I1TRND — 870.40 | 4922-11 
: : : : : 8.2 | 0.063} 251 | 251 |DNe212CT-ND 238 2.04 1.36 | DN2212TRND = 870.40‘ | 4922-12L 
= 10.0 | 0.071) 236 | 2.36 | DN2213CT-ND 238 2.04 1.36] DN2213TRND = 870.40 _| 4922-13L 
Series P1 330 12.0 | 0.079) 2.24 | 224 | DN2214CT-ND 238 204 1.36 | DN2214TR-ND 870.40 | 4922-14 
a 15.0 | 0.089) 211 | 211 |DN2215CI-ND 238 204 1.36] DN2215TRND = 870.40 ‘| 4922-15L 
Surface Mount | 18.0 | 0.119) 1.82 | 1.82 |DN2216CT-ND 238 2.04 1.36] DN2216TRND = 870.40 _| 4922-16L 
Power Inductors J Eee E | 22.0 | 0.152) 1.61 | 1.61 |DN2217CT-ND 256 219 1.46 | DN2217TR-ND 934.40 | 4922-17L 
27.0 | 0.179] 1.48 | 1.48 | DN2218CT-ND 256 219 1.46| DN2218TRND 934.40 | 4922-18L 
Min to Max Dimensions-Inch (mm) 33.0 | 0.222) 1.33 | 1.33 | DN2219CT-ND 256 219 1.46) DN2219TRND  — 984.40_| 4922-19L 
A B Cc D 39.0 | 0.315] 1.42 | 112 |DN2220CT-ND 256 219 1.46 | DN2220TRND = 934.40 | 4922-20L 
0.300-0.325 (7.62-8.26) | 0.105-0.125 (2.67-3.18) | 0.125-0.145 (3.18-3.68) [0.020 Min.(0.506 Min.) 47.0 | 0.362] 1.04 | 1.04 | DN2221CT-ND 256 219 1.46 | DN2221TRND = 934.40 | 4922-21L 
E F G 56.0 | 0.397] 1.00 | 1.00 | DN2222CT-ND 256 219 1.46 | DN2222TRND = 934.40 | 4922-221 
0.040-0.060 (1.02-1.52) 0.190 (Ref. only) (4.83 Ref. only) 0.070 (Ref. only)(1.78 Ref. only) 
68.0 | 0.418 | 0.97 | 0.97 | DN2223CT-ND 256 219 1.46 | DN2223TRND = 934.40 | 4922-23L 
ines 82.0 | 0.604] 0.81 | 0.81 | DN2224CT-ND 273 234 1.56 | DN2224TRND 998.40 | 4922-24L 
Induct.) DC mental 100 | 0.672) 0.76 | 0.76 | DN2225CT-ND 2.73 234 1.56| DN2225TRND 998.40 ‘| 4922-25L 
(uH) | Resist. | Current) Current Cut Tape T&R 120 | 0.735} 0.73 | 0.73 | DN2226CT-ND 273 2.34 1.56 | DN2226TR-ND 40 | 4922-26L 
+10% | Max. | Rating| Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | API Delevan . : 8 GT: IS 2! S oes 
@ 1KHz| (OHMS) | (mA) | (mADC) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 500. | Part No. 150 | 0.998) 0.63 | 0.63 | DN2227CT-ND 2.73 234 1.56| DN2227TRND = 998.40 _| 4922-27L 
1 | 0.035 | 2780 | 1526 | DN3260CT-ND 1.56 1.34 .90 | DN3260TR-ND 356.80 | P1330-102K 180 | 1.37 | 0.53 | 0.53 | DN2228CT-ND 273 234 1.56| DN2228TRND 998.40 | 4922-28L 
1.2 | 0.041 | 2690 | 1400 | DNS261CT-ND 1.56 1.34 .90 | DNS261TR-ND 356.80 | P1330-122K DNe229 
1.5 | 0.043 | 2030 | 1291 | DN3262CT-ND 1.56 1.34 .90 | DN3262TR-ND 356.80 | P1330-152K 220 || ESE) 2050), 080 ey 27S 2S 150 aie §— 908-40 4022-20. 
1.8 | 0.048 | 1950 1180 | DN3263CT-ND 1.56 1.34 .90 | DN3263TR-ND 356.80 | P1330-182K 270 1.77 0.47 | 0.47 | DN2230CT-ND 2.73 2.34 1.56 | DN2230TR-ND 998.40 | 4922-30L 
22 | 0.075 | 1690 | 1104 | DN3264CT-ND 1.56 1.34.90 | DNS264TR-ND 356.80 | P1330-222K 330 | 251 | 0.39 | 0.39 | DN2231CT-ND 2.73 234 1.56] DN2231TR-ND 998.40 | 4922-31L 
27 | 0.080 | 1550 | 936 | DNS265CT-ND 1.56 1.34 .90 | DNG265TRND 356.80 | P1330-272K " 3 
33 | oto | 1460 | 940 (RORESESCEND] ise 1294 90 [DREDRBTRIND) a5ee0 | Pia30-a90K 390 | 273 | 0.38 | 0.38 | DN2232CT-ND 2.73 2.34 1.56 | DN2232TR-ND —-998.40_| 4922-32L 
3.9 | 0.118 | 1390 | 732 | DN3267CT-ND 1.56 1.34 .90 | DN3267TR-ND 356.80 | P1330-392K 470 | 3.25 | 0.35 | 0.35 | DN2233CT-ND 2.73 234 1.56 | DN2233TRND  -998.40_| 4922-33L 
4.7 | 0.125 | 1330 | 720 | DNS268CT-ND 1.56 1.34 .90 | DNG268TR-ND 356.80 | P1330-472K 
se |oi45 | 1110 | ei2 \DNeSBOCTND) 156 124 90 |DRGS60TRND! sse80|Ptas0 sac 560 | 3.75 | 0.33 | 0.33 |DN2234CT-ND 280 240 1.60 | DN2234TRND 1024.00 | 4922-34L 
68 | 0.165 | 1080 | 600 | DN3270CT-ND 1.56 1.34.90 | DN3270TR-ND 356.80 | P1330-682K 680 | 4.31 | 0.30 | 0.30 | DN2235CT-ND 280 240 1.60 | DN2235TRND 1024.00 | 4922-35L 
8.2 | 0.180 | 1020) 600 | DNS271CT-ND 1.56 1.34 .90 | DNS271TR-ND 356.80 | P1330-822K 820 | 6.04 | 0.26 | 0.26 | DN2236CT-ND 280 240 1.60 | DN2236TRND 1024.00 | 4922-36L 
10 | 0216 | 946 | 564 | DN3272CT-ND 1.56 1.34 .90 | DN3272TRND 356.80 | P1330-103K 4 ‘ : 
2 |o2s | ot | sie WORESSCEND 156 134 90 (ERG@eTBND! asee0 | Pisso-120K 1000 | 6.90 | 0.24 | 0.24 | DN2237CT-ND 2.80 240 1.60 | DN2237TRND 1024.00 | 4922-37L 
15 | 0.288 | 858 | 432 | DNG274CT-ND 1.56 1.34.90 | DNS274TR-ND _ 356.80 | P1330-153K 1200 | 10.00} 0.20 | 0.20 | DN2238CT-ND 2.80 240 1.60 | DN2238TR-ND 1024.00 | 4922-38L 
18 | 0.328 | 817 | 420 | DNG275CT-ND 1.56 1.34 .90 | DNS275TR-ND 356.80 | P1330-183K 7 ' 
2 | ose | ca | oes MERCER 1c6 124 90 FERESETRING seo | Ptazo-22ak 1500 | 12.50 | 0.178 | 0.178 | DN2239CT-ND 2.80 240 1.60 | DN2239TR-ND 1024.00 | 4922-39L 
27 |0425 | 657 | 324 | DNB277CT-ND 1.56 134 90 | DN3277TRND 356.80 | P1330-273K 1800 | 16.00 | 0.157 | 0.157 | DN2333CT-ND 2.80 240 1.60 | DN2333TRND 1024.00 | 4922-40L 
33 | 0.538 | 568 | 270 | DNS278CT-ND 1.56 1.34 .90 | DNG278TR-ND 356.80 | P1330-333K 2200 | 20.00 | 0.141 | 0.141 | DN2334CT-ND 280 240 1.60 | DN2334TRND 1024.00 | 4922-41L 
39 | 0.600 | 488 | 270 | DN3279CT-ND 1.56 1.34.90 _ | DN279TR'ND 356.80 | P1330-393K 7 7 .. 
a7 OTS dGT CEES REE LES 13490 BREST SBE GO | PTSSO-aTEC 2700 | 23.00 | 0.131 | 0.131 | DN@335CT-ND 280 240 1.60 | DN2335TRND 1024.00 | 4922-42L 
56 | 0.900 | 442 | 216 | DNS281CT-ND 1.56 1.34 .90 | DNS281TR-ND 356.80 | P1330-563K 3300 | 25.00 | 0.126 | 0.126 | DN2336CT-ND 280 240 1.60 | DN2336TRND 1024.00 | 4922-43L 
6B | 1.020 | 384 | 174 PONEECEN, 1.56 1.34 290 PONE) 956.80 | P1390-€83K 3900 | 33.00] 0.110 | 0.110 | DN2337CT-ND 280 240 1.60) DN2337TRND 1024.00. | 4922-44L 
82 | 1.380 | 362 | 150 | DNS283CT-ND 1.56 1.34 .90 | DNS283TRND 356.80 | P1330-823K 
400 | 1.680 | 347 | 132 | DNg284CT.ND 1.83 157 1.05 | DNG284TRND 418.40 | P1330-104K 4700 | 37.00 | 0.103 | 0.103 | DN2338CT-ND 280 240 1.60 | DN2338TRND 1024.00 | 4922-45L 
120 | 1.800 | 327 | 111 | DN3285CT-ND 1.83 157 1.05|DNG285TRND 418.40 | P1330-124K 5600 | 40.00 | 0.100 | 0.100} DN2339CT-ND 280 240 1.60] DN2339TRND 1024.00 _| 4922-46L 
150 | 2.040 | 272 | 106 | DN3286CT-ND 1.83 1.57 1.05| DNS286TR-ND 418.40 | P1330-154K e800 | 62.00] 0.080 | 0.080 | DNB340CT-ND 294 252 1.68) DNB340TRND 1075.20. | 4922-47L 
180 | 2.400 | 261 89 | DN3287CT-ND 1.83 1.57 1.05 | DN3287TR-ND 418.40 | P1330-184K 
220 | 2.648 | 223 72 | DNS288CT-ND 1.83 1.57 1.05 | DNS288TR-ND 418.40 | P1330-224K 8200 | 66.00 | 0.077 | 0.077 | DN@341CT-ND 294 252 1.68| DN2341TRND 1075.20 | 4922-48L 
270 | 4220 | 191 | 60 TEQNECBSIENE) 1,831.57 1.05 HSSZES TIN) 418.40 | P1S30-274K. 10000 | 74.00 | 0.071 | 0.071 | DN2342CT-ND 2.94 252 1.68 | DN2342TRND = 1075.20 | 4922-491 
330 | 4.800 | 179 57 | DNS290CT-ND 1.83 1.57 1.05 | DNS290TRND 418.40 | P1330-334K 
390 | 5640 | 171 48 | DNB291CT-ND 183 157  1.05|DN3201TRND 418.40 | P1330-304K 12000 | 93.00 | 0.065 | 0.065 ) DN2343CT-ND 2.94 252 1.68 | DN2343TRND 1075.20 | 4922-50L 
470 | 6.000 | 161 41 | DNB292CT-ND 1.83 1.57 1.05 | DN3292TR-ND 418.40 | P1330-474K 15000 | 105.00] 0.061 | 0.061 ) DN2344CT-ND 2.94 252 1.68] DN2344TRND 1075.20 | 4922-51L 
ses ts bse = pain ie bp ie aes alae gre 18000 | 143.00] 0.052 | 0.052 | DN2345CT-ND 3.29 2.82 1.88 | DN2345TRND 1203.20 | 4922-52L 
820 | 9.960 | 113 | 26 | DNG295CI-ND 1.83 1.57 1.05 | DN3295TR-ND 418.40] P1330-824K 22000 | 160.00) 0.050 | 0.050 BRESISCENES 9.20 262) 1.60 DET 1208.20 | deze-sol 
1000 | 11.160 | 105 22 | DNS296CT-ND 1.83 1.57 _1.05 | DN3296TR'ND__418.40 | P1330-105K (Continued) 
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Del Dc Curr. Tape & 
API levan Inductors (Cont.) Ind. Test | Resist. | Rating Cut Tape Reel | API 
H 24 (6.10) (uH) | Q | Freg.| Max. | Max. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
Series 5022 os eo | 5% |Min.| (MHz)| (Ohms) | (mA) | Part No. 110 100 | PartNo. 800 | Part No. 
Surface Mount > 240.0) 65 | 0.79] 7.800 | 210 | DN2317CFND 2.31 1.98 1.92 | DNE317TR-ND 844.80 | 5022-244) 
ahioso § 0% | 505 (12.82) 270.0| 65 | 0.79 | 11.000 | 182 | DNeB18CT-ND 2.49 2.13 1.42 | DNE318TRND 908.80 | 5022-274) 
Inductors (1.27) min, (1-90) “Ne 300.0! 65 | 0.79 | 11.500 | 178 |DNeS19CT-ND 2.49 2.13 1.42 | DN2319TR-ND 908.80 | 5022-304 
Mechanical Configuration: Units are encapsulated in a Surface Mount package, using an epoxy molded case. Operating $30.0) 65 | 0.78 | 12000 | 173 Oem, 240 219 1.42 eg 908-80: 5022-334 
Temperature: -55°C to +125°C. Current Rating at 90°C Ambient: 35°C rise. Maximum Power Dissipation at 90°C: 0.405 360.0] 65 | 0.79 | 12.500 | 171 | DN2S21CT-ND 2.49 2.13 1.42 | DN2321TR:ND 908.80 | 5022-364J 
Watts. Weight Max.: 1.5 grams 390.0] 65 | 0.79] 16.300 | 149 | DN2322CT-ND 2.49 2.13 1.42 | DN2322TRND 908.80 | 5022-394) 
430.0] 65 | 0.79 | 17.100 | 147 | DN2323CT-ND 2.49 2.13 1.42 | DN2323TRND 908.80 | 5022-434) 
i ae ae nea aime siete fea 470.0| 65 | 0.79 | 17.900 | 143 | DN2324CT-ND 2.49 2.13 1.42 | DN2324TRND 908.80 | 5022-474) 
‘ J re j er ne 510.0] 65 | 0.79 | 18.800 | 139 | DN2325CT-ND 2.49 2.13 1.42 | DN2325TRND 908.80 | 5022-514) 
ad re a ans eh ata ae Boe cane pate 560.0| 65 | 0.79 | 19.500 | 136 | DN2326CT-ND 2.49 213 1.42 | DN2326TRND 908.80 | 5022-564J 
Series 5022 Phenolic Core 620.0] 65 | 0.79 | 25.900 | 119 | DN2327CT-ND 2.49 2.13 1.42 | DN2327TRND 908.80 | 5022-624) 
015) 50] 250] 0.030 | 3500 | DNE240CT.ND 273 234 1.56] DNDDAOTRIND 998.40 [5022-1510 680.0] 65 | 0.79 | 27.200 | 116 | DN2328CT-ND 2.49 2.13 1.42 | DN2328TRND 908.80 | 5022-684) 
0.16 | 50 | 25.0 | 0.040 | 3025 | DN2241CT-ND 2.73 2.34 1.56 | DN2241TRND 998.40 |5022-161J 750.0) 65 | 0.79 | 26.600 | 112 [Oe 240 2.19 1.42 Pe uaieg 900.80 | 5022-764) 
0.18! 50 | 25.0 | 0.043 | 2915 | DNe242CT-ND 2.73 234 1.56 | DN2242TRND 998.40 [5022-1810 820.0] 65 | 0.79 | 30.000 | 110 | DN2330CT-ND 2.49 2.13 1.42 | DN2330TRND 908.80 | 5022-824) 
0.20) 50 | 25.0 | 0.047 | 2790 | DN2243CT-ND 2.73 2.34 1.56 | DN2243TR-ND 998.40 |5022-201J 910.0} 65 | 0.79 | 31.500 | 107 | DN2331CT-ND 2.49 2.13 1.42 | DN2331TR-ND 908.80 | 5022-914J 
0.22 | 50 | 25.0 | 0.055 | 2580 | DN2244CT-ND 2.73 2.34 1.56 | DN2244TR-ND 998.40 |5022-221J 1000.0, 65 | 0.79 | 33.000 | 105 | DN2332CT-ND 2.49 2.13 1.42 | DN2332TR-ND 908.80 | 5022-105J 
0.24 | 45 | 25.0 | 0.060 | 2470 | DN2245CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2245TR-ND 768.00 5022-241 
0.27 | 45 | 25.0 | 0.070 | 2285 | DN2246CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2246TRND 768.00 |5022-271U a 
0.30 | 45 | 25.0 | 0.080 | 2140 | DNe247cT-ND 2.10 1.80 1.20 | DNe247TR-ND_ 768.00 |5022-201 | Series 8532 
0.33 | 45 | 25.0 | 0.090 | 2015 | DN2248CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2248TRND 768.00 |5022-331U 
0.36 | 45 | 25.0 | 0.098 | 1935 | DN2249CT-ND_ 2.10 1.80 1.20 | DN2249TR-ND 768.00 [5022-361 Surface Mount Power nN 
0.39 | 45 | 25.0 | 0.100 | 1915 | DN2250CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2250TRND 768.00 |5022-391J (4 xq t 
0.43 | 45 | 25.0 | 0.110 | 1825 | DN2251CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2251TRND 768.00 |5022-431U Inductors 080 (1.27) HNO c 
0.47 | 45 25.0 | 0.120 | 1750 | DN2252CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2252TR-ND 768.00 |5022-4715 Mechanical Configuration: Units are encapsulated in a surface mount package, eS Sh 
0.51 | 45 | 25.0 | 0.130 | 1680 ) DN2253CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2253TR-ND 768.00 |5022-511J using an epoxy molded case. High resistivity ferrite core, allows for high “~_ D»"SN A 
0.56 | 50 | 25.0 | 0.135 | 1645 | DN2254CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2254TR-ND 768.00 /5022-561J inductance with low DC resistance. Operating Temperature: -55°C to +125°C . Ser 
0.62/50 | 25.0 | 0.140 | 1615 | DN2255CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2255TR-ND 768.00 |5022-621U Current Rating: 40°C rise over 85°C ambient Power Dissipation at 85°C: .50 
0.68 | 50 | 25.0 | 0.150 | 1555 | DNE256CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2256TRND 768.00 |5022-681U Watts Inductance:/Measured at TW withino OG current 
0.75 | 50 | 25.0 | 0.180 | 1425 | DN2257CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2257TR-ND 768.00 |5022-751U Mm 7 5 
jin to Max Dimensions-Inch (mm) 
0.82 | 50 | 25.0 | 0.220 | 1300 | DN2258CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2258TRND 768.00 |5022-821U A B C (over terminals) D E 
0.91 | 50 | 25.0 | 0.240 | 1240 | DN2259CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2259TRND 768.00 |5022-911J B40 — 860 310 to 330 B66 to 286 070 to 110 20 (Ref. Only) 
1.00] 50 | 25.0 | 0.290 | 1125 | DN2260CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2260TR-ND 768.00 |5022-102J (21.34 — 21.84) (7.87 — 8.38) (6.76 — 7.26) (1.78 — 2.79) 5.08 (Ref. Only) 
1.10] 33 | 7.9 | 0.420 | 930 | DN2261CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2261TRND 768.00 |5022-112J 
1.20] 33 | 7.9 | 0.420 | 930 | DN2262CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2262TRND 768.00 |5022-122J Induct. |MaxDC | Current Cut Tape Ter API 
1.30] 33 | 7.9 | 0.480 | 875 | DN2263CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2263TRND 768.00 |5022-132J @1kHz | Resist. | Rating | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
150 | 33 | 7.9 | 0.500 | 855 | DN2264CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2264TRND 768.00 |5022-152J ((uH)#15% |(Ohms) | Max.(A) | Part No. 1 10100 _| Part No. 480 Part No. 
1.60] 33 | 7.9 | 0.600 | 780 | DN2265CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2265TRND 768.00 |5022-162J Series 8532 Ferrite Core, +15% 
1.80] 33 | 7.9 | 0.650 | 755 | DN2266CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2266TRND 768.00 |5022-182J 1.0 | 0.009 | 627 | DNS201CT-ND 3.01 258 1.72 | DNG201TRND 660.48 | 8532-01LTR 
2.00 | 33 | 7.9 | 0.800 | 675 | DN2267CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2267TRND 768.00 |5022-202J 12 | 0.010 | 5.95 | DNS202CT-ND 3.01 258 1.72 | DNG202TRND 660.48 | 8532-02LTR 
2.20] 33 | 7.9 | 0.950 | 620 | DN2268CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2268TRND 768.00 |5022-222) 15 | 0.011 5.67 | DN3203CT-ND 3.01 258 1.72 | DN3203TRND 660.48 | 8532-03LTR 
2.40 | 33 | 7.9 | 1.100 | 575 | DN2269CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2269TRND 768.00 |5022-242) 18 | 0.012 | 5.43 | DNS204CT-ND 3.01 258 1.72 | DNS204TRND 660.48 | 8532-04LTR 
2.70| 33 | 7.9 | 1.200 | 550 | DN2270CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2270TR-ND 768.00 |5022-272J 22 0.013 5.22 | DN3205CT-ND 3.01 2.58 1.72 | DN3205TR-ND 660.48 _| 8532-05LTR 
3.00 | 33 | 7.9 | 1.800 | 455 | DN2271CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2271TRND 768.00 |5022-302J 27 | 0.014 | 5.03 | DNS206CT-ND 3.01 258 1.72 | DN3206TRND 660.48 | 8582-06LTR 
3.30 | 33 | 7.9 | 2.000 | 430 | DN2272CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2272TRND 768.00 |5022-332J 3.3 | 0.016 | 4.70 | DN3207CT-ND 3.01 258 1.72 | DN3207TRND 660.48 | 8582-07LTR 
3.60 | 33 | 7.9 | 2.150 | 415 | DN2273CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2273TRND 768.00 |5022-362J 3.9 | 0.017 | 4.56 | DN3208CT-ND 3.01 258 1.72 | DN3208TRND 660.48 | 8532-08LTR 
3.90 | 33 | 7.9 | 2300 | 395 | DN2274CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2274TRND 768.00 |5022-392J 4.7 | 0.022 | 4.01 | DN3209CT-ND 3.01 258 1.72 | DN3209TRND 660.48 | 8532-09LTR 
4.30 | 33 | 7.9 | 2.400 | 390 | DN2275CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2275TRND 768.00 |5022-432J 5.6 | 0.024 | 3.84 | DNS210CT-ND 3.01258 1.72 | DNS210TR'ND__660.48_| 8532-10LTR 
4.70 | 33 | 7.9 | 2.600 | 375 | DN2276CT-ND 2.10 1.80 1.20 | DN2276TRND 768.00 |5022-472J 68 | 0.026 | 3.69 |DN3211CT-ND 3.01 258 1.72 | DN3211TRND 660.48 | 8532-11LTR 
Series 5022 Iron Core 8.2 | 0.028 | 3.55 | DN3212CT-ND 3.01 258 1.72 | DN3212TRND 660.48 | 8532-12LTR 
5.10 | 35 | 7.9 | 0.300 | 1040 | DN2277CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2277TR-ND 844.80 |5022-512J 10.0 | 0.033 | 3.27 | DNS213CT-ND = 3.36 2.88 1.92 | DNS213TR-ND 737.28 8532-13LTR 
5.60 | 45 | 7.9 | 0.300 | 1030 | DN2278CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2278TRND 844.80 |5022-562J 120 | 0.037 | 3.09 | DNS214CT-ND 3.36 2.88 1.92 | DN3214TR-ND 737.28 | 8532-14LTR 
6.20 | 45 | 7.9 | 0.470 | 830 | DN2279CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2279TR-ND 844.80 |5022-622J 15.0__| 0.040 | 297 | DNS2ISCT-ND 3.36 2.88 1.92 | DNG21STRND 737.28 | 8532-15LTR 
6.80 | 50 | 7.9 | 0.500 | 820 | DN2280CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2280TRND 844.80 |5022-682J 18.0 | 0.044 | 284 | DNS216CT-ND 336 288 1.92 | DNS216TRND 737.28 | 8532-16LTR 
7.50 | 50 | 7.9 | 0.550 | 765 | DN2281CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2281TRND 844.80 |5022-752J 22.0 | 0.050 | 266 | DN3217CT-ND 336 288 1.92 | DN3217TRND 737.28 | 8532-17LTR 
8.20 | 50 7.9 | 0.600 | 748 | DN2282CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2282TR-ND 844.80 |5022-822J 27.0 0.070 2.25 | DN3218CT-ND 3.36 288 1.92 | DN3218TR-ND 737.28 | 8532-18LTR 
9.10] 55 7.9 | 0.800 | 638 | DN2283CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2283TR-ND 844.80 |5022-912J 33.0 0.075 2.17 | DN3219CT-ND 3.36 288 1.92 | DN3219TRND 737.28 | 8532-19LTR 
10.0} 55 | 7.9 | 0.900 | 610 | DN2284CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2284TR-ND 844.80 |5022-103J 39.0 | 0.084 | 2.05 | DN3220CT-ND 3.36 288 1.92 | DN3220TR'ND 737.28 | 8532-20LTR 
11.0] 60 | 25 | 1.050 | 565 | DN2285CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2285TRND 844.80 5022-113) 47.0 | 0.104 | 1.84 | DNS221CT-ND 336 288 1.92 | DN3221TRND 737.28 | 8532-21LTR 
12.0| 65 | 2.5 | 1.100 | 555 | DN2286CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2286TRND 844.80 5022-123) 56.0 | 0.130 | 1.65 | DNG222CT-ND 3.36 288 1.92 | DN3222TRND 737.28 | 8532-22LTR 
13.0] 65 | 2.5 | 1.200 | 520 | DN2287CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2287TR-ND 844.80 |5022-133J 68.0 | 0.145 1.56 | DNS223CT-ND 3.36 2.88 1.92 | DN3223TR-ND 737.28 | 8532-23LTR 
15.0] 65 | 25 | 1.400 | 495 | DN2288CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2288TRND 844.80 |5022-153J 82.0 | 0.152 | 1.53 | DNS224CT-ND 3.36 288 1.92 | DN3224TR-ND 737.28 | 8532-24LTR 
16.0] 70 | 25 | 1.800 | 420 | DN2289CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2289TR-ND 844.80 [5022-163J 100.0 _| 0.208 1.30 _| DNS225CT-ND_ 3.54 3.03 2.02 | DN3225TR-ND 775.68 _| 8532-25LTR 
18.0] 75 | 25 | 2.250 | 388 | DN2290CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2290TRND 844.80 5022-183) 120.0 | 0.283 | 1.12 | DNS226CT-ND 3.54 3.03 2.02 | DN3226TRND 775.68 ‘| 8532-26LTR 
20.0 | 75 | 25 | 2.500 | 372 | DN2291CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2291TRND _ 844.80 |5022-203J 150.0 | 0.330 | 1.04 | DNS227CT-ND 3.54 3.03 2.02 | DN3227TRND 775.68_‘| 8532-27LTR 
22.0| 75 | 25 | 2.500 | 368 | DN2292CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2292TRND 844.80 |5022-223) 180.0 | 0.362 | 0.99 | DNS228CT-ND 3.54 3.03 2.02 | DN3228TRND 775.68 | 8532-28LTR 
24.0| 60 | 25 | 2.500 | 368 | DN2293CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2293TRND 844.80 |5022-243J 220.0 | 0.505 | 0.84 | DN3229CT-ND 3.54 3.03 2.02 | DN3229TRND 775.68 | 8532-29LTR 
27.0| 60 | 25 | 2.600 | 360 | DN2294CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2204TRND 844.80 |5022-273J 270.0 | 0.557 | 0.80 | DN3230CT-ND 3.54 3.03__2.02_| DN3230TRND_775.68_| 8532-30LTR 
30.0 | 65 25 | 2.800 | 348 | DN2295CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2295TR-ND 844.80 |5022-303U 390.0 0.770 0.68 | DN3232CT-ND 3.54 3.03 202 | DN3232TRND 775.68 | 8532-32LTR 
33.0 | 65 | 25 | 3.000 | 337 | DN2296CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2206TRND _ 844.80 |5022-333J 470.0 | 1.03 0.59 | DN3233CT-ND 3.54 3.03 2.02 | DN3233TRND 775.68 | 8532-33LTR 
36.0] 60 | 25 | 2500 | 368 | DN2297CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2297TRND 844.80 |5022-363J 560.0 | 1.14 0.56 | DN3234CT-ND 3.54 3.03 2.02 | DN3234TRND 775.68 ‘| 8532-34LTR 
39.0| 60 | 25 | 2.600 | 361 | DN2298CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2298TRND 844.80 |5022-393J 680.0 | 1.50 0.49 | DN3235CT-ND 3.54 3.03 2.02 | DN3235TRND 775.68 ‘| 8532-35LTR 
43.0| 60 | 25 | 2.700 | 353 | DN2299CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2299TRND 844.80 |5022-433J 820.0 | 1.98 0.42 | DN3236CT-ND_ 3.54 __3.03_2.02_| DN3236TRND_775.68_| 8532-36LTR 
47.0 | 55 2.5 | 2.750 | 351 | DN2300CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2300TR-ND 844.80 |5022-473J 1000.0 2.30 0.39 | DN3237CT-ND 3.75 3.21 2.14 | DN3237TR-ND 821.76 | 8532-37LTR 
51.0 | 55 2.5 | 2.850 | 344 | DN2301CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2301TR-ND 844.80 [5022-513 1200.0 2.55 0.37 | DN3238CT-ND 3.75 3.21 2.14 | DN3238TR-ND 821.76 | 8532-38LTR 
56.0| 55 | 25 | 3.000 | 335 | DN2@302CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2302TRND 844.80 |5022-563J 1500.0 | 3.00 0.34 | DN3239CT-ND 3.75 «3.21. 2.14 | DN3239TRND_ 821.76 _ | 8532-39LTR 
62.0| 55 | 25 | 3.150 | 328 | DN303CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2303TRND 844.80 |5022-623J 1800.0 | 4.00 0.30 | DN3240CT-ND 3.75 3.21 214 | DN3240TRND 821.76 | 8582-40LTR 
68.0] 55 | 25 | 3.300 | 320 | DN2304CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2304TRND 844.80 |5022-683J 2200.0 | 4.40 0.28 | DN3241CT-ND 3.75 3.21 2.14 | DN3241TRND 821.76 _| 8582-41LTR 
75.0 | 55 | 25 | 3.700 | 302 | DN2305CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2305TR-ND 844.80 |5022-753J 2700.0 | 5.80 0.25 | DN3242CT-ND 3.75 3.21. 2.14 | DN3242TR-ND 821.76 | 8532-42LTR 
82.0 | 50 | 25 | 3.900 | 295 | DN2306CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2306TRND 844.80 |5022-823J 3300.0 | 6.56 0.23 | DNB243CT-ND 3.75. 3.21. 2.14 | DNB243TR-ND- 821.76 | 8532-43LTR 
91.0] 50 | 25 | 4.300 | 280 | DN2307CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2307TRND 844.80 |5022-913J 3900.0 | 8.63 0.20 | DNS244CT-ND 3.75 3.21 2.14 | DN3244TRND 821.76 | 8532-44LTR 
100.0] 50 | 25 | 4.500 | 275 | DNe308CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2308TRND 844.80 |5022-104J 4700.0 | 10.1 0.19 | DNS245CT-ND 3.75 3.21 214 | DN3245TRND 821.76 | 8532-45LTR 
110.0] 60 | 0.79 | 4.900 | 262 | DN2309CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2309TR-ND 844.80 |5022-114J 5600.0 | 11.2 0.18 | DNS246CT-ND 3.75 3.21 2.14 | DN3246TRND 821.76 _| 8532-46LTR 
120.0] 65 | 0.79 | 5.200 | 255 | DN2310CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2310TRND 844.80 |5022-124J 6800.0 | 15.0 0.15 | DN3247C-ND 3.75 321 2414 | DNG247IR.ND 621.76 | 8532-47LTR 
130.0| 65 | 0.79 | 5.450 | 250 | DNE311CT-ND 231 1.98 1.32 | DN2311TRND 844.80 |5022-134J 8200.0 | 208 0.13 | DN3248CL-ND 3.75 321 214 | DNG248TRND 821.76 | 8532-48LTR 
150.0} 65 | 0.79 | 6.050 | 237 | DN2312CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2312TR-ND 844.80 |5022-154J 10000.0 | 23.4 0.12 | DN3249CT-ND 3.75 3.21 2.14 | DN@249TR-ND 821.76 | 8532-49LTR 
160.0] 65 | 0.79 | 6.400 | 230 | DN2313CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2313TRND 844.80 |5022-164J 12000.0 | 26.0 0.12 | DNS250CT-ND 3.75 321 214 | DNS250TRND 821.76 | 8532-S0LTR 
180.0) 65 | 0.79 | 6.750 | 244 | DN2314CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2314TR-ND 844.80 |5022-184J 15000.0 | 36.0 0.10 | DN3251CT-ND 3.75 3.21 214 | DN3251TR-ND 821.76 | 8532-51LTR 
200.0] 65 | 0.79 | 7.100 | 219 | DN2315CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2315TRND 844.80 |5022-204) 18000.0 | 40.0 0.09 | DN3252CT-ND 3.75 3.21 2.14 | DNB252TRND 821.76 | 8532-52LTR 
220.0] 65 | 0.79 | 7.450 | 213 | DN@316CT-ND 2.31 1.98 1.32 | DN2316TRND 844.80 |5022-224) (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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API Delevan |nductors (cont) 


Series DC780 


‘. High Cc P. +  -|.79 (20.06) 195 
Series CM9900 PC Mount igh Current Power (4.95) 
823 
Common Mode Chokes Line Chokes ee ko) 4 
+ Operating Temperature Range: -55°C to +125°C icbabeere Polpalati gone Gate fab anes rk ee Es (19.08) Hole-4/40 screw 
+ Current Rating at 80°C Ambient: 40°C rise anical mounting. Insulated bobbins. Operating Temperature: 4 min. 
* Mechanical Configuration: Tape wrapped winding sections; varnish impregnated assembly -55°C to +125°C, -55°C to +80°C @ full rated current. 
NOTES: 
(1) Inductance in table is for either L1 or L2 Nom. | Max. /Max. Rated| Dimension API 
(2) Leakage inductance tested at L1 with L2 shorted or at L2 with L1 shorted Induct.| DCR Current Inch (mm) | Digi-Key Price Each Delevan 
(3) Windings balanced within 1% (uH) | (Ohms)| (ADC) = : ul — 1 10 50 | PartNo. 
eries , Yo 
2 7 p—18.8—4 1.0 | 0.003 11.4 ].620 (15.748) | DN2400-ND 5.17. 4.70 = 4.52 | DC780-102L 
WT 1.2 | 0.003 11.4 |.620 (15.748) | DN2401-ND 5.17, 4.70 = 4.52 | DC780-122L 
u L2 [Z al x i {7.0 1.5 | 0.003 11.4 |.620 (15.748) | DN2402-ND 5.17 4.70 4.52 | DC780-152L 
, 1.8 | 0.003 11.4 |.620 (15.748) | DN2403-ND 5.17. 4.70 = 4.52 | DC780-182L 
i iq Bt 2.2 | 0.004 11.4 |.620 (15.748) | DN2404-ND 5.17 4.70 _~—«4.52_ | DC780-222L 
a L299 —| 27 | 0.005 11.4 |.620 (15.748) | DN2405-ND 5.17. 4.70 += 4.52 | DC780-272L 
64 Sq: 14.4 3.3 | 0.005 11.4 |.620 (15.748) | DN2406-ND 5.17. 4.70 = 4.52 | DC780-332L 
5.1 13.1 3.9 | 0.005 11.4 |.620 (15.748) | DN2407-ND 5.17. 4.70 ~— 4.52 | DC780-392L 
4.7 | 0.005 11.4 |.620 (15.748) | DN2408-ND 5.17, 4.70 = 4.52: | DC780-472L 
Inductance | Current API 5.6 | 0.006 11.4 |.620 (15.748) | DN2409-ND_ 5.17 4.70 _~—-4.52._ | DC780-562L 
(HH) Rating Max. | Digi-Key Price Each Delevan 6.8 0.007 11.4 |.620 (15.748) | DN2410-ND 517 4.70 4.52 | DC780-682L 
L1 or L2 (Amps) Part No. 1 10 100 Part No. 8.2 0.007 11.4 |.620 (15.748) | DN2411-ND 517 4.70 4.52 | DC780-822L 
47 3.5 DN4600-ND 3.61 3.09 2.06 CM9900-473 Series DC780, +10% 
56 3.5 DNE6OT-ND 3.61 3.09 2.06 CM9900-563 10.0 | 0.009 11.4 |.620(15.748) | DN2412-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-103K 
2 2 eieeat ae ae ees hee 12.0 | 0.009 11.4 |.620(15.748) | DN2413-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-123K 
100 28 | DNAGO4ND __361__3.09 2.068 |_GM9900-108 120 | oor | 72 |.sa0(16.002) | DNe«ISND 6.05850 828 | DC7e0-18aK 
ee a CREO NG ae a ae Bede a 22.0 | 0.019 7.2 |.630 (16.002) | DN2416-ND 6.05 ~—«5.50 __5.28 _| DC780-223K 
iw | 22 | pln Ser Son 208 | emes | | [20 | come [Se [sucsoam /mwiraD Gus set sae | Dome 
ee ee SR SeEAND 3.61 S09 2.06 CMon00 zee 39.0 | 0.030 5.5 |.594 (15.087) | DN2419-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-393K 
219 oe DNS608-N sl S08 28 CMoe0o2i¢ 47.0 | 0.035 5.5 |.625 (15.875) | DN2420-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-473K 
= ; i ae he a. ae ae Beenie 56.0 | 0.039 5.5 __|.625 (15.875) | DN2421-ND 6.05 —=«5.50_—«5.28 | DC780-563K 
so | 14 | ouisizno 3800 ate | Gumoane | | [S00 [cos | se jee seen [oNzzNg 05 sen 522 [poco 
se pe sa o ae eve se aaenest 100 | 0.080 4.0  |.593 (15.062) | DN2424-ND 6.05 5.50 5.28 | DC780-104K 
_ a Ee oe) 08 ae CN SeON eek 120 0.090 4.0 593 (15.062) | DN2425-ND 6.05 5.50 5.28 DC780-124K 
1908 aa Nee SNE cl 3.08 eG EM9200-105 150 | 0.098 4.0 |.593 (15.062) | DN2426-ND 6.05 «5.50 5.28 | DC780-154K 
1200 88 DN4616-ND 3.61 3.09 2.06 CM9900-125 
4500 70 DN4617-ND 3.61 3.09 2.06 CM9900-155 180 | 0.110 4.0 — |.593 (15.062) | DN2427-ND 7.70 7.00 6.72 | DC780-184K 
4800 a DN4618-ND 361 3.09 — CM9900-185 220 | 0.150 2.8 |.593 (15.062) | DN2428-ND 7.70 7.00 6.72 | DC780-224K 
2200 55 DN4619-ND 3.61 3.09 2.06 CM9900-225 ah ie 7 Fe ea me vera) cee Lo thd ee Bee a 
e100 8 epee oe oe eve ee =D ca 1 : ee a 4: oe ae ND 7.70 a 6.72 Bee 
3300 55 DN4621-ND 3.61 3.09 2.06 CM9900-335 : : : : : z 
470 | 0.355 1.6 |.590 (14.986) | DN2432-ND 7.70 +=7.00 +~—-6.72._ | DC780-474K 
560 | 0.388 1.6 |.590 (14.986) | DN2433-ND 7.70 7.00 6.72 | DC780-564K 
= 7 680 | 0.430 1.6 |.590 (14.986) | DN2434-ND 7.70 7.00 6.72 | DC780-684K 
Series DC 630 High Current 820 | 0.590 1.3 |.590 (14.986) | DN2435-ND 7.70 7.00 6.72 | DC780-824K 
. 1000 | 0.818 1.0 _|.590 (14.986) | DN2436-ND_ 7.70 7.00 ~_—-6.72._ | DC780-105K 
Power Line Chokes 1200 | 1.140 0.8 —|.590 (14.986) | DN2437-ND 7.70 7.00 6.72 | DC780-125K 
1500 | 1.260 0.8 —_|.590 (14.986) | DN2438-ND 7.70 7.00 6.72 | DC780-155K 
Physical Parameters = lnch (imi) 1800 | 1.390 0.8 —_|.590 (14.986) | DN2439-ND 7.70 7.00 6.72 | DC780-185K 
ri = C D c 2200 | 1.540 0.8 —_|.590 (14.986) | DN2440-ND 7.70 7.00 6.72 | DC780-225K 
0.630+0.030 49 0.750 0.180+0.020 | Clearance Hole 
(16.00+7.62) | (12.45) Max. | (19.05) Min. | (4.5745.08) | for 4/40 Screw Ss . 
eries 4426 
Nom. | Max. | Max. Rated Lead H + 
Induct.) DCR Current Diameter Digi-Key Price Each API Delevan Ss u rface Mou nt Ai r , | 
(uH) |(Ohms)| (A DC) In. (mm) Part No. 1 10 50 | PartNo. Core Ind uctors 2 F 
1.0 | 0.003 14.00 .051 (1.30) | DN3400-ND 5.12 4.65 4.47 | DC630-102M ; j ; ; | 
10.0 | 0.010 9.50 .051 (1.30) | DN3410-ND 5.89 5.35 5.14 | DC630-103K High Q; wire wound ait cores over a wide frequency: range: 
100 | 0.095 3.21 .029(.74) | DN3422-ND 5.89 5.35 5.14 | DC630-104K Flat cap top is suitable for automatic placement. GH 
12.0 | 0.011 9.10 .051 (1.30) | DN3411-ND 5.89 5.35 5.14 | DC630-123K Size A Size B Top [| Typical Pad Layout 
120 | 0.100 3.12 .029 (.74) | DN3423-ND_ 5.89 5.35 _5.14_ | DC630-124K (inch) (mm) (inch) (mm) 
15 | 0.004 13.50 .051 (1.30) | DN3401-ND 5.12 4.65 4.47 | DC630-152M A Max 120 3.05 120 3.05 Ba oP A 
15.0 | 0.015 8.09 .045 (1.14) | DN3412-ND 5.89 5.35 5.14 | DC630-153K B Max 125 3.18 125 3.18 I 7 
150 | 0.111 2.97 .029(.74) | DN3424-ND 7.70 7.00 6.72 | DC630-154K C Max 145 3.68 270 6.86 
18.0 | 0.020 7.00 .040 (1.02) | DN3413-ND 5.89 5.35 5.14 | DC630-183K D | .115+.010 | 2.92.25 | 230+.010 | 5.84+.25 eC Strip ienath AE 
180 | 0.125 2.80 .029 (.74) | DN3425-ND__7.70_7.00__6.72_| DC630-184K E 054.015 | 1.27+.38 | .05+.015 | 1,274.38 Bottom Max: 90°, Min: 0° 
2.2 | 0.005 12.80 -051 (1.30) | DN3402-ND 5.12 4.65 4.47 | DC630-222M F 165 4.19 285 7.23 Side Encapsulant 
22.0 | 0.025 6.26 .040 (1.02) | DN3414-ND 5.89 5.35 5.14 | DC630-223K G 110 2.79 110 2.79 
220 | 0.168 2.42 .025 (.64) | DN3426-ND 7.70 7.00 6.72 | DC630-224K H 130 3.30 130 3.30 l Bb 
2.7 | 0.005 12.80 .051 (1.30) | DN3403-ND 5.12 4.65 4.47 | DC630-272M J .050 1.27 .050 1.27 q 
27.0 | 0.030 5.72 .036(.91) | DN3415-ND 5.89 5.35 _5.14_ | DC630-273K J -065 1.65 185 4.69 _D 
270 | 0.225 2.09 .023 (.58) | DN3427-ND 7.70 7.00 6.72 | DC630-274K 
3.3 | 0.005 12.80 .051 (1.30) | DN3404-ND 5.12 4.65 4.47 | DC630-332M Cut Tape API 
33.0 | 0.040 4.95 .032(.81) | DN3416-ND 5.89 5.35 5.14 | DC630-333K Size | Induct. Q | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel _| Delevan 
330 | 0.315 1.72 .020 (.51) DN3428-ND 7.70 7.00 6.72 | DC630-334K Code| (nH) |Turns| Min. | Part No. 1 10 100 | PartNo. Size | Pricing | Part No. 
3.9 | 0.006 12.30 .051 (1.30) DN3405-ND 512 4.65 4.47 | DC630-392M Series 4426 Air Core Inductors 
39.0 | 0.050 4.43 .029(.74) | DN3417-ND 5.89 5.35 5.14 | DC630-393K 25+10%| 1 | 145 | DN4O01CT-ND .60 51 .34 | DM4001TR-ND| 650 218.40 | 4426-1 
390 | 0.342 1.66 .020(.51) | DN3429-ND 7.70 7.00 6.72 | DC630-394K 5.0#10%| 2 | 140 | DN4002CT-ND .60 51 34 | DN4002TR-ND| 650 218.40 | 4426-2 
4.7 | 0.007 11.70 .051 (1.30) | DN3406-ND 5.12 4.65 4.47 | DC630-472M A | 8.045% | 3 | 140 | DN4003CT-ND 60 51 34 | DN4003TR-ND| 650 218.40 | 4426-3 
47.0 | 0.062 3.98 .029(.74) | DN3418-ND 5.89 5.35 5.14 | DC630-473K 12545%| 4 | 137] DN4004CT-ND 60 51 .34 | DN4004TR-ND| 650 218.40 | 4426-4 
470 _| 0.377 1.58 .020(.51) | DN3430-ND_ 7.70 7.00 _6.72_| DC630-474K 18.5+5%| 5 | 132 | DN4005CT-ND 60 51 _34_| DN4005TR-ND| 650 218.40 | 4426-5 
5.6 0.007 11.70 .051 (1.30) DN3407-ND 5.12 4.65 4.47 | DC630-562M 17.545%| 6 | 100} DN4006CT-ND 60 51 .34 | DN4006TR-ND | 400 134.40 | 4426-6 
56.0 0.069 3.77 .029 (.74) DN3419-ND 5.89 5.35 5.14 | DC630-563K 22.045%| 7 | 102 | DN4007CT-ND .60 .51 34 | DM4007TR-ND| 400 134.40 | 4426-7 
560 0.408 1.52 020 (.51) DN3431-ND 7.70 7.00 6.72 | DC630-564K B |28.0+5%| 8 | 105 | DN4008CT-ND 60. .51 .34 | DN4008TR-ND | 400 134.40 | 4426-8 
6.8 0.008 10.50 051 (1.30) DN3408-ND 5.12 4.65 4.47 | DC630-682M 35.5+5%| 9 | 112 | DN4009CT-ND .60 .51 34 | DM4009TR-ND| 400 134.40 | 4426-9 
68.0 0.077 3.57 029 (.74) DN3420-ND 5.89 5.35 5.14 | DC630-683K 43.0+5%| 10 | 106 | DN4010CT-ND 60 .51 .34 | DN4010TR-ND | 400 134.40 | 4426-10 
680 | 0.468 1.42 .020(.51) | DN3432-ND 7.70 7.00 6.72 | DC630-684K 
8.2 | 0.009 10.00 .051 (1.30) | DN3409-ND 5.12 4.65 4.47 | DC630-822M 4426KIT-ND (API Delevan Part No. 4426KIT) - 
82.0 0.083 3.44 029 (.74) DN3421-ND 5.89 5.35 5.14 | DC630-823K Series 4426 Inductor Kit. 5 each of 10 values (2.5nH to 43nH), 50 total aad 
continues 
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API Delevan Inductors (cont) 
Series 5526 Air Core Inductors 


High Q, wire wound air cores. Designed to operate over a wide frequency range. 


Series SMB 2.5 
Surface Mount 
Shield Beads 


460 (11.68) 


= Max. —| 


Le 
Physical Parameters 178 (4.52) 
Size A 
(mm) 
A Max 6.35 tb .265 (6.73) 
B Max 5.97 B ee 
C Max 10.55 aA : a +-.075 
D 7.98+0.051 29 (7.37 7 1 (1.91) 
E 1.27+0.39 ae ag ( ) 1056 gst [19] .095 
G Bae 7 (1.42) (4.70), (4:82) (2.41) ; 
H 470 +!.075 (1.91) + 09 (2.29) 
| 2.40 Min. 
J 5.95 Operating Temperature Range: —40°C to +125°C 
Induct. Tape & Reel] API Minimum Impedance (Ohms). Ide DCR 
(nH) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Delevan 
+5% |Turns | Q Min. | Part No. 110 100 | PartNo. 800 _| Part No. caer idles ‘rire a ee be Ga Gown on) 
90 9 95 |DN4011CT-ND 1.48 1.27 .85 |DN4011TR-ND 541.44 | 5526-1 : bs P: 
111 10 87 |DN4012CT-ND 1.48 1.27  .85 |DN4012TR-ND 541.44 | 5526-2 SMB2.5-1 21/2 210 385 400 375 9.5 0.005 
130 W 87 |DN4013CT-ND 1.48 1.27 .85 |DN4013TR-ND 541.44 | 5526-3 
169 12 95 |DN4014CT-ND 1.48 1.27 .85 |DN4014TR-ND 541.44 | 5526-4 SMB2.5-2 2 ve NA 490 635 650 95 0.005 
206 13 95 |DN4015CT-ND 1.48 1.27.85 |DN4015TR-ND 541.44 | 5526-5 
222 14 92 |DN4016CT-ND 148 1.27 85 |DN4016TR-ND 541.44 | 5526-6 
246 | 15 | 95 |DN4017CT-ND 1.48 1.27 85 |DN4017TR-ND 541.44 | 5526-7 ater ou Way nee abe Sateen AMIE 
307 16 95 |DN4018CT-ND 1.48 1.27  .85 |DN4018TR-ND 541.44 | 5526-8 ey Wola Loney) alsa) evar 
380 17 95 |DN4019CT-ND 1.48 1.27 .85 |DN4019TR-ND 541.44 | 5526-9 Part No. 10 50 100 | Part No. 700 Part No. 
isi] 19] 85 DNADBTCTIND 1.48 1.97 85 JDNAGDITRND —sat-aa[ssoe-tr | | |DNAZOCTND 77 _€6__44 _[DNA700TRND_246.40_| sMB2.5-1 
538_| 20 | 87 |DN4022CT-ND 1.48 1.27.85 |DN4022TR-ND 541.44 _| 5526-12 DN4701CT-ND 7766 44 _| DN4701TR-ND 246.40 SMB2.5-2 


Series Excellent electromagnetic shielding performance for —| 060 
commercial and industrial applications 
PTH F-SM and PTKM-SM * Cost-effective surface mount design i 


Surface Mount 


+ For Higher saturation levels use Series PTHF-SM 
+ Current rating from 0.92 to 7.36 amps 


Toroidal Power Chokes «Inductance values from 10qH to 330uH I—e—| 
Inductance ' 1 
(uH) 410% | DC Resistance | Current Dimensions - mm Digi-Key Price Each API Delevan 
@1KHz | Maximum (OHMS) | Rating A Max. B Max. C Max. D Nom. E Nom. Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Series PTHF-SM High Saturation Core 
100 0.30 0.92 8.636 8.636 7.62 7.62 7.62 DN3369-ND 17.38 15.80 15.17 14.22 PTHF100-180SM 
100 0.15 1.50 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3361-ND 16.45 14.95 14.36 13.46 PTHF100-30SM 
100 0.16 1.60 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3353-ND 19.80 18.00 17.28 16.20 PTHF100-40SM 
100 0.06 3.14 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3344-ND 17.77 16.15 15.51 14.54 PTHF100-50SM 
10 0.10 1.60 8.636 8.636 7.62 7.62 7.62 DN3365-ND 17.38 15.80 15.17 14.22 PTHF10-180SM 
10 0.05 2.56 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3357-ND 16.45 14.95 14.36 13.46 PTHF10-30SM 
10 0.02 4.84 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3349-ND 19.80 18.00 17.28 16.20 PTHF10-40SM 
10 0.01 7.36 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3340-ND WT 16.15 15.51 14.54 PTHF10-50SM 
150 0.19 1.33 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3362-ND 16.45 14.95 14.36 13.46 PTHF150-30SM 
150 0.19 1.45 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3354-ND 19.80 18.00 17.28 16.20 PTHF150-40SM 
150 0.10 2.33 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3345-ND 17.77 16.15 15.51 14.54 PTHF150-50SM 
200 0.30 1.04 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3363-ND 16.45 14.95 14.36 13.46 PTHF200-30SM 
200 0.32 1.12 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3355-ND 19.80 18.00 17.28 16.20 PTHF200-40SM 
200 0.14 1.97, 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3346-ND 17.77 16.15 15.51 14.54 PTHF200-50SM 
250 0.36 0.96 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3364-ND 16.45 14.95 14.36 13.46 PTHF250-30SM 
250 0.36 1.05 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3356-ND 19.80 18.00 17.28 16.20 PTHF250-40SM 
250 0.16 1.84 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3347-ND WALT 16.15 15.51 14.54 PTHF250-50SM 
25 0.15 1.33 8.636 8.636 7.62 7.62 7.62 DN3366-ND 17.38 15.80 15.17 14.22 PTHF25-180SM 
25 0.07 2.16 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3358-ND 16.45 14.95 14.36 13.46 PTHF25-30SM 
25 0.04 3.38 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3350-ND 19.80 18.00 17.28 16.20 PTHF25-40SM 
25 0.02 5.20 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3341-ND IT. 16.15 15.51 14.54 PTHF25-50SM 
330 0.19 1.69 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3348-ND 17.77 16.15 15.51 14.54 PTHF330-50SM 
50 0.21 142 8.636 8.636 7.62 7.62 7.62 DN3367-ND 17.38 15.80 15.17 14.22 PTHF50-180SM 
50 0.10 1.81 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3359-ND 16.45 14.95 14.36 13.46 PTHF50-30SM 
50 0.11 1.90 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3351-ND 19.80 18.00 17.28 16.20 PTHF50-40SM 
50 0.04 3.93 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3342-ND 17.77 16.15 15.51 14.54 PTHF50-50SM 
75 0.26 0.99 8.636 8.636 7.62 7.62 7.62 DN3368-ND 17.33 15.75 15.12 14.18 PTHF75-180SM 
75 0.13 1.62 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3360-ND 16.45 14.95 14.36 13.46 PTHF75-30SM 
75 0.14 1.69 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3352-ND 19.80 18.00 17.28 16.20 PTHF75-40SM 
75 0.05 3.47 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3343-ND 17.77 16.15 15.51 14.54 PTHF75-50SM 
Series PTKM-SM Ferrous Alloy Core 

100 0.30 0.92 8.636 8.636 7.62 7.62 7.62 DN3399-ND 11.17 10.15 9.75 9.14 PTKM100-180SM 
100 0.15 1.50 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3391-ND 9.30 8.45 8.12 7.61 PTKM100-30SM 
100 0.16 1.60 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3383-ND 13.53 12.30 11.81 11.07 PTKM100-40SM 
100 0.06 3.14 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3374-ND 12.98 11.80 11.33 10.62 PTKM100-50SM 
10 0.10 1.60 8.636 8.636 7.62 7.62 7.62 DN3395-ND TAZ. 10.15 9.75 9.14 PTKM10-180SM 
10 0.05 2.56 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3387-ND 9.30 8.45 8.12 7.61 PTKM10-30SM 
10 0.02 4.84 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3379-ND 13.53 12.30 11.81 11.07 PTKM10-40SM 
10 0.01 7.36 17.78 17.02 10.16 15.240 15.24 DN3370-ND 12.98 11.80 11.33 10.62 PTKM10-50SM 
150 0.19 1.33 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3392-ND 9.30 8.45 8.12 7.61 PTKM150-30SM 
150 0.19 1.45 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3384-ND 13.53 12.30 11.81 11.07 PTKM150-40SM 
150 0.10 2.33 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3375-ND 12.98 11.80 11.33 10.62 PTKM150-50SM 
200 0.30 1.04 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3393-ND 9.30 8.45 8.12 7.61 PTKM200-30SM 
200 0.32 1.12 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3385-ND 13.53 12.30 11.81 11.07 PTKM200-40SM 
200 0.14 1.97 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3376-ND 12.98 11.80 11.33 10.62 PTKM200-50SM 
250 0.36 0.96 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3394-ND 9.30 8.45 8.12 7.61 PTKM250-30SM 
250 0.36 1.05 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3386-ND 13.53 12.30 11.81 11.07 PTKM250-40SM 
250 0.16 1.84 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3377-ND 12.98 11.80 11.33 10.62 PTKM250-50SM 
25 0.15 1.33 8.636 8.636 7.62 7.62 7.62 DN3396-ND 11.17 10.15 9.75 9.14 PTKM25-180SM 
25 0.07 2.16 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3388-ND 9.30 8.45 8.12 7.61 PTKM25-30SM 
25 0.04 3.38 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3380-ND 13.53 12.30 11.81 11.07 PTKM25-40SM 
25 0.02 5.20 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3371-ND 12.98 11.80 11.33 10.62 PTKM25-50SM 
330 0.19 1.69 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3378-ND 12.98 11.80 11.33 10.62 PTKM330-50SM 
50 0.21 1.12 8.636 8.636 7.62 7.62 7.62 DN3397-ND TAAL 10.15 9.75 9.14 PTKMS50-180SM 
50 0.10 1.81 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3389-ND 9.30 8.45 8.12 7.61 PTKM50-30SM 
50 0.11 1.90 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3381-ND 13.53 12.30 11.81 11.07 PTKM50-40SM 
50 0.04 3.93 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3372-ND 12.98 11.80 11.33 10.62 PTKM50-50SM 
75 0.26 0.99 8.636 8.636 7.62 7.62 7.62 DN3398-ND 11.17 10.15 9.75 9.14 PTKM75-180SM 
75 0.13 1.62 11.18 11.18 10.16 10.16 10.16 DN3390-ND 9.30 8.45 8.12 7.61 PTKM75-30SM 
75 0.14 1.69 14.48 14.22 10.16 12.70 12.70 DN3382-ND 13.53 12.30 11.81 11.07 PTKM75-40SM 
75 0.05 3.47 17.78 17.02 10.16 15.24 15.24 DN3373-ND 12.98 11.80 11.33 10.62 PTKM75-50SM 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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TALEMA Inductors for National Sim 


ELECTRONIC, LLC 


ple Switchers™ 


B Series — Base Mount 


Typical Schematic 


Features: 50KHz Inductors are compatible with 7 i ions - + 4 
* Heat enatay- storage with aataimam eat: National's LM2574, LM2475, and LM2576 Size Dimensions - Inches +0.010 (mm +£0.25) 
uration Series of Regulators. 50KHz Inductance will | Code A B c D 
+ High stability from no load to full load ne typical for the Ipc and ETop values | s1 | 0.339(8.6) | 0.939(8.6) | 0.177(4.5) | 0.268 (6.8) 
+ Operating Temp. Range: -40°Cto 125°C 459 KHz Inductors are compatible with $2 | 0.394 (10.0) | 0.394(10.0) | 0.256(6.5) | 0.339 (8.6) 
+ Bectrical specifications at 25°Cambient National Simple Switcher™ part numbers | $3 | 0.503 (128) | 0.503(128) | 0.276(7.0) | 0.449 (11.4) 
+Inductance is measured at 20KHz, LM259X-L1 through LM259X-L44 and | S4 | 0.591 (15.0) | 0.591 (15.0) | 0.315(8.0) | 0.508 (12.9) 
10mVrms LM258x-L. $5 | 0.669(17.0) | 0.701 (17.8) | 0.354(9.0) | 0.591 (15.0) 
Dimensions - Inches £0.01 (mm 20.25) $6_ | 0.925 (23.5) | 0.925 (23.5) | 0.394 (10.0) | 0.827 (21.0) 598 
Size Xe Ti | 0.339(8.6) | 0.339(8.6) | 0.146 (3.7) | 0.250 (6.35) (15.2) 
Code A B c Coil 0.D. + T2 | 0.394 (10.0) | 0.394 (10.0) | 0.224(5.7) | 0.300 (7.62) 
a Ose (enth Naa 1288 (78) Biooet T3 | 0.503 (12.8) | 0.503 (12.8) | 0.244 (6.2) | 0.375 (9.52) F Series — Encapsulated 
. : . < . 5 . . Flat Moun 
CO 0.949 (24.1) 0.630 (16.0) 0.449 (11.4) 0.110 (28) T4 | 0.591 (15.0) | 0.591 (15.0) | 0.283(7.2) | 0.500 (12.70) lat Mount 
(es) 1.252 (31.8) 0.701 (17.8) 0.500 (12.7) 0.130 (3.3) TS | 0.669 (17.0) | 0.701 (17.8) | 0.323 (8.2) | 0.600 (15.24) 
50 KHz Inductors 
Ln Ipc ETop DCR Size 
(uH) Current | (V-ySec) (Ohms) Code Digi-Key Price Each Talema 
Typ. (A) Max. Max. (Dim.) Part No. ‘il 10 25 Part No. 
47 3.0 90 0.05 C2 TE2000-ND 84 75 66 SWC-3.0-47 
47 3 90 0.05 $5 TE2001-ND 71 63 56 SWS-3.0-47 
47 3.0 90 0.05 15 TE2002-ND 75 67 59 SWT-3.0-47 
68 3.0 90 0.02 C4 TE2003-ND 1.38 1.23 1.08 SWC-3.0-68 
100 3.0 90 0.04 C4 TE2004-ND 1.25 1.11 98 SWC-3.0-100 
150 2.0 90 0.10 C4 TE2005-ND 1.20 1.07 94 SWC-2.0-150 
150 2.0 90 0.10 $5 TE2006-ND 1.09 97 85 SWS-2.0-150 
150 3.0 200 0.10 C4 TE2024-ND 1.18 1.05 92 SWC-3.0-150 
220 14 90 0.38 $5 TE2007-ND 1.02 91 80 SWS-1.4-220 
220 1.4 90 0.38 15 TE2008-ND 1.09 97 85 SWT-1.4-220 
220 14 90 0.38 F2 TE2009-ND 111 99 87 SWF-1.4-220 
220 1.4 90 0.38 v2 TE2010-ND 1.20 1.07 94 SWV-1.4-220 
220 1.4 90 0.14 C3 TE2011-ND 1.05 93 82 SWC-1.4-220 
220 1.4 90 0.14 sé TE2012-ND 1.00 89 78 SWS6-1.4-220 
220 3.0 200 0.07 C5 TE2025-ND 1.67 1.48 1.30 SWC-3.0-220 
330 0.9 90 0.74 $5 TE2013-ND 1.07 95 84 SWS-0.90-330 
330 0.9 90 0.74 15 TE2014-ND 111 99 87 SWT-0.90-330 
330 0.9 90 0.74 F2 TE2015-ND 1.14 1.01 89 SWF-0.90-330 
330 0.9 90 0.74 v2 TE2016-ND 1.23 1.09 96 SWV-0.90-330 V Series — 
330 0.9 90 0.18 C3 TE2017-ND 111 99 87 SWC-0.90-330 Encapsulated 
330 0.9 90 0.18 S6 TE2018-ND 1.05 93 82 SWS6-0.90-330 Vertical Mount 
330 3.0 200 0.15 C5 TE2026-ND 1.64 1.46 1.28 SWC-3.0-330 
470 0.64 90 0.16 C4 TE2019-ND 1.41 1.25 1.10 SWC-0.64-470 
470 2.0 200 0.17 C5 TE2027-ND 1.69 1.50 1.32 SWC-2.0-470 
680. 0.85 90 1.25 $5 TE2020-ND 1.14 1.01 89 SWS-0.85-680 
680 0.85 90 1.25 T5 TE2021-ND 1.18 1.05 92 SWT-0.85-680 
680 0.85 90 1.25 F2 TE2022-ND 1.25 1.11 98 SWF-0.85-680 
680 0.85 90 1.25 v2 TE2023-ND 1.34 1.19 1.05 SWV-0.85-680 
680 1.3 200 0.20 C5 TE2028-ND 1.76 1.56 1.37 SWC-1.3-680 
1000 0.95 200 0.24 C5 TE2029-ND 1.89 1.68 1.47 SWC-0.95-1000 
1500 0.62 200 1.00 BS TE2030-ND 1.82 1.62 1.42 SWB-0.62-1500 
2200 0.42 200 1.80 B8 TE2031-ND 1.82 1.62 1.42 SWB-0.42-2200 
150 KHz Inductors 
Ln Ipc ETop DCR Simple Size Size 
(uH) Current | (V-ySec) (Ohms) Switcher™ Code Digi-Key Price Each Talema Code Digi-Key Price Each Talema 
+20% (A) Max. Max. Reference No.t (Dim.) Part No. 1 10 25 Part No. (Dim.) Part No. 1 10 25 Part No. 
Surface Mount Thru-Hole 
259 0.13 23.1 3.40 LM259X-L1 Si TE2032-ND 67 60 52 SWS-0.13-259 1 TE2077-ND 70.63 ~—~«.55 | SWT-0.13-259 
178 0.16 16.5 2.80 LM259X-L2 S1 TE2033-ND 63 57 50 SWS-0.16-178 1 TE2078-ND 67 60 52 | SWT-0.16-178 
118 0.20 13.2 1.80 LM259X-L3 S1 TE2034-ND 60 54 7 SWS-0.20-118 1 TE2079-ND 63 57 50 _| SWT-0.20-118 
79 0.25 9.9 1.50 LM259X-L4 S1 TE2035-ND 56 51 44 SWS-0.25-79 1 TE2080-ND 63 57 50 | SWT-0.25-79 
55 0.30 6.6 1.00 LM259X-L5 S1 TE2036-ND 56 51 44 SWS-0.30-55 1 TE2081-ND 60.54 _.47_| SWT-0.30-55 
39 0.34 6.6 0.80 LM259X-L6 Si TE2037-ND 56 51 44 SWS-0.34-39 1 TE2082-ND 60 54 47 | SWT-0.34-39 
26 0.45 6.6 0.62 LM259X-L7 S1 TE2038-ND 53 48 42 SWS-0.45-26 1 TE2083-ND 56 51 44 | SWT-0.45-26 
374 0.20 75.9 2.70 LM259X-L8 S2 TE2039-ND 76 68 59 SWS-0.20-374 T2 TE2084-ND 79.71.62: | SWT-0.20-374 
256 0.25 33.0 2.20 LM259X-L9 s2 TE2040-ND 72 65 57 SWS-0.25-256 T2 TE2085-ND 76 68 59 | SWT-0.25-256 
176 0.30 26.4 1.40 LM259X-L10 s2 TE2041-ND 69 62 54 SWS-0.30-176 T2 TE2086-ND 72.65 _.57_| SWT-0.30-176 
118 0.38 19.8 1.20 LM259X-L11 $2 TE2042-ND 66 59 52 SWS-0.38-118 T2 TE2087-ND 69 62 ~«.54 | SWT-0.38-118 
78 0.46 16.5 0.80 LM259X-L12 s2 TE2043-ND 62 56 49 SWS-0.46-78 T2 TE2088-ND 69 62 54 | SWT-0.46-78 
55 0.56 13.2 0.50 LM259X-L13 s2 TE2044-ND 62 56 49 SWS-0.56-55 T2 TE2089-ND 66 59 52 | SWT-0.56-55 
39 0.68 9.9 0.30 LM259X-L14 s2 TE2045-ND 62 56 49 SWS-0.68-39 T2 TE2090-ND 66 59 52 | SWT-0.68-39 
26 0.84 6.6 0.20 LM259X-L15, s2 TE2046-ND 59 53 46 SWS-0.84-26 T2 TE2091-ND 62.56 _.49_| SWT-0.84-26 
17 1.02 6.6 0.10 LM259X-L16 $2 TE2047-ND 59 53 46 SWS-1.02-17 T2 TE2092-ND 66 59 ~——«.52_- | SWT-1.02-17 
375 0.36 75.9 1.30 LM259X-L17 $3 TE2048-ND 85 76 67 SWS-0.36-375 13 TE2093-ND 88  .79  .69 | SWT-0.36-375 
252 0.44 49.5 0.90 LM259X-L18 $3 TE2049-ND 78 70 61 SWS-0.44-252 13 TE2094-ND 85  .76 67 | SWT-0.44-252 
173 0.54 36.3 0.60 LM259X-L19 $3 TE2050-ND 78 70 61 SWS-0.54-173 13 TE2095-ND 82  .73 64 | SWT-0.54-173 
115 0.67 29.7 0.40 LM259X-L20 $3 TE2051-ND 75 67 59 SWS-0.67-115 13 TE2096-ND 78.70 _.61_| SWT-0.67-115 
78 0.82 23.1 0.30 LM259X-L21 $3 TE2052-ND 72 64 56 SWS-0.82-78 T3 TE2097-ND 75.67 ~~«.59 | SWT-0.82-78 
54 1.00 16.5 0.20 LM259X-L22 $3 TE2053-ND 72 64 56 SWS-1.00-54 13 TE2098-ND 75.67 ~~ -.59_| SWT-1.00-54 
38 1.20 13.2 0.10 LM259X-L23 $3 TE2054-ND 72 64 56 SWS-1.20-38 13 TE2099-ND 75.67 ~~ -«.59_ | SWT-1.20-38 
26 1.48 9.9 0.10 LM259X-L24 $3 TE2055-ND 68 61 54 SWS-1.48-26 13 TE2100-ND 72 64 56 | SWT-1.48-26 
18 1.81 9.9 0.06 LM259X-L25 $3 TE2056-ND 68 61 54 SWS-1.81-18 13 TE2101-ND 72.64 56 _| SWT-1.81-18 
377 0.68 75.9 1.00 LM259X-L26 S4 TE2057-ND 85 76 67 SWS-0.68-377 T4 TE2102-ND 92 82 72 | SWT-0.68-377 
248 0.83 72.6 0.60 LM259X-L27 S4 TE2058-ND 85 76 67 SWS-0.83-248 14 TE2103-ND 88  .79  .69 | SWT-0.83-248 
168 1.02 56.1 0.40 LM259X-L28 S4 TE2059-ND 82 73 64 SWS-1.02-168 v4 TE2104-ND 85  .76 67 | SWT-1.02-168 
112 1.26 42.9 0.30 LM259X-L29 S4 TE2060-ND 78 70 61 SWS-1.26-112 v4 TE2105-ND 82  .73 64 | SWT-1.26-112 
77 1.54 33.0 0.20 LM259X-L30 S4 TE2061-ND 78 70 61 SWS-1.54-77 14 TE2106-ND 82.73 .64_| SWT-1.54-77 
53 1.87 26.4 0.13 LM259X-L31 S4 TE2062-ND a0 69 61 SWS-1.87-53 T4 TE2107-ND 84.7566 | SWT-1.87-53 
37 2.24 19.8 0.10 LM259X-L32 S4 TE2063-ND 75 67 59 SWS-2.24-37 14 TE2108-ND 78.70 61: | SWT-2.24-37 
24 2.74 16.5 0.07 LM259X-L33 S4 TE2064-ND 75 67 59 SWS-2.74-24 14 TE2109-ND 78.70 ~—-.61_-| SWT-2.74-24 
17 3.00 13.2 0.05 LM259X-L34 S4 TE2065-ND 75 67 59 SWS-3.00-17 14 TE2110-ND 78.70 -.61_| SWC-3.00-17 
250 1.50 72.6 0.23 LM259X-L35, sé TE2066-ND 1.80 1.60 1.40 SWS-1.50-250 c3 TE2111-ND 1.83 1.63 1.43 _| SWC-1.50-250 
168 1.81 75.9 0.18 LM259X-L36 sé TE2067-ND 1.73 154 1.35 SWS-1.81-168 C3 TE2112-ND 1.77 1.57 1.38 | SWC-1.81-168 
114 2.22 62.7 0.10 LM259X-L37 sé TE2068-ND 1.73 154 1.35 SWS-2.22-114 C3 TE2113-ND 1.77 1.57 1.38 | SWC-2.22-114 
7 2.70 52.8 0.09 LM259X-L38 sé TE2069-ND 169 151 1.32 SWS-2.70-77 c3 TE2114-ND 1.72 1.54 1.35 | SWC-2.70-77 
53 3.00 42.9 0.08 LM259X-L39 Sa) TE2070-ND 163 145 1.27 SWS-3.00-53 C3 TE2115-ND 1.67 1.48 1.30 | SWC-3.00-53 
38 3.00 29.7 0.05 LM259X-L40 sé TE2071-ND 163 145 1.27 SWS-3.00-38 C3 TE2116-ND 1.67 1.48 1.30 | SWC-3.00-38 
25 3.00 19.8 0.04 LM259X-L41 $5 TE2072-ND 1.04 92 81 SWS-3.00-25 C2 TE2117-ND 1.07.95 ~—«.84_: | SWC-3.00-25 
167 2.50 75.9 0.14 LM259X-L42 S6 TE2073-ND 2.23 1.99 1.74 SWS-2.50-167 C4 TE2118-ND 2.32 2.07 1.81 | SWC-2.50-167 
110 3.00 75.9 0.09 LM259X-L43 sé TE2074-ND 2.29 2.04 1.78 SWS-3.00-110 C4 TE2119-ND 2.38 2.12 1.85 | SWC-3.00-110 
77 3.00 59.4 0.08 LM259X-L44 sé TE2075-ND 1.72 154 1.35 SWS-3.00-77 C3 TE2120-ND 1.76 1.57 1.37 | SWC-3.00-77 
19 4.50 32.0¢ 0.02 LM258X-L sé TE2076-ND 1.71 152 1.33 SWS-4.50-19 C3 TE2121-ND 1.74 1.55 1.36 | SWC-4.5-19 


t To be used for reference only. 


546 (1023) 


+ ETop for part number SWO-4.50-19 is based on a frequency of 100KHz. 


All other items are rated at 150KHz. 


Note: Simple Switcher™ is a trademark of National Semiconductor. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


[x a TO KO Dim. SRF | IDC Cut Tape xTape 
~S 9139B-ND Toko Chils & Filter Boo E A | Lo Q | MHz} mA | Digi-Key Price Each &Reel —_| Toko 


(mm)| (nH) | Tol. | (typ) | (typ) | (Max) | Part No. 10 100 500 Pricing Part No. 
S f M | d 0.80} 18.0) +5% 16 | 2050} 600 | TKS3714CT-ND 68 61 .30 840.00/4000 | LL1608-FH18NJ 
ur ace ount n uctors 0.80} 22.0) 45% 17 | 1850} 600 | TKS3715CT-ND 68 61 .30 840.00/4000 | LL1608-FH22NJ 
0.80} 27.0) 45% 17 | 1750} 600 | TKS3716CT-ND 68 61 .30 840.00/4000 | LL1608-FH27NJ 
LL1005FH Type, LL1608FH Type, LL1608F Type, 0.80] 33.0] +5% | 18 | 1500} 600 | TKS3717CT-ND 68 61 .30 | 840.00/4000 | LL1608-FH33NU 
LL2012F Type, PTL1608F Type, PTL2012F Type 0.80] 39.0] +5% | 17 | 1350] 500 | TKS3718CT-ND 68 61 .30 | 840.00/4000 | LL1608-FH39NU 
FEATURES 0.80} 47.0) 45% 17 | 1200} 500 | TKS3719CT-ND 68 61 .30 840.00/4000 | LL1608-FH47NJ 
LL1005FH — World's Smallest Chip Inductor. For reflow soldering +» Temperature Coefficient: +250ppm/°C 0.80) 56.0) 5% 17 | 1100) 500 [IRSS0CENa 68 61 30 840.00/4000 | LL1606-FY56NJ 
max. * Temperature Range: -40°C - +100°C. Miniature size (1.0mm x 0.5mm). LL1608F & LL2012F — For 0.80} 68.0} +5% 18 | 1000) 400 | TKS3721CT-ND 68 61.30 840.00/4000 | LL1608-FH68NJ 
Reflow Soldering * Temperature Coefficient: +250ppm/°C max. * Temperature Range: -40°C +100°C | 0.80) 82.0] +5% 18 | 900 | 300 | TKS3722CT-ND 68 61 .30 | 840.00/4000 | LL1608-FH82NJ 
+ Features: Laminated ceramic allows high SRF. 0.80 | 100 15% 18 | 830 | 300 | TKS3723CT-ND 68 61 .30 840.00/4000 | LL1608-FHR10J 
The PTL1608 and PTL2012 Series is a photolithographically etched single layer ceramic chip inductor PTL1608F 


providing high SRF, excellent Q, and superior temperature stability. Highly stable and specifically designed for 


critical tolerance inductor needs. Solves the tight tolerance needs of GaAs matching and VCO circuits. 0.50 1.0) +0.2nH) 11 | 12500) 1000 | TKS2900CT-ND 75 67 .33_| 1398.00/6000 | PTL1608-FINOC 
Tolerance: C=+0.2nH, S=+0.3nH, 7=3% 0.50! 1.2}40.2nH| 10 | 11500) 900 | TKS2901CT-ND 75 67 33 | 1398.00/6000 | PTL1608-FIN2C 
0.50! 1.5}40.2nH| 9 | 10000) 800 | TKS2902CT-ND 75 67 38 | 1398.00/6000 | PTL1608-FINSC 
0.50! 1.8}40.2nH| 10 | 9250] 700 | TKS2903CT-ND 75 67 33 | 1398.00/6000 | PTL1608-FINC 
LL1 FH LL1 F,LL1 FH. LL2012F, PTL2012F 
005 BH OEE 608FH, : 0.50] 22}+0.2nH| 9 | 8400] 650 | TKS2904CT-ND 75 67 33 | 1398.00/6000 | PTL1608-F2N2C 
Polarity 0.50) 27|+0.2nH| 10 | 7400] 600 | TKS2905CT-ND .75 67.33 | 1398.00/6000 | PTL1608-F2N7C 
Marking. 0.50) 3.3/+40.2nH| 9 | 6600] 500 | TKS2906CT-ND .75 67  .33 | 1398.00/6000 | PTL1608-F3N3C 
1.0 SI 08, ' 0.50) 3.9/+0.2nH| 9 | 5850] 500 | TKS2907CT-ND .75 67.33 | 1398.00/6000 | PTL1608-F3N9C 
05 ‘ 0.50! 4.7}40.2nH| 10 | 5200) 450 | TKS2908CT-ND 75 67 38 | 1398.00/6000 | PTL1608-FAN7C 
0.50] 5.6}+0.2nH| 10 | 4700] 400 | TKS2909CT-ND 75 67.33 _| 1398.00/6000 | PTL1608-F5N6C 
salir “Internal Ke Ke 0.50| 68|+03nH| 9 | 4200] 350 | TKS2910CT-ND 75 67 33 | 1260.00/6000 | PTL1608-FeNBS 
35 Conductor 7 0: > 0: 0.50! 82|+03nH| 9 | 3750] 300 | TKS2011C-ND 75 67 38 | 1260.00/6000 | PTL1608-FaN2S 
0.50! 10 | 3% | 9 | 3250) 250 | TKS2912c-ND 90 81 40 | 1260.00/6000 | PTL1608-FIONT 
0.50! 12 | 3% | 8 | 3100) 200 | TKS2913C-ND 90 81 40 | 1260.00/6000 | PTL1608-FI2NT 
0402 Package 0603 Package 0805 Package 050| 15 | 3% | 8 | 2650 200 | TKS2914CT-ND 90 .81 40 | 1260.00/6000 | PTL1608-FISNT 
0.50| 18 | 3% | 8 | 2400] 180 | TKS2915CT-ND 90 81 40 | 1260.00/6000 | PTL1608-FI8NT 
Dim. SRF | IDC Cut Tape *Tape LL2012F 
A Lo Q | MHz | mA | Digi-Key Price Each & Reel Toko 
(mm)| (nt) | Tot | (typ) | (typ) |(tax) | Part No. 10 100 500 | Pricing _| Part No. 0.60| 1.8|+0.3nH| 42 | 6000) 300 | TKS2360CT-ND 90 .81 40 | 1120.00/4000 | LL2012-FINBS 
0.60! 22|+03nH| 44 | 6000] 300 | TKS2361CT-ND 90 81 40 | 1120.00/4000 | LL2012-Fanes 
LL1005FH 0.60} 27]|+0.3nH] 32 | 6000) 300 | TKS2362CT-ND 90 81 .40 | 1120.00/4000 | LL2012-F2N7S 
0.50] 1.0]#03nH] 30 [36000] 300 | TKS2580CT-ND 68 63 32 | 1790.00/10000| LL1005-FHiNOS| | 0.60! 33/| +10%| 36 | 6000] 300 | TKS2363C-ND 75 67 33 | 932.00/4000 | LL2012-FaNGK 
0.50) 1.2)+0.3nH| 30 | >6000| 300 | TKS2581CT-ND 68 63 .32 | 1790.00/10000| LL1005-FHiN2S 0.60| 3.9) +10% | 46 | 5400) 300 | TKS2364CT-ND .75 67. .33 932.00/4000 | LL2012-F3N9K 
0.50) 1.5]+0.3nH] 30 | >6000) 300] TKS2582CT-ND 68 63 32 | 1790.00/10000| LL1005-FHIN5S 
0.50] 1.8/30.3nH] 30 | >6000| 900 | TKS2589CT-ND 68.63 92 | 1790.00/10000] LL1005-FHiiNBS | | 060) 47) 210% | 45 | 4500) 300 | THSRSESCTND 75 8788 | B82.00A 000 ON ANT 
0.50| 22|+03nH| 30 | >6000| 300 | TKS2584CT-ND 68.63 _.32_| 1790.00/10000] LL1005-FH2NeS | - pies ” — i Becta ba - - pice Tee 
< 1KS2367CT: . 
050] 27]+0.3nH] 30 | 5500] 300] TKS2585CT-ND 68 63 32 | 1790.00/10000] LL1005-FH2N7S| | ~ eal liereid ce. ek : 
050} 33] 10% | 28 | 5000] 300 | TKS2586CT-ND 60 56 28 | 1590.00/10000| LL1005-FHBNBK| | 9-60) 8:2) +10% | 46 | 3000) 300 ee 7S OF 88 | 882,00/4000 | LL2012 FENRK 
050} 39] +10% | 30 | 4700) 300 | TkS2587CTND 60 56 28 | 1590.00/10000| LLi005-FHBNeK| |9:85| 10.0 | 10% | 40 | 2500| 300 | TKS2369CT-ND 75 67 33 | —982.00/4000 | LL2012-F10NK 
050) 4.7| #10% | 28 | 4300) 300] TKS2588CT-ND 60 56 .28 | 1590.00/10000| LL1005-FHAN7K| | 0.85) 12.0] +10%] 40 | 2450] 300 | TKS2370CT-ND .75 67 .33 | 992.00/4000 | LL2012-FI2NK 
0.50! 56] +10% | 28 | 4000 | 300 | TKS2589CT-ND 60 .56 .28 | 1590.00/10000| LL1005-FHSN6K) | 0.85] 15.0| +10% | 43 | 2000] 300 | TKS2371CT-ND 75 67 33 | 932.00/4000 | LL2012-FI5NK 
0.50] 6.8] +10% | 28) 3650] 300 | TKS2590CT-ND 60 56  .28 | 1590.00/10000| LL1005-FHENSK | | 0.85] 18.0) 10% | 42 | 1750} 300 | TKS2372CT-ND .75 67.33 | 932.00/4000 | LL2012-FI8NK 
0.50] 82) +10% | 28) 3200] 300 | TKS2591CT-ND 60 56 .28 | 1590.00/10000) LL1005-FH8N2K| | 0.85) 22.0) 410% | 42 | 1700} 300 | TKS2373CT-ND .75 67 33 | 982.00/4000 | LL2012-F22NK 
0.50! 10.0| +10% | 23 | 2800 | 300 | TKS2592CT-ND 60 .56 28 | 1590.00/10000| LL1005-FH10NK) | 0.85] 33.0| +10% | 44 | 1350] 300 | TKS2375CT-ND .75  .67 _.33 | 932.00/4000 | LL2012-F33NK 
0.50 12.0] #10% | 24] 2700 | 300 | TKS2593CT-ND 60.56 28 | 1590.00/10000] LL1005-FH12NK] [oes 3a.0/ s10%/ 39 | 1300! a00 | tKsea7ecEND 75 67 33 | 932.00/4000 | LL2012-F39NK 
0.50| 15.0| #10% | 25 | 2200 | 300 | TKS2594CT-ND 60.56.28 | 1590.00/10000| LLIO0S-FHISNK| | 1 99) 479| s10%) 36 | 12001 300 | TKe2377cr-ND 75 67-33 | 699.00/2000 | LL2012-E47NK 
0.50} 18.0) +10% | 17 | 2000 | 300 | TKS2595CT-ND 60 .56 .28 | 1590.00/10000) LL1005-F418NK 1.00} 56.0] +10% | 36 | 1150} 300 | TKS2378CT-ND .75 67 .33 699.00/3000 | LL2012-F56NK 
0.50| 22.0| +10% | 23 | 1800 | 300 | TKS2596CT-ND .60 56 .28 | 1590.00/10000] LL1005-FH22NK| | 4 99| 68.0| +10% 1 35 | 1000! 300 | Txe2379C-ND 75 67.33 | 699.00/3000 | LL2012-Fe8NK 
0.50] 27.0] #10% | 20 | 1600 | 300 | TKS2597CT-ND 60.56.28 | 1590.00/10000| LL1005-FH27NK] | 4109} g2.0| 410% 25 | 850 300 | TKS2380CT.ND 75 67 33 | 6990/3000 | LL2012-FB2NK 
TKIG-KIT-ND  (SPICLL1005F+5%) 1.00|100.0| #10% | 18 | 730 | 300 | TKS2386CT-ND .75 .70 .35 | 840.00/3000 | LL2012-FRIOK 
LL1005-FH Chip Inductor Kit - 10 each of 25 values (250 parts), 1.ONH-47NH........ 2... 0.cc cece eee cece eee eeeee $40.50 1.10]120.0| +10% | 19 | 650 | 250 | 1KS2387CT-ND 75 70 .35 840.00/3000 | LL2012-FRI2K 
LL1608F 1.10) 150.0 | +10% | 20 | 550 | 250 | TKS2388CT-ND .75 .70 .35 | 840.00/3000 | LL2012-FRI5K 
0.80] 15]+03nH] 60 | 56000] 300 | TKS2353CT-ND ‘61.30 | 844.00/4000 | LL1608-FINSS 1.10]180.0| +10% | 20 | 500) 250 | TKS2389CT-ND .75 .70 .35 | 840.00/3000 | LL2012-FRI8K 
0.80) 1.8]+0.3nH] 37 | >6000) 300 | TKS2354CT-ND 61.30 | 844.00/4000 | LL1608-FINES 1.10|220.0| +10% | 20 | 450 | 200 | TKS2390CT-ND 75 70 .35 | 840.00/3000 | LL2012-FR22K 
a oS mea = gene a Lectin 2 = Popes ieee 1.10/270.0| +10% | 20 | 400) 200 | Tkses91cT-ND 75 70 35 | 840.00/3000 | LL2012-FRe7K 
ool dale ae a0: | e500 | 300 ee “BL. ab | a0. nacido: | LLABGR- Fan 1.10|330.0| +10% | 20 | 380] 150 | TKS2392CT-ND .75 70 .35 | 840.00/3000 | LL2012-FR33K 
: epee se ae ; 1.10|390.0 | +10% | 20 | 330] 150 | TKS2398CT-ND .75 70 .35 | 840.00/3000 | L12012-FR39K 
0.80) 3.9) 410% | 31 | 5700 | 300 ea 6130 | 840.00/4000 | LLIG08-FENSK | | 440]470.0| #10% | 19 | 300 | 100 | TKS2304CT:ND 75.70.35 | 840.00/3000 | LL2012-FRA7K 


0.80} 4.7] 10% | 31 | 4800 | 300 | TKS2341CT-ND 
0.80| 5.6} +10% | 27 | 4600 | 300 | TKS2342CT-ND 
0.80} 6.8} +10% 3550 | 300 | TKS2343CT-ND 
0.80} 8.2} +10% 3500 | 300 | TKS2344CT-ND 
0.80} 10.0 | +10% 2750 | 300 | TKS2345CT-ND 
0.80} 12.0 | +10% 2750 | 300 | TKS2346CT-ND 
0.80} 15.0) +10% | 24 | 2300 | 300 | TKS2347CT-ND 
0.80} 18.0) +10% | 24 | 2300 | 300 | TKS2348CT-ND 
0.80} 22.0} +10% | 25 | 2000 | 300 | TKS2349CT-ND 
0.80| 27.0} +10% | 25 | 1750 | 300 | TKS2350CT-ND 
0.80| 33.0} +10% | 24 / 1500 | 300 | TKS2351CT-ND 
0.80} 39.0) +10% | 20 | 1300 | 300 | TKS2352CT-ND 
0.80| 47.0} +10% | 18 | 1200 | 300 | TKS2381CT-ND 
0.80| 56.0} +10% | 14 | 1100 | 300 | TKS2382CT-ND 
0.80} 82.0) +10% | 18] 900 | 300 | TKS2384CT-ND 
0.80 | 100.0 | +10% 3 | 830 | 300 | TKS2385CT-ND_ 
LL1608FH 
0.80| 1.2}+0.8nH) 13 | >6000| 1000} TKS3700CT-ND 
0.80| 1.5}+0.3nH) 13 | >6000} 1000} TKS3701CT-ND 
0.80} 1.8/+0.3nH| 12 | >6000| 1000} TKS3702CT-ND 
0.80| 2.2/+0.3nH) 12 | >6000| 1000} TKS3703CT-ND 
0.80| 2.7|+0.3nH| 12 | >6000| 1000} TKS3704CT-ND 
0.80} 3.3/+0.3nH| 12 | 5900 | 1000} TKS3705CT-ND 
0.80} 3.9/+0.3nH| 13 | 5600 | 1000} TKS3706CT-ND 
0.80} 4.7/+0.3nH| 12 | 4800 | 1000} TKS3707CT-ND 
0.80} 5.6/+0.3nH| 12 | 4350 | 600 | TKS3708CT-ND 
0.80} 68} +5% 12 | 3750 | 600 | TKS3709CT-ND 
0.80} 82] +5% 13 | 3300 | 600 | TKS3710CT-ND 
0.80| 10.0} +5% 13 | 2850 | 600 | TKS3711CT-ND 
0.80| 12.0} +5% 15 | 2500 ) 600 | TKS3712CT-ND 
0.80| 15.0} +5% 15 | 2150 | 600 | TKS3713CT-ND 


61.30 | 840.00/4000 | LL1608-F4N7K 
61.30 | 840.00/4000 J LL1608-F5N6K PTL2012F 

61.30 | 840.00/4000 | LL1608-F6N8K 0.50] 1.0]+0.2nH} 11 | 10000) 1300] TKS2950CT-ND 98 88 
61.30 | 840.00/4000 | LL1608-F8N2K 0.50} 1.2/40.2nH} 10 | 9000] 1100] TKS2951CT-ND 98 88 
61 .30 | 840.00/4000 | LL1608-FI0NK 0.50] 1.5]+0.2nH} 8 | 8500) 800 | TKS2952CT-ND 98 88 
61.30 | 840.00/4000 | LL1608-F12NK 0.50] 1.8]+0.2nH} 9 | 8000) 800 | TKS2953CT-ND 98 88 
.61 30 | 840.00/4000 | LL1608-FI5NK 0.50] 22]+0.2nH| 10 | 7000) 750 | TKS2954CT-ND 98 88 


a a Se Ae 0.50] 27|+0.2nH| 10 | 6000) 750 | TKS2955C-ND 98 88 

0.50] 33/+0.2nH| 10 | 5300| 650 | TKS2956CT-ND 98 88 
61.30 / 840.00/4000 | LL1608-27NK | | q59) 39]0.2nH] 10 | 4800| 600 | TKS2057CT-ND 98 88 
61 30) 840.00/4000 | LL1608-F33NK | | 959) 47/40.2nH] 10 | 4350| 550 | TKS2Q58CT-ND 98 88 


61.30 | 840.00/4000 | LL1608-F39NK 
63 32 | 1004.00/4000 | LL1608-F47NK 0.50} 5.6|+0.2nH| 10 | 4000| 500 | TKS2959CT-ND .98 .88 


63.32 | 1004.00/4000 | LL1608-F56NK 0.50} 68|+0.3nH| 10 | 3600] 450 | TKS2960CT-ND .90 81 1680.00/6000 | PTL2012-F6N8S 
63 32 | 1004.00/4000 | LL1608-FB2NK 0.50} 8.2|+0.3nH| 10 | 3250] 400 | TKS2961CT-ND .90 81 1680.00/6000 | PTL2012-F8N2S 
63 32 | 1008.00/4000 | LL1608-FRIOK 0.50} 10 3% 11 | 2850} 350 | TKS2962CT-ND .90 .81  .40 | 1680.00/6000 | PTL2012-FIONT 
0.50} 12 3% 12 | 2500} 350 | TKS2963CT-ND .90 .81  .40 | 1680.00/6000 | PTL2012-Fi2NT 
0.50} 15 3% 12 | 2250| 300 | TKS2964CT-ND 90 81  .40 | 1680.00/6000 | PTL2012-FiSNT 


61.30 | 840.00/4000 | LL1608-FHIN5S 0.50} 18 3% 12 | 2000} 300 | TKS2965CT-ND .90 .81  .40 | 1680.00/6000 | PTL2012-Fi8NT 
61.30 | 840.00/4000 | LL1608-FHiN8S 0.50} 22 3% 12 | 1800} 250 | TKS2966CT-ND .90 .81  .40 | 1680.00/6000 | PTL2012-F22NT 
61.30 | 840.00/4000 | LL1608-FH2N2S 0.50| 27 3% 12 | 1650} 200 | TKS2967CT-ND .90 .81  .40 | 1680.00/6000 | PTL2012-F27NT 
61.30 | 840.00/4000 | LL1608-FH2N7S 0.50} 33 3% 11 | 1450} 200 | TKS2968CT-ND .90 .81 .40 | 1680.00/6000 | PTL2012-F33NT 
‘61.30 | 840.00/4000 | LL1608-FH3N3S 0.50} 39 3% 11 | 1350} 180 | TKS2969CT-ND 90 .81  .40 | 1680.00/6000 | PTL2012-F39NT 


i ‘ 840.00/4000 | LL1608-F43N9S 0.50) 47 3% 11 | 1180} 130 | TKS2970CT-ND .90 .81  .40 | 1680.00/6000 | PTL2012-F47NT 
61.30 840.00/4000 | LL1608-FH4N7S 0.50| 56 3% 11 | 1070} 120 | TKS2971CT-ND .90 .81  .40 | 1680.00/6000 | PTL2012-F56NT 
61.30 840.00/4000 | LL1608-FHSN6S 0.50) 68 3% 11 | 950 | 100 | TKS2972CT-ND .90 .81  .40 | 1680.00/6000 | PTL2012-F68NT 
61 30 840.00/4000 | LL1608-FH6N8J 0.50} 82 3% 11 | 900 90 | TKS2973CT-ND  .90  .81 40 | 1680.00/6000 | PTL2012-F82NT 
61.30 840.00/4000 | LL1608-FH8N2J TK14-KIT-ND (SPK-PTL2012F-97) 


61 30 | 840.00/4000 | LL1608-FH10NU PTL2012-F- Chip Inductor Kit, Up to 3% Tolerance - 10 each of 20 values (200 parts), 1.0nH-39nH............. $49.00 
.61 30 | 840.00/4000 | LL1608-FH12NJ 


6130 840.00/4000 | LLIGO8-FAISNJ | For Tape & Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


1818.00/6000 | PTL2012-FINOC 
1818.00/6000 | PTL2012-FIN2C 
1818.00/6000 | PTL2012-FINSC 
1818.00/6000 | PTL2012-FIN8C 
1818.00/6000 | PTL2012-F2N2C 


1818.00/6000 | PTL2012-F2N7C 
1818.00/6000 | PTL2012-F3N3C 
1818.00/6000 | PTL2012-F3N9C 
1818.00/6000 | PTL2012-F4N7C 
1818.00/6000 | PTL2012-F5N6C 
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61.30 | 840.00/4000 | LL1608-FHIN2S 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 547 


[es T OKO ; Rated Cut Tape Tape 
vn prsPE ne: The Cole siler Boe L a DC | Digi-Key Price Each &Reel | Toko 
Nom. Tol. Min. Freq. | Current | Part No. 1 10 100} Pricing Part No. 
Surface Mount Inductors 3.3HH | 45% | 25 | 7.96MHz | 190mA | TKS2626CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000} FSLU2520-3R3J 
3.9HH | 45% | 25 | 7.96MHz | 185mA | TKS2627CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000| FSLU2520-3R9J 
FSLU Type, FSLM Type, 3DF Type 47H | 45% | 25 | 7.96MHz | 180mA | TKS2628CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000| FSLU2520-4R7J 
5.6uH | 45% | 20 | 7.96MHz | 175mA | TKS2629CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000} FSLU2520-5R6J 
Features: 6.8uH | 25% | 20 | 7.96MHz | 165mA | TKS2630CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000} FSLU2520-6R8J 
FSLU — Conforms to EIA Standard 1008 footprint. * Typical max Q: 40-50. * Proprietary wire-wound structure | go 45% 20 | 7.96MHz | 160mA | TKS2631CT-ND 1 1.20 1.08] 520.00/2000! FSLU2520-8R2. 
with welded terminations offers high reliability. + Operating Temperature Range: -40°C - +85°C. + Superior eu | - ‘ cane : : u 
solderability and high heat-resistance for flow and reflow soldering. 10HH 15% 20 | 2.52MHz | 155mA | TKS2632CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-100J 
FSLM - Ferrite core wirewound inductor conforms to EIA Standard 1008 footprint. Proprietary welded 12pH 15% 20 | 2.52MHz | 150mA | TKS2633CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000) FSLU2520-120J 
termination offers superior reliability and high heat-resistance for flow and reflow soldering capability. 15H 15% 20 | 2.52MHz | 145mA | TKS2634CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000} FSLU2520-150J 
Recommended for general signal conditioning, RF or IF filtering applications and as matching elements. 18H 45% 20 | 2.52MHz | 135mA | TKS2635CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000) FSLU2520-180J 
45% | 20 | 2.52MHz | 125mA | TKS2636CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-220J 
FSLU 1008 Package FSLM 1008 Package 25% | 20 | 2.52MHz | 120mA | TKS2637CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-270J 
45% | 20 | 2.52MHz | 115mA | TKS2638CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-330J 
2.0 
eg 45% | 20 | 2.52MHz | 90mA | TKS2639CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-390J 
45% | 20 | 2.52MHz | 80mA | TKS2640CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-470J 
indies 45% | 20 | 2.52MHz | 75mA | TKS2641CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-560J 
inauctance 
Marking 45% | 20 | 2.52MHz | 70mA | TKS2642CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-680J 
45% | 20 | 2.52MHz| 65mA | TKS2643CT-ND 1.28 1.00 86 _ FSLU2520-820J 
45% | 15 |0.796MHz| 60mA | TKS2644CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-101J 
45% | 15 |0.796MHz| 52mA | TKS2645CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-121J 
45% | 15 |0.796MHz| 50mA | TKS2646CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-151J 
45% | 15 |0.796MHz| 48mA | TKS2647CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-181J 
45% | 15 |0.796MHz| 45mA | TKS2648CT-ND 1.36 1.20 1.08| 520.00/2000) FSLU2520-221J 
FSLM Type 
45% | 30 | 25.2MHz | 570mA | TKSS600CT-ND 85 .75 67) 500.00/2000) FSLM2520-R10J 
45% | 30 | 25.2MHz | 550mA | TKSS601CT-ND 85 .75 67) 500.00/2000) FSLM2520-R12J 
45% | 30 | 25.2MHz | 500mA | TKS3602CT-ND 85 .75 67) 500.00/2000) FSLM2520-R15J 
45% | 30 | 25.2MHz | 460mA | TKS3603CT-ND 85 .75 67) 500.00/2000) FSLM2520-R18J 
45% | 30 | 25.2MHz | 430mA | TKS3604CT-ND 85 75 67) 500.00/2000) FSLM2520-R22J 
45% | 30 | 25.2MHz | 420mA | TKSS605CT-ND 85 75 67) 500.00/2000) FSLM2520-R27J 
TKS890.ND Coramic Tuning Diver GOB, BCE, SCCE) 0.33pH | 25% | 30 | 25.2MHz | 400mA | TKS3606CT-ND 85 .75 .67| 500.00/2000| FSLM2520-R33J 
- rami ning Driver r ‘ 
pea eas 0.47yH) 45% | 30 | 252M | 350mA | TKS3607CT-ND 85.75.67) 500.00/2000) FSLM2520-R47J 
(Requires Holder TK9999-ND, below) .................cceccce eee ee eee e esse eens eeeeees $41.66 
O.56uH | 45% | 30 | 25.2MHz | 330mA | TKS3608CT-ND 85 .75 .67| 500.00/2000| FSLM2520-R56J 
TK9993-ND Ceramic Tuning Driver (65CD) (Requires Holder TK9999-ND, below)................... $31.84 0.68yH| 25% 30 | 25.2MHz | 320mA | TKS3609CT-ND 85 75 .67| 500.00/2000| FSLM2520-R68J 
TK9994-ND Ceramic Tuning Driver (65CCD) (Requires Holder TK9999-ND, below)................. $69.64 
0.82pH] 25% | 30 | 25.2MHz | 290mA | TKS3610CT-ND 85 75 .67| 500.00/2000| FSLM2520-R82J 
TK9999-ND'. Ceramic Driver HOldOh ix. cccsaiwerasiciesay av aneaeinceineilae cuistaeiiieinesena unig avedin ant $4.16 1.0uH | 45% 30 | 7.96MHz | 250mA | TKS3611CT-ND 85 75  .67| 500.00/2000| FSLM2520-1ROJ 
1.2uH | 5% | 30 | 7.96MHz | 240mA | TKS3612CT-ND 85 75 67) 500.00/2000) FSLM2520-1R2J 
Rand Cut Tape Tape 1.5uH | +5% | 30 | 7.96MHz | 230mA | TKS3613CT-ND 85 .75 67) 500.00/2000) FSLM2520-1R5J 
+59 eI % 
ft Q ve | pigi-key Penn aml ran 1.8uH | +5% | 30 | 7.96MHz | 220mA | TKS3614CT-ND 85 .75 67) 500.00/2000) FSLM2520-1R8J 
Nom. | Tol. | Min. | Freq. | Current | Part No. 1 10 100] Pricing Part No. 22uH ] 45% | 30 | 7.96MHz | 210mA | TKS3615CT-ND 85 .75 .67| 500.00/2000| FSLM2520-2R2J 
FSLU Type 27pH | 25% | 30 | 7.96MHz | 200mA | TKS3616CT-ND 85 .75 .67| 500.00/2000| FSLM2520-2R7J 
3.3pH | 45% | 30 | 7.96MHz | 190mA | TKS3617CT-ND .85 75 .67| 500.00/2000| FSLM2520-3R3J 
O10HH | 410% | 15 | 100MHz | 730mA | TKS2649CT-ND 1.36 1.20 1.08) 20.00/20 FSLU2520-10NK 3.9uH | 45% | 30 | 7.96MHz | 185mA | TKS3618CT-ND .85 .75 .67| 500,00/2000] FSLM2520-3R9J 
-012uH | 410%) 15 | 100MHz | 690mA | TKS2650CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000 | FSLU2520-12NK 47H | 45% | 30 | 7.96MHz | 180mA | TKS3619CT-ND .85 .75 .67| 500.00/2000} FSLM2520-4R7J 
.015pH | #10%| 15 | 100MHz| 660mA | TKS2651CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000| FSLU2520-15NK 
5.6uH | 25% | 30 | 7.96MHz | 170mA | TKS3620CT-ND 85 .75 .67| 500.00/2000| FSLM2520-5R6J 
.018H | #10%| 15 | 100MHz| 600mA | TKS2652CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000| FSLU2520-18NK 
6.8uH | 45% | 30 | 7.96MHz | 165mA | TKS3621CT-ND 85 .75 .67| 500.00/2000| FSLM2520-6R8J 
all al cdl ca eg 20? 12) £108 | “PR OEN |eeerees 8.2uH | 45% | 30 | 7.96MHz | 160mA | TKS3622CT-ND 85 .75 .67) 500.00/2000] FSLM2520-8R2J 
2 15% : mi zs ‘ i A . 
.027uH | #10%| 15 | 100MHz| 520mA | TKS2654CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520,00/2000| FSLU2520-27NK 10uH | +5% | 25 | 252MHz | 155mA | TKS3623CT-ND .85 .75 .67| 500.00/2000] FSLM2520-100J 
.033H | #10%| 20 | 100MHz | 480mA | TKS2655CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000| FSLU2520-33NK 12uH | 5% | 25 | 252MHz | 150mA | TKS3624CT-ND 85 .75 67) 500.00/2000) FSLM2520-120J 
J +10%| 20 | 100MHz| 460mA | TKS2656CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000 520-39NK 
noe dis ea eal aa id fae HBA Ob sates ce aa 15uH | +5% | 25 | 2.52MHz | 140mA | TKS3625CT-ND 85 .75 67) 500.00/2000) FSLM2520-150J 
#109 TKS2657CT: .. 
pisuel eee on, eke ° 18uH | 5% | 25 | 2.52MHz | 130mA | TKS3626CT-ND 85 .75 67) 500.00/2000) FSLM2520-180J 
.056uH | #10%| 20 | 100MHz| 420mA | TKS2658CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000| FSLU2520-56NK sau | 25% | 25 | 250Mre | t25ma | TkS3627CT.ND 85 75 67| 500.00/2000| FELMB520-200) 
.068H | #10%| 20 | 100MHz| 400mA | TKS2659CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000| FSLU2520-68NK 27H | 25% | 25 | 252MHz | 115mA | TKS3628CT-ND 85 .75 .67| 500.00/2000| FSLM2520-270J 
.082H | #10%| 20 | 100MHz| 390mA | TKS2660CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000| FSLU2520-82NK 33pH | 25% | 25 | 252MHz | 110mA | TKS3629CT-ND 85 .75 .67| 500.00/2000| FSLM2520-330J 
O.1pH | +10%| 30 | 25.2MHz| 540mA | TKS2661CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000| FSLU2520-R10K gon | 25% | 25 | 25emHe | e5ma | TKS3690CT:ND 85 75 .67| 500.00/2000| FSLM2520-390) 
AQUH | +10%| 30 | 25.2MHz| 500mA | TKS2662CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000| FSLU2520-R12K 47H | 25% | 25 | 250mHe | soma | TKS36SICT-ND 85 75 .67| 500.00/2000] FSLM2520.470) 
A5UH | +10%| 30 | 25.2MHz| 480mA | TKS2663CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000| FSLU2520-R15K seul | 45% | 25 | 25aMHe | 75mA | TKS3632CT-ND 85 75 67) 500.00/2000| FSLM2520-560J 
18H | 410%] 30 | 25.2MHz) 430mA | TKS2664CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000| FSLU2520-Ri8K 68H | 25% | 25 | 2.52MHz | 70mA | TKSS633CT-ND 85.75.67] 500.00/2000) FSLM2520-680J 
.22UH | 410% | 30 | 25.2MHz| 420mA | TKS2665CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000| FSLU2520-R22K 82uH | 45% | 25 | 2.52MHz | 65mA | TKS3634CT-ND 85.75 .67| 500.00/2000) FSLM2520-820J 
-27HH | +10%| 30 | 25.2MHz| 410mA | TKS2666CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000| FSLU2520-R27K t0ouH | 25% | 15 [o.796eMHz| Goma | TKS3635CT:ND 85 75 .67| 500.00/2000) FSLM2520-1014 
“SHH | 510%) 90. | 25.2MHe| SB0mA /UTKSZOG7CFND) 1.96 1.20 1.08) 520.00/2000 | FSLU2520-R33K 120UH | 45% | 15 |0.796MHz| 55mA | TKS3636CT-ND 85.75.67) 500.00/2000| FSLM2520-121J 
‘39H | #10% | 30 | 25.2MHz| 360mA | TKS2668CT-ND 1.36 1.20 1.08} 520.00/2000| FSLU2520-R39K 150H | 25% | 15 |0.796MHz| SOmA | TKS3637CT-ND 85.75 .67| 500.00/2000) FSLM2520-151J 
47H | #10%| 30 | 252MHz| 350mA | TKS2669CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000| FSLU2520-R47K 180pH | +5% | 15 |0.796MHz| 47mA | TKS3638CT-ND 85 .75 .67| 500.00/2000] FSLM2520-181J 
.68UH | +10%| 30 | 25.2MHz| 320mA | TKS2671CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000| FSLU2520-R68K 220pH | 45% | 15 | 0.796MHz| 44mA | TKS3639CT-ND 85.75.67 | _500.00/2000] FSLM2520-221J 
.82UH | +10%| 30 | 25.2MHz| 290mA | TKS2672CT-ND 1.36 1.20 1.08) 520.00/2000| FSLU2520-R82K 3DF Type 
1.0pH | 25% | 25 | 7.96MHz| 250mA | TKS2620CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000) FSLU2520-1ROJ 
95uH | — | — | 100KHz | 21mA | TKS1200-ND 1.31 1.30 1.22 — 682AE-014=P3 
1.2uH | 25% | 25 | 7.96MHz| 235mA | TKS2621CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000} FSLU2520-1R2J 
5CAT. 
1.5uH | +5% | 25 | 7.96MHz| 230mA | TKS2622CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000) FSLU2520-1R5J yee 
1.8uH | 5% | 25 | 7.96MHz| 220mA | TKS2623CT:ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000| FSLU2520-1R8J 12mH| — | 70 | 252KHz | 54mA | TKS2318CT-ND 4.46 3.54 2.59) 3400.00/2000] 395GN-0091IB-P3 
22uH | 45% | 25 | 7.96MHz| 210mA | TKS2624CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000| FSLU2520-2R2U 110pH} — | 68 | 796KHz | — | TKS2319CT-ND 4.46 3.54 2.59) 3400.00/2000] 395KN-0369AQ-P3 
27pH | 25% | 25 | 7.96MHz| 200mA | TKS2625CT-ND 1.36 1.20 1.08] 520.00/2000| FSLU2520-2R7J 
* For Tape & Ree! Part No., change CT to TR. 
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[ts TOKO 


9139B-ND Toko Coils & Filter Book 


Surface Mount Inductors 
43FS Type, 5CCD Type, 5CCE Type 


FEATURES: 


+ 43FS — For reflow soldering type. Small size. 


Tape & Reel quantity is 500 pieces. 


- 


pa 
r=.2 


1 

teed 

Se) 
: 


Tape & Reel quantity is 750 pieces. 


[f 
Nom. 


Rated 
Dc 
Freq. 


Digi-Key 


Current | Part No. 


*Tape 
& Reel 
Pricing 


Toko 
Part No. 


270H + 5% 
330LH + 5% 
30H + 5% 
40H + 5% 
560LH + 5% 


796KHz 
796KHz 
796KHz 
796KHz 
796KHz 


55mA 
50mA 
50mA 
45mA 
45mA 


TKS1242CT-ND 
TKS1243CT-ND 
TKS1244CT-ND 
TKS1245CT-ND 
TKS1246CT-ND 


2.81 
2.81 
2.81 
2.81 
2.81 


575.00/500 
575.00/500 
575.00/500 
575.00/500 
575.00/500 


300HS-271J 
300HS-331J 
300HS-391J 
300HS-471J 
300SS-561J 


680LH + 5% 
820H + 5% 
4000H + 5% 


796KHz 
796KHz 
796KHz 


40mA 
50mA 


TKS1247CT-ND 
TKS1248CT-ND 
TKS1249CT-ND 


2.81 
2.81 
2.81 


575.00/500 
575.00/500 
575.00/500 


300SS-681J 
300SS-821J 
300SS-102J 


5CCD Type 


1.8 UH + 3% 
22UH+3% 
27UH+3% 
3.3pH+3% 
3.9H+3% 


7.96MHz! 
7.96MHz! 
7.96MHz! 
7.96MHz! 
7.96MHz! 


TKS2245CT-ND 
TKS2246CT-ND 
TKS2247CT-ND 
TKS2248CT-ND 
TKS2249CT-ND 


3.32 
3.32 
3.32 
3.32 
3.32 


1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 


614BN-9018Z 
614BN-9022Z 
614BN-90271B 
614BN-9033Z 
614BN-9039Z 


4.7uH+3% 
5.6UH+3% 
6.8uH+3% 
B2UH+3% 
10.0uH + 3% 


7.96MHz! 
7.96MHz! 
7.96MHz! 
7.96MHz! 
2.52MHz| 


TKS2250CT-ND 
TKS2251CT-ND 
TKS2252CT-ND 
TKS2253CT-ND 
TKS2254CT-ND 


3.32 
3.32 
3.32 
3.32 
3.32 


1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 


614BN-9047Z 
614BN-9056Z 
614BN-9068Z 
614BN-9082Z 
614BN-9100Z 


18.0uH + 3% 
22.0uH + 3% 
39.0UH + 3% 
47.0uH+ 3% 
68.0uH+ 3% 


2.52MHz! 
2.52MHz! 
2.52MHz| 
2.52MHz| 
2.52MHz! 


TKS2257CT-ND 
TKS2258CT-ND 
TKS2261CT-ND 
TKS2262CT-ND 
TKS2264CT-ND 


3.32 
3.32 
3.32 
3.32 
3.32 


1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 


614BN-9180Z 
614BN-9220Z 
614BN-9390Z 
614BN-9470Z 
614AN-9680Z 


82.0UH+3% 
400,H + 3% 
120,1H + 3% 
150,1H + 3% 
180,H + 3% 


2.52MHz| 
796KHz 
796KHz 
796KHz 
796KHz 


TKS2265CT-ND 
TKS2266CT-ND 
TKS2267CT-ND 
TKS2268CT-ND 
TKS2269CT-ND 


3.32 
3.32 
3.32 
3.32 
3.32 


1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 


614AN-9820Z 
614AN-9101Z 
614AN-9121Z 
614AN-9151Z 
614AN-9181Z 


220H + 3% 
270pH + 3% 
330LH + 3% 
90H + 3% 
560uH + 3% 


45 
45 


796KHz 
796KHz 
796KHz 
796KHz 
796KHz 


TKS2270CT-ND 
TKS2271CT-ND 
TKS2272CT-ND 
TKS2273CT-ND 
TKS2275CT-ND 


3.32 
3.32 
3.32 
3.32 
3.32 


1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 


614AN-9221Z 
614AN-9271Z 
614AN-9331Z 
614AN-9391Z 
614AN-9561Z 


6B0pH + 3% 
820HH + 3% 
1000pH + 3% 
1200pH + 3% 
1300pH + 3% 


796KHz 
796KHz 
252KHz 
252KHz 
252KHz 


TKS2276CT-ND 
TKS2277CT-ND 
TKS2278CT-ND 
TKS2279CT-ND 
TKS2280CT-ND 


3.32 
3.32 
3.32 
3.34 
3.32 


25.68 


1168.00/1000 
1168.00/1000 
1168.00/1000 


1168.00/1000 


614AN-9681Z 
614AN-9821Z 
614AN-9102Z 
614AN-9122Z 
614AN-9132Z 


Nom. 


Min. 


Freq. 


Digi-Key 
Part No. 1 


Cut Tape 
Pricing 
10 


100 


Tape 
& Reel 
Pricing 


Toko 
Part No. 


5CCE Type 


68nH + 5% 
82nH + 5% 
100nH + 5% 
120nH + 5% 
150nH + 5% 


100MHz 
100MHz 
100MHz 
100MHz 
100MHz 


TKS2420CT-ND 
TKS2421CT-ND 
TKS2422CT-ND 
TKS2423CT-ND 
TKS2424CT-ND 


5.80 
5.80 
5.80 
5.80 
5.80 


46.40 
46.40 
46.40 
46.40 
46.40 


348.00 
348.00 
348.00 
348.00 
348.00 


2122.50/750 
2122.50/750 
2122.50/750 
2122.50/750 
2122.50/750 


A638AN-0150Z 
A638AN-0151Z 
A638AN-0152Z 
A638AN-0153Z 
A638AN-0154Z 


180nH + 5% 
220nH + 5% 
270nH + 5% 
330nH + 5% 
390nH + 5% 


100MHz 
100MHz 
100MHz 
100MHz 
100MHz 


TKS2425CT-ND 
TKS2426CT-ND 
TKS2427CT-ND 
TKS2428CT-ND 
TKS2429CT-ND 


5.80 
5.80 
5.80 
5.80 
5.80 


46.40 
46.40 
46.40 
46.40 
46.40 


348.00 
348.00 
348.00 
348.00 
348.00 


2122.50/750 
2122.50/750 
2122.50/750 
2122.50/750 
2122.50/750 


A638AN-0155Z 
A638AN-0156Z 
A638AN-0157Z 
A638AN-0158Z 
A638AN-0159Z 


470nH + 5% 
560nH + 5% 
680nH + 5% 
820nH + 5% 
1000nH + 5% 


100MHz 
100MHz 
30MHz 
30MHz 
3OMHz 


TKS2430CT-ND 
TKS2431CT-ND 
TKS2432CT-ND 
TKS2433CT-ND 
TKS2434CT-ND 


5.80 
5.80 
5.80 
5.80 
5.80 


46.40 
46.40 
46.40 
46.40 
46.40 


348.00 
348.00 
348.00 
348.00 
348.00 


2122.50/750 
2122.50/750 
2122.50/750 
2122.50/750 
2122.50/750 


A638AN-0160Z 
A638AN-0161Z 
A638AN-0162Z 
A638AN-0163Z 
A638AN-0164Z 


TK9990-ND Ceramic Tuning Driver (65CB, 5CE, 5CCE) 
(Requires Holder TK9999-ND, below) .................0.ce cece eee e eee en eee e test eens $41.66 
TK9993-ND Ceramic Tuning Driver (5CD) (Requires Holder TK9999-ND, below).................6. $31.84 
TK9994-ND Ceramic Tuning Driver (6CCD) (Requires Holder TK9999-ND, below) ................. $69.64 
TKS999-ND: Ceramic!Drivor Holdeh ...cf.cccsdecescsdscmeiacordiacaeisnedaisasneacensvascaiasasadeae’ $4.16 
Rated Cut Tape *Tape 
L Q pc Digi-Key Pricing & Reel Toko 
Nom. Min.| Freq. | Current | Part No. 1 10 100 Pricing Part No. 
43FS Type 

-22UH+ 20% | 22 | 25.2MHz| 190mA | TKSI205CT-ND 1.50 11.52 86.40 _ 300NS-R22M 
-56UH + 20% | 19 | 25.2MHz| 145mA | TKSI210CT-ND 2.81 21.60 162.00] 575.00/500 | 300NS-R56M 
68H + 20% | 18 | 25.2MHz) 140mA | TKS1211CT-ND 1.50 11.52 86.40 = 300NS-R68M 
-82UH+ 20% | 17 | 25.2MHz| 135mA | TKS1212CT-ND 1.50 11.52 86.40 = 300NS-R82M 
1.0uH+ 10% | 50 | 7.96MHz | 250mA | TKS1213CT-ND 2.81 21.60 162.00) 575.00/500 | 300LS-1ROK 
1.2uH+ 10% | 50 | 7.96MHz | 240mA | TKS1214CT-ND 2.81 21.60 162.00] 575.00/500 | 300LS-1R2K 
1.5uH+ 10% | 50 | 7.96MHz| 230mA | TKS1215CT-ND 2.81 21.60 162.00) 575.00/500 | 300LS-1R5K 
1.8uH+ 10% | 50 | 7.96MHz| 220mA | TKS1216CT-ND 2.81 21.60 162.00) 575.00/500 | 300LS-1R8K 
2.2UH+ 10% | 50 | 7.96MHz} 200mA | TKS1217CT-ND 2.81 21.60 162.00) 575.00/500 | 300LS-2R2K 
2.7UH+ 10% | 50 | 7.96MHz} 190mA | TKS1218CT-ND 2.81 21.60 162.00) 575.00/500 | 300LS-2R7K 
3.3uH + 10% | 50 | 7.96MHz| 180mA | TKS1219CT-ND 2.81 21.60 162.00) 575.00/500 | 300LS-3R3K 
3.9UH+ 10% | 50 | 7.96MHz | 160mA | TKS1220CT-ND 2.81 21.60 162.00} 575.00/500 | 300LS-3R9K 
4.7UH+ 10% | 50 | 7.96MHz | 160mA | TKS1221CT-ND 2.81 21.60 162.00) 575.00/500 | 300LS-4R7K 
5.6uH + 10% | 50 | 7.96MHz) 150mA | TKS1222CT-ND 2.81 21.60 162.00} 575.00/500 | 300LS-SR6K 
6.8UH+ 10% | 50 | 7.96MHz | 150mA | TKS1223CT-ND 2.81 21.60 162.00] 575.00/500 | 300LS-6R8K 
8.2UH+ 10% | 50 | 7.96MHz | 150mA | TKS1224CT-ND 2.81 21.60 162.00} 575.00/500 | 300LS-8R2K 
10.0UH + 10%} 50 | 7.96MHz | 145mA | TKS1225CT-ND 2.81 21.60 162.00} 575.00/500 | 300LS-100K 
15.0UH + 10%] 50 | 2.52MHz | 130mA | TKS1227CT-ND 2.81 21.60 162.00} 575.00/500 | 300LS-150K 
18.0UH+ 10%] 50 | 2.52MHz | 125mA | TKS1228CT-ND 2.81 21.60 162.00} 575.00/500 | 300LS-180K 
22.0UH + 10%] 50 | 2.52MHz | 115mA | TKS1229CT-ND 2.81 21.60 162.00] 575.00/500 | 300LS-220K 
27.0UH+ 10%] 50 | 2.52MHz | 105mA | TKS1230CT-ND 2.81 21.60 162.00] 575.00/500 | 300LS-270K 
33.0UH + 10%] 50 | 2.52MHz| 100mA | TKS1231CT-ND 281 21.60 162.00] 575.00/500 | 300LS-330K 
39.0UH + 10%] 50 | 2.52MHz} 95mA | TKS1232CT-ND 2.81 21.60 162.00] 575.00/500 | 300LS-390K 
47.0uH+10%| 50 | 2.52MHz} 85mA | TKS1233CT-ND 2.81 21.60 162.00] 575.00/500 | 300LS-470K 
56.0uH + 10%| 50 | 2.52MHz] 85mA | TKS1234CT-ND 2.81 21.60 162.00} 575.00/500 | 300LS-560K 
68.0uH + 10%] 50 | 2.52MHz} 75mA | TKS1235CT-ND 2.81 21.60 162.00] 575.00/500 | 300LS-680K 
82.0uH+10%| 50 | 2.52MHz] 75mA | TKS1236CT-ND 2.81 21.60 162.00} 575.00/500 | 300LS-820K 
100HH+5% | 50 | 2.52MHz| 70mA | TKS1237CT-ND 2.81 21.60 162.00] 575.00/500 | 300LS-101J 
120HH+5% | 50 | 796KHz | 70mA | TKS1238CT-ND 2.81 21.60 162.00) 575.00/500 | 300HS-121J 
150uH+5% | 50 | 796KHz | 65mA | TKS1239CT-ND 2.81 21.60 162.00) 575.00/500 | 300HS-151J 
180HH+5% | 50 | 796KHz | 60mA | TKS1240CT-ND 2.81 21.60 162.00) 575.00/500 | 300HS-181J 
220uUH+5% | 50 | 796KHz | 60mA | TKS1241CT-ND 2.81 21.60 162.00] 575.00/500 | 300HS-221J 


1200nH + 5% 
1500nH + 5% 
1800nH + 5% 


2200nH + 5% 


30MHz 
3OMHz 
30MHz 
30MHz 


TKS2435CT-ND 
TKS2436CT-ND 
TKS2437CT-ND 
TKS2438CT-ND 


5.80 
5.80 
5.80 
5.80 


46.40 
46.40 
46.40 
46.40 


348.00 
348.00 
348.00 
348.00 


2122.50/750 
2122.50/750 
2122.50/750 
2122.50/750 


A638AN-0165Z 
A638AN-0166Z 
A638AN-0167Z 
A638AN-0168Z 


* For Tape & Reel Part No., change CT to TR. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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eB : Induct. (E Rated Cut Tape Tape 
<n 9139B-ND Toko Coils & Filter Book E Tolerance Test DC Digi-Key Price Each & Reel Toko 
Nom. (%) Frequency | Current Part No. 1 10 100 Pricing Part No. 
= D73C Type, with Ferrite Shield 
Fixed Surface Mount Inductors 1.0uH +20 100KHz 3.12A TKS2501CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636CY-1ROM 
1.5uH +20 100KHz 2.85A TKS2502CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636CY-1R5M 
32CS, 33CS, 36CS, D73C, D73F, D75C, D75F, D52FU, 22H | 420 | 100KHz | 266A | TKS2503CT-ND 3.17 2.44 1.83 /1110.00/1000| 636CY-2R2M 
3.3UH +20 100KHz 2.26A TKS2504CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636CY-3R3M 
D62CB, D10F, D32FU, and D124C Types 4.7uH 420 | 100KHz | 1.964 | TKS2505CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636CY-4R7M 
Feat 7 6.8uH +20 100KHz 1.76A TKS2506CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636CY-6R8M 
etree ; 10H 420 | 100KHz | 1.34 | TKS2507CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636CY-100M 
32CS: + For dip-soldering type + Very small 12uH +20 100KHz 1.23A TKS2508CT-ND 3.17 2.44 1.83 /1110.00/1000 | 636CY-120M 
33CS, 36CS: + High current + High Q for reflow soldering ted oe toaae tae Lae ao oa aa Pe eta aM 
¥ TKS2 _ - 
D73F/C, D75F/C: + Miniature surface mount type + Low profile (3.2 or 4.8mm height) + Available in ue - - - - - 
magnetically shielded or unshielded versions + Operating Temperature: -40°C to +80°C + Step up/Step | 22HH #20 100KHz 0A | TKS2540CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636CY-220M 
down inductor for up to 4W DC/DC converter circuit * Current limiting inductor for DC/AC inverter circuit ait 2 ieee an Tee CEN a pit bes beeps Sy Gan 
# TKS2542CT- . 
D52FU: + Low profile (2.2mm typ. height) and 5mm square » Ideal for IC inverter EL lamp driver pert 420 400KHz “60A Lae 317 244 183 Peay uae 
applications » Magnetically shielded version + Available on tape and reel for auto-insertion + Suitable for 68H 420 400KHz '50A TKS2546CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636CyY-680M 
reflow soldering : . . 4 . 
F . 7 | . 82H +20 100KHz AGA TKS2547CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636CY-820M 
D62CB (with Ferrite Shield): + Low profile (2.5mm max.) + Ideal for a variety of DC-DC converter 
inductor applications + Magnetically shielded 100pH +20 100KHz AIA TKS2548CT-ND 3.17 2.44 1.83 /1110.00/1000 | 636CY-101M 
D10F: + Low profile SMD type (5mm high) + Suitable for large current + Suitable for reflow soldering D73F Type, Unshielded 
D32FU: = Low profile (2.2mm max.) and 3.5mm square * Ideal for IC inverter EL lamp driver applications 1.0uH +20 100KHz 2.88A TKS2520CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000) 636FY-1ROM 
+ Available on tape and reel for auto-insertion + Suitable for reflow soldering 1.5yH +20 100KHz 2.67A TKS2521CT-ND 2.27 1.75 1.32 | 795.00/1000| 636FY-1R5M 
ae 7 Si 2.2UH +20 100KHz 2.40A TKS2522CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636FY-2R2M 
D124C: + Low profile (4.5mm max.) * Suitable for large currents 3.3H 420 400KHz 208A TKS2523CT-ND 317 244 183 |1110.00/1000| 636FY-3R3M 
4.7UH +20 100KHz 1.92A TKS2524CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636FY-4R7M 
10uH +20 100KHz 141A TKS2526CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636FY-100M 
18uH +20 100KHz 1.00A TKS2529CT-ND 2.27 1.75 1.32 | 795.00/1000| 636FY-180M 
22UH +20 100KHz 938A TKS2530CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636FY-220M 
47H +20 100KHz 59A TKS2534CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636FY-470M 
68yH +20 100KHz 49A TKS2536CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636FY-680M 
82uH +20 100KHz 4A TKS2537CT-ND 2.27 1.75 1.32 _ 636FY-820M 
100,H +20 100KHz .38A TKS2538CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 636FY-101M 
D75C Type, with Ferrite Shield 
100,H +20 100KHz 0.5A TKS2559CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000] 646CY-101M 
120yH +20 100KHz 0.47A TKS2560CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 646CY-121M 
150yH +20 100KHz 0.4A TKS2561CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 646CY-151M 
180,H +20 100KHz 0.39A TKS2562CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 646CY-181M 
D75C/F 220uH | +20 | 100KHz | 0.33A | TKS2563CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 646CY-221M 
=| 270UH +20 100KHz 0.31A TKS2564CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000] 646CY-271M 
< 330UH +20 100KHz 0.27A TKS2565CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000] 646CY-331M 
= 470UH +20 100KHz 0.25A TKS2567CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000 | 646CY-471M 
tS 560UH +20 100KHz 0.22A TKS2568CT-ND 3.17 2.44 1.83 |1110.00/1000] 646CY-561M 
D75F Type, Unshielded 
100,H +20 100KHz 0.51A TKS2550CT-ND 3.54 2.72 2.04 |1240.00/1000 | 646FY-101M 
120yH +10 100KHz 0.42A TKS2551CT-ND 2.27 1.75 1.32 _ 646FY-121K 
150yH +10 100KHz 0.37A TKS2552CT-ND 3.54 2.72 2.04 |1240.00/1000 | 646FY-151K 
180,H +10 100KHz 0.35A TKS2553CT-ND 3.54 2.72 2.04 |1240.00/1000 | 646FY-181K 
220UH +10 100KHz 0.29A TKS2554CT-ND 3.54 2.72 2.04 |1240.00/1000 | 646FY-221K 
270UH +10 100KHz 0.28A TKS2555CT-ND 3.54 2.72 2.04 |1240.00/1000 | 646FY-271K 
330UH +10 100KHz 0.23A TKS2556CT-ND 3.54 2.72 2.04 |1240.00/1000 | 646FY-331K 
390UH +10 100KHz 0.215A, TKS2557CT-ND 3.54 2.72 2.04 |1240.00/1000 | 646FY-391K 
470uH +0 100KHz. 0.195A, TKS2558CT-ND 3.54 2.72 2.04 |1240.00/1000 | 646FY-471K 
Indct. L Dc Rated Cut Tape *Tape 
L Tol. | SRFt | Resistance! Dc Digi-Key Price Each & Reel Toko 
Nom. (%) | (MHz) (Q) Current | Part No. 1 10 100 Pricing Part No. 
D52FU Type 
470uH #20 | 5.17 6.78 140mA | TKS3500CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000| 875FU-471M 
560uH #20 | 4.83 9.43 125mA | TKS3501CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000 | 875FU-561M 
680uH +20 | 4.27 10.79 115mA | TKS3502CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000| 875RU-681M 
820UH #20 | 3.94 12.35 105mA | TKS3503CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000| 875FU-821M 
1000uH |} +20 | 3.61 16.32 95mA_ | TKS3504CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000) 875FU-102M 
1200UH | +420 | 3.17 18.64 88mA | TKS3505CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000) 875FU-122M 
1500UH| +420 | 2.65 22.19 83mA_ | TKS3506CT-ND 1.88 1.65 1.27 |1602.00/2000} 875FU-152M 
1800UH |} +420 | 2.51 27.73 74mA_ | TKS3507CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000} 875FU-182M 
2200UH | +20 | 2.38 32.13 64mA_ | TKS3508CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000) 875FU-222M 
2700UH | +20 | 2.11 37.61 61mA | TKS3509CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000} 875FU-272M 
meikEl IL Rated Cut Tape Tape 3200nH | +20 | 197] 51.89 | 50mA | TKS3510CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000| 875FU-332M 
L to. | a Test DC | Digi-Key Price Each & Reel Toko 3900uH| +20 | 1.81] 58.84 | 50mA | TKSS511CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000| 875FU-392M 
Nom. (%) Min. Freq. Current | Part No. it 10 100 Pricing Part No. 4700uH | +20 | 1.63 80.21 42mA_ | TKS3512CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000| 875FU-472M 
5600HH | +20 | 1.46 92.12 40mA | TKS3513CT-ND 1.88 1.41 1.30 |1602.00/2000 | 875FU-562M 
32CS Type 6800uH | +20 | 1.33] 106.41 | 37mA | TKSSS514CT-ND 1.88 1.41 1.30 [1602.00/2000| 875FU-682M 
27nH +20 22 | 100MHz | 410mA | TKSI006CT-ND 1.50 1.16 .87 | 786.00/1500} 380NB-27NM TK15-KIT-ND (SPK-D52A-1998) 
33nH +20 22 | 100MHz | 390mA | TKSI007CT-ND 1.50 1.16 .87 = 380NB-33NM D52PU Series Fixed Inductor Kit - 3 each of 22 values (66 parts), 100,JH-6800UH .......... 0. cece cece neces $49.00 
47nH +20 24 | 100MHz | 360mA | TKSIO09CT-ND 1.50 1.16 .87 — 380NB-47NM 
56nH +20 25 | 100MHz | 340mA | TKSI010CT-ND 1.50 1.16 .87 | 786.00/1500) 380NB-56NM induct L pc M Cut T: KT: 
68nH | +20 | 26 | 100MHz | 320mA | TKSIO11CT-ND 1.50 1.16 _.87 | 786.00/1500| 380NB-68NM Uae | oe eeeaees| tee I apare icon Rosa ll een 
OuH | 220 | 27 | 100MHz | 300mA | TKSI013CT-ND 1.50 1.16 .87| 786.00/1500| 380NB-RIOM (uh) | (%) | (mo) | current Betis 1 10 100 | Pricing | PartNo. 
15yH +20 17 | 25.2MHz | 230mA | TKSIO15CT-ND 1.50 1.16 .87 — 380NB-R15M = 
56H +20 12 | 25.2MHz | 160mA | TKS1022CT-ND 1.50 1.16 .87 | 786.00/1500} 380NB-R56M D62CB Type 
TOM) 210° | 90) 7.96Mie | 235mA: peieeeaey 150 1.16.87) 786.00/'1500) Sa0LB 1HOK 10 | +20] 1 348A | TKSSS10CT-ND 3.22 248 1.86 | 1692.00/1500] A920CY-1ROM 
1.2uH +10 30 | 7.96MHz | 225mA | TKS1026CT-ND 1.50 1.16  .87 | 786.00/1500| 380LB-1R2K 15 420 14 283A | TKS5511CT-ND 322 248 1.86 | 1692.00/1500| AQ20CY-1R5M 
TSuH ) 210° | 90 |) 7-96Mie | 200mA IRSIOSRG 150 1.16 87) Sone ok 20 | 20 | 17 | 24aa | TKS5512CFND 3.22 248 1.86 | 1692.00/1500| A920CY-2ROM 
2.2UH +10 30 | 7.96MHz} 180mA | TKS1029CT-ND 1.50 1.16 .87 | 786.00/1500} 380LB-2R2K 
3.3 +20 24 1.89A | TKS5513CT-ND 3.22 248 1.86 | 1692.00/1500} A920CY-3R3M 
4.7UH +10 30 | 7.96MHz | 160mA | TKS1033CT-ND 1.50 1.16 .87 | 786.00/1500) 380LB-4R7K 43 420 31 1.654 | TKS5514CT-ND 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500) AQ20CY-4R3M 
22uH Bre} 30 | 2.52MHz | 73.3mA | TKS1041CT-ND 1.50 1.16 .87) 786.00/1500) 380KB-220J - - - - - - 
39uH $5 30_ | 2.52MHz | 56.7mA_| TKS1044CT-ND_ 1.50 1.16.87 | 786.00/1500| 380KB-390J 6.2 +20 43 1.37A | TKSS515CT-ND 3.22 248 1.86 | 1692.00/1500) A920CY-6R2M 
47H 5 30 | 252MHz | 51.7mA | TKSI045CT-ND 1.50 1.16 .87 | 786.00/1500| 380KB-470J 10.0 +20 64 1.07A | TKS5516CT-ND 3.22 248 1.86 | 1692.00/1500) A920CY-100M 
100uH +5 18 | .796MHz | 37.3mA | TKSI049CT-ND 1.50 1.16 .87 | 786.00/1500} 380HB-101J 12.0 +20 75 0.97A | TKS5517CT-ND 3.22 248 1.86 | 1692.00/1500} A920CY-120M 
220uH +5 18 | .796MHz | 30.0mA | TKSI053CT-ND 1.50 1.16 .87 | 786.00/1500| 380HB-221J 15.0 +20 87 0.87A | TKS5518CT-ND 3.22 248 1.86 | 1692.00/1500) A920CY-150M 
33CS Type 18.0 +20 110 0.79A | TKSS5519CT-ND 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500} A920CY-180M 
6.8nH +10 70 | 150MHz | 1000mA | TKS2673CT-ND 1.01. .78 .59} 710.00/2000) Y655LY-01K 0 a bes ea Lee oo Sap fee temic pean 
15.3nH | +10 75 | 150MHz | 1000mA | TKS2675CT-ND 2.18 1.68 1.26 |1520.00/2000) Y655LY-03K i ; a ‘ ; ; i ; 
33.0 +20 195 0.58A | TKS5522CT-ND 3.22 248 1.86 | 1692.00/1500} A920CY-330M 
36CS Type 39.0 +20 245 0.53A_ | TKS5523CT-ND 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500} A920CY-390M 
2enH | +10 | 85 | 150MHz | 1000mA | TKS2677CT-ND 2.13 1.64 1.23 |1500.00/2000| 656LZ-05K 47.0 | 320 | 200 | 040A |RIESSSEICENER 3.22 248 1.96 | 1692,00/1500| Ag20CY-470M 
27.5nH | +10 85 | 150MHz | 1000mA | TKS2678CT-ND 2.13 1.64 1.23 |1500.00/2000) 656LZ-06K 56.0 +20 345 0.44A | TKS5525CT-ND 3.22 248 1.86 | 1692.00/1500| A920CY-560M 
33.1nH | +10 85 | 150MHz | 1000mA | TKS2679CT-ND 1.01 .78 .59 <= 656LZ07K 68.0 +20 400 0.40A | TKSS526CT-ND 3.22 2.48 1.86 | 1692.00/1500} A920CY-680M 
41.1nH | +10 85 | 150MHz | 1000mA | TKS2680CT-ND 2.13 1.64 1.23 |1500.00/2000) 656LZ-08K 82.0 +20 465 0.36A | TKS5527CT-ND 3.22 248 1.86 | 1692.00/1500| A920CY-820M 
49.8nH | +10 85 | 150MHz | 1000mA | TKS2681CT-ND 2.13 1.64 1.23 |1500.00/2000| 656LZ09K TK18-KIT-ND (SPK-D62CB-1999) 
TK11-KIT-ND (SPK-3336CS- 1993) D62CB Series Fixed Inductor Kit - 3 each of 18 values (54 parts), 1.0UH- 82.0UH ........ 0. ee $58.80 
33/36CS Air Coil Kit - 10 each of 9 values (90 parts), 6.8MH- 49.80H........ccccccccccceseseesesesseseeeeeeeeees $49.00 | 4. For Tape & Real part number, change CT-ND to TR-ND. + Self Resonance Frequency (MME) (Continued) 
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* “TO KO . E Test Q [Rated DC | Digi-Ke Price Each Toko 
Re Fixed Surface Mount Inductors (cont) Nom. | Freq. Min. | current | PartNo. 110 100 500 _| PartNo. 
3.6uH | 7.96MHz | 30 30mA | 1K4213-ND 123° 100 49 42 ‘| 144LY-3R6K 
Induct.| _L Dc Max, | Cut Tape Tape 3.9uH | 7.96MHz 30 30mA_ | 1K4214-ND 123 100 49 42 144LY-3R9K 
L | Tol. | Test Resistance! DC | Digi-Key Price Each & Reel | Toko 5.1uH | 7.96MHz | 30 30mA | 1K4217-ND 123 100 49 42 | 144LY-5RIK 
(uH) | (%) | Freq. (2) |Current) Part No. Os O0 8 Ei cing es | BSUS: 6.2uH | 7.96MHz | 30 30mA | 1K4219-ND 123 1.00 49 42 | 144LY-6R2K 
D10F Type 8.2uH | 7.96MHz | 30 30mA__| 7K4222-ND 123.100 49 42 ‘| 144LY-8R2K 
10 ] +20] 100KHz | 0.047 | 260A] TKSS460CT-ND 4.78 368 2.76 ]1050.00/500 | A814AY-100M| | 10uH | 7.96MHz | 30 30mA | 1K4224-ND 123. 100 49 42 ‘| 144LY-100J 
12 | +20] 100KHz | 0.050 | 2.48A| TKSS461CT-ND 4.78 368 2.76 |1050.00/500 | A814AY-120M| | 15yH | 2.52MHz | 30 30mA | 1K4228-ND 123 100 49 42 | 144LY-150J 
15 | +20 | 100KHz | 0.058 | 2.27A| TKS5462CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-150M| | 20uH | 2.52MHz | 30 30mA | 1K4231-ND 123 100 49 42 | 144LY-200J 
18 | #20 | 100KHz | 0.067 | 215A| TKS5463CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500| A814AY-180M| | 33H | 2.52MHz | 30 30mA | 1K4236-ND 123 100 49 42 | 144LY-330J 
22 | #20 | 100KHz | 0.075 _| 2.00A| TKSS464CT-ND 4.78 _3.68_2.76 |1050.00/500| A814aY-220M| | 47uH | 252MHe | 30 30mA | 1K4251-ND 123 100 49 42 | 144HY-470J 
27 =| +20 | 100KHz 0.087 1.84A | TKS5465CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-270M 51pH 2.52MHz 30 30mA 7K4252-ND 1.23 1.00 49 42 144HY-510J 
33 =| +20 | 100KHz 0.095 1.72A | TKS5466CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-330M 62uH 2.52MHz 30 30mA 7K4254-ND 1.23 1.00 49 42 144HY-620J 
39 | +20 | 100KHz 0.12 1.58A | TKS5467CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-390M 100uH | 2.52MHz 30 30mA TK4259-ND 1.23 1.00 49 42 144HY-101J 
47 | +10 | 100KHz | 0.15 | 1.44] TKS5468CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | ABI4AY-470K | | 3g0uH | 796KHz 30 30mA_ | 1K4271-ND 123 100 49 42 | 144HY-331J 
56 | #10 | 100KHz | 0.18 | 1.28A| TKS5469CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | ABI4AY-560K | | 360.H | 796KHZ 30 30ma__| 7K4272-ND 123 100 49 42 ~+«‘'| 144Hy-3614 
68 | +10] 100KHz | 0.20 | 1.20A| TKS5470CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-680K | z 
82 | +10] 100KHz | 0.23 | 1.09A| TKSS471CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-820K port re a ana Dae 1a tb 24 7 ‘aaLVcott 
100 | #10 | 100KHe | 0.27 | 1.05A] TKS5472CT-ND 4.78 3.68 2.76 /1050.00/500 | ABT4AY-101K | | aro | o6KHe 30 30mA_ | 1K4275-ND 123 100 «4490~— 42S aaveaviy 
120 | #10 | 100KHe | 0.33 | 092A | TKS547SCT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | ABI4AY-121K | | ciouy | ZogKte 30 soma | TK4276.ND 123 100 649Ct>Ss«*d' dave 
150_| #10 | 100KHe | 0.40 _| 0.80A | TKS5474CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | ABI4AY-151K | | sono | JoeKHe Ee soma. lenaenaing) 123° 400. 4a ad | tat 00) 
180 | +10] 100KHz | 053 | 073A] TKSS475CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | AB14AY-181K : - : : 
220 | +10 | 100KHz | 0.60 | 0.69A| TKSS476CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | AB14AY-221K 8RB Type 
270 | +10 | 100KHz | 0.84 | 0.60A| TKSS477CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-271K 10mH | 796KHz 80 200mA | 1K4300-ND 204. 167. «63 + +70 ~+'| 187LY-101U 
330 | +10 | 100KHz 1.00 0.53A | TKS5478CT-ND 478 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-331K 12mH 796KHz 80 200mA_ | 1K4301-ND 204 1.67 83 70 187LY-121J 
390_| +10 | 100KHz 1.09 0.49A |_TKS5479CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-391K 15mH 796KHz 80 200mA_ | 1K4302-ND 204 1.67 83 70 487LY-151J 
470 | +10 | 100KHz | 1.25 | 0.46A| TKSS480CT-ND 4.78 368 276 |1050.00/500 | AB14AY-471K 18mH | 796KHz 80 200mA | 1K4303-ND 204 167 83 70 | 187LY-181U 
560 | +10 | 100KHz | 1.63 | 0.41A| TKSS481CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-561K 22mH_| 796KHz 80 200mA_| TK4304-ND 205 1.67 82 ~——69_—|:‘A87LY-221U 
680 | +10 | 100KHz | 1.90 | 0.38A| TKSS5482CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | AB14AY-681K 1 z 
820 | +10 | 100KHz | 244 | 0.34A| TKSS483CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | A814AY-821K elu te 2 Se Lene oo tes ee ieee 
1000 | +10 | 100KHz | 2.80 _| 0.31A | TKS5484CT-ND 4.78 3.68_2.76 |1050.00/500 | A814AY-102K 3omH | 796KHe 80 200mA_ | 1K4307-ND 204 «167 «83 0—«Ct@L¥-goty 
1200 | #10 | 100KHz | 3.67 ‘| 0.27A| TKS5485CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | AB14AY-122K 47mH | 796KHz 80 200mA._ | TK4308-ND 204 «167. -83~—SO0.—«*:s«A7L-74J 
1500 | +10 | 100KHz | 4.37 ‘| 0.25A | TKS5486CT-ND 4.78 3.68 2.76 |1050.00/500 | AB14AY-152K 56mH | 796KHE 80 200mA | 1K4309-ND 204 167. 83~—SO0.—=*:« A 7LY-56 1 
68mH | 796KHz 80 200mA | TK4310-ND 204 167 63 70 | 187LY-681J 
indo. | Dc Max. Cut Tape «Tape 82mH | 796KHz 80 200mA | TK4311-ND 204 167 83 70 | 187LY-821U 
[L Tol. | Resistance Dc Digi-Key Price Each & Reel Toko 1.0mH 252KHz 80 150mA | TK4312-ND 2.04 1.67 83 70 187LY-102J 
(mH) | (%) (Q) | Current | Part No. 1 10 100 Pricing Part No. 1.2mH_ | 252KHz 90 150mA_ | TK4313-ND 204 1.67 83 70 | 187LY-122J 
D32FU T 1.5mH_ | 252KHz 90 150mA_| TK4314-ND 204 1.67 83 ~—.70_—_‘| 187LY-152J 
ype 
0.33 | #20 97 109mA | TKS5530CT-ND 2.13 1.64 1.23 ]1320.00/2000] 887FU-331M oon pote 4 baa cK ae te = a (eayorey 
0.39 | +20 12 98mA | TKSSS3ICT-ND 2.13 1.64 1.23 |1320.00/2000) 887FU-391M 3amH | 25oKte ed tooma | TK4316-ND 204 167—(O83St«tC7M.« tpvL-gaay 
0.47 | +20 14 gomA | TKSS532CT-ND 2.13 1.64 1.23 |1320.00/2000) 887FU-471M 3 : : : : 
0.56 | +20 18 8imA | TKSS533CT-ND 213 1.64 1.23 |1320.00/2000| 887A-561M omit. «bene: | “90 SomA ee 204 er 70 1B ALY-B02 
4.7mH_ | 252KHz 90 5omA | 1K4320-ND 204 1.67 83 ~——.70_—_‘| *187LY-472J 
0.68 | +20 20 74mA | TKSS534CT-ND 2.13 1.64 1.23. |1320.00/2000| _887FU-681M 
0.82 | +20 30 7imA | TKSS535CI-ND 2.13 1.64 1.23 |1320.00/2000) 887FU-821M ali pat 2 a ees ta Fen ves = a eaeoy 
1.0 | +420 34 66mA | TKSS536CT-ND 2.13 1.64 1.23 |1320.00/2000) 887FU-102M pa ; : : : : : 
8.2mH | 252KHz 90 5omA | 1K4323-ND 204 167 83 70 | 187LY-822J 
12 | 420 35 57mA | TKSS537CI-ND 2.13 1.64 1.23 |1320.00/2000) 887FU-122M 
10mH | 79.6KHz | 100 40mA | 1K4324-ND 204 167 83 70 | 187LY-103J 
15 | +20 56 52mA | TKSS538CT-ND 2.13 1.64 1.23 |1320.00/2000) 887FU-152M 
18 | #20 | 59 | 46mA | TKSSS39CT-ND_ 2.13 1.64 1.23 |1320.00/2000|_887FU-182M tami | 7aek2 | 100 | 40mA (BIRSC22 NON 2.04 167 83 70 _| 1871125 
22 | 20] 67 4amA | TKSSS40CT-ND 2.13 1.64 1.23 |1320.00/2000| 887FU-222M tony | Seee | im | oe eee ce ce Sl Le 
25 | 220] a1 42mA | TKSSS41CT-ND 2.13 1.64 1.23 |1320.00/2000| 887FU-252M mi | 7a. | 100 | StmA ieee 86204 (167 830 | 1B7LY 183 
27mH | 79.6KHz | 100 30mA | 1K4329-ND 204 167 83 70 | 187LY-273J 
27 | 420 93 38mA | TKSS542CT-ND 2.13 1.64 1.23 |1320.00/2000) 887FU-272M 
33 | #20] 113 36mA | TKSS543CT-ND 213 1.64 1.23 |1320.00/2000) 887FU-332M SomH | 79.6Kre | 100 | S0mA | ETKASSO:ND 204 167 8370 1B7LY-S38J 
TKI9-KIT-ND (SPKD32FU-1999) SRBS' Type Low'Profile 
D82FU Series Fixed Inductor Kit - 3 each of 14 values (42 parts), 0.33MH- 3.3MH...........cccceeeeeeeeeeteees $52.27 10mH | 796kHz 60 200mA | TK4333-ND 241 171 98 82 | 262LY-101K 
47mH | 796kHz 60 100mA_ | TK4388-ND 241 171 98 82 | 262LY-471K 
1.0mH | 252kHz 80 50mA | 1K4392-ND 241 171 98 82 | 262LY-102K 
Uriel Le be || eee |. Cut Tape xTape 1.5mH | 252kHz 80 50mA | 1K4394-ND 241 171 98 82 | 262LY-152K 
L Tol. Test | Resistance] DC Digi-Key Price Each & Reel Toko 2.2mH 252kHz 80 50mA 7K4396-ND 241 171 98 82 262LY-220K 
oS ACen reg: (2)55 | Grent| art Ns S10 1008 Ja Brleing | Bart No 47mH | 252kHz | 80 | 40mA | 1K4340-ND 241 171 98 82 | 262LY-479K 
D124C Type 8.2mH | 252kHz 80 30mA | 1K4337-ND 241 171 98 82 | 262LY-822K 
3.3 ] #20 ] 100KHz ]13.5(9.70)] 6.2A | TKS5490CT-ND 6.24 4.80 3.60 1305.00/500 /892NAS-3R3M) | 10.0mH | 79.6kHz 60 20mA | 1K4336-ND 241 171 98 82 | 262LY-103K 
47 | 420 | 100KHz | 15.5(11.8)| 5.6A | TKS5491CT-ND 6.24 4.80 3.60 |1305.00/500 | 892NAS-4R7M) | 15.0mH | 79.6kHz 60 20mA | 1K4334-ND 241 171 98 82 | 262LY-153K 
6.2 | 420 | 100KHz | 17.0(13.5)| 5.1A | TKS5492CT-ND 6.24 4.80 3.60 /1305.00/500 | 892NAS-6R2M BRHB Type 
8.2 | 420 | 100KHz | 19.0(15.3)| 4.44 | TKS5493CT-ND 6.24 4.80 3.60 /1305.00/500 | 892NAS-8R2M yi 
10.0 | +20 | 100KHz | 22.5(18.0)| 4.2A | TKS5494CT-ND 6.24 4.80 3.60 |1305.00/500 | 892NAS-100M 1.0uH | 7.96MHz 20 10A TK4430-ND 251 2.04 1.02 85 622LY-1ROM 
15.0 | 420 | 100KHz | 35.5 (29.6)| 3.2A | TKS5495CT-ND 5.23 4.50 3.50 |1305.00/500 | 892NAS-150M Hee Pent os an Teor ay aa to 2 oni, 
18.0 | 420 | 100KHz | 42.0(34.4)/ 3.0 | TKSS496CT-ND 6.24 4.80 3.60 |1305.00/500]892NAS-180M) | 374) | 7o6mre | 20 BSA | 1K4433-ND Dat 204 102 ‘as | o0LY-3FGM 
22.0 | #20 | 100KHe | 45.0(37.4)| 2.58 | TKS5497CT-ND 624 4.80 3.60 |1305.00/500 892NBS-220M| | 31 | Zoey | 20 a3 | TKAsS4:ND as 204-402 ‘35 | 22LY4R7M 
33.0 | +20 | 100KHz |56.0(45.7)) 1.94 | TKS5498CT-ND 6.24 4.80 3.60 |1305.00/500 | 892NCS-330M : : : 2 : : 
47.0 | +20 | 100KHz |94.5(77.7)| 1.7A | TKSS499CT-ND 6.24 4.80 3.60 |1305.00/500 | 892NBS-470M 6.8uH | 7.96MHz 20 3.7A | TK4435-ND 251 2.04 1.02 85 622LY-6R8M 
10uH | 252MHz | 50 3.0A | TK4436-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-100K 
68.0 | +20 | 100KHz | 170(133) | 1.44 | TKSSS00CT-ND 6.24 4.80 3.60 |1305.00/500 | 892NBF-680M 12yH | 252MHz | 50 26A | 1K4437-ND 251 204 102 35 | G22LY-120K 
82.0 | +20 | 100KHz | 190(148) | 1.3A | TKSSS01CT-ND 6.24 4.80 3.60 |1305.00/500 | 892NCF-820M 15uH | 252MHz | 50 23a | 7K4438-ND 251 204 102 35 | 22LY-150K 
100.0 | +20 | 100KHz | 210 (167) | 1.1A | TKS5502CT-ND 6.24 4.80 3.60 |1305.00/500 | 892NCF-101M 18uH | 252MHe | 40 220 | 7K4439-ND 251 204 102 'g5 | 622LY-180K 
TK17-KIT-ND (SPK-D124C-1999) 22uH =| 2.52MHz 40 2.0A K4440-ND 251 204 1.02 85 622LY-220K 
D124C Series Fixed Inductor Kit - 3 each of 13 values (39 parts), 3.3UH - 100.0UH............ eee eeece eee ee eee eee $66.97 27H 2.52MHz 40 1.7A 1K4441-ND 2.51 2.04 1.02 85 622LY-270K 
+ For Tape & Reel part number, change CT-NDto TR-ND. + Saif Resonance Frequency (MHz) 33H | 252MHz | 30 1.6A | 1K4442-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-330K 
|" OGHEN | “DEOUIE || 19D. 1.5A | 1K4443-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-390K 
va 47H | 252MHz | 30 1.44 | 7K4444-ND 251 2.04 1.02 85 | 622LY-470K 
| . 56uH | 252MHz | 30 1.3A | TK4445-ND 251 204 1.02 ‘85 | 622LY-560K 
RG OKO Fixed Inductors 68uH | 252Mrz | 30 124 | 1K4446-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-680K 
82uH | 252MHz | 30 1.1A | 7K4447-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-820K 
5 - 0.796MHz | 20 0.91A | 1K4448-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-101K 
fe "|__| 8RBS Low Profile ,, 0.796MHz | 20 | O84A | TKA449-ND 251-204 1.02 —-85_|622LY-121K 
: A = 0.796MHz | 20 0.75 | TK4450-ND 251 204 1.02 ‘85 | G22LY-151K 
3. 0.796MHz | 20 0.694 | TK4451-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-181K 
0.796MHz | 20 0.644 | TK4452-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-221K 
0.796MHz | 20 0.57A | TK4453-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-271K 
0.796MHz | 20 0.54 _| TK4454-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-331K 
0.796MHz | 20 0.48A | TK4455-ND 251 204 1.02 ‘85 | G22LY-391K 
Ing ee 0.796MHz | 20 0.46A | TK4456-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-471K 
slariof No 0.796MHz | 20 0.414 | TK4457-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-561K 
wes 0.796MHz | 20 0.38A | TK4458-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-681K 
0.796MHz | 20 0.354 | TK4459-ND 251 204 1.02 85 | 622LY-821K 
10RHB2 0.252MHz | 50 0.298 | 1K4460-ND 251 204 102 85 | 622LY-102K 
Detar, A Test Rated DC | Digi-Key Price Each Toko 
indicates Winding Freq. SRF Current Part No. 1 10 100 500 Part No. 
startof # Marking Direction 
winding 9 8RHB2 Type 
E ikHz | 150MHz | 3.71A_ | 1K4461-ND 251 222 1.02 .85 | 822MY-1ROM 
L Test Q | RatedDC | Digi-Key Price Each Toko 1.5uH jkHz | 130MHz | 3.32A | 7k4462-ND 251 222 1.02 85 | 822MY-1R5M 
Nom. Freq. Min. | Current | Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 2.2UH kHz | 100MHz | 3.15A_ | 1K4463-ND 251 222 1.02 .85 | 822MY-2R2M 
7BA Type 3.3uH kHz | 79MHz | 266A | 1k4464-ND 251 222 1.02 85 | 822MY-3R3M 
TAnH [7.96MHe ] 30 | GOmA | TKA20I-ND 123 100 49 42 | 144LV-IRIK 4.7 | tkhe | SiMie | 227A Ame 251222102 BS | GANA 
1.3uH | 7.96MHz | 30 30mA | 7K4203-ND 1.28 100 49 42 | 144LY-1R3K 6.8uH The) 20MHe ) 210A Ties oe NG) 251 222 1.02 = 85 | B22NIY-6RBM 
1.6uH | 7.96MHz | 30 30mA | 1K4205-ND 1.23 100 49 42 | 144LY-1R6K 1OHH kHz | 14MHz | 1.96A | TK4467-ND 251 222 1.02 ‘85 | 822MY-100K 
3.0uH | 7.96MHz 30 30mA_ | 1K4211-ND 123 1.00 49 42 144LY-3ROK 12uH kHz 13MHz | 1.82A | Tk4468-ND 251 222 1.02 85 822MY-120K 
3.3uH | 7.96MHz 30 30mA__| TK4212-ND 1.23. 1.00 49 42 144LY-3R3K 15pH kHz 12MHz 1.75A__| TK4469-ND 251 2.22 1.02 85 822MY-150K 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OL! TO KO . Turns/ L Digi-Ke' Price Each Toko 
Re Fixed Inductors (cont) Color Nom. | Freq. | @ Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 
[E Test Rated DC] Digi-Key Price Each Toko MC120 with Case 
Nom. Freq. SRF | Current | Part No. 1 10100 ~~ 500_—'|_ PartNo. 11/2BRW | .0393uH | 100MHz| 80 | TK2701-ND 5.44 476 207 1.55 | ES26HNA-100294 
18H kHz =| 11MHz | 1.544 | 1K4470-ND 251 222 1.02 ‘85 | 822MY-180K 21/2RED | .065uH | 100MHz} 90 | 1K2702-ND 544 4.76 207 1.55 | ES26HNA-100295 
22H tke | 9.2Mrz ) 120A EN 251 222 1,02 85 | 822MY-220K 31/20RG | .0994)H | 100MHz| 100] 1K2703-ND 5.44 476 207 1.55 | BB26HNA-100296 
G7 | ike | B.SMH2 | 122A. eae oli Bee. Oe, BO, | ybecM e70k 41/2YEL | 141uH | 100MHz| 100] TK2704-ND 5.44 4.76 207 1.55 | EB26HNA-100297 
ul 
Soh tre | 28M) on go ee Ae S| ee 51/2GRN | .169uH | 50MHz| 80 | TK2705-ND 544 4.76 207 1.55 | E526HNA-100298 
39H kHz | 6.9MHz | 114A | 1K4474-ND 251 222 1.02 85 | 822MY-390K Hu! H : : : 
47H kHz | 6.5MHz | 0.79A | 1K4475-ND 251 222 1.02 ‘85 | 822MY-470K 61/2BLU | .211pH | SOMHz| 80 | TK2706-ND 544 476 207 1.55 | E526HNA-100299 
56uH kHz | 5.4MHz | 0.76A | 1K4476-ND 251 222 1.02 .85 | 822MY-560K 71/2VIO | .241uH | 50MHz | 80 | TK2707-ND 544 4.76 207 1.55 | E526HNA-100300 
68H kHz | 4.9MHz | 0.70A | TK4477-ND 251 222 1.02 85 822MY-680K 81/2GRY | .29uH | 50MHz| 80 | TK2708-ND 5.44 4.76 2.07 1.55 | ES26HNA-100301 
82uH kHz | 4.1MHz | 0.67A | TK4478-ND 251 222 1.02 85 822MY-820K 91/2WHT | .3384H | 50MHz| 80 | TK2709-ND 544 4.76 2.07 1.55 | ES26HNA-100079 
TOQuH | tke" | S7Mfe | OSA EI 251 222 102] BRAMMIOIK 11/2BRW | .0367H | 100MHz| 80 | TK2710-ND 544 476 207 1.55 | EB26HNA-100310 
120uH kHz | 34MHz | 056A | 1K4480-ND 251 222 1.02 85 | 822MY-121K 
150.H tkHz | 32Me2 | 0424 | 7K4481-ND 251 229 102 35 | S22MY-151K 21/2 RED | .0583nH | 100MHz| 90 | TK2711-ND 5.44 4.76 2.07 ‘1.55 | ES26HNA-100311 
180uH 4kHz 2.8MHz 0.40A TK4482-ND 251 222 1.02 85 822MY-181K 31/2ORG | .0845uH | 100MHz} 100} TK2712-ND 5.44 4.76 2.07 1.55 | ES26HNA-100312 
2201H kHz | 2.7MHz | 0.38A | 1K4483-ND 251 222 1.02 85 | 822MY-221K 41/2YEL | .1084H ] 100MHz| 110] TK2713-ND 5.44 476 2.07 1.55 | ES26HNA-100313 
270u1H ikHz | 2.4MHz | 0.35A_| 7K4484-ND 251 222 1.02 85 | 822MY-271K 51/2GRN | .137uH | 100MHz| 110] TK2714-ND 5.44 4.76 =. 2.07_—*1.55 | ES26HNA-100314 
330; kHz | 2.3MHz | 0.33A | 1K4485-ND 251 222 1.02 ‘85 | 822MY-331K i 
soul tkHz | 21MHz | 028A | TK4486ND 251 222 1.02 85 | 822MY-391K AC 20 wikhour Case 
470pH 41kHz 1.9MHz 0.25A K4487-ND 251 222 1.02 85 822MY-471K 11/2 BRW | .0461uH | 100MHz} 120) 1K2715-ND 5.44 4.76 2.07 1.55 | ES26HN-100302 
5601H kHz | 1.8MHz | 0.23A | 1K4488-ND 251 222 1.02 85 | 822MY-561K 21/2 RED | .0845uH | 100MHz| 130] TK2716-ND 5.44 4.76 207 1.55 | E526HN-100303 
6801H kHz | 1.6MHz | 0.21A_| 7K4489-ND 251 222 1.02 85 | 822MY-681K 31/20RG | .13uH | 100MHz| 130] TK2717-ND 5.44 4.76 2.07 1.55 | ES26HN-100304 
820uH kHz | 1.5MHz | 0.18A | 1K4490-ND 251 222 1.02 ‘85 | 822MY-821K 41/2YEL | .195yH | 100MHz| 140] 1K2718-ND 5.44 4.76 2.07 _—‘1.55 | ES26HN-100305 
1000uH | kHz | 1.3MHz | 0.16A | 1K4491-ND 251 222 1.02 85 | 822MY-102K 51/2GRN | .241uH | 50MHz | 100] TK2719-ND 5.44 4.76 207 1.55 | E526HN-100306 
10RHB2 Type 61/2BLU | .317uH | SOMHz| 100| TK2720-ND 544 476 207 1.55 | ES26HN-100307 
10pH TkHz | 44.0MHz| 2.208 | TK5152-ND 557 4.77 2.25 1.89 | B24MY-100K 71/2VIO | .358uH | 50MHz | 100) TK2721-ND 544 4.76 207 1.55 | ES26HN-100308 
Ta | Thiz | 38.0MHe | 200A Ieee pot aid vieeo S160" | BeaMy-120K 81/2cRY | .44iuH | 50MHz| 100| 1K2722-ND 544 476 207 1.55 | EB26HN-100309 
15H kHz | 25.0MHz} 1.93A | 1K5154-ND 557 477 2.25 1.89 | 824MY-150K H 
18H tkHe | 160MFe| 177A. | TKS155-ND 357 477 225 189 | B24MY-180K 91/2WHT | .534uH | 50MHz| 100| 1K2723ND 544 476 2.07 1.55 | ES26HN-100109 
22H tkHz | 12.0MHz| 1724 | 7K5156-ND 557 477 225 189 | 824MY-220K 11/2 BRW | .0437uH | 100MHz| 100] 1K2724-ND 5.44 4.76 2.07 1.55 | ES26HN-100315 
27H TkHz [| 830MHz| 156A | 1K5157-ND 557 477 225 1.89 | 824MY-270K 21/2 RED | .0745uH | 100MHz| 150| 1K2725-ND 544 476 2.07 1.55 | ES26HN-100316 
33H kHz | 5.90MHz| 149A | TK5158-ND 5.57 477 225 1.89 824MY-330K 31/2ORG | .118uH | 100MHz| 170| 1K2726-ND 5.44 4.76 2.07 1.55 | E526HN-100317 
39u1H kHz | 4.90MHz| 140A | TK5159-ND 5.57 477 225 = 1.89 824MY-390K 41/2YEL | .154uH | 100MHz| 180| 1K2727-ND 5.44 4.76 2.07 1.55 | EB26HN-100318 
47H kHz | 4.10MHz} 1.29 | TK5160-ND 5.57 477 225 1.89 824MY-470K 51/2GRN | .211pH | 100MHz| 190} 1K2728-ND 544 4.76 2.07 1.55 | ES26HN-100319 
56uH 1kHz | 4.00MHz| 1.25A_| 1K5161-ND 557 477 225 1.89 _| 824MY-560K - 
68H tkHz | 3.90MHz| 1.244 | TK5162-ND 557 477 225 1.89 | 824MY-680K MC122 with Case 
82uH kHz | 3.60MHz| 1.04A | TK5163-ND 5.57 477 225 1.89 824MY-820K 11/2 WHT | .0323yH | 100MHz| 80 | TK2801-ND 296 259 113  .85 | E28SNAS-100072 
2H bits SOE faa Deine pe ae 22 1g SOM BK 21/2 RED | .0523yH | 100MHz} 80 | TK2802-ND 296 259 113  .85 | E28SNAS-100073 
; i j : ; ‘ : 31/20RG | .0784H | 100MHz| 90 | TK2803-ND 296 259 1.13  .85| ES28SNAS-100074 
te ee ore oh ee 22 aa 22 = aa 41/2YEL | .108uH | 100MHz| 90 | TK2804-ND 296 259 1.13 85 | ES28SNAS-100075 
20H tee | toomee| oscars Dey sage aoe: “aes (heouvorik 51/2GRN | .149uH | 100MHz| 90 | TK2805-ND 296 259 1.13  .85 | E528SNAS-100076 
270pH kHz | 1.60MHz| 0.60A | TK5169-ND 557 477 225 189 | 824MY-271K 31/20RG | .0784H | 57MHz| 70] TK2806-ND 2.96 259 1.13 85 | E528DNAS-100077 
330, kHz | 1.50MHz| 0.56A | 1K5170-ND 557 477 225 189 | 824MY-331K 41/2YEL | .1034H | 57MHz| 70] TK2807-ND 2.96 259 1.13  .85 | E528DNAS-100078 
390yH kHz | 1.40MHz|__0.52A_|_TK5171-ND 5.57 477 225 1.89 824MY-391K 51/2GRN | .132uH | 57MHz| 70 | TK2808-ND 296 259 113  .85 | E28DNAS-100079 
470uH kHz | 1.30MHz| 048A | 1K5172-ND 557 477 225 189 | 824MY-471K 61/2BLU | .159uH | 57MHz| 70| TK2809ND 296 259 113  .85 | E528DNAS-100080 
a ae avis Lov yet a oot ne oe 13 eck 71/2VIO | .203yH | 57MHz| 70 | TK2810-ND 296 259 113 — .85 | E28DNAS-100081 
ct tktz | (ooMHz| o4oa | 7K5175-ND 557 477 225 189 | B24My-821k 81/2WHT | .226uH | 45MHz| 60 | TK2811-ND 296 259 113 .85 | E528DNAS-100082 
1000uH | tkHz | 087MHz| 031A | 1K5176-ND 557 477 225 189 | 824MY-102K 91/2RED | .25uH | 45MHz| 60 | TK2812ND 296 259 113  .85 | E528DNAS-100083 
1200uH | kHz | 0.83MHz| 0.28 | TK5177-ND 557 477225 1.89 | B24MY-122K 101/2ORG| .291yH | 45MHz| 60 | TK2813ND 296 259 113  .85 | ES28DNAS-100084 
1500uH | kHz | 0.77MHz| 0.27A_ | 1K5178-ND 557 477 225 1.89 | 824MY-152K MC122 without Case 
Bt bits coe neni ue Kees peu ae 22 199 Sooo 11/2WHT | .0352uH ] 100MHz| 90] TK2814-ND 296 259 1.13 85 | E528SN-100059 
2700uH | ikHz | O.61MHz| 0.194 | TKS181-ND 557 477 225 189 | S24MY-272K 21/2RED | .0604uH | 100MHz| 110] TK2815-ND 296 259 1.13 85 E528SN-100060 
3300uH | 1kHz | O.52MHz} 018A | TK5182ND 557 4.77225 1.89 | B24MY-332K 31/20RG | .0957uH ] 100MHz| 120] TK2816-ND 2.96 259 1.13 85 | E28SN-100061 
3900uH 4kHz 0.48MHz| 0.16A K5183-ND 557 477 225 1.89 824MY-392K 41/2 YEL 137UH | 100MHz} 120] 1K2817-ND 2.96 2.59 1.13 85 | E528SN-100062 
iL Test Q Rated DC | Digi-Key Price Each Toko 51/2GRN | .195uH | 100MHz| 110] TK2818-ND 296 259 1.13  .85 | E528SN-100063 
Nom. Freq. Min. | Current_| Part No. 1 10100 500 Part No. 31/2 ORG | .0918uH | 57MHz | 100] 1K2819-ND 296 259 1.13  .85 | B28SN-100064 
10RB Type 41/2YEL | .130HH | 57MHz| 100] 7K2820-ND 2.96 259 1.13 85 | E528SN-100065 
T.0mH | 50KHz 70 90mA | 1K4400-ND 375 306 152 128 | 181LY-102J 51/2GRN | .177uH | 57MHz | 100] TK2821-ND 296 259 1.13  .85 | E528SN-100066 
2.2mH | 50KHz 70 60mA | TK4404-ND 3.75 3.06 152 1.28 181LY-222J 61/2BLU | .214yH | 57MHz| 100] 1K2822-ND 296 259 1.13 .85 | E28SN-100067 
3.3mH | — SOKHz 100 S0mA | TK4406-ND 375 3.06 152 1.28 | 181LY-332J 71/2VIO | .289uH | 57MHz} 90 | TK2823-ND 296 259 113  .85 | E28SN-100068 
4.7mH | 50KHz 100 40mA | 1K4408-ND 3.75 3.06 152 128 | 181LY-472J 
56mH | 50KHz 100 4omA | 1K4409-ND 375 3.06 152 128 | 181LY-562J 91/2RED | .379uH | 45MHz| 80 | TK2825-ND 296 259 113 85 | E528SN-100070 
68mH | 50KHz 700 35mA | 1K4410-ND 375306152 128 | 181LY-682J 101/2ORG| .447uH | 45MHz| 70 | 1K2826-ND 296 259 113 85 | E528SN-100071 
8.2mH | 50KHz 100 30mA | 1K4411-ND 375 3.06 152 1.28 | 181LY-822J MC134 with Case 
Daa ae os pln Leis oe 30 5 i 18 rye 101/2BLK | .260uH | 50MHz| 50 | TK3001-ND 448 392 1.72 1.29) ES40SNA-10005 
2omH | S0KHz 100 21mA | 1K4416-ND 375 3.06 152 128 | 181LY-223J 111/2BRW| .294uH | 50MHz| 50 | TK3002-ND 448 392 1.72 1.29 | ES40SNA-11003 
33mH | S0KHE 100 7amA | 1K4418-ND 375 306 152 1.28 | 181LY-333J 121/2RED| .317uH | 50MHz| 60 TK3003-ND 448 392 1.72 1.29 | EB40SNA-12003 
39mH 50KHz 100 15mA 7K4420-ND 3.75 3.06 1.52 1.28 181LY-393J 13 1/2ORG] .350HH | SOMHz 60 | 1K3004-ND 4.48 3.92 1.72 1.29 | E40SNA-13003 
47mH | 5OKHz 100 13mA_ | 7K4421-ND 3.75 3.06 152 128 | 181LY-473J 141/2YEL | .383uH | 50MHz| 55 | TK3005ND 448 392 1.72 1.29) ES40SNA-14002 
100mH | 50KHz 100 9mA_ | TK4425-ND 3.75 3.06 152 1.28 | 181LY-104J 151/2GRN| .422uH | 50MHz| 80 | TK3006-ND 448 392 1.72 1.29 | ES40SNA-15002 
120mH | _ 50KHz 100 8mA_ | 1K4426-ND 3.75 3.06 152 128 | 181LY-124J MC134 without Case 
10 1/2BLK| .398uH | 50MHz| 80 | TK3007-ND 448 392 1.72 1.29 | E540SN-10004 
11 1/2BRW] .451uH | 50MHz| 80 | TK3008-ND 448 392 1.72 1.29 | EB40SN-11002 
yn ; 121/2RED| .483uH | 50MHz| 80 | TK3009-ND 448 392 1.72 1.29 | ES40SN-12002 
[ TO KO M re) | d ed Cc fey, Is 131/2ORG| .545uH | 50MHz| 80 | TK3010-ND 448 392 1.72 1.29 | ES40SN-13002 
RS | 141/2YEL| .603uH | 50MHz| 80 | TK3011-ND 448 392 1.72 1.29) ES40SN-14001 
151/2GRN| .685uH | 50MHz| 80 | TK3012ND 448 392 1.72 1.29 | EB40SN-15001 
9139B-ND Toko Coils & Filter Book 
Cut Tape T&R 
Turns/ E Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Toko 
Color | Nom. | Freq. | Q. |Part No. 1 10 100 | Part No. 1,500 | Part No. 
MC152 Ferrite Core — Surface Mount 
11/2 WHT] .032uH] 100MHz| 90 | TKS2700CT-ND 3.95 34.80 310.00] TKS2700TR-ND 2370.00 | E558QN-100020 
3 1/2 ORG] .068,H] 100MHz| 110] TKS2702CT-ND 3.95 34.80 310.00] TKS2702TR-ND 2370.00 | E558QN-100022 
41/2 YEL | .090,H] 100MHz| 115) TKS2703CT-ND 3.95 34.80 310.00|TKS2703TR-ND 2370.00 | ES58CN-100023 
5 1/2 WHT].112uH] 100MHz/ 120| TKS2704CT-ND 3.95 34.80 310.00 | TKS2704TR-ND 2370.00 | ES58CN-100024 
6 1/2 BLU ].142uH| 100MHz| 120] TKS2705CT-ND 3.95 34.80 310.00 | TKS2705TR-ND 2370.00 | ES58QN-100025 
MC152 Air Core — Surface Mount 
11/2 WHT| .029,H] 100MHz| 85) TKS2706CT-ND 1.48 13.04 98.78 =— — | BB58H\-100096 
2.1/2 VIO |.046yH| 100MHz| 100] TKS2707CT-ND 1.48 13.04 98.78] TKS2707TR-ND —_ 880.50 | ES58HN-100097 
TK9001-ND Plastic Tuning Tool (MC120).............ccsceessecenseeeneeeeetneeeensenseseneeneenees $1.01 41/2 YEL | .073yH| 100MHz| 105) TKS2709CT-ND 1.48 13.04 98.78|TKS2709TR-ND 880.50 | ES58HN-100099 
TK9003-ND Plastic Tuning Tool (MC122, MC134) ...........cccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteetenteteee $.35 5 1/2 WHT| .091yH| 100MHz| 120/TKS2710CT-ND 1.48 13.04 98.78 a — — | B558HN-100100 
TK9992-ND Ceramic Tuning Driver (MC122, MC134) 6 1/2 BLU|.114yH] 100MHz| 120| TKS2711CT-ND 1.48 13.04 98.78 - —__| E558HN-100101 
(Requires Holder TK9999-ND, below) MC152 Brass Core — Surface Mount 
TRS 5:ND. -Ceramie Tuning Driver (MG#S2) (Hequires Holder TK9999-ND. below). 21/2 VIO | .038uH] 100MHz) 63 |TKS2713CT-ND 2.28 20.08 152.11 | TKS2713TR-ND 1356.00 | ESS8AN-100041 
TIRgpSe-ND ‘Cotamic Tuning Dever 31/2. ORG] .048,H) 100MHe| 56 | TKS2714CT-ND 3.95 34.80 310.00 | TKS2714TR.ND 2370.00 | ESS8AN-100042 
(MC120) (Requires Holder TK9999-ND, below) ............ 0.0... cee ee eee eee eee eee $31.39 5 1/2 WHT|.072uH| 100MHe| 50 |TKS2716CT-ND 2.28 20.08 152.11 a = E558AN-100044 
TKSS99-ND 9 Coraimic Driver Hole iii cites eneadeaseiseneeiesargisgaransnndnesnabaren asia edeaay ad $4.16 6 1/2 BLU] .084yH| 100MHz| 50 | TKS2717CT-ND 2.28 20.08 152.11 = = F558AN-100045 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


eB Dias} Digi-Key Pricing Toko 
~S Coils gram} Nom. Freq. Q | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
0.68uH | 50.0MHz | 50 | TK3106-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1038Z 
1.0uH | 7.96MHz | 40 | TK3107-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 2920NS-T1040Z 
9139B-ND Toko Coils and Filter Book ............. 0c cece eee e cece e cece eens ee eeee nena: $9.95 1.5pH 7.96MHz 40 | TK3108-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292C0NS-T1042Z 
2.2UH | 7.96MHz | 40 | TK3109-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 2920NS-T1044z 
3.3uH | 7.96MHz | 40 | TK3110-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 2920NS-T1046Z 
5P, 5PC, 5PH 4.7uH | 7.96MHz | 40 | 1K3111-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292CNS-T1048z 
6.8uH | 7.96MHz | 40 | TK3112-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 2920NS-T1050Z 
10.0uH | 2.52MHz | 35 | 1K3113-ND 5.61 50.40 383.00 1140.00 | F2920NS-T1052Z 
15.0uH | 2.52MHz | 35 | TK3114-ND* 5.61 50.40 383.00 1140.00 | F292CNS-T1054Z 
6.6uH | 4.0MHz | 85 | TK3115-ND 274 25.08 205.20 _ 615.60 | MF292CNS-T1082Z 
0.12uH | 50.0MHz | 35 | TK3116-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1029Z 
0.18uH | 50.0MHz | 35 | 1K3117-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1031Z 
0.27pH | 50.0MHz | 50 | TK3118-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1033Z 
0.39uH | 50.0MHz | 50 | TK3119-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1035Z 
C | 0.56uH | 50.0MHz | 50 | TK3120-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1037Z 
0.82uH | 50.0MHz | 50 | TK3121-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1039Z 
1.2uH | 7.96MHz | 40 | TK3122-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 2920NS-T1041Z 
1.8uH | 7.96MHz | 40 | TK3123-ND 5.61 4830 383.00 1140.00 | 2920NS-T1043Z 
2.7UH | 7.96MHz | 40 | TK3124-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 2920NS-T1045Z 
3.9uH | 7.96MHz | 40 | TK3125-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 2920NS-T1047Z 
5.6uH | 7.96MHz | 40 | TK3126-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 2920NS-T1049Z 
8.2UH | 7.96MHz | 40 | TK3127-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 2920NS-T1051Z 
12.0uH | 2.52MHz | 35 | TK3128-ND 5.61 50.40 383.00 1140.00 | F2920NS-T1053Z 
22.0uH | 2.52MHz | 35 | TK3130-ND* 5.61 50.40 383.00 1140.00 | F292CNS-T1056Z 
33.0uH | 2.52MHz | 35 | TK3132-ND* 5.61 50.40 383.00 1140.00 | F292CNS-T1058Z 
47.0uH | 2.52MHz | 35 | TK3134-ND* 5.61 50.40 383.00 1140.00 | F292CNS-T1060Z 
56.0uH | 2.52MHz | 35 | TK3135-ND* 2.74 25.08 205.20 615.60 | FR92CNS-T1061Z 
68.0uH | 2.52MHz | 35 | TK3136-ND* 2.74 25.08 205.20 615.60 | F292CNS-T1062Z 
82.0uH | 2.52MHz | 35 | TK3137-ND* 2.74 25.08 205.20 __—-615.60 | F292CNS-T1063Z 
7KMM High Frequency Type 
0.08,H | 80.0MHz | 50 | TK3138-ND* 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-T1365Z 
TK9001-ND Plastic Tuning Tool (10NSF) 0.10uH | 80.0MHz | 50 | TK3130-ND* 561 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-T1366Z 
TK9002-ND Plastic Tuning Tool (7P, 7PA, 7PH, 10EZ, 10EZC, 10EZH, 10EZHC, 10PA)... 0.15uH | 80.0MHz | 60 | TK3140-ND* 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-T1367Z 
TK9003-ND Plastic Tuning Tool (7KMM, 10K, 10KC, 12VXA) 0.22uH | 80.0MHz | 60 | TK3141-ND* 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-T1368Z 
TK9990-ND Ceramic Tuning Driver (5K) (Requires Holder TK9999-ND, below) .. 0.33pH | 80.0MHz | 60 | TK3142-ND* 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-T1369Z 
TK9991-ND Ceramic Tuning Driver (7KMM, 10K, 10KC, 12VXA) 0.47pH | 50.0MHz | 60 | TK3143-ND* 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-T1370Z 
Requires Holder TK9999-ND, below) .. C | 0.68uH | 50.0MHz | 60 | TK3144-ND*¥ 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292SNS-T1371Z 
TK9993-ND Ceramic Tuning Driver (7P, 7PA, 7PH, , , 1.00uH | 7.96MHz | 40 | TK3145-ND*¥ 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNS-T1372Z 
10EZHC, 10PA) (Requires Holder TK9999-ND, below) 1.50uH | 7.96MHz | 40 | TK3146-ND* 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNS-T1373Z 
TK9998-ND Ceramic Tuning Driver (5P, 5PC, 5PH) (Requires Holder TK9999-ND, below) .. sis 2.20uH | 7.96MHz | 40 | TK3147-ND* 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNS-T1374Z 
TK9999-ND Ceramic Driver Holder ................ ccc cec ec cee cence eee eee ee ena ee ee ene eee neee eens 3.30uH | 7.96MHz | 40 | TK3148-ND* 561 48.30 383.00 1140.00 | 292KNS-T1375Z 
4.70uH | 7.96MHz | 40 | TK3149-ND* 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNS-T1376Z 
Dias} oL Digi-Key Pricing Toko 10.0uH | 7.96MHz | 40 | TK3152-ND* 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNS-T1378Z 
gram| Nom. Freq. Q. | Part No. i 10 100 500 | Part No. 7P Type 
5K Type 100uH | 796KHz | 80 | TK2417-ND* 4.20 37.80 287.00 _—_ 850.00] A7BRS-T1040Z 
-08UH | 75.0MHz | 45 | TK5001-ND* 4.85 41.23 325.80 974.50 | 294SN-T1008Z 120uH | 796KHz | 80 | TK2418-ND* 4.20 37.80 287.00 850.00] A7BRS-T1041Z 
10yH | 75.0MHz | 45 | TK5002-ND* 4.85 41.23 325.80 974.50 | 294SN-T1009Z C | 180yH| 796KHz | 80 | TK2420-ND* 4.20 37.80 287.00 850.00 | A7BRS-T1043Z 
on oe — Ue He ie Ase eon oo aN Hole 220uH | 796KHz | 80 | TK2421-ND* 4.20 37.80 287.00 —_ 850.00 | A7BRS-T104 
Cc eat ae OM! ae Tee dae Aiea. abeen. Terae SOIT Ibo 270uH | 796KHz | 80 | TK2422-ND* 4.20 37.80 287.00 _ 850.00 | A7BRS-T1045Z 
A7JH | 45.0MHz | 45 | TK5006-ND* 4.85 41.23 325.80 974.50 | 294SN-T1013Z Cy) SO0uH) 7eeKre | 80 Beem 420 97.80 = 287.00 850.00) ATBRS 110462 
68H | 45.0MHz | 45 | TK5007-NDt 485 41.23 32580 974.50 | 294SN-T1014Z B | 67ouH) 455kh2 | 70 (aReSOR Nm “20 37.80 287.00 850.00) ALG TIIS3N 
1.00WH | 30.0MHz | 45 | TK5008-NDF 485 41.23 325.80 974.50 | 294SN-T1015Z D | 680uH | 455Kr2 | 70 |TKE502:NDE) 420 97.60 287.00 850.00 | A/LCTIODIZ 
5P Type 7PA Type 
3auH | 2.52MHz | 40 | TKS110.ND* 514 4428 350.00 1040.00 | SPNR-T1005Z 1.0mH | 252KHz | 60 | TK3201-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1094Z 
39y1H | 2.52MHz | 40 | TK5111-ND* 5.14 44.28 350.00 1040.00] 5PNR-T1006Z 1.2mH | 252KHz | 60 | TK3202-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1095Z 
A7uH | 2.52MHz | 40 | 1K5112-ND* 5.14 44.28 350.00 1040.00] 5PNR-11007Z 1.5mH | 252KHz | 60 | TK3203-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1096Z 
68uH | 2.52MHz | 40 | TK5114-ND* 5.14 44.28 350.00 1040.00} 5PNR-T1009Z 1.8mH | 252KHz | 60 | TK3204-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1097Z 
82uH | 2.52MHz | 40 | TK5115-ND* 5.14 44.28 350.00 _ 1040.00 | SPNR-T1010Z 2.2mH | 252KHz | 60 | TK3205-ND 4.74 40.83 323.00 _ 960.00 | 126ANS-T1098Z 
100uH | .796MHz | 40 | TK5116-ND* 5.14 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-T1011Z 2.7mH | 252KHz | 60 | TK3206-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1099Z 
C | 120uH | .796MHz | 40 | TK5117-ND* 5.14 44.28 350.00 1040.00 | 5PNR-T1012Z 3.3mH | 252KHz | 60 | 1K3207-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1100Z 
150uH | .796MHz | 40 | TK5118-ND* 5.14 44.28 350.00 1040.00 | SPNR-T1013Z 4.7mH | 252KHz | 60 | TK3209-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1102Z 
270uH | .796MHz | 40 | TK5121-ND* 5.14 44.28 + 350.00 1040.00 | 5PNR-T1016Z c | 56mH| 252kHz | 60 | 7K3210-ND 474 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1103Z 
390uH |_.796MHz | 40 | TK5123-ND* 5.14 44.28 350.00 __ 1040.00 | SPNR-T1018Z 6.8mH | 252KHz | 60 | TK3211-ND 4.74 40.83 323.00 _ 960.00 | 126ANS-T1104Z 
aoe pies a Laid a a ca doanog oe rien 8.2mH | 252KHz | 60 | 1K3212-ND 4.74 40.83 323.00 +: 960.00] 126ANS-T1105z 
. } ; : : 10.0mH | 79.6KHz | 60 | TK3213-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1106Z 
S80uH | .796MH2 | 40 |MIKGIASNOE 5.14 44.28 950.00 1040.00 | SFNATIO2IZ 12.0mH | 79.6KHz | 60 | TK3214-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1107Z 
5PC Type 15.0mH | 79.6KHz | 60 | TK3215-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1108Z 
D 680uH | 455KHz | 50 | TK5128-ND 5.14 44.28 287.00 855.00 | 5PLC-1521Z 18.0mH | 79.6KHz | 60 | TK3216-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1109Z 
680yH | 455KHz | 85 | TK5129-ND 5.14 44.28 287.00 855.00 | 5PLC-10552 22.0mH | 79.6KHz | 60 | TK3217-ND 4.74 40.83 323.00 960.00 | 126ANS-T1110Z 
5PH Type 5mH | 252KHz | 70 | 1K3218-ND 4.74 40.83 323.00 _ 960.00 | 126LNS-6285Z 
1.0uH | 7.96MHz | 55 | TK5130-ND*¥ 4.21 36.23 287.00 855.00 | 332PN-T1012Z 7PH Type 
1.2UH | 7.96MHz | SS | TKSIS1I-ND* = 4.21 36.23 287.00 855.00 | 332PN-T1013Z 4.7uH | 7.96MHz | 80 | TK2401-ND* 4.31 37.38 294.00 _ 875.00 | A119ANS-T1029Z 
1.5uH | 7.96MHz | 55 | TK5132-ND*¥ 4.21 36.23 287.00 —-855.00 | 332PN-T1014Z 56uH| 7.96MH | 80 | TK2402-ND* 431 3738 29400 875.00 | AT19ANS-T1030Z 
1.8uH | 7.96MHz | 55 | TK5133-ND* 4.21 36.23 287.00 —-855.00 | 332PN-T1015Z 6euH| 796MHe | 80 | TKO403-ND* 4313738 20400 875.00 | ALI9ANSTI031Z 
2.2uH | 7.96MHz | 55 | TK5134-ND* 4.21 36.23 287.00 _ 855.00 | 332PN-TI016Z ae te fi : : : : 
Sau) Foemiy | ek MERE <3 aaa 287 G0" eee. 00 aap TiN? 8.2UH | 7.96MHz | 80 | TK2404-ND* 4.31 37.38 294.00 —875.00 | A119ANS-T1032Z 
SoH | yoo | eee ac1 3625 25700 son00 | seomnrioier 10.0uH | 2.52MHz | 80 | TK2405-ND*¥ 4.31 37.38 294.00 _— 875.00 | A119ANS-T1033Z 
3.9UH | 7.96MHz | 55 | TK5137-NDt 4.21 36.23 287.00 855.00 | 332PN-T1019Z 12.0HH | 2.52MHz ) 80 | TK2406-ND§ = 4.31 37.38 294.00 875.00 | AI19ANS-T1034Z 
C | 4.7uH| 7.96MHz | 55 | TK5138-ND¥ 4.21 36.23 287.00 —_ 855.00 | 332PN-T1020Z 15.0uH | 2.52MHz | 80 | TK2407-ND* = 4.31 37.38 = 294.00 875.00 | A119ANS-T1035Z 
5.6uH | _7.96MHz | 55 | TK5139-ND*¥ 4.21 36.23 287.00 _855.00 | 332PN-T1021Z c ou te > ee ae a Bar ob etl ieee ae 
car seks 2 TiN es ao pa Bao EN one 27.0uH | 2.52MHz | 80 | TK2410-ND* 4.31 37.38 294.00 _ 875.00 | A119ANS-T1038Z 
10.0uH | 2.52MHz | 55 | TK5142-ND* 4.21 36.23 © 287.00 — 855.00 | 332PN-T1024Z 33.0uH | 2.52MHz | 80 | TK2411-ND* 4.31 37.38 294.00 -—-875.00 | A119ANS-T1039Z 
12.0uH | 2.52MHz | 55 | TK5143-ND* = 4.21 36.23 287.00 855.00 | 332PN-T1025Z 39.0uH | 2.52MHz | 80 | TK2412-ND* 4.31 37.38 294.00 _~—-875.00 | A119ANS-T1040Z 
15.0uH | 2.52MHz | 55 | TK5144-ND* 4.21 36.23 287.00 __ 855.00 | 332PN-T1026Z 47.0uH | 2.52MHz | 80 | TK2413-ND* 4.31 37.38 294.00 -—-875.00 | A119ANS-T1041Z 
18.0uH | 2.52MHz | 55 | TK5145-ND* 4.21 36.23 © 287.00 — 855.00 | 332PN-T1027Z 56.0uH | 2.52MHz | 80 | TK2414-ND* 4.31 37.38 294.00 -—-875.00 | A119ANS-T1042Z 
22.0uH | 2.52MHz | 55 | TK5146-ND* 4.21 36.23 287.00 _855.00 | 332PN-T1028Z 68.0uH | 2.52MHz | 80 | TK2415-ND* 4.31 37.38 294.00 _— 875.00 | A119ANS-T1043Z 
*TK4-KIT-ND 5mm Standard Coil Kit (2 each of values denoted abOve)..........cccccsscceeeseeeeeees $63.00 C | 82.0uH | 2.52MHz | 80 | TK2416-ND* 4.31 37.38 294.00 _— 875.00 | A119ANS-T1044Z 
7KMM Type C | 10.7uH | 2.52MHz | 95 | 1K2427-ND 4.31 37.38 294.00 875.00 | A119ANS-17152Z 
O11] SOMME | a5 [EBHOPROMNN 501 4990 ae200 114000 | DooKNAG TiO0aZ — | 10.7yH | 2.52MHz | 90 | TK2428-ND 241 22.11 182.91 552.75 | A119ANS-17153Y 
ot5uH| sooMee | 35 |TK3102ND S61 48.30 383.00 1140.00 | >92KNAS-T10302 C | 11.8uH | 2.52MHz | 114 | TK2429-ND 241 22.41 182.91 552.75 | AT19AN-T1018Z 
Cc | 0.22uH | 50.0MHz | 50 | TK3103-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1032z — | 10.9uH | 4.4MHe | 80 | TR2GS0ND ) 241 2211 182.91 552.75 | 119. NS-AS7536O 
0.33,H | 50.0MHz | 50 | 1K3104-ND 5.61 48.30 383.00 1140.00 | 292KNAS-T1034Z A | 125uH | 44MHe | 90 | TKASI-ND 431 37.38 294.00 875.00 | 119LNS-AA451DY 
0.47pH | 50.0MHz | 50 | TK3105-ND 5.61 48.30 ~—- 383.00: 1140.00 | 292KNAS-T1036Z *TK1-KIT-ND 7mm Standard Coil Kit (2 each of values denoted ab0ve)..........0sccscteeeteeeeeees $56.70 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 -« Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


[is TOKO coils 


9139B-ND 


Toko Coils & Filter Book ... ... $9.95 


10EZ, 10EZC, 10EZH, 10EZHC 


10K, 10KC 


TAB (12VX) i 
18.0 (12VXA) i. 
LY 


b= 


TK9001-ND Plastic Tuning Tool (10NSF) $1. 
TK9002-ND Plastic Tuning Tool (7P, 7PA, 7PH, 10EZ, 10EZC, 10EZH, 10EZHC, 10PA) -$1.18 
TK9003-ND Plastic Tuning Tool (7KMM, 10K, 10KC, 12VXA) .... 
TK9990-ND Ceramic Tuning Driver (5K) (Requires Holder TK9999-ND, below) .. 
TK9991-ND Ceramic Tuning Driver (7KMM, 10K, 10KC, 12VXA) 
Requires Holder TK9999-ND, below) ............. 2... c ccc ece eee cece eee eee e eens eens $23.71 
TK9993-ND Ceramic Tuning Driver (7P, 7PA, 7PH, 10EZ, 10EZC, 10EZH, 
10EZHC, 10PA) (Requires Holder TK9999-ND, below) 
TK9998-ND Ceramic Tuning Driver (5P, 5PC, 5PH) (Requires Holder TK9999-ND, below) . . 
TK99SS-ND’ ‘Ceramic Driver Holder... csc ccaasessdescadie eertdeanases sasetseusdabcasawaans ceaeances $4.16 
Dia- L Digi-Key Pricing Toko 
gram| Nom. Freq. Q@ | PartNo. 1 10 100 500 | Part No. 
10EZ Type 
B | .63mH| 200KHz | 95 | TK1201-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RAN-10A6729EK 
B | .63mH| 200KHz | 95 | TK1202-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RAN-10A6845EK 
D | 100uH | 796KHz | 100 | TK1219-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RWRS-T1015Z 
D | 120uH | 796KHz | 100 | TK1220-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RWRS-T1016Z 
D | 150uH | 796KHz | 100 | TK1221-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RWRS-T1017Z 
180WH | 796KHz / 100 | TK1222-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RWRS-T1018Z 
220uH | 796KHz | 100 | TK1223-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RWRS-T1019Z 
D | 270uH| 796KHz | 100 | TK1224-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RWRS-T1020Z 
470uH | 796KHz | 100 | TK1227-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RWRS-T1023Z 
560uH | 796KHz | 100 | TK1228-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RWRS-T1024Z 
680yH | 796KHz | 100 | TK1229-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RWRS-T1025Z 
D 820uH | 796KHz | 100 | TK1230-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RWRS-T1026Z 
1000uH | 252KHz | 50 | TK1231-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RUNS-T1027Z 
1200uH | 252KHz | 50 | TK1232-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RUNS-T1028Z 
10EZC Type 
C | .64mH | 455KHz | 110 | TK1301-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RMC-202313NO 
E | .64mH | 455KHz | 110 | TK1302-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RMC-2A6597HM 
E | .64mH | 455KHz | 110 | TK1303-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RMC-2A7287HM 
.64mH | 455KHz | 110 | TK1304-ND 3.46 31.20 236.00 = 700.00 | RMC-402503NO 
C | .64mH| 455KHz | 110 | TK1305-ND 3.46 31.20 236.00 700.00 | RMC-502182NO 
64mH | 455KHz | 110 | TK1306-ND 2.26 20.74 169.65 508.95 | RMC-502503NO 
10EZH Type 
4.7UH | 7.96MHz | 100 | TK1203-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1005Z 
D | S.6uH | 7.96MHz | 100 | TK1204-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1006Z 
6.8uH | 7.96MHz | 100 | TK1205-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1007Z 


Dia- L Digi-Key Pricing Toko 
gram} Nom. Freq. Q@ | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 
8.2uH | 7.96MHz | 100 | TK1206-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1008Z 
10H | 2.52MHz | 60 | TK1207-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1009Z 
D 12H | 2.52MHz | 60 | TK1208-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1010Z 
15.0uH | 2.52MHz | 60 | TK1209-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1011Z 
18.0uH | 2.52MHz | 60 | TK1210-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1012Z 
22.0UH | 2.52MHz | 60 | TK1211-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1013Z 
27.0UH | 2.52MHz | 60 | TK1212-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1014Z 
D | 33.0uH | 2.52MHz | 60 | TK1213-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1015Z 
39.0UH | 2.52MHz | 60 | TK1214-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1016Z 
47.0UH | 2.52MHz | 60 | TK1215-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1017Z 
56.0UH | 2.52MHz | 60 | TK1216-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1018Z 
D | 68.0uH | 2.52MHz | 60 | TK1217-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154ANS-T1019Z 
82.0UH | 2.52MHz | 60 | TK1218-ND 3.46 29.90 236.00 700.00 | 154ANS-T1020Z 
10EZHC Type 
E 2.7UH | 10.7MHz | 98 | TK1241-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154AC-T1038Z 
Cc 8.2uH | 10.7MHz | 110 | TK1237-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154AC-470072NO 
C | 27.0uH | 10.7MHz /110 | TK1238-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154AC-7A5681EK 
C | 47.0uH | 10.7MHz | 120 | TK1239-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154FC-560061NO 
C | 68.0uH | 10.7MHz | 60 | TK1240-ND 3.55 30.48 242.00 720.00 | 154PC-470033NO 
10K Type 
D | 0.08uH | 75MHz 50 | TK1401-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BIKENS-T1043Z 
D | 0.10uH | 75MHz 60 | TK1402-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BIKENS-T1044Z 
A | 0.12uH | 72MHz 80 | TK1403-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BKEN-K4857DZ 
D | 0.15uH | 75MHz 60 | TK1404-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BIKENS-T1045Z 
D | 0.22uH | 75MHz 60 | TK1405-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BIKENS-T1046Z 
D | 0.33uH] 45MHz 60 | TK1406-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BIKXNS-T1047Z 
A | 0.41uH] 49MHz 75 | TK1407-ND 412 37.20 281.00 835.00 | KEN-K4028DZ 
D | 0.47uH] 45MHz 70 | TK1408-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BIKXNS-T1048Z 
D | 0.68uH] 45MHz 70 | TK1409-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BIKXNS-T1049Z 
A | 0.790H | 27MHz 55 | 1K1410-ND 412 37.20 281.00 835.00 | KXNA-K4434DZ 
1.0uH | 25.2MHz | 80 | TK1411-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BIKXNS-T1050Z 
1.5uH | 7.96MHz | 60 | TK1412-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BTKANS-9449HM 
D 2.2UH | 7.96MHz | 60 | TK1413-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BTIKANS-9447HM 
3.3uH | 7.96MHz | 70 | TK1414-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BTKANS-9445HM 
4.7UH | 7.96MHz | 70 | TK1415-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BTIKANS-9443HM 
D 6.8uH | 7.96MHz | 70 | TK1416-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BTKANS-9441HM 
D 10H | 7.96MHz | 70 | TK1417-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BTIKANS-9439HM 
F | 0.16uH | 27MHz 65 | 1K1418-ND 2.21 20.30 166.05 498.15 | KXN-K4636BJF 
G | 0.34uH | 49MHz 95 | TK1419-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BKEN-K4635BJE 
H 1.0uH | 7.96MHz | 60 | TK1420-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BKAN-K5552AXxX 
H 66uH | 2.52MHz | 60 | TK1421-ND 412 37.20 281.00 835.00 | BKANS-K4087HUx 
_ 2.2uUH | 7.96MHz | 54 | TK1422-ND 412 37.20 281.00 835.00 | TKANAS-T1390ADP 
10KC Type 
E 2.7UH | 10.7MHz | 100 | TK1501-ND 412 37.20 281.00 835.00 | KACS-K586HM 
10PA Type 
1.35mH | 200KHz | 70 | TK1701-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CAN-1A901HM 
15.8mH | 40KHz 58 | TK1702-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLN-2A900HM 
D | 1.0mH| 252KHz | 80 | TK1703-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T1018Z 
1.2mH | 252KHz | 80 | TK1704-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T1019Z 
1.5mH | 252KHz | 80 | TK1705-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T1020Z 
1.8mH | 252KHz | 80 | TK1706-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T1021Z 
2.2mH | 252KHz | 80 | TK1707-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T1022Z 
D | 27mH| 252KHz | 80 | TK1708-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T1023Z 
3.3mH | 252KHz | 80 | TK1709-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T1024Z 
3.9mH | 252KHz | 80 | TK1710-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | OLNS-T1025Z 
4.7mH | 252KHz | 80 | TK1711-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T1026Z 
5.6mH | 252KHz | 80 | TK1712-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T1027Z 
D | 6.8mH| 252KHz | 80 | TK1713-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T1028Z 
8.2mH | 252KHz | 80 | TK1714-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T1029Z 
10.0mH | 79.6KHz | 70 | TK1715-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | OLNS-T1030Z 
12.0mH | 79.6KHz | 70 | TK1716-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | OLNS-T1031Z 
15.0mH | 79.6KHz | 70 | TK1717-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | OLNS-T1032Z 
D | 18.0mH | 79.6KHz | 70 | TK1718-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | OLNS-T1033Z 
22.0mH | 79.6KHz | 70 | TK1719-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | OLNS-T1034Z 
27.0mH | 79.6KHz | 70 | TK1720-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | OLNS-T1035Z 
33.0mH | 79.6KHz | 70 | TK1721-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | OLNS-T1036Z 
39.0mH | 79.6KHz | 70 | TK1722-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | OLNS-T1037Z 
D | 47.0mH | 79.6KHz | 70 | TK1723-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | OLNS-T1038Z 
56.0mH | 79.6KHz | 70 | TK1724-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLNS-T1039Z 
800uH | 55KHz 50 | 1K1725-ND 3.75 33.60 255.00 760.00 | CLN-T1069Z 
12VXA Type 
| | 491yH | 125KHz | 25 | TK1901-ND 4.70 40.02 316.30 945.50 | 707VX-A042YUK 
1] 101yH |} S5OKHz | 25 | TK1902-ND 4.70 40.02 316.30 945.50 | 707VX-A043YUK 
B | 217uH| 100KHz | 20 | TK1903-ND 4.70 40.02 316.30 945.50 | 707VX-T1002N 
A | 1.0mH| 252KHz | 25 | TK2001-ND 4.70 40.02 316.30 945.50 | 707VX-A062AO 
J | .419mH | 20KHz | 30 | TK2002-ND 4.70 40.02 316.30 945.50 | 707VX-AOS5YSU 
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JW Miller 


MAGNETI 


Coiled RF Chokes 


Coil Dia. 
[L Test | |, de Coil JW. 
(HH) | Q |Freq.| Max. Dia. Digi-Key Price Each | Miller 
5% |Min.\(MHz)/(mA) | In. (mm) __| Part No. 1 10 | Part No. 
Iron Core 
1.0t | 41) 25 | 2041/ .165(4.19) |M7010-ND 1.03 -96 | 70FI06Al 
22tt | 43| 7.9 | 1132 16 (4.06) |M72R2-ND 1.25 1.17 | 70F226Al 
3.3tt | 40) 7.9 | 912 15 (3.81) |M73R3-ND 1.25 1.17 | 70F336Al 
47tt | 43) 7.9 | 661 15 (3.81) |M74R7-ND 1.25 1.17 | 70F476Al 
6.8: 40|7.9 | 566 15 (3.81) |M76R8-ND 1.25 1.17 | 70F686Al 
10tt | 36] 7.9 | 277) .16(4.06) |M7100-ND 1.52 1.42 | 70FI05Al 
22 51} 25 | 229) .165(4.19) |M7220-ND 1.52 1.42 | 70F225Al 
33 50} 25 | 208] .17(4.32) |M7330-ND 1.52 1.42 | 70F335Al 
47 | 44) 25 | 188] .175(4.44) |M7470-ND 1.52 1.42 | 70F475Al 
68 | 42/25 | 169] .18(457) |M7680-ND 1.52 1.42 | 70F685Al 
100 | 25}25 | 139] .165(4.19) |M7101-ND 1.65 1.55 | 70FI04Al 
220 | 46] .79 | 114) .17(4.32) |M7221-ND 1.65 1.55 | 70F224Al 
330 | 41] .79 | 103) .175(4.44) |M7331-ND 1.65 1.55 | 70F334Al 
470 | 35} .79 95) .185(4.70) )M7471-ND 1.65 1.55 | 70F474Al 
680_| 37 | .79 87 .2(5.08) |M7681-ND 1.74 1.63 | 70F684Al 
1000 | 30} .79 79) .225(5.71) |M7102-ND 1.74 1.63 | 70FI03AI 
2200 | 40] .25 57) .24(6.10) |M7222-ND 1.80 1.68 | 70F223Al 
3300 | 52] .25 53) .26(6.60) |M7332-ND 1.80 1.68 | 70F333Al 
4700 | 49] .25 48) .285(7.24) |M7472-ND 1.95 1.82 | 70F473Al 
6800 | 51 | .25 43|_ .31(7.87) |M7682-ND 1.95 1.82 | 70F683Al 
10,000 | 41 | .25 38) .335(8.51) ]M7103-ND 1.85 1.73 | 70F102Al 
22,000 | 50] .079} 41] .33(838) |M7223-ND 3.26 3.05 | 70F222Al 
Ferrite Core 
33,000 | 61] .079} 43] .353(8.97) |M7333-ND 4.51 4.22 | 70F332AF 
47,000 | 57] .079} 38] .384(9.75) |M7473-ND 4.51 4.22 | 70F472AF| 
68,000 | 57| .079| 34] .415(10.54) [M7683-ND 4.51 4.22 | 70F682AF| 
100,000} 48} .079} 29] .446(11.33) |M7104-ND 3.10 2.90 | 70FIO1AF| 
220,000} 51] .025} 39] .54(13.72) |M7224-ND 3.38 3.16 | 70F221AF| 
330,000} 54] .025} 34] .58(14.73) |M7334-ND 3.76 3.52 | 70F331AF| 
470,000} 55] .025} 30] .615(15.62) |M7474-ND 3.76 3.52 | 70F471AF) 


+ 20%; tt 10% tolerance. 
Molded 
Polypropylene 
RF Chokes 
Dim. I, de 
L A Q | Max. Digi-Key Price Each | J.W.Miller 
(HH) |(mm) |Min. | (mA) Part No. 1 10 | Part No. 
Hollow Core 
.049 | 3.76 | 104 | 1000 | M7503-ND 1.385 1.27 | 75F518MPC. 
364 | 4.01 93 500 | M7507-ND 1.35. 1.27 | 75F397MPC 
57 | 4.04] 92 | 500 | M7509-ND 1.35 1.27 | 75P597MPC 
Radial Lead High Pe icacietiegail 
i a 
Current RF Chokes sol) lows 
O07 
Test |1, de | R,de 
IE Q Freq. | Max.) Max. | Digi-Key Price Each | J.W.Miller 
(WH) | Min. |(MHz)} (A) |Ohms| Part No. 1 10 | Part No. 
1.04 20 | 7.96) 10 |.013| M6001-ND 1.93 1.80 | 6000-1ROM 
1.5 20 | 7.96) 8.5 |.016 | M6002-ND 1.93 1.80 | 6000-1R5M 
2.21 20 | 7.96) 6.5 |.021 | M6003-ND 1.93 1.80 | 6000-2R2M 
3.3t | 20 |7.96| 5.5 ).025| M6004-ND 1.93 1.80 | 6000-3R3M 
47 20 |7.96| 4.6 |.030| M6005-ND 1.93 1.80 | 6000-4R7M 
68t | 20 |7.96] 4.1 |.035| M6006-ND 1.93 1.80 | 6000-6R8M 
10tt | 50 |2.52] 3.4 |.045] Me007-ND 1.93 1.80 | 6000-100K 
12tt | 50 |2.52] 3.1 |.050] M6008-ND 1.93 1.80 | 6000-120K 
15tt | 50 |2.52] 2.9 |.056] M6009-ND 1.93 1.80 | 6000-150K 
18tt | 40 |252| 2.66|.061 | M6010-ND 1.93 _ 1.80 | 6000-180K 
22tt | 40 |} 2.52] 2.4).070} M6011-ND 1.93 1.80 | 6000-220K 
27tt | 40 | 2.52] 2.22) .080} M6012-ND 1.93 1.80 | 6000-270K 
33tt | 30 |2.52} 2.05].090 | M6013-ND 1.93 1.80 | 6000-330K 
39tt | 30 | 2.52] 1.85) .10 | M6014-ND 1.93 1.80 | 6000-390K 
47tt | 30 | 2.52] 1.77] .16 | M6015-ND 1.93 1.80 | 6000-470K 
sett | 30 [2.52] 1.48] 18 | M6016-ND 193 1.80 | 6000-560K 
e8tt | 30 |2.52) 1.36] .21 | Mé6o17-ND 1.93 1.80 | 6000-680K 
82tt | 30 |2.52] 1.3] .23 | M6018-ND 1.93 1.80 | 6000-820K 
100tt | 20 }.796| 1.4] .28 | M6019-ND 1.93 1.80] 6000-101K 
120tt | 20 |.796| 1.25] 32 | M6020-ND 1.93 1.80 | 6000-121K 
150tt | 20 |.796] 1.15] .37 | M6021-ND 1.93 1.80 | 6000-151K 
180tt | 20 |.796] 1.08] .58 | M6022-ND 1.93 1.80 | 6000-181K 
220 20 |.796) 1.0 | .65 | M6023-ND 1.93 1.80 | 6000-221K 
270tt | 20 |.796| .90| .75 | M6024-ND_ 1.93 1.80 | 6000-271K 
330tt | 20 |.796] 78] .85 | M6025-ND 1.93 1.80 | 6000-331K 
390tt | 20 | .796| .74 | 1.0 | M6026-ND 1.93 1.80 | 6000-391K 
470tt | 20 |.796| .68 | 1.1 | M6027-ND 1.93 1.80 | 6000-471K 
560tt | 20 | .796} .64) 1.4 | M6028-ND 1.93 1.80 | 6000-561K 
680tt | 20 |.796} 59) 1.6 | M6029-ND 1.93 1.80 | 6000-681K 
820tt | 20 |.796} .56 |) 1.8 | M6030-ND 1.93 1.80 | 6000-821K 
1000tt} 50 }.252} .51 | 2.9 | M6031-ND 1.93 1.80 | 6000-102K 


Parts finished with VWI Rated Sleeving. 
+ 20%; tt 10% tolerance. 


Molded RF Chokes —]]]}— 

9230 Series Dimensions: Form Length: 6.35mm; Form Diameter: 

2.41mm; Lead Length: 38.10mm; Leads: 24 AWG. Tolerance: +10%. 

9250 Series Dimensions: Form Length: 10.41mm; Form Diameter: 

4.11mm; Lead Length: 36.53mm; Leads: 22 AWG. Tolerance: 10%. 
Test | I, dc Coil JW. 

L Q |Freq.) Max. Dia. Digi-Key Price Each | Miller 
(WH) |Min. (MHz) (mA)| In. (mm) | Part No. 1 10 | Part No. 
Phenolic Core 
0.1 | 40 | 25.0 |1100 | .095 (2.41) |M9RIO-ND 1.15 1.07 | 9230-94 
0.15 | 38 | 25.0 |1100 | .095 (2.41) | M9R15-ND 1.06 .99 | 9230-00 
0.22 | 33 | 25.0] 935 | .095 (2.41) | M9R22-ND 1.06 .99 | 9230-04 
0.33 | 30 | 25.0} 780 | .095 (2.41) | M9R33-ND 1.06 .99 | 9230-08 
0.39 | 30 | 25.0} 640 | .095 (2.41) | M9R39-ND 1.06 .99 | 9230-10 
0.47 | 30 | 25.0] 590 | .095 (2.41) | M9R47-ND 1.06 99 | 9230-12 
0.68 | 28 | 25.0) 450 | .095 (2.41) | M9R68-ND 1.06 99 | 9230-16 
0.82 | 28 | 25.0} 380 | .095 (2.41) | M9R82-ND 1.06 99 | 9230-18 
1.0 | 25 | 25.0} 350 | .095 (2.41) | M9010-ND 1.06 99 | 9230-20 
Iron Core 
22 | 30 /7.9 | 550) .095 (2.41) |M92R2-ND 1.44 1.35) 9230-28 
3.3 | 45 | 7.9 | 380) .095(2.41)|M93R3-ND 1.44 1.35) 9230-32 
47 | 45 |7.9 | 320) .095(2.41)|M94R7-ND 1.44 1.35 9230-36 
6.8 | 50 |7.9 | 245) .095(2.41)|M96R8-ND 1.62 1.52) 9230-40 
10.0 | 55 /7.9 | 180 | .095(2.41)|M9100-ND 1.62 1.52 | 9230-44 
22.0 | 50 [2.5 | 190 | .095(2.41)|M9220-ND 1.65 1.55 | 9230-52 
Ferrite Core 
33.0 | 45 |2.5 | 187) .095 (2.41) |M9330-ND 1.76 1.65} 9230-56 
47.0 | 45 |2.5 | 165) .095 (2.41) |M9470-ND 1.76 1.65) 9230-60 
68.0 | 50 |2.5 | 135) .095 (2.41) |M9680-ND 1.76 1.65] 9230-64 
100.0 | 50 |2.5 | 125 | .095 (2.41) |M9101-ND 1.94 1.81 | 9230-68 
220.0 | 30 |0.79) 73.095 (2.41) /M9221-ND 1.94 1.81) 9230-76 
330.0 | 30 /0.79| 62 | .095 (2.41) | M9331-ND 1.94 1.81) 9230-80 
470.0 | 30 |0.79) 50} .095(2.41))M9471-ND 1.94 1.81) 9230-84 
680.0 | 30 |0.79) 42} .095(2.41)|M9681-ND 1.94 1.81) 9230-88 
1000.0 | 30 |0.79| 38 | .095 (2.41) |M9102-ND 2.37 2.21 | 9230-92 

Phenolic Core (Shielded) 

0.1 | 50 | 25.0 |1790 | .162 (4.11) |M9201-ND 2.76 2.59} 9250-101 
0.12 | 51 | 25.0 ]1530 | .162 (4.11) |M9202-ND 2.76 2.59} 9250-121 
0.15 | 51 | 25.0 |1470 | .162 (4.11) |M9203-ND 2.76 2.59} 9250-151 
0.18 | 50 | 25.0 ]1300 | .162 (4.11) |M9204-ND 2.76 2.59} 9250-181 
0.22 | 49 | 25.0|1100 | .162 (4.11) |M9205-ND 2.76 2.59} 9250-221 
0.27 | 47 |25.0| 855 | .162(4.11) |M9206-ND 2.76 2.59 | 9250-271 
0.33 | 46 | 25.0] 780) .162(4.11)|M9207-ND 2.76 2.59} 9250-331 
0.39 | 44 | 25.0] 670) .162 (4.11) |M9208-ND 2.76 2.59] 9250-391 
0.47 | 44 | 25.0] 565) .162 (4.11) |M9209-ND 2.76 2.59} 9250-471 
0.56 | 43 | 25.0] 490) .162(4.11)|M9210-ND 2.76 2.59} 9250-561 
0.68 | 42 | 25.0] 420) .162(4.11)|M9211-ND 2.76 2.59} 9250-681 
0.82 | 40 | 25.0] 370 | .162(4.11)|M9212-ND 2.76 2.59} 9250-821 

Iron Core (Shielded) 

1.0 | 44 | 25.0 |1070 | .162 (4.11) |M9213-ND 289 2.70 | 9250-102 

12 | 44 |7.9 | 895 | .162 tr 11) |M9214-ND 2.89 2.70 | 9250-122 

15 | 44 |7.9 | 815 | .162 (4.11) |M9215-ND 289 2.70 | 9250-152 

18 | 44 |7.9 | 775} .162 (4.11) |M9216-ND 289 2.70 | 9250-182 

22 | 44 /7.9 | 650) .162(4.11)|M9217-ND 2.89 2.70} 9250-222 

27 | 44 /7.9 | 535) .162(4.11) |M9218-ND 289 2.70] 9250-272 

3.3 | 44 |7.9 | 480 |.162(4.11) |M9219-ND 2.89 2.70 | 9250-332 

3.9 | 44 /7.9 | 450) .162 (4.11) |M9222-ND 2.89 2.70} 9250-392 

47 | 44 |7.9 | 380) .162(4.11) |M9223-ND 2.89 2.70] 9250-472 

5.6 | 44 /7.9 | 335) .162 (4.11) |M9224-ND 2.89 2.70] 9250-562 

6.8 | 50 |7.9 | 280) .162(4.11) |M9225-ND 2.89 2.70] 9250-682 

8.2 | 50 /7.9 | 250) .162(4.11) |M9226-ND 2.89 2.70] 9250-822 
10.0 | 50 /7.9 | 220 | .162 (4.11) |M9227-ND 2.89 2.70 | 9250-103 
12.0 | 55 {2.5 | 200 | .162 (4.11) |M9228-ND 2.89 270 | 9250-123 

Ferrite Core (Shielded) 

15.0 | 45 /2.5 | 315 | .162(4.11)|M9229-ND 2.89 2.70 | 9250-153 
18.0 | 45 /2.5 | 300 | .162 (4.11) |M9230-ND 3.48 3.25 | 9250-183 
22.0 | 45 |2.5 | 290] .162(4.11)|M9231-ND 2.89 2.70] 9250-223 
27.0 | 45 |2.5 | 260 | .162 (4.11) |M9232-ND 3.48 3.25] 9250-273 
33.0 | 45 |2.5 | 240 |.162 (4.11) |M9233-ND 3.18 2.97] 9250-333 
39.0 | 50 |2.5 | 205 | .162 (4.11) |M9234-ND 3.18 2.97] 9250-393 
47.0 | 50 |2.5 | 195] .162(4.11)|M9235-ND 3.18 2.97] 9250-473 
56.0 | 50 [2.5 | 190 | .162(4.11)|M9236-ND 3.18 2.97 | 9250-563 
68.0 | 50 |2.5 | 170} .162 (4.11) |M9237-ND 3.18 2.97] 9250-683 
82.0 | 50 |2.5 | 180 | .162 (4.11) |M9238-ND 3.48 3.25] 9250-823 
100 | 50 |25 | 160 | .162 (4.11) |M9239-ND 348 3.25) 9250-104 
120 | 55 |.79 | 150 | .162 (4.11) |M9240-ND 348 3.25] 9250-124 
150 | 55 |.79 | 140 | .162 (4.11) |M9241-ND 348 3.25] 9250-154 
180 | 55 |.79 | 135 | 162 (4.11) |M9242-ND 3.48 3.25] 9250-184 
220 | 55 |.79 | 125 | .162 (4.11) |M9243-ND 3.48 3.25 | 9250-224 
270 | 55 |.79 | 115 | .162 (4.11) |M9244-ND 3.48 3.25 | 9250-274 
330 | 55 |.79 | 110 | .162 (4.11) |M9245-ND 3.48 3.25 | 9250-334 
390 | 60 |.79 | 105 | .162 (4.11) |M9246-ND 3.48 3.25 | 9250-394 
470 | 60 |.79 92 | .162 (4.11) |M9247-ND 3.48 3.25 | 9250-474 
560 | 60 |.79 90 | .162 (4.11) |M9248-ND 3.48 3.25 | 9250-564 
680 | 60 |.79 80 | .162 (4.11) |M9249-ND 3.48 3.25 | 9250-684 
820 | 60 |.79 80 | .162 (4.11) |M9250-ND 3.48 3.25 | 9250-824 
1,000 | 60 |.79 70 | .162 (4.11) |M9251-ND 3.48 3.25 | 9250-105 
1,200 | 45 |.25 60 | .162 (4.11) | M9252-ND_ 3.98 3.73 | 9250-125 
1,500 | 45 | .25 55 | .162 (4.11) |M9253-ND 3.98 3.73 | 9250-155 
1,800 | 45 |.25 50 | .162 (4.11) | M9254-ND 3.98 3.73 | 9250-185 

2,200 | 45 |.25 50 | .162 (4.11) | M9255-ND 3.98 3.73 | 9250-225 
2,700 | 45 |.25 40 | .162 (4.11) | M9256-ND 3.98 3.73 | 9250-275 
3,300 | 45 |.25 40 | .162 (4.11) |M9257-ND 3.98 3.73 | 9250-335 
3,900 | 45 |.25 35 | .162 (4.11) | M9258-ND 3.98 3.73 | 9250-395 
4,700 | 45 |.25 31 | .162 (4.11) | M9259-ND 4.29 4.01 | 9250-475 
5,600 | 44 |.25 28 | .162 (4.11) | M9260-ND 4.29 4.01 | 9250-565 
6,800 | 40 |.25 27 | .162 (4.11) |M9261-ND 4.29 4.01 | 9250-685 
8,200 | 40 |.25 26 | .162 (4.11) | M9262-ND 4.29 4.01 | 9250-825 
10,000 | 40 | .25 24 | .162 (4.11) |M9263-ND 4.29 4.01 | 9250-106 
12,000 | 30 | .079| 23) .162 (4.11) |M9264-ND 4.76 4.45 | 9250-126 
15,000 | 30 | .079| 22) .162(4.11)|M9265-ND 3.99 3.73] 9250-156 
18,000 | 30 | .079} 21 | .162(4.11) | M9266-ND 6.36 5.94] 9250-186 
22,000 | 27 |.079| 17 | .162 ( 11) |M9267-ND 8.39 7.84 | 9250-226 
27,000 | 27 |.079| 16 | .162(4.11) | M9268-ND 8.39 7.84 | 9250-276 
33,000 | 27 |.079| 15 | .162 (4.11) |M9269-ND 8.39 7.84) 9250-336 
39,000 | 27 |.079| 15 |.162(4.11)|M9270-ND 8.39 7.84) 9250-396 
47,000 | 23 |.079| 13.162 (4.11)|M9271-ND 839 7.84) 9250-476 
56,000 | 23 |.079| 13 | .162 (4.11) |M9272-ND 10.68 9.98 | 9250-566 
68,000 | 23 |.079| 12} .162(4.11)|M9273-ND 10.69 9.98 | 9250-686 
82,000 | 21 |.079| 11 | .162 (4.11) |M9274-ND 11.10 10.36 | 9250-826 
100,000} 18 |.079| 11 | .162 (4.11) |M9275-ND 13.74 12.83 | 9250-107 


Filter and Miniature 
High Current Chokes 


5800 Series 


6.99 


t 
per enee 17.78 25.4 


5900 Series 
i 11.51 
#20 AWG '59 86 95.4 


Inductance + 15% @ 1 KHz. Coils finished with sleeving VW1 Rated. 


Leads No. 20 tinned copper 1” long min. Ambient Temp.: -55°C to 
+125°C. 
Rated 
L(uH) |Max. DCR} Current | Digi-Key Price Each J.W. Miller 
@0DC}2@+20°C] Amp Part No. 1 10 Part No. 
5800 Series 
3.9) .019 1.28 M5801-ND 188 1.76 5800-3R9 
47} .022 1.28 M5802-ND 188 1.76 5800-4R7 
5.6} .024 1.28 M5803-ND 188 1.76 5800-5R6 
6.8} .026 1.28 M5804-ND 1.88 1.76 5800-6R8 
8.2} .028 1.28 M5805-ND 1.88 1.76 5800-8R2 
10} .033 1.28 M5806-ND 1.88 1.76 5800-100 
12) .037 1.28 M5807-ND 188 1.76 5800-120 
15} .040 1.28 M5808-ND 188 1.76 5800-150 
18} .044 1.28 M5809-ND 1.88 1.76 5800-180 
22} .050 1.28 M5810-ND 188 1.76 5800-220 
27) .058 1.28 M581 1-ND 188 1.76 5800-270 
33) .075 1.008 M5812-ND 188 1.76 5800-330 
39) .094 0.804 M5813-ND 1.88 1.76 5800-390 
47) 109 0.804 M5814-ND 188 1.76 5800-470 
56] .140 0.804 M5815-ND 1.88 1.76 5800-560 
68) .145 0.804 M5816-ND 1.88 1.76 5800-680 
82} .152 0.804 M5817-ND 188 1.76 5800-820 
100} .208 0.632 M5818-ND 1.88 1.76 5800-101 
120) .283 0.508 M5819-ND 188 1.76 5800-121 
150} .340 0.508 M5820-ND 1.88 1.76 5800-151 
180} .362 0.508 M5821-ND 188 1.76 5800-181 
220| .430 0.508 M5822-ND 188 1.76 5800-221 
270| .557 0.400 M5823-ND 1.88 1.76 5800-271 
330} .665 0.400 M5824-ND 188 1.76 5800-331 
390} .772 0.400 M5825-ND 1.88 1.76 5800-391 
470) 1.15 0.315 M5826-ND 188 1.76 5800-471 
560} 1.27 0.315 M5827-ND 188 1.76 5800-561 
680; 1.61 0.250 M5828-ND 1.88 1.76 5800-681 
820} 1.96 0.200 M5829-ND 188 1.76 5800-821 
1000} 2.30 0.200 M5830-ND 1.88 1.76 5800-102 
1200} 265 0.200 M5831-ND 188 1.76 5800-122 
1500} 3.45 0.158 M5832-ND 188 1.76 5800-152 
1800] 4.03 0.158 M5833-ND 188 1.76 5800-182 
2200) 4.48 0.158 M5834-ND 188 1.76 5800-222 
2700) 5.90 0.125 M5835-ND 1.88 1.76 5800-272 
3300} 6.56 0.125 M5836-ND 188 1.76 5800-332 
3900} 8.63 0.100 M5837-ND 188 1.76 5800-392 
4700) 10.5 0.100 M5838-ND 188 1.76 5800-472 
5600} 13.9 0.082 M5839-ND 1.88 1.76 5800-562 
6800} 16.3 0.082 M5840-ND 188 1.76 5800-682 
8200) 20.8 0.065 M5841-ND 188 1.76 5800-822 
10000) 26.4 0.050 M5842-ND 188 1.76 5800-103 
12000) 29.9 0.050 M5843-ND 188 1.76 5800-123 
15000) 42.5 0.039 M5844-ND 188 1.76 5800-153 
18000} 48.3 0.039 M5845-ND 1.88 1.76 5800-183 
5900 Series 
3.9] .007 40 M5901-ND 3.82 3.57 5900-3R9 
47} .008 40 M5902-ND 3.82 3.57 5900-4R7 
10) .017 40 M5906-ND 3.82 3.57 5900-100 
22) .026 40 M5910-ND 3.82 3.57 5900-220 
33) .032 40 M5912-ND 3.82 3.57 5900-330 
47) .035 40 M5914-ND 3.82 3.57 5900-470 
56) .037 3.2 M5915-ND 3.82 3.57 5900-560 
68) .047 25 M5916-ND 3.82 3.57 5900-680 
82) .060 2.0 M5917-ND 3.82 3.57 5900-820 
100} .090 1.6 M5918-ND 3.82 3.57 5900-101 
150} 129 1.6 M5920-ND 3.82 3.57 5900-151 
180} .150 1.6 M5921-ND 3.82 3.57 5900-181 
220) .162 1.6 M5922-ND 3.82 3.57 5900-221 
330} 212 1.6 M5924-ND 3.82 3.57 5900-331 
390} .281 1.6 M5925-ND 3.82 3.57 5900-391 
470| .380 1.2 M5926-ND 3.82 3.57 5900-471 
560} .420 1.0 M5927-ND 3.82 3.57 5900-561 
680} .548 1.0 M5928-ND 3.82 3.57 5900-681 
1000} .844 0.8 M5930-ND 3.82 3.57 5900-102 
2200) 2.00 0.5 M5934-ND 3.82 3.57 5900-222 
3900} 275 0.4 M5937-ND 3.82 3.57 5900-392 
4700} 3.19 0.4 M5938-ND 3.82 3.57 5900-472 
10000) 7.30 0.250 M5942-ND 5.88 5.49 5900-103 
100000} 89.7 0.065 M5954-ND 5.88 5.49 5900-104 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


Fax: 218-681-3380 


(to23) 555 


L(uH) | DCR Dim. | Dim 
420% | (2) | Ide Cc D Digi-Key Price Each J.W. Miller 
@1KHz | Max. (A) Approx. | Nom. Part No. 1 10 25 Part No. 
MAGNETIC S§ RF Chokes 1130 Series 20% 
1 1.00 | 000] 21.00] 080 | 008 M6283-ND 513 478 462 | 1130-1ROM 
Ft ] g h Cc urrent R F Cc h Oo kes 120 | 0.00 | 21.00] 080 | 0.08 | Me6284-ND 513 4.78 4.62 | 1130-1R2M 
1.50 | 0.00] 21.00} 080 | 008 M6285-ND 513 478 4.62 | 1130-1R5M 
i 1.80 | 0.00] 21.00} 080 | 008 M6286-ND 513 478 4.62 | 1130-1REM 
1110, 1120, 1130 and 1140 Series 220 | 0.00 | 21.00] 080 | 0.08 | m6287-ND 513 478 462 | 1130-2R2M 
F F 270 | 0.00] 21.00] 080 | 0.08 M6288-ND 513 478 462 | 1130-2R7M 
1110 Series 1120 Series 330 | 0.00] 21.00] 080 | 008 | Me6289-ND 513 478 4.62 | 1130-3R3M 
ce 390 | 0.00 | 21.00] o8o | 0.08 M6290-ND 513 478 4.62 | 1130-3ROM 
470 | 0.00 | 21.00] ogo | 0.08 M6291-ND 513 478 4.62 | 1130-4R7M 
560 | 0.00 | 21.00| 082 | 0.08 M6292-ND 513 478 4.62 | _1130-5R6M 
; 7 ; 680 | 0.00] 21.00] 082 | 0.08 M6293-ND 513 478 462 | 1130-6REM 
eat bead tinned 8.20 | 0.00| 21.00] 082 | 0.08 | M6294-ND 5134.78 4.62 | 1130-8R2M 
fot Body 1/8" of body RF Chokes 1130 Series 10% 
40.00 | 0.01] 17.00] 082 | 008 M6295-ND 513 478 462 | 1130-100K 
1200 | 0.01 | 1350] o8o | 007 M6296-ND 513 478 4.62 | 1130-120K 
15.00 | 0.01 | 1350] ogo | 007 M6297-ND 513 478 4.62 | 1130-150K 
18.00 | 0.01 | 1350] 080 | 0.07 M6298-ND 513 478 4.62 | 1130-180K 
22.00 | 0.01 | 1350| 079 | 0.06 M6299-ND 513 478 4.62 | 1130-220K 
; 27.00 | 001 | 1350] 079 | 006 M6300-ND 513 478 462 | 1130-270K 
Lead tinned h\Lead tinned 33.00 | 0.02 | 1350] 079 | 0.06 M6301-ND 513 478 4.62 | 1130-330K 
Oa St Boay Oat ody 39.00 | 0.02 | 11.40] 0.79 0.06 M6302-ND 513 4.78 4.62 | 1130-390K 
47.00 | 0.02 | 900] 079 | 0.06 M6303-ND 513 478 4.62 | 1130-470K 
56.00 | 003 | 900| 079 | 0.06 M6304-ND 513 478 4.62 | 1130-560K 
L(uH) | DCR Dim. | Dim. 68.00 | 003] 9.00] 079 | 0.06 M6305-ND 513 478 462 | 1130-680K 
420% | (Q) | I,dc c D Digi-Key Price Each J.W. Miller 82.00 | 0.03 | 900] 079 | 0.05 M6306-ND 513 478 4.62 | 1130-820K 
@1KHz | Max. | (A) | Approx. | Nom. | PartNo. 1 1025 Part No. 100.00 | 0.03 | 9.00] 079 | 0.05 M6307-ND 513 478 4.62 | 1130-101K 
RF Chokes 1110 Series 20% 120.00 | 0.05 | 7.20| 079 | 0.05 M6308-ND 513 478 4.62 | 1130-121K 
7.00 | 000 | 900] 055 | 0.05 M6208-ND 290 271 261 | 1110-1ROM 150.00 | 0.06 | 5.50 | 077 | 0.05 M6309-ND 513 478 4.62 _|_1130-151K 
1.20 | 0.00 | 9.00 | 0.55 0.05 M6209-ND 290 271 261 | 1110-1R2M 180.00 | 0.07 | 550] 077 0.05 M6310-ND 513 4.78 4.62 | 1130-181K 
1.50 | 0.00 | 9.00] 055 | 0.05 M6210-ND 290 271 261 | 1110-1R5M 00" \Gbee esol) “ose, lage Mé311-ND 513 478 462 | 1130-221K 
180 | 0.00 | 900] 055 | 0.05 M6211-ND 290 271 261 | 1110-1R8M 
220 | 001 | 900 | 055 | 0.05 | M6212-ND 290 271 261 | 1110-2R2M 270.00 | O11 | 450) O77 | 004 cs Cimento | Mace ahs 
270 | 0.01 | 900] 0.55 | 0.05 | Mé213-ND 290 271 261 | 1110-2R7M 930.00 | 012 | 450) 0.77 | 0.04 [INESIS ND 513 478 462 | 1190-331K 
330 | 0.01 | 9.00] 055 | 0.05 M6214-ND 290 271 261 | 1110-3R3M 390.00 _| 0.17 | 4.00 | 0.77 | 0.04 M6314-ND 5134.78 __4.62_| 1130-391 
390 | 0.01 | 900) 0.55 | 0.05 M6215-ND 290 271 261 | 1110-3ROM 470.00 | 019 | 400] 077 | 0.04 M6315-ND 513 478 462 | 1130-471K 
470 | 0.01 | 9.00] 055 | 0.05 Mé6216-ND 290 271 261 | 1110-4R7M 560.00 | 0.21) 400] 077 | 003 M6316-ND 513 478 4.62 | 1130-561K 
5.60 0.01 9.00 0.55 0.05 M6217-ND 2.90 271 2.61 1110-5R6M 680.00 | 0.26 2.80 0.77 0.03 M6317-ND 5.13 478 4.62 1130-681K 
680 | 0.01 | 9.00] 0.55 | 0.05 M6218-ND 290 271 261 | 1110-6R8M 820.00 | 029) 280) 077 | 003 M6318-ND 513 478 4.62 | 1130-821K 
820 | 0.01 | 9.00 | 0.55 0.05 M6219-ND _ 290 2.71 _2.61 | _1110-8R2M 1000.00 | 043 | 200 | 075 0.03 M6319-ND 513 4.78 4.62 | 1130-102K 
RF Chokes 1110 Series 10% 1200.00 | 0.43 | 200] 075 | 0.03 | Me320-ND 513 478 462 | 1130-122K 
70.00 | 001 ] 900] 055 | 005 M6220-ND 290. 271 261 | 1110-100K 
1200 | 001 | 9.00] 055 | 005 | Me221-ND 290 271 261 | 1110-120K 1500.00 | 052 | 200) 075 | 0.03 He oe Te eee | || see toe 
15.00 | 0.02 | 7.20] 053 | 0.05 | Mé222-ND 290 271 261 | 1110-150K 1800.00 | 0.71 | 1.60.) 0.75 | 0.03 [ARES SR cl anol ented scahe 
18.00 / 0.02 | 7.20] 0.53 0.05 M6223-ND 290 271 261 1110-180K 2200.00 | 1.02 | 130 | 0.75 0.03 M6323-ND 5.13 4.78 4.62 | 1130-222K 
22.00 | 0.02 | 550 | 0.53 | 0.05 M6224-ND 290 271 261 | 1110-220K 2700.00 | 1.14 | 1.30 | 075 | 0.02 M6324-ND 513478 4.62 | 1130-272K 
27.00 | 0.03 | 450 | 0.53 | 0.04 M6225-ND 290. 271 261 | 1110-270K 3300.00 | 1.27 | 1.30] 075 | 0.02 M6325-ND 513 478 462 | 1130-332K 
33.00 | 0.04 | 4.00 | 0.53 0.04 M6226-ND 290 271 261 1110-330K 3900.00 | 1.67 | 1.00 | 075 0.02 M6326-ND 513 4.78 4.62 1130-392K 
39.00 | 0.05 | 400) 0.53 | 0.04 SeeTFN DD 290 271 261 | 1110-390K 4700.00 | 1.86 | 1.00 | 075 | 0.02 M6327-ND 513478 4.62 | 1130-472K 
47.00 | 006 | 280] 053 | 0.04 M6228-ND 290 271 261 | 1110-470K : 5 
56.00 | 0.07 | 280 | 053 | 004 | M6229-ND 290 271 261 | 1110-560K RF Chokes 1140 Series 20% 
68.00 | 0.08 | 2.80 0.50 0.03 M6230-ND 290 271 261 1110-680K 1.80 0.00 | 27.00) 1.11 0.08 M6328-ND 10.63 991 9.57 1140-1R8M 
8200 | 0.08 | 280] 0.50 | 0.03 M6231-ND 290 271 261 | 1110-820K 220 | 0.00 | 27.00] 1.11 0.08 M6329-ND 1063 991 957 | 1140-2REM 
400.00 | 0.10 | 280 | 050 | 0.03 M6232-ND 290 271 261 | 1110-101K 270 | 0.00 | 27.00] 1.11 0.08 M6330-ND 1063 991 9.57 | 1140-2R7M 
120.00 | 0.13 2.00 0.50 0.03 M6233-ND 2.90 271 2.61 1110-121K 3.30 0.00 | 27.00 1.11 0.08 M6331-ND 10.63 9.91 9.57 1140-3R3M 
150.00 | 0.18 | 1.60 | 050 | 0.03 M6234-ND 290 271 261 | 1110-151K 390 | 000 | 2700/ 111 0.08 M6332-ND 1063 991 957 | 1140-3ROM 
180.00 | 0.22 | 160 | 050 | 0.03 M6235-ND 290 271 261 | 1110-181K 
220.00 | 024 | 1.60} 0.50 | 0.03 | M6236-ND 290 271 261 | 1110-221K 4:70 | 0.00 | 2700) 111 | 006 me «(1063 (991 O57 | 140 4R™M 
270.00 | 030 | 1.60] 047 | 0.02 | Me6237-ND 290 271 261 | 1110-271K 5.60 | 0.00) 27.00) 1.11 | 0.08 BuRecage TOS, es 28k | ie oeM 
330.00 | 0.34 | 1.30 | 0.47 0.02 M6238-ND 290 271 261 | 1110-331K 6.80 |) 0.00} 27.00} 1.15 0.08 M6335-ND 10.63 9.91 9.57 | 1140-6R8M 
390.00 | 0.46 | 1.00 | 047 | 0.02 M6239-ND 290 271 261 | 1110-391K 8.20 | 0.00 | 27.00] 1.15 | 0.08 M6336-ND 1063 991 9.57 | 1140-8R2M 
470.00 | 0.64 | 080 | 047 | 0.02 M6240-ND 290 271 261 | 1110-471K RF Chokes 1140 Series 10% 
560.00 | 0.70 | 080 | 047 | 0.02 M6241-ND 2.90271 261 _| 1110-561K fou cool | 27001445. | 008 M6337-ND 1063991957 | 1140-100K 
RF Chokes 1120 Series 20% 12.00 | 0.01 | 27.00) 1.15 | 0.08 | Me6338-ND 10.63 991 957 | 1140-120K 
1.00 | @.00 | 11.40) 063 | 0.07 ve 333 3.10 3.00 | 1120-1ROM 15.00 | 0.01} 27.00) 1.15 | 0.08 | M6339-ND 10.63 991 957 | 1140-150K 
1.20 | 0.00 | 1140] 063 | 007 M6243-ND 333 310 300 | 1120-1ReM asco... oor iezon'l| tie? |b one ore Woes ai, Baer || tan aede 
150 | 0.00 | 1140] 063 | 0.07 M6244-ND 333 310 3.00 | 1120-1R5M : : ‘ : f : : : 
1.80 | 0.00 | 1140] 063 | 0.07 M6245-ND 333 310 3.00 | 1120-1REM 22.00 | 0.01 | 21.00| 1.15 | 0.08 MeSAIEND 10.63__9.91 _9.57_| _1140-220K 
220 | 0.00 | 1140| 063 | 0.07 M6246-ND 3.33340 3.00 | 1120-2ReM 27.00 | 001] 21.00] 1.15 | 008 M6342-ND 1063 991 9.57 | 1140-270K 
270 | 0.01 | 1140] 063 | 0.06 M6247-ND 333. 340 300 | 1120-2R7M 33.00 | 0.01 | 21.00] 1.15 | 0.07 M6343-ND 1063 991 9.57 | 1140-330K 
3.30 | 0.01 | 11.40] 0.63 | 0.06 Mé6248-ND 333 310 3.00 | 1120-3R3M 39.00 | 0.01 | 2100] 1.15 | 0.07 M6344-ND 1063 991 9.57 | 1140-390K 
3.90 | 0.01 | 11.40) 0.63 0.06 M6249-ND 333 310 3.00 | 1120-3R9M 47.00 | 0.02 | 14.40] 1.15 0.07 M6345-ND 1063 991 9.57 | 1140-470K 
470 | 0.01 | 11.40) 0.63 | 0.06 Sze D) 333 3.10 3.00 | 1120-4F7M 56.00 | 0.02 | 1440| 1.15 | 0.06 M6346-ND 1063 9.91 _9.57_|_1140-560K 
— oot 1 ' a nes oe a a3 30 300 1 ae 68.00 | 002] 1440] 1.15 | 0.06 M6347-ND 1063 991 9.57 | 1140-680K 
: ; ; ; ' ‘| f : ; i 82.00 | 0.02 | 1440] 145 | 0.06 M6348-ND 1063 991 9.57 | 1140-820K 
820 | 001 | 1140] 063 | 0.06 M6253-ND 333340 3.00_| 1120-8R2M 
RF Chokes 1120 Series 10% 100.00 | 0.03 | 1440] 115 | 0.06 M6349-ND 1063 991 9.57 | 1140-101K 
7000} 001) 1140] 063) 0.06 6254-ND 333° 3103.00] 1120-100K 120.00 | 0.03 | 1440) 115 | 0.06 M6350-ND 1063 991 9.57 | 1140-121K 
12.00 0.01 11.40 0.63 0.06 M6255-ND. 3.33 3.10 3.00 1120-120K 150.00 | 0.04 | 11.40 1.15 0.06 M6351-ND 10.63 9.91 9.57 1140-151K 
15.00 | 0.01 | 9.00] 063 | 0.06 M6256-ND 333 310 3.00 | 1120-150K 780.00 | 0.05 | 1140! 115 | 0.06 M6352-ND 1063 991 957 | 1140-181K 
1800 | 0.02 | 720| 063 | 0.05 M6257-ND 333 310 300 | 1120-180K 220.00 | 0.05 | 11.40) 1.45 | 005 M6353-ND 4063 991 957 | 1140-221K 
22.00 | 0.02 | 7.20 | 0.63 0.05 M6258-ND 3.33 3.10 __3.00_|_1120-220K 270.00 | 0.06 | 11.40] 1.15 0.05 M6354-ND 1063 991 9.57 | 1140-271K 
27.00 | 0.03 | 550 | 0.63 | 0.05 M6259-ND 3.33. 310 300 | 1120-270K 33000 | 007 | i140} 115 | 005 M6355-ND 1063 991 957 | 1140-331K 
som | om) | set) oa | og | vemos op 30 30 | tupeme | | | coum |oos| soo tis | om | ween toss ant sar | toss 
47.00 | 0.04 | 550] 062 | 0.05 | Mé262-ND 333 3.10 3.00 | 1120-470K 470.00 | 0.11 | 7.20) 1.15 | 0.05 aN TOSS =SEt 22a0 || aeons 
56.00 | 0.04 | 5.50 | 0.62 0.04 M6263-ND 3.33 3.10 3.00_| 1120-560K 560.00 | 013) 7.20) 1.15 0.04 M6358-ND 1063 991 9.57 | 1140-561K 
68.00 | 0.05 | 4.80 0.62 0.04 M6264-ND 3.33 3.10 3.00 1120-680K 680.00 | 0.14 | 7.20 1.15 0.04 M6359-ND 10.63 9.91 9.57 1140-681K 
8200 | 006 | 480] 062 | 0.04 M6265-ND 333 310 300 | 1120-820K 820.00 | 015 | 7.20) 145 | 0.04 M6360-ND 1063 991 9.57 | 1140-821K 
100.00 | 0.08 | 4.00 | o62 | 0.04 M6266-ND 333 340 300 | 1120-101K 1000.00 | 0.22 | 550 | 1.15 | 0.04 M6361-ND 10.63 991 9.57 | 1140-102K 
120.00 | 0.09 | 4.00 | o62 | 0.04 M6267-ND 333 310 300 | 1120-121K 420000 | 0231 5501 144 | 0.04 M6362.ND 10.63. 9.91957 | 1140-122K 
150.00 | 0.10 | 4.00 | o62 | 0.03 M6268-ND 3.33 340 3.00 | 1120-151K ts0000 | 022 | 450] 114 | 004 MeSoND toes «991 957 | 1140-152K 
180.00 | 0.11 | 4.00 | 062 | 0.03 M6269-ND 333. 310 300 | 1120-181K 4600.00. |(o96| Aso | 449.08 Nessie joes oot 967 |! 440-46 
220.00 | 0.15 | 280] 062 | 0.03 M6270-ND 333 310 300 | 1120-221K 
270.00 | 0.21 | 200) 060 | 0.03 M6271-ND 333. 310 300 | 1120-271K 2200.00 | 0.49) 4.00 | 1.10 | 0.08 | M6365-ND 1063 9.91 9.57 | 1140-222K 
330.00 | 0.31 | 1.60 | 0.60 0.03 M6272-ND 333 310 3.00 | 1120-331K 2700.00 | 0.56 | 4.00 | 1.12 0.03 M6366-ND 10.63__9.91 _-9.57_| _1140-272K 
390.00 | 0.32 | 1.60 | 060 | 0.03 M6273-ND 3.33340 3.00_| 1120-391K 3300.00 | 0.77 | 280] 1.10 | 0.03 M6367-ND 1063 991 957 | 1140-332K 
470.00 | 0.36 | 1.60 | 060 | 0.03 M6274-ND 333. 340 300 | 1120-471K 3900.00 | 0.85] 280] 1.10 | 0.03 M6368-ND 1063 991 957 | 1140-392K 
560.00 0.39 1.60 0.60 0.03 M6275-ND 3.33 3.10 3.00 1120-561K 4700.00 1.14 2.00 1.12 0.03 M6369-ND. 10.63 9.91 9.57 1140-472K 
680.00 | 043 | 1.60] 060 | 0.03 M6276-ND 333 310 300 | 1120-681K 5600.00 | 1.60 | 200! 109 | 0.03 M6370-ND 4063 991 957 | 1140-562K 
820.00 | 059 | 1.30] o60 | 0.02 M6277-ND 333 310 300 | 1120-821K 600.00 |176| 1601 112 | 008 M6371-ND toes 991 957 | 1140-682K 
1000.00 | 0.82 | 1.00 | 060 | 0.02 M6278-ND 3.33 340 3.00 | 1120-102K 
1200.00 | 1.14 | 0.80 | 0.60 | 0.02 | M6279-ND 3.33. 310 300 | 1120-120K 8200.00 | 1.95) 1.60) 1:09 | 0.02 foe TOSS: Sgt = 200") Mad beets 
1500.00 | 1.26 | 080 | 060 | 0.02 M6280-ND 333 310 300 | 1120-152 10,000.00 | 2.76 | 1.30) 1.11 0.02 M6373-ND 1063 9.91 9.57 | 1140-103K 
1800.00 | 1.39 | 0.80 | 0.60 0.02 M6281-ND 3.33 3.10 3.00 | 1120-182K 12,000.00 | 3.04 | 1.30 | 1.08 0.02 M6374-ND 1063 991 9.57 | 1140-123K 
2200.00 | 1.54 | 080) 060 | 0.02 M6282-ND 333 310 300 | 1120-222K 15,000.00} 3.39} 1.30} 1.10 | 0.02 M6375-ND 1063 991 9.57 | 1140-153K 
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JW Miller PM1812 Series PM1210 Series 
r 45 “| z [ 3.2 + 


Surface Mount Chip Inductors 
PM1812 Series and PM1210 Series 


Test SRF DCR Cut Tape 
L (uH) Freq. (MHz) (Q) Ide Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel J.W. Miller 
+10% Q Min. (MHz) Min. Max. (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Size Price Part No. 
PM1812 Series 10% 
0.10 28.00 25.20 300.00 0.18 800.00 M6032CT-ND 70 63 53 M6032TR-ND 500 105.00 PM1812-R10K 
0.12 30.00 25.20 280.00 0.20 770.00 M6033CT-ND 70 63 53 M6033TR-ND 500 105.00 PM1812-R12K 
0.15 30.00 25.20 250.00 0.22 730.00 M6034CT-ND 70 63 53 M6034TR-ND 500 105.00 PM1812-R15K 
0.18 30.00 25.20 220.00 0.24 700.00 M6035CT-ND 70 63 53 M6035TR-ND 500 105.00 PM1812-R18K 
0.22 30.00 25.20 200.00 0.25 665.00 M6036CT-ND 70 63 53 M6036TR-ND 500 105.00 PM1812-R22K 
0.27 30.00 25.20 180.00 0.26 635.00 M6037CT-ND 70 63 53 M6037TR-ND 500 105.00 PM1812-R27K 
0.33 30.00 25.20 165.00 0.28 605.00 M6038CT-ND 70 63 53 M6038TR-ND 500 105.00 PM1812-R33K 
0.39 30.00 25.20 150.00 0.30 575.00 M6039CT-ND 70 63 53 M6039TR-ND 500 105.00 PM1812-R39K 
0.47 30.00 25.20 145.00 0.32 545.00 M6040CT-ND 70 63 53 M6040TR-ND 500 105.00 PM1812-R47K 
0.56 30.00 25.20 140.00 0.36 520.00 M6041CT-ND 70 63 53 M6041TR-ND 500 105.00 PM1812-R56K 
0.68 30.00 25.20 135.00 0.40 500.00 M6042CT-ND 70 63 53 M6042TR-ND 500 105.00 PM1812-R68K 
0.82 30.00 25.20 130.00 0.45 475.00 M6043CT-ND -70 63 53 M6043TR-ND 500 105.00 PM1812-R82K 
PM1812 Series 5% 
1.00 50.00 7.96 100.00 0.50 450.00 M6044CT-ND 70 63 53 M6044TR-ND 500 105.00 PM1812-1ROJ 
1.20 50.00 7.96 80.00 0.55 430.00 M6045CT-ND 70 63 53 M6045TR-ND 500 105.00 PM1812-1R2J 
1.50 50.00 7.96 70.00 0.60 410.00 M6046CT-ND 70 63 53 M6046TR-ND 500 105.00 PM1812-1R5J 
1.80 50.00 7.96 60.00 0.65 390.00 M6047CT-ND 70 63 53 M6047TR-ND 500 105.00 PM1812-1R8J 
2.20 50.00 7.96 55.00 0.70 380.00 M6048CT-ND. 70 63 53 M6048TR-ND 500 105.00 PM1812-2R2J 
2.70 50.00 7.96 50.00 0.75 370.00 M6049CT-ND 70 63 53 M6049TR-ND 500 105.00 PM1812-2R7J 
3.30 50.00 7.96 45.00 0.80 355.00 M6050CT-ND 70 63 53 M6050TR-ND 500 105.00 PM1812-3R3J 
3.90 50.00 7.96 40.00 0.90 330.00 M6051CT-ND 70 63 53 M6051TR-ND 500 105.00 PM1812-3R9J 
4.70 50.00 7.96 35.00 1.00 315.00 M6052CT-ND 70 63 53 M6052TR-ND 500 105.00 PM1812-4R7J 
5.60 50.00 7.96 33.00 1.10 300.00 M6053CT-ND -70 63 53 M6053TR-ND 500 105.00 PM1812-5R6J 
6.80 50.00 7.96 27.00 1.20 285.00 M6054CT-ND 70 63 53 M6054TR-ND 500 105.00 PM1812-6R8J 
8.20 50.00 7.96 25.00 1.40 270.00 M6055CT-ND 70 63 53 M6055TR-ND 500 105.00 PM1812-8R2J 
10.00 50.00 2.52 20.00 1.60 250.00 M6056CT-ND 70 63 53 M6056TR-ND 500 105.00 PM1812-100J 
12.00 50.00 2.52 18.00 2.00 225.00 M6057CT-ND 70 63 53 M6057TR-ND 500 105.00 PM1812-120J 
15.00 50.00 2.52 17.00 2.50 200.00 M6058CT-ND -70 63 53 M6058TR-ND 500 105.00 PM1812-150J 
18.00 50.00 2.52 15.00 2.80 190.00 M6059CT-ND 70 63 53 M6059TR-ND 500 105.00 PM1812-180J 
22.00 50.00 2.52 13.00 3.20 180.00 M6060CT-ND 70 63 53 M6060TR-ND 500 105.00 PM1812-220J 
27.00 50.00 2.52 12.00 3.60 170.00 M6061CT-ND 70 63 53 M6061TR-ND 500 105.00 PM1812-270J 
33.00 50.00 2.52 11.00 4.00 160.00 M6062CT-ND 70 63 53 M6062TR-ND 500 105.00 PM1812-330J 
39.00 50.00 2.52 10.00 4.50 150.00 M6063CT-ND -70 63 53 M6063TR-ND 500 105.00 PM1812-390J 
47.00 50.00 2.52 10.00 5.00 140.00 M6064CT-ND 70 63 53 M6064TR-ND 500 105.00 PM1812-470J 
56.00 50.00 2.52 9.00 5.50 135.00 M6065CT-ND 70 63 53 M6065TR-ND 500 105.00 PM1812-560J 
68.00 50.00 2.52 9.00 6.00 130.00 M6066CT-ND 70 63 53 M6066TR-ND 500 105.00 PM1812-680J 
82.00 50.00 2.52 8.00 7.00 120.00 M6067CT-ND 70 63 53 M6067TR-ND 500 105.00 PM1812-820J 
100.00 40.00 0.796 7.00 8.00 110.00 M6068CT-ND. -70 63 53 M6068TR-ND 500 105.00 PM1812-101J 
120.00 40.00 0.796 6.00 8.00 110.00 M6069CT-ND 70 63 53 M6069TR-ND 500 105.00 PM1812-121J 
150.00 40.00 0.796 5.00 9.00 105.00 M6070CT-ND 70 63 53 M6070TR-ND 500 105.00 PM1812-151J 
180.00 40.00 0.796 5.00 9.50 102.00 M6071CT-ND 70 63 53 M6071TR-ND 500 105.00 PM1812-181J 
220.00 40.00 0.796 4.00 10.00 100.00 M6072CT-ND 70 63 53 M6072TR-ND 500 105.00 PM1812-221J 
270.00 30.00 0.796 3.00 12.00 92.00 M6073CT-ND -70 63 53 M6073TR-ND 500 105.00 PM1812-271J 
330.00 30.00 0.796 3.00 14.00 85.00 M6074CT-ND 70 63 53 M6074TR-ND 500 105.00 PM1812-331J 
390.00 30.00 0.796 3.00 18.00 80.00 M6075CT-ND 70 63 53 M6075TR-ND 500 105.00 PM1812-391J 
470.00 30.00 0.796 3.00 26.00 62.00 M6076CT-ND 70 63 53 M6076TR-ND 500 105.00 PM1812-471J 
560.00 30.00 0.796 2.00 30.00 50.00 M6077CT-ND 70 63 53 M6077TR-ND 500 105.00 PM1812-561J 
680.00 30.00 0.796 2.00 30.00 50.00 M6078CT-ND -70 63 53 M6078TR-ND 500 105.00 PM1812-681J 
820.00 30.00 0.796 2.00 35.00 30.00 M6079CT-ND 70 63 53 M6079TR-ND 500 105.00 PM1812-821J 
1000.00 30.00 0.796 2.00 40.00 30.00 M6080CT-ND 70 63 53 M6080TR-ND 500 105.00 PM1812-102J 
PM1210 Series 10% 
0.01 15.00 100.00 2500.00 0.13 450.00 M6081CT-ND 67 61 51 M6081TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-R010K 
0.01 17.00 100.00 2300.00 0.14 450.00 M6082CT-ND 67 61 51 M6082TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-R012K 
0.02 19.00 100.00 2100.00 0.16 450.00 M6083CT-ND 67 61 51 M6083TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-RO15K 
0.02 21.00 100.00 1900.00 0.18 450.00 M6084CT-ND 67 61 51 M6084TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-RO18K 
0.02 23.00 100.00 1700.00 0.20 450.00 M6085CT-ND 67 61 51 M6085TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-R022K 
0.03 23.00 100.00 1500.00 0.22 450.00 M6086CT-ND 67 61 51 M6086TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-R027K 
PM1210 Series 5% 
0.03 25.00 100.00 1400.00 0.24 450.00 M6087CT-ND 67 61 51 M6087TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-R033J 
0.04 25.00 100.00 1300.00 0.27 450.00 M6088CT-ND 67 61 51 M6088TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-RO39J 
0.05 26.00 100.00 1200.00 0.30 450.00 M6089CT-ND 67 61 51 M6089TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-R047J 
0.06 26.00 100.00 1100.00 0.33 450.00 M6090CT-ND 67 61 51 M6090TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-RO56J 
0.07 27.00 100.00 1000.00 0.36 450.00 M6091CT-ND 67 61 51 M6091TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-RO68J 
0.08 27.00 100.00 900.00 0.40 450.00 M6092CT-ND 67 61 51 M6092TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-R082J 
0.10 28.00 100.00 700.00 0.44 450.00 M6093CT-ND 67 61 51 M6093TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-R10J 
0.12 28.00 25.20 500.00 0.22 450.00 M6094CT-ND 67 61 51 M6094TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-R12J 
0.15 28.00 25.20 450.00 0.25 450.00 M6095CT-ND 67 61 51 M6095TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-R15J 
0.18 28.00 25.20 400.00 0.28 450.00 M6096CT-ND 67 61 51 M6096TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-R18J 
0.22 28.00 25.20 350.00 0.32 450.00 M6097CT-ND 67 61 51 M6097TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-R22J 
0.27 28.00 25.20 320.00 0.36 450.00 M6098CT-ND 67 61 51 M6098TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-R27J 
0.33 28.00 25.20 300.00 0.40 450.00 M6099CT-ND 67 61 51 M6099TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-R33J 
0.39 28.00 25.20 250.00 0.45 450.00 M6100CT-ND 67 61 51 M6100TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-R39J 
0.47 28.00 25.20 220.00 0.50 450.00 M6101CT-ND 67 61 51 M6101TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-R47J 
0.56 28.00 25.20 180.00 0.55 450.00 M6102CT-ND 67 61 51 M6102TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-R56J 
0.68 28.00 25.20 160.00 0.60 450.00 M6103CT-ND 67 61 51 M6103TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-R68J 
0.82 28.00 25.20 140.00 0.65 450.00 M6104CT-ND 67 61 51 M6104TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-R82J 
1.00 28.00 7.96 120.00 0.70 400.00 M6105CT-ND 67 61 51 M6105TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-1ROJ 
1.20 28.00 7.96 100.00 0.75 390.00 M6106CT-ND 67 61 51 M6106TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-1R2J 
1.50 28.00 7.96 85.00 0.85 370.00 M6107CT-ND 67 61 51 M6107TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-1R5J 
1.80 28.00 7.96 80.00 0.90 350.00 M6108CT-ND 67 61 51 M6108TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-1R8J 
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JW Miller surtace Mount Chip Inductors (cont) 


MAGNETI 


cs 


Test SRF DCR Cut Tape 
L (uH) Freq. (MHz) (Q) Ide Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel J.W. Miller 
410% Q Min. (MHz) Min. Max. (mA) Part No. 1 10 100 Part No. Size Price Part No. 
PM1210 Series 5% 
2.20 30.00 7.96 75.00 1.00 320.00 M6109CT-ND 67 61 25 M6109TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-2R2J 
2.70 30.00 7.96 70.00 1.10 290.00 M6110CT-ND 67 61 51 M6110TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-2R7J 
3.30 30.00 7.96 60.00 1.20 260.00 M6111CT-ND 67 61 bt M6111TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-3R3J 
3.90 30.00 7.96 55.00 1.30 250.00 M6112CT-ND 67 61 51 M6112TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-3R9J 
4.70 30.00 7.96 50.00 1.70 220.00 M6113CT-ND 67 61 51 M6113TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-4R7J 
5.60 30.00 7.96 47.00 1.80 200.00 M6114CT-ND 67 61 51 M6114TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-5R6J 
6.80 30.00 7.96 43.00 2.00 180.00 M6115CT-ND 67 61 51 M6115TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-6R8J 
8.20 30.00 7.96 40.00 2.30 170.00 M6116CT-ND 67 61 51 M6116TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-8R2J 
10.00 30.00 2.52 36.00 2.50 150.00 M6117CT-ND 67 61 51 M6117TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-100J 
12.00 30.00 2.52 33.00 2.80 140.00 M6118CT-ND 67 61 51 M6118TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-120J 
15.00 30.00 2.52 30.00 3.20 130.00 M6119CT-ND 67 61 51 M6119TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-150J 
18.00 30.00 2.52 27.00 3.60 120.00 M6120CT-ND 67 61 511 M6120TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-180J 
22.00 30.00 2.52 25.00 4.00 110.00 M6121CT-ND 67 61 51 M6121TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-220J 
27.00 30.00 2.52 20.00 5.00 80.00 M6122CT-ND 67 61 51 M6122TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-270J 
33.00 30.00 2.52 17.00 5.60 70.00 M6123CT-ND 67 61 51 M6123TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-330J 
39.00 30.00 2.52 16.00 6.40 65.00 M6124CT-ND 67 61 51 M6124TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-390J 
47.00 30.00 2.52 15.00 7.00 60.00 M6125CT-ND 67 61 51 M6125TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-470J 
56.00 30.00 2.52 13.00 8.00 55.00 M6126CT-ND 67 61 bt M6126TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-560J 
68.00 30.00 2.52 12.00 9.00 50.00 M6127CT-ND 67 61 51 M6127TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-680J 
82.00 30.00 2.52 11.00 10.00 45.00 M6128CT-ND 67 61 51 M6128TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-820J 
100.00 20.00 0.796 10.00 10.00 40.00 M6129CT-ND 67 61 51 M6129TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-101J 
120.00 20.00 0.796 10.00 11.00 70.00 M6130CT-ND 67 61 51 M6130TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-121J 
150.00 20.00 0.796 8.00 15.00 65.00 M6131CT-ND 67 61 51 M6131TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-151J 
180.00 20.00 0.796 7.00 17.00 60.00 M6132CT-ND 67 61 51 M6132TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-181J 
220.00 20.00 0.796 7.00 21.00 50.00 M6133CT-ND 67 61 51 M6133TR-ND 2,000 201.00/M PM1210-221J 


Surface Mount High Current Toroid 


Inductors Pm2110 Series 


Surface Mount High Current Toroid 
Inductors pm2120 Series 


L (uH) L (uH) DCR Dim. L(uH) L (uH) DCR Dim. 
410% I,de 420% (Q) A Digi-Key Price Each J.W. Miller +10% Ide 420% (Q) A Digi-Key Price Each J.W. Miller 
@ 1KHz (A) @ Rated! | Max. Max. Part No. 1 10 25 Part No. @ 1KHz (A) | @Rated! | Max. Max. Part No. 1 10 25 Part No. 
PM2110 Series 20% PM2120 Series 20% 
1.00* 22.70 0.80 0.00 0.57 M6134-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-1ROM 1.00* 25.40 0.90 0.00 0.82 M6171-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-1ROM 
1.20* 20.30 1.00 0.00 0.57 M6135-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-1R2M 1.20* 25.40 1.10 0.00 0.82 M6172-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-1R2M 
1.50* 20.30 1.20 0.00 0.57 M6136-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-1R5M 1.50* 22.00 1.30 0.00 0.82 M6173-ND 6.94 6.46 6.12 | PM2120-1R5M 
1.80* 18.50 1.40 0.00 0.57 M6137-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-1R8M 1.80* 22.00 1.50 0.00 0.82 M6174-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-1R8M 
2.20* 17.20 1.70 0.00 0.57 M6138-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-2R2M 2.20° 19.70 1.80 0.00 0.82 M6175-ND 6.94 6.46 6.12 | PM2120-2R2M 
2.70* 16.00 2.00 0.00 0.57 M6139-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-2R7M 2.70* 19.70 2.20 0.00 0.82 M6176-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-2R7M 
3.30" 16.00 2.50 0.00 0.57 M6140-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-3R3M 3.30* 18.00 2.60 0.00 0.82 M6177-ND 6.94 6.46 6.12 | PM2120-3R3M 
3.90* 15.10 2.80 0.00 0.57 M6141-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-3R9M 3.90* 18.00 3.10 0.00 0.82 M6178-ND 6.94 6.46 6.12 | PM2120-3R9M 
4.70* 14.40 3.40 0.00 0.57 M6142-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-4R7M 4.70* 16.60 3.70 0.01 0.82 M6179-ND 6.94 6.46 6.12 | PM2120-4R7M 
5.60* 13.70 3.90 0.01 0.57 M6143-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-5R6M 5.60* 15.60 4.20 0.01 0.82 M6180-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-5R6M 
6.80* 13.10 4.60 0.01 0.57 M6144-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-6R8M 6.80" 14.70 5.00 0.01 0.82 M6181-ND 6.94 6.46 6.12 | PM2120-6R8M 
8.20* 12.60 5.50 0.01 0.57 M6145-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-8R2M 8.20° 14.70 6.10 0.01 0.82 M6182-ND 6.94 6.46 6.12 | PM2120-8R2M 
PM2110 Series 10% PM2120 Series 10% 
10.00 11.70 6.50 0.01 0.57 M6146-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-100K 10.00 13.90 7.20 0.01 0.82 M6183-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-100K 
12.00 11.30 7.60 0.01 0.57 M6147-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-120K 12.00 12.70 8.30 0.01 0.82 M6184-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-120K 
15.00 10.70 9.20 0.01 0.57 M6148-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-150K 15.00 12.20 10.20 0.01 0.82 M6185-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-150K 
18.00 10.20 10.70 0.01 0.57 M6149-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-180K 18.00 11.80 12.00 0.01 0.82 M6186-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-180K 
22.00 9.70 12.70 0.01 0.57 M6150-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-220K 22.00 11.00 14.20 0.01 0.82 M6187-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-220K 
27.00 8.20 16.00 0.01 0.54 M6151-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-270K 27.00 10.40 16.90 0.01 0.82 M6188-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-270K 
33.00 7.00 20.10 0.02 0.52 M6152-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-330K 33.00 10.10 20.30 0.01 0.82 M6189-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-330K 
39.00 6.80 23.20 0.02 0.62 M6153-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-390K 39.00 9.60 23.30 0.01 0.82 M6190-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-390K 
47.00 6.50 27.20 0.02 0.62 M6154-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-470K 47.00 8.20 29.20 0.02 0.79 M6191-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-470K 
56.00 6.20 31.60 0.02 0.62 M6155-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-560K 56.00 7.90 33.90 0.02 0.79 M6192-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-560K 
68.00 5.90 37.10 0.03 0.62 M6156-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-680K 68.00 6.70 42.20 0.03 0.77 M6193-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-680K 
82.00 5.60 43.40 0.03 0.62 M6157-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-820K 82.00 6.40 49.50 0.03 0.87 M6194-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-820K 
100.00 5.40 51.40 0.03 0.62 M6158-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-101K 100.00 6.10 58.70 0.04 0.87 M6195-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-101K 
120.00 5.10 59.60 0.04 0.62 M6159-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-121K 120.00 5.80 68.10 0.04 0.87 M6196-ND 6.94 646 612 | PM2120-121K 
150.00 4.30 77.30 0.05 0.59 M6160-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-151K 150.00 5.50 82.50 0.04 0.87 M6197-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-151K 
180.00 3.70 96.30 0.07 0.53 M6161-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-181K 180.00 5.30 96.20 0.05 0.83 M6198-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-181K 
220.00 3.50 113.80 0.07 0.60 M6162-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-221K 220.00 5.00 113.70 0.05 0.83 M6199-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-221K 
270.00 3.40 134.90 0.08 0.60 M6163-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-271K 270.00 4.20 144.50 0.07 0.80 M6200-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-271K 
330.00 3.20 159.50 0.09 0.60 M6164-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-331K 330.00 3.60 183.40 0.10 0.78 M6201-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-331K 
390.00 3.10 182.90 0.10 0.60 M6165-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-391K 390.00 3.50 211.60 0.11 0.78 M6202-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-391K 
470.00 2.60 230.40 0.13 0.57 M6166-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-471K 470.00 3.30 247.10 0.12 0.85 M6203-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-471K 
560.00 2.50 266.00 0.15 0.57 M6167-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-561K 560.00 3.20 285.80 0.13 0.85 M6204-ND 6.94 646 612 | PM2120-561K 
680.00 2.10 337.10 0.20 0.54 M6168-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-681K 680.00 3.00 336.30 0.14 0.85 M6205-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-681K 
820.00 2.00 394.10 0.22 0.60 M6169-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-821K 820.00 2.90 392.50 0.16 0.85 M6206-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-821K 
1000.00 | 1.90 463.70 0.24 0.60 M6170-ND 6.27 5.85 5.54 | PM2110-102K 1000.00 | 2.50 499.70 0.22 0.82 M6207-ND 6.94 6.46 612 | PM2120-102K 


* L (UH) #20% @1KHz 
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* L (uH) +20% @1KHz 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


e LTest| R,de | I,dc Cut Tape Tape & Reel 
Tol.| Q | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Pricing* J.W. Miller 
e L__| % |Min.| MHz | Ohms | mA | PartNo. 110 100 | 2,000 _| PartNo. 
MAGNETIC S 40H] 10| 60 | 25 | 0.56 | 650 | M1188CT-ND 68 61 51 | 202.50/M | PM1008-R10K 
a 12uH | 10] 60 | 25 | 0.68 | 650 | M1189CT-ND 68 61 51 | 202.50/M | PM1008-R12K 
Surface Mount Chip Inductors 15H | 10] 45 | 25 | 0.70 | 580 | M1190CT-ND 68 61 ~—.51 | 20250/M | PM1008-R15K 
18uH | 10] 45 | 25 | 0.77 | 620 | M1191CT-ND 68 61 51 | 202.50/M_| PM1008-R18K 
.22uH | 10| 45 | 25 | 0.84 | 500 | M1192CT-ND 68 —.61_—51._|_ 202.50/M_| PM1008-R22K 
. 27uH | 10| 45 | 25 | 0.91 | 500 | Mt193CT-ND 68 61 51 | 202.50/M | PM1008-R27K 
NEW! PM0603 Series PM0805 Series “3ahH 10| 45 | 25 | 1.05 | 450 | M1194CT-ND 68 .61_—-.51_ | 202.50/M | PM1008-R33K 
.39uH | 10] 45 | 25 | 1.12 | 470 | M1195CT-ND 68 61 51 | 202.50/M_ | PM1008-R39K 
a 11.07 47uH | 10| 45 | 25 | 1.19 | 470 | M1196CT-ND 68 61 51 | 202.50/M_| PM1008-R47K 
56uH | 10 | 45 | 25 | 1.33 | 400 | M1197CT-ND .68_~—.61_—51._|_ 202.50/M_| PM1008-R56K 
68H | 10 | 45 | 25 | 1.47 | 400 | M1198C-ND 68 61 51 | 202.50/M | PM1008-RE8K 
.82uH | 10] 45 | 25 | 1.61 | 400 | M1199CT-ND 68 61.51 | 202.50/M | PM1008-R82K 
1.0uH | 10| 35 | 25 | 1.75 | 370 | M1200CT-ND 68 61 51 | 202.50/M | PM1008-1ROK 
1.2uH | 10| 35 | 7.9 | 2.00 | 340 | M1201CT-ND 68 61 51 | 202.50/M | PM1008-1R2K 
1.5uH | 10 | 28 | 7.9 | 230 | 330 | M1202CT-ND 68 —.61__—51_|_ 202.50/M_| PM1008-1R5K 
1.8uH | 10| 28 | 7.9 | 260 | 300 | M1203C-ND 68 61 51 | 202.50/M | PM1008-1R8K 
PM40 (1812) Series 2.2uH | 10| 28 | 7.9 | 2.80 | 290 | M1204CT-ND 68 61 51 | 202.50/M | PM1008-2R2K 
27yH| 10| 22) 7.9 | 320 | 290 | M1205CT-ND 68 61 51 | 202.50/M | PM1008-2R7K 
} 3.3pH | 10| 22 | 7.9 | 3.40 | 290 | M1206CT-ND 68 61 51 | 202.50/M | PM1008-3R3K 
686 45 3.9uH | 10 | 20 | 7.9 | 3.60 | 260 | M1207CT-ND 68 6151. | 202.50/M_| PM1008-3R9K 
4 47H | 10 | 20 | 7.9 | 4.00 | 260 | M1208CT-ND 68 61 ~—«51 | 202.50/M | PM1008-4R7K 
7 
Test | R,de | I,de Cut Tape Tape & Reel 
L | Tol.} Q | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Pricing* J.W. Miller 
(uH) | % |Min.| MHz | Ohms} mA | PartNo. 1 10 100 500 Part No. 
PM40 (1812) Series 
Features: + Ceramic Core, Wire Wound for Superior Reliability + High Self-Resonant Frequency * Hat Top Surface for 0.10 | 20 | 28 | 25.2 | 0.44 | 450 | M1101CT-ND 85 77 64 127.50 PM40-R10M 
Automated Pick and Place 0.12 | 20 | 30 | 25.2 | 0.22] 450 | M1102CI-ND 85 77 64] 127.50 | PM40-RI2M 
0.18 | 20 | 30 | 25.2 | 0.28] 450 | M1104CT-ND 85 77 64] 127.50 | PM40-RI8M 
LTest| R,dc | I,dc Cut Tape Tape & Reel 0.22 | 20 | 30 | 25.2 | 0.32 | 450 | M1105CT-ND 85 77 64 127.50 | PM40-R22M 
L Q | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Pricing* | J.W.Miller 0.27 | 20 | 30 | 25.2 | 0.36 | 450 | M1106CT-ND 85 77 64 127.50 | PM40-R27M 
(nH) | Tol. |Min.| MHz | Ohms | mA | PartNo. 1 10 (100 3,000 Part No. 0.33 | 20 | 30 | 2521040 | 450 | M1107CT-ND 85 77 64 127.50 PM40-R33M 
NEW! PM0603 Series NEW! 0.39 | 20 | 30 | 25.2 | 0.45 | 450 | M1108CT-ND 85 77 64 127.50 | PM40-R39M 
40.3 0.47 | 20 | 30 | 25.2 | 0.50] 450 | M1109CT-ND 85 77 64 | 127.50 | PM40-R47M 
22 | TH | 18) 250 | 0.08 | 700 | IMI2ASGTND) = 6458.48 | 190.50/M_ | PMMO603-2N2 056 | 20| 30| 252] 055] 450 | Mit1tocT-ND 85 77 64 | 12750 | PM40-R56M 
40.3 0.68 | 20 | 30 | 25.2 | 0.60 | 450 | M1111CT-ND 85 .77_—is64_|_~—'127.50_| PM40-R68M 
39 | on | | 0) 0.08 | 700 RISC R §66t 5848 | 180.50/M |) PM0603-3N9 0.82 | 20 | 30 | 252 | 067 | 450 | MI112Cr-ND 85.77 64 | 127.50 | PM40-RE2M 
40.3 1.0 | 10) 50} 7.96 | 0.50] 450 | M1113CI-ND 85 77 64 = PM40-1ROK 
47 | “7 | 20) 250 | 0.13 ) 700 | M1248cT-ND 64 58 48 | 190.50/M | PMO603-4N7 12 | 10! 50| 798] 085 | 430 | Miti4cnND 88 77 64 | 12750 | PMao-1RoK 
68 | +5% | 28] 250 | 0.11 | 700 | M1251CT-ND 64 58 48 | 190.50/M | PMO603-6N8J 15 ) 10) 50 | 7.96 | 0.60 | 410 | M1115CT-ND 85° 77-64. | = 127.50 | PM40-1R5K 
8.2 | 45% | 30) 250 | 0.11 | 700 | M1254CT-ND 64 58 48 | 190.50/M | PM0603-8N2J 18 | 10 | 50 | 7.96 | 0.65 | 300 | M1116CT-ND 85 .77_—«64@_—|—127.50_| PM40-1R8K 
10 | +5% | 30} 250 | 0.15 | 700 | M1237CT-ND 64 58 48 | 190.50/M | PM0603-10NJ 22 | 10 | 50/796] 0.70] 380 | MI117CT-ND 85 77 64 = PM40-2R2K 
12 | 45% | 30| 250 | 0.13 | 700 | M1238CT-ND 64 58 48 | 190.50/M | PM0603-12NJ 27 | 10 | 50| 7.96 | 0.75) 370 | M1118CT-ND 85 77 64 - PM40-2R7K 
15 | +5%| 35 | 250 | 0.17 | 700 | _M1239CT-ND 64 58 48 | 190.50/M_| PM0603-15NJ 3.3 | 10 | 50 | 7.96 | 0.80 | 355 | M1119CT-ND 85 77 64 - PIM40-3R3K 
18 | +5% | 35 | 250 | 0.17 | 700 | M1240CT-ND 64 58 .48 | 190.50/M | PMO603-18NJ 3.9 | 10 | 50 | 7.96 | 0.90 | 330 | M1120CT-ND 85 77 64 127.50 PM40-3R9K 
22 | 45% | 38] 250 | 0.19 | 700 | M1241CT-ND 64 58 .48 | 190.50/M | PM0603-22NJ 4.7 | 10 | 50| 7.96 | 1.0 | 315 | M1121CT-ND 85.77 64 127.50 PM40-4R7K 
27 | +5%| 40} 250 | 0.23 | 700 | M1242CT-ND 64 58 48 | 190.50/M | PM0603-27NJ 5.6 | 10 | 50] 7.96] 1.1 | 300 | M1122CT-ND 85 77 64 | 127.50 | PM40-5R6K 
33 | 45% | 43} 250 | 0.23 | 600 | M1244CT-ND 64 58 48 | 190.50/M | PM0603-33NJ 68 | 10 | 50] 7.96 | 1.2 | 285 | M1123CT-ND 85 77 64 | 127.50 | PM40-6R8K 
39 | +5% | 43 | 250 | 0.25 | 600 | _M1245CT-ND 64 58 48 | 190.50/M_| PM0603-39NJ 8.2 | 10 | 50| 7.96] 1.4 | 270 | M1124CT-ND 85.7764 _ PM40-8R2K 
47 | 45%] 40 | 200 | 0.28 | 600 | M1247CT-ND 64 58 48 | 190.50/M | PMO603-47NJ 10 | 10) 50 | 252 | 1.6 | 250 | M1125CT-ND 85 77 64 = PM40- 100K 
56 | 45% | 40 | 200 | 0.31 | 600 | M1249CT-ND 64 58 .48 | 190.50/M | PMO603-56NJ 12_| 10 | 50} 252 | 20 | 225 | M1126CT-ND 85.77 64 = PM40- 120K 
68 | +5%| 40 | 200 | 0.34 | 600 | M1250CT-ND 64 58 48 | 190.50/M | PM0603-68NJ 15 | 10) 50) 252 | 25 | 200 | M1127CT-ND 8577-64. | = 127.50 | PM40-150K 
72 | +5%| 35| 150 | 0.49 | 400 | M1252CT-ND 64 58 48 | 190.50/M | PM0603-72NJ 18 | 10) 50] 252 | 28 | 190 | M1128CT-ND 85 77-64. | = 127.50 | PM40-180K 
82 | 45% | 35| 150 | 0.54 | 400 | M1253CT-ND 64 58 48 | _190.50/M_| PM0603-82NJ 22 | 10) 50) 252) 3.2 | 180 | M1129CT-ND 85 77 64 = PM40-220K 
j00 | 5% 135) 150 | 058 | 400 | M1255Cr-ND “645848 | 190.50/M | PMOGO3-RIOJ 27 | 10| 50| 252] 36 | 170 | M1130CT-ND 85 77 64 127.50 | PM40-270K 
420 | +5%| 35 | 150 | 0.65 | 300 | M1256CT-ND ‘64 58 48 | 190.50/M | PMO603-R12J 33 | 10 | 50 | 252 | 4.0 | 160 | MI131CT-ND  —.85_—.77_—=is64_|_—‘'127.50_| _PM40-330K 
150 | 45% | 30} 150 ] 0.92 | 280 | M1257CT-ND 64 58 48 | 190.50/M | PMO603-R15J 47 | 10) 50) 252 | 5.0 | 140 | M1133CT-ND 85 77 64 127.50 PM40-470K 
ig0 | +5% | 30! 100 | 1.25 | 240 | m1258CT-ND ‘64 58.48. | 190.50/M | PMO603-R18J 56 | 10 | 50| 252] 55 | 135 | M1134CT-ND 1.33 1.20 1.00 | 19875 | PM40-560K 
220 | 45% | 30| 100 | 210 | 200 | M1259CT-ND ‘6458.48 | 190.50/M | PMO603-R22J 68 | 10 | 50 | 252 | 60 | 130 | M1135CT-ND 1.33 1.20 1.00 | 19875 | PM40-680K 
270 | 45% | 30) 100 | 230 | 170 | M1260CT-ND “64.58.48 | 190.50/M | PMO603-RO7J 82 | 10 | 50 | 252] 7.0 | 120 | M1136CT-ND 1.33 1.20 1.00 | 19875 | PM40-820K 
100 | 10 | 40 |0.796| 8.0 | 110 | M1137CT-ND 1.33 1.20 1.00 | 198.75 | PM40-101K 
120 | 10 | 40 |0796] 8.0 | 110 | M1138CI-ND 1.33 1.20 1.00 = PM40-121K 
LTest | Rde | Ide Cut Tape Tape & Reel 150 | 10 | 40 | 0.796] 9.0 | 105 | M1139CT-ND 1.33 1.20 1.00 198.75 | PM40-151K 
Tol. Q | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Pricing* | J.W.Miller 180 | 10 | 40 | 0.796} 9.5 | 102 | M1140CT-ND 1.33 1.20. 1.00 — PM40-181K 
L % |Min.| MHz |Ohms| mA | PartNo. 1 10100 3,000 Part No. 220 | 10 | 40 | 0.796] 10 | 100 | M1141CT-ND 1.33 1.20 1.00 198.75 PM40-221K 
PM0805 Series 270 | 10 | 30|0796| 18 | 92 | M1142CT-ND 1.33 1.20 1.00 | 19875 | PM40-271K 
2.2nH | 20] 15] 250 | 0.08 | 600] MI150CT-ND 53 48  .40 | 157.50/M | PMO805-2N2M 330 | 10 | 30 [0796] 20 | 85 | M1143CT-ND 1.33 1.20 1.00 = PM40-331K 
3.3nH | 20| 50 ] 250 | 0.08 | 600 | M1151CT-ND 53 48 40 | 157.50/M_ | PMO805-3N3M 390 | 10 | 30|0.796] 23 | 80 | M1144CT-ND 1.33 1.20 1.00 | 19875 | PM40-391K 
6.8nH | 20| 50 ] 250 | 0.11 | 600 | M1152CT-ND 53 48 40 | 157.50/M_ | PMO805-6N8M 470 | 10 | 30 | 0.796] 26 | 62 | MI145CT-ND 1.33 1.20 1.00 | 19875 | PM40-471K 
8.2nH | 20| 50] 250 | 0.12 | 600 | M1153CT-ND 53 48 40 | 157.50/M_ | PMO805-8N2M 560 | 10 | 30|0.796] 30 | 50 | MI146CT-ND 1.33 1.20 1.00 | 19875 | PM40-561K 
12nH | 20 | 50 | 250 | 0.15 | 600 | M1154CT-ND 53 .48_—«.40_|_ 157.50/M_| PMO805-12NM 680 | 10 | 30 | 0.796| 40 | 50 | MI147CT-ND 1.33 1.20 1.00 | 19875 | PM40-681K 
15nH | 20] 50 | 250 | 0.17 | 600 | M1155CI-ND 53 .48 40 | 157.50/M | PMO805-15NM 820 | 10 | 30] 0.796] 45 | 30 | M1148CT-ND 1.33 1.20 1.00 | 19875 | PM40-821K 
18nH | 20| 50 | 250 | 0.20 | 600 | M1156CT-ND 53 .48 40 | 157.50/M | PMO805-18NM 1000 | 10 | 30 | 0.796} 50 | 30 | M1149CT-ND 1.33 1.20 1.00 = PM40-102K 
22nH | 20] 55] 250 | 0.22 | 500 | M1157CT-ND 53 48 .40 | 157.50/M_ | PMO805-22NM 
27nH | 20) 55 | 250 | 0.25 | 500] M1158CT-ND 53 48 40 | 157.50/M_ | PMO0805-27NM = Ror Tabeiand:-Meelipart number change Gt-ND Io TRND. 
33nH | 20 | 60 | 250 | 0.27 | 500 | M1159CT-ND 53 48 ~—=.40_| 157.50/M_| PM0805-33NM 
39nH | 20] 60 | 250 | 0.29 | 500] MI160CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | PM0805-39NM 
47nH | 20] 60 | 200 | 0.31 | 500] M1161CT-ND 53 .48 40 | 157.50/M_| PM0805-47NM Su rface Mou nt Power Inductors — 
056uH| 10] 60 ] 200 | 0.34 | 500 | M1162CT-ND 53 48 40 | 157.50/M_ | PMO805-56NK é 
068uH| 10] 60 | 200 | 0.38 | 500 | M1163CT-ND 53 48 40 | ‘157.50/M_ | PMO805-68NK PM3308 Series 
082uH| 10 | 65 | 150 | 0.42 | 400 | M1164CT-ND 53 —-.48_~—=40._:|_:15:7.50/M_| PMO805-82NK 
10H | 10] 65 | 150 | 0.46 | 400] M1165CT-ND 53» .48-—.40_: | 157.50/M_ | PMO805-R10K 
12uH_| 10 | 50 | 150 | 0.51 | 400 | M1166CT-ND 53 .48 40 | 157.50/M | PMO805-R12K 
15uH | 10 | 50 | 100 | 0.56 | 400 | M1167CT-ND 53 .48 40 | 157.50/M | PMO805-R15K 
18uH_ | 10 | 50 | 100 | 0.64 | 400 | M1168CT-ND 53 .48 40 | 157.50/M | PMO805-R18K 
.22uH | 10 | 50 | 100 | 0.70 | 400 | M1169CT-ND 53 48 _~—=.40_|_157.50/M_| PMO805-R22K 
27H | 10| 40 | 100 | 1.1 | 280] Mi170CT-ND 53 48 40 | 157.50/M | PMO805-R27K 
.33uH_ | 10} 40 | 100 | 1.2 | 260 | M1171CT-ND 53 .48 40 | 157.50/M | PMO805-R33K 
39H | 10} 40 | 100 | 15 | 200 | M1172CT-ND 53 48 —_.40 | 157.50/M_| PMO805-R39K 
IL R, de Cut Tape Tape & Reel 
Pilest) 15:0) il OC ee Cut Tape Tape & Reel ; 420% | Max. | 1, sat. | I,rms | Digi-Key Price Each Pricing* J.W. Miller 
ot Q | Freq. | Max. | Max. | Digi-Key Price Each Pricing* | J.W.Miller (uH) | Ohms | Amp | Amp Part No.* 1 10 400 1,000 Part No. 
Esa [ace nM ee MHz Oris Ea | Ratt No: oO SES 00 FOE 2, ODD SE Rare No! fo | 011 | 24 | 20 | M9719C-ND 290 261 218] 870.00 | PM3308-100M 
PM1008 Series 15 | 015 | 20 | 15 | M9720CT-ND 290 261 218| 870.00 | PM3308-150M 
10nH | 20 | 50 50 0.08 | 1000 | M1176CT-ND 68 61 51 202.50/M_ | PM1008-10NM 22 0.23 16 1.3 M9721CT-ND 2.90 261 2.18 870.00 PM3308-220M 
12nH | 20 | 50 50 0.09 | 1000 | M1177CT-ND 68 61 51 202.50/M | PM1008-12NM 33 0.30 14 14 M9722CT-ND 2.90 2.61 2.18 870.00 PM3308-330M 
15nH | 20 | 50| 50 | 0.10 | 1000 | M1178CT-ND 68 61 51 | 20250/M | PM1008-15NM 47 | 039] 10 | 08 M9723CT-ND 290 261 218] 870.00 | PM3308-470M 
18nH | 20 | 50} 50 | 0.11 | 1000) M1179CT-ND 68 61 51 | 202.50/M | PM1008-18NM 68 | 0.66 | 09 | 07 M9724CT-ND 2.90 261 —218| 870.00 _| PM3308-680M 
22nH | 20 | 55 | 50 | 0.12 | 1000 | M1180CT-ND 6861 51 202.50/M_| PM1008-22NM 100 0.84 07 06 M9725CI-ND 2.90 2.61 218 870.00 PM3308-101M 
27H | 20 | 55] 50 | 0.13 | 1000] M1181CT-ND 68 61 51 | 202.50/M | PM1008-27NM 150 | 1.2 | 06 | 05 M9726CT-ND 290 261 218] 870.00 | PM3308-151M 
33nH | 20 | 60} 50 | 0.14 | 1000) M1182CT-ND 68 61 51 | 202.50/M | PM1008-33NM 2200 | 19 | 05 | 04 M9727CT-ND 290 261 218] 870.00 | PM3308-221M 
39nH | 20 | 60} 50 | 0.15 | 1000) M1183CT-ND 68 61 51 | 202.50/M | PM1008-39NM 330 | 27 | 04 | 03 M9728CT-ND 290 261 218] 870.00 | PM3308-331M 
47nH | 20 | 65] 50 | 0.16 | 1000) M1184CT-ND 68 61 51 | 202.50/M | PM1008-47NM 470 | 40 | 03 | 02 M9729CT-ND 290 261 218] 870.00 | PM3308-471M 
56nH | 10 | 65 | 50 | 0.18 | 1000 | M1185CI-ND 68 .61_—.51_ | _202.50/M_| PM1008-56NK 680 | 53 | 02 | 04 M9730CT-ND 290 261 218] 870.00 | PM3308-681M 
68nH | 10 | 65 | 50 | 0.20 | 1000] M1186CT-ND 68 61 51 | 202.50/M | PM1008-68NK 1000 | _ 84 | 0.1 | 0.05 | M973ICTND 290 261 2.18] 870.00 _|_PM3308-102M 
82nH | 10 | 60 | 50 | 0.22 | 1000 | M1187CT-ND 68 61 ~—51_|_202.50/M_| PM1008-82NK * For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Surface Mount Power Inductors 


JW. Miller 


MAGNETIC S 


Surface Mount 


PM105S 


Power Inductors — 
PM3316 Series 
Terminal prea rs Ep TNS 
L | Rede Cut Tape Tape & Reel Dimensions i aa D EF 
420% | Max. | I, sat. | I, rms | Digi-Key Price Each Pricing* | J.W.Miller D aw iF tf 
(uH) | Ohms | Amp Amp__| Part No. 1 10 100 500 Part No. (PM105S) 
1.0 | 0.009 | 9.0 6.8 | M9700CT-ND 3.00 270 225 450.00 | PM3316-1ROM 
15 | 0.010} 80 6.4 | M9701CT-ND 3.00 270 225 450.00 | PM3316-1R5M Dimensions (mm) 
22 | 0.012] 7.0 6.1 | M9702CT-ND 3.00 270 225 450.00 | PM3316-2R2M = 
33 | 0015) 64 | 54 | Mg703>CI-ND 300 270 225) 450.00 | PM3316-3R3M peries 7 E c D Typ. ETyp. FTyp. 
47 | 0.018 | 54 4.8 _| M9704CT-ND 3.00. 2.70 2.25 450.00__| PM3316-4R7M PM43 4.0+0.3 4540.3 3.2403 45 4.0 12 
68 | 0.027] 4.6 4.4 | M9705CT-ND 3.00 270 225 450.00 | PM3316-6R8M PM54 5.2403 5.8403 45+03 58 52 13 
10 0.038 | 3.8 3.9 Meroe 3.00 2.70 2.25 450.00 PM3316-100M PM105 9.0+0.4 10.0+0.4 5.4+0.4 10.0 9.0 24 
15 | 0.046 | 3.0 3.1 | M9707CT-ND 3.00 270 225 450.00 | PM3316-150M 
22 | 0.085| 26 | 27 | M9708CT-ND 300 270 225) 450.00 | PM3316-220M Malas 92404 mete poste ae ae ig 
33 | 010 | 20 2.1_| M9709CT-ND 3.00 270 2.25 450.00 | PM3316-330M 
47 | 014 | 16 1.8 | M9710CT-ND 3.00 270 225 450.00 | PM3316-470M Max. Cut Tape T&R 
68 0.20 14 15 M9711CT-ND 3.00 2.70 2.25 450.00 PM3316-680M L |Tol.| Test | DCR | Rated 1} Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | J.W.Miller 
100 | 028 | 12 1.3 | M9712CT-ND 3.00 270 225 450.00 | PM3316-101M (uH)| % | Freq |Ohms| Amps | Part No. 1 10100 | Part No. 1,500 __| Part No. 
150 | 040 | 1.0 1.0 | M9713CT-ND 3.00 270 225 450.00 | PM3316-151M PM43 Series 
220 | 061 | 08 0.8 | M9714CT-ND 3.00 2.70 2.25 450.00 _| PM3316-221M 10 ] 20] 2.5MHz/0.182] 1.04 ]M3100CT-ND 1.63 1.47 1.23]M3100TR-ND 489.00/M | PM43-100M 
330 | 1.02 | 06 0.6 | M9715CT-ND 3.00 270 225 450.00 | PM3316-331M 12 | 20|25MHz|0.210| 0.97 |M3120CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M3120TR-ND 489.00/M | PM43-120M 
470 | 1.27 | 05 0.5 | M9716CT-ND 3.00 270 225 450.00 | PM3316-471M 15 | 20|2.5MHz|0.235| 0.85 |M3150CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M3150TR-ND 489.00/M | PM43-150M 
680 | 202 | 04 0.4 | M9717CT-ND 3.00 270 225 450.00 | PM3316-681M 18 | 20|25MHz|0.338| 0.74 |M3180CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M3180TR-ND 489.00/M | PM43-180M 
1000 | 3.00 | 03 0.3__| M9718CT-ND 3.00 270 225 450.00 | PM3316-102M 22 | 20) 2.5MHz| 0.378) 0.68 | M3220CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M3220TR-ND 489.00/M | PM43-220M 
27 | 20) 2.5MHz| 0.522) 0.62 | M3327CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M3327TR-ND 489.00/M | PM43-270M 
* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 33 | 10 |2.5MHz/ 0.540] 0.56 | M3330CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M3330TR-ND 489.00/M | PM43-330K 


39 | 10] 2.5MHz/ 0.587) 0.52 | M3390CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M3390TR-ND 489.00/M | PM43-390K 
47 | 10 | 2.5MHz/ 0.844) 0.44 | M3470CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M3470TR-ND 489.00/M | PM43-470K 
56 | 10|2.5MHz/ 0.937) 0.42 | M3560CT-ND 1.63 1.47 1.23 )M3560TR-ND 489.00/M | PM43-560K 
68 | 10|25MHz/ 1.117) 0.37 | M3680CT-ND 1.63 1.47 1.23 | M3680TR-ND 489.00/M | PM43-680K 


Surface Mount Power Inductors — 
PM3340 Series 


10 | 20|2.5MHz| 0.10 | 1.44 |M4100CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M4100TR-ND 489.00/M | PM54-100M 
12 | 20|}2.5MHz] 0.12 | 1.40 |M4120CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M4120TR-ND 489.00/M | PM54-120M 
15 | 20|}2.5MHz| 0.14 | 1.30 |M4150CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M4150TR-ND 489.00/M | PM54-150M 
18 | 20|}2.5MHz] 0.15 | 1.23 |M4180CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M4180TR-ND 489.00/M | PM54-180M 
22 | 20)2.5MHz] 0.18} 1.11 |M4220CT-ND 1.63 1.47 1.23 )M4220TR-ND 489.00/M | PM54-220M 
27 | 20) 2.5MHz] 0.20 | 0.97 |M4270CT-ND 1.63 1.47 1.23 )M4270TR-ND 489.00/M | PM54-270M 
33 ] 15]25MHz] 0.23 | 0.88 |M4330CI-ND 1.63 1.47 1.23 )M4330TR-ND 489.00/M | PM54-330L 
39) 15]25MHz! 0.32 | 0.80 |M4390CT-ND 1.63 1.47 1.23 )M4390TR-ND 489.00/M | PM54-390L 
47 | 15] 2.5MHz! 0.37 | 0.72 |M4470CT-ND 1.63 1.47 1.23 )M4470TR-ND 489.00/M | PM54-470L 


56 | 10|2.5MHz| 0.42) 0.68 |MAS60CT-ND 1.63 1.47 1.23/M4S60TR-ND 489.00/M | PM54-S60K 
68 | 10|2.5MHz| 0.46 | 0.61 |M4680CT-ND 1.63 1.47 1.23 M4680TR-ND 489.00/M | PM54-680K 
ame SES an 82 | 10|25MHz| 0.60) 0.58 |M4820CT-ND 1.63 1.47 1.23 M4820TR-ND 489.00/M | PM54-820K 
Sa |e ah mur Pe ; 100] 10] 1kHz | 0.70| 0.52 |M4101CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M4101TR-ND 489.00/M | PM54-101K 
seins || Lire bee |) tu | Ieee) Bice Encl Guleles? | SALAMI 120] 10| 1KHz | 0.93] 048 |M4121CT-ND 1.63 1.47 1.23/M4121TR-ND 489.00/M | PM54-121K 
(GLEE tips Apis REBT} u 0) it oe) | etal 150} 10| 1KHz | 1.10} 040 |M41S1CT-ND 1.63 1.47 1.23/M4151TR-ND 489.00/M | PM54-151K 
10 | 0.083 | 80 ) 35 ) M9732CT-ND 340 3.06 255 ) 229.50 | PM3340-100M 180] 10) 1KHz | 1.38] 0.88 |M4181CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M4181TR-ND 489.00/M | PM54-181K 
15 | 0.042 | 7.0 | 3.0 |) M9733CT-ND 340 3.06 255 ) 229.50 | PM3340-150M 220| 10| 1KHz | 1.57| 0.35 |M4221CT-ND 1.63 1.47 1.23 |M4221TR-ND _489.00/M | PM54-221K 
22 |0054| 55 | 25 | MO734CT-ND 340 306 255 | 229.50 | PM3340-220M 
33 | 008 | 40 | 20 | Mg735C-ND 340 306 255 | 229.50 | PM3340-330M 
=e | i eee ee a eee t |to.} test | DCR [Rated Digi-Key Price Exch Digi-Key ee J.W.Miller 
es | 017 | 30 | 12 | M9737C-ND 340 3068 255 | 229.50 | PM3340-680M (anise eee terres (ure lowers Ao rearical Pern Hele Pea 


100 0.22 25 1.2 M9738CT-ND 3.40 3.06 2.55 229.50 PM3340-101M 
150 0.34 20 0.9 M9739CT-ND 3.40 3.06 2.55 229.50 PM3340-151M 


220 0.44 1.6 07 M9740CT-ND 3.40 3.06 2.55 229.50 PM3340-221M 10 | 20|2.5MHz| 0.06 | 2.60 |M1001CT-ND 275 248 2.07 |M1001TR-ND 412.50 | PM105-100M 
330 0.7 1.2 06 M9741CT-ND 3.40 3.06 2.55 229.50 PM3340-331M 12 | 20|}2.5MHz| 0.07 | 2.45 |M1002CT-ND 2.75 248 2.07 |M1002TR-ND 412.50 | PM105-120M 
470 | 0.95 | 1.0.) 0.3 | M9742CT.ND 3403.06 255 | 229.50 | PM3340-471M 15 | 20]2.5MHz| 0.08 | 2.27 | M1003CT-ND 2.75 248 2.07 |MI003TRND 412.50 | PM105-150M 
eso | 12 | 10 | 02 | M9743Cr-ND 340 306 255 | 299.50 | pig340-681M 18 | 20]2.5MHz| 0.09 | 2.15 |MI004CT-ND 2.75 248 2.07 |/MI004TRND 412.50 | PM105-180M 
joo | 20 | 08 | 04. | Me744cr-ND 340 306 255 | 20950 | PM3340-102M 22 | 20/2.5MHz| 0.10) 1.95 | MI00SCT-ND 275 248 2.07 |MIO005TRND 412.50 | PM105-220M 
27 | 20) 2.5MHz| 0.11} 1.76 | M1006CT-ND 2.75 248 2.07 |MI006TR-ND 412.50 | PM105-270M 

* 33 | 20)2.5MHz| 0.12} 1.50 |M1007CT-ND 2.75 248 2.07 |M1007TR-ND 412.50 | PM105-330M 


For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 
39 | 20) 2.5MHz| 0.14} 1.37 | M1008CT-ND 2.75 248 2.07 |M1008TR-ND 412.50 | PM105-390M 


47 | 10) 2.5MHz] 0.17} 1.28 | M1009CT-ND 2.75 248 2.07 |M1009TR-ND 412.50 | PM105-470K 
56 | 10)2.5MHz} 0.19} 1.17 |M1010CT-ND 2.75 248 2.07 |M1010TR-ND 412.50 | PM105-560K 
68 | 10)2.5MHz} 0.22} 1.11 |M1011CT-ND 2.75 248 2.07 |M1011TR-ND 412.50 | PM105-680K 
82) 10)2.5MHz} 0.25} 1.00 |M1012CT-ND 2.75 248 2.07 |M1012TR-ND 412.50 | PM105-820K 
100) 10} 1kHz | 0.35) 0.97 | M1013CT-ND 2.75 248 2.07 |M1013TRND 412.50 | PM105-101K 
120) 10| 1kHz | 0.40] 0.89 | M1014CT-ND 2.75 248 2.07 |M1014TRND 412.50 | PM105-121K 
150) 10| 1kHz | 0.47] 0.78 | MI1015CT-ND 2.75 248 2.07 |M1015TR-ND 412.50 | PM105-151K 
180) 10| 1kHz | 0.63) 0.72 |M1016CT-ND 2.75 248 2.07 |M1016TRND 412.50 | PM105-181K 
220) 10) 1kHz | 0.73| 0.66 |M1017CT-ND 2.75 248 2.07 |M1017TR-ND 412.50 | PM105-221K 
270) 10) 1kHz | 0.97| 0.57 |M1018CT-ND 2.75 248 2.07 |M1018TR-ND 412.50 | PM105-271K 
330) 10) 1kHz | 1.15| 0.52 |M1019CT-ND 2.75 248 2.07 |M1019TR-ND 412.50 | PM105-331K 
390) 10) 1kHz | 1.30] 0.48 |M1020CT-ND 2.75 248 2.07 |M1020TR-ND 412.50 | PM105-391K 
470) 10) 1kHz | 1.48| 0.42 |M1021CT-ND 2.75 248 2.07 |M1021TR-ND 412.50 | PM105-471K 
560) 10) 1kHz | 1.90] 0.33 |M1022CT-ND 275 248 2.07 |M1022TR-ND 412.50 | PM105-561K 
680) 10) 1kHz | 2.25] 0.28 |M1023CT-ND 275 248 2.07 |M1023TR-ND 412.50 | PM105-681K 
820; 10] 1kHz | 255 | 0.24 |M1024CT-ND 2.75 248 2.07 |M1024TR-ND 412.50 | PM105-821K 


Surface Mount Power Inductors — 
PM5022 Series 


L R, de Cut Tape Tape & Reel PM105S (Shielded) Series 
20% | Max. |1, sat. | I, rms | Digi-Key Price Each Pricing* | J.W.Miller 10 | 20/25MHz] 0.06] 253 |Mi025CT-ND 440 3.96 330 /MI025TRND 660.00 | PM105S-100M 
(uH) | Ohms | Amp | Amp _| Part No. 1 10 100 250 Part No. 12 | 20/25MHz| 0.06 | 231 | M1026CT-ND 440 3.96 3.30 |M1026TR-ND 660.00 | PM105S-120M 
1.0 | 0.011 | 20 | 86 | M9745CT-ND 440 3.96 3.30 | 330.00 | PM5022-1ROM 15 | 20/25MHz| 0.07 | 2.06 |M1027CT-ND 4.40 3.96 3.30 |M1027TR-ND 660.00 | PM105S-150M 
22 | 0.014) 16 | 7.1 | M9747CT-ND 440 3.96 330 | 330.00 | PM5022-2ReM 18 | 20/2.5MHz| 0.08 | 1.89 | M1028CT-ND 440 3.96 3.30 |M1028TR-ND 660.00 | PM105S-180M 
33 | 0.016 | 14 | 62 | M9748CT-ND 440 396 3.30 | 330.00 | PM5022-3R3M 22 | 20/2.5MHz| 0.09] 1.71 |M1029CT-ND 4.40 3.96 3.30 |M1029TR-ND 660.00 | PM105S-220M 
56 | 0.022) 12 | 53 | M9746CT-ND 440 396 330 | 330.00 | PMs022-5R6M 27 | 20/2.5MHz| 0.11 | 1.54 | M1030CT-ND 4.40 3.96 3.30 |M1030TR-ND 660.00 | PM105S-270M 
10 0.032 10 43 M9751CT-ND 4.40 3.96 3.30 330.00 PM5022-100M 33 | 20)2.5MHz| 0.12} 1.39 |M1031CT-ND 4.40 3.96 3.30 |M1031TR-ND 660.00 | PM105S-330M 
15 10.036 | 8 4.0 | M9752CT-ND 4403.96 3.30 | 330.00 | PMs022-150M 39 | 20/2.5MHz| 0.16 | 1.28 |M1032CT-ND 4.40 3.96 3.30 |M1032TR-ND 660.00 | PM105S-390M 
o» |oo7| 7 35 | M9753CT-ND 440 396 330 | 330.00 | PMs022-220M 47 | 20|2.5MHz| 0.18| 1.17 |M1033CT-ND 4.40 3.96 3.30 |M1033TR-ND 660.00 | PM105S-470M 
33 | 006. | 55 | 30 | M9754CT-ND 440 396 330 | 33000 | PMs022-330M 56 | 20/2.5MHz| 0.19 1.07 | M1034CT-ND 4.40 3.96 3.30 |M1034TR-ND 660.00 ‘| PM105S-560M 
47 | 0087 | 45 | 26. | Me755cr-ND 440 396 330 | 330.00 | Plso22-470M 68 | 20/2.5MHz| 0.22| 0.97 | M1035CT-ND 4.40 3.96 3.30 |M1035TR-ND 660.00 | PM105S-680M 
6s | 013 | 35 | 23. | Mo756Cr-ND 440 396 330 | 330.00 | Plso22-680M 82 | 20/2.5MHz| 0.28 0.88 | M1036CT-ND 4.40 3.96 3.0 |M1036TR-ND 660.00 | PM105S-820M 
400-1019 1 3011.8] Me757Gr-ND 449 3963.30 | 330.00 | PM5022-101M 100] 20) ikHz | 0.35] 0.80 |M1037CT-ND 440 396 3.30 |M1037TR-ND 660.00 | PM105S-101M 

120] 20) ikHz | 0.38) 0.73 |M1038CT-ND 4.40 396 3.30|M1038TR-ND 660.00 | PM105S-121M 
150 | 0.25 | 26 | 1.5 | M9758CT-ND 440 396 3.30 | 330.00 | PMS022-151M 

150] 20) ikHz | 0.45] 0.65 |M1039CT-ND 4.40 3.96 3.30|M1039TR-ND 660.00 | PM105S-151M 
220 | 038 | 24 | 1.2 | M9759CT-ND 440 396 3.30 | 330.00 | PMS022-221M 

180] 20) ikHz | 0.62] 0.60 | M1040CT-ND 4.40 3.96 3.30 |M1040TR-ND 660.00 | PM105S-181M 
330 | 056 | 1.9 | 1.0 | M9760CT-ND 440 396 3.30 | 330.00 | PMS022-331M 

220] 20] 1kHz | 0.69] 0.54 | MI041CT-ND 440 3.96 3.30 |M1041TR-ND 660.00 | PM105S-221M 
470 | 085 | 1.4 | 0.82 | M9761CT-ND 440 396 3.30 | 330.00 _| PMS022-471M 

270] 20] 1kHz | 78 | 0.49 | M1042CT-ND 440 3.96 3.30|M1042TR-ND 660.00 | PM105S-271M 
680 | 1.2 | 12 | 0.72 | M9762CT-ND 440 396 330 | 330.00 | PMS022-681M 3 

330} 20] 1kHz | 1.03] 0.44 | M1043CT-ND 440 3.96 3.30 |M1043TR-ND 660.00 | PM105S-331M 
1000 | 1.8 | 1.0 | 0.56 [IMB/eSCTEND) 440 3.96 3.30 | 330.00 _| PMs022-102M 390] 20] tkHz | 1.18] 0.41 | M1044CT-ND 440 3.96 3.30 |M1044TR-ND 660.00 | PM105S-391M 

20 


1kHz | 1.60 | 0.37 | M1045CT-ND 4.40 3.96 3.30 |M1045TR-ND 660.00 | PM105S-471M 


* 


For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
560 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


JIWMi. Surface Mount Dual Parallel Series 
le fe L Ide | L+20% | R,de L Ide | L 420% | R,de 


i +20% | Max. | @lI,dc | Max. | +20% | Max. | @l,dc | Max. Digi-Key Price Each J.W. Miller 
ee oe i ee a Toroid Inductors uH | Amps} uH |Ohms| uH | Amps| pH | Ohms | PartNo. 1 10 25 _| PartNo. 
The PM3602 and PM3604 Series are versatile surface mount coils that can provide different PM3602 Series 
functions in a single package. A bifilar method is used in the winding of these coils. The user 5 | 241 3.8 | 0.023 20 | 1.20 15.2 | 0.092) M1209-ND 1.71 1.69 1.67 | PM3602-5-B 
can utilize these coils in four different ways, depending on the external connection chosen: 8 | 1.90 6.1 | 0.037 32 | 0.95 23.2 | 0.15 M1210-ND 1.71 1.69 1.67 | PM3602-8-B 


10 | 1.83 7.4 | 0.040 40 | 0.92 29.6 | 0.16 M1211-ND 1.71 1.69 1.67 | PM3602-10-B 


(1) Parallel Connection: Doubles the current capacity 
(2) Series Connection: 4 times the parallel inductance 15 | 1.45 11.1 | 0.063 60 | 0.73 44.4 | 0.25 M1212-ND 1.71 1.69 1.67 | PM3602-15-B 
(3) Dual Inductor: Creates two differential mode inductors 20) deb 15.28 [0.006 BO: | 10-63 60.8 | 0.94 MIZIELND dt 1.69) = 7,67] PMO602:20°8 
(4) 1:1 Ratio Transformer: For isolation and some flyback applications 25 | 1.17 18.5 | 0.098 | 100 | 0.59 74.0 | 0.39 M1214-ND 17 1.69 1.67 | PM3602-25-B 
33 | 0.98 24.8 | 0.14 132 | 0.49 99.2 | 0.56 M1215-ND 1.71 1.69 1.67 | PM3602-33-B 
Features: - re = ; . 50 | 0.78 37.5 | 0.22 200 | 0.38 | 150.0 | 0.88 M1216-ND 17 1.69 1.67 | PM3602-50-B 
* Toroidal core design to minimize RFI radiation + Low loss core material +» Encapsulated in 68 | 072] 496 | 0.26 272 | 0.36 | 198.4 | 1.04 M1217-ND 171 4.69 1.67 | PM3602-68-B 
case for pick and place capability » Reflow soldering + Hi-pot 500V »* Operating ambient 400 | 0.58 74.0 | 0.40 400 | 0.29] 296.0 | 1.60 M1218-ND 246 242 2.40 | PM3602-100-BI 
temperature: -40°C to +85°C 150 | 0.47 | 111.0 | 0.60 600 | 0.24 | 444.0 | 2.40 M1219-ND 246 242 2.40 | PM3602-150-B 
Typical Applications: 200 | 0.40 | 150.0 | 0.84 800 | 0.20 | 600.0 | 3.36 M1220-ND 246 242 2.40 | PM3602-200-B| 
+ Switching power supplies + Converters * Data communications + Processor/controller 250 | 0.33) 192.5 | 1.19 | 1000 | 0.17 | 770.0 | 4.76 M1221-ND 246 2.42 2.40 | PM3602-250-B 
circuits + Personal computers = Filters 300 | 0.32 | 225.0 | 1.31 1200 | 0.16 | 900.0 | 5.24 M1222-ND 246 242 2.40 | PM3602-300-B} 


PM3604 Series 
5 | 3.30 3.8 | 0.019 20 | 1.65 15.2 | 0.076 | M1223-ND 1.81 1.78 1.76 | PM3604-5-B 
8 | 3.00 5.8 | 0.024 32 | 1.50 23.2 | 0.096 | M1224-ND 1.81 1.78 1.76 | PM3604-8-B 

10 | 2.70 7.3 | 0.028 40 | 1.35 29.2 | 0.11 M1225-ND 1.81 1.78 1.76 | PM3604-10-B 

15 | 2.20 11.0 | 0.041 60 | 1.10 44.0 | 0.16 M1226-ND 1.81 1.78 1.76 | PM3604-15-B 

20 | 2.02 14.2 | 0.049 80 | 1.01 56.8 | 0.20 M1227-ND 1.81 1.78 1.76 | PM3604-20-B 

25 | 1.91 17.0 | 0.054) 100 | 0.96 68.0 | 0.22 M1228-ND 1.81 1.78 1.76 | PM3604-25-B 

33 | 1.60 23.1 | 0.078 | 132 | 0.80 92.4 | 0.31 M1229-ND 1.81 1.78 1.76 | PM3604-33-B 

50 | 1.28 35.5 | 0.12 200 | 0.64 | 142.0 | 0.48 M1230-ND 1.81 1.78 1.76 | PM3604-50-B 


Series or parallel con 68 | 119) 462 | 014 | 272 | 060 | 1848 | 056 | Mi231-ND 181 1.78 1.76 | PM3604-68-B 
joan < ff nie Dimensions (mm) joo | 098 | 68.0 | 0.21 | 400 | 049 | 2720 | 0.84 | M1232ND 245 242 2.40 | PM3604-100-B 
fe ard etennee Part # Bi c/;D/E 150 | 0.78 | 103.5 | 0.32 | 600 | 0.39] 414.0 | 1.28 | M1233-ND 245 242 2.40 | PM3604-150-B 
of the device. 4:1 Transformer/ PM3602 8.99] 5.71| 2.54] 2.54 200 | 065 | 140.0 | 047 | 800 | 033) 560.0 | 1.88 | M1234-ND 245 242 240 | PM3604-200-B 
Dual Differential Mode | pM3604 11.48| 6.73] 4.06| 2.54 250 | 0.60 | 1725 | 053 | 1000 | 030 | 690.0 | 212 | M1235-ND 245 242 240 | PM3604-250-B] 


300 | 0.52 | 213.0 | 0.73 | 1200 | 0.26 | 852.0 | 292 M1236-ND 2.45 2.42 2.40 | PM3604-300-B} 


[% Ide | Ryde Dimensions(mm) | Lead JW. L | Ide | Ryde Dimensions (mm) J.W. 

(HH) | Max. | Max. A B C | @Nom. | Digi-Key Price Each =| Miller (HH) | Max. | Max. A B c D Ee Digi-Key Price Each | Miller 
+15% | Amps | Ohms | Max. Max. Min. | (mm) | Part No. 1 10 | Part No. +15% |Amps| Ohms} Max. Max. +.38 +.38 Max. | PartNo. 1 10 | Part No. 

5700 Series 6700 Series 

10 | 11.00] .008 | 22.23 11.10 475 | 1.63 |MS701-ND 863 8.05 [5701 10 ]11.00] 008] 2223 1077 1524 635 25.40 | M5732-ND 11.08 10.33 [6701 

25 | 5.50 | .014 | 22.23 11.10 4.75 | 1.02 |M5702-ND 863 8.05 |5702 25 | 5.50] .014 | 2223 10.79 15.24 635 25.40 | M5733-ND 11.08 10.33 | 6702 

125 | 275 | 12 | 2223 11.10 475 | .51 |M5703-ND 863 8.05 |5703 125 | 275) 12 | 2223 1079 15.24 6.35 25.40 | M5734-ND 11.08 10.33 | 6703 

to within 275 | 2.00] .24 | 2223 11.10 475 | 41 | M5704-ND 863 8.05 |5704 275 | 2.00 | .24 | 22.23 10.79 15.24 6.35 25.40 | M5735-ND 11.08 10.33 | 6704 

TST ohbody 450 | 1.50 | 49 | 22.23 11.10 475 | 30 | M5705-ND 9.30 __ 8.66 | 5705 450 | 1.50 | .49 | 22.23 1079 15.24 6.35 25.40 | M5736-ND 11.08 10.33 | 6705 
6701 - 6705 & 25 | 9.00 | 012 ) 28.58 14.27 7.92 | 1.63 | M5706-ND 9.30 8.66 /5706 25 | 9.00 | .012 | 28.58 15.24 20.32 10.16 31.75 | M5737-ND 12.00 11.18 | 6706 
6726 - 6731 75 | 5.00 | .04 | 28.58 14.27 7.92 | .91 | MS707-ND 9.30 8.66 | 5707 75 | 5.00 | .04 | 2858 15.24 20.32 10.16 31.75 | M5738-ND 12.00 11.18 | 6707 
400 | 2.25) 33 | 28.58 1427 7.92 | 46 | MS708-ND 9.30 8.66 / 5708 400 | 2.25] 33 | 28.58 15.24 2032 10.16 31.75 | M5739-ND 12.00 11.18 | 6708 

800 | 1.75 | .64 | 28.58 1427 7.92 | .38 | MS709-ND 9.30 8.66 / 5709 1000 | 1.50) 98 | 2858 15.24 20.32 1016 31.75 | M5741-ND 12.00 11.18 |6710 

1000 | 1.50 | 98 | 2858 1427 7.92 | 30 |MO7IGND 9.30 8.66 {5710 50 | 9.50 | .012 | 31.75 20.32 2286 15.24 34.93 | M5742-ND 13.14 1224 |6711 

SO) 9.50 | .012 | 31.75 15.88 962 | 1.63 Tei 1061 9.89 | 5711 150 | 4.75 | 046 | 31.75 2032 2286 15.24 34.93] M5743-ND 13.14 12.24 | 6712 

150 | 4.75 | 046 | 31.75 15.88 952) 91 Pome 1061 9.89 5712 700 | 225 | 42 | 31.75 20.32 2286 15.24 34.93 | M5744ND 13.14 1224 |6713 


700 | 2.25 ) .42 31.75 15.88 9.52 46 | M5713-ND 10.61 9.89 | 5713 
1250 | 1.75 | .85 31.75 15.88 9.52 38 | M5714-ND 10.61 9.89 |5714 
1600 | 1.50 | 1.27 | 31.75 15.88 9.52 30 | MS715-ND 10.61 9.89 | 5715 
125 | 7.75 | .032 | 46.02 19.05 19.05 | 1.63 | M5716-ND 15.94 14.85 | 5716 
500 | 4.00 | .15 46.02 19.05 19.05 81 | MS717-ND 15.94 14.85 | 5717 
1100 | 2.50 | .33 46.02 19.05 19.05 64 | MS718-ND 15.94 14.85 |5718 
2250 | 1.75 | .92 46.02 19.05 19.05 46 | M5719-ND 15.94 14.85 |5719 


1250 | 1.75 | 85 | 31.75 20.32 2286 15.24 34.93 | M5745-ND 13.14 12.24 | 6714 
1600 | 1.50 | 1.27 | 31.75 20.32 2286 15.24 34.93 | M5746-ND 13.14 1224 | 6715 
125 | 7.75 | .082 | 46.02 2286 3048 17.78 49.53 | M5747-ND 15.53 14.47 | 6716 
500 | 4.00} 15 | 46.02 2286 30.48 17.78 49.53 | M5748-ND 15.53 14.47 | 6717 
1100 | 250 | .33 | 46.02 2286 3048 17.78 49.53 | M5749-ND 15.53 14.47 | 6718 
2250 | 1.75 | .92 | 46.02 2286 30.48 17.78 49.53 | M5750-ND 15.53 14.47 | 6719 


4500 | 125 | 264 | 4602 19.05 19.05 | 30 | MS720-ND 1594 1485 |5720 4500 | 1.25 | 2.64 | 46.02 2286 3048 17.78 49.53 | M5751-ND 18.28 17.03 |6720 

250 16.00 | 041 | saga 2380 1se8 | is7 Wey tase 1731 |s721 250 | 8.00 | .041 | 53.98 27.94 38.10 2286 57.15 | M5752-ND 18.28 17.03 | 6721 
900 | 375 | 175 | 5398 2380 1588 | 81 |M5722ND 1858 1731 |5722 900 | 375 | .175 | 53.98 27.94 38.10 2286 57.15 | M5753ND 21.13 19.69 | 6722 

jgoo| 250 | 55 | 5398 2380 1588 | 58 |M5723-ND 1858 1731 |5723 1800 | 250] .55 |5398 27.94 3810 2286 57.15 | M5754-ND 21.13 19.69 | 6723 
4o00| 175 | 1.16 | 5398 2380 15.88 | 46 |MS724ND 1991 1855 |5724 4000 | 1.75 | 1.16 | 53.98 2794 3810 2286 57.15 | M5755-ND 21.13 19.69 |6724 
goo0 | 1.00 | 3.34 | 53.98 2380 15.88 | 30 |MS5725ND 19.91 1855 |5725 8000 | 1.00 | 3.34 | 53.98 2794 3810 2286 57.15 | M5756-ND 21.13 19.69 |6725 
25 | 2501 .040 | 1397. 559 381) 51 1MS726-ND 8.00 7.45 15726 25 | 250 | .040 | 13.97 1079 15.24 6.35 25.40 | MS757-ND 12.11 11.28 | 6726 
35 250 | .035 | 17.78 813 3.81 .64 | M5727-ND 8.00 7.45 | 5727 35 | 2.50 | .035 | 17.78 10.79 15.24 635 25.40 | M5758-ND 12.11 11.28 | 6727 
50 | 2.50 | .060 | 19.05 813 381] .51 |M5728ND 8.00 7.45 |5728 50 | 250 | .060 | 19.05 1079 15.24 6.35 25.40 | MS5759ND 12.11 11.28 | 6728 
joo | 250 | 080 | 2159 914 508 | 51 |M5729-ND 800 7.45 |5729 100 | 2.50 | .080 | 21.59 10.79 1524 635 25.40 | M5760-ND 12.11 11.28 | 6729 
70 | 3.00 | .050 | 2150 914 5.08] .64 |MS5730-ND 8.57 7.98 |5730 70 | 3.00 | .050 | 21.59 1079 15.24 6.35 25.40 | M5761-ND 12.11 11.28 | 6730 

40 | 4.00 | .025 | 2159 914 508 | .81 | MS731-ND 8.00 7.45 |5731 40 | 4.00 | 025] 21.59 10.79 1524 635 25.40 | MS5762-ND 12.11 11.28 | 6731 

ia j, m i R,de Dimensions (mm) JW. 
8101-8103 Series 8104-8121 Series Max. A B Cc D E | Digi-Key Price Each Miller 
Ohms | Max. #0.01  +0.015 40.015 Max. | PartNo. 1 10 | PartNo. 

B+ ay ee 0173 | 1930 1079 1524 635 22.86 | M9836-ND 607. 5.66 | 8101 
0.09 | 1930 10.79 15.24 6.35 2286 | M9837-ND 6.07 566 | 8102 

0.022 | 19.30 1079 15.24 6.35 22.86 | M9838-ND 6.07 566 | 8103 

0.17 | 3048 15.24 20.32 10.16 30.48 | M9839-ND 954 889 | 8104 

0.12 | 3048 15.24 20.32 10.16 30.48 | M9840-ND 954 8.89 | 8105 

007 | 3048 15.24 2032 10.16 3048 | M9841-ND 954 889 | 8106 

0.022 | 30.48 15.24 2032 1016 30.48 | M9842-ND 954 8.89 | 8107 

: = 0.01 | 3048 15.24 20.32 10.16 30.48 | M9843-ND 954 889 | 8108 

= 2 | ee) Tr 3 i 0.33 | 3429 20.32 2286 15.24 36.83 | M9844-ND 14.33 1335 | 8109 
I 0.21 | 3429 20.32 2286 15.24 36.83 | M9845-ND 1433 13.35 | 8110 

be eee ’ O11 | 3429 2032 2286 15.24 36.83 | M9846-ND 1433 13.35 | 8111 

c .6 | 0.055 | 34.29 2032 2286 15.24 36.83 | M9847-ND 1433 13.35 | 8112 

0.022 | 3683 2032 2286 15.24 38.10 | M9848-ND 1433 13.35 | 8113 

0.011 | 3683 2032 2286 15.24 38.10 | M9849-ND 1433 13.35 | 8114 

0.006 | 3810 2032 2286 1524 38.86 | M9850-ND 1433 13.35 | 8115 

045 | 3937 20.32 2286 1524 41.91 | M9851-ND 1907 ~‘17.7 ‘| 8116 

03 | 3937 20.32 2286 15.24 41.91 | M9852-ND 19.07 17.77 | 8117 

0.032 | 41.91 2032 2286 15.24 41.91 | M9853-ND 19.07 17.77 | 8118 

0.012 | 4318 2286 3048 17.78 41.91 | M9854-ND 1907 17.77 | 8119 

0.008 | 43.18 2286 3048 17.78 41.91 | M9855-ND 19.07 17.77 | 8120 

0.007 | 43.18 2286 3048 17.78 41.91 | M9856-ND 19.07 17.77 | 8121 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 561 
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L(uH) L (uH) R,de Dimensions (mm) JW. L(uH) L (uH) R,de Dimensions (mm) JW. 
415% I, de 415% Max. A B Digi-Key Price Each Miller 415% I, de 415% Max. A B Digi-Key Price Each Miller 
@ 1KHz (A) |@IRated | Ohms Max. Min. Part No. 1 10 Part No. @ 1KHz (A) | @I Rated Ohms Max. Min. Part No. 1 10 Part No. 
2100 Series — Horizontal 2100 Series — Vertical 
10 10.8 6.3 0.006 19.56 1.35 M9764-ND 3.10 2.89 | 2101-H 10 10.8 6.3 0.006 8.64 1.35 M9857-ND 3.10 2.89 | 2101-V 
12 10.3 74 0.007 19.56 1.35 M9765-ND 3.10 2.89 | 2102-H 12 10.3 74 0.007 8.64 1.35 M9858-ND 3.10 2.89 | 2102-V 
15 Te 10.2 0.012 19.30 1.07 M9766-ND 3.10 2.89 | 2103-H 15 we: 10.2 0.012 8.38 1.07 Mg9859-ND 3.10 2.89 | 2103-V 
18 74 11.9 0.013 19.30 1.07 M9767-ND 3.10 2.89 | 2104-H 18 74 11.9 0.013 8.38 1.07 Mg9860-ND 3.10 2.89 | 2104-V 
22 7.0 14.2 0.015 19.30 1.07 M9768-ND 3.10 2.89 | 2105-H 22 7.0 14.2 0.015 8.38 1.07 M9861-ND 3.10 2.89 | 2105-V 
27 5.3 19.1 0.026 19.05 0.86 M9769-ND 3.10 2.89 | 2106-H 27 5.3 19.1 0.026 8.13 0.86 M9862-ND 3.10 2.89 | 2106-V 
33 5.0 22.8 0.029 19.05 0.86 M9770-ND 3.10 2.89 | 2107-H 33 5.0 22.8 0.029 8.13 0.86 M9863-ND 3.10 2.89 | 2107-V 
39 48 26.4 0.032 19.05 0.86 M9771-ND 3.10 2.89 | 2108-H 39 48 26.4 0.032 8.13 0.86 M9864-ND 3.10 2.89 | 2108-V 
47 3.6 34.7 0.055 19.05 0.69 M9772-ND 3.10 2.89 | 2109-H 47 3.6 34.7 0.055 7.87 0.69 Mg9865-ND 3.10 2.89 | 2109-V 
56 3.4 40.6 0.060 19.05 0.69 M9773-ND 3.10 2.89 | 2110-H 56 3.4 40.6 0.060 7.87 0.69 M9866-ND 3.10 2.89 | 2110-V 
68 3.3 48.3 0.067 19.05 0.69 M9774-ND 3.10 2.89 | 2111-H 68 3.3 48.3 0.067 7.87 0.69 M9867-ND 3.10 2.89 | 2111-V 
100 24 75.2 0.13 18.80 0.56 M9775-ND 3.10 2.89 | 2112-H 100 24 75.2 0.13 7.87 0.56 M9868-ND 3.10 2.89 | 2112-V 
120 22 88.5 0.15 18.80 0.56 M9776-ND 3.10 2.89 | 2113-H 120 2.2 88.5 0.15 7.87 0.56 M9869-ND 3.10 2.89 | 2113-V 
150 3.4 84.3 0.062 20.07 0.86 M9777-ND 3.10 2.89 | 2114-H 150 3.4 84.3 0.062 8.89 0.86 M9870-ND 3.10 2.89 | 2114-V 
180 26 113.1 0.11 19.56 0.69 M9778-ND 3.10 2.89 | 2115-H 180 26 113.1 0.11 8.64 0.69 M9871-ND 3.10 2.89 | 2115-V 
220 24 134.4 0.12 19.56 0.69 M9779-ND 3.10 2.89 | 2116-H 220 24 134.4 0.12 8.64 0.69 M9872-ND 3.10 2.89 | 2116-V 
270 1.8 181.6 0.21 19.30 0.56 M9780-ND 3.51 3.27 | 2117-H 270 18 181.6 0.21 8.38 0.56 M9873-ND 3.51 3.27 | 2117-V 
330 1.7 216.3 0.23 19.30 0.56 M9781-ND 3.51 3.27 | 2118H 330 1.7 216.3 0.23 8.38 0.56 M9874-ND 3.51 3.27 | 2118-V 
390 ue 250.1 0.25 19.30 0.56 M9782-ND 3.51 3.27 | 2119-H 390 1.7 250.1 0.25 8.38 0.56 M9875-ND 3.51 3.27 | 2119-V 
470 1.6 293.8 0.28 19.30 0.56 M9783-ND 3.51 3.27 | 2120-H 470 1.6 293.8 0.28 8.89 0.56 M9876-ND 3.51 3.27 | 2120-V 
560 1.5 341.5 0.30 20.07 0.56 M9784-ND 3.51 3.27 | 2121-H 560 1.5 341.5 0.30 8.89 0.56 M9877-ND 3.51 3.27 | 2121-V 
680 1.4 403.2 0.33 20.07 0.56 M9785-ND 3.51 3.27 | 2122-H 680 14 403.2 0.33 8.89 0.56 M9878-ND 3.51 3.27 | 2122-V 
820 1.4 472.8 0.37 20.07 0.56 M9786-ND 3.51 3.27 | 2123-H 820 1.4 472.8 0.37 8.89 0.56 M9879-ND 3.51 3.27 | 2123-V 
1000 1.3 559.2 0.40 20.57 0.56 M9787-ND 3.51 3.27 | 2124-H 1000 1.3 559.2 0.40 9.40 0.56 M9880-ND 3.51 3.27 | 2124-V 
2200 Series — Horizontal 2200 Series — Vertical 
10 12.5 6.7 0.007 22.35 1.35 M9788-ND 3.92 3.65 | 2201-H 10 12.5 67 0.007 11.68 1.35 M9881-ND 3.92 3.65 | 2201-V 
12 12.0 7.9 0.008 22.35 1.35 M9789-ND 3.92 3.65 | 2202-H 12 12.0 79 0.008 11.68 1.35 M9882-ND 3.92 3.65 | 2202-V 
15 11.3 9.6 0.008 22.35 1.35 Mg9790-ND 3.92 3.65 | 2203-H 15 11.3 9.6 0.008 11.68 1.35 M9883-ND 3.92 3.65 | 2203-V 
18 10.8 11.3 0.009 22.35 1.35 M9791-ND 3.92 3.65 | 2204-H 18 10.8 11.3 0.009 11.68 1.35 M9884-ND 3.92 3.65 | 2204-V 
22 10.3 13.4 0.010 22.35 1.35 M9792-ND 3.92 3.65 | 2205-H 22 10.3 13.4 0.010 11.68 1.35 M9885-ND 3.92 3.65 | 2205-V 
27 98 16.0 0.011 22.35 1.35 | M9793-ND 3.92 3.65 | 2206-H 27 98 16.0 0.011 11.68 1.35 | M9886-ND 3.92 3.65 | 2206-V 
33 74 21.6 0.020 22.10 1.07 Mg9794-ND 3.92 3.65 | 2207-H 33 74 21.6 0.020 11.43 1.07 M9887-ND 3.92 3.65 | 2207-V 
39 Tél 25.0 0.022 22.10 1.07 M9795-ND 3.92 3.65 | 2208-H 39 7A 25.0 0.022 11.43 1.07 M9888-ND 3.92 3.65 | 2208-V 
47 67 29.3 0.024 22.10 1.07 M9796-ND 3.92 3.65 | 2209-H 47 6.7 29.3 0.024 11.43 1.07 Mg9889-ND 3.92 3.65 | 2209-V 
56 6.4 34.1 0.026 22.10 1.07 Mg9797-ND 3.92 3.65 | 2210-H 56 6.4 34.1 0.026 11.43 1.07 Mg9890-ND 3.92 3.65 | 2210-V 
68 49 45.7 0.046 21.84 0.86 M9798-ND 3.92 3.65 | 2211-H 68 49 45.7 0.046 11.18 0.86 M9891-ND 3.92 3.65 | 2211-V 
100 44 64.0 0.056 21.84 0.86 Mg9799-ND 3.92 3.65 | 2212-H 100 44 64.0 0.056 11.18 0.86 Mg9892-ND 3.92 3.65 | 2212-V 
120 3.3 84.4 0.098 21.84 0.69 Mg9800-ND 3.92 3.65 | 2213-H 120 3.3 84.4 0.098 11.18 0.69 Mg9893-ND 3.92 3.65 | 2213-V 
150 34 102.7 0.11 21.84 0.69 Mg9801-ND 3.92 3.65 | 2214-H 150 3.1 102.7 0.11 11.18 0.69 Mg9894-ND 3.92 3.65 | 2214-V 
180 3.8 105.9 0.075 22.86 0.86 Mg9802-ND 3.92 3.65 | 2215-H 180 3.8 105.9 0.075 12.19 0.86 Mg9895-ND 3.92 3.65 | 2215-V 
220 3.6 125.6 0.083 22.86 0.86 Mg9803-ND 3.92 3.65 | 2216-H 220 3.6 125.6 0.083 12.19 0.86 Mg9896-ND 3.92 3.65 | 2216-V 
270 3.4 149.4 0.092 22.86 0.86 Mg9804-ND 4.32 4.03 | 2217-H 270 3.4 149.4 0.092 12.19 0.86 Mg9897-ND 4.32 4.03 | 2217-V 
330 3.3 176.8 0.10 22.86 0.86 Mg9805-ND 4.32 4.03 | 2218-H 330 3.3 176.8 0.10 12.19 0.86 Mg9898-ND 4.32 4.03 | 2218-V 
390 25 235.3 0.18 22.35 0.69 Mg9806-ND 4.32 4.03 | 2219-H 390 25 235.3 0.18 11.68 0.69 Mg9899-ND 4.32 4.03 | 2219-V 
470 23 275.9 0.19 22.35 0.69 Mg9807-ND 4.32 4.03 | 2220-H 470 23 275.9 0.19 11.68 0.69 Mg9900-ND 4.32 4.03 | 2220-V 
560 22 | 3201 0.21 22.35 0.69 | M9808-ND 432 4.03 | 2221-H 560 22 | 3204 0.21 11.68 0.69 | Mg9901-ND 432 4.03 | 2221-v 
680 24 377.2 0.23 23.11 0.69 | M9809-ND 4.32 4.03 | 2222-H 680 24 377.2 0.23 12.45 0.69 | Mg9902-ND 432 4.03 | 2222-v 
820 20 | 441.5 0.26 23.11 0.69 | M9810-ND 4.32 4.03 | 2223-H 820 20 | 4415 0.26 12.45 0.69 | Mg9903-ND 432 4.03 | 2223-v 
1000 19 521.3 0.28 23.11 0.69 | M9811-ND 4.32 4.03 | 2224-H 1000 19 521.3 0.28 12.45 0.69 | M9904-ND 432 4.03 | 2204-V 
2300 Series — Horizontal 2300 Series — Vertical 
10 20.0 67 0.005 29.97 1.68 | M9812-ND 473 441 | 2301-H 10 20.0 67 0.005 14.22 1.68 | M9905-ND 473 441 | 2301-V 
12 19.1 78 0.005 29.97 1.68 | M9813-ND 4.73 4.41 | 2302-H 12 19.1 78 0.005 14.22 1.68 | M9906-ND 4.73 4.41 | 2302-V 
15 18.0 95 0.006 29.97 1.68 | M9814-ND 4.73 4.41 | 2303-H 15 18.0 95 0.006 14.22 1.68 | M9907-ND 4.73 4.41 | 2303-V 
18 17.2 144 0.006 29.97 1.68 | M9815-ND 4.73 4.41 | 2304-H 18 172 114 0.006 14.22 1.68 | M9908-ND 473 4.41 | 2304-V 
22 16.4 13.2 0.007 | 29.97 1.68 | M9816-ND 4.73 4.41 | 2305-H 22 16.4 13.2 0.007 14.22 1.68 | M9909-ND 473 4.41 | 2305-V 
27 15.6 15.7 0.008 29.97 1.68 M9817-ND 4.73 4.41 | 2306-H 27 15.6 15.7 0.008 14.22 1.68 Mg9910-ND 4.73 4.41 | 2306-V 
33 11.7 21.3 0.013 28.96 1.35 M9818-ND 4.73 4.41 | 2307-H 33 11.7 21.3 0.013 13.46 1.35 Mg9911-ND 4.73 4.41 | 2307-V 
39 11.2 24.7 0.014 28.96 1.35 Mg9819-ND 4.73 4.41 | 2308-H 39 11.2 24.7 0.014 13.46 1.35 Mg9912-ND 4.73 4.41 | 2308-V 
47 10.7 29.0 0.016 28.96 1.35 M9820-ND 4.73 4.41 | 2309-H 47 10.7 29.0 0.016 13.46 1.35 Mg9913-ND 4.73 4.41 | 2309-V 
56 10.2 33.7 0.017 28.96 1.35 M9821-ND 4.73 4.41 | 2310-H 56 10.2 33.7 0.017 13.46 1.35 Mg9914-ND 4.73 4.41 | 2310-V 
68 77 45.2 0.030 28.70 1.07 | M9822-ND 473 441 | 2311-H 68 77 45.2 0.030 13.21 1.07 | M9915-ND 473 4.41 | 2311-V 
100 70 63.1 0.037 28.70 1.07 | M9823-ND 4.73 441 | 2312H 100 7.0 63.1 0.037 13.21 1.07 | M9916-ND 4.73 441 | 2312-V 
120 67 73.9 0.040 | 2870 1.07 | M9824-ND 4.73 4.41 | 2313-H 120 67 73.9 0.040 13.21 1.07 | M9917-ND 473 4.41 | 2313-V 
150 5.0 101.4 0.071 28.45 0.86 | M9825-ND 473 441 | 2314H 150 5.0 101.4 0.071 12.95 0.86 | M9918-ND 4.73 441 | 2314-V 
180 48 118.9 0.078 28.45 0.86 | M9826-ND 4.73 4.41 | 2315-H 180 48 118.9 0.078 12.95 0.86 | M9919-ND 4.73 4.41 | 2315-V 
220 5.8 123.8 0.054 29.72 1.07 M9827-ND 4.73 4.41 | 2316-H 220 5.8 123.8 0.054 14.22 1.07 Mg920-ND 4.73 4.41 | 2316-V 
270 5.5 147.2 0.060 29.72 1.07 M9828-ND 4.73 4.41 | 2317-H 270 5.5 147.2 0.060 14.22 1.07 Mg921-ND 4.73 4.41 | 2317-V 
330 5.2 174.1 0.067 29.72 1.07 Mg9829-ND 4.73 4.41 | 2318-H 330 5.2 174.1 0.067 14.22 1.07 Mg9922-ND 4.73 4.41 | 2318-V 
390 5.0 200.2 0.072 29.72 1.07 M9830-ND 4.73 4.41 | 2319-H 390 5.0 200.2 0.072 14.22 1.07 Mg9923-ND 4.73 4.41 | 2319-V 
470 3.8 271.4 0.13 29.46 0.86 M9831-ND 4.73 4.41 | 2320-H 470 3.8 271.4 0.13 13.72 0.86 Mg9924-ND 4.73 4.41 | 2320-V 
560 36 314.8 0.14 29.46 0.86 | M9832-ND 4.73 441 | 2321-H 560 3.6 314.8 0.14 13.72 0.86 | M9925-ND 473 441 | 2321-V 
680 34 370.7 0.15 29.46 0.86 | M9833-ND 4.73 4.41 | 2322-H 680 34 370.7 0.15 13.72 0.86 | M9926-ND 4.73 4.41 | 2322-V 
820 26 | 500.9 0.27 28.96 0.69 | M9834-ND 4.73 4.41 | 2323-H 820 26 | 500.9 0.27 13.46 0.69 | Mg9927-ND 473 4.41 | 2323-v 
1000 24 593.6 0.30 28.96 0.69 | M9835-ND 4.73 4.41 | 2324-H 1000 24 593.6 0.30 13.46 0.69 | M9928-ND 4.73 4.41 | 2324-V 


562 (1023) 
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The addition of a Ferrite Bead to a piece of wire causes the 
impedance of the lead to increase and acts like a small RF choke at 


High Quality Epoxy 
Conformal Coated Inductors 


JW Miller 


MAGNETIC S 


Epoxy Conformal 


Coated Inductors 2.79 high frequencies. It is possible to dissipate high frequency parasitic 
be signals and attenuate undesirable frequencies that travel on DC 
@.51 7A1 circuits by the use of beads. 
25.40 
—<TLp—_—_—_- Freq. Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing J.W. Miller 
Range Part No. 1 10 | Part No. 
Operating Temperature: -20°C to +105°C 0-40MHz [1.32 69 216] M2301-ND .29 264 | FB73-085 
anne F i Working Voltage: 250 VDC max. 40-200 MHz| 3.30 1.19 5.74|M2302-ND .15 1.35 | FB43-226 
Form Length: .300' Lead Length: 2.62 
9 (7.62mm) 9 (66.55mm) Material: Coating-Epoxy Leads-Tinned Copper 0-40 MFz / 3.30 1.19 5.74 | M2303-ND 22 1.98 | FB73-226 
: . Core Materlal: Ferrite 40-200 MHz| 3.30 1.19 3.00 | M2304-ND .08 69 | FBA3-110 
Form Diameter: 20° ead: 0270 oe 
(3.05mm) (56mm @ Lt Test Ide} ; J.W. 40-200MHz| 4.83 1.45 10.72] M2307-ND .22 1.98 | FR43-422 
20% | Q |Freq. Max. | Digi-Key Price Each Miller 0-40 MHz | 4.83 1.45 10.72 | M2308-ND .22 1.98 | FB73-422 
Lt Test I, de JW. pH Min. |MHz mA |Part No. 1 10 Part No. 40-200 MHz] 7.39 2.26 7.29 | M2309-ND .22 1.98 | FB43-287 
10% | Q | Freq. Max. | Digi-Key Price Each —_| Miller 0-40 MHz | 7.39 226 7.29|M2310-ND .29 2.64 | FB73-287 
; 10 | 40 |25.0 500 |M7801-ND 55 52 | 78FRIOM 
1H |Min.] MHz mA |Part No. 1 10 | Part Ne 
Le os ~ ze ae 42 | 40 |250 500 |M7é02-ND 55 52 | 78FRI2M 
ore 15 | 40 |25.0 500 |M7803-ND 55 52 | 78FRISM a 
40] 40] 250 1100 |M8001-ND 114 1.07 | 6230-94 48 | 40 |25.0 450 |M7804ND 55 52 | 78FRI8M Wide-Band Chokes 
12| 40 | 25.0 1100 |M8002-ND 1.14 1.07 | 8230-96 ox | 40 [25.0 1025 |M7805ND 55 52 | 78FRO2K 
15| 38 | 25.0 1100 |M8003-ND 1.26 1.19 | 8230-00 
18| 35 | 25.0 1010 |M8004-ND 1.26 1.19 | 8230-02 27% | 40 | 25.0 950 |M7806-ND 55 52 | 78FR27K 
.22| 33 | 25.0 935 |M8005ND 1.26 1.19 | 8230-04 33* |] 40 / 25.0 815 |M7807-ND 55 — 52 | 78FR33K ' 
27/33 | 250 875 |MB00GND 1.26 1.19 | 8230-06 39% | 40 | 25.0 700 |M7808-ND 55 = 52 | 78FRO9K 
.33| 30 | 25.0 780 |M8007-ND 1.26 1.19 | 8230-08 Av | 40 | 25.0 650 |M7809-ND 55 52 | 78FRA7K 
.39| 30 | 25.0 640 |M8008-ND 1.26 1.19 | 8230-10 56* | 40 [25.0 545 |M7810-ND 55 _—52_(|_78FR56K 
.47| 30 | 25.0 590 |M8009-ND 1.26 1.19 | 8230-12 68" | 40 1250 495 |M78i1-ND 55. 52 | 7eFReaK 
.56| 30 | 25.0 495 |M8010-ND 1.26 1.19 | 8230-14 ‘32 | 40 |250 415 |M7812ND 55 52 | 78FRE2K 
68| 28 | 25.0 450 |M8011-ND 1.26 1.19 | 8230-16 1.0* | 40 |25.0 385 |M7813-ND .55 52 | 78FIROK 
.82| 28 | 25.0 380 |M8012-ND 1.26 1.19 | 8230-18 12 | 40 |79 590 |m7814ND 55  ~—-52_:| 78FIROK 
1.00] 25) 25.0 350 |M8013-ND 1.26 1.19 | 8230-20 15* | 45 179 535 |M781SND 55 52 | 78FIRSK 
fron Core 18* | 50 [7.9 455 |M7816-ND 55 52 | 78FIR8K 
1.20] 25779 825 |M8014ND 151 1.42 | 8230-22 22* | 50 179 395 |m7si7-ND 55  ~—-52._:'|-78FRROK 
1.50] 28) 79 745 |M8015-ND 1.51 1.42 | 8230-24 27 | 50 179 355 |m7sie-ND 55 52 | 78P2R7K 
1.80/30] 7.9 640 |M8016-ND 151 1.42 | 8230-26 33t | 50 |7.9 270 |M7819-ND 55 52 | 78FRRN 
2.20 | 30 | 7.9 550 | M8017-ND 1.51 1.42 8230-28 3.9t 45 |7.9 250 |M7820-ND  .55 52 | 78F3R9J 
2.70| 37 | 7.9 495 |M8018ND 151 1.42 | 8230-30 
3.30) 45| 7.9 380 |M8019-ND 1.51 1.42 | 8230-32 47t | 45 17.9 230 )M7821-ND 55 52 | 78RARZJ 
3.90| 45 | 7.9 350 |M8020-ND 1.51 1.42 | 8230-34 5.6t | 45 |7.9 185 |M7822ND 55 52 | 78F5R6J 
68 40 |79 175 |M7823-ND 55 52 | 78F6R8J 
4.70) 45 | 79 320 |M8021-ND 1.51 1.42 | 8230-36 aa 40 179 155 |M7824-ND 55 52 | 78FBRQJ No. of | Min.| Freq. | Digi-Key Price Each | J.W.Miller 
5.60 | 50 | 7.9 260 | M8022-ND 1.52 1.42 8230-38 4 . . - Fig.| Turns |Z(®)| (MHz) | Part No. 4] 10 Part No. 
6.80| 50 | 7.9 245 |M8023-ND 1.52 1.42 | 8230-40 lot | 40 [25 130 |M7825-ND 55 52 | 78FI00J 
: : ; : 11/2 [225] 10 | M2093-ND 1.37 1.29 | FB20009-3B 
8.20] 55 | 7.9 210 | M8024-ND 1.52 1.42 8230-42 12¢ 45 |25 155 |M7826-ND 55 52 | 78F120J 1 412 |175| 10 M2194-ND 1.25 1.17 | FR20019-4B 
10.00) 55 | 7.9 180 |M8025-ND 1.52 1.42 | 8230-44 ist | 50 |25 150 |M7827-ND 55 52 | 78FI50J 21214601 10 Nos) 125 1.171 Fe2co10-3B 
12.00) 45 | 25 210 |M8026-ND 1.52 1.42 8230-46 18t 50 | 2.5 145 |M7828-ND 55 52 | 78F180J3 2 21/2 | 30 10 M2204-ND 1.25 1.17 | FB20020-4B 
18.00) 45 | 25 205 eee 152 1.42 | 8200-48 22t | 50/25 140 /M7829-ND 55 62 | 78F220J 2x1 12/215 | 10 | Met1SND 1.37 1.29 | FB2001T-oB 
18.00] 50 | 25 195 )M8028ND 1.52 1.42 | 8230-50 97 50 125 135 |M7830-ND 55 52 | 78F270J 3 ‘ : : 
2200|20|25 190 IMEEM iz> 142 | sosoe> t 2x11/2|175| 10 | M2214ND 1.25 1.17 | FB20021-4B 
27.00/50] 25 185 |M8030-ND 1.52 1.42 | 8230-54 33t | 50/25 193 |M7831-ND 55.52. | 78F330J 
” sot | 50 |25 185 |M7832-ND 55 52 | 78FR90J 
poe cere 47 | 60 |25 167 |M7833-ND 55 52. | 78F470J Hash Choke 
33.00/45] 25 187 [M8031-ND 1.74 1.63 | 8230-56 set | 60/25 150 |M7e34-ND 55 52 | 78F560J 
39.00| 45 | 25 180 |M8032-ND 1.74 1.63 | 8230-58 est | 60 [25 137 |w7e3s-ND 55 52. | 7eFeaGU 
47.00| 45 | 25 165 |M8033-ND 1.74 1.63 | 8230-60 : : : L} 
56.00] 45| 25 145 |M8034-ND 1.74 1.63 | 8230-62 s2t | 60 |25 132 /M7836-ND 55 52 | 78F820J 
68.00} 50} 25 135 |M8035ND 1.74 1.63 | 8230-64 100t | 60 |25 125 |M7837-ND .55 52 | 78F10tU 
82.00 50 | 25 130 |M8036-ND 1.74 1.63 | 8230-66 120t | 60 |0.79 100 |M7838-ND 55 52 | 78F121J Dimensions: Form Length: 31.75mm; Lead Length: 31.75mm 
100.00] 50} 25 125 |M8037-ND 1.74 1.63 | 8230-68 150t | 60 /0.79 90 |M7839-ND 55 52 | 78F151J 
120.00 | 30 | .79 97 |M8038-ND 1.74 1.63 | 8230-70 180t | 60 |079 84 |M7840-ND 55 52 | 78FI8tJ R,de /1,dce| Coil J.W. 
150.00 | 30 | .79 85 |M8039-ND 1.74 1.63 8230-72 [s Max. |Max. |Dia. Max. | Digi-Key Price Each | Miller 
‘| ‘ 220t | 60 [0.79 76 |M7841-ND 55 52 | 78FR21J H) | (0) | a nai Part No. 1 10 | Part No. 
180.00 | 30 | .79 79 |M8040-ND 1.74 1.63 | 8230-74 ovo | 60 |079 70 |M7e42-ND 55 52 | 7eRR7IJ CH Cee) 
220.00 | 30 | .79 73 |M8041-ND 1.74 1.63 | 8230-76 3a0t | 60 |o79 65 |M7e43-ND 55 52 ‘| 7eRB31U Ferrite Core 
270.00 | 30 | .79 65 |M8042-ND 1.85 1.74 | 8230-78 4 ] 012] 8 9.65 | M5230-ND 239 2.24 | 5230 
390 60 |0.79 60 |M7844-ND 55 52 | 78PR91J 
330.00 | 30 | .79 62 |M8043-ND 1.85 1.74 | 8230-80 pel co |o79 53 INGEISNDIN 55 50 phe r 40 | 082 | 3 787 | MS240-ND 239 2.24 | 5240 
390.00 | 30 | .79 55 |M8044-ND 1.85 1.74 | 8230-82 é : : 68 | .054 | 5 | 14.22 | M5248-ND 318 297 | 5248 
470.00 | 30 | .79 50 |M8045-ND 1.86 1.74 | 8230-84 se0t | 60 10.79 51 |M7846-ND 55 52 | 78R561J 100 | 216 | 2 9.65 | MS5250-ND 318 297 | 5250 
560.00 | 30 | .79 48 ]M8046-ND 1.86 1.74 | 8230-86 680t | 60 /0.79 45 |M7847-ND 55 = 52 | 78F681J 125 | .08 |35 | 1270 | MS252-ND 318 2097 | 5252 
680.00 | 30 | .79 42 |M8047-ND 1.86 1.74 | 8230-88 820t | 60 [0.79 43 |M7848-ND 55 52 | 78F821J 250 | 17 | 25 | 11.18 | M5254-ND 318 297 | 5254 
820.00 | 30 | .79 40 |M8048-ND 2.10 1.97 | 8230-90 1ooot | 60 [0.79 41 |M7849-ND 55 —_—52_|_78F102J 500 | .26 2| 1422 | MS256-ND 318 297 | 5256 
1,000.00 | 30 | .79 38 |M8049-ND 210 1.97 | 8230-92 * Rated at L + 10% pH. Rated at L + 5% pH. 1000 | .55 1 | 1270 | M5258-ND 3.27 3.06 | 5258 


ts TOKO Balun Transformers 


Toko's high quality balun (balanced/unbalanced) transformers are precisely wound round a 
double ferrite core. Toko's baluns are ideally suited for designing double balanced mixers, 
directional couplers, signal splitters, signal distributors, and impedance matching circuits. 


Type B5F 
Surface Mount 


9179B-ND Toko Application Notes for 458DB-456DB. ...............6..ccceceeceeeeee eee eee een eens $1.95 
9180B-ND Toko Application Notes for 458DS-456DS. ........... 0.2... cec cee eec eee eee eee eee een eeee $1.95 
Operating Tape & Reel 
Frequency Insertion Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Toko 
Fig.| Winding Range Loss Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 Part No. 
Type B5F - Surface Mount 
1] n=1 ]50MHz~400MHz 10dB max. TKS2514CT-ND 2.89 2.58 1.87 |TKS2514TRND 1061.00 |458DB-1012 Type B7T 
1 n=4 | 6MHz-600MHz 2.5dB max. TKS2512CT-ND 5.00 342 233 | TKS2512TRND 1610.00 |458DB-1008 Leaded 
1 n=5 | SMHz~SOOMHz 2dB max. TKS2513CT-ND 5.00 342 2.33 | TKS2513TRND 1610.00 |458DB-1011 
1 n=2 |400MHz~1.3GHz 4dB max. TKS2511CT-ND 2.89 258 1.87 = _— 458DB-1005 
2 — | 20MHz~600MHz) IN to OUT-1,2 4.5dB max; OUT-1 to OUT-2 (ISOLATION) 10dBN min. | TKS2518CT-ND 5.00 342 233 | TKS2518TRND 1610.00 |458DS-1014 q 
3) n=4 | 6MHz~600MHz IN to QUT-1 1.3dB max.; IN to OUT-2 11dB ~ 14dB TKS2519CT-ND 5.00 342 2.33 | TKS2519TR-ND 1610.00 |458PS-1015 5-205 Pin 
3 | n=6 | 6MHz~6O0MHz IN to QUT-1 0.8dB max; IN to OUT-2 15db ~ 17dB TKS2517CT-ND 5.00 342 2.33 | TKS2517TR-ND 1610.00 |458PS-1007 
Type B7T - Leaded 
1 n=5 | SMHz~500 MHz 2dB max. 7K2513-ND 5.55 435 2.59 = = 456DB-1007 
2 — | 20MHz~600MHz! IN to OUT-1,2 4.5dB max; OUT-1 to OUT-2 (ISOLATION) 10dBN min. | TK2518-ND 5.55 435 2.59 = _— 456DS-1012 
3 | n=6 | 6MHz~600MHz IN to QUT-1 0.8dB max; IN to OUT-2 15db ~ 17dB TK2516-ND 5.55 435 259 = _ 456PS-1011 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


[ts TOKO Helical Filters 


5CHW Type — Surface Mount 


cal 


Daal 


Examples of Connection 
Diagrams — 


Bottom View 


+-5.6-0.18 


Test /Bw Ripple/ Cut Tape Tape & 
Freq./Min. | Selectivity (Min.) Loss Digi-Key Pricing Digi-Key Reel Toko 
(MHz)/(MHz)| dB (MHz) dB (MHz) | dB / dB |Part No. 1 10 | PartNo. Pricing __| Part No. 
5CHW TYPE - Surface Mount 
420 / 10 | 20(+50) 14(-50) |0.5 / 3.0/TKS5440CT-ND 19.90 159.20) TKS5440TR-ND 5970.00/750 | 492S-1051A 
427 / 10 | 20(+50) 14(-50) |0.5 / 3.0/TKS5441CT-ND 19.90 159.20] TKS5441TR-ND 5970.00/750 | 492S-1053A 
435 / 10 | 20(+50) 14(-50) |0.5 / 3.5|/TKS5442CT-ND 19.90 159.20] TKS5442TR-ND 5970.00/750 | 492S-1055A 
450 / 10 | 17 (+50) is (50) |0.5 / 3.5)TKS5443CT-ND 19.90 159.20) TKS5443TR-ND 5970.00/750 | 492S-1057A 
456 / 10 | 16(+50) 12(-50) |0.5 / 3.5|/TKS5444CT-ND 19.90 159.20] TKS5444TR-ND 5970.00/750 | 492S-1059A 
463.5 / 10} 16 (+50) is (50) |0.5 / 3.5|TKSS445CT-ND 19.90 159.20) TKS5445TR-ND 5970.00/750 | 492S-1061A 
470 / 10 | 15(+50) 12(-50) |0.5 / 3.5|TKS5446CT-ND 19.90 159.20] TKS5446TR-ND _5970.00/750 | 492S-1063A 
5CHT TYPE - Surface Mount 
395 / 10 | 33 (+50) a (50) |0.5 / 4.5} TKS5448CT-ND 27.25 218.00] TKS5448TR-ND 8175.00/750 | 493S-1066A 
420 / 10 | 30(+50) 30(-50) |0.5 / 4.5] TKS5449CT-ND 27.25 218.00) TKS5449TR-ND 8175.00/750 |493S-1067A 
425 / 10 | 30(+50) 30(-50) /0.5 / 4.5/TKS5450CT-ND 27.25 218.00] TKSS450TR-ND 8175.00/750 | 493S-1068A 
430 / 10 | 30(+50) a (50) |0.5 / 4.5} TKS5451CT-ND 27.25 218.00] TKS5451TR-ND 8175.00/750 | 493S-1069A 
440 / 10 | 27 (+50) 27 (-50) |0.5 / 4.5] TKS5452CT-ND 27.25 218.00) TKS5452TR-ND 8175.00/750 |493S-1071A 
452 / 10 | 27(+50) 27 (-50) |0.5 / 4.5] TKS5453CT-ND 27.25 218.00) TKS5453TR-ND 8175.00/750 |493S-1073A 
460 / 10 | 27(+50) 27 (-50) |0.5 / 4.5] TKS5454CT-ND 27.25 218.00] TKS5454TR-ND _8175.00/750 |493S-1075A 
5CHLW TYPE - Surface Mount 
836 / 23 | 14 (+100) 22 (-100)|1.5 / 4.0) TKS5432CT-ND 13.17 104.23 = = 477MS-1093A 
850 / 25 |17 (+100) 25 (-100)|1.0 / 2.5) TKS5433CT-ND 13.17 104.23 = = 477MS-1032A 
881 / 23 |12 (+100) 19(—100)|1.0 / 3.5) TKS5435CT-ND 13.17 104.23 = _ 477MS-1094A 
902.5 / 2518 (+100) 24 (-100)|1.0 / 2.5) TKS5436CT-ND 20.90 167.20] TKS5436TR-ND  5800.00/1000) 477MS-1034A 
915 / 25 |18(+100) 25 (-100) |1.0 / 2.5] TKS5437CT-ND 20.90 167.20) TKS5437TR-ND 5800.00/1000| 477MS-1035A. 
933 / 25 )18(+100) 25 (-100)|1.0 / 2.5] TKS5438CT-ND 20.90 167.20) TKS5438TR-ND 5800.00/1000| 477MS-1036A. 
947.5 / 2518 (+100) 25 (-100)|1.0 / 2.5) TKS5439CT-ND 20.90 167.20] TKS5439TR-ND  5800.00/1000) 477MS-1037A 
Test / Bw Ripple/ 
Freq. / Min. Selectivity (Min.) Loss Digi-Key Pricing Toko 
(MHz) / (MHz)| dB (MHz) dB(MHz) | dB / dB | PartNo. 1 10 50 | Part No. 
5HW Type 
365 / 6 20 (-50) 25 (+50) 1.0/4.5 | TK5414-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-35045A-365 
475 / 8 18 (-50) 22 (+50) 1.0/4.5 | TK5415-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-44545A-475 
530 / 10 16 (-50) 20 (+50) 1.0/4.5 | TK5416-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-51035A-530 
700 / 16s | 23(-100) 26 (+100) | 1.0/3.5 | TK5418-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-68050A-700 
820 / 16 22 (-100) 24 (+100) | 1.0/3.5 | TK5419-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-78045A-820 
914 / 18 19 (-100) 24 (+100) | 1.0/3.5 | TK5420-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-88560A-914 
1010 / 16 | 14 (-100) 18 (+100) | 1.0 / 3.5 | TK5421-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-100090A-1010 
1305 / 25 | 18(-100) 20(+100) | 1.0 / 3.5 | TK5423-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-125055F-1305 
425 / 7 20 (-50) 25 (+50) 1.0/4.5 | TK5424-ND 26.05 208.40 989.90 | SHW-39545A-425 
5HT Type 
360 / 16 33 (+450) 25 (50) 1.0 / 4.0 | TK5401-ND 23.70 189.60 900.60 | 5HT-36020AS-360 
440 / 14 28 (+50) 25 (-50) 1.0 / 4.0 | TK5403-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-44020AS-440 
480 / 14 26 (+50) 22 (-50) 1.0 / 4.0 | TK5404-ND 23.70 189.60 900.60 | 5HT-48030AS-480 
515 / 16 25 (+50) 20 (-50) 1.0 / 4.0 | TK5405-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-51535AS-515 
590 / 12 34 (450) 25 (-50) 1.0 / 4.0 | TK5406-ND 23.70 189.60 900.60 | 5HT-59065F-590 
655 / 12 30 (+50) 26 (-50) 1.0 / 4.0 | TK5407-ND 23.70 189.60 900.60 | 5HT-65550F-655 
735 / 15 28 (+50) 24 (-50) 1.0 / 4.0 | TK5408-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-73565F-735 
830 / 15 26 (+50) 22 (-50) 1.0 / 4.0 | TK5409-ND 23.70 189.60 900.60 | 5HT-83050F-830 
945 / 15 22 (+50) 18 (50) 1.0 / 4.0 | TK5410-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-94535F-945 
1010 / 15 18 (+50) 14 (50) 1.0 / 4.0 | TK5411-ND 23.70 189.60 900.60 | 5HT-101045F-1010 
1090 / 15 17 (+50) 15 (50) 1.0 / 4.0 | TK5412-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-109065F-1090 
1230 / 15 20 (+50) 16 (—50) 1.0 / 4.5 | TK5413-ND 23.70 189.60 900.60 | SHT-123080C-1230 
7HW Type 
405 / 9 20 (-10) 15 (+10) 1.5/3.5 | TK3301-ND 20.45 163.60 777.10 | 252MXPR-2535A 
435 / 10.5 7 (4) 14 (+15) 1.5 / 3.0 | TK3302-ND 20.45 163.60 777.10 | 252MXPR-2537A 
453 / 11.5 16 (-3) 13 (+7) 1.5 / 2.5 | TK3303-ND 20.45 163.60 777.10 | 252MXPR-2767A 
462 / 12 14 (-2) 11 (+8) 1.5 / 25 | TK3304-ND 20.45 163.60 777.10 | 252MXPR-2689A 
480 / 12.5 14 (-10) 11 (+10) 1.5 / 2.5 | TK3305-ND 20.45 163.60 777.10 | 252MXPR-2765A 
550 / 7 23 (-10) 20 (+15) 1.5 / 3.5 | TK3307-ND 10.30 79.37 348.56 | 252HXPK-2736F 
600 / 8 23 (-5) 21 (+15) 1.5/3.5 | TK3308-ND 20.45 163.60 777.10 | 252HXPK-2733F 
640 / 9 29 (-25) 27 (+5) 1.5 / 3.5 | TK3309-ND 10.30 79.37 348.56 | 252HXPK-2708F 
715 / 11 26 (-25) 24 (+10) 1.5 / 3.0 | TK3310-ND 20.45 163.60 777.10 | 252HXPK-2702F 
830 / 13.5 20 (-35) 18 (+10) 1.5 / 3.0 | TK3311-ND 20.45 163.60 777.10 | 252HXPK-2774F 
870 / 14 19 (-30) 16 (+15) 1.5 / 3.0 | TK3312-ND 20.45 163.60 777.10 | 252HXPK-2770F 
910 / 15 18 (-25) 15 (+10) 1.5 / 3.0 | 1K3313-ND 20.45 163.60 777.10 | 252HXPK-2737F 
7HT Type 
904 / 8 40 (60) 30 (+60) 1.0 / 5.0 | TK3401-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1278B 
880 / 20 16 (40) 10 (+40) 2.0 / 3.0 | TK3404-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1339D1 
835 / 23 33 (-75) 10 (+35) 0.5 / 3.0 | TK3403-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1328D1 
510 / 35 10 (-50) 9 (+50) 1.0/1.5 | TK3405-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302MXPR-1225G 
1015 / 20 20 (40) 16 (+40) 2.0 / 4.0 | TK3406-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1271B 
813 / 17 23 (-50) 16 (+50) 0.5 / 3.0 | TK3409-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1341D1 
456 / 4.5 29 (-20) 22 (+20) 0.5 / 5.0 | TK3410-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1035D 
433 / 7.2 23 (-15) 17 (+15) 0.5 / 5.0 | TK3411-ND 28.65 229.20 1088.70 | 302HXPK-1354D1 
CBW Type 
220 / 2.0 20 (-15) 18 (+15) 0.5 / 3.0 | TK3601-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1166A 
138 / 2.2 20 (-15) 18 (+10) 1.0 / 2.5 | TK3606-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1134A 
167 / 2.4 19 (-10) 17 (+10) 1.0 / 25 | TK3605-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1136A 
176 / 26 16 (-10) 15 (+10) 1.0 / 2.5 | TK3604-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1142A 
187 / 28 15 (10) 14 (+10) 1.0 / 25 | TK3603-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1143A 
216 / 3.0 15 (10) 14 (+10) 1.0 / 3.0 | TK3602-ND 32.25 258.00 1225.50 | 271MT-1145A 
CBT Type 
145 / 28 25 (-6) 25 (+6) 0.5 / 8.0 | TK3506-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1006A 
145 / 1.2 30 (-6) 30 (+6) 0.5 / 8.0 | TK3504-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1008A 
170 / 1.5 25 (-6) 25 (+6) 0.5 / 8.0 | TK3502-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1013A 
170 / 1.0 25 (-5) 25 (+5) 0.5 / 8.0 | TK3505-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1007A 
180 / 1.0 31 (-S) 30 (+5) 0.5 / 9.0 | TK3503-ND 26.89 207.27 910.33 | 272MT-1009A 
223 / 2.6 28 (-10) 40 (+20) 0.5 / 6.0 | TK3501-ND 48.30 386.40 1835.40 | 272MT-1080A 


564 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


¢ Fax: 218-681-3380 


TOKO Dielectric Filters 


Applications: + Cellular - AVIPS/TDMA/CDMA * RF Data » Cordless Phone + ISM + Pager » SMR + GPS + Ardis Temperature Range: -25°C to +85°C 


Type 4DFA 


Center Cut Tape Tape & Reel 
Freq. | Bandwidth LL Selectivity Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Toko 
MHz | (fo MHz) | (dBmax.) dB min. @ MHz Part No. 1 10 100 Part No. 500 1,000 | Part No. 


Type 4DFA (2 Pole SMD Type) 


902.5 H25 25 18(fo + 77.5) TKS2602CT-ND 24.06 161.60 971.00 | TKS2602TR-ND 2780.00 3510.00 |4DFA-902E-10 
947.5 H25 25 18(fo + 77.5) TKS2603CT-ND 24.06 161.60 971.00 | TKS2603TR-ND 2780.00 3510.00 |4DFA-947E-10 
904.0 41.0 3.8 21,30(fo +21.5, +44) | TKS2604CT-ND 24.06 161.60 971.00 | TKS2604TR-ND 2780.00 3510.00 |4DFA-904A-10 
926.5 41.0 3.8 21,30(fo -21.5, -44) | TKS2605CT-ND 1248 98.80 722.80 = = = ADFA-926A-11 
915.0 413.0 22 18(fo +77.5) TKS2606CT-ND 24.06 161.60 971.00 | TKS2606TR-ND 2780.00 3510.00 |4DFA-915E-10 
Type 4DFB 1227.0 45.0 2.0 7,30(fo +35, 140) | TKS2607CT-ND 24.06 161.60 971.00 | TKS2607TR-ND 2780.00 3510.00 |4DFA-1227B-10 


1575.4 45.0 2.0: 1.4typ | 7,30(fo +35, 140) | TKS2608CT-ND 24.06 161.60 971.00 | TKS2608TR-ND 2780.00 3510.00 |4DFA-1575B-10 
1575.4 45.0 1.2: 0.7 typ | 17,20(fo +140, -140)| TKS2609CT-ND 24.06 161.60 971.00 | TKS2609TR-ND 2780.00 3510.00 /4DFA-1575B-12 
2450.0 $50.0 2.0 22( fo -280) TKS2610CT-ND 24.06 161.60 971.00 | TKS2610TR-ND 2780.00 3510.00 |4DFA-2450T-10 


Type 4DFB (3 Pole SMD Type) 


860.5 +10.0 25 15,35(fo +35,80) | TKS2612CT-ND 36.16 242.80 1459.00 | TKS2612TR-ND 4180.00 5280.00 | 4DFB-860D-10 
915.0 413.0 27 12(fo +32.5) TKS2617CT-ND 36.16 242.80 1459.00 |TKS2617TR-ND 4180.00 5280.00 |4DFB-915E-10 
2450.0 $50.0 2.2 28(fo -280) TKS2618CT-ND 40.19 269.90 1622.00 |TKS2618TR-ND 4645.00 5870.00 |4DFB-2450T-10 


Dielectric Antenna Element 


The DAC Series is a miniature dielectric antenna element for 2.4 GHz wireless 
LAN systems. This antenna has vertical polarization characteristics. The 
proprietary ceramic dielectric material provides excellent stability and 
sensitivity. It is mountable in Type Il extended POMCIA cards. 

FEATURES: = Vertical polarization reception + Low profile (6.5mm max.) 
* Omni-directional in azimuth + Low interference design + Central feeding 
point terminal + Wide bandwidth + Light weight 

SPECIFICATIONS: + Center Frequency: 2450 MHz » Receiving Bandwidth: +50 
MHz min. + Impedance: 50 * Peak Gain: 2.15 dBi (OdBi typ.) max. * Oper- 
ating Temp.: -10°C to 60°C + Storage Temp.: -20°C to 85°C * Weight: 4g 


13.5 max 


Depth: .27 


TK5151-ND (DAC2450CTIT) .....:sccecsceceececesceseeenceeessecescneeseesecencrssesesenseaes 


eel te 2.54 IN GND TAP OUT 


4.21 IN GND OUT 


Dielectric Patch Antenna 


The DAK Series is a miniature dielectric antenna element for Global 
Positioning Systems (GPS). This patch antenna has excellent stability 
and sensitivity through the use of high performance proprietary 
ceramic material well suited for GPS frequencies. 

FEATURES: + One quarter the size of traditional antenna elements 
without loss of sensitivity + Excellent temperature stability via use of 
low temperature coefficient dielectric ceramics * Silver plated electrode 
allows very good high frequency characteristics 

SPECIFICATIONS: + Center Frequency: 1580.5 MHz (Center frequency 
is shifted SMHz down when covered with aradome.) * Bandwidth: 9 


JF/JFT Features: 


+ Temperature Coefficient: +200ppm/°C (typ.) + Waveform Distortion: Less than +15% + Peak Pulse Voltage: 
50V + Insulation Resistance: 100MQ min., at SOV DC: + Compact single-in-line + High impedance, long 
delay time + Output available from intermediate tap 


Total Delay Digi-Key Pricing Toko MHz min. + Impedance: 502 + Gain @ Zenith: +5 dBi typical + Gain @ 
Time Part No. 1 10 100 Part No. 10° Hevation: -1 dBi typical + Temperature Coefficient: 20 ppm/°C 
250ns + 7% TK5311-ND 10.46 83.65 697.05 | JF3250G max. (-40°C to 105°C) 
00ns +79 12-ND 10.46 83.65 697.05 | JF3300 
Smee ce Wes af E008 TKSISO-ND ~(DAKIS7OMSSOT) 2. :c24se.cicteiceavesscseas endevessdasentetelavsiaenestiniad 


YAGEO WEW! Surface Mount Ceramic Antennas 


AMERICA Specifications: + Polarization: Linear » Azimuth: Omni-directional + Impedance: 502 + Operating Temperature: -55°C~125°C_ + Termination: Ni/Sn Environmentally-Friendly Leadless 


Fig. 1 .0 2.0 2 Fig. 2 Fig. 3 1.25 0.9 1.25 
, 1.25 0.9 1.25 Fat er 
Multilayer Ceramic Multilayer Ceramic es. | Multilayer Ceramic 4 
Antenna : Antenna for Global Antenna for o's 
870 MHz Linear . Position Systems Bluetooth and 
Polarization Mode A 1.575 GHz Linear i WLAN IEEE 
Polarization Mode 802.11b 0.5 
i 2.45 GHz ISM Band 4 
|| b- re Lf bh t 
1.25 0.9 1.25 7 1.25 0.9 1.25 
Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 
Multilayer Ceramic [ Multilayer Ceramic Multilayer Ceramic 
Antenna for Bluetooth Wideband Antenna Antenna for 
and WLAN IEEE 4 for WLAN IEEE i Bluetooth/WLAN IEEE 
802.11b . 802.11a 802.11b and WLAN 
2.45 GHz ISM Band 5GHz ISM Band ; IEEE 802.114 
Long Shape . 2.45/5.2GHz SMD . 
Ceramic Dual Band i als: eles 
Antenna Og a: 
1.25 1.25 1.25 
Cut Tape Tape and Reel 
Working Bandwidth Gain Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Yageo America 
Fig. Frequency MHz (dBi Max.) Part No. i 10 50 100 Part No. 1,000 Part No. 
1 870 MHz 100 1.5 311-1224-1-ND 2.80 2.40 2.20 2.00 311-1224-2-ND 1600.00 4311-119-00087 
2 1.579 GHz 100 1.5 311-1225-1-ND 2.80 2.40 2.20 2.00 311-1225-2-ND 1600.00 4311-114-00158 
3 2.450 GHz 100 1.2 311-1226-1-ND 4.55 3.90 3.58 3.25 311-1226-2-ND 2600.00 4311-111-00245 
4 2.450 GHz 100 0 311-1227-1-ND 4.73 4.05 3.72 3.38 311-1227-2-ND 2700.00 4311-115-00245 
5 5.2 GHz 200 4.0 311-1230-1-ND 4.55 3.90 3.58 3.25 311-1230-2-ND 2600.00 4311-127-00500 
6 2.45GHz / 5.20GHz 100 0 311-1229-1-ND 8.75 7.50 6.88 6.25 311-1229-2-ND 5000.00 4311-117-00252 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 565 


; . . Fig. 1 - Single Line Fig. 2- Single Line SMT | Fig. 3- Multiline 
Steward surface Mount EMI Suppression Ferrite Chips WL We ae, 


x < 
H 
Features: + Small footprint permits use in densely populated surface mount devices using high speed clocks * Filtering of low frequency input/output signals iH yh 
designs + Economical component for applications requiring discrete signal _ entering/exiting shielded enclosures » High frequency filtering of medium speed 
filtering Applications: + Filtering of power input pins of oscillators and logic clocks and video signals + Preventing oscillations in high frequency amplifiers 


: , Current Cut Tape 
Size Dimensions - mm Rating | Impedance Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Steward 
Fig. Code Length Width Height (mA) @ 100 MHz Part No. 10 50 100 Part No. Pricing Part No. 
400 120 240-1135-1-ND* 2.20 8.80 14.10 = L10402D121R-00 
100 300 240-1136-1-ND* 2.20 8.80 14.10 240-1136-2-ND 360.96/8,000 1200.19/32,000  1974.00/56,000} LI0402B301R-00 
1 0402 1.01 0.50 0.50 500 30 240-1133-1-ND* 2.20 8.80 14.10 240-1133-2-ND 360.96/8,000 1200.19/32,000  1974.00/56,000) LI0402E300R-00 
500 60 240-1134-1-ND* 2.20 8.80 14.10 240-1134-2-ND 360.96/8,000 1200.19/32,000  1974.00/56,000) LI0402E600R-00 
100 600 240-1142-1-ND* 2.20 8.80 14.10 240-1142-2-ND 360.96/8,000 1200.19/32,000 _ 1974.00/56,000| HZ0402A601R-00 
1,500 30 240-1130-1-ND* 1.72 6.86 11.00 240-1130-2-ND 140.80/4,000  351.1212,000 2750.00/100,000) MIO603K300R-00 
1,000 60 240-1131-1-ND* 1.72 6.86 11.00 240-1131-2-ND 140.80/4,000  351.1212,000 2750.00/100,000] MIO603J600R-00 
1,000 68 240-1132-1-ND* 1.72 6.86 11.00 240-1132-2-ND 140.80/4,000 351.1212,000 2750.00/100,000] MI0603J680R-00 
700 80 240-1137-1-ND* 1.72 6.86 11.00 240-1137-2-ND 140.80/4,000  351.1212,000 2750.00/100,000) LIO603G800R-00 
700 120 240-1138-1-ND* 1.72 6.86 11.00 240-1138-2-ND 140.80/4,000  351.1212,000 2750.00/100,000] LIO603G121R-00 
1 0603 1.60 0.80 0.80 500 150 240-1139-1-ND* 1.72 6.86 11.00 240-1139-2-ND 140.80/4,000  351.1212,000 2750.00/100,000) LIO603E151R-00 
700 220 240-1140-1-ND* 1.72 6.86 11.00 240-1140-2-ND 140.80/4,000 351.1212,000 2750.00/100,000] LI0603G221R-00 
400 300 240-1141-1-ND* 1.72 6.86 11.00 240-1141-2-ND 140.80/4,000 351.1212,000 2750.00/100,000 LI0603D301 R-00 
300 600 240-1143-1-ND* 1.72 6.86 11.00 240-1143-2-ND 140.80/4,000  351.1212,000 2750.00/100,000) HZ06030601R-00 
200 750 240-1144-1-ND* 2.20 8.80 14.10 240-1144-2-ND 180.48/4,000  450.0712,000 3525.00/100,000) HZ0603B751R-00 
200 1,000 240-1145-1-ND* 2.20 8.80 14.10 240-1145-2-ND. 180.48/4,000 _450.0712,000 _3525.00/100,000| HZ0603B102R-00 
3,000 31 240-1007-1-ND* 2.44 9.77 = 15.65 240-1007-2-ND 200.32/4,000 499.55/12,000 3912.50/100,000) HI08050310R-00 
500 600 240-1018-1-ND* 1.72 6.86 11.00 240-1018-2-ND 140.80/4,000 351.12/12,000 2750.00/100,000) HZ0805E601R-00 
200 150 240-1021-1-ND* 1.72 6.86 11.00 240-1021-2-ND 140.80/4,000 351.12/12,000 2750.00/100,000) LI0805H151R-00 
s| 0805 2.00 1.32 .90 800 120 240-1041-1-ND* 1.72 6.86 11.00 240-1041-2-ND 140.80/4,000 351.12/12,000 2750.00/100,000] LI0805H121R-00 
500 40 240-1024-1-ND* 1.72 6.86 11.00 240-1024-2-ND 140.80/4,000 351.12/12,000 2750.00/100,000 LIO805H400R-00 
1,500 1 240-1034-1-ND* 1.72 6.86 11.00 240-1034-2-ND 140.80/4,000 351.12/12,000 2750.00/100,000) MIO805K110R-00 
1,500 40 240-1035-1-ND* 1.72 6.86 11.00 240-1035-2-ND 140.80/4,000 _351.12/12,000 _2750.00/100,000) MIO805K400R-00 
3,000 100 240-1008-1-ND* 273 1092 17.50 240-1008-2-ND 210.00/3,000 558.60/12,000 4462.50/102,000] HI1206N101R-00 
6,000 50 240-1009-1-ND* 273 10.92 17.50 240-1009-2-ND 210.00/3,000 558.60/12,000 4462.50/102,000| H'1206T500R-00 
3,000 80 240-1010-1-ND* 273 1092 17.50 240-1010-2-ND 210.00/3,000 — 336.00/6,000 + 558.60/12,000} HI1206N800R-00 
500 600 240-1019-1-ND* 172 686 11.00 240-1019-2-ND 132.00/3,000  211.20/6,000 —351.12/12,000| HZ1206E501R-00 
1 1206 3.20 1.60 1.10 200 90 240-1026-1-ND* 199 7.96 1275 240-1026-2-ND 153.00/3,000  244.80/6,000  406.98/12,000] LI1206H900R-00 
1,500 26 240-1027-1-ND* 1.72 6.86 11.00 240-1027-2-ND 132.00/3,000  211.20/6,000 351.12/12,000) L11206K260R-00 
1,500 31 240-1036-1-ND* 2.20 8.80 14.10 240-1036-2-ND 169.20/3,000 450.07/12,000 3595.50/102,000) MI1206K310R-00 
1,500 90 240-1037-1-ND* 2.20 8.80 14.10 240-1037-2-ND 169.20/3,000 _450.07/12,000 _3595.50/102,000) MIl1206K900R-00 
1 1210 3,20 250 1.30 400 60 240-1029-1-ND* 445 17.82 28.55 240-1029-2-ND 342.60/3,000 + 911.32/12,000 7280.25/102,000) LI1210E600R-00 
. ‘ i 1,500 60 240-1038-1-ND* 288 11.51 18.45 240-1038-2-ND 221.40/3,000 _588.92/12,000 _4704.75/102,000| Ml1210K600R-00 
1 1612 4.06 3.05 2.28 10,000 56 240-1128-1-ND* 955 38.19 61.20 240-1128-2-ND 612.00/2,500 _979.20/5,000 _1627.92/10,000| DM1612X560R-00 
6,000 60 240-1012-1-ND* 498 19.91 31.90 240-1012-2-ND 255.20/2,000  423.63/4,000 574.20/6,000} HI1806T600R 
1 1806 4.50 1.60 1.60 300 150 240-1030-1-ND* 3.73 14.91 23.90 240-1030-2-ND 191.20/2,000  317.39/4,000 430.20/6,000} LI1806C151R-00 
. 500 100 240-1031-1-ND* 3.73 1491 23.90 240-1031-2-ND 191.20/2,000  317.39/4,000 430.20/6,000| LI1806E101R 
500 80 240-1032-1-ND* 3.73 1491 23.90 240-1032-2-ND 191.20/2,000  317.39/4,000 430.20/6,000| LI1806E800R 
1,000 80 240-1039-1-ND* 3.34 13.35 21.40 240-1039-2-ND 342.40/5,000 _569.24/10,000 _5350.00/100,000| Ml1806J800R 
6000 80 240-1013-1-ND* 411 1644 26.35 240-1013-2-ND 263.50/2,500  421.60/5,000 700.91/10,000) Hi1812T800R 
1 1812 4.50 3.20 1.50 300 120 240-1033-1-ND* 3.21 1285 20.60 240-1033-2-ND 206.00/2,500 329.60/5,000 547.96/10,000] LI1812D121R-00 
1,500 120 240-1040-1-ND* 3.21 1285 20.60 240-1040-2-ND. 206.00/2,500 _ 329.60/5,000 547.96/10,000] MI1812K121R 
3.30 4,000 170 240-1014-1-ND* 7.81 3253 50.09 240-1014-2-ND 520.40/2,000  863.86/4,000 1170.90/6,000} HI2220P171R 
3.30 4,000 250 240-1015-1-ND* 9.26 38.58 59.41 240-1015-2-ND. 617.20/2,000 1024.55/4,000 1388.70/6,000| HI2220P251R 
3.30 4,000 600 240-1016-1-ND* 11.45 47.70 73.46 240-1016-2-ND 763.20/2,000 1266.91/4,000 1717.20/6,000} HI2220P601R 
3.45 6,000 100 240-1120-1-ND* 10.15 40.59 65.05 240-1120-2-ND 520.40/2,000  863.86/4,000 1170.90/6,000} HI2220T101R-00 
3.45 5,000 150 240-1121-1-ND* 10.15 40.59 65.05 240-1121-2-ND 520.40/2,000  863.86/4,000 1170.90/6,000} HI2220R151R-00 
1 2220 5.59 5.08 3.45 5,000 180 240-1122-1-ND* 1140 45.61 73.10 240-1122-2-ND 584.80/2,000  970.77/4,000 1315.80/6,000} HI2220R181R-00 
1.52 4,000 270 240-1123-1-ND* 1244 49.76 79.75 240-1123-2-ND 638.00/2,000  1059.08/4,000 1435.50/6,000| HI2220P271R-00 
3.45 5,000 300 240-1124-1-ND* 13.12 5248 84.10 240-1124-2-ND 672.80/2,000 1116.85/4,000 1513.80/6,000} HI2220R301R-00 
3.45 4,500 400 240-1125-1-ND* 13.26 53.04 85.00 240-1125-2-ND 680.00/2,000 1128.80/4,000 1530.00/6,000} HI22200401R-00 
3.45 4,000 700 240-1126-1-ND* 15.55 62.21 99.70 240-1126-2-ND 797.60/2,000 1324.02/4,000 1794.60/6,000} HI2220P701R-00 
3.45 8,000 800 240-1127-1-ND* 26.38 105.52 169.10 240-1127-2-ND 1352.80/2,000 _2245.65/4,000 3043.80/6,000) Hi2220V801R-00 
1 3312 8.50 3.05 2.28 10,000 100 240-1129-1-ND* 13.71 54.85 87.90 240-1129-2-ND 879.00/2,500 — 1406.40/5,000 _2338.14/10,000| DM3312X101R-00 
2 ot 8.51 3.05 2.54 3,000 100 240-1001-1-NDt 3.19 12.74 20.48 240-1001-2-ND 204.75/2,500  341.25/5,000 605.15/10,000) 28F0121-1SR 
_ 4.06 3.05 2.54 3,000 56 240-1002-1-NDt 3.14 1254 20.16 240-1002-2-ND 201.60/2,500 — 336.00/5,000 595.84/10,000| 28F0121-0SR 
Dimensions - mm # of Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Steward 
Fig. Length Width Height Lines Impedance Part No. 10 50 100 Part No. Tape & Reel Pricing Part No. 
4.83 2.92 4.50 3 83 240-1003-1-ND. 1297 54.05 83.24 240-1003-2-ND. 486.45/900 778.32/1,800 969.01/2,700| 29F0318-0SR 
3 8.33 6.35 10.87 3 200 240-1004-1-ND. 1241 51.70 79.62 240-1004-2-ND. 279.18/450 372.24/900 463.44/1,350| 29F0330-2SR 
6.10 4.19 4.50 4 119 240-1005-1-ND. 14.35 59.80 92.09 240-1005-2-ND. 538.20/900  861.12/1,800 1072.09/2,700} 29F0418-1SR 
10.87 6.35 10.87 4 200 240-1006-1-ND 17.91 74.63 114.92 240-1006-2-ND 402.98/450 671.63/900 805.95/1,350| 29F0430-2SR 
NEW! 240-2110-ND SMT EMI Suppression Ferrtite Chips Kit 10 ea of size codes 0402 - 3312* and 5 each of 240-1001-1 Not and 240-1002-1-NDt ( B50 total PIECES). af icieanis ess daauniledes adie aee as oetuuadecdeaduaeaslees ys deauitedce sass’ $59.95 


Clamp-On Ferrites 


Commonly called “bisected” or “split” components, clip on parts are generally associated with after market 
retrofit applications or for use in gaining compliance during the testing of a product. These parts provide 
excellent common mode EMI suppression in round cable applications and for use with network cables. 


Tubular Bead 


A solid ferrite EMI tubular bead for use in high volume 
applications where a plastic snap on a case is not required. 
Can be used in high volume over-mold applications where it is 


Dimensions (mm) [Typ, imped.] Digi-Ke' Price Each Steward i . desired to have the filter molded in the same material as the 
Color A B ce @100 its pest Nee 1 40 50 Part No. foitoues en ently connector backshell; or can be covered with heat shrink and 
Cylinder Snap designed for wires or shrunk in place. 
White | 293 128 53 131 240-2068-ND 87 13 63 28A0392-0A0 small diameter cable. . 
Black | 293 128 53 131 240-2070-ND 87 73 63 28A0392-0A2 Dimensions (mm) Typical a ‘ 
White [40.38 1918 9.02; 1992 | 240-2065-ND 1.90 1.58 1.36 | 28A0640-0A0 Fi ae arate Rey se eareamaaulltetes 
Black |40.38 19.18 9.02 1992 240-2066-ND 1.90 158 1.36 28A0640-0A2 o: a 
Box Snap Tubular Bead 

White [325 179 70] 1512 | 240-2074-ND 205 1.70 1.47 | 28A2025-0A0 953. 1448 508 | 1120 240-2067-ND 252148 | 2880375-100 
Black 32.5 17.9 7.0 1510 240-2075-ND 2.05 1.70 1.47 28A2025-0A2 1427 2857 6.35 2750 240-2078-ND 48 40 34 | 2860562-200 
White | 32.5 21.5 10.0 2092, 240-2076-ND 248 2.06 1.78 28A2029-0A0 1742 2857 9.52 2002 240-2079-ND 62 52 45 | 28B0686-200 
Black | 325 21.5 10.0 2092, 240-2077-ND 248 2.06 1.78 28A2029-0A2 

= 18.67 28.57 10.16 20192 240-2080-ND 73 61 52 | 28B0735-000 
White | 32.5 29.0 13.0 234Q 240-2072-ND 3.99 3.31 2.85 28A2024-0A0 Box Snap: Abox shaped 2591 2858 12.70 240: 240-2081-ND 212 1.76 152 | 28B1020-100 
Brack | 925 29.0 130] 2340 | 240-2073ND 3.99 3.31_2.85 | 28A2024-082 | lip on ferrite assembly. : : : 2 3H : : : adda 


Su rface Mou nt Features: * Good high frequency performance (peaks well above L AW. 
+ Small footprint 100 MHz) < H 
M Iti-Line Chi Arra + Rugged construction + Lower installation cost (one pick and place motion 
u p ys + Broad range of impedance values instead of four discrete installations) 
4 ' Current 
Size pimensions sm Filtered | Rating | Impedance | Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Steward 
Code | Length Width Height Circuits | iMax (mA) | @ 100 MHz Part No. 10 50 100 Part No. Pricing Part No. 
1000 30 240-1146-1-ND. 88 7 57 240-1146-2-ND 676.20/3,000 1081.92/6,000 1798.69/12,000 DA1206E300R-00 
300 120 240-1147-1-ND. 88 7A 57 240-1147-2-ND 676.20/3,000 1081.92/6,000 1798.69/12,000 DA1206C121R-00 
1206] 3.20 1.60 1.10 4 400 300 240-1148-1-ND. 88 7 57 240-1148-2-ND 676.20/3,000 1081.92/6,000 1798.69/12,000 DA1206D801R-00 
200 600 240-1149-1-ND. 88 ral 57 240-1149-2-ND 676.20/3,000 1081.92/6,000 1798.69/12,000 DA1206B601R-00 
200 1000 240-1150-1-ND_ 1.00 -80 64 240-1150-2-ND 768.00/3,000 1228.80/6,000 2042.88/12,000 DA1206B102R-00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
566 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Steward Common Mode Chokes 


Features: + Monolithic + Compact 
size + High current carrying capability 
(up to 10A continuous) + Excellent 
ultra-high performance + Very low 
DCR to minimize signal distortion 
+ Smaller, lighter and less suscep- 


Features: + High current capability (10A 
continuous operation) + Compact size 
+ Up to 170 Ohms impedance @ 
100MHz or 300 ohms @ 1GHz + Parts 
available in both thru-hole (B) and 
surface mount (R) versions + Parts a- 
vailable in broad band and high 


Features: + High current carrying 
capability (10A continuous operation) 
+ Can be used as multi-turn device to 
multiply impedance »+ With two turns, 
up to 800 ohms impedance at 300 MHz 
+ Available in both thru-hole (B) and 
surface mount (R) versions * The most 
economical common mode filter 
available for filtering groups of signals 


Features: + Ul 1950 compliant for 
creepage + Very high current capability 
+ Small footprint + Low clearance height 
+ Low cost + Parts available in broad 
band and high frequency materials 


KX 

4M 

< 
L aa 


Features: + Provides an effective 
EMI solution for filtering Data/Power 
modular connectors + CM 2718 for 
use with standard 4 line single 
module application * CM3813 for use 
with 6 line single module applications 
(4 line data and 2 line power) + Low 


tible to vibration than old-style wire- 


frequency materials * Economical 
wound chokes 


common mode EMI filtering 


+ Available in broad band and high 
frequency materials 


+ Lighter smaller and less susceptible to 
vibration than older wire-wound chokes 


cost + Smallest footprint EMI solution 
available on the market today 


a 4 Current Cut Tape 
Size BAiatauist elds (Wabi) Rating Impedance | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Steward 
Fig. | Code | Length Width | Height | iMax(mA) | @ 100 MHz | Part No. u 10 50 100 | Part No. Pricing Part No. 
Low Profile Surface Mount - Monolithic 
3322 8.50 5.60 2.10 4,000 40 240-1101-1-ND¢@ a 1.66 1.33 1.06 | 240-1101-2-ND  1059.00/2,500 1694.40/5,000 2816.94/10,000 |CM3322P400R-00 
1 3322 8.50 5.60 2.10 7,000 61 240-1102-1-ND¢@ — 1.66 1.33 1.06 | 240-1102-2-ND  1059.00/2,500 1694.40/5,000 2816.94/10,000 |CM3322U610R-00 
3322 8.50 5.60 2.84 10,000 63 240-1103-1-ND¢@ = 1.82 1.46 1.17 | 240-1103-2-ND  1165.00/2,500 1864.00/5,000 3098.90/10,000 |CM3322X630R-00 
1922 4.70 5.60 2.84 10,000 33 240-1104-1-ND¢@ = 1.43 1.15 -92 | 240-1104-2-ND 915.00/2,500 1464.00/5,000 2433.90/10,000 |CM1922X330R-00 
High Power Surface Mount 
3 2545 11.38 6.30 9.32 10,000 170 240-1106-1-ND¢@ = 2.38 1.91 1.53 | 240-1106-2-ND 243.84/400 607.16/1,200 1280.16/2,800 |CM2545X171R-00 
5 4545 11.38 11.38 9.32 10,000 130 240-1108-1-ND¢@ = 2.54 2.03 1.63 | 240-1108-2-ND 260.00/400 647.40/1,200 1365.00/2,800 _|CM4545Z131R-00 
High Current Thru Hole 
2 2545 11.38 6.30 9.32 10,000 170 240-1105-ND¢ 1.52 1.41 1.18 91 = CM2545X171B-00 
4 4545 11.38 11.38 9.32 10,000 130 240-1107-ND¢ 1.70 1.57 1.31 1.01 = CM4545Z131B-00 
Ultra High Current Thru Hole 
6 5441 13.72 10.41 15.24 55,000 160 240-1109-ND¢ 2.42 2.23 1.86 1.44 = CM5441Z161B-00 
5441 13.72 10.41 10.52 55,000 100 240-1110-ND¢ 2.26 2.09 1.75 1.35 = CM5441Z101B-00 
Slim Line Surface Mount 
2718 6.99 4.72 7.75 = 120 240-1112-1-ND¢@ = 2.89 2.31 1.85 | 240-1112-2-ND 369.30/500  613.04/1,000 1384.88/2,500 |CM2718R121R-00 
7 2718 6.99 4.72 13.72 _ 200 240-1113-1-ND¢@ a 3.04 2.43 — 240-1113-2-ND 145.80/150 466.56/600 677.68/1,050 /CM2718R201R-00 
3818 9.80 4.72 7.75 _ 120 240-1114-1-ND¢@ a 3.95 3.16 2.53 | 240-1114-2-ND 404.32/400 1006.76/1,200 2122.68/2,800 /CM3818R121R-00 
3818 9.80 4.70 13.72 = 200 240-1115-1-ND¢@ = 4.10 3.28 — | 240-1115-2-ND 196.80/150 629.76/600 914.73/1,050 /CM3818R201R-00 


NEW! 240-2111-ND Common Mode Chokes Kit; #1 each of 14 values from Common Mode Chokes; +1 each of 4 values from the SMT Common Mode Choke Arrays Section below (19 total pieces ).............. 


#1 each of 14 values from Common Mode Chokes; {1 each of 4 values from the SMT Common Mode Choke Arrays Section below (19 total pieces ) 


Features: 

+ Surface mount design 

+ Filters groups of signals 

+ Can be used as multi-turn device to multiply impedance 


+ With 2 turns, over 1000 ohms impedance @ 100 MHz 
+ Will fit behind an RJ45 jack 

+ High continuous operating current carrying capability 
+ Available in broad band and high frequency materials 


Surface Mount Common 
Mode Choke Arrays 


3 P Current Cut Tape 
Size Dimensions - mm Filtered | Rating | Impedance | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Steward 
Code | Length Width Height Circuits | iMax(mA)| @100 MHz | Part No. 10 50 100 Part No. Pricing Part No. 
3032| 7.62 8.13 9.45 4 8,000 200 240-1116-1-NDt 2.93 2.35 1.88 240-1116-2-ND. 234.44/250 375.10/500 622.67/1,000 OM3032V201R-00 
14.48 : 300 240-1118-1-NDt 3.27 2.62 = 240-1118-2-ND 104.58/100 418.30/500 694.38/1,000 OM3032V301R-00 
4732) 11.94 8.13 9.45 6 8,000 200 240-1117-1-NDt 3.90 3.12 2.50 240-1117-2-ND. 311.88/250 499.00/500 828.34/1,000 M4732V201R-00 
; 14.48 2 300 240-1119-1-ND*+ 4.23 3.39 _ 240-1119-2-ND* 203.21/150 650.28/600 944.53/1,050 M4732V301R-00 


* High Frequency Material 
NEW! 240-2111-ND Common Mode Chokes Kit; +1 each of 4 values from SMT Common Mode Choke Arrays; #1 each of 15 values from Common Mode Chokes Section above (19 total pieces ) ... 


BA_~A 5 am 
= No. of imensions (mm Impe- Digi-Key Price Each Steward 
Th rough Hole ~~ SS Lines A B C D dance Part No. 1 10 Part No. 
Suppression i 4 10.87 10.87 | 10.13 7.62 342 240-2001-ND 74 62 29F0428-0T0 
r : 4 10.87 5.49 | 10.01 2.54 285 240-2002-ND 51 43 29F0429-0TO 
Ferrite Chips a 5 13.41 10.87 | 10.13 7.62 342 240-2003-ND 78 65 29F0528-0T0 


Ribbon Cable Ferrites 


Ribbon Cable Solids: Rectangular shaped solid ferrites for ribbon cable, flat cable and flex cable. Note: 
Ribbon cable must be slid through the solid ferrite before ends are connected. 


Fig. 2 
Split Ferrite 


Vinyl Dipped Ribbon Cable Solid: Rectangular shaped solid ferrite for ribbon cable, flat cable and flex 
cable. The ferrite is vinyl dipped to protect it from chipping and keep it from damaging other components. 


Ribbon Cable Clip-On with Plastic Mounting Kit: Split ferrites for ribbon cable press fit into the plastic Plastic Metal Clip 
clamp ends protecting the ferrite and providing for secure retention. The plastic mounting clamps are Mounting Clip 
designed to be attached with rivets, screws, nylon or other hardware. 
Ribbon Cable Clip-On with Metal Clips: Split ferrites for ribbon cable clamp together with metal clips be 
providing for secure retention of the two halves of ferrite. 
Max # |__ Dimensions (mm) | Typ. Imped. | Digi-Key Price Each Steward Max #| Dimensions (mm) | Typ. imped. | Digi-Key Price Each Steward 
Cond. A B c @ 100 MHz | Part No. il 10 50 Part No. Cond. A B is @ 100 MHz | Part No. 2 10 50 Part No. 
Fig. 1 Ribbon Cable Ferrites Solid Fig. 2 Ribbon Cable Split Ferrite with Plastic Clip * 
10 22.35| 14.00 | 19.05 1712 240-2082-ND 84 .70 60 28R0880-000 26 45.09 | 34.42 |28.58 3662. 240-2103-ND 1.89 1.57 1.36 28S2022-0P0 
20 38.35 | 26.67 | 25.40 2310. 240-2084-ND 2.20 1.83 1.58 | 28R1517-000 40 63.50 | 52.07 |28.58 2782 240-2097-ND 255 2.12 1.83 28S2001-0P0 
26 45.08| 34.42 | 28.58 2930. 240-2086-ND 2.95 2.45 2.11 28R1775-000 50 76.20 | 65.28 |28.58 2632 240-2099-ND 2.97 246 2:13 28S2011-0P0 
34 55.12| 43.69 | 25.40 3099. 240-2090-ND 3.32 2.75 2.38 28R2170-000 60 88.90 | 78.23 |28.58 2632. 240-2101-ND 3.43 285 2.45 28S2012-0P0 
34 | 55.12] 43.69 | 12.70 1762 | 240-2092-ND 1.75 1.46 1.26 | 28R2170-100 Fig. 2 Ribbon Cable Split Ferrite with Metal Clip * 
ane eet see laeenil |. ee aoa tas ae ae Se eay 20 | 38.10 [26.67 2540] 2450 | 240-2104ND 1.46 1.21 1.05 | 2882023-0M0 
= : = inv! Di d Ribbon Cabl —— 5 lid . 26 45.09 | 34.42 |28.58 3660. 240-2102-ND 1.82 1.51 1.30 28S2022-0M0 
Fig. 1 Vinyl Dipped Ribbon Cable Ferrites Soli 40 | 63.50 |52.07 |28.58| 278 += 240-2096-ND 2.48 2.05 1.77 | 2882001-0M0 
10 22.35| 14.00 | 19.05 1712 240-2083-ND 5.36 4.44 3.83 | 28R0880-00V 50 76.20 | 65.28 |28.58 2632 240-2098-ND 290 2.41 2.08 28S2011-0MO 
34 55.12| 43.69 | 25.40 3092. 240-2091-ND 10.15 8.41 7.25 28R2170-00V 60 88.90 | 78.23 |28.58 2632 240-2100-ND 3.35 2.78 2.40 28S2012-0M0 
34 55.12| 43.69 | 12.70 1762 240-2093-ND 11.06 9.17 7.90 | 28R2170-10V * F : 
Note: Requires 2 pieces per unit. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 567 


Panasonic. 
EMI Bead Cores (For Electromagnetic Interference) 


SPECIFICATIONS: + DC Resistance: 10m maximum * Insulation Resistance: 10MQ min. 


ELSA-39 


Frequency Characteristics 


ol = 
90-118] 


ELSA-35 


-_ 10. 100 1000 


Frequency (MHz) 


Digi-Key Pricing Panasonic 

Description Imped.* | Part No. 10 100 1,000 2,000 Part No. 

Radial Dual Type (Tape & Box) | 140 min. | P9817TB-ND = a 88.00 = EXC-ELDR35V 
Radial Dual Type (Bulk) 140 min. | P9817BKND 1.79 14.58 = = EXC-ELDR35C_ 
Axial Single Type (Tape & Box) | 110 min. | P9818TB-ND = = 58.00 = EXC-ELSA39V 
Axial Single Type (Bulk) 110 min. | P9818BK-ND 1.27 = 10.34 = = EXC-ELSA39, 
Radial Dual Type (Tape & Box) | 100 min. | P9819TB-ND — = — 82.00/M | EXC-ELDR25V 
Radial Dual Type (Bulk) 100 min. | P9819BK-ND 1.79 14.58 118.00 = EXC-ELDR25C, 
Axial Single Type (Tape & Box) | 60min. | P9820TB-ND _ _ 58.00 Ss EXC-ELSA35V 
Axial Lead Type (Bulk) 60min. | P9820BK-ND 1.27 8.78 = = EXC-ELSA35 
Radial Single Type (Tape & Box) | 60min. | P9821TB-ND = _ 58.00 = EXC-ELSR35T 
Radial Form Type (Bulk) 60min. | P9821BK-ND = 1.27 8.78 _ _ EXC-ELSR35S, 


* Q at 100MHz. 


Surface Mount Bead Cores «03 


FEATURES: 


EXC-3BB Series + High impedance for high speed signal line + Increase the A 
characteristics sharply above 40MHz and is applicable for radiated noise in the 
100MHz to 300MHz range 

EXC-3BP Series - Reduced DC resistance for EMI suppression + High current 
rating + Effective noise suppression at high frequency, up to 2GHz 


APPLICATIONS: Clock line, signal line, I/O interface circuit 


Surface Mount Bead Cores 
0804 (0402x4) 


FEATURES: 


-02 inch (0.51mm) height, lightweight (typically only 
5mg), narrow pitch, compatible with SSOP pitch 


EXC-28BB Series: Suitable for high speed signals 
(over 50Mhz), excellent cross talk characteristics 
(100Mhz: <-25dB) Applications: PC, LCD, DSC, 
Printer, PDA, MD, CD, NAVI 


EXC-28BA Series: Suitable for ring suppression while 
maintaining wave form, excellent cross talk 
characteristics (100Mhz: <-30dB) Applications: HDD, 
E-IDE (Ultra DMA 33), DVD, CD-ROM, C-DR, CDR-RW 


Imp. Cut Tape Tape & Reel 
100 MHz] | | Rdc | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(Q)+25% | (mA) | (Q) | Part No. 10 100 500 | PartNo. 4,000 5,000 | Part No. 
120 100 | 0.5 | P10751CT-ND .71 .52 .38 | P10751TR-ND _ 298.00/M | EXC-28BB121U 
220 100 | 0.7 | P10752CT-ND .71' 52 «38 | P10752TR-ND = 298.00/M | EXC-28BB221U 
120 100 | 0.5 | P10753CT-ND .71. 52-38 | P10753TR-ND =. 298.00/M | EXC-28BA121U 
200 100 | 0.7 | P10754CT-ND .71 .52 .38 | P10754TRND 298.00/M a EXC-28BA221U 


Surface Mount 2 Mode 
Noise Filters exc-2ce series 


FEATURES: 

+ Acoustic quality improvement of mobile phone and portable audio equipment + Effectively suppresses 
both common mode noise and normal mode noise + Small size and light weight 

APPLICATIONS: 


* Receiver line, microphone line and headset of mobile phone (GSM, TDMA, PDC, etc.) * Small digital 
equipment such as personal computers, printer, HDD, DVD-ROM, CD-ROM and LCD = Digital audio and video 
equipment such as PDA, DSC, DVC, CD Player, DVD Player and MD Player 


Common mode 
1.25 


a 
Re 
0.65 yet 0 


Open mode Normal mode 


Imp. 100 Cut Tape T&R 
MHz I Rdc | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(Q)425% | (mA) | (Q) | PartNo. 10 100 500 Part No. 4,000 Part No. 
220 150 | 0.5 | P10188CT-ND 160.11 07 P10188TR-ND 45.00/M | EXC-3BB221H 
600 100 | 0.8 | P10189CT-ND 16.11 07 P10189TR-ND 45.00/M | EXC-3BB601H Impedance 
| (Open Mode) | Rated | Rated DC Cut Tape Tape & Reel* 
al » u ELOISE ND AAG) oil 37 HOT OUTED £5.00). esos 10eH @100MHz Tol. | Volt. | Current | Resist. | Digi-Key Price Each Pricing Panasonic 
60 1000 | 0.07} P10749CT-ND 18 13.09 P10749TR-ND —_66.00/M_| EXC-3BP600H (Q) — (%) | (VDC) | (mA DC) | Max.(2) | Part No. 1 10 100 / 4,000 5,000 |Part No. 
120 500 | 0.1 | P10750CT-ND 18 13 © .09 P10750TR-ND 66.00/M | EXC-3BP121H 1000 +25 5 50 1.5  |P11169CT-ND .68 .51 38 | 215.00/M — EXC-240B102U 
220 «425 5 100 0.7 |P11170CT-ND 68 .51 38 —  215.00/M | EXC-2408221U 


Surface Mount Bead Cores 


SPECIFICATIONS: 
+ Tolerance: +25% +» Test Frequency: 100MHz - Rated Current: 2 (A) + Flow/ Reflow Soldering 


Frequency Characteristics 
c = 


Impedance(Q) 


A 


10 100 1000 
Frequency (MHz) 


Cut Tape Tape & Reel 
Imp. | Dimensions(mm) | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing Panasonic 
Dia.|(ohm)| L WH A | Part No. 10 100 | Part No. 2,000 10,000 | Part No. 


A | 25 | 32 1.6 1.6 0.5 |P9810CT-ND .41 .31 | P9810TR-ND 173.00/M 160.00/M| EXC-OL3216U1 
B} 45 | 32 25 1.6 0.5 |P9811CT-ND 53 .39 | P9811TR-ND 221.00/M 205.00/M | EXC-0.3225U1 
C} 115 | 45 32 1.8 0.5 |P9812CT-ND .62  .46 | P9812TR-ND —  240.00/M | EXC-CL4532U1 


* For Tape and Reel part number, change CT to TR. 


Surface Mount Bead 
Cores High Current 


FEATURES: 
Super small, high self-resonant frequency and excellent 
tolerance. 


SPECIFICATIONS: 
* Tolerance: +25% + Test Frequency: 100Mhz 


Imp Rdc Max. | Dim. (mm) | Digi-Key Cut Tape Price Each} T&RPricing* | Panasonic 
Size | (Q)|1(A) | (mQ) A BC) Part No. 10 100 500} 3,000 4,000 | Part No. 


0603] 27 | 4 6 1.6 .8 .8|P10436CT-ND 27 19 13 =, 87.00/M | EXC-ML16A270U 


0805] 39 | 4 8 20 1.2 .9/PIO191CT-ND 27 19 13 = 87.00/M | EXC-ML20A390U 


1206] 68} 3 12 3.2 1.6 .9/P10437CT-ND .26 19 .14 |102.00/M — _ |EXC-ML32A680U 


1806] 91} 3 16 4.5 1.6 .9|/P10438CT-ND .27 19 13 |101.00/M — _ |EXC-ML45A910U 


* For Tape and Reel number, change CT to TR. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


568 (1023) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. 


Digital Noise Filters 


(ELKT Type) 


. . 
Fig. 3 
Ri n g Co re Ferrites OB Useful EMI noise filter when signal and noise frequency are close in frequency. T type radial lead EMI filter 
TT Series “| ie consisting of one capacitor and two inductors. 
Applications: General purpose Avise Feduction FEATURES: - Flat response at signal frequency and sharp noise attenuation characteristics + Minimal 
A as. for. ower Siraute acca areas, and TV jt distortion of pulse signal wave form and excellent noise attenuation toward high frequency noise (good EMI 
circuits. P i Io filter for analog signal line such as video signal) 
Measuring Wire: UL1015 AWG #14, 100mm, 1turn @A- APPLICATIONS: + Reduction of EMI noise on the signal line, I/O line and DC line circuit within OA, AV, 
communication equipment 
Typical Replaces ELK-A series 
Dimensions (mm) Impedance Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| A B c 30MHz | 50MHz | 100MHz| Part No. 1 10 50 | Part No. 
120 80 55 202. 272. 420, P11364-ND Al 30 .20 | KRI6TT120805 7.0 
13.0 71 63 302, 402, 550. P11366-ND 49 36 .24 | KRI6TT130706 Marking| 
16.0 12.0 80 200. 302, 45Q, P11372-ND 49 36 .24 | KRI6TT161208 
18.0 10.0 60 302 402, 550. P11373-ND 62 45 30 | KRI6TT181006 
18.0 10.0 10.0 | 35 502, 802 P11374-ND 66 48 32 | KRI6TT181010 
18.5 10.0 80 420, 510, 680. P11375-ND 57 42 28 | KRI6TT191008 
18.5 10.0 10.0 | 352 50Q, 802 P11376-ND 62 A5 30 | KRI6TT191010 
1 20.5 10.6 10.3 550. 652, 802 P11378-ND 70 51 34 | KR16TT201110 
20.5 10.6 12.0 650. 75Q, 950. P11379-ND 74 54 36 | KRI6TT201112 
22.0 14.0 6.0 250. 302, 48Q, P11380-ND 62 45 30 | KRI6TT221406 
Cut Tape Tape & Box 
22.0 14.0 10.0 350. 450, 602 P11381-ND 78 57 38 | KRI6TT221410 Se ; re tA "i 
25.0 15.0 80 350. 440. 642 P11382-ND 1.07 73 ‘52 | KRI6TT251508 Cut-off | Imped. | Rated | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
25.0 15.0 12.0 | 35Q 502. 802 | P11383-ND 119 87 58 | KRI6TT251512 Freq. | Zo(®) | Curr. | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 | Part No. 
ae ine Fe Sn an oa Bena ie re a hencreainis 2MHz 15 | 100mA | P11086CT-ND 1.44 1.35 97 | P11086TB-ND 557.00 | ELK-TT103EA 
60 60 106 aie aa sen ETSI és = Od ieroKEiO 6MHz | 150 | 60mA | PI1087CT-ND 144 1.35 97 | P11087TB-ND 557.00 | K-TT331IA 
95 49 104 | 400 502 702 | P11362-ND ‘57. 42 ~—~.28:| KRI6TT100510 10MHz | 100 90mA | P11088CT-ND 1.44 1.35  .97 | P11088TB-ND 557.00 | AK-TT331FA 
2] 120 80 15.0 | 350 502 802, P11365-ND 49 36 .24 | KRI6TT120815 10 MHz 300 60mA | P11089CT-ND 144 1.35 97 | P11089TB-ND 557.00 | ELK-TTI01IA 
16.0 9.0 18.0 800. 95Q. 1102 P11370-ND 94 69 46 | KRI6TT160918 
15 MHz 50 120 mA | P11090CT-ND 144 1.35 .97 | P11090TB-ND 557.00 | A.K-TT391CA 
26.0 130 200 | 1550 | 1700 | 1600 (RICO 204 171 1.14 | KAIGTIZ61S29 15MHz | 200 | 90mA | PI1091CT-ND 144 1.35 .97 | P11091TBND 557.00 | HK-TTIO1GA 
eg oa ee lame | ton | aco eee Se | ora 20MHz | 100 | 100mA|P11092CT-ND 1.44 1.35 97 | P11092TB-ND 557.00 | AKTTIS1EA 
143 64 28.6 2000 2200, 4750 P11368-ND 119 ‘87 58 KR16TT140629 20 MHz 300 90mA | P11093CT-ND 1.44 1.35  .97 | P11093TB-ND 557.00 | ELK-TT470GA 
3 160 78 280 | 1500 1800 1700 P11369-ND 1.31 ‘96 ‘64. | KR16TT160828 20 MHz 550 60mA | P11094CT-ND 144 1.35 97 | P11094TB-ND 557.00 | ELK-TT3301A 
16.0 9.0 28.0 | 1200 140 1402 P11371-ND 1.39 1.02 .68 | KRI6TT160928 25 MHz 75 120 mA | P11095CT-ND 144 1.35 .97 | P11095TB-ND 557.00 | LK-TT181CA 
16-5) 10,0. 129.0") | 1900 1300: ae HANEY 152 i £4" | HEMET 91029 30 MHz 90 120mA | P11096CT-ND 144 1.35 97 | P11096TB-ND 557.00 | AK-TT121CA 
35 MHz 100 120mA | P11097CT-ND 144 1.35 .97 | P11097TB-ND 557.00 | E.K-TT820CA 
Flat Cable Core Ferrites FP Seri 35 MHz 300 90mA | P11098CT-ND 144 1.35 .97 | P11098TB-ND 557.00 | E.K-TT270FA 
. i cule - 40 MHz 550 90mA | P11099CT-ND 1.44 1.35  .97 | P11099TB-ND 557.00 | ELK-TT150GA 
Applications: Fig. 1 Pig? Fig. : 50MHz | 100 | 130mA] P11100CT-ND 1.44 1.35 97 | PI1100TB-ND 557.00 | ELK-TTS60BA 
Noi: duction for flat cables. o 
lee Tecielon ieunat caves ie A x BA s5MHz | 300 | 100mA | PIT101C-ND 144 1.35 97 | PI1101TBND 557.00 | AK-TT180EA 
Measuring Wire: Cc ce xq 
+ 1—1UEW 0.5, 50mm, turn ef e BA il B. Se 60 MHz 550 90mA | P11102CT-ND 144 1.35 .97 | P11102TB-ND 557.00 | ELK-TT100FA 
+ 2—UL1007 AWG26, 65mn, tturn 
*3-1UEW 0.5, 100mm, 1turn D D D 
= 8 . . 
aa ie SMT Digital Noise Filters 
uring Dimensions (mm) Impedance Digi-Key Price Each | Panasonic . 7 
Fig.| Wire| AB C DE [30MHz|50MHz|100MHz| Part No. 410 50 | Part No. Series K: Type E 


1 1 | 225 175 60 1.0 103} 32Q | 402 | 56Q | P11387-ND 82 60 .40 | KR16FP220610 


3 | 33.5 270 65 1.3 10.0) 282 | 38Q | 73Q | P11388-ND 86 .63 .42 | KR16FP340710 
2| 2 | 335 285 7.5 25 12.0) 250 | 32Q | 53Q | P11389-ND 90 .66 .44 | KR16FP340812 
2 | 36.0 310 65 15 9.0 | 230 | 30Q | 48Q | P11390-ND 86.63.42 | KR16FP360709 
3 2 | 40.0 348 65 1.3 10.0) 249 | 34Q | 65Q | P11391-ND 1.03 .75 .50 | KRI6FP400710 
3 | 45.2 400 65 13 12.0] 280 | 402 | 83Q | P11392-ND 1.15 .84 .56 | KRIGFP450712 


Ring Core with Casing Ferrites ta and ts series 


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
}- GA 


Applications: 

Low frequency noise reduction. 
TB Series has Fixed Hole. 
Material of Case: PP 

Measuring Wire: UL1015 AWG 


#14, 100mm, tturn oP 
Typical 
Case Dimensions (mm) Impedance Digi-Key Price Each | Panasonic 
Fig.| Color] A B c OD Q/ MHz Part No. 1 10 50 | Part No. 
TA Series 


1 [White] 19.6 87 11.0 1.0* | 35/30] 50/50 | 80/100 ] P11398-ND 1.15 .84 .56|KRI6TA191010W 
2 |White| 26.5 13.5 14.0 3.0* | 35/30 | 50/50 | 80/100 | P11399-ND 1.68 1.23 .82/KRI6TA251512W 
2 | Black} 26.5 13.5 14.0 3.0* | 20/1 18/5 14/10 | P11400-ND_1.80_ 1.32.88 | KR50TA251512B1 


TB Series 


3 [Black] 29.5 13.4 13.5 23.0 | 35/30} 50/50 | 80/100 | P11401-ND 234 1.71 1.14|KR16TB251512B1 


* Maximum 


Snap-On Core Ferrites 


KRCB Series Fig. 1 Fig. 2 


Applications: Noise reduction on AC power cable 
for PC's and other electronic devices. Their "snap- 
on" construction allows for easy installation at any 
point in the production cycle. Material of Case: 
Nylon 66 Material of Core: KR16 Measuring 
Wire: UL1015 AWG #14, 100mm, tturn 


Oar 


Typical 
Case Dimensions (mm) Impedance Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| Color| AB Cc D_ | 30MHz | 50MHz | 100MHz| Part No. 1 10 _50 | Part No. 


1 Black) 6.5 19.0 15.5 21.0] 35Q 502 802 | P11393-ND 1.39 1.02  .68 | KROBC130714B 
White] 6.5 19.0 15.5 21.0] 352 502 802 | P11394-ND 1.48 1.08  .72 | KROBGI30714 


Black) 8.5 22.0 21.0 37.0] 1102 | 1402 | 140Q | P11395-ND 2.58 1.89 1.26 | KROBC160928B 
White] 8.5 22.0 21.0 37.0) 1102 | 1402 | 1402 | P11396-ND 246 1.80 1.20 | KRCBN160928 


3 | Black | 12.8 33.0 31.5 34.0 | 1302 | 1602 | 1702 | P11397-ND 5.74 4.20 2.80 | KROBC261329B 


High performance noise filter for digital signal processing circuits. Wide attenuation band by low pass “T” 
filter constitution. 

FEATURES: 

+ Wide attenuation band in noise signal + Minimal rounding of waveforms of the signal +» High rated DC 
current: 2.0A + Rated Voltage VDC (V): 50 » DCR (DC Resistance 9): 0.02 * High magnetic shielding 
characteristics + Selection for: high current in small size. 

APPLICATIONS: 

+ Office automated equipment * TVs, VTRs * Communication equipment 


(db) 
10 
0) 
-10 
-20 


-30 
-40 it 
2 (lui P i | 


1M 10M 100M 1G 10G 
Freq. (Hz) 


Cut-off | Imped- Cut Tape Tape & Reel 
Dia- | Fre- ance | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
meter] quency | ZO.() | Part No. if 10 100 | Part No. 2,000 6,000 Part No. 
| 380 84 |P9870CT-ND .94 71  .52 | P9870TR-ND 296.00/M 285.00/M | ELK-E100FA 
H 257 56 |P9871CT-ND 94 .71  .52 | P9871TR-ND 296.00/M 285.00/M | ELK-E220FA 
G 175 39 |P9872CT-ND .94 .71 52 | P9872TR-ND 296.00/M 285.00/M | ELK-E470FA 
F 120 26 |P9873CT-ND .94 .71 52 | P9873TR-ND 296.00/M 285.00/M | ELK-E101FA 
E 81 18 |P9874CT-ND .94 71  .52 | P9874TRND 296.00/M 285.00/M | E.K-E221FA 
D 55 12 |P9875CT-ND .94 71 .52 | P9875TRND 296.00/M 285.00/M | ELK-E471FA 
Cc 38 8 P9876CT-ND .94 .71 .52 | P9876TR-ND 296.00/M 285.00/M | E.K-E102FA 
B 26 6 P9877CT-ND .94 71  .52 | P9877TR-ND 296.00/M 285.00/M | EL.K-E222FA 
A 12 3 P9878CT-ND .94 .71  .52 |P9878TR-ND 296.00/M  285.00/M | ELK-E103FA 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(to23) 569 


Panasonic. SMT EMI Filters 
a P . ‘ SPECIFICATIONS: + 50 Volts (DC) * 2A Max 
Digital Noise Filters (€Lko type) 


FEATURES: 


+ Small size, applicable for high density mounting on the PCB + Applicable from 10 MHz to 500 MHz (fc) 
with 6 numbers + Small distortion of pulse signal and good noise reduction (Low inductance and resister 


type coil) oJ & 
g 
APPLICATIONS: Sid 
* Note PC + Communication equipment within busline and interface line + DigitalTV * DVD +* Game Alli 
machine + Display and PPC within video signal line and control signal line 10 100 ©1000 
Frequency (MHz) 
SPECIFICATIONS: 


+ Rated Current: 0.1A max. +» Rated Voltage: 10V max. * Rdc: 1Q typ. * Operating Temperature: -20°C to 
+85°C. 


Frequency Characteristics 


im; SSS. 


G 


HI 


Attenuation (dB) 


25dB 15dB Cut Tape Tape & Reel 
Cap. Freq. Freq. Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing Panasonic 
Dia.| (pF) | (MHz) (MHz) | Part No. 10 100 | PartNo. 1,000 | PartNo. 


22) 800~1000 | 600~1000) P9825CT-ND 69 -51 | P9825TR-ND = 289.00_ | _EXC-CET220U 


47| 450~550 | 350~1000) P9826CT-ND __—.69 -51 | P9826TR-ND = 289.00_ | _EXC-CET470U 


100} 300~450 | 200~900 | P9827CT-ND 69 -51 | P9827TR-ND = 289.00 _ | _EXC-CET101U 


270} 200~300 80~700 | P9828CT-ND 69 -51 | P9828TR-ND 289.00 _| EXC-CET271U 


fi 


100 1000 10000 


470} 100~220 50~700 | P9829CT-ND 69 -51 | P9829TR-ND = 289.00_| EXC-CET471U 


1000) 65~200 30~700 | P9830CT-ND 69 -51 | P9830TR-ND = 289.00_ | _EXC-CET102U 


2200} 35~180 15-700 | P9831CT-ND 69 -51 | P9831TR-ND = 289.00_ | _EXC-CET222U 


>r/Dl/oO;/Ol/minsJo];=z 


10000} 15~120 5~700 | P9832CT-ND 69 -51 | P9832TR-ND = 289.00_ | EXC-CET103U 


Cut Tape Tape & Box 
L(1~3) C(1~2) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic . 
430% | 430% | PartNo. 1 10 © 100 | PartNo. 3,000 | Part No. EMI Filters (EXC-ECT Type) 


FEATURES: 

+ EMI 3 Lead Capacitors are connected as T circuit and have good noise filtering characteristic for high 
frequency 

APPLICATIONS: 

+ Digital equipment +» Communication equipment SPECIFICATIONS: + Dielectric Withstanding Voltage: 
P9833-P9837 + Tolerance: P9833-P9837: +20 + Characteristic: P9833-P9837: YB 


1.4 UH 200pF | P11347CT-ND 1.06 79 -59 | P11347TR-ND = 333.00/M | A.K-D180FB3 


0.55 pH 90pF | P11348CT-ND 1.06 -59 | P11348TR-ND = 333.00/M | ELK-D250F3 


0.25 pH Q90pF | P11349CT-ND 1.06 -59 | P11349TR-ND = 333.00/M | ELK-D500FB 


0.25 pH 25pF | P11350CT-ND 1.06 -59 | P11350TR-ND = 333.00/M | ELK-D101FB 


0.045 pH 25pF | P11351CT-ND 1.06 -59 | P11351TR-ND = 333.00/M | ELK-D251FB Frequency (MHz) 


3|a/asfal|a 


0.045 pH 8pF P11352CT-ND 1.06 -59 | P11352TR-ND = 333.00/M | ELK-D501FB 


if 
H 


10 1000 2000 


EMI Filters (For Electromagnetic Interference) 


APPLICATIONS: 

* Communication equipment, cordless phones, auto. phones * Digital audio and video equipment + Elec- 
tronic auto. equipment such as engine controls, panels and audio systems + Electric musical instruments, 
and other digital devices 


Attenuation 


SPECIFICATIONS: = CutTape | Tape & Box 
+ Rated Voltage (Max): P9801-P9807: 50; P9808-P9809: 16 + Tolerance: +10% (+20% to -30% on P9808 & i ea renee eee fe ie ae Bee ae eee 
P9809) + Characteristic: P9801-P9807: YSP; P9808-P9809: YS5S + Rated Current (Max.): 5A |) Ga) || (ee) | ale ro: , eile 
F | 22 | 50 | PossscrnD 17 14) — = EXC-ECT220MBT 
E | 2200 | 50 | PossectND 17 14) — = EXC-ECT221MBT 
Frequency Characteristics 
510 50 100 500 1900 dp | 270 | 50 | Poss7crND 17 14 | Poss7TBND = 74.00M |: EXC-ECT271IMBT 


Internal 
Connection 


Digital Noise Filters (etka type) 


These filters are used to suppress spurious noise generated by digital equipment and to prevent external 
noise from being mixed in with the signal. 
FEATURES: 


+ Thin design with a terminal pitch of 2.5 mm allowing automatic mounting (product thickness 2.2 mm) 
+ Wide attenuation bands at high frequency + Minimal rounding of waveforms for the required signal » Opti- 


25dB 15dB mum pulse response can be established for digital circuit + Effective in preventing noise interference 
AH. AH. Cut Tape Tape & Box| generated in TV broadcast bands 
Cap. Freq. Freq. Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing | Panasonic 7 
Dia.) (pF) | (MHz) | (MHz) | PartNo. 10 100] Part No. 2,000 | Part No. APPLICATIONS: 


+ OA equipment, personal computers, printers + AV equipment such as digital TVs and VCRs = Digital 
devices for telephones, measuring equipment, medical equipment and electronic musical instruments. 


| 22 | 800~1000 | 600~1000 | P9801CT-ND .30 .24) P9801TB-ND  134.00/M | EXC-BVT220BT 


H 47 450~700 | 400~1000 | P9802CT-ND .30  .24 | P9802TB-ND 134.00/M | EXC-BVIT470BT 


a 
P 
S 
a 


4722 


G 100 | 350~550 | 250~900 | P9803CT-ND .30 .24 | P9803TB-ND 134.00/M | EXC-AVIT101BT 


SOFO'L 


F 220 | 250~400 | 150~500 | P9804CT-ND .30 .24 | P9804TB-ND 134.00/M | EXC-BVIT221BT 


'€ 


E 270 | 250~400 | 150~500 | P9805CT-ND .30 .24 | P9805TB-ND 134.00/M | EXC-BVT271BT 100.5 


so 


D 470 | 150~350 70~500 | P9806CT-ND .30 .24) P9806TB-ND  134.00/M | EXC-BVM1471BT 


c 1000 | 100~250 50~400 | P9807CT-ND .30 .24) P9807TB-ND  134.00/M | EXC-BMT102BT 


B | 2200] 50-200 | 30~400 | Pas08CT-ND .30 24 | P9808TB-ND 134.00/M | EXC-BVIT222DT Cut cis elmped rated a Digi key RricelEact Panasonic 
Freg. | Zo(©) | Curr. | PartNo. 1 10 100 1,000 | Part No. 
A | 10,000) 25-120 | 15~400 | P9809CT-ND .30 24 | P9809TBND 134.00/M | EXC-EMT103DT 2oMre| 300 | s5ma [MESES i08 a 75 43 | BKAHA70C8 


More Product Available Online: www.digikey.com 
570 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Li ne Fi Iters 290 Type 270 Type Mounting Dimensions 


Mounting Dimensions 


V Series (290, 450, 650, 850 Types) 
H Series (200, 270, 400, 600 Types) 
F Series (23F, 25F Types) 

N Series (15N, 18N, 20N Types) 


These line filters can suppress conductive noise ranging from low to high 
frequencies generated at power supply circuits various electronic equipment. 


General Features: «+ These line filters are excellent in high frequency 
characteristics due to low stray capacitance realized by section windings. 
+ Comply with all safety standards. Applications: + Video and audio equip- 
ment, office equipment, other electronic devices. Specifications: + Operating 


Temperature: -20°C ~ 105°C + F & N-series Operating Temperature: -20°C ~ 
115°C + Rated Voltage: Less than AC250Vrms_ + Rated Current: Less than 
AC5Arms + F-series Rated Current: Less than AC3 Arms = Dielectric Strength: I + iy B 
AC2KV 1 min. Max. Max. Max. D E F 
V & H Series Features: + By using an unseparated closed magnetic circuit L, baod 12 E 24 23 14 «1640.5 1040.5 1640.1 10+0.1 
core, high inductance is obtained despite small size and distribution of inductance ‘ : 2825 15 210.5 1140.5 2140-1 1140.1 
is reduced. + Leakage flux is greatly decreased. TENT 
F Series Features: . F-series line filters are low profile 14mm for 23F, 15mm 850 Type ype } Mounting Dimensions 
for 25F * Suitable for reducing both common mode and normal mode noise. 22.74 
N Series Features: » Closed shape core, narrow inductance distribution, high ——— Mounting Dimensions ai 4012 
inductance and small leakage flux * Suitable for automated production. eo i+ 
1 4 10 
Current vs Inductance , Bi 
Standard Circuit Diag. (reference only) 13 
) i acer, 18N T: 
70 rt mi Temp. rise ype a bs F 
4 a! IS Le 50 ry less than 45°C 57 5 Mounting Dimensions 
HE 30 (850 TTTI| i 4-01.2 
£29 = B00, t 
@ & | fan I Mounting Dimensions 10 
= (BN 
8 |__400, 450, 25F 
gle We :200,23F, O1.19 
o7 PERE 15N7 
paeer 35 290, 270. 
Circuit Example = AX 
Mounting Dimensions 
2 We 
401.2 
1 
07 + 21.01 19.99 13.00 10.01 13.00 10.01 
: 24.99 19.51 21.01 15.01 21.01 15.01 
102357 1 235 7 10 29.01 22.50 24.00 19.99 24.00 19.99 
Rated Current (A) 
Induc- | Rated Induc- | Rated 
tance | Current | Digi-Key Pricing Panasonic tance | Current | Digi-Key Pricing Panasonic 
Type | mH min. | Arms _|Part No. 1 10 100 1,000 Part No. Type | mH min.| Arms [Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
V Series 28.0 0.6 |PLK1052-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F106A 
0.82 2.0 |PLK1000-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290B 20.0 0.7. |PLK1053-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 _| ELF-25F107A 
22 1.3 |PLK1001-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290T 15.0 0.8 |PLK1054-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F108A 
290 3.3 Vt PLK1002-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 | ELF-18D290S 12.0 0.9 PLK1055-ND. 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F109A 
ey ° : ane ate eae eriag one tise oe ae eroece 10.0 1.0 |PLK1056-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F110A 
; ; : : ; : , 25F 7.0 1.2 |PLK1057-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 _| ELF-25F112A 
33.0 0.3 _|PLK1005-ND 3.36 28.80 240.00 1433.00 _| ELF-18D290H 56 14 |PLKI058-ND 1149 9846 82050  4a9g00 | ELE-D5F114A 
27 2.0 |PLK1006-ND 5.86 50.19 418.25 2497.00 | ELF-18D450A 40 16 |PLK1059-ND 1149 9846 820.50 4898.00 | ELF-25F116A 
450 | 18.0 0.8 _|PLK1007-ND 5.68 48.69 405.75 2422.00 | ELF-18D450B 30 18 |PLK1060-ND 1149 9846 82050  4a98.00 | ELE-25F118A 
15 3.1 |PLK1008-ND 6.61 56.67 472.25 2819.00 | ELF-18D650M 20 20 |PLKIO6I-ND 1149 9846 82050 4898.00. | ELF-25F020A 
3.3 2.4 |PLK1009-ND 6.61 56.67 472.25 2819.00 | ELF-18D650B 
1.6 2.2 |PLK1062-ND 11.49 98.46 820.50 4898.00 | ELF-25F022A 
8.2 1.7 |PLK1010-ND 6.61 56.67 472.25 2819.00 | ELF-18D650C 
650 | 22.0 1.0 |PLK1011-ND 661 56.67 472.25 2819.00 | ELF-18D650L 1.3 25  |RESICESNDEN 11.49 98.46 820.50 _-4898.00_| ELF-25F025A 
47.0 0.7 |PLK1012-ND 6.61 56.67 472.25 2819.00 | ELF-18D650U N Series 
2.2 2.8 | PLK1037-ND 6.61 56.67 472.25 2819.00 | ELF-18D656A 104.0 0.2 |PLK1064-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15NO02A 
12.0 1.6 | PLK1038-ND 6.61 56.67 472.25 2819.00 | ELF-18D656J 43.0 03  |PLK1065-ND 242 2076 173.00 103300 | ELF-15NO03A 
15 28 Biierreine a eee a atonen Fresepeecs 26.0 0.4 |PLK1066-ND 242 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15NO04A 
3.3 ; A ; ; : 88. -18D8 19.0 0.5 |PLK1067-ND 242 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15NO05A 
850 47 3.5 |PLK1015-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850Y 
12.0 0.6 |PLK1068-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15NO06A 
10.0 2.5 |PLK1016-ND 9.82 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D850W 
22.0 1.8 |PLK1018-ND 982 84.18 701.50 4188.00 | ELF-18D860C 100 0.7 cet «242 20.76 173.00 1038.00 ELF 1SNOO7A 
56.0 41 |PLK1017-ND 982 8418 701.50 4188.00 | ELF-18D850T 15N 6.8 0.8 |PLK1070-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15NO08A 
H Series 5.3 1.0 |PLK1071-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15NO10A 
4.0 1.1 |PLK1072-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15NO11A 
so : i PTCtOSING a Sane Sean ieee Aeapets 27 1.3 |PLK1073-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15N013A 
200 | 22.0 0.4 |PLK1021-ND 384 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D218 el 15 ee 242 (20.76 = 178.00 1038.00 | ELF-1SNO15A 
1.0 21 |PLK1022-ND 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D212F 17 1.7 |PLK1075-ND 242 20.76 = 173.00 1033.00 | ELF-15N017A 
22 1.5 |PLK1023-ND 3.84 32.88 274.00 1636.00 | ELF-18D228F 1.0 2.2 |PLK1076-ND 2.42 20.76 173.00 1033.00 | ELF-15N022A 
33.0 0.4 |PLK1024-ND 3.84 32.88 274.00 ‘1636.00 _| ELF-18D221F 0.6 3.0 _|PLK1077-ND 2.42 20.76 173.00 _ 1033.00 | ELF-15N030A 
270 68 .7__|PLK1025-ND 3.36 28.80 240.00 ‘1433.00 | ELF-18D270A 80.0 0.4 |PLK1078-ND 467 40.05 383.75 1993.00 | ELF-18NO04A 
18 2.4 |PLK1026-ND 455 39.03 325.25 = 1942.00 | ELF-18D419 50.0 0.5 |PLK1079-ND 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18NO05A 
22 2.0 |PLK1027-ND 455 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D416 35.0 0.6 |PLK1080-ND 4.67 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18NO06A 
400 | 12.0 0.9 |PLK1028-ND 455 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D430 200 08 |PLK1081-ND 467 40.05 333.75 1993.00 | ELF-18No08A 
33.0 05 eee 455 = 99.03 925.25 1942.00 | ELF-18D428 ten | 15.0 1.0 |PLK1082-ND 4.67. 40.05 += 333.75 ~— 1998.00 | ELF-18N010A 
22 2.2 |PLK1030-ND 455 39.03 325.25 1942.00 | ELF-18D435F as to lBligoasiNip 467. 4008 93975 1998.00 | ELF-18NO12A 
10.0 1.0 _|PLK1031-ND 455 39.03 325.25 1942.00 _| ELF-18D431F : : ‘ : : : 
50 34 [PIKIOSOND 7196116251350" 2068.00 7 ELE-1eDeos 6.0 1.6 |PLK1084-ND 4.67 40.05 333.75 1993.00 _| ELF-18NO16A 
33 25 |PLK1033-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D605 42 2.0 |BEsice ND 864.67 640.05 933.75 = 1993.00 | ELF-18N020A 
600 | 22.0 1.0 |PLK1034-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 ‘| ELF-18D612 o 25 fieeeecguogs §=6467 = 40.05 383.75 1998.00 | ELF-18NO25A 
2.2 2.8 |PLK1035-ND 5.75 49.29 410.75 = 2452.00 | ELF-18D617F 1.4 3.2 |PLK1087-ND 4.67 40.05 333.75 1993.00 _| ELF-18N032A 
33.0 0.8 _|PLK1036-ND 5.75 49.29 410.75 2452.00 | ELF-18D624F 69.0 0.6 |PLK1088-ND 511 43.77 364.75. ~—-2178.00_ | ELF-20NO06A 
F Series 43.0 0.8 |PLK1089-ND 5.11 43.77. 364.75 ~—-2178.00 | ELF-20NO08A 
50.0 0.3 | PLK1039-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F003A 28.0 1.0 |PLK1090-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N010A 
30.0 0.4 |PLK1040-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F004A 18.0 1.3 |PLK1091-ND 5.11 43.77. 364.75 2178.00 | ELF-20N013A 
20.0 0.5 |PLK1041-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F005A 14.0 1.5  |PLK1092-ND 5.11 43.77. 364.75 2178.00 | ELF-20NO15A 
14.0 0.6 PLK1042-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F006A 12.0 1.6 PLK1093-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N016A 
10.0 0.7 |PLK1043-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F007A 20N 75 18  |PLK1094-ND 511 43.77 364.75. ~—«-2178.00 | ELF-20N018A 
8.0 0.8 |PLK1044-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F008A 
7.0 2.0 |PLK1095-ND 5.11 43.77. 364.75 2178.00 | ELF-20N020A 
23F 6.0 0.9 | PLK1045-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F009A 6D 22 |PLK1096-ND 511 4377 36475 217800 | ELF-20N022A 
5.0 1.0 | PLK1046-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F010A ; j : i . ; 
3.5 1.2 |PLK1047-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F012A es 24 eau S11 4877 364.75 = 2178.00 | ELF-20N024A 
2.0 1.6 | PLK1048-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F016A 47 27  |RESIOSS-ND) 5.11 48.77 364.75 2178.00 | ELF-20N027A 
15 1.8 |PLK1049-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F018A 29 3.0 |PLK1099-ND 5.11 43.77 364.75 = 2178.00 | ELF-20N030A 
1.2 2.0 | PLK1050-ND 9.85 84.39 703.25 4198.00 | ELF-23F020A 2.0 3.5 /PLK1100-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20N035A 
1.0 2.2 _|PLK1051-ND 9.85 84.39 703.25 —_-4198.00_| ELF-23F022A 15 4.0 _|PLK1101-ND 5.11 43.77 364.75 2178.00 | ELF-20NO40A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 571 


Corcom / tyco Electronics 


C Series: The C series is a two-function power entry module combining a DPST switch 
and an IEC 320 power line connector. EC Series: This series of filtered power entry 
modules provides the highest attenuation of any standard filter available in a package size 
limited by the dimensions of the integral IEC connector. These filters combine high 
common-mode inductance with high differential-mode capacitance and minimal parasitic 
elements, for effective attenuation of line-to-ground and line-to-line noise across the 
frequency range. ED Series: These filtered power entry modules are more effective than 
general purpose filters in applications where line-to-line and low frequency line-to-ground 
noise must be controlled. EEA Series: A new design in both the internal structure and 
manufacturing process makes this series cost effective and compact. EF Series: This 
rugged international series of filtered power entry modules incorporates the special IEC 
power line connector. They are UL recognized, CSA certified, and VDE and SEV approved. 
Models with F suffix are SEVIKO approved and comply with BSI standards. GG Series: 
The GG series power entry modules combine the functions of a general purpose RA filter 
with IEC power cord connector and single or dual metric fusing, in the smallest possible 
panel space. H Series: The H series was developed specifically for health care 
applications. These products are suitable for uses in both patient care equipment and 
nonpatient care equipment. Their extremely low leakage current allows compliance with 
UL544 and CSA 22.2 health care specifications. J Series: The most widely accepted of all 
the power entry modules, the J series combines an IEC connector, 2 voltage, or 4 voltage 
selection, and a North American fuseholder. P Series: This series of power entry modules 
offers full flexibility of design in the most compact package. As the first 10 Amp module to 
provide all five power entry functions in one compact design, the "Chameleon" readily 
adapts to its environment and the needs of international markets. * Snap-in or flange 
mounting + IEC power line connector + Both North American and European fusing 
capabilities + Two voltage selection * Optional DPST on/off switch » Filtering options for 
general purpose and medical applications. LA Series: A multi-function power entry 
connector with a choice of filtering capabilities. The series features an IEC line connector, 
selectable North American or dual European fusing capabilities, DPST on/off switch, and 
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120/240 voltage selection. The filtered LA units provide a one piece solution to all power 
entry needs and provide a filtering solution for almost any RA problem. Their vertical 
design is flange mounted and will meet requirements for worldwide markets. M Series: 
This series of power entry modules offers the most choices of power entry components 
and filtering options to fit a specific need. SR Series: The SR series includes a full line of 
popular AC receptacles. These male and female power line connectors include snap-in and 
flange mounted models. All have complete safety agency approvals for worldwide usage. 


Part Numbering System for P Series (Figure 4A & 4B) 


Mounting Extender Switch Voltage Fuse Filter Filter Shield 
Style Options Options Select Options Type Current Options 
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Rated Cur. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Termination A B Cc D E IF Part No. 1 25 100 Part No. 
Series C - Power Entry Modules 
il 10 Faston, Straight 31.24 2464 41.17 26.92 38.74 a 0M1647-ND* 8.15 142.50 476.00 10CS1 
Series EC - Power Entry Modules 
2 3 Faston, Straight 66.50 30.20 20.60 40.01 50.30 = COM1623-ND 21.36 373.50 1247.00 3EC1 
2 6 Faston, Straight 66.50 30.20 20.60 40.01 50.30 = COM1611-ND 21.36 373.50 1247.00 6EC1 
2 10 Faston, Straight 66.50 30.20 20.60 —40.01 50.30 = COM1646-ND 22.51 393.50 1314.00 10EC1 
Series ED — Power Entry Modules 
3 Faston, Straight 55.88 20.57 _— — = — 00M1204-ND 15.73 275.00 919.00 361 
6 Faston, Straight 55.88 20.57 = = = = 0OM1205-ND 15.73 275.00 919.00 6ED1 
10 Faston, Straight 66.55 20.57 — = — = 00M1206-ND 16.22 283.50 947.00 10ED1 
2 3 Wire Lead, Straight | 39.37 20.57 _— — = _— 00M1214-ND 15.73 275.00 919.00 3ED8 
6 Wire Lead, Straight | 39.37 20.57 = = = = O0M1215-ND 15.73 275.00 919.00 6ED8 
6 Wire Lead, Straight | 50.29 20.57 = = = = 00M1218-ND 19.96 349.00 1166.00 6ED8C. 
10 Faston, Straight 66.55 20.57 = = = = COM1219-ND 21.45 375.00 1253.00 10ED1C 
Series EEA - Power Entry Modules 
2 3 Faston, Straight 54.60 28.70 20.60 40.01 50.30 = COM1622-ND 9.72 170.00 568.00 SEEAI 
2 6 Faston, Straight 54.60 28.70 20.60 40.01 50.30 — 0OM1610-ND 9.07 158.50 529.00 6EEAI 
2 10 Faston, Straight 54.60 28.70 20.60 —_—-40.01 50.30 = COM1645-ND 9.87 172.50 576.00 10EEA1 
Series EF - Power Entry Modules 
1 Faston, Straight 55.88 20.57 = — = = 00M1100-ND 13.10 229.00 765.00 1ERIF 
3 Faston, Straight 55.88 20.57 = a = _ 00M1101-ND 13.10 229.00 765.00 SEFIF 
6 Faston, Straight 55.88 20.57 = = = = 00M1102-ND 13.10 229.00 765.00 6EFIF 
2 10 Faston, Straight 66.55 20.57 _— — — = 00M1103-ND 13.44 235.00 785.00 10EFIF 
3 Faston, Straight 55.90 30.20 20.60 40.01 50.30 = COM1621-ND 14.96 261.50 873.00 SFI 
6 Faston, Straight 55.90 30.20 20.60 40.01 50.30 = COM1609-ND 14.96 261.50 873.00 6EF1 
15 Feston, Straight 66.50 30.20 20.60 —_—40.01 50.30 = COM1636-ND 19.36 338.50 1131.00 15EFIF 
Series GG - Power Entry Modules With Fuseholders 
6 Faston, Straight 42.20 28.70 3280 33.30 44.70 = COM1620-ND 14.30 250.00 835.00 6EGGI-1 
3 6 Faston, Straight 42.20 28.70 32.80 33.30 44.70 _ COV1650-NDt 17.02 297.50 994.00 6EGGI-2 
Series H - Power Entry Modules 
2 6 Faston, Straight 55.90 30.20 20.60 40.01 50.30 = COM1607-ND 15.62 273.00 912.00 6EH4 
Series P, Chameleon — For General or Medical Applications (See chart for part number break down) 
10 Feston 31.50 49.02 58.67 26.92 55.91 = 00M1372-ND* 15.59 272.50 910.00 PSOSXS000 
10 Feston 31.50 49.02 58.67 26.92 55.91 = 00M1373-ND* 12.16 212.50 710.00 Pso00so00 
10 Feston 31.50 5410 58.67 26.92 55.91 = COM1374-ND 18.59 325.00 1086.00 PSOSOSBXO 
3 Feston 31.50 54.10 5867 28.50 55.91 = COM1376-ND 23.17 405.00 1353.00 PSo00Ss3B 
3 Feston 31.50 54.10 58.67 26.92 55.91 = COM1377-ND 22.74 397.50 1328.00 PSOSXSS30. 
4A 6 Feston 31.50 5410 58.67 26.92 55.91 _— 0OM1378-ND 21.45 375.00 1253.00 PSOSXSS60 
10 Feston 31.50 54.10 58.67 26.92 55.91 = COM1379-ND 26.31 460.00 1536.00 PSOSOSSXA. 
10 Feston 31.50 5410 58.67 26.92 55.91 _— COM1380-ND 24.60 430.00 1436.00 PSO00SSXB 
6 Feston 31.50 5410 58.67 26.92 55.91 = COM1381-ND 21.45 375.00 1253.00 PSOSXDS60 
6 Feston 31.50 5410 58.67 26.92 55.91 = COM1382-ND 23.60 412.50 1378.00 PSOSOSS6A 
6 Feston 31.50 54.10 58.67 26.92 55.91 = COM1600-ND 21.45 375.00 1253.00 PSOSOSS60 
10 Feston 50.29 49.02 58.67 28.50 55.91 40.01 | OQMV1375-ND* 16.59 290.00 969.00 PEOSSS000 
4B 6 Feston 50.29 54.10 58.67 2850 55.91 40.01 | COM1383-ND 22.45 392.50 1311.00 PEOSSSS60 
10 Feston 50.29 54.10 5867 28.50 55.91 40.01 | OOM1384-ND 25.17 440.00 1470.00 PEOSSSSXO 
10 Feston 50.29 54.10 5867 28.50 55.91 40.01 | OOM1385-ND 23.74 415.00 1386.00 PEOSOSS30 
* Unfiltered — + Utilizes 2 5x20 fuses 
Rated Cur. RFI Filter | Avail. Voltage | DPST On/Off Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Type Select. Pos. Switch A B Cc Part No. 1 25 100 Part No. 
Series J — Power Entry Modules 
6 Unfiltered 4 = 68.07 38.61 29.72 31.24| OOM1200-ND 15.39 269.00 898.00 61 
5 6 Gen. Purpose 4 —! 69.85 47.50 29.732 40.13 | OQM1201-ND 27.77 _ 485.50 1622.00 6J4 
Series LA - Power Entry Modules 
6 5 Gen. Purpose 2 = 50.50 39.90 65.79 61.21] OOM1614-ND 51.99 909.00 3036.01 SEAS 
Series M — Power Entry Modules 
6 Unfiltered 1 yes 105.92 91.95 3683 — 00M1001-ND 19.91 348.00 1162.00 6VM1S 
6 Unfiltered 2 yes 118.11 104.14 3683 — 00M1003-ND 23.22 406.00 1356.00 6VM2S 
6 Unfiltered 4 yes 118.11 104.14 36.83 — COM1005-ND 23.22 406.00 _ 1356.00 6VM4S 
7 5 Medical 1 yes 105.92 91.95 5563 — 00M1011-ND 29.52 516.00 1723.00 SEHM1S 
5 Medical 4 no 98.55 84.33 55.63 — 00M1012-ND 28.66 501.00 1673.00 SEHM4 
5 Gen. Purpose 1 no 86.11 72.14 5563 — 00M1020-ND 24.88 435.00 1453.00 SERVI 
5 Gen. Purpose 1 yes 105.92 91.95 5563 — 00M1021-ND 29.03 507.50 1695.00 SEMIS 
5 Gen. Purpose 4 yes 118.11 104.14 5563 — 00M1023-ND 32.35 565.50 1889.00 SERVAS 
Rated Cur. Output Mounting | Input Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig. | 120V (Amps) Terminals Style _ | Contig. A B c D Part No. 1 25 100 Part No. 
Series SR — AC Connector 
15@125V PC Terminals Flange Male 50.01 40.01 2819 26.70 00M1400-ND 3.06 53.50 179.00 6ESRV-P- 
15@125V Quick Disconnect | Flange Male 50.22 40.01 2276 31.09 00M1401-ND 2.23 39.00 130.00 6ESRV-3 
8 15@125V Quick Disconnect | Snap-In | Male 30.40 — 2266 30.61 00M1402-ND 2.35 41.00 137.00 6ESRMC2 
15@125V Quick Disconnect | Snap-In | Female} 35.31 — 2819 35.71 00M1403-ND 2.72 47.50 159.00 6ESRFC3 
15@125V Quick Disconnect | Flange | Female} 50.01 40.01 29.31 35.71 00M1404-ND 2.72 47.50 159.00 6ESRF-3 


Note: Picture shown with switch. 
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Note: Picture shown with mounting flange. 
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B Series: These general purpose common-mode RA power line filters effectively provide RA control of line-to-ground 
noise in asmall size at alow cost. EP Series: The EP/VP series of RA filters has been developed to reduce conducted noise 
to acceptable limits for equipment that must comply with requirements of CISPAR in Europe and the FOC specifications in 
the USA H Series: The H series filters were developed specifically for health care applications. These products are suitable 
for uses in both patient care equipment and nonpatient care equipment. Extremely low leakage current allows compliance 
with UL544 and CSA 22.2 health care specifications. HT Series: This series of power line filters provides superior common- 
mode and premium differential-mode attenuation to RF noise on the frequency range from 10KHz to 30MHz, for 1E0601 
and UL544 patient-connected equipment, as well as all other electronic equipment that cannot tolerate any leakage current. 
K Series: These power line filters are general purpose common-mode and differential-mode filters. They are effective in the 
control of line-to-line as well as line-to-ground RA interference. They are particularly suited in applications where pulsed, 
continuous and/or intermittent RH interference is present. MV Series: This series answers the need for a medical filter to 
help equipment comply with increasing noise sources in medical applications while still meeting leakage current 
requirements of UL2601. Q Series: A series of RA power line filters that has been developed specifically for switching 
power supplies and is designed to be all the line filtering needed to control conducted emissions all the way down to 
10KHz. R Series: These dual T section RA power line filters provide premium performance at a moderate cost. They are 
well suited for impedance loads where noisy RA environments are present. They control pulsed, continuous and/or 
intermittent interference, insuring protection of your equipment from power noise in addition to protecting the line from 
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equipment noise. S Series: The S series of RA power line filters combines successful line-to-ground interference rejection 
filters with additional circuitry designed to reduce line-to-line noise and transients. SK Series: This series of RAl power line 
filters was designed to reduce conducted noise to acceptable limits for equipment that must comply with the FOC 
specifications in the USA and CISPAR specifications in Europe. T Series: These RA power line filters provide superior 
common-mode and premium differential-mode attenuation, exceeded only by that of Qseries filters. U Series: The U series 
was designed to meet the RA needs created by power factor corrected power supplies. This high performance filter offers a 
high impedance circuit to mismatch the power supply's impedance characteristics. V and W Series: These RA power line 
filters will protect equipment from malfunctions due to conducted interference coming into the equipment from the line, 
especially line-to-line noise and transients. The W series has a two-stage construction that provides excellent suppression 
at high frequency. EDP Series: These RA power line filters provide enhanced differential-mode performance for 
applications requiring more line-to-line protection. EOP Series: A general purpose filter which is effective in removing both 
common and differential-mode noise for susceptibility applications. X Series: This series was designed to bring most 
digital equipment (including switching power supplies) into compliance with FOC Part 15J, Gass B conducted emission 
limits. Z Series: A design that brings most digital equipment (including switching power supplies) into compliance with 
BN55022 Level B, (as well as FOC Part 15J, Gass B) conducted emission limits. N Series: The N series RA filters are 
designed to provide superior common-mode attenuation for most digital electronic equipment (particularly switching power 
supplies) over the frequency range of 10KHz to 30MHz. 


Rated Cur. Dimension (mm) Digi-Key Pricing Corcom 
Fig.| 120 V (Amps) | Termination A B Cc D Part No. 1 25 100 Part No. 
Series B — Line Filter 
1 Feston 57.15 46.23 16.76 53.98 00M1300-ND. 13.27 232.00 775.00 1VB1 
2 Feston 57.15 4623 16.76 53.98 00M1301-ND. 11.93 208.50 696.00 2VB1 
3 Feston 66.29 46.23 19.81 53.98 00M1302-ND. 13.79 241.00 805.00 3VBI 
1 5 Feston 66.29 46.23 19.81 53.98 00M1303-ND 12.78 223.50 746.00 5VB1 
10 Feston 66.29 46.23 29.46 53.98 00M1304-ND. 14.27 249.50 833.00 10VB1 
20 Feston 85.30 5260 29.50 60.33 00M1634-ND 22.11 386.50 1291.00 20E81 
20 Feston 85.34 52.58 29.46 60.33 00M1305-ND. 22.11 386.50 1291.00 20VB1 
1 Wire Lead 2438 4623 16.76 53.98 00M1310-ND. 14.13 247.00 825.00 1VB3 
10 2 Wire Lead 24.38 46.23 16.76 53.98 00M1311-ND. 12.87 225.00 752.00 2VB3 
3 Wire Lead 33.53 46.23 19.81 53.98 00M1312-ND 14.70 257.00 858.00 3VB3 
5 Wire Lead 33.53 46.23 19.81 53.98 00M1313-ND. 13.53 236.50 790.00 5VB3 
10 Wire Lead 33.53 46.23 29.46 53.98 00M1314-ND. 14.93 261.00 872.00 10VB3 
4 20 Stud 87.88 52.58 29.46 60.33 COM1321-ND 26.05 455.50 1521.00 20VB6 
Series EDP — For General Purpose Application 
6 1 PCB 36.58 31.50 24.13 _ COM1364-ND 16.93 296.00 989.00 1EDP 
3 PCB 36.58 31.50 24.13 — COM1365-ND 15.82 276.50 924.00 SEDP 
Series EOP — For General Purpose Application 
6 1 PCB 36.58 31.50 19.81 = COM1366-ND 13.99 244.50 817.00 1EOP 
3 POB 36.58 31.50 _ 19.81 a COM1367-ND 12.78 223.50 746.00 SEOP 
Series EP — Line Filter For Switching Power Supply Noise Suppression 
2 3 Feston 97.80 5260 45.20 74.63 00M1619-ND 32.75 570.00 1912.00 3EP1 
10 Feston 168.10 5260 70.60 142.88 OOM1644-ND. 74.16 1296.50 4330.00 10EP1 
Series EXP — For Emission Control Applications 
5 3 PCB 66.29 28.70 41.15 = COM1370-ND 21.16 370.00 1236.00 3EXxP 
6 PCB 66.29 28.70 44.45 = COM1371-ND 34.26 599.00 2001.00 6EXP 
Series EZP — For Emission Control Applications 
5 2 PCB 66.29 28.70 44.45 = COM1368-ND 26.37 461.00 1540.00 2EzP 
3 POB 66.29 28.70 44.45 = COM1369-ND 27.08 473.50 1581.00 3EZP 
Series H — Line Filter For Healthcare Equipment 
1 6 Feston 57.20 46.10 16.70 53.98 OQM1608-ND. 13.01 227.50 760.00 6EH1 
Series HT — High Performance Line Filter For Medical Equipment 
2 6 Feston 90.40 54.60 46.00 74.63 OQM1606-ND. 44.02 769.50 2570.01 6EHT1 
Series K — Line Filter 
2 Feston 78.70 5260 23.10 60.33 00M1627-ND. 15.27 267.00 892.00 2VK1 
3 Feston 78.70 5260 29.50 60.33 00M1618-ND 18.13 317.00 1059.00 3VK1 
1 5 Feston 78.70 5260 29.50 60.33 00M1613-ND. 15.53 271.50 907.00 5VK1 
10 Feston 85.10 5260 29.50 60.33 00M1641-ND. 16.39 286.50 957.00 10VK1 
20 Feston 85.10 65.00 38.90 74.63 00M1632-ND. 24.71 432.00 1443.00 20VK1 
20 Feston 85.10 65.00 38.90 74.63 OOM1633-ND. 24.71 432.00 1443.00 20EK1 
4 20 Stud 87.90 65.00 38.90 74.63 COM1631-ND 28.57 499.50 1668.00 20VK6 
30 Stud 135.60 85.90 38.90 95.25 COM1625-ND 53.54 936.00 3126.00 30VK6 
10 2 Wire Lead 46.00 5260 23.10 60.33 O0M1626-ND. 16.47 288.00 962.00 2VK3 
5 Wire Lead 46.00 5260 29.50 60.33 OOM1612-ND. 17.50 306.00 1022.00 5VK3, 
Series MV — Multipurpose Line Filter For Medical Applications 
2 10 Feston 98.00 5280 38.90 74.63 OOM1642-ND 38.30 669.50 2236.00 10MV1 
Series N - High Performance Line Filter for Switching Power Supplies 
2 10 Feston 119.10 57.70 45.70 103.20 COM1649-ND. 80.57 1408.50 4704.00 1OVN1 
Series Q — Line Filters For Switching Power Supply Emissions Down to 10kHz 
2 3 Feston 97.80 5260 45.20 74.63 00M1651-ND. 49.76 870.00 2905.99 SEQ 
6 Feston 126.50 57.70 45.70 103.20 OOM1605-ND. 73.96 1293.00 4319.01 6EQI 
Series R — Line Filter, 2 Stage 
2 Feston 85.09 45.97 29.46 60.33 00M1331-ND. 21.94 383.50 1281.00 2vR1 
3 Feston 97.79 5258 29.46 74.63 00M1332-ND. 23.54 411.50 1374.00 3VRI 
2 5 Feston 97.79 5258 29.46 74.63 00M1333-ND 22.14 387.00 1293.00 5VR1 
10 Feston 97.79 5258 38.86 74.63 00M1334-ND. 23.22 406.00 1356.00 10VR1 
20 Feston 132.84 85.60 38.86 95.25 00M1335-ND. 56.34 985.00 3290.00 20VR1 
10 Stud 100.58 52.58 38.86 74.63 COM1360-ND 27.54 481.50 1608.00 10VR6 
2 Wire Lead 52.58 45.97 29.46 60.33 00M1341-ND. 24.25 424.00 1416.00 2VR3 
9 5 Wire Lead 65.02 5258 29.46 74.63 00M1343-ND 24.45 427.50 1428.00 5VR3 
10 Wire Lead 65.02. 52.58 38.86 74.63 00M1344-ND. 24.02 420.00 1403.00 10VR3 
Series S — Line Filter For Emission Control 
3 Feston 85.30 46.20 29.50 60.33 00M1617-ND. 28.83 504.00 1683.00 3VS1 
2 6 Feston 98.00 5280 38.90 74.63 0OM1603-ND. 28.83 504.00 1683.00 6VS1 
10 Feston 98.00 5280 38.90 7463 00M1640-ND. 33.95 593.50 1982.01 10VS1 
20 Feston 132.80 85.90 38.90 95.25 OOM1648-ND. 75.05 1312.00 4382.00 20VS1 
Series SK — Line Filter - High Performance K Series 
20 Stud 127.30 57.20 45.20 103.20 COM1630-ND 54.63 955.00 3190.01 20VSK6 
30 Stud 125.00 79.25 69.85 87.30 COM1624-ND 65.69 1148.50 3835.99 30VSK6 
40 Stud 152.40 79.25 55.40 88.90 COM1615-ND 72.76 1272.00 4248.00 40VSK6 
Series T — High Performance Line Filter For Switching Power Supplies 
6 Feston 90.40 5460 46.00 7463 O0M1604-ND. 44.27 774.00 2585.01 6ET1 
2 10 Feston 119.10 57.70 45.70 103.20 00M1643-ND. 63.95 1118.00 3734.01 10ET1 
10 Feston 119.10 57.70 45.70 103.20 COM1639-ND. 63.95 1118.00 3734.01 10VT1 
3 15 Feston 138.40 79.20. 55.40 88.90 COM1635-ND. 84.14 1471.00 4912.99 15ET1 
Series U — For Power Factor Corrected Power Supplies 
8 65 6EUP PCB 119.38 63.75 30.99 = COM1362-ND 69.24 1210.50 4043.00 6EUP 
2 6.5 6EU1 Faston 125.73 57.66 45.72 103.12 OOM1363-ND. 56.31 984.50 3287.99 6EU1 
Series V — Line Filter For Emission Control 
6 Feston 98.00 5280 38.90 74.63 00M1602-ND 32.58 569.50 1902.00 6W1 
10 Feston 98.00 5280 38.90 7463 OOM1638-ND. 36.75 642.50 2146.00 10W1 
20 Feston 132.80 85.90 38.90 95.25 OOM1629-ND. 78.51 1372.50 4584.01 20W1 
Series W — Line Filter For Emission Control, 2 Stage 
3 Feston 85.30 46.20 32.50 60.33 OQM1616-ND. 34.32 600.00 2004.00 38W\1 
2 6 Feston 98.00 5280 38.90 74.63 00M1601-ND. 34.32 600.00 2004.00 6W\1 
10 Feston 98.00 52.80 38.90 74.63 00M1637-ND. 39.38 688.50 2300.00 10VW1 
3 20 Feston 132.80 85.90 3890 95.25 O0M1628-ND 80.25 1403.00 4685.99 201 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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A DIVISION OF EASTEK INTERNATIONAL Power Line EMI Filters 


The EB series are general purpose EMI filters, which suppress high frequency conducted noise both into 
and out of the equipment through the power lines. The compact and low cost designs make these a good 


choice for cleaning up noisy power lines. 


The EK series are general purpose EMI filters with enhanced differential mode performance. They are 
effective in suppressing both common mode and differential mode noise. This series is a very good choice 
when it is required to comply with basic EMI emission regulations, such as FCC-A and VDE-A. 
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The ER series are high performance EMI filters with multi-stage design for both common mode and 
differential mode noise suppression. This series is most useful when attenuation is required for compliance 


with stringent EMI emission regulations such as FCC-B and VDE-B. 


UL544 and IEC601. 
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The HB series are general purpose EMI filters specially designed for medical and dental equipment, both 
patient care and nonpatient categories. The leakage current in this series is extremely low to satisfy the 
stringent leakage current limit imposed by safety regulations for medical and dental equipment, such as 
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Rated Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Eastek 
Fig. Amps Termination A B c D E Part No. 1 25 50 Part No. 
Series EB 
2A Faston 57.2 46.2 16.8 54.0 64.3 364-1000-ND 7.64 5.73 5.10 02EB11 
3A Faston 66.3 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1001-ND 8.83 6.62 5.89 03EB11 
1 6A Faston 66.3 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1002-ND 8.18 6.13 5.45 O6EB11 
10A Faston 66.3 46.2 29.5 54.0 64.3 364-1008-ND 9.21 6.91 6.14 10EB11 
20A Faston 85.3 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1003-ND 14.85 11.14 9.90 20EB11 
2A Wire 24.4 46.2 16.8 54.0 64.3 364-1004-ND 8.40 6.30 5.60 02EB33 
2 3A Wire 33.5 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1005-ND 9.58 7.19 6.39 03EB33 
6A Wire 33.5 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1006-ND 8.83 6.62 5.89 O06EB33 
10A Wire 33.5 46.2 29.5 54.0 64.3 364-1007-ND 9.74 7.31 6.49 10EB33 
3 10A Screw 69.1 46.2 29.5 54.0 64.3 364-1009-ND 11.78 8.84 7.85 10EB66 
20A Screw 87.9 62.6 29.5 60.3 71.4 364-1010-ND 17.50 13.13 11.67 20EB66 
4 30A Screw 135.6 85.9 38.9 95.2 106.7 364-1011-ND 33.42 25.07 22.28 30EB66 
1A 1EC320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 = 364-1012-ND 8.16 6.12 5.44 01EBM1 
5 3A 1EC320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 = 364-1013-ND 6.93 5.20 4.62 03EBM1 
6A 1EC320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 _— 364-1014-ND 6.86 5.15 4.58 O6EBM1 
10A 1EC320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 = 364-1015-ND 7.00 5.25 4.66 10EBM1 
Series EK 
2A Faston 78.7 52.6 23.1 60.3 71.4 364-1016-ND 9.76 7.32 6.51 02EK11 
3A Faston 78.7 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1017-ND 11.62 8.72 etd. O3EK11 
1 6A Faston 78.7 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1018-ND 9.94 7.45 6.63 O6EK11 
10A Faston 85.1 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1019-ND 10.69 8.02 7.13 10EK11 
20A Faston 85.1 65.0 38.9 74.6 85.1 364-1020-ND 16.61 12.46 11.07 20EK11 
2A Wire 46.0 52.6 23.1 60.3 71.4 364-1021-ND 10.75 8.06 TAL 02EK33 
2 3A Wire 46.0 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1022-ND 12.22 9.16 8.14 O03EK33 
6A Wire 46.0 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1023-ND 11.42 8.57 7.62 O6EK33 
10A Wire 52.6 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1024-ND 11.25 8.43 7.50 10EK33 
3A 1EC320/Faston 81.5 57.2 32.5 40.0 = 364-1025-ND 13.15 9.86 8.76 O3EKM1 
6 6A 1EC320/Faston 81.5 57.2 32.5 40.0 = 364-1026-ND 12.14 9.10 8.09 O6EKM1 
10A 1EC320/Faston 94.2 57.2 32.5 40.0 — 364-1027-ND 13.48 10.11 8.99 10EKM1 
3 10A Screw 87.9 52.6 29.5 60.3 71.4 364-1028-ND 13.20 9.90 8.80 10EK66 
20A Screw 87.9 65.0 38.9 74.6 85.1 364-1029-ND 19.21 14.40 12.80 20EK66 
4 30A Screw 135.6 85.9 38.9 95.2 106.7 364-1030-ND 35.98 26.98 23.98 30EK66 
Series ER 
2A Faston 85.1 46.0 29.5 60.3 70.6 364-1031-ND 14.75 11.06 9.83 02ER11 
3A Faston 97.8 52.6 29.5 74.6 85.1 364-1032-ND 15.82 11.87 10.55 03ER11 
if 6A Faston 97.8 52.6 29.5 74.6 85.1 364-1033-ND 14.87 11.15 9.91 O6ER11 
10A Faston 97.8 52.6 38.9 74.6 85.1 364-1034-ND 15.60 11.70 10.40 10ER11 
20A Faston 132.8 85.6 38.9 95.2 106.7 364-1035-ND 37.88 28.41 25.25 20ER11 
2A Wire 52.6 46.0 29.5 60.3 70.6 364-1036-ND 16.28 12.21 10.85 02ER33 
8 3A Wire 65.0 52.6 29.5 74.6 85.1 364-1037-ND 16.87 12.65 11.25 O03ER33 
6A Wire 65.0 52.6 29.5 74.6 85.1 364-1038-ND 16.43 12.33 10.96 O6ER33 
10A Wire 65.0 62.6 38.9 74.6 85.1 364-1039-ND 16.16 12.12 10.77 10ER33 
3A 1EC320/Faston 110.0 57.2 32.5 40.0 = 364-1040-ND 18.26 13.69 12.17 03ERM1 
6 6A 1EC320/Faston 110.0 57.2 32.5 40.0 = 364-1041-ND 17.23 12.92 11.48 O6ERM1 
10A 1EC320/Faston 110.0 57.2 38.9 40.0 = 364-1042-ND 18.53 13.90 12.36 10ERM1 
10A Screw 100.6 52.6 38.9 74.6 85.1 364-1043-ND 18.51 13.88 12.34 10ER66 
20A Screw 135.6 85.6 38.9 95.2 106.7 364-1044-ND 38.87 29.15 25.91 20ER66 
30A Screw 151.1 79.2 55.4 88.9 100.6 364-1045-ND 66.00 49.50 44.00 30ER66 
Series HB 
1 6A Faston 66.3 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1046-ND 8.34 6.25 5.56 O6HB11 
2 6A Wire 33.5 46.2 19.8 54.0 64.3 364-1047-ND 9.48 7.11 6.32 O6HB33 
5 6A 1EC320/Faston 54.5 50.3 20.8 40.0 _ 364-1048-ND 10.30 C2 6.86 O6HBM1 
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HBTS... SAL-A 123 


A i i DESCRIPTION VALUE 
. . . Dimensions in mm. 
Axial Solid AL Electrolytic Case sizes (Drom x Lnom in mm) 6.7 x 15.3 to 12.9 x 32.0 
Capacitors Rated capacitance range (E6 Series), CR 1.5 to 2200 pF 
Tolerance on CR +20% 
FEATURES: . . Rated voltage range, UR 6.3 to 40V 
+ Polarized aluminum electrolytic capacitors, solid electrolyte MnO2 
‘ A , A Category temperature range -55°C to +125°C 
+ Axial leads, aluminum case, ceramic seal, blue insulation sleeve. 
+ SAL-A: standard version Usable temperature range -80°C to +200°C 
+ Extremely long useful life: 20,000 hours at 125°C Endurance test at 155 and 125°C 5000 and 8000 hours 
+ Extended usable temperature range up to 200°C Useful life at 40°C, Ip applied 450,000 hours 
+ Excellent low temperature impedance and ESR behavior Shelf life at 0 V, 125°C. 500 hours 
+ Charge and discharge proof, application with 0 resistance allowed Based on sectional specification IEC 384-4/CECC 30300 
* Reverse DC voltage up to 0.3 x Up allowed Detail specification IEC384-4-2/CECC 30302 
+ AC vol 0.8 i d 
fete betes I ee eve high relat and high Stability Sinate Sao ee 
+ Advanced technology to achieve high reliability and high stabili 
- 7 " 7 if (DIN 40040; NF 620-600) 55/125/56 (FKD; 434) 
APPLICATIONS: CNET LNZ 44-04 COS-C (PTT) 
+ EDP, telecommunications, general industrial, automotive, military and space Form BA: Taped in box (ammopack) Approvals Gam-t-1 (MIL) 
+ Smoothing, filtering, buffering, timing CECC 30302-003 
+ For power supplies, DC/DC converters 
WV Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Box Pricing BC Components 
(VDC) (uF) Curr. (yA) tand Curr. (mA) [y D d Part No. 1 10 Part No. 100 500 1,000 5,000 Part No. 
47 15 0.180 58 15.3 6.7 0.6 4264PHCT-ND 3.69 33.83 4264PHTB-ND 289.05 1181.58 1835.81 1732.40/M) 2222 123 13479 
68 21 0.180 83 15.3 6.7 0.6 4265PHCT-ND 3.69 33.83 4265PHTB-ND 289.05 1181.58 1835.81 1732.40/M) 2222 123 13689 
150 47 0.180 160 20.4 7.6 0.6 4266PHCT-ND 3.85 35.26 4266PHTB-ND 301.27 1231.53 1913.42  1805.64/M| 2222 123 13151 
6.3 330 104 0.180 330 23.3 9.3 0.6 4267PHCT-ND 4.11 37.68 4267PHTB-ND 321.95 1316.07 2044.77 = 1929.58/M| 2222 123 13331 
680 214 0.180 680 32 10.3 0.6 4268PHCT-ND 4.49 44.11 4268PHTB-ND 351.33 1436.15 2231.33 2105.64/M| 2222 123 13681 
1000 315 0.180 940 32 12.9 0.6 4269PHCT-ND 5.17 47.41 4269PHTB-ND 405.14 1656.13 2573.12  2428.17/M| 2222 123 13102 
1500 473 0.180 1220 32 12.9 0.6 4270PHCT-ND 6.01 55.11 4270PHTB-ND 470.94 1925.11 2991.03  2822.54/M) 2222 123 13152 
33 17 0.180 63 15.3 6.7 0.6 4271PHCT-ND 3.69 33.83 4271PHTB-ND 289.05 1181.58 1835.81 1732.40/M) 2222 123 14339 
47 24 0.180 83 15.3 6.7 0.6 4272PHCT-ND 3.69 33.83 4272PHTB-ND 289.05 1181.58 1835.81 1732.40/M) 2222 123 14479 
68 34 0.180 110 20.4 7.6 0.6 4273PHCT-ND 3.85 35.26 4273PHTB-ND 301.27 1231.53 1913.42  1805.64/M| 2222 123 14689 
100 50 0.180 160 20.4 7.6 0.6 4274PHCT-ND 3.85 35.26 4274PHTB-ND 301.27 1231.53 1913.42  1805.64/M| 2222 123 14101 
10 150 75 0.180 240 23.3 9.3 0.6 4275PHCT-ND 4.13 37.87 4275PHTB-ND 323.60 1322.79 2055.21 1939.44/M| 2222 123 14151 
220 110 0.180 350 23.3 9.3 0.6 4276PHCT-ND 4.13 37.87 4276PHTB-ND 323.60 1322.79 2055.21 1939.44/M| 2222 123 14221 
330 165 0.180 490 32 10.3 0.8 4277PHCT-ND 4.46 40.92 4277PHTB-ND 349.68 1429.42 2220.88  2095.78/M| 2222 123 14331 
470 235 0.180 570 32 10.3 0.8 4278PHCT-ND 4.49 414.11 4278PHTB-ND 351.33 1436.15 2231.33 2105.64/M| 2222 123 14471 
680 340 0.180 760 32 12.9 0.8 4279PHCT-ND 5.17 47.41 4279PHTB-ND 405.14 1656.13 2573.12  2428.17/M| 2222 123 14681 
1000 500 0.180 1000 32 12.9 0.8 4280PHCT-ND 6.01 55.11 4280PHTB-ND 470.94 1925.11 2991.03  2822.54/M) 2222 123 14102 
10 16 0.140 31 15.3 6.7 0.6 4281PHCT-ND 3.69 33.83 4281PHTB-ND 289.05 1181.58 1835.81 1732.40/M) 2222 123 15109 
15 24 0.140 47 15.3 6.7 0.6 4282PHCT-ND 3.69 33.83 4282PHTB-ND 289.05 1181.58 1835.81 1732.40/M) 2222 123 15159 
22 35 0.140 63 15.3 6.7 0.6 4283PHCT-ND 3.69 33.83 4283PHTB-ND 289.05 1181.58 1835.81 1732.40/M) 2222 123 15229 
33 55 0.140 89 20.4 7.6 0.6 4284PHCT-ND 3.85 35.26 4284PHTB-ND 301.27 1231.53 1913.42  1805.64/M| 2222 123 15339 
47 75 0.140 120 20.4 7.6 0.6 4285PHCT-ND 3.85 35.26 4285PHTB-ND 301.27 1231.53 1913.42  1805.64/M| 2222 123 15479 
16 68 110 0.140 180 20.4 7.6 0.6 4286PHCT-ND 3.85 35.26 4286PHTB-ND 301.27 1231.53 1913.42  1805.64/M| 2222 123 15689 
100 160 0.140 260 23.3 9.3 0.6 4287PHCT-ND 4.13 37.87 4287PHTB-ND 323.60 1322.79 2055.21 1939.44/M| 2222 123 15101 
150 240 0.160 310 23.3 9.3 0.6 4288PHCT-ND 4.13 37.87 4288PHTB-ND 323.60 1322.79 2055.21 1939.44/M| 2222 123 15151 
220 350 0.160 420 32 10.3 0.8 4289PHCT-ND 4.44 40.73 4289PHTB-ND 348.04 1422.70 2210.44 2085.92/M| 2222 123 15221 
330 500 0.160 510 32 10.3 0.8 4290PHCT-ND 4.44 40.73 4290PHTB-ND 348.04 1422.70 2210.44  2085.92/M| 2222 123 15331 
470 750 0.160 680 32 12.9 0.8 4291PHCT-ND 5.19 47.60 4291PHTB-ND 406.79 1662.86 2583.57 2438.03/M| 2222 123 15471 
680 870 0.160 850 32 12.9 0.8 4292PHCT-ND 6.01 55.11 4292PHTB-ND 470.94 1925.11 2991.03  2822.54/M| 2222 123 15681 
10 25 0.140 43 15.3 6.7 0.6 4293PHCT-ND 3.69 33.83 4293PHTB-ND 289.05 1181.58 1835.81 1732.40/M) 2222 123 16109 
15 35 0.140 60 15.3 6.7 0.6 4294PHCT-ND 3.69 33.83 4294PHTB-ND 289.05 1181.58 1835.81 1732.40/M) 2222 123 16159 
22 55 0.140 88 20.4 7.6 0.6 4295PHCT-ND 3.85 35.26 4295PHTB-ND 301.27 1231.53 1913.42  1805.64/M| 2222 123 16229 
33 85 0.140 130 20.4 7.6 0.6 4296PHCT-ND 3.65 33.49 4296PHTB-ND 286.21 1169.96 1817.75  1715.36/M| 2222 123 16339 
25 47 100 0.140 160 20.4 7.6 0.6 4297PHCT-ND 3.85 35.26 4297PHTB-ND 301.27 1231.53 1913.42  1805.64/M| 2222 123 16479 
68 170 0.140 230 23.3 9.3 0.6 4298PHCT-ND 4.11 37.68 4298PHTB-ND 321.95 1316.07 2044.77 = 1929.58/M) 2222 123 16689 
100 250 0.160 250 23.3 9.3 0.6 4299PHCT-ND 4.13 37.87 4299PHTB-ND 323.60 1322.79 2055.21 1939.44/M| 2222 123 16101 
150 400 0.160 350 32 10.3 0.8 4300PHCT-ND 4.42 40.51 4300PHTB-ND 346.16 1415.02 2198.50  2074.65/M| 2222 123 16151 
220 550 0.160 460 32 12.9 0.8 4301PHCT-ND 5.15 47.19 4301PHTB-ND 403.26 1648.45 2561.18  2416.90/M| 2222 123 16221 
330 800 0.160 600 32 12.9 0.8 4302PHCT-ND 5.95 54.51 4302PHTB-ND 465.77 1903.98 2958.19  2791.55/M| 2222 123 16331 
1.0 5.0 0.120 4.0 15.3 6.7 0.6 4303PHCT-ND 3.67 33.63 4303PHTB-ND 287.41 1174.86 1825.36  1722.54/M| 2222 123 10108 
1.5 5.0 0.120 7.0 15.3 6.7 0.6 4304PHCT-ND 3.67 33.63 4304PHTB-ND 287.41 1174.86 1825.36 1722.54/M| 2222 123 10158 
2.2 5.0 0.120 10 15.3 6.7 0.6 4305PHCT-ND 3.67 33.63 4305PHTB-ND 287.41 1174.86 1825.36  1722.54/M| 2222 123 10228 
3.3 7.0 0.120 14 15.3 6.7 0.6 4306PHCT-ND 3.69 33.83 4306PHTB-ND 289.05 1181.58 1835.81 1732.40/M) 2222 123 10338 
47 10 0.120 20 15.3 6.7 0.6 4307PHCT-ND 3.69 33.83 4307PHTB-ND 289.05 1181.58 1835.81 1732.40/M) 2222 123 10478 
6.8 15 0.120 27 15.3 6.7 0.6 4308PHCT-ND 3.69 33.83 4308PHTB-ND 289.05 1181.58 1835.81 1732.40/M) 2222 123 10688 
35 10 20 0.120 37 20.4 7.6 0.6 4309PHCT-ND 3.85 35.26 4309PHTB-ND 301.27 1231.53 1913.42  1805.64/M| 2222 123 10109 
15 30 0.120 53 20.4 7.6 0.6 4310PHCT-ND 3.85 35.26 4310PHTB-ND 301.27 1231.53 1913.42  1805.64/M| 2222 123 10159 
22 45 0.120 78 20.4 7.6 0.6 4311PHCT-ND 3.89 35.64 4311PHTB-ND 304.56 1244.98 1934.32  1825.36/M| 2222 123 10229 
33 65 0.120 120 23.3 9.3 0.6 4312PHCT-ND 4.13 37.87 4312PHTB-ND 323.60 1322.79 2055.21 1939.44/M) 2222 123 10339 
47 95 0.120 140 23.3 9.3 0.6 4313PHCT-ND 4.11 37.68 4313PHTB-ND 321.95 1316.07 2044.77 = 1929.58/M) 2222 123 10479 
68 135 0.160 170 32 10.3 0.8 4314PHCT-ND 4.42 40.51 4314PHTB-ND 346.16 1415.02 2198.50  2074.65/M| 2222 123 10689 
100 200 0.160 220 32 12.9 0.8 4315PHCT-ND 5.17 47.41 4315PHTB-ND 405.14 1656.13 2573.12  2428.17/M| 2222 123 10101 
150 300 0.160 290 32 12.9 0.8 4316PHCT-ND 6.01 55.11 4316PHTB-ND 470.94 1925.11 2991.03 2822.54/M| 2222 123 10151 
2.2 9.0 0.120 11 15.3 6.7 0.6 4317PHCT-ND 3.74 34.24 4317PHTB-ND 292.58 1195.99 1858.20 1753.52/M| 2222 123 17228 
3.3 13 0.120 16 15.3 6.7 0.6 4318PHCT-ND 3.74 34.24 4318PHTB-ND 292.58 1195.99 1858.20 1753.52/M| 2222 123 17338 
47 19 0.120 22 15.3 6.7 0.6 4319PHCT-ND 3.74 34.24 4319PHTB-ND 292.58 1195.99 1858.20 1753.52/M| 2222 123 17478 
6.8 or 0.120 28 15.3 6.7 0.6 4320PHCT-ND 3.74 34.24 4320PHTB-ND 292.58 1195.99 1858.20 1753.52/M| 2222 123 17688 
10 40 0.120 41 20.4 7.6 0.6 4321PHCT-ND 3.89 35.64 4321PHTB-ND 304.56 1244.98 1934.32  1825.36/M| 2222 123 17109 
40 15 60 0.120 61 20.4 7.6 0.6 4322PHCT-ND 3.91 35.86 4322PHTB-ND 306.44 1252.67 1946.26 1836.62/M| 2222 123 17159 
22 90 0.120 89 23.3 9.3 0.6 4323PHCT-ND 4.18 38.28 4323PHTB-ND 327.12 1337.20 2077.60 1960.57/M| 2222 123 17229 
33 130 0.120 120 23.3 9.3 0.6 4324PHCT-ND 4.18 38.28 4324PHTB-ND 327.12 1337.20 2077.60 1960.57/M| 2222 123 17339 
47 190 0.120 160 32 10.3 0.8 4325PHCT-ND 4.49 44.11 4325PHTB-ND 351.33 1436.15 2231.33 2105.64/M) 2222 123 17479 
68 270 0.160 170 32 10.3 0.8 4326PHCT-ND 4.49 44.11 4326PHTB-ND 351.33 1436.15 2231.33 2105.64/M| 2222 123 17689 
100 400 0.160 220 32 12.9 0.8 4327PHCT-ND 5.24 48.02 4327PHTB-ND 410.31 1677.27 2605.96  2459.16/M| 2222 123 17101 
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* im, i DESCRIPTION VALUE 
open Dim. inmm.| | Case sizes (20nom x Lnom in) 45x 10t0 10x25 70x 3010 21x40 
‘COMPONENTS AS M 02 1 ID j= L ee Rated capacitance range, GR 0.47 to 15,000 UF 
: ge @d Tolerance on CR 420% 
Axial Standard Miniature LI Rated voltage range, UR SEICHLw 
Electrolytic C it | Boge test a 85°C Un 6310 25V 7,000 hi = aa 000 h 
lurance test at 85° IR=6.3 to A jours , jours 
ec ro y Ic apacl ors I UR =40to 100 V 2,000 hours 5,000 hours 
FEATURES: - Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid + Axial leads, cylindrical Useful life at 85°C 2,500 hours 8,000 hours. 
aluminum case, insulated with a blue sleeve * Charge and discharge proof * Case 010mm Case size 10 x 30 and above are bulk Useful life at 40°C, 1.4 x IR applied 70,000 hours 200,000 hours: 
x 30mm to 21mm x 40 mm with pressure relief + Taped versions up to case 15mm x 30 Form BA: Taped in box (ammopack) Shelf life at 0 V, 85°C 500 hours 500 hours 
mm available for automatic insertion » Miniaturized, high CV-product per unit volume *Case@D x L= Based on sectional specification: TEC 384-4/CECC 30300} 1EC384-4/CEOC 30300 
APPLICATIONS: + G " : 5. ba f 4.5x10to8x 11mm UR=6.3 to 25V @ grade LL grade 
: * General purpose, industrial, automotive, audio-video + Coupling, ** Case QD x L= UR =40 to 100 V LL grade LL grade 
decoupling, smoothing, filtering, buffering and timing + Portable and mobile equipment = 
(small size, low mass) * Low mounting height boards, vibration and shock resistant. So xastoloxeomm Climatic category IEC 68 (DIN 40040) 40/085/56 (GFF) 
wv Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Pricing* Digi-Key Pricing* BC Components 
(VDC) (uF) Curr. (uA) tané Curr. (mA) L D d Part No. 10 100 | Part No. 500 1,000 5,000 10,000 | Part No. 
470 22 0.250 260 At 8 0.6 4000PHCT-ND 47 3.99 31.26 | 4000PHTB-ND 127.76 198.51 187.33/M_ —-172.73/M| 2222 021 33471 
6.3 1000 42 0.250 440 18 8 0.8 4001PHCT-ND 53 4.50 35.25 | 4001PHTB-ND 144.10 223.88 211.27/M —194.81/M| 2222 021 33102 
2200 87 0.290 710 25 10 0.8 4002PHCT-ND 89 7.65 59.93 | 4002PHTB-ND 244.96 380.60 359.16/M___331.17/M| 2222 021 90589 
100 10 0.200 100 10 4.5 0.6 4003PHCT-ND 32 2.76 21.62 | 4003PHTB-ND = 137.31 129.58/M = 119.48/M| 2222 021 34101 
220 17 0.200 160 10 6 0.6 4004PHCT-ND 36 3.12 24.44 | 4004PHTB-ND = 155.22 146.48/M = 135.07/M| 2222 021 34221 
330 24 0.200 230 1 8 0.6 4005PHCT-ND 47 3.99 31.26 | 4005PHTB-ND 127.76 198.51 187.33/M = 172.73/M| 2222 021 34331 
470 32 0.200 310 18 6.5 0.8 4006PHCT-ND 49 4.17 32.67 | 4006PHTB-ND = 207.46 195.78/M = 180.52/M| 2222 021 34471 
680 45 0.200 400 18 8 0.8 4007PHCT-ND 53 4.50 35.25 | 4007PHTB-ND 144.10 223.88 211.27/M —194.81/M| 2222 021 34681 
1000 64 0.200 550 18 10 0.8 4008PHCT-ND 65 5.55 43.48 | 4008PHTB-ND 177.72 276.12 260.57/M  240.26/M| 2222 021 34102 
10 1500 94 0.230 690 25 10 0.8 4009PHCT-ND 85 7.29 57.11 | 4009PHTB-ND 233.43 362.68 342.26/M  315.59/M| 2222 021 90525 
1500 94 0.230 740 30 10 0.8 4010PHBK-ND 1.21 10.35 81.08 = 331.42 514.92 485.92/M  448.06/M| 2222 021 14152 
2200 136 0.250 800 30 12.5 0.8 4011PHBK-ND 1.35 11.55 90.48 = 369.84 574.62 542.26/M  500.00/M| 2222 021 14222 
3300 202 0.270 1000 30 12.5 0.8 4012PHBK-ND 1.38 11.82 92.59 = 378.49 588.06 554.93/M  511.69/M| 2222 021 14332 
4700 286 0.290 1180 30 15 0.8 4013PHBK-ND 1.58 13.56 106.22 = 434.21 674.62 636.62/M  587.02/M| 2222 021 14472 
6800 412 0.340 1480 30 18 0.8 4014PHBK-ND 1.84 15.75 123.38 = 504.33 783.58 739.44/M 681.82/M| 2222 021 14682 
10000 604 0.400 1860 38 18 0.8 4015PHBK-ND 2.33 19.98 156.51 = 639.78 994.02 938.03/M  864.94/M| 2222 021 14103 
15000 904 0.500 2250 38 21 0.8 4016PHBK-ND 2.94 25.20 197.40 = 806.93 1253.73 1183.10/M__1090.91/M| 2222 021 14153 
68 11 0.160 90 10 45 0.6 4017PHCT-ND 32 2.76 21.62 | 4017PHTB-ND = 137.31 129.58/M —- 119.48/M|] 2222 021 35689 
150 18 0.160 140 10 6 0.6 4018PHCT-ND 36 3.12 24.44 | 4018PHTB-ND = 155.22 146.48/M = 135.07/M| 2222 021 35151 
220 25 0.160 210 1 8 0.6 4019PHCT-ND A7 3.99 31.26 | 4019PHTB-ND 127.76 198.51 187.33/M = 172.73/M| 2222 021 35221 
330 36 0.160 290 18 6.5 0.8 4020PHCT-ND 7 3.99 31.26 | 4020PHTB-ND = 198.51 187.33/M = 172.73/M| 2222 021 35331 
470 49 0.160 380 18 8 0.8 4021PHCT-ND 55 4.68 36.66 | 4021PHTB-ND 149.86 232.83 219.72/M 202.60/M| 2222 021 35471 
680 69 0.160 500 18 10 0.8 4022PHCT-ND 67 5.70 44.65 | 4022PHTB-ND 182.52 283.58 267.61/M  246.76/M| 2222 021 35681 
16 1000 100 0.160 660 25 10 0.8 4023PHCT-ND 85 7.29 57.11 | 4023PHTB-ND 233.43 362.68 342.26/M  315.59/M| 2222 021 90518 
1000 100 0.160 700 30 10 0.8 4024PHBK-ND 1.21 10.41 81.55 = 333.34 517.91 488.74/M  450.65/M| 2222 021 15102 
1500 148 0.190 740 30 12.5 0.8 4025PHBK-ND 1.35 11.61 90.95 = 371.77 577.61 545.07/M  502.60/M| 2222 021 15152 
2200 216 0.210 890 30 12.5 0.8 4026PHBK-ND 1.37 11.76 92.12 = 376.57 585.07 562.12/M  509.09/M| 2222 021 15222 
3300 321 0.230 1130 30 15 0.8 4027PHBK-ND 1.58 13.56 106.22 — 434.21 674.62 636.62/M  587.02/M| 2222 021 15332 
4700 455 0.250 1410 30 18 0.8 4028PHBK-ND 1.83 15.72 123.14 = 503.37 782.09 738.03/M  680.52/M| 2222 021 15472 
6800 656 0.300 1780 38 18 0.8 4029PHBK-ND 2.31 19.83 155.34 = 634.98 986.56 930.99/M  858.45/M| 2222 021 15682 
10000 964 0.360 2170 38 21 0.8 4030PHBK-ND 2.89 24.78 194.11 = 793.48 1232.83 1163.38/M__1072.73/M| 2222 021 15103 
47 11 0.140 80 10 4.5 0.6 4031PHCT-ND 32 2.76 21.62 | 4031PHTB-ND = 137.31 129.58/M —- 119.48/M| 2222 021 36479 
100 19 0.140 150 10 6.0 0.6 4032PHCT-ND 36 3.12 24.44 | 4032PHTB-ND = 155.22 146.48/M = 135.07/M| 2222 021 36101 
150 27 0.140 190 ti 8.0 0.6 4033PHCT-ND A7 3.99 31.26 | 4033PHTB-ND 127.76 198.51 187.33/M = 172.73/M| 2222 021 90535 
150 27 0.140 210 18 6.5 0.8 4034PHCT-ND 47 3.99 31.26 | 4034PHTB-ND = 198.51 187.33/M = 172.73/M| 2222 021 36151 
220 37 0.140 250 18 6.5 0.8 4035PHCT-ND 47 3.99 31.26 | 4035PHTB-ND = 198.51 187.33/M = 172.73/M| 2222 021 36221 
330 54 0.140 340 18 8.0 0.8 4036PHCT-ND 53 4.50 35.25 | 4036PHTB-ND 144.10 223.88 211.27/M = 194.81/M| 2222 021 36331 
470 75 0.140 450 18 10 0.8 4037PHCT-ND 65 5.55 43.48 | 4037PHTB-ND 177.72 276.12 260.57/M  240.26/M| 2222 021 36471 
25: 680 106 0.140 560 25 10 0.8 4038PHCT-ND 85 7.29 57.11 | 4038PHTB-ND 233.43 362.68 342.26/M  315.59/M| 2222 021 90528 
680 106 0.140 640 30 10 0.8 4039PHBK-ND 1.21 10.41 81.55 = 333.34 517.91 488.74/M  450.65/M| 2222 021 16681 
1000 154 0.140 720 30 12.5 0.8 4040PHBK-ND 1.36 11.67 91.42 = 373.69 580.59 547.89/M  505.20/M| 2222 021 16102 
1500 229 0.170 790 30 12.5 0.8 4041PHBK-ND 1.37 11.76 92.12 = 376.57 585.07 552.12/M  509.09/M| 2222 021 16152 
2200 334 0.190 1030 30 15 0.8 4042PHBK-ND 1.58 13.56 106.22 = 434.21 674.62 636.62/M  587.02/M| 2222 021 16222 
3300 499 0.210 1310 30 18 0.8 4043PHBK-ND 1.85 15.84 124.08 = 507.22 788.06 743.67/M  685.72/M| 2222 021 16332 
4700 709 0.230 1680 38 18 0.8 4044PHBK-ND 2.33 19.95 156.28 = 638.82 992.53 936.62/M  863.64/M| 2222 021 16472 
6800 1024 0.280 2070 38 21 0.8 4045PHBK-ND 2.92 24.99 195.76 = 800.21 1243.28 1173.24/M__1081.82/M| 2222 021 16682 
22 9.0 0.110 60 10 45 0.6 4046PHCT-ND 32 2.76 21.62 | 4046PHTB-ND = 137.31 129.58/M = 119.48/M| 2222 021 37229 
47 15 0.110 110 10 6.0 0.6 4047PHCT-ND .36 3.12 24.44 | 4047PHTB-ND = 155.22 146.48/M = 135.07/M| 2222 021 37479 
100 28 0.110 170 i | 8.0 0.6 4048PHCT-ND 47 3.99 31.26 | 4048PHTB-ND 127.76 198.51 187.33/M —_172.73/M| 2222 021 90538 
100 28 0.110 190 18 6.5 0.8 4049PHCT-ND A7 3.99 31.26 | 4049PHTB-ND = 198.51 187.33/M = 172.73/M| 2222 021 37101 
150 40 0.110 250 18 8 0.8 4050PHCT-ND 49 4.17 32.67 | 4050PHTB-ND 133.53 207.46 195.78/M 180.52/M| 2222 021 37151 
220 57 0.110 330 18 10 0.8 4051PHCT-ND 65 5.55 43.48 | 4051PHTB-ND 177.72 276.12 260.57/M  240.26/M| 2222 021 37221 
330 83 0.110 430 25 10 0.8 4052PHCT-ND 83 7.08 55.46 | 4052PHTB-ND 226.71 352.24 332.40/M 306.50/M] 2222 021 37331 
40 470 117 0.110 520 25 10 0.8 4053PHCT-ND 85 7.29 57.11 | 4053PHTB-ND 233.43 362.68 342.26/M  315.59/M| 2222 021 90515 
470 117 0.120 570 30 10 0.8 4054PHBK-ND 1.22 10.44 81.78 = 334.30 519.40 490.14/M  451.95/M| 2222 021 17471 
680 167 0.120 620 30 12.5 0.8 4055PHBK-ND 1.36 11.67 91.42 = 373.69 580.59 547.89/M  505.20/M| 2222 021 17681 
1000 244 0.120 770 30 12.5 0.8 4056PHBK-ND 1.41 12.09 94.71 — 387.14 601.49 567.61/M  523.38/M| 2222 021 17102 
1500 364 0.150 930 30 15 0.8 4057PHBK-ND 1.60 13.74 107.63 = 439.97 683.58 645.07/M  594.81/M| 2222 021 17152 
2200 532 0.170 1200 30 18 0.8 4058PHBK-ND 2.14 18.30 143.35 = 585.99 910.44 859.16/M  792.21/M| 2222 021 17222 
3300 796 0.190 1550 38 18 0.8 4059PHBK-ND 2.43 20.85 163.33 = 667.64 1037.31 978.88/M  902.60/M| 2222 021 17332 
4700 1132 0.210 1880 38 21 0.8 4060PHBK-ND 2.99 25.62 200.69 = 820.38 1274.62 1202.82/M__1109.09/M| 2222 021 17472 
0.47 4.2 0.090 8.0 10 4.5 0.6 4061PHCT-ND .28 2.40 18.80 | 4061PHTB-ND = 119.40 112.68/M = 103.90/M] 2222 021 38477 
1.0 44 0.090 12 10 4.5 0.6 4062PHCT-ND .28 2.40 18.80 | 4062PHTB-ND = 119.40 112.68/M — 103.90/M| 2222 021 38108 
2.2 48 0.090 21 10 4.5 0.6 4063PHCT-ND .28 2.40 18.80 | 4063PHTB-ND = 119.40 112.68/M — 103.90/M| 2222 021 38228 
3.3 5.2 0.090 25 10 45 0.6 4064PHCT-ND .28 2.40 18.80 | 4064PHTB-ND = 119.40 112.68/M_ — 103.90/M| 2222 021 38338 
47 5.8 0.090 31 10 45 0.6 4065PHCT-ND .28 2.40 18.80 | 4065PHTB-ND = 119.40 112.68/M_ —103.90/M| 2222 021 38478 
10 7.8 0.080 50 10 4.5 0.6 4066PHCT-ND .28 2.40 18.80 | 4066PHTB-ND = 119.40 112.68/M = 103.90/M| 2222 021 38109 
15 9.5 0.080 55 10 4.5 0.6 4067PHCT-ND 32 2.76 21.62 | 4067PHTB-ND = 137.31 129.58/M = 119.48/M| 2222 021 38159 
22 12 0.080 90 10 6.0 0.6 4068PHCT-ND 32 2.76 21.62 | 4068PHTB-ND = 137.31 129.58/M = 119.48/M| 2222 021 38229 
33 16 0.080 100 10 6.0 0.6 4069PHCT-ND 36 3.12 24.44 | 4069PHTB-ND = 155.22 146.48/M = 135.07/M| 2222 021 38339 
47 22 0.080 140 a 8.0 0.6 4070PHCT-ND 49 417 32.67 | 4070PHTB-ND 133.53 207.46 195.78/M = 180.52/M| 2222 021 90542 
47 22 0.080 150 18 6.5 0.8 4071PHCT-ND 42 3.63 28.44 | 4071PHTB-ND = 180.60 170.43/M_ —-157.15/M| 2222 021 38479 
63 68 30 0.080 160 1 8.0 0.6 4072PHCT-ND 49 417 32.67 | 4072PHTB-ND 133.53 207.46 195.78/M —180.52/M| 2222 021 90545 
68 30 0.080 170 18 6.5 0.8 4073PHCT-ND 49 4.17 32.67 | 4073PHTB-ND = 207.46 195.78/M = 180.52/M| 2222 021 38689 
100 42 0.080 250 18 8.0 0.8 4074PHCT-ND 55 4.68 36.66 | 4074PHTB-ND 149.86 232.83 219.72/M  202.60/M| 2222 021 38101 
150 61 0.080 320 18 10 0.8 4075PHCT-ND 67 5.70 44.65 | 4075PHTB-ND 182.52 283.58 267.61/M  246.76/M| 2222 021 38151 
220 88 0.080 430 25 10 0.8 4076PHCT-ND 87 7.44 58.28 | 4076PHTB-ND 238.24 370.15 349.30/M  322.08/M| 2222 021 90512 
220 88 0.080 480 30 10 0.8 4077PHBK-ND 1.20 10.32 80.84 = 330.46 513.43 484.51/M  446.76/M| 2222 021 18221 
330 129 0.080 530 30 12.5 0.8 4078PHBK-ND 1.34 11.46 89.77 = 366.96 570.15 538.03/M  496.11/M| 2222 021 18331 
470 182 0.080 630 30 12.5 0.8 4079PHBK-ND 1.37 11.73 91.89 375.61 583.58 550.71/M 507.80/M| 2222 021 18471 
680 261 0.080 830 30 15 0.8 4080PHBK-ND 1.55 13.32 104.34 = 426.52 662.68 625.36/M  576.63/M| 2222 021 18681 
1000 382 0.080 1120 30 18 0.8 4081PHBK-ND 1.80 15.45 121.03 494.73 768.65 725.36/M  668.84/M| 2222 021 18102 
1500 571 0.110 1350 38 18 0.8 4082PHBK-ND 2.31 19.80 155.10 = 634.02 985.07 929.58/M  857.15/M| 2222 021 18152 
2200 836 0.130 1780 38 21 0.8 4083PHBK-ND 2.87 24.57 192.47 SS 786.76 1222.38 1153.52/M__1063.64/M| 2222 021 18222 
1.0 4.6 0.080 14 10 4.5 0.6 4084PHCT-ND -30 2.61 20.45 | 4084PHTB-ND = 129.85 122.54/M —- 112.99/M] 2222 021 39108 
2.2 5.3 0.080 20 10 4.5 0.6 4085PHCT-ND .30 2.61 20.45 | 4085PHTB-ND = 129.85 122.54/M = 112.99/M| 2222 021 39228 
47 7.0 0.080 30 10 4.5 0.6 4086PHCT-ND .34 2.94 23.03 | 4086PHTB-ND = 146.27 138.03/M = 127.28/M| 2222 021 39478 
10 10 0.080 65 10 6.0 0.6 4087PHCT-ND .34 2.94 23.03 | 4087PHTB-ND = 146.27 138.03/M 127.28/M| 2222 021 39109 
15 13 0.080 77 1 8.0 0.6 4088PHCT-ND 47 3.99 31.26 | 4088PHTB-ND 127.76 198.51 187.33/M = 172.73/M| 2222 021 90548 
15 13 0.080 85 18 6.5 0.8 4089PHCT-ND 42 3.63 28.44 | 4089PHTB-ND = 180.60 170.43/M_ —-157.15/M| 2222 021 39159 
22 17 0.080 95 ti 8.0 0.6 4090PHCT-ND 49 4.17 32.67 | 4090PHTB-ND 133.53 207.46 195.78/M — 180.52/M| 2222 021 90552 
22 Ay 0.080 100 18 6.5 0.8 4091PHCT-ND 44 3.81 29.85 | 4091PHTB-ND = 189.55 178.88/M  164.94/M| 2222 021 39229 
33 24 0.080 120 18 6.5 0.8 4092PHCT-ND 49 4.17 32.67 | 4092PHTB-ND = 207.46 195.78/M = 180.52/M| 2222 021 39339 
100 47 32 0.080 160 18 8.0 0.8 4093PHCT-ND 57 4.86 38.07 | 4093PHTB-ND 155.62 241.79 228.17/M 210.39/M| 2222 021 39479 
68 45 0.080 220 18 10 0.8 4094PHCT-ND 69 5.91 46.30 | 4094PHTB-ND 189.25 294.03 277.47/M —255.85/M| 2222 021 39689 
100 64 0.080 300 25 10 0.8 4095PHCT-ND 91 7.80 61.10 | 4095PHTB-ND 249.77 388.06 366.20/M  337.67/M| 2222 021 90532 
100 64 0.070 360 30 10 0.8 4096PHBK-ND 1.21 10.41 81.55 = 333.34 517.91 488.74/M  450.65/M| 2222 021 19101 
150 94 0.070 420 30 12.5 0.8 4097PHBK-ND 1.38 11.82 92.59 = 378.49 588.06 554.93/M  511.69/M| 2222 021 19151 
220 136 0.080 460 30 12.5 0.8 4098PHBK-ND 1.40 11.97 93.77 = 383.29 595.52 561.98/M  518.19/M| 2222 021 19221 
330 202 0.090 580 30 15 0.8 4099PHBK-ND 1.60 13.74 107.63 = 439.97 683.58 645.07/M  594.81/M| 2222 021 19331 
470 286 0.090 740 30 18 0.8 4100PHBK-ND 1.88 16.14 126.43 = 516.82 802.98 757.75/M  698.71/M| 2222 021 19471 
680 412 0.090 1050 38 18 0.8 4101PHBK-ND 2.38 20.43 160.04 = 654.19 1016.41 959.16/M  884.42/M| 2222 021 19681 
1000 604 0.100 1260 38 21 0.8 4102PHBK-ND 2.99 25.62 200.69 = 820.38 1274.62 1202.82/M _ 1109.09/M| 2222 021 19102 


**“CT” stands for Cut Tape; “TB” stands for Tape and Box; “BK” stands for Bulk. 
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Hi ewowrs AHT 118 Axial High Temperature Electrolytic Capacitors 


FEATURES: z . ‘ DESCRIPTION VALUE 
+ Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid Dimensions in'mm. Case sizes (@Drom X Lom in mm) 6.5 x 18 to 10 x 25 10 x 30 to 21 x 40 
+ Axial leads, cylindrical aluminum case, insulated with a blue sleeve 7341.6 +] Rated capacitance range, Og 1 to 10,000 LF 
+ Case 910mm x 30mm to 21mm x 40 mm with Pressure relief ; iL Tolerance on Ca 420% 
ieee up to case @15mm x 30 mm available for automatic @d Rated voltage range, Un 6.3 to 200V 
+ Charge and discharge proof | lh t Category temperature range -40°C to +125°C -55°C to +125°C 
+ Extra long useful life: 4,000 hours at 125°C, high reliability Endurance test at 150°C, 
+ Extended temperature range: 125°C (usable up to 150°C) | with no Ip applied 500 hours 1,000 hours 
+ Miniaturized, high CV-product per unit volume ——— Endurance test at 125°C 2,000 hours 3,000 hours 
APPLICATIONS: [all Useful life at 125°C 4,000 hours 4,000 hours 
+ Automotive, industrial and telecommunication Useful life at 40°C, 1.8 x Ip applied 500,000 hours 500,000 hours 
* Smoothing, filtering, coupling, decoupling, timing Shelf life at 0 V, 125°C 
+ For use after very long storage (10 years) without voltage applied Case size 10mm x 30mm and above are bulk Up =6.3 to 63V 500 hours 
+ Portable and mobile equipment (small size, low mass) Form BA: Taped in box (ammopack) Up = 100 and 200 V _ 100 hours 
+ Low mounting height boards, vibration and shock resistant Case QD x L = 6.5mm x 18mm to 10mm x 25mm Based on sectional specification IEC 384-4/CEOC 30300, LL grade 
* Outdoor applications, e.g. aerial amplifiers Cimatic category IEC 68 (DIN 40040) 40/125/56 (GKD) 55/125/56 (FKD) 
WV Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Pricing* Digi-Key Pricing* BC Components 
(VDC) (MF) | Curr. (uA) tand | Curr. (mA) E D d Part No. 1 10 100 __| Part No. 500 1,000 5,000 10,000 |Part No. 
63 1000 42 0.500 251 18 10 0.8 4103PHCT-ND 1.86 15.96 125.02 | 4103PHTB-ND 511.06 794.03 749.30/M —690.91/M |2222 118 33102 
2 1500 61 0.500 352 25 10 0.8 4104PHCT-ND 2.10 18.00 141.00 | 4104PHTB-ND 576.38 895.52 845.07/M_ _779.22/M | 2222 118 90503 
220 20 0.350 109 18 6.5 0.8 4105PHCT-ND 1.56 13.35 104.58 | 4105PHTB-ND a 664.18 626.76/M —_577.93/M |2222 118 34221 
330 24 0.350 150 18 8.0 0.8 4106PHCT-ND 1.63 14.01 109.75 | 4106PHTB-ND 448.62 697.01 657.75/M —_606.50/M | 2222 118 34331 
470 32 0.350 179 18 8.0 0.8 4107PHCT-ND 1.63 14.01 109.75 | 4107PHTB-ND 448.62 697.01 657.75/M_ —606.50/M | 2222 118 34471 
1000 64 0.350 343 25 10 0.8 4108PHCT-ND 1.98 16.98 133.01 | 4108PHTB-ND 543.72 844.77 797.19/M 735.07/M |2222 118 90505 
1000 64 0.320 409 30 10 0.8 4109PHBK-ND 1.21 10.41 81.55 = 333.34 517.91 488.74/M_ _450.65/M |2222 118 14102 
10 1500 94 0.320 590 30 12.5 0.8 4110PHBK-ND 1.34 11.52 90.24 = 368.88 573.13 540.85/M = 498.71/M |2222 118 14152 
2200 136 0.400 634 30 12.5 0.8 4111PHBK-ND 1.37 11.76 92.12 = 376.57 585.07 552.12/M 509.09/M |2222 118 14222 
3300 202 0.400 826 30 15 0.8 4112PHBK-ND 1.58 13.53 105.99 = 433.25 673.13 635.21/M —585.72/M |2222 118 14332 
4700 286 0.460 1035 30 18 0.8 4113PHBK-ND 1.83 15.66 122.67 = 501.45 779.10 735.21/M —677.93/M |2222 118 14472 
6800 412 0.530 1395 38 18 0.8 4114PHBK-ND 2.30 19.74 154.63 = 632.10 982.08 926.76/M = 854.55/M |2222 118 14682 
10000 604 0.530 1674 38 21 0.8 4115PHBK-ND 2.89 24.78 194.11 = 793.48 1232.83 1163.38/M__1072.73/M |2222 118 14103 
220 25 0.250 145 18 8.0 0.8 4116PHCT-ND 1.70 14.55 113.98 | 4116PHTB-ND 465.91 723.88 683.10/M 629.87/M |2222 118 35221 
330 36 0.250 204 18 10 0.8 4117PHCT-ND 1.88 16.11 126.20 | 4117PHTB-ND 515.86 801.49 756.34/M 697.41/M | 2222 118 35331 
470 49 0.250 243 18 10 0.8 4118PHCT-ND 1.86 15.96 125.02 | 4118PHTB-ND 511.06 794.03 749.30/M 690.91/M |2222 118 35471 
680 69 0.220 389 30 10 0.8 4119PHBK-ND 1.21 10.41 81.55 — 333.34 517.91 488.74/M  450.65/M |2222 118 15681 
16 1000 100 0.220 557 30 12.5 0.8 4120PHBK-ND 1.36 11.67 91.42 = 373.69 580.59 547.89/M__505.20/M | 2222 118 15102 
1500 148 0.290 609 30 12.5 0.8 4121PHBK-ND 1.38 11.79 92.36 = 377.53 586.56 553.52/M —510.39/M |2222 118 15152 
2200 215 0.290 790 30 15 0.8 4122PHBK-ND 1.58 13.56 106.22 = 434.21 674.62 636.62/M  587.02/M |2222 118 15222 
3300 321 0.340 1008 30 18 0.8 4123PHBK-ND 1.85 15.87 124.32 = 508.18 789.55 745.07/M —687.02/M | 2222 118 15332 
4700 455 0.340 1363 38 18 0.8 4124PHBK-ND 2.33 19.95 156.28 = 638.82 992.53 936.62/M 863.64/M |2222 118 15472 
6800 657 0.380 1627 38 21 0.8 4125PHBK-ND 2.92 24.99 195.76 = 800.21 1243.28 1173.24/M__1081.82/M | 2222 118 15682 
100 20 0.180 102 18 6.5 0.8 4126PHCT-ND 1.56 13.35 104.58 | 4126PHTB-ND = 664.18 626.76/M —_577.93/M |2222 118 36101 
220 37 0.180 196 18 10 0.8 4127PHCT-ND 1.90 16.26 127.37 | 4127PHTB-ND 520.66 808.95 763.38/M 703.90/M |2222 118 36221 
330 54 0.180 274 25 10 0.8 4128PHCT-ND 2.12 18.18 142.41 | 4128PHTB-ND 582.14 904.47 853.52/M —_787.02/M | 2222 118 36331 
470 75 0.180 327 25 10 0.8 4129PHCT-ND 2.32 19.92 156.04 | 4129PHTB-ND 637.86 991.04 935.21/M  862.34/M |2222 118 90509 
470 75 0.180 366 30 10 0.8 4130PHBK-ND 1.22 10.47 82.02 = 335.26 520.89 491.55/M_ _ 453.25/M |2222 118 16471 
25 680 106 0.180 515 30 12.5 0.8 4131PHBK-ND 1.37 11.70 91.65 = 374.65 582.09 549.30/M  506.50/M |2222 118 16681 
1000 154 0.240 531 30 12.5 0.8 4132PHBK-ND 1.42 12.15 95.18 = 389.06 604.47 570.43/M  525.98/M |2222 118 16102 
1500 229 0.250 691 30 15 0.8 4133PHBK-ND 1.65 14.10 110.45 = 451.50 701.49 661.98/M 610.39/M |2222 118 16152 
2200 334 0.260 919 30 18 0.8 4134PHBK-ND 1.89 16.17 126.67 = 517.78 804.47 759.16/M 700.00/M | 2222 118 16222 
3300 499 0.260 1280 38 18 0.8 4135PHBK-ND 2.43 20.85 163.33 = 667.64 1037.31 978.88/M  902.60/M |2222 118 16332 
4700 709 0.280 1464 38 21 0.8 4136PHBK-ND 3.01 25.83 202.34 = 827.11 1285.07 1212.68/M_ 1118.19/M |2222 118 16472 
47 20 0.110 89.8 18 6.5 0.8 4137PHCT-ND 1.63 14.01 109.75 | 4137PHTB-ND = 697.01 657.75/M —606.50/M |2222 118 37479 
100 28 0.110 147 18 8.0 0.8 4138PHCT-ND 1.72 14.73 115.39 | 4138PHTB-ND 471.67 732.83 691.55/M — 637.67/M |2222 118 37101 
150 40 0.110 207 18 10 0.8 4139PHCT-ND 2.08 17.85 139.83 | 4139PHTB-ND 571.58 888.06 838.03/M = 772.73/M |2222 118 37151 
220 57 0.110 287 25 10 0.8 4140PHCT-ND 2.30 19.74 154.63 | 4140PHTB-ND 632.10 982.08 926.76/M —854.55/M |2222 118 90512 
220 57 0.100 338 30 10 0.8 4141PHBK-ND 1.21 10.35 81.08 = 331.42 514.92 485.92/M_ _448.06/M |2222 118 17221 
40 330 83 0.100 484 30 12.5 0.8 4142PHBK-ND 1.37 11.70 91.65 = 374.65 582.09 549.30/M  506.50/M |2222 118 17331 
470 mle, 0.110 522 30 12.5 0.8 4143PHBK-ND 1.38 11.85 92.83 = 379.45 589.55 556.34/M  512.99/M |2222 118 17471 
680 167 0.110 695 30 15 0.8 4144PHBK-ND 1.58 13.56 106.22 = 434.21 674.62 636.62/M  587.02/M |2222 118 17681 
1000 244 0.130 852 30 18 0.8 4145PHBK-ND 1.84 15.78 123.61 — 505.29 785.07 740.85/M  683.12/M |2222 118 17102 
1500 364 0.130 1196 38 18 0.8 4146PHBK-ND 2.38 20.37 159.57 = 652.27 1013.43 956.34/M = 881.82/M |2222 118 17152 
2200 532 0.150 1403 38 21 0.8 4147PHBK-ND 2.94 25.20 197.40 = 806.93 1253.73 1183.10/M 1090.91/M | 2222 118 17222 
1.0 20 0.070 16.4 18 6.5 0.8 4148PHCT-ND 1.63 14.01 109.75 | 4148PHTB-ND a 697.01 657.75/M —606.50/M | 2222 118 38108 
2.2 20 0.070 24.3 18 6.5 0.8 4149PHCT-ND 1.63 14.01 109.75 | 4149PHTB-ND = 697.01 657.75/M_ —_-606.50/M | 2222 118 38228 
47 20 0.070 35.6 18 6.5 0.8 4150PHCT-ND 1.63 14.01 109.75 | 4150PHTB-ND _ 697.01 657.75/M —606.50/M | 2222 118 38478 
10 20 0.070 51.9 18 6.5 0.8 4151PHCT-ND 1.63 14.01 109.75 | 4151PHTB-ND = 697.01 657.75/M_ —606.50/M | 2222 118 38109 
22 20 0.070 77 18 6.5 0.8 4152PHCT-ND 1.68 14.37 112.57_| 4152PHTB-ND = 714.92 674.65/M__622.08/M | 2222 118 38229 
47 22 0.070 126 18 8.0 0.8 4153PHCT-ND 1.78 15.24 119.38 | 4153PHTB-ND 488.00 758.21 715.50/M —_659.74/M |2222 118 38479 
63 100 42 0.070 243 25 10 0.8 4154PHCT-ND 2.08 17.85 139.83 | 4154PHTB-ND 571.58 888.06 838.03/M = 772.73/M |2222 118 90514 
100 42 0.070 262 30 10 0.8 4155PHBK-ND 1.22 10.44 81.78 = 334.30 519.40 490.14/M  451.95/M |2222 118 18101 
150 61 0.070 415 30 12.5 0.8 4156PHBK-ND 1.38 11.82 92.59 = 378.49 588.06 554.93/M  511.69/M |2222 118 18151 
220 87 0.080 454 30 12.5 0.8 4157PHBK-ND 1.40 12.03 94.24 = 385.21 598.50 564.79/M__520.78/M |2222 118 18221 
330 129 0.090 544 30 15 0.8 4158PHBK-ND 1.61 13.83 108.34 = 442.85 688.06 649.30/M 598.71/M |2222 118 18331 
470 182 0.090 695 30 18 0.8 4159PHBK-ND. 1.88 16.14 126.43 = 516.82 802.98 757.75/M —698.71/M |2222 118 18471 
680 261 0.090 971 38 18 0.8 4160PHBK-ND 2.38 20.43 160.04 = 654.19 1016.41 959.16/M 884.42/M | 2222 118 18681 
1000 383 0.100 1161 38 21 0.8 4161PHBK-ND 2.99 25.62 200.69 = 820.38 1274.62 1202.82/M 1109.09/M |2222 118 18102 
47 20 0.070 36 18 6.5 0.8 4162PHCT-ND 1.63 14.01 109.75 | 4162PHTB-ND _— 697.01 657.75/M_ —606.50/M | 2222 118 39478 
10 20 0.070 52 18 6.5 0.8 4163PHCT-ND 1.68 14.37 112.57 | 4163PHTB-ND = 714.92 674.65/M 622.08/M |2222 118 39109 
22 20 0.070 91 18 8.0 0.8 4164PHCT-ND 1.82 15.60 122.20 | 4164PHTB-ND 499.53 776.12 732.40/M —675.33/M |2222 118 39229 
33 24 0.070 140 25 10 0.8 4165PHCT-ND 2.16 18.51 145.00 | 4165PHTB-ND 592.71 920.89 869.02/M 801.30/M |2222 118 39339 
47 33 0.070 170 25 10 0.8 4166PHCT-ND 2.36 20.25 158.63 | 4166PHTB-ND 648.43 1007.46 950.71/M___876.63/M |2222 118 90536 
100 47 33 0.080 178 30 10 0.8 4167PHBK-ND 1.23 10.53 82.49 = 337.18 523.88 494.37/M  455.85/M |2222 118 19479 
68 45 0.080 278 30 12.5 0.8 4168PHBK-ND 1.36 11.67 91.42 = 373.69 580.59 547.89/M  505.20/M |2222 118 19689 
100 64 0.090 303 30 12.5 0.8 4169PHBK-ND 1.40 12.03 94.24 = 385.21 598.50 564.79/M 520.78/M |2222 118 19101 
150 94 0.100 368 30 15 0.8 4170PHBK-ND 1.61 13.83 108.34 = 442.85 688.06 649.30/M  598.71/M |2222 118 19151 
220 136 0.100 481 30 18 0.8 4171PHBK-ND 1.89 16.17 126.67 = 517.78 804.47 759.16/M__700.00/M | 2222 118 19221 
330 202 0.100 694 38 18 0.8 4172PHBK-ND 2.41 20.67 161.92 = 661.88 1028.35 970.43/M = 894.81/M | 2222 118 19331 
470 286 0.100 833 38 21 0.8 4173PHBK-ND 3.01 25.83 202.34 = 827.11 1285.07 1212.68/M__1118.19/M |2222 118 19471 
2.2 20 0.060 27 18 6.5 0.8 4174PHCT-ND 1.78 15.24 119.38 | 4174PHTB-ND = 758.21 715.50/M —_659.74/M |2222 118 90538 
47 20 0.060 46 18 8.0 0.8 4175PHCT-ND 1.92 16.47 129.02 | 4175PHTB-ND 527.39 819.40 773.24/M —_712.99/M | 2222 118 90541 
10 20 0.060 85 25 10 0.8 4176PHCT-ND 2.65 22.68 177.66 | 4176PHTB-ND 726.24 1128.35 1064.79/M 981.82/M |2222 118 90543 
15 22 0.046 129 30 10 0.8 4177PHBK-ND 1.23 10.50 82.25 os 336.22 522.39 492.96/M  454.55/M |2222 118 92159 
200 22 31 0.046 198 30 12.5 0.8 4178PHBK-ND 1.36 11.64 91.18 = 372.73 579.10 546.48/M__503.90/M |2222 118 92229 
33 44 0.046 242 30 15 0.8 4179PHBK-ND 1.54 13.23 103.64 = 423.64 658.21 621.13/M —572.73/M |2222 118 92339 
47 61 0.046 317 30 18 0.8 4180PHBK-ND 1.78 15.24 119.38 = 488.00 758.21 715.50/M —_659.74/M |2222 118 92479 
68 86 0.046 428 38 18 0.8 4181PHBK-ND 2.19 18.75 146.88 = 600.40 932.83 880.29/M 811.69/M |2222 118 92689 
100 124 0.046 551 38 21 0.8 4182PHBK-ND 2.70 23.10 180.95 = 739.69 1149.25 1084.51/M 1000.00/M |2222 118 92101 


**CT" stands for Cut Tape; “TB” stands for Tape and Box; “BK” stands for Bulk. 
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Hi owners AML 138 Axial Miniature Long-Life Electrolytic Capacitors 


FEATURES: 

+ Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid + Axial leads, 
cylindrical aluminum case, insulated with a blue sleeve (case 
@6.3mm x 12.7mm and 7.7mm x 12.7 mm are molded with flame 
retardant plastic material) * Case 10mm x 30mm to 21mm x 
40mm with pressure relief » Taped versions up to case @15mm x 30 
mm available for automatic insertion + Charge and discharge proof 
+ Long useful life: 2,000 to 10,000 hours at 105°C, high reliability 
+ High ripple current capability + Miniaturized, high CV-product per 
unit volume 


APPLICATIONS: 

+ Industrial, automotive, EDP and telecommunication +» Smoothing, 
filtering, buffering in SMPS; coupling, decoupling, timing + Portable 
and mobile equipment (small size, low mass) * Standby applications 


Useful life at 40°C, Ip applied 


Dimension inmm. | [DESCRIPTION VALUE 
63.5+1.5* Case sizes (ODpgm X Lpom inmm)| 6.3 x 2.7 to 10 x 25 10 x 30 to 21 x 40 
73.0+1.6** Rated capacitance range, CR 1.0 to 15,000 WF 
- Ls Tolerance on CR +20% 
o Rated voltage range, UR 6.3 to 100V 
| UJ Category temperature range -40°C to +105°C 
n Endurance test at 105°C. 1,000 hours 5,000 hours 
| H Useful life at 105°C 2,000 hours 10,000 hours 
Tif 1.3 x Ip applied: 1.8 x Ip applied: 


Case size 10mm x 30mm and above are bulk 


“Case OD x L = 6.3mm x 12.7mm and 7.7mm x 12.7 mm 


Form BA: Taped in box (ammopack) 


**Case OD x L = 6.5mm x 18mm and 10mm x 25 mm 


200,000 hours 


500,000 hours 


Shelf life at 0 V, 105°C 


500 hours 


Based on sectional specification 


IEC 384-4/CECC 30300 


Climatic category IEC 68 


40/105/56 (GMF) 


+ Low mounting height boards * Vibration and shock resistant (DIN 40040) 
WV Cap. Leakage Ripple Dimensions (mm) Digi-Key Pricing* Digi-Key Tape & Box Pricing BC Components 
(VDC) (uF) Curr. (uA) tané Curr. (mA) Ib D d Part No. 1 10 100 Part No. 500 1,000 Part No. 

100 16 0.240 99 12.7 6.3 0.6 4183PHCT-ND 83 7.08 55.46 4183PHTB-ND — 352.24 2222 138 33101 

220 31 0.240 160 12.7 7.7 0.6 4184PHCT-ND 85 7.29 57.11 4184PHTB-ND 233.43 362.68 2222 138 33221 

6.3 470 22 0.240 250 18 6.5 0.8 4185PHCT-ND 89 7.65 59.93 4185PHTB-ND = 380.60 2222 138 33471 

1000 42 0.240 430 18 10 0.8 4186PHCT-ND 1.35 11.61 90.95 4186PHTB-ND 371.77 577.61 2222 138 33102 

2200 87 0.290 640 25 10 0.8 4187PHCT-ND 1.49 12.81 100.35 4187PHTB-ND 410.19 637.31 2222 138 33222 

150 33 0.200 140 12.7: 7.7 0.6 4188PHCT-ND 85 7.29 57.11 4188PHTB-ND 233.43 362.68 2222 138 34151 

220 17 0.200 190 18 6.5 0.8 4189PHCT-ND 87 7.44 58.28 4189PHTB-ND al 370.15 2222 138 34221 

470 32 0.200 300 18 8.0 0.8 4190PHCT-ND 91 7.80 61.10 4190PHTB-ND 249.77 388.06 2222 138 34471 

1000 64 0.200 520 25 10 0.8 4191PHCT-ND 1.31 11.25 88.13 4191PHTB-ND 360.24 559.70 2222 138 34102 

1500 94 0.260 560 30 10 0.8 4192PHBK-ND 1.23 10.56 82.72 = 338.14 525.37 2222 138 14152 

10 2200 140 0.270 750 30 12.5 0.8 4193PHBK-ND 1.37 11.76 92.12 = 376.57 585.07 2222 138 14222 

3300 200 0.280 990 30 15 0.8 4194PHBK-ND 1.57 13.44 105.28 = 430.36 668.65 2222 138 14332 

4700 290 0.310 1200 30 18 0.8 4195PHBK-ND 1.81 15.54 121.73 = 497.61 773.13 2222 138 14472 

6800 410 0.320 1700 38 18 0.8 4196PHBK-ND 2.29 19.65 153.93 = 629.22 977.61 2222 138 14682 

10000 600 0.370 1900 38 18 0.8 4197PHBK-ND 2.47 21.21 166.15 = 679.17 1055.22 2222 138 14103 

15000 900 0.510 2200 38 21 0.8 4198PHBK-ND 3.09 26.46 207.27 = 847.28 1316.41 2222 138 14153 

22 10 0.120 58 12.7 6.3 0.6 4199PHCT-ND 83 7.08 55.46 4199PHTB-ND — 352.24 2222 138 35229 

47 18 0.160 83 12.7 6.3 0.6 4200PHCT-ND 83 7.08 55.46 4200PHTB-ND _ 352.24 2222 138 35479 

100 35 0.160 130 12.7 vf 0.6 4201PHCT-ND 85 7.29 57.11 4201PHTB-ND 233.43 362.68 2222 138 35101 

220 25 0.160 230 18 8.0 0.8 4202PHCT-ND 91 7.80 61.10 4202PHTB-ND 249.77 388.06 2222 138 35221 

470 49 0.160 360 18 10 0.8 4203PHCT-ND 1.25 10.74 84.13 4203PHTB-ND 343.91 534.33 2222 138 35471 

16 1000 100 0.190 530 30 10 0.8 4204PHBK-ND 1.23 10.53 82.49 = 337.18 523.88 2222 138 15102 

1500 150 0.190 730 30 12.5 0.8 4205PHBK-ND. 1.37 11.73 91.89 = 375.61 583.58 2222 138 15152 

2200 210 0.210 950 30 15 0.8 4206PHBK-ND 1.56 13.38 104.81 = 428.44 665.67 2222 138 15222 

3300 320 0.230 1200 30 18 0.8 4207PHBK-ND 1.82 15.60 122.20 = 499.53 776.12 2222 138 15332 

4700 450 0.280 1400 30 18 0.8 4208PHBK-ND 1.91 16.35 128.08 = 523.55 813.43 2222 138 15472 

6800 660 0.280 1800 38 18 0.8 4209PHBK-ND 2.45 21.00 164.50 = 672.44 1044.77 2222 138 15682 

10000 960 0.350 2100 38 21 0.8 4210PHBK-ND 3.06 26.25 205.63 = 840.56 1305.96 2222 138 15103 

10 8.0 0.090 46 12.7 6.3 0.6 4211PHCT-ND 83 7.08 55.46 4211PHTB-ND _ 352.24 2222 138 36109 

22 14 0.140 61 12.7 6.3 0.6 4212PHCT-ND 83 7.08 55.46 4212PHTB-ND = 352.24 2222 138 36229 

33 20 0.140 74 12.7 6.3 0.6 4213PHCT-ND 83 7.08 55.46 4213PHTB-ND _ 352.24 2222 138 36339 

47 20 0.140 96 12.7 7.7 0.6 4214PHCT-ND 85 7.29 57.11 4214PHTB-ND 233.43 362.68 2222 138 36479 

100 19 0.130 160 18 6.5 0.8 4215PHCT-ND 87 7.44 58.28 4215PHTB-ND = 370.15 2222 138 36101 

220 37 0.130 270 18 10 0.8 4216PHCT-ND 1.25 10.74 84.13 4216PHTB-ND 343.91 534.33 2222 138 36221 

25 470 75 0.130 440 25 10 0.8 4217PHCT-ND 1.31 11.25 88.13 4217PHTB-ND 360.24 559.70 2222 138 36471 

680 110 0.140 500 30 10 0.8 4218PHBK-ND 1.23 10.56 82.72 = 338.14 525.37 2222 138 16681 

1000 150 0.140 670 30 12.5 0.8 4219PHBK-ND 1.38 11.79 92.36 = 377.53 586.56 2222 138 16102 

1500 230 0.150 890 30 15 0.8 4220PHBK-ND 1.58 13.50 105.75 = 432.29 671.64 2222 138 16152 

2200 330 0.160 1200 30 18 0.8 4221PHBK-ND 1.83 15.69 122.91 = 502.41 780.59 2222 138 16222 

3300 500 0.170 1600 38 18 0.8 4222PHBK-ND. 2.33 19.98 156.51 = 639.78 994.02 2222 138 16332 

4700 710 0.200 1800 38 18 0.8 4223PHBK-ND 2.47 21.21 166.15 — 679.17 1055.22 2222 138 16472 

6800 1000 0.260 2100 38 21 0.8 4224PHBK-ND 3.19 27.30 213.85 = 874.18 1358.20 2222 138 16682 

33 29 0.110 91 12.7 7.7 0.6 4225PHCT-ND. 85 7.29 57.11 4225PHTB-ND 233.43 362.68 2222 138 37339 

47 15 0.100 120 18 6.5 0.8 4226PHCT-ND 87 7.44 58.28 4226PHTB-ND = 370.15 2222 138 37479 

100 28 0.100 180 18 8.0 0.8 4227PHCT-ND. 91 7.80 61.10 4227PHTB-ND 249.77 388.06 2222 138 37101 

220 57 0.100 350 25 10 0.8 4228PHCT-ND 1.31 11.25 88.13 4228PHTB-ND 360.24 559.70 2222 138 37221 

330 83 0.100 410 30 10 0.8 4229PHBK-ND. 1.23 10.50 82.25 = 336.22 522.39 2222 138 17331 

40 470 120 0.100 550 30 12.5 0.8 4230PHBK-ND 1.36 11.64 91.18 = 372.73 579.10 2222 138 17471 

680 170 0.110 650 30 12.5 0.8 4231PHBK-ND 1.40 12.00 94.00 = 384.25 597.01 2222 138 17681 

1000 240 0.110 840 30 15 0.8 4232PHBK-ND. 1.62 13.86 108.57 = 443.81 689.55 2222 138 17102 

1500 360 0.120 1100 30 18 0.8 4233PHBK-ND 1.90 16.29 127.61 = 521.62 810.44 2222 138 17152 

2200 530 0.130 1500 38 18 0.8 4234PHBK-ND 2.42 20.76 162.62 = 664.76 1032.83 2222 138 17222 

3300 800 0.150 1700 38 21 0.8 4235PHBK-ND 3.06 26.25 205.63 = 840.56 1305.96 2222 138 17332 

10 13 0.090 51 12.7 6.3 0.6 4236PHCT-ND 83 7.08 55.46 4236PHTB-ND = 352.24 2222 138 31109 

50 22 25 0.090 82 12.7 7.7 0.6 4237PHCT-ND 85 7.29 57.11 4237PHTB-ND 233.43 362.68 2222 138 31229 

100 34 0.080 230 18 10 0.8 4238PHCT-ND 1.13 9.69 75.91 4238PHTB-ND 310.29 482.09 2222 138 31101 

47 9.0 0.090 35 12.7 6.3 0.6 4239PHCT-ND 83 7.08 55.46 4239PHTB-ND — 352.24 2222 138 38478 

10 16 0.080 59 12.7 ras 0.6 4240PHCT-ND 85 7.29 57.11 4240PHTB-ND 233.43 362.68 2222 138 38109 

22 12 0.070 100 18 6.5 0.8 4241PHCT-ND 87 7.44 58.28 4241PHTB-ND = 370.15 2222 138 38229 

47 22 0.070 150 18 8.0 0.8 4242PHCT-ND 91 7.80 61.10 4242PHTB-ND 249.77 388.06 2222 138 38479 

100 42 0.070 280 25 10 0.8 4243PHCT-ND 1.31 11.25 88.13 4243PHTB-ND 360.24 559.70 2222 138 38101 

63 150 61 0.110 340 30 10 0.8 4244PHBK-ND 1.21 10.41 81.55 = 333.34 517.91 2222 138 18151 

220 88 0.110 470 30 12.5 0.8 4245PHBK-ND. 1.34 11.52 90.24 = 368.88 573.13 2222 138 18221 

330 130 0.120 570 30 12.5 0.8 4246PHBK-ND 1.39 11.91 93.30 = 381.37 592.53 2222 138 18331 

470 180 0.120 730 30 15 0.8 4247PHBK-ND. 1.59 13.65 106.93 = 437.09 679.10 2222 138 18471 

680 260 0.120 930 30 18 0.8 4248PHBK-ND 1.85 15.87 124.32 = 508.18 789.55 2222 138 18681 

1000 380 0.120 1300 38 18 0.8 4249PHBK-ND 2.35 20.16 157.92 = 645.55 1002.98 2222 138 18102 

1500 570 0.130 1600 38 21 0.8 4250PHBK-ND. 2.96 25.41 199.05 = 813.66 1264.17 2222 138 18152 

1.0 5.0 0.090 16 12.7 6.3 0.6 4251PHCT-ND 83 7.08 55.46 4251PHTB-ND _ 352.24 2222 138 39108 

2.2 7.0 0.090 24 12.7 6.3 0.6 4252PHCT-ND 83 7.08 55.46 4252PHTB-ND — 352.24 2222 138 39228 

47 12 0.080 40 12.7 7.7 0.6 4253PHCT-ND 85 7.29 57.11 4253PHTB-ND 233.43 362.68 2222 138 39478 

10 10 0.070 67 18 6.5 0.8 4254PHCT-ND 87 7.44 58.28 4254PHTB-ND _— 370.15 2222 138 39109 

22 17 0.070 100 18 8.0 0.8 4255PHCT-ND 91 7.80 61.10 4255PHTB-ND 249.77 388.06 2222 138 39229 

47 32 0.070 190 25 10 0.8 4256PHCT-ND. 1.31 11.25 88.13 4256PHTB-ND 360.24 559.70 2222 138 39479 

100 68 45 0.070 220 30 10 0.8 4257PHBK-ND. 1.22 10.44 81.78 = 334.30 519.40 2222 138 19689 

100 64 0.070 290 30 12.5 0.8 4258PHBK-ND 1.35 11.58 90.71 = 370.81 576.12 2222 138 19101 

150 94 0.070 390 30 15 0.8 4259PHBK-ND 1.54 13.17 103.17 = 421.72 655.22 2222 138 19151 

220 140 0.070 470 30 15 0.8 4260PHBK-ND 1.62 13.89 108.81 = 444.77 691.04 2222 138 19221 

330 200 0.080 620 30 18 0.8 4261PHBK-ND 1.91 16.35 128.08 = 523.55 813.43 2222 138 19331 

470 290 0.080 840 38 18 0.8 4262PHBK-ND 2.41 20.64 161.68 = 660.92 1026.86 2222 138 19471 

680 410 0.090 1100 38 21 0.8 4263PHBK-ND. 3.01 25.83 202.34 = 827.11 1285.07 2222 138 19681 


**CT” stands for Cut Tape and “BK” stands for Bulk 
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Panasonic. WM Series 


Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


Ammo Box Packag i ng 5-8 mm 10, 12.5 mm Low Temperature Characteristics: Impedance ratio max. at 120 Hz 
PANASONIC M SERIES CROSS REFERENCES =+0D miag W.v. 63 10 16 25 35 50 63 100 160 200 250 350 400 450 
Nichicon: VR; Chemicon: SMG; 725°C/+20°C | 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 5 6 6 
Marcon: DSM; Rubycon: YK; Elna: RE3; 4 {L | | | it -40°C/+20°C | 12 10 8 5 4 3 3 3 
Nitsuko: MK; Sanyo: HC/HPC For capacitance value >1000 pF, add 0.5 per every 1000 uF for -25°C/+20°C. 

FEATURES: * Miniaturized size version for general [ri r F in| add 1.0 per every 1000 pF for -40°C/+20°C. 
purpose use * Life: 2000 hours at +85°C + Vent ( of ey} 2. | [| oro |to | 
construction for >@6.3 mm products cP -|-@d =| =p >I-@d Ripple Current: 120 Hz, +85°C 
SPECIFICATIONS: Frequency (Hz) 50/60 120 1k 10k 

Operating Temperature Range -40°C to +85°C. -25°C to +85°C Correction Factor (Multiplier) 0.7 1 1.3 1.7 


Rated Working Voltage Range 


6.3 to 50 VDC 


160 to 450 V DC 


I< 0.01 CV or 3 (UA) after 2 minutes 
Whichever is greater measured with 
rated working voltage at +20°C. 


Leakage Current 


application of rated working voltage 
at +20°C. 


Nominal Capacitance Range 0.47 to 2200 uF 1 to 470 pF ee 
: * Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
Capacitance Tolerance: +20% (120 Hz, +20°C) Duration 2000 Hours Leakage Current initial specified value 
I< 0.03 CV or 4 (HA) after 1 minute I< 0.06 CV + 10 (uA) after 2 minutes Ambient Temperature +85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 


Applied Voltage 


Rated DC Working Voltage 


tand 


< 150% initial specified value 


Shelf Life: 
tan 6: (at 120 Hz, +20°C) Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
W.V. 63 10 16 25 35 50 63 100 160 200 250 350 400 450 Duration 1000 Hours Leakage Current < initial specified value 
tans | 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.11 0.10 016 0.18 0.18 0.20 0.20 0.20 Ambient Temperature +85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
For capacitance value > 1000 YF, add 0.02 per every 1000 YF. Applied Voltage = tand < 150% initial specified value 
Leakage Ripple 
wv Cap Current tans Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(vDc) (uF) (uA) max. (mA) rms @D [E P Od Part No. 500 1,000 2,000 Part No. 
220 13.8 0.28 240 5 1 5.0 0.5 P10357TB-ND = = 48.00/M ECA-0JM221B 
220 13.8 0.28 240 5 11 2.5 0.5 P10401TB-ND = = 48.00/M ECA-0JM2211 
470 29.6 0.28 380 6.3 11.2 5.0 0.5 P10358TB-ND = = 69.00/M ECA-0JM471B 
470 29.6 0.28 380 6.3 11.2 2.5 0.5 P10402TB-ND = = 69.00/M ECA-0JM4711 
6.3 1000 63 0.28 580 8 11.5 5.0 0.6 P10359TB-ND = 105.00 = ECA-0JM102B 
1000 63 0.28 580 8 11.5 3.5 0.6 P10403TB-ND _ 105.00 st ECA-0JM102BJ 
2200 138.6 0.3 890 10 16 5.0 0.6 P10360TB-ND 95.50 = 148.00/M ECA-0JM222B 
3300 207.9 0.32 1020 10 20 5.0 0.6 P10361TB-ND 124.00 = 197.00/M ECA-0JM332B 
4700 296.1 0.34 1170 12.5 20 5.0 0.6 P10362TB-ND 169.00 — 269.00/M ECA-0JM472B 
100 10 0.24 150 5 1 5.0 0.5 P10363TB-ND _ = 40.00/M ECA-1AM101B 
100 10 0.24 150 5 1 2.5 0.5 P10404TB-ND = = 40.00/M ECA-1AM1011 
220 22 0.24 250 5 1 5.0 0.5 P10364TB-ND _ — 56.00/M ECA-1AM221B 
220 22 0.24 250 6.3 11.2 2.5 0.5 P10405TB-ND = = 56.00/M ECA-1AM2211 
10 330 33 0.24 330 6.3 11.2 5.0 0.5 P10365TB-ND = = 69.00/M ECA-1AM331B 
330 33 0.24 330 6.3 11.2 2.5 0.5 P10406TB-ND = = 69.00/M ECA-1AM3311 
470 47 0.24 400 8 11.5 5.0 0.6 P10366TB-ND = 83.00 = ECA-1AM471B 
470 47 0.24 400 8 11.5 3.5 0.6 P10407TB-ND = 83.00 = ECA-1AM471BJ 
1000 100 0.24 630 10 12.5 5.0 0.6 P10367TB-ND 79.00 = 123.00/M ECA-1AM102B 
2200 220 0.26 920 10 20 5.0 0.6 P10368TB-ND 115.50 _ 184.00/M ECA-1AM222B 
100 16 0.2 180 5 11 5.0 0.5 P10369TB-ND — = 48.00/M ECA-1CM101B 
100 16 0.2 180 5 44 2.5 0.5 P10408TB-ND — = 48.00/M ECA-1CM1011 
220 35.2 0.2 280 6.3 11.2 5.0 0.5 P10370TB-ND a — 72.00/M ECA-1CM221B 
220 35.2 0.2 280 6.3 11.2 2.5 0.5 P10409TB-ND — — 72.00/M ECA-1CM2211 
16 330 52.8 0.3 350 8 11.5 5.0 0.6 P10371TB-ND = 83.00 = ECA-1CM331B 
330 52.8 0.3 350 8 11.5 3.5 0.6 P10410TB-ND _ 83.00 — ECA-1CM331BJ 
470 75.2 0.2 440 8 11.5 5.0 0.6 P10372TB-ND = 101.00 = ECA-1CM471B 
470 75.2 0.2 440 8 11.5 3.5 0.6 P10411TB-ND = 101.00 = ECA-1CM471BJ 
1000 160 0.2 680 10 16 5.0 0.6 P10373TB-ND 108.00 = 168.00/M ECA-1CM102B 
2200 352 0.22 1000 12.5 20 5.0 0.6 P10374TB-ND 169.00 = 269.00/M ECA-1CM222B 
47 11.7 0.16 130 5 11 5.0 0.5 P10375TB-ND = = 40.00/M ECA-1EM470B 
47 11.7 0.16 130 5 a4 2.5 0.5 P10412TB-ND = = 40.00/M ECA-1EM470I 
100 25 0.16 180 6.3 11.2 5.0 0.5 P10376TB-ND = = 58.00/M ECA-1EM101B 
100 25 0.16 180 6.3 11.2 2.5 0.5 P10413TB-ND _ _ 58.00/M ECA-1EM1011 
25 220 55 0.16 310 8 11.5 5.0 0.6 P10377TB-ND = 86.00 — ECA-1EM221B 
220 55 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 P10414TB-ND — 86.00 = ECA-1EM221BJ 
330 82.5 0.16 390 8 11.5 5.0 0.6 P10378TB-ND _ 105.00 = ECA-1EM331B 
330 82.5 0.16 390 8 11.5 3.5 0.6 P10415TB-ND = 105.00 — ECA-1EM331BJ 
470 117.5 0.16 480 10 12.5 5.0 0.6 P10379TB-ND 83.50 = 130.00/M ECA-1EM471B 
1000 250 0.16 850 10 20 5.0 0.6 P10380TB-ND 127.50 — 203.00/M ECA-1EM102B 
33 11.5 0.14 110 5 11 5.0 0.5 P10381TB-ND = = 40.00/M ECA-1VM330B 
33 11.5 0.14 110 5. 11 2.5 0.5 P10416TB-ND = = 40.00/M ECA-1VM3301 
47 16.4 0.14 130 5. 1 5.0 0.5 P10382TB-ND = = 48.00/M ECA-1VM470B 
47 16.4 0.14 130 5 1 2.5 0.5 P10417TB-ND = = 48.00/M ECA-1VM470I 
100 35 0.14 210 6.3 11.2 5.0 0.5 P10383TB-ND = = 69.00/M ECA-1VM101B 
35 100 35 0.14 210 6.3 11.2 2.5 0.5 P10418TB-ND = — 69.00/M ECA-1VM1011 
220 77 0.14 350 8 11.5 5.0 0.6 P10384TB-ND —7 101.00 = ECA-1VM221B 
220 77 0.14 350 8 11.5 3.5 0.6 P10419TB-ND — 101.00 aay ECA-1VM221BJ 
330 115.5 0.14 440 10 12.5 5.0 0.6 P10385TB-ND 90.00 _ 140.00/M ECA-1VM331B 
470 164.5 0.14 550 10 16 5.0 0.6 P10386TB-ND 108.00 = 168.00/M ECA-1VM471B 
1000 350 0.14 900 12.5 20 5.0 0.6 P10387TB-ND 229.50 _ 365.00/M ECA-1VM102B 
0.47 3 0.12 5 5 1 5.0 0.5 P10388TB-ND _ _ 38.00/M ECA-1HMR47B 
0.47 3 0.12 5 5 11 2.5 0.5 P10420TB-ND = _ 38.00/M ECA-1HMR47I 
1 3 0.12 10 5. 44 5.0 0.5 P10389TB-ND = = 37.00/M ECA-1HM010B 
1 3 0.12 10 5 1 2.5 0.5 P10421TB-ND = = 37.00/M ECA-1HMO0101 
2.2 3 0.12 20 5 1 5.0 0.5 P10390TB-ND = = 37.00/M ECA-1HM2R2B 
2.2 3 0.12 20 5 11 2.5 0.5 P10422TB-ND = = 37.00/M ECA-1HM2Ra2l 
3.3 3 0.12 35 5 11 5.0 0.5 P10391TB-ND = = 37.00/M ECA-1HM3R3B 
3.3 3 0.12 35 5 11 25 0.5 P10423TB-ND = = 37.00/M ECA-1HM3R31 
47 3 0.12 45 5 11 5.0 0.5 P10392TB-ND = = 38.00/M ECA-1HM4R7B 
47 3 0.12 45 5 an] 2.5 0.5 P10424TB-ND — _ 38.00/M ECA-1HM4R7I 
10 5 0.12 65 5 1 5.0 0.5 P10393TB-ND _— = 38.00/M ECA-1HM100B 
50 10 5 0.12 65 5 a 2.5 0.5 P10425TB-ND _— = 38.00/M ECA-1HM1001 
22 1 0.12 100 5 a 5.0 0.5 P10394TB-ND _— = 40.00/M ECA-1HM220B 
22 11 0.12 100 5 ia 2.5 0.5 P10426TB-ND _ = 40.00/M ECA-1HM2201 
33 16.5 0.12 110 5 11 5.0 0.5 P10395TB-ND = = 48.00/M ECA-1HM330B 
33 16.5 0.12 110 5 1 2.5 0.5 P10427TB-ND _ = 48.00/M ECA-1HM3301 
47 23.5 0.12 130 6.3 11.2 5.0 0.5 P10396TB-ND = =— 58.00/M ECA-1HM470B 
47 23.5 0.12 130 6.3 11.2 2.5 0.5 P10428TB-ND = — 58.00/M ECA-1HM4701 
100 50 0.12 250 8 11.5 5.0 0.6 P10397TB-ND = 90.00 = ECA-1HM101B 
100 50 0.12 250 8 11.5 3.5 0.6 P10429TB-ND = 90.00 = ECA-1HM101BJ 
220 11 0.12 400 10 12.5 5.0 0.6 P10398TB-ND 92.50 = 144.00/M ECA-1HM221B 
330 165 0.12 500 10 16 5.0 0.6 P10399TB-ND 112.50 = 175.00/M ECA-1HM331B 
470 235 0.12 650 10 20 5.0 0.6 P10400TB-ND 153.00 = 243.00/M ECA-1HM471B 
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Panasonic. M Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


PANASONIC M SERIES 
CROSS REFERENCES 
Nichicon: VR; Chemicon: SMG; 
Marcon: DSM; Rubycon: YK; 
Elna: RE3; Nitsuko: Mk; 
Sanyo: HC/HPC 


FEATURES: 

+ Miniaturized size version for general 
purpose use 

+ Life: 2000 hours at +85°C. 

+ Vent construction for 66.3 mm products 
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Low Temperature Characteristics: Impedance ratio max. at 120 Hz 


W.V. 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 200 250 350 400 450 
-25°C/+20°C | 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 5 6 6 
-40°C/+20°C | 12 10 8 5 4 3 3 3 


For capacitance value >1000 uF, add 0.5 per every 1000 uF for -25°C/+20°C. 
add 1.0 per every 1000 pF for -40°C/+20°C. 


Ripple Current: 120 Hz, +85°C 


Frequency (Hz) 50/60 120 1k 10k 
SPECIFICATIONS: Correction Factor (Multiplier) 07 1 13 17 
Operating Temperature Range -40°C to +85°C -25°C to +85°C 
Rated Working Voltage Range 6.3 to 100 V DC 160 to 450 V DC Endurance: 
Nominal Capacitance Range 0.33 to 22000 WF 1 to 470 uF Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
Capacitance Tolerance: +20% (120 Hz, +20°C) Duration 2000 Hours Leakage Current <initial specified value 
Ambient Temperature +85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
I< 0.03 CV or 4 (UA) after 1 minut 1s 0.06 CV+1 ifter 2 minutes j A Pann a 
LisdkegatGurrant le 0.01 cv or 3 ro ater 2 minutes penis ot pipet vohaue Applied Voltage Rated DC Working Voltage tans < 150% initial specified value 
Whichever is greater measured with at +20°C. 
rated working voltage at +20°C. Shelf Life: 
tan 5: (at 120 Hz, +20°C) Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
WV. 63 10 16 25 35 50 63 100 160 200 250 350 400 450 Duration 1000 Hours Leakage Current < initial specified value 
tand | 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.11 0.10 0.16 0.18 0.18 0.20 0.20 0.20 Ambient Temperature +85°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
For capacitance value > 1000 iF, add 0.02 per every 1000 uF. Applied Voltage = tan < 150% initial specified value 
Leakage Ripple 
wv Cap. Current tans Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC); (uF) (WA) max. (mA) rms 2D (L P od Part No. il 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
100 6.3 0.28 130 5 11 20 05 P5111-ND 21 1.06 7.13 24.15 37.00 31.00/M ECA-0JM101 
220 13.8 0.28 240 5 11 2.0 05 P5112-ND .28 1.38 9.30 31.50 48.00 41.00/M ECA-0JM221 
330 20.7 0.28 300 63 11.2 25 0.5 P5113-ND .29 1.52 10.73 37.05 59.00 51.00/M ECA-0JM331 
470 29.6 0.28 380 63 11.2 25 0.5 P5114-ND 35 1.79 12.65 43.70 69.00 60.00/M ECA-0JM471 
1000 63.0 0.28 580 8 11.5 3.5 0.6 P5115-ND At 2.45 17.50 63.00 98.00 91.00/M ECA-0JM102 
63 2200 138.6 0.30 890 10 16 5.0 0.6 P5116-ND 66 3.71 26.50 95.40 148.00 138.00/M ECA-0JM222 
3300 207.9 0.32 1020 10 20 5.0 0.6 P5117-ND 81 4.67 34.31 124.10 197.00 190.00/M ECA-0JM332 
4700 296.1 0.34 1170 12.5 20 5.0 0.6 P5118-ND 1.13 6.37 46.77 169.15 269.00 259.00/M ECA-0JM472 
6800 428.4 0.38 1270 12:5% (25 5.0 0.6 P5119-ND 1.42 9.00 67.50 240.00 399.00 384.00/M ECA-0JM682 
10000 630.0 0.46 1450 16 25 75 0.8 P5120-ND 2.03 11.58 86.85 308.80 513.00 494.00/M ECA-0JM103 
15000 945.0 0.56 1700 16 31.5 75 0.8 P5121-ND 2.54 14.63 110.40 414.00 718.00 696.00/M ECA-0JM153 
22000 1386.0 0.70 1900 18 35.5 75 0.8 P5122-ND 3.64 20.91 157.80 591.75 1026.00 994.00/M ECA-0JM223 
100 10.0 0.24 150 5 11 20 05 P5123-ND 23 1.15 7.75 26.25 40.00 34.00/M ECA-1AM101 
220 22.0 0.24 250 63 11.2 25 0:5 P5124-ND 32 1.61 10.85 36.75 56.00 47.00/M ECA-1AM221 
330 33.0 0.24 330 6.3 11.2 25 0.5 P5125-ND 35 29: 12.65 43.70 69.00 60.00/M ECA-1AM331 
470 47.0 0.24 400 8 11.5 3.5 0.6 P5126-ND AM 2.15 15.13 52.25 83.00 72.00/M ECA-1AM471 
40 1000 100.0 0.24 630 10 12.5 5.0 0.6 P5127-ND 52 3.08 22.00 79.20 123.00 114.00/M ECA-1AM102 
2200 220.0 0.26 920 10 20 5.0 0.6 P5128-ND 76 4.35 31.96 115.60 184.00 177.00/M ECA-1AM222 
3300 330.0 0.28 1090 12.5 20 5.0 0.6 P5129-ND 1.08 6.75 49.59 179.35 285.00 274.00/M ECA-1AM332 
4700 470.0 0.30 1200 12.5 25 5.0 0.6 P5130-ND 1.34 8.40 63.00 224.00 372.00 358.00/M ECA-1AM472 
6800 680.0 0.34 1400 16 25 75 0.8 P5131-ND 1.88 10.74 80.55 286.40 476.00 458.00/M ECA-1AM682 
10000 1000.0 0.42 1600 16 31.5 75 0.8 P5132-ND 2.27 13.52 102.00 382.50 663.00 643.00/M ECA-1AM103 
15000 1500.0 0.52 1850 18 35.5 75 0.8 P5133-ND 3.50 20.14 152.00 570.00 988.00 958.00/M ECA-1AM153 
10 3.0 0.20 30 5 11 20 0.5 P5134-ND 2 1.06 7.13 24.15 37.00 31.00/M ECA-1CM100 
22 3.5 0.20 75 5 11 20 0.5 P5135-ND 21 1.06 7.13 24.15 37.00 31.00/M ECA-1CM220 
33 5.2 0.20 110 5 11 2.0 0.5 P5136-ND 21 1.06 7.13 24.15 37.00 31.00/M ECA-1CM330 
47 7.5 0.20 130 5 11 2.0 05 P5137-ND 21 1.06 7.13 24.15 37.00 31.00/M ECA-1CM470 
100 16.0 0.20 180 5 11 20 0.5 P5138-ND 28 1.38 9.30 31.50 48.00 41.00/M ECA-1CM101 
220 35.2 0.20 280 63 11.2 25 0.5 P5139-ND 35 1.87 13.20 45.60 72.00 62.00/M ECA-1CM221 
16 330 52.8 0.20 350 8 11.5 3.5 0.6 P5140-ND AA 2.15 15.13 52.25 83.00 72.00/M ECA-1CM331 
470 75.2 0.20 440 8 11.5 3.5 0.6 P5141-ND AM 2.35 16.75 60.30 94.00 87.00/M ECA-1CM471 
1000 160.0 0.20 680 10 16 5.0 0.6 P5142-ND 65 4.20 30.00 108.00 168.00 156.00/M ECA-1CM102 
2200 352.0 0.22 1000 12.5 20 5.0 0.6 P5143-ND 1.13 6.37 46.77 169.15 269.00 259.00/M ECA-1CM222 
3300 528.0 0.24 1200 125 25 5.0 0.6 P5144-ND 1.45 8.28 62.10 220.80 367.00 353.00/M ECA-1CM332 
4700 752.0 0.26 1360 16 25 75 0.8 P5145-ND 1.98 11.31 84.83 301.60 501.00 483.00/M ECA-1CM472 
6800 1088.0 0.30 1600 16 31.5 75 0.8 P5146-ND 2.32 13.59 102.60 384.75 667.00 646.00/M ECA-1CM682 
10000 1600.0 0.38 1800 18 35.5 75 0.8 P5147-ND 3.46 19.90 150.20 563.25 976.00 946.00/M ECA-1CM103 
10 3.0 0.16 50 5 11 20 0.5 P5148-ND ial 1.06 7.13 24.15 37.00 31.00/M ECA-1EM100 
22 5.5 0.16 90 5 11 20 0.5 P5149-ND 21 1.10 7.44 25.20 38.00 32.00/M ECA-1EM220 
33 8.2 0.16 110 5 11 2.0 05 P5150-ND 2 1.06 7.13 24.15 37.00 31.00/M ECA-1EM330 
47 11.7 0.16 130 5 11 20 05 P5151-ND 23 1.15 7.75 26.25 40.00 34.00/M ECA-1EM470 
100 25.0 0.16 180 63 11.2 25 0.5 P5152-ND 32 1.66 11.16 37.80 58.00 49.00/M ECA-1EM101 
220 55.0 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 P5153-ND AN 2.22 15.68 54.15 86.00 74.00/M ECA-1EM221 
25 330 82.5 0.16 390 8 11.5 3.5 0.6 P5154-ND At 2.45 17.50 63.00 98.00 91.00/M ECA-1EM331 
470 117.5 0.16 480 10 12.5 5.0 0.6 P5155-ND 55 3.26 23.25 83.70 130.00 121.00/M ECA-1EM471 
1000 250.0 0.16 850 10 20 5.0 0.6 P5156-ND -80 4.80 35.25 127.50 203.00 195.00/M ECA-1EM102 
2200 550.0 0.18 1200 12.5 25 5.0 0.6 P5157-ND 1.38 7.86 58.95 209.60 348.00 335.00/M ECA-1EM222 
3300 825.0 0.20 1300 16 25 75 0.8 P5158-ND 1.95 12.00 90.00 320.00 532.00 512.00/M ECA-1EM332 
4700 1175.0 0.22 1500 16 31.5 75 0.8 P5159-ND 2.46 14.42 108.80 408.00 707.00 685.00/M ECA-1EM472 
6800 1700.0 0.26 1750 18 35.5 75 0.8 P5160-ND 3.62 20.80 157.00 588.75 1021.00 989.00/M ECA-1EM682 
(Continued) 


580 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. M Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont, 


Leakage Ripple 
WV Cap. Current tané Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC); (uF) (WA) max. (mA) rms 2D L P od Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
10 3.5 0.14 60 5 20 05 P5161-ND 21 1.06 7.13 24.15 37.00 31.00/M ECA-1VM100 
22 7.7 0.14 95 5 20 05 P5162-ND 21 1.06 7.13 24.15 37.00 31.00/M ECA-1VM220 
33 11.5 0.14 110 5 20 05 P5163-ND .23 1.15 T15 26.25 40.00 34.00/M ECA-1VM330 
47 16.4 0.14 130 5 20 05 P5164-ND 28 1.38 9.30 31.50 48.00 41.00/M ECA-1VM470 
100 35.0 0.14 210 6.3 2 25 0.5 P5165-ND 35 179) 12.65 43.70 69.00 60.00/M ECA-1VM101 
220 77.0 0.14 350 8 5 3.5 0.6 P5166-ND At 2.35 16.75 60.30 94.00 87.00/M ECA-1VM221 
35 330 115.5 0.14 440 10 2.5 5.0 0.6 P5167-ND 55 3.50 25.00 90.00 140.00 130.00/M ECA-1VM331 
470 164.5 0.14 550 10 6 5.0 0.6 P5168-ND 68 4.20 30.00 108.00 168.00 156.00/M ECA-1VM471 
1000 350.0 0.14 900 125 20 5.0 0.6 P5169-ND 1.25 8.64 63.45 229.50 365.00 351.00/M ECA-1VM102 
2200 770.0 0.16 1250 16 25 7.5 0.8 P5170-ND 2.05 13.50 101.25 360.00 599.00 576.00/M ECA-1VM222 
3300 1155.0 0.18 1400 16 31.5 75 0.8 P5171-ND 2.51 16.96 128.00 480.00 832.00 806.00/M ECA-1VM332 
4700 1645.0 0.20 1600 18 35.5 75 0.8 P5172-ND 3.76 22.84 172.40 646.50 1121.00 1086.00/M ECA-1VM472 
0.33 3.0 0.12 4.4 5 2.0 0.5 P5349-ND* a 1.33 8.99 30.45 46.00 39.00/M ECA-1HMR33 
0.47 3.0 0.12 5 5 20 05 P5173-ND* 21 1.10 7.44 25.20 38.00 32.00/M ECA-1HMR47 
1.0 3.0 0.12 10 5 20 05 P5174-ND* 21 1.06 7.13 24.15 37.00 31.00/M ECA-1HM010 
2.2 3.0 0.12 20 5 20 05 P5175-ND* 21 1.06 7.13 24.15 37.00 31.00/M ECA-1HM2R2 
3.3 3.0 0.12 35 5 2.0 05 P5176-ND* 21 1.06 7.13 24.15 37.00 31.00/M ECA-1HM3R3 
47 3.0 0.12 45 5 20 05 P5177-ND* 21 1.10 7.44 25.20 38.00 32.00/M ECA-1HM4R7 
50 10 5.0 0.12 65 5 20 05 P5178-ND* 21 1.10 7.44 25.20 38.00 32.00/M ECA-1HM100 
22 11.0 0.12 100 5 20 05 P5179-ND* .23 1.15 715 26.25 40.00 34.00/M ECA-1HM220 
33 16.5 0.12 110 5 2.0 0.5 P5180-ND* 28 1.38 9.30 31.50 48.00 41.00/M ECA-1HM330 
47 23.5 0.12 130 6.3 2 25 0.5 P5181-ND* 34 1.66 1.16 37.80 58.00 49.00/M ECA-1HM470 
100 50.0 0.12 250 8 5 3.5 0.6 P5182-ND* Al 2.34 6.50 57.00 90.00 78.00/M ECA-1HM101 
220 110.0 0.12 400 10 2.5 5.0 0.6 P5183-ND* 55 3.61 25.75 92.70 144.00 134.00/M ECA-1HM221 
330 165.0 0.12 500 10 6 5.0 0.6 P5184-ND* 67 4.00 29.38 106.25 169.00 163.00/M ECA-1HM331 
470 235.0 0.12 650 10 20 5.0 0.6 P5185-ND* 86 5.76 42.30 153.00 243.00 234.00/M ECA-1HM471 
1000 500.0 0.12 1050 12.5 25 5.0 0.6 P5186-ND* 1.52 9.00 67.50 240.00 399.00 384.00/M ECA-1HM102 
2200 1100.0 0.14 1300 16 31.5 75 0.8 P5187-ND* 2.51 14.68 110.80 415.50 720.00 698.00/M ECA-1HM222 
3300 1650.0 0.16 1500 18 35.5 75 0.8 P5188-ND* 3.96 23.19 175.00 656.25 1138.00 1103.00/M ECA-1HM332 
10 6.3 0.11 70 5 2.0 0.5 P5189-ND 24 1.20 8.06 27.30 42.00 35.00/M ECA-1JM100 
22 13.8 0.11 105 5 20 05 P5190-ND 28 1.38 9.30 31.50 48.00 41.00/M ECA-1JM220 
33 20.7 0.11 130 6.3 2 25 0.5 P5191-ND 28 1.48 0.45 36.10 57.00 49.00/M ECA-1JM330 
47 29.6 0.11 160 6.3 2 25 0.5 P5192-ND 37 1.95: 3.75 47.50 75.00 65.00/M ECA-1JM470 
63 100 63.0 0.11 270 8 i) 3.5 0.6 P5193-ND 43 2.45 7.50 63.00 98.00 91.00/M ECA-1JM101 
220 138.6 0.11 450 10 6 5.0 0.6 P5194-ND 65 3.74 27.50 99.45 158.00 152.00/M ECA-1JM221 
330 207.9 0.11 550 10 20 5.0 0.6 P5195-ND 86 4.93 36.19 130.90 208.00 200.00/M ECA-1JM331 
470 296.1 0.11 750 12.5 20 5.0 0.6 P5196-ND 1.22 6.99 52.43 186.40 310.00 298.00/M ECA-1JM471 
1000 630.0 0.11 1100 16 25 75 0.8 P5197-ND 2.26 13.35 100.13 356.00 592.00 570.00/M ECA-1JM102 
2200 1386.0 0.13 1400 18 35.5 75 0.8 P5198-ND 3.94 23.03 173.80 651.75 1130.00 1095.00/M ECA-1JM222 
0.47 3.0 0.10 10 5 1 20 05 P5199-ND 24 1.20 8.06 27.30 42.00 35.00/M ECA-2AMR47 
1.0 3.0 0.10 20 5 1 2.0 0.5 P5305-ND 24 1.20 8.06 27.30 42.00 35.00/M ECA-2AM010 
2.2 3.0 0.10 30 5 1 2.0 0.5 P5306-ND 25 1.24 8.37 28.35 43.00 36.00/M ECA-2AM2R2 
3.3 3.3 0.10 40 5 1 2.0 0.5 P5307-ND 25 1.24 8.37 28.35 43.00 36.00/M ECA-2AM3R3 
47 47 0.10 50 5 1 20 0.5 P5308-ND 25 1.24 8.37 28.35 43.00 36.00/M ECA-2AM4R7 
10 10.0 0.10 70 5 1 2.0 0.5 P5309-ND 35 1:75 11.78 39.90 61.00 51.00/M ECA-2AM100 
100 22 22.0 0.10 115 6.3 1.2 25 0.5 P5310-ND 40 2.07 14.58 50.35 80.00 69.00/M ECA-2AM220 
33 33.0 0.10 145 8 1.5 3.5 0.6 P5311-ND 49 26 18.43 63.65 101.00 87.00/M ECA-2AM330 
47 47.0 0.10 180 8 15: 3.5 0.6 P5312-ND 50 2.98 21.25 76.50 119.00 111.00/M ECA-2AM470 
100 100.0 0.10 350 10 6 5.0 0.6 P5313-ND -80 4.77 35.02 126.65 201.00 194.00/M ECA-2AM101 
220 220.0 0.10 550 125 20 5.0 0.6 P5314-ND 1.35 7.83 58.73 208.80 347.00 334.00/M ECA-2AM221 
330 330.0 0.10 700 125 25 5.0 0.6 P5315-ND 1.85 10.7 80.33 285.60 475.00 457.00/M ECA-2AM331 
470 470.0 0.10 900 16 25 75 0.8 P5316-ND 2.41 14.05 106.00 397.50 689.00 668.00/M ECA-2AM471 
1000 1000.0 0.10 1300 18 35.5 75 0.8 P5317-ND 4.56 27.80 209.80 786.75 1364.00 1322.00/M ECA-2AM102 
1.0 19.6 0.16 36 6.3 1.2 25 0.5 P5318-ND 44 1.9 13.48 46.55 74.00 64.00/M ECA-2CM010 
2.2 31.1 0.16 53 6.3 1.2 25 0.5 P5319-ND 46 1.9 13.48 46.55 74.00 64.00/M ECA-2CM2R2 
3.3 41.6 0.16 66 6.3 the 25 0.5 P5320-ND 40 1.72 12.25 44.10 69.00 64.00/M ECA-2CM3R3 
47 55.1 0.16 78 6.3 1.2 25 0.56 P5321-ND 43 1.72 12.25 44.10 69.00 64.00/M ECA-2CM4R7 
10 103.0 0.16 105 10 2.5 5.0 0.6 P5322-ND 57 3.12 22.25 80.10 125.00 116.00/M ECA-2CM100 
160 22 221.0 0.16 175 10 6 5.0 0.6 P5323-ND 72 3.62 26.56 96.05 153.00 147.00/M ECA-2CM220 
33 326.0 0.16 235 10 20 5.0 0.6 P5324-ND 1.03 4.6 33.84 122.40 194.00 187.00/M ECA-2CM330 
47 461.0 0.16 320 12.5 20 5.0 0.6 P5325-ND 1.34 6.5 48.83 173.60 289.00 278.00/M ECA-2CM470 
100 970.0 0.16 515 125 25 5.0 0.6 P5326-ND 2.00 9.90 74.25 264.00 439.00 422.00/M ECA-2CM101 
220 2122.0 0.16 830 16 31.5 75 0.8 P5327-ND 2.92 15.77 119.00 446.25 774.00 750.00/M ECA-2CM221 
330 3178.0 0.16 1090 18 31.5 75 0.8 P5328-ND 4.07 24.54 185.20 694.50 1204.00  1167.00/M ECA-2CM331 
470 4522.0 0.16 1440 18 40 75 0.8 P5329-ND 5.24 30.69 231.60 868.50 1505.00 1459.00/M ECA-2CM471 
1.0 25.0 0.18 34 63 11.2 25 0.56 P5330-ND 40 diate, 2.25 44.10 69.00 64.00/M ECA-2EM010 
2.2 43.0 0.18 50 63 11.2 25 0.5 P5331-ND AL 1.72 2.25 44.10 69.00 64.00/M ECA-2EM2R2 
3.3 59.5 0.18 72 8 11.5 3.5 0.6 P5332-ND 51 2.56 8.25 65.70 102.00 95.00/M ECA-2EM3R3 
4.7 80.5 0.18 86 8 11.5 3.5 0.6 P5333-ND 59 2.56 8.25 65.70 102.00 95.00/M ECA-2EM4R7 
250 10 160.0 0.18 110 10 16 5.0 0.6 P5334-ND 71 3.62 26.56 96.05 153.00 147.00/M ECA-2EM100 
22 340.0 0.18 180 10 20 5.0 0.6 P5335-ND 1.14 4.74 34.78 125.80 200.00 192.00/M ECA-2EM220 
33 505.0 0.18 250 125 20 5.0 0.6 P5336-ND 1.39 6.66 49.95 177.60 295.00 284.00/M ECA-2EM330 
47 715.0 0.18 350 12.5 25 5.0 0.6 P5337-ND 2.01 10.17 76.28 271.20 451.00 434.00/M ECA-2EM470 
100 1510.0 0.18 530 16 31.5 75 0.8 P5338-ND 3.01 15.18 114.60 429.75 745.00 722.00/M ECA-2EM101 
220 3310.0 0.18 930 18 40 75 0.8 P5339-ND 5.26 30.85 232.80 873.00 1513.00 1467.00/M ECA-2EM221 
1.0 37.0 0.20 37 8 11.5 35 0.6 P5340-ND 62 2.73 9.50 70.20 109.00 101.00/M ECA-2WM010 
2.2 69.4 0.20 44 10 12.5 5.0 0.6 P5341-ND 69 3.54 25.25 90.90 141.00 131.00/M ECA-2WM2R2 
3.3 99.1 0.20 60 10 16 5.0 0.6 P5342-ND 83 3.90 28.67 103.70 165.00 159.00/M ECA-2WM3R3 
450 47 136.0 0.20 79 10 20 5.0 0.6 P5343-ND 1.19 4.90 35.96 130.05 207.00 199.00/M ECA-2WM4R7 
10 280.0 0.20 130 12.5 20 5.0 0.6 P5344-ND 1.62 7.50 56.25 200.00 333.00 320.00/M ECA-2WM100 
22 604.0 0.20 210 16 25 75 0.8 P5345-ND 2.19 11.42 86.20 323.25 560.00 543.00/M ECA-2WM220 
33 901.0 0.20 285 16 31.5 75 0.8 P5346-ND 2.95 16.35 123.40 462.75 802.00 777.00/M ECA-2WM330 
* M-KIT-ND Digi-Key® M Series Capacitors Kit 10 each of values denoted. 170 total pieces. Included notebook style storage case and bin storage guide .......... 2.0... cece ecee ec eee cece cece tees eect eeeeeceereeee $69.95 
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Panasonic. 


NHG Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


Panasonic NHG Series Cross References: 


Ripple Current: 120 Hz, +105°C 


dy ‘4 able Vinyl 
di eel ree oer VZ; Sleeve 544 05 n <@10 208 weve Frequency (Hz) 
ie Je aN .V. (V.DC) Cap (uF) 60 120 1k 10k 100k 
FEATURES: 206.3 fo) eS) Pes @ Pt 5 6.3 ~ 100 ~ 33 0.75 1 1.55 1.80 2.00 
+ Compact size (same case size with series M) L 14a b= ! Mag ee : ag iis ia 
* Life: 1000 ~ 2000 hours at +105°C (letioke omnanen Rae Ona 160 ~ 450 1.0 ~ 330 0.80 1 1.35 1.50 1.50 
> 
SPECIFICATIONS: ——ere Endurance: 
Operating Temperature Range -55°C to +105°C -25°C to +105°C Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
Rated Working Voltage Range 6.3 to 100 VDC 160 to 450 VDC Duration 2000 Hours* Leakage Current < initial specified value 
Nominal Capacitance Range 0.1 to 22000 pF 1.0 to 330 uF Ambient Temperature +105°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
Capacitance Tolerance: +20% (120 Hz, +20°C) Applied Voltage Rated DC Working Voltage tan < 200% initial specified value 
Leakage | | <0.01 CV HA or 3p/A, whichever is greater after 2 |< 0.06 CV + 10pA after 2 minutes appli- * 1000 Hours for < @8mm products. 
Current | minutes application of rated working voltage at +20°C. | cation of rated working voltage at +20°C. | Shelf Life: 
tan 8: (at 120 Hz, +20°C) Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
W.V. 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 250 450 Duration 1000 Hours Leakage Current S initial specified value 
tan 5 max. 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.15 0.15 0.24 Ambient Temperature +105°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
For capacitance value > 1000 pF, add 0.02 per every 1000 pF. Applied Voltage = tan’ $ 200% initial specified value 
D.C.L. Ripple 
WV Cap. (+20°C) tans Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC)| pF (WA) max. max. (mA) rms a) (i P od Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
100 6.3 0.28 91 5 11 2.0 0.5 P5505-ND 33 1.56 10.54 35.70 54.00 46.00/M ECA-0JHG101 
220 13.8 0.28 140 5 11 2.0 0.5 P5506-ND 32 1.60 11.28 38.95 62.00 53.00/M ECA-0JHG221 
330 20.7 0.28 190 6.3 11.2 25 0.5 P5507-ND 40 2.07 14.58 50.35 80.00 69.00/M ECA-0JHG331 
470 29.6 0.28 230 6.3 11.2 25 0.5 P5508-ND 40 2.31 16.50 59.40 92.00 86.00/M ECA-0JHG471 
1000 63.0 0.28 380 8 11.5 3.5 0.6 P5509-ND 57 3.36 24.00 86.40 134.00 125.00/M ECA-0JHG102 
6.3 2200 138.6 0.30 710 10 16 5.0 0.6 P5510-ND 83 4.67 34.31 124.10 197.00 190.00/M ECA-0JHG222 
3300 207.9 0.32 840 10 20 5.0 0.6 P5511-ND 1.13 6.43 47.24 170.85 271.00 261.00/M ECA-0JHG332 
4700 296.1 0.34 1090 12.5 20 5.0 0.6 P5512-ND 1.28 7.35 55.13 196.00 326.00 314.00/M ECA-0JHG472 
6800 428.4 0.38 1350 12.5 25 5.0 0.6 P5513-ND 1.74 9.93 74.48 264.80 440.00 424.00/M ECA-0JHG682 
10000 630.0 0.46 1650 16 25 75 0.8 P5514-ND 2.18 12.56 94.80 355.50 616.00 597.00/M ECA-0JHG103 
15000 945.0 0.56 2010 16 31.5 75 0.8 P5515-ND 3.12 17.99 135.80 509.25 883.00 856.00/M ECA-0JHG153 
22000 1386.0 0.70 2350 18 35.5 7.5 0.8 P5516-ND 4.47 25.71 194.00 727.50 1261.00 1222.00/M ECA-0JHG223 
100 10.0 0.24 110 5. 1 2.0 0.5 P5517-ND .28 1.44 10.18 35.15 56.00 48.00/M ECA-1AHG101 
220 22.0 0.24 170 6.3 11.2 2.5 0.5 P5518-ND 36 1.87 13.20 45.60 72.00 62.00/M ECA-1AHG221 
330 33.0 0.24 200 6.3 11.2 2.5 0.5 P5519-ND 40 2.21 15.75 56.70 88.00 82.00/M ECA-1AHG331 
470 47.0 0.24 250 8 11.5 3.5 0.6 P5520-ND 48 2.80 20.00 72.00 112.00 104.00/M ECA-1AHG471 
1000 100.0 0.24 460 10 12.5 5.0 0.6 P5521-ND 66 4.48 32.90 119.00 189.00 182.00/M ECA-1AHG102 
10 2200 220.0 0.26 760 10 20 5.0 0.6 P5522-ND 1.06 5.95 43.71 158.10 251.00 242.00/M ECA-1AHG222 
3300 330.0 0.28 1000 12.5 20 5.0 0.6 P5523-ND 1.22 7.26 54.45 193.60 322.00 310.00/M ECA-1AHG332 
4700 470.0 0.30 1260 12.5 25 5.0 0.6 P5524-ND 1.66 9.75 73.13 260.00 432.00 416.00/M ECA-1AHG472 
6800 680.0 0.34 1570 16 25 75 0.8 P5525-ND 2.32 13.20 99.00 352.00 585.00 563.00/M ECA-1AHG682 
10000 1000.0 0.42 1890 16 31.5 75 0.8 P5526-ND 2.78 16.01 120.80 453.00 785.00 761.00/M ECA-1AHG103 
15000 1500.0 0.52 2180 18 35.5 7.5 0.8 P5527-ND 4.30 24.75 186.80 700.50 1214.00 1177.00/M ECA-1AHG153 
47 75 0.20 Td. 5 11 2.0 0.5 P5528-ND 33 1.56 10.54 35.70 54.00 46.00/M ECA-1CHG470 
100 16.0 0.20 110 5 1 2.0 0.5 P5529-ND 32 1.60 11.28 38.95 62.00 53.00/M ECA-1CHG101 
220 35.2 0.20 180 6.3 11.2 25 0.5 P5530-ND 40 2.21 15.75 56.70 88.00 82.00/M ECA-1CHG221 
330 52.8 0.20 260 8 11.5 3.5 0.6 P5531-ND 48 2.63 18.75 67.50 105.00 98.00/M ECA-1CHG331 
470 75.2 0.20 310 8 11.5 3.5 0.6 P5532-ND 58 3.26 23.25 83.70 130.00 121.00/M ECA-1CHG471 
16 1000 160.0 0.20 560 10 16 5.0 0.6 P5533-ND 82 4.61 33.84 122.40 194.00 187.00/M ECA-1CHG102 
2200 352.0 0.22 920 12.5 20 5.0 0.6 P5534-ND 1.28 7.35" 55.13 196.00 326.00 314.00/M ECA-1CHG222 
3300 528.0 0.24 1170 12.5 25 5.0 0.6 P5535-ND 1.78 10.14 76.05 270.40 450.00 433.00/M ECA-1CHG332 
4700 752.0 0.26 1480 16 25 75 0.8 P5536-ND 2.13 12.27 92.60 347.25 602.00 583.00/M ECA-1CHG472 
6800 1088.0 0.30 1780 16 31.5 75 0.8 P5537-ND 2.90 17.33 130.80 490.50 850.00 824.00/M ECA-1CHG682 
10000 1600.0 0.38 2060 18 35.5 7.5 0.8 P5538-ND 4.25 24.46 184.60 692.25 1200.00 1163.00/M ECA-1CHG103 
47 Tce 0.16 91 5 11 2.0 0.5 P5539-ND 28 1.44 10.18 35.15 56.00 48.00/M ECA-1EHG470 
100 25.0 0.16 130 6.3 11.2 2.5 0.5 P5540-ND 36 1.95 13.75 47.50 75.00 65.00/M ECA-1EHG101 
220 55.0 0.16 230 8 11.5 3.5 0.6 P5541-ND 48 2.80 20.00 72.00 112.00 104.00/M ECA-1EHG221 
330 82.5 0.16 310 8 11.5 3.5 0.6 P5542-ND 58 3.26 23.25 83.70 130.00 121.00/M ECA-1EHG331 
25 470 117.5 0.16 380 10 12.5 5.0 0.6 P5543-ND 70 4.16 30.55 110.50 176.00 169.00/M ECA-1EHG471 
1000 250.0 0.16 680 10 20 5.0 0.6 P5544-ND 1.12 6.37 46.77 169.15 269.00 259.00/M ECA-1EHG102 
2200 550.0 0.18 1090 12.5 25 5.0 0.6 P5545-ND 1.69 10.02 75.15 267.20 444.00 428.00/M ECA-1EHG222 
3300 825.0 0.20 1400 16 25 7.5 0.8 P5546-ND 2.10 12.53 94.60 354.75 615.00 596.00/M ECA-1EHG332 
4700 1175.0 0.22 1750 16 31.5 75 0.8 P5547-ND 3.08 20.67 156.00 585.00 1014.00 983.00/M ECA-1EHG472 
6800 1700.0 0.26 2040 18 35.5 75 0.8 P5548-ND 4.44 25.57 193.00 723.75 1255.00 1216.00/M ECA-1EHG682 
33 11.5 0.14 75 5 11 2.0 0.5 P5549-ND 28 1.44 10.18 35.15 56.00 48.00/M ECA-1VHG330 
47 16.4 0.14 90 5 11 2.0 0.5 P5550-ND 32 1.60 11.28 38.95 62.00 53.00/M ECA-1VHG470 
100 35.0 0.14 150 6.3 11.2 2.5 0.5 P5551-ND 40 2.21 15.75 56.70 88.00 82.00/M ECA-1VHG101 
220 77.0 0.14 270 8 11.5 3.5 0.6 P5552-ND 58 3.26 23.25 83.70 130.00 121.00/M ECA-1VHG221 
35 330 115.5 0.14 350 10 12.5 5.0 0.6 P5553-ND 70 3.94 28.91 104.55 166.00 160.00/M ECA-1VHG331 
470 164.5 0.14 460 10 16 5.0 0.6 P5554-ND 86 5.44 39.95 144.50 230.00 221.00/M ECA-1VHG471 
1000 350.0 0.14 810 12.5 20 5.0 0.6 P5555-ND 1.42 8.10 60.75 216.00 359.00 346.00/M ECA-1VHG102 
2200 770.0 0.16 1260 16 25 75 0.8 P5556-ND 2.20 12.67 95.60 358.50 621.00 602.00/M ECA-1VHG222 
3300 1155.0 0.18 1610 16 31.5 75 0.8 P5557-ND 3.13 18.02 136.00 510.00 884.00 857.00/M ECA-1VHG332 
4700 1645.0 0.20 1910 18 35.5 7.5 0.8 P5558-ND 4.70 27.06 204.20 765.75 1327.00 1286.00/M ECA-1VHG472 
0.1 3.0 0.12 14 5 1 2.0 0.5 P5559-ND* 32 1.52 10.23 34.65 53.00 45.00/M ECA-1HHGOR1 
0.22 3.0 0.12 2.3 5 1 2.0 0.5 P5560-ND* 32 1.52 10.23 34.65 53.00 45.00/M ECA-1HHGR22 
0.33 3.0 0.12 3.5 5 11 2.0 0.5 P5561-ND+ 32 1.52 10.23 34.65 53.00 45.00/M ECA-1HHGR33 
0.47 3.0 0.12 5 5 an 2.0 0.5 P5562-ND* 32 1.52 10.23 34.65 53.00 45.00/M ECA-1HHGR47 
1.0 3.0 0.12 10 5 11 2.0 0.5 P5563-ND+ 32 1.52 10.23 34.65 53.00 45.00/M ECA-1HHG010 
2.2 3.0 0.12 18 5 11 2.0 0.5 P5564-ND* 32 1.52 10.23 34.65 53.00 45.00/M ECA-1HHG2R2 
3.3 3.0 0.12 22 5 11 2.0 0.5 P5565-ND+ 32 1.52 10.23 34.65 53.00 45.00/M ECA-1HHG3R3 
47 3.0 0.12 26 5 1 2.0 0.5 P5566-ND* 32 1.52 10.23 34.65 53.00 45.00/M ECA-1HHG4R7 
10 5.0 0.12 39 5 1 2.0 0.5 P5567-ND+ 33 1.66 11.16 37.80 58.00 49.00/M ECA-1HHG100 
50 22 11.0 0.12 65 5 11 2.0 0.5 P5568-ND* 28 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M ECA-1HHG220 
33 16.5 0.12 90 5 11 2.0 0.5 P5569-ND+ 32 1.60 11.28 38.95 62.00 53.00/M ECA-1HHG330 
47 23.5 0.12 110 6.3 11.2 2.5 0.5 P5570-ND* 37 1.95 13.75 47.50 75.00 65.00/M ECA-1HHG470 
100 50.0 0.12 180 8 11.5 3.5 0.6 P5571-ND+ 48 2.63 18.75 67.50 105.00 98.00/M ECA-1HHG101 
220 110.0 0.12 330 10 12.5 5.0 0.6 P5572-ND+ .70 4.10 30.08 108.80 173.00 166.00/M ECA-1HHG221 
330 165.0 0.12 410 10 16 5.0 0.6 P5573-ND* 93 5.76 42.30 153.00 243.00 234.00/M ECA-1HHG331 
470 235.0 0.12 530 10 20 5.0 0.6 P5574-ND+ 1.20 8.00 58.75 212.50 338.00 325.00/M ECA-1HHG471 
1000 500.0 0.12 950 12.5 25 5.0 0.6 P5575-ND* 1.87 12.00 90.00 320.00 532.00 512.00/M ECA-1HHG102 
2200 1100.0 0.14 1470 16 31.5 7.5 0.8 P5576-ND+ 3.13 22.26 168.00 630.00 1092.00 1058.00/M ECA-1HHG222 
3300 1650.0 0.16 1770 18 35.5 75 0.8 P5577-ND 4.81 28.67 216.40 811.50 1407.00 1363.00/M ECA-1HHG332 
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Panasonic. 


NHG Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (cont) 


D.C.L. Ripple 
wv Cap. (#20°C) tand Current Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC) pF (WA) max. max. (mA) rms 2D E Py od Part No. zt 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
10 6.3 0.10 46 5 il 2.0 0.5 P5578-ND 30 1.52 10.73 37.05 59.00 51.00/M ECA-1JHG100 
22 13.8 0.10 71 5 1 2.0 0.5 P5579-ND 32 1.60 11.28 38.95 62.00 53.00/M ECA-1JHG220 
33 20.7 0.10 100 6.3 11.2 25 0.5 P5580-ND 40 2.07 14.58 50.35 80.00 69.00/M ECA-1JHG330 
47 29.6 0.10 120 6.3 a1:2 2.5 0.5 P5581-ND 43 2.42 17.25 62.10 97.00 90.00/M ECA-1JHG470 
63 100 63.0 0.10 215 10 12.5 5.0 0.6 P5582-ND 61 4.06 29.00 104.40 162.00 151.00/M ECA-1JHG101 
220 138.6 0.10 335 10 16 5.0 0.6 P5583-ND 92 5.15 37.84 136.85 217.00 209.00/M ECA-1JHG221 
330 207.9 0.10 510 10 20 5.0 0.6 P5584-ND 1.21 6.82 50.06 181.05 288.00 277.00/M ECA-1JHG331 
470 296.1 0.10 640 12.5 20 5.0 0.6 P5585-ND 1.50 8.58 64.35 228.80 380.00 366.00/M ECA-1JHG471 
1000 630.0 0.10 930 16 25 7.5 0.8 P5586-ND 2.43 13.97 105.40 395.25 685.00 664.00/M ECA-1JHG102 
2200 1386.0 0.12 1610 18 35.5 75 0.8 P5587-ND 4.92 28.30 213.60 801.00 1388.00 1346.00/M ECA-1JHG222 
0.47 3.0 0.08 9 5 1 2.0 0.5 P5588-ND 29 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M ECA-2AHGR47 
1.0 3.0 0.08 14 5 1 2.0 0.5 P5589-ND 29 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M ECA-2AHG010 
2.2 3.0 0.08 21 5 11 2.0 0.5 P5590-ND 30 1.56 11.00 38.00 60.00 52.00/M ECA-2AHG2R2 
3.3 3.3 0.08 31 5 1 2.0 0.5 P5591-ND -30 1.56 11.00 38.00 60.00 52.00/M ECA-2AHG3R3 
47 47 0.08 38 5 11 2.0 0.5 P5592-ND -30 1.56 11.00 38.00 60.00 52.00/M ECA-2AHG4R7 
10 10.0 0.08 54 6.3 11.2 2.5 0.5 P5593-ND 40 2.11 14.85 51.30 81.00 70.00/M ECA-2AHG100 
22 22.0 0.08 93 6.3 11.2 2.5 0.5 P5594-ND AG 2.56 18.25 65.70 102.00 95.00/M ECA-2AHG220 
100 33 33.0 0.08 130 8 11.5 3.5 0.6 P5595-ND 57 3.22 23.00 82.80 129.00 120.00/M ECA-2AHG330 
47 47.0 0.08 165 10 125 5.0 0.6 P5596-ND 70 3.96 28.25 101.70 158.00 147.00/M ECA-2AHG470 
100 100.0 0.08 265 10 20 5.0 0.6 P5597-ND 1.44 6.30 46.30 167.45 266.00 256.00/M ECA-2AHG101 
220 220.0 0.08 440 12.5 25 5.0 0.6 P5598-ND 1.68 9.60 72.00 256.00 426.00 410.00/M ECA-2AHG221 
330 330.0 0.08 540 16 25 7.5 0.8 P5599-ND 2.30 13.14 98.55 350.40 583.00 561.00/M ECA-2AHG331 
470 470.0 0.08 715 16 25 75 0.8 P5850-ND 2.92 16.77 126.60 474.75 823.00 798.00/M ECA-2AHG471 
1000 1000.0 0.08 985 18 35.5 7.5 0.8 P5851-ND 5.93 34.16 257.80 966.75 1676.00 1624.00/M ECA-2AHG102 
1.0 19.6 0.15 17 6.3 11.2 25 05 P5852-ND AT 2.10 15.00 54.00 84.00 78.00/M | ECA-2CHG010 
2.2 314 0.15 25 6.3 11.2 25 05 P5853-ND 52 2.10 15.00 54.00 84.00 78.00/M | ECA-2CHG2R2 
3.3 41.6 0.15 36 6.3 11.2 2.5 0.5 P5854-ND 56 2.10 15.00 54.00 84.00 78.00/M ECA-2CHG3R3 
47 55.1 0.15 43 6.3 11.2 25 0.5 P5855-ND 61 2.10 15.00 54.00 84.00 78.00/M ECA-2CHG4R7 
10 106.0 0.15 70 10 12.5 5.0 0.6 P5856-ND 72 3.71 27.26 98.60 157.00 151.00/M ECA-2CHG100 
160 22 221.0 0.15 130 10 20 5.0 0.6 P5857-ND 1.01 5.15 37.84 136.85 217.00 209.00/M ECA-2CHG220 
33 326.0 0.15 180 10 20 5.0 0.6 P5858-ND 1.16 4.86 36.45 129.60 215.00 207.00/M ECA-2CHG330 
47 461.0 0.15 220 12.5 20 5.0 0.6 P5859-ND 1.52 7.17 53.78 191.20 318.00 306.00/M ECA-2CHG470 
100 970.0 0.15 335 16 25 7.5 0.8 P5860-ND 2.24 11.79 88.43 314.40 523.00 503.00/M ECA-2CHG101 
220 2122.0 0.15 540 16 31.5 7.5 0.8 P5861-ND 3.35 15.85 119.60 448.50 777.00 753.00/M ECA-2CHG221 
330 3178.0 0.15 705 18 31.5 7.5 0.8 P5862-ND 5.03 29.81 225.00 843.75 1463.00 1418.00/M ECA-2CHG331 
1.0 25.0 0.15 17 63 112 25 05 P5863-ND 56 2.10 15.00 54.00 84.00 78.00/M | ECA-2EHGO10 
22 43.0 0.15 29 63 11.2 25 05 P5864-ND 58 2.10 15.00 54.00 84.00 78.00/M | ECA-2EHG2R2 
3.3 59.5 0.15 42 8 11.5 3.5 0.6 P5865-ND 65 2.72 19.98 72.25 115.00 111.00/M ECA-2EHG3R3 
47 80.5 0.15 50 8 11.5 3.5 0.6 P5866-ND 15 3.01 22.09 79.90 127.00 122.00/M ECA-2EHG4R7 
250 10 160.0 0.15 88 10 16 5.0 0.6 P5867-ND 1.00 4.58 33.61 121.55 193.00 186.00/M ECA-2EHG100 
22 340.0 0.15 155 12.5 20 5.0 0.6 P5868-ND 1.34 TAL 53.78 191.20 318.00 306.00/M ECA-2EHG220 
33 505.0 0.15 190 12.5 20 5.0 0.6 P5869-ND 1.62 7.95 59.63 212.00 352.00 339.00/M ECA-2EHG330 
47 715.0 0.15 230 12.5 25 5.0 0.6 P5870-ND 2.13 10.26 76.95 273.60 455.00 438.00/M ECA-2EHG470 
100 1510.0 0.15 365 16 31.5 75 0.8 P5871-ND 3.26 15.85 119.60 448.50 777.00 753.00/M ECA-2EHG101 
1.0 37.0 0.20 18 8 11.5 35 06 P5872-ND 78 3.26 23.97 86.70 138.00 133.00/M | ECA-2WHGO10 
2.2 69.4 0.20 29 10 12:5 5.0 0.6 P5873-ND 87 4.03 29.61 107.10 170.00 164.00/M ECA-2WHG2R2 
3.3 99.1 0.20 4 10 16 5.0 0.6 P5874-ND 1.14 4.93 36.19 130.90 208.00 200.00/M ECA-2WHG3R3 
450 47 136.0 0.20 49 10 20 5.0 0.6 P5875-ND 1.48 6.24 46.80 166.40 277.00 266.00/M ECA-2WHG4R7 
10 280.0 0.20 75 12.5 20 5.0 0.6 P5876-ND 2.02 8.82 66.15 235.20 391.00 376.00/M ECA-2WHG100 
22 604.0 0.20 115 16 25 7.5 0.8 P5877-ND 2.73 12.67 95.60 358.50 621.00 602.00/M ECA-2WHG220 
33 901.0 0.20 155 16 31.5 75 0.8 P5878-ND 3.68 17.41 131.40 492.75 854.00 828.00/M ECA-2WHG330 


* NHG-KIT-ND Digi-Key® NHG Series Capacitors Kit 10 each of values denoted. 180 total pieces. 


Included notebook style storage case and bin storage guide 


Panasonic. Z Seri€S miniature Aluminum Electrolytic Capacitors 


SPECIFICATIONS: 
+ Operating Temperature: -40°C to +85°C + Rated Working Voltage: 6.3 to 


+ tan. (Dissipation Factor) Max. + Low Temperature Stability: Maximum 


impedance ratio against +20°C at 120Hz 


+20%, Low Leakage, Low Impedance 


Safety vent Rubber seal 


, Q od 3) 
SOVDC + Rated Capacitance: 0.1 to 2200uF + Capacitance Tolerance: +20% - - 5 = a 
+ Leakage Current: | = 0.002CV + 1 (mA) max.; Where, |: DC leakage current Working Working “25°C 40°C Di: a © ere 
(WA) C: rated capacitance (iF), V: DC rated working voltage (V). Leakage current Voltage tand | DF. Voltage to +20°C to +20°C Max. H am — ie .04,-0.02) 
is measured after 2-minute application of the rated DC working voltage. » Surge 40V DC 0.17 17 10V 2 4 \ rossecccesssssesssseso so -20(0.787) [5 Min. 
Voltage: The listed surge voltage is applied 50 0.08 8 50 15 2 | iz | (0.197) 
to the capacitor in series with 1,000 ohms | Working Voltage] Surge Voltage : “ r 7 27 
resistor at a cycle of 0.5 minute “ON" and 0.06 for 1uFor less Max Min.(1.063) 
4.5 minute “OFF” repeating 1,000 times at 10 VDC 13.VDC : phonies: 
25°C +10°C. After the test, the capacitor 50 63 + Load Life: After 2,000 hour application of DC working voltage at +85°C with 
should meet the following limits: specified RMS ripple current, the measurements should meet the following PANASONIC Z 
° requirements: CROSS REFERENCES 
= rary IC: RLR 
Capacitance change Within +10% of the initial measured value Capacitance change Within +20% of the initial measured value Sprague: 30D 
tana Less than 150% of the initial specified value tad Less than 200% of the initial specified value UCC: SX 
DC leakage current Less than the initial specified value DC leakage current Less than the initial specified value Not recommended for new designs. 
Rating Dimensions Max. RMS Max. Leakage 
wv Cap. mm (inch) Ripple Current Current Digi-Key Price Each Panasonic 
DC HF D L A d (mA) @ 120 Hz, 85°C pA Part No. 1 10 100 1,000] Part No. 
10 2200 16.0 (.630) 31.5 (1.299) 7.5 (.295) 0.8 (.032) 850 45.0 P6614-ND 1.43 1.08 81 48 ECE-A10Z2200 
0.47 0 (.197) 11.2 (0.433) 2.0 (.079) 5 (.020) 10 14 P6642-ND 32 22 16 09 ECE-A50ZR47 
50 0.68 5.0 (.197) 11.5 (0.433) 2.0 (.079) 5 (.020) 10 14 P6643-ND 32 22 16 09 ECE-AS50ZR68 
3.3 0 (.197) 11 (0.433) 0 (.079) 0.5 (.020) 25 1.4 P6647-ND 32 22 16 09 ECE-A50Z3R3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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(1023) 583 


Panasonic. FC Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors 


FEATURES: 
+ Lowimpedance + Long life: 1000 ~ 5000 hours at +105°C 


SPECIFICATIONS: 

+ Operating Temperature Range: -55 to +105°C + Rated Working Voltage Range: 
6.3 to 100V DC + Nominal Capacitance Range: 1.0 to 15000uF + Capacitance 
Tolerance: +20% (120Hz, +20°C) + Leakage Current: | < 0.01CV or 3 (JA) 
whichever is greater measured after 2 minutes application of rated working 
voltage at +20°C 


Endurance: 

Test Conditions — Duration: 1000 hours (for @4 ~ @6.3mm), 2000 hours (for 
8mm), 3000 hours (for @10mm), 5000 hours (for @12.5mm~) + Ambient 
Temperature: +105°C +2°C + Applied Voltage: DC voltage with maximum 
permissible ripple current specified at +105°C (the sum of the DC voltage and 
super-imposed peak AC voltage for maximum permissible ripple current should 
be equal to rated DC working voltage.) 

Post Test Requirements at +20°C — Leakage Current: < Initial specified value 
+ Capacitance change: +20% of initial measured value * tan 8: < 200% of initial 


Frequency Correction Factor for Ripple Current 


W.V. Frequency (Hz) 
(VDC) | Cap. (uF) 60 | 120 | 1K | 10K |100K 
1.0 ~ 330 0.55 | 0.65 | 0.85 | 0.90 | 1.00 
6.3~100 390 ~ 1000 0.70 | 0.75 | 0.90 | 0.95 | 1.00 
° 1200 ~ 2200 0.75 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 1.00 
2700 ~ 15000 0.80 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 1.00 


+ tan 8 (120 Hz, +20°C) specified value 
Working volt. (V)] 63 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | Shelflife: 
a: - Test Conditions — Duration: 1000 hours + Ambient Temperature: +105°C +2°C 
tan 5 max. 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | - Applied Voltage: (none) 
Post Test Requirements at +20°C — Leakage Current: < Initial specified value 
For capacitance value > 1000)/F, add 0.02 per every 1000yF. + Capacitance change: +20% of initial measured value * tan 8: < 200% of initial 
+ Impedance at High Frequency: Refer to standard product table (100kHz, +20°C) specified value 
+ Ripple Current: Refer to standard product table (100kHz, +105°C) + Body Color: Black Blue + Marking Color: Gold 
Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
W.V. Cap. Dimensions (mm) (+20°C) (2 min.) | (100kHz) (+20°C) (+105°C) Time Digi-Key Price Each Panasonic 
(V) (uF) @D E P @d (uA) Max (Q) Max (mA) rms max. (hours) Part No. 1 10 100 1,000) Part No. 
68 4 11 1.5 0.45 4.28 1.30 120 1000 P11165-ND 44 -30 .21 12 EEU-FC0J680 
100 5 11 2.0 0.5 6.3 0.80 175 1000 P10195-ND AB 19 14 .08 EEU-FC0J101 
150 5 15 2.0 0.5 9.4 0.50 235 1000 P10196-ND 47 32 22 12 EEU-FC0J151 
220 6.3 11.2 2.0 0.50 13.86 0.350 290 1000 P11166-ND 51 26 18 10 EEU-FC0J221 
330 6.3 2 2.5 0.5 20.7 0.35 290 1000 P10197-ND 42 23 A7 10 EEU-FC0J331S 
330 6.3 15 2.5 0.50 20.79 0.250 400 1000 P11167-ND 60 40 28 16 EEU-FC0J331 
390 8 TAS. 3.5 0.60 24.57 0.117 555 2000 P11168-ND 76 39 28 215 EEU-FC0J391 
470 8 11.5 3.5 0.60 29.61 0.117 555 2000 P11169-ND 76 39 28 15 EEU-FC0J471 
560 8 11.5 3.5 0.60 35.28 0.117 555 2000 P11170-ND 76 39 28 215 EEU-FC0J561 
820 10 12.5 5.0 0.60 51.66 0.090 755 3000 P11171-ND 1.01 55 39 22 EEU-FC0J821 
820 8 15 3.5 0.6 51.6 0.085 730 2000 P10198-ND 69 40 30 Ard EEU-FC0J821L 
1000 10 12.5 5.0 0.6 63.0 0.090 755 3000 P10199-ND 76 46 34 19 EEU-FC0J102 
1200 10 16 5.0 0.6 75.6 0.068 1050 3000 P10201-ND 83 51 38 22 EEU-FC0J122 
1200 8 20 3.5 0.6 75.6 0.065 995 2000 P10200-ND 78 48 36 21 EEU-FC0J122L 
1500 12.5 15 5.0 0.6 94.5 0.065 1205 5000 P10203-ND 1.13 77 57 -33 EEU-FC0J152S 
1500 10 20 5.0 0.6 94.5 0.052 1220 3000 P10202-ND 99 61 45 26 EEU-FC0J152 
1800 10 25 5.0 0.60 113.4 0.045 1440 3000 P11172-ND 1.43 82 58 32 EEU-FC0J182 
2200 16 15 7.5 0.8 138.6 0.043 1690 5000 P10205-ND 1.48 1.02 at 46 EEU-FC0J222S 
63 2200 10 25 5.0 0.6 138.6 0.045 1440 3000 P10204-ND 1.07 68 50 .29 EEU-FC0J222 
e 2700 16 15 7.5 0.80 170.1 0.043 1690 5000 P11175-ND 2.13 1.33 94 51 EEU-FC0J272S 
2700 12.5 20 5.0 0.60 170.1 0.038 1655 5000 P11174-ND 1.86 1.10 18 43 EEU-FC0J272 
2700 10 30 5.0 0.60 170.1 0.035 1815 3000 P11173-ND 1.67 1.06 15 Al EEU-FC0J272L 
3300 18 15 7.5 0.8 207.9 0.038 2000 5000 P10207-ND 1.97 1.38 1.04 62 EEU-FC0J332S 
3300 12.5 20 5.0 0.6 207.9 0.038 1655 5000 P10206-ND 1.29 85 64 .38 EEU-FC0J332 
3900 12.5 25 5.0 0.6 245.7 0.030 1945 5000 P10208-ND 1.57 94 f41 42 EEU-FC0J392 
4700 16 20 7.5 0.8 296.1 0.029 2205 5000 P10210-ND 1.88 1.23 92 255 EEU-FC0J472S 
4700 12.5 30 5.0 0.8 296.1 0.025 2310 5000 P10209-ND 1.72 1.05 79 47 EEU-FC0J472 
5600 16 20 7.5 0.80 352.8 0.029 2205 5000 P11176-ND 2.70 1.59 1.12 62 EEU-FC0J562 
5600 12.5 35 5.0 0.8 352.8 0.022 2510 5000 P10211-ND 1.97 1.41 1.06 63 EEU-FC0J562L 
6800 18 20 7.5 0.8 428.4 0.028 2490 5000 P10214-ND 2.23 1.53 1.15 15 EEU-FCOJ682S 
6800 16 25 7.5 0.8 428.4 0.022 2555 5000 P10213-ND 2.37 1.56 1.17 70 EEU-FC0J682 
6800 12.5 40 5.0 0.8 428.4 0.018 2655 5000 P10212-ND 2.24 1.61 1.21 72 EEU-FCOJ682L 
8200 16 31.5 7.5 0.80 516.6 0.018 3010 5000 P11177-ND 4.15 2.34 1.65 -90 EEU-FC0J822 
10000 18 25 7.5 0.8 630.0 0.020 2740 5000 P10216-ND 2:75, 1.88 1.42 92 EEU-FC0J103S 
10000 16 35.5 7.5 0.8 630.0 0.016 3150 5000 P10215-ND 2.75 1.96 1.48 96 EEU-FC0J103 
12000 18 31.5 7.5 0.80 756.0 0.016 3635 5000 P11178-ND 5.19 3.32 2.34 1.28 EEU-FC0J123 
12000 16 40 7.5 0.80 756.0 0.015 3360 5000 P11179-ND 5.30 3.24 2.28 1.25 EEU-FC0J123L 
15000 18 35.5 7.5 0.8 945.0 0.015 3680 5000 P10217-ND 3.57 2.30 1.74 1.13 EEU-FC0J153 
47 4 11 15 0.45 47 1.30 120 1000 P11180-ND 44 .30 21 12 EEU-FC1A470 
82 5 il 2.0 0.5 8.2 0.80 175 1000 P10218-ND 46 19 14 .08 EEU-FC1A820 
100 5 11 2.0 0.50 10.0 0.80 175 1000 P11181-ND A7 19 14 .08 EEU-FC1A101S 
100 5 15 2.0 0.5 10.0 0.50 235 1000 P10219-ND 47 32 22 12 EEU-FC1A101 
180 6.3 2 2.5 0.50 18.0 0.35 290 1000 P11182-ND 51 26 18 10 EEU-FC1A181 
220 6.3 11.2 2.5 0.5 22.0 0.35 290 1000 P10220-ND 42 23 Sd 10 EEU-FC1A221S 
220 6.3 15 2.5 0.50 22.0 0.25 400 1000 P11183-ND 60 40 28 16 EEU-FC1A221 
330 8 11.5 3.5 0.60 33.0 0.117 555 2000 P11184-ND 76 39 28 15 EEU-FC1A331 
390 8 115. 3.5 0.60 39.0 0.117 555 2000 P11185-ND 76 39 28 15 EEU-FC1A391 
470 8 11.5 3.5 0.6 47.0 0.117 555 2000 P10221-ND 63 35 25 14 EEU-FC1A471 
560 10 12.5 5.0 0.60 56.0 0.09 755 3000 P11186-ND 1.01 55 39 22 EEU-FC1A561 
680 10 12.5 5.0 0.6 68.0 0.090 755 3000 P10223-ND 76 AT 35 .20 EEU-FC1A681 
680 8 15 3.5 0.6 68.0 0.085 730 2000 P10222-ND 69 40 30 7 EEU-FC1A681L 
820 10 16 5.0 0.60 82.0 0.068 1050 3000 P11187-ND 1.11 62 44 24 EEU-FC1A821 
1000 10 16 5.0 0.6 100.0 0.068 1050 3000 P10225-ND 83 53 39 .23 EEU-FC1A102 
1000 8 20 3.5 0.6 82.0 0.065 995 2000 P10224-ND 78 48 36 .21 EEU-FC1A102L 
1200 12.5 15 5.0 0.6 120.0 0.065 1205 5000 P10227-ND 1.13 77 of 33 EEU-FC1A122S 
1200 10 20 5.0 0.6 120.0 0.052 1220 3000 P10226-ND 99 62 46 27 EEU-FC1A122 
1500 10 25 5.0 0.6 150.0 0.045 1440 3000 P10228-ND 1.07 68 50 .29 EEU-FC1A152 
10 1800 16 15 iD: 0.8 180.0 0.043 1690 5000 P10229-ND 1.48 1.02 th 46 EEU-FC1A182S 
1800 12.5 20 5.0 0.60 180.0 0.038 1655 5000 P11188-ND 1.86 1.10 18 43 EEU-FC1A182 
2200 12.5 20 5.0 0.6 220.0 0.038 1655 5000 P10230-ND 1.29 85 64 -38 EEU-FC1A222 
2200 10 30 5.0 0.60 220.0 0.035 1815 3000 P11189-ND 1.67 1.06 15 Al EEU-FC1A222L 
2700 18 15 7.5 0.8 270.0 0.038 2000 5000 P10232-ND 1.97 1.38 1.04 62 EEU-FC1A272S 
2700 12.5 25 5.0 0.6 270.0 0.030 1945 5000 P10231-ND 1.57 98 74 44 EEU-FC1A272 
3300 16 20 7.5 0.8 330.0 0.029 2205 5000 P10234-ND 1.88 1.23 92 55 EEU-FC1A332S 
3300 12.5 30 5.0 0.8 330.0 0.025 2310 5000 P10233-ND 1.72 1.05 79 AT EEU-FC1A332 
3900 16 20 Lo. 0.80 390.0 0.029 2205 5000 P11190-ND 2.83 1.59 1.12 62 EEU-FC1A392 
3900 12.5 35 5.0 0.8 390.0 0.022 2510 5000 P10235-ND 1.97 1.41 1.06 63 EEU-FC1A392L 
4700 16 25 7.5 0.8 470.0 0.022 2555 5000 P10237-ND 2.37 1.44 1.08 64 EEU-FC1A472 
4700 12.5 40 5.0 0.8 470.0 0.018 2655 5000 P10236-ND 2.24 1.67 1.26 74 EEU-FC1A472L 
5600 18 20 7.5 0.8 560.0 0.028 2490 5000 P10238-ND 2.23 1.53 1.15 75 EEU-FC1A562S 
5600 16 25 7.5 0.80 560.0 0.022 2555 5000 P11191-ND 3.41 1.86 1.32 72 EEU-FC1A562 
6800 18 25 7.5 0.8 680.0 0.020 2740 5000 P10240-ND 2.65 1.88 1.42 92 EEU-FC1A682S 
6800 16 31.5 75 0.8 680.0 0.018 3010 5000 P10239-ND 2.52 1.59 1.20 78 EEU-FC1A682 
8200 18 31.5 7.5 0.80 820.0 0.016 3635 5000 P11193-ND 5.19 3.32 2.34 1.28 EEU-FC1A822 
8200 16 35.5 7.5 0.80 820.0 0.016 3150 5000 P11192-ND 4.51 2.88 2.03 1.11 EEU-FC1A822L 
10000 18 35.5 7.5 0.8 1000.0 0.015 3680 5000 P10241-ND 3.57 2.30 1.74 1.13 EEU-FC1A103 
12000 18 40 LS 0.80 1200.0 0.014 3735 5000 P11194-ND 6.72 4.24 2.99 1.64 EEU-FC1A123 
39 4 11 1.5 0.45 6.24 1.30 120 1000 P11195-ND 44 -30 21 12 EEU-FC1C390 
47 5 1 2.0 0.50 7.52 0.80 175 1000 P11196-ND 46 19 14 .08 EEU-FC1C470 
56 5 Hi 2.0 0.50 8.96 0.80 175 1000 P11197-ND 46 19 14 .08 EEU-FC1C560 
68 5 11 2.0 0.5 10.8 0.80 175 1000 P10242-ND AB 9 14 .08 EEU-FC1C680 
82 5 15 2.0 0.5 13.1 0.50 235 1000 P10243-ND A7 32 22 12 EEU-FC1C820 
16 100 6.3 11.2 2.5 0.50 16.0 0.35 290 1000 P11198-ND 51 26 18 10 EEU-FC1C101 
120 6.3 11.2 2.5 0.5 19.2 0.35 290 1000 P10244-ND 42 23 7 10 EEU-FC1C121 
180 6.3 15 2.5 0.5 28.8 0.25 400 1000 P10245-ND 49 36 26 15 EEU-FC1C181 
220 8 11.5 3.5 0.60 35.2 0.117 555 2000 P11199-ND 76 39 28 15 EEU-FC1C221 
270 8 a1:5 3.5 0.60 43.2 0.117 555 2000 P11200-ND 76 Al 29 16 EEU-FC1C271 
330 8 115. 3.5 0.6 52.8 0.117 555 2000 P10246-ND 63 35 25 14 EEU-FC1C331 
390 10 12.5 5.0 0.60 62.4 0.09 755 3000 P11201-ND 1.01 55 39 22 EEU-FC1C391 


(Continued) 
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. . . . . . 
Panasonic. FC Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (cont) 
Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
W.V. Cap. Dimensions (mm) (+20°C) (2 min.) | (100kHz) (+20°C) (+105°C) Time Digi-Key Price Each Panasonic 
(V) (uF) @D iL I (WA) Max (Q) Max (mA) rms max. (hours) Part No. 1 10 100 1,000) Part No. 
470 10 12.5 5.0 0.6 75.2 0.090 755 3000 P10248-ND 16 46 34 19 EEU-FC1C471 
470 8 15 3.5 0.6 75.2 0.085 730 2000 P10247-ND 69 AL 31 18 EEU-FC1C471L 
560 10 16 5.0 0.60 89.6 0.068 1050 3000 P11202-ND 1.11 62 44 24 EEU-FC1C561 
680 10 16 5.0 0.6 108.8 0.068 1050 3000 P10250-ND 83 61 45 26 EEU-FC1C681 
680 8 20 3.5 0.6 108.8 0.065 995 2000 P10249-ND 78 46 34 20 EEU-FC1C681L 
820 12.5 15 5.0 0.6 131.2 0.065 1205 5000 P10252-ND 1.13 a7 57 33 EEU-FC1C821S 
820 10 20 5.0 0.6 131.2 0.052 1220 3000 P10251-ND 99 60 44 26 EEU-FC1C821 
1000 10 20 5.0 0.60 160.0 0.052 1220 3000 P11203-ND 1.37 73 52 28 EEU-FC1C102S 
1000 10 25 5.0 0.6 160.0 0.045 1440 3000 P10253-ND 1.07 .70 52 30 EEU-FC1C0102 
1200 16 15 7.5 0.80 192.0 0.043 1690 5000 P11205-ND 2.13 1.33 94 51 EEU-FC1C122S 
1200 10 25 5.0 0.60 192.0 0.045 1440 3000 P11204-ND 1.43 82 58 32 EEU-FC1C122 
1500 16 15 7.5 0.80 240.0 0.043 1690 5000 P11206-ND 2.19 1.33 94 51 EEU-FC1C152S 
1500 12.5 20 5.0 0.6 240.0 0.038 1655 5000 P10254-ND 1.29 85 64 38 EEU-FC1C152 
1500 10.0 30 5.0 0.6 240.0 0.035 1815 3000 P10255-ND 1.25 .87 64 37 EEU-FC1C152L 
16 1800 18 15 7.5 0.8 288.0 0.038 2000 5000 P10256-ND 1.97 1.38 1.04 62 EEU-FC1C182S 
1800 12.5 25 5.0 0.60 288.0 0.03 1945 5000 P11207-ND 2.25 1.23 .87 47 EEU-FC1C182 
2200 16 20 7.5 0.8 352.0 0.029 2205 5000 P10258-ND 1.88 1.23 92 55 EEU-FC1C222S 
2200 12.5 25 5.0 0.6 352.0 0.030 1945 5000 P10257-ND 1.57 1.02 hte 46 EEU-FC1C0222 
2700 16 20 7.5 0.80 432.0 0.029 2205 5000 P11208-ND 2.70 1.59 1.12 62 EEU-FC1C272 
2700 12.5 30 5.0 0.8 432.0 0.025 2310 5000 P10259-ND. 1.72 1.05 79 A7 EEU-FC1C272L 
3300 18 20 LS 0.8 528.0 0.028 2490 5000 P10261-ND 2.23 1.53 1.15 75 EEU-FC1C332S 
3300 12.5 35 5.0 0.8 528.0 0.022 2510 5000 P10260-ND 1.97 1.46 1.10 65 EEU-FC1C0332 
3900 18 20 7.5 0.80 624.0 0.028 2490 5000 P11209-ND 3.67 2.25 1.59 87 EEU-FC1C392S 
3900 16 25 7.5 0.8 624.0 0.022 2555 5000 P10262-ND 2.37 1.62 1.22 72 EEU-FC1C0392 
4700 18 25 L5 0.8 752.0 0.020 2740 5000 P10264-ND 2.65 1.88 1.42 92 EEU-FC1C472S 
4700 16 31.5 75) 0.8 752.0 0.018 3010 5000 P10263-ND 2.52 1.59 1.20 18 EEU-FC1C472 
5600 18 31.5 7.5 0.80 896.0 0.016 3635 5000 P11210-ND 5.19 3.32 2.34 1.28 EEU-FC1C562 
5600 16 35.5 7.5 0.8 896.0 0.016 3150 5000 P10265-ND 2.80 2.12 1.60 1.04 EEU-FC1C562L 
6800 16 40 7.5 0.80 1088.0 0.015 3360 5000 P11211-ND 5.14 3.24 2.28 1.25 EEU-FC1C682 
8200 18 35.5 75. 0.8 1312.0 0.015 3680 5000 P10266-ND 3.57 2.30 1.74 1.13 EEU-FC1C822 
10 4 7 1.5 0.45 2.5 2 65 1000 P11212-ND 43 18 13 .07 EEA-FC1E100 
22 5 7 2 0.45 5.5 0.95 120 1000 P11213-ND 44 19 14 08 EEA-FC1E220 
27 4 1 1.5 0.45 6.75 1.3 120 1000 P11214-ND 44 .30 21 12 EEU-FC1E270 
39 5 1 2 0.50 9.75 0.8 175 1000 P11215-ND 46 32 22 2 EEU-FC1E390 
47 5 1 2.0 0.5 11.7 0.80 175 1000 P10267-ND 46 32 22 12 EEU-FC1E470 
56 5 15 2.0 0.5 14.0 0.50 235 1000 P10268-ND A7 32 22 12 EEU-FC1E560 
82 6.3 11.2 2.5 0.50 20.5 0.35 290 1000 P11216-ND 51 27 19 1 EEU-FC1E820 
100 6.3 11.2 2.5 0.5 25.0 0.35 290 1000 P10269-ND 35 23 A7 10 EEU-FC1E101S 
120 6.3 15 25) 0.5 30.0 0.25 400 1000 P10270-ND 49 36 26 15 EEU-FC1E121 
180 8 a15 3.5 0.60 45.0 0.117 555 2000 P11217-ND 76 39 28 15 EEU-FC1E181 
220 8 115 3.5 0.6 55.0 0.117 555 2000 P10271-ND 63 37 26 15 EEU-FC1E221 
270 10 12.5 5 0.60 67.5 0.09 58 3000 P11218-ND 1.01 55 39 22 EEU-FC1E271 
330 10 12.5 5.0 0.6 82.5 0.090 755 3000 P10273-ND 76 48 36 221 EEU-FC1E331 
330 8 15 3.5 0.6 82.5 0.085 730 2000 P10272-ND 69 AL 31 18 EEU-FC1E331L 
390 10 16 5 0.60 97.5 0.068 1050 3000 P11219-ND 1.11 62 44 24 EEU-FC1E391 
470 10 16 5.0 0.6 117.5 0.068 1050 3000 P10275-ND 83 15 40 23 EEU-FC1E471 
470 8 20 3.5 0.6 117.5 0.065 995 2000 P10274-ND .78 48 36 .21 EEU-FC1E471L 
560 12.5 15 5.0 0.6 140.0 0.065 1205 5000 P10276-ND 1.13 tt 57 33 EEU-FC1E561S 
560 10 20 5 0.60 140.0 0.052 1220 3000 P11220-ND 1.32 .78 65 30 EEU-FC1E561 
25 680 10 20 5.0 0.6 170.0 0.052 1220 3000 P10277-ND 99 62 46 27 EEU-FC1E681 
820 12.5 20 5 0.60 205.0 0.038 1655 5000 P11222-ND 1.86 1.10 78 43 EEU-FC1E821S 
820 10 25 5 0.60 205.0 0.045 1440 3000 P11221-ND 1.43 82 58 32 EEU-FC1E821 
1000 16 15 7.5 0.8 250.0 0.043 1690 5000 P10279-ND 1.48 1.02 ae 46 EEU-FC1E102S 
1000 12.5 20 5.0 0.6 250.0 0.038 1655 5000 P10278-ND 1.29 88 66 39 EEU-FC1E102 
1000 10 30 5 0.60 250.0 0.035 1815 3000 P11223-ND 1.67 1.06 tS Al EEU-FC1E102L 
1200 18 15 7.5 0.8 300.0 0.038 2000 5000 P10280-ND 1.97 1.38 1.04 62 EEU-FC1E122S 
1200 12.5 25 5 0.60 300.0 0.03 1945 5000 P11224-ND 2.25 1.23 .87 A7 EEU-FC1E122 
1500 16 20 7.5 0.8 375.0 0.029 2205 5000 P10282-ND 1.88 1.23 92 55 EEU-FC1E152S 
1500 12.5 25 5.0 0.6 375.0 0.030 1945 5000 P10281-ND 1.57 94 71 42 EEU-FC1E152 
1800 16 20 7.5 0.80 450.0 0.029 2205 5000 P11225-ND 2.70 1.59 12 62 EEU-FC1E182 
1800 12.5 30 5.0 0.8 450.0 0.025 2310 5000 P10283-ND 1.72 1.05 f9 47 EEU-FC1E182L 
2200 18 20 75 0.8 550.0 0.028 2490 5000 P10285-ND 2.23 1.53 1.15 15 EEU-FC1E222S 
2200 12.5 35 5.0 0.8 550.0 0.022 2510 5000 P10284-ND 1.97 1.46 1.10 65 EEU-FC1E222 
2700 16 25 75 0.8 675.0 0.022 2555 5000 P10286-ND 2.37 1.44 1.08 64 EEU-FC1E272 
3300 18 25 7.5 0.8 825.0 0.020 2740 5000 P10288-ND 2.65 1.88 1.42 92 EEU-FC1E332S 
3300 16 31.5 7.5 0.8 825.0 0.018 3010 5000 P10287-ND 2.52 1.59 1.20 18 EEU-FC1E332 
3900 18 31.5 7.5 0.80 975.0 0.016 3635 5000 P11227-ND 5.19 3.32 2.34 1.28 EEU-FC1E392 
3900 16 35.5 75) 0.80 975.0 0.016 3150 5000 P11226-ND 4.51 2.88 2.03 1.11 EEU-FC1E392L 
4700 18 35.5 7.5 0.8 1175.0 0.015 3680 5000 P10289-ND 3.57 2.30 1.74 1.13 EEU-FC1E472 
5600 18 40 7.5 0.80 1400.0 0.014 3735 5000 P11228-ND 6.72 4.24 2.99 1.64 EEU-FC1E562 
18 4 11 1.5 0.45 6.3 1.3 120 1000 P11229-ND 44 .30 21 12 EEU-FC1V180 
22: 5 1 2 0.50 it 0.8 175 1000 P11230-ND 46 19 14 08 EEU-FC1V220 
27 5 1 2 0.50 9.45 0.8 175 1000 P11231-ND 46 19 14 08 EEU-FC1V270 
33 5. 11 2.0 0.5 11.5 0.80 175 1000 P10290-ND 46 19 14 08 EEU-FC1V330 
39 5 15 2.0 0.5 13.6 0.50 235 1000 P10291-ND A7 32 22 12 EEU-FC1V390 
47 6.3 11.2 2.5 0.50 16.45 0.35 290 1000 P11232-ND 51 26 18 -10 EEU-FC1V470 
56 6.3 11.2 2.5 0.50 19.6 0.35 290 1000 P11233-ND 51 27 Ag 11 EEU-FC1V560 
68 6.3 11.2 25 0.5 23.8 0.35 290 1000 P10292-ND 42 23 rad -10 EEU-FC1V680 
82 6.3 15 2.5 0.5 28.7 0.25 400 1000 P10293-ND AQ 36 26 15 EEU-FC1V820 
100 8 11.5 3.5 0.6 35.0 0.117 555 2000 P10294-ND 63 37 26 15 EEU-FC1V101 
120 8 11.5 3.5 0.60 42.0 0.117 555 2000 P11234-ND 76 AL 29 16 EEU-FC1V121 
150 8 11.5 3.5 0.6 52.5 0.117 555 2000 P10295-ND 63 .39 28 16 EEU-FC1V151 
180 10 12.5 5 0.60 63.0 0.09 755 3000 P11235-ND 1.01 55 39 22 EEU-FC1V181 
220 10 12.5 5.0 0.6 77.0 0.090 758 3000 P10297-ND 76 48 36 21 EEU-FC1V221 
220 8 15 3.5 0.6 77.0 0.085 730 2000 P10296-ND 69 40 -30 mil EEU-FC1V221L 
270 10 16 5 0.60 94.5 0.068 1050 3000 P11236-ND 1.11 62 44 24 EEU-FC1V271 
390 12.5 15 5.0 0.6 136.5 0.065 1205 5000 P10300-ND 1.13 77 57 33 EEU-FC1V391S 
330 10 16 5.0 0.6 115.5 0.068 1050 3000 P10299-ND 83 51 38 22 EEU-FC1V331 
35 330 8 20 3.5 0.6 115.5 0.065 995 2000 P10298-ND .78 46 34 .20 EEU-FC1V331L 
390 10 20 5 0.60 136.5 0.052 1220 3000 P11237-ND 1.32 76 54 29 EEU-FC1V391 
470 10 20 5.0 0.6 164.5 0.052 1220 3000 P10301-ND 99 62 46 .27 EEU-FC1V471 
560 12.5 20 5 0.60 196.0 0.038 1655 5000 P11239-ND 1.86 1.14 81 44 EEU-FC1V561S 
560 10 25 5 0.60 196.0 0.045 1440 3000 P11238-ND 1.43 82 58 32 EEU-FC1V561 
680 16 15 7.5 0.8 238.0 0.043 1690 5000 P10303-ND 1.48 1.06 -80 A7 EEU-FC1V681S 
680 12.5 20 5.0 0.6 238.0 0.038 1655 5000 P10302-ND 1.29 85 64 38 EEU-FC1V681 
680 10 30 5 0.60 238.0 0.035 1815 3000 P11240-ND 1.67 1.06 15 Al EEU-FC1V681L 
820 18 15 7.5 0.8 287.0 0.038 2000 5000 P10304-ND 1.97 1.44 1.08 64 EEU-FC1V821 
820 12.5 25 5 0.60 287.0 0.03 1945 5000 P11241-ND 2.25 1.23 87 47 EEU-FC1V821L 
1000 16 20 7.5 0.8 350.0 0.029 2205 5000 P10876-ND 1.89 1.23 92 55 EEU-FC1V102S 
1000 12.5 25 5.0 0.6 350.0 0.030 1945 5000 P10305-ND 1.57 1.05 79 AZ EEU-FC1V102 
1200 16 20 75) 0.80 420.0 0.029 2205 5000 P11242-ND 2.70 1.59 1.12 62 EEU-FC1V122 
1200 12.5 30 5.0 0.8 420.0 0.025 2310 5000 P10306-ND 1.72 1.05 79 A7 EEU-FC1V122L 
1500 18 20 7.5 0.80 525.0 0.028 2490 5000 P11243-ND 3.67 2.25 1.59 87 EEU-FC1V152S 
1500 16 25 75 0.8 525.0 0.022 2555 5000 P10308-ND 2.37 1.44 1.08 64 EEU-FC1V152 
1500 12.5 35 5.0 0.8 525.0 0.022 2510 5000 P10307-ND 1.97 1.41 1.06 63 EEU-FC1V152L 
1800 18 20 75, 0.80 630.0 0.028 2490 5000 P11246-ND 3.67 2.25 1.59 87 EEU-FC1V182S 
1800 16 25 7.5 0.80 630.0 0.022 2555 5000 P11245-ND 3.41 2.03 1.43 78 EEU-FC1V182 
1800 12.5 40 5 0.80 630.0 0.018 2655 5000 P11244-ND 3.22 2.09 1.48 81 EEU-FC1V182L 
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= . . . . . 
Panasonic. FC Series Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors (cont) 
Leakage Current Impedance Ripple Current Life 
W.V. Cap. Dimensions (mm) (+20°C) (2 min.) (100kHz) (+20°C) (+105°C) Time Digi-Key Price Each Panasonic 
(V) (uF) | OD L [2 @d (uA) Max (Q) Max (mA) rms max. (hours) Part No. 1 10 100 1,000 | PartNo. 
2200 18 25 LS 0.8 770.0 0.020 2740 5000 P10310-ND 2.65 1.88 1.42 92 EEU-FC1V222S 
2200 16 31.5 75 0.8 770.0 0.018 3010 5000 P10309-ND 2.52 1.75 1.32 86 EEU-FC1V222 
35 2700 18 31.5 7.5 0.80 945.0 0.016 3635 5000 P11248-ND 5.19 3.32 2.34 1.28 EEU-FC1V272 
2700 16 35.5 7.5 0.80 945.0 0.016 3150 5000 P11247-ND 4.51 2.88 2.03 VA EEU-FC1V272L 
3300 18 35.5 7.5 0.8 1155.0 0.015 3680 5000 P10311-ND 3.57 2.30 1.74 1.13 EEU-FC1V332 
3900 18 40 7.5 0.80 1365.0 0.014 3735 5000 P11249-ND 6.72 4.24 2.99 1.64 EEU-FC1V392 
1.0 5 1 2.0 0.5 0.5 2.40 20 1000 P10312-ND A6 24 ail? .09 EEU-FC1H1RO 
2.2 5 1 2.0 0.5 11 1.30 45 1000 P10313-ND 46 24 17 .09 EEU-FC1H2R2 
3.3 5 1 2.0 0.5 1.6 1.30 65 1000 P10314-ND 46 A9 14 08 EEU-FC1H3R3 
47 5 1 2.0 0.5 2.3 1.30 95 1000 P10315-ND 46 24 7 .09 EEU-FC1H4R7 
10 4 all 1.5 0.45 5.0 2.5 90 1000 P11250-ND 44 -30 21 12 EEU-FC1H100 
10 5 1 2.0 0.5 5.0 1.30 125 1000 P10316-ND 46 19 14 .08 EEU-FC1H100L 
15 5 1 2.0 0.5 7.5 1.30 145 1000 P10317-ND 46 19 14 .08 EEU-FC1H150 
18 5 1 2 0.50 9.0 1.3 155 1000 P11251-ND 46 19 14 .08 EEU-FC1H180 
22 5 an 2.0 0.5 11.0 1.30 155 1000 P10318-ND 46 19 14 .08 EEU-FC1H220 
27 5 15: 2.0 0.5 13.5 0.90 215 1000 P10319-ND A7 32 22 12 EEU-FC1H270 
33 6.3 11.2 2.5 0.5 16.5 0.60 260 1000 P10320-ND 42 24 17 -10 EEU-FC1H330 
47 6.3 11.2 2.5 0.5 23.5 0.60 260 1000 P10321-ND 42 .23 7 10 EEU-FC1H470 
56 6.3 15 2.5 0.5 28.0 0.40 360 1000 P10322-ND 49 36 26 15 EEU-FC1H560 
68 8 11.5 3.5 0.60 34.0 0.234 485 2000 P11252-ND 76 .39 28 15 EEU-FC1H680 
82 8 11.5 3.5 0.60 41.0 0.234 485 2000 P11253-ND. 76 43 31 litt EEU-FC1H820 
100 10 12.5 5.0 0.6 50.0 0.162 615 3000 P10323-ND 76 48 36 21 EEU-FC1H101 
120 10 12.5 5 0.60 60.0 0.162 615 3000 P11255-ND 1.01 55 .39 22 EEU-FC1H121 
120 8 15 3.5 0.60 60.0 0.155 635 2000 P11254-ND 92 49 35 19 EEU-FC1H121L 
150 10 16 5 0.60 75.0 0.119 850 3000 P11256-ND 1.11 62 44 24 EEU-FC1H151 
180 8 20 3.5 0.6 90.0 0.120 860 2000 P10324-ND 78 46 34 20 EEU-FC1H181L 
50 220 12.5 15: 5.0 0.6 110.0 0.110 1150 5000 P10326-ND 1.13 Wed 57 33 EEU-FC1H221S 
220 10 20 5.0 0.6 110.0 0.090 1030 3000 P10325-ND 99 62 A6 27 EEU-FC1H221 
270 10 25 5 0.60 135.0 0.082 1200 3000 P11257-ND 1.43 82 58 32 EEU-FC1H271 
330 12.5 20 5 0.60 165.0 0.063 1480 5000 P11258-ND 1.86 1.10 .78 43 EEU-FC1H331 
390 16 15 AD: 0.8 195.0 0.080 1610 5000 P10327-ND 1.48 1.02 77 46 EEU-FC1H391S 
390 12.5 20 5 0.60 195.0 0.063 1480 5000 P11259-ND 1.86 1.10 78 43 EEU-FC1H391 
470 12.5 25 5.0 0.6 235.0 0.050 1832 5000 P10328-ND 1.57 1.08 81 48 EEU-FC1H471 
470 10 30 5 0.60 235.0 0.06 1610 3000 P11260-ND 1.67 1.06 75 At EEU-FC1H471L 
560 18 15: 7.5 0.8 280.0 0.068 1900 5000 P10329-ND 1.97 1.38 1.04 62 EEU-FC1H561S 
560 12.5 25 5 0.60 280.0 0.05 1832 5000 P11261-ND 2.25 1.23 87 47 EEU-FC1H561 
680 16 20 7.5 0.8 340.0 0.048 1835 5000 P10331-ND 1.88 1.23 92 55 EEU-FC1H681 
680 12.5 30 5.0 0.8 340.0 0.040 2215 5000 P10330-ND 1.72 1.05 279. 47 EEU-FC1H681L 
820 18 20 7.5 0.80 410.0 0.042 2420 5000 P11262-ND 3.67 2.25 1.59 87 EEU-FC1H821 
820 12.5 35 5.0 0.8 410.0 0.034 2285 5000 P10332-ND 1.97 1.41 1.06 63 EEU-FC1H821L 
1000 16 25 7.5 0.8 500.0 0.034 2235 5000 P10333-ND 2.37 1.49 1.12 66 EEU-FC1H102 
1000 12.5 40 5 0.80 500.0 0.03 2590 5000 P11263-ND 3.22 2.09 1.48 81 EEU-FC1H102L 
1200 18 25 7.5 0.80 600.0 0.029 2610 5000 P11265-ND 4.35 2.76 1.95 1.07 EEU-FC1H122S 
1200 16 31.5 7.5 0.80 600.0 0.028 2700 5000 P11264-ND 4.15 2.34 1.65 90 EEU-FC1H122 
1500 16 35.5 7.5 0.8 750.0 0.025 2790 5000 P10334-ND 2.75 1.96 1.48 96 EEU-FC1H152L 
1800 18 31.5 7.5 0.80 900.0 0.025 3000 5000 P11267-ND 5.19 3.44 2.42 1.32 EEU-FC1H182 
1800 16 40 7.5 0.80 900.0 0.023 2845 5000 P11266-ND 5.14 3.36 2.37 1.29 EEU-FC1H182L 
2200 18 35.5 7.5 0.8 1100.0 0.023 3100 5000 P10335-ND 3.57 2.39 1.80 1.17 EEU-FC1H222 
6.8 4 an 1.5 0.45 4.284 3.5 80 1000 P11268-ND 44 -30 21 12 EEU-FC1J6R8 
12 5 1 2.0 0.5 7.5 2.00 145 1000 P10336-ND 46 19 14 .08 EEU-FC1J120 
18 5 15 2.0 0.5 11.3 1.30 200 1000 P10337-ND AT 32 22 12 EEU-FC1J180 
22 6.3 11.2 2.5 0.5 13.8 1.00 240 1000 P10338-ND 42 24 7 10 EEU-FC1J220 
33 6.3 11.2 2.5 0.5 20.7 1.000 240 1000 P10764-ND 43 23 Ald 10 EEU-FC1J330 
39 6.3 15 2.5 0.5 24.5 0.70 330 1000 P10339-ND 49 -36 26 15 EEU-FC1J390 
47 8 11.5 3.5 0.6 29.6 0.342 405 2000 P10340-ND 63 37 26 15 EEU-FC1J470 
68 8 11.5 3.5 0.6 42.8 0.342 405 2000 P10341-ND 63 35 25 14 EEU-FC1J680 
56 8 11.5 3.5 0.60 35.28 0.342 405 2000 P11269-ND 76 .39 28 15 EEU-FC1J560 
82 10 12.5 5 0.60 51.66 0.256 535 3000 P11270-ND 1.01 55 39 22 EEU-FC1J820 
100 10 12.5 5.0 0.6 63.0 0.256 535 3000 P10343-ND 76 48 36 21 EEU-FC1J101 
100 8 15 3.5 0.6 63.0 0.230 535 2000 P10342-ND 69 48 -36 21 EEU-FC1J101L 
120 10 16 5 0.60 75.6 0.194 600 3000 P11271-ND TAT 62 44 24 EEU-FC1J121 
150 8 20 3.5 0.6 94.5 0.178 690 2000 P10344-ND .78 6 .34 20 EEU-FC1J151 
180 12.5 15 5.0 0.6 113.4 0.150 1020 5000 P10345-ND 1.13 77 57 33 EEU-FC1J181S 
180 10 20 5 0.60 113.4 0.147 885 3000 P11272-ND 1.32 13 52 28 EEU-FC1J181 
220 12.5 20 5.0 0.6 138.6 0.085 1285 5000 P10347-ND 1.29 85 64 38 EEU-FC1J221S 
220 10 25 5.0 0.6 138.6 0.130 1050 3000 P10346-ND 94 .70 52 30 EEU-FC1J221 
3 270 16 15 7.5 0.8 170.1 0.090 1410 5000 P10348-ND 1.48 1.02 ttt 46 EEU-FC1J271 
6 330 12.5 20 5.0 0.6 207.9 0.085 1285 5000 P10349-ND 1.29 88 66 39 EEU-FC1J331 
330 10 30 5 0.60 207.9 0.09 1300 3000 P11273-ND 1.67 1.06 15 At EEU-FC1J331L 
390 18 15 7.5 0.8 245.7 0.086 1690 5000 P10350-ND 1.97 1.38 1.04 62 EEU-FC1J391S 
390 12.5 25 5 0.60 245.7 0.07 1720 5000 P11274-ND 2.25 1.23 .87 A7 EEU-FC1J391 
470 16 20 7.5 0.8 296.1 0.059 1765 5000 P10352-ND 1.88 1.27 95 57 EEU-FC1J471 
470 12.5 30 5.0 0.8 296.1 0.055 2090 5000 P10351-ND 1.72 1.05 79 7 EEU-FC1J471L 
560 16 25 7.5 0.8 352.8 0.05 2160 5000 P11275-ND 3.41 1.86 1.32 12 EEU-FC1J561 
680 18 20 75 0.80 428.4 0.055 2290 5000 P11276-ND 3.67 2.25 1.59 87 EEU-FC1J681S 
680 16 25 75 0.8 428.4 0.050 2160 5000 P10354-ND 2.37 1.46 1.10 65 EEU-FC1J681 
680 12.5 35 5.0 0.8 428.4 0.047 2265 5000 P10353-ND 1.97 1.46 1.10 65 EEU-FC1J681L 
820 18 25 7.5 0.80 516.6 0.043 2585 5000 P11279-ND 4.35 2.76 1.95 1.07 EEU-FC1J821S 
820 16 31.5 7.5 0.80 516.6 0.043 2670 5000 P11278-ND 4.15 2.34 1.65 90 EEU-FC1J821 
820 12.5 40 5 0.80 516.6 0.042 2560 5000 P11277-ND 3.22 2.09 1.48 81 EEU-FC1J821L 
1000 16 31.5 75 0.80 630.0 0.043 2670 5000 P11280-ND 4.27 2.34 1.65 90 EEU-FC1J102U 
1000 16 35.5 7.5 0.8 630.0 0.036 2770 5000 P10355-ND 2.75 1.96 1.48 .96 EEU-FC1J102 
1200 16 40 7.5 0.80 756.0 0.032 2950 5000 P11282-ND. 5.14 3.24 2.28 1.25 EEU-FC1J122L 
1200 18 31.5 7.5 0.80 756.0 0.03 2825 5000 P11281-ND 5.19 3.32 2.34 1.28 EEU-FC1J122 
1500 18 35.5 7.5 0.8 945.0 0.030 3095 5000 P10356-ND 3.57 2.30 1.74 1.13 EEU-FC1J152 
1800 18 40 7.5 0.80 1134.0 0.025 3205 5000 P11283-ND. 6.72 4.24 2.99 1.64 EEU-FC1J182 
1.0 5 1 2.0 0.5 1.0 7.500 15 1000 P10765-ND 34 19 14 .08 EEU-FC2A1RO. 
2.2 5 an 2.0 0.5 2.2 5.400 35 1000 P10766-ND 42 19 14 .08 EEU-FC2A2R2 
3.3 5 an 2.0 0.5 3.3 4.400 50 1000 P10767-ND 42 19 14 .08 EEU-FC2A3R3 
47 5 1 2.0 0.5 47 4.400 65 1000 P10768-ND 42 19 14 .08 EEU-FC2A4R7 
10 6.3 bie 2.5 0.5 10.0 1.800 114 1000 P10769-ND AT 26 18 1 EEU-FC2A100 
22 8 11.5 3.5 0.6 22.0 0.680 260 2000 P10770-ND 70 39 28 16 EEU-FC2A220 
33 10 12:5 5.0 0.6 33.0 0.530 306 3000 P10771-ND 83 50 37 22 EEU-FC2A330 
33 8 15 3.5 0.6 33.0 0.450 340 2000 P10772-ND 76 44 32 19 EEU-FC2A330L 
47 10 20 5.0 0.6 47.0 0.240 463 3000 P10773-ND 1.10 66 49 28 EEU-FC2A470 
68 10 25 5.0 0.6 68.0 0.210 599 3000 P10774-ND 1.18 15 55 32 EEU-FC2A680L 
100 100 12.5 20 5.0 0.6 100.0 0.180 671 5000 P10776-ND 1.44 93 70 42 EEU-FC2A101 
100 10 30 5.0 0.6 100.0 0.150 698 3000 P10775-ND 1.30 -90 67 40 EEU-FC2A101L 
150 18 15 7.5 0.8 150.0 0.120 917 5000 P10778-ND 2.19 1.52 1.14 68 EEU-FC2A151S 
150 12.5 25 5.0 0.6 150.0 0.110 807 5000 P10777-ND 1.50 1.04 .78 AB EEU-FC2A151 
220 16 25 7.5 0.8 220.0 0.089 1170 5000 P10780-ND 2.30 1.40 1.05 69 EEU-FC2A221 
220 12.5 35 5.0 0.8 220.0 0.087 1040 5000 P10779-ND 2.19 1.55 1.17 69 EEU-FC2A221L 
270 12.5 40 5.0 0.8 270.0 0.072 1130 5000 P10781-ND 2.18 1.57 1.18 77 EEU-FC2A271L 
330 18 25 7.5 0.8 330.0 0.070 1420 5000 P10783-ND 2.95 2.07 1.56 1.02 EEU-FC2A331S 
330 16 31.5 7.5 0.8 330.0 0.062 1520 5000 P10782-ND 2.80 1.75 1.32 86 EEU-FC2A331 
390 16 35.5 7.5 0.8 390.0 0.053 1730 5000 P10784-ND 3.05 2.15 1.63 1.06 EEU-FC2A391L 
470 16 40 7.5 0.8 470.0 0.047 1920 5000 P10874-ND 3.48 2.42 1.83 1.19 EEU-FC2A471 
680 18 40 7.5 0.8 680.0 0.036 2300 5000 P10875-ND 4.54 3.12 2.36 1.53 EEU-FC2A681 
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4 = Working Voltage: 160 200 250 350 400 450 
Panasonic. E B Se ries Sgaion ae (at 120 Hz, +20°C): 0.15 0.15 0.15 0.20 0.24 0.24 
Temperature Char. Z(-25°C)/Z (+20°C): 3 3 3 6 6 6 
Radial Lead Type Capacitor for High Ripple Long Life (Impedance ratio at 120Hz) 
Applications (High Voltage) Ripple Current Frequency Multiplier: 
FEATURES: « High Ripple (High Frequency) « Life Time: 105°C 5000 hours ay aon Frequency (Hz) eT ae 
Sonia + Electronic Ballast, Power supply 760 ~ 250 055 0.85 0.90 1.00 
Operating Temperature Range: -25 to +105°C 350 ~ 450 0.50 0.80 0.90 1.00 
Rated Working Voltage Range: 160 to 450 V.DC Endurance: 
Nominal Capacitance Range: 10 to 330 uF 
Capacitance Tolerance: +20% (120 Hz, +20°C) Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
Leakage Current: | <0.06 CV + 10 (uA) after 2 minutes application of rated working voltage at +20°C. , Ades = 
Duration 5000 Hours DC Leakage Current <initial specified value 
Ambient Temperature +105°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
Vinyl Sleeve Applied Voltage <Rated DC Working Voltage Dissipation Factor < 200% initial specified value 
Shelf Life: 
Test Conditions Post Test Requirements at +20°C 
Duration 1000 Hours DC Leakage Current < initial specified value 
Ambient Temperature +105°C Capacitance Change | +20% of initial measured value 
Applied Voltage = Dissipation Factor < 200% initial specified value 
D.C.L. DF Ripple Current 
wv Cap. | (+20°C/2mm) |(120Hz/20°C) | (100kHz/+105°C) Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
(VDC); (uF) (uA) max. max. (mA) rms max. | 9D L [2 od Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
22 221.2 0.15 470 10 20 5.0 0.6 | P5900-ND 1.03 7.53 58.99 375.00 354.00/M 326.00/M | EEU-EB2C220 
33 326.8 0.15 470 10 20 5.0 0.6 | P5901-ND 1.27 7.53 58.99 375.00  354.00/M 326.00/M_ | EEU-EB2C330 
47 461.2 0.15 600 12.5 20 5.0 0.6 | P5902-ND 1.67 911.58 90.71 576.00 544.00/M 501.00/M_ | EEU-EB2C470 
68 662.8 0.15 750 125 25 5.0 0.6 | P5903-ND 2.06 12.78 100.11 636.00  600.00/M 553.00/M_ | EEU-EB2C680 
68 662.8 0.15 750 16 20 7.5 0.8 | P5904-ND 2.27 18.81 147.35 936.00  883.00/M 814.00/M_ | EEU-EB2C680S 
160 100 970.0 0.15 1060 16 25 7.5 0.8 | P5905-ND 246 18.81 147.35 936.00 883.00/M 814.00/M | EEU-EB2C101 
100 970.0 0.15 1060 18 20 7.5 0.8 | P5906-ND 2.81 24.06 188.47 1197.00 1130.00/M 1042.00/M | EEU-EB2C101S 
150 1450.0 0.15 1280 16 31.5 7.5 0.8 | P5907-ND 3.15 26.31 206.10 1309.00 1235.00/M 1139.00/M | EEU-EB2C151 
150 1450.0 0.15 1280 18 25 7.5 0.8 | P5908-ND 3.47 27.09 212.21 1348.00 1272.00/M 1173.00/M | EEU-EB2C151S 
220 2122.0 0.15 1280 16 31.5 7.5 0.8 | P5909-ND 3.84 26.31 206.10 1309.00 1235.00/M 1139.00/M | EEU-EB2C221 
220 2122.0 0.15 1280 18 25 7.5 0.8 | P5910-ND 4.13 27.09 212.21 1348.00 1272.00/M 1173.00/M | EEU-EB2C221S 
330 3178.0 0.15 1690 18 31.5 7.5 0.8 | P5911-ND 5.50 47.16 369.42 2346.00 2214.00/M 2042.00/M | EEU-EB2C331 
22 274.0 0.15 470 10 20 5.0 0.6 | P5912-ND 1.22 7.53 58.99 375.00  354.00/M 326.00/M | EEU-EB2D220 
33 406.0 0.15 600 125 20 5.0 0.6 | P5913-ND 1.53 11.58 90.71 576.00  544.00/M 501.00/M | EEU-EB2D330 
47 574.0 0.15 600 12.5 20 5.0 0.6 | P5914-ND 1.84 11.58 90.71 576.00  544.00/M 501.00/M_ | EEU-EB2D470 
68 826.0 0.15 750 12.5 256 5.0 0.6 | P5915-ND 2.54 15.03 117.74 748.00  706.00/M 651.00/M_ | EEU-EB2D680 
200 68 826.0 0.15 750 16 20 7.5 0.8 | P5916-ND 2.79 18.81 147.35 936.00 883.00/M 814.00/M_ | EEU-EB2D680S 
100 1210.0 0.15 1060 16 25 7.5 0.8 | P5917-ND 3.22 18.81 147.35 936.00  883.00/M 814.00/M | EEU-EB2D101 
100 1210.0 0.15 1060 18 20 7.5 0.8 | P5918-ND 3.54 24.06 188.47 1197.00 1130.00/M 1042.00/M | EEU-EB2D101S 
150 1810.0 0.15 1280 16 31.5 7.5 0.8 | P5919-ND 3.82 26.31 206.10 1309.00 1235.00/M 1139.00/M | EEU-EB2D151 
150 1810.0 0.15 1280 18 25 7.5 0.8 | P5920-ND 4.20 27.09 212.21 1348.00 1272.00/M 1173.00/M | EEU-EB2D151S 
220 2650.0 0.15 1690 18 31.5 7.5 0.8 | P5921-ND 6.18 52.95 414.78 2634.00 2486.00/M 2292.00/M | EEU-EB2D221 
22 340.0 0.15 560 12.5 20 5.0 0.6 | P5922-ND 1.46 12.03 94.24 599.00 565.00/M 521.00/M_ | EEU-EB2E220 
33 505.0 0.15 560 125 20 5.0 0.6 | P5923-ND 1.78 12.03 94.24 599.00 565.00/M 521.00/M | EEU-EB2E330 
47 715.0 0.15 710 12.5 25 5.0 0.6 | P5924-ND 2.34 15.03 117.74 748.00  706.00/M 651.00/M_ | EEU-EB2E470 
47 715.0 0.15 710 16 20 75 0.8 | P5925-ND 2.57 18.81 147.35 936.00  883.00/M 814.00/M | EEU-EB2E470S 
250 68 1030.0 0.15 990 16 25 7.5 0.8 | P5926-ND 3.08 18.81 147.35 936.00 —_883.00/M 814.00/M_ | EEU-EB2E680 
68 1030.0 0.15 990 18 20 7.5 0.8 | P5927-ND 3.39 24.06 188.47 197.00 1130.00/M 1042.00/M |) EEU-EB2E680S 
100 1510.0 0.15 1200 16 31.5 7.5 0.8 | P5928-ND 3.82 26.31 206.10 309.00 1235.00/M 1139.00/M | EEU-EB2E101 
100 1510.0 0.15 1200 18 25 7.5 0.8 | P5929-ND 4.20 30.00 235.00 493.00 1408.00/M 1299.00/M | EEU-EB2E101S 
150 2260.0 0.15 1470 18 31.5 7.5 0.8 | P5930-ND 5.50 47.16 369.42 2346.00 2214.00/M 2042.00/M | EEU-EB2E151 
10 220.0 0.20 270 10 20 5.0 0.6 | P5931-ND 1.40 9.03 70.74 449.00 424.00/M 391.00/M | EEU-EB2V100 
22 472.0 0.20 350 12.5 20 5.0 0.6 | P5932-ND 1.84 13.32 10434 663.00 625.00/M 577.00/M_ | EEU-EB2V220 
33 703.0 0.20 480 16 20 7.5 0.8 | P5933-ND 2.90 20.31 159.10 010.00 954.00/M 879.00/M | EEU-EB2V330S 
350 47 997.0 0.20 640 16 25 7.5 0.8 | P5934-ND 3.58 22.56 176.72 122.00 1059.00/M 977.00/M | EEU-EB2V470 
47 997.0 0.20 640 18 20 7.5 0.8 | P5935-ND 3.94 27.09 212.21 348.00 1272.00/M 1173.00/M_ | EEU-EB2V470S 
68 1438.0 0.20 780 16 31.5 7.5 0.8 | P5936-ND 4.19 31.59 247.46 572.00 1483.00/M 1368.00/M | EEU-EB2V680 
68 1438.0 0.20 780 18 25 7.5 0.8 | P5937-ND 4.61 31.59 247.46 572.00 1483.00/M 1368.00/M | EEU-EB2V680S 
100 2110.0 0.20 970 18 31.5 7.5 0.8 | P5938-ND 7.13 61.08 478.46 3039.00 2868.00/M 2644.00/M | EEU-EB2V101 
10 250.0 0.24 250 10 20 5.0 0.6 | P5939-ND 1.54 9.03 70.74 449.00 424.00/M 391.00/M | EEU-EB2G100 
22 538.0 0.24 410 12:6 .25 5.0 0.6 | P5940-ND 2.41 17.31 135.60 861.00 813.00/M 749.00/M_ | EEU-EB2G220 
22 538.0 0.24 410 16 20 7.5 0.8 | P5941-ND 2.65 20.31 159.10 010.00 954.00/M 879.00/M | EEU-EB2G220S 
400 33 802.0 0.24 600 16 25 7.5 0.8 | P5942-ND 3.58 22.56 176.72 122.00 1059.00/M 977.00/M | EEU-EB2G330 
33 802.0 0.24 600 18 20 7.5 0.8 | P5943-ND 3.94 27.09 212.21 348.00 1272.00/M 1173.00/M_ | EEU-EB2G330S 
47 1138.0 0.24 730 16 31.5 7.5 0.8 | P5944-ND 4.55 31.59 247.46 572.00 1483.00/M 1368.00/M | EEU-EB2G470 
47 1138.0 0.24 730 18 25 7.5 0.8 | P5945-ND 5.01 31.59 247.46 572.00 1483.00/M 1368.00/M | EEU-EB2G470S 
10 280.0 0.24 310 12.5 20 5.0 0.6 | P5946-ND 2.04 13.32 104.34 663.00 625.00/M 577.00/M_ | EEU-EB2W100 
22 604.0 0.24 560 16 25 7.5 0.8 | P5947-ND 3.43 22.56 176.72 122.00 1059.00/M 977.00/M | EEU-EB2W220 
450 22 604.0 0.24 560 18 20 7.5 0.8 | P5948-ND 3.78 28.11 220.20 399.00 1320.00/M 1217.00/M | EEU-EB2W220S 
33 901.0 0.24 680 16 31.5 7.5 0.8 | P5949-ND 4.24 31.59 247.46 572.00 1483.00/M 1368.00/M | EEU-EB2W330 
33 901.0 0.24 680 18 25 7.5 0.8 | P5950-ND 4.67 28.59 223.96 422.00 1342.00/M 1238.00/M | EEU-EB2W330S 
47 1279.0 0.24 850 18 31.5 7.5 0.8 | P5951-ND 6.60 56.55 442.98 2813.00 2655.00/M 2448.00/M_ | EEU-EB2W470 
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(1023) 587 


Panasonic. Bi-Polar Series SU Capacitors 


FEATURES: 

+ Ideal for circuits where polarity is not constant or reverse voltage is 
applied when switches are turned on or off. 

+ Life: 2000 hours at +85°C. 


SPECIFICATIONS: 
Operating Temp. Range: —40°C to +85°C. 
Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, +20°C). 


Leakage Current: | < 0.03CV + 3(u/A) after 5 minutes application of 
rated working voltage at +20°C. 


Low Temperature Characteristics: Impedance ratio max. at 120Hz. 
Following specified values. 


Working Volt. 6.3v | tov | 1ev | 25v| 35v | Sov 
-scv0c| 4 | 3 | 2)] 2/2| 2 
impedance Faorcu20c| 8 | 6 | 4 | 4] 4/3 
ENDURANCE: 


Test Conditions: Duration: 2000 hours. Ambient Temperature: +85°C. 
Applied Voltage: Rated DC working voltage to each polarity for 1000 
hours. 


Post Test Requirements: +20°C. Leakage Current: <Initial specified 
value. Capacitance Change: +20% of initial measured value. tan a: 
<150% of initial specified value. 


Vinyl sleeve 
Vent, |e e 
cad i D 
— ARE +0.5 max. 


SHELF LIFE: 
Test Conditions: Duration: 1000 hours. Ambient Temperature: 
+85°C. Applied Voltage: none 


Post Test Requirements (+20°C): Same limits for “Endurance”. 


D.C.L. tand Ripple 
Cap. |(+20°C/5min.)|(120Hz/+20°C)| Current Dimensions Digi-Key Pricing Panasonic 
WV) (HF) | [HA] max. (max.) (mA)rms| D L P d Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 | Part No. 

33 9.2 0.30 80 5 1 2.0 0.5 P1141-ND 37 2.38 16.78 92.00 79.00/M 76.00/M | ECE-AOJN330U 
47 11.8 0.30 90 5 1 20 0.5 P1142-ND 40 2.57 18.15 99.00 86.00/M 83.00/M | ECE-AOJN470U 
100 21.9 0.30 130 63 112 25 05 P1143-ND 44 3.05 21.75 122.00 113.00/M 109.00/M | ECE-AOJN101U 
220 44.5 0.30 200 8 115 35 0. P1144-ND 54 3.71 26.50 148.00 138.00/M 133.00/M | ECE-AOJN221U 
330 65.3 0.30 250 8 115 35 0.6 P1145-ND 67 4.73 33.75 189.00 176.00/M 169.00/M_| ECE-AOJN331U 
6.3} 470 91.8 0.30 310 10 125 50 06 P1146-ND 88 6.21 45.59 262.00 252.00/M 243.00/M | ECE-AOJN471X 
1000 192.0 0.30 430 10 20 5.0 0.6 P1147-ND 1.23 8.61 63.22 363.00 350.00/M 336.00/M | ECE-AOJN102U 
2200 418.8 0.30 660 12.5 25 5.0 0.6 P1148-ND 1.64 11.61 87.08 515.00 495.00/M 484.00/M | ECE-AOJN222U 
3300 626.7 0.30 760 16 25 75 0.8 P1149-ND 2.21 15.66 117.45 694.00 668.00/M 653.00/M | ECE-AOJN332U 
4700 891.3 0.30 1170 16 315 75 0.8 P1150-ND 2.75 19.64 148.20 963.00 934.00/M 911.00/M | ECE-AOJN472U 
6800 1288.2 0.30 1450 18 355 75 0.8 P1151-ND 3.75 26.77 202.00 1313.00 1273.00/M 1242.00/M | ECE-AOJUN682U 
22 9.6 0.25 60 5 1 20 0.5 P1152-ND 37 2.38 16.78 92.00 79.00/M 76.00/M | ECE-A1AN220U 
33 12.9 0.25 80 5 1 2.0 05 P1153-ND 40 2.57 18.15 99.00 86.00/M 83.00/M | ECE-A1AN330U 
47 17. 0.25 90 5 1 2.0 0.5 P1154-ND 47 2.96 20.90 114.00 99.00/M 95.00/M | ECE-A1AN470U 
100 33.0 0.25 130 63 112 25 05 P1155-ND 84 6.27 46.06 265.00 255.00/M 245.00/M | ECE-A1AN101U 
100 33.0 0.25 130 63 112 25 0.5 P1370-ND 84 3.23 23.74 136.00 131.00/M 126.00/M | ECE-A1AN101X 
10 220 69.0 0.25 200 8 115 35 06 P1156-ND 66 4.59 32.75 183.00 170.00/M 164.00/M | ECE-A1AN221U 
330 102.0 0.25 280 10 6 5.0 0.6 P1157-ND 81 5.66 41.60 239.00 230.00/M 221.00/M | ECE-A1AN331U 
470 144.0 0.25 340 10 6 5.0 0.6 P1158-ND 1.15 8.10 59.46 342.00 329.00/M 316.00/M | ECE-N1AN471U 
1000 303.0 0.25 470 12.5 20 5.0 0.6 P1159-ND 1.46 10.35 77.63 459.00 442.00/M 431.00/M | ECE-A1AN102X 
2200 663.0 0.25 690 16 25 75 0.8 P1160-ND 2.14 15.15 113.63 672.00 646.00/M 631.00/M | ECE-A1AN222U 
3300 993.0 0.25 1090 16 #315 7.5 0.8 P1161-ND 2.68 19.19 144.80 941.00 912.00/M 891.00/M | ECE-A1AN332U 
4700 1413.0 0.25 1200 18 355 7.5 0.8 P1162-ND 3.75 26.77 202.00 1313.00 1273.00/M 1242.00/M | ECE-A1AN472U 
10 7.8 0.20 40 5 1 2.0 0.5 P1163-ND 37 2.38 16.78 92.00 79.00/M 76.00/M | ECE-A1CN100U 
22 13.5 0.20 60 5 1 2.0 05 P1164-ND 40 2.57 18.15 99.00 86.00/M 83.00/M | ECE-A1CN220U 
33 18.8 0.20 80 5 1 2.0 05 P1165-ND 39 2.70 19.25 108.00 100.00/M 96.00/M | ECE-A1CN330U 
47 25.5 0.20 100 63 112 25 05 P1166-ND 49 3.43 24.50 137.00 127.00/M 123.00/M | ECE-A1CN470U 
100 51.0 0.20 180 8 11.5 35 06 P1167-ND 66 4.55 32.50 182.00 169.00/M 163.00/M | ECE-A1CN101U 
16) 220 108.6 0.20 260 10 125 50 06 P1168-ND 81 5.66 41.60 239.00 230.00/M 221.00/M | ECE-A1CN221X 
330 161.4 0.20 330 10 6 5.0 0.6 P1169-ND 1.08 7.55 55.46 319.00 307.00/M 295.00/M | ECE-A1CN331U 
470 228.6 0.20 380 10 20 5.0 0.6 P1170-ND 1.36 9.60 72.00 426.00 410.00/M 400.00/M | ECE-A1CN471U 
1000 483.0 0.20 560 12.5 25 5.0 0.6 P1171-ND 1.92 13.62 102.15 604.00 581.00/M 568.00/M | ECE-A1CN102U 
2200 1059.0 0.20 750 16 315 75 0.8 P1172-ND 2.57 18.29 138.00 897.00 869.00/M 849.00/M | ECE-A1CN222U 
3300 1587.0 0.20 900 18 355 75 0.8 P1173-ND 3.75 26.77 202.00 1313.00 1273.00/M 1242.00/M | ECE-A1CN332U 
3.3 5.4 0.15 20 5 1 20 0.5 P1174-ND 37 2.38 16.78 92.00 79.00/M 76.00/M | ECE-A1EN3R3U 
47 6.5 0.15 25 5 1 2.0 0.5 P1175-ND 37 2.38 16.78 92.00 79.00/M 76.00/M | ECE-A1EN4R7U 
10 10.5 0.15 45 5 1 20 0.5 P1176-ND 40 2.57 18.15 99.00 86.00/M 83.00/M | ECE-A1EN100U 
22 19.5 0.15 60 5 1 2.0 0.5 P1177-ND 47 2.96 20.90 114.00 99.00/M 95.00/M | ECE-A1EN220X 
33 27.7 0.15 90 63 112 25 0.5 P1178-ND -50 3.54 25.25 141.00 131.00/M 126.00/M | ECE-A1EN330U 
25 47 38.2 0.15 110 63 112 25 05 P1179-ND 64 4.41 31.50 176.00 164.00/M 158.00/M | ECE-A1EN470U 
100 78.0 0.15 180 8 15 35 06 P1180-ND 717 5.38 39.48 227.00 218.00/M 210.00/M | ECE-A1EN101U 
220 168.0 0.15 320 10 6 5.0 0.6 P1181-ND 1.00 7.01 51.47 296.00 285.00/M 274.00/M | ECE-A1EN221U 
330 250.5 0.15 350 12.5 20 5.0 0.6 P1182-ND 1.25 8.85 66.38 392.00 378.00/M 369.00/M | ECE-A1EN331U 
470 355.5 0.15 430 12.5 20 5.0 0.6 P1183-ND 1579 12.63 94.73 560.00 539.00/M 526.00/M | ECE-A1EN471U 
1000 753.0 0.15 680 16 25 75 0.8 P1184-ND 2.50 17.83 134.60 875.00 848.00/M 828.00/M | ECE-A1EN102U 
2200 1653.0 0.15 900 18 355 75 0.8 P1185-ND 3.87 27.64 208.60 1356.00 1314.00/M 1283.00/M | ECE-A1EN222U 
47 7.9 0.15 30 5 1 2.0 0.5 P1186-ND 40 2.57 18.15 99.00 86.00/M 83.00/M | ECE-A1VN4R7U 
10 13.5 0.15 43 5 1 2.0 0.5 P1187-ND A7 2.96 20.90 114.00 99.00/M 95.00/M | ECE-A1VN100U 
22 26.1 0.15 80 63 112 25 05 P1188-ND 61 3.54 25.25 141.00 131.00/M 126.00/M | ECE-A1VN220U 
33 37.6 0.15 100 8 115 35 0.6 P1189-ND 66 4.59 32.75 183.00 170.00/M 164.00/M | ECE-A1VN330U 
35 47 52.3 0.15 120 8 11.5 35 06 P1190-ND 77 5.38 39.48 227.00 218.00/M 210.00/M | ECE-A1VN470U 
100 108.0 0.15 230 10 6 5.0 0.6 P1191-ND 1.00 7.01 51.47 296.00 285.00/M 274.00/M | ECE-A1VN101U 
220 234.0 0.15 360 12.5 20 5.0 0.6 P1192-ND 1.28 9.09 68.18 403.00 388.00/M 379.00/M | ECE-A1VN221U 
330 349.5 0.15 450 12.5 20 5.0 0.6 P1193-ND 1.64 11.61 87.08 515.00 495.00/M 484.00/M | ECE-A1VN331U 
470 496.5 0.15 590 12:5: 25 5.0 0.6 P1194-ND 2.06 14.71 111.00 722.00 699.00/M 683.00/M | ECE-A1VN471U 
0.47 3.7 0.15 10 5 1 20 0.5 P1195-ND 37 2.38 16.78 92.00 79.00/M 76.00/M | ECE-A1HNR47U 
1 4.5 0.15 10 5 1 20 0.5 P1196-ND 37 2.38 16.78 92.00 79.00/M 76.00/M | ECE-A1HNO10U 
2.2 6.3 0.15 18 5 1 20 0.5 P1197-ND 40 2.57 18.15 99.00 86.00/M 83.00/M | ECE-A1HN2R2U 
3.3 7.9 0.15 25 5 1 2.0 0.5 P1198-ND 43 2.69 18.98 104.00 90.00/M 86.00/M | ECE-A1HN3R3U 
47 10.0 0.15 30 5 1 2.0 0.5 P1199-ND 44 2.81 19.80 108.00 94.00/M 90.00/M | ECE-A1HN4R7U 
10 18.0 0.15 50 63 112 25 05 P1280-ND -50 3.54 25.25 141.00 131.00/M 126.00/M | ECE-A1HN100U 
50 22 36.0 0.15 90 8 115 35 06 P1281-ND 67 4.73 33.75 189.00 176.00/M 169.00/M | ECE-A1HN220U 
33 52.5 0.15 110 8 11.5 35 06 P1282-ND 77 5.38 39.48 227.00 218.00/M 210.00/M | ECE-A1HN330U 
47 73.5 0.15 140 10 125 50 06 P1283-ND 1.04 7.26 53.35 306.00 295.00/M 284.00/M | ECE-A1HN470U 
100 153.0 0.15 250 10 20 5.0 0.6 P1284-ND 1.32 9.33 69.98 414.00 398.00/M 389.00/M | ECE-A1HN101U 
220 333.0 0.15 360 12.5 25 5.0 0.6 P1285-ND 1.79 12.63 94.73 560.00 539.00/M 526.00/M | ECE-A1HN221U 
330 498.0 0.15 450 16 25 75 0.8 P1286-ND 2.06 14.71 111.00 722.00 699.00/M 683.00/M | ECE-A1HN331U 
470 708.0 0.15 590 16 315 75 08 P1287-ND 2.94 20.96 158.20 1028.00 997.00/M 973.00/M_| ECE-A1HN471U 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Bi-Polar Aluminum Electrolytic Capacitors 
Safety vent for greater than 8mm 


This bi-polar miniature aluminum electrolytic capacitor is ideal for reversal SPECIFICATIONS: Vinyl sleeve Rubber end seal Tinned steel 
circuit of DC voltage. This series is the miniaturized case size and expanded + Operating temperature range: — 40°C ~ + 85°C x copper wire 


products range from previous series, + Rated DC working voltage range: 6.3 ~ 50V DC H H bTA 
q 
FEATURES: + Rated capacitance range: 0.47 ~ 1000 pF H — 2 
* Close capacitance tolerance (+ 20%) + Capacitance tolerance: +20% + DC leakage current: | = 0.03 CV +3 (yA) ra L = “590 Caaf | | 
* Compact size (After 5 minutes application of DC working voltage at + 20°C) : D+ .020 
+ Stable characteristics at -40°C ~ +85°C + tan 8: max. at 120 Hz/20°C 
Cap. | Max. Leakage tand Ripple Current Dimensions Digi-Key Price Each Panasonic 
wv (uF) (HA) (120Hz/20°C) (mA) rms D L A d Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
33 9.3 0.30 60 5 1 2 0.5 P1100-ND .28 .24 19 12 ECE-A0JN330S 
63 47 11.9 0.30 100 6.3 11.2 2.5 0.6 P1101-ND A7 AL 32 .21 ECE-A0JN470S 
470 91.9 0.30 380 10 20 5. 0.6 P1105-ND 1.09 94 74 AT ECE-A0JN471S 
47 17.7 0.25 100 6.3 11.2 2.5 0.6 P1109-ND 49 42 33 .21 ECE-A1AN470S 
10 330 102.0 0.25 340 10 20 5 0.6 P1112-ND 95 82 64 Al ECE-A1AN331S 
25 220 168.0 0.15 400 12.5 25 5 0.6 P1130-ND 1.24 1.07 84 53 ECE-A1EN221S 
50 33 52.5 0.15 140 10 16 5 0.6 P1138-ND 52 49 4 .38 ECE-A1HN330S 
. 
KS Capacitors WV |Cap.| —D.C.L. tan Ripple /Dimensions(mm)| Digi-Key Price Each Panasonic 
(VDC)| (uF) | (+20°C/2 min) | (120Hz/+20°C) | Current | ODL P |PartNo. 10 100 1,000 | Part No. 
22 3.0 0.35 19 3 5 1.0 | P950-ND .20 16 .09 ECE-A0GKK220 
33 3.0 0.35 26 4 5 1.5 | P951-ND 14 eal 06 ECE-A0GKS330 
4 47 3.0 0.35 34 4 5 1.5 | P952-ND 14 AW .06 ECE-A0GKS470 
Vinyl 100 4.0 0.35 61 5 5 2.0 | P953-ND 17 13 .07 ECE-AOGKS101 
Sleeve 
220 8.8 0.35 82 6.3 5 2.5 | P954-ND .20 16 .09 ECE-A0GKS221 
22 3.0 0.24 29 4 5 1.5 | P955-ND 14 an .06 ECEAOJKS220 
33 3.0 0.24 38 5 5 2.0 | P956-ND A7 13 .07 ECE-A0JKS330 
6.3 47 3.0 0.24 46 5 2.0 | P957-ND AT 13 .07 ECE-A0JKS470 
100 6.3 0.24 a 6.3 5 2.5 | P958-ND .20 16 .09 ECE-AOJKS101 
330 20.7 0.24 130 5 2.5 | P959-ND 32 25 14 ECE-A0JKS331 
Body dia.'D 4 22 3.0 0.20 35 5 5 20 |P960-ND 17 13 .07 | ECE-A1AKS220 
Lead dia. d 0.45 33 3.3 0.20 43 5 5 20|P96I-ND 17 13  .07 | ECE-A1AKS330 
Lead space P 15 10 47 47 0.20 65 6.3 5 2.5 | P962-ND .20 16 .09 ECE-A1AKS470 
100 10.0 0.20 80 6.3 5 2.5 | P963-ND .20 16 .09 ECE-A1AKS101 
220 22.0 0.20 120 8 5 2.5 | P964-ND 36 29 16 ECE-A1AKS221 
Features: 
. 10 3.0 0.16 20 3 5 1.0 | P965-ND .20 16 .09 ECE-A1CKK100 
+ Low profile 5mm height for @3 ~ @8 mm 
. 10 3.0 0.16 28 4 5 1.5 | P966-ND 14 ald .06 ECE-A1CKS100 
Specifications: 22 3.5 0.16 39 5 5 20|P967-ND 17 13 07 | ECE-A1CKS220 
+ Operating Temperature Range: -40°C to +85°C 16 3 52 0.16 60 6 5 25 | Po6s-ND 20 16 09 ECE-A1CKS330 
+ Rated Working Voltage Range: 4 to 50V DC : ' : Be i oe ¥ : : ; S33 
- Nominal Capacitance Range: 0.1 to 330,F 47 75 0.16 70 |63 5 25 |P969-ND 20 16 .09 | ECE-A1CKS470 
+ Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, +20°C) 100 16.0 0.16 91 8 5 25 | P970-ND  .34 27 15 | ECE-A1CKS101 
+ Leakage Current: I < 0.01CV or 3 (yA), whichever is greater measured after 2 
minutes application of rated working voltage at +20°C 22 3.0 0.14 8 3 5 1.0 | P971-ND 20 -16 -09 ECE-A1EKK2R2 
+ tan 6: (120Hz, +20°C) 3.3 3.0 0.14 10 3. 5 1.0 |P972-ND  .20 16.09 | ECE-A1EKK3R3 
47 3.0 0.14 12 3 5 1.0 | P973-ND .20 16 09 ECE-A1EKK4R7 
Working voltage(v)| 4 63 10 416 2 435. 50 25 | 47 3.0 0.14 22 4 5 15 |P974-ND 14 411 06 | ECE-A1EKS4R7 
fan iia 035. 024 020 016 0414 042 040 10 3.0 0.14 28 5 5 20]|P975-ND 17 13  .07 | ECE-A1EKS100 
22 5.5 0.14 55 6.3 5 2.5 | P976-ND .20 16 .09 ECE-A1EKS220 
+ Characteristics at Low Temperature: Impedance ratio max. at 120Hz = oe ons 2 es 5 25 aaa a og _ EOE ENOSeD 
3.3 3.0 0.12 16 4 5 1.5 | P978-ND 14 1 .06 ECE-A1VKS3R3 
Working voltage (V) 4 6.3 10 16 25 35 50 
47 3.0 0.12 22 4 5 1.5 | P979-ND 14 1 .06 ECE-A1VKS4R7 
-25°C/+25°C. 7 4 3 2 2 2 2 
10 3.5 0.12 30 5 2.0 | P980-ND 17 13 .07 ECE-A1VKS100 
-A0° 0 35 
UGE EIDe I 8 6 - : 3 8 22 7.7 0.12 60 6.3 5 2.5 | P981-ND .20 16 .09 ECE-A1VKS220 
33 11.6 0.12 65 8 5 2.5 | P982-ND 34 .27 5 ECE-A1VKS330 
Endurance: 47 16.4 0.12 85 8 5 2.5 | P983-ND 35 28 15 ECE-A1VKS470 
* Test Conditions — Duration: 1000 hours 0.1 3.0 0.10 1 4 5 15 |P984-ND 14 11 06 | ECE-A1HKSOR1 
+ Ambient Temperature: +85°C 
+ Applied Voltage: Rated DC working voltage 0.1 3.0 0.10 1 3 5 1.0 | P985-ND .20 16 .09 ECE-A1HKKOR1 
+ Post Test Requirements at +20°C — Leakage Current: < Initial specified value 0.22 3.0 0.10 2 4 5 1.5 | P986-ND 14 a -06 ECE-A1HKSR22 
+ Capacitance Change: +20% of initial measured value (4V: +30%) 0.22 3.0 0.10 2 3 5 1.0 | P987-ND -20 16 09 ECE-A1HKKR22 
sifaniz(< 200%. olunitial specined value 0.33 3.0 0.10 3 4 5 15 |P988-ND 14 41 06 | ECE-A1HKSR33 
Shelf Life: 0.33 3.0 0.10 3 3. 5 1.0 |P989-ND 20. 16 .09 | ECE-A1HKKR33 
+ Test Conditions — Duration: 1000 hours 0.47 3.0 0.10 5 4 5 1.5 | P990-ND 14 AW .06 ECE-A1HKSR47 
+ Ambient Temperature: +85°C 50 | 0.47 3.0 0.10 5 3. 5 1.0 |P991-ND 20. 16 .09 | ECE-A1HKKR47 
+ Applied voltage: (None) “i if 
+ Post Test Requirements at +20°C — Leakage Current: < Initial specified value ay a O10 . . 5 10 aoa cd a8 id BE AON 
+ Capacitance Change: +20% of initial measured value (4V: +30%) 1.0 3.0 0.10 10 4 5 1.5 | P993-ND 14 a -06 ECE-A1HKS010 
eamigeesc007e Ou inMlal eRoemeu valle 22 3.0 0.10 16 4 5 15 |P994-ND 14 41 06 | ECE-AIHKS2R2 
Panasonic KS Cross Reference: 3.3 3.0 0.10 16 4 5 1.5 | P995-ND 14 an 06 ECE-A1HKS3R3 
Nippon Chemi-Con: SRE, Nichicon: MA, Elna: RC3, Rubycon: MS5, Marcon: LSM 47 3.0 0.10 23 5 2.0 | P996-ND an? 3 .07 ECE-A1HKS4R7 
ae 10 5.0 0.10 35 6.3 5 2.5 | P997-ND .20 16 .09 ECE-A1HKS100 
Recommended Applications: 
AV (TV, Audio, Video), Office, Home Appliance 22 11.0 0.10 60 5 2.5 | P998-ND -30 24 13 ECE-A1HKS220 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (T0232) 589 


Panasonic. KA-Series Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors 


Rating Dimensions The KA-Series is a tantalum substitute for many applications. 
wv (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
DC uF D L A | PartNo. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. Vinyl sleeve Rubberend seal tinned copper clad steel wire 
22 | 40 7.0 1.5] P800-ND 28 1.79 12.09 40.95 62.00 53.00/M ECE-AQJKA220 - 
33 | 40 7.0 1.5) P801-ND 30 1.93 13.02 44.10 67.00 57.00/M ECE-AQJKA330 
47 | 40 7.0 1.5) P802-ND 30 1.93 13.02 44.10 67.00 57.00/M ECE-AQJKA470 
®3) 400 | 50 7.0 2.0) P803-ND* .36 2.30 15.50 52.50 80.00 68.00/M ECE-AQJKA101 +——To 150 50 D#05 
220 | 63 7.0 25 | P829-ND 37 2.50 17.60 60.80 96.00 83.00/M ECE-AQJKA221 
330 | 8.0 7.0 3.5 | P830-ND 44 3.26 23.25 83.70 130.00 121.00/M ECE-AQJKA331_| + Operating Temperature Range: —40°C to +85°C. 
22 | 40 7.0 1.5 | P804-ND 30 1.93 13.02 44.10 67.00 57.00/M ECE-A1AKA220 | . Rated DC Voltage Range: 6.3 to 63VDC. 
33 | 40 7.0 1.5) P805-ND 30 1.93 13.02 44.10 67.00 57.00/M ECE-A1AKA330 | . Rated Capacitance Range: 1.0 to 100uF. 
10 | 47 | 5.0 7.0 2.0 | P806-ND 33 212 14.26 48.30 74.00 62.00/M ECE-A1AKA470 | . Capacitance Tolerance: +20%. 
100 | 63 7.0 25 | P831-ND 33 2.26 15.95 55.10 87.00 75.00/M ECE-A1AKA101 | tan: Max. at 120Hz. 
220 | 8.0 7.0 3.5 | P832-ND 44 3.26 23.25 83.70 130.00 121.00/M ECE-A1AKA221 
10 | 40 7.0 15 | P807-ND 28 1.79 12.09 40.95 62.00 53.00/M ECE-A1CKA100 Wv.| 63 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 
22 | 40 7.0 1.5 | P808-ND 30 1.93 13.02 44.10 67.00 57.00/M ECE-A1CKA220 tan | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 
16 | 33 | 5.0 7.0 2.0 | P809-ND* 36 2.30 15.50 52.50 80.00 68.00/M ECE-A1CKA330 | . DC Leakage Current, Max.: After 5 minutes application of 
47 | 50 7.0 2.0] P810-ND* .36 2.30 15.50 52.50 80.00 68.00/M ECE-A1CKA470 | the DC working voltage, I=0.01 C V or 3uA, whichever is 
100 | 63 7.0 2.5 | P833-ND 37 2.50 17.60 60.80 96.00 83.00/M ECE-A1CKA101 | greater. 
47 | 40 7.0 15] P812ND* 28 1.79 12.09 40.95 62.00 53.00/M ECE-A1EKAAR7 | 1 oad Life: 1,000 hours application of the rated DC working 
10 | 40 7.0 1.5 | P813-ND 30 1.93 13.02 44.10 67.00 57.00/M ECE-AIEKA100 | \ottage at +85°C, the capacitor shall meet the following limits: 
25 | 22 | 50 7.0 20) P814-ND 33 2.12 14.26 48.30 74.00 62.00/M ECE-A1EKA220 
33 | 63 7.0 2.5) P815-ND 33 2.26 15.95 55.10 87.00 75.00/M ECE-A1EKA330 | | Capacitance Change] Within +20% of the initial 
47 | 63 7.0 2.5 | P834-ND 37 2.50 17.60 60.80 96.00 83.00/M ECE-A1EKA470 measured value 
47 | 40 7.0 1.5 | P817-ND* 28 1.79 12.09 40.95 62.00 53.00/M ECE-A1VKA4R7 | | tané Less than 200% of the initial 
10 | 5.0 7.0 2.0 | P818-ND* 33 2.12 14.26 48.30 74.00 62.00/M ECE-A1VKA100 specified value 
35 | 22 | 63 7.0 25] P819-ND* 33 2.26 15.95 55.10 87.00 75.00/M ECE-A1VKA220 | [D¢ Leakage Current| Less than the initial specified value 
33 | 63 7.0 2.5) P835-ND 37 2.50 17.60 60.80 96.00 83.00/M ECE-A1VKA330 
47 | 80 7.0 3.5 | P836-ND 44 3.26 23.25 83.70 130.00 121.00/M ECE-A1VKA470 | * Stability at Low and High Temperature: Impedance ratio 
0.41 40 7.0 1.5 | P820-ND* 28 1.79 12.09 40.95 62.00 53.00/M ECE-A1HKAORI | at 120Hz -25/20°C, —40/20°C. 
0.22 | 4.0 7.0 15 | P821-ND* 28 1.79 12.09 40.95 62.00 53.00/M ECE-A1HKAR22 Wy. 63) 10 | 16 25 35] 50 
0.33 | 4.0 7.0 15 | P822-ND* 28 1.79 12.09 40.95 62.00 53.00/M ECE-A1HKAR33 - 
047 | 40 7.0 15] P823-ND* 28 1.79 12.09 40.95 62.00 53.00/M ECE-MHKARA7 | | ~29/20°C | 4 | 3 2 2 2 |? 
1.0 | 40 7.0 1.5 | P824-ND* 28 1.79 12.09 40.95 62.00 53.00/M ECE-A1HKA010 ~40/20°C 8 6 4 4 3 3 
50 | 22 | 40 7.0 1.5 | P825-ND* 28 1.79 12.09 40.95 62.00 53.00/M ECE-A1HKA2R2| . Shelf Life: After 1,000 hours storage without load at 
33 | 40 7.0 1.5 | P826-ND* 28 1.79 12.09 40.95 62.00 53.00/M ECE-AIHKASR3 | 8596, the capacitor shall meet the above “Load life.” 
47 | 40 7.0 1.5 | P827-ND* 30 1.93 13.02 44.10 67.00 57.00/M ECE-A1HKA4R7 : 
10 | 5.0 70 20] P826-ND* 36 2.30 15.50 52.50 80.00 68.00/M ECE-AiHicaion'| * Others shallibelin accordance with JIS-C-5141 (1976): 
22 | 63 7.0 2.5) P837-ND 37 2.50 17.60 60.80 96.00 83.00/M ECE-A1HKA220 PANASONIC K CROSS REFERENCES: 
33 | 80 7.0 3.5 | P838-ND 44 3.26 23.25 83.70 130.00 121.00/M ECE-A1HKA330 | Elna: RC2, IC: RSS, Marcon: SSM, Nichicon: SR/SA, 


* P835-KIT-ND Digi-Key® KA-Series Capacitors Kit 10 each of parts indicated. (160 total pieces) Notebook style storage case 


$29.95 Rubycon: MS7, UCC: SRG/SRA 


Panasonic. KG-Series Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors 105°C 


The KG-Series is a tantalum substitute for many applications. 
Features: + Height is 7mm. + Anti-solvent in Freon. 

Operating Temperature Range: —55°C to +105°C. 

Capacitance Tolerance: +20% at 120Hz, +20°C. 

DC Leakage Current: 1<0.01CV or 3[,A] after 2 min. (whichever is 
greater). 


tan 8 (120Hz/120°C): 
WV. 63 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 
tan 5 (max.) 0.22 | 0.19 | 0.16] 0.14 | 0.12 | 0.10 


Low Temperature Impedance Stability at 120Hz: 


wv. 63] 10 | 16| 25 | 35 | 50 
Z(—25°C)/Z(+20°C) a. [2 2/2 2 
Z(—40°C)/Z(+20°C) 6 [5 3 | 3 3 | 3 
Z(—55°C)/Z(+20°C) 8 | 6 4 | 4 4 


Load Life: After 1,000 hours application of DC rated working voltage at 
+105°C, the capacitor shall meet the following limits. 


Capacitance change: < +20% of the initial measured value. 
tan a: < 200% of the initial specified value. 
DC leakage current: < the initial specified value. 


Anti-solvent: Can withstand circuit-board cleaning within 5 minutes in 
Freon TE, TES, or TP-35 at +40°C by dipping, steaming, or ultrasonic. 


Rating Size Digi-Key Pricing Panasonic 
wv/DC pF Code Part No. u 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
22 A P900-ND -30 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M | ECE-A0JKG220 
33 B P901-ND 32 1.68 11.83 40.85 65.00 56.00/M | ECE-AOJKG330 
63 47 B P902-ND 33 1.68 11.83 40.85 65.00 56.00/M | ECE-A0JKG470 
. 68 Cc P903-ND 36 2.22 15.68 54.15 86.00 74.00/M | ECE-AOJKG680 
100 Cc P904-ND+ 42 2.22 15.68 54.15 86.00 74.00/M_ | ECE-AOJKG101 
220 D P941-ND 62 2.98 21.25 76.50 119.00 111.00/M_| ECE-A0JKG221 
22 A P905-ND 32 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M | ECE-A1AKG220 
33 B P906-ND 35 1.68 11.83 40.85 65.00 56.00/M | ECE-A1AKG330 
10 47 Cc P907-ND 37 2.22 15.68 54.15 86.00 74.00/M | ECE-A1AKG470 
68 Cc P908-ND 42 2.22 15.68 54.15 86.00 74.00/M | ECE-A1AKG680 
100 ej P942-ND 42 2.00 14.25 51.30 80.00 74.00/M_| ECE-A1AKG101 
6.8 A P909-ND -30 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M | ECE-A1CKG6R8 
10 A P910-ND 32 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M | ECE-A1CKG100 
15 A P911-ND 32 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M_ | ECE-A1CKG150 
16 22 B P912-ND 35 1.68 11.83 40.85 65.00 56.00/M | ECE-A1CKG220 
33 Cc P913-ND> 39 2.22 15.68 54.15 86.00 74.00/M_ | ECE-A1CKG330 
47 Cc P914-ND> 40 2.22 15.68 54.15 86.00 74.00/M_ | ECE-A1CKG470 
68 D P943-ND 62 2.98 21.25 76.50 119.00 111.00/M | ECE-A1CKG680 
100 D P944-ND 62 2.98 21.25 76.50 119.00 111.00/M_| ECE-A1CKG101 
6.8 A P915-ND- 32 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M_ | ECE-A1EKG6R8 
10 A P916-ND- 32 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M | ECE-A1EKG100 
15 B P917-ND 35 1.68 11.83 40.85 65.00 56.00/M | ECE-A1EKG150 
25 22 B P918-ND- 36 1.68 11.83 40.85 65.00 56.00/M | ECE-A1EKG220 
33 Cc P919-ND 44 2.22 15.68 54.15 86.00 74.00/M | ECE-A1EKG330 
47 D P945-ND 62 2.98 21.25 76.50 119.00 111.00/M | ECE-A1EKG470 
68 D P946-ND 62 2.98 21.25 76.50 119.00 111.00/M_| ECE-A1EKG680 
4.7 A P920-ND> 32 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M | ECE-A1VKG4R7 
6.8 A P921-ND 32 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M_ | ECE-A1VKG6R8 
10 B P922-ND- 34 1.68 11.83 40.85 65.00 56.00/M | ECE-A1VKG100 
35 15 Cc P923-ND 44 2.22 15.68 54.15 86.00 74.00/M | ECE-A1VKG150 
22 Cc P924-ND+ 45 2.22 15.68 54.15 86.00 74.00/M | ECE-A1VKG220 
33 D P947-ND 62 2.98 21.25 76.50 119.00 111.00/M | ECE-A1VKG330 
47 D P948-ND 62 2.98 21.25 76.50 119.00 111.00/M_| ECE-A1VKG470 
0.1 A P925-ND- -30 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M | ECE-A1HKGOR1 
0.15 A P926-ND -30 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M | ECE-A1HKGR15 
0.22 A P927-ND> 30 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M | ECE-A1HKGR22 
0.33 A P928-ND- -30 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M_ | ECE-A1HKGR33 
0.47 A P929-ND+ 30 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M_| ECE-A1HKGR47 
0.68 A P930-ND -30 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M | ECE-A1HKGR68 
1 A P931-ND- -30 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M | ECE-A1HKGO10 
50 1.5 A P932-ND -30 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M | ECE-A1HKG1R5 
2.2 A P933-ND- -30 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M | ECE-A1HKG2R2 
3.3 A P934-ND- 32 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M_| ECE-A1HKG3R3 
4.7 A P935-ND- 32 1.48 10.45 36.10 57.00 49.00/M_ | ECE-A1HKG4R7 
6.8 B P936-ND 35 1.68 11.83 40.85 65.00 56.00/M | ECE-A1HKG6R8 
10 Cc P937-ND+ 45 2.22 15.68 54.15 86.00 74.00/M | ECE-A1HKG100 
15 Cc P938-ND 46 2.22 15.68 54.15 86.00 74.00/M | ECE-A1HKG150 
22 D P939-ND 62 2.98 21.25 76.50 119.00 111.00/M | ECE-A1HKG220 
33 D P940-ND 62 2.98 21.25 76.50 119.00 111.00/M | ECE-A1HKG330 
* P900-KIT-ND Digi-Key® KG-Series Capacitors Kit 10 each of parts indicated. (180 pieces total) Notebook style storage case........... $34.95 


un in (mm) 
Size | Body Dia. Body Length 
Code D x L 
A 157(4) x .276(7) 
B | .197(5) x .276(7) (mm) 
C | .248(6.3) x __.276 (7) Body Dia. @D|4 5 63 8 
D -315 (8) x .276 (7) LeadSpace P |1.5 2 25 3.5 
Vinyl Sleeve it: 
Ps See wer--, 45 on mim ooo 
' > | 4 yo 
' © { Hirao 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic 
SG Series Gold Capacitors 


Electric Double Layer Capacitors 


Specifications: 


Operating Temp. Range: -25 to +70°C 
Rated Working Voltage: 5.5V DC 
Nom. Capacitance Range: 0.022F to 1.0F (+20°C) 
Capacitance Tolerance: -20% to +80% 
Temperature Characteristics: 
Capacitance Change -25°C & 70°C: <+30% at 20°C 
Internal Resistance — 25°C: <5X at 20°C 
Inflow Current at 70°C: 4X at 20°C 


Load Life Characteristics: 


+ 


(after 1000 hrs. with rated voltage of 5.5V DC applied at 70°C.) 


Capacitance Change: 


<+30% of initial measured value 


SD Series Gold Capacitors 


Electric Double Layer Capacitors 


Features: +» 30% smaller than SG series + Terminal solderability 95% 
+ Longer life than a secondary battery + Best choice for pA range IC 


@10.5 
Max 5.0 


11.5 i= 
i al 


17. kK 
5.0 


Vertical 


memory back-up 


Specifications: 


Operating Temperature Range: 
Rated Working Voltage: 
Capacitance Tolerance: 


-25 to +70°C 
5.5V DC 
-20% to +80% 


Temperature Characteristics: 


ig eas Internal Resistance: <AX of initial specified value 
Case Code: B Inflow Current: <2X of initial specified value 
Nom. Internal 
Case | WV Cap. Resist. | Digi-Key Price Each Panasonic 
Code DC (F) Q (1KHz) | Part No. al 10 100 1,000 | Part No. 
Vertical 
A 5.5 0.47 30 P6974-ND 6.64 5.29 4.15 2.66 | EEC-S5SR5V474 
A 5.5 1.0 30 P6975-ND 6.64 5.29 4.15 2.66 | EEC-S5R5V105 
B 5.5 15 30 P11343-ND 7.64 6.08 4.76 3.05 | EEC-S5R5V155 
Horizontal 
B 5.5 0.47 30 P6980-ND 6.64 5.29 4.15 2.66 | EEC-SSR5H474 
B 5.5 1.0 30 P6981-ND 6.64 5.29 4.15 2.66 | EEC-SSR5H105 
B 5.5 1.5 30 P11342-ND 7.64 6.08 4.76 3.05 | EEC-S5SR5H155 


Capacitance Change -25°C & 70°C: <+30% at 20°C 
Internal Resistance — 25°C: <5X at 20°C 
+ . 
tak Endurance: 
es (after 1000 hrs. w/ rated volt. of 5.5V DC applied at 70°C.) 
a : Capacitance Change: +30% of initial measured value 
Horizontal Internal Resistance: <4 times the initial specified value 

Nom. | Internal | Dim. A 
WV | Cap. | Resist. mm Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (F) |Q(1KHz) | (max.) | Part No. 1 410 100 1,000 | Part No. 

Vertical 
5.5 |0.022} <150 = P10789-ND 2.70 1.80 1.41 91 EEC-SOHD223V 
5.5 | 0.047} <120 = P10790-ND 289 1.94 1.52 7 EEC-SOHD473V 
5.5 | 0.10 <75 = P10791-ND 289 1.94 1.52 7 EEC-SOHD104V 
5.5 | 0.22 <75 — P10792-ND 3.16 2.10 1.65 1.06 EEC-SOHD224V 
5.5 | 0.33 <75 — P11065-ND 2.91 2.23 1.75 112 EEC-SOHD334V 
Horizontal 

5.5 |0.022} <150 5.5 P10785-ND 2.70 1.80 1.41 91 EEC-SOHD223H 
5.5 |0.047} <120 5.5 P10786-ND 289 1.94 1.52 97 EEC-S0HD473H 
5.5 | 0.10 <75 §.5 P10787-ND 289 1.94 1.52 o7 EEC-SOHD104H 
5.5 | 0.22 <75 6.0 P10788-ND 3.16 210 1.65 1.06 EEC-SOHD224H 
5.5 | 0.33 <75 6.5 P11064-ND 2.91 2.23 1.75 112 EEC-S0HD334H 


HW Series Gold Capacitors 


Electric Double Layer Capacitors 


Sleeve 
Bd 40.08. Nom. Internal 
@ wv Cap. Resist. Digi-Key Price Each Panasonic 
| k \ =7P 205 eD | L | ad P Dc (F) Q(1KHz) | Part No. al 10 100 1,000 | PartNo. 
23+2max 14 9° 40.5 125 | 23 | 08 | 5.0 23 47 0.3 P11344-ND 5.93 5.09 3.99 2.55 | EEC-HWO0D475 
Specifications: 12.5 35 0.8 5.0 2.3 10.0 0.2 P11345-ND il 6.10 4.78 3.06 EEC-HW0D106 
Operating Temperature Range: -25°C to +60°C 18.0 35 0.8 7.5 2.3 22.0 0.1 P11346-ND 11.85 10.17 7.96 5.10 | EEC-HW0D226 
Rated Working Voltage: 2.3V DC 18.0 40 0.8 75 2.3 50.0 0.1 P11066-ND 25.07 21.50 16.84 10.78 EEC-HWOD506 
Terminal Polarity: (—) Negative 


Capacitance Range: 
Self Discharge: 


40°F to 70°F 
0.2 V.DC or Less 


AL Series Gold Capacitors 


Specifications: 


Load Life Characteristics: 


Warning: If the voltage balance beaks down, an over voltage condition could result. To prevent this from occurring, add a voltage dividing resistor in 
parallel with each capacitor, allowing for the capacitor’s leakage current. 


7 (after 1000 hrs. with rated voltage of 2.5V DC applied at 70°C.) 
‘ A Operating Temp. Range: -25 to +70°C 
Electric Double Layer Capacitors Rated Working Voltage: 2.5V DC Capacitance Change: <+30% of initial measured value 
Nom. Capacitance Range: 0.22F to 10F (+20°C) Internal Resistance: 2X of initial specified value 
Sleeve Capacitance Tolerance: -20% to +80% Inflow Current: <2X of initial specified value 
hehe Shelf Life: The capacitor shall meet the limits for “High Temperature 
Y 
@) P+.5 Temperature Characteristics: Loading” after 1,000 hours exposure at +70°C with no voltage applied. 
[ il t Capacitance Change -25°C & 70°C: $+30% at 20°C Loading with Moisture: The capacitor shall meet the limits for “High 
L +2 maxele15 mine! 5 Internal Resistance — 40°C: $8X at 20°C Temperature Loading” after 500 hours exposure at +55°C/90 to 95%RH 
min. @D+.5 Inflow Current at 70°C: <3X at 20°C with 2.5V DC applied. 
wv Capacitance Inflow Current* Internal Resist. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
Dc (F) (mA) © (1KHz) oD od P Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
2.5 1.0 0.18 1.0 8.0 22 0.7 3.5 P6963-ND 4.15 3.21 2.52 1.61 EEC-A0EL105 
2.5 3.3 0.30 0.3 12.5 23 0.8 5.0 P6966-ND 5.22 4.04 3.17 2.03 EEC-A0EL335 
2.5 47 0.44 0.2 12.5 35 0.8 5.0 P6967-ND 6.11 4.73 3.71 2.37 EEC-AOEL475 
2.5 10 0.60 0.1 18.0 35 0.8 7.5 P6969-ND 8.71 7.43 5.82 3.73 EEC-A0EL106 


* Inflow current is measured after 90 minutes application of rated working voltage. In use, current will decrease to several JA level after approx. 10 hrs. application of rated working voltage. 


NF Series Gold Capacitors Wet Type Electric Double Layer Capacitors 


Gold capacitors provide super large capacitance by unique electrode and miniaturization technology meeting the trend of compactness. Suitable for a memory back-up for CMOS type RAM in microcomputers. 
Load Life Char.: (after 1000 hrs. with rated voltage applied at 70°C.) 


Specifications: 


Temperature Characteristics: 


P6951-P11063 P6956 P6951-P11063 P6956 P6951-P11063 P6956 
Operating Temp. Range: —25° ~ +70°C —25° ~ +70°C Capacitance Change: +30% at 20°C +30% at 20°C Capacitance Change: +30% +30% 
Surge Voltage: 6.3 VDC 6.3 VDC Internal Resistance — 25°C: | less than 5x at 20°C | less than 3x at 20°C Internal Resistance: less than 4x less than 2x 
Capacitance Tolerance: —20 ~ +80% —20 ~ +40% Leakage Current at 70°C: | less than 4x at 20°C | less than 3x at 20°C Leakage Current: less than 2x less than 2x 
Features: — 7 . e Features: Dimensions (mm) 
“A ne peo ee, packup is available by Tis aan + Can be added in most typical microcomputer circuits. L 
excellent self-discharging characteristics. : + Memory backup from a second up to a month. Hs D 
+ Low profile design is 9.5 mm maximum in height H a 5 + Mini if-discharo} | 
and has a standardized 5 mm terminal spacing. Coa H Ma a : Panicle pin and wees . ane 3 3 
+ Superior to primary or second-ary batteries in ! i H 5 . Cup toes mM vi an) "Con fact decian jis al teries. 20F 
operating temperature range, charge/ discharge 3 Gor Ip snapeideelgn sea Besa een P6956 alt 2 75mm 
characteristics, long time reliability and 641mm ensity, easy mounting on PC Board. r 32.5 mm 
performance stability. P6951-P11063 L Max. + Very good stability over repeated charge/discharge cycles. +45 tnm 
wv Cap. Capacitance Inflow Current* Internal Resist. Dim. (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC Farads Range HA (30 min.) V (1KHz) E D Part No. 10 100 1,000 Part No. 
5.5 0.047 0.0376 ~ 0.0846 69 120 7.5 13.5 P6951-ND 2.91 2.50 1.96 1.25 EEC-F5R5U473 
5.5 0.1 0.08 ~ 0.18 100 75 7.5 13.5 P6952-ND 3.12 2.22 1.74 1.12 EEC-F5R5U104 
5.5 0.47 0.376 ~ 0.846 216 30 8.0 21.5 P6954-ND 71 5.34 4.18 2.68 EEC-F5R5U474 
5.5 1.0 0.8 ~ 1.8 315 30 8.0 21.5 P6955-ND 7.1 5.34 4.18 2.68 EEC-F5R5U105 
5.5 1.5 12~2.7 385 30 8.0 21.5 P11063-ND 8.08 5.87 4.60 2.95 EEC-F5R5U155 
5.5 3.3 2.64 ~ 4.62 440* 25 42.5 15.0 P6956-ND 13.90 11.91 9.33 5.97 EEC-W5R5D335 


* Inflow current after 60 minutes. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Panasonic. TS-Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors 


Insulated With Vinyl 20+0.1 


CROSS REFERENCES 


PANASONIC TSU PANASONIC TSNH 


Elna: LP; Marcon: FIW/FHW; Nichicon: UB/PS; 
Rubycon: LP/RP; Sprague: 80D; UCC: NVA. 
PANASONIC TSUP 


Elna: LPS/LPJ; Marcon: FTU/FHU; Nichicon: GH/G_L/GM; 
Rubycon: XLP/XRP; Sprague: 81D; UCC: KM. 


PANASONIC TSHA 


Saftey Polarity Bar fo 70. 
vai Sleeve cai (.079 +.004) “Gy 25, 
e 
aa Ey ase 
y 
= = 
‘= way) 
42 | D40.5 
(.079) 6.34 (.020) PC Board mounting Holes 
(248.040) 


Specifications: 
+ TSW Series: Standard Type (16 ~ 250V/—40 ~ +85°C/220 ~ 15,000yF) 

+ TSU Series: Miniaturized Type (16 ~ 250V/—40 ~ +85°C/220 ~ 47,000uF) 

(400 ~ 450V/-25 ~+ 85°C/68~330uF) 

TSUP Series: Large Can Type (16 ~ 250V/—40 ~ +85°C/180 ~ 68,000yF) 
TSNH Series: 105°C Type (16 ~ 100V/—40° ~ +105°C/470 ~ 33,000L1F) 
TSHA Series: Large Can Type (10 ~ 250V/ —40 ~ +105°C/180 ~ 68,000y1F) 
TSHB Series: Large Can Type (200 ~ 450V/—40 ~ +105°C/82 ~ 2,200U1F) 


Capacitance Tolerance (at 120Hz): 


Matsushita: TSUP; Nichichemi: SMH; Nichicon: LQ, 
Rubycon: USP; Marcon: DWF & CEFHW; UCC: SMH; 
Sprague: 82D; ICI: LPR/LUG; Mepco: 3487. 


Matsushita: TSHA; Nichichemi: KMH; Nichicon: GQ, 
Rubycon: MXP; Marcon: DUF & CEFHU; UCC: KH; 
Sprague: 81D; Mepco: 3488. 


Ripple Voltage: The sum of the DC voltage plus the AC peak ripple voltage shall not exceed the rated DC 
voltage and there shall be no application of reversed voltage. 


Ripple Current (mA): 


Frequency (Hz): 50Hz 60Hz 120Hz 500Hz 1KHz 10 ~ SOKHz 
16V ~ 100V: 0.93 0.95 1.0 1.05 1.06 1.15 
160V ~ 450V: 0.75 0.8 1.0 1.2 1.25 1.4 


D.C. Leakage Current: Measurements shall be made at rated working voltage at 20°C. The voltage shall 


Type: TSW TSU TSUP TSNH TSHA TSHB be applied to the capacitor for a minimum period of 5 minutes before reading the leakage current. Maximum 
Tol.: -10 ~ +30% 420% +20% #20% +20% #20% leakage current shall not exceed the value given by the following formula: 16 ~ 100V: in case of C X V = 
Surge Voltage & Surge Voltage Test: The DC surge voltage is the maximum voltage to which the 100,000pFV I = 0.01CVpA max. in eee of C XV = 100,000nFV | =v Gx VpA max. 160 ~ Geta ee 
capacitor should be subjected. The surge voltage listed below is applied in series with a 1,000 ohm resistor VpA max. where | = leakage current in mA, C = rated capacitance in uF V = DC rated WV in volts. 
at a cycle of 0.5 minutes “ON" and 4.5 minutes "OFF", repeated 1,000 times at 25°C. Load Life Test: The capacitor shall be subjected to application of the DC rated voltage with full rated ripple 
Rated DC Voltage: 16 25 35 50 63 100 | 200 | 250 | 400 | 450 current in the specified ambient temperature for the specified life period. The capacitor shall then be removed 
Surge Voltage: 20 32 44 63 79 125 250 300 | 450 500 from the test chamber and stabilized at room temperature. After reaching temperature stability; the capacitor 
After the test, the capacitor shall meet the following limits: Capacitance change of +20% of initial measured shall not exceed the following specified values listed: Capacitance change within +20% of the initial measured 
value; DC leakage current less than initial limits; and D.F. less than 150% of initial limits. value. D.F. 150% of the initial limits. DC leakage current <5 initial limits. 
Max. | 85° (rms) Max. | 85° (rms) 
DC(mA) | Ripple | Dimensions DC(mA)| Ripple | Dimensions 
W.V.| Cap. | Leakage | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | Leakage | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) | Current |(120Hz) A/D IE Part No. 1 10 50 200 | Part No. DC | (uF) | Current |(120Hz) Al D [5 Part No. 1 10 50 200 | Part No. 
TSW General Purpose +85°C (Not recommended for new design. Use TSU/TSUP series) 15000 1.46 5.26 25 30 P6865-ND 3.81 3.13 2.19 1.53 | EOO-S1CP153CA 
35 | 1000] 0.35 1.35 | 22 25 | P6511-ND 1.90 1.53 1.26.82] ECE T3S5RI02SW joe es pee a Be eee ree aa oa tap FS eIGneacA 
TSU G I Pi +85°C, 2000 H Life : 7 & ; _ % 
enera’ PUrposé ours 22000 1.77 | 610 | 22 45 | Pee6e-ND 4.38 3.60 252 1.76 | OO-S1CP223BA 
4700 0.75 2.0 22 25 P6445-ND 2.54 2.04 1.68 1.09 | ECES10U472D 22000 1.77 6.10 30 30 P6869-ND 484 397 278 1.94 | FOO-S10P223DA\ 
6800 0.98 23 22 = 31.5 | P6446-ND 3.13 2.51 2.06 1.35 | ECE S10U682E 27000 1.97 631 25. 45 P6870-ND 513 4.21 295 2.06 | E0OS1CP273CA 
16 10000 1.20 3.0 22 «40 P6447-ND 313 2.57 216 1.51 | ECES1QU1I03G 27000 1.97 631 30 35 P6871-ND 5.38 4.41 3.09 2.15 | EOO-S1CP273DAl 
sor ae 2s = S cea oe pe ee ae Saber 16 | 33000] 217 | 684 | 25 50 | P6872-ND 482 4.09 2.94 221 | EOO-S1CP333CA) 
- ‘ ‘4 7 : : : 33000 217 6.84 35 = =30 P6873-ND 5.47 4.63 3.33 2.50 | EOO-S10P333EA 
47000 26 5.4 35. 51 P6422-ND 7.92 6.71 5.79 4.35 | EOES10U473Z 39000 2.36 6.94 30 45 P6874-ND. 5.75 487 3.51 2.63 | FOO-S1CP393DA| 
3300 0.82 2.0 22 25 P6448-ND 3.11 249 2.05 1.34 | ECES1BU332D 39000 2.36 6.94 35. 35 P6875-ND 6.03 5.11 3.68 2.76 | EOO-SICP393EA 
4700 1.02 2.0 22 = 31.5 | P6449-ND 3.09 248 2.04 1.33 | ECES1BU472E 47000 2.60 TAT 30 50 P6876-ND 6.34 537 387 2.90 | BOO-S1CP473DA\ 
25 6800 1.23 29 22 40 P6475-ND 312 256 2.15 1.50 | ECE S1BU682G 47000 2.60 7A7 35 40 P6877-ND 689 584 420 3.15 | EOOSICP473EA 
10000 1.6 3.4 25 40 P6480-ND 3.85 3.16 2.65 1.85 | ECES1BU103M 56000 2.83 8.73 35 45 P6878-ND 7.65 648 4.66 3.50) EOO-SICP563EA 
22000 2.22 5.3 30 ©6450 P6423-ND 6.24 5.28 4.56 3.42 | EKOESIBU223U 68000 3.12 9.05 35-50 P6879-ND 7.80 673 4.93 3.88 | EOO-SICP683EA 
33000 2.72 5.8 35 51 P6424-ND. 8.42 7.13 6.16 4.62 | ECE S1BU333Z 3300 0.86 1.68 22. 25 P7348-ND 220 220 1.35 1.01 | EOOSIEP332BA 
2200 0.77 18 22 25 P6481-ND 3.22 258 212 1.38 | ECES1VU222D 4700 4.02 3.05 20 «25 P6880-ND 3.00 246 1.73 1.20 | FOO-SIEP472AA 
3300 1.01 22 22 «40 P6482-ND 3.26 2.61 214 1.40 | ECES1VU332E 4700 4.02 239 22 25 P7349-ND 239 203 1.46 1.10 | EOO-SIEP472BA 
4700 1.21 25 22 40 P6483-ND 345 2.77 2.27 1.48 | ECES1VU472G 5600 4.12 3.36 20 30 P6881-ND 3.14 258 1.81 1.26 | EOOSIEP562AA 
35 6800 1.46 3.0 25 40 P6484-ND 3.85 3.16 265 1.85 | ECES1VU682M 5600 4.12 286 22 25 P7350-ND 251 212 1.53 1.15 | EOO-SIEP562BA 
10000 1.77 3.8 30 640 P6485-ND 485 3.98 3.34 2.33 | ECES1VU103T 6800 1.23 3.47 20. 35 P6882-ND 3.35 275 1.93 1.34 | KOOSIEP682AA 
15000 217 47 30 ©6550 P6425-ND 5.58 4.72 4.08 3.06 | EOES1VU153U 6800 1.23 3.47 25 (25 P6883-ND 3.78 3.03 2.08 1.36 | EOO-SIEP682CA 
22000 2.63 51 3551 P6426-ND. 7.76 657 5.68 4.26 | EOE S1VU223Z 8200 1.35 3.57 20 40 P6884-ND 3.58 294 2.06 1.44 | EOO-SIEP822AA 
2200 0.99 1.9 22 = 31.5 | P6486-ND 3.19 2.56 210 1.37 | ECBS1HU222E 8200 4.35 357 25 (85 P6885-ND 3.52 289 202 1.41 | ROOSIEP822CA 
pd ie Ss ee ia ee ee aie oa iar ances 1oo00 | 1.50 | 3.78 | 22 35 | P6886-ND 3.71 3,05 2.14 1.49 | EOO-S1EP103BA 
50 : : 6488-1 . . : 5 10000 1.50 3.78 30 «25 P6887-ND 4.06 3.33 234 1.63 | EOO-S1EP103DA) 
6800 1.74 3.3 30 ©6640 P6489-ND 5.04 413 3.47 2.42 | EOES1HU682T 42000 1.64 4.10 22 40 P6888-ND 4.04 3.31 232 1.62 | ROOSIEP123BA 
10000 2.12 43 30 ©=650 P6427-ND 5.78 4.89 4.23 3.17 | ECES1HU103U 25 | 12000 1.64 4.10 30 30 P6889-ND 438 3.60 2.52 1.76 | EOO-SIEP123DA\ 
15000 a” 41 = a ae ae a _ +8 Be Ste 15000| 1.83 | 4.63 | 22 50 | P6890-ND 447 3.67 2.57 1.79 | EOO-SIEP153BA 
i i - i i _ : 15000 1.83 4.63 30.30 P6891-ND 4.85 3.98 2.79 1.94 | EOO-SIEP153DA) 
2200} 1.11 19 | 22 40 | P6491-ND 3.27 268 2.25 1.57 | EOESIJU222G 18000} 201 | 547) 2545] PeBs2:ND 509 418 293 2.04 | EXO SIEPI83CA 
3 | 3300] 136 | 24 | 25 40 | Pe492-ND 4.20 345 2.90 2.02 | EOESIJU32M 18000 | 201 547 | 30 35 | P689aND 533 438 306 214 | EOCOSIEPIa3DA 
4700| 163 | 29 | 25 50 | P6493-ND 529 434 3.65 254 | ECESIJUI72N 22000! 222 | 610 | 25 50. | Pes94-ND 561 461 323 225 | EOOSIEP2230A 
e800} 196 | 38 | 30 50 | P6494-ND 6.00 5.08 4.39 3.29 | ECES1JU82U 2000 | 222 | 610 | 30 40. | Pes9s-ND 509 432 311 233 | ECOSIEP23DA 
toooo| 238 | 42 | 35 51 | P6495-ND 7.78 671 5.90 4.64 | EOESIJUI03Z 27000 | 246 | 621 | 30 45 | Pegg6-ND 582 493 355 266 | EOOSIEP273DA 
470| 047 | 1.2 | 22 25 | P6496-ND 3.14 257 216 1.51 | EOES2AU471D 270001 2.46) 62113535 | P6B97-ND 611517 372 279 | EOOSIEP273EA 
680} 068 | 14 | 22 31.5 | P6497-ND 3.22 258 212 1.38 | EOES2AU681E 33000! 272 | 684 | 30 50. | Pes9s-ND 649 550 396 297 | ECOSIEP333DA 
too | 1900} 100 | 15 | 22 40 | Pé496-ND 3.90 3.20 269 1.87 | ECES2AU102G 3000 272 | 6e4 | 35 40 | Pes09-ND 704 596 429 322 | ECOSIEPS33EA 
2200| 1.40 | 23 | 25 50 | P6499-ND 5.47 4.63 4.00 3.00 | ECE-S2AU222N 30000! 296 | 736 | 35 45 | Pe90o-ND 703 606 444 349 | ECOSIEP303EA 
3300| 1.72 | 30 | 30 50 | P6429-ND 7.65 648 5.59 4,20 | ECE-S2AU332U 47000! 325 | 800 | 35 50 | P6901-ND 790 681 499 393 | ECOSIEP473EA 
4700| 205 | 34 | 35 51 _| P6430-ND 9.25 7.98 7.01 5.52 | EOES2AU472Z 20001 083} 1.52) 2225) Prast-ND 322188135 1.02 | EOOS1VP222BAl 
220| 062 | 145 | 22 31.5 | P6540-ND 3.21 257 211 1.38 | EOES2DU22iE 9300 | 1.01 273 | 20 25 | Pe902-ND 302 248 174 121 | ECOSIVP332AA 
299 / 470 0.91 17 | 25 40 | P6542-ND 4.02 330 277 1.93 | EOES2DU471M 3300 | 1.01 229 | 22 25 | P7352-ND 242 205 148 111 | ECOSIVP332BA 
680} 1.10 | 215 | 30 40 | Pé544-ND 5.46 4.48 3.76 2.62) ECES2DU681T 3000! 110 | 294 | 20 30. | Peo03-ND 321 263 184 129 | ECOSIVP392AA 
tooo | 1.34 | 28 | 35 40 | Pes46-ND 6.24 528 4.56 3.42 | ECES2DUI02Y 3000| 110 | 271 | 22 25 | Pras3-ND 254 216 155 117 | EOOSIVP302BA 
220| 0.70 | 1.15 | 22 40 | Pé548-ND 330 271 2.28 1.59 | EOES2EU221G 47001 1.21 3261 2035 | Pe904-ND 3.41280 1.96 1.37 | ECOSIVPA7OAA 
330| 086 | 14 | 25 40 | P6549-ND 4.27 351 2.95 2.05 | EOE-S2EU331M 4700| 121 326 | 25 25 | P6905-ND 385 309 211 138 | ECOSIVPA72CA 
250} 470) 1.02 | 1.7 | 30 40 | P6ss1-ND 573 4.70 3.95 2.75 | EOE S2EUA7IT s600| 132 | 336 | 20 40. | P6906-ND 364 299 209 146 | EOOSIVPS62AA| 
680} 1.23 | 215 | 30 50 | P6553-ND 6.24 5.28 4.56 3.42 | ECES2EU681U 5600| 132 | 336 | 25 25 | Peo07-ND 403 323 221 144 | ECOSIVPS62CA 
1000 | 1.5 28 | 35 51__| P6431-ND 8.09 6.85 5.92 4.44 | ECES2EU102Z 6s00| 146 | 368 | 22 35 | Pe008-ND 371 304 213 149 | ECOSIVP682BA 
68] 0.49 44 | 25 25 | P6432-ND 3,09 254 2.13 1.49 | ECES2GU680) 6g001 146°} 368) 2530 | P6909-ND 385316221 1.54 | EODSIVPGE2CAI 
4op| 100) 96 59 | 25 31.5 | P6433-ND 3.73 3.06 257 1.79 | EOES2GUI0IK 200! 160 | 400 | 22 40 | P6910-ND 403 331 232 162 | EOOSIVPE22BA 
100} 0.60 59 | 22 40 | P6533-ND 357 293 246 1.71 | ECES2GUI0IG 35 | g200! 160 | 400 | 25 35. | Poort-ND 418 343 240 168 | ECOSIVP822CA 
220 | 0.88 95 | 30 40 | P6435-ND 541 458 3.96 2.97 | ECES2G221T to000! 177 | 442 | 22 45. | Pegi3-ND 448 367 257 179 | ECOSIVP103BA 
47) 043 37) 2 25 eee Sie 8220! eld: 00, Eee too00 | 1.77 _| 442 | 35 25 | Pe914-ND 533437 3,062.13 | ECOSIVP103EA 
68| 0.52 48 | 25 31.5 | P6439-ND 362 297 250 1.74 | ECE-S2WU680K 120001 104°) 50512545 | P6o15-ND 515422 296 206 | ECO SIVP123CA 
450| 100) 0.63 66 | 30 31.5 | P6440-ND 4.84 397 3.33 232 | ECES2WUI0IR 12000! 104 | 505 | 35 30. | Pegi6e-ND 579 475 333 232 | ECOSIVPI23EA 
a sae 4a = A aN rs aie a ie Be OWI 15000] 217 | 557 | 25 50 | Pé917-ND 5.60 4.59 3.22 224 | EOOSIVPI53CA 
= = z = = - - 15000 Pave 5.57 35 = 30 P6918-ND 5.55 4.70 3.38 2.54 | EOO-S1VP153EA 
TSUP Miniaturized Size General Purpose +85°C, 3000 Hour Lifet 18000 | 238 5.68 30 45 | P6919-ND 5.90 5.00 3.60 270 | FOOSIVP183DA| 
4700 0.82 1.77 22 25 P7345-ND 2.20 1.86 1.34 1.01 | EOO-S1CP472BA 18000 2.38 5.68 35 35 P6920-ND 6.19 5.24 3.77 2.83 | EOO-S1VP183EA 
6800 0.98 3.15 20 25 P6858-ND 2.99 2.45 1.72 1.20 | EOO-S1CP682AA 22000 2.63 6.10 30 650 P6921-ND 6.39 5.41 3.90 2.92 | EOO-S1VP223DA! 
6800 0.98 2.57 22 25 P7346-ND 2.39 2.03 1.46 1.10 | EOO-S1CP682BA 22000 2.63 6.10 35 = 40 P6922-ND 6.93 5.87 4.22 3.17 | EOO-S1VP223EA 
8200 1.08 3.47 20 30 P6859-ND 3.14 258 1.80 1.26 | EOO-S1CP822AA 27000 2.91 6.84 35 «(45 P6923-ND 7.09 612 4.48 3.53 | EOO-S1VP273EA 
16 8200 1.08 3.10 22. 25 P7347-ND. 250 212 1.53 1.15 | EOO-S1CP822BA 33000 3.22 715 35-50 P6924-ND_ 8.05 6.94 5.09 4.00 | EOO-S1VP333EA 
10000 1.20 3.78 20 35 P6860-ND 3.34 2.74 1.92 1.34 | EOO-SICP103AA 1500 0.82 1.24 22 25 P7354-ND 2.28 1.93 1.39 1.05 | EOO-S1HP152BA! 
10000 1.20 3.78 2 2 P6861-ND 3.78 3.03 2.07 1.35 | EOO-S1CP103CA 50 2200 0.99 2.26 20 25 P6925-ND 3.09 2.54 1.78 1.24 | EOO-S1HP222AA| 
12000 1.31 4.52 20 35 P6862-ND 3.47 2.85 2.00 1.39 | EOO-S1CP123AA 2200 0.99 1.82 22 «25 P7355-ND 245 2.08 1.50 1.12 | EOO-S1HP222BA! 
12000 1.31 4.52 25 25 P6863-ND 3.50 2.88 2.01 1.40 | EOO-S1CP123CA 2700 1.10 2.52 20 30 P6926-ND 3.29 2.70 1.89 1.32 | EOO-S1HP272AA| 
15000 1.46 5.26 20 40 -ND 7 11 2.18 1.52 S1CP153AA 7 
pees S28 moa +t 2000 hour life for can sizes of 20mm diameter or length (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. TS-Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont) 


Max. /|85° (rms) Max. | 85° (rms) 
DC(mA) | Ripple | Dimensions DC(mA) | Ripple | Dimensions 
W.V.| Cap. |Leakage | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | Leakage | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
pe | (uF) | Current [(120Hz) A[_D _L__| PartNo. 110 50 200 | PartNo. DC | (uF) | Current |(120Hz) A[ DL __| PartNo. 1 10 50 200 | PartNo. 
TSUP Miniaturized Size General Purpose +85°C, 3000 Hour Lifet (cont.) 220) 0.70 TA? 22 25 | P7395-ND 276 2.34 1.69 1.27 | EOO-S2EP221BX 
2700 | 1.10 2.23 | 22 25 | P7356-ND 2.62 2.22 1.60 1.20 | EOOS1HP272BA 270) 0.77 1.31) 22 30 | P7396-ND 297 252 1.82 1.36 | E0O-S2EP271BA 
3300 | 1.21 2.73 | 20 35 | P6927-ND 3.54 2.90 2.03 1.42 | ECOSIHP332AA 270 | 0.77 131 | 25 25 | P7397-ND 3.09 262 1.89 1.42 | EQO-S2EP271CA 
3300 | 1.21 2.73 | 25 25 | Peg28-ND 3.48 2.85 2.00 1.39 | ECOSIHP332CA 330 | 0.86 1.75 | 22 35 | P7398-ND 327 277 2.00 1.50 | EQO-S2EP331BA 
3900 | 1.32 2.75 | 20 40 | P6929-ND 3.77 3.09 2.17 1.51 | ECOSTHP392AA 330 | 0.86 175 | 25 30 | P7399-ND 3.34 2.83 2.04 1.53 | EQO-S2EP331CA 
3900 | 1.32 2.75 | 25 25 | P6930-ND 3.68 3.02_2.12 1.48 | ECO-'S1HP392CA 390 | 0.93 191 | 22 40 | P7400-ND 3.49 2.96 2.13 1.60 | EQO-S2EP391BA 
4700 | 1.45 3.03 | 22 35 | P6931-ND 3.90 3.20 2.24 1.56 | ECO-STHP472BA 390] 0.93 191 ) 30 25 | P7401-ND 3.80 3.22 232 1.74 | EQO-S2EP391DA 
4700 | 1.45 3.03 | 30 25 | P6932-ND 4.28 3.51 2.46 1.71 | EOO-SIHP472DA 470) 1.02 211 | 22 45 | P7402-ND 385 3.26 2.35 1.76 | EQO-S2EP471BA 
5600 | 1.58 3.42 | 22 40 | P6933-ND 4.24 3.48 2.44 1.70 | ECO-S1HP562BA 470) 1.02 211 | 30 25 | P7403-ND 416 352 254 1.90 | EQO-S2EP471DxX 
5600 | 1.58 3.42 | 30 30 | P6934-ND 4.63 3.80 2.66 1.85 | EOOSIHP562DA| | 250{ 560 | 1.12 225 | 25 40 | P7404-ND 4.33 3.67 2.64 1.98 | EQO-S2EP561CX 
6800 | 1.74 385 | 22 50 | P6935-ND 4.70 3.86 270 1.88 | ECO-S1HP682BA 560 | 1.12 225 | 35 25 | P7405-ND 491 4.16 3.00 225 | EOO-S2EP561EA 
50 Feg00 | 1.74 3.85 | 30 30 | P6936-ND 5.07 4.16 2.92 2.03 | EOO-SIHP682DA 680 | 1.23 250 | 25 45 | P7406-ND 4.80 4.06 2.93 2.20 | EOO-S2EP6810X 
8200 | 1.92 4.41 | 25 45 | P6937-ND 5.37 4.41 3.09 2.15 | FOO-SIHP822CA 680 | 1.23 250 | 35 30 | P7407-ND 5.43 4.60 3.31 2.49 | EOO-S2EP681EA 
8200 | 1.92 441 | 30 35 | P6938-ND 5.62 4.61 3.23 2.25 | EOO-SIHP822DA 820 | 1.35 250 | 30 40 | P7408-ND 5.67 4.80 3.46 2.60 | EOO-S2EP821DX 
10000 | 2.12 4.97 | 25 50 _ | P6939-ND 5.01 4.25 3.06 229 | ECOSIHP103CA 820 | _1.35 277 | 35 30 | P7409-ND 6.05 _5.12_3.69_2.77 | EQO-S2EP821EX 
to000 |_212 | 497 | 35 30 | Pé940-ND 5.71_4.83 3.48 2.61 | EOO-SIHPI03EA 1000) 150 | 392) 90 4 6.45 5.46 3.03 2.95 | BOO-SEP102DX 
12000; 232 | 558 | 30 45 | P6941-ND 6.10 5.16 3.72 2.79 | EOOSTHPI23DA 1000; 1:50 | 332) 3 35 (EEN 685 5.80 418 3.13 | ROO-SEPI02EX 
12000] 232 | 558 | 35 35 | Pé942-ND 6.38 5.40 3.89 2.92 | ECOSIHP123EA 1200) 164 | 353) 3 40 ee 7.80 6.60 4.75 3.57 | BOO-S2EP122EX 
15000] 259 | 644 | 30 50 | Pé943-ND 651 5.51 3.97 2.98 | EOOSIHP153DA 1500 | 1.83 | 404 | 35 50 _[EZigsNo) 9.05 _7.66_5.51_4.14 | EOO-S2EPIS2EA 
15000] 259 | 644 | 35 40 | Pé944-ND 7.41 627 452 3.39 | EOOSIHP153EA 47| O41 | O47 | 2 2 he BOF B28 161 121 (EO ee roek 
18000 | 284 | 694 | 35 45 | Pe945.ND 751 648 4.75 3.73 | ECO-STHP183EA 68) 049 | O76 | 20 30 epee S20 ees, aE bee coe 
22000 | 3.15 | 7.57 | 35 50 _| P6946-ND 8.21 7.08 5.19 4.08 | ECO-STHP223EA 68) 04 | O76 2 2 Tea S08, 28d 180 hee || EO Seco 
680 | 0.69 | 1.02 | 22 25 | P7357-ND 2.24 1.90 1.37 1.03 | ECO-STKP681BA 2) 054 | 08 | 20 30 eee 0 Ae «Lae eo ecco 
1000 | 0.84 1.51 | 22 25 | P7358-ND 2.46 2.09 1.50 1.13 | EOOSIKP102BA 82| O54 | 083 | 22 25 | P6139-ND 3.30 _2.71 1.90 1.32 | EOD-S2GPR20BA 
1200 | 0.92 1.81 | 22 25 | P7359-ND 255 216 1.56 1.17 | EOOSIKP122BA 100) 0.60 | 092 | 20 35 | P6140-ND 363 298 2.09 1.45 | ECO-S2GPIOIAA 
1500] 103 | 226 | 22 30 | P7360-ND 282 239 1.72 1.29 | EOOSIKP152BA 100) 0.60 , 092 | 2 2 [SIT 3.60 296 2.07 1.44 | EOO-S2CPI01CA 
1500 | 1.03 | 226 | 25 25 | P7361-ND 2.90 246 1.77 1.33 | ECO-SIKP152CA 120) 065 | 102 20 40 eee 3.90 3.20 2.24 1.56 | EOD S2CPIZIAA 
jg00 | 1.13 | 252 | 22 35 | P7362-ND 3.04 2.58 1.86 1.39 | ECOSIKP182BA 120) 065 | 102 2 2 eee 330 2.79 2.01 1.51 | ROOSCPIZIK 
1800] 113 | 252 | 25 30 | P7363-ND 3.10 263 1.89 1.42 | EOOSIKP182CA 120 | 0.65 1.02 | 25 30 _[ESTSS:No) 3.84 3.15 221 1.54 | ROOS2GPIZICA 
2200} 1.25 | 273 | 22 40 | P7364-ND 3.31 281 2.02 1.52 | EOOS1KP222BA 150) 0.73 1.16 | 22 40 |ESIAEND 4.22 3.47 2.43 1.69 | EOO-S2CP1S1BA 
2200} 1.25 | 273 | 30 25 | P7365-ND 3.60 3.05 2.20 1.65 | EOO-S1KP222DA 150) 0.73 1.16 | 30 25 |ESIZS:ND 451 3.70 2.59 1.81 | BOO S2GPISIDA 
2700 | 139 | 278 | 22 45 | P7366-ND 3.68 3.12 2.25 1.69 | EOO-S1KP272BA 180/ 0.80 144 | 22 4 Teen 463 3.80 266 1.86 | FOOS2GPISIBA 
2700 | 1.39 | 278 | 30 30 | P7367-ND 3.94 3.34 2.40 1.80 | ECOSIKP272DA 160) 080 | 144 30 30 era 490 402 282 1.96 | BOOS2CPIBIDA 
80) 3300] 154 | 321 | 22 50 | P7368-ND 3.95 334 241 1.81 | KOOSiKpag2BA) | 400 | 220/ 0.88 | 1.49 | 22 50 | P6148-ND 5234.29 3.01 2.09 | BODS2GP221BA 
3300) 154 | 321 | 30 30 | P7369-ND 427 3.62 261 1.96 | EOOSIKP332DA 220/ 0.88 | 149 | 30 30 [RGIS ND 543 446 3.12 2:18 | OO S2CR221DA 
3900) 1.67 | 359 | 25 45 | P7370-ND 447 3.79 273 2.05 | EOO-SIKP392CA 270/ 0.98 | 167 | 25 45 [EeISO he 502 425 3.06 2.30 | OO S2CP271CA 
3000 | 1.67 | 359 | 30 35 | P7371-ND 4.76 4.04 291 2.18 | ECOSIKP392DA 270) 0.98 | 1.67 | 95 30 Tee 558 472 3.40 2.55 | BOO S2CP271EA 
4700 | 1.83 | 4.09 | 25 50 | P7372-ND 4.88 4.13 2.98 2.23 | EOOSIKP472CA 30) 1008 | 1 ee Se O08. S02 222 | Oo 
4700| 183 | 409 | 30 40 | P7373-ND 5.21 4.41 3.18 238 | KOOSIKP472DA 330 | 1.08 | 1.90 | 35 30 _HE7AG-NB) 6.25 529 3.81 2.86 | EOD-S2GPaS1EX 
5600 200 | 455 | 30 45 | P7374-ND 5.85 4.95 3.57 268 | KOO-S1KP562DA 330) 1.08 | 1-90 | 35 35 //RGISSND ee io pecoge eal 
5600 200 | 455 | 35 35 | P7375-ND 614 5.20 3.75 2.81 | EOOSIKPS62EA 390} 1.18 | 213 | 30 45 ESTE ND Sor ae ON 80) |B) cei 
es00 | 221 | 5.16 | 30 50 | P7376-ND 648 5.49 3.95 2.96 | ECO-SIKP682DA 30) 118 | 213 |) 35 35 ae Oe ee ee ee eae eee 
6800 | 221 | 516 | 35 40 |P7377-ND 7.06 5.98 4.31 3.23 | EOOSIKPG82EA so; 18 | 23 3B Oo eee DOG SESE «Ses | Eoo Sele 
8200 | 242 | 583 | 35 50 |P7378-ND 7.97 6.75 4.86 3.65 | EOOSIKP822EA 470| 1.30 | 239 | 35 40 IEZEBANG! 298 6.75 4.86 3.65 | EOE S2GP471EX 
470; 0.65 | 1.11 | 22 25 | P7379-ND 2.31 1.96 1.41 1.06 | ECO-S2AP471BA 470) 1.30 | 290 | 35 45 eee 0 Gila ages 1253: EO See NEN 
560 | 0.70 | 132 | 22 25 | P7380-ND 2.41 205 1.48 1.11 | ECOS2AP561BA 560) 141 | 260 | 35 45 ie Bee ee 028 206 | Eo ool. 
680 | 0.78 | 1.61 | 22 25 | P7381-ND 256 2.17 1.56 1.17 | EOOS2AP681BA Se) 141) 269) 5 80 eee ee ee ae Eo 
1000} 0.94 | 196 | 20 35 | Pe947-ND 354 2.91 204 1.42 | EOOS2APIO2AA S80} _1.56_| 3.00 | 35 90 {RAN 10.60 8.97 6.46 _4.85 | ECO S2GP6BIEX 
1000 | 0.94 1.96 | 25 25 | P6948-ND 3.50 2.88 2.01 1.40 | ECO-S2AP102CA 33) 0.36 041 | 22 25 | P7421-ND 2.42 2.05 1.48 1.11 | EOO-S2WP330BA 
1200 | 1.03 231 | 20 40 | P6949-ND 3.81 3.13 219 1.53 | ECOS2AP1220A 47) 0.43 059 | 22 25 | P7422-ND 2.64 2.24 1.61 1.21 | EOO-S2WP470BA 
1200 | 1.03 231 | 25 30 | P6990-ND 373 3.06 215 1.50 | EOO-S2AP122CA 56 | 0.47 0.70 | 20 30 | P7423-ND 2.85 2.41 1.74 1.30 | EOO-S2WPSEDAA 
1500 | 1.16 257 | 22 40 | P6991-ND 4.05 3.32 233 1.62 | EOO-S2AP152BA 56 | 0.47 O70 | 2 2 [hee 2.79 2.36 1.70 1.28 | EOO-S2WPSE0BA 
1500 | 1.16 257 | 30 25 | Pe9g2-ND 4.35 3.57 250 1.74 | EOO-S2AP152DA 82| 0.57 0.83 | 22 30 | P7425-ND 3.25 2.75 1.98 1.49 | EOO-S2WP820BA 
1800 |_ 1.27 284 | 22 45 | P6993-ND 4.47 3.67 257 1.79 | EOO-S2AP182BA 82) 0.57 0.83 | 25 25 | P7426-ND 3.27 2.77 2.00 1.50 | EOO-S2WP820CA 
1800 | 1.27 284 | 30 30 | P6101-ND 471 3.87 271 1.89 | EOO-S2AP182DA 100 | 0.63 093 | 22 35 | P7427-ND 3.59 3.04 2.19 1.64 | EOO-S2WP101BA 
100 | 2900] 140 | 314 | 22 50. | P6102-ND 489 4.01 281 1.96 | EOO-S2AP222BA 120) 0.69 104 | 22 40 [Eee 3.92 3.92 2.39 1.79 | EOOS2WPI2iBA 
2200} 1.40 | 314 | 30 30 | P6103-ND 445 3.77 271 2.04 | EOO-S2AP222DA 120) 0.69 104 | 90 2 [Eee 416 3.52 2.54 1.90 | EOOSWrI21DA 
2700} 155 | 3.71 | 25 45 | P6104-ND 491 4.16 3.00 2.25 | EOO-S2AP272CA 150 | _0.77 1.19 | 22 50 _{EVA30:ND 438 3.71 2.67 201 | EOO-S2WPI5iBA 
2700 | 155 | 3.71 | 30 35 | P6105-ND 5.00 4.24 3.05 2.29 | ECOSeaP272pa| | 450) 150) 0.77 119) 90 30 Eerie 455 3.85 2.78 208) EOOS2WPISiDA 
3300 1.72 | 4.06 | 25 50 | P6106-ND 5.44. 4.61 3.32 2.49 | EOO-S2AP332CA 180) 085 | 1.35 ) 25 40 [Ege 490 415 2.99 2.24 | ROD-S2WP1BICX 
3300} 1.72 | 406 | 30 40 | P6107-ND 5.73 4.85 3.49 2.62 | ECO-S2AP332DA 180) 0.85 135 | 35° 25 |RSS ND 5.57 4.72 3.40 2.55 | FOO-S2WPI8iEA 
3900| 1.87 | 454 | 30 45. | P6108-ND 6.36 5.39 3.88 2.91 | EOO-S2AP392DA 220) 0.94 5) 2 46 Pa 5.55 470 3.99 254 | BOO-S2WwP221cx 
3900 | 1.87 | 4.54 | 35 35 | P6109-ND 674 5.70 4.11 3.08 | EOO-S2APG92EA 220 | 0.94 1.55 _| 35 $0 _[RS5-No) 6.05 5.13 3.69 _2.77 | EOD-S2Wwp221EA 
4700 | 205 | 513 | 30 50 | P6110-ND 6.44 5.56 4.07 3.20 | EOO-S2AP472DA 270) 1.04 | 1.78 | 30 45 oe GoD ba 83.00) ead ||EO SevWres ey 
4700 | 2.05 | 513 | 35 40 | Pét11-ND 6.99 6.03 4.42 3.48 | EOOS2AP472EA 270) 1.04 | 1.78 | 35 30 ea BSS: cB Y *A ce ail. SEI Sev rele 
5600 | 224 | 575 | 35 45 | P6112-ND 7.83 6.76 4.95 3.89 | EOO-S2AP562EA $30) 1.15 | 201 | 30° 50 gee Hepes Oa) 2 Oe a0, SE Se ea 
6800 | 247 | 660 | 35 50 | P6113-ND 7.92 698 5.22 4.33 | EOO-SAP682EA S30) 4.15 | 201 | 35 35 Sele OE eo ee || eevee Ie 
150] 051 | O71 | 22 25 | P7382-ND 2.19 1.86 1.34 1.01 | ECO-S2DP151BA $00) 1.25 | 224 | 35 45 Beles La poe) ae, SE oe eed ee 
oon: || Gee 104 | 22 25 [eeeotee Sen 201 142), 4109: ED SoDPoiBA 470| 137 | 253 | 35 45 | P7441-ND 10.48 8.87 639 4.79 | ROO-SOWP471EX 
270| 069 | 141 | 20 30 | P6114-ND 3.08 253 1.77 1.24 | EOO-S2DP271AA 47) 045 | 063 | 2 25 ee 3.92 281 2.02 1.52 | EOO-S2HP470BA 
270 | 0.69 1.41 | 22 25 | P6115-ND 3.39 2.72 1.86 1.22 | ECO-S2DP271BA 56 | 0.50 0.70 | 22 30 | P7443-ND 3.51 298 2.14 1.61 | EOO-S2HP560BA 
330 | 0.77 1.56 | 20 35 | P6116-ND 3.29 2.70 1.89 1.32 | ECO-S2DP331AA 68) 0.55 0.78 | 22 35 | P7444-ND 3.87 3.28 2.36 1.77 | EOO-S2HP680BA 
330 | 0.77 1.56 | 25 25 | Pé117-ND 3.25 2.67 1.87 1.30 | ECO-S2DP331CA 68) 0.55 0.78 | 25 25 | P7445-ND 3.91 3.32 2.39 1.79 | EOO-S2HP680CA 
390 | 0.83 1.68 | 22 30 | P6118-ND 3.31 272 1.91 1.33 | ECO-S2DP391BA 82 | 0.60 0.88_| 22 40 | P7446-ND. 4.21 3.57 2.57 1.93 | EOO-S2HP820BA 
390] 0.83 1.68 | 25 25 | P6119-ND 3.44 2.82 1.98 1.38 | ECO-S2DP391CA 82) 0.60 0.88 | 25 30 | P7447-ND 4.22 3.58 2.58 1.93 | EOO-S2HP820CA 
470 | 0.91 1.85 | 22 35 | P6120-ND 3.59 2.95 207 1.44 | ECO-S2DP471BA 100) 0.67 0.99 | 22 45 | P7448-ND 4.66 3.95 2.85 214 | EOO-S2HPIO1BA 
470 |_0.91 1.85 | 30 25 | P6121-ND 4.11 3.37 236 1.65 | ECO-S2DP471DA 100) 0.67 0.99 | 25 35 | P7449-ND 4.68 3.97 2.86 2.14 | EOO-S2HPIOICA 
5601 1.00] 243) 2240 BEI 377310 217 151 | EOOSSDP561BA 120] 0.73 1.13 | 22 50 | P7450-ND 5.23 443 3.19 239 | EOOS?HPI21BA 
seo | 100 | 243 | 30 25 |ReIeaine 443° 363 255 177| Eooseppscipa| | 500|  120| 0.73 1.13 | 30 30 | P7451-ND 5.39 457 3.29 2.47 | EOO-S?HP121DA 
680 | 1.10 268 | 22 45 | P6124-ND 413 3.39 237 1.65 | EOO-S2DP681BA 150) 0.82 1.29) 250 45° | P7452-ND 5.96 5.05 3.63 2.73 | EOOS2HPISICA 
680 | 1.10 268 | 30 30 | P6125-ND 479 3.93 275 1.92 | EOO-S2DP681DA 150) 0.82 1.20] 35 25 | P7453-ND 6.60 5.59 4.02 3.02 | EOO-S2HPISIEA 
820 | 1.21 293 | 25 45 | P6126-ND 4.69 3.85 2.70 1.88 | EOO-S2DP821CA 180 | 0.90 138 | 25 50 |ESEND 681 5.76 4.15 3.11 | ROOSHPISICA 
oo | 820] 1.21 293 | 35 25 | P6127-ND 5.66 4.64 3.25 2.27 | EOOS2DP821EA 180 | 0.90 1.36 | 35 30 | P7455-ND 7.28 6.16 4.44 3.33 | ROO-S2HPIBIEA 
1000 | 1.34 325 | 25 45 | P7384-ND 4.35 3.68 265 1.99 | EOO-S2DP1020x 220 | 0.99 1.50_} 30 _45_| P7456-ND 7.91 6.70 4.82 3.62 | EOO-S2HP221DA 
1000 | 1.34 3.25 | 25 50 | P6128-ND 452 3.83 276 2.07 | EOO-S2DP102CA 220) 0.99 1.54] 35 35 | P7457-ND 828 7.01 5.05 3.79 | EOO-S2HP221EA 
1000 | 1.34 325 | 35 30 | P6129-ND 5.37 4.55 3.27 2.46 | BOO-S2DP102EA 270) 1.10 1.76 | 35 40 | P7458-ND 957 8.10 5.83 4.38 | EOO-S2HP271EA 
1200| 146 | 350 | 30 40 | P7385-ND 5.44 4.60 3.31 2.49 | ECO-S2DP122Dx 330) 1.21 199 | 35 45 Teo 11.06 9.96 6.74 5.06 | BOO-S2HPS31EA 
1200] 146 | 350 | 30 45 | P6130-ND 5.58 4.73 3.40 2.55 | ECO-S2DP122DA 390 | _1.32 | 222 | 35 __50__|F7460-ND 1275 10.79 7-71 5.88. BOO S2HPOg EA 
4200 1.46 350 35 30 | P7386-ND 582 493 3.55 266 | EOOS2DP122EX TSNH Long Life and High Ripple Current +105°C, 2000 Hour Life 
1200 | 1.46 350 | 35 35 | P6131-ND 5.97 5.06 3.64 2.73 | EOO-S2DP122EA 4700 | 0.75 2.0* 22 31.5 | P6450-ND 3.10 249 2.04 1.33 | ECES10G472E 
1500] 1.64 3.87 | 30 45 | P7387-ND 630 5.33 3.84 2.88 | KOO-S2DP152DxX 6800 | 0.98 24* | 22 40 | P6451-ND 3.07 252 212 1.48 | ECES10G582G 
1500 | 1.64 3.87 | 30 50 | P6132-ND 6.55 5.54 3.99 2.99 | EOO-S2DP152DA yg | 10000) 1.2 2.9" 25 40 | P6452-ND 3.61 296 249 1.74 | ECESIOGI0O3M 
1500 | 1.64 3.87 | 35 35 | P7388-ND 6.68 5.65 4.07 3.05 | EOO-S2DP152EX 15000 | 1.46 3.5" 25 50 | P6453-ND 451 3.70 3.11 217 | ECESIOGIS3N 
1500 | 1.64 3.87 | 35 40 | P6133-ND 6.93 5.87 4.22 3.17 | KOOS2DP152EA 22000} 1.77 42° 30 50 | P6454-ND 5.38 4.56 3.94 2.96 | EORS10G223U 
1800 | 1.80 4.32 | 35 40 | P7389-ND 7.60 643 4.63 3.47 | EOO-S2DP182EX 33000 |_2.17 4.8" 35 51_| P6455-ND. 7.85 6.64 5.74 4.31 | ECES10G333Z 
1800 | 1.80 4.32 | 35 45 | P6134-ND 6.94 5.98 4.38 3.45 | FOO-S2DP182EA 3300 | 86 17° | 22 31.5 | P6456-ND 3.07 246 2.02 1.32 | ECES1EG332E 
2200 | 1.98 492 | 35 45 | P7390-ND 8.60 7.28 5.24 3.93 | EOO-S2DP222EX 4700 | 1.02 2.2" 22 40 = | P6457-ND 3.31 2.65 218 1.42 | ECESIEGA72G 
2200 | 1.98 4.92 | 35 50 | P6135-ND 7.97 6.87 5.04 3.96 | EOO-S2DP222EA 25 | 6800} 1.23 2.6" 25 40 | P6458-ND 3.79 3.11 261 1.82 | ECES1EG682M 
120] 0.51 O71 | 22 25 | P7391-ND 2.34 1.99 1.43 1.08 | EOOS2EP121BA 10000} 1.50 3.1* | 25 50 | P6459-ND 469 3.85 3.24 2.25 | ECESIEGIO3N 
os9 | 150] 0.58 0.89 | 22 25 | P7392-ND 247 2.09 1.51 1.13 | EOOS2EP151BA 22000 | _2.22 4.0" | 35 _51__| P6461-ND 8.16 6.91 5.96 4.47 | ECE-S1EG223Z 
180 | 0.63 1.07 | 20 30 | P7393-ND 273 2.31 1.67 1.25 | KOOS2EPIBIAA) | 4, | 2200) 77 16° ) 22 31.5 | P6462-ND 291 233 1.92 1.25 | EOES1VG222E 
180 | 0.63 1.07 | 22 25 | P7394-ND 2.62 2.22 1.60 1.20 | EOOS2EP181BA 2200| 7 16" | 25 25 | P6589-ND 297 238 1.96 1.28 | ECESIVG222) 
*Ripple Current at 105°C — t 2000 hour life for can sizes of 20mm diameter or length. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 593 


Panasonic. TS-Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont) 


Max. | 85° (rms) Max. | 85° (rms) 
DC(mA) | Ripple Dimensions DC(mA) | Ripple | Dimensions 
W.V.| Cap. | Leakage | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | Leakage | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) | Current |(120Hz) A| DL __| PartNo. 110 50 200 | PartNo. DC | (uF) | Current |(120Hz) A[ DL __| PartNo. 110 50 200 | PartNo. 
TSNH Long Life and High Ripple Current +105°C, 2000 Hour Life (Cont.) 1000] 0.67 090 | 22 25 |P7467-ND 291 234 1.60 1.05 | ECOSIHA102BA 
3300] 1.01 18° | 22 40 | P6463-ND 3.31 265 218 1.42 | EOESIVG332G 1500 | 0.82 1.25 | 22 25 |P7468-ND 3.12 2.50 1.72 1.12 | EOO-SIHA152BA 
4700 1.21 2.3* 25 40 P6464-ND 3.40 279 235 1.64 | ECESIVG472M 1800 0.90 1.50 20 30 P6672-ND 3.07 252 1.77 1.23 | EOO-S1HA182AA 
35 | 6800] 1.46 29" | 25 50 | P6465-ND 417 3.42 287 2.00 | EOES1VG882N 1800| 0.90 1.50 | 22 25 |P6673-ND 3.28 2.63 1.80 1.18 | ECO-SIHA182BA 
10000 | 1.77 3.5" | 30 50 | P6466-ND 5.64 4.63 3.89 2.71 | EOESIVG103U 2200 | 0.99 1.70 | 20 35 | P6674-ND 3.26 2.68 1.88 1.31 | EOO-SIHA222AA 
15000 | _ 2.17 39° | 35 51 __| P6467-ND 6.92 5.86 5.06 3.80 | FOE-S1VG153Z 2200} 0.99 1.70 | 22 30 | P6675-ND 357 2.86 1.96 1.28 | ECOS1HA222BA 
2200 | 0.99 1.9 22 40 ‘| P6469-ND 3.27 262 216 1.41 | EOES1HG222G 2700] 1.10 1.80 | 20 40 | P6676-ND 3.50 2.88 201 1.40 | ECO-SIHA272AA 
3300 | 1.21 23 25 40 | P6470-ND 3.50 288 242 1.68 | EOES1HG332M 2700} 1.10 1.80 | 25 25 |P6677-ND 3.43 2.82 1.97 1.38 | ECO-S1HA272CA 
50 | 4700] 1.45 28 25 50 | P6471-ND 4.26 3.49 2.94 2.05 | EOESIHGA72N 3300} 1.21 200 | 22 35 | P6678-ND 3.63 2.98 2.09 1.45 | ECO-S1HA332BA 
6800 | 1.74 3.2 30 50 | P6472-ND 5.82 4.78 4.01 2.80 | ECES1HG682U 3300 | 1.21 2.00 | 25 30 | P6679-ND 3.69 3.03 2.12 1.48 | ECO-S1HA332CA 
10000 | 2.12 37 35 51_| P6473-ND 6.61 5.60 4.84 3.63 | EOE SIHG103Z 3900 | 1.32 220 | 22 40 | P6680-ND 388 3.19 223 1.56 | ECOS1HA302BA 
1000) 0.63 1.3 22 31.5 | P6534-ND 3.02 242 1.99 1.30 | ECESIJGIO2E 3900} 1.32 2.20 30 25 | P6681-ND 4.23 3.48 2.43 1.70 | EOO-S1HA392DA 
2200) 1.11 2.0 25 40 | P6535-ND 3.50 288 242 1.68 | ECES1IJG222M 50 | 4700! 1.45 250 | 22 45 | P6682-ND 4.27 3.51 2.46 1.71 | EOO-S1HA472BA 
63 | 3300} 1.36 25 25 50 _| P6536-ND 451 3.70 3.11 2.17 | ECES1JG332N 4700} 1.45 250 | 35 25 | P6683-ND 5.02 4.12 289 2.01 | KOO-SIHA472EA 
4700 | 1.63 29 30 50 | P6537-ND 5.99 4.92 4.13 2.88 | EOES1JGA72U 5600 |__1.58 280 | 22 50 | P6684-ND 4.62_3.79 2.65 1.85 | EOO-S1HA562BA 
_ we a8 2 ae ae i oe ae a8 SOE 5600 | 1.58 280 | 35 30 | P6685-ND 5.41 4.44 3.11 2.17 | EOO-SIHAS62EA 
. : : . : . : S2AGH 6800} 1.74 330 | 25 50 | P6686-ND 5.20 4.27 2.99 2.08 | ECO-SIHAS82CA 
680 | 0.68 14 22 40 | P6539-ND 3.32 2.73 2.29 1.60 | ECE S2AGE81G 6800} 1.74 3.30 | 35 30 | P6687-ND 5.94 4.87 3.41 238 | EOO-SIHAS82EA 
1001) | 10003), «4:0 17 | 6 40 Beek Be 308 2208 188) | Be SAGIOeM 200} 1.92 | 360 | 30 45 | P6688-ND 6.25 513 3.59 2.50 | ECO-S1HA822DA 
aoe ee oa = 2 ee a aH Bea ea aes 8200 | 1.92 3.60 | 35 35 | P6689-ND 5.61 4.75 3.42 2.57 | EOO-SIHAS22EA 
as nee as 2 a Bee oak oh aa STE 0000! 212 | 400 | 30 50 | P6690-ND 5.89 4.99 3.59 2.69 | EOO-SIHAI03DA 
: : ‘ ‘ : : 10000} 2.12 4.00 | 35 40 | P6691-ND 642 5.43 3.91 294 | ECOSIHAI03EA 
330 | 0.77 12 25 40 | P6555-ND 3.79 3.11 261 1.82 | ECES2DG331M 
200 12000} 2.32 4.50 | 35 45 | P6692-ND 7.11 6.02 4.34 3.25 | ECO-SIHA123EA 
470 | 0.91 14 25 50 | P6556-ND 451 3.70 3.11 2.17 | EOES2DGA71N 45000 | 359 48D 
f i 35 50 _| P6693-ND 8.17 6.92 4.98 3.74 | ECO-SIHAIS53EA 
680 | 1.4 17 3050 __| P6557-ND 5.85 4.80 4.03 2.81 | ECE-S2DG681U 
680 | 0.62 090 | 22 25 |P7469-ND 289 231 1.59 1.04 | ECOSIJA681BA 
100 | 0.47 72 | 22 31.5 | Pe579-ND 3.06 2.45 2.02 1.32 | EOE S2EGIOIE 
1000 | 0.75 117 | 22 25 |P7470-ND 3.07 246 1.68 1.10 | ECO-SIJA102BA 
220| 07 1.05 | 25 40 | P6580-ND 3.87 3.18 267 1.86 | EOES2EG221M 
250/ 330} 0.86 125 | 25 50 | Pe5B1-ND 487 400 336 234 | ECESCECSIN 1200} 0.82 1.40 | 20 30 |P7471-ND 3.47 2.78 1.90 1.24 | ECOSIJAI22AA 
470 | 1.02 145 | 30 50 | P6582-ND 526 446 385 280 | ECESOEGA7IU 1200} 0.82 1.40 | 22 25 |P7472-ND 3.22 258 1.77 1.15 | ECOSIJA122BA 
680 | 123 18 35 51_| Pe583-ND 671 5.68 491 368 | ECES2EGHBIZ 1500 | 0.92 1.50 | 20 35 | P7473-ND 3.69_ 2.95 2.02 1.32 | EOO-S1JA1524A 
471041 “47 | 2231.5 | P6584-ND 348 279 229 1.50 | EOESSQH70E 1500 | 0.92 1.50 | 22 30 |P7474-ND 352 282 1.93 1.26 | ECOSIJAI52BA 
68) 0.49 ‘56 | 22 40. | P6585-ND 325 267 224 1.56 | EOES2CE80G 1800 | 1.01 1.70 | 22 30 | P7475-ND 3.73 2.99 2.05 1.34 | ECO-SIJA182BA 
4oo| 100! o6 ‘09 | 25 40 | Pese6-ND 386 317 267 1.86 | ECES2GGIOIM 1800 | 1.01 1.70 | 25 25 |P7476-ND 3.83 3.07 2.10 1.37 | EOO-SIJA182CA 
200! 088 10 30 50. | Pe587-ND 6.00 5.08 439 3.29 | ECES2GG21U 2200} 1.11 200 | 22 35 |P7477-ND 4.03 3.23 221 1.44 | ECO-S1JA222BA 
330 | 1.08 1.2 35 «5 P6588-ND 7.65 660 5.80 4.56 | ECES2GG331Z 2200 11 2.00 25 30_| P7478-ND 4.11 3.29 2.25 1.47 | EOO-S1JA222CA 
TSHA Miniaturized Size, Long Life and High Ripple Current +105°C, 3000 Hour Lifet i ate Vp oa a bi ee A ae ae tet OCA on 
3300] 0.68 1.30 | 22 25 | P7461-ND 283 2.27 1.56 1.02 | ECO-S1CA332BA : ‘ } : ‘ ; : 
3300} 1.36 250 | 22 50 |P7481-ND 479 3.83 263 1.71 | EOO-S1JA332BA 
4700 | 0.82 1.52 | 22 25 | P7462-ND 3.03 2.43 1.67 1.09 | ECO-SICM72BA 
3300} 1.36 250 | 35 25 |P7482-ND 5.70 4.56 3.13 2.04 | ECO-S1JA332EA 
6800 | 0.98 220 | 20 30 | P6434-ND 3.07 252 1.77 1.23 | ECO-S1CA682AA 
3900 | 1.48 270 | 25 45 | P7483-ND 5.37 4.30 2.95 1.92 | EOO-S1JA392CA 
6800 | 0.98 220 | 22 25 | P6436-ND 3.28 2.63 1.80 1.18 | ECO-S1CA682BA 
3900] 1.48 270 | 35 30 |P7484-ND 612 4.90 3.36 219 | ECOSIJA392EA 
8200 |__ 1.08 240 | 20 35 | P6437-ND 3.25 2.67 1.87 1.30 | EOO-S1CA822AA 
200 | 1.08 2.40 | 2230 | P644t-ND 356 2.85 1.96 128 | ECO-SICAB2OBA 4700} 1.63 3.00 | 25 50 |P7485-ND 5.84 4.67 3.20 2.09 | ECO-SIJA472CA 
40000 | 120 260 | 20 40 | Pe444-ND 348 285 200 139 | ECOSICAIO3AA 4700} 1.63 3.00 | 35 30 |P7486-ND 6.68 5.35 3.66 239 | ECOSIJA472EA 
40000 | 120 260 | 25 25 | Pe460-ND 341 280 196 137 | ECOSICMO3CA 5600) 1.78 3.30 | 30 45 |P7487-ND 6.96 5.57 3.82 2.49 | ECO-SIJA562DA 
42000 | 131 290 | 22 35. | Pe46s-ND 356 293 205 143 | ECOSICAI23BA 5600 | 1.78 330 | 35 35 | P7488-ND 7.34 5.88 4.03 2.63 | EOO-S1JA562EA 
42000 | 1.31 290 | 30 25 | Ped77-ND 3.92 3.22 225 1.57| EOOSICA23DA 6800] 1.96 360 | 30 50 |P7489-ND 7.66 6.13 4.20 274 | ECOSIJA682DA 
15000 | 1.46 320 | 30 30 | Pe541-ND 428351 246 1.72 | EKOOSICAIS3DA 6800} 1.96 3.60 | 35 40 |P7490-ND 8.38 6.71 4.59 3.00 | EOO-SIJA682EA 
16 | 18000} 1.60 3.50 22 45 | Pe543-ND 419 3.44 241 1.68) EOO-SICA183BA 8200} 2.15 3.90 35 45 | P7491-ND 9.28 7.43 5.09 3.32 | ECO-S1JA822EA 
18000 | 1.60 3.50 35 25 | Pe545-ND 5.05 4.14 290 2.02) EOO-SICA183EA 10000 |__2.38 4.40 35 50__| P7492-ND 10.47 8.38 5.74 3.74 | EOO-S1JA103EA 
22000 1.77 3.80 2 45 P6547-ND 486 3.99 279 1.95 | EOO-S1CA223CA 470 0.58 0.80 22 25 P7493-ND 2.92 2.34 1.60 1.05 | EOO-S1KA471BA 
22000 | 1.77 3.80 | 35 30 | P6550-ND 5.52 4.53 3.17 2.21 | EOO-SICA223EA 680 | 0.69 1.00 | 22 25 |P7494-ND 316 2.53 1.73 1.13 | EOO-SIKA681BA 
27000 | 1.97 420 | 25 50 | P6552-ND 5.36 4.40 3.08 2.15 | EOOS1CA273CA 820| 0.76 1.20 | 20 30 | P7495-ND 3.62 2.90 1.99 1.30 | EOO-S1KA821AA 
27000 | 1.97 4.20 | 35 30 | P6558-ND 6.10 5.01 3.51 2.44 | ECO-S1CA273EA 820] 0.76 1.20 | 22 25 | P7496-ND 3.28 2.63 1.80 1.18 | EOO-SIKA821BA 
33000 | 2.17 4.70 | 30 45 | P6559-ND 5.53 4.69 3.38 2.53 | ECO-S1CA333DA 1000 | 0.84 1.30 | 22 30 | P7497-ND 3.70 2.97 2.03 1.33 | FOO-S1KA102BA 
33000 | 2.17 4.70 | 35 35 | P6560-ND 5.83 4.94 3.55 2.67 | ECO-S1CA333EA 1000 | 0.84 1.30 | 25 25 | P7498-ND 3.83 3.07 210 1.37 | ECOSIKA102CA 
39000 | 2.36 5.10 | 30 50 | P6561-ND 6.03 5.10 3.68 2.76 | ECO-S1CA393DA 1200} 0.92 1.50 | 22 30 | P7499-ND 388 3.11 213 1.39 | EOOSIKA122BA 
39000 | 2.36 5.10 | 35 40 | P6562-ND 6.56 5.55 4.00 3.00 | ECO-S1CA393EA 1200} 0.92 1.50 | 25 25 |P7500-ND 3.92 3.14 215 1.41 | ECOSIKA122CA 
47000 | 2.60 5.50 | 35 45 | P6563-ND 7.29 618 4.45 3.34 | ECO-SICM73EA 1500} 1.03 1.70 | 22 35 |P7501-ND 418 3.35 230 1.50 | EOO-SIKA152BA 
56000 | _ 2.83 6.00 | 35 50 | P6999-ND 7.77 658 4.73 3.55 | EOOSICAS63EA| | | 1500| 1.03 1.70 | 25 30 | P7502-ND 4443.56 244 1.59 | ECO-SIKA152CA 
2200 | 0.70 1.30 | 22 25 | P7463-ND 281 2.26 1.55 1.01 | EOO-S1EA222BA 1800 | 1.13 1.80 | 22 40 |P7503-ND 443 3.55 243 1.59 | ECOSIKA182BA 
3300 | 0.86 1.62 | 22 25 | P7464-ND 3.03 243 1.66 1.09 | EOO-S1EA332BA 1800} 1.13 1.80 | 30 25 |P7504-ND 4.80 3.85 2.64 1.72 | EOO-SIKAI82DA 
4700 | 1.02 2.00 | 20 30 | P6998-ND 3.09 254 1.78 1.24 | ECO-SIEA472AA 2200) 1.25 210 | 22 45 | P7505-ND 4.89 3.92 268 1.75 | EOO-S1KA222BA 
4700 | 1.02 2.00 | 22 25 | P6566-ND 3.29 2.64 1.81 1.18 | EOO-SIEA472BA 2200) 1.25 210 | 35 25 | P7506-ND 615 4.93 3.37 2.20 | EOO-S1KA222EA 
5600 | 1.12 220 | 20 35 | P6567-ND 3.26 2.67 1.87 1.31 | EOO-STEAS62AA 2700 | 1.39 240 | 25 45 | P7507-ND 5.69 4.55 3.12 2.04 | EOO-SIKA272CA 
5600 | 1.12 220 | 22 30 | P6997-ND 3.57 2.86 1.96 1.28 | ECO-STEAS62BA 2700 | 1.39 240 | 35 30 |P7508-ND 6.74 5.39 3.69 2.41 | ECOSIKA272EA 
6800 | 1.23 2.40 | 20 40 | P6569-ND 3.47 2.85 2.00 1.39 | BOO-SIEABB2AA 3300] 1.54 260 | 25 50 | P7509-ND 6.23 4.99 3.42 2.23 | EOO-SIKA332CA 
6800 | 1.23 240 | 25 25 [RSe70:ND 3.41 2.80 1.96 1.37 | FOO-SIEAG82CA 3300} 1.54 260 | 35 30 |P7510-ND 7.09 5.68 3.89 2.54 | FOO-S1KA332EA 
8200) 1.35 270 | 22 35 Sema 3.58 2.94 2.06 1.44 | FOO-SIEAB22RA 4700} 1.83 3.30 | 30 50 |P7511-ND 815 653 4.47 2.92 | FOOSIKA472DA 
8200 | 1.35 270 | 30 25 | P6572-ND 3.92 3.22 2.26 1.57 | ECO-SIEA822DA 
25 4700 | 1.83 3.30 | 35 40 | P7512-ND 8.90 7.12 4.88 3.18 | EOO-S1KA472EA 
10000 | 1.50 3.00 | 22 40 | P6573-ND 3.80 3.12 219 1.52 | ECOSTEAT03BA 
5600] 2.00 3.70 | 35 45 |P7513-ND 9.84 7.87 5.39 352 | ECO-SIKA562EA 
10000 | 1.50 3.00 | 30 30 | P6574-ND 4.25 3.48 2.44 1.70 | ECOSIEA103DA 
6800 | 2.21 390 | 35 50 | P7514-ND 11.06 8.85 6.06 3.96 | EOO-S1KA682EA 
12000] 1.64 3.20 | 22 45 | P6575-ND 4.27 3.50 245 1.71 | ECO-SIEA123BA 
330 | 0.54 080 | 22 25 |P7515-ND 3.05 2.44 1.67 1.09 | ECO-S2AA331BA 
12000 | 1.64 3.20 | 35 25 | P6576-ND 5.01 4.11 288 2.01 | ECO-SIEA123EA 20 | 065 og | => of |eeteND 311 249 471 111 | BOOSDAMTIBA 
15000 | 1.83 3.60 | 25 45 | P6577-ND 4.87 4.00 2.80 1.95 | ECO-S1EA153CA : ‘ : : : : : 
15000 11.83 3.601 3530 | P6S78-ND 552 453317 221 | ECOSTEAIS3EA 560 | 0.70 1.10 | 20 30 | P6694-ND 3.04 2.50 1.75 1.22 | ECO-S2AA561AA 
48000 | 201 390 | 25 50. | P6996-ND 529 434 304 212| ECOSIEAIB3CA 560 | 0.70 1.10 | 22 25 | P6695-ND 284 234 1.64 1.14 | ECO-S2AA561BA 
48000 | 201 390 | 35 35 | P6500-ND 607 498 349 243 | ECOSIEMa3EA 820 | 0.85 1.40 | 20 35 | P6696-ND 3.53 2.90 2.03 1.42 | EOO-S2AA821AA 
22000 | 2.22 430 | 30 45. | Peso1-ND 546 463 333 250 | ECOSIEA223DA 820 | 0.85 1.40 | 25 25 | P6697-ND 3.38 277 1.94 1.35 | EOO-S2AA821CA 
22000 | 2.20 430 | 35 35 | Pe592-ND 575 487 351 263 | EOOSIEA223EA 1000] 0.94 1.70 | 20 40 | P6698-ND 3.82 3.14 220 1.53 | ECO-S2AA102AA 
27000 | 2.46 480 | 35 45 | Pe593-ND 656 5.56 4.00 3.00 | EOO-STEAZ73EA 1000 | 0.94 1.70 | 25 30 | P6699-ND 3.60 2.96 207 1.44 | ECO-S2AA102CA 
33000 |_ 2.72 550 | 35 50 | P6594-ND 740 627 451 3.39 | EOOSIEAS33EA 1200} 1.03 1.80 | 22 40 | P6700-ND 4.05 3.33 233 1.62 | ECO-S2AA122BA 
1500 0.68 1.10 22 Ba P7465-ND 288 231 1.58 1.03 | EOO-S1VA152BA 100 1200 1.03 1.80 30 25 P6701-ND 4.13 3.39 2.37 1.65 | EOO-S2AA122DA 
2200 | 0.83 148 | 22 25 | P7466-ND 312 250 1.72 1.12} ECO-SIVA222BA 1500 | 1.16 210 | 22 45 |P6702-ND 449 3.69 258 1.80 | ECOS2AA152BA 
3300 | 1.01 190 | 20 30 | P6595-ND 3.19 262 1.83 1.28 | ECOSIVA332AA 1500} 1.16 210 | 35 25 | P6712-ND 4.97 4.08 2.86 1.99 | EOO-S2AA152EA 
3300 | 1.01 190 | 22 25 | P6596-ND 3.44 2.76 1.89 1.23 | EOO-SIVA332BA 1800 | 1.27 230 | 25 45 | P6728-ND 4.70 3.86 270 1.88 | ECO-S2AA182CA 
3900 | 1.10 2.00 | 20 35 | P6597-ND 3.37_2.77_1.94 1.35 | ECO-S1VA392AA 1800| 1.27 230 | 35 30 | P6806-ND 4.57 3.87 279 2.09 | EOO-S2AA182EA 
3900 | 1.10 200 | 22 30 | P6598-ND 3.70 297 203 1.33 | ECO-S1VA302BA 2200 | 1.40 260 | 25 50 | P6994-ND 452 3.83 276 2.07 | EOO-S2AA222CA 
4700 | 1.21 220 | 20 40 | P6599-ND 3.65 3.00 210 1.46 | ECO-SIVA472AA 2200] 1.40 260 | 35 30 |P6995-ND 5.04 4.27 3.07 231 | ECO-S2AA222EA 
4700 | 1.21 220 | 25 25 | P6600-ND 3.58 2.94 2.06 1.43 | ECO-SIVA472CA 2700} 1.55 290 | 30 45 | P6807-ND 5.26 4.46 3.21 2.41 | EOO-S2AA272DA 
5600 | 1.32 240 | 22 35 | P6658-ND 3.76 3.08 2.16 1.51 | ECO-S1VA562BA 2700} 1.55 2.90 | 35 35 | P6808-ND 5.62 4.76 3.42 257 | EOO-S2AA272EA 
gg |3600| 1.92 240 | 30 25 | P6659-ND 4.06 3.33 2.33 1.63 | ECO-S1VA562DA 3300} 1.72 3.20 | 30 50 | P6809-ND 6.04 5.12 3.69 277 | ECO-S2AA332DA 
6800 | 1.46 2.60 | 22 40 | P6660-ND 4.11 3.37 2.36 1.65 | EOO-S1VA682BA 3300 | 1.72 320 | 35 40 | P6810-ND 6.43 5.44 3.92 2.94 | EOO-S2AA332EA 
6800 | 1.46 260 | 30 30 | P6661-ND 4.41 3.62 253 1.77 | EOO-S1VA682DA 3900 | 1.87 3.60 | 35 45 |P6811-ND 6.33 5.45 4.00 3.15 | EOO-S2AA392EA 
8200 | 1.60 290 ); 22 50 | P6662-ND 4.41 3.62 253 1.77 | EOO-S1VA822BA 4700 | 2.05 3.80 | 35 50 | P6812-ND 7.87 6.78 4.97 3.91 | EOO-S2AM72EA 
8200) 1.60 2.90 ) 35 25 | P6663-ND 5.22 4.28 3.00 2.09 | EOO-SIVA822FA 100] 0.42 050 | 22 25 |P7517-ND 279 224 1.53 1.00 | EOOS2DA101BA 
10000 |_1.77 3.20 | 25 45 | P6664-ND 5.13 4.21 2.95 2.05 | ECO-S1VA103CA 150! O51 068 | 22 25 |P7518-ND 307 246 168 110 | EOOS2DAIS1BA 
10000 | 1.77 320 | 35 30 | P6665-ND 5.71 4.69 3.28 2.29 | ECO-SIVAI03EA é ( ' ; ; 
220| 0.62 1.00 | 20 30 | P6813-ND 3.08 2.53 1.77 1.23 | ECO-S2DA221AA 
12000 | 1.94 3.50 | 25 50 | P6666-ND 5.60 4.59 3.22 2.24] EOOSIVAI230A| | 200 
220| 0.62 1.00 | 22 25 | P6814-ND 338 2.71 1.85 1.21 | EOO-S2DA221BA 
12000] 1.94 3.50 | 35 30 | P6667-ND 6.35 5.21 3.65 2.54 | ECO-SIVA123EA 
270| 0.69 1.10 | 20 35 | P6815-ND 3.27 269 1.88 1.31 | ECOS2DA271AA 
15000 | 2.17 3.90 | 30 45 | Pe668-ND 5.88 4.98 3.58 2.69 | ECO-SIVAI53DA a7 | eben tio | 25 25 fpestelnn 331 272 191 133 | OSSDAeTICA 
15000 | 2.17 3.90 | 35 35 | P6669-ND 6.17 5.23 3.76 2.82 | ECO-SIVA153EA : : " z : : 
18000 | 2.38 4.30 35 40_| P6670-ND 7.04 5.96 4.29 3.22 | FOO-SIVAI83EA * Ripple Current at 105°C = t 2000 hour life for can sizes of 20mm diameter or length (Continued) 
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Panasonic. TS-Series Large Aluminum Electrolytic Capacitors (Cont) 


Max. | 85° (rms) Max. | 85° (rms) 
DC(mA)| Ripple | Dimensions DC(mA) | Ripple | Dimensions 
W.V.| Cap. | Leakage | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic W.V.| Cap. | Leakage | Current (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC | (uF) | Current |(120Hz) A[- DL __| PartNo. 110 50 200 | PartNo. DC | (uF) | Current |(120Hz) A| DL __| PartNo. 110 50 200 | PartNo. 
TSHA Miniaturized Size, Long Life and High Ripple Current +105°C, 3000 Hour Lifet (Cont.) 1500 1.64 2.50 30 50 P10117-ND 7.00 5.93 4.27 3.20 | EOO-S2DB152DA 
330] 077 720 | 20 40 | P6817-ND 349 286 201 1.40] EOOS2DA331Aa| | 200] 1500] 1.64 | 250 | 35 40 | P10118-ND 7.37 6.24 4.49 3.37 | ECO-S2DB152EA 
330! 077 | 120 | 25 25. |pes18-ND 355 291 204 142 | EOOSDA331CA 1800; 180 | 270 | 35 45 | Pto119-ND 7.42 6.40 4.69 3.69 | ECO-S2DB182EA 
300| 083 | 1.30 | 22 35 |P6819-ND 3.61 2.96 2.07 1.45 | ECO-S2DA391BA 2200 | 1.98 | 2.90 | 35 50 _BISIBREU a 8.79 7.58 5.55 _4.37 | EQO-S2DB222EA 
300| 083 | 1.30 | 30 25 |P6820-ND 4.02 3.30 2.31 1.61 | ECO-S2DA391DA S30) 086 | 120) 3 30 425 3.49 2.45 1.70 | BOO SSERG3ICA 
470| 091 | 140 | 22 40 _|Pé821-ND 3883.18 2.23 1.56 | EOO-S2DM71BA $00) O93 | 100) 9 2 B00; 402.281. 1.96: EO Sei 
470| 0.91 1.40 | 30 25  |P6822-ND 433 3.56 2.49 1.74 | EOOS2DAA71DA 470) 1.02 140) 22 50 |EtOe ND 5.11 4.19 2.94 2.05 | EOO-S2EB471BA 
560 | 1.00 150 | 22 45  |P6823-ND 421 3.46 2.42 1.69 | EOO-S2DA561BA 470) 1.02 1.40 | 30° 30 |EIOI2#-ND 457 3.87 279 2.00) FOO-S2ER471DA 
560 | 1.00 1.50 | 30 30 |P6824-ND 463 3.80 266 1.86 | EOO-S2DA561DA 560 | 1.12 1.50 | 25 45 [URIOI25 SN) 482 409 294 221 | EOO-S2ER561CA 
200! 680) 1.10 1.70 | 25 40 | P6825-ND 478 3.93 275 1.92 | EOO-S2DA681CA 560] 1.12 150) 35 25 |HEIOI26-ND S45 4.61 3.32 2.49 | EOO-S2ERS6IEA 
680 | 1.10 1.70 | 30 30 | P6826-ND 510 4.18 293 204 | ECOSoDAsB1DA| | 250} 680| 1.23 1.70 | 25 50 | EIOIZ ND) 5.55 470 3.99 254 | EOO-S2ERSBICA 
BOT Ta 200-1 35 50 — FESS 466-395 2.85 2.14 | OO SDABPICA 680 | 1.23 1.70 | 35 30 | P10128-ND 6.03 5.11 3.68 276 | ECOS2ER681EA 
820} 121 | 200 | 35 30 |P6830-ND 5.17 4.38 3.15 2.37 | ECO-S2DAB21EA | se | 60 | 2 & ieee et ee aay ait | eyo EIEN 
1000} 1.34 | 220 | 30 45  |P6831-ND 5.41 458 3.30 248 | ECO-S2DAI02DA dean | tse} og a no SRD oy eos ET a EOD 
1000} 1.34 | 220 | 35 35 |P6832-ND 5.85 4.95 3.57 2.68 | ECO-S2DAI02EA jooo| feo | 220 | sy a0. RENDTeotReS De Ge Ae en aD OERIOCER 
1200| 1.46 | 230 | 30 50 | P6833-ND 6.14 5.20 3.74281 | ECO-S2DA122DA 00 | te | 230 | 36 45. (eforeelen 4008 aco 764 “aot: DOSERIDOEA 
1200; 1.46 | 230 | 35 40 |P6834-ND 6.53 5.53 3.98 2.99 | ECO-S2DAI22EA : ; ee toe ee 
1500| 164 | 250 | 35 50 | P6835-ND 685 5.91 4.33 341 | ECO-S2DAIS2EA 1500 | 1.83 | 250 | 35 50 AIDE) 9.54 8.22 6.02 4.74 | EOO-SPEBI52EA 
e2] 0.54 | 0.64 | 22 30 | PI0135-ND 3.59 2.95 2.07 1.44 | FOO S2GB820BA 
33] 0.34 | 0.30 | 22 25 |P7519-ND 3.17 254 1.74 1.14 | EOOS2GA330BA too| oso | o¢9 | 22 30. (emoreetnan od? al9 13 sod ea EE SoCEGIEA 
47| 0.41 043 | 22 25 |P7520-ND 3.45 2.77 1.90 1.24 | EOO-S2GA470BA too| oso | o69 | 25 25 \enoreeNGs ao: 396.250. 60 (Ea ecsioior 
56| 0.44 | 051 | 20 30 |P6836-ND 3.23 265 1.86 1.30 | EOO-S2GA560AA ' : oa. See oe ak 
el os | of) | 2 os (een Be: (dene 463 4.07 EDD GASOEA 120) 0.65 | 075 | 22 35 | P10138-ND 429 352 2.47 1.72 | EOO-S2G8121BA 
ml oa | of | 2 of teases Bag DRA Hid iso! EoD SeCESOAA 120| 0.65 | 0.75 | 25 30 | P10130-ND 4.29 3.52 2.46 1.72 | EOO-S2GB121CA 
frog} oe | 3s oe ee 0 Sat 187 ar | ECOSOC 150] 0.73 | 082 | 22 40 | Pi0140-ND 482 3.95 277 1.93 | EOOS2GBIS1BA 
| oss | ost | 2 20. \eeeadtt Bes Basie ie: (as'| eo oeOAA 150] 0.73 | 082 | 30 25 | P10141-ND 511 4.19 2.93 205 | ECOS2GBI51DA 
82} 054 | 064 | 25 25 | Peedt-ND 3.67 3.01 211 1.47 | EOO-S2GAB20CA | oy) Oe Os leotere aed dot Bae Bit oO SoRHIGIDA 
100) 0.60 | o69 | 22 35  |P6842-ND 3.95 324 227 1.58 | EOOS2GAI0IBA] | yon} 350 | ogg 190 | 25 a5 (EtoteatNe B13 434 313 235 | OSOCEDDICA 
joo| 0.60 | 069 | 25 30 |P6843-ND 3.96 3.25 2.28 1.59 | EOO-S2GA101CA : : S46 ae 
220 | 0.88 7.00 | 35 25 | P10145-ND 5.77 489 3.52 2.64 | ECOS2GB221EA 
120) 0.65 | 0.75 | 22 40 |P6844-ND 4.26 3.49 2.45 1.71 | EOOS2GAI21BA 270! 0.98 t10 | 25 50 Vetotaetnn B92 502 361 271 | OS2CEDTICA 
120] 0.65 | 075 | 30 25  |Pés45-ND 454 3.72 261 1.82 | EOO-S2GA121DA ‘ : Se Sead, aca: <o: 
400 270| 0.98 1.10 | 35 30 | P10147-ND 639 5.41 3.90 292 | ECOS2GB271EA 
150) O73 | O82 | 22 80 fee 205 S98 279 19% | BOO See 330| 1.08 | 1.20 | 30 45 | Pi0148-ND 629 543 3.98 3.13 | EOO-S2GB331DA 
150 0.73 | 082 | 30 30 |P6847-ND 5.03 4.13 2.89 201 | ECOS2GAI51DA 330| 108 120 | 35 35 | P10149-ND 663 572 419 330 | EOOSOCRI31EA 
180| 0.80 | 090 | 25 45 | Pes4s-ND 5.33 4.37 3.06 2.13 | ECO-S2GAI81CA 90 1.18 730-1050 TRIOTS0-ND 719 620 454-357 | EDO SSCESOIDA 
180] 0.80 | 090 | 35 25 |P6849-ND 5.14 436 3.14 2.35 | ECOS2GAIB1EA 300 | 118 130 | 35 40 | PIO151-ND 754 650 477 375 | EOOSOCRIOIEA 
220| 0.88 1.00 | 25 50 | P6850-ND 5.21 4.41 3.18 238 | ECO-S2GA221CA ; : eae oe sind <a 
470| 1.30 1.40 | 35 45 | P10152-ND 8.37 7.22 5.29 4.16 | ECOS2GBA71EA 
220| 0.88 1.00 | 35 30 | P6851-ND 5.68 4.81 3.46 2.60 | ECO-S2GA221EA een |” 0 140 | 35 50. | PIO1s3-ND B83 779 582 462 | ECOSOCHSGIEA 
270| 0.98 1.10 | 30 45 | P6852-ND 6.04 5.12 3.69 277 | ECO-S2GA271DA 1057 1086} 2301 PIOTSa-ND 418-343-240 1 67 | EO SOWEB20BA 
270| 0.98 1.10 | 35 35 __| P6853-ND 6.40 5.42 3.90 _ 2.93 | FOO-S2GA271EA 100) 0.63 | 0.64 | 22 35 | P10155-ND 4.65 3.82 2.67 1.86 | EOOS2WBI01BA 
330 | 1.08 7.20 | 30 50 | P6854-ND 7.01 5.94 4.28 3.21 | ECOS2GA331DA too! o63 | o64 | 25 30. | PIo1se-ND 456 374 262 183 | EOOSOWBIOICA 
Be tae i 2 7 Hea Le a re Be Botan 120] 0.69 0.72 | 22 40 | P10157-ND 5.08 4.17 2.92 2.04 | EOO-S2WB121BA| 
. : A 35 634 464 3) S2CA3! 120| 069 | 072 | 25 35 | P10158-ND 5.01 4.11 2.88 2.01 | ECO-S2WwB121CAl 
470| 1.30 1.40 | 35 50 |P6857-ND 8.59 7.41 5.43 4.27 | ECO-S2GM7I1EA 1501-0771 0.79 1 2250) P10159-ND 586480 3.36 2.34 | ECOSOWBISIBA 
TSHB Compact Size, Long Life and High Ripple Current +105°C, 3000 Hour Life 150) 0.77 0.79 30 30 = | P10160-ND 5.15 4.37 3.14 2.36 | EOO-S2WB151DA| 
390] 0.83 1.30 ] 22 30 | P10106-ND 3.51 288 2.02 1.41 | ECOS2DB391BA| | 450) 180) 0.85 0.87 | 25 45 | P10161-ND 5.57 472 3.40 2.55 | EOO-S2WB181CA) 
390} 0.83 1.30 | 25 25 | P10107-ND 3.74 3.07 2.15 1.50 | EOO-S2DB391CA 180) 0.85 0.87 | 30 35 | P10162.ND 5.76 4.88 3.51 2.64 | EOO-S2WB181DAl 
470 | 0.91 140 | 22 35 | P10108-ND 3.83 315 220 1.54 | EOQO-S2DB471BA 220 | 0.94 1.00_| 25 50 __| P10163-ND 6.48 5.49 3.95 2.96 | E0O-S2WB221CA| 
470] 0.91 1.40 | 25 30 | P10109-ND 3.99 3.27 229 1.60 | EOO-S2DB471CA 220) 0.94 1.00 | 30° 40 | PI0164-ND 6.57 5.56 4.01 3.01 | ECO-S2WE221DAl 
200 |__560| 1.00 | 1.50 | 30 25 | P10110-ND 4.63 3.80 2.66 1.85 | EOO-S2DB561DA 270) 1.04 | 119 | 30 45 PeIOleS Sy 758 642 462 3.47 | EOOS2WEe71DA 
820| 1.21 2.00 | 25 45 | P10111-ND 454 3.84 277 2.08 | EOO-S2DB821CA 270) 1.04 1.19 | 35 35 | P10166-ND 7.95 6.73 4.85 3.64 | EOO-S2WE271EA 
820] 1.21 200 | 35 25 | P10112-ND 5.17 4.38 3.15 2.37 | EOO-S2DB821EA 330} 1.15 1.38] 30 50 | P10167-ND 8.12 7.01 5.13 4.04 | E0O-S2WB331DAl 
1000} 134 | 220 | 25 50 | P10113-ND 519 4.39 3.16 237 | ECO-S2DB102CA 330} 1.15 1.38 | 35 40 | EIO166-ND 837 7.22 5.29 4.16 | FOOS2WE331EA 
1000} 134 | 220 | 35 30 |P10114-ND 5.76 4.88 3.51 264 | ECO-S2DBI02EA 390) 1.25 155) 35 45 |atOlee ND 9.36 8.07 5.91 4.65 | ECO S2WES91EA 
y200! 146 | 230 | 30 40 | Piol1s-ND 568 481 346 260 | EOOS2DBI22DA 470| 1.37 1.74 | 35 50 | P10170-ND 12.55 11.06 9.93 822 | ECO-S2WB471EA 
10 | at oo 3 Gi Oe B46 3288 E90) | UO SEB leee t 2000 hour life for can sizes of 20mm diameter or length. 
masonic. AA-Series Computer Grade Capacitors CROSS REFERENCES §— 102564) 
Features: Rated Voltage: | 25 | 40] 50 | 100] 250 | 350 | 450 ig + 
+ Standard 10-32, high post screw threads (included) 
* High ripple current capability with low ESR Surge Voltage: 32 | 50 63 | 125 | 300 | 400 | 500 GE:23A 23M UCC: 36DA fi 
Specifications: Ripple Current Frequency Correction Factors Philips: 3186 CDE: DOMX s 
+ Working Voltage Range: 10 ~ 450VDC + Capacitance Tolerance: Frequency 100~ | 300~ 10k~ 7 7 
-10/450% * Operating Temperature Range: -40 / 485°C. + Rated Endurance: (Hz): 50 | 60 | 120 | 360 | 1k | 50k~ Ripple Current Temperature Correction Factors 
+85°C for 3000 hours 25~100 WV: 09 | 0.95] 1.0 | 1.05 | 1.08 | 1.15 Max Temperature 85°C 70°C 60°C | <45°C 
+ DC Leakage Ourrent: 3 Cy (HA) or SmA maximum after 5 minutes at 20°C 250~450 WV: 0.75 [| 08 | 1.0 | 12 | 125 | 14 GAA 1.0 1.6 2.0 2.2 
wv Cap. 120Hz, 20°C | 120Hz, 85°C Dimensions — In. (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
pe (uF) ESR (Q) R.C. (A) D L s Part No. 1 10 50 200 Part No. 
12000 0.042 5.13 1.375 (35) 2.125 (54) 0.500 (12.7) P10072-ND 19.38 17.53 16.03 13.79 EEG AATET2300E 
25 22000 0.023 6.05 2.000 (51) 2.125 (54) 0.875 (22.2) P10073-ND 21.83 19.74 18.06 15.53 EEG. AAI E223FOE 
47000 0.010 12.72 2.000 (51) 3.125 (79) 0.875 (22.2) P10074-ND 22.85 21.34 19.97 17.90 EEG. AAI EA73FGE 
68000 0.009 17.14 2.000 (51) 3.625 (92) 0.875 (22.2) P10075-ND. 25.17 23.51 21.99 19.72 EEG. AA1E683FHE 
6000 0.073 6.06 7.375 (35) 3.125 (79) 0.500 (12.7) P10076-ND 19.40 17.55 76.05 13.81 EEG Ai G6020GE 
40 13000 0.034 11.76 2.000 (51) 4.125 (105) 0.875 (22.2) P10077-ND 20.36 19.01 17.79 15.95 EEG AAI GI33AKE 
22000 0.020 13.06 2.000 (51) 3.125 (79) 0.875 (22.2) P10078-ND 22.03 20.58 19.25 17.26 EEG. AAI G223FGE 
4100 0.107 5.40 1.375 (35) 3.125 (79) 0.500 (12.7) P10079-ND 19.48 17.62 16.12 13.86 EEG AATH4120GE 
6800 0.065 6.42 1.375 (35) 3.125 (79) 0.500 (12.7) P10080-ND 20.43 18.48 16.90 14.54 EEG. AA1H6820GE 
50 10000 0.044 8.79 1.375 (35) 4.125 (105) 0.500 (12.7) P10081-ND 21.30 19.27 17.63 15.16 EEG AAIHI03CKE 
15000 0.029 11.35 2.000 (51) 4.125 (105) 0.875 (22.2) P10082-ND 22.08 20.62 19.29 17.29 EEG AATHIS3AKE 
20000 0.022 14.15 2.000 (51) 4.125 (105) 0.875 (22.2) P10083-ND. 23.71 22.14 20.72 18.57 EEG AAIH203FKE 
2500 0.117 4.12 7.375 (35) 2.125 (54) 0.500 (12.7) P10084-ND 21.00 79.00 17.38 14.95 EEG AAZA25200E 
100 4000 0.073 6.53 2.000 (51) 2.125 (54) 0.875 (22.2) P10085-ND 20.97 19.59 18.33 16.43 EEG AA2M402FOE 
10000 0.029 8.16 2.000 (51) 3.625 (92) 0.875 (22.2) P10086-ND 27.58 25.75 24.09 21.60 EEG AA2A103FHE 
18000 0.016 12.85 2.500 (64) 4.125 (105) 1.125 (28.6) P10087-ND. 37.77 35.28 33.00 29.59 EEG AAZA183GKE 
550 0.401 2.91 7.375 (35) 4.125 (105) 0.500 (12.7) P10088-ND 20.58 18.61 17.03 14.65 EEG AAZE55 1CKE 
250 1200 0.184 4.18 2.000 (51) 2.125 (54) 0.875 (22.2) P10089-ND 20.73 19.36 18.11 16.24 EEG. AAZE1 22FOE 
6000 0.036 13.20 3.000 (76) 3.125 (79) 1.250 (31.8) P10090-ND 48.42 45.21 42.30 37.92 EEG. AA2E602HGE 
10000 0.022 17.75 3.000 (76) 4.625 (117) 1.250 (31.8) P10091-ND. 66.35 61.95 57.96 51.96 EEG AAZE103HLE 
350 7000 0.221 4.11 2.000 (51) 2.625 (67) 0.875 (22.2) P10092-ND 30.25 28.25 26.43 23.69 EEG AAQV102FEE 
5600 0.039 10.06 3.000 (76) 4.625 (117) 1.250 (31.8) P10093-ND. 79.53 74.26 69.47 62.28 EEG AA2V562HLE 
450 0.491 2.93 2.000 (51) 3.125 (79) 0.875 (22.2) P10094-ND 27.46 25.65 24.00 2151 EEG AA2WA51FCE 
1000 0.221 5.85 2.000 (51) 3.625 (92) 0.875 (22.2) P10095-ND 36.14 33.75 31.57 28.31 EEG AA2W102FHE 
1800 0.122 747 2.000 (51) 5.625 (143) 0.875 (22.2) P10096-ND 49.63 46.35 43.36 38.87 EEG AA2W182FPE 
450 1800 0.122 9.46 3.000 (76) 5.625 (143) 1.250 (31.8) P10097-ND 58.53 54.65 51.13 45.84 EEG AA2W182HPE 
2200 0.100 9.27 2.500 (64) 4.125 (105) 1.125 (28.6) P10098-ND 57.62 53.81 50.34 45.13 EEG AA2W222GKE 
2400 0.092 7.74 3.000 (76) 5.125 (130) 1.250 (31.8) P10099-ND 62.46 58.32 54.56 48.92 EEG AA2W242HNE 
3100 0.071 11.18 2.500 (64) 5.625 (143) 1.125 (28.6) P10100-ND 72.35 67.56 63.20 56.66 EEG AA2W312GPE 
3600 0.061 12.07 3.000 (76) 4.625 (117) 1.250 (31.8) P10101-ND. 84.96 79.33 74.21 66.54 EEG AA2W362HLE 
Mounting Cramp, 1.375" (4.9mm) diameter with 2 tabs . P10102-ND 2.57 2.06 7.69 11 MC36B2 
Mounting Clamp, 2.000" (50.8mm) diameter with 3 tabs . P10103-ND 3.07 2.46 2.02 1.32 MCS51B3 
Mounting Clamp, 2.500" (63.5mm) diameter with 3 tabs . P10104-ND 3.34 2.67 2.20 1.43 MO64B3 
Mounting Clamp, 3.000" (76.2mm) diameter with 3 tabs . P10105-ND 3.14 2.58 2.17 1.51 MC77B3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 595 


Panasonic. T-UP Series snap-in Capacitors 


Panasonic. T-HA Series snap-in Capacitors 


Vinyl Sleeve Vinyl Sleeve 
Vent x Vent x Y 
<< 0.8 2.0 NG @ 4at 22.0 0.8 2.0 
ah Fh C.-OOA a+ FL 
eos 
eof [ro }) 30° : : 30° ef Are 0 }) 
TRS a ae >iRTS 
Neat oe 
Terminals A & C are ge" Terminals A & C are 
= not electrically active a not electrically active 
G225 —1 ©22.5 |<— and must be isolated @22.5 |«— and must be isolated 
K— g@Dp+1— from circuit wiring. kK— gpi1—+| from circuit wiring. 
FEATURES: Rated Working Voltage 16 ~ 250 VDC 350 ~ 450 VDC FEATURES: Rated Working Voltage 16 ~ 250 VDC 350 ~ 450 VDC 
+ 4 terminal mounting provides 7 AQ ~ 485° "D5 ~ 485" + 4 terminal mounting provides i 40 ~ 0 “25 ~ 0 
stability and keyed polarity * Re- Operating Temperature 40 ~ +85°C 25 ~ +85°C stability and keyed polarity +» R Operating Temperature 40 ~ +105°C 25 ~ +105°C 
places T-U series with higher Nominal Capacitance 1500 ~ 120000yF 470 ~ 1800pF places T-NHE series with higher Nominal Capacitance 1200 ~ 120000UF 470 ~ 1500yF 
capacitance and ripple current per | Endurance 2000 hours at +85°C capacitance and ripple current per | Endurance 2000 hours at +105°C 
case size + General purpose rated with maximum specified ripple current case size + Industrial grade with with maximum specified ripple current 
at 85°C, 3000 hour endurance +» 35 3000 hour endurance at 105° C 
and 40 mm diameter case sizes uP [Rated DC Voltage: |16 25 35 50 63 80 100 200 250 350 400 450 * 35 and 40 mm diameter case [Rated DC Voltage:|16 25 35 50 63 80 100 200 250 350 400 450 
0 pea length » Top vent surge Voltage: [20 32 44 63 79 100 125 250 300 400 450 500 erg near idl inlength + Top Igurge Voltage: [20 32 44 63 79 100 125 250 300 400 450 500 
Size Max. 85°C Max. 20°C Size Max. 85°C Max. 20°C 
Cap (mm) Ripple (Arms) 120Hz Digi-Key Price Each Panasonic Cap (mm) Ripple (Arms) 120Hz Digi-Key Price Each Panasonic 
(uF) DXL | 120Hz 10k~50kHz| ESR (Q) Part No. al 10 50 Part No. (uF) DXL | 120Hz 10k~50kHz| ESR (Q) Part No. 1 10 50 Part No. 
16WV DC 16WvV DC 
68000 | 35 x 50 9.05 10.41 0.018 P10000-ND 10.21 8.81 6.45 ECETICP683EA 56000 | 35 x 50 6.00 6.90 0.018 P10612-ND 9.77 8.42 6.17 ECE-T1CA563EA_ 
82000 | 35 x 60 9.94 11.43 0.018 P10001-ND 11.68 10.07 7.38 ECET1CP823EA 68000 | 35 x 60 6.62 7.61 0.017 P10613-ND 9.97 8.79 6.58 ECE-T1CA683EA, 
82000 | 40x50 | 10.29 11.83 0.019 P10003-ND 10.93 9.42 8.28 ECETICP823FA 68000 | 40 x50 7.29 8.38 0.019 P10614-ND 10.01 8.82 6.60 ECE-T1CA683FA 
100000 | 35x80 | 11.00 12.65 0.019 P10002-ND 12.33 10.87 9.75 ECETICP104EA 82000 | 40 x 60 7.29 8.38 0.017 P10615-ND 11.49 10.12 7.57 ECE-T1CA823FA 
100000 | 40x60 | 11.36 13.06 0.020 P10004-ND 1213 10.69 8.00 ECETICP104FA 100000 | 35 x 80 8.03 9.23 0.015 P10616-ND 12.30 10.84 8.11 ECETICA104EA 
120000 | 40x80 | 1242 14.28 0.018 P10005-ND 13.20 11.63 8.70 ECETICP124FA 120000 | 40 x 80 8.79 10.11 0.014 P10617-ND 1255 11.36 8.66 ECETICAI24FA 
25WV DC 25WV DC 
47000 | 35x 50 8.00 9.20 0.017 P10006-ND 10.28 8.86 6.49 ECE-T1EP473EA 33000 | 35 x 50 5.50 6.33 0.020 P10618-ND 9.23 7.96 5.83 ECE-T1EA333EA 
56000 | 35 x 60 8.64 9.94 0.017 P10007-ND 11.68 10.07 7.38 ECET1EP563EA 47000 | 35 x 60 6.56 7.54 0.017 P10619-ND 10.14 8.94 6.68 ECE-TIEM73EA 
56000 | 40 x 50 8.96 10.30 0.018 P10009-ND 11.69 10.08 7.38 ECET1EP563FA 47000 | 40x50 6.47 7.44 0.019 P10620-ND 10.16 8.95 6.69 ECE-T1EA473FA 
68000 | 35 x 80 9.44 10.86 0.017 P10008-ND 11.56 10.19 7.62 ECET1EP683EA 56000 | 35 x 80 7.25 8.34 0.017 P10621-ND 11.10 9.78 7.32 ECE-T1EAS63EA 
68000 | 40 x 60 9.76 11.22 0.018 P10010-ND 1210 10.66 7.98 ECET1EP683FA 56000 | 40 x 60 TAZ 8.25 0.015 P10622-ND 11.59 10.22 7.64 ECE-T1EA563FA 
100000 | 40x80 | 11.68 13.43 0.018 P10011-ND 13.36 12.08 9.21 ECETIEP104FA 82000 | 40 x 80 8.68 9.98 0.014 P10623-ND 12.71 11.49 8.76 ECE-T1EA823FA 
35WV DC 35WV DC 
33000 | 35x 50 715 8.22 0.018 P10012-ND 10.80 9.31 6.82 ECETIVP333EA_ 22000 | 35 x 50 5.00 5.75 0.026 P10624-ND 9.86 8.50 6.23 ECE-T1VA223EA_ 
39000 | 35 x 60 7.94 9.13 0.015 P10013-ND 12.31 10.61 7.78 ECET1VP393EA, 27000 | 35 x 60 5.53 6.36 0.021 P10625-ND 10.15 8.95 6.69 ECE-T1VA273EA 
39000 | 40x 50 7.79 8.96 0.017 P10015-ND 10.96 9.66 7.23 ECET1VP393FA 27000 | 40x 50 5.44 6.26 0.025 P10626-ND 10.16 8.96 6.70 ECE-T1VA273FA 
47000 | 35x 80 9.53 10.96 0.015 P10014-ND 1213 10.69 8.00 ECET1VP473EA, 33000 | 40 x 60 6.61 7.60 0.020 P10627-ND 11.77 = 10.37 7.76 ECE-T1VA333FA 
47000 | 40 x 60 8.58 9.87 0.017 P10016-ND 1272 11.21 8.38 ECET1VP473FA 39000 | 35 x 80 6.52 7.50 0.015 P10628-ND 12.39 10.92 8.16 ECE-T1VA393EA, 
56000 | 40x80 | 10.17 11.70 0.017 P10017-ND 13.77 12.13 9.08 ECET1VP563FA 47000 | 40 x 80 7.79 8.96 0.014 P10629-ND 14.20 12.51 9.36 ECE-T1VA473FA 
S5O0WV DC S50WV DC 
22000 | 35x 50 7.57 8.71 0.023 P10018-ND 11.27 9.72 712 ECETIHP223EA 15000 | 35x 50 4.80 5.52 0.033 P10630-ND 9.99 8.61 6.31 ECE-TIHA153EA 
27000 | 35x 60 8.31 9.56 0.018 P10019-ND 13.20 11.38 8.34 ECETIHP273EA 18000 | 35x 60 5.27 6.06 0.028 P10631-ND 10.18 8.97 6.71 ECE-T1HA183EA 
27000 | 40x 50 8.12 9.34 0.021 P10021-ND 11.72 10.33 7.72 ECETIHP273FA 22000 | 40 x 50 5.15 5.92 0.026 P10632-ND 11.31 9.97 7.45 ECE-T1HA223FA 
33000 | 35 x 80 9.23 10.51 0.015 P10020-ND 13.16 11.60 8.68 ECET1HP333EA 27000 | 35x 80 6.16 7.08 0.018 P10633-ND 12.70 11.20 8.37 ECE-T1HA273EA 
33000 | 40 x 60 8.86 10.19 0.018 P10022-ND 13.80 12.16 9.10 ECET1HP333FA 27000 | 40 x 60 6.05 6.96 0.021 P10634-ND 13.28 11.70 8.75 ECE-T1HA273FA 
39000 | 40 x 80 9.79 11.26 0.015 P10023-ND 14.92 13.15 9.83 ECET1HP393FA_ 39000 | 40 x 80 7.55 8.68 0.015 P10635-ND 1466 13.26 10.11 ECE-T1HA393FA, 
63WV DC 63WV DC 
12000 | 35x 50 715 8.22 0.035 P10024-ND 9.96 8.59 6.29 ECETIJP123EA 12000 | 35x50 4.40 5.06 0.035 P10636-ND 9.39 8.28 6.19 ECE-TIJA123EA 
15000 | 35x 60 7.71 8.87 0.028 P10025-ND 11.60 10.00 7.32 ECETIJP153EA 15000 | 35x 60 4.92 5.66 0.028 P10637-ND 11.00 9.70 7.25 ECE TIJA153EA 
15000 | 40 x 50 7.53 8.66 0.033 P10027-ND 11.60 10.00 7.32 ECETIJP153FA 15000 | 40x50 4.80 5.52 0.033 P10638-ND 10.97 9.67 7.23 ECE TIJA15S3FA 
18000 | 35x 80 9.41 10.82 0.023 P10026-ND 11.39 10.03 7.50 ECETIJP183EA 18000 | 35x80 5.79 6.66 0.023 P10639-ND 12.12 10.68 7.99 ECETIJA183EA 
18000 | 40 x 60 8.28 9.52 0.028 P10028-ND 11.91 10.50 7.85 ECETIJP183FA 18000 | 40 x 60 5.39 6.20 0.028 P10640-ND 1270 11.19 8.37 ECE TIJA183FA 
22000 | 40x 80 9.97 11.47 0.023 P10029-ND 13.09 11.54 8.63 ECE TIJP223FA 27000 | 40x 80 6.59 7.58 0.018 P10641-ND 14.28 12.92 9.85 ECE-T1JA273FA 
80WV DC 80WV DC 
8200 | 35x50 5.83 6.70 0.051 P10030-ND 9.76 8.41 6.16 ECET1KP822EA_ 6800 | 35x50 3.90 4.49 0.061 P10642-ND 9.05 7.98 5.97 ECE-T1KA682EA 
10000 | 35x 60 6.38 7.34 0.041 P10031-ND 11.82 10.19 747 ECETIKP103EA 8200 | 35x60 4.39 5.05 0.051 P10643-ND 10.47 9.23 6.90 ECE-T1KA822EA 
10000 | 40x 50 6.56 7.54 0.041 P10033-ND 10.08 8.88 6.64 ECETIKP103FA 8200 | 40 x50 4.29 4.93 0.051 P10644-ND 11.21 9.88 7.39 ECE-T1KA822FA 
12000 | 35x 80 6.92 7.96 0.035 P10032-ND 11.06 9.75 7.29 ECETIKP123EA 10000 | 35x80 4.88 5.61 0.041 P10645-ND 12.54 11.05 8.26 ECETIKA103EA 
12000 | 40 x 60 7.29 8.38 0.035 P10034-ND 11.59 10.22 7.64 ECETIKP123FA 10000 | 40x 60 4.73 5.44 0.041 P10646-ND 12.51 11.02 8.25 ECETIKA103FA 
15000 | 40 x 80 8.93 10.27 0.028 P10035-ND 12.84 11.32 8.46 ECETIKP153FA 15000 | 40 x 80 5.97 6.87 0.028 P10647-ND 13.58 12.29 9.37 ECETIKAI53FA 
100WV DC 100WV DC 
6800 | 35x 50 6.60 7.59 0.049 P10036-ND 10.26 9.05 6.77 ECE T2AP682EA 4700 | 35x50 3.80 4.37 0.071 P10648-ND 9.37 8.26 6.18 ECE-T2AA472EA 
8200 | 35x60 7.05 8.12 0.040 P10037-ND 12.03 10.60 7.93 ECE T2AP822EA 5600 | 35x60 4.06 4.67 0.059 P10649-ND 10.81 9.52 712 ECE-T2AA562EA, 
8200 | 40x 50 7.28 8.37 0.040 P10039-ND 11.89 10.48 7.84 ECE T2AP822FA 6800 | 40 x 50 4.57 5.26 0.049 P10650-ND 11.96 10.55 7.89 ECE T2AA682FA 
10000 | 35x 80 7.74 8.90 0.033 P10038-ND 11.96 10.82 8.25 ECE T2AP103EA 8200 | 35x80 5.15 5.92 0.040 P10651-ND 13.37. 11.78 8.81 ECE T2AA822EA, 
10000 | 40 x 60 7.97 9.17 0.033 P10040-ND 14.08 12.41 9.28 ECE T2AP103FA 8200 | 40 x60 5.02 5.77 0.040 P10652-ND 12.59 11.39 8.68 ECE T2AA822FA 
12000 | 40 x 80 8.65 9.95 0.026 P10041-ND 13.99 12.66 9.65 ECE T2AP123FA 12000 | 40x 80 6.44 7.41 0.028 P10653-ND 15.70 14.20 10.83 ECE T2AA123FA 
200WV DC 200WV DC 
2200 | 35x50 4.92 6.89 0.113 P10042-ND 10.83 9.34 6.84 ECE T2DP222EA 2200 | 35x50 2.90 4.06 0.113 P10654-ND 10.41 9.18 6.86 ECE T2DA222EA 
2700 | 35x60 5.41 7.57 0.092 P10043-ND 1211 10.44 7.65 ECE T2DP272EA 2700 | 35x60 3.65 5.11 0.092 P10655-ND 11.70 = 10.31 7.71 ECE T2DA272EA 
2700 | 40x50 5.41 7.57 0.092 P10045-ND 11.28 9.95 7.44 ECE T2DP272FA 2700 | 40x50 3.55 4.97 0.092 P10656-ND 1219 10.74 8.03 ECE-T2DA272FA 
3300 | 35x 80 5.90 8.26 0.075 P10044-ND 1258 11.09 8.29 ECE T2DP332EA 3300 | 35x80 4.52 6.33 0.075 P10657-ND 13.71 12.08 9.04 ECE T2DA332EA 
3300 | 40 x 60 5.90 8.26 0.075 P10046-ND 1260 11.10 8.30 ECE T2DP332FA, 3300 | 40 x 60 4.40 6.16 0.075 P10658-ND 13.68 12.06 9.02 ECE T2DA332FA, 
3900 | 40 x 80 6.40 8.96 0.064 P10047-ND 14.28 12.59 9.41 ECE T2DP392FA 4700 | 40x80 5.76 8.06 0.053 P10659-ND 15.80 14.29 10.89 ECE-T2DA472FA 
250WV DC 250WV DC 
1500 | 35x 50 4.04 5.66 0.166 P10048-ND 11.04 9.52 6.98 ECE T2EP152EA 1200 | 35x 50 2.30 3.22 0.207 P10660-ND 10.12 8.92 6.67 ECE-T2EA122EA 
1800 | 35x 60 4.49 6.29 0.138 P10049-ND 12.22 10.54 7.72 ECE T2EP182EA 1500 | 35 x 60 2.57 3.60 0.166 P10661-ND 11.48 10.12 7.57 ECE T2EA152EA 
1800 | 40x 50 4.49 6.29 0.138 P10051-ND 12.75 10.99 8.05 ECE T2EP182FA 1800 | 40x 50 3.15 4.41 0.138 P10662-ND 13.33 11.74 8.78 ECE-T2EA182FA 
2200 | 35x80 4.94 6.92 0.113 P10050-ND 12.73 11.22 8.39 ECE T2EP222EA 2200 | 35x 80 3.75 5.25 0.113 P10663-ND 13.53 12.24 9.33 ECE T2EA222EA 
2200 | 40x 60 4.94 6.92 0.113 P10052-ND 1272 11.21 8.38 ECE T2EP222FA 2200 | 40 x60 3.68 5.15 0.113 P10664-ND 13.47 12.19 9.29 ECE T2EA222FA 
2700 | 40x80 5.39 7.55 0.092 P10053-ND 14.78 13.02 9.74 ECE T2EP272FA 3300 | 40 x 80 4.68 5.80 0.075 P10665-ND 16.14 15.07 11.75 ECE-T2EA332FA 
350WV DC 350WV DC 
680 | 35x 50 2.96 4.14 0.366 P10054-ND 11.21 9.66 7.08 ECE T2VP681EA 680 | 35x 50 215 3.01 0.366 P10666-ND 11.13 9.81 7.34 ECE-T2VA681 EA 
1000 | 35x 60 3.19 4.47 0.249 P10055-ND 1261 11.12 8.31 ECE T2VP102EA 820 | 35x60 2.65 3.71 0.303 P10667-ND 12.43 10.95 8.19 ECE T2VA821EA 
1000 | 40 x 50 3.19 4.47 0.249 P10057-ND 13.13 11.57 8.65 ECE T2VP102FA 820 | 40x50 2.65 3.71 0.303 P10668-ND 1293 11.39 8.52 ECE T2VA821FA 
1200 | 35x 80 3.64 5.10 0.207 P10056-ND 1456 12.83 9.60 ECE T2VP122EA 1200 | 35x 80 3.22 4.51 0.207 P10669-ND 14.78 13.37 10.19 ECE T2VA122EA 
1200 | 40 x 60 3.64 5.10 0.207 P10058-ND 14.64 12.90 9.65 ECE T2VP122FA 1200 | 40 x 60 3.22 4.51 0.207 P10670-ND 1468 13.27 10.12 ECE T2VA122FA 
1800 | 40x 80 4.10 5.74 0.136 P10059-ND 1768 16.00 12.19 ECE T2VP182FA 1500 | 40 x 80 3.75 5.25 0.166 P10671-ND 17.59 15.91 12.13 ECE T2VA152FA 
400WV DC 400WV DC 
560 | 35x 50 2.69 3.77 0.444 P10060-ND 11.10 9.57 7.01 ECE T2GP561EA 560 | 35 x 50 1.80 2.52 0.444 P10672-ND 11.42 = 10.07 7.53 ECE-T2GA561EA 
680 | 35x 60 2.93 4.10 0.366 P10061-ND 11.05 9.74 7.29 ECE T2GP681EA 680 | 40 x 50 217 3.04 0.366 P10673-ND 13.36 11.77 8.80 ECE-T2GA681FA 
820 | 40x 50 3.18 4.45 0.303 P10063-ND 1283 11.31 8.46 ECE T2GP821FA 820 | 35x60 2.44 3.42 0.303 P10674-ND 14.76 = 13.01 9.73 ECE T2GA821EA 
1000 | 35x 80 3.42 4.79 0.249 P10062-ND 14.48 12.76 9.54 ECE T2GP102EA 1000 | 35 x 80 3.00 4.20 0.249 P10675-ND 15.36 13.89 10.59 ECE-T2GA102EA 
1000 | 40x 60 3.42 4.79 0.249 P10064-ND 1459 12.86 9.61 ECE T2GP102FA 1000 | 40 x60 3.00 4.20 0.249 P10676-ND 15.24 13.78 10.51 ECE-T2GA102FA 
1500 | 40 x 80 3.91 5.47 0.166 P10065-ND 17.62. 15.94 12.15 ECE T2GP152FA 1200 | 40 x 80 3.30 4.62 0.207 P10677-ND 17.80 16.10 12.27 ECE-T2GA122FA 
450WV DC 450WV DC 
470 | 35x 50 2.53 3.54 0.529 P10066-ND 1250 10.78 7.90 ECE T2WP471EA 470 | 35x50 1.74 2.44 0.529 P10678-ND 12.45 10.98 8.21 ECE T2WAA71EA 
560 | 35x 60 2.76 3.86 0.444 P10067-ND 13.87 11.96 8.76 ECE T2WP561EA 560 | 35 x 60 215 3.01 0.444 P10679-ND 13.90 12.25 9.16 ECE T2WAS61EA 
680 | 40x 50 2.99 4.19 0.366 P10069-ND 14.53 12.80 9.57 ECE T2WP681FA 560 | 40 x 50 2.10 2.94 0.444 P10680-ND 1444 12.72 9.52 ECE T2WAS61FA 
820 | 35x 80 3.22 4.51 0.303 P10068-ND 14.75 13.34 10.17 ECE T2WP821EA 680 | 40 x60 2.50 3.78 0.303 P10681-ND 1460 13.21 10.07 ECE T2WA681FA 
820 | 40x 60 3.22 4.51 0.303 P10070-ND 16.36 14.41 10.78 ECE T2WP821FA 820 | 35x 80 2.70 3.50 0.303 P10682-ND 16.77 15.17 11.56 ECE T2WA821EA 
1200 | 40 x 80 3.45 4.83 0.207 P10071-ND 1740 1625 12.67 ECE T2WP122FA 1000 | 40x 80 3.50 4.90 0.249 P10683-ND 19.73 17.84 13.60 ECE T2WA102FA 
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Panasonic. VV/ TA/HD/VA/VS/HA/HB/FC/FK/EB Series aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type 


FEATURES: Ax0.2 Case Dimensions 
* Surface Mount Type + High CV Volumetric Efficiency + Tape and Reel A 0:8 Max e = Series | Code D L A B 1 WwW P 
Packaging for Automatic Placement * Anti-solvent: Freon-TE, TES, TP-35 & = U 140.2 B 40 | 54 | 43 | 55max. | 1.8 | 0.65+0.1 | 1.0 
SPECIFICATIONS: ® 3 Pw2 c [50 | 54 [53 | 65max. | 22 [065201 | 15 
+ Operating Temperature Range: TA Series: -40°C to +125°C, HD/VV/HA/HB/FC. BS a D 63 | 54 | 66 | 7.8max. | 26 | 0.65+0.1 | 1.8 
Series: -40°C to +105°C, VA/VS/VS-BP Series -40 to +85°C, EB Series -20 to 8 a 0 0.2 HA [D8 | 63 | 7.9 | 66 | 7.8max. | 26 | 0.65201 | 18 
+105°C, FK Series: -55 to +105°C I-— L —+| wel E | 80 | 62 | 83 | 95max. | 34 | 0.65401 | 22 
+ Capacitance Tolerance: #20% (120Hz, +20°C) F [80 | 10.2[ 83 | 10.0max.| 3.4 | 0.90402 | 3.1 
+ Leakage Current: | < 0.01CV or 3(y/A) whichever is greater measured after a 2 G_| 10.0 | 10.2 | 10.3 |12.0 max. | 3.5 | 0.90+0.2 | 4.6 
min. application of rated working voltage at +20°C, EB Series: | < 0.06CV +10(/A) Cans Dimensions B 40 | 58 | 43 | 55max./ 1.8 | 0.65401 | 1.0 
after 2 minutes application of rated working voltage at +20°C Series |Code | D L A B jl w P HB le] 50 | 58153 | 65max.| 22 | 065401 | 15 
. istics: i é i D [63 | 58 [66 |78max. | 26 | 0.65201 | 18 
pote Characteristics: Impedance ratio (120Hz) < Following Ww B 54 | 43 43 4.8 | 0.6540.1 | 1.0 5 20154143 1eSmac] 18 Oe 110 
Impedance Working Voltage E | 80 | 62 | 83 | 95max.| 34 | 0.65401 | 22 C 80 a a8 Bs max. 2 nea iB 
120Hz Series {4.0V]6.3V] 10V | 16V | 25V | 35V| 50V | 63V |100V| TA F_ | 80 | 10.2| 83 | 10.0max.} 34 | 0.9010.2 | 3.1 - ~ ~ omen | a —_—_|}— 
—_ E | 80 | 62 | 83 | 95max. | 34 | 0.65401 | 22 
GasGlanee wavs] i} 3) 3) 3) 3 5 alleles G_| 10.0 | 102 | 103 | 120max.} 35 | 0.9002 | 46 ro (LF | 80 [102 [83 [100max.| 34 | 090302 | 31 
~25°C420°C —T=TeTe lays 13 yo B | 40/58 143 | 55max.| 18 | o6st0.1 | 1.0 G_| 10.0 | 10.2 | 10.3 |[120max.| 3.5 | 0.90102 | 46 
-40°C/420° TA. |= aan Hi6 | 12.5 | 16.5 | 13.5 |15.0mex.| 4.7 | 0.90403 | 4.4 
A020": 14 | 12/10/68 |8 c | 50 | 58 | 53 | 65max.| 22 | 065401 | 1.5 
~25°C1420°C =l=alelet2e1 Ss eto 1 A Z . max. | 2. .6540. : J16 | 16 | 165 | 17.0 [19.0mex.| 5.5 | 1.2403 | 67 
-socazoc| MD |_|)_ fy) 5}3)3)3)/—]— HD p | 631/58 | 66 | 7.8max.| 26 | 065401 | 18 Ki6 | 18 | 165 | 19.0 [21.0max.| 65 | 1.2403 | 67 
-25°C/+20° =| 4 2/2 [:2 2 K21 18 | 21.5 | 19.0 [21.0max. | 6.5 | 1.2403 | 67 
“wowrc| “A |~lslelalalsiala(s Ef B03] 562 | AES | RO re | aA GSE 128. B | 4 |58|/43 | 55 | 18 [065401 | 10 
-eCH2C | | 7 | 4] 3) 27272 72 )— fH F_ | 80 | 10.2| 83 | 10.0max.} 34 | 0.9020.2 | 3.1 c [5 | 58 | 53 65 2.2 | 0.65401 | 1.5 
-40°C/+20°C i|8}/6}4{]4/3/3 |—|— D [63 | 58 | 66 78 26 | 0.65401 | 1.8 
arcerc} —. [—[21212 12121212 12 G | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 12.0max.} 3.5 | 0.9040.2 | 4.6 oe es ta7 | ee as 56 ToesOT Tis 
-40°C/+20°C —(|3{/3/3/3{/3]/3/3]|3 B | 40 | 57 | 43 | 43max.| 1.8 | 0.65401 | 1.0 a E|s |62)83 95 3.4 | 0.65401 | 22 
Fed Ke = : ; ; pa | pol fo VA c | 50 | 57 | 53 | 53max.| 22 | 065101 | 15 F | 8 | 102/83 [| 100 | 34 | 0.90103 | 3.1 
pete G | 10 | 102/103 | 120 [| 3.5 | 0.90103 | 46 
-55°C/+20°C —|4/4/4]3]3 |—~|—|— D | 63 | 5.7 | 66 | 6.6max.| 24 | 0.6520.1 | 22 Hig 1125113511351) 1501 47 109003 | 44 
Impedance Working Voltage A | 30 | 54 | 33 | 45max. | 1.5 | 0.55401 | 0.6 Ji6 | 16 | 165 | 17.0 | 19.0 55 | 1.2403 | 67 
120Hz | Series | 160V | 200V | 250V | 350V | 400V | 450V B | 40 | 54 | 43 | 55max | 18 | 0.65401 | 1.0 Ki6 | 18 1165 | 19.0 | 21.0 _| 6.7 | 1203 | 67 
25°C20°C | EB a 2 3 5 5 5 Gis [10 [135 [103 [120max. | 35 [090402 | 46 
C | 50 | 54 | 53 | 65max.| 22 | 0.65201 | 15 Gi7 [| 10 [175 | 10.3 [120max.[ 35 | 0.90402 | 46 
D | 63 | 54 | 66 | 7.8max.| 26 | 0.65101 | 1.8 Hi6 | 12.5 | 165 | 13.5 |15.0meax.| 4.7 | 0.90403 | 4.4 
Land/Pad dimensions as mounting guid vs | pe |63/57]66 | 78max.| 26 | o6st01 | 18 cB | 16 | 16 | 165 | 17.0 [19.0max.[ 55 | 1.2403 | 67 
A 40.2 Series FC J2t_| 16 | 21.5 | 17.0 |19.0max.| 5.5 | 1.2403 | 67 
ead v-ij- [Dummy Case Sizes J and K D8 | 63 | 7.9 | 66 | 78max. | 26 | 0.65401 | 1.8 Ki6 | 18 | 165 [19.0 [21.0max.[ 65 | 1.2403 | 67 
f val G) U d-tpics Case Code| R S$ T E | 80 | 62 | 83 | 95max.| 34 | 0.65401 | 22 = = = = ee FLO mae = + ea a 
H : S +0. J16 5.0 [120 | 25 d : : max. | 1. .6520.1 | 1. 
Ch 2 tiso.s ae eo ie ae F_ | 80 | 10.2| 83 | 10.0max.} 34 | 0.9010.2 | 3.1 ee © 150154153) 65max ) 22 106501 115 
Dummy Fe Kat 5.0 [14.0 | 35 G | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 120max.} 3.5 | 0.90102 | 4.6 D | 63 | 54 | 66 | 78max. | 26 | 0.65101 [18 
Rated | Nom. tand< Impe- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. | Cap. spec. values dance Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, +20°C) (ohms) (WA) Code (mArms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
59 | 015 0.12 _ 3.0 B 15 PCE1010CT-ND _ a 30 PCE1010TR-ND 2,000 | 148.00/M | ECEVIHVRI5SR 
0.22 0.12 _ 3.0 B 23 PCE1012CT-ND _ 4a 30 PCE1012TR-ND 2,000 | 148.00/M | ECEVIHVR22SR 
100 0.32 -_ 10.0 E 62 POE3143CT-ND 106 87 81 75 PCE3143TR-ND 1,000 372.00 | EEV-TAIA101P 
10 | 220 0.32 _ 22.0 F 93 PCE3144CT-ND 136 142 1.04 96 PCE3144TR-ND 500 239.50 | EEV-TA1A221P 
330 0.32 = 33.0 G 118 POE3145CT-ND 160. 132 1.23 1.43 PCE3145TR-ND 500 282.00 _| EEV-TA1A331P 
jg | 100 0.24 _ 16.0 F 89 PCE3146CT-ND 136 142 ~~ (1.04 96 PCE3146TR-ND 500 239.50 | EEV-TAICIO1P 
220 0.24 = 35.2 G 113 POE3147CT-ND 1.60. 132 1.23 1.43 PCE3147TR-ND 500 282.00 _| EEV-TAI@221P 
25 | 47 0.21 _ 118 E 56 PCE3148CT-ND 106 «87 81 75 PCE3148TR-ND 1,000 372.00 | EEV-TA1E470P 
100 0.21 = 25.0 F 84 POE3149CT-ND 136 1.42 1.04 96 PCE3149TR-ND 500 239.50 _| EEV-TAIE101P 
33 0.18 _ 11.6 E 53 PCE3150CT-ND 106 «87 81 75 PCE31507TR-ND 1,000 372.00 | EEV-TAIV330P 
35 | 47 0.18 _ 16.5 F 79 POE3151CT-ND 136 112 1.04 96 PCE3151TR-ND 500 239.50 | EEV-TA1V470P 
100 0.18 = 3.5 G 101 POE3152CT-ND 160 132 1.23 143 PCE3152TR-ND 500 282.00_| EEV-TAIVI01P 
10 0.18 _ 5.0 E 25 POE3153CT-ND 106 87 81 75 PCE3153TR-ND 1,000 372.00 | EEV-TAIHI00P. 
59 | 2 0.18 _ 11.0 E 50 POE3154CT-ND 106 87 81 75 PCE3154TR-ND 1,000 372.00 | EEV-TAIH220P 
33 0.18 _ 16.5 F 74 POE3155CT-ND 141 146 1.08 1.00 PCE3155TR-ND 500 248.50 | EEV-TAIH330P 
47 0.18 — 23.5 G 94 POE3156CT-ND 160 132 1.23 1.43 PCE31567TR-ND 500 282.00 | EEV-TAIH470P 
100 _ 2.0 10.0 E 62 PCE3364CT-ND 76 «63 58 54 PCE3364TR-ND 1,000 267.00 | EEV-HDIA101P 
10 | 220 _ 15 22.0 F 93 PCE3365CT-ND 99 Bt 76 70 PCE3365TR-ND 500 173.50 | EEV-HD1A221P 
330 = 0.8 33.0 G 118 PCE3366CT-ND 1.22 1.01 94 87 PCE33667TR-ND 500 215.50 _| EEV-HD1A331P 
10 = 12.0 3.0 B 20 PCE3338CT-ND 37) 28 26 PCE3338TR-ND 2,000 | 129.00/M | EEV-HDIC100R 
22 _ 72 3.5 c 33 PCE3339CT-ND 43 (36 33 31 PCE3339TR-ND 1,000 152.00 | EEV-HD1C220R 
16 | 47 _ 4.0 75 D 55 PCE3340CT-ND 50 A 38 35 PCE3340TR-ND 1,000 174.00 | EEV-HD1C470P 
100 _ 15 16.0 F 89 PCE3367CT-ND 99 8 76 70 PCE3367TR-ND 500 173.50 | EEV-HD1C101P 
220 = 0.8 35.2 G 113 POE3368CT-ND 125 1.03 95 88 PCE3368TR-ND 500 219.00_| EEV-HDIC221P 
33 = 40 8.3 D 52 PCE3341CT-ND 50 AT 38 35 PCE3341TR-ND 1,000 174.00 | EEV-HD1E330P 
25 | 47 _ 2.0 11.8 E 56 PCE3369CT-ND 7 663 58 54 PCE3369TR-ND 1,000 267.00 | EEV-HD1E470P 
100 = 15 25.0 F 84 PCE3370CT-ND 99 81 76 70 PCE3370TR-ND 500 173.50__| EEV-HD1E101P 
47 _ 12.0 3.0 B 17 PCE3342CT-ND 37) 28 26 PCE3342TR-ND 2,000 | 129.00/M | EEV-HD1V4R7R 
10 72 3.5 c 28 PCE3343CT-ND 4 36 33 31 PCE3343TR-ND 1,000 152.00 | EEV-HD1V100R 
35 | 22 o 4.0 77 D 47 PCE3344CT-ND 50 (At 38 35 PCE3344TR-ND 1,000 174.00 | EEV-HD1V220P 
33 — 2.0 11.6 E 53 PCE3371CT-ND 7 «63 58 54 PCE3371TR-ND 1,000 267.00 | EEV-HD1V330P 
47 — 15 16.5 F 79 PCE3372CT-ND 99 8t 76 70 PCE3372TR-ND 500 173.50 | EEV-HD1V470P 
100 = 0.8 35.0 G 101 PCE3373CT-ND 1.22 1.01 94 87 PCE3373TR-ND 500 215.50 _| EEV-HDIVI01P 
0.47 _ 12.0 3.0 B 5 PCE3345CT-ND 37 31 28 26 PCE3345TR-ND 2,000 | 129.00/M | EEV-HD1HR47R 
1.0 _ 12.0 3.0 B 7 PCE3346CT-ND 37 31 28 26 PCE3346TR-ND 2,000 | 129.00/M | EEV-HD1HiROR 
22 _ 12.0 3.0 B 12 PCE3347CT-ND 37 31 28 26 PCE3347TR-ND 2,000 | 129.00/M | EEV-HDIH2R2R 
3.3 _ 12.0 3.0 B 16 PCE3348CT-ND 37 Ot 28 26 PCE3348TR-ND 2,000 | 129.00/M | EEV-HD1H3R3R 
50 | 47 = 72 3.0 c 21 POE3349CT-ND 4B 36 33 31 PCE3349TR-ND 1,000 152.00 _| EEV-HDIH4R7R 
10 _ 40 5.0 D 33 PCE3350CT-ND 50 At 38 35 PCE33507TR-ND 1,000 174.00 | EEV-HD1Hi00P 
22 _ 2.0 11.0 E 50 PCE3374CT-ND 76 «63 58 54 PCE3374TR-ND 1,000 267.00 | EEV-HD1H220P 
33 — 15 16.5 F 74 PCE3375CT-ND 99 8 76 70 PCE3375TR-ND 500 173.50 | EEV-HD1H330P 
47 = 0.8 23.5 G 94 PCE3376CT-ND 1.22 1.01 94 87 PCE3376TR-ND 500 215.50 | EEV-HD1H470P 
ao | 8 0.35 = 3.0 B 26 PCE2023CT-ND = 31 _ 27 PCE2023TR-ND 2,000 | 123.00/M | ECE-VOGA330R 
: 47 0.35 _ 3.0 B 34 POE2024CT-ND _ 31 _ 27 = = = ECE-VOGM470R 
63 | 33 0.26 — 3.0 c 38 POE2001CT-ND — 45 — 39 = — — ECE VOJA330P 
to | 47 0.20 = 47 D 65 PCE2006CT-ND = 43 = 37 PCE2006TR-ND 1,000 170.00 | ECEViAA470P 
0.15 0.12 _ 3.0 B 15 PCE2028CT-ND _ 32 _ 28 PCE2028TR-ND 2,000 | 128.00/M | ECEViHARI5R 
50 | 0.68 0.12 _ 3.0 B 7 PCE2052CT-ND _ 30 _ 26 _ =_ _ ECE-V1HAR68R 
22 0.12 _ 3.0 B 16 PCE2029CT-ND _ 31 _ 27 PCE2029TR-ND 2,000 | 123.00/M | ECEViHA2R2R 
47 0.12 — 3.0 Cc 16 PCE2031CT-ND _ 36 = 31 — =— — ECE-V1HA4R7P 
(Continued) 
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Panasonic. VV/TA/HD/VA/VS/HA/HB/FC/FK/EB Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated | Nom. tand< Impe- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. | Cap. spec. values dance Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key Be Panasonic 
(vDC) | (uF) | (120Hz, +20°C) | (ohms) (uA) Code (mA rms) Part No. 5 10 25. 100 Part No. Size Pr Part No. 
22 0.37 = 3.0 A 19 PCE3051CT-ND 24 .20 19 A7 PCE3051TR-ND 2,000 84.00/M ECE-V0GS220SR 
33 0.35 _ 3.0 B 26 POE3052CT-ND 21 ag 6 AS PCE3052TR-ND 2,000 72.00/M ECE VOGA330SR 
4 47 0.35 =, 3.0 B 34 PCE3053CT-ND 21 A7 16 15 PCE3053TR-ND 2,000 72.00/M ECE-VOGM470SR 
100 0.35 — 4.0 Cc 61 POE3054CT-ND 30 25 23 21 PCE3054TR-ND 1,000 105.00 ECE-VOGA101SR 
220 0.35 = 8.8 D 82 PCE3055CT-ND 28 23 21 .20 PCE3055TR-ND 1,000 96.00 ECE-VOGA221SP 
22 0.35 = 3.0 A 20 PCE3308CT-ND .24 .20 19 ae. PCE3308TR-ND 2,000 84.00/M ECE V0JS220WR 
22 0.26 _ 3.0 B 29 PCE3056CT-ND 26 21 20 18 PCEB3056TR-ND- 2,000 90.00/M ECE VOJA220SR 
47 0.35 = 3.0 B 36 PCE3309CT-ND .23 9 18 16 PCE3309TR-ND 2,000 80.00/M ECE VOJA470WR 
47 0.26 — 3.0 Cc 46 POE3057CT-ND 30 25 23 21 PCE3057TR-ND_ 1,000 105.00 ECE VOJA470SR 
100 0.26 = 6.3 D 71 PCE3058CT-ND 34 28 26 24 PCE3058TR-ND 1,000 120.00 ECE-VOJA101SP 
220 0.35 _ 13.8 D 74 PCE3310CT-ND 35 29 .27 25 PCE3310TR-ND 1,000 123.00 ECE-VOJA221WP 
63 330 0.26 _ 20.8 D8 150 PCE3351CT-ND 43 35 33 30 PCE3351TR-ND 900 135.00 ECE-VOJA331 XP 
330 0.35 = 20.8 E 300 PCE2034CT-ND 56 AG 43 39 PCE2034TR-ND 1,000 195.00 ECE-VOJA331P- 
470 0.35 = 29.6 E 380 PCE2035CT-ND 55 A6 42 39 PCE2035TR-ND 500 97.00 ECE VOJA471P 
1000 0.35 a 63.0 IE 500 PCE3173CT-ND 61 50 47 43 PCE3173TR-ND 500 106.50 ECE-VOJA102UP- 
1000 0.35 = 63.0 G 700 PCE2038CT-ND 69 57 53 49 PCE2038TR-ND 500 121.00 ECE-VOJA102P 
1500 0.35 = 94.5 G 750 POCE3174CT-ND 76 62 58 54 PCE3174TR-ND. 500 133.00 ECE VOJA152P 
33 0.30 _ 3.3 B 29 PCE3175CT-ND 23 19 A7 16 PCE3175TR-ND. 2,000 78.00/M ECE-V1AA330WR 
33 0.20 = 3.3 Cc 43 PCE3059CT-ND .24 .20 19 A7 PCE3059TR-ND 1,000 84.00 ECEV1AA330SR 
47 0.20 = 47 D 65 PCE3060CT-ND 1 34 31 29 PCE3060TR-ND 1,000 142.00 ECE-V1AA470SP 
100 0.30 _ 10.0 Cc 50 POE3311CT-ND 35 29 27 25 PCE3311TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1AA101WR 
100 0.20 = 10.0 D 70 PCE3176CT-ND 37 -30 28 26 PCE3176TR-ND_ 1,000 128.00 ECE-V1AA101SP 
10 220 0.20 = 22.0 D8 150 PCE3352CT-ND 51 42 39 36 PCE3352TR-ND 900 162.00 ECE-V1AA221XP 
220 0.26 — 22.0 E 250 PCE2040CT-ND 51 42 39 36 PCE2040TR-ND 1,000 180.00 ECE-V1AA221P. 
330 0.26 = 33.0 F 330 PCE2041CT-ND 55 A6 42 39 PCE2041TR-ND 500 97.00 ECE-V1AA331P. 
470 0.26 = 47.0 G 400 PCE2042CT-ND 69 57 53 49 PCE2042TR-ND 500 121.00 ECEV1AA471P. 
470 0.26 = 47.0 F 330 POCE3177CT-ND 55 46 42 39 PCE3177TR-ND. 500 97.00 ECE-V1AA471UP 
1000 0.26 — 100.0 G 580 PCE3178CT-ND 69 Sf 53 49 PCE3178TR-ND_ 500 121.00 ECE-V1AA102P. 
10 0.18 = 3.0 A 20 PCE3061CT-ND 24 .20 19 aid PCE3061TR-ND 2,000 84.00/M ECEV1CS100SR 
10 0.16 _ 3.0 B 28 PCE3062CT-ND 32 26 25 23 PCE3062TR-ND 2,000 111.00/M ECEV1CA100SR 
22 0.26 _ 3.5 B 28 PCE3179CT-ND 29 24 22 21 PCE3179TR-ND. 2,000 101.00/M ECE-V1CA220WR 
22 0.16 = 3.5 Cc 39 PCE3063CT-ND 30 25 .23 21 PCE3063TR-ND 1,000 105.00 ECE-V1CA220SR 
33 0.26 — 5.3 Cc 35 PCE3180CT-ND 26 21 -20 18 PCE3180TR-ND. 1,000 90.00 ECE-V1CA330WR 
47 0.26 = 75 [e} 39 PCE3181CT-ND 33 27 26 24 PCE3181TR-ND 1,000 116.00 ECE-V1CA470WR 
47 0.16 _ 75 D 70 POE3064CT-ND 34 28 26 .24 PCE3064TR-ND 1,000 120.00 ECE-V1CA470SP 
16 100 0.26 _ 16.0 D 70 PCE3182CT-ND 43 35 33 30 PCE3182TR-ND 1,000 150.00 ECE-V1CA101WP. 
100 0.20 = 16.0 E 200 PCE2043CT-ND 51 42 39 36 PCE2043TR-ND 1,000 180.00 ECE-V1CA101P. 
220 0.16 = 35.2 D8 150 PCE3353CT-ND 64 53 49 45 PCE3353TR-ND_ 900 202.50 ECE-V1CA221 XP 
220 0.20 — 35.2 E 200 POE3275CT-ND 64 53 49 45 PCE3275TR-ND 1,000 225.00 ECE-V1CA221UP 
220 0.20 = 35.2 F 280 PCE2044CT-ND 77 63 59 54 PCE2044TR-ND 500 135.00 ECE-V1CA221P. 
330 0.20 _ 52.8 IF 320 PCE3183CT-ND 81 67 62 57 PCE3183TR-ND 500 142.50 ECE-V1CA331UP. 
330 0.20 = 52.8 G 380 PCE2045CT-ND 94 At Rie. 66 PCE2045TR-ND 500 165.00 ECE-V1CA331P_ 
470 0.20 — 75.2 F 350 PCE3184CT-ND 85 70 65 60 PCE3184TR-ND 500 150.00 ECE-V10A471UP 
470 0.20 _ 75.2 G 420 PCE2046CT-ND 94 Wid 72 66 PCE2046TR-ND 500 165.00 ECEV1CA471P. 
47 0.16 = 3.0 A 12 PCE3065CT-ND .24 .20 19 A7 PCE3065TR-ND 2,000 84.00/M ECE-V1ES4R7SR 
47 0.14 — 3.0 B 22 PCE3066CT-ND 21 Ae 16 ld: PCE3066TR-ND 2,000 72.00/M ECEV1EA4R7SR 
10 0.14 = 3.0 Cc 28 PCE3067CT-ND 34 .28 26 24 PCE3067TR-ND. 1,000 120.00 ECE-V1EA100SR 
22 0.14 = 5.5 D 55 PCE3068CT-ND .28 23 21 .20 PCE3068TR-ND 1,000 96.00 ECE-V1EA220SP 
33 0.20 — 8.2 Cc 42 PCE3276CT-ND 33 27 -26 24 PCE3276TR-ND_ 1,000 116.00 ECE-V1EA330WR: 
33 0.14 _ 8.3 D 65 POE3069CT-ND 34 28 26 24 PCE3069TR-ND 1,000 120.00 ECE-V1EA330SP 
25 47 0.16 = 11.8 D2 70 PCE3185CT-ND 35 29 .27 25 PCE3185TR-ND 1,000 122.00 ECE-V1EA470UP 
100 0.14 _ 25.0 D8 150 PCE3354CT-ND 51 42 39 36 PCE3354TR-ND 900 162.00 ECE-V1EA101XP. 
100 0.16 _ 25.0 E 91 POE3186CT-ND 51 42 39 36 PCE3186TR-ND 1,000 180.00 ECE-V1EA101UP 
100 0.16 _ 25.0 F 180 PCE2047CT-ND 64 53 AQ 45 PCE2047TR-ND. 500 112.50 ECEVIEA101P 
220 0.16 _ 55.0 F 140 POE3187CT-ND 68 56 52 48 PCE3187TR-ND 500 120.00 ECE-V1EA221UP 
220 0.16 = 55.0 G 310 PCE2048CT-ND a 63 59 54 PCE2048TR-ND 500 135.00 ECE-V1EA221P 
330 0.16 _ 82.5 F 270 PCE3188CT-ND 61 50 47 43 PCE3188TR-ND 500 106.50 ECE-V1EA331UP 
470 0.16 = 117.5 G 380 PCE3189CT-ND 90 74 69 63 PCE3189TR-ND 500 157.50 ECE-V1EAA71P 
2.2 0.14 = 3.0 A 8 PCE3070CT-ND .24 .20 9 A7 PCE3070TR-ND 2,000 84.00/M ECEV1VS2R2SR 
3.3 0.14 _ 3.0 A 10 PCB3071CT-ND 24 .20 9 A7 PCE3071TR-ND 2,000 84.00/M ECEV1VS3R3SR: 
47 0.12 = 3.0 B 22 PCE3072CT-ND 26 21 20 18 PCE3072TR-ND 2,000 90.00/M ECEV1VA4R7SR 
10 0.16 = 3.5 B 22 PCE3277CT-ND 29 24 22 21 PCE3277TR-ND. 2,000 101.00/M ECE-V1VA100WR 
10 0.12 = 3.5 Cc 30 PCE3073CT-ND 30 25 23 21 PCE3073TR-ND 1,000 105.00 ECEV1VA100SR 
22 0.16 _ ris Cc 36 PCE3278CT-ND .33 27 26 24 PCE3278TR-ND. 1,000 116.00 ECE-V1VA220WR 
22 0.12 _ 1a D 60 POE3074CT-ND 34 28 26 24 PCE3074TR-ND. 1,000 120.00 ECE-V1VA220SP 
33 0.16 = 11.5 D 60 PCE3279CT-ND 35 29 27 25 PCE3279TR-ND 1,000 123.00 ECE-V1VA330WP- 
35 33 0.14 — 11.6 D2 65 PCE3190CT-ND 35 29 27 25 PCE3190TR-ND 1,000 122.00 ECE-V1VA330UP 
33 0.14 = 11.6 E 130 PCE2049CT-ND 43 35 33 30 PCE2049TR-ND 1,000 150.00 ECE-V1VA330P_ 
47 0.16 _ 16.4 D 70 PCE3280CT-ND 43 35 33 30 PCE3280TR-ND 1,000 150.00 ECE-V1VA470WP. 
47 0.14 _ 16.5 E 165 PCE2050CT-ND 51 42 39 36 PCE2050TR-ND. 1,000 180.00 ECE-V1VA470P. 
100 0.12 = 35.0 D8 130 PCE3355CT-ND 64 53 49 45 PCE3355TR-ND 900 202.50 ECE-V1VA101XP 
100 0.14 — 35.0 F 140 PCE3191CT-ND i 63 59 54 PCE3191TR-ND 500 135.00 ECE-V1VA101UP 
100 0.14 == 35.0 G 210 PCE2051CT-ND 90 74 69 63 PCE2051TR-ND 500 157.50 ECE-V1VA101P. 
220 0.14 _ 77.0 F 200 POE3192CT-ND 61 50 47 43 PCE3192TR-ND 500 106.50 ECE-V1VA221UP 
330 0.14 _ 115.5 G 350 PCE3193CT-ND 76 62 58 54 PCE3193TR-ND_ 500 133.00 ECE-V1VA331P_ 
0.1 0.14 = 3.0 A 1 PCE3075CT-ND 24 .20 AQ A7 PCE3075TR-ND 2,000 84.00/M ECEV1HSORISR 
0.1 0.12 = 3.0 B 1 PCE3076CT-ND 22 18 7 5 PCE3076TR-ND 2,000 75.00/M ECE-V1HAORISR 
0.22 0.14 a 3.0 A 2 PCE3077CT-ND 24 .20 19 A7 PCE3077TR-ND 2,000 84.00/M ECEV1HSR22SR 
0.22 0.12 = 3.0 B 2 PCE3078CT-ND 21 7 16 5 PCE3078TR-ND 2,000 72.00/M ECE-V1HAR22SR 
0.33 0.14 = 3.0 A 3 PCE3079CT-ND 24 20 19 aug PCE3079TR-ND_ 2,000 84.00/M ECEV1HSR33SR 
0.33 0.12 _ 3.0 B 3 POCE3080CT-ND 21 A7 6 AS PCE3080TR-ND 2,000 72.00/M ECE-V1HAR33SR 
0.47 0.14 = 3.0 A 5 PCE3081CT-ND .24 .20 19 A7 PCE3081TR-ND 2,000 84.00/M ECEV1HSR47SR 
0.47 0.12 = 3.0 B 5 PCE3082CT-ND 21 AZ 16 15 PCE3082TR-ND 2,000 72.00/M ECE-V1HAR47SR 
1 0.14 _ 3.0 A 8 POE3083CT-ND 24 .20 9 A7 PCE3083TR-ND 2,000 84.00/M ECEV1HSO10SR 
1 0.12 = 3.0 B 10 PCE3084CT-ND 22 18 7 15 PCE3084TR-ND_ 2,000 75.00/M ECE-V1HA010SR 
22 0.14 = 3.0 A 10 PCE3085CT-ND .24 .20 9 Rg PCE3085TR-ND 2,000 84.00/M ECEViHS2R2SR 
2.2 0.12 — 3.0 B 16 PCE3086CT-ND 21 A7 16 15 PCE3086TR-ND 2,000 72.00/M ECE-V1HA2R2SR 
3.3 0.12 = 3.0 B 16 PCE3087CT-ND 26 21 -20 18 PCE3087TR-ND 2,000 90.00/M ECE-V1HA3R3SR 
50 47 0.14 = 3.0 B 18 PCE3281CT-ND 23 19 18 16 PCE3281TR-ND 2,000 80.00/M ECEV1HA4R7WR 
47 0.12 = 3.0 Cc 23 PCE3088CT-ND 24 .20 19 A7 PCE3088TR-ND 1,000 84.00 ECEV1HA4R7SR 
10 0.14 = 5.0 Cc 27 POE3282CT-ND 34 .28 26 24 PCE3282TR-ND 1,000 120.00 ECE-V1HA100WR 
10 0.12 = 5.0 D 35 PCE3089CT-ND 37 .30 28 26 PCE3089TR-ND 1,000 128.00 ECE-V1HA100SP. 
22 0.14 = 11.0 D 40 PCE3283CT-ND 43 35 33 30 PCE3283TR-ND 1,000 150.00 ECE-V1HA220WP 
22 0.12 = 11.0 D2 60 PCE3194CT-ND 43 35 33 30 PCE3194TR-ND 1,000 150.00 ECE-V1HA220UP 
22 0.12 = 11.0 E 120 PCE2053CT-ND 51 42 39 36 PCE2053TR-ND_ 1,000 180.00 ECE-V1HA220P 
33 0.12 = 16.5 D8 85 PCE3356CT-ND 43 35 33 30 PCE3356TR-ND 900 135.00 ECE-V1HA330XP 
33 0.12 _ 16.5 E 65 POE3195CT-ND 43 35 33 30 PCE3195TR-ND 1,000 150.00 ECE-V1HA330UP 
33 0.12 = 16.5 F 110 PCE2054CT-ND 55 AG 42 39 PCE2054TR-ND 500 97.00 ECE-V1HA330P 
47 0.12 _ 23.5 D8 90 PCE3357CT-ND 43 35 33 30 PCE3357TR-ND 900 135.00 ECE-V1HA470XP 
47 0.12 = 23.5 FE 110 PCE3196CT-ND 55 AG 42 39 PCE3196TR-ND 500 97.00 ECE-V1HA470UP 
47 0.12 = 23.5 G 130 PCE2055CT-ND A 59 55 51 PCE2055TR-ND 500 125.50 ECE-V1HA470P 
100 0.12 _ 50.0 F 200 POE3197CT-ND 61 50 AT 43 PCE3197TR-ND. 500 106.50 ECE-V1HA101UP- 
220 0.12 = 110.0 G 300 PCE3198CT-ND 76 62 58 54 PCE3198TR-ND 500 133.00 ECE-ViHA221P 
10 0.18 — 6.3 E 35 PCE3199CT-ND 35 .29 27 25 PCE3199TR-ND 1,000 122.00 ECEV1JA100P 
63 22 0.18 = 13.9 E 40 PCE3284CT-ND 54 45 A 38 PCE3284TR-ND 1,000 189.00 ECE-V1JA220UP- 
22 0.18 = 13.9 E 40 PCE3200CT-ND 61 50 47 43 PCE3200TR-ND 500 106.50 ECE V1JA220P 
33 0.18 = 20.8 F 45 POE3201CT-ND 61 50 47 43 PCE3201TR-ND 500 106.50 ECE-V1JA330P 
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Panasonic. vVV/TA/HD/VA/VS/HA/HB/FC/FK/EB Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated | Nom. tand< Impe- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. | Cap. spec. values dance Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key i Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, +20°C) | (ohms) (HA) Code (mArms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
63 47 0.18 _ 29.6 G 45 PCE3202CT-ND 76 62 58 54 PCE3202TR-ND 500 133.00 ECE-V1JA470P 
100 0.18 _ 63.0 G 60 PCE3203CT-ND 76 62 58 54 PCE3203TR-ND_ 500 133.00 ECE V1JA101P 
3.3 0.18 _— 3.3 E 50 PCE3204CT-ND 45 38 35 32 PCE3204TR-ND 1,000 159.00 ECE-V2AA3R3P 
47 0.18 _ 47 E 50 PCE3285CT-ND 54 45 A 38 PCE3285TR-ND 1,000 189.00 ECE-V2AA4R7UP- 
47 0.18 _ 47 F 80 PCE3205CT-ND 61 50 47 43 PCE3205TR-ND 500 106.50 ECE-V2AA4R7P 
400 10 0.18 = 10.0 E 50 PCE3286CT-ND 54 45 A 38 PCE3286TR-ND 1,000 189.00 ECE-V2AA100UP 
10 0.18 = 10.0 IE 85 PCE3206CT-ND 61 -50 AT 43 PCE3206TR-ND_ 500 106.50 ECE-V2AA100P_ 
22 0.18 a 22.0 F 70 PCE3287CT-ND 69 57 53 49 PCE3287TR-ND_ 500 121.00 ECE-V2AA220UP 
22 0.18 = 22.0 G 85 PCE3207CT-ND 76 62 58 54 PCE3207TR-ND 500 133.00 ECE V2AA220P: 
33 0.18 — 33.0 G 90 76 62 58 54 PCE3208TR-ND 500 133.00 ECE-V2AA330P, 
10°C to +105 1000 Hour Life) 
22 0.30 = 3.0 B 29 25 21 .20 18 PCE3000TR-ND 2,000 89.00/M EEV-HA0J220R 
47 0.35 _ 3.0 B 36 28 23 22 .20 PCE3288TR-ND 2,000 98.00/M EEV-HAQJ470WR: 
47 0.30 = 3.0 Cc 46 PCE3001CT-ND 30 25 .23 21 PCE3001TR-ND 1,000 104.00 EEV-HA0J470R 
100 0.35 _ 6.3 Cc 47 PCE3289CT-ND 32 26 25 23 PCE3289TR-ND 1,000 111.00 EEV-HAQJ101WR: 
63 100 0.30 — 6.3 D 71 PCE3002CT-ND. 34 28 26 24 PCE3002TR-ND_ 1,000 117.00 EEV-HAQJ101P 
220 0.35 fa 13.8 D 74 PCE3290CT-ND 43 35 33 30 PCE3290TR-ND 1,000 150.00 EEV-HAQJ221WP 
330 0.30 — 20.8 D8 105 PCE3358CT-ND 52 43 40 37 PCE3358TR-ND 900 163.80 EEV-HA0J331XP_ 
1000 0.35 = 63.0 EF 300 PCE3209CT-ND 74 61 56 52 PCE3209TR-ND 500 129.00 EEv-HAQJ102UP 
1500 0.35 = 94.5 G 480 PCE3210CT-ND 92 76 70 65 PCE3210TR-ND 500 161.50 EEv-HAQJ152P 
33 0.30 _ 3.3 B 29 PCE3291CT-ND 28 23 22 .20 PCE3291TR-ND 2,000 98.00/M EEV-HA1A330WR 
33 0.22 _ 3.3 Cc 43 PCE3003CT-ND 30 25 23 21 PCE3003TR-ND 1,000 104.00 EEV-HA1A330R 
10 100 0.30 = 10.0 D 71 PCE3211CT-ND 34 .28 26 24 PCE3211TR-ND 1,000 117.00 EEV-HA1A101WP 
220 0.22 _ 22.0 D8 105 PCE3359CT-ND 52 43 40 37 PCE3359TR-ND 900 163.80 EEV-HA1A221XP 
470 0.26 = 47.0 F 200 POE3212CT-ND 67 55 51 AT PCE3212TR-ND. 500 117.00 EEV-HA1A471UP_ 
1000 0.26 aan 100.0 G 580 PCE3292CT-ND. 92 76 70 65 PCE3292TR-ND. 500 161.50 EEv-HA1A102P 
10 0.16 = 3.0 B 28 PCE3004CT-ND 32 27 25 .23 PCE3004TR-ND_ 2,000 113.00/M EEV-HA1C100R 
22 0.26 _ 3.5 B 28 PCE3293CT-ND 28 23 22 .20 PCE3293TR-ND 2,000 98.00/M EEV-HA1C220WR 
22 0.16 = 3.5 Cc 39 PCE3005CT-ND 30 25 .23 21 PCE3005TR-ND 1,000 104.00 EEV-HA1C@220R 
47 0.26 _ 75 Cc 39 PCE3294CT-ND 32 26 25 23 PCE3294TR-ND_ 1,000 111.00 EEV-HA1C470WR 
47 0.16 = 75 D 70 POEB006CT-ND_ 34 .28 26 24 PCE3006TR-ND_ 1,000 117.00 EEV-HA1C470P 
16 100 0.26 _— 16.0 D 70 PCE3295CT-ND 42 35 32 30 PCE3295TR-ND 1,000 147.00 EEV-HA1C101WP 
220 0.16 = 35.2 D8 105 PCE3360CT-ND 52 43 40 37 PCE3360TR-ND 900 163.80 EEV-HA1C221XP 
220 0.20 _— 35.2 F 150 PCE3213CT-ND 67 55 51 47 PCE3213TR-ND 500 117.00 EEv-HA1C221UP 
330 0.20 = 52.8 F 170 PCE3214CT-ND 67 65 51 AT PCE3214TR-ND 500 117.00 EEV-HA1C331UP- 
470 0.20 — 75.2 F 190 PCE3215CT-ND 74 61 56 52 PCE3215TR-ND 500 129.00 EEv-HA1C471UP 
470 0.20 — 75.2 G 340 PCE3216CT-ND. 83 69 64 59 PCE3216TR-ND 500 146.50 EEv-HA1C471P 
47 0.14 a 3.0 B 22 PCE3007CT-ND 25 21 20 18 PCE3007TR-ND 2,000 89.00/M EEV-HA1E4R7R 
10 0.14 _ 3.0 Cc 28 PCE3008CT-ND 30 25 23 21 PCE3008TR-ND_ 1,000 104.00 EEV-HAIE100R 
22 0.14 = 5.5 D 55 PCE3009CT-ND 34 28 26 .24 PCE3009TR-ND 1,000 117.00 EEV-HA1E220P 
33 0.20 _ 8.2 Cc 42 PCE3296CT-ND 32 26 25 23 PCE3296TR-ND 1,000 111.00 EEV-HA1E330WR 
33 0.14 = 8.3 D 65 PCE3010CT-ND 34 28 26 24 PCE3010TR-ND 1,000 117.00 EEV-HA1E330P_ 
25 47 0.20 _ a7 D 70 PCE3297CT-ND 43 35 33 30 PCE3297TR-ND 1,000 150.00 EEV-HA1E470WP. 
47 0.16 = 11.8 F 91 PCE3217CT-ND 52 43 40 37 PCE3217TR-ND 1,000 182.00 EEV-HA1E470P. 
100 0.16 = 25.0 E: 91 PCE3298CT-ND. 52 43 40 37 PCE3298TR-ND 1,000 182.00 EEV-HA1E101UP 
100 0.16 = 25.0 F 130 PCE3218CT-ND 67 65 51 AT PCE3218TR-ND 500 117.00 EEV-HA1E101P. 
220 0.16 — 55.0 F 160 PCE3219CT-ND 74 61 56 52 PCE3219TR-ND 500 129.00 EEV-HA1E221UP 
330 0.16 = 82.5 E 180 PCE3220CT-ND 74 61 56 52 PCE3220TR-ND 500 129.00 EEV-HA1E331UP 
470 0.16 = 117.5 G 360 PCE3221CT-ND. 92 76 70 65 PCE3221TR-ND. 500 161.50 EEV-HA1EA71P. 
47 0.12 ae 3.0 B 22 PCE3011CT-ND 25 at 20 18 PCE3011TR-ND 2,000 89.00/M EEV-HA1V4R7R 
10 0.16 _ 3.5 B 22 PCE3299CT-ND 28 23 22 20 PCE3299TR-ND. 2,000 98.00/M EEV-HA1V100WR 
10 0.12 — 3.5 Cc 30 PCE3012CT-ND -30 25 23 21 PCE3012TR-ND 1,000 104.00 EEV-HA1V100R 
22 0.16 _ et Cc 35 PCE3300CT-ND 32 26 25 23 PCE3300TR-ND 1,000 111.00 EEV-HA1V220WR 
22 0.12 = 77 D 60 PCE3013CT-ND 34 28 -26 24 PCE3013TR-ND 1,000 117.00 EEV-HA1V220P 
33 0.16 _ 11.5 D 42 PCE3301CT-ND 43 35 383 30 PCE3301TR-ND 1,000 150.00 EEV-HA1V330WP 
35 33 0.14 = 11.6 E 84 PCE3222CT-ND 52 43 40 37 PCE3222TR-ND 1,000 182.00 EEV-HA1V330P 
47 0.14 _ 16.5 E 84 PCE3302CT-ND 52 43 40 37 PCE3302TR-ND 1,000 182.00 EEv-HA1V470UP 
47 0.14 = 16.5 FE 98 PCE3223CT-ND 67 55 51 AT PCE3223TR-ND 500 117.00 EEV-HA1V470P 
100 0.12 = 35.0 D8 84 PCE3361CT-ND 52 43 40 37 PCE3361TR-ND_ 900 163.80 EEV-HA1V101XP- 
100 0.14 = 35.0 E 120 PCE3224CT-ND 67 55 51 AT PCE3224TR-ND_ 500 117.00 EEV-HA1V101UP- 
220 0.14 = 77.0 F 170 PCE3225CT-ND 74 61 56 52 PCE3225TR-ND 500 129.00 EEV-HA1V221UP_ 
220 0.14 — 77.0 G 210 PCE3226CT-ND 83 69 64 59 PCE3226TR-ND 500 146.50 EEV-HA1V221P 
330 0.14 = 115.5 G 250 PCE3227CT-ND 92 76 70 65 PCE3227TR-ND_ 500 161.50 EEV-HA1V331P 
0.1 0.12 _ 3.0 B 1 PCE3014CT-ND 25 21 20 18 PCE3014TR-ND. 2,000 89.00/M EEV-HA1HR10 R 
0.22 0.12 = 3.0 B 2 PCE3015CT-ND 25 21 .20 18 PCE3015TR-ND 2,000 89.00/M EEV-HA1HR22R 
0.33 0.12 _ 3.0 B 3 PCE3016CT-ND 25 21 20 18 PCE3016TR-ND. 2,000 89.00/M EEV-HA1HR33R 
0.47 0.12 = 3.0 B 5 PCE3017CT-ND 25 pl .20 18 PCE3017TR-ND 2,000 89.00/M EEV-HA1HR47R 
1.0 0.12 = 3.0 B 10 PCE3018CT-ND 26 22 -20 19 PCE3018TR-ND. 2,000 92.00/M EEV-HA1HO10R, 
22 0.12 = 3.0 B 16 PCE3019CT-ND 25 21 20 18 PCE3019TR-ND 2,000 89.00/M EEV-HA1H2R2R 
3.3 0.12 — 3.0 B 16 PCE3020CT-ND 25 21 20 18 PCE3020TR-ND 2,000 89.00/M EEV-HA1H3R3R 
47 0.12 = 3.0 Cc 23 PCE3021CT-ND 30 25 23 21 PCE3021TR-ND 1,000 104.00 EEV-HA1H4R7R 
50 10 0.12 _ 5.0 D 35 PCE3022CT-ND 43 35 33 30 PCE3022TR-ND 1,000 150.00 EEV-HA1H100P 
22 0.12 = 11.0 E 70 PCE3228CT-ND 52 43 40 37 PCE3228TR-ND 1,000 182.00 EEV-HA1H220P 
33 0.12 _ 16.5 D8 60 PCE3362CT-ND 52 43 40 37 PCE3362TR-ND 900 163.80 EEV-HA1H3310XP 
33 0.12 = 16.5 E 70 PCE3303CT-ND 52 43 40 37 PCE3303TR-ND 1,000 182.00 EEV-HA1H330UP- 
33 0.12 _ 16.5 F 91 PCE3229CT-ND 67 55 51 7 PCE3229TR-ND 500 117.00 EEV-HA1H330P 
47 0.12 = 23.5 D8 63 PCE3363CT-ND 52 43 40 37 PCE3363TR-ND 900 163.80 EEV-HA1H470XP 
47 0.12 = 23.5 F 95 PCE3230CT-ND 67 55 51 7 PCE3230TR-ND_ 500 117.00 EEV-HA1H470UP 
100 0.12 = 50.0 F 110 PCE3231CT-ND 74 61 56 52 PCE3231TR-ND_ 500 129.00 EEV-HA1H101UP 
100 0.12 _ 50.0 G 120 PCE3232CT-ND 83 69 64 59 PCE3232TR-ND 500 146.50 EEV-HA1H101P 
220 0.12 = 110.0 G 150 PCE3233CT-ND 92 76 70 65 PCE3233TR-ND. 500 161.50 EEV-HA1H221P 
10 0.18 = 6.3 E 25 PCE3234CT-ND 55 46 42 39 PCE3234TR-ND_ 1,000 194.00 EEV-HA1J100P 
22 0.18 = 13.9 E 30 PCE3304CT-ND 65 54 50 46 PCE3304TR-ND 1,000 230.00 EEV-HA1J220UP 
22 0.18 = 13.9 FE: 30 PCE3235CT-ND 74 61 56 52 PCE3235TR-ND 500 129.00 EEV-HA1J220P 
83 33 0.18 _ 20.8 G 45 PCE3236CT-ND 92 76 70 65 PCE3236TR-ND 500 161.50 EEV-HA1J330P 
47 0.18 = 29.7 E 50 PCE3305CT-ND 74 61 56 52 PCE3305TR-ND- 500 129.00 EEV-HA1J470UP 
47 0.18 = 29.6 G 50 PCE3237CT-ND 92 76 -70 65 PCE3237TR-ND 500 161.50 EEV-HA1J470P 
3.3 0.18 = 3.3 E 30 PCE3238CT-ND 55 46 42 39 PCE3238TR-ND 1,000 194.00 EEV-HA2ZA3R3P 
47 0.18 _ 47 E 30 PCE3306CT-ND 65 54 50 A6 PCE3306TR-ND 1,000 230.00 EEV-HA2A4R7UP 
47 0.18 = 47 FE 50 PCE3239CT-ND 74 61 56 52 PCE3239TR-ND 500 129.00 EEV-HA2A4R7P. 
100 10 0.18 _ 10.0 F 55 PCE3240CT-ND 74 61 56 52 PCE3240TR-ND 500 129.00 EEV-HA2A100P 
22 0.18 =. 22.0 E: 55 PCE3307CT-ND 83 69 64 59 PCE3307TR-ND_ 500 146.50 EEV-HA2A220UP_ 
22 0.18 _ 22.0 G 60 PCE3241CT-ND 92 76 70 65 PCE3241TR-ND. 500 161.50 EEV-HA2A220P 
33 0.18 = 33.0 G 65 PCE3242CT-ND 92 76 -70 65 PCE3242TR-ND 500 161.50 EEV-HA2A330P 
47 0.50 = 3.0 B 34 PCE3023CT-ND 28 23 .22 .20 PCE3023TR-ND 2,000 98.00/M EEV-HB0G470R 
4 100 0.50 = 4.0 Cc 61 POE3024CT-ND 34 28 26 24 PCE3024TR-ND. 1,000 117.00 EEV-HB0G101R 
220 0.50 = 8.8 D 82 PCE3025CT-ND 37 31 -28 26 PCE3025TR-ND 1,000 129.00 EEV-HB0G221P 
22 0.30 = 3.0 B 26 PCE3026CT-ND 28 (28 22 «20 PCE3026TR-ND 2,000 98.00/M | EEV-HBOJ220R 
63 33 0.30 = 3.0 B 29 POE3027CT-ND 28 23 .22 .20 PCE3027TR-ND 2,000 98.00/M EEV-HB0J330R 
‘ 47 0.30 _ 3.0 Cc 46 PCE3028CT-ND 32 27 2 23 PCE3028TR-ND 1,000 113.00 EEV-HB0J470R, 
100 0.30 = 6.3 D 71 POE3029CT-ND 37 31 -28 26 PCE3029TR-ND 1,000 129.00 EEV-HB0J101P 
io | 33 0.22 = 33 c 43 PCE3030CT-ND 32.27 2 BB PCE3030TR-ND 1,000 113.00 | FEV-HB1A330R 
10 0.16 = 3.0 B 28 POE3031CT-ND 28 .23 22 20 PCE3031TR-ND 2,000 98.00/M EEV-HB1C100R 
16 22 0.16 _ 3.5 Cc 39 PCE3032CT-ND 32 27 25 23 PCE3032TR-ND 1,000 113.00 EEV-HB1@220R 
47 0.16 = 75 D 70 PCE3033CT-ND 37 31 28 26 PCE3033TR-ND_ 1,000 129.00 EEV-HB1C470P 
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Panasonic. VV/TA/HD/VA/VS/HA/HB/FC/FK/EB Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont) 


Rated | Nom. tand< Impe- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. | Cap. spec. values dance Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, +20°C) | (ohms) (uA) Code (mArms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
47 0.14 _— 3.0 B 22 PCE3034CT-ND 28 23 22 .20 PCE3034TR-ND 2,000 98.00/M EEV-HB1E4R7R 
6.8 0.14 —_— 3.0 B 25 PCE3035CT-ND 28 23 22 20 PCE3035TR-ND- 2,000 98.00/M EEV-HB1E5R8R: 
25 10 0.14 = 3.0 Cc 28 PCE3036CT-ND 74 61 56 52 PCE3036TR-ND 1,000 258.00 EEV-HB1E100R 
22 0.14 a 5.5 D 55 PCE3037CT-ND 85 70 65 60 PCE3037TR-ND 1,000 300.00 EEV-HB1E220P: 
33 0.14 = 8.3 D 65 PCE3038CT-ND 37 31 28 26 PCE3038TR-ND 1,000 129.00 EEV-HB1B330P_ 
35 10 0.12 = 3.5 Cc 28 PCE3039CT-ND 32 27 25 .23 PCE3039TR-ND 1,000 113.00 EEV-HB1V100R 
22 0.12 _ 77 D 55 PCE3040CT-ND 37, 31 28 26 PCE3040TR-ND_ 1,000 129.00 EEV-HB1V220P 
0.1 0.12 = 3.0 B 1 PCE3041CT-ND 28 .23 22 .20 PCE3041TR-ND 2,000 98.00/M EEV-HB1HR10R 
0.22 0.12 = 3.0 B 2 PCE3042CT-ND 28 23 22 20 PCE3042TR-ND. 2,000 98.00/M EEV-HB1HR22R 
0.33 0.12 — 3.0 B 3 PCE3043CT-ND 28 23 22 20 PCE3043TR-ND- 2,000 98.00/M EEV-HB1HR33R 
0.47 0.12 = 3.0 B 5 PCE3044CT-ND 28 .23 22 .20 PCE3044TR-ND 2,000 98.00/M EEV-HB1HR47R 
50 1 0.12 = 3.0 B 10 PCE3045CT-ND 28 23 22 20 PCE3045TR-ND_ 2,000 98.00/M EEV-HB1H1ROR 
2.2 0.12 = 3.0 B 16 PCE3046CT-ND 28 .23 22 .20 PCE3046TR-ND. 2,000 98.00/M EEV-HB1H2R2R 
3.3 0.12 _— 3.0 B 16 PCE3047CT-ND 28 23 22 20 PCE3047TR-ND_ 2,000 98.00/M EEV-HB1H3R3R 
47 0.12 _— 3.0 Cc 23 32 27 25 23 PCE3048TR-ND 1,000 113.00 EEV-HB1H4R7R 
6.8 0.12 = 3.4 Cc 23 32 27 25 23 PCE3049TR-ND 1,000 113.00 EEV-HB1H6R8R 
10.0 0.12 = 5.0 D 35 37 31 28 26 PCE3050TR-ND_ 1,000 129.00 EEV-HB1H100P 
Low Imped: e for Case Sizes H, 
22 0.26 3.00 3.0 B 60 31 26 24 22 PCE3090TR-ND 2,000 110.00/M EEV-F00J220R 
47 0.26 1.80 3.0 Cc 95 37 .30 28 26 PCE3091TR-ND 1,000 128.00 EEV-F00J470R 
68 0.26 1.00 43 D 140 42 34 32 30 PCE3092TR-ND- 1,000 146.00 EEV-FooJ680P 
100 0.26 1.00 6.3 D 140 42 34 32 30 PCE3093TR-ND 1,000 146.00 EEv-FO0J101P 
83 220 0.26 0.40 13.9 E 230 64 53 49 45 PCE3094TR-ND_ 1,000 226.00 EEv-F00J221P 
330 0.26 0.30 20.8 F 450 83 68 64 59 PCE3095TR-ND 500 145.50 EEv-FO0J331P 
1000 0.26 0.15 63.0 G 670 1.03 85 79 73 PCE3243TR-ND 500 181.50 EEV-Fo0J102P 
1500 0.26 0.15 94.5 G 670 1.13 94 87 80 PCE3244TR-ND_ 500 199.50 EEV-FooJ152P 
33 0.19 1.80 3.3 Cc 95 37 .30 28 26 PCE3096TR-ND 1,000 128.00 EEV-FC1A330R 
100 0.19 0.40 10.0 E 230 77 63 59 54 PCE3097TR-ND 1,000 270.00 EEV-FCIA101P. 
150 0.19 0.40 15.0 E 230 64 53 AQ 45 PCE3098TR-ND 1,000 225.00 EEV-FCIA151P- 
220 0.19 0.30 22.0 IE 450 83 68 64 59 PCE3099TR-ND 500 145.50 EEV-FC1A221P. 
470 0.19 0.15 47.0 G 670 1.03 85 79 73 PCE3100TR-ND_ 500 181.50 EEV-FC1A471P- 
10 1000 0.22 0.15 100.0 G 670 1.03 85 79 73 PCE3245TR-ND 500 181.50 EEV-FC1A102P_ 
1000 0.19 0.065 100.0 HI6 1205 205 1.69 1.57 = PCE3312TR-ND 150 108.36 EEV-FCIA102LQ. 
2200 0.21 0.043 220.0 J16 1690 250 2.06 1.91 = PCE3313TR-ND 125 110.00 EEV-FC1A222N 
3300 0.23 0.038 330.0 K16 2000 3.02 2.49 2.31 — PCE3314TR-ND. 125 132.88 EEV-FC1A332N 
4700 0.25 0.028 470.0 K21 2490 3.60 2.96 2.75 = PCE3315TR-ND 75 95.10 EEV-FC1A472N 
6800 0.29 0.028 680.0 Kat 2490 3.60 2.96 2.75 = PCE3316TR-ND. 75 95.10 EEV-FC1A682N 
10 0.16 3.00 3.0 B 60 PCE3101CT-ND 31 26 24 22 PCE3101TR-ND. 2,000 110.00/M EEV-FC1C100R 
22 0.16 1.80 3.5 Cc 95 PCE3102CT-ND 37 -30 28 26 PCE3102TR-ND 1,000 128.00 EEV-FC1C220R 
47 0.16 1.00 75 D 140 PCE3103CT-ND 43 35 33 30 PCE3103TR-ND. 1,000 150.00 EEV-FC1C470P 
68 0.16 0.40 10.9 E 230 PCE3104CT-ND 64 53 AQ 45 PCE3104TR-ND. 1,000 225.00 EEV-FC10680P 
100 0.16 0.40 16.0 E 230 PCE3105CT-ND 64 53 AQ 45 PCE3105TR-ND. 1,000 225.00 EEV-FC1C101P- 
16 220 0.16 0.15 35.2 G 670 PCE3106CT-ND 1.07 88 82 76 PCE3106TR-ND. 500 188.50 EEV-FC1C221P_ 
330 0.16 0.15 52.8 G 670 PCE3107CT-ND 1.07 88 82 76 PCE3107TR-ND. 500 188.50 EEV-FC1C331P_ 
470 0.16 0.15 75.2 G 670 PCE3246CT-ND 1.03 85 79 73 PCE3246TR-ND 500 181.50 EEV-FC1C471P_ 
1000 0.16 0.043 160.0 J16 1690 PCE3317CT-ND 250 2.06 1.91 — PCE3317TR-ND. 125 110.00 EEV-FC1C102N 
2200 0.18 0.038 352.0 K16 2000 PCE3318CT-ND 3.02 2.49 2.31 = PCE3318TR-ND 125 132.88 EEV-FC1C222N 
3300 0.20 0.028 528.0 K21 2490 PCE3319CT-ND 3.61 2.97 2.76 bone PCE3319TR-ND. 75 95.40 EEV-FC1C332N 
6.8 0.14 3.00 3.0 B 60 PCE3108CT-ND 32 27 25 23 PCE3108TR-ND. 2,000 113.00/M EEV-FCIE6R8R 
22 0.14 1.00 5.5 D 140 PCE3109CT-ND 42 34 32 30 PCE3109TR-ND 1,000 146.00 EEV-FC1E220P 
33 0.14 1.00 8.2 D 140 PCE3110CT-ND 42 34 32 30 PCE3110TR-ND 1,000 146.00 EEV-FC1B330P. 
47 0.14 0.40 11.8 E 230 PCE3111CT-ND 67 55 51 AT PCE31117TR-ND 1,000 234.00 EEV-FC1E470P 
25 68 0.14 0.30 17.0 F 450 PCE3112CT-ND 83 68 64 59 PCE3112TR-ND 500 145.50 EEV-FC1E680P. 
100 0.14 0.30 25.0 F 450 PCE3247CT-ND 83 68 64 59 PCE3247TR-ND 500 145.50 EEV-FCIE101P 
330 0.14 0.15 82.5 G 670 POE3248CT-ND 1.03 85 79 73 PCE3248TR-ND 500 181.50 EEV-FC1E331P 
470 0.14 0.15 117.5 G 670 PCE3249CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3249TR-ND 500 199.50 EEV-FCIE471P 
470 0.14 0.065 118.0 H16 1205 PCE3320CT-ND 2.05 1.69 1.57 = PCE3320TR-ND. 150 108.30 EEV-FC1E471LQ 
1.0 0.12 3.00 3.0 B 50 PCE3113CT-ND 31 26 24 22 PCE3113TR-ND 2,000 110.00/M EEV-FC1V1ROR 
2.2 0.12 3.00 3.0 B 50 PCE3114CT-ND 31 26 24 22 PCE3114TR-ND. 2,000 110.00/M EEV-FC1V2R2R 
3.3 0.12 3.00 3.0 B 50 PCE3115CT-ND 31 26 24 22 PCE3115TR-ND. 2,000 110.00/M EEV-FCIV3R3R 
47 0.12 3.00 3.0 B 60 PCE3116CT-ND 32 27 25 23 PCE3116TR-ND. 2,000 113.00/M EEV-FC1V4R7R 
6.8 0.12 1.80 3.0 ij 95 POE3117CT-ND 37 -30 28 26 PCE3117TR-ND. 1,000 128.00 EEV-FCIV6R8R 
10 0.12 1.80 3.5 Cc 95 PCE3118CT-ND 38 31 29 27 PCE3118TR-ND 1,000 132.00 EEV-FC1V100R 
22 0.12 1.00 77 D 140 PCE3119CT-ND 42 34 32 30 PCE3119TR-ND. 1,000 146.00 EEV-FC1V220P 
35 33 0.12 0.40 11.6 E 230 PCE3120CT-ND 64 53 9 45 PCE3120TR-ND 1,000 225.00 EEV-FC1V330P 
47 0.12 0.40 16.5 E 230 PCE3121CT-ND 64 53 AQ 45 PCE3121TR-ND 1,000 225.00 EEV-FC1V470P 
100 0.12 0.15 35.0 G 670 PCE3122CT-ND 1.03 85 79 73 PCE3122TR-ND_ 500 181.50 EEV-FC1IV101P. 
220 0.12 0.15 77.0 G 670 PCE3250CT-ND 1.03 85 79 73 PCE3250TR-ND 500 181.50 EEV-FC1V221P_ 
330 0.12 0.15 115.5 G 670 PCE3251CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3251TR-ND 500 199.50 EEV-FC1V331P- 
330 0.12 0.065 116.0 H16 1205 PCE3321CT-ND 2.05 1.69 1.57 = PCE3321TR-ND 150 108.30 EEV-FC1V331LQ 
470 0.12 0.043 165.0 J16 1690 PCE3322CT-ND 250 2.06 1.91 — PCE3322TR-ND 125 110.00 EEV-FC1V471N 
1000 0.12 0.038 350.0 K16 2000 PCE3323CT-ND 3.02 2.49 2.31 — PCE3323TR-ND. 125 132.88 EEV-FC1V102N 
2200 0.14 0.028 770.0 Kat 2490 PCE3324CT-ND 3.61 2.97 2.76 = PCE3324TR-ND 75 95.40 EEV-FC1V222N 
1 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE3252CT-ND 31 26 24 22 PCE3252TR-ND 2,000 110.00/M EEV-FCIH1ROR 
2.2 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE3253CT-ND 31 26 24 22 PCE3253TR-ND 2,000 110.00/M EEV-FC1H2R2R 
3.3 0.12 5.00 3.0 B 30 PCE3254CT-ND 31 .26 24 22 PCE3254TR-ND 2,000 110.00/M EEV-FCIH3R3R 
47 0.12 3.00 3.0 Cc 50 PCE3255CT-ND 37 -30 28 26 PCE3255TR-ND_ 1,000 128.00 EEV-FCIH4R7R 
10 0.12 2.00 5.0 D 70 PCE3256CT-ND 42 34 32 30 PCE3256TR-ND_ 1,000 146.00 EEV-FC1H100P 
22 0.12 0.70 11.0 E 120 PCE3257CT-ND 67 55 51 AT PCE3257TR-ND_ 1,000 234.00 EEV-FC1H220P 
33 0.12 0.60 16.5 F 300 PCE3258CT-ND 83 68 64 59 PCE3258TR-ND 500 145.50 EEV-FC1H330P 
50 47 0.12 0.30 23.5 G 500 PCE3259CT-ND 1.03 85 79 73 PCE3259TR-ND 500 181.50 EEV-FC1H470P 
100 0.12 0.30 50.0 G 500 PCE3260CT-ND 1.07 88 82 76 PCE3260TR-ND 500 188.50 EEV-FCIH101P 
220 0.12 0.30 110.0 G 500 PCE3261CT-ND 1.13 94 87 80 PCE3261TR-ND_ 500 199.50 EEV-FC1H221P 
220 0.10 0.110 110.0 Hi6 1150 PCE3325CT-ND 205 1.69 1.57 — PCE3325TR-ND. 150 108.30 EEV-FC1H221LQ 
470 0.10 0.068 235.0 K16 1900 PCE3327CT-ND 3.02 2.49 2.31 — PCE3327TR-ND 125 132.88 EEV-FC1H471N 
1000 0.10 0.042 500.0 Kat 2420 PCE3328CT-ND 3.61 2.97 2.76 = PCE3328TR-ND_ 75 95.40 EEV-FC1H102N 
100 0.08 0.150 63.0 HI6 1020 PCE3329CT-ND 205 1.69 1.57 =a PCE3329TR-ND 150 108.30 EEV-FC1J101Q 
63 220 0.08 0.090 139.0 J16 1410 PCE3330CT-ND 250 2.06 1.91 a PCE3330TR-ND. 125 110.00 EEV-FC1J221N 
330 0.08 0.086 208.0 K16 1690 PCE3331CT-ND 3.02 2.49 2.31 = PCE3331TR-ND- 125 132.88 EEV-FC1J331N 
470 0.08 0.055 296.0 Kat 2290 PCE3332CT-ND 3.61 2.97 2.76 = PCE3332TR-ND_ 75 95.40 EEV-FC1J471N 
47 0.07 0.300 47.0 H16 511 PCE3333CT-ND 2.05 1.69 1.57 = PCE3333TR-ND 150 108.30 EEV-FC2A470Q, 
68 0.07 0.300 68.0 H1i6 511 PCE3334CT-ND 205 1.69 1.57 = PCE3334TR-ND_ 150 108.30 EEV-FC2A680Q, 
100 100 0.07 0.180 100.0 J16 793 PCE3335CT-ND 250 2.06 1.91 = PCE3335TR-ND 125 110.00 EEV-FC2A101N 
220 0.07 0.155 220.0 K16 917 PCE3336CT-ND 3.02 2.49 2.31 = PCE3336TR-ND 125 132.88 EEV-FC2A221N 
330 0.07 0.083 K21 1230 PCE3337CT-ND 3.61 2.97 2.76 ml PCE3337TR-ND- 75 95.40 EEV-FC2A331N 
w Impedance (40-60% lower than FC), High Relia it . at 105°C -55°C to +105°C 
22 0.26 B 90 PCE3377CT-ND 37) 29 (BT PCE3377TR-ND 2,000 | 131.00/M | EEV-FKOJ220R 
47 0.26 . B 90 PCE3378CT-ND 37 31 29 27 PCE3378TR-ND 2,000 131.00/M EEV-FX0J470UR 
47 0.26 0.70 3.0 Cc 160 PCE3379CT-ND 43 -36 33 31 PCE3379TR-ND 1,000 152.00 EEV-FK0J470R 
100 0.26 0.70 6.3 Cc 160 PCE3380CT-ND 43 36 33 31 PCE3380TR-ND 1,000 152.00 EEV-FKOJ101UR 
63 100 0.26 0.36 6.3 D 240 PCE3381CT-ND 50 Al 38 35. PCE3381TR-ND_ 1,000 174.00 EEV-AOJ101P 
: 220 0.26 0.36 13.9 D 240 PCE3382CT-ND 50 Al 38 35 PCE3382TR-ND 1,000 174.00 EEV-AKOJ221P 
330 0.26 0.26 20.8 E 300 PCE3383CT-ND 82 68 63 58 PCE3383TR-ND 1,000 288.00 EEV-FKOJ331P 
330 0.26 0.34 20.8 D8 280 PCE3507CT-ND NEW! 60 50 AB 43 PCE3507TR-ND NEW! 900 189.00 EEV-FAKOJ331XP_ 
470 0.26 0.16 29.6 F 600 PCE3384CT-ND 1.05 87 81 75 PCE3384TR-ND 500 185.50 EEV-FK0J471P 
1000 0.26 0.16 63.0 F 600 PCE3385CT-ND 1.05 87 81 75 PCE3385TR-ND_ 500 185.50 EEv-FKOJ102P 
(Continued) 


600 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 +¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic. VVv/TA/HD/VA/VS/HA/HB/FC/FK/EB Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont) 


Rated | Nom. tand< Impe- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. | Cap. Spec. values dance Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key lis Panasonic 
(VDC) | (MF) | (120Hz, +20°C) | (ohms) (HA) Code (mArms) Part No. 5 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
1500 0.26 0.08 94.5 G 850 PCE3386CT-ND 1.24 1.02 95 87 PCE3386TR-ND 500 217.50 EEv-FKOJ152P 
6.3 | 3300 0.30 0.060 207.9 H13 1100 PCE3454CT-ND 1.93 1.59 1.47 1.36 PCE3454TR-ND 200 135.60 EEV-FK0J332Q, 
6800 0.36 0.035 428.4 J16 1800 PCE3455CT-ND 3.13 2.58 2.39 = PCE3455TR-ND 125 137.88 EEV-FKOJ682M_ 
22 0.19 1.35 3.0 B 90 PCE3387CT-ND 37 31 29 27 PCE3387TR-ND 2,000 262.00 EEV-FK1A220R 
33 0.19 1.35 3.3 B 90 PCE3388CT-ND 37 31 29 27 PCE3388TR-ND 2,000 262.00 EEV-FX1A330UR 
33 0.19 0.70 3.3 Cc 160 PCE3389CT-ND 43 -36 33 31 PCE3389TR-ND 1,000 152.00 EEV-FK1A330R 
150 0.19 0.36 15.0 D 240 PCE3508CT-ND NEW! 45 37 35 32 PCE3S08TR-ND NEW! 1,000 158.00 EEV-AA1A151P 
220 0.19 0.34 22.0 Ds 280 PCE3509CT-ND NEW! 60 -50 46 43 PCE3509TR-ND NEW! 900 189.00 EEV-FK1 A221 XP 
220 0.19 0.26 22.0 E 300 PCE3390CT-ND 82 68 63 58 PCE3390TR-ND 1,000 288.00 EEV-FK1A221P 
10 330 0.19 0.16 33.0 F 600 PCE3391CT-ND 1.05 87 81 75 PCE3391TR-ND 500 185.50 EEV-FK1A331P 
470 0.19 0.16 47.0 F 600 PCE3392CT-ND 1.05 87 81 75 PCE3392TR-ND 500 185.50 EEV-FK1A471P 
680 0.49 0.016 68.0 G 600 PCE3510CT-ND NEW! 96 19 73 68 PCE3510TR-ND NEW! 500 168.50 EEV-FK1A681P 
1000 0.19 0.08 100.0 G 850 PCE3393CT-ND 1.24 1.02 95 87 PCE3393TR-ND 500 217.50 EEV-FK1A102P 
2200 0.21 0.060 220.0 Hi3 1100 PCE3456CT-ND 1.93 1.59 1.47 1.36 PCE3456TR-ND 200 135.60 EEV-FK1A222Q, 
4700 0.25 0.035 470.0 J16 1800 PCE3457CT-ND 3.13 2.58 2.39 _— POCE3457TR-ND 125 137.88 EEV-FK1A472M 
6800 0.29 0.033 680.0 Ki6 2060 PCE3458CT-ND 3.69 3.04 2.82 i PCE3458TR-ND 125 162.63 EEV-FK1A682M. 
10 0.16 1.35 3.0 B 90 PCE3394CT-ND 37 31 29 27 PCE3394TR-ND 2,000 131.00/M EEV-FK1C100R 
22 0.16 1.35 3.5 B 90 PCE3395CT-ND 37 31 29 27 PCE3395TR-ND 2,000 131.00/M EEV-FK1C220UR 
22 0.16 0.70 3.5 Cc 160 PCE3396CT-ND 43 -36 33 31 PCE3396TR-ND 1,000 152.00 EEV-FK1C220R 
47 0.16 0.70 75 Cc 160 PCE3397CT-ND 43 36 33 31 PCE3397TR-ND 1,000 152.00 EEV-FK1C470UR 
47 0.16 0.36 7.5 D 240 PCE3398CT-ND 50 AM 38 35 PCE3398TR-ND_ 1,000 174.00 EEV-FK10470P 
68 0.16 0.36 10.9 D 240 PCE3511CT-ND NEW! 45 37 35 32 POE3511TR-ND NEW! 1,000 158.00 EEV-FK10680P 
100 0.16 0.36 16.0 D 240 PCE3399CT-ND 50 A 38 35 PCE3399TR-ND 1,000 174.00 EEV-FK1C101P 
150 0.16 0.34 24.0 D8 280 PCE3512CT-ND NEW! 60 50 46 43 POE3512TR-ND NEW! 900 189.00 EEV-FK1C151XP 
220 0.16 0.34 35.2 D8 280 PCE3513CT-ND NEW! 60 50 46 43 POCE3513TR-ND NEW! 900 189.00 EEV-FK1C221XP 
16 220 0.16 0.26 35.2 E 300 PCE3400CT-ND 82 68 63 58 PCE3400TR-ND 1,000 288.00 EEV-FK1C221P 
330 0.16 0.16 52.8 F 600 PCE3401CT-ND 1.05 .87 81 75 PCE3401TR-ND 500 185.50 EEV-FK1C331P 
470 0.16 0.16 75.2 F 600 PCE3402CT-ND 1.05 87 81 75 PCE3402TR-ND 500 185.50 EEV-FK10471P 
680 0.16 0.08 108.8 G 850 PCE3501CT-ND 1.24 1.02 95 87 PCE3501TR-ND 500 217.50 EEV-FK10681P 
1500 0.16 0.060 240.0 H13 1100 PCE3459CT-ND 1.93 1.59 1.47 1.36 PCE3459TR-ND 200 135.60 EEV-FK1C152Q. 
3300 0.20 0.035 528.0 J16 1800 PCE3460CT-ND 3.13 2.58 2.39 = PCE3460TR-ND 125 137.88 EEV-FK1C332M 
4700 0.22 0.033 752.0 Ki6 2060 PCE3461CT-ND 3.69 3.04 2.82 = PCE3461TR-ND 125 162.63 EEV-FK1C472M 
10 0.14 1.35 3.0 B 90 PCE3403CT-ND 37 31 29 27 PCE3403TR-ND 2,000 131.00/M EEV-FA1E100R 
22 0.14 0.70 5.5 Cc 160 PCE3404CT-ND 43 -36 33 31 PCE3404TR-ND 1,000 152.00 EEV-FK1E220R 
33 0.14 0.70 8.3 Cc 160 PCE3405CT-ND 43 36 33 31 PCE3405TR-ND 1,000 152.00 EEV-FX1E330UR 
33 0.14 0.36 8.3 D 240 PCE3406CT-ND 50 A 38 35 PCE3406TR-ND 1,000 174.00 EEV-FAC1E330P 
47 0.14 0.36 11.8 D 240 PCE3407CT-ND 50 A 38 35 PCE3407TR-ND. 1,000 174.00 EEV-FK1E470P. 
68 0.14 0.36 17.0 D 240 PCE3514CT-ND NEW! 45 37 35 32 PCE3514TR-ND NEW! 1,000 158.00 EEV-FK1E680P 
100 0.14 0.34 25.0 D8 280 PCE3515CT-ND NEW! 60 50 46 43 POE3515TR-ND NEW! 900 189.00 EEV-FK1E101XP. 
25 100 0.14 0.26 25.0 E 300 PCE3408CT-ND 82 68 63 58 PCE3408TR-ND 1,000 288.00 EEV-FK1E101P 
150 0.14 0.16 37.5 F 600 PCE3516CT-ND NEW! 96 79 73 68 POE3516TR-ND NEW! 500 168.50 EEV-FK1E151P. 
220 0.14 0.16 55.0 F 600 PCE3409CT-ND 1.05 87 81 75 PCE3409TR-ND 500 185.50 EEV-FK1E221P 
330 0.14 0.16 82.5 F 600 PCE3410CT-ND 1.05 .87 81 75 PCE3410TR-ND 500 185.50 EEV-FK1E331P 
470 0.14 0.08 117.5 G 850 PCE3411CT-ND 1.24 1.02 95 87 POE3411TR-ND 500 217.50 EEV-FK1E471P. 
1000 0.14 0.060 250.0 Hi3 1100 PCE3462CT-ND 1.93 1.59 1.47 1.36 PCE3462TR-ND 200 135.60 EEV-FA1E102Q 
2200 0.16 0.035 550.0 J16 1800 PCE3463CT-ND 3.13 2.58 2.39 = PCE3463TR-ND 125 137.88 EEV-FK1E222M 
3300 0.18 0.033 825.0 Ki6 2060 PCE3506CT-ND 3.69 3.04 2.82 = PCESSO6TR-ND_ 125 162.63 EEV-FK1E332M 
47 0.12 1.35 3.0 B 90 PCE3412CT-ND 37 31 29 27 PCE3412TR-ND. 2,000 131.00/M EEV-FK1V4R7R 
10 0.12 1.35 3.5 B 90 PCE3413CT-ND 37 31 29 27 PCE3413TR-ND 2,000 131.00/M EEV-FA1V100UR 
10 0.12 0.70 3.5 Cc 160 PCE3414CT-ND 43 36 .33 31 PCE3414TR-ND. 1,000 152.00 EEV-FK1V100R 
22 0.12 0.70 AL Cc 160 PCE3415CT-ND 43 -36 33 31 PCE3415TR-ND 1,000 152.00 EEV-FK1V220R 
33 0.12 0.36 11.6 D 240 PCE3416CT-ND 50 AL 38 35 PCE3416TR-ND_ 1,000 174.00 EEV-FAK1V330P 
47 0.12 0.36 16.5 D 240 PCE3417CT-ND -50 A 38 35 PCE3417TR-ND 1,000 174.00 EEV-FAK1V470P 
68 0.12 0.34 23.8 Ds 280 PCE3517CT-ND NEW! 60 50 46 43 POE3517TR-ND NEW! 900 189.00 EEV-FK1V680XP 
100 0.12 0.34 35.0 D8 280 PCE3518CT-ND NEW! 60 50 46 43 POCE3518TR-ND NEW! 900 189.00 EEV-FK1V101XP 
35 100 0.12 0.16 35.0 F 600 PCE3418CT-ND 1.05 87 81 75 PCE3418TR-ND 500 185.50 EEV-FK1V101P 
150 0.12 0.16 52.5 F 600 PCE3519CT-ND NEW! 96 79 73 68 PCE3519TR-ND NEW! 500 168.50 EEV-AK1V151P 
220 0.12 0.16 77.0 F 600 PCE3419CT-ND 1.05 .87 81 75 PCE3419TR-ND 500 185.50 EEv-FK1V221P 
330 0.12 0.08 115.5 G 850 PCE3420CT-ND 1.24 1.02 95 87 PCE3420TR-ND 500 217.50 EEV-FK1V331P 
470 0.12 0.060 164.5 H13 1100 PCE3464CT-ND 1.93 1.59 1.47 1.36 PCE3464TR-ND 200 135.60 EEV-FK1V471Q 
680 0.12 0.060 238.0 H13 1100 PCE3465CT-ND 1.93 1.59 1.47 1.36 PCE3465TR-ND 200 135.60 EEV-FK1V681Q. 
1500 0.12 0.035 525.0 JI6 1800 PCE3466CT-ND 3.13 2.58 2.39 = PCE3466TR-ND 125 137.88 EEV-FK1V152M 
47 0.10 2.90 3.0 B 60 PCE3467CT-ND 40 33 30 28 PCE3467TR-ND 2,000 138.00/M EEV-FA1H4R7R 
10 0.10 1.52 5.0 Cc 85 PCE3468CT-ND AG -38 35 33 PCE3468TR-ND 1,000 161.00 EEV-FK1H100UR: 
10 0.10 0.88 5.0 D 165 PCE3469CT-ND 52 43 40 37 PCE3469TR-ND 1,000 183.00 EEV-FK1H100P. 
22 0.10 0.88 11.0 D 165 PCE3470CT-ND 52 43 40 37 PCE3470TR-ND 1,000 183.00 EEV-FK1H220P 
33 0.10 0.68 16.5 D8 195 PCE3520CT-ND NEW! 63 52 48 45 PCE3520TR-ND NEW! 900 198.90 EEV-FK1H330XP_ 
33 0.10 0.68 16.5 E 195 PCE3471CT-ND 86 av 66 61 PCE3471TR-ND 1,000 302.00 EEV-FK1H330P_ 
47 0.10 0.68 23.5 D8 195 PCE3521CT-ND NEW! 63 52 48 45 POCE3521TR-ND NEW! 900 198.90 EEV-FK1H470XP_ 
50 47 0.10 0.68 23.5 E 195 PCE3472CT-ND 86 ral 66 61 PCE3472TR-ND. 1,000 302.00 EEV-FK1H470P. 
100 0.10 0.34 50.0 F 350 PCE3473CT-ND 1.10 91 85 78 PCE3473TR-ND 500 194.50 EEV-FA1H101P- 
150 0.10 0.18 75.0 G 670 PCE3522CT-ND NEW! 1.18 7 90 83 PCE3522TR-ND NEW! 500 206.50 EEV-FK1H151P. 
220 0.10 0.18 110.0 G 670 PCE3474CT-ND 1.29 1.07 99 91 PCE3474TR-ND 500 227.50 EEV-FK1H221P- 
330 0.10 0.12 165.0 H13 900 PCE3475CT-ND 2.02 1.67 1.55 1.43 PCE3475TR-ND 200 142.60 EEV-FK1H331Q 
680 0.10 0.073 340.0 J16 1610 PCE3523CT-ND NEW! 2.91 2.39 2.22 = PCE3523TR-ND NEW! 125 128.00 EEV-FK1H681M 
1000 0.10 0.073 500.0 J16 1610 PCE3477CT-ND 3.20 2.63 2.45 _ PCE3477TR-ND 125 140.88 EEV-FK1H102M 
47 0.08 3.00 3.0 Cc 50 PCE3478CT-ND AG 38 35 33 PCE3478TR-ND 1,000 161.00 EEV-F«1J4R7R 
10 0.08 1.50 6.3 D 80 PCE3479CT-ND 52 43 40 37 PCE3479TR-ND 1,000 183.00 EEV-FK1J100P 
22 0.08 1.20 13.9 D8 120 PCE3524CT-ND NEW! 63 52 48 45 POE3524TR-ND NEW! 900 198.90 EEV-FK1J220XP 
22 0.08 1.20 13.9 E 120 PCE3480CT-ND 86 7 66 61 PCE3480TR-ND 1,000 302.00 EEV-FK1J220P 
33 0.08 0.65 20.8 F 250 PCE3481CT-ND 1.10 O 85 78 PCE3481TR-ND_ 500 194.50 EEV-FK1J330P 
63 47 0.08 0.65 29.6 F 250 PCE3482CT-ND 1.10 91 85 78 PCE3482TR-ND 500 194.50 EEV-FK1J470P 
68 0.08 0.35 42.8 G 400 PCE3525CT-ND NEW! 1.18 97 90 83 PCE3525TR-ND NEW! 500 206.50 EEV-FK1J680P 
100 0.08 0.35 63.0 G 400 PCE3483CT-ND 1.29 1.07 99 91 PCE3483TR-ND 500 227.50 EEV-FK1J101P 
150 0.08 0.16 94.5 H13 800 PCE3526CT-ND NEW! 1.84 1.52 1.41 1.30 PCE3526TR-ND NEW! 200 129.60 EEV-FK1J151Q 
220 0.08 0.16 138.6 H13 800 PCE3484CT-ND 2.02 1.67 1.55 1.43 PCE3484TR-ND 200 142.60 EEV-FK1J221Q, 
470 0.08 0.082 296.1 J16 1410 PCE3485CT-ND 3.20 2.63 2.45 _— POE3485TR-ND 125 140.88 EEV-FK1J471M 
680 0.08 0.080 428.4 Ki6 1690 PCE3486CT-ND 3.88 3.19 2.97 = PCE3486TR-ND 125 170.88 EEV-FK1J681M_ 
3.3 0.08 5.00 3.0 Cc 25 PCE3487CT-ND 46 38 35 33 PCE3487TR-ND 1,000 161.00 EEV-FA1K3R3R 
47 0.08 3.00 3.76 D 40 PCE3488CT-ND 52 43 40 37 PCE3488TR-ND 1,000 183.00 EEV-FK1K4R7P 
10 0.08 2.40 8.0 D8 60 PCE3527CT-ND NEW! 63 52 48 45 POCE3527TR-ND NEW! 900 198.90 EEV-FK1K100XP 
10 0.08 2.40 8.0 E 60 PCE3489CT-ND 86 al 66 61 PCE3489TR-ND 1,000 302.00 EEV-FK1K100P 
22 0.08 1.30 17.6 F 130 PCE3490CT-ND 1.10 Bcd 85 78 PCE3490TR-ND. 500 194.50 EEV-FK1K220P 
80 33 0.08 1.30 26.4 F 130 PCE3491CT-ND 1.10 21 85 78 PCE3491TR-ND 500 194.50 EEV-FAK1K330P 
47 0.08 0.70 37.6 G 200 PCE3492CT-ND 1.29 1.07 99 91 PCE3492TR-ND 500 227.50 EEV-FK1K470P 
68 0.08 0.32 54.4 HI3 500 PCE3528CT-ND NEW! 1.84 1.52 1.41 1.30 PCE3528TR-ND NEW! 200 129.60 EEV-FK1K680Q 
100 0.08 0.32 80.0 Hi3 500 PCE3493CT-ND 2.02 1.67 1.55 1.43 PCE3493TR-ND 200 142.60 EEV-FK1K101Q 
150 0.08 0.32 120.0 H13 500 PCE3494CT-ND 2.02 1.67 1.55 1.43 PCE3494TR-ND 200 142.60 EEV-FK1K151Q 
330 0.08 0.17 264.0 J16 793 PCE3495CT-ND 3.20 2.63 2.45 _ PCE3495TR-ND 125 140.88 EEV-FK1K331M. 
470 0.08 0.153 376.0 Ki6 917 PCE3496CT-ND 3.88 3.19 2.97 = PCE3496TR-ND_ 125 170.88 EEV-FK1K471M. 
22 0.07 1.30 22.0 F 130 PCE3502CT-ND 1.10 O11 85 78 PCE3502TR-ND 500 194.50 EEV-FK2A220P 
33 0.07 0.70 33.0 G 200 PCE3503CT-ND 1.29 1.07 99 91 PCE3503TR-ND 500 227.50 EEV-AA330P 
47 0.07 0.32 47.0 Hi3 500 PCE3497CT-ND 2.02 1.67 1.55 1.43 PCE3497TR-ND 200 142.60 EEV-F2A470Q 
100 68 0.07 0.32 68.0 H13 500 PCE3498CT-ND 2.02 1.67 1.55 1.43 PCE3498TR-ND 200 142.60 EEV-F2A680Q 
100 0.07 0.17 100.0 J16 793 PCE3504CT-ND 2.95 2.43 2.25 _ PCE3504TR-ND_ 125 129.75 EEV-F2A101M 
150 0.07 0.17 150.0 J16 793 PCE3499CT-ND 3.20 2.63 2.45 _ PCE3499TR-ND 125 140.88 EEV-FR2A151M 
220 0.07 0.153 220.0 Ki6 917 PCE3500CT-ND 3.88 3.19 2.97 = PCE3S00TR-ND 125 170.88 EEV-AA221M 
330 0.07 0.153 330.0 Ki6 917 PCE3505CT-ND 3.88 3.19 2.97 = PCESS505TR-ND 125 170.88 EEV-F2A331M. 
(Continued) 
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Panasonic. VV/TA/HD/VA/VS/HA/HB/FC/FK/EB Series Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount Type (Cont.) 


Rated | Nom. tand< Impe- Max. Leak. Max. Ripple Cur. Cut Tape Tape & Reel 
W.V. | Cap. spec. values dance Current Size 120Hz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key Panasonic 
(VDC) | (uF) | (120Hz, +20°C) | (ohms) (WA) Code (mArms) Part No. Ey 10 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
EB Long Life, High Ripple Series: -20°C to +105°C 
10 0.15 -_ 16.0 G3 70 POE3421CT-ND 145° 120 1.11 _ PCE3421TR-ND 250 128.00 | EEV-EB2C100Q 
33 0.15 _ 52.8 HI6 470 PCE3422CT-ND 240 1.98 1.84 _ PCE3422TR-ND 150 126.90 | EEV-EB2C330SQ 
te | 47 0.15 _ 75.2 J16 600 PCE3423CT-ND 274 226 210 _ PCE3423TR-ND 125 120.75 | EEV-EB2C470SN 
68 0.15 — 108.8 J2t 750 POE3424CT-ND 330 272 253 _ PCE3424TR-ND 75 87.30 | EEV-EB20680N 
68 0.15 _ 108.8 KI6 750 PCE3425CT-ND 330 272 253 _ PCE3425TR-ND 125 145.50 | EEV-EB20580SN 
100 0.15 =_ 160.0 K21 1060 PCE3426CT-ND. 3.46 285 2.65 = PCE3426TR-ND 75 91.50 _| EEV-EB2C101N 
22 0.15 _ 44.0 Hi6 470 PCE3427CT-ND 240 1.98 1.84 = PCE3427TR-ND 150 126.90 | EEV-EB2D220SQ 
33 0.15 _ 66.0 J16 600 POE3428CT-ND 274 226 210 _ PCE3428TR-ND 125 120.75 | EEV-EB2D330SN 
200 | 47 0.15 _ 94.0 K16 600 POE3429CT-ND 330 272 253 _ PCE3429TR-ND 125 145.50 | EEV-EB2D470SN 
68 0.15 _ 136.0 J2t 750 POE3430CT-ND 330 272 253 _ PCE34307TR-ND 75 87.30 | EEV-EB2D680N 
100 0.15 = 200.0 Kt 1060 POE3431CT-ND 263. 217 2.01 = PCE34317TR-ND 75 69.53 _| EEV-EB2D101N 
10 0.15 _ 25.0 Gi7 88 PCE3432CT-ND 167-138 ~—«1.28 = PCE3432TR-ND 200 118.00 | EEV-EB2E100Q 
22 0.15 _ 55.0 J16 560 POE3433CT-ND 274 226 210 =_ PCE3433TR-ND 125 120.75 | EEV-EB2E220SN 
250 | 33 0.15 _ 82.5 KI6 560 PCE3434CT-ND 330 272 253 _ PCE3434TR-ND 125 145.50 | EEV-EB2E330SN 
47 0.15 _ 117.5 J2t 710 PCE3435CT-ND 330 272 253 _ PCE3435TR-ND 75 87.30 | EEV-EB2E470N 
68 0.15 = 170.0 K21 990 POE3436CT-ND 3.95 3.25 3.02 = PCE34367TR-ND 75 104.33 _| EEV-EB2E680N 
10 0.20 _ 35.0 J16 270 POE3437CT-ND 274 226 210 = PCE3437TR-ND 125 120.75 | EEV-EB2V100SN 
350 | 22 0.20 _ 77.0 KI6 350 POE3438CT-ND 330 272 253 _ PCE3438TR-ND 125 145.50 | EEV-EB2V220SN 
47 0.20 = 164.5 K21 670 PCE3440CT-ND. 3.95 3.25 3.02 = PCE34407TR-ND 75 104.33_|_EEV-EB2V470N 
3.3 0.24 — 13.2 Gi3 40 PCE3441CT-ND 145° °«1.20 «1.11 = PCE3441TR-ND 250 128.00 | EEV-EB2G3R3Q 
47 0.24 _ 18.8 Gi7 50 PCE3442CT-ND 167 138 1.28 _ PCE3442TR-ND 200 118.00 | EEV-EB2GAR7Q 
400 | 10 0.24 _ 40.0 J16 250 POE3443CT-ND 274 226 210 _ PCE3443TR-ND 125 120.75 | EEV-EB2G100SN 
22 0.24 _ 88.0 J2t 410 PCE3444CT-ND 330 272 253 — PCE3444TR-ND 75 87.30 | EEV-EB2G220N 
33 0.24 =— 132.0 K21 600 PCE3445CT-ND. 3.95 3.25 3.02 = PCE3445TR-ND 75 104.33 _|_EEV-EB2G330N 
22 0.24 _ 9.9 Gi3 29 PCE3446CT-ND 145° °«120 «1.11 = PCE3446TR-ND 250 128.00 | EEV-EB2W2R2Q 
3.3 0.24 _ 14.9 Gi7 4 POE3447CT-ND 167 138 1.28 _ PCE3447TR-ND 200 118.00 | EEV-EB2W3R3Q 
450 | 4.7 0.24 _ 21.2 Hi6 49 POE3448CT-ND 240 1.98 1.84 =_ PCE3448TR-ND 150 126.90 | EEV-EB2W4R7SQ 
10 0.24 _ 45.0 K16 310 PCE3449CT-ND 330 272 253 _ PCE3449TR-ND 125 145.50 | EEV-EB2W100SN 
22 0.24 _ 99.0 K21 560 POE3450CT-ND 3.95 3.25 3.02 — PCE34507TR-ND 75 104.33 | EEV-EB2W220N 
VS BI-POLAR General Purpose Serie: 40°C to °C (1000 Hour Life) 
22 0.52 _ 6.0 Cc 29 PCE3123CT-ND 37 30 28 26 PCE3123TR-ND 1,000 128.00 | ECEVOJA220NR 
63 | 47 0.52 =— 6.0 D 46 PCE3124CT-ND. 42 34 32 30 PCE3124TR-ND 1,000 146.00 _|_ECEVOJA470NP 
10 0.40 _ 6.0 B 25 PCE3125CT-ND 3t 26 24 22 PCE3125TR-ND 2,000 | 110.00/M | ECEVIiAA100NR 
10 | 33 0.40 = 6.6 D 43 POE3126CT-ND 42 34 32 30 PCE3126TR-ND 1,000 146.00_| ECEV1AA330NP 
47 0.32 _ 6.0 B 20 PCE3127CT-ND 31 26 24 22 PCE3127TR-ND 2,000 | 110.00/M | ECEVICA4R7NR 
16 | 10 0.32 _ 6.0 c 25 POE3128CT-ND 37 30 28 26 PCE3128TR-ND 1,000 128.00 | ECEVICA100NR 
22 0.32 = 7.0 D 39 POE3129CT-ND 42 34 32 30 PCE3129TR-ND 1,000 146.00_| _ECEV1CA220NP 
3.3 0.28 _ 6.0 B 12 POE3130CT-ND 3t 26 24 22 PCE3130TR-ND 2,000 | 110.00/M | ECEVIEA3R3NR 
25 | 47 0.28 _ 6.0 c 21 PCE3131CT-ND 37 30 28 26 PCE3131TR-ND 1,000 128.00 | ECEVIEM4R7NR 
10 0.28 =— 6.0 D 28 PCE3132CT-ND. 43 35 33 30 PCE3132TR-ND 1,000 150.00_| ECEV1EA100NP 
22 0.24 _ 6.0 B 12 PCE3133CT-ND 31 26 24 22 PCE3133TR-ND 2,000 | 110.00/M | ECEVIVA2R2NR’ 
35 | 47 0.24 — 6.0 c 22 POE3134CT-ND 37 30 28 26 PCE3134TR-ND 1,000 128.00 | ECEVIVA4R7NR 
10 0.24 = 7.0 D 30 POE3135CT-ND 42 34 32 30 PCE31351TR-ND 1,000 146.00_|_ECEV1VA100NP 
0.22 0.24 = 6.0 B 2 POE3136CT-ND 3t 26 24 22 PCE3136TR-ND 2,000 | 110.00/M | ECEVIHAR22NR 
0.33 0.24 _ 6.0 B 3 PCE3137CT-ND 3t 26 24 22 PCE3137TR-ND 2,000 | 110.00/M | ECEVIHAR33NR 
0.47 0.24 _ 6.0 B 5 PCE3138CT-ND 31 26 24 22 PCE3138TR-ND 2,000 | 110.00/M | ECEVIHAR47NR 
50 1 0.24 _ 6.0 B 10 POE3139CT-ND 3t 26 24 22 PCE3139TR-ND 2,000 | 110.00/M | ECEV1HA010NR 
2.2 0.24 = 6.0 c 16 PCE3140CT-ND. 37 30 28 26 PCE3140TR-ND 1,000 128.00 | ECE-ViHA2R2NR 
3.3 0.24 _ 6.0 Cc 2 POE3141CT-ND 68 56 52 48 PCE3141TR-ND 1,000 239.00 | ECE-VIHASR3NP 
47 0.24 _ 6.0 D 31 PCE3142CT-ND 42 34 32 30 PCE3142TR-ND 1,000 146.00 | ECEVIHA4R7NP 
is 
BG cowons O85 CS Series aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount (Chip) Standard 
FEATURES: Case A Case B 
+ Polarized aluminum electrolytic capacitors, non- o——_ 
solid electrolyte, self-healing 2 toy _ 2 + — + 
+ SMD-version, rectangular case, insulated ,f5 Max 4d re t — Max. 4.1 3.9 
dead v0 ane , 3.9 Max. Max. 3.9 Max. Max. 
+ Miniaturized, high CV per unit volume, low height Max, | + t Max. } t 
+ Flexible terminals, reflow and wave solderable t E---, l<+— 7.5 ——+| t E-=-, I 10.8 ——__+] 
+ Charge and discharge proof 2.7 Max. — Baas 9 Max. ——| 2.7 Max. EI | 12.2 Max. | 
+ Supplied in blister tape on reel 
" Nom. | Max. Leak. Max. Ripple Current Cut Tape Tape & Reel 
SPECIFICATIONS: Cap. Current Case ‘oor, 85°C Digi-Key Price Each Digi-Key ‘Pricing BC Components 
* Tolerance: +20% 7 7 Voltage | (uF) (uA) Code (mA) Part No. 10 100 500 | PartNo. 2,000 _| Part No. 
+ Temperature Range: -40°C to +85°C 6.3 10 4 A 1 BCI169CT-ND 119 66 60 | BC1169TR-ND  394.50/M | 2222 085 63109 
+ Useful life at 85°C: 1500 hours 6.3 22 6 B 20 BC1170CT-ND 1.19 .86 60 | BC1170TR-ND  394.50/M | 2222 085 63229 
16 47 5 A 9 BCH171CT-ND 119 .86 60 | BC1171TR-ND  394.50/M | 2222 085 65478 
Case Case Size (mm) 16 10 6 B 16 BC1172CT-ND 1.19 .86 .60 | BC1172TR-ND  394.50/M | 2222 085 65109 
Code L Ww H 25 3.3 5 A 8 BC1173CT-ND 119 .86 60 | BC1173TR-ND  394.50/M | 2222 085 66338 
40 2D 5 A 7 BC1174CT-ND 1.19 .86 60 | BC1174TR-ND  394.50/M | 2222 085 67228 
A 8.8 3.7 3.9 40 47 7 B 13 BC1175CT-ND 119 .86 60 | BC1175TR-ND  394.50/M | 2222 085 67478 
B 11.9 3.7 3.9 63 1.0 4 A 6 BC1176CT-ND_ 1.19 ~—=.86~—«.60_—'| BC1176TR-ND _394.50/M | 2222 085 68108 


Bie cowoners 139 CLL Series aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount (Chip) Long Life 


FEATURES: + Charge and discharge proof, no-peak current limitation Nominal Case Size Dimensions (mm) 
*Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid + Supplied in blister tape on reel LxWxH Case L WwW H ° G 
electrolyte, self-healing ; aaa stat (mm) Code | (max.) | (max.) | (max.) | (max.) | (max.) 
+ SMD-version, fully molded, insulated + Tolerance: +20% 
+ Flexible terminals, reflow and wave solderable + Temperature Range: -55°C to +105°C 14.3x6.2x6.9 2 14.5 6.3 7.05 13.0 75 
+ Compact, rectangular shape + Useful life at 105°C: 2000 hours 14.3 x76 x82 3 14:6 teh 8.35 13.0 75 
Nom Max. Leak. Max. Ripple Current Cut Tape Tape & Reel 
Cap. Current Case 100Hz, 105°C Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing BC Components 
Voltage (uF) (uA) Code (mA) Part No. 10 100 500 Part No. 700 Part No. 
6.3 100 16 2 79 BC1177CT-ND 1.35 98 68 BC1177TR-ND 315.00 2222 139 63101 
6.3 220 32 3 120 BC1178CT-ND 1.58 1.14 79 BC1178TR-ND 367.50 2222 139 63221 
16 47 18 2 66 BC1179CT-ND 1.35 98 68 BC1179TR-ND 315.00 2222 139 65479 
16 100 35 3 100 BC1180CT-ND 1.58 1.14 79 BC1180TR-ND 367.50 2222 139 65101 
25 22 14 2 48 BC1181CT-ND 1.35 -98 68 BC1181TR-ND 315.00 2222 139 66229 ie} 
25 47 27 3 79 BC1182CT-ND 1.58 1.14 a: BC1182TR-ND 367.50 2222 139 66479 t 
40 33 29 3 75 BC1183CT-ND 1.58 1.14 79 BC1183TR-ND 367.50 2222 139 67339 H 
50 22 25 3 67 BC1184CT-ND 1.58 1.14 79 BC1184TR-ND 367.50 2222 139 61229 | 
63 47 9 2 28 BC1185CT-ND 1.35 98 68 BC1185TR-ND 315.00 2222 139 68478 ey 
63 10 16 3 48 BC1186CT-ND 1.58 1.14 79 BC1186TR-ND 367.50 2222 139 68109 | Ix— G —+| 
100 47 12 3 33 BC1187CT-ND 1.58 1.14 79 BC1187TR-ND 367.50 2222 139 69478 +—— L 


More Product Available Online: www.digikey.com 


602 (1023) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. 


FEATURES: - Low profile type (1.1mm Height) + Low impedance at high frequency 
(10kHz-10MH2z) as low as ceramic capacitors (reduced ESR due to applying specialty 


FD Series Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount 


Factor: <0.06 (120Hz/+20°C) + Surge Voltage: Rated Working Voltage x 1.25 (15 
to 35°C) 


+ Endurance: After applying rated working voltage for 1000 hours at 


Polarity Bar polymer with high conductivity) + Excellent noise-absorbent characteristics + Surface +105+2°C, and then being stabilized at +20°C, capacitor shall meet the following limits: 
Cap (Positive) mount (reflow soldering method avail.) + Very stable capacitance, impedance and ESR Capacitance change (+10% of initial measured value). tan (<initial specified value). 
against temp. + Excellent endurance character due to adoption of solid electrolyte DC leakage current (<initial specified value). » Moisture Resistance: (After storing for 
t =z ay SPECIFICATIONS: + Operating Temp. Range: -40 to +105°C + Capacitance 500 hours at +60°C, 90% R.H.) Capacitance Change +40%, -20% of initial measured 
4.3 | 2,440.2 Tolerance: +20% (120Hz/+20°C) * DC Leakage Current: | < 0.04 CV or 3 (A) after. —_value (4 W.V.: +60%, -20%; 6.3 W.V.: +50%, -20%). D.F.<200% initial specified value. 
yo —t 2 minutes (whichever is the greater) (2 W.V. to 4 W.V : | < 0.06 CV) * Dissipation DC leakage current (<initial specified value). 
W.V. Code Ripple Cut Tape Tape & Reel 
Cap. Impedance Current Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
W.V. (uF) (400kHz/+20°C) (100kHz/+20 to +105°C) Part No. 1 10 100 Part No. 3,500 Part No. 
(+) (-) t 2 68 0.035 1.6 PCE2105CT-ND NEW! = 2.83 1.70 1.47 PCE2105TR-ND NEW! 678.00/M EEF-FDOD680R 
41 25 56 0.035 1.6 PCE2106CT-ND NEW! 2.83 1.70 1.47 PCE2106TR-ND NEW! 678.00/M EEF FD0ES60R 
, —)_-- 4 39 0.035 1.6 PCE3451CT-ND 2.83 1.70 1.47 PCE3451TR-ND. 678.00/M EEF-FD0G390R 
0.3 = 73 | 6.3 33 0.035 1.6 PCE3452CT-ND 2.83 1.70 1.47 PCE3452TR-ND_ 678.00/M EEF-FD0J330R 
: 8 22 0.035 1.6 POE3453CT-ND 2.83 1.70 1.47 PCE3453TR-ND_ 678.00/M EEF-FD0K220R 
Cc D S i : : Cut Tape Tape & Reel 
eries Specialty Polymer Aluminum Cap.| Impedance Ripple Current * | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount __|w.v.|(uF) | (400kt2/+20°C) | (100kHz/+20~+100°C) | Part No. 1 10 100 | PartNo. 3,500 _| Part No. 
2 100 0.0252 1.8 Arms PCE3271CT-NDt 3.23 1.55 1.34 | PCE3271TR-ND 617.00/M | EEF-CD0D101R 
Polarity Bar 120 0.018Q 1.8 Ar.m.s PCE2107CT-ND NEW! 2.17 1.63 1.41 | POE2107TR-ND NEW! _ 650.00/M | EEF-CD0D121R 
Cap (Positive) 25 82 0.0252 1.8 Arms PCE3272CT-ND 3.23 1.55 1.34 | PCE3272TR-ND 617.00/M | EEF-CD0E820R 
(3) er ™ | 100 0.018Q 1.8 Ar.m.s PCE2108CT-ND NEW! 2.19 1.64 1.43 | POE2108TR-ND NEW!  656.00/M | EEF-CDOE101R 
4 1.8 4 56 0.025 1.8 Arms PCE3274CT-NDt 3.13 1.55 1.34 | PCE3274TR-ND 617.00/M | EEF-CD0G560R 
3 oO >| 1.3 as 82 0.0182 1.8 Ar.m.s PCE2109CT-ND NEW! 2.17 1.63 1.41 | POE2109TR-ND NEW! _650.00/M | EEF-CD0G820R 
5 <— 7.3 —! 10 | 0.0602 1 Arms PCE3157CT-ND 272 1.32 1.15 | POE3157TR-ND 528.00/M | EEF-CD0J100R 
W.V. Code 22 0.045. 1.3 Arms PCE3158CT-ND 297 1.40 1.21 | PCE3158TR-ND 557.00/M | EEF-CD0J220R 
6.3 | 33 0.0352 1.6 Ar.m.s PCE3159CT-ND 3.21 1.47 1.27 | POE3159TR-ND 585.00/M | EEF-CD0J330R 
FEATURES: 47 0.0252 1.8 Ar.m.s PCE3160CT-NDt 3.46 1.55 1.34 | PCE3160TR-ND 617.00/M | EEF-CD0J470R 
" ‘ é A : 68 0.0182 1.8 Ar.m.s PCE2110CT-ND NEW! 2.17 1.63 1.41 | PCE2110TRND NEW! 650.00/M | EEFQD0J680R 
+ Low profile type (1.8mm Height) of D size + Low impedance at high 
frequency (10kHz-10MHz) as low as ceramic capacitors (reduced ESR due 8.2 0.0602 1ALms PCE3161CT-ND 2.72 1.32 1.15 | POEB161TRND 528.00/M ) EEF-CDOKBR2R 
to an applying speciality polymer with high conductivity) + Excellent noise- 8 | 15 0.0450 1.3 Arms POEB162CT-ND 2.97 1.40 1.21 | PORBI62TR.ND 557.00/M | EEF CDOK1SOR 
absorbent characteristics + Surface mount (reflow soldering method avail.) 22 0.0350 1.6 Arms POE3163CT-ND 3.21 1.47 1.27 | POE3163TR'ND 585.00/M | EEF-OD0K220R 
+ Very stable capacitance, impedance and ESR against temp. * Excellent 33 0.0252 1.8 Arms POE3164CT-NDt 3.46 1.55 1.34 | PCE3164TR-ND 617.00/M_| EEF-CD0K330R 
endurance characteristics due to adoption of solid electrolyte 47 0.0802 1 Arms PCE3165CT-ND 2.72 1.32 1.15 | POE3165TR-ND 528.00/M | EEF-OD1B4R7R 
SPECIFICATIONS: 425] 10| 0.0602 1 Ams PCE3166CT-ND 297 1.40 1.21 | PCE3166TR-ND 557.00/M | EEF-CD1B100R 
» Operating Temperature Range: -40°C ~ +105°C. + Capacitance 15| 0.0500 1.3 Arms POE3167CT-ND 3.21 1.47 1.27 | POE3167TR-ND 585.00/M | EEFCD1B150R 
Tolerance: +20% (120Hz/+20°C) + DC Leakage Current: I< 0.04CV or 22 |i 10.0400 is fems ROSSIESOEND) 3.46 1.55 1.34 [RCESIOSTEEND) B17, 00) [EE COIEE20R 
3yA after 2 minutes (whichever is greater) + Dissipation Factor: 2.2 0.1102 1 Ar.m.s PCE3169CT-ND 2.72 1.32 1.15 | PCE3169TR-ND 528.00/M | EEF-CD1C2R2R 
<0.06 (120Hz/+20°C) + Surge Voltage: Rated Working Voltage x 1.25 16 | 47 0.0802 1 Ar.m.s PCE3170CT-ND 2.97 1.40 1.21 | PCE3170TR-ND 557.00/M | EE-OD104R7R 
+ Endurance: After applying rated working voltage for 1000 hours at +105°C, 68 0.0702 1 Ar.m.s PCE3171CT-ND 3.21 1.47 1.27 | POE3171TR-ND 585.00/M | EEF-CD106R8R 
and then being stabilized at +20°C, capacitor shall meet following limits: 8.2 0.0602 1 Ar.m.s PCE3172CT-ND 3.46 1.55 1.34 | PCE3172TR-ND 617.00/M | EE-OD108R2R 


Capacitance Change (+10% of initial measured value) DF and DC leakage 
current (initial specified value) + Moisture Resistance: (After storing for 500 
hours at +60°C, 90-95% R.H.) Capacitance Change (+40%, of initial 
measured value, -20% (6.3V: +50%, -20%). DF <200% initial specified 
value. DC leakage current (initial specified value). 


* Must be corrected for frequency using the Frequency Correction Factor (Sinewave current, Ambient temperature: Room temperature to 
100°C): 10k(0.6), 20k(0.7), 50k(0.8), 100k(1.0), 250k(1.1), 500k(1.2), & 1M(1.3). 
+ SP1-KIT-ND Digi-Key® CD/UD/UE-Series Capacitors Kit 30 each of values denoted (360 total pieces). Kit consists of parts, hinged 
plastic storage box with selector guide, and a business card CDROM containing data sheets and application guide . 


. $59.00 


UD/UE Series Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount 


Polarity Bar Ripple 
(Positive) ES.R. | Current Cut Tape Tape & Reel 
Cap i) ot Cap. | (100KHz/ | (100KHz/ | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Panasonic 
Fy T 3.1(UD SERIES) W.V.| (uF) | +20°C) | 105°C) | Part No. 110 100 | Part No. 2,000 _| Part No. 
4.3 2.4+0.2 L 4.2(UE SERIES) UD Series 
+ 1 + 13 7 2 | 180 | .018Q 2A PCE3262CT-NDt 6.62 3.03 2.63 | POE3262TR-ND 1212.00/M | EE-UDOD181R, 
W.V. Code (alas 73 —+ 2 |270 | .015Q 2A PCE2111CT-ND NEW! 4.45 3.34 2.89 | PCE2111TR-ND NEW! 1334.00/M | EEF-UDOD271R 
2.5 | 150 | .0180 2A PCE3273CT-ND 6.62 3.03 2.63 | POE3273TR-ND 1212.00/M | EEF-UDOE151R, 
FEATURES: + Low impedance at high frequency (10kHz to 10MHz) as low as ceramic capacitors 25 | 220 | .0152 2A PCE2112CT-ND NEW! 4.45 3.34 2.89 | PCE2112TRND NEW! 1334.00/M| EEF UD0E221R 
(Reduced ESR due to applying speciality polymer with high conductivity) +» Stable temperature 4 |120 | .018Q 2A PCE3263CT-NDt 5.88 3.03 2.63 | PCE3263TR-ND 1212.00/M | EEF-UD0G121R 
characteristics: capacitance, impedance and ESR » Excellent noise-absorbent 4 |150 | 015 ON PCE2113CT-ND NEW! 4.45 3.34 2.89 | POE2113TR-ND NEW! 1334.00/M| EEF-UDOGI51R 
characteristics + Voltage derating not necessary + Excellent endurance characteristics due to 63 | 100 | .018a 2A PCE3264CT-NDt 5.88 3.03 2.63 | POE3264TR-ND 1212.00/M| EEF-UDOJ101R 
adoption of solid electrolyte 63 | 120] .015Q | 2A | POERI14CT-ND NEW! 4.45 3.34 2.89 | PCE2114TRND NEW! 1334.00/M| EEF-UD0J121R 
SPECIFICATIONS: + Operating Temp. Range: —40°C ~ +105°C + Capacitance Tolerance: 8 | 68 | .018Q 2A PCE3265CT-NDt 5.88 3.03 2.63 | PCE3265TR-ND 1212.00/M | EEF-UDOK680R 
+20% (120Hz/+20°C) +» DC Leakage Current: I< 0.06CV after 2 minutes + Dissipation UE Series 
Factor: <0.1 (120Hz/+20°C) +» Surge Voltage: Rated Working Voltage x 1.25 + Endurance: 
After applying rated working voltage for 1000 hours at +105°C, and then being stabilized at 2 | 270 | .0152 3A POEB266CT-NDt 8.32 4.20 3.64 | POEB266TR-ND 1677.00/M ) EEF-UEOD271R 
+20°C, capacitor shall meet following limits: Capacitance Change (+10% of initial measured 2 | 390 | .0120 3A PCE2TISCT-ND NEW! 6.15 4.62 4.00 | POE211STR-'ND NEW! 1845.00/M | EEF UEOD391R 
value). DF (initial specified value). DC leakage current (initial specified value). + Moisture 25 | 220 | 0150 3A PCE3267CT-ND 8.32 4.20 3.64 | POE3267TR-ND 1677.00/M | EEF-UEDE221R 
Resistance: (After storing for 500 hours at +60°C, 90% R.H.) Capacitance Change (2V: +70%,- | 2.5 | 330 | .0120 3A | PCE2116CT-NDNEW! 6.15 4.62 4.00 ) POE2116TR-ND NEW! 1845.00/M| EE-UB0E331R 
20%, 4V: +60%, -20%, 6.3V: +50%, -20% of initial measured value). DF <200% initial specified 4 | 180 | .015Q2 3A PCE3268CT-NDt 7.42 4.20 3.64 | PCE3268TR-ND 1677.00/M | EEF-UE0G181R 
value. DC leakage current (initial specified value). 4 | 220 | .012Q 3A PCE2117CT-ND NEW! 6.15 4.62 4.00 | POE2117TR-ND NEW! 1845.00/M| EEF-UE0G221R 
pe : F i 6.3 | 150 | .015Q 3A PCE3269CT-NDt 7.42 4.20 3.64 | POE3269TR-ND 1677.00/M | EEF-UEQJ151R 
TSP, tere COUDUE Sarin Cpacors AH 90 eu of aes dented 80 | 63 [100 | olan | aA | RERNECEADNEWT Gis 4 400 |FURTISTRADNEWE ‘erin a>LENI 
business card CDROM containing data sheets and application guide ..................... $59.00 Be] 00: | sO ca [RCEATAN SH aecaicca| 22200 LD 167/00 | ES UEO1R 
. 
NeW)! H Series Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Chip Capacitors, Surface Mount 
. we Ripple 
Cap. Polarity Bar (Positive) ES.R. | Current Cut Tape Tape & Reel 
tq Cap. | (100KHz/ |(100KHz/ | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
43 4 W.v.| (uF) | +20°C) | 105°C) | Part No. 110 100 | PartNo. 2,000 | Part No. 
: ia i D Series 
2 | 180] 0150 | 22A | PCETI9CT-ND 445 334 289 | PCE2119TRND 1334.00/M] EFRHDODI81R 
W.V. Code 25 | 150) .015Q 2.2A PCE2120CT-ND 4.45 3.34 2.89 | PCE2120TRND 1334.00/M| EEF-HDOEIS1R 
+e Hi i oC) « i ‘| 4 | 120} .015Q 2.2A PCE2121CT-ND 4.45 3.34 2.89 | PCE2121TRND 1334.00/M| EEFHDOGI21R 
CEATURES: in Ruy 2) LO ESR an ON CU ace czy || | aoe | Zan | ein See aut ou | Ramo toctoh| erreur 
ze 5 2 ~ . : +20% 
(120Hz/+20°C) + DC Leakage Current: I< 0.1CV after 2 minutes + Dissipation Factor: 0.1 max 8 G8) | 0158 Beh ROR IECENE 4.45 sat 2.80 [RRCES COMED 1934.00 | EEF HDOKGSOR, 
(120Hz/+20°C) + Surge Voltage: Rated Working Voltage x 1.25 (+15 to +35°C) » Endurance: After E Series 
applying rated working voltage for 1,000 hours or derated voltage (working voltage x 0.875 at 115°C or 2 | 270] .012Q 3A PCE2124CT-ND 6.15 4.62 4.00 | PCE2124TR-ND 1845.00/M| EEFHE0D271R 
working voltage x 0.75 at 125°C) and then being stabilized at 20°C, the capacitor shall meet the 25 | 220) .0120 3A PCE2125CT-ND 6.15 4.62 4.00 | PCE2125TR-ND 1845.00/M| EEFHE0E221R 
following limits. Capacitance change +10% of initial measured value. D.F.<Initial specified value. 4 | 180] .0120 3A PCE2126CT-ND 6.15 4.62 4.00 | POE2126TRND  1845.00/M| EEFHE0GI81R 
+ Moisture Resistance: (After storing for 500 hours at +60°C, 90% R.H.) Capacitance Change (2, 2.5V: 63 | 150) .0120 3A PCE2127CT-ND 615 462 4.00 | PCE2127TR-ND  1845.00/M| EEFHEOJ151R 
%. -209 460%. -209 - 450%. -20% i 1%. -209 initi : g ‘ ‘ , 
+70%, -20%, 4V: +60 %o, -20%, 6.3V: +50%, 20%, 8V: +40%, 20% of initial measured value). DF 8 100| .0120 3A PCE2128CT-ND 6.15 4.62 4.00 | PCE2128TR-ND 1845.00/M| EERHEDK101R 
<200% initial specified value. DC leakage current (initial specified value). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Panasonic. SP/CB Series Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors, Surface Mount 


FEATURES: 
+ Excellent noise-absorbent characteristics +* Surface 7.98 — 4 BatediiNom: F Cut Tape ae Tape & Bee) * 
mountable (Flow and reflow soldering method available) W.V. | Cap. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
+ Very stable capacitance, impedance and ESR against Uy (VDC) | (HF) | Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 6,000 12,000 | Part No. 
Sieetca of solid Sceoie: urance characieristie due td.ar + 63 | 10 | PCSI100BCT-ND 241 201 1.74 | POSI100BTR-ND  804.00/M 754.00/M —699.00/M | EOG-C0JB100R 
SPECIFICATIONS: fe 221918 63 | 22 | PCSI220JBCT-ND 292 244 211 | PCSI220JBTRND 976.00/M 914.00/M —848.00/M | EOG-CQJB220R 
+ Operating Temperature Range: —40°C to +105°C a | L 63 33 | PCS1330BCT-ND 3.56 2.97 2.57 | PCS1330BTR-ND 1188.00/M 1113.00/M 1033.00/M | EOG-COJB330R 
+ Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, +20°C) +» Leakage 
Current: 1< 0.04 CV or 3u/A after 2 min. + Dissipation C) 8 8.2 | PCS18R2BCT-ND 241 2.01 1.74 | PCS18R2BTR-ND 804.00/M 754.00/M __699.00/M | EQG-O0KB8R2R 
Factor: <0.06 (120kHz/+20°C) + Permissible Current Sc 8 15 | PCSI150BCT-ND 2.92 2.44 2.11 | PCSI150BTRND 976.00/M 914.00/M  848.00/M | EOG-O0KB150R 
Between Terminals with Same Polarity: 2A DC max. (This 8 22 | PCS1220BCT-ND 3.56 2.97 2.57 | PCS1220BTR-ND 1188.00/M 1113.00/M 1033.00/M | EOG-O0KB220R 
shall be applicable only when each terminal is landed 5 P 
individually as shown in Fig. 2.) + Surge Voltage: Rated Capacitor Fen 125 | 47 — == = POCE2101TR-ND = 1354.00/M 1268.00/M 1177.00/M | EQG-CIBA4R7R 
working voltage x 1.25 + Endurance: After applying rated . 16 4.7 | PCS34R7BCT-ND 2.41 2.01 1.74 | PCS34R7BTR-ND 804.00/M 754.00/M__699.00/M | EQG-C1CB4R7R 
working voltage for 1000 hours at +105°C, and then being 16 | 68 | PCS36R8BCT-ND 292 244 2.11 | PCS36R8BTR-ND 976.00/M 914.00/M  848.00/M | EOG-C1C86R8R 
stabilized at +20°C, capacitor shall meet the following limits: 16 27 | PCE2102BK-ND* 270 226 203 FOG-CICA2R7R 
Capacitance Change (+10% of initial measured value); tan, a 
Impedance and DC Leakage Current (Initial specified value). W.V. code * Bulk 
H Capacitance 4 
EF Series ack Ga Panasonic. 
Resin Dipped Solid Tantalum Capacitors Tantalum Capacitors 
Specifications: Assortment of 15 Popular Values — Panasonic Quality 
. Workin r e igi-Key® EF-Seri 
* Operating Temperature Range: Wonsus Wate Digi-Key’ ; ag Series 
-55°C to +105°C (4 to 6.3V, -55°C to +85°C) SS of Capacitors Kit 
i : 3.15V, DC 4V, DC F-KIT-ND 
+ Rated Working Voltage Range: 6.3 to 50 WV DC 63 3. — ‘ONLY 
+ Rated Capacitance Range: .1 to 330 uF 10 13 Loos bap eee oes ot 
+ Capacitance Tolerance: As Specified 16 20 PANASONIC EF CROSS REFERENCES $39.95 
+ Leakage Gurrent: I = 0.008 CV or 0.05 pA ae pi Sprague: 196D; Kemet: T350/T360; Mepco: 49GS; 180 TANTALUM CAPACITORS. Price includes 
whichever is greater; | in A, C in HF, V in volts 50 NEC: DN; Nichicon: 599; Hitachi: TSD-3; notebook style storage case and bin storage guide 
+ Leads are not less than 0.394” in length 63 Matsuo: 202; AVX: Tap. for easy storage and quick access. 
Voltage Cap. Cap. Tol. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Volt.DC| (uF) (%) D L F Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
47 +10 3.5 5.5 2.5 P2011-ND 49 4.17 32.67 207.00 193.00/M 181.00/M ECS-FOJE475K 
6.8 +10 3.5 5.5 25 P2012-ND 53 4.53 35.49 225.00 210.00/M 196.00/M ECS-FOJE685K 
10 +10 3.7 6.5 25 P2013-ND .60 5.16 40.42 257.00 239.00/M 223.00/M ECS-FOJE106K 
15 +10 4.0 7.0 25 P2014-ND 69 5.91 46.30 294.00 274.00/M 256.00/M ECS-FOJE156K 
63 22 +10 4.5 7.0 2.5 P2015-ND 81 6.96 54.52 346.00 322.00/M 301.00/M ECS-FOJE226K 
7 33 +10 47 8.0 2.5 P2016-ND 97 8.31 65.10 413.00 385.00/M 360.00/M ECS-FOJE336K 
47 +20 5.2 8.5 2.5 P2017-ND 1.25 10.74 84.13 534.00 497.00/M 465.00/M ECS-FOJE476 
68 +20 5.5 9.5 25 P2018-ND 1.87 16.05 125.73 799.00 743.00/M 695.00/M ECS-FOJE686 
100 +20 6.0 11.0 25 P2019-ND 2.85 24.42 191.29 1215.00 1131.00/M 1057.00/M ECS-FOJE107 
150 +20 75 12.5 5.0 P2020-ND 6.46 55.38 433.81 2755.00 2564.00/M 2397.00/M ECS-FOJE157 
2.2 +10 3.3 5.5 25 P2022-ND 43 3.66 28.67 182.00 169.00/M 158.00/M ECS-F1AE225K 
3.3 +10 3.5 5.5 25 P2023-ND 49 4.17 32.67 207.00 193.00/M 181.00/M ECS-F1AE335K 
47 +10 3.5 5.5 25 P2024-ND 53 4.53 35.49 225.00 210.00/M 196.00/M ECS-F1AE475K 
6.8 +10 3.7 6.5 2.5 P2025-ND .60 5.16 40.42 257.00 239.00/M 223.00/M ECS-F1AE685K 
10 +10 4.0 7.0 2.5 P2026-ND 74 6.33 49.59 315.00 293.00/M 274.00/M ECS-F1AE106K 
10 15 +10 4.5 7.0 2.5 P2027-ND 81 6.96 54.52 346.00 322.00/M 301.00/M ECS-F1AE156K 
22 +10 47 8.0 25 P2028-ND 1.08 9.24 72.38 460.00 428.00/M 400.00/M ECS-F1AE226K 
33 +10 5.2 8.5 2.5 P2029-ND 1.30 11.13 87.19 554.00 515.00/M 482.00/M ECS-F1AE336K 
47 +10 5.5 9.5 25 P2030-ND 1.84 15.78 123.61 785.00 731.00/M 683.00/M ECS-F1AE476K 
68 +20 6.0 11.0 25 P2031-ND 2.85 24.42 191.29 1215.00 1131.00/M 1057.00/M ECS-F1AE686 
100 +20 75 12.5 5.0 P2032-ND 6.46 55.38 433.81 2755.00 2564.00/M 2397.00/M ECS-F1AE107 
1.0 +10 3.3 5.0 2.5 P2105-ND 42 3.60 28.20 179.00 167.00/M 156.00/M ECS-F1CE105K 
1.5 +10 3.3 5.5 25 P2033-ND* 45 3.87 30.32 193.00 179.00/M 168.00/M ECS-F1CE155K 
22) +10 3.5 5.5 25 P2034-ND* 49 4.17 32.67 207.00 193.00/M 181.00/M ECS-F1CE225K 
3.3 +10 3.5 5.5 2.5 P2035-ND* .50 4.32 33.84 215.00 200.00/M 187.00/M ECS-F1CE335K 
47 +10 3.7 6.5 2.5 P2036-ND* 59 5.04 39.48 251.00 233.00/M 218.00/M ECS-F1CE475K 
16 6.8 +10 4.0 7.0 2.5 P2037-ND* .70 6.03 47.24 300.00 279.00/M 261.00/M ECS-F1CE685K 
10 +10 45 7.0 25 P2038-ND* .99 8.46 66.27 421.00 392.00/M 366.00/M ECS-F1CE106K 
15 +10 47 8.0 25 P2039-ND* 1.14 9.75 76.38 485.00 451.00/M 422.00/M ECS-F1CE156K 
22 +10 5.2 8.5 2.5 P2040-ND* 1.30 11.13 87.19 554.00 515.00/M 482.00/M ECS-F1CE226K 
33 +10 5.5 9.5 2.5 P2041-ND 1.85 15.87 124.32 790.00 735.00/M 687.00/M ECS-F1CE336K 
47 +20 6.0 11.0 2.5 P2042-ND 2.85 24.42 191.29 1215.00 1131.00/M 1057.00/M ECS-F1CE476 
68 +20 75 12.5 5.0 P2043-ND 6.46 55.38 433.81 2755.00 2564.00/M 2397.00/M ECS-F1CE686 
1.5 +10 3.5 5.5 2.5 P2044-ND 49 4.17 32.67 207.00 193.00/M 181.00/M ECS-F1EE155K 
22) +10 3.5 5.5 25 P2045-ND 54 4.62 36.19 230.00 214.00/M 200.00/M ECS-F1EE225K 
3.3 +10 3.7 6.5 2.5 P2046-ND 64 5.49 43.01 273.00 254.00/M 238.00/M ECS-F1EE335K 
47 +10 4.0 7.0 25 P2047-ND 83 7A 55.70 354.00 329.00/M 308.00/M ECS-F1EE475K 
25 6.8 +10 4.5 7.0 2.5 P2048-ND 98 8.43 66.04 419.00 390.00/M 365.00/M ECS-F1EE685K 
10 +10 5.2 8.5 2.5 P2049-ND 1.61 13.83 108.34 688.00 640.00/M 599.00/M ECS-F1EE106K 
15 +10 5.5 9.5 25 P2050-ND 1.86 15.90 124.55 791.00 736.00/M 688.00/M ECS-F1EE156K 
22 +20 6.0 11.0 25 P2051-ND 2.64 22.62 177.19 1125.00 1047.00/M 979.00/M ECS-F1EE226 
33 +20 75 12.5 5.0 P2052-ND 3.92 33.60 263.20 1672.00 1556.00/M 1455.00/M ECS-F1EE336 
0.1 +20 3.3 5.0 2.5 P2053-ND* 39 3.33 26.09 166.00 154.00/M 144.00/M ECS-F1VE104 
0.15 +20 3.3 5.0 2.5 P2054-ND* .39 3.33 26.09 166.00 154.00/M 144.00/M ECS-F1VE154 
0.22 +20 3.3 5.0 2.5 P2055-ND* 39 3.33 26.09 166.00 154.00/M 144.00/M ECS-F1VE224 
0.33 +20 3.3 5.0 25 P2056-ND* .40 3.42 26.79 170.00 158.00/M 148.00/M ECS-F1VE334 
0.47 +20 3.3 5.5 2.5 P2057-ND* 42 3.60 28.20 179.00 167.00/M 156.00/M ECS-F1VE474 
0.68 +20 3.3 5.5 2.5 P2058-ND* 45 3.87 30.32 193.00 179.00/M 168.00/M ECS-F1VE684 
1.0 +10 3.5 5.5 25 P2059-ND* 56 4.83 37.84 240.00 224.00/M 209.00/M ECS-F1VE105K 
35 1.5 +10 3.5 5.5 2.5 P2060-ND 54 4.62 36.19 230.00 214.00/M 200.00/M ECS-F1VE155K 
2.2 +10 3.7 6.5 2.5 P2061-ND 64 5.49 43.01 273.00 254.00/M 238.00/M ECS-F1VE225K 
3.3 +10 4.0 7.0 2.5 P2062-ND 83 7.11 55.70 354.00 329.00/M 308.00/M ECS-F1VE335K 
47 +10 45 7.0 25 P2063-ND 98 8.43 66.04 419.00 390.00/M 365.00/M ECS-F1VE475K 
6.8 +10 5.2 8.5 25 P2064-ND 1.65 14.13 110.69 703.00 654.00/M 612.00/M ECS-F1VE685K 
10 +10 5.5 9.5 25 P2065-ND 1.86 15.90 124.55 791.00 736.00/M 688.00/M ECS-F1VE106K 
15 +20 6.0 11.0 25 P2066-ND 2.95 25.29 198.11 1258.00 1171.00/M 1095.00/M ECS-F1VE156 
22 +20 75 12.5 5.0 P2101-ND 4.02 34.44 269.78 1713.00 1594.00/M 1491.00/M ECS-F1VE226 
0.1 +20 3.3 5.0 2.5 P2067-ND 43 3.66 28.67 182.00 169.00/M 158.00/M ECS-F1HE104 
0.15 +20 3.3 5.0 2.5 P2068-ND 43 3.66 28.67 182.00 169.00/M 158.00/M ECS-F1HE154 
0.22 +20 3.3 5.5 25 P2069-ND AT 4.02 31.49 200.00 186.00/M 174.00/M ECS-F1HE224 
0.33 +20 3.5 5.5 25 P2070-ND AT 4.02 31.49 200.00 186.00/M 174.00/M ECS-F1HE334 
0.47 +20 3.7 6.5 2.5 P2071-ND 51 4.38 34.31 218.00 203.00/M 190.00/M ECS-F1HE474 
50 0.68 +20 3.7 6.5 25 P2072-ND 63 5.40 42.30 269.00 250.00/M 234.00/M ECS-F1HE684 
1.0 +10 4.0 7.0 25 P2073-ND .78 6.72 52.64 334.00 311.00/M 291.00/M ECS-F1HE105K 
35 +10 45 7.0 25 P2074-ND 1.31 11.25 88.13 560.00 521.00/M 487.00/M ECS-F1HE155K 
2.2 +10 47 8.0 2.5 P2075-ND 1.60 13.71 107.40 682.00 635.00/M 594.00/M ECS-F1HE225K 
3.3 +10 5.2 8.5 25 P2076-ND 2.30 19.74 154.63 982.00 914.00/M 855.00/M ECS-F1HE335K 
47 +10 5.5 9.5 25 P2077-ND 3.05 26.13 204.69 1300.00 1210.00/M 1131.00/M ECS-F1HE475K 
* Included in F-KIT-ND. 
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Panasonic. TE Series tantalum Electrolytic Chip Capacitors 


X,C,D 'V | Cap.) EIA | Size Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
oe (uF) |Size | Code Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
POLARITY BAR (+ side) 

v 33] A] Y PCS1335CT-ND 43 38 30 PCS1335TR-ND 2,000 168.00/M | ECS-TQUY335R 
=H OP. 47|/ A] Y PCS1475CT-ND A5 39 31 PCS1475TR-ND 2,000 175.00/M | ECS-TOUY475R 
fj 68] A] Y PCS1685CT-ND AT 42 33 PCS1685TR-ND 2,000 185.00/M | ECS-TOUY685R 
POLARITY IR wy. 10} A| Y PCS1106CT-ND 52 46 36 PCS1106TR-ND 2,000 204.00/M | ECS-TOJY106R 
wy. CAP. BAR (+ side) 15| B| X PCS1156CT-ND 61 53 42 PCS1156TR-ND 2,000 239.00/M__| ECS-TOJX156R 
15) A] Y P11303CT-ND 54 47 37 P11303TR-ND 2,000 211.00/M | ECS-TOJY156R 
63 | 22; A] Y P11304CT-ND 85 75 59 P11304TR-ND 2,000 335.00/M | ECS-TOJY226R 
22/B] xX PCS1226CT-ND 63 55 43 PCS1226TR-ND 2,000 245.00/M | ECS-TOJX226R 
3/c|c PCS1336CT-ND 117 1.02 81 PCS1336TR-ND 750 366.75 ECS-TOJC336R 
47|B| Xx P11305CT-ND 80 70 56 P11305TR-ND 2,000 316.00/M__| ECS-TOJX476R 
47/D] D PCS1476CT-ND 1.41 1.24 98 PCS1476TR-ND 750 443.25 ECS-TOJD476R 
68] C] C P11306CT-ND 117 1.02 81 P11306TR-ND 750 366.75 ECS-TOJOS86R 
68] D|] D PCS1686CT-ND 156 1.37 1.08 PCS1686TR-ND 750 489.75 ECS-TOUD686R 
4 100] D| D P11307CT-ND 165 1.44 1.14 P11307TR-ND 750 517.50 ECS-TOJD107R 
H 7 ry 220| D | D P11308CT-ND 226 1.97 1.56 P11308TR-ND 750 709.50 ECS-TOJD227R 
Wy we we 221A] Y PCS2225CT-ND 43 38 30 PCS2225TR-ND 2,000 168.00/M | ECS-TIAY225R 
L ' ' 33| A] Y PCS2335CT-ND A4 38 30 PCS2335TR-ND 2,000 172,00/M | ECS-TIAY335R 
wie 47| A] Y PCS2475CT-ND 48 42 33 PCS2475TR-ND 2,000 189.00/M | ECS-TIAY475R 
10) A| Y P11309CT-ND 55 48 38 P11309TR-ND 2,000 215.00/M | ECS-TIAY106R 
10| B| xX PCS2106CT-ND 61 53 42 PCS2106TR-ND 2,000 239.00/M | ECS-TIAX106R 
Dimensions (mm) 15| B| xX PCS2156CT-ND 63 55 43 PCS2156TR-ND 2,000 245.00/M__| ECS-TIAX156R 
BA Sie to | 22/8] X P11310CT-ND 7A 62 49 P11310TR-ND 2,000 280.00/M | ECS-T1AX226R 
Size | Code | b£92 | Wy#0-2 | Wo0.1 | H#0.2 | P03 22/ Cc] Cc PCS2226CT-ND 1.14 .99 78 PCS2226TR-ND 750 356.25 ECS-T1AC@226R 
RULey 0 a 12 16 08 33] B) X P11311CT-ND 81 7A 56 P113117R-ND 2,000 319.00/M | ECS-T1AX336R 
= x a5 28 22 49 a 33] D|) D PCS2336CT-ND 1.41 1.24 98 PCS2336TR-ND 750 443.25 ECS-T1AD336R 
c c -_ 45 8 ae 13 47; Cc] Cc P11312CT-ND 123 1.08 85 P11312TR-ND 750 386.25 ECS-T1ACA76R 
D 7 7 re 3.65 -_ are 47/D] D PCS2476CT-ND 153 1.34 1.06 PCS2476TR-ND 750 480.75 ECS-T1AD476R 
: : : : : 100] D| D P11313CT-ND 171 1.50 1.18 P11313TR-ND 750 537.75 ECS-T1AD107R 
- - - 150| D| D P11314CT-ND 214 1.87 1.48 P11314TR-ND 750 673.50 ECS-T1AD157R 
Packing Size Y, X 2,000 pieces/reel oes) A| Y PCS3684CT-ND 4B 38 30 PCS3684TR-ND 2,000 168.00/M | ECS-TICY684R 
Suantly Size C,D 750 piecesireel 10; A] Y PCS3105CT-ND 43 38 30 PCS3105TR-ND 2,000 168.00/M | ECS-TICY105R 
15) A] Y PCS3155CT-ND 43 38 30 PCS3155TR-ND 2,000 168.00/M | ECS-TICY155R 
Features 22| A) Y PCS3225CT-ND A4 38 30 PCS3225TR-ND 2,000 172.00/M | ECS-TICY225R 
+ Wide capacitance range + High performance in temperature and 33/ Al Y PCS3335CT-ND 48 42 33 PCS3335TR-ND_ 2,000 189.00/M ECS-T1CY335R 
frequency characteristics + Excellent solderability + Excellent terminal 47) A x. PCS3475CT-ND 52 AB 36 PCS3475TR-ND 2,000 204.00/M ECS-T1CY475R 
construction against bending of P.W.B + Low inductance structure. 68) A] Y P11315CT-ND 57 39 P11315TR-ND 2,000 223.00/M ECS-TICY685R 
Specifications 68] B] xX PCS3685CT-ND 66 46 PCS3685TR-ND 2,000 259.00/M | ECS-T1CX685R 
f . 7 a _ | 16] 10) By} x PCS3106CT-ND 63 55 43 PCS3106TR-ND 2,000 245.00/M | ECS-TICX106R 
ae ober be Le Sp come ane ate 15/ B| xX P11316CT-ND a 62 49 P11316TR-ND 2,000 | 280.00/M | ECS-TICXI56R 
= " arc 15| C| Cc PCS3156CT-ND 1.14 99 78 PCS3156TR-ND 750 356.25 ECS-TIOCI56R 
max. whichever is greater DC leakage current shall be measured after 2/C Cc P11317CT-ND 1.23 1.08 85 P113177R-ND 750 386.25 ECS-T10C226R 
2 minutes application or rated working voltage at +20°C + tan 0: <3.3uF 22/ D D PCS3226CT-ND 141 1.24 98 PCS3226TR-ND 750 443,25 ECS-T10D226R 
0 Ob meee (7 ObuP 0:06 mans 1 QUE — 008 max ‘eSoidet: Heat 33} c] c P11318CT-ND 123 1.08 85 P11318TR-ND 750 386.25 ECS-T1OC336R 
poeaedaehees ee capac shall withstand dipping into solder bath for 5 33| pb | D PCS3336CT-ND 1.53 1.34 1.06 PCS3336TR-ND 750 480.75 ECS-T10D836R 
+1 sec at 260 +5°C + Moisture Resistance: Capacitor shall be tested a7|p|oD P11319CT-ND 1.65 1.44 144 P11319TR-ND 750 517.50 ECS-T10D476R 
for 500 hours at +40°C and 90-95% R.H. without load After the test, 68 | D D P11320CT-ND 171 1.50 1.18 P113207TR-ND 750 537.75 ECS-T10D686R 
capacitor shall meet the following limits. oes) A| Y PCS4684CT-ND rr) 38 30 PCS4684TR-ND 2,000 168.00/M | ECS-TIDY684R 
Cap. change = 10% of the initial measured value. 15) A] Y PCS4155CT-ND A4 38 30 PCS4155TR-ND 2,000 172,00/M | ECS-TIDY155R 
DC leakage current initial specified value. 22) B| x PCS4225CT-ND 62 54 43 PCS4225TR-ND 2,000 244.00/M | ECS-T1DX225R 
— = 33) A] Y P11321CT-ND 52 46 36 P11321TR-ND 2,000 204.00/M | ECS-TIDY335R 
rane S inital specinied value. 33| B] x PCS4335CT-ND 59 51 A PCS43357TR-ND 2,000 230.00/M | ECS-T1DX335R 
+ Endurance: After 2000 hours application of DC rated working 47) A Y P11322CT-ND 57 50 39 P11322TR-ND 2,000 223.00/M ECS-TIDY475R 
voltage at +85°C, or derated voltage at +125°C, the capacitor shall meet 47| Bi XxX PCS4475CT-ND 61 53 POS4475TR-ND. 2,000 239.00/M ECS-TIDX475R, 
the following limits. 68|B] xX P11323CT-ND 63 55 43 P11323TR-ND 2,000 245.00/M | ECS-TIDX685R 
op | 68} C] Cc PCS4685CT-ND 1.06 92 73 PCS4685TR-ND 750 331.50 ECS-T1D0885R 
Cap. change £ 10% of the initial measured value. i0/ B| x P11324CT-ND 7” 62 49 P11324TR-ND 2,000 280.00/M | ECS-TIDX106R 
DC leakage < 125% of the current initial specified value. 10; C} C PCS4106CT-ND 1.14 99 78 PCS4106TR-ND 750 356.25 ECS-T1DC106R 
tana initial specified value. 15|C| Cc P11325CT-ND 123 1.08 85 P11325TR-ND 750 386.25 ECS-T1DCI56R 
15|D| D PCS4156CT-ND 1.41 1.24 98 PCS4156TR-ND 750 443.25 ECS-T1DD156R 
22; Cc] Cc P11326CT-ND 154 1.34 1.06 P11326TR-ND 750 482.25 ECS-T1DC226R 
22) D] D PCS4226CT-ND 152 1.33 1.05 PCS4226TR-ND 750 476.25 ECS-T1DD226R 
33| D| D P11327CT-ND 165 1.44 1.14 P11327TR-ND 750 517.50 ECS-T1DD336R 
i 047, A| Y PCS5474CT-ND A4 38 30 PCS5474TR-ND 2,000 172,00/M | ECS-TIEY474R 
[| 8 10) A} Y PCS5105CT-ND A4 38 30 PCS5105TR-ND 2,000 172.00/M | ECS-TIEY105R 
4 15) A] Y P11328CT-ND 48 42 33 P11328TR-ND 2,000 189.00/M | ECS-TIEY155R 
15| B| xX PCS5155CT-ND 59 51 A PCS5155TR-ND 2,000 230.00/M | ECS-TIEX155R 
22; A) Y P11329CT-ND 57 50 39 P11329TR-ND 2,000 223.00/M | ECS-TIEY225R 
awe 22|B) xX PCS5225CT-ND 61 53 42 PCS5225TR-ND 2,000 239.00/M | ECS-T1EX225R 
33| Bl Xx PCS5335CT-ND 61 53 42 PCS5335TR-ND 2,000 239.00/M_| ECS-TIEX335R 
5 Taz] Bl] x P11330CT-ND 62 54 43 P11330TR-ND 2,000 242.00/M | ECS-TIEX475R 
Dimensions (mm) 47| Cc] c PCS5475CT-ND 1.07 94 74 PCS5475TR-ND 750 336.75 ECS-T1ECA75R 
3a | 2B Cc D E W ‘i 68| C}| C PCS5685CT-ND 1417 1.02 81 PCS5685TR-ND 750 366.75 ECS-T1E0685R 
+2 | min. | #05 | 208 | 205 | 215 | 205 10] c| c P11331CT-ND 119 1.04 82 P11331TR-ND 750 373.50 ECS-TIECI06R 
10| D| D PCS5106CT-ND 1.41 1.23 97 PCS5106TR-ND 750 441.00 ECS-T1ED106R 
demnimtepe: | LAB) ASD S01 200: oe. e140. || 320 1s|D] D PCS5156CT-ND 158 138 1.09 PCS5156TR-ND 750 495.75 ECS-TIEDIS6R 
8mmtape | 178 | 50 | 130 | 21.0 | 20 | 100 | 20 22|D|D PCS5226CT-ND 1.62 1.41 1.12 PCS5226TR-ND 750 507.75 ECS-T1ED226R 
A;Al Y PCS6104CT-ND 45 39 31 PCS6104TR-ND 2,000 175.00/M | ECS-TIVY104R 
15| A| Y PCS6154CT-ND 45 39 31 PCS6154TR-ND 2,000 175.00/M | ECS-TIV154R 
22) A| Y PCS6224CT-ND 43 38 30 PCS6224TR-ND 2,000 168.00/M | ECS-TIW224R 
33) A] Y PCS6334CT-ND 43 38 30 PCS6334TR-ND 2,000 168.00/M | ECS-T1V334R 
A7|A|Y PCS6474CT-ND 43 : 30 PCs6474TR-ND 2,000 168.00/M_|_ECS-TIVY474R 
68] A] Y PCS6684CT-ND 44 38 30 PCS6684TR-ND 2,000 172,00/M | ECS-TIVY684R 
10) A| Y P11332CT-ND 48 42 33 P11332TR-ND 2,000 189.00/M | ECS-TIVY105R 
Tape Running Direction 10] B| x PCS6105CT-ND 59 5A A PCS6105TR-ND 2,000 230.00/M | ECS-TIVX105R 
35 | 1.5) B} X PCS6155CT-ND 61 53 42 PCS6155TR-ND 2,000 239.00/M | ECS-TIVX155R 
Dimensions (mm) 22|B) xX PCS6225CT-ND 61 53 42 PCS6225TR-ND 2,000 239.00/M | ECS-T1VX225R 
7 33] B] X P11333CT-ND 62 54 43 P11333TR-ND 2,000 242.00/M | ECS-TIVX335R 
eT We |e A Sree | SB We Mc | 02.5] ee 33| c|_c PCS6335CT-ND 1074 74 PCS6335TR-ND 2,000 336.75 ECS-TIVC335R 
Gade: 80:8) 8062 | Oe | EOE] oe 02! 80H aon a7} c| c PCS6475CT-ND 1161.02 80 PCS6475TR-ND 750 364.50 ECS-TIVCA75R 
Y |} go | 19 | 35 | 40 | 19 | 36 | go | 44 68} C | C P11334CT-ND 119 1.04 82 P11334TR-ND 750 373.50 ECS-T1VO685R 
x : 33 | 38 | 40 | 24 : : : 68|D/ D PCS6685CT-ND 1.41 1.23 97 PCS6685TR-ND 750 441.00 ECS-T1VD685R 
C |yo9 | 37 | 64 | 80 | 30] oe | o5 | 16 10| D| D PCS6106CT-ND 158 1.38 1.09 PCS6106TR-ND 750 495.75 ECS-T1VD106R 
D 47 | 77 | 80 | 33 15| D| D P11335CT-ND 162 1.41 1.42 P11335TR-ND 750 507.75 ECS-T1VD156R 
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Derating voltage at +125°C 


a 
Panasonic. TES Series Working Voltage [V] DC 25 4 63 io 16 20 


Derating Voltage [V] DC 1.6 2.5 4 6.3 10 13 
Tantalum Electrolytic Chip Capacitors Post Test Requirements at +20°C: + Leakage Current: <125% of initial specified value + Capacitance 


. ‘ ‘ * Change: +10% of initial measured value + tan d: < Initial specified value 
Features: + Ultra miniature sizes + Low profile 1.2mm max. height ka . . 
Specifications: + Operating Temperature Range: —55°C to +125°C + Rated Working Voltage Range: + Shelf Life: Test conditions: — Duration 2000 hours, Ambient Temperature +125°C, No applied voltage. Post 
2.5 to 20VDC + Nominal Capacitance Range: 0.1 to 4.7 uF + Capacitance Tolerance: +20% (120Hz, test requirements at +20°C, same limits for “Endurance” + Solder Heat Resistance: The capacitor shall 
+20°) + Leakage Current: | < 0.01CV or 0.5 (uA), whichever is greater measured after 2 minutes Withstand dipping into solder bath for 5 + 1 seconds at 260 + 5°C. 
application of rated working voltage at +20°C + tan 0: 0.04 max. for < 3.3yF, 0.08 max. for 2.5W.V., 0.10 


max. for Z size + Characteristics at High and Low Temperature: Polarity Bar(+) Size P Polatity Bar(+) Size Z 
“55°C Capacitance Change +12% of Initial Measured Value at +20°C [ 1 
4125°C Leakage Current $12.5 Times of Initial Specified Value [ I | 
Capacitance Change +15% of Initial Measured Value at +20°C os Cap WV Code Gap code 
Moisture Resistance: + Test conditions — Relative humidity: 90-95% without load + Ambient 
temperature: +40°C + Duration: 500 hours. Post test requirements at +20°C: + Leakage current: < Ini- 
tial specified value + Capacitance change: +10% of initial measured value + tan d: < Initial specified value | + - | H I 4 4 
+» Endurance: Test Conditions sig a 
Conditions 7 5 Pls rlP f [. | 
Item Derating Rating Lk] W1 >| 
Duration 2000 Hours 2000 Hours 
Ambient Temperature +125°C +85°C Size Code L#0.2 W1 + 0.2 H max. P W2 40.1 
Applied Voltage Derated Working Voltage Rated Working Voltage Z 2.0 1.25 1.2 0.5 +0.2 0.9 
Source Impedance 10 19N RP 3.2 1.6 1.2 0.8 +0.3 1.2 
W.V. Cap. Size Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing Panasonic 
(D.C.) (uF) Code Part No. 10 100 500 Part No. 3,000 6,000 Part No. 
2.2 Zz PCS0255CCT-ND f2 63 50 PCS0255CTR-ND 283.00/M 267.00/M ECS-T0GZ225R 
4 2.2 P PCS0255BCT-ND 74 65 51 PCS0255BTR-ND 292.00/M 275.00/M ECS-TOGP225R 
3.3 P PCS0335BCT-ND 74 65 51 PCS0335BTR-ND 292.00/M 275.00/M ECS-TOGP335R 
22 Z P11336CT-ND -80 -70 55 P11336TR-ND 315.00/M 297.00/M ECS-T0GZ226R 
1.5 Z PCS1155CCT-ND 72 63 50 PCS1155CTR-ND 283.00/M 267.00/M ECS-T0JZ155R 
1.5 P PCS1155BCT-ND 74 65 51 PCS1155BTR-ND 292.00/M 275.00/M ECS-TOJP155R 
6.3 2.2 P PCS1225BCT-ND 74 65 51 PCS1225BTR-ND 292.00/M 275.00/M ECS-TOJP225R 
1.0 P PCS2105BCT-ND -90 78 62 PCS2105BTR-ND 352.00/M 332.00/M ECS-T1AP105R 
10 Z P11337CT-ND At 68 54 P11337TR-ND 304.00/M 287.00/M ECS-T0JZ106R 
1.0 Z PCS2105CCT-ND 2 63 50 PCS2105CTR-ND 283.00/M 267.00/M ECS-T1AZ105R 
1.5 Pp PCS2155BCT-ND 74 65 51 = = = ECS-T1AP155R 
10 2.2 Z P11338CT-ND 71 62 49 P11338TR-ND 277.00/M 261.00/M ECS-T1AZ225R 
3.3 Z P11339CT-ND 73 64 50 P11339TR-ND 285.00/M 269.00/M ECS-T1AZ335R 
47 Z P11340CT-ND 15 -66 52 P11340TR-ND 296.00/M 279.00/M ECS-T1AZ475R 
0.68 P PCS3684BCT-ND 74 65 51 PCS3684BTR-ND 292.00/M 275.00/M ECS-T1CP684R 
16 0.68 Z PCS3684CCT-ND 72 63 50 PCS3684CTR-ND 283.00/M 267.00/M ECS-T1CZ684R 
1.0 P PCS3105BCT-ND 84 74 58 PCS3105BTR-ND 331.00/M 313.00/M ECS-T1CP105R 
1.0 Zz P11341CT-ND 68 59 47 P11341TR-ND 266.00/M 251.00/M ECS-T1CZ105R. 
0.10 P PCS4104BCT-ND 74 65 51 PCS4104BTR-ND 292.00/M 275.00/M ECS-T1DP104R 
0.15 P PCS4154BCT-ND 74 65 51 PCS4154BTR-ND 292.00/M 275.00/M ECS-T1DP154R 
20 0.22 P PCS4224BCT-ND 74 65 51 PCS4224BTR-ND 292.00/M 275.00/M ECS-T1DP224R 
0.33 P PCS4334BCT-ND 74 65 51 PCS4334BTR-ND 292.00/M 275.00/M ECS-T1DP334R 
0.47 P PCS4474BCT-ND 74 65 51 = — _ ECS-T1DP474R 
0.68 P PCS4684BCT-ND 74 65 51 PCS4684BTR-ND 292.00/M 275.00/M ECS-T1DP684R 
. 
TEL Series Cap. (uF) 


voltage at 20°C. (Whichever is the greater) » Resistance to Soldering Heat: The capacitor shall withstand 


dipping into solder for 5+1 seconds at +260+5°C : V.(v) ~ + P 
Polarity Bar l<—— | 


Features: - Low ESR CO (+) (-) 
Specifications: + Category Temperature Range: -55 to + 125°C + Capacitance Tolerance: + 20% | 
(120Hz/+20°C) + DC Leakage Current: 1<0.01CV or 0.5(u/A) after 2 minutes application of rated working ian 

4 Ww P 


Moisture Resistance: After 500 hours exposure at +40°C and 90 to 95% R.H. without load, the capacitor (+ side) 
shall meet the following limits. (for 6.3W.V. abbreviated to 6V) 
Capacitance Change + 10% of the Initial Measured Value my 
DF. < Initial Specified Value i | 7 | H 
DC Leakage Current < Initial Specified Value “ Pus I 
Endurance: After 2000 hours application of rated DC working voltage at + 85°C or derated voltage at Wi 
+125°C, the capacitor shall meet the following limits. 
Capacitance Change + 10% of the Initial Measured Value EIA Code Size Code L+0.2 W1+0.2 W2+0.1 H+0.2 P+0.3 
D.F. < Initial Specified Value 6032 Cc 6.0 3.2 2.2 25 1.3 
DC Leakage Current < 125% of Initial Specified Value 7343 D 7.3 43 2.4 28 1.3 
Ripple Cur. 
DIES ESR (100kHz) Cut Tape Tape & Reel 
W.V. Cap. Size (120Hz) L.c. (100kHz) (+20°C) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(D.C.) (uF) Code (+20° C) (WA) (ohms) (mA) Part No. 10 100 500 Part No. 750 1,500 Part No. 
100 Cc 0.08 6.3 0.3 606 P11284CT-ND 2.17 1.90 1.50 P11284TR-ND 681.75 881.00/M EEJ-LOJC107R 
6.3 150 D 0.08 9.5 0.1 1225 P11285CT-ND 2.97 2.60 2.05 P11285TR-ND 934.50  1208.00/M EEJ-LOJD157R 
220 D 0.12 13.9 0.1 1225 P11286CT-ND 3.13 2.74 2.16 P11286TR-ND 984.75 — 1273.00/M EEJ-LOJD227R 
47 Cc 0.06 47 0.4 524 P11287CT-ND 2.01 1.76 1.39 P11287TR-ND 631.50 816.00/M EEJ-L1AC476R 
10 100 D 0.08 10 0.1 1225 P11288CT-ND 2.97 2.60 2.05 P11288TR-ND 934.50  1208.00/M EEJ-L1AD107R 
150 D 0.10 15 0.1 1225 P11289CT-ND 3.13 2.74 2.16 P11289TR-ND 984.75 — 1273.00/M EEJ-L1AD157R 
16 33 Cc 0.06 5.3 0.4 524 P11290CT-ND 2.01 1.76 1.39 P11290TR-ND 631.50 816.00/M EEJ-L1CC336R 
47 D 0.06 7.6 0.15 1000 P11291CT-ND 2.97 2.60 2.05 P11291TR-ND 934.50 1208.00/M EEJ-L1CD476R 
10 Cc 0.06 2 0.45 494 P11292CT-ND 2.01 1.76 1.39 P11292TR-ND 631.50 816.00/M EEJ-L1DC106R 
20 15 D 0.06 3 0.45 494 P11293CT-ND 2.17 1.90 1.50 P11293TR-ND 681.75 881.00/M EEJ-L1DC156R 
33 D 0.06 6.6 0.2 866 P11294CT-ND 2.97 2.60 2.05 P11294TR-ND 934.50 1208.00/M EEJ-L1DD336R 
10 Cc 0.06 2.5 0.45 494 P11295CT-ND 2.17 1.90 1.50 P11295TR-ND 681.75 881.00/M EEJ-L1EC106R 
25 15 D 0.06 3.8 0.25 775 P11296CT-ND 2.97 2.60 2.05 P11296TR-ND 934.50  1208.00/M EEJ-L1ED156R 
22 D 0.06 5.5 0.2 866 P11297CT-ND 3.13 2.74 2.16 P11297TR-ND 984.75 1273.00/M EEJ-L1ED226R 
33 D 0.08 8.3 0.2 866 P11298CT-ND 3.30 2.88 2.27 P11298TR-ND 1035.75 1338.00/M EEJ-L1ED336R 
6.8 Cc 0.06 2.4 0.6 428 P11299CT-ND 2.17 1.90 1.50 P11299TR-ND 681.75 881.00/M EEJ-L1VC685R 
35 10 D 0.06 3.5 0.3 707 P11300CT-ND 2.97 2.60 2.05 P11300TR-ND 934.50  1208.00/M EEJ-L1VD106R 
15 D 0.06 5.3 0.3 707 P11301CT-ND 3.13 2.74 2.16 P11301TR-ND 984.75 1273.00/M EEJ-L1VD156R 
22 D 0.08 i 0.3 866 P11302CT-ND 3.30 2.88 2.27 P11302TR-ND 1035.75 1338.00/M EEJ-L1VD226R 
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Panasonic. TEH Series 
Resin Molded Chip Tantalum Electrolytic Capacitors 


Specifications 

Operating temperature range: —55 to + 125°C 

Rated working voltage range: 6.3, 10, 16, 25 and 35V DC 

Rated capacitance range: .068 ~ 68uF 

Capacitance tolerance: +20% at 120Hz, +20°C 

DC leakage current: | = 0.01CV or 0.5,,A max. whichever is greater. 
DC leakage current shall be measured after 2 minutes application or 
rated working voltage at +20°C. 

tan d: less than 3.3y,F — 0.04 max.; 4.7 ~ 68F — 0.06 max. 
Stability at low and high temperature: 


—55°C +125°C 
Cap. change +12% max. +15% max. 
DC leakage 0.1CV or 5A whichever 
current is greater. 
+ Surge voltage test: 
Rated VDC 6.3 10 16 25 35 
Surge VDC 8 13 20 30 44 


Capacitor shall withstand the surge test voltage applied through a 1000 
ohm resistor at the rate of 1/2 minute “ON,” 5-1/2 minutes 
“OFF,” for 1000 successive test cycles at +85°C. After the test, 
capacitor shall meet the following limits. 


Within +5% of the 
Cap. change initial measured value. 
DC leakage Less than 
current initial specified value. 
tans Less than initial specified value. 
+ Humidity test: 


Capacitor shall be tested for 500 hours at —40°C and 90-95% 
R.H. without load. After the test, capacitor shall meet the follow- 
ing limits. 


+ Reverse voltage. 
Reverse voltage shall be less than 5% of the rated working 
voltage or 1 volt, whichever is smaller. 


Rated working voltage Reverse voltage 
6.3V —0.32 max. 
10 V —0.50 max. 
16 V —0.80 max. 
25 V —1.00 max. 
35 = =V —1.00 max. 


Test condition 
Temperature: 85 +2°C 
Charging voltage: DC voltage as shown above. 
Test time: 500 +12 hours through the resistance or more than 3 times of 
charging voltage. 
(Example: 1V — more than 3Q) 
After this test, capacitor shall meet the value after load life test. 
+ Cleaning Solvents: 
The organic solvents such as Freon, 1,1,1-Trichlorethane are 
acceptable for 5 minutes cleaning. However, Acid and Alkaline 
solvents shall not be used. 
+ Solder heat resistance: 
The capacitor shall withstand dipping into solder bath for 5 +1 
sec at 260 +5°C. 
+ Solderability: 
Lead tabs shall be uniformly covered with solder uniformity on 
the following conditions. 
Solder bath temp .. 
Solder dipping time 
+ Maximum pressure: 
When the capacitor is taken and mounted by the mounting 
machine, pressure given to the capacitor shall not exceed 500g at 1.5mm 
(0.059 inch) diameter of the tip. 


PANASONIC TE CROSS REFERENCES 
Sprague: 293D; Kemet: T491; Mepco: 49MC; NEC: SV; Nichicon: F93; 
Hitachi: TMC; Matsuo: 267. 


230 + 5°C 
+0.5 sec. after dipping flux. 


Positive terminal 


(Nickel & 


Molded resin 


Marking Connected with 
Conductive cement 
Negative terminal 
{Nickel & Solder) 


‘Capacitor element 


Solder) 


LPs Le I 
L W1—y 

; r 1 ; 

We C) We 

|_| J_4 
Dimensions (mm) 
BA! Size 
Size| Code | / 20-2 |W, #0.2) Wy #0.1 | Hy #0.2 | Hp Typ.| P#0.3 
A x 3.2 1.6 1.2 1.6 1.0 0.8 
B xX 3.5 2.8 2.2 1.9 1.2 0.8 
ej ej 6.0 3.2 22 2.5 1.5 1.3 
D D 7.3 4.3 2.4 2.8 1.6 1.3 


Within +10% of the 
Cap. change initial measured value. 
DC leakage Less than 
current initial specified value. 
tans Less than initial specified value. F 
+ Load life test: B 
After 2000 hours application of DC rated working voltage at Ly 
+85°C, or derated voltage at +125°C, the capacitor shall meet 
the following limits. Dimensions (mm) 
W.V. Derated voltage Size 
6.3 Code | W #0.3) A#0.2 | B+0.2 | P#0.1 | T, #0.2 | F 20.1 | Tp | bD 20.1 
10... Dis aa 
16. Ww = 8.0 ee 3.5 -_ ee 3.5/0.2) 1.1 
25. x i 3.3 3.8 4.0 2.1 iz i 
35. Dithenstons (fitn) B 20} $f} be | 80 | 30 1 55 Jos! 16 
ae Within 410% of the oA#2 | bBMin. | C#0.5| D40.8 | E405 | WH1.5 | t40.5 
ap. change initial measured value. 12mm i i 
DC leakage Less than 125% of the tape 178 50 13.0 21.0 2.0 14.0 2.0 5 Packie Suenhy 
current initial specified value. amm | 473 50 13.0 210 20 10.0 20 Size Y, X 2,000 pieces/reel 
tans Less than initial specified value. tape 3 ° : . Size C, D 750 pieces/reel 
W.V. Cap. EIA Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing Panasonic 
(D.C.) (HF) Size Code Part No. 10 100 Part No. 750 1,500 2,000 4,000 6,000 Part No. 
3.3 A ¥ PCT1335CT-ND 4.70 41.04 PCT1335TR-ND _ = 185.00/M 178.00/M 175.00/M ECS-H0JY335R 
6.8 B x PCT1685CT-ND 6.31 55.10 PCT1685TR-ND = = 249.00/M 238.00/M 235.00/M ECS-H0JX685R 
63 15 Cc Cc PCT1156CT-ND 11.09 96.90 PCT1156TR-ND 348.75 451.00/M _— = 413.00/M ECS-H0JC156R 
. 22 Cc Cc PCT1226CT-ND 11.66 101.84 PCT1226TR-ND 366.75 474.00/M _ = 434.00/M ECS-H0JC226R 
47 D D PCT1476CT-ND 15.36 134.14 PCT1476TR-ND 483.00 625.00/M _ _— 572.00/M ECS-H0JD476R 
68 D D PCT1686CT-ND 17.01 148.58 PCT1686TR-ND 535.50 692.00/M _ _ 633.00/M ECS-HOJD686R 
2:2 A ¥ PCT2225CT-ND 4.70 41.04 PCT2225TR-ND = = 185.00/M 178.00/M 175.00/M ECS-H1AY225R 
47 B x PCT2475CT-ND 6.31 55.10 PCT2475TR-ND = = 249.00/M 238.00/M 235.00/M ECS-H1AX475R 
10 10 Cc Cc PCT2106CT-ND 11.09 96.90 PCT2106TR-ND 348.75 451.00/M = = 413.00/M ECS-H1AC106R 
15 Cc Cc PCT2156CT-ND 11.66 101.84 PCT2156TR-ND 366.75 474.00/M _— — 434.00/M ECS-H1AC156R 
33 D D PCT2336CT-ND 15.36 134.14 PCT2336TR-ND 483.00 625.00/M _ — 572.00/M ECS-H1AD336R 
47 D D PCT2476CT-ND 16.79 146.68 PCT2476TR-ND 528.75 683.00/M = = 625.00/M ECS-H1AD476R 
0.68 A ¥ PCT3684CT-ND 4.70 41.04 PCT3684TR-ND = = 185.00/M 178.00/M 175.00/M ECS-H1CY684R 
1.0 A ¥ PCT3105CT-ND 4.70 41.04 PCT3105TR-ND = = 185.00/M 178.00/M 175.00/M ECS-H1CY105R 
1.5 A Y PCT3155CT-ND 4.70 41.04 PCT3155TR-ND _ _ 185.00/M 178.00/M 175.00/M ECS-H1CY155R 
2.2 B x PCT3225CT-ND 6.31 55.10 PCT3225TR-ND _ = 249.00/M 238.00/M 235.00/M ECS-H1CX225R 
3.3 B Xx PCT3335CT-ND 6.39 55.86 PCT3335TR-ND _ = 252.00/M 242.00/M 238.00/M ECS-H1CX335R 
16 47 c c PCT3475CT-ND 11.35 99.18 PCT3475TR-ND 357.00 462.00/M = = 423.00/M | ECS-H1CC475R 
6.8 c c PCT3685CT-ND 11.09 96.90 PCT3685TR-ND 348.75 451.00/M - - 413.00/M | ECS-HiCC685R 
10 Cc Cc PCT3106CT-ND 11.66 101.84 PCT3106TR-ND 366.75 474.00/M _ — 434.00/M ECS-H1CC106R 
22 D D PCT3226CT-ND 15.36 134.14 PCT3226TR-ND 483.00 625.00/M _ — 572.00/M ECS-H1CD226R 
33 D D PCT3336CT-ND 16.79 146.68 PCT3336TR-ND 528.75 683.00/M = = 625.00/M ECS-H1CD336R 
0.68 A x PCT4684CT-ND 4.70 41.04 PCT4684TR-ND = = 185.00/M 178.00/M 175.00/M ECS-H1DY684R 
2:2 B x PCT4225CT-ND 6.31 55.10 PCT4225TR-ND = = 249.00/M 238.00/M 235.00/M ECS-H1DX225R 
20 47 Cc Cc PCT4475CT-ND 11.09 96.90 PCT4475TR-ND 348.75 451.00/M = — 413.00/M ECS-H1DC475R 
6.8 Cc Cc PCT4685CT-ND 11.66 101.84 PCT4685TR-ND 366.75 474.00/M _ — 434.00/M ECS-H1DC685R 
15 D D PCT4156CT-ND 15.36 134.14 PCT4156TR-ND 483.00 625.00/M a) = 572.00/M ECS-H1DD156R 
0.47 A ¥ PCT5474CT-ND 4.79 41.80 PCT5474TR-ND = = 189.00/M 181.00/M 178.00/M ECS-H1EY474R 
25 1.5 B x PCT5155CT-ND 6.39 55.86 PCT5155TR-ND = = 252.00/M 242.00/M 238.00/M ECS-H1EX155R 
3.3 Cc Cc PCT5335CT-ND 9.40 82.08 PCT5335TR-ND 295.50 382.00/M _ — 350.00/M ECS-H1EC335R 
10 D D PCT5106CT-ND 15.36 134.14 PCT5106TR-ND 483.00 625.00/M _ — 572.00/M ECS-H1ED106R 
ad. A ¥ PCT6104CT-ND 4.96 43.32 PCT6104TR-ND _ — 196.00/M 187.00/M 185.00/M ECS-H1VY104R 
A5 A Y PCT6154CT-ND 4.96 43.32 PCT6154TR-ND = = 196.00/M 187.00/M 185.00/M ECS-H1VY154R 
.22 A ” PCT6224CT-ND 4.70 41.04 PCT6224TR-ND = = 185.00/M 178.00/M 175.00/M ECS-H1VY224R 
33 A Y PCT6334CT-ND 4.70 41.04 PCT6334TR-ND = = 185.00/M 178.00/M 175.00/M ECS-H1VY334R 
47 B x PCT6474CT-ND 6.79 59.28 PCT6474TR-ND = _ 268.00/M 256.00/M 253.00/M ECS-H1VX474R 
35 0.68 B Xx PCT6684CT-ND 6.79 59.28 PCT6684TR-ND _ — 268.00/M 256.00/M 253.00/M ECS-H1VX684R 
1.0 B x PCT6105CT-ND 6.39 55.86 PCT6105TR-ND = _ 252.00/M 242.00/M 238.00/M ECS-H1VX105R 
1.5 Cc Cc PCT6155CT-ND 11.01 96.14 PCT6155TR-ND 346.50 448.00/M _ = 410.00/M ECS-H1VC155R 
2.2 Cc Cc PCT6225CT-ND 11.22 98.04 PCT6225TR-ND 353.25 456.00/M = sz 418.00/M ECS-H1VC225R 
3.3 D D PCT6335CT-ND 13.53 118.18 PCT6335TR-ND 426.00 550.00/M = = 504.00/M | ECS-H1VD335R 
47 D D PCT6475CT-ND 13.79 120.46 PCT6475TR-ND 434.25 561.00/M - - 513.00/M | ECS-H1VD475R 
6.8 D D PCT6685CT-ND 15.36 134.14 PCT6685TR-ND 483.00 625.00/M _ — 572.00/M ECS-H1VD685R 
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KEMET. Tantalum Dipped / Radial Capacitors 7350 Series 356 Series 
T350 and T356 “UltraDip II” Series 


The KEMET “UltraDip II” Series, miniature dipped solid tantalum The gold color epoxy permits Laser marking with outstanding 
capacitors, provide the designer with the advantage of compactness permanency and legibility. 

plus low leakage and low DF performance characteristics for filtering, 
bypassing, coupling, blocking and RC timing circuits. 


Solid tantalum devices exhibit no degradation failure mode during 


shelf storage. 
The plastic case provides a tough barrier coating and maintains 


precision of lead wire spacing within +0.015 inch. These capacitors exhibit low DCL, ESR and Impedance and have 


excellent temperature stability. The ESR values provided are for 


All case sizes are printed with capacitance, voltage, polarity and reference only. 


vendor identification, these self-insulating cases are resistant to 


shock and vibration. Capacitance Tolerance (%): +10 
ESR Max. ESR Max. 
@100K| D.C.L. | DF% @100K | D.C.L. | DF% 
WV | Cap. |Hz@ | pA@ | @25°C Dim. (mm) Digi-Key Price Each | Kemet WV | Cap. | Hz@ | pA@ | @25°C Dim. (mm) Digi-Key Price Each | Kemet 
(DC) | (uF) |+25°C |} 25°C | 120Hz D H LS | Part No. 110 100 | Part No. (DC) | (uF) | +25°C | 25°C | 120Hz D H LS | Part No. 1. 10 100 | Part No. 
7350 Series 1356 Series 
47 10 0.5 5 45 7.1 | 2.54 | 399-1377-ND .39 .34  .27 | T350A475KOO6AS 47 10 0.5 5 45 8.6 | 5.08 | 399-1302-ND .39 .34  .27| T356A475KO06AS 
68 8 0.5 5 45 7.1 | 2.54 | 399-1378-ND 48 42 .33) T350A685KO06AS 6.8 8 0.5 5 45 8.6 | 5.08 | 399-1303-ND 48 .42 .33]| T356A685KOO6AS 
10 6 0.5 6 45 7.6 | 2.54 | 399-1379-ND .59 .51 .40) T350B106KO06AS 10 6 0.5 6 45 8.9 | 5.08 | 399-1304-ND .59 .51 .40| T356B106KO06AS 
15 5 0.7 6 5.0 8.4 | 2.54 | 399-1380-ND .66 .57 .45) T350C156KO06AS 15 5 0.7 6 5.0 9.6 | 5.08 | 399-1305-ND .66 .57 .45| T356C1S6KOO6AS 
6 22 3.7 14 6 5.0 8.6 | 2.54 | 399-1381-ND .78 68 53 | T350D226KO06AS 6 22 3.7 1.4 6 5.0 9.9 | 5.08 | 399-1306-ND_ .78 .68 .53 | T356D226KO06AS 
33 3 1.6 6 5.5 8.9 | 2.54 | 399-1382-ND .83 .72 .56 |) T350E336KO06AS 33 3 1.6 6 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1307-ND .83 .72  .56| T356E336KO06AS 
47 2 23 6 6.0 9.9 | 2.54 | 399-1383-ND .93 .80 .63| T350F476KO06AS 47 2 23 6 6.0 | 11.2 | 5.08 | 399-1308-ND .93 .80  .63| T356F476KO06AS 
68 1.8 3.3 6 63 | 10.2 | 2.54 | 399-1384-ND 1.10 .95 .75| T350G686KO06AS 68 1.8 3.3 6 6.3 | 11.4 | 5.08 | 399-1309-ND 1.10 .95 .75| T356G686KO06AS 
100 | 1.6 48 8 7.6 | 10.2 | 2.54 | 399-1385-ND 2.60 2.23 1.75 | T350H107KOO6AS 100 | 1.6 48 8 7.6 | 11.9 | 5.08 | 399-1310-ND 260 2.23 1.75 | T356H107KOO6AS 
150 | 0.9 7.2 8 8.4 | 12.7 | 5.08 | 399-1386-ND 3.33 2.86 2.24 | T350J157KOO6AS 150 | 0.9 7.2 8 8.4 | 14.0 | 5.08 | 399-1311-ND 3.33 2.86 2.24 | T356J157KOO6AS 
2.2 13 0.5 5 45 7.1 | 2.54 | 399-1387-ND 48 42 .33) T350A225K010AS 22 13 0.5 5 45 8.6 | 5.08 | 399-1312ND 48 .42 .33| T356A225K010AS 
3.3 10 0.5 5 45 7.1 | 2.54 | 399-1388-ND 48 .42 .33) T350A335KO10AS 3.3 10 0.5 5 45 8.6 | 5.08 | 399-1313-ND 48 .42 .33] T356A335KO10AS 
47 8 0.5 5 45 7.1 | 2.54 | 399-1389-ND 48 .42 .33) T350A475KO10AS 47 8 0.5 5 45 8.6 | 5.08 | 399-1314-ND .48 .42 .33| T356A475K010AS 
6.8 6 0.5 5 45 7.6 | 2.54 | 399-1390-ND .66 .57 .45) T350B685K010AS 6.8 6 0.5 5 45 8.9 | 5.08 | 399-1315-ND .66 .57 .45| T356B685K010AS 
10 5 0.8 6 5.0 8.4 | 2.54 | 399-1391-ND 66 57 .45 | T350C106KO10AS 10 5 0.8 6 5.0 9.6 | 5.08 | 399-1316-ND .66 .57 .45| T356C106KO10AS 
10 15 3.7 1.2 6 5.5 8.9 | 2.54 | 399-1392-ND .78 .68 .53) T350E156K010AS 10 15 3.7 1.2 6 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1317-ND .78 .68  .53| T356E156KO010AS 
22 27 1.8 6 5.5 8.9 | 2.54 | 399-1393-ND .88 .76 .60) T350E226K010AS 22 af 1.8 6 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1318-ND .88 .76 .60) T356E226K010AS 
33 21 26 6 6.0 9.9 | 2.54 | 399-1394-ND 1.03 .89 .70| T350F336K010AS 33 21 26 6 6.0 | 11.2 | 5.08 | 399-1319-ND 1.03 .89  .70| T356F336K010AS 
47 Wt 3.8 6 7.6 | 10.2 | 2.54 | 399-1395-ND 1.81 1.56 1.22 | T350H476K010AS 47 7 3.8 6 7.6 | 11.9 | 5.08 | 399-1320-ND 1.81 1.56 1.22 | T356H476K010AS 
68 1.3 5.4 6 7.6 | 10.2 | 2.54 | 399-1396-ND 2.60 2.23 1.75 | T350H686K010AS 68 1.3 5.4 6 7.6 | 11.9 | 5.08 | 399-1321-ND 260 2.23 1.75 | T356H686K010AS 
100 1 8.0 8 8.4 | 12.7 | 5.08 | 399-1397-ND 3.33 2.86 2.24 | T350J107K010AS 100 1 8.0 8 8.4 | 14.0 | 5.08 | 399-1322-ND 3.33 2.86 2.24 | T356J107KO10AS 
15 10 0.5 5 45 7.1 | 2.54 | 399-1398-ND 48 .42 .33) T350A155KO16AS 15 10 0.5 5 45 8.6 | 5.08 | 399-1323-ND .48 .42 .33] T356A155KO16AS 
2.2 8 0.5 5 45 7.1 | 2.54 | 399-1399-ND 48 42 .33) T350A225K016AS 2.2 8 0.5 5 45 8.6 | 5.08 | 399-1324-ND 48 .42 .33) T356A225K016AS 
3.3 6 0.5 5 45 7.1 | 2.54 | 399-1400-ND 48 .42 .33) T350A335K016AS 3.3 6 0.5 5 45 8.6 | 5.08 | 399-1325-ND 48 .42 .33]| T356A335K016AS 
47 5 0.6 5 45 7.6 | 2.54 | 399-1401-ND .59 .51 .40) T350B475KO16AS 47 5 0.6 5 45 8.9 | 5.08 | 399-1326-ND .59 .51  .40| T356B475K016AS 
68 4 0.9 5 5.0 8.4 | 2.54 | 399-1402-ND 69 .59 .47 | T3500685K016AS 6.8 4 0.9 5 5.0 9.6 | 5.08 | 399-1327-ND .69 .59  .47 | T3560685K016AS 
16 10 3.2 1.3 6 5.5 8.9 | 2.54 |399-1403-ND .71 61 48) T350E106K016AS 10 3.2 1.3 6 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1328-ND .71 .61  .48| T356E106K016AS 
15 25 1.8 6 5.5 8.9 | 2.54 | 399-1404-ND .93 .80 .63) T350E156K016AS 18 15 25 1.8 6 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1329-ND .93 .80 .63| T356E156K016AS 
22 2 26 6 6.0 9.9 | 2.54 | 399-1405-ND .93 .80 .63| T350F226K016AS 22 2 26 6 6.0 | 11.2 | 5.08 | 399-1330-ND .93 .80  .63| T356F226K016AS 
33 1.6 4.0 6 76 | 10.2 | 2.54 | 399-1406-ND 1.81 1.56 1.22 | T350H336K016AS 33 16 4.0 6 7.6 | 11.9 | 5.08 | 399-1331-ND 1.81 1.56 1.22 | T356H336K016AS 
47 1.3 5.6 6 84 | 12.7 | 5.08 | 399-1407-ND 2.77 2.38 1.87 | T350J476K016AS 47 1.3 5.6 6 8.4 | 14.0 | 5.08 | 399-1332-ND 2.77 2.38 1.87 | T356J476K016AS 
68 1 8.2 6 8.9 | 13.5 | 5.08 | 399-1408-ND 3.33 2.86 2.24 | T350K686K016AS 68 1 8.2 6 8.9 | 15.5 | 5.08 | 399-1333-ND 3.33 2.86 2.24 | T356K686K016AS 
100 | 0.8 10.0 8 8.9 | 16.0 | 5.08 | 399-1409-ND 7.14 6.12 4.80 | T350L107KO16AS 100 | 0.8 10.0 8 8.9 | 18.1 | 5.08 | 399-1334-ND 7.14 6.12 4.80 | T356L107KO16AS 
20 10 29 1.6 6 5.5 8.9 | 2.54 | 399-1410-ND .88 .76 .60) T350E106K020AS 20 10 29 1.6 6 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1335-ND .88 .76 .60) T356E106KO20AS 
100 | 0.6 10.0 8 10.2 | 17.0 | 5.08 | 399-1411-ND 8.18 7.02 5.50 | T350M107KO20AS 100 | 0.6 10.0 8 10.2 | 18.8 | 5.08 | 399-1336-ND 8.18 7.02 5.50 | T356M107K020AS 
1.0 10 0.5 3 45 7.1 | 2.54 |399-1442ND 48 42 .33) T350A105KO25AS 1.0 10 0.5 3 45 8.6 | 5.08 | 399-1337-ND .48 .42 .33] T356A105KO25AS 
1.5 8 0.5 5 45 7.1 | 2.54 |399-1443-ND 48 42 .33) T350A155KO25AS 1.5 8 0.5 5 45 8.6 | 5.08 | 399-1338-ND 48 .42 .33| T356A155KO25AS 
22 6 0.5 5 45 7.6 | 2.54 |399-1414ND .59 .51 .40) T350B225K025AS 22 6 0.5 5 45 8.9 | 5.08 | 399-1339-ND .59 .51 .40| T356B225K025AS 
3.3 5 0.7 5 45 7.6 | 2.54 |399-1415-ND .59 .51 .40) T350B335K025AS 3.3 5 0.7 5 45 8.9 | 5.08 | 399-1340-ND .59 .51  .40| T356B335K025AS 
47 4 0.9 5 5.0 8.4 | 2.54 | 399-1416-ND 71.61 48 | T3500475K025AS 47 4 0.9 5 5.0 9.6 | 5.08 | 399-1341-ND .71__.61__—.48 | T356C475K025AS 
25 6.8 31 1.4 5 5.5 8.9 | 2.54 | 399-1417-ND .93 .80 .63) T350E685K025AS 25 6.8 3.1 1.4 5 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1342-ND .93 .80 .63| T356E685K025AS 
10 25 2.0 6 5.5 8.9 | 2.54 | 399-1418-ND .93 .80 .63) T350E106K025AS 10 25 2.0 6 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1343-ND .93 .80 .63) T356E106KO25AS 
15 2 3.0 6 6.3 | 10.2 | 2.54 | 399-1419-ND 2.00 1.71 1.34 | T350G156K025AS 15 2 3.0 6 6.3 | 11.4 | 5.08 | 399-1344-ND 2.00 1.71 1.34 | T356G156K025AS 
22 1.5 44 6 7.6 | 10.2 | 2.54 | 399-1420-ND 2.60 2.23 1.75 | T350H226K025AS 22 1.5 44 6 7.6 | 11.9 | 5.08 | 399-1345-ND 260 2.23 1.75 | T356H226K025AS 
33 1.2 66 6 8.4 | 12.7 | 5.08 | 399-1421-ND 3.33 2.86 2.24 | T350J336K025AS 33 1.2 6.6 6 8.4 | 14.0 | 5.08 | 399-1346-ND 3.33 2.86 2.24 | T356J336K025AS 
47 1 9.4 6 8.9 | 13.5 | 5.08 | 399-1422-ND 5.07 4.35 3.41 | T350K476K025AS 47 1 9.4 6 8.9 | 15.5 | 5.08 | 399-1347-ND 5.07 4.35 3.41 | T356K476K025AS 
10 26 0.5 3 45 7.1 | 2.54 | 399-1423-ND 48 .42 .33) T350A104KO35AS 10 26 0.5 3 45 8.6 | 5.08 | 399-1348-ND 48 .42 .33] T356A104KO35AS 
15 21 0.5 3 45 7.1 | 2.54 | 399-1424ND 48 .42  .33) T350A154K035AS AS 21 0.5 3 45 8.6 | 5.08 | 399-1349-ND 48 .42 .33| T356A154KO35AS 
22 17 0.5 3 45 7.1 | 2.54 | 399-1425-ND 48 42 .33) T350A224K035AS 22 17 0.5 3 45 8.6 | 5.08 | 399-1350-ND 48 .42 .33]| T356A224K035AS 
33 15 0.5 3 45 7.1 | 2.54 | 399-1426-ND 48 42 .33) T350A334K035AS -33 15 0.5 3 45 8.6 | 5.08 | 399-1351-ND 48 .42 .33]| T356A334K035AS 
47 13 0.5 3 45 7.1 | 2.54 | 399-1427-ND 48 42 33 | T350A474KO35AS 47 13 0.5 3 45 8.6 | 5.08 | 399-1352-ND 48 .42 33 | T356A474K035AS 
68 | 10 05 3 45 | 74 | 254 |399-1428-ND 48 42 .33/| T350A684K035AS 68 | 10 0.5 3 45 | 86 | 5.08 | 399-1353-ND .48 .42 .33| T356A684K035AS 
1.0 8 0.5 3 45 7.1 | 2.54 | 399-1429-ND 48 42 .33) T350A105KO35AS 1.0 8 0.5 3 45 8.6 | 5.08 | 399-1354-ND 48 .42 .33] T356A105KO35AS 
35 1.5 6 0.5 5 45 7.6 | 2.54 | 399-1430-ND .54 .47  .37) T350B155KO35AS 35 15 6 0.5 5 45 8.9 | 5.08 | 399-1355-ND 54 .47  .37| T356B155KO35AS 
2.2 6 0.6 5 5.0 8.4 | 2.54 | 399-1431-ND .59 .51 .40 | T350C225K035AS 2.2 5 0.6 5 5.0 9.6 | 5.08 | 399-1356-ND .59 .51 .40| T356C225K035AS 
3.3 4 0.9 5 5.0 8.6 | 2.54 | 399-1432ND_ .74 63 _.50 | T350D335K035AS 3.3 4 0.9 5 5.0 9.9 | 5.08 | 399-1357-ND_ .74 63 __.50 | T356D335K035AS 
47 | 3 1.3 5 55 | 89 | 2.54 |399-1433-ND 78 .68 .53|T350E475KO35AS 47 | 3 13 5 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1358-ND .78 .68 .53| T356E475KO35AS 
68 | 25 | 19 5 6.0 | 99 | 2.54 |399-1434-ND 88 .76 .60|T350F685K035AS 68 | 25 | 19 5 6.0 | 11.2 | 5.08 | 399-1359-ND .88 .76 .60| T356F685KO35AS 
10 2 28 6 63 | 10.2 | 2.54 | 399-1435-ND 1.50 1.29 1.01 | T350G106K035AS 10 2 28 6 6.3 | 11.4 | 5.08 | 399-1360-ND 1.50 1.29 1.01 | T356GI06KO35AS 
15 1.6 42 6 8.4 | 12.7 | 5.08 | 399-1436-ND 3.14 269 2.11 | T350J156K035AS 15 1.6 4.2 6 8.4 | 14.0 | 5.08 | 399-1361-ND 3.14 2.69 2.11 | T356J156K035AS 
22 1.3 6.2 6 8.9 | 13.5 | 5.08 | 399-1437-ND 3.14 269 2.11 | T350K226K035AS 22 1.3 6.2 6 8.9 | 15.5 | 5.08 | 399-1362-ND 3.14 269 2.11 | T356K226K035AS 
47 0.8 10.0 6 10.2 | 17.0 | 5.08 | 399-1438-ND 8.18 7.02 5.50 | T350M476KO35AS 47 0.8 10.0 6 10.2 | 18.8 | 5.08 | 399-1363-ND 8.18 7.02 5.50 | T356M476K035AS 
10 26 0.5 3 45 7.1 | 2.54 | 399-1439-ND .53 .45 .36 ) T350A104KO50AS 10 26 0.5 3 45 8.6 | 5.08 | 399-1364-ND 53 .45 .36| T356A104KOS50AS 
15 21 0.5 3 45 7.1 | 2.54 | 399-1440-ND .53 45 .36) T350A154KO50AS 5 21 0.5 3 45 8.6 | 5.08 | 399-1365-ND 53 .45  .36| T356A154KOSOAS 
22 17 0.5 3 45 7.1 | 2.54 | 399-1441-ND 53 .45  .36 | T350A224KO50AS 22 17 0.5 3 45 8.6 | 5.08 | 399-1366-ND 53 .45 .36| T356A224KO50AS 
33 15 0.5 3 45 7.1 | 2.54 | 399-1442ND 53 .45  .36 | T350A334KO50AS 33 15 0.5 3 45 8.6 | 5.08 | 399-1367-ND .53 .45 .36) T356A334KO50AS 
47 13 0.5 3 45 7.6 | 2.54 | 399-1443-ND 59.51.40 | T350B474KO5S0AS 7 13 0.5 3 45 8.9 | 5.08 | 399-1368-ND 59 .51 40 | T356B474KOS0AS 
68 | 10 05 3 45 | 7.6 | 2.54 |399-1444-ND 59 .51 .40|T350B684KO50AS 8 | 10 | 05 3 45 | 89 | 5.08 |399-1369-ND .59 .51 .40|T356B684KO50AS 
50 | 10 | 8 05 3 45 | 7.6 | 2.54 |399-1445-ND 59 .51 .40|T350B105KO50AS 50 | 10] 8 05 3 45 | 89 | 5.08 | 399-1370-ND .59 .51 .40| T356B105KO50AS 
1.5 5 0.6 5 5.5 8.9 | 2.54 | 399-1446-ND .88 .76 .60) T350E1SSKOSOAS 1.5 5 0.6 5 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1371-ND .88 .76 .60| T356E1S5KO50AS 
22 3.5 0.9 5 5.5 8.9 | 2.54 | 399-1447-ND .93 .80 .63) T350E225KOS0AS 2.2 3.5 0.9 5 5.5 | 10.2 | 5.08 | 399-1372-ND .93 .80 .63| T356E225KO50AS 
3.3 3 1.3 5 6.0 9.9 | 2.54 | 399-1448-ND 1.03.89 .70| T350F335KO50AS 3.3 3 1.3 5 6.0 | 11.2 | 5.08 | 399-1373-ND 1.03  .89 .70 | T856F335KO50AS 
47 | 25 19 5 63 | 10.2| 254 |399-1449-ND 1.29 1.11  .87| T350G475KO50AS 47 | 25 19 5 63 | 11.4 | 5.08 | 399-1374-ND 1.29 1.11 .87| T356G475KO50AS 
68 | 2 27 5 8.4 | 12.7 | 5.08 |399-1450-ND 3.02 2.60 2.04 | T350J685KO50AS 68 | 2 27 5 8.4 | 14.0 | 5.08 | 399-1375-ND 3.02 2.60 2.04) T356J685KO50AS 
40 | 16 | 40 6 8.9 | 13.5 | 5.08 |399-1451-ND 5.32 4.56 3.58 | T350K106KO50AS i0 | 16 | 40 6 8.9 | 15.5 | 5.08 | 399-1376-ND 5.32 4.56 3.58| T356K106KO50AS 
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KEMET. Molded Axial Tantalum Capacitors 


T322 Series 
The KEMET T322 Series offers a complete line of extended range commercial computers, data processing, communications, and 
molded solid tantalum capacitors. These capacitors offer an other electronic equipment. The low ESR/impedance at high 
extremely high capacitance-to-volume ratio while still maintaining frequencies offered by this capacitor is especially suitable for 
excellent performance characteristics. decoupling required by high speed computers. The ESR values 


Applications: Decoupling, blocking, bypassing and filtering in provided are for reference only. Capacitance Tolerance (%): +10 


ESR @ Max. DF 
WV Cap. 100K Hz D.C. Leakage %@25°C Dimensions (mm Digi-Key Price Each Kemet 
(DC) (uF) @ +25°C yA@25°C 120Hz D L WwW Part No. 1 10 100 Part No. 
3.3 13 0.5 4 2.4 6.6 51 399-1452-ND 65 56 44 T322A335K006AS 
47 10 0.5 4 2.4 6.6 51 399-1453-ND 65 56 44 T322A475KO06AS 
6.8 8 0.5 6 2.8 7.4 51 399-1454-ND 71 61 48 T322B685KO06AS 
10 6 0.5 6 2.8 7.4 51 399-1455-ND PA 61 48 T322B106KO06AS 
15 5 0.7 6 2.8 7.4 51 399-1456-ND 71 61 48 T322B156KO06AS 
22 3.7 141 6 46 8.8 51 399-1457-ND 1.36 1.17 92 T322C226KO06AS 
6 33 3.0 1.5 6 4.6 8.8 51 399-1458-ND 1.36 1.17 92 T322C336KO06AS 
47 2.0 2.3 6 46 10.7 51 399-1459-ND 1.52 1.31 1.02 T322D476KO06AS 
68 1.8 3.3 6 4.6 10.7 51 399-1460-ND 1.64 1.41 1.11 T322D686KO06AS 
100 1.6 48 8 7A 13.5 64 399-1461-ND 4.14 3.55 2.78 T322E107KO06AS 
150 0.9 5.0 8 7A 13.5 64 399-1462-ND 4.14 3.55 2.78 T322E157KO06AS 
220 0.9 10.0 8 7A 13.5 64 399-1463-ND 5.51 4.73 3.70 T322E227K006AS 
330 0.7 10.0 8 7.6 18.0 64 399-1464-ND 10.96 9.40 7.37 T322F337KO06AS 
2.2 13 0.5 4 2.4 6.6 51 399-1465-ND 65 56 44 T322A225K010AS 
3.3 10 0.5 4 2.4 6.6 51 399-1466-ND 65 56 44 T322A335K010AS 
47 8 0.5 4 28 7.4 51 399-1467-ND 71 61 48 T322B475K010AS 
6.8 6 0.5 6 2.8 7.4 51 399-1468-ND 71 61 48 T322B685K010AS 
10 5 0.8 6 2.8 7.4 51 399-1469-ND 71 61 48 T322B106K010AS 
15 3.7 1.2 6 4.6 8.8 51 399-1470-ND 1.36 1.17 92 T322C156K010AS 
10 22 27 1.5 6 4.6 8.8 51 399-1471-ND 1.36 1.17 92 T322C226K010AS 
33 21 26 6 4.6 10.7 51 399-1472-ND 1.52 1.31 1.02 T322D336K010AS 
47 nrg 3.8 6 4.6 10.7 51 399-1473-ND 1.64 1.41 1.11 T322D476K010AS 
68 1.3 5.0 6 iA 13.5 64 399-1474-ND 4.14 3.55 2.78 T322E686K010AS 
100 1.0 8.0 8 ea 13.5 64 399-1475-ND 4.14 3.55 2.78 T322E107K010AS 
150 0.8 10.0 8 7.1 13.5 64 399-1476-ND 5.51 4.73 3.70 T322E157K010AS 
220 0.6 10.0 8 7.6 18.0 64 399-1477-ND 10.96 9.40 7.37 T322F227K010AS 
1.5 10 0.5 4 2.4 6.6 51 399-1478-ND 65 56 44 T322A155K015AS 
2.2 8 0.5 4 2.4 6.6 51 399-1479-ND 65 56 44 T322A225K015AS 
3.3 6 0.5 4 2.8 7.4 51 399-1480-ND 71 61 48 T322B335K015AS 
47 5 0.6 4 28 7.4 51 399-1481-ND -80 69 54 T322B475K015AS 
6.8 4 0.8 6 2.8 7.4 51 399-1482-ND -80 69 54 T322B685K015AS 
10 3.2 1.2 6 4.6 8.8 51 399-1483-ND 1.36 1.17 92 T322C106K015AS 
15 15 2.5 1.5 6 4.6 8.8 5A 399-1484-ND 1.36 1.17 92 T322C156K015AS 
22 2.0 2.6 6 46 10.7 51 399-1485-ND 1.52 1.31 1.02 T322D226K015AS 
33 1.6 4.0 6 46 10.7 51 399-1486-ND 1.64 1.41 1.11 T322D336K015AS 
47 1.3 5.0 6 7A 13.5 64 399-1487-ND 4.14 3.55 2.78 T322E476K015AS 
56 1.3 6.7 6 7A 13.5 64 399-1488-ND 4.14 3.55 2.78 T322E566K015AS 
68 1.0 8.2 6 ell 13.5 64 399-1489-ND 4.14 3.55 2.78 T322E686K015AS 
100 0.8 10.0 8 7.1 13.5 64 399-1490-ND 5.51 4.73 3.70 T322E107K015AS 
150 0.6 10.0 8 7.6 18.0 64 399-1491-ND 10.96 9.40 7.37 T322F157K015AS 
1.0 10 0.5 4 2.4 6.6 51 399-1492-ND 65 56 44 T322A105K020AS 
1.5 9 0.5 4 2.4 6.6 51 399-1493-ND 65 56 44 T322A155K020AS 
2.2 7 0.5 4 28 7.4 51 399-1494-ND 71 61 48 T322B225K020AS 
3.3 5.5 0.5 4 28 7.4 51 399-1495-ND afl 61 48 T322B335K020AS 
47 4.5 0.8 4 28 7.4 51 399-1496-ND 80 69 54 T322B475K020AS 
20 10 2.9 1.6 6 4.6 8.8 51 399-1497-ND 1.36 1.17 92 T322C106KO20AS 
15 2.3 2.4 6 46 10.7 51 399-1498-ND 1.52 1.31 1.02 T322D156K020AS 
22 1.8 3.5 6 4.6 10.7 5A 399-1499-ND 1.64 1.41 1.11 T322D226K020AS 
33 1.4 5.0 6 7A 13.5 64 399-1500-ND 4.14 3.55 2.78 T322E336K020AS 
47 1.2 7.5 6 7A 13.5 64 399-1501-ND 4.14 3.55 2.78 T322E476K020AS 
68 0.9 10.0 6 7.1 13.5 64 399-1502-ND 5.51 4.73 3.70 T322E686K020AS 
100 0.6 10.0 8 7.6 18.0 64 399-1503-ND 10.96 9.40 7.37 T322F107K020AS 
7 16 0.5 3 2.4 6.6 51 399-1504-ND 65 56 44 T322A474K025AS 
68 12 0.5 3 2.4 6.6 51 399-1505-ND 65 56 44 T322A684K025AS 
1.0 10 0.5 3 2.4 6.6 51 399-1506-ND 65 56 44 T322A105K025AS 
1.5 8 0.5 3 2.8 7.4 51 399-1507-ND -80 69 54 T322B155K025AS 
2.2 6 0.5 3 2.8 7.4 51 399-1508-ND -80 69 54 T322B225K025AS 
3.3 5 0.7 3 2.8 7.4 51 399-1509-ND -80 69 54 T322B335K025AS 
25 4.7 4 0.9 4 4.6 8.8 51 399-1510-ND 1.36 1.17 92 T322C475K025AS 
6.8 3.1 1.4 4 4.6 8.8 51 399-1511-ND 1.36 1.17 92 T322C685K025AS 
15 2 3.0 4 4.6 10.7 51 399-1512-ND 1.64 1.41 1.11 T322D156K025AS 
22 1.5 44 6 7A 13.5 64 399-1513-ND 4.14 3.55 2.78 T322E226K025AS 
33 1.2 6.6 6 7A 13.5 64 399-1514-ND 4.14 3.55 2.78 T322E336K025AS 
47 1.0 9.4 6 7A 13.5 64 399-1515-ND 5.51 4.73 3.70 T322E476K025AS 
68 0.8 10.0 6 7.6 18.0 64 399-1516-ND 10.96 9.40 7.37 T322F686K025AS 
10 26 0.5 3 2.4 6.6 51 399-1517-ND 65 56 44 T322A104K035AS 
15 ai 0.5 3 2.4 6.6 51 399-1518-ND 65 56 44 T322A154K035AS 
22 17 0.5 3 2.4 6.6 51 399-1519-ND 65 56 44 T322A224K035AS 
33 15 0.5 3 2.4 6.6 51 399-1520-ND 65 56 44 T322A334K035AS 
A7 13 0.5 3 2.4 6.6 51 399-1521-ND 65 56 44 T322A474K035AS 
68 10 0.5 3 2.8 7.4 51 399-1522-ND 71 61 48 T322B684K035AS 
1.0 8 0.5 3 28 7.4 51 399-1523-ND 771 61 48 T322B105K035AS 
1.5 6 0.5 3 2.8 7.4 51 399-1524-ND 80 69 54 T322B155K035AS 
35 2.2 5 0.6 3 4.6 8.8 51 399-1525-ND 1.36 1.17 92 T322C225K035AS 
3.3 4 0.9 4 4.6 8.8 51 399-1526-ND 1.36 1.17 92 T322C335K035AS 
47 3 1.3 4 4.6 8.8 51 399-1527-ND 1.36 1.17 92 T322C475K035AS 
6.8 2.5 1.9 4 4.6 10.7 51 399-1528-ND 1.52 1.31 1.02 T322D685K035AS 
10 2 2.8 4 46 10.7 51 399-1529-ND 1.64 1.41 1.11 T322D106K035AS 
15 1.6 4.2 6 7A 13.5 64 399-1530-ND 4.14 3.55 2.78 T322E156K035AS 
22 1.3 6.2 6 7A 13.5 64 399-1531-ND 4.14 3.55 2.78 T322E226K035AS 
33 1 9.2 6 well 13.5 64 399-1532-ND 5.51 4.73 3.70 T322E336K035AS 
47 0.8 10.0 6 7.6 18.0 64 399-1533-ND 10.96 9.40 7.37 T322F476K035AS 
10 26 0.5 3 2.4 6.6 51 399-1534-ND 74 63 50 T322A104KO50AS 
15 21 0.5 3 2.4 6.6 51 399-1535-ND 74 63 50 T322A154KO50AS 
22 17 0.5 3 2.4 6.6 51 399-1536-ND 74 63 50 T322A224K050AS 
33 15 0.5 3 2.8 7.4 51 399-1537-ND 87 75 59 T322B334K050AS 
A7 13 0.5 3 2.8 7.4 51 399-1538-ND 87 75 59 T322B474K0S50AS 
68 10 0.5 3 2.8 7.4 51 399-1539-ND 87 75 59 T322B684K0S0AS 
1.0 8 0.5 3 2.8 7.4 51 399-1540-ND 96 83 65 T322B105KOSOAS 
50 1.5 5 0.6 4 46 8.8 51 399-1541-ND 1.54 1.33 1.04 T322C155KO50AS 
2.2 3.5 0.9 4 4.6 8.8 51 399-1542-ND 1.54 1.33 1.04 T322C225K050AS 
3.3 3 1.3 4 4.6 10.7 51 399-1543-ND 2.06 1.77 1.39 T322D335KO50AS 
47 2.5 1.9 4 4.6 10.7 51 399-1544-ND 2.06 1.77 1.39 T322D475KO50AS 
6.8 2 2.7 4 7.1 13.5 64 399-1545-ND 4.54 3.90 3.06 T322E685K050AS 
10 1.6 4.0 6 7A 13.5 64 399-1546-ND 4.54 3.90 3.06 T322E106KOSOAS 
15 1.2 6.0 6 7.6 18.0 64 399-1547-ND 13.62 11.68 9.15 T322F156KO50AS 
22 1 8.8 6 7.6 18.0 64 399-1548-ND 13.62 11.68 9.15 T322F226K050AS 
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KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors 


KEMET'’s family of solid tantalum chip capacitors are designed and manufactured with the requirements of 
surface mount technology in mind. These devices extend the advantages of solid tantalum technology to 
today's surface mount circuit applications. 

Operating Temperature Range: -55°C to +125°C 


T491 Series — Industrial 

The leading choice in surface mount designs. This product meets or exceeds the requirements of EIA 
standard 535BAAC. The physical outline and dimensions of this series conform to this global standard. 

This product was designed specifically for highly automated surface mount processes and equipment. 


T494 Series — Low ESR, Industrial Grade 

The T494 is a low ESR series that is available in all the same case sizes and CV ratings as the T491 Series. 
The T494 offers low ESR performance with the economy of an industrial grade device. This series is targeted 
for output filtering. 

T495 Series — Low ESR, Surge Robust 


Designed primarily for output filtering in switch-mode power supplies and DC-to-DC converters, the standard 
CV T495 values are an excellent choice for battery-to-ground input filter applications. 

This series offers several important advantages: Very low ESR, high ripple current capability, excellent 
capacitance stability and improved ability to withstand high inrush currents. 


T496 Series — Fused 


KEMET also offers a “fail-safe” fused solid tantalum chip capacitor. The built-in fuse element provides 


excellent protection from damaging short circuit conditions in applications where high fault currents exist. 
Protection from costly circuit damage due to reversed installation is offered with this device. 


1510 Series — Ultra-Low ESR 

KEMET's T510 Series offers the industry's lowest ESR in the popular EIA 7343-43 case size. The ultra-low 
ESR and high ripple current capability make it an ideal choice for SMPS filtering and power decoupling. 
KEMET has developed an innovative construction platform that incorporates multiple capacitor elements, in 
parallel, inside a single package. 


1520 Series — KO-CAP Polymer Tantalum 

The KO-CAP in a Tantalum capacitor, with Ta anode and Ta2O5 dielectric. A conductive, organic, polymer 
replaces the MnO2 as the cathode plate of the capacitor. This results in very low ESR and improved cap 
retention at high frequency. The KO-CAP also exhibits a benign failure mode, which eliminates the ignition 
failures that can occur in standard MnO2 Tantalum types. 

KO-CAPs may be operated at voltages up to 80% of rated voltage with equivalent or better reliability than 
standard tantalums operated at 50% of rated voltage. 

The T520 series captures the best features of multilayer ceramic caps (low ESR and high frequency cap 
retention), aluminum electrolytics (benign failure mode), and proven solid tantalum technology (volumetric 
efficiency, surface mount capability, and no wearout mechanism). 

The KO-CAP can reduce component counts, eliminate through-hole assembly by replacing leaded aluminum 
capacitors, and offer a more cost effective solution to high-cost high-cap ceramic capacitors. 


Capacitor Markings T491, T494, T495, and T496 Series End View Side View Bottem View 
Cathode (-) 
Negative Silver Adhesive 
Polarity Termination | Washer Polarity 
Mndicator + Stripe (+) rt 
}Picofared code Tantalum H 
Rated{ }KEMET I.D. i 
Voltage 
Big: Z 
Tantalum ro 9 
Year Week inde Coat SS Size | EIA F201 | $203] A 
(1st layer) Carbon sivar paint Positive Code Code L WwW H +(.004) | +(.012) | (Min.) 
(2nd layer) 7 layer) Termination® a | setete | 3280.2 1.6+0.2 1,640.2 1.2 08 | 08 
(.126+.008) | (.063+.008) | (.063+.008) | (.047) | (.031) | (.031) 
‘ ; 3.540.2 2.8+0.2 1.940.2 2.2 0.8 14 
751 ri T52 ri ~ 
ale = ee ; : eabiserles B | 926-21 | ( 438+.008) | (.110#.008) | (.075#.008) | (.087) | (.031) | (.043) 
jegative Silver Adhesive Negative Silver Adhesive co | eogz2— | 6.0203 3.240.3 2.5+0.3 22 13 | 25 
(.236+.012) | (.126+.012) | (.098+.012) | (.087) | (.051) | (.098) 
acer 7.340.3 4.340.3 2.8+0.3 2.4 13 | 38 
(Ta20s)— rs (.2874.012) | (.169+.012) | (.110+.012) | (094) | (.051) | (.150) 
Tantalum Silver Paint E 7260-38 7.340.3 6.0+0.3 3.640.2 41 1.3 3.8 
(Ta,0, ae (3rd layer) (.2874.012) | (.236+.012) | (.142+.008) | (.161) | (.051) | (.150) 
ositive 
Be yi Carbon 7.340.3 4,340.3 2.0 24 is | 38 
Termination Pol Vv 7343-20 
(1st layer) Carbon arate (2nd layer) (3Yfayer) (.287+.012) | (.169+.012) | (0.079) (.094) | (051) | (.150) 
(2nd layer ora Wire x | 7aagag | 7340.3 4,340.3 4.020.3 2.4 13 | 38 
i * Termination Solder Coating 90 Sn/10Pb (.2874.012) | (.1694.012) | (.157+.012) | (.094) | (.051) | (.150) 
Dc DF % ESR Q 
Cap. Leakage @+25°C @+25°C Cut Tape 
wv Cap. Tol. HA@+25°C 120Hz 100KHz Size Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) (%) Max. Max. Max. Code 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
T491 Series — Industrial 
68 +10 27 6.0 0.8 D ]399-1549-1-ND 123° 1.07 +94 _‘| 399-1549-2-ND 500 223.00 | T491D686KO04AS 
4 100 +20 4.0 8.0 1.0 B |399-3000-1-ND NEW! 93 81 .71 | 399-3000-2-ND NEW!| 2,000 | 315.00/M | T491B107M004AS 
100 +20 4.0 8.0 0.8 D  |399-1550-1-ND 1.23 1.07 94 _| 399-1550-2-ND 500 223.00 | T491D107M004AS 
10 +10 0.6 6.0 4.0 A |399-1551-1-ND 35 31 27 | 399-1551-2-ND 2,000 | 119.00/M | T491A106KO06AS 
10 +20 0.6 6.0 4.0 A |399-1552-1-ND 35 31 .27 | 399-1552-2-ND 2,000 | 119.00/M | T491A106MO06AS 
10 +10 0.6 6.0 3.5 B  |399-1553-1-ND 43 37 —-.33._— | 399-1553-2-ND 2,000 | 145.00/M | T491B106KO06AS 
22 +10 1.4 6.0 3.5 B  |399-1554-1-ND 49 43.37 | 399-1554-2-ND 2,000 | 165.00/M | T491B226KO06AS 
é 22 +10 14 6.0 18 C |399-1555-1-ND 68 59 52‘ | 399-1555-2-ND 500 123.00 | T491C226KO06AS 
47 +10 29 6.0 16 C 399-1556-1-ND 75 65 57 ‘| 399-1556-2-ND 500 135.50 | T491C476KO06AS 
68 +20 44 8.0 1.0 B |399-3001-1-ND NEW! 93 81 .71 | 399-3001-2-ND NEW!| 2,000 | 315.00/M | T491Be86M006AS 
68 +10 44 6.0 1.2 C |399-1557-1-ND 92 80 .70_| 399-1557-2-ND 500 166.50 | T491C686KO06AS 
68 +10 44 6.0 0.8 D |399-1558-1-ND 1.23. 1.07 94 _| 399-1558-2-ND 500 223.00 | T491D686KO06AS 
470 +20 28.2 12.0 0.5 D_ |399-3002-1-ND NEW! 4.63 4.03 3.52 | 399-3002-2-ND NEW!| 500 842.00 | T491D477M006AS 
22 +10 0.5 6.0 8.0 A |399-1559-1-ND 33 29.25 ‘| 399-1559-2-ND 2,000 | 111.00/M | T491A225K010AS 
3.3 +10 0.5 6.0 6.0 A |399-1560-1-ND 33 29 25 ‘| 399-1560-2-ND 2,000 | 111.00/M | T491A335KO10AS 
47 +10 0.5 6.0 6.0 A |399-1561-1-ND 33 29 25 ‘| 399-1561-2-ND 2,000 | 111.00/M | T491A475KO10AS 
47 +20 0.5 6.0 6.0 A |399-1562-1-ND 33 29 25 ‘| 399-1562-2-ND 2,000 | 111.00/M | T491A475M010AS 
47 +10 0.5 6.0 3.5 B | 399-1565-1-ND 43 37 .33_| 399-1565-2-ND 2,000 | 145.00/M | T491B475KO10AS 
47 +20 0.5 6.0 3.5 B  |399-1566-1-ND 43 37-33‘ | 399-1566-2-ND 2,000 | 145.00/M | 1491B475M010AS 
6.8 +10 0.7 6.0 3.5 B  |399-1567-1-ND 43 37-33‘ | 399-1567-2-ND 2,000 | 145.00/M | T491B685KO10AS 
10 +10 1.0 6.0 4.0 A |399-1563-1-ND 40 35 31 | 399-1563-2-ND 2,000 | 134.00/M | T491A106KO10AS 
10 +20 1.0 6.0 4.0 A |399-1564-1-ND 40 35 —.31_—| 399-1564-2-ND 2,000 | 134.00/M | T491A106M010AS 
10 +10 1.0 6.0 3.5 B  |399-1568-1-ND 43 37 _.33_| 399-1568-2-ND 2,000 | 145.00/M | T491B106KO10AS 
10 +20 1.0 6.0 3.5 B  |399-1569-1-ND 43 37-33‘ | 399-1569-2-ND 2,000 | 145.00/M | T491B106M010AS 
10 +10 1.0 6.0 18 Cc |399-1571-1-ND 68 59 .52_| 399-1571-2-ND 500 123.00 | T491C106K010AS 
10 15 +10 15 6.0 3.5 B  |399-1570-1-ND 49 43 .37__| 399-1570-2-ND 2,000 | 165.00/M | T491B156KO10AS 
15 +10 1.5 6.0 18 C |399-1572-1-ND 68 59 52‘ | 399-1572-2-ND 500 123.00 | T491C156K010AS 
22 +10 2.2 6.0 18 C |399-1573-1-ND 68 59 52‘ | 399-1573-2-ND 500 123.00 | T491C226K010AS 
33 +10 3.3 6.0 0.8 D |399-1574-1-ND 123° 1.07 ~—.94_‘| 399-1574-2-ND 500 223.00 | T491D336K010AS 
47 +20 47 8.0 1.0 B |399-3003-1-ND NEW! 93 81 .71 | 399-3003-2-ND NEW!| 2,000 | 315.00/M | T491B476M010AS 
47 +10 47 6.0 12 C |399-1575-1-ND 92 80. .70_| 399-1575-2-ND 500 166.50 | T491C476K010AS 
47 +20 47 6.0 12 C |399-1576-1-ND 92 80.70 | 399-1576-2-ND 500 166.50 | T491C476M010AS 
47 +10 47 6.0 0.8 D |399-1577-1-ND 1.23 1.07 94 _| 399-1577-2-ND 500 223.00 | T491D476KO10AS 
47 +20 47 6.0 0.8 D |399-1578-1-ND 123° 1.07 ~—«.94 ‘| 399-1578-2-ND 500 223.00 | T491D476M010AS 
100 +10 10.0 8.0 0.7 D |399-1579-1-ND 153 1.33 1.16 | 399-1579-2-ND 500 277.50 | T491D107KO10AS 
100 +20 10.0 8.0 0.7 D  |399-1580-1-ND 153 1.33 1.16 | 399-1580-2-ND 500 277.50 | T491D107M010AS 
150 +20 15.0 8.0 0.7 D |399-1581-1-ND 1.98 1.72 1.51 | 399-1581-2-ND 500 359.50 | T491D157M010AS 
220 +10 22.0 8.0 0.5 X | 399-1582-1-ND 450 392 3.42 | 399-1582-2-ND 500 819.00 | T491X227K010AS 
t6 1.0 +10 0.5 4.0 10.0 A |399-1583-1-ND 33 29.25 | 399-1583-2-ND 2,000 | 111.00/M | T491A105KO16AS 
1.0 +20 0.5 4.0 10.0 A |399-1584-1-ND 33 29 25 | 399-1584-2-ND 2,000 | 111.00/M | T491A105M016AS 
(Continued) 
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KEMET Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont, 


DC DF % ESRQ 
Cap. Leakage @+25°C @+25°C Cut Tape 
wv Cap. Tol. HA@+25°C 120Hz 100KHz Size | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) (%) Max. Max. Max. Code} Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
1.5 +10 0.5 6.0 8.0 A_ | 399-1585-1-ND 33 29 .25 | 399-1585-2-ND 2,000 111.00/M T491A155K016AS 
2.2 +10 0.5 6.0 6.0 A_ | 399-1586-1-ND 33 29 .25 | 399-1586-2-ND 2,000 111.00/M T491A225K016AS 
3.3 +10 0. 6.0 3.5 B_ | 399-1589-1-ND 43 37 -33 | 399-1589-2-ND 2,000 145.00/M T491B335K016AS 
47 +H10 0.8 6.0 6.0 A_ | 399-1587-1-ND 35 31 .27 | 399-1587-2-ND 2,000 119.00/M T491A475K016AS 
47 +20 0.8 6.0 6.0 A_ | 399-1588-1-ND 35 31 .27 | 399-1588-2-ND 2,000 119.00/M T491A475M016AS 
47 +10 0.8 6.0 3.5 B_ | 399-1590-1-ND 43 .37 .33 | 399-1590-2-ND 2,000 145.00/M T491B475K016AS 
47 +20 0.8 6.0 3.5 B_ | 399-1591-1-ND 43 37 -33 | 399-1591-2-ND 2,000 145.00/M T491B475M016AS 
6.8 +20 | 6.0 1.9 C | 399-1592-1-ND 68 59 .52 | 399-1592-2-ND 500 123.00 T491C685M016AS 
10 +10 1.6 6.0 3.5 B_ | 399-1593-1-ND. 49 43 .37 | 399-1593-2-ND 2,000 165.00/M T491B106K016AS 
10 +20 1.6 6.0 3.5 B_ | 399-1594-1-ND 49 43 .37 | 399-1594-2-ND 2,000 165.00/M T491B106M016AS 
16 10 +10 1.6 6.0 1.8 C | 399-1595-1-ND 68 59 .52 | 399-1595-2-ND 500 123.00 T491C106K016AS 
10 +20 1.6 6.0 1.8 C | 399-1596-1-ND 68 59 -52 | 399-1596-2-ND 500 123.00 T491C106M016AS 
22 +10 3.6 6.0 1.6 C | 399-1597-1-ND 6] 65 .57 | 399-1597-2-ND 500 135.50 T491C226K016AS 
22 +20 3.6 6.0 1.6 C | 399-1598-1-ND 75 65 .57 | 399-1598-2-ND 500 135.50 T491C226M016AS 
22 +10 3.6 6.0 0.8 D_ | 399-1600-1-ND 1.23 1.07 .94 | 399-1600-2-ND 500 223.00 T491D226K016AS 
33 +10 5.3 6.0 1.2 C_ | 399-1599-1-ND 92 80 -70 | 399-1599-2-ND 500 166.50 T491C336K016AS 
33 +10 5.3 6.0 0.8 D_ | 399-1601-1-ND 1.23 1.07 .94 | 399-1601-2-ND 500 223.00 T491D336K016AS 
33 +20 5.3 6.0 0.8 D | 399-1602-1-ND 1.23 1.07 .94 | 399-1602-2-ND 500 223.00 T491D336M016AS 
47 +10 75 6.0 0.8 D_ | 399-1603-1-ND 1.23 1.07 .94 | 399-1603-2-ND 500 223.00 T491D476K016AS 
100 +10 16.0 8.0 0.7 D_ | 399-1604-1-ND 1.98 1.72 1.51 399-1604-2-ND 500 359.50 7T491D107K016AS 
100 +20 16.0 8.0 0.7 D_ | 399-1605-1-ND 1.98 1.72 1.51 399-1605-2-ND 500 359.50 T491D107M016AS 
100 +10 16.0 8.0 0.7 X | 399-1606-1-ND 3.65 3.18 2.78 | 399-1606-2-ND 500 664.50 T491X107K016AS 
100 +20 16.0 8.0 0.7 X | 399-1607-1-ND 3.65 3.18 2.78 | 399-1607-2-ND 500 664.50 T491X107M016AS 
150 +10 24.0 8.0 0.5 X | 399-1608-1-ND 4.50 3.92 3.42 | 399-1608-2-ND 500 819.00 T491X157K016AS 
1.0 +10 0.5 4.0 10.0 A_ | 399-1609-1-ND 33 .29 .25 | 399-1609-2-ND 2,000 111.00/M T491A105K020AS 
1.0 +20 0.5 4.0 10.0 A_ | 399-1610-1-ND 33 29 .25 | 399-1610-2-ND 2,000 111.00/M T491A105M020AS 
2.2 +10 0.5 6.0 3.5 B_ | 399-1611-1-ND 43 37 .33 | 399-1611-2-ND 2,000 145.00/M T491B225K020AS 
47 +10 1.0 6.0 3.5 B_ | 399-1612-1-ND 43 .37 .33 | 399-1612-2-ND 2,000 145.00/M T491B475K020AS 
6.8 +10 1.4 6.0 1.9. C | 399-1613-1-ND 68 59 52 | 399-1613-2-ND 500 123.00 T491C685K020AS 
10 +10 2.0 6.0 1.8 C | 399-1614-1-ND 68 59 52 | 399-1614-2-ND 500 123.00 T491C106K020AS 
20 22 +10 4.4 6.0 1.2 C | 399-1615-1-ND 92 80 -70 | 399-1615-2-ND 500 166.50 T491C226K020AS 
22 +10 4.4 6.0 0.8 D_ | 399-1616-1-ND 1.23 1.07 .94 | 399-1616-2-ND 500 223.00 T491D226K020AS 
22 +10 44 6.0 0.8 D_ | 399-1617-1-ND 1.23 1.07 .94 | 399-1617-2-ND 500 223.00 T491D226M020AS 
33 +10 6.6 6.0 0.8 D_ | 399-1618-1-ND 1.23 1.07 -94 | 399-1618-2-ND 500 223.00 T491D336K020AS 
47 +10 9.4 6.0 0.7 D | 399-1619-1-ND 1.53 1.33 1.16 | 399-1619-2-ND 500 277.50 T491D476K020AS 
68 +10 13.6 8.0 0.7 D_ | 399-1620-1-ND 3.39 2.95 2.58 | 399-1620-2-ND 500 616.00 T491D686K020AS 
68 +10 13.6 6.0 0.7 X | 399-1621-1-ND 3.65 3.18 2.78 | 399-1621-2-ND 500 664.50 T491X686K020AS 
100 +20 20.0 8.0 0.5 X | 399-1622-1-ND 4.50 3.92 3.42 | 399-1622-2-ND 500 819.00 T491X107M020AS 
47 +10 0.5 4.0 14.0 A_ | 399-1623-1-ND 33 29 .25 | 399-1623-2-ND 2,000 111.00/M T491A474K025AS 
1.0 +10 0.5 4.0 8.0 A_ | 399-1624-1-ND 35 31 .27 | 399-1624-2-ND 2,000 119.00/M T491A105K025AS 
1.5 +10 0.5 6.0 5.0 B_ | 399-1625-1-ND 43 37 .33 | 399-1625-2-ND 2,000 145.00/M T491B155K025AS 
2.2 +10 0.6 6.0 4.5 B_ | 399-1626-1-ND 49 43 .37 | 399-1626-2-ND 2,000 165.00/M T491B225K025AS 
2.2 +10 0.6 6.0 3.5 C | 399-1627-1-ND 68 59 .52 | 399-1627-2-ND 500 123.00 T491C225K025AS 
2.2 +20 0.6 6.0 3.5 C | 399-1628-1-ND 68 59 52 | 399-1628-2-ND 500 123.00 T491C225M025AS 
47 +10 1:2! 6.0 2.4 C | 399-1629-1-ND 68 59 .52 | 399-1629-2-ND 500 123.00 T491C475K025AS 
47 +20 1.2 6.0 2.4 C | 399-1630-1-ND 68 59 .52 | 399-1630-2-ND 500 123.00 T491C475M025AS 
6.8 +10 AF 6.0 1.9 C | 399-1631-1-ND 68 59 52 | 399-1631-2-ND 500 123.00 T491C685K025AS 
25 6.8 +20 47 6.0 1.9 C | 399-1632-1-ND 68 59 -52 | 399-1632-2-ND 500 123.00 T491C685M025AS 
10 +10 2.5 6.0 1.5 C_ | 399-1633-1-ND 75 65 -57 | 399-1633-2-ND 500 135.50 T491C106K025AS 
10 +20 2.5 6.0 1.5 C | 399-1634-1-ND 75 65 .57 | 399-1634-2-ND 500 135.50 T491C106M025AS 
10 +10 25 6.0 1.0 D | 399-1635-1-ND 1.23 1.07 -94 | 399-1635-2-ND 500 223.00 T491D106K025AS 
10 +20 2.5 6.0 1.0 D_ | 399-1636-1-ND 1.23 1.07 .94 | 399-1636-2-ND 500 223.00 T491D106M025AS 
15 +10 3.8 6.0 1.0 D_ | 399-1637-1-ND 1.23 1.07 -94 | 399-1637-2-ND 500 223.00 T491D156K025AS 
15 +20 3.8 6.0 1.0 D | 399-1638-1-ND 1.23 1.07 -94 | 399-1638-2-ND 500 223.00 T491D156M025AS 
22 +10 5.5 6.0 0.8 D_ | 399-1639-1-ND 1.23 1.07 .94 | 399-1639-2-ND 500 223.00 T491D226K025AS 
22 +20 5.5 6.0 0.8 D_ | 399-1640-1-ND 1.23 1.07 .94 | 399-1640-2-ND 500 223.00 T491D226M025AS 
33 +10 8.3 6.0 0.7 X | 399-1641-1-ND 3.65 3.18 2.78 | 399-1641-2-ND 500 664.50 T491X336K025AS 
33 +20 8.3 6.0 0.7 X | 399-1642-1-ND 3.65 3.18 2.78 | 399-1642-2-ND 500 664.50 T491X336M025AS 
10 +10 0.5 4.0 10.0 A_ | 399-1643-1-ND 33 .29 .25 | 399-1643-2-ND 2,000 111.00/M T491A104K035AS 
10 +20 0.5 4.0 10.0 A_ | 399-1644-1-ND 33 .29 .25 | 399-1644-2-ND 2,000 111.00/M T491A104M035AS 
33 +10 0.5 4.0 15.0 A_ | 399-1645-1-ND 33 .29 .25 | 399-1645-2-ND 2,000 111.00/M T491A334K035AS 
1.0 +10 0.5 4.0 5.0 B_ | 399-1646-1-ND 43 .37 -33 | 399-1646-2-ND 2,000 145.00/M T491B105K035AS 
1.0 +20 0.5 4.0 5.0 B_ | 399-1647-1-ND 43 .37 -33 | 399-1647-2-ND 2,000 145.00/M T491B105M035AS 
2.2 +10 0.8 6.0 3.5 C | 399-1648-1-ND 68 59 -52 | 399-1648-2-ND 500 123.00 T491C225K035AS 
3.3 +20 1.2 6.0 2.5 C | 399-1649-1-ND 68 59 -52 | 399-1649-2-ND 500 123.00 T491C335M035AS 
35 47 +10 17 6.0 2.5 C | 399-1650-1-ND PY 621 65 .57 | 399-1650-2-ND 500 135.50 T491C475K035AS 
47 +10 nea 6.0 1.5 D_ | 399-1651-1-ND 1.23 1.07 .94 | 399-1651-2-ND 500 223.00 T491D475K035AS 
6.8 +20 2.4 6.0 2.0 C | 399-1652-1-ND 92 .80 70 | 399-1652-2-ND 500 166.50 T491C685M035AS 
6.8 +10 2.4 6.0 1.3 D_ | 399-1653-1-ND 1.23 1.07 .94 | 399-1653-2-ND 500 223.00 T491D685K035AS 
10 +10 3.5 6.0 1.0 D | 399-1654-1-ND 1.23 1.07 .94 | 399-1654-2-ND 500 223.00 T491D106KO35AS 
10 +20 3.5 6.0 1.0 D_ | 399-1655-1-ND 1.23 1.07 .94 | 399-1655-2-ND 500 223.00 T491D106M035AS 
15 +10 5.3 6.0 0.8 D | 399-1656-1-ND 1.53 1.33 1.16 | 399-1656-2-ND 500 277.50 T491D156K035AS 
22 +10 Tat 6.0 0.7 X | 399-1657-1-ND 3.65 3.18 2.78 | 399-1657-2-ND 500 664.50 T491X226K035AS 
22 +20 7.7 6.0 0.7 X | 399-1658-1-ND 3.65 3.18 2.78 | 399-1658-2-ND 500 664.50 T491X226M035AS 
33 +20 0.5 4.0 10.0 B_ | 399-1659-1-ND 85 74 -65 | 399-1659-2-ND 2,000 289.00/M T491B334M050AS 
AT +10 0.5 4.0 8.0 C | 399-1660-1-ND 1.10 96 .84 | 399-1660-2-ND 500 200.00 T491C474K050AS 
50 1.0 +10 0.5 4.0 5.5 C | 399-1661-1-ND 1.10 96 .84 | 399-1661-2-ND 500 200.00 T491C105KO50AS 
2.2 +10 ‘1.1 6.0 2.5 D_ | 399-1662-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-1662-2-ND 500 382.00 T491D225K050AS 
3.3 +20 1 6.0 2.0 D_ | 399-1663-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-1663-2-ND 500 382.00 T491D335M050AS 
47 +10 2.4 6.0 1.5 D_ | 399-1664-1-ND 2.10 1.83 1.60 | 399-1664-2-ND 500 382.00 T491D475KO50AS 
T7494 Series — Low ESR, Industrial Grade 
4 100 +20 4.0 8.0 1.0 B | 399-3004-1-ND NEW! = 1.39 1.21 1.06 | 399-3004-2-ND NEW!| 2,000 473.00/M T494B107M004AS 
68 +20 41 8.0 1.0 B | 399-3005-1-ND NEW! 1.39 1.21 1.06 | 399-3005-2-ND NEW!) 2,000 473.00/M T494B686M006AS 
470 +20 28.2 12.0 0.5 D_ | 399-3006-1-ND NEW! 8.20 7.14 6.24 | 399-3006-2-ND NEW!| 500 1492.50 T494D477MO006AS 
2.2 +10 0.5 6.0 6.0 A_ | 399-1772-1-ND 54 53 46 | 399-1772-2-ND 2,000 204.00/M T494A225K010AS 
47 +10 0.5 6.0 1.5 B | 399-1773-1-ND 74 ite .63 | 399-1773-2-ND 2,000 281.00/M T494B475K010AS 
10 +20 1.0 6.0 0.8 B | 399-1774-1-ND f2 70 61 399-1774-2-ND 2,000 272.00/M T494B106M010AS 
10 33 +10 3.3 6.0 2.00 B | 399-1775-1-ND 1.22 1.18 1.03 | 399-1775-2-ND 2,000 459.00/M T494B336K010AS 
47 +20 47 8.0 1.0 B | 399-3007-1-ND NEW! 1.39 1.21 1.06 | 399-3007-2-ND NEW!) 2,000 473.00/M T494B476M010AS 
47 +10 4.7 6.0 0.30 C | 399-1776-1-ND 1.46 1.42 1.24 | 399-1776-2-ND 500 296.00 T494C476K010AS 
100 +10 10.0 8.0 0.15 D_ | 399-1777-1-ND 2.34 2.27 1.98 | 399-1777-2-ND 500 473.00 T494D107K010AS 
330 +10 33.0 10.0 0.10 X | 399-1778-1-ND 9.07 8.77 7.66 | 399-1778-2-ND 500 1833.50 T494X337K010AS 
10 +10 1.6 6.0 0.8 B | 399-1779-1-ND 81 79 .69 | 399-1779-2-ND 2,000 306.00/M T494B106K016AS 
22 +10 3.6 6.0 0.35 C | 399-1780-1-ND 1.29 1.25 1.09 | 399-1780-2-ND 500 260.50 T494C226K016AS 
16 22 +20 3.6 6.0 0.35 C | 399-1781-1-ND 1.15 1.12 .98 | 399-1781-2-ND 500 233.00 T494C226M016AS 
22 +10 3.6 6.0 0.25 D | 399-1782-1-ND 1.96 1.90 1.66 | 399-1782-2-ND 500 396.50 T494D226K016AS 
150 +10 24.0 8.0 0.15 X | 399-1783-1-ND 7.90 7.64 6.67 | 399-1783-2-ND 500 1597.00 T494X157K016AS 
20 100 +20 20.0 8.0 0.15 X | 399-1784-1-ND 749 7.24 6.33 | 399-1784-2-ND 500 1514.00 T494X107M020AS 
25 10 +10 2.5 6.0 0.6 C | 399-1785-1-ND 1.29 1.25 1.09 | 399-1785-2-ND 500 260.50 T494C106K025AS 
10 +20 2.5 6.0 0.6 C | 399-1786-1-ND 1.15 1.12 -98 | 399-1786-2-ND 500 233.00 T494C106M025AS 
(Continued) 
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Surface Mount Tantalum Chip Capacitors (cont.) 


Dc DF % ESRQ 
Cap. Leakage @+25°C @+25°C Cut Tape 
wv Cap. Tol. HA@+25°C 120Hz 100KHz Size} Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) (%) Max. Max. Max. Code} Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
25 10 +10 2.5 6.0 0.4 D | 399-1787-1-ND 1.96 1.90 1.66 | 399-1787-2-ND 500 396.50 T494D106K025AS 
47 +10 nA 6.0 0.7 D_ | 399-1788-1-ND 1.96 1.90 1.66 | 399-1788-2-ND 500 396.50 T494D475K035AS 
35 10 +20 3.5 6.0 0.4 D_ | 399-1789-1-ND 1.90 1.84 1.61 399-1789-2-ND 500 384.50 T494D106M035AS 
22 +10 hl 6.0 0.30 X | 399-1790-1-ND 6.44 6.23 5.44 | 399-1790-2-ND 500 1301.50 T494X226K035AS 
50 2.2 +10 4 6.0 0.8 D | 399-1791-1-ND 2.57 2.49 2.18 | 399-1791-2-ND 500 520.50 T494D225K050AS 
47 +10 24 6.0 0.6 D | 399-1792-1-ND 2.57 2.49 2.18 | 399-1792-2-ND 500 520.50 T494D475K050AS 
T495 Series — Low ESR, Surge Robust 
6 330 +10 19.8 8.0 0.10 X | 399-1793-1-ND 9.45 9.14 7.98 | 399-1793-2-ND 500 1911.00 T495X337KO06AS 
10 100 +10 10.0 8.0 0.10 D | 399-1794-1-ND 3.60 3.48 3.04 | 399-1794-2-ND 500 728.00 T495D107K010AS 
220 +10 22.0 8.0 0.10 X | 399-1795-1-ND 9.45 9.14 7.98 | 399-1795-2-ND 500 1911.00 T495X227K010AS 
16 100 +10 16.0 8.0 0.10 X | 399-1796-1-ND 9.23 8.92 7.79 | 399-1796-2-ND 500 1865.50 T495X107K016AS 
100 +20 16.0 8.0 0.10 X | 399-1797-1-ND 8.10 7.83 6.84 | 399-1797-2-ND 500 1638.00 T495X107M016AS 
20 47 +10 7.5 4.0 0.15 X | 399-1798-1-ND 7.20 6.96 6.08 | 399-1798-2-ND 500 1456.00 T495X476K020AS 
68 +10 13.6 6.0 0.15 X | 399-1799-1-ND 9.23 8.92 7.79 | 399-1799-2-ND 500 1865.50 T495X686K020AS 
25 33 +10 6.6 4.0 0.175 X | 399-1800-1-ND 7.20 6.96 6.08 | 399-1800-2-ND 500 1456.00 T495X336K025AS 
35 22 +10 7. 6.0 0.275 X | 399-1801-1-ND 9.23. 892 7.79 |399-1801-2-ND 500 1865.50 | T495X226K035AS 
1496 Series — Fused 
4 330 +10 13.2 8.0 0.7 X | 399-1665-1-ND 7.50 6.53 5.70 | 399-1665-2-ND 500 1365.00 T496X337K004AS 
330 +20 13.2 8.0 0.7 X | 399-1666-1-ND 7.00 6.09 5.32 | 399-1666-2-ND 500 1274.00 T496X337M004AS 
10 +10 0.6 6.0 3.5 B | 399-1667-1-ND 1.80 1.57 1.37. | 399-1667-2-ND 2,000 612.00/M T496B106KO06AS 
10 +20 0.6 6.0 3.5 B | 399-1668-1-ND 1.65 1.44 1.26 | 399-1668-2-ND 2,000 561.00/M T496B106MO06AS 
6 100 +10 6.0 8.0 0.8 D | 399-1669-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-1669-2-ND 500 710.00 T496D107KO06AS 
100 +20 6.0 8.0 0.8 D_ | 399-1670-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-1670-2-ND 500 682.50 T496D107MO06AS 
100 +10 6.0 8.0 0.9 X | 399-1671-1-ND 7.00 6.09 5.32 | 399-1671-2-ND 500 1274.00 T496X107KO06AS 
100 +20 6.0 8.0 0.9 X | 399-1672-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-1672-2-ND 500 1183.00 T496X107MO006AS 
47 +10 0.5 6.0 3.5 B | 399-1673-1-ND 1.80 1.57 1.37 | 399-1673-2-ND 2,000 612.00/M T496B475K010AS 
47 +20 0.5 6.0 3.5 B | 399-1674-1-ND 1.65 1.44 1.26 | 399-1674-2-ND 2,000 561.00/M T496B475M010AS 
22 +10 2.2 6.0 2.0 C | 399-1675-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 399-1675-2-ND 500 546.00 T496C226K010AS 
22 +20 2.2 6.0 2.0 C | 399-1676-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-1676-2-ND 500 500.50 T496C226M010AS 
33 +10 3.3 6.0 1.0 D_ | 399-1677-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-1677-2-ND 500 710.00 T496D336K010AS 
33 +20 3.3 6.0 1.0 D | 399-1678-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-1678-2-ND 500 682.50 T496D336M010AS 
10 47 +10 47 6.0 1.0 D_ | 399-1679-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-1679-2-ND 500 710.00 T496D476K010AS 
47 +20 47 6.0 1.0 D_ | 399-1680-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-1680-2-ND 500 682.50 T496D476M010AS 
68 +10 6.8 6.0 0.9 X | 399-1683-1-ND 7.00 6.09 5.32 | 399-1683-2-ND 500 1274.00 T496X686K010AS 
68 +20 6.8 6.0 0.9 X | 399-1684-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-1684-2-ND 500 1183.00 T496X686M010AS 
100 +10 10.0 8.0 07 D | 399-1681-1-ND 415 362 3.16 |399-1681-2-ND 500 755.50 | T496D107K010AS 
100 +20 10.0 8.0 07 D | 399-1682-1-ND 4.00 348 3.04 |399-1682-2-ND 500 728.00 | T496D107M010AS 
220 +10 22.0 8.0 05 X | 399-1685-1-ND 9.00 7.83 684 |399-1685-2-ND 500 1638.00 | T496X227K010AS 
220 +20 22.0 8.0 05 X | 399-1686-1-ND 850 7.40 6.46 |399-1686-2-ND 500 1547.00 | T496X227M010AS 
2.2 +10 0.5 6.0 3.5 B | 399-1687-1-ND 1.80 1.57 1.37 | 399-1687-2-ND 2,000 612.00/M T496B225K016AS 
2.2 +20 0.5 6.0 3.5 B | 399-1688-1-ND 1.65 1.44 1.26 | 399-1688-2-ND 2,000 561.00/M T496B225M016AS 
47 +10 0.8 6.0 3.5 B_ | 399-1689-1-ND 1.80 1.57 1.37 | 399-1689-2-ND 2,000 612.00/M T496B475K016AS 
47 +20 0.8 6.0 3.5 B | 399-1690-1-ND 1.65 1.44 1.26 | 399-1690-2-ND 2,000 561.00/M T496B475M016AS 
10 +10 1.6 6.0 3.5 B | 399-1691-1-ND 1.90 1.66 1.45 | 399-1691-2-ND 2,000 646.00/M T496B106K016AS 
10 +20 16 6.0 35 B | 399-1692-1-ND 180 1.57 1.37 | 399-1692-2-ND 2,000 | 612.00/M | T496B106MO016AS 
10 +10 1.6 6.0 2.0 C | 399-1693-1-ND 3.00 261 2.28 |399-1693-2-ND 500 546.00 | T496C106K016AS 
10 +20 1.6 6.0 2.0 C | 399-1694-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-1694-2-ND 500 500.50 T496C106M016AS 
15 +10 24 6.0 2.0 C | 399-1695-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 399-1695-2-ND 500 546.00 T496C156K016AS 
16 15 +20 2.4 6.0 2.0 C | 399-1696-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-1696-2-ND 500 500.50 T496C156M016AS 
22 +10 3.6 6.0 16 C | 399-1697-1-ND 3.15 275 240 |399-1697-2-ND 500 573.50 | T496C226K016AS 
22 +20 3.6 6.0 1.6 C | 399-1698-1-ND 290 253 2.21 |399-1698-2-ND 500 528.00 | T496C226M016AS 
33 +10 5.3 6.0 1.0 D | 399-1699-1-ND 3.90 340 297 |399-1699-2-ND 500 710.00 | T496D336K016AS 
33 +20 53 6.0 1.0 D | 399-1700-1-ND 3.75 3.27 285 |399-1700-2-ND 500 682.50 | T496D336M016AS 
47 +10 75 6.0 0.8 D | 399-1701-1-ND 3.90 340 297 |399-1701-2-ND 500 710.00 | T496D476K016AS 
47 +20 7.5 6.0 0.8 D_ | 399-1702-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-1702-2-ND 500 682.50 T496D476M016AS 
47 +10 7.5 6.0 0.9 X | 399-1703-1-ND 7.00 6.09 5.32 | 399-1703-2-ND 500 1274.00 T496X476K016AS 
47 +20 7.5 6.0 0.9 X | 399-1704-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-1704-2-ND 500 1183.00 T496X476M016AS 
100 +10 16.0 8.0 0.7 X | 399-1705-1-ND 7.50 6.53 5.70 | 399-1705-2-ND 500 1365.00 T496X107K016AS 
100 +20 16.0 8.0 0.7 X | 399-1706-1-ND 7.00 6.09 5.32 | 399-1706-2-ND 500 1274.00 T496X107M016AS 
2.2 +10 0.5 6.0 3.5 B | 399-1707-1-ND 1.80 1.57 1.37. | 399-1707-2-ND 2,000 612.00/M T496B225K020AS 
2.2 +20 0.5 6.0 3.5 B | 399-1708-1-ND 1.65 1.44 1.26 | 399-1708-2-ND 2,000 561.00/M T496B225M020AS 
6.8 +10 1.4 6.0 2.0 C | 399-1709-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 399-1709-2-ND 500 546.00 T496C685K020AS 
6.8 +20 1.4 6.0 2.0 C | 399-1710-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-1710-2-ND 500 500.50 T496C685M020AS 
20 10 +10 2.0 6.0 2.0 C | 399-1711-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 399-1711-2-ND 500 546.00 T496C106K020AS 
10 +20 2.0 6.0 2.0 C | 399-1712-1-ND 2.45) 2.40 2.09 | 399-1712-2-ND 500 500.50 T496C106M020AS 
22 +10 4.4 6.0 1.0 D_ | 399-1713-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-1713-2-ND 500 710.00 T496D226K020AS 
22 +20 44 6.0 1.0 D | 399-1714-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-1714-2-ND 500 682.50 T496D226M020AS 
33 +10 6.6 6.0 0.9 X | 399-1715-1-ND 7.00 6.09 5.32 | 399-1715-2-ND 500 1274.00 T496X336K020AS 
33 +20 6.6 6.0 0.9 X | 399-1716-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-1716-2-ND 500 1183.00 T496X336M020AS 
47 +10 1.2 6.0 2.5 C | 399-1717-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 399-1717-2-ND 500 546.00 T496C475K025AS 
47 +20 1.2 6.0 2.5 C | 399-1718-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-1718-2-ND 500 500.50 T496C475M025AS 
10 +10 2.5 6.0 1.2 D | 399-1719-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-1719-2-ND 500 710.00 T496D106K025AS 
25 10 +20 2.5 6.0 1.2 D_ | 399-1720-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-1720-2-ND 500 682.50 T496D106M025AS 
22 +10 5.5. 6.0 0.8 D | 399-1721-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-1721-2-ND 500 710.00 T496D226K025AS 
22 +20 5.5 6.0 0.8 D | 399-1722-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-1722-2-ND 500 682.50 T496D226M025AS 
22 +10 5.5 6.0 0.9 X | 399-1723-1-ND 7.00 6.09 5.32 | 399-1723-2-ND 500 1274.00 T496X226K025AS 
22 +20 5.5 6.0 0.9 X | 399-1724-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-1724-2-ND 500 1183.00 T496X226M025AS 
1.0 +10 0.5 4.0 5.0 B | 399-1725-1-ND 1.80 1.57 1.37. | 399-1725-2-ND 2,000 612.00/M T496B105K035AS 
1.0 +20 0.5 4.0 5.0 B | 399-1726-1-ND 1.65 1.44 1.26 | 399-1726-2-ND 2,000 561.00/M T496B105M035AS 
2.2 +10 0.8 6.0 3.5 C | 399-1727-1-ND 3.00 2.61 2.28 | 399-1727-2-ND 500 546.00 T496C225K035AS 
2.2 +20 0.8 6.0 3.5 C | 399-1728-1-ND 2.75 2.40 2.09 | 399-1728-2-ND 500 500.50 T496C225M035AS. 
47 +10 1.7 6.0 1.5 D_ | 399-1729-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-1729-2-ND 500 710.00 T496D475K035AS 
35 47 +20 ee 6.0 1.5 D_ | 399-1730-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-1730-2-ND 500 682.50 T496D475M035AS 
6.8 +10 2.4 6.0 1.3 D_ | 399-1731-1-ND 3.90 3.40 2.97 | 399-1731-2-ND 500 710.00 T496D685K035AS 
6.8 +20 24 6.0 1.3 D | 399-1732-1-ND 3.75 3.27 2.85 | 399-1732-2-ND 500 682.50 T496D685M035AS 
10 +10 3.5 6.0 1.0 X | 399-1733-1-ND 7.00 6.09 5.32 | 399-1733-2-ND 500 1274.00 T496X106K035AS 
10 +20 3.5 6.0 1.0 X | 399-1734-1-ND 6.50 5.66 4.94 | 399-1734-2-ND 500 1183.00 T496X106M035AS 
15 +10 5.3 6.0 0.9 X | 399-1735-1-ND 7.50 6.53 5.70 | 399-1735-2-ND 500 1365.00 T496X156K035AS 
15 +20 5.3 6.0 0.9 X | 399-1736-1-ND 7.00 6.09 5.32 | 399-1736-2-ND 500 1274.00 T496X156M035AS 
1.0 +10 0.5 4.0 5.5 C | 399-1737-1-ND 3.38 2.94 2.57 | 399-1737-2-ND 500 614.50 T496C105KO050AS 
50 1.0 +20 0.5 4.0 5.5 C | 399-1738-1-ND 3.30 2.88 2.51 399-1738-2-ND 500 600.50 T496C105M050AS 
47 +10 2.4 6.0 1.5 X | 399-1739-1-ND 8.00 6.96 6.08 | 399-1739-2-ND 500 1456.00 T496X475KO50AS 
47 +20 24 6.0 1.5 X | 399-1740-1-ND 7.50 6.53 5.70 | 399-1740-2-ND 500 1365.00 T496X475M050AS 
T510 Series — Ultra-Low ESR 
1000 +10 40.0 6.0 0.018 E | 399-1741-1-ND 18.00 15.66 13.68 | 399-1741-2-ND 500 3276.00 T510E108K004AS 
4 1000 +10 40.0 6.0 0.010 E | 399-1742-1-ND 18.50 16.10 14.06 | 399-1742-2-ND 500 3367.00 T510E108K004AS4115* 
1000 +20 40.0 6.0 0.018 E | 399-1743-1-ND 16.75 14.58 12.73 | 399-1743-2-ND 500 3048.50 T510E108M004AS 


* Lower ESR Rated Part. 
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KEMET Suriace Mount Tantalum Chip Capacitors (cont, 


bc DF% ESRQ 
Cap. Leakage @ +25°C @ +25°C Cut Tape 
WV Cap. Tol. HA@ +25°C 120Hz 100KHz Size Digi-Key Price Each Tape and Reel Kemet 
(DC) (uF) (%) Max. Max. Max. Code Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 

4 1000 +20 40.0 6.0 0.010 E 399-1744-1-ND 17.25 15.01 13.11 399-1744-2-ND 500 3139.50 T510E108M004AS4115* 
680 +10 40.8 6.0 0.023 E 399-1745-1-ND 18.00 1566 13.68 399-1745-2-ND 500 3276.00 T510E687KO06AS 

6 680 +10 40.8 6.0 0.012 E 18.50 16.10 14.06 399-1746-2-ND 500 3367.00 T510E687KO06AS4115* 
680 +20 40.8 6.0 0.023 E 16.75 14.58 12.73 399-1747-2-ND 500 3048.50 T510E687M006AS 
680 +20 40.8 6.0 0.012 E 399-1748-1-ND 17.25 15.01 13.11 399-1748-2-ND 500 3139.50 T510E687M006AS4115* 

4 680 +10 27.2 6.0 0.030 Xx 399-1749-1-ND 14.75 12.84 11.21 399-1749-2-ND 500 2684.50 T510X687K004AS 
680 +20 27.2 6.0 0.030 Xx 399-1750-1-ND 14.00 12.18 10.64 399-1750-2-ND 500 2548.00 T510X687M004AS 

6 470 +10 28.2 6.0 0.030 Xx 399-1751-1-ND 14.75 12.84 11.21 399-1751-2-ND 500 2684.50 1T510X477KOO6AS 
470 +20 28.2 6.0 0.030 Xx 399-1752-1-ND 14.00 12.18 10.64 399-1752-2-ND 500 2548.00 1T510X477MO06AS 

10 330 +10 33.0 6.0 0.035 Xx 399-1753-1-ND 14.75 12.84 11.21 399-1753-2-ND 500 2684.50 T510X337K010AS 
330 +20 33.0 6.0 0.035 x 399-1754-1-ND 14.00 12.18 10.64 399-1754-2-ND 500 2548.00 T510X337M010AS 

T520 Series — KO-CAP Polymer Tantalum 

220 +20 88 10 0.045 Vv 399-1755-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1755-2-ND 1,000 1275.00 T520V227M004AS 

4 220 +20 88 10 0.030 Vv 4.25 3.70 3.23 399-1756-2-ND 1,000 1445.00 T520V227M004AS4350* 
470 +20 188 10 0.040 D 4.50 3.92 3.42 399-1757-2-ND 500 819.00 1T520D477M004AS 
150 +20 95 10 0.045 Vv 399-1758-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1758-2-ND 1,000 1275.00 T520V157MO06AS 
150 +20 95 10 0.055 D 399-1759-1-ND 3.25 2.83 2.47 399-1759-2-ND 500 591.50 T520D157MO06AS 
220 +20 139 10 0.050 D 3.50 3.05 2.66 399-1760-2-ND 500 637.00 T520D227M006AS 

6 220 +20 88 10 0.040 D 4.00 3.48 3.04 399-1761-2-ND 500 728.00 T520D227M006AS4350* 
330 +20 208 10 0.045 D 399-1762-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-1762-2-ND 500 773.50 T520D337M006AS 
330 +20 132 10 0.040 D 399-1763-1-ND 4.75 4.14 3.61 399-1763-2-ND 500 864.50 T520D337M006AS4350* 
470 +20 296 10 0.040 Xx 12.25 10.66 9.31 399-1764-2-ND 500 2229.50 T520X477M006AS 
470 +20 296 10 0.035 x 12.75 11.10 9.69 399-1765-2-ND 500 2320.50 T520X477M006AS4350* 
68 +20 68 10 0.060 Vv 399-1766-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1766-2-ND 1,000 1275.00 T520V686M010AS 
100 +20 100 10 0.080 D 399-1767-1-ND 3.50 3.05 2.66 399-1767-2-ND 500 637.00 7T520D107M010AS 

10 100 +20 100 10 0.055 D 4.00 3.48 3.04 399-1768-2-ND 500 728.00 7T520D107M010AS4350* 
150 +20 150 10 0.055 D 399-1769-1-ND 3.75 3.27 2.85 399-1769-2-ND 500 682.50 7T520D157M010AS 
150 +20 150 10 0.040 D 399-1770-1-ND 4.25 3.70 3.23 399-1770-2-ND 500 773.50 7T520D157M010AS4350* 
330 +20 330 10 0.040 Xx 399-1771-1-ND 12.25 10.66 9.31 399-1771-2-ND 500 2229.50 T520X337M010AS 


* Lower ESR rated part. 


NEW! A700 Series AO-CAP Aluminum Organic Capacitors 


KEMET’s AO-CAP, designated the A700 Series, has been targeted for power management applications. The 
structure of the AO-CAP uses aluminum as the anode material, aluminum oxide as the dielectric, and a 
conductive organic polymer for its counter-electrode material. The AO-CAP offers many advantages: 


+ Extremely low ESR 

+ High capacitance retention for superior performance at high operating frequencies 
+ No voltage derating up to 125°C 

+ Robust to the surface-mount process 

+ No dry-out-related failure mechanism 

+ Pb free 


The A700 Series has a molded case and wraparound terminations. This provides strong protection against 
cracks (flex) making it an ideal alternative to high-capacitance ceramics, and also offers true surface-mountable 
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solutions to the existing aluminum organic capacitors found in the industry. The high-frequency performance of Case Size 
the AO-CAP can reduce component counts, which allows the designer to save board space and offers a more . 
Gostetiective solution: Kemet EIA L w H KMin. | F201 | S+0.2 
Please note that the AO-CAP is introduced as a totally lead (Pb)-free device. The AO-CAP has excellent surge v 7343-20 7.3403 4340.3 1.9401 1 24 1.3 
current performance and longterm reliability. There is no recommended derating of application voltage to D 7343-31 7.3+0.3 4.3+0.3 2.8 +0.3 1.3 24 1.3 
reduce failure rate. The operating temperature is -55°C to +125°C. The approximate capacitance shift over the x 7343-43 7.3+03 43+0.3 4.0+0.3 24 24 1.3 
temperature range for -55°C is -15%, and for +125°C is +15%. Capacitance Tolerance: +20% 
Dc DF % ESR Ripple Current 
Leakage @ +25°C @+25°C | Arms 100KHz, Cut Tape 
wv Cap Size | pA @ +25°C 120Hz 100KHz at Max ESR Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Kemet 
(DC) (uF) Code Max. Max. Max. 25°C to 105°C Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
100 Vv 12.0 6% 0.028 21 399-3030-1-ND 1.73 1.49 1.37 399-3030-2-ND 1,000 990.00 A700V107MO02AT 
150 Vv 18.0 6% 0.028 21 399-3031-1-ND 1.73 1.49 1.37 399-3031-2-ND 1,000 990.00 A700V157M002AT 
180 D 21.6 6% 0.018 2.9 399-3032-1-ND 2.61 2.24 2.05 399-3032-2-ND 500 745.00 A700D187M002AT 
220 D 26.4 6% 0.018 2.9 399-3033-1-ND 2.61 2.24 2.05 399-3033-2-ND 500 745.00 A700D227M002AT 
220 D 26.4 6% 0.015 3.2 399-3034-1-ND 2.78 2.39 2.19 399-3034-2-ND 500 795.00 A700D227M002AT6050 
2 220 D 26.4 6% 0.012 3.5 399-3035-1-ND 2.96 2.54 2.33 399-3035-2-ND 500 845.00 A700D227M002AT6051 
270 x 26.4 6% 0.015 3.2 399-3036-1-ND 3.50 3.00 2.75 399-3036-2-ND 500 1000.00 A700X277M002AT 
330 x 39.6 6% 0.015 3.3 399-3037-1-ND 3.50 3.00 2.75 399-3037-2-ND 500 1000.00 A700X337M002AT 
390 x 46.8 6% 0.015 3.3 399-3038-1-ND 3.50 3.00 2.75 399-3038-2-ND 500 1000.00 A700X397M002AT 
390 x 46.8 6% 0.010 41 399-3039-1-ND 3.68 3.15 2.89 399-3039-2-ND 500 1050.00 A700X397M002AT6050 
470 x 56.4 6% 0.008 4.5 399-3040-1-ND 3.50 3.00 2.75 399-3040-2-ND 500 1000.00 A700X477MO002AT 
82 Vv 12.3 6% 0.028 21 399-3041-1-ND 1.73 1.49 1.37 399-3041-2-ND 1,000 990.00 A700V826M004AT6003 
2.5 150 D 22.5 6% 0.018 2.9 399-3042-1-ND 2.61 2.24 2.05 399-3042-2-ND 500 745.00 A700D157M004AT6003 
220 x 33.0 6% 0.015 3.3 399-3043-1-ND 3.50 3.00 2.75 399-3043-2-ND 500 1000.00 A700X227M004AT6003 
82 Vv 19.7 6% 0.028 24 399-3044-1-ND 1.73 1.49 1.37 399-3044-2-ND 1,000 990.00 A700V826M004AT 
120 D 28.8 6% 0.018 2.9 399-3045-1-ND 2.61 2.24 2.05 399-3045-2-ND 500 745.00 A700D127M004AT 
4 150 D 36.0 6% 0.018 2.9 399-3046-1-ND 2.61 2.24 2.05 399-3046-2-ND 500 745.00 A700D157MO004AT 
180 x 43.2 6% 0.015 3.3 399-3047-1-ND 3.50 3.00 2.75 399-3047-2-ND 500 1000.00 A700X187MO04AT 
220 x 52.8 6% 0.015 3.3 399-3048-1-ND 3.50 3.00 2.75 399-3048-2-ND 500 1000.00 A700X227M004AT 
270 x 64.8 6% 0.015 3.3 399-3049-1-ND 3.50 3.00 2.75 399-3049-2-ND 500 1000.00 A700X277M004AT 
33 Vv 8.3 6% 0.028 21 399-3050-1-ND 1.73 1.49 1.37 399-3050-2-ND 1,000 990.00 A700V336MO06AT 
47 Vv 11.8 6% 0.028 21 399-3051-1-ND 1.73 1.49 1.37 399-3051-2-ND 1,000 990.00 A700V476MO06AT 
56 Vv 14.1 6% 0.028 21 399-3052-1-ND 1.73 1.49 1.37 399-3052-2-ND 1,000 990.00 A700VS566MO06AT 
6.3 68 Vv 17.4 6% 0.028 24 399-3053-1-ND 1.73 1.49 1.37 399-3053-2-ND 1,000 990.00 A700V686MO06AT 
100 D 25.2 6% 0.018 2.9 399-3054-1-ND 2.61 2.24 2.05 399-3054-2-ND 500 745.00 A700D107MO06AT 
150 x 37.8 6% 0.015 3.3 399-3055-1-ND 3.50 3.00 2.75 399-3055-2-ND 500 1000.00 A700X157MO06AT 
180 x 43.2 6% 0.015 3.3 399-3056-1-ND 3.50 3.00 2.75 399-3056-2-ND 500 1000.00 A700X187MOO6AT 
8 33 Vv 10.6 6% 0.028 221 399-3057-1-ND 1.73 1.49 1.37 399-3057-2-ND 1,000 990.00 A700V336M008AT 
10 33 Vv 13.2 6% 0.028 21 399-3058-1-ND 1.73 1.49 1.37 399-3058-2-ND 1,000 990.00 A700V336M010AT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Panasonic. B-Series Polyester Capacitors 


PANASONIC ECQ-B CROSS REFERENCE: Resistance: C <0.33yF: 30000MQ min. (20°C, 50VDC 60s: ECQB1H(F), C>0.33UF: 10000MQ-LF min. 
Sprague: 225P, 418P; Mepco: 713D1, 711D1, 719D1; TRW: 601PE, 601CPE; Packtron: PE, FM; (20°C, 100VDC 60s: ECQB1(F), ECQB2(F) + Construction: Polyester film, non-inductive, epoxy 
Secor: MFDW, MFDR; Roederstein: KT1805, KT1806, KT1807, KT1898; Wima: FKS; CSF Coating. 

Thompson: ED (Dip); Rubycon: F2X, F2S, F3U; Nichicon: TDY; Nissei: AMZ, AMX, AMR, AMM. FEATURES: 

SPECIFICATIONS: High volumetric efficiency; non-inductive construction; low-loss, high stability; and epoxy resin coating. 


+ Operating Temp. Range: -40° ~ +85°C + Rated Voltage: DC 50V, 100V, 200V + Capacitance Range: APPLICATIONS: 
0001 ~ 0.47uF + Capacitance Tolerance: +5% (J), +10% (K) * Dissipation Factor: 1.0% (20°C, Blocking, by-pass and coupling of DC and signal to VHF range; pulse, logic and timing circuits; light 
1kHz) +» Withstand Voltage: Between Terminals: rated voltage(V, DC) x 250% 1 ~ 5 sec. + Insulation duty pulse forming networks; filter & noise suppression circuits; and general purpose usage. 


Panasonic Polyester Capacitors 
Digi-Key® B-Series Kit 
300 capacitors in all. 


P4550-KIT-ND ...$29.95 


Includes those parts listed below (*). 


P4551-ND.. . | P4555-ND..30 pe. | P4559-ND..30 pc. 
P4552-ND.. . | P4556-ND..10 pc. | P4560-ND..10 pc. 
Tinned Copper P4553-ND.. . | P4557-ND..20 pc. | P4561-ND..30 pe. 
Clad-Steel Wire P4554-ND.. . | P4558-ND..20 pc. | P4562-ND..20 pc. 
Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Volts BF ance (L T H ES Part No. 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
0001 +10% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4570-ND 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H101KF 
.00012 +10% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4571-ND 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H121KF 
.00015 +10% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4572-ND 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H151KF 
-00018 +10% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4573-ND 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H181KF 
.00022 +10% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4574-ND 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H221KF 
-00027 +10% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4575-ND 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H271KF 
-00033 +10% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4576-ND 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H331KF 
-00039 +10% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4577-ND 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H391KF 
.00047 45% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4578-ND 84 5.60 44.00 42.00/M 38.00/M ECQ-B1H471JF 
-00056 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4579-ND 84 5.60 44.00 42.00/M 38.00/M ECQ-B1H561JF 
-00068 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4580-ND 84 5.60 44.00 42.00/M 38.00/M ECQ-B1H681JF 
-00082 45% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4581-ND 84 5.60 44.00 42.00/M 38.00/M ECQ-B1H821JF 
-001 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4551-ND* 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H102JF 
0012 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4552-ND* 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H122JF 
0015 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4553-ND* 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H152JUF 
0018 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4554-ND* 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H182JUF 
0022 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4555-ND* 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H222JF 
.0027 45% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4556-ND* 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H272JF 
0033 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4557-ND* 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H332JF 
0039 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4558-ND* 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H392JF 
.0047 45% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4559-ND* 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H472JF 
SOWV 0056 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4560-ND* 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H562JUF 
(Bulk .0068 45% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4561-ND* 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H682JF 
Pkg.) -0082 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4562-ND* 81 5.40 42.00 41.00/M 37.00/M ECQ-B1H822JF 
01 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4582-ND 84 5.60 44.00 42.00/M 38.00/M ECQ-B1H103JF 
012 45% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4583-ND 84 5.60 44.00 42.00/M 38.00/M ECQ-B1H123JF 
015 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4584-ND -90 6.00 47.00 45.00/M 41.00/M ECQ-B1H153JF 
018 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4585-ND 93 6.20 48.00 47.00/M 42.00/M ECQ-B1H183JF 
.022 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4586-ND .93 6.20 48.00 47.00/M 42.00/M ECQ-B1H223JF 
027 +5% 7.0 3.5 6.5 5.0 P4587-ND 96 6.40 50.00 48.00/M 44.00/M ECQ-B1H273JF 
033 +5% 7.5 3.5 6.5 5.0 P4569-ND 99 6.60 52.00 50.00/M 45.00/M ECQ-B1H333JF 
039 +5% 7.5 3.5 6.5 5.0 P4588-ND 1.02 6.80 53.00 51.00/M 47.00/M ECQ-B1H393JF 
047 +5% 7.5 4.0 6.5 5.0 P4589-ND 1.08 7.20 56.00 54.00/M 49.00/M ECQ-B1H473JF 
.056 45% 8.0 4.0 7.5 5.0 P4590-ND 1.11 7.40 58.00 56.00/M 51.00/M ECQ-B1H563JF 
068 +5% 8.0 4.0 8.5 5.0 P4591-ND 1.29 8.60 67.00 65.00/M 59.00/M ECQ-B1H683JF 
082 +5% 8.0 4.5 8.5 5.0 P4592-ND 1.38 9.20 72.00 69.00/M 63.00/M ECQ-B1H823JF 
A +5% 8.0 4.5 9.5 5.0 P4593-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1H104JF 
AZ. +5% 11.0 4.5 9.5 7.5 P4594-ND 3.15 21.00 164.00 159.00/M 144.00/M ECQ-B1H124JF 
5 +5% 11.0 5.0 9.5 7.5 P4595-ND 3.39 22.60 177.00 171.00/M 155.00/M ECQ-B1H154JF 
18 +5% 11.0 5.5 10.0 7.5 P4596-ND 3.54 23.60 184.00 178.00/M 162.00/M ECQ-B1H184JF 
22 +5% 11.0 6.0 11.0 7.5 P4597-ND 3.96 26.40 206.00 199.00/M 181.00/M ECQ-B1H224JF 
27 +5% 13.0 6.0 12.0 10.0 P4598-ND 4.95 33.00 258.00 249.00/M 226.00/M ECQ-B1H274JF 
33 +5% 13.0 6.0 13.0 10.0 P4599-ND 5.34 35.60 278.00 269.00/M 244.00/M ECQ-B1H334JF 
39 +5% 13.0 6.5 14.0 10.0 P4734-ND 5.76 38.40 300.00 290.00/M 263.00/M ECQ-B1H394JF 
AT +5% 13.0 7.0 14.5 10.0 P4735-ND 6.33 42.20 330.00 319.00/M 289.00/M ECQ-B1H474JF 
-0001 45% 7.0 3.0 5.5 5.0 P4773-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1101JF 
-00012 +5% 7.0 3.0 5.5 5.0 P4774-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1121JF 
.00015 45% 7.0 3.0 5.5 5.0 P4775-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1151JF 
-00018 +5% 7.0 3.0 5.5 5.0 P4776-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1181JF 
-00022 45% 7.0 3.0 5.5 5.0 P4777-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1221JF 
-00027 45% 7.0 3.0 5.5 5.0 P4778-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1271JF 
-00033 +5% 7.0 3.0 5.5 5.0 P4779-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1331JF 
-00039 45% 7.0 3.0 5.5 5.0 P4780-ND 2.04 13.60 106.00 103.00/M 93.00/M ECQ-B1391JF 
-00047 45% 7.0 3.0 5.5 5.0 P4781-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1471JF 
.00056 45% 7.0 3.0 5.5 5.0 P4782-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1561JF 
-00068 45% 7.0 3.0 5.5 5.0 P4783-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1681JF 
100WV | .00082 45% 7.0 3.0 5.5 5.0 P4784-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1821JF 
(Bulk -001 +5% 7.0 3.0 5.5 5.0 P4785-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1102JF 
Pkg.) .0012 45% 7.0 3.0 5.5 5.0 P4786-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1122JF 
0015 +5% 7.0 3.0 5.5 5.0 P4787-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1152JF 
0018 +5% 7.0 3.0 6.5 5.0 P4788-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1182JF 
.0022 45% 7.0 3.0 6.5 5.0 P4789-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1222JF 
0027 +5% 7.0 3.0 6.5 5.0 P4790-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1272JF 
.0033 45% 7.0 3.0 6.5 5.0 P4791-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1332JF 
.0039 45% 7.0 3.0 6.5 5.0 P4792-ND 1.80 12.00 94.00 91.00/M 82.00/M ECQ-B1392JF 
0047 +5% 7.0 3.0 6.5 5.0 P4793-ND 1.83 12.20 95.00 92.00/M 84.00/M ECQ-B1472JF 
.0056 45% 7.0 3.0 6.5 5.0 P4794-ND 1.83 12.20 95.00 92.00/M 84.00/M ECQ-B1562JF 
.0068 45% 7.0 3.0 6.5 5.0 P4795-ND 1.83 12.20 95.00 92.00/M 84.00/M ECQ-B1682JF 
-0082 +5% 7.0 3.2 7.0 5.0 P4796-ND 1.83 12.20 95.00 92.00/M 84.00/M ECQ-B1822JF 
01 45% 7.0 3.2 7.0 5.0 P4797-ND 1.83 12.20 95.00 92.00/M 84.00/M ECQ-B1103JUF 
(Continued) 
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Panasonic. B-Series Polyester Capacitors (cont) 


Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Volts pF ance L T H [3 Part No. 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
012 45% 7.2 3.5 7.0 5.0 P4798-ND 1.83 12.20 95.00 92.00/M 84.00/M ECQ-B1123JF 
015 45% 12 4.0 75 5.0 P4799-ND 1.83 12.20 95.00 92.00/M 84.00/M ECQ-B1153JF 
018 45% 7.2 4.5 8.0 5.0 P4647-ND 1.83 12.20 95.00 92.00/M 84.00/M ECQ-B1183JF 
022 45% 7.2 4.5 9.0 5.0 P4648-ND 1.83 12.20 95.00 92.00/M 84.00/M ECQ-B1223JF 
027 45% 7.5 5.0 9.5 5.0 P4649-ND 1.92 12.80 100.00 97.00/M 88.00/M ECQ-B1273JF 
033 45% 7.5 5.5 10.0 5.0 P4650-ND 2.10 14.00 109.00 106.00/M 96.00/M ECQ-B1333JF 
039 45% 7.5 6.0 10.5 5.0 P4651-ND 2.22 14.80 116.00 112.00/M 101.00/M ECQ-B1393JF 
047 45% 7.5 6.5 11.5 5.0 P4652-ND 2.34 15.60 122.00 118.00/M 107.00/M ECQ-B1473JF 
056 45% 10.0 5.0 9.5 7.5 P4653-ND 2.52 16.80 131.00 127.00/M 115.00/M ECQ-B1563JF 
4oowv |_-068 45% 10.0 5.5 10.0 7.5 P4654-ND 2.70 18.00 141.00 136.00/M 123.00/M ECQ-B1683JF 
(Bulk 082 45% 10.0 5.5 12.0 15) P4655-ND 2.94 19.60 153.00 148.00/M 134.00/M ECQ-B1823JF 
Pkg.) A 45% 10.5 6.0 12.5 7.5 P4656-ND 3.12 20.80 163.00 157.00/M 142.00/M ECQ-B1104JF 
12 45% 10.5 7.0 13.5 7.5 P4657-ND 3.75 25.00 195.00 189.00/M 171.00/M ECQ-B1124JF 
15 45% 13.0 7.0 12.0 10.0 P4658-ND 4.35 29.00 227.00 219.00/M 199.00/M ECQ-B1154JF 
A8 +5% 13.0 75 12.5 10.0 P4659-ND 5.04 33.60 263.00 254.00/M 230.00/M ECQ-B1184JF 
22 45% 13.0 8.0 13.0 10.0 P4660-ND 5.67 37.80 295.00 285.00/M 259.00/M ECQ-B1224JF 
27 45% 13.0 8.5 15.0 10.0 P4661-ND 6.33 42.20 330.00 319.00/M 289.00/M ECQ-B1274JF 
33 45% 13.0 9.0 16.0 10.0 P4662-ND 6.99 46.60 364.00 352.00/M 319.00/M ECQ-B1334JF 
39 +5% 13.0 10.5 17.0 10.0 P4663-ND 7.62 50.80 397.00 384.00/M 348.00/M ECQ-B1394JF 
A7 45% 13.0 11.5 17.5 10.0 P4664-ND 8.25 55.00 430.00 415.00/M 377.00/M ECQ-B1474JF 
001 45% 8.5 4.0 7.0 5.0 P4537A-ND 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2102JF 
0012 45% 8.5 4.0 7.5 5.0 P4538A-ND 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2122JF 
0015 45% 8.5 4.0 7.5 5.0 P4539A-ND. 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2152JF 
0018 45% 8.5 4.5 7.5 5.0 P4540A-ND. 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2182JF 
.0022 45% 8.5 4.5 75 5.0 P4541A-ND 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2222JF 
.0027 45% 8.5 4.5 8.0 5.0 P4542A-ND. 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2272JF 
0033 45% 11.0 4.5 75 25: P4543A-ND. 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2332JF 
0039 45% 11.0 4.5 7.5 7.5 P4544A-ND. 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2392JF 
0047 45% 11.0 4.5 8.5 7.5 P4545A-ND. 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2472JF 
.0056 +5% 11.0 4.5 8.5 7.5 P4546A-ND. 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2562JF 
0068 45% 11.0 4.5 9.0 15) P4547A-ND 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2682JF 
0082 45% 11.0 4.5 9.0 7.5 P4548A-ND. 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2822JF 
200V 01 45% 11.0 4.5 10.0 7.5 P4549A-ND 2.19 14.60 114.00 110.00/M 100.00/M ECQ-B2103JF 
(B Series) .012 45% 11.0 5.0 10.5 2 P4550A-ND. 2.22 14.80 116.00 112.00/M 101.00/M ECQ-B2123JF 
Poly.) 015 45% 11.0 5.5 10.5 7.5 P4551A-ND. 2.22 14.80 116.00 112.00/M 101.00/M ECQ-B2153JF 
018 45% 11.0 5.5 10.0 7.5 P4552A-ND. 2.31 15.40 120.00 116.00/M 105.00/M ECQ-B2183JF 
022 45% 11.0 6.0 10.5 7.5 P4553A-ND. 2.52 16.80 131.00 127.00/M 115.00/M ECQ-B2223JF 
027 45% 11.0 6.5 11.5 7.5 P4554A-ND. 2.58 17.20 134.00 130.00/M 118.00/M ECQ-B2273JF 
033 45% 11.0 7.0 12.0 7.5 P4555A-ND. 2.79 18.60 145.00 140.00/M 127.00/M ECQ-B2333JF 
039 45% 13.5 5.0 12.5 10.0 P4556A-ND. 2.88 19.20 150.00 145.00/M 132.00/M ECQ-B2393JF 
047 45% 13.5 5.5 13.0 10.0 P4557A-ND. 2.94 19.60 153.00 148.00/M 134.00/M ECQ-B2473JF 
056 45% 13.5 6.0 13.5 10.0 P4558A-ND 3.15 21.00 164.00 159.00/M 144.00/M ECQ-B2563JF 
068 45% 16.0 5.5 13.0 12.5 P4559A-ND. 3.30 22.00 172.00 166.00/M 151.00/M ECQ-B2683JF 
082 45% 16.0 6.0 13.5 12.5 P4560A-ND. 3.51 23.40 183.00 177.00/M 160.00/M ECQ-B2823JF 
Fal 45% 16.0 7.0 14.5 12.5 P4561A-ND. 4.14 27.60 216.00 208.00/M 189.00/M ECQ-B2104JF 
12 45% 19.0 6.5 16.0 15.0 P4562A-ND. 4.98 33.20 259.00 251.00/M 227.00/M ECQ-B2124JF 
15 45% 19.0 7.5 17.0 15.0 P4563A-ND. 5.82 38.80 303.00 293.00/M 266.00/M ECQ-B2154JF 
18 45% 19.0 8.0 17.5 15.0 P4564A-ND. 7.14 47.60 372.00 359.00/M 326.00/M ECQ-B2184JF 
22 45% 19.0 9.0 18.5 15.0 P4565A-ND. 7.86 52.40 409.00 396.00/M 359.00/M ECQ-B2224JF 
27 45% 24.0 8.0 17.5 20.0 P4566A-ND. 8.94 59.60 466.00 450.00/M 408.00/M ECQ-B2274JF 
33 45% 24.0 9.0 18.5 20.0 P4567A-ND. 11.13 74.20 580.00 560.00/M 508.00/M ECQ-B2334JF 
39 45% 24.0 10.0 19.5 20.0 P4568A-ND. 12.42 82.80 647.00 625.00/M 567.00/M ECQ-B2394JF 
A7 45% 24.0 11.5 20.5 20.0 P4569A-ND 14.13 94.20 736.00 711.00/M 645.00/M ECQ-B2474JF 
Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Tape & Box Pricing Panasonic 
Volts LF ance L iT H F Part No. 500 1,000 2,000 5,000 6,000 10,000 25,000 26,000 Part No. 
0001 +10% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4570TB-ND _— _ 44.00/M = 42.00/M 38.00/M _— 34.00/M ECQ-B1H101KF3 
-00012 +10% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4571TB-ND _— a 44.00/M — 42.00/M 38.00/M _ 34.00/M ECQ-B1H121KF3 
.00015 +10% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4572TB-ND = = 44.00/M = 42.00/M 38.00/M i 34.00/M ECQ-B1H151KF3 
.00018 +10% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4573TB-ND = _ 44.00/M — 42.00/M 38.00/M _ 34.00/M ECQ-B1H181KF3 
.00022 +10% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4574TB-ND = = 44.00/M = 42.00/M 38.00/M = 34.00/M ECQ-B1H221KF3 
.00027 +10% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4575TB-ND — a 44.00/M a 42.00/M 38.00/M _ 34.00/M ECQ-B1H271KF3 
.00033 +10% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4576TB-ND = = 44.00/M = 42.00/M 38.00/M = 34.00/M ECQ-B1H331KF3 
-00039 +10% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4577TB-ND = _ 44.00/M = 42.00/M 38.00/M _ 34.00/M ECQ-B1H391KF3 
.00047 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4578TB-ND = = 44.00/M = 42.00/M 38.00/M = 34.00/M ECQ-B1H471JF3 
.00056 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4579TB-ND = = 44.00/M = 42.00/M 38.00/M = 34.00/M ECQ-B1H561JF3 
.00068 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4580TB-ND = = 44.00/M = 42.00/M 38.00/M — 34.00/M ECQ-B1H681JF3 
-00082 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4581TB-ND = = 44.00/M = 42.00/M 38.00/M = 34.00/M ECQ-B1H821JF3 
001 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4551TB-ND = _ 42.00/M _ 41.00/M 37.00/M _ 33.00/M ECQ-B1H102JF3 
.0012 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4552TB-ND = = 42.00/M = 41.00/M 37.00/M = 33.00/M ECQ-B1H122JF3 
.0015 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4553TB-ND _ _ 42.00/M a 41.00/M 37.00/M _ 33.00/M ECQ-B1H152UF3 
.0018 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4554TB-ND = = 42.00/M = 41.00/M 37.00/M = 33.00/M ECQ-B1H182JF3 
.0022 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4555TB-ND = a 42.00/M _ 41.00/M 37.00/M _ 33.00/M ECQ-B1H222UF3 
.0027 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4556TB-ND = = 42.00/M = 41.00/M 37.00/M = 33.00/M ECQ-B1H272JF3 
0033 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4557TB-ND _ _— 42.00/M — 41.00/M 37.00/M _ 33.00/M ECQ-B1H332JF3 
50WV 0039 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4558TB-ND ot _— 42.00/M a 41.00/M 37.00/M _ 33.00/M ECQ-B1H392JF3 
(Ammo | .0047 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4559TB-ND = _ 42.00/M — 41.00/M 37.00/M _ 33.00/M ECQ-B1H472JF3 
Box Pkg.)| .0056 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4560TB-ND = _ 42.00/M — 41.00/M 37.00/M _ 33.00/M ECQ-B1H562UF3 
.0068 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4561TB-ND = = 42.00/M a 41.00/M 37.00/M = 33.00/M ECQ-B1H682JF3 
.0082 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4562TB-ND —= a 42.00/M =. 41.00/M 37.00/M _ 33.00/M ECQ-B1H822UF3 
01 +5% 6.5 3.0 5.5 5.0 P4582TB-ND = = 44.00/M = 42.00/M 38.00/M = 34.00/M ECQ-B1H103JF3 
012 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4583TB-ND — _ 45.00/M — 44.00/M 40.00/M _ 35.00/M ECQ-B1H123JF3 
015 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4584TB-ND = = 47.00/M = 45.00/M 41.00/M = 36.00/M ECQ-B1H153JF3 
018 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4585TB-ND = a 48.00/M = 47.00/M 42.00/M _ 38.00/M ECQ-B1H183JF3 
022 +5% 7.0 3.0 6.0 5.0 P4586TB-ND = = 50.00/M = 48.00/M 44.00/M — 39.00/M ECQ-B1H223JF3 
.027 +5% 7.0 3.5 6.5 5.0 P4587TB-ND = = 50.00/M = 48.00/M 44.00/M = 39.00/M ECQ-B1H273JF3 
033 +5% 7.5 3.5 6.5 5.0 P4569TB-ND _ = 52.00/M _ 50.00/M 45.00/M = 40.00/M ECQ-B1H333JF3 
039 +5% 7.5 3.5 6.5 5.0 P4588TB-ND _ = 53.00/M = 51.00/M 47.00/M = 41.00/M ECQ-B1H393JF3 
.047 +5% 7.5 4.0 6.5 5.0 P4589TB-ND _— 56.00 — 54.00/M _ 49.00/M 44.00/M = ECQ-B1H473JF3 
056 +5% 8.0 4.0 TS 5.0 P4590TB-ND = 58.00 = 56.00/M = 51.00/M 45.00/M = ECQ-B1H563JF3 
.068 +5% 8.0 4.0 8.5 5.0 P4591TB-ND = 67.00 = 65.00/M _ 59.00/M 52.00/M _ ECQ-B1H683JF3 
082 +5% 8.0 4.5 8.5 5.0 P4592TB-ND = 72.00 = 69.00/M = 63.00/M 56.00/M = ECQ-B1H823JF3 
A +5% 8.0 4.5 9.5 5.0 P4593TB-ND — 89.00 ss 86.00/M _ 78.00/M 69.00/M _ ECQ-B1H104JF3 
2 +5% 11.0 4.5 9.5 5.0 P4594TB-ND = 172.00 = 166.00/M = 151.00/M 133.00/M _ ECQ-B1H124JF3 
15 +5% 11.0 5.0 9.5 5.0 P4595TB-ND =. 184.00 = 178.00/M = 162.00/M 143.00/M = ECQ-B1H154JF3 
18 +5% 11.0 5.5 10.0 5.0 P4596TB-ND 97.50 _ — 189.00/M = 171.00/M 151.00/M = ECQ-B1H184JF3 
22 +5% 11.0 6.0 11.0 5.0 P4597TB-ND — 214.00 = 207.00/M = 188.00/M 166.00/M = ECQ-B1H224JF3 
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Panasonic. \-Series #5% Stacked Metallized Film Capacitors 


FEATURES: = High volumetric efficiency +» Low 
dissipation factor + Stacked and non-inductive 
construction + Operating temperature range: -40°C 
to +85°C_ + Temperature coefficientAc/c: 200 ppm 
+ Dissipation factor (max.): 1.0% + Insulation 
resistance (25°C): 1000MQ uF * Self-healing 


APPLICATIONS: = Blocking, by-pass and coupling of 
DC + Pulse, logic and timing circuits + Light duty 
pulse forming = Filter and noise suppression 


PANASONIC ECQ-V CROSS REFERENCE 
Sprague: 453P/454P. CSF Thompson: IRD. 
Siemens: B32509. 

(To convert millimeters to inches divide by 25.4.) 


5mm + .05 


Solder-Plated 
Copper-Clad 
Steel Wire 


12.7mm 


* All taped parts have 
5mm lead space. 


Suitable for Replacement of Monolithic 
Ceramic Capacitors in Most Cases 


* Panasonic V-Series Stacked 
Metallized Film Capacitors 


Digi-Key® V-Series 
Capacitors Kit 


P4542-KIT-ND* (50 Volt K).... $49.95 
P4700-KIT-NDt (100 Volt K) .. -$49.95 


Includes 10 each of those parts indicated 
below (* or t). 180 capacitors. 10 each of the 
values listed in the chart. Price includes a 
notebook style storage box with bin guide for 
easy storage and quick access. 


Working Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage UF [ T H e Part No. 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
Bulk Package 
0.01 7.3 3.2 5.0 5.0 P4513-ND* 1.35 11.25 67.00 62.00/M 58.00/M ECQ-V1H103JL 
0.012 7.3 3.2 5.0 5.0 P4514-ND 1.35 11.25 67.00 62.00/M 58.00/M ECQ-V1H123JL 
0.015 7.3 3.2 5.0 5.0 P4515-ND* 1.41 11.75 70.00 65.00/M 61.00/M ECQ-V1H153JL 
0.018 7.3 3.2 5.0 5.0 P4516-ND 1.44 12.00 72.00 67.00/M 62.00/M ECQ-V1H183JL 
0.022 7.3 3.2 5.0 5.0 P4517-ND* 1.47 12.25 73.00 68.00/M 64.00/M ECQ-V1H223JL 
0.027 7.3 3.2 5.0 5.0 P4518-ND* 1.53 12.75 76.00 71.00/M 66.00/M ECQ-V1H273JL 
0.033 7.3 3.2 5.0 5.0 P4519-ND* 1.59 13.25 79.00 74.00/M 69.00/M ECQ-V1H333JL 
0.039 7.3 3.2 5.0 5.0 P4520-ND 1.59 13.25 79.00 74.00/M 69.00/M ECQ-V1H393JL 
0.047 7.3 3.2 5.0 5.0 P4521-ND* 1.441 11.75 70.00 65.00/M 61.00/M ECQ-V1H473JL 
0.056 7.3 3.2 5.0 5.0 P4522-ND 1.44 12.00 72.00 67.00/M 62.00/M ECQ-V1H563JL. 
0.068 7.3 3.2 5.0 5.0 P4523-ND* 1.47 12.25 73.00 68.00/M 64.00/M ECQ-V1H683JL 
0.082 7.3 3.6 5.0 5.0 P4524-ND* 1.50 12.50 75.00 69.00/M 65.00/M ECQ-V1H823JL 
0.1 7.3 4.0 5.0 5.0 P4525-ND* 1.80 15.00 90.00 83.00/M 78.00/M ECQ-V1H104JL 
50 0.12 7.3 4.0 5.0 5.0 P4526-ND 1.98 16.50 99.00 92.00/M 86.00/M ECQ-V1H124JL 
0.15 10.2 3.4 9.0 7.5 P4538-ND 2.07 17.25 103.00 96.00/M 90.00/M ECQ-V1H154JC 
0.15 7.3 4.4 5.5 5.0 P4665-ND* 2.07 17.25 103.00 96.00/M 90.00/M ECQ-V1H154JL 
0.18 7.3 4.5 5.5 5.0 P4666-ND* 2.10 17.50 104.00 97.00/M 91.00/M ECQ-V1H184JL 
0.22 7.3 48 5.5 5.0 P4667-ND 2.10 17.50 104.00 97.00/M 91.00/M ECQ-V1H224JL 
0.27 7.3 46 7.0 5.0 P4668-ND* 2.25 18.75 112.00 104.00/M 97.00/M ECQ-V1H274JL 
0.33 7.3 5.2 7.0 5.0 P4669-ND* 2.37 19.75 118.00 110.00/M 103.00/M ECQ-V1H334JL. 
0.39 7.3 5.7 7.3 5.0 P4670-ND 2.58 21.50 128.00 119.00/M 112.00/M ECQ-V1H394JL 
0.47 7.3 6.0 7.3 5.0 P4671-ND* 3.30 27.50 164.00 153.00/M 143.00/M ECQ-V1H474JL 
0.56 7.3 5.8 10.0 5.0 P4672-ND* 3.39 28.25 169.00 157.00/M 147.00/M ECQ-V1H564JL 
0.68 7.3 6.5 10.0 5.0 P4673-ND* 5.10 42.50 254.00 236.00/M 221.00/M ECQ-V1H684JL 
0.82 7.3 6.8 10.0 5.0 P4674-ND* 5.10 42.50 254.00 236.00/M 221.00/M ECQ-V1H824JL 
1.0 7.3 8.0 11.0 5.0 P4675-ND* 6.30 52.50 313.00 292.00/M 273.00/M ECQ-V1H105JL. 
0.18 10.2 3.5 9.0 7.5 P4539-ND 2.28 19.00 113.00 106.00/M 99.00/M ECQ-V1J184JM 
0.22 10.2 3.5 9.0 78 P4540-ND 2.34 19.50 116.00 108.00/M 101.00/M ECQ-V1J224JM 
0.27 10.2 3.5 9.0 75 P4541-ND 2.70 22.50 134.00 125.00/M 117.00/M ECQ-V1J274JM 
0.33 10.2 3.8 9.0 15. P4549-ND 3.06 25.50 152.00 142.00/M 132.00/M ECQ-V1J334JM 
63 0.39 10.2 4.0 9.0 75 P4543-ND 3.42 28.50 170.00 158.00/M 148.00/M ECQ-V1J394JM 
0.47 10.2 4.5 9.0 75 P4544-ND 3.84 32.00 191.00 178.00/M 166.00/M ECQ-V1J474JM 
0.56 10.2 49 9.0 75 P4545-ND 4.56 38.00 227.00 211.00/M 197.00/M ECQ-V1J564JM 
0.68 10.2 5.5 10.0 7.5 P4546-ND 5.40 45.00 269.00 250.00/M 234.00/M ECQ-V1J684JM 
0.82 10.2 6.1 10.0 75 P4547-ND 6.39 53.25 318.00 296.00/M 277.00/M ECQ-V1J824JM 
1.0 10.2 6.9 10.0 7.5 P4548-ND 7.35 61.25 366.00 340.00/M 318.00/M ECQ-V1J105JM 
0.01 7.3 3.2 7.0 5.0 P4713-NDt 1.92 16.00 96.00 89.00/M 83.00/M ECQ-V1103JM 
0.012 7.3 3.2 7.0 5.0 P4714-ND 1.92 16.00 96.00 89.00/M 83.00/M ECQ-V1123JM 
0.015 7.3 3.2 7.0 5.0 P4715-NDt 1.92 16.00 96.00 89.00/M 83.00/M ECQ-V1153JM 
0.018 7.3 3.2 7.0 5.0 P4716-ND 1.92 16.00 96.00 89.00/M 83.00/M ECQ-V1183JM 
0.022 7.3 3.2 7.0 5.0 P4717-NDt 1.92 16.00 96.00 89.00/M 83.00/M ECQ-V1223JM. 
0.027 7.3 3.2 7.0 5.0 P4718-NDt 2.01 16.75 100.00 93.00/M 87.00/M ECQ-V1273JM 
0.033 7.3 3.2 7.0 5.0 P4719-NDt 2.01 16.75 100.00 93.00/M 87.00/M ECQ-V1333JM 
0.039 7.3 3.2 7.0 5.0 P4720-NDt 2.04 17.00 101.00 94.00/M 88.00/M ECQ-V1393JM 
0.047 7.3 4.0 7.0 5.0 P4721-NDt 2.04 17.00 101.00 94.00/M 88.00/M ECQ-V1473JM 
0.056 7.3 4.2 7.0 5.0 P4722-NDt 2.10 17.50 104.00 97.00/M 91.00/M ECQ-V1563JM 
100 0.068 7.3 45 7.0 5.0 P4723-NDt 2.22 18.50 110.00 103.00/M 96.00/M ECQ-V1683JM 
0.082 7.3 5.0 7.0 5.0 P4724-NDt 2.28 19.00 113.00 106.00/M 99.00/M ECQ-V1823JM 
0.1 7.3 5.8 7.0 5.0 P4725-NDt 2.31 19.25 115.00 107.00/M 100.00/M ECQ-V1104JM 
0.12 10.0 3.4 9.0 75 P4726-ND 2.58 21.50 128.00 119.00/M 112.00/M ECQ-V1124JM 
0.15 10.0 3.8 9.0 75. P4727-NDt 2.64 22.00 131.00 122.00/M 114.00/M ECQ-V1154JM 
0.18 10.0 4.0 9.0 7.5 P4728-NDt 2.76 23.00 137.00 128.00/M 119.00/M ECQ-V1184JM 
0.22 10.0 4.3 9.0 15. P4729-NDt 2.91 24.25 145.00 135.00/M 126.00/M ECQ-V1224JM 
0.27 10.0 5.2 10.0 715 P4730-NDt 3.36 28.00 167.00 156.00/M 145.00/M ECQ-V1274JM 
0.33 10.0 5.9 10.0 715 P4731-NDt 3.84 32.00 191.00 178.00/M 166.00/M ECQ-V1334JM 
0.39 10.0 7.5 11.0 7.5 P4732-NDt 4.23 35.25 210.00 196.00/M 183.00/M ECQ-V1394JM 
0.47 10.0 8.1 11.0 7.5 P4733-NDt 4.71 39.25 234.00 218.00/M 204.00/M ECQ-V1474JM 
Working Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage HF [L i H IF Part No. 1,000 2,000 5,000 6,000 10,000 26,000 Part No. 
Ammo Box Package 
0.01 7.3 3.2 7.0 5.0 P4513TB-ND = 76.00/M = 71.00/M 66.00/M 62.00/M ECQ-V1H103JZ3 
0.012 7.3 3.2 7.0 5.0 P4514TB-ND = 76.00/M = 71.00/M 66.00/M 62.00/M ECQ-V1H123JZ3 
0.015 7.3 3.2 7.0 5.0 P4515TB-ND = 79.00/M = 74.00/M 69.00/M 65.00/M ECQ-V1H153JZ3 
0.018 7.3 3.2 7.0 5.0 P4516TB-ND = 82.00/M = 76.00/M 71.00/M 67.00/M ECQ-V1H183JZ3 
0.022 7.3 3.2 5.0 5.0 P4517TB-ND = 84.00/M = 78.00/M 73.00/M 68.00/M ECQ-V1H223JL3 
0.027 7.3 3.2 7.0 5.0 P4518TB-ND — 85.00/M = 79.00/M 74.00/M 70.00/M ECQ-V1H273JZ3 
0.033 7.3 3.2 7.0 5.0 P4519TB-ND - 88.00/M - 82.00/M 77.00/M 72.00/M ECQ-V1H333JZ3 
0.039 7.3 3.2 5.0 5.0 P4520TB-ND = 88.00/M _ 82.00/M 77.00/M 72.00/M ECQ-V1H393JL3 
0.047 7.3 3.2 7.0 5.0 P4521TB-ND = 70.00/M = 65.00/M 61.00/M 57.00/M ECQ-V1H473JZ3 
0.056 7.3 3.2 5.0 5.0 P4522TB-ND - 72.00/M - 67.00/M 62.00/M 59.00/M ECQ-V1H563JL3 
0.068 7.3 3.9 7.0 5.0 P4523TB-ND = 73.00/M = 68.00/M 64.00/M 60.00/M ECQ-V1H683JZ3 
0.082 7.3 41 7.0 5.0 P4524TB-ND = 75.00/M = 69.00/M 65.00/M 61.00/M ECQ-V1H823JZ3 
0.1 7.3 4.4 7.0 5.0 P4525TB-ND = 90.00/M = 83.00/M 78.00/M 73.00/M ECQ-V1H104JZ3 
50 0.12 7.3 47 7.0 5.0 P4526TB-ND = 93.00/M = 86.00/M 81.00/M 76.00/M ECQ-V1H124JZ3 
0.15 10.0 3.4 9.0 5.0 P4527TB-ND 103.00 = 96.00/M = 90.00/M = ECQ-V1H154JZ3 
0.18 10.0 3.5 9.0 5.0 P4528TB-ND 104.00 = 97.00/M = 91.00/M = ECQ-V1H184JZ3 
0.22 10.0 3.7 9.0 5.0 P4529TB-ND 104.00 = 97.00/M = 91.00/M = ECQ-V1H224JZ3 
0.27 10.0 4.0 9.0 5.0 P4530TB-ND 112.00 = 104.00/M = 97.00/M = ECQ-V1H274JZ3 
0.33 10.0 4.2 9.0 5.0 P4531TB-ND 118.00 — 110.00/M = 103.00/M — ECQ-V1H334JZ3 
0.39 10.0 49 9.0 5.0 P4532TB-ND 128.00 = 119.00/M — 112.00/M = ECQ-V1H394JZ3 
0.47 10.0 5.5 10.0 5.0 P4533TB-ND 164.00 = 153.00/M = 143.00/M — ECQ-V1H474JZ3 
0.56 10.0 6.1 10.0 5.0 P4534TB-ND 169.00 — 157.00/M — 147.00/M — ECQ-V1H564JZ3 
0.68 10.0 6.8 10.0 5.0 P4535TB-ND 254.00 — 236.00/M = 221.00/M = ECQ-V1H684JZ3 
0.82 7.3 6.8 10.0 5.0 P4536TB-ND 254.00 = 236.00/M = 221.00/M = ECQ-V1H824JL3 
1.0 7.3 8.0 11.0 5.0 P4537TB-ND 313.00 — 292.00/M = 273.00/M = ECQ-V1H105JL3 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


4 . ql B 
Panasonic. E-Series metallized Polyester Capacitors = cae 


GENERAL SPECIFICATIONS: Withstanding Voltage Rated Voltage X 1.5 (1 min.) Mepco: 713A1/ 719A1/C280; TRW: X601PE/X601CPE; + 
ELECTRICAL: Rated Voltage 100 V.D.C., 250 V.D.C., 400 Operating Temperature -40°C ~ +85°C Packtron: MF/RB; Secor: MMKS/MMKR/MMDR; F en 
V.D.C., 630 V.D.C. Capacitance Tolerance +10% (K) PANASONIC ECQ-E CROSS REFERENCES: RIFA: PHE353/PHE354; Roederstein: MKT1818/MKT 1822; (25.0) . 
Insulation Resistance: Less than 0.33 pF: 9,000 MQ; More Sprague: DF/450P/451P/453P; WIMA: MKS; CSF Thompson: MD/MC; me Tinned Dia. 
than 0.33 pF: 3,000 MQ. Dissipation Factor = 1.0% at 1kHz Westlake: 160/168/185/167/184/186; Siemens: B325X-XX; Rubycon: MC/MN; Nichicon: DDXM. Copper 
weld wire 
Working Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Voltage BE A B Cc E G Dia. Part No. ‘il 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
sf 12.0 4.0 7.4 10.0 1.0 6 E1104-ND 34 2.94 23.03 147.00 138.00/M 127.00/M ECQ-E1104KZ 
12 12.0 4.5 74 10.0 1.0 6 E1124-ND 35 3.03 23.74 151.00 142.00/M 131.00/M ECQ-E1124KZ 
15 12.0 4.0 9.5 10.0 1.0 6 E1154-ND 36 3.12 24.44 156.00 147.00/M 135.00/M ECQ-E1154KZ 
18 12.0 4.5 10.0 10.0 1.0 6 E1184-ND 39 3.30 25.85 165.00 155.00/M 143.00/M ECQ-E1184KZ 
322 12.0 5.0 10.5 10.0 1.0 6 E1224-ND At 3.54 27.73 177.00 166.00/M 153.00/M ECQ-E1224KZ 
.27 17.0 4.5 8.0 15.0 1.0 6 E1274-ND 46 3.90 30.55 195.00 183.00/M 169.00/M ECQ-E1274KZ 
33 17.0 4.5 10.0 15.0 1.0 6 E1334-ND 51 4.35 34.08 217.00 205.00/M 188.00/M ECQ-E1334KZ 
39 17.0 5.0 10.0 15.0 1.0 6 E1394-ND 53 4.50 35.25 225.00 212.00/M 195.00/M ECQ-E1394KZ 
A7 17.0 5.5 11.0 15.0 1.0 6 E1474-ND 55 4.74 37.13 237.00 223.00/M 205.00/M ECQ-E1474KZ 
56 17.0 6.5 11.5 15.0 1.0 Ae} E1564-ND 64 5.46 42.77 272.00 257.00/M 236.00/M ECQ-E1564KZ 
68 17.0 7.0 12.0 15.0 1.0 8 E1684-ND 12 6.21 48.65 310.00 292.00/M 269.00/M ECQ-E1684KZ 
82 17.0 7.5 13.0 15.0 1.0 8 E1824-ND 79 6.81 53.35 340.00 320.00/M 295.00/M ECQ-E1824KZ 
100 1.0 17.0 8.0 14.0 15.0 1.0 8 E1105-ND 86 7.41 58.05 370.00 348.00/M 321.00/M ECQ-E1105KZ 
1.2 17.0 8.5 16.0 15.0 1.0 8 E1125-ND 1.00 8.58 67.21 428.00 403.00/M 371.00/M ECQ-E1125KZ 
1.5 25.5 7.5 14.5 22.5 1.0 8 E1155-ND 1.17 10.02 78.49 500.00 471.00/M 434.00/M ECQ-E1155KZ 
1.8 25.5 8.5 16.0 22.5 1.0 8 E1185-ND 1.30 11.13 87.19 555.00 523.00/M 482.00/M ECQ-E1185KZ 
2.2 25.5 9.5 16.5 22.5 1.0 8 E1225-ND 1.47 12.60 98.70 629.00 592.00/M 545.00/M ECQ-E1225KZ 
27 25.5 10.0 18.5 22.5 1.0 8 E1275-ND 1.67 14.31 112.10 714.00 673.00/M 619.00/M ECQ-E1275KZ 
3.3 25.5 10.0 19.0 22.5 1.0 8 E1335-ND 2.13 18.24 142.88 910.00 858.00/M 790.00/M ECQ-E1335KZ 
3.9 30.5 11.0 18.0 27.5 1.5 8 E1395-ND 2.41 20.67 161.92 1031.00 972.00/M 895.00/M ECQ-E1395KZ 
47 30.5 11.0 20.5 27:5 1.5 8 E1475-ND 2.72 23.31 182.60 1163.00 1096.00/M 1009.00/M ECQ-E1475KZ 
5.6 30.5 12.5 21.0 27.5 1.5 8 E1565-ND 3.23 27.72 217.14 1383.00 1303.00/M 1200.00/M ECQ-E1565KZ 
6.8 30.5 13.0 24.0 27.5 1.5 8 E1685-ND 3.67 31.47 246.52 1570.00 1480.00/M 1362.00/M ECQ-E1685KZ 
8.2 30.5 15.0 25.0 27.5 1.5 8 E1825-ND 4.24 36.30 284.35 1811.00 1707.00/M 1571.00/M ECQ-E1825KZ 
10.0 30.5 16.0 27.0 27.5 1.5 8 E1106-ND 4.93 42.24 330.88 2108.00 1986.00/M 1829.00/M ECQ-E1106KZ 
01 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2103-ND* 31 2.67 20.92 133.00 126.00/M 116.00/M ECQ-E2103KS 
012 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2123-ND* 31 2.67 20.92 133.00 126.00/M 116.00/M ECQ-E2123KS 
015 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2153-ND 31 2.67 20.92 133.00 126.00/M 116.00/M ECQ-E2153KS 
018 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2183-ND 31 2.67 20.92 133.00 126.00/M 116.00/M ECQ-E2183KS 
022 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2223-ND* 31 2.67 20.92 133.00 126.00/M 116.00/M ECQ-E2223KS 
.027 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E£2273-ND 31 2.67 20.92 133.00 126.00/M 116.00/M ECQ-E2273KS 
033 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2333-ND* 31 2.67 20.92 133.00 126.00/M 116.00/M ECQ-E2333KS 
039 12.5 5.0 8.5 10.0 1.0 6 E2393-ND 31 2.67 20.92 133.00 126.00/M 116.00/M ECQ-E2393KS 
.047 12.5 5.0 8.0 10.0 1.0 6 E2473-ND* .26 2.19 17.16 109.00 103.00/M 95.00/M ECQ-E2473KS 
056 12.5 5.5 8.5 10.0 1.0 6 E2563-ND 32 2.76 21.62 138.00 130.00/M 119.00/M ECQ-E2563KS 
068 12.5 5.5 8.5 10.0 1.0 6 E2683-ND* 33 2.82 22.09 141.00 133.00/M 122.00/M ECQ-E2683KS 
-082 12.5 5.5 10.0 10.0 1.0 6 E2823-ND 34 2.94 23.03 147.00 138.00/M 127.00/M ECQ-E2823KS 
10 12.5 5.5 10.5 10.0 1.0 6 E2104-ND* 31 2.64 20.68 132.00 124.00/M 114.00/M ECQ-E2104KS 
12 17.5 5.5 10.0 15.0 1.0 8 E2124-ND 40 3.42 26.79 171.00 161.00/M 148.00/M ECQ-E2124KS 
250 15 17.5 6.0 10.5 15.0 1.0 8 E2154-ND* 43 3.72 29.14 186.00 175.00/M 161.00/M ECQ-E2154KS 
18 17.5 6.0 10.5 15.0 1.0 8 E2184-ND 46 3.90 30.55 195.00 183.00/M 169.00/M ECQ-E2184KS 
22 17.5 6.0 11.0 15.0 1.0 8 E2224-ND* 48 4.08 31.96 204.00 192.00/M 177.00/M ECQ-E2224KS 
27 23.0 6.0 10.5 20.0 1.0 8 E2274-ND 55 4.71 36.90 235.00 221.00/M 204.00/M ECQ-E2274KS 
.33 23.0 6.0 11.0 20.0 1.0 8 E2334-ND* -60 5.16 40.42 257.00 243.00/M 223.00/M ECQ-E2334KS 
39 23.0 6.5 11.5 20.0 1.0 8 E2394-ND 65 5.55 43.48 277.00 261.00/M 240.00/M ECQ-E2394KS 
47 23.0 7.0 12.0 20.0 1.0 8 E2474-ND* 69 5.94 46.53 296.00 279.00/M 257.00/M ECQ-E2474KS 
56 23.0 7.5 13.0 20.0 1.0 8 E2564-ND 76 6.51 51.00 325.00 306.00/M 282.00/M ECQ-E2564KS 
68 23.0 8.5 14.0 20.0 1.0 8 E2684-ND 84 7A7 56.17 358.00 337.00/M 310.00/M ECQ-E2684KS 
82 31.0 7.5 13.0 27.5 1.0 8 E2824-ND 92 7.89 61.81 394.00 371.00/M 342.00/M ECQ-E2824KS 
1.0 31.0 8.5 14.0 27.5 1.0 8 E2105-ND* 98 8.37 65.57 418.00 394.00/M 362.00/M ECQ-E2105KS 
1.2 31.0 8.5 16.0 27.5 1.0 8 E2125-ND* 1.07 9.18 71.91 458.00 432.00/M 397.00/M ECQ-E2125KS 
1.5 31.0 9.5 17.0 27.5 1.0 8 E2155-ND* 1.38 11.82 92.59 590.00 556.00/M 512.00/M ECQ-E2155KS 
1.8 31.0 9.5 18.5 27.5 1.0 8 E2185-ND 1.66 14.25 111.63 711.00 670.00/M 617.00/M ECQ-E2185KS 
2.2 31.0 10.5 19.5 27.5 1.0 8 E2225-ND* 1.67 14.31 112.10 714.00 673.00/M 619.00/M ECQ-E2225KS 
01 14.0 5.0 8.5 10.5 1.0 6 E£4103-ND 42 3.60 28.20 180.00 169.00/M 156.00/M ECQ-E4103KZ 
012 14.0 5.5 8.5 10.5 1.0 6 E4123-ND 42 3.60 28.20 180.00 169.00/M 156.00/M ECQ-E4123KZ 
015 14.0 5.0 8.5 10.5 1.0 6 E4153-ND 43 3.72 29.14 186.00 175.00/M 161.00/M ECQ-E4153KZ 
.018 14.0 5.5 8.5 10.5 1.0 6 E4183-ND 43 3.72 29.14 186.00 175.00/M 161.00/M ECQ-E4183KZ 
022 14.0 5.5 10.0 10.5 1.0 6 E4223-ND 44 3.75 29.38 187.00 176.00/M 162.00/M ECQ-E4223KZ 
.027 14.0 5.5 10.5 10.5 1.0 6 E4273-ND A7 3.99 31.26 199.00 188.00/M 173.00/M ECQ-E4273KZ 
033 14.0 6.0 11.0 10.5 1.0 6 E4333-ND 49 4.20 32.90 210.00 197.00/M 182.00/M ECQ-E4333KZ 
039 14.0 6.5 11.5 10.5 1.0 6 E4393-ND -50 4.26 33.37 213.00 200.00/M 184.00/M ECQ-E4393KZ 
047 14.0 7.0 12.0 10.5 1.0 6 E4473-ND -50 4.26 33.37 213.00 200.00/M 184.00/M ECQ-E4473KZ 
.056 17.0 6.5 11.0 13.5 1.0 6 E4563-ND 54 4.59 35.96 229.00 216.00/M 199.00/M ECQ-E4563kKZ 
068 17.0 7.0 12.0 13.5 1.0 6 E4683-ND 57 4.86 38.07 243.00 228.00/M 210.00/M ECQ-E4683KZ 
082 17.0 7.5 12.5 13.5 1.0 6 E4823-ND 59 5.07 39.72 253.00 238.00/M 219.00/M ECQ-E4823KZ 
10 17.0 75 14.5 13.5 1.0 6 E4104-ND 58 4.98 39.01 249.00 234.00/M 216.00/M ECQ-E4104KZ 
12 17.0 8.5 15.5 13.5 1.0 6 E4124-ND 66 5.67 44.42 283.00 267.00/M 245.00/M ECQ-E4124KZ 
400 15 17.0 9.0 16.5 13.5 1.0 8 E4154-ND 72 6.21 48.65 310.00 292.00/M 269.00/M ECQ-E4154kZ 
18 17.0 10.0 17.0 13.5 1.0 8 E4184-ND 17 6.63 51.94 331.00 312.00/M 287.00/M ECQ-E4184KZ 
22 24.5 8.5 15.5 20.5 1.0 8 E4224-ND 83 7.11 55.70 355.00 334.00/M 308.00/M ECQ-E4224KZ 
227 24.5 9.0 16.5 20.5 1.0 8 E4274-ND 92 7.86 61.57 392.00 370.00/M 340.00/M ECQ-E4274KZ 
.33 24.5 9.5 17.0 20.5 1.0 8 E4334-ND 99 8.46 66.27 422.00 398.00/M 366.00/M ECQ-E4334KZ 
39 29.5 9.5 16.5 25.5 1.5 8 E4394-ND 1.07 9.18 71.91 458.00 432.00/M 397.00/M ECQ-E4394KZ 
AT 29.5 10.0 17.5 25.5 1.5 8 E4474-ND 1.16 9.90 77.55 494.00 465.00/M 429.00/M ECQ-E4474KZ 
56 29.5 11.0 18.0 25.5 1.5 8 E4564-ND 1.26 10.80 84.60 539.00 508.00/M 468.00/M ECQ-E4564KZ 
68 29.5 12.0 19.0 25.5 1.5 8 E4684-ND 1.41 12.09 94.71 603.00 568.00/M 523.00/M ECQ-E4684kKZ 
82 29.5 13.0 21.0 25.5 1.5 8 E4824-ND 1.54 13.20 103.40 659.00 621.00/M 571.00/M ECQ-E4824KZ 
1.0 29.5 15.0 22.0 25.5 1.5 8 E4105-ND 1.68 14.43 113.04 720.00 678.00/M 625.00/M ECQ-E4105KZ 
1.2 29.5 15.0 25.0 25.5 1.5 8 E4125-ND 2.38 20.40 159.80 1018.00 959.00/M 883.00/M ECQ-E4125KZ 
15 43.5 13.0 22.0 38.5 1.5 8 E4155-ND 2.56 21.96 172.02 1096.00 1032.00/M 951.00/M ECQ-E4155KZ 
1.8 43.5 14.5 24.0 38.5 1.5 8 E4185-ND 3.03 26.01 203.75 1298.00 1223.00/M 1126.00/M ECQ-E4185KZ 
2.2 43.5 16.0 25.5 38.5 1.5 8 E4225-ND 3.47 29.70 232.65 1482.00 1396.00/M 1286.00/M ECQ-E4225KZ 
01 14.0 5.5 8.5 10.5 1.0 6 E6103-ND 45 3.87 30.32 193.00 182.00/M 168.00/M ECQ-E6103KZ 
015 14.0 6.0 10.5 10.5 1.0 6 E6153-ND 48 4.14 32.43 207.00 195.00/M 179.00/M ECQ-E6153KZ 
018 14.0 6.0 11.0 10.5 1.0 6 E£6183-ND -50 4.26 33.37 213.00 200.00/M 184.00/M ECQ-E6183KZ 
022 14.0 6.5 12.0 10.5 1.0 6 E6223-ND 52 4.44 34.78 222.00 209.00/M 192.00/M ECQ-E6223KZ 
027 17.0 5.5 12.5 13.5 1.0 6 E6273-ND 54 4.59 35.96 229.00 216.00/M 199.00/M ECQ-E6273KZ 
033 17.0 6.0 12.0 13.5 1.0 6 E6333-ND 55 4.74 37.13 237.00 223.00/M 205.00/M ECQ-E6333KZ 
039 17.0 6.5 12.0 13.5 1.0 6 E6393-ND 57 4.86 38.07 243.00 228.00/M 210.00/M ECQ-E6393KZ 
047 17.0 7.0 13.5 13.5 1.0 6 E£6473-ND 58 4.98 39.01 249.00 234.00/M 216.00/M ECQ-E6473KZ 
056 17.0 7.5 14.0 13.5 1.0 6 E6563-ND 62 5.34 41.83 266.00 251.00/M 231.00/M ECQ-E6563KZ 
068 17.0 8.5 15.0 13.5 1.0 6 E6683-ND 67 5.76 45.12 287.00 271.00/M 249.00/M ECQ-E6683KZ 
082 17.0 9.0 16.0 13.5 1.0 8 E6823-ND 72 6.15 48.18 307.00 289.00/M 266.00/M ECQ-E6823KZ 
10 24.5 7.0 14.0 20.5 1.5 8 E6104-ND 77 6.57 51.47 328.00 309.00/M 284.00/M ECQ-E6104KZ 
12 24.5 8.5 15.5 20.5 1.5 8 E6124-ND 85 7.26 56.87 362.00 341.00/M 314.00/M ECQ-E6124KZ 
630 15 24.5 9.0 16.5 20.5 1.5 8 E6154-ND 95 8.13 63.69 406.00 382.00/M 352.00/M ECQ-E6154kKZ 
.18 24.5 10.0 17.0 20.5 1.5 8 E6184-ND 1.01 8.67 67.92 433.00 408.00/M 375.00/M ECQ-E6184KZ 
22 29.5 9.5 17.0 25.5 1.5 8 E6224-ND 1.10 9.45 74.03 472.00 444.00/M 409.00/M ECQ-E6224KZ 
af 29.5 10.5 17.5 25.5 1.5 8 E6274-ND 1.24 10.65 83.43 531.00 501.00/M 461.00/M ECQ-E6274KZ 
.33 29.5 11.5 18.5 25.5 1.5 8 E6334-ND 1.40 12.00 94.00 599.00 564.00/M 519.00/M ECQ-E6334KZ 
39 29.5 12.0 19.5 25.5 1.5 8 E6394-ND 1.52 13.05 102.23 651.00 614.00/M 565.00/M ECQ-E6394KZ 
47 29.5 13.0 20.5 25.5 1.5 8 E6474-ND 1.64 14.07 110.22 702.00 661.00/M. 609.00/M ECQ-E6474KZ 
56 29.5 15.0 21.5 25.5 1.5 8 E6564-ND 1.95 16.68 130.66 832.00 784.00/M 722.00/M ECQ-E6564KZ 
68 43.5 12.5 19.5 38.5 1.5 8 E6684-ND 2.52 21.60 169.20 1078.00 1016.00/M 935.00/M ECQ-E6684KZ 
82 43.5 14.0 21.0 38.5 1.5 8 E6824-ND 207 23.70 185.65 1183.00 1114.00/M 1026.00/M ECQ-E6824KZ 
1.0 43.5 14.5 24.0 38.5 1.5 8 E6105-ND 3.36 28.77 225.37 1436.00 1353.00/M 1245.00/M ECQ-E6105KZ 
1.2 43.5 16.0 25.5 38.5 1.5 8 E6125-ND 3.53 30.24 236.88 1509.00 1422.00/M 1309.00/M ECQ-E6125KZ 
1.5 43.5 18.5 27.0 38.5 1.5 8 E6155-ND 4.31 36.96 289.52 1844.00 1738.00/M 1600.00/M ECQ-E6155KZ 


*E-KIT-ND Digi-Key® E-Series Capacitors Kit 10 each of all values denoted (except #E2104 which has 30 pcs.) - 170 total pieces. Notebook style storage case .. $59.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 617 


Panasonic. ECQ-E(B) Serie€S Miniaturized Metallized Polyester Film Capacitors 


L max T max Voltage | Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
1 Hmax >| a (VDC) | (uF) (E a H F G do Part No. 1 10 100 500 1,000 | Part No. 
0.01 79 4.2 74 50 10 05 P10955-ND .36 25 18 12 10 | ECQ-E2103KB 
G max E 0.012 | 79 42 wal 50 10 05 P10956-ND 36 25 18 12 10 | ECQ-E2123KB 
0.015 | 79 42 74 50 10 05 P10957-ND .36 25 18 12 10 | ECQ-E2153KB 
, a) 0.018 | 79 43 72 50 10 05 P10958-ND 36 25 18 12 10 | ECQ-E2183KB 
ores @d+0.05 0.022 | 79 43 72 #450 10 08 P10959-ND 36 25 18 12 10 | ECQ-E2223KB 
F+1.0 20min Tin-plated 0.027 | 79 43 72 50 10 05 P10960-ND 36 25 18 12 10 | ECQ-E2273KB 
4 Copper-clad 0.033 | 79 43 72 50 10 05 P10961-ND .36 125 18 12 10 | ECQ-E2333KB 
steel wire 0.039 | 7.9 45 74 50 10 05 P10962-ND 36 25 18 12 10 | ECQ-E2393KB 
0.047 | 79 45 74 50 10 05 P10963-ND 30 21 15 10 08 | ECQ-E2473KB 
0.056 | 7.9 47 77. 5.0 10 05 P10964-ND .36 25 18 42 10 | ECQ-E2563KB 
The type ECQ-E(B) series is a down-sized oo | 79 51 80 50 1.0 05 | P10965-ND 29 22 16 12 09 | ECQ-E2683KB 
version of the popular ECQ-E(F) series. It 0.082 | 79 54 86 50 1.0 05 | P10966-ND 33 25 18 13 10 | ECQ-E2823KB 
provides similar electrical characteristics in a 0.1 79 «59 90 50 10 05 P10967-ND 36 25 18 12 10 | ECQ-E2104KB 
smaller package. 0.12 79 5.7 106 50 10 05 P10968-ND 38 28 .20 15 12 | ECQ-E2124KB 
0.15 7963 11.2 50 10 05 P10969-ND 40 30 21 16 42 | ECQ-E2154KB 
FEATURES: 
« Nominductiveconstruction 0.18 | 10.3 5.0 97 75 10 05 P10970-ND 43 32 23 A7 13 | ECQ-E2184KB 
0 : : , 250 0.22 | 103 54 10.1 75 10 05 P10971-ND 44 33 24 AZ 13 | ECQ-E2224KB 
* Wound metallized polyester dielectric 0.27 | 103 59 108 75 10 05 P10972-ND Jl 38 27 20 16 | ECQ-E2274KB 
APPLICATIONS: 0.33 | 103 64 113 75 10 05 P10973-ND 56 42 .30 .22 17 | ECQ-E2334KB 
+ Blocking, by-passing, filtering, timing, inter- 0.39 | 123° 5.7 109 100 1.0 06 P10974-ND 55 Al 31 22 18 | ECQ-E2394KB 
ference suppression, low pulse applications. 0.47 | 123 62 114 100 10 06 P10975-ND 50 38 .28 .20 16 | ECQ-E2474KB 
, 0.56 | 123 67 11.9 100 10 06 P10976-ND 64 48 36 26 21 | ECQ-E2564KB 
SPECIFICATIONS: 068 | 123 7.3 127 100 10 06 P10977-ND 7 53 39 28 23 | ECQ-E2684KB 
Operating temperature range: -40°C to +85°C 0.82 | 153 63 133 125 10 06 P10978-ND 79 59 44 32 25 | ECQ-E2824KB 
Rated vag: 250/00 ot sent | rnng__#t_1_#_# _i_seoea 
Capacitance Mier @ 1kHZ 15 1153 86 157 125 1.0 06 | P10981-ND 1.08 82 6t 44 36 | ECQ-E2155KB 
Dissipation factor: <1.0% (20°C 1kHz) 18 208 76 146 175 10 08 P10982-ND 1.20 90 68 48 40 | ECQ-E2185KB 
Withstand voltage: 250VDC X 150% for 60 2.2 20.8 84 156 175 10 08 P10983-ND 1.31 99 .74 53 44 | ECQ-E2225KB 
seconds between terminals 27 208 93 16.7 175 10 08 P10984-ND 1.48 144 84 60 50 | ECQ-E2275KB 
Insulation resistance: >9,000MQ (C < 0.33y1F) 3.3 208 105 179 175 10 08 P10985-ND 1.79 1.35 1.01 72 60 | ECQ-E2335KB 
@ 100VDC, 20° for 60 seconds. >3,000MQ - LF 3.9 208 108 198 175 10 08 P10986-ND 2.53 1.92 9 1.45 1.09 94 | ECQ-E2395KB 
(C > 0.33yF) @ 100VDC, 20° for 60 seconds. 47 20.8 11.9 210 175 10 08 P10987-ND 2.81 2.13 1.61 1.21 1.05 | ECQ-E2475KB 
Lt = 
Panasonic. ECQ-E(F) Series 
Pa . . . . T Max 
Miniaturized Metallized Polyester Film Capacitors ft ca r| 
The type ECQ-E(F) series is using a dual side metallized polyester SPECIFICATIONS: H Max 
ae ee ee a oe which makes it possible Reference standard: JIS C5115, C5151 1 
produce large oo in smal Wane ted at ol tle Operating temperature range: -40°C to +85°C — 
capacitor meeting high requirements for professional circuit design. (4+105°C, 75% of Rated voltage) Biey F 
FEATURES: Rated voltage: 100V, 250V, 400V, 630V : 
+ Self-healing property Capacitance tolerance: +10% (K) 20 Min 
* Flame retardant epoxy resin coating Dissipation factor: 1.0% Max. (20°C 1kHz) 
i ‘a 9 
APPLICATIONS: Withstand voltage: Rated voltage DC100V ~ 630V (V.DC) X 150% 
‘ Seeger ete . 1 minute between terminals 
+ Blocking, by-passing, filtering, timing, interference suppression, low Insulation resistance: DC100V ~ 630V: C < 0.33uF 9,000MQ Min., 
pulse applications. C > 0.33pF 3,000QVpF Min. 
Working Capaci- 
Voltage tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
(VDC) (uF) L it H F G d Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
01 78 46 77 5.0 1.0 0.5 EF1103-ND 42 32 23 A7 13 ECQ-E1103KF 
.012 78 45 76 5.0 1.0 0.5 EF1123-ND 42 32 23 Ag 13 ECQ-E1123KF 
.015 78 45 76 5.0 1.0 0.5 EF1153-ND 42 32 23 AZ 13 ECQ-E1153KF 
.018 78 4.6 7.7 5.0 1.0 0.5 EF1183-ND 42 32 23 AZ 13 ECQ-E1183KF 
.022 78 4.9 8.0 5.0 1.0 0.5 EF1223-ND 42 32 23 AZ 13 ECQ-E1223KF 
.027 78 47 78 5.0 1.0 05 EF1273-ND 42 32 23 A7 13 ECQ-E1273KF 
.033 78 4.6 77 5.0 1.0 0.5 EF1333-ND 42 32 23 AZ 13 ECQ-E1333KF 
.039 78 49 8.0 5.0 1.0 05 EF1393-ND 42 32 .23 A7 13 ECQ-E1393KF 
.047 78 45 75 5.0 1.0 0.5 EF1473-ND 42 32 .23 AZ 13 ECQ-E1473KF 
.056 78 4.8 7.9 5.0 1.0 0.5 EF1563-ND 42 32 23 AZ 13 ECQ-E1563KF 
068 78 48 79 5.0 1.0 0.5 EF1683-ND 42 32 23 az 4a ECQ-E1683KF 
.082 78 47 9.9 5.0 1.0 0.5 EF1823-ND 42 32 .23 AZ 13 ECQ-E1823KF 
A 78 5.0 10.0 5.0 1.0 0.5 EF1104-ND 42 32 .23 AZ 13 ECQ-E1104KF 
12 10.3 45 75 75 1.0 0.6 EF1124-ND 45 33 24 A7 14 ECQ-E1124KF 
15 10.3 45 75 75 1.0 0.6 EF1154-ND 46 34 24 18 14 ECQ-E1154KF 
18 10.3 48 79 75 1.0 0.6 EF1184-ND 49 37 26 19 15 ECQ-E1184KF 
.22 10.3 5.0 8.0 75 1.0 0.6 EF1224-ND 52 39 .28 .20 16 ECQ-E1224KF 
27 10.3 45 12.0 75 1.0 0.6 EF1274-ND 57 42 30 .22 AZ ECQ-E1274KF 
100 33 10.3 6.0 10.7 75 1.0 0.6 EF1334-ND 65 48 34 25 19 ECQ-E1334KF 
39 10.3 6.3 11.0 75 1.0 0.6 EF1394-ND 67 49 35 26 .20 ECQ-E1394KF 
47 10.3 6.0 12.0 75 1.0 0.6 EF1474-ND 69 52 37 27 21 ECQ-E1474KF 
56 12.0 55 10.9 10.0 1.0 0.6 EF1564-ND 73 55 .40 .29 23 ECQ-E1564KF 
68 12.0 6.0 11.9 10.0 1.0 0.6 EF1684-ND 83 62 46 33 27 ECQ-E1684KF 
82 12.0 6.0 13.5 10.0 1.0 0.6 EF1824-ND 91 68 50 36 .29 ECQ-E1824KF 
1.0 12.0 6.7 14.0 10.0 1.0 0.6 EF1105-ND .99 74 55 40 32 ECQ-E1105KF 
1.2 18.5 55 12.8 15.0 1.0 0.6 EF1125-ND 1.14 86 63 46 36 ECQ-E1125KF 
15 18.5 6.0 13.4 15.0 1.0 0.8 EF1155-ND 1.24 93 70 50 42 ECQ-E1155KF 
18 18.5 6.5 14.4 15.0 1.0 0.8 EF1185-ND 1.38 1.04 78 56 46 ECQ-E1185KF 
2.2 18.5 7.0 15.0 15.0 1.0 0.8 EF1225-ND 1.56 117 88 63 52 ECQ-E1225KF 
27 18.5 8.0 15.8 15.0 1.0 0.8 EF1275-ND 1.78 1.34 1.00 72 60 ECQ-E1275KF 
3.3 18.5 8.5 16.5 15.0 1.0 0.8 EF1335-ND 2.26 1.70 1.27 91 75 ECQ-E1335KF 
3.9 26.0 7.0 16.4 22.5 1.0 0.8 EF1395-ND 2.24 1.70 1.29 97 84 ECQ-E1395KF 
47 26.0 75 17.0 22.5 1.0 0.8 EF1475-ND 2.53 1.92 1.45 1.09 .95 ECQ-E1475KF 
5.6 26.0 8.3 17.5 22.5 1.0 0.8 EF1565-ND 3.01 2.28 1.72 1.29 1.12 ECQ-E1565KF 
6.8 26.0 9.0 18.5 22.5 1.0 0.8 EF1685-ND 3.42 2.59 1.96 1.47 1.27 ECQ-E1685KF 
8.2 26.0 10.0 20.0 22.5 15 0.8 EF1825-ND 3.94 2.99 2.25 1.69 1.47 ECQ-E1825KF 
10.0 26.0 11.5 21.0 22.5 15 0.8 EF1106-ND 4.58 3.47 2.62 1.97 1.71 ECQ-E1106KF 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
618 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. ECQ-E(F) Series Miniaturized Metallized Polyester Film Capacitors (Cont) 


Working Capaci- 
Voltage tance Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
(VDC) (uF) E il H Is G d Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 

01 10.3 4.3 7.4 7.5 1.0 0.6 EF2103-ND .37 28 20 15 M1 ECQ-E2103KF 
012 10.3 4.4 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2123-ND .30 21 15 10 08 ECQ-E2123KF 
015 10.3 4.4 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2153-ND .30 21 15 10 08 ECQ-E2153KF 
.018 10.3 4.4 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2183-ND .30 21 15 10 .08 ECQ-E2183KF 
022 10.3 4.4 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2223-ND 34 -26 18 -13 1 ECQ-E2223KF 
.027 10.3 4.4 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2273-ND 54 37 26 .18 14 ECQ-E2273KF 
.033 10.3 4.5 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2333-ND 125. 19 13 10 .08 ECQ-E2333KF 
.039 10.3 4.5 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2393-ND .30 21 15 10 .08 ECQ-E2393KF 
.047 10.3 4.5 ya! 7.5 1.0 0.6 EF2473-ND 37 26 18 13 10 ECQ-E2473KF 
-056 10.3 48 7.9 7.5 1.0 0.6 EF2563-ND 59 40 29 .20 16 ECQ-E2563KF 
.068 10.3 4.5 7.5 7.5 1.0 0.6 EF2683-ND 31 .23 7 12 10 ECQ-E2683KF 
.082 10.3 4.9 8.0 7.5 1.0 0.6 EF2823-ND 27 .20 15 1 .08 ECQ-E2823KF 
A 10.3 5.8 8.4 Was} 1.0 0.6 EF2104-ND 45 31 22 15 2 ECQ-E2104KF 
12 10.3 6.0 9.0 7.5 1.0 0.6 EF2124-ND 31 .24 7 12 10 ECQ-E2124KF 
wd 10.3 6.0 10.8 7.5 1.0 0.6 EF2154-ND A7 35 25 18 14 ECQ-E2154KF 
18 12.0 5.0 10.3 10.0 1.0 0.6 EF2184-ND 40 -30 22 16 12 ECQ-E2184KF 
22 12.0 5.5 10.5 10.0 1.0 0.6 EF2224-ND 54 40 29 .21 16 ECQ-E2224KF 
27 12.0 6.0 11.5 10.0 1.0 0.6 EF2274-ND 64 48 34 25 19 ECQ-E2274KF 
250 .33 12.0 6.5 12.0 10.0 1.0 0.6 EF2334-ND 58 43 32 23 19 ECQ-E2334KF 
39 18.5 4.9 12.0 15.0 1.0 0.6 EF2394-ND 74 56 Al -30 .24 ECQ-E2394KF 
A7 18.5 5.3 12.5 15.0 1.0 0.6 EF2474-ND 58 44 32 24 19 ECQ-E2474KF 
56 18.5 5.5 13.0 15.0 1.0 0.6 EF2564-ND 66 50 37 or 21 ECQ-E2564KF 
68 18.5 6.0 13.5 15.0 1.0 0.8 EF2684-ND 92 69 51 37 29 ECQ-E2684KF 
82 18.5 6.5 14.5 15.0 1.0 0.8 EF2824-ND 70 53 39 .28 22 ECQ-E2824KF 
1.0 18.5 7.4 15.0 15.0 1.0 0.8 EF2105-ND 86 64 A7 34 27 ECQ-E2105KF 
1.2 18.5 8.0 15.9 15.0 1.0 0.8 EF2125-ND 1.21 91 67 48 39 ECQ-E2125KF 
1.5 18.5 9.0 16.8 15.0 1.0 0.8 EF2155-ND 1.42 1.07 81 57 48 ECQ-E2155KF 
1.8 26.0 7.5 15.5 22.5 1.0 0.8 EF2185-ND 1.20 -90 68 48 40 ECQ-E2185KF 
2.2 26.0 8.5 16.3 22.5 1.0 0.8 EF2225-ND 1.72 1.30 97 69 58 ECQ-E2225KF 
27 26.0 9.4 17.0 22.5 1.0 0.8 EF2275-ND 1.77 1.33 1.00 71 59 ECQ-E2275KF 
3.3 26.0 10.3 18.0 22.5 1.5 0.8 EF2335-ND 2.36 VST 1.33 95 79 ECQ-E2335KF 
3.9 26.0 11.0 20.5 22.5 1.5 0.8 EF2395-ND 1.42 1.08 82 61 53 ECQ-E2395KF 
47 26.0 12.0 21.5 22.5 1.5 0.8 EF2475-ND 1.59 1.21 91 69 -60 ECQ-E2475KF 
5.6 31.0 11.8 21.0 27.5 1.5 0.8 EF2565-ND 2.73 2.07 1.56 1.17 1.02 ECQ-E2565KF 
6.8 31.0 13.0 22.4 27.5 1.5 0.8 EF2685-ND 3.84 2.91 2.20 1.65 1.43 ECQ-E2685KF 
8.2 31.0 14.3 23.5 27.5 15 08 EF2825-ND 3.13 2.38 1.79 1.35 1.17 ECQ-E2825KF 
10.0 31.0 15.9 25.8 27.5 1.5 0.8 EF2106-ND 7.01 5.32 4.01 3.01 2.61 ECQ-E2106KF 
01 10.3 4.3 7.4 7.5 1.0 0.6 EF4103-ND 51 38 27 .20 16 ECQ-E4103KF 
012 10.3 4.4 7.5 7.5 1.0 0.6 EF4123-ND i29 21 15 sill 09 ECQ-E4123KF 
015 10.3 4.4 7.5 7.5 1.0 0.6 EF4153-ND .29 .21 15 1 09 ECQ-E4153KF 
.018 10.3 4.4 Mao 7.5 1.0 0.6 EF4183-ND .29 .21 15 sc 09 ECQ-E4183KF 
.022 10.3 4.8 7.9 7.5 1.0 0.6 EF4223-ND 53 40 28 21 16 ECQ-E4223KF 
.027 10.3 5.5 8.0 7.5 1.0 0.6 EF4273-ND 56 42 30 22 7 ECQ-E4273KF 
.033 10.3 6.0 9.0 7.5 1.0 0.6 EF4333-ND 57 42 -30 22 ard ECQ-E4333KF 
.039 12.0 4.9 8.0 10.0 1.0 0.6 EF4393-ND 40 -30 21 16 12 ECQ-E4393KF 
.047 12.0 5.0 8.3 10.0 1.0 0.6 EF4473-ND 60 45 32 .23 18 ECQ-E4473KF 
.056 12.0 5.0 10.0 10.0 1.0 0.6 EF4563-ND 65 48 35 25 -20 ECQ-E4563KF 
068 12.0 5.4 10.5 10.0 1.0 0.6 EF4683-ND 68 51 36 26 21 ECQ-E4683KF 
082 12.0 5.8 11.0 10.0 1.0 0.6 EF4823-ND 72 54 38 .28 22 ECQ-E4823KF 
A 12.0 6.3 12.0 10.0 1.0 0.6 EF4104-ND 53 40 28 .21 16 ECQ-E4104KF 
12 18.5 5.0 10.0 15.0 1.0 0.6 EF4124-ND 58 44 32 .23 19 ECQ-E4124KF 
400 15 18.5 5.0 12.4 15.0 1.0 0.6 EF4154-ND 60 45 33 24 19 ECQ-E4154KF 
18 18.5 5.4 12.5 15.0 1.0 0.6 EF4184-ND 85 64 A7 34 .27 ECQ-E4184KF 
22 18.5 §.9 13.0 15.0 1.0 0.6 EF4224-ND 90 67 50 36 29 ECQ-E4224KF 
.27 18.5 6.5 14.3 15.0 1.0 0.8 EF4274-ND 88 66 48 35 28 ECQ-E4274KF 
33 18.5 7.0 14.9 15.0 1.0 0.8 EF4334-ND 95 Tal 52 .38 -30 ECQ-E4334KF 
39 18.5 7.5 15.4 15.0 1.0 0.8 EF4394-ND 88 66 48 35 28 ECQ-E4394KF 
A7 18.5 7.8 17.0 15.0 1.0 0.8 EF4474-ND 1.27 95 70 51 40 ECQ-E4474KF 
56 26.0 6.5 16.0 22.5 1.0 0.8 EF4564-ND 1.01 76 57 AN 34 ECQ-E4564KF 
68 26.0 7.0 16.5 22.5 1.0 0.8 EF4684-ND 1.44 1.08 81 58 48 ECQ-E4684KF 
82 26.0 7.9 17.3 22.5 1.0 0.8 EF4824-ND 1.17 88 66 A7 39 ECQ-E4824KF 
1.0 26.0 8.5 18.9 22.5 1.0 0.8 EF4105-ND 1.24 93 -70 -50 42 ECQ-E4105KF 
1.2 26.0 9.5 18.9 22.5 1.0 0.8 EF4125-ND 1.86 1.41 1.07 -80 -70 ECQ-E4125KF 
1.5 31.0 9.5 19.0 27.5 1.0 0.8 EF4155-ND 2.29 1.73 1.31 98 85 ECQ-E4155KF 
1.8 31.0 11.0 20.5 27.5 1.5 0.8 EF4185-ND 2.28 1.73 1.30 98 85 ECQ-E4185KF 
2.2 31.0 11.0 22.0 27.5 1.5 0.8 EF4225-ND 3.09 2.34 1.77 1.33 1.15. ECQ-E4225KF 
01 12.0 4.5 7.5 10.0 1.0 0.6 EF6103-ND 54 40 .29 221 16 ECQ-E6103KF 
012 12.0 4.5 7.8 10.0 1.0 0.6 EF6123-ND 43 32 23 A7 13 ECQ-E6123KF 
015 12.0 5.0 8.2 10.0 1.0 0.6 EF6153-ND 59 44 31 .23 18 ECQ-E6153KF 
.018 12.0 4.9 10.0 10.0 1.0 0.6 EF6183-ND 48 36 26 19 15 ECQ-E6183KF 
.022 12.0 5.3 10.5 10.0 1.0 0.6 EF6223-ND 63 47 34 24 19 ECQ-E6223KF 
.027 12.0 5.5 10.9 10.0 1.0 0.6 EF6273-ND 50 .37 27 19 15 ECQ-E6273KF 
.033 12.0 6.0 11.9 10.0 1.0 0.6 EF6333-ND 59 44 31 23 18 ECQ-E6333KF 
.039 12.0 6.0 13.4 10.0 1.0 0.6 EF6393-ND 51 38 20 .20 15 ECQ-E6393KF 
.047 12.0 6.5 13.5 10.0 1.0 0.6 EF6473-ND 69 52 37 27 21 ECQ-E6473KF 
-056 18.5 5.4 10.5 15.0 1.0 0.6 EF6563-ND 51 -39 28 21 7 ECQ-E6563KF 
.068 18.5 5.8 11.0 15.0 1.0 0.6 EF6683-ND 67 50 37 27 22 ECQ-E6683KF 
.082 18.5 6.5 12.0 15.0 1.0 0.6 EF6823-ND 70 52 39 .28 22 ECQ-E6823KF 
A 18.5 6.3 14.0 15.0 1.0 0.6 EF6104-ND 85 63 A7 34 .27 ECQ-E6104KF 
12 18.5 6.3 14.5 15.0 1.0 0.8 EF6124-ND 61 6 34 25 .20 ECQ-E6124KF 
15 18.5 7.5 15.4 15.0 1.0 0.8 EF6154-ND 1.04 -78 Feyd 42 33 ECQ-E6154KF 
690 18 18.5 8.0 16.0 15.0 1.0 0.8 EF6184-ND 89 66 49 36 28 ECQ-E6184KF 
22 18.5 9.0 16.5 15.0 1.0 0.8 EF6224-ND 1.06 .79 59 42 .34 ECQ-E6224KF 
.27 26.0 7.0 16.5 22.5 1.0 0.8 EF6274-ND 90 68 251 37 31 ECQ-E6274KF 
33 26.0 7.8 17.0 22.5 1.0 0.8 EF6334-ND 92 .70 52 37 31 ECQ-E6334KF 
39 26.0 8.5 17.9 22.5 1.0 0.8 EF6394-ND 1.16 87 -66 A7 39 ECQ-E6394KF 
7 26.0 9.3 18.5 22.5 1.0 0.8 EF6474-ND 1.58 1.19 89 64 53 ECQ-E6474KF 
56 26.0 10.0 20.0 22.5 1.5 0.8 EF6564-ND 1.82 1.37 1.03 .73 61 ECQ-E6564KF 
68 26.0 11.5 21.0 22.5 1.5 0.8 EF6684-ND 1.27 97 73 55 48 ECQ-E6684KF 
82 31.0 11.3 20.5 27.5 1.5 0.8 EF6824-ND 2.05 1.56 1.18 89 77 ECQ-E6824KF 
1.0 31.0 12.5 21.9 27.5 1.5 0.8 EF6105-ND 2.99 2.27 1.71 1.29 1.12 ECQ-E6105KF 
1.2 31.0 13.5 23.0 27.5 1.5 0.8 EF6125-ND 3.16 2.40 1.81 1.36 1.18 ECQ-E6125KF 
1.5 31.0 15.3 24.7 27.5 1.5 0.8 EF6155-ND 2.21 1.68 1.27 95 82 ECQ-E6155KF 
1.8 31.0 16.8 27.0 27.5 1.5 0.8 EF6185-ND 2.45 1.86 1.41 1.06 92 ECQ-E6185KF 
2.2 31.0 19.5 29.0 27.5 1.5 0.8 EF6225-ND 3.77 2.86 2.16 1.62 1.41 ECQ-E6225KF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. PPS Film Capacitors - ECHS 


Non-inductive construction using PPS film as designed for 


high heat resistance and high frequency applications. 


Electrical Specifications: 
+ Temperature Range: -40°C to +125°C 


Features: + Rated Voltage: 50V DC, 100VDC f 

+ Wide operating temperature range -40 to +125°C + Capacitance Range: 0.0001 to 0.47nF 1.0 ‘i Solder Plated 

+ Excellent temperature coefficient -100PPM/°C e Capacitance Tolerance: £2%(G) & £5%(J) — Oxygen-free 

+ Excellent frequency characteristics + Dissipation Factor: 0.3% max. at 1kHz and 20°C Ly, i Copper (OFC) 

+ Withstand Voltage: 1-5 seconds at 250% of rated voltage between Wire 

Applications: terminals <S 

+ Automotive + Insulation Resistance: 45,000 MQ min., for values equal to or less than { Gd+0.05 

* Oscillation circuits .33u.F. 15,000 MOQ/wF min., for greater than .33,.F (20°C, 100VDC, 60s) F4+1.25 

WV Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC HF ance [lL T H F d Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
-001 2% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1H102G-ND 80 69 58 35 ECH-S1H102GZ 
0012 2% 8.5 4.0 7.0 5.0 0.60 PS1H122G-ND 80 69 58 35 ECH-S1H122GZ 
0015 2% 8.5 4.0 7.0 5.0 0.60 PS1H152G-ND 80 69 58 35 ECH-S1H152GZ 
0018 2% 8.5 4.0 7.0 5.0 0.60 PS1H182G-ND 80 69 58 35 ECH-S1H182GZ 
.0022 2% 8.5 4.0 7.0 5.0 0.60 PS1H222G-ND 80 69 58 35 ECH-S1H222GZ 
.0027 2% 8.5 4.0 7.0 5.0 0.60 PS1H272G-ND 80 69 58 35 ECH-S1H272GZ 
0033 2% 8.5 4.0 7.0 5.0 0.60 PS1H332G-ND 80 69 58 35 ECH-S1H332GZ 
0039 2% 8.5 4.0 7.0 5.0 0.60 PS1H392G-ND 80 69 58 35 ECH-S1H392GZ 
0047 2% 8.5 4.0 7.0 5.0 0.60 PS1H472G-ND 80 69 58 35 ECH-S1H472GZ 
0056 2% 8.5 4.0 7.0 5.0 0.60 PS1H562G-ND 82 71 59 36 ECH-S1H562GZ 
0068 2% 8.5 4.0 7.0 5.0 0.60 PS1H682G-ND 85 73 61 37 ECH-S1H682GZ 
0082 2% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1H822G-ND 86 i) 62 37 ECH-S1H822GZ 
01 2% 8.5 4.0 7.0 5.0 0.60 PS1H103G-ND 89 77 64 38 ECH-S1H103GZ 
012 2% 8.5 4.0 7.0 5.0 0.60 PS1H123G-ND 97 84 .70 42 ECH-S1H123GZ 
015 2% 12.0 4.5 7.0 7.5 0.60 PS1H153G-ND 1.06 91 76 46 ECH-S1H153GZ 
50 018 2% 12.0 45 7.0 7.5 0.60 PS1H183G-ND 1.16 1.00 83 50 ECH-S1H183GZ 
022 2% 12.0 45 7.0 7.5 0.60 PS1H223G-ND 1.26 1.08 90 54 ECH-S1H223GZ 
.027 2% 12.0 45 8.5 7.5 0.60 PS1H273G-ND 1.38 1.19 99 60 ECH-S1H273GZ 
033 2% 12.0 45 9.0 7.5 0.60 PS1H333G-ND 1.51 1.29 1.08 65 ECH-S1H333GZ 
.039 2% 12.0 5.0 9.5 7.5 0.60 PS1H393G-ND 1.62 1.40 1.16 .70 ECH-S1H393GZ 
.047 2% 12.0 5.0 9.5 7.5 0.60 PS1H473G-ND 1.75 1.51 1.26 75 ECH-S1H473GZ 
.056 2% 12.0 5.5 10.0 7.5 0.60 PS1H563G-ND 1.94 1.67 1.39 84 ECH-S1H563GZ 
068 2% 14.5 5.0 9.5 10.00 0.60 PS1H683G-ND 2.14 1.83 1.53 92 ECH-S1H683GZ 
082 2% 14.5 5.5 10.0 10.00 0.60 PS1H823G-ND 2.33 2.00 1.67 1.00 ECH-S1H823GZ 
A 2% 14.5 6.0 10.5 10.00 0.60 PS1H104G-ND 2.54 2.18 1.82 1.09 ECH-S1H104GZ 
12 2% 14.5 6.5 11.0 10.00 0.60 PS1H124G-ND 2.95 2.53 2.11 1.27 ECH-S1H124GZ 
15 2% 17.0 6.5 11.0 12.50 0.60 PS1H154G-ND 3.39 2.91 2.42 1.45 ECH-S1H154GZ 
18 2% 17.0 6.5 12.5 12.50 0.60 PS1H184G-ND 3.81 3.27 2.72 1.63 ECH-S1H184GZ 
22) 2% 17.0 7.0 13.5 12.50 0.60 PS1H224G-ND 4.31 3.69 3.08 1.85 ECH-S1H224GZ 
27 2% 17.0 7.5 14.5 12.50 0.80 PS1H274G-ND 4.87 4.17 3.48 2.09 ECH-S1H274GZ 
33 2% 17.0 8.5 15.5 12.50 0.80 PS1H334G-ND 5.46 4.69 3.91 2.34 ECH-S1H334GZ 
39 2% 17.0 9.0 16.0 12.50 0.80 PS1H394G-ND 6.05 5.19 4.33 2.59 ECH-S1H394GZ 
7 2% 17.0 10.0 16.5 12.50 0.80 PS1H474G-ND 6.70 5.75 4.79 2.87 ECH-S1H474GZ 
-001 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1H102J-ND 35 31 26 16 ECH-S1H102JZ 
0012 5% 8.5 4.0 7.0 5.0 0.60 PS1H122J-ND 35 31 26 16 ECH-S1H122JZ 
0015 5% 8.5 4.0 7.0 5.0 0.60 PS1H152J-ND 35 31 .26 16 ECH-S1H152JZ 
0018 5% 8.5 4.0 7.0 5.0 0.60 PS1H182J-ND 35 31 .26 16 ECH-S1H182JZ 
0022 5% 8.5 4.0 7.0 5.0 0.60 PS1H222J-ND 35 31 26 16 ECH-S1H222JZ 
.0027 5% 8.5 4.0 7.0 5.0 0.60 PS1H272J-ND 35 31 .26 16 ECH-S1H272JZ 
0033 5% 8.5 4.0 7.0 5.0 0.60 PS1H332J-ND 35 31 26 16 ECH-S1H332JZ 
0039 5% 8.5 4.0 7.0 5.0 0.60 PS1H392J-ND 35 31 .26 16 ECH-S1H392JZ 
0047 5% 8.5 4.0 7.0 5.0 0.60 PS1H472J-ND 35 31 26 16 ECH-S1H472JZ 
.0056 5% 8.5 4.0 7.0 5.0 0.60 PS1H562J-ND .36 32 .26 16 ECH-S1H562JZ 
0068 5% 8.5 4.0 7.0 5.0 0.60 PS1H682J-ND 36 32 26 16 ECH-S1H682JZ 
0082 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1H822J-ND .37 32 27 16 ECH-S1H822JZ 
01 5% 8.5 4.0 7.0 5.0 0.60 PS1H103J-ND 37 32 27 16 ECH-S1H103JZ 
012 5% 8.5 4.0 7.0 5.0 0.60 PS1H123J-ND 42 37 31 9 ECH-S1H123JZ 
015 5% 12.0 4.5 7.0 7.5 0.60 PS1H153J-ND 48 42 35 21 ECH-S1H153JZ 
50 018 5% 12.0 45 7.0 7.5 0.60 PS1H183J-ND 50 44 36 .22 ECH-S1H183JZ 

022 5% 12.0 45 7.0 7.5 0.60 PS1H223J-ND 59 51 A3 26 ECH-S1H223JZ 
.027 5% 12.0 45 8.5 7.5 0.60 PS1H273J-ND 63 55 46 .28 ECH-S1H273JZ 
033 5% 12.0 45 9.0 7.5 0.60 PS1H333J-ND 67 58 AB .29 ECH-S1H333JZ 
.039 5% 12.0 5.0 9.5 7.5 0.60 PS1H393J-ND 69 60 50 30 ECH-S1H393JZ 
.047 5% 12.0 5.0 9.5 7.5 0.60 PS1H473J-ND 71 61 51 31 ECH-S1H473JZ 
.056 5% 12.0 5.5 10.0 7.5 0.60 PS1H563J-ND 82 .70 59 35 ECH-S1H563JZ 
068 5% 14.5 5.0 9.5 10.00 0.60 PS1H683J-ND 92 79 66 40 ECH-S1H683JZ 
082 5% 14.5 5.5 10.0 10.00 0.60 PS1H823J-ND 1.02 88 73 44 ECH-S1H823JZ 
A 5% 14.5 6.0 10.5 10.00 0.60 PS1H104J-ND 1.12 96 80 48 ECH-S1H104JZ 
12 5% 14.5 6.5 11.0 10.00 0.60 PS1H124J-ND 1.34 1.15 96 58 ECH-S1H124JZ 
als; 5% 17.0 6.5 11.0 12.50 0.60 PS1H154J-ND 1.57 1.35 1.12 68 ECH-S1H154JZ 
18 5% 17.0 6.5 12.5 12.50 0.60 PS1H184J-ND 1.81 1.55 1.29 78 ECH-S1H184JZ 
22) 5% 17.0 7.0 13.5 12.50 0.60 PS1H224J-ND 2.05 1.77 1.47 88 ECH-S1H224JZ 
27 5% 17.0 7.5 14.5 12.50 0.80 PS1H274J-ND 2.26 1.94 1.62 97 ECH-S1H274JZ 
33 5% 17.0 8.5 15.5 12.50 0.80 PS1H334J-ND 2.52 2.16 1.80 1.08 ECH-S1H334JZ 
39 5% 17.0 9.0 16.0 12.50 0.80 PS1H394J-ND 2.83 2.43 2.03 1.22 ECH-S1H394JZ 
7 5% 17.0 10.0 16.5 12.50 0.80 PS1H474J-ND 3.17 2.72 2.27 1.36 ECH-S1H474JZ 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. PPS Film Capacitors - ECHS (cont) 


wv Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 

DC pF ance L, Ts H lz d Part No. fl 10 100 1,000 Part No. 
.0001 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1101J-ND 60 51 43 26 ECH-S1101JZ 
00012 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1121J-ND 60 51 43 26 ECH-S1121JZ 
.00015 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1151J-ND 60 51 43 26 ECH-S1151JZ 
00018 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1181J-ND 60 51 43 26 ECH-S1181JZ 
.00022 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1221J-ND -60 5 43 26 ECH-S1221JZ 
.00027 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1271J-ND 60 51 43 26 ECH-S1271JZ 
.00033 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1331J-ND -60 51 43 26 ECH-S1331JZ 
.00039 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1391J-ND 60 51 43 26 ECH-S1391JZ 
00047 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1471J-ND 60 51 43 26 ECH-S1471JZ 
.00056 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1561J-ND -60 51 43 -26 ECH-S1561JZ 
.00068 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1681J-ND 60 51 43 26 ECH-S1681JZ 
00082 5% 8.5 4.0 6.5 5.0 0.60 PS1821J-ND 60 51 43 26 ECH-S1821JZ 
.001 5% 10.0 45 7.0 5.0 0.60 PS1102J-ND 39 34 28 A7 ECH-S1102JZ 
0012 5% 10.0 4.5 7.0 5.0 0.60 PS1122J-ND 39 34 28 A7 ECH-S1122JZ 
0015 5% 10.0 4.5 7.0 5.0 0.60 PS1152J-ND 39 34 28 A7 ECH-S1152JZ 
.0018 5% 10.0 45 7.0 5.0 0.60 PS1182J-ND 39 34 28 A7 ECH-S1182JZ 
0022 5% 10.0 4.5 75 5.0 0.60 PS1222J-ND 39 34 28 A7 ECH-S1222JZ 
0027 5% 10.0 4.5 7.0 5.0 0.60 PS1272J-ND 39 34 28 A7 ECH-S1272JZ 
.0033 5% 10.0 4.5 75 5.0 0.60 PS1332J-ND 39 34 28 A7 ECH-S1332JZ 
.0039 5% 10.0 4.5 7.0 5.0 0.60 PS1392J-ND 39 34 28 A7 ECH-S1392JZ 
0047 5% 10.0 5.0 75 5.0 0.60 PS1472J-ND 40 35 29 18 ECH-S1472JZ 

100 .0056 5% 12.0 4.5 75 7.5 0.60 PS1562J-ND Al 36 30 18 ECH-S1562JZ 
.0068 5% 12.0 45 7.0 7.5 0.60 PS1682J-ND 44 -38 32 9 ECH-S1682JZ 
.0082 5% 12.0 4.5 75 15 0.60 PS1822J-ND AT 40 34 .20 ECH-S1822JZ 
01 5% 12.0 4.5 7.0 7.5 0.60 PS1103J-ND 49 43 36 22 ECH-S1103JZ 
012 5% 12.0 5.0 75 15 0.60 PS1123J-ND 54 7 39 24 ECH-S1123JZ 
015 5% 12.0 5.0 7.5 7.5 0.60 PS1153J-ND 60 51 43 26 ECH-S1153JZ 
.018 5% 12.0 5.5 8.0 75 0.60 PS1183J-ND 65 56 47 28 ECH-S1183JZ 
.022 5% 12.0 5.0 10.0 75 0.60 PS1223J-ND -70 -61 51 31 ECH-S1223JZ 
.027 5% 12.0 5.5 10.5 7.5 0.60 PS1273J-ND 74 -64 53 32 ECH-S1273JZ 
.033 5% 14.5 5.5 10.0 10.0 0.60 PS1333J-ND 79 68 a7 34 ECH-S1333JZ 
.039 5% 14.5 6.0 10.0 10.0 0.60 PS1393J-ND 83 72 60 -36 ECH-S1393JZ 
.047 5% 14.5 6.0 10.5 10.0 0.60 PS1473J-ND 88 -76 63 38 ECH-S1473JZ 
.056 5% 14.5 6.5 11.0 10.0 0.60 PS1563J-ND 98 85 71 A3 ECH-S1563JZ 
.068 5% 17.0 6.5 10.5 12.5 0.60 PS1683J-ND 1.11 96 80 48 ECH-S1683JZ 
.082 5% 17.0 6.5 12.0 12.5 0.60 PS1823J-ND 1.23 1.05 88 53 ECH-S1823JZ 
A 5% 17.0 7.0 13.5 12.5 0.60 PS1104J-ND 1.37 1.18 98 59 ECH-S1104JZ 
12 5% 17.0 7.5 14.0 12.5 0.60 PS1124J-ND 1.62 1.39 1.16 -70 ECH-S1124JZ 
5 5% 20.5 75 14.0 15.0 0.80 PS1154J-ND 1.91 1.64 1.37 82 ECH-S1154JZ 
18 5% 20.5 7.5 14.5 15.0 0.80 PS1184J-ND 2.17 1.87 1.56 93 ECH-S1184JZ 
.22 5% 20.5 8.5 15.5 15.0 0.80 PS1224J-ND 2.48 2.13 1.77 1.06 ECH-S1224JZ 
27 5% 20.5 9.0 16.5 15.0 0.80 PS1274J-ND 2.76 2.37 1.98 1.19 ECH-S1274JZ 
33 5% 20.5 10.0 17.0 15.0 0.80 PS1334J-ND 3.09 2.65 2.21 1.32 ECH-S1334JZ 
39 5% 20.5 10.5 18.0 15.0 0.80 PS1394J-ND 3.37 2.90 2.41 1.45 ECH-S1394JZ 
47 5% 20.5 11.5 19.5 15.0 0.80 PS1474J-ND 3.78 3.24 2.70 1.62 ECH-S1474JZ 


Panasonic. Metallized Polyester/Polypropylene Film Capacitors 
ECHAX Type — Equipped with a Safety Mechanism 


Features: + Fluorescent lamp ballast + Withstand Voltage: Between Termi- 
+ Non-inductive construction nals; VAC (rated voltage) x 175% 


Type 1 


20 ct MAX ax aT max, Excellent safety characteristics na tee to +70°C seer il Terminals to Enclosure; 
max ) t E *Flame-retardant epoxy resin dipped, Rated Voltage: 180, 220 and 250VAC eo ; ete . : 
L ul 0.80 enclosure : : + Insulation Resistance: Between Ter- 
Solder-plated|+0-05 —. Small and compact * Capactiance Range: 1.0 10 6.0pF minals; 1000 Fmin. (20°C 100VDC 
Copper-clad * Capacitance Tolerance: +5%(d) 60s). Between Terminals to 
steel wire Application: * Dissipation Factor: 0.4% max. at Enclosure; 1000MQmin. (20°C 500 
+ Motor running 50/60Hz and 20°C VDC 60s) 
wv Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
AC pF ance L LU H (= Type Part No. il 10 100 1,000 Part No. 
1.0 5% 26.5 8.5 17.5 22.5 1 P10937-ND 3.00 2.57 2.02 1.29 ECH-A18105JX 
2.0 5% 26.5 11.5 21.0 22.5 1 P10938-ND 4.04 3.47 22 1.74 ECH-A18205JX 
180 3.0 5% 26.5 14.0 24.0 22.5 1 P10939-ND 5.07 4.35 3.41 2.18 ECH-A18305JX 
4.0 5% 31.5 14.5 24.0 27.5 1 P10940-ND 6.00 5.15 4.03 2.58 ECH-A18405JX 
5.0 5% 31.5 16.5 26.0 27.5 1 P10941-ND 6.87 5.89 4.62 2.95 ECH-A18505JX 
6.0 5% 37.0 16.5 25.5 32.5 1 P10942-ND 8.46 7.25 5.68 3.63 ECH-A18605JX 
1.0 5% 265 100 195 225 1 P10943-ND 3.14 2.69 211 1.35 ECH-A22105JX 
2.0 5% 26.5 140 235 225 1 P10944-ND 4.36 3.74 2.93 1.87 ECH-A22205JX 
220 3.0 5% 31.5 15.5 25.0 27.5 1 P10945-ND 5.24 4.49 3.52 2.25 ECH-A22305JX 
4.0 5% 37.0 16.0 25.5 32.5 1 P10946-ND 6.55 5.62 4.40 2.81 ECH-A22405JX 
5.0 5% 37.0 18.0 27.5 32.5 1 P10947-ND 7.53 6.46 5.06 3.23 ECH-A22505JX 
6.0 5% 37.0 19.5 29.5 32.5 1 P10948-ND 8.45 7.25 5.68 3.63 ECH-A22605JX 
1.0 5% 265 120 215 225 1 P10949-ND 3.27 2.81 2.20 144 ECH-A25105JX 
2.0 5% 31.5 15.0 24.5 27.5 1 P10950-ND 4.80 4.12 3.23 2.06 ECH-A25205JX 
250 3.0 5% 37.0 16.5 26.0 32.5 1 P10951-ND 6.27 5.38 4.22 2.69 ECH-A25305JX 
4.0 5% 37.0 19.5 29.0 32.5 1 P10952-ND 7.31 6.27 4.91 3.14 ECH-A25405JX 
5.0 5% 40.5 20.0 30.0 30.0 2 P10953-ND 9.00 7.72 6.05 3.86 ECH-A25505JX 
6.0 5% 40.5 22.0 32.0 30.0 2 P10954-ND 10.91 9.36 7.33 4.68 ECH-A25605JX 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 621 


Panasonic. sit Capacitors ECW-U (PEN Film, Stand. Type) & ECH-U (PPS Film, High Grade Type) 


aFEATURES: + Small in size + High moisture resistance 4 * f A 
: : , Size Dim. (mm)* Size Dim. (mm)* 
APPLICATIONS: Type ECH-U: + Time constant * Filtering + Oscillation and resonance Type ECW-U: + Coup- Code it w Code L Ww Outer 
ling + By-pass + General purpose TYPE ECH-U: + Operating Temperature: -55°C to +125°C + Rated Electrode ws 
Voltage: 16VDC, SOVDC + Capacitance Tolerance: 5%, 2% + Withstand Voltage: Between terminals: Rated 0603 (1608) 1.6 0.8 2820 (7150) tel 5.0 is 
S3000Ma (20°C, 40VDC 60s), S0VDG: =3000Ma (20°C, SOVDC 60s) Soldering Conditions: Flow [Cec @0'2)| 20 1.25 | 2825(7169)) 7.1 63 || Caren 
2 PC, S), 12 °C, is) * Soldering Conditions: Flow stacker 
Soldering: 260°C max., Ssec. max. * Reflow Soldering: 260°C max. and 30 sec. max. at more than 230°C pe Oe see) 32 16 NES a ps 
(temp. at cap surface). TYPE ECW-U: + Operating Temperature: -55°C to +105°C + Rated Voltage: 16VDC, 1210 (3225) 3.2 2.5 3925 (9863) 9.8 6.3 Aa 
50VDC + Capacitance Tolerance: 5% + Withstand Voltage: Between terminals: Rated Voltage (VDC) x | 1913 (4833) 48 3.3 3931 (9880) 98 8.0 H 
175% 1 to 5s * Dissipation Factor: <1.0% (20°C, 1kHz) + Insulation Resistance: C <0.33yF: 16VDC: 2416 (6041) 6.0 44 6031 (1580) 15.2 8.0 Ww 
23000M2 (20°C, 10VDC 60s), SOVDC: >3000MO (20°C, 50VDC 60s), C >0.33pF: 16VDC: 1000M2 (20°C, | 2420 (6050)| 6.0 5.0 | 6039(1510)| 15.2 10.0 ae 4 
10VDC 60s) + Soldering Conditions: Reflow Soldering: 240°C max. and 30 sec. max. at more than 210°C 
(temp. at cap surface). * For Hmeasurement see chart 
Dim. Cut Tape Dim. Cut Tape 
Item |WV| Cap. | H_ | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel__| Panasonic Item |WV] Cap. | H_ | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel _| Panasonic 
Code |DC} pF |(mm)| Part No. 10 100 500 | Part No. Size | Pricing | Part No. Code |DC| wF |(mm)) Part No. 10 100 500 | Part No. Size | Pricing Part No. 
ECW-U(B) (Standard Type) 5% Tolerance Reflow Only ECW-U(C) (Standard Type) 10% Tolerance, Reflow Only 
Unter ed oCeN i be letPP Ile) A): DEVE HL 012 | 1.4 | PcFI223CT-ND 50.44.34] POF1223TR-ND| 3,000 | 200.00/M| EQW-U1123K09 
1913 .015 | 1.4 | POFI224CT-ND 50 44.34) POFI224TR.ND| 3,000) 200.00/M] ECW-U1153KC9 
(agg) 1°] “15 | 1-4 RIC 7 63 Ao eS = =| BOND IC lot be 018 | 1.4 | PCFI225CT-ND 63 54 .42| PCF1225TR.ND| 3,000 | 250.00/M) ECW-U1183KC9 
o0s3| 08 WECIOADGENDIN 50 4a os IIBORTOMOTRIND| 2.000 | 200.001 | Eaveuinesases .022 | 1.4 | POFI226CT-ND 63 .54 42) POFI226TR-ND| 3,000) 250.00/M] ECW-U1223KC9 
‘boa9| 08 | RCROMGENEN| 50 44 aalibcRTG4aTRIND! 3.000 | 200.00m | EOW-UIHBo2IEs| | 1913 .027 | 1.4 | POF1227CT-ND 63 54.42) POF1227TR-ND| 3,000) 250.00/M] ECW-U1273KC9 
4208 ‘0047| 08 | PoFO42cT-ND 50 44 34) PcFI042TRND| 3,000 | 200.00 | EOW-UIH472UBs| |(4833)|100) .033 | 1.4 | POFIZ28CT-ND 63.54 .42| POF1228TR-ND] 3,000 | 250.00/M) EOW-U1333K09 
(3216)| 50 | .0056| 0.8 | PCFIO43CT-ND 53 46 .36| POFI043TR-ND| 3,000 | 212.00/M | ECW-U1H562UB5| | Size ye oe eal = = S a TaN oo Sa anki Baines 
Size .0068| 0.8 | PCFIO44CT-ND 53 46 .36| PCFI044TR-ND/ 3,000 | 212.00/M | ECW-U1H682JB5 : : A hae , : ‘i 
0082] 1.0 | POFI045CT-ND 54.47.36) PCFIO45TR-ND| 3,000 | 217.00/M | EOW-U1H822JB5 pe oe eae ih SS = nes dees ets ee SVs 
.01 | 1.0 | POFIO46CT-ND 55 48 .37| POFI046TR-ND| 3,000 | 218.00/M | ECW-U1H103UB5 : ; 5 4 ; .00/M | EC 
.082 | 28 | POFI233CT-ND 1.02 .88 68) POF1233TR-ND| 2,000] 406.00/M] ECW-U1823KC9 
.012 | 1.0 | POFI047CT-ND 56.49.37] POFI047TR-ND | 2,000 | 223.00/M | EOW-U1H123JB5 
‘ois | 10 | Porto4scr-ND 57 49 38| POFIO4STRND|2.000 | 228.007m |Eov-untsaues| | 2416 41 | 4.8 | POFI234CT-ND 1.10 .95 .73| POF1234TR-ND| 3,000 | 438.00/M| ECW-Ut104KC9 
1210 ‘ote | 14 | PcFIo49c-ND 58 51 __39| PCFIo4sTR.ND| 2,000 | 232.007M | EOW-UtHisaJes | |(6041)/100] .12 | 24 | POI235CT-ND 1.25 1.09.84) POF235TR-ND| 2,000 | 501.00/M] ECW-U1124K9 
(3225)| 59 | 022 | 14 | PortosocT:ND ‘59 5240] PCFIOSOTR-ND| 2.000 | 296.00! | ECWLUiH22auE5 | _Sze 15 | 2.8 | POFI236CT-ND 1.13 .98 .75| POF1236TR-ND| 2,000 | 450.00/M) ECW-U1154KC9 
Size 027 | 1.4 | POFIOS1CT-ND 60.52.40] POFIOS1TR-ND | 2,000 | 241.00/M | EOW-UIH273JB5] | oon 18 | 20 | POFI237CT-ND 1.32 1.14.88] POF1237TR-ND] 1,500 | 526.00/M] ECW-U1184KC9 
088 | 2.0 | POFIOS2CT-ND 61.58.41) PCFIO52TRND | 2,000 | 242.00/M | FOW-UTH3G2IB5] | 7,50)| 99] 22 | 24 | PORIZ8CT-ND 1.40 1.21 93] POFI238TR-ND| 1,500 | 558.00/M| EOW-U1224KC9 
039 | 2.0 | POFIOSSCT-ND 63.55 .42| POFI0S3TR-ND/ 2,000 | 253.00/M | ECW-U1H393JB5 [1 .27 | 29 | POFI239CT-ND 1.78 1.55 1.19] POF1239TR-ND] 1,500 | 713.00/M) ECW-U1274KC9 
.047 | 2.0 | POFIOS4CT-ND 65 56.43) POFI054TR-ND | 2,000 | 259.00/M | ECW-U1H473JB5 .33 | 3.5 | POFI240CT-ND 1.51 1.31 1.01] POF!240TR-ND| 1,500 | 604.00/M) ECW-U1334KC9 
1913 3022 39 | 3.4 ] POFI241CT-ND 1.50 1.30 1.00] POF1241TR-ND] 1,000 | 598.00 | ECW-U1394KCV 
50 | .082 | 20 4057CT-ND .71 61 .47| POF1057TR-ND| 3,000 | 281.00/M | ECW-U1H823J ; 
(4833) se ncaltrer alte : / y 9) | 7755) 1°] “a7 | 4.0 | Poro42cr-ND 1.63 1.41 1.09] POFI2427TR.ND| 1,000 | 651.00 | EOW-UT47aKCV 
ECW-U(C) (Standard Type) 5% Tolerance, Reflow Only 3925 56 | 3.0 ] POFI243CT-ND 1.74 1.51 1.16] POF1243TR-ND] 1,000] 696.00 | ECW-U1564KCV 
2 | 1.4 | POR137CT-ND 79.68.53] POFI137TRND/ 3,000 | 314.007M | EOW-UIci24JNC8| | 9863)|100| 88 | 36 | POM244CTND 1.81 1.57 1.21) POM244T ND) 1,000 | 728.00 | EQWUT684KCV 
1913| 46 | “15 | 20 | porI1g@CTND 86 75 58| POFI1S8TRND| 2,000 | s4a.00m leowuicisdios | | ‘sie 82 | 4.3 | PCFI245CT-ND 1.84 1.59 1.23) POFI245TR-ND| 1,000 735.00 | ECW-U1824KCV 
| ‘48 | 48 | POR139CT-ND 94 82 63] POFI139TRND| 3,000 | 376.00/M | EOW-UICI84JC9 1.0 | 5.1 | POR1246CT-ND 1.85 1.61 1.24) POFI246TR-ND| 1,000] 741.00 | ECW-U1105KCV 
.22 | 4.8 | POFI140CT-ND 1.04 .91  .70] POFI140TR-ND | 2,000 | 417.00/M | EOW-U1C224JC9 001 | 1.4 | POR1247CT-ND.99| .86._—.66 | POF1247TR-ND} 3,000 | 394.00/M) ECW-U2102KC9 
27: | 1.8] PORM41CT-ND 113 98.75] POFI141TR-ND|3,000 | 451.00/M | EOW-U1C274J09 0012) 1.4 |PORZASCEND!) 20.86.65 /POFIZ4STEEND/ 3,000 | 394.00/M/ EQW-U2122KC9 
2416 | | 33 | 2.0 | POFI42CT-ND 1.22 1.06 81] POF1142TR-ND| 3,000 | 487.00/M | EOW-U1C334JC9 ae a4 Hi ast ie a ps eet Be pine Erie ieckes 
(oa) 39 | 24 | POFI143CT-ND 1.31 1.13.87) POF1143TR-ND/ 2,000 | 522.00/M | EOW-U1C394J09 0018) 1.4 [Raa E 6 20 ; ; FU2182KCO 
47 | 28 | PORI144CT-ND 1.39 1.21 93] POFI144TR-ND | 2,000 | 556.00/M | EOW-U1C474JC9 ae ee ee = = ear les on ee Sot bores 
1913 056 | 20 | POPIT4SCT-ND 70.61.47) POPITASTREND | 3,000 | 278.00/M | EOW-U1H563JC9 .0033| 1.4 | PCFI253CT-ND 99 .86 .66| PCF1253TR-ND] 3,000 | 394.00/M| ECW-U2332KC9 
(4833)| 59 | 068 | 2.0 | POFII46CT-ND 70 61.47) POFI146TR-ND | 3,000 | 278.00/M | EOW-U1H683J09 .0039| 1.4 | PCFI254CT-ND .70 61 .47| PCF1254TR-ND] 3,000 | 278.00/M| ECW-U2392KC9 
Size 082 | 2.4 | POFIIA7CT-ND = 78 68.52) POFI147TR-ND | 2,000 | 313.00/M | EOW-U1H823J09| | 1913 .0047] 1.4 | POFI255CT-ND 99 86 .66| POF1255TR-ND| 3,000 | 394.00/M) ECW-U2472KC9 
lV | 28 | POPM48CT-ND 87.76 .58| POFI148TR-ND | 2,000 | 347.00/M | ECW-U1H104J09 | | (4g93)|250| .0056| 1.4 | PCFI256CT-ND 99 .86 .66| PCFI256TR-ND| 3,000 | 394.00/M] ECW-U2562KC9 
2416 12] 1.8 | POFI149CT-ND 1.04 .91 .70] POFI149TR-ND]3,000 | 417.00/M | ECW-U1H124J09] | Size .0068| 1.4 | PCFI257CT-ND 99 86 .66| PCF1257TR-ND] 3,000 | 394.00/M| ECW-U2682KC9 
(6041)| gq | 15 | 2.0 | POFITSOCT-ND 1.22 1.06.81] POFI1S0TR-ND| 3,000 | 487.00/M | EOW-UIHt54JC9 .0082| 1.4 | PCFI258CT-ND 56 .48 .37| PCF1258TR-ND| 3,000 | 222.00/M| ECW-U2822KC9 
Size 18 | 24 | POFI1S1CT-ND 1.39 1.21 .93] POFI151TR-ND| 2,000 | 556.00/M | ECW-U1H184JC9 .01 | 1.4 | POFI259CT-ND 99 .86 .66| POFI1259TR-ND| 3,000 | 394.00/M) ECW-U2103KC9 
.22 | 28 | POFI152CT-ND 1.56 1.36 1.04] POFI152TR-ND| 2,000 | 626.00/M | ECW-U1H224JC9 .012 | 1.4 | POFI260CT-ND 99 .86 66) POFI260TR-ND| 3,000) 394.00/M] ECW-U2123KC9 
.012 | 1.4 | POFI209CT-ND .70 .61 .47] POFI209TR-ND | 3,000 | 278.00/M | ECW-U1123JC9 (015 | 1.4 | POFI261CT-ND 99.86.66] POFI261TR-ND | 3,000 | 394.00/M| EGQW+U2153K09 
.015 | 1.4 | POFI210CT-ND 98 .85 .65| POFI210TR-ND | 3,000 | 389.00/M | ECW-U1153JC9 018 | 2.0 | POFI262CT-ND 99.86.66) POF1262TR-ND| 3,000 ) 394.00/M) EOW-U2183KC9 
.018 | 1.4 | POFI211CT-ND 1.00 .87 .67| POFI211TR-ND| 3,000 | 400.00/M | EOW-U1183JC9 022 | 2.0 | POFI263CT-ND 99.86.66) POFI263TR-ND/ 3,000 | 394.00/M| EOW-U2223KC9 
‘022 | 44] POFI212C.ND 70 61 47| POFI212TRND| 3.000 | 278 001m | ECW-U1223NC9 .027 | 2.4 | POFI264CT-ND 1.02 .89 68) POFI264TR-ND| 2,000) 408.00/M] ECW-U2273KC9 
1913 .027 | 1.4 | POFI213CT-ND 1.02 .89 .68] POFI213TR-ND| 3,000 | 408.00/M | ECW-U1273JC9 083 | 2.8 | POFIZ65CT-ND 1.05.91 .70| POPI265TR:ND| 2,000 | 421.00/M| EOW-U2333KC9 
(4833)|100| .033 | 1.4 | PCFI214CT-ND .70 61 .47| POF1214TR-ND| 3,000 | 278.00/M | ECW-U1333JC9 —_ .039 | 2.0 | POFI266CT-ND 1.08 .94 72] POFI266TR-ND| 3,000] 433.00/M] ECW-U2393KC9 
Size 089 | 1.4 | POFI21SCT-ND 1.12 97 75] POFI21STRND/ 3,000 | 447.00M | FOW-U193I09 | | G4) 59] .047 | 24 | POFIZG7CT-ND 1.12 97 75] POF1267TR-ND| 2,000 | 447.00/M| EOW-L2473KC9 
.047 | 20 | POFI216CT-ND 1.16 1.01. .77) POR1216TR-ND| 3,000 | 463.00/M | EOW-U1473J09 ate .056 | 28 | POFI268CT-ND 1.19 1.03 .79) POFI268TR-ND| 2,000) 474.00/M] ECW-U2563KC9 
.056 | 2.0 | POFI217CT-ND 1.24 1.08 .83) POF1217TR-ND| 3,000 | 496.00/M | ECW-U1563JC9 .068 | 3.2 | POFI269CT-ND 1.25 1.08 .83) POFI269TR-ND| 2,000) 499.00/M| ECW-U2683KC9 
Fie ao RES REERD 1s ing a SEND ge At EAA Eee 2420 082 | 3.2 | PCFI270CT-ND 1.32 1.14.88] POF1270TR-ND| 1,500 | 526.00/M| EQW-U2823K09 
: : z pee 2 : di (6050)|250| .1 | 3.8 | PCFI271CT-ND 1.38 1.20 .92| POF1271TR-ND| 1,500 | 552.00/M| ECW-U2104KC9 
2416 1] 1.8 | POFI220CT-ND 1.30 1.13.87] POF1220TR-ND| 3,000 | 520.00/M | EOW-U1104JC9 Size 2 | 28 | POFI272CT-ND 1.51 1.31 1.01] POF1272TR-ND] 1,500 | 604.00/M) ECW-U2124KC9 
*) 100) te ae ee ree io te aetllati coe canes aaivivieeniee 2825 15 | 35 | PORI273CT-ND 1.64 1.43 1.10] POFI273TR-ND| 1,000 657.00 | EOW-U2154KCV 
ee : : aun : (7163)|250| .18 | 4.1 | PCFI274CT-ND 1.77 1.54 1.18] POF1274TR-ND| 1,000] 710.00 | ECW-U2184KCV 
.001 | 1.4 | POFIS61CT-ND 78 .68 52) POF1361TR-ND| 3,000 | 313.00/M | EOw-U2102J09 Size .22 | 5.1 | POFI275CT-ND 1.84 1.59 1.23] POFI275TR-ND| 1,000] 735.00 | ECW-U2224KCV 
O12) 14 eee 8 BS 52 ARISE 2.000 | 318.00 EO UR 122102 | | 3905 27 | 39 | POR276CT-ND 2.04 1.77 1.36] POR1276TR-ND|1,000| 815.00 | ECW-U2274KCV 
0015] 1.4 | POFIS63CT-ND 78.68.52) POFIS63TRND |3,000 | 313.00/M | EOW-U2152J09 | | age5)|250) “a3 | ag | POFIZ77CT-ND 2.17 1.88 1.45| POFI277TR-ND| 1,000 | 868.00 | EOW-UZ334KCV 
.0018| 1.4 | PCFI364CT-ND .78 68 .52| PCFI364TR-ND| 3,000 | 313.00/M | ECW-U2182JC9 , 
0022| 1.4 | PORIS65CT-ND 78 .68 52 POFIS65TRND| 3,000 | 313.00/M | ECW-U2222JC9 3931 |p] -39 | 44 | POMI278CT-ND 2.30 1.99 1.53] POM1278TR-ND] 1,000| 920.00 | ECW-L2394KCV 
0027| 1.4 | PORI366CT-ND 78 .68 .52| POFIS366TRND/ 3,000 | 313.00/M | EQw-Ub272NC9 | | (9880) 47 | 53 | POFI279CT-ND 2.43 2.11 1.62] POFI279TR-ND] 1,000 | 973.00 | ECW-U2474KCV 
0033} 1.4 | PCFI367CT-ND .78 68 .52| PCF1367TR-ND| 3,000 | 313.00/M | ECW-U2332JC9 6031 |4.5| -86 | 3.7 | POFI2B0CT-ND 2.82 2.45 1.88] POFI2B0TR-ND| 750 | 848.25 | EOW-U2564KCZ 
0039] 1.4 | POFIS68CT-ND 78.68 .52) POFI368TR-ND 3,000 | 313.00/M | ECW-U2392J09 | | (1580) .68 | 4.4 | POFI2B1CT-ND 3.61 3.13 2.41] POF1281TR-ND| 750 | 1083.75 | ECW-U2684KCZ 
1913 .0047| 1.4 | PCFI369CT-ND .78 68 .52| PCFI369TR-ND| 3,000 | 313.00/M | ECW-U2472JC9 
q 6039 62 | 42 1282CT-ND 3.94 3.41 2. 1282TR-ND| 750 |1182.75 | ECW-U2824KCZ 
(4893) 250.0056] 1.4 | POFIS7OCT:ND 78.68 52] POFI370TRND/ 3.000 | 313.00/M | EOW-L2562109 | | y60)|250] +5 | 54 ae nee se a, TN Hs Hs ie Bee aes 
Size 0068} 1.4 | PCFI371CT-ND .78 68 .52| PCF1371TR-ND| 3,000 | 313.00/M | ECW-U2682JC9 cea sndecnbeiti : 
.0082| 1.4 | POF1372CT-ND 63 .55 .42| POF1372TR-ND/ 3,000 | 250.00/M | ECW-U2822J09 ECW-U(X) (Standard Type) 5% Tolerance, Reflow Only 
01 | 1.4 | PCFI373CT-ND 78.68.52) POFI373TR-ND | 3,000 | 313.00/M | ECW-U2103J09 .001 | 1.1 | POFI348CT-ND 66.57.44] POFI348TR-ND] 3,000 | 263.00/M | EOW-U1102Jx5 
012 | 1.4 | RQMS/ACTND! .78 68 52 || POR S74 TREND) 3,000 | 913.00/M | EON-U2123C9 0012] 1.1 | POFIS49CT-ND 66 57.44] PCF1349TR-ND] 3,000 | 263.00/M | EOW-U1122JX5 
O15 | 1.4 | POMS/SCEND .78 68 52) POFIS/STR:ND | 3,000 | 913.00/M | ECW+U2153C9 0015] 1.1 | POFIS50CT-ND 66 57.44] PCFI350TR-ND] 3,000 | 263.00/M | ECW-U1152JX5 
018 | 2.0 | PCFIS76CT-ND 87.76.58) POFI376TR:ND | 3,000 | 347.00/M | EQW-U2183JC9 1206 0018] 1.1 | POFIS51CT-ND 67 58.45] PCF1351TR-ND| 3,000 | 268.00/M | ECW-U1182JX5 
022 ) 2.0 | PCFIS77CT-ND 87.76.58) POF1377TR-ND | 3,000 | 347.00/M | EOW-U2223J09 | | (3246)| 100] .0022| 1.1 | PCFIS52CT-ND 67.58.45] POFI352TR-ND| 3,000 | 268.00/M | ECW-U1222UX5 
027 | 24 PRQMS7SCTNDY) 1.04 91-70 (ROR S/STREND) 2,000 | 417.00/M | EOW+U2273.1C9 Size 0027] 1.1 | POFIS53CT-ND 67 58.45] PCF1353TR-ND] 3,000 | 268.00/M | ECW-U1272JX5 
008 | 2.8: FERED 1.13.98 75 TREASURED 2,000 | 451.00/M | BOW- Lessa 0033 | 1.5 | POFI354CT-ND 67 58 .45| POFI354TR-ND| 2,000 | 268.00/M | EOW-U1332Jx5 
ae .039 | 2.0 | POFIS80CT-ND 1.22 1.06 .81/ POF13807TR-ND| 3,000 | 487.00/M | ECw-U2393J09 .0039| 1.5 | PCFI355CT-ND 69 .60 .46| POF1355TR-ND| 2,000 | 274.00/M | ECW-U1392Jx5 
(6041) 250| -047 | 24 | POFIS81CT-ND 1.31 1.13 87] POFIS81TRND| 2,000 | 522.00/M | EOW-U2473)09 .0047| 1.5 | PCFI356CT-ND .70 61 .47| PCF1356TR-ND| 2,000 | 280.00/M | ECW-U1472JXx5 
Size ae ao eae ve ae = eat edl Bes See PAN Bereta 4010 0056] 1.5 | PCFI357CT-ND .74 64 49] POF1357TR-ND| 2,000 | 293.00/M | ECW-U1562Jx5 
: : i 99 86! : 4 s (205)|100| 0068] 1.5 | POFISSBCT:ND 7464 49] POFIS58TR-ND| 2,000 | 293.00/M | EOW-U1682.N5 
2420 .082 | 3.2 | POFIS84CT-ND 1.56 1.36 1.04] POF1384TR-ND | 1,500 | 626.00/M | EOW-U2823J09 ae .0082} 2.1 | PCFI359CT-ND .75 .65 .50| PCF1359TR-ND| 2,000 | 298.00/M | ECW-U1822JXx5 
(6050)|250| .1 | 3.8 | PCFIS85CT-ND 1.38 1.20 .92| POFI385TR-ND| 1,500 | 552.00/M | ECW-U2104JC9 .01 | 21 | POFIS60CT-ND .77 66 .51| POFI360TR-ND] 2,000 | 305.00/M | ECW-U1103UX5 
Size 12 | 4.5 | POFIS86CT-ND 1.74 1.51 1.16] POFI386TR-ND | 1,500 | 695.00/M | ECW-U2124J09 (Continued) 
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Panasonic. SIT Capacitors ECW-U (PEN Film, Stand. Type) & ECH-U (PPS Film, High Grade Type) (Cont.) 


Dim. Cut Tape Dim. Cut Tape 
Item | WV] Cap. | H_ | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel _| Panasonic Item |WV] Cap. | H_ | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel | Panasonic 
Code | DC) uF |(mm)| Part No. 10 100 500 | Part No. Size | Pricing | Part No. Code |DC) pF |(mm)/ Part No. 10 100 500] Part No. Size | Pri Part No. 
ECW-U(V16) (Sta rd Type) 5% Tolerance, Reflow Only ECH-U(B) (High Grade Type) 5% Tolerance Reflow/Flow 
001 | 1.4 | POFIS90CT-ND 47.41.32] POFIS9OTR-ND] 3,000 | 188.00™M JECW-U2I02v16 | | 9... 42 | 48] POFIIE7CND 1.01 88 PCFI1677R.ND| 3,000 404,00/M| ECHL UTHI24GC9 
0012] 1.4 | PORIGBICT-ND 47.41.92] POFIS9TTRND| 3,000 | 188.00 |EOw-Uetz2vi6 | | Gait 15 | 24 | POFIIE8CT:ND 1.15 1.00 PCFI168TR.ND| 2.000 460.00/M| ECHUIHiS4cCo 
0015) 1.4 | POFIS92CT-ND 47 41 .32| POFIS92TR-ND| 3,000 | 188.00/M | EOW-U2152v16 See) | “ta | 28 | PorttescrND 1132 114 PCFI169TRND| 2.000 526.00/M| ECHUIHi84cco 
.0018| 1.4 | POFIS93CT-ND 47 41 .32| POFIS93TR-ND| 3,000 | 188.00/M | EOW-U2182v16 sa ‘50 | 32 | POH170C.ND 1.50 1.30 1.00| POFI170TR-ND| 2.000 598.00/M| ECH-U1He24cc9 
0022 | 1.4 | POFIS94CT-ND 47 41 .32| POFIS94TR-ND] 3,000 | 188.00/M | OW-U2222V16 
0083} 1.4 | PCFIS95CT-ND 47.41.32] POFI95TR-ND| 3,000 | 188.00/M | ECW-U2332V16 0033 0.8 [RCRIOZOCTNDS) 49.43 EBCRTOZOTR:ND) 3,000 | 195.00/M) EOH-U1C332JB5 
0047] 1.4 | PCFIS96CT-ND 47.41.32] POFIS96TR-ND| 3,000 | 188.00/M | ECW-U2472V16 0039 0.8 |POHOZICTND)) 49 43 BCRIO/1TTR-ND) 3,000 | 195.00/M) EOH-U1C3@2JB5 
1913 .0056 | 1.4 | PCFI397CT-ND 47.41 .32| POFI397TR-ND| 3,000 | 188.00/M | ECW-U2s62v16 0805 0047 | 0.8 |POHO2ET NDS) 49 43 BCR O72TREND) 3,000 | 195.00/M) EOH-U1C472JB5 
(4883)| 250] .0068| 1.4 | POFI398CT-ND 47 41 .32| PORIS98TR-ND| 3,000 | 188.00/M |EOw-U2cs2vie | |(2012)| 16 | 0056) 0.8 | PCFIO7SCT-ND 49.43 PORIO7STR-ND | 3,000 | 195.00/M/ FO+-U10562JB5 
Size .0082] 1.4 | PCFIS99CT-ND 47.41.32] POFIS99TR-ND| 3,000 | 187.00/M | ECW-U2822v16 Sze 0068) 0.8 [RCHIORCENDS 49 43 PORIO74TR-ND | 3,000 | 195.00/M | BOH-U10682JB5 
01 | 1.4 | POR400CT-ND 47 .41_.32| POFI400TR-ND| 3,000 | 188.00/M | EOW-U2103V16 0082) 1.0 CR OeL Ng 4 43 ECRIOZSTE-ND| 3,000 | 195.00/M) EOH-U1 08225 
.012 | 1.4 | POR401CT-ND 47-41-32 POFI401TR-ND| 3,000 | 188.00/M | EOW-U2123V16 O1_| 1.0 RGHOZOC TENOR) 49.43 BCRIOZ6TR:ND | 3,000 | 195.00/M) EOH-UI C1035 
015 | 1.4 | POFI402CT-ND 47. .41_.32| PCF1402TR-ND| 3,000 | 188.00/M | ECW-U2153v16 012 | 0.8 | PCFIO77CT-ND 52 45 PCFIO77TR-ND| 3,000 | 206.00/M| ECH-U1C123JB5 
018 | 20 | PCFI403CT-ND 53.46 .35| PCF1403TR-ND| 3,000 | 209.00/M | ECW-U2t83v16 015 | 0.8 | PCFIO78CT-ND 54.47 PCFIO78TR-ND| 3,000 | 214.00/M) ECH-U1C153UB5 
022 | 20 | PCFI404CT-ND 53.46 .35| PCFI404TR-ND| 3,000 | 209.00/m | ECw-U2223v16 (ass 018 | 0.8 | PCFIO79CT-ND 54 47 PCFIO79TR-ND| 3,000 | 214.00/M) EOH-U1C183UB5 
027 | 2.4 | POA0SCT-ND 63 54.42 POFT40STR-ND| 2,000  250.00/M | EOW-U2273V16 | | ao4q)| 4g | 022 | 0.8 | POFIOBOCT-ND 58.50 PCFI0807TR-ND| 3,000 | 230.00/M) ECH-U1C223JB5 
033 | 28 | PCFI406CT-ND 68.59 _.45| PCFI406TR-ND| 2.000 | 271.00/M | ECW-U2333V16 ee 027 | 1.0 | PCFIOSICT-ND 59 52 PCF1081TR-ND| 3,000 | 236.00/M) ECH-U1C273UB5 


033 | 1.0 | PCFI082CT-ND 61 53 PCF1082TR-ND | 3,000 | 244.00/M| EOH-U1C333JB5 


.039 | 2.0 | POFI407CT-ND .73_ 64 _~—.49) POF1407TR-ND | 3,000 | 292.00/M | ECW-U2393V16 


SRRSRVREREERERERERRSIBSSSZSSSYRBYBBSBB/SBIxB 


ei 959| -047 | 24 | POFI408CT-ND 78.68.52) POFI408TR-ND | 2,000 | 313.00/M | EOW-U247aV16 se 7 EN a = ec ate een eee 
a .056 | 2.8 | POFI409CT-ND 84.73.56) POFI409TR-ND| 2,000 | 334.00/M | ECW-U2563V16 ‘ : of : z 

.068 | 3.2 | POFI410CT-ND .89 .77  .59| POFI410TR-ND} 2,000 | 355.00/M | ECW-U2683V16 16 | .056 | 1.4 | POFIO85CT-ND 74 64 PCF1085TR-ND | 2,000 | 295.00/M] EOH-U10563JB5 

2420 .082 | 32 | POFI411CT-ND 94 .82 63] POFI411TR-ND] 1,500 | 376.00/M | ECW-U2823v16 16 | .068 | 1.4 | PCFIOS6CT-ND 79.69 POFI086TR:ND | 2,000 | 316.00/M| EO+-U10883JB5 

(6050)/250| 1 | 38 | POFI412CT-ND 99.86.66] POFI412TR.ND] 1,500 | 395.00/M | EOW-L2104V16 16) 062 | 20 Fecieg  .74 PORIOS7IT:ND) 2,000 | 340.00/M | EOH-U10823 85 

Size 42 | 45 | POFI413CT-ND 1.04 91.70] POFI413TRND| 1,500 | 417.00/M |EOw-Uat2avie | | 1210) 16) 1 | 20 | POFIOBBCT-ND = 90.78 PORIOSSTE:ND) 2,000 | 359.00/M | EOH-UICIO4JB5 

(3225) 50 | 0001 | 0.8 | PCFIOOOCT-ND* .50 44 POFIQO0TR-ND | 3,000  200.00/M) ECH-U1H101JB5 

ECW-U(V17) (Standard Type) 5% Tolerance, Reflow Only Size | 50 |.00012| 0.8 | POFIOOICT-ND 50 .44 PCF1001TR-ND | 3,000 | 200.00/M] ECH-U1H121JB5 

001 | 1.4 | POFI414CT-ND 53.46 .35| POF1414TR-ND| 3,000 | 209.00/M | EOW-U4102V17 50 ].00015| 0.8 | PCFI002CT-ND- 50.44 POF1002TR-ND | 3,000 | 200.00/M) EOH-U1H151JB5 

.0012| 1.4 | PCFI415CT-ND 53 46 .35| POFI415TR-ND| 3,000 | 209.00/M | EOW-U4122V17 50 |.00018) 0.8 | PCFIO03CT-ND 50 44 PCF1003TR-ND | 3,000 | 200.00/M) ECH-U1H181JB5 

.0015| 1.4 | PCFI416CT-ND 53 46 .35| POFI416TR-ND| 3,000 | 209.00/M | EOW-U4152V17 50 |.00022/ 0.8 | PCFIO04CT-ND- 50 44 POF1004TR-ND | 3,000 | 200.00/M] ECH-U1H221JB5 

.0018| 1.4 | POFI417CT-ND 53.46.35) PCF1417TR-ND| 3,000 | 209.00/M | EOw-U4182V17 00027] 0.8 | POFIO0SCT-ND 50.44 POFIO0STR-ND| 3,000 | 200.007 ECH-U1HE71JB5 

.0022| 1.4 | POFI418CT-ND 53 46.35) PCF1418TR-ND| 3,000 | 209.00/M | Eow-U4222V17 (00033) 0.8 | POFIO06CT-ND» 50 .44 POFIO06TR-ND| 3,000 | 200.00/M| ECH-U1H331JB5 

1913 .0027| 1.4 | POFI419CT-ND 53 46.35) PCF1419TR-ND| 3,000 | 209.00/M | Eow-U4272V17 ‘00039] 0.8 | POF1007CT-ND 50.44 POFI007TR-ND| 3,000 | 200.00/M| ECH-U1H391JB5 

(4833) |400] .0033 | 1.4 | POF1420CT-ND .53 46 .35| POF1420TR-ND| 3,000 | 209.00/M | ECW-U4332V17 (00047) 0.8 | POFI008CT-ND» 50 .44 POFI008TR-ND| 3,000 | 200.00/M| ECH-U1H471JB5 

Size .0039| 1.4 | POFI421CT-ND 53 46.36) PCF1421TR-ND| 3,000 | 209.00/M | Eow-U4392V17 (00056) 0.8 | POFI009CT-ND 50.44 POFI009TR-ND| 3,000 | 200.00/M| ECH-U1H561JB5 

.0047| 1.4 | POF1422CT-ND 53 46.35) PCF1422TR-ND| 3,000 | 209.00/M | Eow-U4472V17 osos | |.00068| 0.8 | POFIOI0CT-ND 50 44 POFIO10TR-ND| 3,000 | 200.00/M| ECH-U1H681JB5 

0056 | 2.0 | POFI423CT-ND 53 46 .35| PCF1423TRND/ 3,000 | 209.00/M | EOW-U4562V17 | |(2012)] 50 |.00082| 08 | POFIO11CT-ND 50 44 POFI011TR-ND| 3,000 | 200.00/M| ECH-U1H821JB5 

.0068| 2.0 | POFI424CT-ND 53 46.35) PCF1424TR-ND| 3,000 | 209.00/M | ECw-U4682V17 Size 001 | 08 | PCHIO12CT-ND 50 44 POFI012TR-ND| 3,000 | 200.00/M| ECH-U1H102JB5 

.0082| 2.4 | POFI425CT-ND .60 .52 .40| PCF1425TR-ND| 2,000 | 239.00/M | Eow-U4822V17 0012| 08 | PCFIOISCT-ND 50 44 POF1013TR-ND| 3,000 | 200.00/M| ECH-U1H122JB5 

.01 | 28 | POFI426CT-ND 63.54 .42| POF1426TR-ND| 2,000 | 250.00/M | EOW-U4103V17 (0015| 08 | PCFIOI4CT-ND- 50 44 POFI014TR-ND| 3,000 | 200.00/M| ECH-U1H152JB5 

2416 012 | 2.0 | POFI427CT-ND 68.59 .45| POF1427TR-ND| 3,000 | 271.00/M | EOW-U4123V17 0018 | 0.8 | POFI01SCT-ND 50.44 POFI015TR-ND | 3,000 | 200.00/M) EOH-U1H182JB5 

(6041)|400| O15 | 24 | PORI428CT-ND 73.64 .49| PORI428TR-ND | 2,000 | 292.00/M | EOW-U4153V17 0022] 0.8 | PCFIOI6CT-ND- 50 44 PCFI016TR-ND | 3,000 | 200.00/M| EO+-U1H222JB5 

a .018 | 28 | POFI429CT-ND 78.68 .52| POF1429TR-ND| 2,000 | 313.00/M | ECW-U4183V17 0027 | 0.8 | POFI017CT-ND 50.44 PCF1017TR-ND | 3,000 | 200.00/M| EQ+-U1H272JB5 

.022 | 3.2 | POFI430CT-ND 84.73 .56| POFI430TR-ND| 2,000 | 334.00/M | ECW-U4223V17 0033) 0.8 | PCHIOISCT-ND- 59 51 39] POFIO18TRND| 3,000| 235.001) EGHU1HG32JB5 

2420 | 499) -027 | 3.0 | POFI431CT-ND 92.79 .61| PCF1431TR-ND| 1,500 | 365.00/M | EOW-U4273V17 .0039| 0.8 | PCFIO1I9CT-ND .60 .52 .40| POFI019TR-ND| 3,000} 241.00/M| ECH-U1H392JB5 

(6050) .033 | 3.6 | PCFI432CT-ND 99 .86 .66| POF1432TR-ND| 1,500 | 395.00/M | EOW-L4333V17 1206 -0047 | 0.8 | POFI020CT-ND- 62.54.42) PCFIO20TR-ND} 3,000 | 248.00/M] ECH-U1H472JB5 

2820 039 | 32 | POFI433Cr-ND 99 .86 66] PCFI433TR-ND| 1,500 | 395.00M |Eqw-Usagavi7 | |(6216)/ 50 | .0056) 0.8 | POMO2ICT-ND 64.55 43) POMO21TRND | 3,000 | 254.00/M | EOH- U1 H562JB5 

(7150) 400) (047 | 3.8 | POFI434CT-ND 1.04 91 .70| PCF1434TR-ND| 1.500 | 417.00/M | ECW-U4473V17 Sze 0068) 0.8 TCC egg 00-57 AA RSet 2.000 | 262.00/M/ EOH- UI HSB2UBS 

: : 0082] 1.0 | POFI023CT-ND 67. 58.45) PCFI023TR-ND| 3,000) 266.00/M) ECH-U1H822JB5 

2825 | yoq| -056 | 3.6 | POM435CT-ND 1.04.91 .70] POFI435TR-ND/ 1,000 | 417.00/M | EOW-U4563V17 ot | 10 | POFIO24CT.ND- 69 60 .46| PORI024TRND| 3,000 | 277.00/M| EO+-U1H103UB5 

(7163) .068 | 4.4 | POFI436CT-ND 1.10 .95 73] POF1436TR-ND| 1,000 | 438.00/M | ECW-U4683V17 p12 1 10 [ECRESGRNOM 71 co 47Wieceieeretnal 2000] osaoutl eo UiHtoaes 

3925 | sp] -082 | 3.4 | POFI437CT-ND 1.10 .95 73] POF1437TR-ND] 1,000 | 438.00/M | EOW-U4823V17 ‘015 | 10 | Porto26cT-ND- 73 63 49| POFIO26TR-ND| 2.000 290.00/M| ECH-U1Hi153JB5 

(9863) -1_ | 4.0 | POFI438CT-ND 1.17 1.02 _.78| POF1438TR:ND| 1,000 | 469.00/M | EOW-U4104V17 1210 018 | 1.4 | PCFI027CT-ND .75 65 .50| POFI027TR-ND] 2,000 | 298.00/M| EQ+-U1H183JB5 

3931 |yoq| -12 | 38 | POFIAS9CT-ND 1.17 1.02 78] POFI439TR-ND| 1,000 | 469.00/M | EOW-U4t2avi7 | |(9225)| 50] .022 | 1.4 | POFIO28CT-ND» 77 67.52] POFI028TR-ND| 2,000 | 308.00/M| ECH-U1H223J85 

(9880) 15 | 4.6 | POFI440CT-ND 1.25 1.09 .84| POFI440TR-ND| 1,000 | 501.00/M | EOW-U4154V17 Size 027 | 1.4 | PCFIO29CT-ND 80 .70 .54| POFI029TR-ND] 2,000 | 320.00/M| EQ+-U1H273JB5 


a 
<a} 


PCF1030TR-ND | 2,000 | 338.00/M| EOH-U1H333JB5 
PCF1031TR-ND | 2,000 | 352.00/M| EOH-U1H393JB5 


.047 | 1.4 | PCFI153CT-ND = .57_ 50.38] POFI153TR-ND/| 3,000 | 229.00/M| ECH-U1H473JC9 
056 | 2.0 | PCFI154CT-ND 61 53 PCF1154TR-ND | 3,000 | 242.00/M| EOH-U1H563JC9 
.068 | 2.0 | PCFI1SSCT-ND» .65 .56 .43| PCFI155TR-ND| 3,000 | 257.00/M| EOH-U1H683JC9 
082 | 2.4 | PCFIIS56CT-ND .72 62.48] PCFI156TR-ND/ 2,000 | 286.00/M| ECH-U1H823JC9 
a 2.8 | POFI157CT-ND* = .78 =.68 = .52) POFI157TR-ND} 2,000 | 311.00/M) ECH-U1H104JC9 


5 a .033 | 2.0 | POF1030CT-ND- .85 .74 
Se. Ue 
.0001 | 0.8 | PCFI089CT-ND 62.54 .42| PCFIO89TR-ND| 3,000 | 248.00/M| ECH-U1H101GB5 
.00012} 0.8 | POFI090CT-ND 62.54 .42) POCFIO90TR-ND| 3,000 | 248.00/M| ECH-U1H121GB5 1913 
.00015} 0.8 | POF1091CT-ND 62 .54 .42| POF1091TR-ND} 3,000 | 248.00/M| ECH-U1H151GB5 (4833) | 50 
.00018} 0.8 | POF1092CT-ND 62.54 .42) POF1092TR-ND| 3,000 | 248.00/M| ECH-U1H181GB5 Size 
.00022} 0.8 | POFI093CT-ND 62 .54 .42| POFI093TR-ND} 3,000 | 248.00/M| ECH-U1H221GB5 
.00027| 0.8 | POF1094CT-ND 62.54 .42|) POFI094TR-ND| 3,000 | 248.00/M| ECH-U1H271GB5 


mi 
o 


a 


.00033) 0.8 | POFIO9S5CT-ND 62.54 .42| PCFIO95TR-ND] 3,000 | 248.00/M) ECH-U1H331GB5] | 2416 12 | 1.8 | POFI158CT-ND 96.84.64 POFI158TR-ND | 3,000 | 385.00/M) EO+-U1H124JC9 
osos | _|-20039] 0.8 | POMIO96CT-ND 62.54.42] POFI096TR-ND] 3,000 | 248.00/M| ECH-U1H391GB5 | (6041)| 59 | “18 | 24 | PORTISSCTND 1.10 95.73) PORIISSTRND| 2,000 | 438.00/M) ECH-UIHI54J09 
(2012)| 50 00047) 0.8 | POMOS7CT-ND 62 G4 42 PCF1097TR-ND] 3,000 | 248.00/M] ECH-U1H471GB5 Size 18 | 2.8 | POFI160CT-ND 1.25 1.09 .84 zm = —_| EOH-U1H184J09 
3 12)| | oo0s6| 0.8 | POFIOGECT:ND 62 54 42] POFIO9BTR:ND/ 3,000 | 248,00/M| ECH-U1H661GB5 22 | 32 | PORI61CT-ND 1.43 1.24 95] PCFI161TR-ND) 2,000 | 570.00/M) ECH-U1H224JC9 

.00068| 0.8 | PCFIOS9CT-ND 62 54.42] PCFIOSSTR-ND| 3,000 | 248.00/M] ECH-U1H881GB5 ECH-U(X) (High Grade Type) 2% Tolerance, Reflow Only 

.00082| 0.8 | PCFI100CT-ND 62 54 .42| PCFI100TR-ND| 3,000 | 248.00/M] ECH-U1H821GB5 

out 08 ee 62 54 42 en 3,000 | 248.00/M] ECH-U1H102G85 0001) 7 EE 28 24 19 BREE ME) 4.000 | 110.00/M | EO LICIO1GXS 

.0012| 0.8 | POFI102CT-ND 62 54 .42| PORI102TR-ND) 3,000 | 248.00/M| ECH-U1H122G85 00012) 7 acct 25 24.19 Ma ebay 4,000 | 110.00/M) BOT UICI21GXS 

.0015| 0.8 | POFI103CT-ND 62 54 .42| PORI103TR-ND/ 3,000 | 248.00/M| ECH-U1H152G85 00015) 7 ics 25 24 «19 Eig 4,000 | 110.00/M) EO UICIS1 GG 

.0018| 0.8 | POFI104CT-ND 62 54 .42| PORI104TR-ND) 3,000 | 248.00/M| ECH-U1H182G85 00018) 7 ieee 25 24 «19 lage) 4,000 | 110.00/M) EOF UICI81 GG 

0022 0.8 | POFI105CT-ND 62 54 .42| PORI105TR-ND/ 3,000 | 248.00/M| ECH-U1H222G85 00022) 7 icc 25 24 «19 Rea yyy 4,000 | 110.00/M) Bor Uice21 xs 

.0027| 0.8 | POFI106CT-ND 62 .54 .42| POFI106TR-ND/ 3,000 | 248.00/M| ECH-U1H272G85 00027) 7 icc 25 24 «19 Pea ebay 4,000 | 110.00/M) Bar Ui Ce71Gx6 

00033) 7 | POFI447CT-ND 28 .24 .19| POF1447TRND| 4,000 | 110.00/M| ECH-U1C331GX5 

0083 0.8 | POFI107CT-ND 73 63 .49| PORI107TR-ND] 3,000 | 290.00/M| ECH-U1H332G85 ‘00039 7 | PCFI448Cr-ND 28 24 19) PORI448TR-ND| 4.000 110.00/M| ECH-U1C3916Xx5 

-0039 | 0.8 | POFI108CT-ND = .74 65.50) POFI108TR-ND| 3,000 | 296.00/M/ ECH-U1H392GB5 | | ogo3 .00047) .7 | POFI449CT-ND 28.24.19] PCF1449TR-ND| 4,000 | 110.00/M) ECH-U1C471GX5 
1206 0047 | 0.8 | POFII09CT-ND).77 66.51) POFIT09TR-ND| 3,000 | 305.00/M) ECH-U1H472GB5 | 1(1@08)/ 16 |.00056] .7 | POFI450CT-ND 28 .24 .19] POFI450TR-ND/ 4,000 | 110.00/M| ECH-U1C561GX5 
(3216)] 50 | .0056 | 0.8 | POFI110CT-ND 79.68.53] PCFI110TR-ND] 3,000] 314.00/M) ECHUIH562C85} |’ G25 |  |oooss| 7 | POR4S1CEND 28 24 19| POR4S1TRND| 4.000 | 110.00/M| EGH-U10881GX5 
Size .0068| 0.8 | POFI111CT-ND 81 70 .54| PORI111TR-ND/ 3,000 | 323.00/M| ECH-U1H682G85 ‘oos2| 7 | PoF4s2CT-ND 28 24 19) PORI452TRND| 4.000 | 110.00] EOUtCR21Gx5 

.0082| 1.0 | POFI112CT-ND 83 72 .56| PORI112TR-ND/ 3,000 | 332.00/M| ECH-U1H322G85 ‘001 | 7 |POR453Cr-ND 28 24 19] POR453TRND| 4.000 | 110.00] EO+UtCI02cx5 

01 | 1.0 | PORI113CT-ND 86.74 _.57| PCFI113TR-ND| 3,000 | 341.00/M] ECH-U1H103GB5 ‘oo12| 7 |poRasacrND 28 24 19] PoRa54TRND| 4.000 | 110.007M| EGHUICI22Gx5 

012 | 1.0 | PCFI114C-ND 87.76 .58| PCFI114TR-ND| 2,000 | 347.00/M] ECH-U1H123GB5 .0015| .7 | POFI455CT-ND 28 .24 .19| PORI455TR-ND| 4,000 | 110.00/M| ECH-UICI52Gx5 

.015 | 1.0 | PCFI115CT-ND 90.78 .60| PCFI115TR-ND| 2,000 | 358.00/M] EOH-U1H153GB5 0018) .7 | POFI456CT-ND 28 .24 .19| PORI456TR-ND] 4,000 | 110.00/M| ECH-UIC182Gx5 
1210 .018 | 1.4. | POFI116CT-ND 92.80 .62| PCFI116TR-ND| 2,000 | 368.00/M) EOH-U1H183GB5 .0022| 7 | POFI457CT-ND 28 .24 .19| PORI457TR-ND| 4,000 | 110.00/M| ECH-U1C222Gx5 
(3225) 50 | .022 | 1.4 | PORI117CT-ND 96.83.64] PORI117TR-ND/ 2,000 | 382.00/M| ECH-U1H223G85 .0027| .7 | POFI458CT-ND 28 .24 .19| PORI458TR-ND| 4,000 | 110.00/M| ECH-U1C272Gx5 
Size 027 | 1.4 | POFI118CT-ND 1.00 .87 .67| PCFI118TR-ND| 2,000 | 400.00/M) EOH-U1H273GB5 0033/09 |PORIITICEND 343023) PORII7ITRIND| 3.000 | 145.00] EOH UICaa2GxS 

033 | 20 | PCFI119CT-ND 1.05 .91 .70| PCFI119TR-ND| 2,000 | 418.00/M] ECH-U1H333GB5 ‘0039| 0.9 | POFI172CTND 343023] POFI172TR_ND| 3,000 125.00/M| EOH UIC392cx5 

039 | 2.0 | POFII20CT-ND 1.10 95.73) POFI120TR:ND| 2,000 | 498.00/M | FOH-UIH393G85 | | ogo5 | | 0047] 0.9 | POFI173CT-ND 34.30.23] POFI173TR-ND| 3,000 | 135.00/M| ECH-U1C472Gx5 

047 | 1.4] POFI162C-ND 60 52 .40| PCFI162TR-ND| 3,000 | 239.00/M] EQH-U1H473G09| |(2012)| 16 | 0056] 0.9 | POFI174CT-ND 34.30.23] POR1174TR-ND/ 3,000 | 135,00/M| ECH-U1C562GX5 
1913 .056 | 20 | PCFI163CT-ND 64.55 43] PCFI163TR-ND| 3,000 | 254.00/M) EQH-U1Hs63GC9| | Size .0068| 0.9 | POFII75CT-ND 34 .30 23] PORI175TRND|3,000 | 135.00/M| ECH-U10882GX5 
(4833)| 50 | .068 | 2.0 | POF1164CT-ND 68.59 .45| POFI164TR-ND/ 3,000 | 269.00/M| ECH-U1H683G09 .0082| 1.1 | POFI176CT-ND 38 .33 .25| PORI176TRND|3,000 | 150.00/M| ECH-U1C822Gx5 
Size .082 | 24 | PCFI165CT-ND 75.65 _.50| PCFI165TR-ND| 2,000 | 299.00/M] ECH-U1H823GC9 01 | 14 | PORI77C-ND 38 33.25] PCFI177TR-ND| 3,000 | 150.00/M] ECH-U1C103GX5 

1 | 28 | POFIG6CT-ND 83 72.55] POFI166TR-ND| 2,000 | 329.00/M| EQ+-U1H104G09 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 623 


Panasonic. SMT Capacitors Ecw-u (PEN Film, Stand. Type) & ECH-U (PPS Film, High Grade Type) (Cont) 


Dim. Cut Tape Dim. Cut Tape 
Item |WV] Cap. | H_ | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel _| Panasonic Item |WV] Cap. | H_ | Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel __| Panasonic 
Code |DC| pF |(mm)| Part No. 10 100 500 | Part No. Size | Pricing | Part No. Code |DC|) pF |(mm)| Part No. 10 100 500 | Part No. Size | Pricing |Part No. 
.012 | 0.9 | PCFI178CT-ND 42 36.28] POF1178TR-ND| 3,000 | 165.00/M | ECH-U1C123GX5 .00082] .7 | POFI470CT-ND 27. 23 .18| POFI470TR-ND] 4,000 | 105.00/M ) ECH-U10821UX5 
.015 | 0.9 | PCFI179CT-ND 42 36.28] POFI179TR-ND| 3,000 | 165.00/M | ECH-U1C153GX5 .001 | .7 | PCFI471CT-ND 27. 23.18] POF1471TR-ND| 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C102JX5 
1206 .018 | 0.9 | POFI180CT-ND 42.36.28] PCF1180TR-ND| 3,000 | 165.00/M | ECH-U1C183GX5 0603 .0012| .7 | POF1472CT-ND) 27.23.18] PCF1472TR-ND| 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C122JX5 
Poi 16 022 | 0.9 | POFI181CT-ND 42 36 .28| PCF1181TR-ND]| 3,000 | 165.00/M | ECH-U1C223GX5 (1608) 16 | .0015] .7 | PCFI473CT-ND .27 .23. .18| POF1473TR-ND| 4,000 | 105.00/M | EOH-U1C152JX5 
ae 027 | 1.1 | PoFI182cr-ND 45.39 .30| POF1182TR-ND] 3,000 | 180.00/M | ECH-U1C273Gx5 Size .0018| .7 | POFI474CT-ND 27. 23.18] POFI474TR-ND| 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C182Jx5 
.033 | 1.1 | POFI183CT-ND 45 39.30] POFI183TR-ND/ 3,000 | 180.00/M | ECH-U1C333GX5 0022) .7 | PCFI475CT-ND 27.23.18) POFI475TR-ND) 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C222JX5 
039 | 15 | Port1e4cr-ND 49.43 .33| POF11847TRND| 2.000 | 195.00/M | EO-U1C393GX5 .0027| .7 | POFI476CT-ND 27. 23.18] POFI476TR-ND| 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C272Jx5 
.047 | 1.5 | PCFI185CT-ND 49.43.33) POF1185TR-ND| 2,000 | 195.00/M | ECH-U1C473GX5 .0033| 0.9 | POFI190CT-ND 33.28.22] POFI190TR-ND| 3,000 | 129.00/M | ECH-U1C332JX5 
vzio| | 088 | 15 ]PoRttasornD 55 49 38] POPIteSTRND| 2.00] 2ahonm JectiCaES@S | | Wy, | Soir] a9 | PORHOAGEND 33 28 20| PORNEETEND| 3000 | 12000M |eHUGIZANS 
(3225)| 16 068] 1-5 Peele AO SOSA ea 2.000 | 224.00 | EOF UT OBESE (2012)| 16 “0056 09 PCF1193CT-ND 33 28 2 PCF1193TR-ND 3,000 429.00/M EOH-U10562Jx5 
Size a S ee a pe = pels lies on Bogen setae Size 0068/09 | POFIIS4CT-ND 33.28 .22| PCFI194TR-ND| 3.000 | 129.00/M | ECH-U1C582JX5 
: : = —— : : .0082| 1.1 | POFI195CT-ND 36.31 .24| POFI195TR-ND| 3,000 | 143.00/M | ECH-U10822JX5 
-0001 | 0.9 | POFI284CT-ND 33.28.22) POFI284TR-ND/ 3,000 | 129.00/M | EQ+-U1H101GX5 .01 | 1.1 | POFI196CT-ND .36 31.24] POFI196TR-ND] 3,000 | 143.00/M | ECH-U1C103JX5 
coxs| [0G] 08 [REREAD So 2s 2z|rETAAD| seman eDHLAeIGS | | | aie fes [romero 6 at as| porter som [secon eH UICaDe 
(2012)| 50 00018] 0.9 | Port2s7cT-ND 33. 28 .22| POF1287TR-ND| 3,000 | 129.00/M | ECH-UIHI81GXS (3216)| 16 O15 | 0.9 eect 20 S426 IE Tiga) 2000 | TSE.00/M | EO ICIS 
’ ; : a , : ; .018 | 0.9 | PCFII99CT-ND 39 34.26] POFI199TR-ND| 3,000 | 156.00/M | ECH-U1C183JX5 
Size .00022] 0.9 | POFI288CT-ND .33 .28 .22| POFI288TR-NDJ 3,000 | 129.00/M | ECH-U1H221GX5 Size ‘022 | 09 | POFIZ00CT-ND 39 34 26) POF1200TRND| 3.000 | 156,00/M | EOH-U1C223NX8 
.00027] 0.9 | POFI289CT-ND 33 .28 .22| POFI289TR-NDJ 3,000 | 129.00/M | ECH-U1H271GX5 
00033] 0.9 | PCFI290CT-ND 33.28 .22/ PCFI290TR-ND| 3,000 | 129.00/m | ECH-UIH331Gx5| | 4206 027) 1.1 RRO ENO 43 88 20 TRCRIEO ITED) 9,000 | 171.00/M | ECHUIG273%5 
.033 | 1.1 | PCFI202CT-ND 43.38.29] POF1202TR-ND| 3,000 | 171.00/M |ECH-U1C333JX5 
00039] 0.9 | PCFI291CT-ND 33.28.22) POF1291TR-ND| 3,000 | 129.00/M | EO+U1H391GX5 | |(8216)} 16 | 44g | 45 | poEiz0scr-ND 47 40.31 | POR1203TRND| 2.000 | 185.00/M | ECHUIC393Jx5 
.00047] 0.9 | POFI292CT-ND .33  .28 .22| POFI292TR-NDJ 3,000 | 129.00/M | ECH-U1H471GX5 Size (047 | 1.5 | POFI204CT-ND 47 40 31) POF1204TR-ND| 2.000 | 185.00/M | ECH-U1C473UX5 
00056) 0.9 EC Teclmy So 28 22 ages 2000 | 128.00 | EC UTE TGNS .056 | 1.5 | PCFI205CT-ND .54 47.36] POFI205TR-ND| 2,000 | 214.00/M | ECH-U1C563JX5 
.00068] 0.9 | POFI294CT-ND .33 28 .22| POFI294TR-ND/ 3,000 | 129.00/M | ECH-U1H681GX5 1210 
0805 00082] 0.9 | PCFI295CT-ND 33 .28 .22| POF1295TR-NDJ 3,000 | 129.00/M | EOH-U1H821GX5| =| (3225)) 16 088 | 1-5 eg O76 ET 2000 | 214.00/M | EOL Ca8a x 
(2012)| 50 “001 09 PCFI296CT-ND 33 28 ‘2 PCF1296TR-ND 3,000 129.00M EOH-U1H102GX5 Size ee et a ee ey 200 | 257-0 Enea 
, : : eae, een 4 ; ! 0.1 | 21 | POFI208CT-ND .65 56 .43] POFI208TR-ND] 2,000 | 257.00/M |ECH-U1C104JX5 
Size .0012| 0.9 | POF1297CT-ND 33.28 .22| POFI297TR-ND| 3,000 | 129.00/M | ECH-U1H122GX5 
0015| 09 | PcFiz98CT-ND 33 28 22| PCFI298TRND| 3,000 | 129.00/M | ECH-UIHIS26x5 .0001| 0.9 | POFI316CT-ND 31.27.21] POFI316TR-ND] 3,000 | 123.00/M | ECH-U1H101UX5 
‘co18| 09 | PoFIZ99CT-ND 33 28 2| PCFI299TRND| 3,000 | 129.00/M | ECHUIHI82Gx5 .00012] 0.9 | POFI317CT-ND 31. -.27_.21| POFI317TR-ND] 3,000 | 123.00/M ]ECH-U1H121JX5 
‘oo22| 09 | POFISQ0CTND 33 28 22| POFIS00TRND| 3,000 | 129.001 | BCH UIHE226xS .00015] 0.9 | POFI318CT-ND 31.27.21 POF1318TR-ND] 3,000 | 123.00/M )ECH-U1H151UX5 
‘c027| 09 |PorlanicrND 33 28 22] PCFIGOITRND| 3.000 | 129.00 | EaH-UIKE72 .00018] 0.9 | POFI319CT-ND 31.27 .21| POFI319TR-ND] 3,000 | 123.00/M )ECH-U1H181UX5 
: .00022| 0.9 | PCFI320CT-ND 31. -.27_.21| POFI320TR-ND] 3,000 | 123.00/M ) ECH-U1H221JX5 
0033) 0.9 | POFI302CT-ND 42.36.28) POFI302TR-ND | 3,000 | 165.00/M | EQH-U1H332GX5 .00027} 0.9 | POFI321CT-ND 31.27.21) POF1321TR-ND| 3,000 | 123.00/M | ECH-U1H271UX5 
4206 0039] 0.9 | POFISOSCT-ND 42.36.28] POFI303TR-ND/ 3,000 | 165.00/M | EC+U1H392GX5 .00033| 0.9 | PCFI322CT-ND 31.27 .21| POF1322TR-ND| 3,000 | 123.00/M | ECH-U1H331UX5 
(3216)| 50 | 0047 | 9-9 (CRI ACRENO 42 90.28 BeOS Tiga) 2.000 | 165.00/M | EO UIHA726x5 || as .00039) 0.9 | POFIS23CT-ND 31.27.21] PCF1323TR-NDJ 3,000 | 123.00/M | ECH-U1H391UX5 
Size -0056 | 0.9 | PCFISOSCT-ND 42.36.28) PCFIS05TR-ND) 3,000 | 165.00/M | ECH-U1H562GX5 (2012)| 50 .00047| 0.9 | POFI324CT-ND 31.27.21} POF1324TR-ND]| 3,000 | 123.00/M | ECH-U1H471JX5 
.0068| 0.9 | POFI306CT-ND 42.36.28] POF1306TR-ND| 3,000 | 165.00/M | ECH-U1H682GX5 ee .00056] 0.9 | POFI325CT-ND 31.27 .21| POFI325TR-ND| 3,000 | 123.00/M | ECH-U1H561JX5 
.0082| 1.1 | POFI307CT-ND 45.39.30] POF1307TR-ND] 3,000 | 180.00/M | ECH-U1H822GX5 .00068] 0.9 | POFI326CT-ND 31.27.21 POFI326TR-ND] 3,000 | 123.00/M )ECH-U1H681JX5 
‘or | 41 | Porgcecr-ND 45.39.30] POFI308TRND] 3,000 | 180.007m | EQH+UIHI0aGx5 .00082] 0.9 | POFI327CT-ND 31.27 .21| POF1327TR-ND] 3,000 | 123.00/M )ECH-U1H821JX5 
.012 | 1.1 | PCFIZ09CT-ND 45.39.30] POFI309TR-ND] 2,000 | 180.00/M | ECH-U1H123GX5 001 | 0.9 RORISZ6CT-ND)) 31.27 21) PORS28TFEND) 3,000 | 123.00/M | BOUIHI02Ix5 
“st .015 | 1.1 | PCFIS10CT-ND 45.39.30] POFI310TR-ND] 2,000 | 180.00/M | ECH-U1H153GX5 ee ae Seals = pe 7 eben ie a ht eee 
(g225)| 50 | 018 | 15] POMSI1CT-ND 49.43.33) POMISTITR-ND | 2,000 | 195.00/M | ECH-UTH183GX5 ‘core | 09 TRCRERERNGS 5127 21 (RRR) s.000 | 12a.00m pcuteane 
Sn .022 | 1.5 | PCFI312CT-ND 49.43.33) POFI312TR-ND| 2,000 | 195.00/M | ECH-U1H223GX5 ‘022| 0.9 [RERESCRNEM 91 27. 21 (REMEEETENE 5 000 | 123.00 lecHuttpoans 
.027 | 1.5 | PCFI313CT-ND 49.43.33] POF1313TR-ND| 2,000 | 195.00/M | ECH-U1H273GX5 ; : pe ee : : 
‘033 | 21 | porisi4crND 56 49._38| POFI314TRND| 2.000 | 204.00/m | ECHUIHB336x5 .0027| 0.9 | POFI333CT-ND 31.27 .21| POFI333TR-ND/ 3,000 | 123.00/M | ECH-U1H272JX5 
.039 | 2.1 | PCFIZ1SCT-ND 56.49.38] POFI315TR-ND| 2,000 | 224.00/M | ECH-U1H393GX5 0033) 0.9 | POFIS34CT-ND = 39.34.26 PCFI334TR-ND/ 3,000 | 156.00/M | ECH-U1H332JX5 
. .0039| 0.9 | POFI335CT-ND .39 .34 .26| POFI335TR-ND] 3,000 | 156.00/M | ECH-U1H392Jx5 
ECEEU (MBI Grade Miype i2/siioletance 1 RenowAOnly, 1206 0047| 0.9 | POFIS36CT-ND 39 .34 .26| POFI336TR-ND| 3,000 | 156.00/M | BCH-U1H472ux5 
.0001) .7 | POFI459CT-ND 27. 23.18] POFI459TR-ND| 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C101JxX5 | |(3216)| 50 | .0056] 0.9 | PCFIS37CT-ND .39 .34 .26| POF1337TR-ND| 3,000 | 156.00/M | ECH-U1H562Jx5 
.00012| .7 | POFI460CT-ND 27 23.18] POFI460TR-ND | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C121JX5 Size .0068 | 0.9 | PCFI338CT-ND 53 .46 .35| PCF1338TR-ND| 3,000 | 209.00/M | ECH-U1H682JX5 
.00015| .7 | POFI461CT-ND 27.23 .18| PCF1461TR-ND| 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C151JXx5 -0082| 1.1 | POFI339CT-ND 43.38 = .29| POF1339TR-ND| 3,000 | 171.00/M | ECHU1H822JX5 
.00018] .7 | POF1462CT-ND 27.23.18] PCF1462TR-ND/ 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C181JX5 01 | 1.1 | POFI340CT-ND 43.38 .29| POFI340TR-ND| 3,000 | 171.00/M | EOH-U1H103JX5 
0603 .00022| .7 | POFI463CT-ND 27 23.18] POFI463TR-ND | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C221JX5 .012 | 1.1 | PCFI341CT-ND 43.38.29) POFI341TR-ND| 2,000 | 171.00/M | ECH-U1H123JX5 
(1608)| 16 |.00027) .7 | POFI464CT-ND .27 23 .18| POF1464TR-ND| 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C271JX5 .015 | 1.1 | PCFI342CT-ND 43.38.29) POFI342TR-ND| 2,000 | 171.00/M | ECH-U1H153JX5 
Size .00033] .7 | POFI465CT-ND 27 23.18] POFI465TR-ND | 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C331JX5 1210 .018 | 1.5 | PCFI343CT-ND 47 40.31] POF1343TR-ND| 2,000 | 185.00/M | ECH-U1H183JX5 
.00039] .7 | POFI466CT-ND .27 23 .18| POFI466TR-ND | 4,000 | 105.00/M |ECH-U1C391JX5 | | (3225)| 50 | .022 | 1.5 | POFI344CT-ND 47 40.31] POFI344TR-ND/ 2,000 | 185.00/M | ECH-U1H223JX5 
.00047| .7 | POFI467CT-ND 27 23.18] POFI467TR-ND| 4,000 | 105.00/M | ECH-U1C471JX5 Size .027 | 1.5 | PCFIS45CT-ND .47 40 _.31| POFI345TR-ND| 2,000 | 185.00/M | ECH-U1H273JX5 
.00056] .7 | POFI468CT-ND 27  .23 .18] POFI468TR-ND | 4,000 | 105.00/M | ECH-U10561JX5 .033 | 2.1 | PCFI346CT-ND .54 47.36] POFI346TR-ND| 2,000 | 214.00/M | ECH-U1H333JX5 
.00068] .7 | POFI469CT-ND 27.23.18] POFI469TR-ND | 4,000 | 105.00/M | ECH-U10681JX5 .039 | 2.1 | PCFI347CT-ND .54 47 _.36| POF1347TR-ND] 2,000 | 214.00/M | ECH-U1H393JX5 


+ PCF1-KIT-ND Digi-Key® ECH-U Series Capacitors Kit 10 each of parts indicated (180 pieces). Notebook style storage and bin, storage guide included 


Panasonic. smut Capacitors ECP-U (SF Submicron) 


FEATURES: « Small in size * Low ESR * Anti-shock + Excellent sound quality Wr oN 
APPLICATIONS: + Coupling + Decoupling » Noise Reduction He L A Soeur solder 
SPECIFICATIONS: + Operating Temperature: -40°C to +85°C + Rated Voltage: 16VDC + Capacitance Range: 0.1 to _ Element eG domi eid i 
1.0uF (E6 series) + Capacitance Tolerance: +20% (M) * Dissipation Factor: 1.5% max. (20°C, 1kHz) » CWithstand eqs O 015mm. _ | AL 
Voltage: Between terminals rated volt (VDC) x 175%, 1 to 5s + Insulation Resistance: C<0.33yF: 1000MQ min. (20°C, g ~~ eter ode . : 4 B—- 
10VDC 60s), C>0.33yF: 300MQ min. (20°C, 10VDC 60s) + Soldering Reflow Conditions: 240°C max. and 30 sec. max. at eon 
more than 210°C (temp. at cap. surface) = 
‘ Dimensions (mm) Dim. of Land (mm) 
Note: Solder paste/flux shall have less than 0.1wt% halogen content. Type el + e2 g Type / Size Code A B c 
Storage: The unpacked products shall be kept in polyethylene bag together with well-dried silica-gel (from 5g to 10g) or J2 0.45+0.25  0.6min. J2 (2012) 0.8 2.4 11 
be kept in storage at a temperature of 25°C, with a humidity less than 50%RH. H1-H2-H3 0.65+0.3 1.0min. H1-H2-H3 (3216) 1.8 3.6 1.4 
This capacitor shall be used in only reflow method. Don’t use in flow, dipping, or VPS soldering method. G2 0.65+0.3  1.0min. G2 (3225) 18°36 0 23 
Item wv Cap. Dimensions (+0.2) Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing Panasonic 
Code DC yF e WwW H Type Part No. 10 100 500 Part No. 2,000 3,000 Part No. 
ECP-U (A) Type — 20% Tolerance 
0805 16 10 2.0 1.25 1.0 J2 PCF1126CT-ND 33 29 .22 PCF1126TR-ND = 132.00/M ECP-U1C104MA5 
1206 16 15 3.2 1.60 -80 H1 PCF1127CT-ND 40 35 27 PCF1127TR-ND = 158.00/M ECP-U1C154MA5 
1206 16 22 3.2 1.60 -80 H1 PCF1128CT-ND 47 -40 31 PCF1128TR-ND — 185.00/M ECP-U1C224MA5 
1206 16 33 3.2 1.60 1.0 H2 PCF1129CT-ND 47 -40 31 PCF1129TR-ND eal 185.00/M ECP-U1C334MA5 
1206 16 A7 3.2 1.60 1.4 H3 PCF1130CT-ND 53 46 35 PCF1130TR-ND 211.00/M = ECP-U1C474MA5 
1206 16 68 3.2 1.60 1.4 H3 PCF1131CT-ND 53 46 35 PCF1131TR-ND 211.00/M _ ECP-U1C684MA5 
1210 16 1.0 3.2 2.5 1.4 G2 PCF1132CT-ND 59 51 39 PCF1132TR-ND 235.00/M _ ECP-U1C105MA5 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. M-Series Polyester and Foil Capacitors 


Features: 
High insulation resistance. Non-inductive 


Electrical Specifications: 
Capacitance Tolerance: +10% (K). Insulation 


construction: with tinned copper leads welded to Resistance: Greater than 10,000 MV. Dissipation Style: Straight Radial Leads psa Ch 
the foils. High peak current capability. Solvent- Factor: Less than 1.0% at 1 KHZ. Dielectric BMAX paciance Change 
resistant resin coated body. Withstanding Voltage: 250% of rated voltage for ae | + fe 
Applications: 5 seconds. Operating Temperature: -40°C T 
Blocking, by-pass and coupling of D.C. and ~+80°C. CMAX 
signals to VHF range. Pulse, logic and timing ah 
circuits. Light-duty pulse forming networks. Filter PANASONIC ECQ CROSS REFERENCE “le 
and noise suppression circuits. General purpose Sprague: 225P, 418P; Mepco: 713D1, 711D1, GMAX F—| 20MIN 
usage. 719D1; TWR: 601PE, 601CPE; Pactron: PE, (787) —-||-—2d 
Specifications: FM; Secor: MFDN, MFDR; Roederstein: | 
Reference standard: JIS C5113 Characteristic M. K11805, KT1806, KT1807, KT1808; Wima: FKS; Tinned Copper 
Operating temperature range: -40°C ~ +85°C. CSF Thompson: ED (Dip); Rubycon: F2X, F2s, Clad-Steel Wire -20 O +20 +40 +60 +80 +100 
Construction: Polyester film, non-inductive, F3U; Nichicon: TDY; Nissiei: AMZ, AMX, AMR, Temperature (°C) 
phenolic/epoxy resin coating, wax impregnation. AMM. 
Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
uF | AB C F#1.25 G d/| PartNo. 10 100 1,000 5,000 —10,000 | Part No. pF] AB C F#1.25 G d/ PartNo. 10 100 1,000 5,000 —10,000 | Part No. 
100 Ww Dc 12 |20.0 85 175 150 3 0.8) P1054-ND 282 23.54 141.00 131.00/M 122.00/M| EOQM2124KZ 
056 1160 60 135 115 3 06] Pto2eI-ND 138 1150 6867 6400M 60.00/M| EoQMiseaxz| |-15 |20.0 95 185 15.0 3 08] PIOSS-ND* 2.79 23.27 139.00 129.00/M 121.00/M) EOQM2154KZ 
18 | 23.0 13.0 220 185 3 0.8) PI056-ND 4.21 35.04 209.00 195.00/M 182.00/M| EOQM2184KZ 
200 WV DC 22 |23.0 14.0 23.0 185 3 0.8) P1057-ND* 4.21 35.04 209.00 195.00/M 182.00/M| EOQM2224KZ 
001 | 9.0 50 90 55 2 0.6) P1029-ND* 1.32 10.97 65.00 61.00/M 57.00/M| EOQM2102KZ 400 W DC 
0012] 90 50 90 55 2 06] PI030-ND 1.92 10.97 65.00 61.00/M 57.00/M| EOQM2122KZ| | oq: J410 55 95 65 2 06|PIOS8-ND} 168 1400 8400 7800M 73.00/M] EOQIat02Kz 
0015} 9.0 50 95 55 3 0.6] PI031-ND* 1.32 10.97 65.00 61.00/M 57.00/M| ECQM2152KZ| | 9912) 11.0 60 10.0 65 2 0.6] P1059-NDF 1.68 14.00 84.00 78.00/M 73.00/M) EcQMa122Kz 
0018) 90 55 95 55 3 0.6/P1032ND 1.32 10.97 65.00 61.00/M 57.00/M| EOQM2182KZ| | 0015/11.0 6.0 10.0 65 2 0.6) PI060-NDF 1.68 14.00 84.00 78.00/M 73.00/M| ECQM4152KZ 
0022) 9.0 60 10.0 55 3 0.6|P1033-ND" 1.32 10.97 65.00 61.00/M 57.00/M| ECQM2222KZ| |.0018/11.0 6.0 10.0 65 2 0.6| PI061-NDf 1.68 14.00 84.00 78.00/M 73.00/M| EOQW4182kz 
0027/90 50 90 55 3 06|PI034ND 1.32 1097 65.00 61.00M 57.00M| ECQMza7aKz| [:0022/11.0 65 105 65 2 0.6) PIOG2NDE 1.68 14.00 84.00 78.00/M_73.00/M) EOCIM4222K2 
0033] 9.0 50 90 55 3 0.6| P1035-ND* 1.35 11.24 67.00 62.00/M 58.00/M| FOQM2332kZ) |.0027/12.0 6.0 10.0 7.5 2 0.6) P1063-ND 1.68 14.00 84.00 78.00/M 73.00/M| EOQM4272KZ 
0039/1200 55 95 7.5 3 0.6|P1036-ND 1.35 11.24 67.00 62.00/M 58.00/M| EOQM2392KZ) |.0033)12.0 65 10.5 7.5 2 0.6) P1064-NDt 1.68 14.00 84.00 78.00/M 73.00/M| EOQM4332KZ 
.0047|12.0 60 9.5 75 3 0.6] P1037-ND* 1.35 11.24 67.00 62.00/M 58.00/M| EOQM2472KZ| |.0039/120 65 105 7.5 2 0.6/PI065-ND 1.68 14.00 84.00 78.00/M 73.00/M) EOQM4392KZ 
.0056|120 60 95 7.5 3 0.6|P1038-ND 1.35 11.24 67.00 62.00/M 58.00/M| EOQM2562KZ) |-0047) 14.0 6.0 10.0 95 2 0.6) PIO66-NDt 1.68 14.00 84.00 78.00/M 73.00/M| EOQM4472KZ 
0056]14.0 60 100 95 2 06|P1067-ND 1.68 14.00 84.00 78.00/M 73.00/M| ECQM4562KZ 
.0068|12.0 6.0 105 7.5 3 0.6] P1039-ND* 1.35 11.24 67.00 62.00/M 58.00/M| EOQM2682KZ 
0082140 55 100 95 3 0.6/PI040-ND 1.35 11.24 67.00 6200/M 58.00/M| BOQM2e22Kz| |-0068}140 65 105 95 3 0.6) PIOGENDt 1.68 14.00 84.00 78.00/M  73.00/M| EOQM4682KZ 
01 |140 60 100 95 3 06) PI041-ND" 132 1097 65.00 61.00M 57.00M| ECQMatoaKz| |-0082/ 140 65 120 95 3 0.6) PIO69-ND 1.68 14.00 84.00 78.00/M_—73.00/M) ECQMA4822Kz 
012 |140 60 105 95 3 06|PIO42ZND 1.32 1097 65.00 61.00M 57.00M) EcomerzaKz| |! | 140 70 125 95 3 0.6) PIOZO-NDF 1.68 14.00 84.00 78.00/M_—73.00/M) ECCHMA103KZ 
012 |17.0 60 120 125 3 0.6] P1071-ND 1.80 15.00 90.00 83.00/M 78.00/M| EOQM4123KZ 
015 |140 65 115 95 3 0.6) P1043-ND* 1.32 1097 65.00 61.00/M 57.00/M| EOQM2153KZ 
015 |17.0 65 125 125 3 0.6| P1072-NDf 1.80 15.00 90.00 83.00/M 78.00/M| EOQM4153KZ 
018 |170 55 100 125 3 0.6] PI044-ND 1.92 10.97 65.00 61.00/M 57.00/M| EOQM2183KZ| | 4.. [479 79 139 125 3 06|PI073ND 192 1600 9600 s9.00m a.com EooMateaKz 
022 |170 55 11.0 125 3 0.6) PIOAS-ND" 144 1204 72.00 67.00/M 63.00/M| ECQM2223KZ) | o>, |479 75 135 125 3 06|PIO74NDF 1.95 1625 97.00 90.00M 84.00/M| ECQIMa223Kz 
027 ]17.0 60 11.0 125 3 0.6) PIO4G-ND 1.48 1231 73.00 68.00/M 64.00/M) EOQM2273KZ| | 957 |o00 7.0 14.5 15.0 2 0.7|PIO75ND 216 18.00 107.00 100.00/M 94.00/M) EOQM4273Kz 
083 17.0 65 115 125 3 0.6) P1047-ND' 1.57 13.11 78.00 73.00/M 68.00/M] ECQM2333KZ| | 995 |200 75 150 150 2 0.7| PIO76-NDF 228 19.00 113.00 106.00/M 99.00/M| ECQM43aaKz 
039 }17.0 60 135 125 3 0.6|PI04END 1.64 1364 81.00 76.00/M 71.00/M| ECQM2393KZ| | 939 |20.0 85 16.0 15.0 3 0.7|PI077-ND 240 20.00 119.00 111.00/M 104.00/M| ECQM4393KZ 
047 }17.0 65 140 125 3 0.6] P1049-ND" 1.67 13.91 83.00 77.00/M 72.00/M| EOQM2473KZ| | 047 120.0 9.0 165 150 3 0.7) PI078-NDF 255 21.25 127.00 118.00/M 110.00/M| ECQM4473KZ 
056 | 20.0 65 14.0 145 3 0.6|P1050-ND 1.80 14.98 89.00 83.00/M 78.00/M| EOQM2563KZ) |.056 |23.0 85 155 180 3 0.7|PI079ND 288 24.00 143.00 133.00/M 125.00/M| EOQM4563KZ 
.068 | 20.0 7.0 145 145 3 0.6] PIO51-ND' 1.89 15.78 94.00 88.00/M 82.00/M| EOQM2683KZ) |.068 | 23.0 9.0 165 180 3 0.7) P1080-NDt 3.12 26.00 155.00 144.00/M 135.00/M| EOQM4683KZ 
.082 |20.0 75 15.0 150 3 0.6|P1052-ND 1.93 16.05 96.00 89.00/M 83.00/M| EOQM2823KZ) |.082 | 24.0 95 17.0 180 3 0.8) P1081-ND 3.42 28.50 170.00 158.00/M 148.00/M| EOQM4823KZ 
1 |20.0 80 17.0 15.0 3 0.6] P1053-ND* 2.38 19.80 118.00 110.00/M 103.00/M| EOQM2104KZ| |.1 [24.0 10.0 19.0 180 3 0.8] P1082-NDf 3.99 33.25 199.00 185.00/M 173.00/M| EOQWi4104KZ 


*M200-KIT-ND Digi-Key® M-Series Capacitors Kit 200 Volt Assortment. 10 each of parts indicated. Notebook style storage case and bin storage guide included. 
+M400-KIT-ND Digi-Key® M-Series Capacitors Kit 400 Volt Assortment. 10 each of parts indicated. Notebook style storage case and bin storage guide included. 


Panasonic. Metallized Polyester Capacitors — ECQE(c) Type 


Features: 

* Box-type construction (case meets UL94V-0 flame 
classification, meets requirements of IEC950) 

* Operating temperature range: -25°C to +85°C 
(105°C*) 


Solder plated 


copper-clad steel wire 


Electrical Specifications: 
+ Rated Voltage: 450VDC. 
+ Capacitance Tolerance: +10% 


+ Withstand Voltage: Between Terminals: 1 minute at 150% of rated voltage (The capacitor shall 
be applied the voltage through a resistor of 2kQ or more when charged and discharged.) 


Ce Requires voltage, current and pulse current de- Between Terminals connected together and case: 1-5 seconds at 200% of rated voltage (a) | (b) he F 
rating) + Insulation Resistance Between Terminals: 9,000 MQ or more (when C<0.33F) 3,000 MQ/F O.1uF K ~ 
Application: or more (when C>0.33F) at 100VDC+15V for 60+5 seconds, at 20°C Wsov 
. eee Ranboatt ECQECL__](Date Code) 
Interference suppressor for active circuits + Dissipation Factor: 1.0% or less (measured at a frequency of 1+0.2kHz, at 20°C) 
WV Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
DC pF ance L UW H F d Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
10 10% 18.5 5.5 14.5 15.0 0.6 P10755-ND 62 53 44 27 ECQ-E2W104KC 
15 10% 18.5 6.0 16.5 15.0 0.6 P10756-ND 75 65 54 32 ECQ-E2W154KC 
.22 10% 18.5 7.0 18.0 15.0 0.6 P10757-ND 89 eg f 64 38 ECQ-E2W224KC 
33 10% 18.0 9.0 17.5 15.0 0.8 P10758-ND 1.10 94 79 47 ECQ-E2W334KC 
450 47 10% 18.0 9.5 17.5 15.0 0.8 P10759-ND 1.30 1.12 93 56 ECQ-E2W474KC 
68 10% 25.5 10.5 20.0 22.5 0.8 P10760-ND 1.77 1.53 1.27 76 ECQ-E2W684KC 
1.0 10% 25.5 12.5 22.0 22.5 0.8 P10761-ND 2.32 2.00 1.66 1.00 ECQ-E2W105KC 
1.5) 10% 25.5 15.5 24.5 22.5 0.8 P10762-ND 3.07 2.64 2.20 1.31 ECQ-E2W155KC 
2.2 10% 31.0 14.0 24.5 27.5 0.8 P10763-ND 4.03 3.45 2.88 1.72 ECQ-E2W225KC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic: P-Series Polypropylene Capacitors 


C Typical Insulation Resistance Change 


{12.7 A Typical Capacitance Change 105 
K—L—| a 1 
Fi 34 Max #2 
4 _—o'as oa 
+ é Solder plated 16 o 0 
G E copper clad { Oo 4 
E || steel \ Ste ee (at 25°C) 
a d 7 ai 
o 15.0 t 10 100 = 
{12.7 Frequency (KHz) ce 10* 
Features: + Wide capacitance range + Close _ Electrical Specifications: + Reference Standard: ato 
capacitance tolerance + High insulation resistance EIAJ RC-3670A + Temperature Range: —40°C to Sprague: 715P “ 
+ Low dissipation factor + Non-inductive const. +85°C »* Dissipation Factor: .1% max. at 1KHz and Westlake: 173/174 
+ Epoxy resin coating 25°C + Withstand Voltage: 1-5 seconds at 250% of paegeleera lah 
Applications: + Blocking, by-pass and coupling of rated voltage + Insulation Resistance: 45,000 MQ Roderstein: KP1835 
DC and signal to UHF range * Pulse, logic and _ min., for values less than .33yuF. 15,000 MQ/yF Wima: FKP 
timing circuit » Light duty pulse forming network  min., for .33uF and greater. (Measured after a 2- CSF Thompson: PL/PS 3 
. Fiter nd noise r ircuit : minute char : t rat oh s nd 25°C.) Pubyeon Ee "40-20 0 BO te abo are0 2100 
er and noise suppression circu ute charge at rate lage al : Nissel: APS/APA. Temperature (°C) 
wv Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
DC pF ance L U H F G d Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
-0001 5% 8.5 4.5 75 5.0 1.0 0.5 P3101-ND* .28 2.43 20.25 121.00 112.00/M 105.00/M ECQ-P1H101JdZ 
00012 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3121-ND .28 2.43 20.25 121.00 112.00/M 105.00/M ECQ-P1H121JZ 
00015 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3151-ND .28 2.43 20.25 121.00 112.00/M 105.00/M ECQ-P1H151JZ 
00018 5% 8.5 4.5 15 5.0 1.0 0.5 P3181-ND .28 2.43 20.25 121.00 112.00/M 105.00/M ECQ-P1H181JZ 
00022 5% 8.5 4.5 75 5.0 1.0 0.5 P3221-ND* -28 2.43 20.25 121.00 112.00/M 105.00/M ECQ-P1H221JZ 
00027 5% 8.5 4.5 15. 5.0 1.0 0.5 P3271-ND .28 2.43 20.25 121.00 112.00/M 105.00/M ECQ-P1H271JZ 
00033 5% 8.5 4.5 7.56 5.0 1.0 0.5 P3331-ND* .28 2.43 20.25 121.00 112.00/M 105.00/M ECQ-P1H331JZ 
00039 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3391-ND .28 2.43 20.25 121.00 112.00/M 105.00/M ECQ-P1H391JZ 
00047 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3471-ND* .28 2.43 20.25 121.00 112.00/M 105.00/M ECQ-P1H471JdZ 
00056 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3561-ND 28 2.43 20.25 121.00 112.00/M 105.00/M ECQ-P1H561JZ 
00068 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3681-ND .28 2.43 20.25 121.00 112.00/M 105.00/M ECQ-P1H681JZ 
-00082 5% 8.5 4.5 15. 5.0 1.0 0.5 P3821-ND .28 2.43 20.25 121.00 112.00/M 105.00/M ECQ-P1H821JZ 
001 2% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3102-ND* 46 3.90 32.50 194.00 181.00/M 169.00/M ECQ-P1H102GZ 
.0012 2% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3122-ND 46 3.90 32.50 194.00 181.00/M 169.00/M ECQ-P1H122GZ 
.0015 2% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3152-ND 46 3.90 32.50 194.00 181.00/M 169.00/M ECQ-P1H152GZ 
.0018 2% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3182-ND 46 3.90 32.50 194.00 181.00/M 169.00/M ECQ-P1H182GZ 
.0022 2% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3222-ND* 46 3.90 32.50 194.00 181.00/M 169.00/M ECQ-P1H222GZ 
.0027 2% 8.5 4.5 05. 5.0 1.0 0.5 P3272-ND 46 3.90 32.50 194.00 181.00/M 169.00/M ECQ-P1H272GZ 
0033 2% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3332-ND* 46 3.90 32.50 194.00 181.00/M 169.00/M ECQ-P1H332GZ 
0039 2% 8.5 4.5 7.5 5.0 1.0 0.5 P3392-ND 46 3.90 32.50 194.00 181.00/M 169.00/M ECQ-P1H392GZ 
.0047 2% 8.5 4.5 75 5.0 1.0 0.5 P3472-ND* 46 3.90 32.50 194.00 181.00/M 169.00/M ECQ-P1H472GZ 
50 .0056 2% 8.5 4.5 8.0 5.0 1.0 0.5 P3562-ND 49 4.20 35.00 209.00 194.00/M 182.00/M ECQ-P1H562GZ 
.0068 2% 8.5 5.0 8.0 5.0 1.0 0.5 P3682-ND 49 4.20 35.00 209.00 194.00/M 182.00/M ECQ-P1H682GZ 
.0082 2% 12.0 5.5 9.0 15: 1.0 0.6 P3822-ND 49 4.20 35.00 209.00 194.00/M 182.00/M ECQ-P1H822GZ 
01 2% 12.0 5.0 8.5 7.5 1.0 0.6 P3103-ND* 53 4.50 37.50 224.00 208.00/M 195.00/M ECQ-P1H103GZ 
012 2% 12.0 5.5 9.0 LS 1.0 0.6 P3123-ND 53 4.50 37.50 224.00 208.00/M 195.00/M ECQ-P1H123GZ 
015 2% 12.0 5.0 9.0 7.5 1.0 0.6 P3153-ND 53 4.50 37.50 224.00 208.00/M 195.00/M ECQ-P1H153GZ 
018 2% 12.0 §.5 9.5 7.5 1.0 0.6 P3183-ND 57 4.86 40.50 242.00 225.00/M 210.00/M ECQ-P1H183GZ 
022 2% 12.0 5.5 10.5 15 1.0 0.6 P3223-ND* 57 4.86 40.50 242.00 225.00/M 210.00/M ECQ-P1H223GZ 
027 2% 12.0 6.0 11.0 7.5 1.0 0.6 P3273-ND 59 5.07 42.25 252.00 235.00/M 219.00/M ECQ-P1H273GZ 
033 2% 12.0 6.5 11.5 7.5 1.0 0.6 P3333-ND* 59 5.07 42.25 252.00 235.00/M 219.00/M ECQ-P1H333GZ 
039 2% 14.5 5.5 12.0 10.0 1.0 0.6 P3393-ND 64 5.52 46.00 275.00 256.00/M 239.00/M ECQ-P1H393GZ 
.047 2% 14.5 6.0 12.5 10.0 1.0 0.6 P3473-ND* 64 5.52 46.00 275.00 256.00/M 239.00/M ECQ-P1H473GZ 
056 2% 14.5 6.5 13.5 10.0 1.0 0.6 P3563-ND 72 6.15 51.25 306.00 285.00/M 266.00/M ECQ-P1H563GZ 
-068 2% 14.5 7.0 14.0 10.0 1.0 0.6 P3683-ND 72 6.15 51.25 306.00 285.00/M 266.00/M ECQ-P1H683GZ 
082 2% 17.0 7.0 14.0 12.5 1.0 0.6 P3823-ND 86 7.41 61.75 369.00 343.00/M 321.00/M ECQ-P1H823GZ 
A 2% 17.0 es) 14.5 12.5 1.0 0.6 P3104-ND* 86 7.41 61.75 369.00 343.00/M 321.00/M ECQ-P1H104GZ 
12 2% 17.0 8.5 15.5 12.5 1.0 0.6 P3124-ND 1.06 9.06 75.50 451.00 419.00/M 392.00/M ECQ-P1H124GZ 
15 2% 20.0 8.0 15.5 15.0 1.0 0.6 P3154-ND 1.06 9.06 75.50 451.00 419.00/M 392.00/M ECQ-P1H154GZ 
18 2% 20.0 9.0 16.0 15.0 1.0 0.6 P3184-ND 1.28 11.01 91.75 548.00 510.00/M 477.00/M ECQ-P1H184GZ 
22 2% 20.0 9.5 17.0 15.0 1.0 0.6 P3224-ND* 1.28 11.01 91.75 548.00 510.00/M 477.00/M ECQ-P1H224GZ 
a 2% 20.0 10.5 18.0 15.0 1.0 0.6 P3274-ND 1.58 13.56 113.00 675.00 628.00/M 587.00/M ECQ-P1H274GZ 
33 2% 22.5 10.0 19.5 17.5 1.0 0.8 P3334-ND* 1.58 13.56 113.00 675.00 628.00/M 587.00/M ECQ-P1H334GZ 
39 2% 22.5 11.0 20.0 17.5 1.0 0.8 P3394-ND 1.89 16.20 135.00 806.00 750.00/M 701.00/M ECQ-P1H394GZ 
47 2% 22.5 12.0 21.0 17.5 1.0 0.8 P3474-ND 1.89 16.20 135.00 806.00 750.00/M 701.00/M ECQ-P1H474GZ 
wv Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Tape & Box Pricing Panasonic 
DC pF ance L li [7 d Part No. 500 1,000 5,000 10,000 25,000 Part No. 
-0001 5% 8.5 4.5 75. 5.0 0.5 P3101TB-ND = 138.00 133.00/M 121.00/M 106.00/M ECQ-P1H101JZ3 
-00012 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 0.5 P3121TB-ND _ 138.00 133.00/M 121.00/M 106.00/M ECQ-P1H121JZ3 
.00015 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 0.5 P3151TB-ND = 138.00 133.00/M 121.00/M 106.00/M ECQ-P1H151JZ3 
.00018 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 0.5 P3181TB-ND = 138.00 133.00/M 121.00/M 106.00/M ECQ-P1H181JZ3 
-00022 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 0.5 P3221TB-ND = 138.00 133.00/M 121.00/M 106.00/M ECQ-P1H221JZ3 
.00027 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 0.5 P3271TB-ND _— 138.00 133.00/M 121.00/M 106.00/M ECQ-P1H271JZ3 
-00033 5% 8.5 4.5 veel 5.0 0.5 P3331TB-ND = 138.00 133.00/M 121.00/M 106.00/M ECQ-P1H331JZ3 
.00039 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 0.5 P3391TB-ND = 138.00 133.00/M 121.00/M 106.00/M ECQ-P1H391JZ3 
-00047 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 0.5 P3471TB-ND _— 138.00 133.00/M 121.00/M 106.00/M ECQ-P1H471JZ3 
-00056 5% 8.5 4.5 75) 5.0 0.5 P3561TB-ND = 138.00 133.00/M 121.00/M 106.00/M ECQ-P1H561JZ3 
.00068 5% 8.5 4.5 7.5 5.0 0.5 P3681TB-ND _ 138.00 133.00/M 121.00/M 106.00/M ECQ-P1H681JZ3 
-00082 5% 8.5 4.5 75) 5.0 0.5 P3821TB-ND = 138.00 133.00/M 121.00/M 106.00/M ECQ-P1H821JZ3 
001 2% 8.5 4.5 hd 5.0 0.5 P3102TB-ND — 214.00 207.00/M 188.00/M 166.00/M ECQ-P1H102GZ3 
.0012 2% 8.5 4.5 79) 5.0 0.5 P3122TB-ND = 214.00 207.00/M 188.00/M 166.00/M ECQ-P1H122GZ3 
-0015 2% 8.5 4.5 7.5 5.0 0.5 P3152TB-ND _ 214.00 207.00/M 188.00/M 166.00/M ECQ-P1H152GZ3 
50 .0018 2% 8.5 4.5 75) 5.0 0.5 P3182TB-ND = 214.00 207.00/M 188.00/M 166.00/M ECQ-P1H182GZ3 
.0022 2% 8.5 4.5 7.5 5.0 0.5 P3222TB-ND — 214.00 207.00/M 188.00/M 166.00/M ECQ-P1H222GZ3 
.0027 2% 8.5 4.5 7.5 5.0 0.5 P3272TB-ND _ 214.00 207.00/M 188.00/M 166.00/M ECQ-P1H272GZ3 
.0033 2% 8.5 4.5 £5 5.0 0.5 P3332TB-ND _ 214.00 207.00/M 188.00/M 166.00/M ECQ-P1H332GZ3 
-0039 2% 8.5 4.5 45) 5.0 0.5 P3392TB-ND = 214.00 207.00/M 188.00/M 166.00/M ECQ-P1H392GZ3 
.0047 2% 8.5 4.5 Ld 5.0 0.5 P3472TB-ND _ 214.00 207.00/M 188.00/M 166.00/M ECQ-P1H472GZ3 
0056 2% 8.5 4.5 8.0 5.0 0.5 P3562TB-ND = 228.00 221.00/M 200.00/M 177.00/M ECQ-P1H562GZ3 
-0068 2% 8.5 5.0 8.0 5.0 0.5 P3682TB-ND _ 228.00 221.00/M 200.00/M 177.00/M ECQ-P1H682GZ3 
0082 2% 12.0 5.5 9.0 5.0 0.6 P3822TB-ND _ 228.00 221.00/M 200.00/M 177.00/M ECQ-P1H822GZ3 
01 2% 12.0 5.0 8.5 5.0 0.6 P3103TB-ND _ 245.00 237.00/M 215.00/M 190.00/M ECQ-P1H103GZ3 
012 2% 12.0 5.5 9.0 5.0 0.6 P3123TB-ND — 245.00 237.00/M 215.00/M 190.00/M ECQ-P1H123GZ3 
015 2% 12.0 5.0 9.0 5.0 0.6 P3153TB-ND — 245.00 237.00/M 215.00/M 190.00/M ECQ-P1H153GZ3 
018 2% 12.0 5:5 9.5 5.0 0.6 P3183TB-ND — 264.00 255.00/M 232.00/M 204.00/M ECQ-P1H183GZ3 
022 2% 12.0 5.5 10.5 5.0 0.6 P3223TB-ND = 264.00 255.00/M 232.00/M 204.00/M ECQ-P1H223GZ3 
.027 2% 12.0 6.0 11.0 5.0 0.6 P3273TB-ND 137.50 = 266.00/M 241.00/M 213.00/M ECQ-P1H273GZ3 
033 2% 12.0 6.5 15 5.0 0.6 P3333TB-ND 137.50 _ 266.00/M 241.00/M 213.00/M ECQ-P1H333GZ3 


* P3100-KIT-ND Digi-Key® P-Series Capacitors Kit 10 each of parts indicated. Notebook style storage and bin, storage guide included 
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Panasonic. 


Polypropylene Film Capacitors - ECQP(U) 


Non-inductive construction using Polypropylene film with 


flame retardant epoxy resin coating. 


Electrical Specifications: 
+ Reference Standard: EIAJ RC-3670B. Characteristics P. 
+ Temperature Range: — 40°C to +85°C. Derating of rated voltage at more 


paaiesina a 


ayes and excellent frequency characteristics. than alee (rated voltage x 50%). G Solder Plated 
+ Excellent temperature characteristics. * Capacitance Tolerance: +5% oo Oxygen-free 
+ High insulation resistance. + Dissipation Factor: 0.1% max. at 1kHz and 20°C. a i Copper (OFC) 
a + Withstand Voltage: 1-5 seconds at 250% of rated voltage between + Wire 
Applications: terminals 
+ High frequency and high current circuits. + Insulation Resistance: 45,000 MQ min., for values equal to or less than { I+ Gd +0.05 
+ General purpose circuit. -33F. 15,000 MOQ/F min., for greater than.33.F (20°C, 100VDC, 60s). F+1.25 
WV | Cap. Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
DC pF ance [E T H [= G d Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
0082 5% 19.5 6.0 1.0 15.0 0 0.60 P3475-ND 49 4.20 35.00 209.00 194.00/M 182.00/M ECQ-P4822JU 
01 5% 19.5 6.5 15 15.0 0 0.60 P3476-ND Ol 4.35 36.25 216.00 201.00/M 188.00/M ECQ-P4103JU 
012 5% 19.5 6.5 3.5 15.0 0 0.60 P3477-ND 53 4.50 37.50 224.00 208.00/M 195.00/M ECQ-P4123JU 
015 5% 19.5 6.0 3.5 15.0 0 0.60 P3478-ND 55 4.71 39.25 234.00 218.00/M 204.00/M ECQ-P4153JU 
018 5% 19.5 6.0 3.5 15.0 0 0.60 P3479-ND 57 4.86 40.50 242.00 225.00/M 210.00/M ECQ-P4183JU 
022 5% 19.5 6.0 3.5 15.0 0 0.60 P3480-ND 59 5.04 42.00 251.00 233.00/M 218.00/M ECQ-P4223JU 
027 5% 19.5 6.5 4.0 15.0 0 0.60 P3481-ND -60 5.16 43.00 257.00 239.00/M 223.00/M ECQ-P4273JU 
033 5% 19.5 7.0 5.0 15.0 0 0.60 P3482-ND 62 5.34 44.50 266.00 247.00/M 231.00/M ECQ-P4333JU 
.039 5% 19.5 ea) 6.0 15.0 0 0.60 P3483-ND 64 5.46 45.50 272.00 253.00/M 236.00/M ECQ-P4393JU 
047 5% 19.5 8.0 7.0 15.0 0 0.60 P3484-ND 70 6.03 50.25 300.00 279.00/M 261.00/M ECQ-P4473JU 
400 | .056 5% 24.5 7.0 6.0 20.0 a) 0.80 P3485-ND 76 6.54 54.50 325.00 303.00/M 283.00/M ECQ-P4563JU 
WV | .068 5% 24.5 75 6.5 20.0 5 0.80 P3486-ND 82 7.02 58.50 349.00 325.00/M 304.00/M ECQ-P4683JU 
082 5% 24.5 8.5 75 20.0 5 0.80 P3487-ND 88 7.53 62.75 375.00 349.00/M 326.00/M ECQ-P4823JU 
Fa 5% 24.5 9.0 8.0 20.0 5 0.80 P3488-ND 94 8.07 67.25 401.00 374.00/M 349.00/M ECQ-P4104JU 
12 5% 24.5 0.0 9.0 20.0 6 0.80 P3489-ND 1.05 9.03 75.25 449.00 418.00/M 391.00/M ECQ-P4124JU 
5 5% 24.5 1.0 20.5 20.00 5 0.80 P3490-ND 1.18 10.08 84.00 501.00 467.00/M 436.00/M ECQ-P4154JU 
18 5% 29.5 0.5 20.0 25.00 5 0.80 P3491-ND 1.30 11.10 92.50 552.00 514.00/M 481.00/M ECQ-P4184JU 
.22 5% 29.5 AS 21.0 25.00 6 0.80 P3492-ND 1.38 11.82 98.50 588.00 547.00/M 512.00/M ECQ-P4224JU 
27 5% 29.5 3.0 22.5 25.00 5 0.80 P3493-ND 1.65 14.13 117.75 703.00 654.00/M 612.00/M ECQ-P4274JU 
33 5% 29.5 5.0 23.5 25.00 & 0.80 P3494-ND 1.78 15.24 127.00 758.00 706.00/M 660.00/M ECQ-P4334JU 
39 5% 35.0 5.0 24.0 30.00 A) 0.80 P3495-ND 1.90 16.32 136.00 812.00 756.00/M 706.00/M ECQ-P4394JU 
AT 5% 35.0 6.5 26.0 30.00 Fa) 0.80 P3496-ND 2.03 17.40 145.00 866.00 806.00/M 753.00/M ECQ-P4474JU 
.001 5% 14.5 5.0 0.5 10.00 0 0.60 P3497-ND 42 3.60 30.00 179.00 167.00/M 56.00/M ECQ-P6102JU 
0012 5% 14.5 5.5 0.5 10.00 0 0.60 P3498-ND 43 3.66 30.50 182.00 169.00/M 58.00/M ECQ-P6122JU 
0015 5% 14.5 5.5 0.5 10.00 0 0.60 P3499-ND 43 3.72 31.00 185.00 172.00/M 61.00/M ECQ-P6152JU 
0018 5% 14.5 5.5 0.5 10.00 0 0.60 P3500-ND 44 3.78 31.50 188.00 175.00/M 64.00/M ECQ-P6182JU 
0022 5% 14.5 5.5 0.5 10.00 0 0.60 P3501-ND 45 3.84 32.00 191.00 178.00/M 66.00/M ECQ-P6222JU 
0027 5% 14.5 55 1.0 10.00 0 0.60 P3502-ND 46 3.90 32.50 194.00 181.00/M 69.00/M ECQ-P6272JU 
.0033 5% 14.5 6.0 1.5 10.00 0 0.60 P3503-ND 47 4.02 33.50 200.00 186.00/M 74.00/M ECQ-P6332JU 
.0039 5% 14.5 6.0 3.5 10.00 0 0.60 P3504-ND 49 4.20 35.00 209.00 194.00/M 82.00/M ECQ-P6392JU 
0047 5% 14.5 6.5 3.5 10.00 0 0.60 P3505-ND 51 4.35 36.25 216.00 201.00/M 88.00/M ECQ-P6472JU 
630 | .0056 5% 14.5 7.0 4.0 10.00 0 0.60 P3506-ND 54 4.59 38.25 228.00 212.00/M 99.00/M ECQ-P6562JU 
WV | .0068 5% 19.5 5.5 2.0 15.00 0 0.60 P3507-ND 55 4.71 39.25 234.00 218.00/M 204.00/M ECQ-P6682JU 
0082 5% 19.5 6.0 3.0 15.00 0 0.60 P3508-ND 57 4.86 40.50 242.00 225.00/M 210.00/M ECQ-P6822JU 
01 5% 19.5 6.0 3.5 15.00 0 0.60 P3509-ND 58 4.98 41.50 248.00 231.00/M 216.00/M ECQ-P6103JU 
012 5% 19.5 6.5 4.0 15.00 0 0.60 P3510-ND 60 5.16 43.00 257.00 239.00/M 223.00/M ECQ-P6123JU 
015 5% 19.5 7.0 4.5 15.00 0 0.60 P3511-ND 62 5.34 44.50 266.00 247.00/M 231.00/M ECQ-P6153JU 
018 5% 19.5 7.0 6.0 15.00 0 0.60 P3512-ND 64 5.46 45.50 272.00 253.00/M 236.00/M ECQ-P6183JU 
022 5% 19.5 8.0 7.0 15.00 0 0.60 P3513-ND 65 5.58 46.50 278.00 258.00/M 242.00/M ECQ-P6223JU 
027 5% 19.5 8.5 75 15.00 0 0.60 P3514-ND 70 6.00 50.00 299.00 278.00/M 260.00/M ECQ-P6273JU 
033 5% 24.5 8.0 6.5 20.00 A) 0.80 P3515-ND 72 6.15 $1.25 306.00 285.00/M 266.00/M ECQ-P6333JU 
039 5% 24.5 8.5 7.5 20.00 & 0.80 P3516-ND -80 6.87 57.25 342.00 318.00/M 297.00/M ECQ-P6393JU 
047 5% 24.5 9.0 8.0 20.00 5 0.80 P3517-ND -90 7.71 64.25 384.00 357.00/M 334.00/M ECQ-P6473JU 
056 5% | 245 10.0 190 20.00 15 0.80 | P3518-ND 91 7.83 65.25 390.00 362.00/M 339.00/M | ECQ-Pé6563JU 
068 5% 24.5 11.0 20.5 20.00 Ae] 0.80 P3519-ND 1.01 8.67 72.25 431.00 401.00/M 375.00/M ECQ-P6683JU 
082 5% 29.5 10.5 20.0 25.00 6 0.80 P3520-ND 1.09 9.33 77.75 464.00 432.00/M 404.00/M ECQ-P6823JU 
A 5% 29.5 11.5 21.0 25.00 & 0.80 P3521-ND 1.18 10.14 84.50 504.00 469.00/M 439.00/M ECQ-P6104JU 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Panasonic. Metallized Polypropylene Film Capacitors - ECWF(B) 


WV | Cap. | Toler- | Freq- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Fl eso pc | uF | ance |uency) L | T |] H | F Part No. 1 10 100 1,000 5,000 | Part No. 

= 068 | 5% | 23 | 18.0] 6.0 | 13.0] 15.0 | PF2683-ND 1.77 15.15 126.25 756.00 712.00/M | ECW-F2683JB 
15 H 082 | 5% | 27 | 18.0] 65 | 13.5 | 15.0 | PF2823-ND 1.84 15.75 131.25 786.00 740.00/M | ECW-F2823JB 
1 Solder Plated A 5% | 3.1 | 18.0 | 7.0 | 14.0 | 15.0 | PF2104-ND 1.87 16.05 133.75 801.00 755.00/M | ECW-F2104JB 
Er et Copper-Clad 412 | 5% | 35 | 180) 7.5 | 14.5 | 15.0 | PF2124-ND 1.94 16.65 138.75 831.00 783.00/M | ECW-F2124JB 
Steel Wire 15 | 5% | 39 | 18.0 | 85 | 15.0 | 15.0 | PF2154-ND 2.06 17.64 147.00 880.00 829.00/M_ | ECW-F2154JB 
25 18 | 5% | 33 | 180] 65 | 13.5 | 15.0 | PF2184-ND 210 17.97 149.75 897.00 845.00/M | ECW-F2184JB 
22 | 5% | 38 | 18.0] 7.0 | 14.0 | 15.0 | PF2224-ND 213 18.24 152.00 910.00 858.00/M | ECW-F2224JB 
4 © 0.80 + 0.05 27 | 5% | 41 | 180] 80 | 145 | 15.0 | PF2274-ND 215 18.39 153.25 918.00 865.00/M | ECW-F2274JB 
F+15 33 | 5% | 44 | 18.0) 8.5 | 15.0 | 15.0 | PF2334-ND 217 18.60 155.00 928.00 874.00/M | ECW-F2334JB 
39 | 5% | 47 | 18.0 | 9.0 | 16.0 | 15.0 | PF2394-ND 2.36 20.19 168.25 1007.00 949.00/M_ | ECW-F2394JB 
Designed for applications where high current and |250 | 47 | 5% | 45 | 23.0 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | PF2474-ND 255 21.87 182.25 1091.00  1028.00/M | ECW-F2474JB 
Wy | 56 | 5% | 48 | 23.0 | 85 | 15.5 | 20.0 | PF2564-ND 2.68 22.98 191.50 1147.00 — 1080.00/M | ECW-F2564JB 


high frequency are required. ‘68 | 5% | 5.1 | 230) 95 | 165) 200 | PF2684-ND 2.79 23.91 199.25 1193.00  1124.00/M | ECW-F2684JB 


Features: 82 | 5% | 5.4 | 23.0 |10.5 | 17.0 | 20.0 | PF2824-ND 2.89 24.81 206.75 1238.00 —-1166.00/M | ECW-F2824JB 
+ Low-loss 1.0 | 5% | 57 | 23.0 |11.5 | 18.0 | 20.0 | PF2105-ND 2.94 25.17 209.75 1256.00 __—-1183.00/M_| ECW-F2105JB 
« Excellent frequency characteristics 12 | 5% | 60 | 23.0 |125 | 195 | 20.0 | PF2125-ND 3.06 26.25 218.75 1310.00  1234.00/M | ECW-F2125JB 
: : : 15 | 5% | 64 | 23.0 | 14.0 | 21.0 | 20.0 | PF2155-ND 3.40 29.16 243.00 1455.00 —1371.00/M | ECW-F2155JB 
al %o \ A ‘ ‘ al a a a . 5 a fai 
Flame retardant epoxy resin coating 18 | 5% | 67 | 28.0 /12.5 | 21.0 | 25.0 | PF2185-ND 3.83 3285 273.75 1639.00  1544.00/M | ECW-F2185JB 
Applications: 22 | 5% | 7.1 | 280/140 | 225 | 25.0 | PF2225-ND 4.60 39.39 328.25 1966.00  1852.00/M | ECW-F2225JB 
*High frequency and high current circuits (TV 27 | 5% | 7.3 | 28.0 [155 | 24.0 | 25.0 | PF2275-ND 5.11 43.77 364.75 2184.00 _—-2058.00/M | ECW-F2275JB 
display, monitor, power supply, etc.) 33 | 5% | 79 | 280 |17.0 | 26.0 | 250 | PF2335-ND 552 47.28 394.00 2359.00 2223.00/M | ECW-F2335JB 
; spe 39 | 5% | 81 | 330/165 | 25.5 | 30.0 | PF2395-ND 5.86 50.22 41850 2506.00  2361.00/M | ECW-F2395JB 
Electrical Specifications: 47 | 5% | 85 | 33.0 [18.0 | 27.0 | 30.0 | PF2475-ND 6.33 54.27 452.25 2708.00 _—-2551.00/M_| ECW-F2475JB 
+ Temperature Range: — 25°C to +85°C 068 | 5% | 23 | 180 | 65 | 13.0 | 15.0 | PF4683-ND 180 15.45 121.03 772.50 721.00/M | ECW-F4683JB 
+ Rated Voltage: 250VDC (150Vrms, 250Vp-p) 082 | 5% | 27 | 180 | 7.0 | 135] 15.0 | PF4823-ND 183 15.72 123.14 786.00 733.60/M | ECW-F4823JB 
400VDC (200Vrms, 400Vp-p) c 5% | 3.1 | 18.0 | 7.5 | 14.0 | 15.0 | PF4104-ND 1.87 15.99 125.26 799.50 746.20/M | ECW-F4104JB 
‘ . %o ia A A A eI al re ey I ia x ie 
piers , 12 | 5% | 3.5 | 18.0] 8.0 | 15.0 | 15.0 | PF4124-ND 192 16.47 129.02 823.50 768.60/M | ECW-F4124JB 
* Capacitance Tolerance: +5% 15 5% | 39 | 18.0 | 85 | 15.5 | 15.0 PF4154-ND 2.00 17.13 134.19 856.50 799.40/M | ECW-F4154JB 
* Dissipation Factor: 18 | 5% | 42 | 180 | 95 | 165 | 15.0 | PF4184-ND 2.02 17.28 135.36 864.00 806.40/M | ECW-F4184JB 
.068 to .51.F: 0.05%max.(20°C, 1kHz) 250VDC 22 | 5% | 44 | 20.0] 9.5 | 165) 17.0 | PF4224-ND 2.05 17.61 137.95 880.50 821.80/M | ECW-F4224JB 
56 to 4.7uF: 0.1%max. (20°C, 1kHz) 250VDC 400 | 27 | 5% | 47 | 200 ]105 | 17.0 | 17.0 | PF4274-ND 214 1836 143.82 918.00 856.80/M | ECW-F4274JB 


(068 to 4.7uF: 0.2%max. (20°C, 10kHz) 250VDC wv | 33 | 5% | 5.0 | 20.0 [11.5 | 180 | 17.0 | PF4334-ND 2.37 20.28 © 158.86 ~=—-1014.00-946.40/M | ECW-F4334JB 


39 | 5% | 53 | 23.0 |13.5 | 20.5 | 200 | PF4304-ND 257 21.99 172.26 1099.50 _1026.20/M | ECW-F4394JB 
nit 
2068 to 1-5 uk 20:1 emer. (20°C, kHz) AQ0VDC 47 | 5% | 59 | 230/145 | 21.5 | 20.0 | PF4474ND 278 2382 186.59 1191.00  1111.60/M | ECW-F4474JB 


+ Withstand Voltage: Between terminals.- Rated vol. 56 | 5% | 6.1 | 23.0 | 13.0 | 20.0 | 20.0 | PF4564-ND 2.92 25.02 195.99 1251.00 1167.60/M | ECW-F4564JB 
(VDC) x 150% for 60s 68 | 5% | 65 | 23.0 | 14.5 | 21.5 | 20.0 | PF4684-ND 3.03 26.01 203.75 1300.50 1213.80/M | ECW-F4684JB 
+ Insulation Resistance: 82 | 5% | 68 | 28.0 |14.0 | 205 | 25.0 | PF4824-ND 3.15 27.00 211.50 1350.00  1260.00/M | ECW-F4824JB 
9,000 MO min., for values 0.068 to .33uF 1.0 | 5% | 7.0 | 28.0 |15.0 | 22.0 | 25.0 | PF4105-ND 3.20. 27.42 214.79 1371.00‘ 1279.60/M_| ECW-F4105JB 
3,000 MO/uF min., for 0.36 to 4.7nF (20°C, 12 | 5% | 74 | 28.0 |165 | 235 | 25.0 | PF4125-ND 3.34 2862 22419 1431.00  1335.60/M | ECW-F4125JB 
100VDC, 60s) 15 | 5% | 7.8 | 28.0 |18.5 | 255 | 25.0 | PF4155-ND 3.71 31.77 248.87 «1588.50 —-1482.60/M | ECW-F4155JB 


Panasonic. High Voltage Metallized Polypropylene Film Capacitors - ECWH(V) 


WV Cap. |Toler- Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 

KL pc | uF |ance| L | T | H | F | PartNo. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
0010 | 5% | 18.0] 65 | 13.5 | 15.0 | P10470-ND 86 7A1 58.05 370.50 345.80/M 321.10/M | ECW-H12102UV 
15 ce 0012 | 5% | 18.0] 7.0 | 13.5 | 15.0 | P10471-ND 86 741 58.05 370.50 345.80/M 321.10/M | ECW-H12122JV 
a + 0015 | 5% | 18.0] 65 | 13.5 | 15.0 | P10472-ND 1 777 60.87 388.50  362.60/M 336.70/M | ECW-H12152JV 
> | 0018 | 5% | 18.0| 7.0 | 14.0 | 15.0 | P10473-ND 1 7.77 60.87 388.50 — 362.60/M 336.70/M | ECW-H12182JV 
.0022 | 5% | 18.0| 65 | 13.5 | 15.0 | P10474-ND 94 8.07 63.22 403.50 376.60/M 349.70/M_| ECW-H12222JV 
25 0027 | 5% | 18.0| 7.0 | 14.0 | 15.0 | P10475-ND 7 8.34 65.33 417.00 389.20/M 361.40/M | ECW-H12272JV 
rn 0033 | 5% | 18.0] 7.5 | 14.5 | 15.0 | P10476-ND 1.00 8.58 67.21 429.00  400.40/M 371.80/M | ECW-H12332JV 
F125 .0039 | 5% | 18.0] 60 | 12.5 | 15.0 | P10477-ND 1.00 8.58 67.21 429.00  400.40/M 371.80/M | ECW-H12392JV 
.0047 | 5% | 18.0] 6.0 | 13.0 | 15.0 | P10478-ND 1.00 8.58 67.21 429.00  400.40/M 371.80/M | ECW-H12472JV 
.0056 | 5% | 18.0| 65 | 13.5 | 15.0 | P10479-ND 1.04 8.91 69.80 445.50 415.80/M 386.10/M_| ECW-H12562JV 
0068 | 5% | 18.0] 7.0 | 13.5 | 15.0 | P10480-ND 1.16 9.90 77.55 495.00 462.00/M 429.00/M | ECW-H12682JV 
eT 0082 | 5% | 18.0| 7.5 | 14.0 | 15.0 | P10481-ND 1.24 10.38 81.31 519.00 484.40/M — 449.80/M_| ECW-H12822JV 
1250} .010 | 5% | 18.0] 8.0 | 15.0 | 15.0 | P10482-ND 1.24 10.65 83.43 532.50  497.00/M — 461.50/M_| ECW-H12103JV 
Solder PI wy | .012 | 5% | 18.0] 8.5 | 15.5 | 15.0 | P10483-ND 1.30 11.16 87.42 558.00  520.80/M 483.60/M | ECW-H12123JV 
older Plated 015 | 5% | 18.0| 9.5 | 16.0 | 15.0 | P10484-ND 1.44 12.30 96.35 615.00 __574.00/M 533.00/M_| ECW-H12153JV 
Copper-Clad 018 | 5% | 23.0] 75 | 16.0 | 20.0 | P10485-ND 1.60 13.68 107.16 684.00  638.40/M 592.80/M | ECW-H12183JV 
Steel Wire 022 | 5% | 23.0) 8.5 | 16.5 | 20.0 | P10486-ND 1.74 14.91 116.80 745.50  695.80/M 646.10/M | ECW-H12223JV 
027 | 5% | 23.0) 9.0 | 17.5 | 20.0 | P10487-ND an 18.12 141.94 906.00  845.60/M 785.20/M | ECW-H12273JV 
© 0.80 + 0.05 033 | 5% | 23.0 /10.0 | 18.5 | 20.0 | P10488-ND 2.26 19.35 151.58 967.50  903.00/M 838.50/M | ECW-H12333JV 
.039 | 5% | 23.0 |10.5 | 19.5 | 20.0 | P10489-ND 2.43 20.79 162.86 1039.50 __970.20/M 900.90/M_| ECW-H12393JV 
047 | 5% | 23.0 [11.5 | 20.5 | 20.0 | P10490-ND 2.73 23.37 183.07 116850  1090.60/M  1012.70/M | ECW-Ht12473JV 
; oes : 056 | 5% | 28.0 /11.5 | 20.5 | 25.0 | P10491-ND 2.93 25.11 196.70 1255.50 1171.80/M —-1088.10/M_| ECW-H12563JV 
Designed for applications where high fre- 068 | 5% | 28.0 |12.5 | 21.5 | 25.0 | P10492-ND 3.34 28.65 224.43 1432.50 1337.00/M _— 1241.50/M | ECW-H12683JV 
quency and high pulse are required. .082 | 5% | 28.0 |14.0 | 22.5 | 25.0 | P10493-ND 4.68 40.14 314.43 2007.00 = 1873.20/M —-1739.40/M | ECW-H12823JV 
Features? 10 | 5% | 28.0 |15.5 | 24.0 | 25.0 | P10494-ND 5.58 47.79 374.36 —«2389.50_—-2230.20/M__-2070.90/M_| ECW-H12104JV 
+ lioisloss/aind neat tumnptardare ise (0010 | 5% | 18.0] 65 | 13.5 | 15.0 | P10495-ND 99 8.49 66.51 424.50 396.20/M 367.90/M | ECW-H16102UV 
; ie 0012 | 5% | 18.0] 7.0 | 13.5 | 15.0 | P10496-ND 99 8.49 66.51 424.50  396.20/M 367.90/M | ECW-H16122JV 
+ Excellent electrical characteristics 0015 | 5% | 18.0] 65 | 13.5 | 15.0 | P10497-ND 99 849 66.51 42450  396.20/M —-367.90/M_| ECW-H16152UV 
+ Flame-retardant epoxy resin coating 0018 | 5% | 18.0| 7.0 | 14.0 | 15.0 | P10498-ND 99 8.49 66.51 424.50  396.20/M 367.90/M | ECW-H16182JV 
a .0022 | 5% | 18.0| 6.0 | 12.5 | 15.0 | P10499-ND 99 8.49 66.51 424.50 396.20/M 367.90/M_| ECW-H16222JV 
Recommended Applications: 0027 | 5% | 18.0] 6.0 | 13.0 | 15.0 | P10500-ND 1.02 8.73 68.39 436.50 407.40/M 378.30/M | ECW-H16272JV 
+ High pulse circuits (TV, displays, elec- .0033 | 5% | 18.0] 6.5 | 13.5 | 15.0 | P10501-ND 1.09 9.33 73.09 466.50 435.40/M 404.30/M | ECW-H16332JV 
tronic ballast, etc.) .0039 | 5% | 18.0 | 7.0 | 14.0 | 15.0 | P10502-ND 1.16 9.90 77.55 495.00 462.00/M 429.00/M | ECW-H16392JV 
: tek, 0047 | 5% | 23.0| 65 | 14.5 | 20.0 | P10503-ND 1.20 10.32 80.84 516.00  481.60/M —447.20/M_| ECW-H16472JV 
Electrical Specifications: .0056 | 5% | 23.0| 65 | 15.0 | 20.0 | P10504-ND 1.23 10.56 82.72 528.00 _492.80/M 457.60/M_| ECW-H16562JV 
* Temperature Range: — 25°C to + 85°C 1600] .0068 | 5% | 23.0] 7.0 | 15.5 | 20.0 | P10505-ND 1.27 10.86 85.07 543.00  506.80/M 470.60/M | ECW-H16682JV 
+ Rated Voltage: 1250Vdc wv | .0082 | 5% | 23.0| 7.5 | 16.0 | 20.0 | P10506-ND 1.37 11.73 91.89 586.50 547.40/M 508.30/M | ECW-H16822JV 
1600Vde 010 | 5% | 23.0} 8.0 | 16.5 | 20.0 | P10507-ND 1.44 12.36 96.82 618.00 576.80/M 535.60/M | ECW-H16103JV 
+ Capacitance Tolerance: +5% 012 | 5% | 23.0) 9.0 | 17.0 | 20.0 | P10508-ND 1.55 13.29 104.11 664.50 620.20/M 575.90/M | ECW-H16123JV 
+ Dissipation Factor: 0.1% or less at 1kHz 015 | 5% | 23.0| 9.5 | 18.0 | 20.0 | P10509-ND 1.85 15.87 124.32 793.50 __740.60/M 687.70/M_| ECW-H16153JV 
0.2% or less at 10kHz 018 | 5% | 23.0 /105 | 19.5 | 20.0 | P10510-ND 2.06 17.67 138.42 883.50 824.60/M 765.70/M | ECW-H16183JV 
+ Withstand Voltage: 022 | 5% | 28.0) 9.5 | 18.0 | 25.0 | P10511-ND 2.23 19.14 149.93 957.00  893.20/M 829.40/M | ECW-H16223JV 
Between terminals - Rated vol. (VDC) x 027 | 5% | 28.0 /10.5 | 19.5 | 25.0 | P10512-ND 273 2337 183.07 1168.50  1090.60/M 1012.70/M | ECW-H16273JV 
150% for 60s 033 | 5% | 28.0 /11.5 | 20.5 | 25.0 | P10513-ND 2.91 24.93 195.29 1246.50 1163.40/M —-1080.30/M_| ECW-H16333JV 
Terminal to Enclosure - 1500Vac for 60s .039 | 5% | 28.0 |13.5 | 22.0 | 25.0 | P10514-ND 3.13 26.82 210.09 1341.00 1251.60/M__1162.20/M_| ECW-H16393JV 
+ Insulation Resistance: 30,000 MQ min., at 047 | 5% | 28.0 [15.0 | 23.5 | 25.0 | P10515-ND 3.55 30.39 238.06 151950 141820/M  1316.90/M | ECW-Ht16473JV 
500Vde, 20° for 60s 056 | 5% | 28.0 /16.0 | 24.5 | 25.0 | P10516-ND 3.81 32.64 255.68 «1632.00 1523.20/M_ _—-1414.40/M_| ECW-H16563JV 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. Dry Film AC Capacitors 


Stack Type -187 (4.8) Quick Wound Type 
Panasonic’s “stack type” construction offers significant reduction in case size pA Connect Terminal Panasonic’s “wound type” construction brings dry film 
(compared to oil-filled can type) with a built-in mounting foot. Features: +* Compact ia PL technology to higher voltage and microfarad applications, 
(0280 et 38 i ype Se rag. 300.030 inch Com) emma ares Cc 1 not available from our “stack type" construction. 
is inch [6.35mm] available). * i 5 are standard voltages. + U.L. rae i il-fi i 
(File # £76560) and C.S.A listed. (CSA-C22.2 No. 0-M91 File # LR99617) * JIS Je 42 i aired sarge ele oil-filled See oF 
standard is available. (JIS C 4908). + Primary applications: refrigeration, motor 04.3 ft 4 HL b- fel PlasUC Call capacitor: . Balkin siee ti se w ker 
run, lighting, etc. + Flame retardant plastic case is rated 94 V-0. o acs B—! Space Is a premium. , uilt-in mounting brac e 
eliminates need for mounting strap. * Meets U.L. 810 (File 
#E€76560). » Primary applications: motor run, lighting, etc. 
Voltage | Cap. Dimensions Digi-Key Pricing Panasonic + Terminals: 0.187 inch (4.75mm). 
VAC pF A B c D cE lz H Part No 1 10 100 500 Part No. 
Stack Type - SQ Case 
180 7.5 39.5 38.0 17.5 16.0 28.0 30.5 11.0 P9400-ND 3.38 27.00 229.50 1012.50 | JSU18X755AQF .187 (4.8) Quick 
180 10 39.5 38.0 22.0 205 32.5 30.5 11.0 P9401-ND 4.03 32.20 273.70 1207.50 | JSU18X106AQJ A— Connect Terminal 
180 12 39.5 38.0 22.0 205 34.2 32.0 13.0 P9402-ND 4.50 36.00 306.00 1350.00 | JSU18X126AQH fs 
180 15 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 32.0 11.0 P9403-ND 5.03 40.20 341.70 1507.50 | JSU18X156AQP t 
180 20 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 41.0 11.0 P9404-ND 6.43 51.40 436.90 1927.50 | JSU18X206AQD Cc E f 
210 10 39.5 38.0 22.0 205 342 32.0 13.0 P9405-ND 4.15 33.20 282.20 1245.00 | JSU21X106AQB F 
210 12 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 32.0 11.0 P9406-ND 4.65 37.20 316.20 1395.00 | JSU21X126AQE 04.3 | oD Y 
210 15 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 32.0 11.0 P9407-ND 5.58 44.60 379.10 1672.50 | JSU21X156AQH - 16 
230 10 39.5 38.0 22.0 205 342 32.0 13.0 P9408-ND 4.88 39.00 331.50 1462.50 | JSU23X106AQC. LB * 
230 12 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 32.0 11.0 P9409-ND 5.38 43.00 365.50 1612.50 | JSU23X126AQE 
230 15 39.5 38.0 26.7 25.2 37.0 41.0 11.0 P9410-ND 6.95 55.60 472.60 2085.00 | JSU23X156AQE 
Wound Type - Q Case LL 
250 10 49.7 48.3 240 225 345 345 11.5 P9411-ND 6.68 53.40 453.90 2002.50 | SPU25X106AQSD 4 7 
250 12 50.0 48.5 26.7 25.3 37.5 38.0 11.5 P9412-ND 7.60 60.80 516.80 2280.00 | SPU25X126AQSA | H lk D al 
250 15 50.0 48.5 30.5 288 41.0 36.0 11.5 P9413-ND 8.98 71.80 610.30 2692.50 | SPU25X156AQSA 


BBG... Axial Ceramic Capacitors 


#24 AWG Lead (2X) MECHANICAL PARAMETERS: 


Measured @ Khz @ 1.0 +0.2 VRMS @ 25°C 


Insulation Resistance: When measured @ 


eek 


Terminal Strength: 2.2 Kg (5 Ibs.) Minimum 
pull to destruction, per Method B5 of RS-198- 
Cll, Test Condition A. 

Lead Materials: #24 AWG (.020” +0.001”") 


for COG types with C >1000pF. Measured @ 
1Khz @ 1.0 VRMS +.2 VRMS @ 25°C for X7R 
types. Measure @ 1Khz @ .0.5 VRMS +.1 
VRMS @ 25°C for Z5U types. 


25°C and Rated Voltage, the following 
Minimum Values will be met: 100K MegQ or 
1000 MegQ x uF (whichever is less) for COG 
and X7R types, 10K Meg or 1000 MegQ x pF 
(whichever is less) for Z5U types. 


6.35 6.35 Tinned, Copper Clad Steel. 30% Conductivity. Dissipation Factor: .1% Maximum for COG 5 me : 
Taped and Reeled per EIA RS-296E Temper: Soft; Tensile Strength: 65000 PSI types, 2.5% Maximum for X7R types and 4.0% Body Insulation: 500VDC Minimum, in 
Max. for Z5U types; measurement conditions are accordance with RS-198-Cll. 
cen x . Body: Conformally coated Epoxy. the same as for capacitance measurement. Operating Temperature Range: -55°C to 
Dielectric Strength: Parts are subjected for +125°C for COG, -55°C to +125°C for X7R, 
15 3.81mm Max | 2.54mm Max ELECTRICAL PARAMETERS: up to 5 eecnnds @ 25°C to BBO Ht Rated  ~05°C to +85°C for Z5U 
20 5.08mm Max _ | 3.05mm Max Capacitance: Measured @ 1Mhz @ 1.0 +0.2 Voltage and will exhibit no evidence of break- Packaging: Mono-Axial parts are supplied in 
29 7.37mm Max _| 3.81mm Max VRMS @ 25°C for COG types with C <1000pF. — down. tape and reel and form per EIA RS-296. 
Cap. Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel BC Components 
Type Volt. Cap. Tol.(%) Code Part No. 10 100 1,000 Part No. Size Price Part No. 
10pf +5 15 1011PHCT-ND 1.91 13.81 95.63 1011PHTR-ND 5,000 63.75/M A100J15COGHVVWA 
15pf +5 15 1012PHCT-ND 1.91 13.81 95.63 1012PHTR-ND 5,000 63.75/M A150J15COGHVVWA 
18pf +5 15 1013PHCT-ND 1.91 13.81 95.63 1013PHTR-ND 7,000 63.75/M A180J15COGHVVWA 
22pt +5 15 1014PHCT-ND 1.91 13.81 95.63 1014PHTR-ND 5,000 63.75/M A220J15COGHVVWA 
100V 27pf +5 15 1015PHCT-ND 1.91 13.81 95.63 1015PHTR-ND 5,000 63.75/M A270J15COGHVVWA 
33pf +5 15 1016PHCT-ND 1.91 13.81 95.63 1016PHTR-ND 7,000 63.75/M A330J15COGHVVWA 
47pf +5 15 1017PHCT-ND 1.95 14.11 97.65 1017PHTR-ND 5,000 65.10/M A470J15COGHVVWA 
68pf £5: 15 1018PHCT-ND 1.99 14.37 99.45 1018PHTR-ND 7,000 66.30/M A680J15COGHSTAA 
82pf +5 15 1019PHCT-ND 2.03 14.63 101.25 1019PHTR-ND 7,000 67.50/M A820J15COGHSTAA 
COG 100pf +5 15 1001PHCT-ND 2.03 14.63 101.25 1001PHTR-ND 5,000 67.50/M A101J15COGFVVWA 
150pf +5 15 1002PHCT-ND 2.14 15.47 107.10 1002PHTR-ND 5,000 71.40/M A151J15COGFVVWA 
180pf 25 15 1003PHCT-ND 2.14 15.47 107.10 1003PHTR-ND 7,000 71.40/M A181J15COGF5TAA 
220pf +5 15 1004PHCT-ND 2.14 15.47 107.10 1004PHTR-ND 5,000 71.40/M A221J15COGFVVWA 
330pf +5 15 1005PHCT-ND 2.14 15.47 107.10 1005PHTR-ND 7,000 71.40/M A331J15COGF5TAA 
50V 390pf +5 15 1006PHCT-ND 2.14 15.47 107.10 1006PHTR-ND 5,000 71.40/M A391J15COGFVVWA 
470pf +5 15 1007PHCT-ND 2.14 15.47 107.10 1007PHTR-ND 5,000 71.40/M A471J15COGFVVWA 
560pf +5 15 1008PHCT-ND 2.14 15.47 107.10 1008PHTR-ND 5,000 71.40/M A561J15COGFVVWA 
680pf +5 15 1009PHCT-ND 2.14 15.47 107.10 1009PHTR-ND 7,000 71.40/M A681J15COGFVVWA 
1000pf +5 15 1010PHCT-ND 2.37 17.13 118.58 1010PHTR-ND 7,000 79.05/M A102J15COGFVVWA 
220pf +10 15 1110PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1110PHTR-ND 5,000 61.20/M A221K15X7RHVVWA 
270pf +10 15 1111PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1111PHTR-ND 5,000 61.20/M A271K15X7RHVVWA 
330pf +10 15 1112PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1112PHTR-ND 7,000 61.20/M A331K15X7RHVVWA 
470pf +10 15 1113PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1113PHTR-ND 5,000 61.20/M A471K15X7RHVVWA 
100V 680pf +10 15 1114PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1114PHTR-ND 5,000 61.20/M A681K15X7RHVVWA 
820pf +10 15 1115PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1115PHTR-ND 5,000 61.20/M A821K15X7RHVVWA 
001 pf +10 15 1116PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1116PHTR-ND 7,000 61.20/M A102K15X7RHVVWA 
001 2uf +10 15 1117PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1117PHTR-ND 5,000 61.20/M A122K15X7RHVVWA 
-0015pf +10 15 1118PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1118PHTR-ND 5,000 61.20/M A152K15X7RHVVWA 
X7R .0022uF +10 15 1119PHCT-ND 1.84 13.26 91.80 1119PHTR-ND 7,000 61.20/M A222K15X7RHSTAA 
-0033pf +10 15 1101PHCT-ND 1.87 13.52 93.60 1101PHTR-ND 7,000 62.40/M A332K15X7RFSTAA 
0047 pF +10 15 1102PHCT-ND 1.87 13.52 93.60 1102PHTR-ND 5,000 62.40/M A472K15X7RFVVWA 
O1pf +10 15 1103PHCT-ND 1.19 8.58 59.40 1103PHTR-ND 5,000 39.60/M A103K15X7RFVVWA 
.015pF +10 15 1104PHCT-ND 2.14 15.47 107.10 1104PHTR-ND 5,000 71.40/M A153K15X7RFVVWC 
50V 022uE +10 15 1105PHCT-ND 2.37 17.13 118.58 1105PHTR-ND 5,000 79.05/M A223K15X7RFVVWE 
033yF +10 15 1106PHCT-ND 2.57 18.53 128.25 1106PHTR-ND 5,000 85.50/M A333K15X7RFVVWG 
047 uF +10 20 1107PHCT-ND 2.64 19.08 132.08 1107PHTR-ND 5,000 88.05/M A473K20X7RFVVWJ 
056yf +10 20 1108PHCT-ND 2.87 20.74 143.55 1108PHTR-ND 7,000 95.70/M A563K15X7RF5TAA 
Apt +10 29 1109PHCT-ND 3.44 24.86 172.13 1109PHTR-ND 5,000 114.75/M A104K20X7RFVVWN 
O1pf +20 15 1206PHCT-ND 1.15 8.29 57.38 1206PHTR-ND 5,000 38.25/M A103M15Z5UFVVWA 
O1pf +80, -20 15 1201PHCT-ND 1.15 8.29 57.38 1201PHTR-ND 5,000 38.25/M A103Z15Z5UFVVWA 
022uF +20 15 1207PHCT-ND 1.38 9.95 68.85 1207PHTR-ND 5,000 45.90/M A223M15Z5UFVVWE 
033yF +20 15 1208PHCT-ND 1.38 9.95 68.85 1208PHTR-ND 5,000 45.90/M A333M15Z5UFVVWG 
047 yf +20 15 1209PHCT-ND 1.45 10.50 72.68 1209PHTR-ND 5,000 48.45/M A473M15Z5UFVVWJ 
047 uF +80, -20 15 1202PHCT-ND 1.38 9.95 68.85 1202PHTR-ND 7,000 45.90/M A473Z15Z5UFVVWJ 
Apt +20 15 1210PHCT-ND 1.15 8.29 57.38 1210PHTR-ND 5,000 38.25/M A104M15Z5UFVVWN 
Z5U 50V Apt +80, -20 15 1203PHCT-ND 1.15 8.29 57.38 1203PHTR-ND 5,000 38.25/M A104Z15Z5UFVVWN 
.22uf +20 20 1211PHCT-ND 3.02 21.84 151.20 1211PHTR-ND 7,000 100.80/M A224M15Z5UFTAA 
.22uf +80, -20 20 1204PHCT-ND 2.95 21.29 147.38 1204PHTR-ND 7,000 98.25/M A224Z20Z5UFVVWT 
.27uf +80, -20 29 1212PHCT-ND 2.95 21.29 147.38 1212PHTR-ND 7,000 98.25/M A274Z20Z5UFVVWV 
.33yf +20 29 1213PHCT-ND 3.06 22.10 153.00 1213PHTR-ND 5,000 102.00/M A334M20Z5UFVVWW 
.33uf +80, -20 29 1205PHCT-ND 2.98 21.55 149.18 1205PHTR-ND 5,000 99.45/M A334Z20Z5UFVVWW 
47uf +80, -20 29 1214PHCT-ND 5.70 41.18 285.08 1214PHTR-ND 5,000 190.05/M A474Z20Z5UFVVWY 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Pa soni Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — 
na Ic. Type TS (IEC384-14 2nd Ed. Sub-Class Y2/X1) 


Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — 


Type RS (IEC384-14 2nd Ed. Sub-Class Y2/X1) = 
S 
The Type RS is recognized by UL and CSA (UL1414 and CSA 022.2 No. 1). 5 
SPECIFICATIONS: + Operating Temp. Range: -25°C to 85°C. ro) 
+ Rated Voltage: = 8 
Applicable Standards Rated Voltage = a 
UL, CSA 125 VAC s 8 20 0 +20+40+60+80 
IEC 384-14 2nd Ed. t oO Temperature (°C) 
(EN 132 400) Sub-Class Y2 250 VAC 
IEG S64-14 SnGiEG. Approved by UL and CSA for rated voltage 250 VAC. + Insulation Resistance: 10,000 MQ min. at 500 VDC and 
(EN 132 400) Sub-Class X1 400 VAC ri pak 
. 1 minute electrification 
IEC 65 5th Ed.: 1985 BSI (BS415: RECOMMENDED APPLICATIONS: a 
1990), VDE 560-2, SEV1016 400 VAC Noise suppression circuit for switching power supply. + Temperature Characteristics: 
= ;: AM = - SPECIFICATIONS: Temp. Cap. Temp. 
x + Dielectric Withstanding Voltage: 2600 VAC (50/60 Hz) for 1 minute + Operating Temperature Range: —25°C to 125°C Char. Change Range 
© + Capacitance: Within the tolerance, when measured at 1 kHz + 20%, 1 + Rated Voltage: 250 VAC 9) 3 2 
2 Vrms and 20°C » Dissipation Factor (tan 5): 0.025 max., when measured + Voltage Proof: 2600 VAC for 1 minute BIVSP/2B4 #10% Max. =25°C to 85°C 
5 at 1 kHz + 20%, 1 Vrms and 20°C = Insulation Resistance: 10,000 MQ min. + Capacitance: Within the tolerance, when measured at 1 E/YSU/2E4 +20/-55% Max. | -25°C to 85°C 
g at 500 VDC and 1 minute electrification kHz+20%, 1 Vrms and 20°C FIY5V/2F4 +30/-80% Max. | -25°C to 85°C 
5 Temperature Characteristics: + Dissipation Factor (tan 5): 0.025 max., when measured —— 
3 Temp. Ghar Gap change Temps Range at 1 KHz + 20%, 1 Vrms and 20°C The reference temperature: 20°C 
g . 7 5 5 
S 2002040 6080 B/Y5P/2B4 +10% Max. -25°C to 85°C. Nominal Dimensions 
Temperature (°C) E/YSU/2E4 +20/-55% Max. -25°C to 85°C. Cap. Cap. Tol. | Temp. (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
The reference temperature: 20°C Fig. (pF) (%) Char. [D+ 1.0 F Part No. 10 100 | Part No. 


10000 +20 
4700 +20 
10000 +20 


16.0* 10.0 P10467-ND 3.38 5.02 36.90 | ECK-ATS103MF 
14.0 75 P10468-ND 3.38 5.02 36.90 | EOXATS472ME6 
16.0* 75 P10469-ND 284 4.23 31.06 | EOK-ATS103MF6 


Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — 
Type NS-A (IEC384-14 2nd Ed. Sub-Class Y1) 


Class II Equipment. The Type NS-A is recognized by UL and CSA 
(UL1414/250 VAC and CSA (22.2 No. 1). 


SPECIFICATIONS: + Operating Temp. Range: -25°C to 85°C 


5 
1 100 420 B 7.0 75 | PI0455-ND 1.73 2.34 16.50 | EOXATSIO1MB 
Nominal Cap. | Cap. Tol. | Temp. | Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Panasonic 1 150 #20 B 7.0 75 | PIO4S6-ND 1.77 2.40 16.94 | EQCATSIS1MB 
(pF) (%) Char. D F Part No. 5 10 100 | Part No. 1 220 +20 B 7.0 75 P10457-ND 1.77 240 16.94 | ECK-ATS221MB 
100 420 B 95 75 | P10430-ND 2.23 3.29 23.50 | EQDRSI0INMBY 1 330 +20 B 7.0 7.5 | P10458-ND 1.77 2.40 16.94 | EOK-ATS331MB 
150 420 B 95 75 | Ptoa3t-ND 223 329 2350 | EQKDRSISIMBY| 1 470 +20 B 7.0 7.5 | P10459-ND 1.73 2.34 16.50 | EOKATS471MB 
220 420 B 95 75 | P10432-ND 223 3.29 23.50 | ECK-DRS221MBY 1 680 #20 B 7.0 7.5 | PI0460-ND 1.77 240 16.94 | EOXATS681MB 
470 +20 B 95 7.5 | P10433-ND 2.23 3.29 23.50 | ECK-DRS47iMBY 1 1000 +20 E 7.0 75 | P10461-ND 1.73 2.34 16.50 | EOCATS102ME 
1000 420 B 10.0 75 | P10434ND 2.71 3.99 28.50 | ECQK-DRS102MBY 1 1500 +20 E 8.0 7.5 | P10462-ND 213 2.89 20.35 | EOXATS152ME 
1500 220 E | 100 75 | P10435-ND 342 5.04 36.00 | ECK-DRSI52MEY 1 2200 +20 E 9.0 7.5 | P10463-ND 2.21 3.00 21.18 | EOXATS222ME 
2200 420 E | 105 7.5 | P10439ND 346 5.15 37.84 | ECQKDRS222MEY 2 3300 +20 E | 115 7.5 | P10464-ND 3.66 5.39 38.50 | FOX ATS332ME 
3300 #20 E 12.5 75 P10440-ND 3.98 5.92 43.48 | EQX-DRS332MEY 1 4700 +20 E 14.0 10.0 | P10465-ND 261 3.85 27.50 | EO<ATS472ME 
4700 #20 E | 165 10.0 | P10441-ND 4.58 6.82 50.06 | EQXDRS472MEY 2 4700 +20 Fo | 115 75 | P10466-ND 219 3.22 23.00 | EOXATS472MF 
1 F 
2 E 
2 F 
D 


Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — 
Type NS-B (IEC384-14 2nd Ed. Sub-Class Y2) 


Applicable Standards Rated Voltage 
UL 250 VAC Class | Equipment. The Type NS-B is recognized by UL and CSA 
CSA 125 VAC ; (UL1414/250 VAC and CSA C22.2 No. 1). 
F z max. SPECIFICATIONS: 
: IEG 384-14 2nd Ed. Fe j asp i 
+1.5/-1.0 (EN 132 400) Sub-Class Y1 250 VAC £ . eperating Temperabite Range: -25°C to 85°C 
eae SEV 1016 (3300 to 4700 pF) 250 VAC 3 ibaa 
— BSI (BS415: 1990), VDE 560-2, — cord Applicable Standards Rated Voltage 
SEV1016 (100 to 2200 pF) 400 VAC < UL 250 VAC 
€ 
_ + Rated Voltage: = WA Ss een ak 74 2nd Ed 125 NAC 
E420 + Dielectric Withstanding Voltage: 4000 VAC (50/60 Hz) for 1 minute -65+.05 |- t (EN 132 400) Sub-Class y2 250 VAC 
D> 0 + Capacitance: Within the tolerance, when measured at 1 kHz + 20%, 1 
5 20 Vrms and 20°C + Dissipation Factor (tan 5): 0.025 max., when measured SEV IOIS (3300 tora /00IE) enUINAC 
om at 1 kHz + 20%, 1 Vrms and 20°C - Insulation Resistance: 10,000 M2 BS! (BS415: 1990), VDE 560-2, 
g-40 LA min. at 500 VDC and 1 minute electrification = SEV1016 (100 to 2200 pF) 400 VAC 
c an 3 
Ss Temperature Characteristics: ra + Dielectric Withstanding Voltage: 2600 VAC (50/60 Hz) for 1 minute 
3. Ti Ch: C Ch Ti R = * Capacitance: Within the tolerance, when measured at 1 kHz + 20%, 1 
o eMmpe wats ap." ange emp: ens S59 Vrms and 20°C * Dissipation Factor (tan 5): 0.025 max., when measured 
Oo 20-0 20 40 60 80 B/Y5P/2B4 +10% Max. =25°C to 85°C ce) at 1 kHz + 20%, 1 Vrms and 20°C = Insulation Resistance: 10,000 Ma 
Temperature (°C) E/Y5U/2E4 +20/-55% Max. -25°C to 85°C @-40 min. at 500 VDC and 1 minute electrification 
The reference temperature: 20°C §-60 Temperature Characteristics: 
So 
§ 80 Temp. Char. Cap. Change Temp. Range 
Nominal Cap. | Cap. Tol.| Temp. | Dimensions(mm) | Digi-Key Pricing Panasonic & SSP DRE a M. 2 eee oc 
%) | Ch D | F __| PartN 5 10 100 | PartN 20 0 20 40 60 80 = ° 
(PF) (bo) ie artINO: lilt 2 E/YSU2E4 20/-55% M “25°C to 85°C 
Temperature (°C) + fo Max. to 
100 +20 B 11.0 10.0 P10446-ND 3.42 5.04 36.00 | ECQK-DNAI0iMB The reference temperature: 20°C 
150 +20 B 11.0 10.0 P10447-ND 3.42 5.04 36.00 | EQXDNA151MB PI ~ 
220 +20 B 11.0 10.0 P10448-ND 3.48 5.18 38.07 | ECQK-DNA221MB 
470 +20 B 11.0 10.0 P10449-ND 3.48 5.18 38.07 | EQK-DNA471MB Nominal Dimensions 
1000 +20 B 11.0 10.0 P10450-ND 3.89 5.79 42.54 | EQK-DNA102MB Cap. Cap. Tol. | Temp. (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
1500 +20 E 11.0 10.0 P10451-ND 4.30 640 47.00 | EQCDNA152ME (pF) (%) Char. D F Part No. uj 10 100 | Part No. 
2200 +20 E 11.0 10.0 P10452-ND 486 7.23 53.11 | EQK-DNA222ME 100 +20 B 10.5 75 P10442-ND 1.68 2.47 17.64 | ECK-DNB101MB 
3300 +20 E 13.0 10.0 P10453-ND 5.61 8.35 61.34 | EQK-DNA332ME 150 +20 B 10.5 75 P10443-ND 1.70 2.51 17.92 | ECK-DNB151MB 
4700 +20 E 16.0 10.0 P10454-ND 6.30 9.38 68.86 | ECQK-DNA472ME 220 +20 B 10.5 75 P10445-ND 1.70 2.51 17.92 | ECK-DNB221MB 
Ceramic Disc Capacitors for Safety Regulations — Type VS (Sub-Class Y2/x1) 
Type VS is Recognized by VDE (1E060384-14) and UL/CSA. Nominal Cap. | Cap. Tol. | Temp. | Dimensions (mm) | Digi-Key Cut Tape Pricing | Digi-Key Tape & Box | Panasonic 
FEATURES: « Miniature size, 30% is smaller than conventional Type TS ; (pF). (%) Char. D Fi Part No. 1 10 100 | Part No. Size | Pricing | Part No 
Se OMEN DED a ere NC Battery charger for PC, Mobile-phone 5 205pF | SL | 80 | 50 | PI1408CT-ND 32 218 15.40| P11408TB-ND | 1,000] 84.00 | EOC-NVSO50DG 
peripheral equip! nent as , Bie 5 10 +0.5pF SL 8.0 5.0 P11409CT-ND 32 2.18 15.40 | P11409TB-ND | 1,000 84.00 | EOC-NVS100DG 
SPECIFICATIONS: + Operating Temperature Range: -25°C to 125°C (-25°C to 85°C for UL 
; : " 22 15% SL 8.0 5.0 P11410CT-ND 32 2.18 15.40} P11410TB-ND | 1,000 84.00 | EOC-NVS220JG 
and CSA) + Rating Voltage: 250VAC/Y2, 440VAC/X1 + Voltage Proof: 1500VAC, 1 minute 
+ Dissipation Factor (tan 8): 0.025 max, when measured at 1kHzt20%, 1.0+0.2 Vrms and 47 % | S| 80 | 5.0 | PI411CTND 32 2.18 15.40) PI1411TB-ND | 1,000 84.00 | EOC-NVS470JG 
20°C (For Temp. Char. B, E, and F) + Insulation Resistance: 10,000 MQ min. at 500 VDC 100 +10% B 8.0 5.0 P11412CT-ND 291.97 13.87 | P11412TB-ND | 1,000 76.00 | EQXNVS101KB 
and 60+5 sec. electrification 150 +10% B 8.0 5.0 P11413CT-ND 39 264 18.58] P11413TB-ND | 1,000) 101.00 | EQK-NVS151KB 
220 +10% B 8.0 5.0 P11414CT-ND) =.35 ) «=2.37. 16.74) P11414TB-ND | 1,000 91.00 | EQXNVS221KB 
Cap. Temp. 330 +10% B 8.0 5.0 PI1415CT-ND 35 2.61 18.61 | P11415TB-ND | 1,000 | 104.00 | ECK-NVS331KB 
Change Range 470 +10% B 8.0 5.0 P11416CT-ND 39 264 18.58] P11416TB-ND | 1,000) 101.00 | EQK-NVS471KB 
+350 to -1000ppm/°C |+20°C to +85°C 1000 +10% | B 9.0 | 50 | P11417CT-ND 34 251 17.92| P11417TB-ND | 1,000 | 100.00 | ECK-NVS102KB 
+10% Max. -20°C to +85°C 1000 +20% E 8.0 5.0 P11418CT-ND 29 1.97 13.87} P11418TB-ND | 1,000 76.00 | EQK-NVS102ME 
= - 1500 +20% E 8.0 5.0 P11419CT-ND 35 2.61 18.61 | P11419TB-ND | 1,000 | 104.00 | EQK-NVS152ME 
+20, -55% Max. -20°C to +85°C 2200 420% E 9.0 5.0 P11420CT-ND .39 264 18.58] P11420TB-ND | 1,000} 101.00 | EQK-NVS222ME 
+30, -80% Max. |-20°C to 185°C 4700 420% | E | 11.0 | 5.0 | P11421CT-ND 35 261 18.61 | P11421TB-ND | 1,000] 104.00 | EQXNVS472ME 
a 4700 +20% F 10.0 5.0 P11422CT-ND 59 436 31.12} P11422TB-ND | 1,000 | 174.00 | ECK-NVS472MF 
cauacial The reference temperature: 20°C 10000 420% | F | 140 | 7.5 | P11423CT-ND 60 4.49 33.00] P11423TB-ND | 500 | 119.50 | ECK-NVSI03MF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
630 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


KEMET Ceramic Conformally Coated Axial Leaded Capacitors “aximax” 


The “Aximax” series of multi-layer ceramic capacitors starts with a capacitor element that consists of formulated L Max. D Max. 
dielectric materials which have been cast into thin layers, interspersed with metal electrodes alternately exposed Style In. (mm) In. (mm) 10 
on opposite edges of the laminated structure. The entire structure is fired at high temperature to produce a be a —| 
monolithic block, which provides high capacitance values in a small physical volume. After firing, conductive C410 -170 (4.32) -100 (2.54) (25.4) ; 
bs ecaaeaes applied to opposite mei 7 poe contact a the exposed rae ee 412 170 (4.32) 120 (3.05) t : ! 1D 
leaded ceramic capacitors are offered in the three most popular temperature characteristics: : Class 
1, with a temperature coefficient of 0 + 30ppm per degree C oaet an cpetating temperature range of -55°C to wae =280'(6-60) 1001824) 020 ' 
+125°C (Also known as “NPO"). X7R: Class II, with a maximum capacitance change of +15% over an operating C430 -290 (7.37) .150 (3.81) (51) 
temperature range of -55°C to +125°C. Z5U: Class III, with a maximum capacitance change of +22% - 56% over C440 -400 (10.16) .150 (3.81) 
an operating temperature range of +10°C to +85°C. 
Cap. Size Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Kemet 
Dielectric | Volt. Cap. Tol.(%) | Code Part No. 1 10 100 1,000 Part No. Size Pricing Part No. 
100 10pF +5 410 399-1806-1-ND .29 2.79 20.18 139.73 399-1806-2-ND 5,000 93.00/M C410C100J1G5CA7200 
100 15pF +5 410 399-1807-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1807-2-ND 5,000 93.00/M C410C150J1G5CA7200 
100 22pF +5 410 399-1808-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1808-2-ND 5,000 93.00/M C410C220J1G5CA7200 
100 33pF +5 410 399-1809-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1809-2-ND 5,000 93.00/M C410C330J1G5CA7200 
100 47pF +5 410 399-1810-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1810-2-ND 5,000 93.00/M C410C470J1G5CA7200 
100 68pF +5 410 399-1811-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1811-2-ND 5,000 93.00/M C410C680J1G5CA7200 
100 100pF +5 410 399-1812-1-ND 26 2.48 17.94 124.20 399-1812-2-ND 5,000 83.00/M C410C0101J1G5CA7200 
100 150pF +5 410 399-1813-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1813-2-ND 5,000 93.00/M C4100151J1G5CA7200 
100 220pF +5 410 399-1814-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1814-2-ND 5,000 93.00/M C410C0221J1G5CA7200 
100 330pF +5 410 399-1815-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1815-2-ND 5,000 93.00/M C410C331J1G5CA7200 
100 470pF +5 410 399-1816-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1816-2-ND 5,000 93.00/M C410C0471J1G5CA7200 
100 680pF +5 410 399-1817-1-ND 29 2.79 20.18 139.73 399-1817-2-ND 5,000 93.00/M C410C681J1G5CA7200 
100 1000pF +5 410 399-1818-1-ND 2e 2.59 18.69 129.38 399-1818-2-ND 5,000 86.00/M C410C0102J1G5CA7200 
100 1500pF +5 420 399-1819-1-ND 44 4.14 29.90 207.00 399-1819-2-ND 5,000 138.00/M C420C0152J1G5CA7200 
coa 100 2200pF B=) 420 399-1820-1-ND A6 4.35 31.40 217.35 399-1820-2-ND 5,000 145.00/M C4200222J1G5CA7200 
100 3300pF +5 430 399-1821-1-ND 75 7.14 51.58 357.08 399-1821-2-ND 2,500 238.00/M C430C332J1G5CA7200 
100 4700pF +5 430 399-1822-1-ND 75 7.14 51.58 357.08 399-1822-2-ND 2,500 238.00/M C430C0472J1G5CA7200 
100 6800pF +5 430 399-1823-1-ND 1.02 9.63 69.52 481.28 399-1823-2-ND 2,500 321.00/M C430C682J1G5CA7200 
100 01pF +5 440 399-1824-1-ND TAs 11.13 80.37 556.43 399-1824-2-ND 2,500 371.00/M C440C103J1G5CA7200 
100 .015uF B=) 440 399-1825-1-ND 1.17 11.13 80.37 556.43 399-1825-2-ND 2,500 371.00/M C440C153J1G5CA7200 
50 680pF +5 410 399-1826-1-ND -30 2.85 20.57 142.43 5,000 95.00/M C410C681J5G5CA7200 
50 1000pF +5 410 399-1827-1-ND 27 2.59 18.69 129.38 399-1827-2-ND 5,000 86.00/M C410C0102J5G5CA7200 
50 1500pF +5 412 399-1828-1-ND A6 4.35 31.40 217.35 399-1828-2-ND 5,000 145.00/M C412C152J5G5CA7200 
50 2200pF +5 412 399-1829-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-1829-2-ND 5,000 145.00/M C412C222J5G5CA7200 
50 1500pF +5 420 399-1830-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-1830-2-ND 5,000 145.00/M C420C0152J5G5CA7200 
50 2200pF +5 420 399-1831-1-ND 46 4.35 31.40 217.35 399-1831-2-ND 5,000 145.00/M C420C222J5G5CA7200 
50 3300pF +5 430 399-1832-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 399-1832-2-ND 2,500 267.00/M C430C332J5G5CA7200 
50 4700pF +5 430 399-1833-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 399-1833-2-ND 2,500 267.00/M C430C472J5G5CA7200 
50 6800pF +5 430 399-1834-1-ND 85 8.02 57.95 401.18 2,500 267.00/M C430C682J5G5CA7200 
50 -01pF +5 440 399-1835-1-ND 1,47 11.13 80.37 556.43 399-1835-2-ND 2,500 371.00/M C440C103J5G5CA7200 
50 -015uF 5 440 399-1836-1-ND 1.44 13.66 98.67 683.10 399-1836-2-ND 2,500 455.00/M C440C153J5G5CA7200 
100 470pF +10 410 399-1837-1-ND .22 2.13 15.37 106.43 399-1837-2-ND 5,000 71.00/M ©4100471K1R5CA7200 
100 680pF +10 410 399-1838-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-1838-2-ND 5,000 71.00/M C410C681K1R5CA7200 
100 1000pF +10 410 399-1839-1-ND .21 1.98 14.30 99.00 399-1839-2-ND 5,000 66.00/M C410C102K1R5CA7200 
100 1500pF +10 410 399-1840-1-ND .22 2.13 15.37 106.43 399-1840-2-ND 5,000 71.00/M C410C152K1R5CA7200 
100 2200pF +10 410 399-1841-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 5,000 71.00/M C4100222K1R5CA7200 
100 3300pF +10 410 399-1842-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-1842-2-ND 5,000 71.00/M C410C332K1R5CA7200 
100 4700pF +10 410 399-1843-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-1843-2-ND 5,000 71.00/M C410C472K1R5CA7200 
100 6800pF +10 410 399-1844-1-ND 22 2.13 15.37 106.43 399-1844-2-ND 5,000 71.00/M C410C682K1R5CA7200 
100 -01pF +10 410 399-1845-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 399-1845-2-ND 5,000 56.00/M C410C103K1R5CA7200 
100 .015uF +10 412 399-1846-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-1846-2-ND 5,000 83.00/M C412C153K1R5CA7200 
100 .022uF +10 412 399-1847-1-ND 33 3.17 22.88 158.40 399-1847-2-ND 5,000 106.00/M C412C223K1R5CA7200 
100 .015uF +10 420 399-1848-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-1848-2-ND 5,000 83.00/M C420C153K1R5CA7200 
100 .022uF +10 420 399-1849-1-ND 37 3.47 25.03 173.25 5,000 116.00/M C420C223K1R5CA7200 
100 .033~F +10 420 399-1850-1-ND 37 3.47 25.03 173.25 5,000 116.00/M C420C333K1R5CA7200 
100 047 UF +10 430 399-1851-1-ND 47 4.46 32.18 222.75 2,500 149.00/M C430C0473K1R5CA7200 
Amn 100 -068uF +10 430 399-1852-1-ND 65 6.14 44.33 306.90 2,500 205.00/M C430C683K1R5CA7200 
100 APF +10 430 399-1853-1-ND 52 4.95 35.75 247.50 2,500 165.00/M C430C104K1R5CA7200 
100 -15uF +10 440 399-1854-1-ND 96 9.11 65.78 455.40 399-1854-2-ND 2,500 304.00/M C440C154K1R5CA7200 
50 -01pF +10 410 399-1855-1-ND 17 1.58 11.44 79.20 399-1855-2-ND 5,000 53.00/M C410C103K5R5CA7200 
50 -015yF +10 410 399-1856-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 399-1856-2-ND 5,000 91.00/M C410C153K5R5CA7200 
50 .022uF +10 410 399-1857-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 399-1857-2-ND 5,000 91.00/M C410C223K5R5CA7200 
50 .033pF +10 410 399-1858-1-ND 29 2.72 19.66 136.13 399-1858-2-ND 5,000 91.00/M C410C333K5R5CA7200 
50 047 UF +10 410 399-1859-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 399-1859-2-ND 5,000 99.00/M C410C473K5R5CA7200 
50 -068uF +10 412 399-1860-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 399-1860-2-ND 5,000 99.00/M C412C683K5R5CA7200 
50 APF +10 412 399-1861-1-ND -20 1.88 13.59 94.05 399-1861-2-ND 5,000 63.00/M C412C104K5R5CA7200 
50 -068uF +10 420 399-1862-1-ND 31 2.97 21.45 148.50 399-1862-2-ND 5,000 99.00/M C420C683K5R5CA7200 
50 APF +10 420 399-1863-1-ND .20 1.88 13.59 94.05 399-1863-2-ND 5,000 63.00/M C420C104K5R5CA7200 
50 -15uF +10 430 399-1864-1-ND 65 6.14 44.33 306.90 399-1864-2-ND 2,500 205.00/M C430C154K5R5CA7200 
50 -22uUF +10 430 399-1865-1-ND 96 9.11 65.78 455.40 399-1865-2-ND 2,500 304.00/M C430C224K5R5CA7200 
50 -33uF +10 440 399-1866-1-ND 1.06 10.00 72.22 499.95 399-1866-2-ND 2,500 333.00/M C440C334K5R5CA7200 
50 -A7UF +10 440 399-1867-1-ND 1.57 14.85 107.25 742.50 399-1867-2-ND 2,500 495.00/M C440C474K5R5CA7200 
100 -01pF +20 410 399-1868-1-ND 14 1.29 9.30 64.35 399-1868-2-ND 5,000 43.00/M C410C103M1U5CA7200 
100 -015uF +20 410 399-1869-1-ND 19 1.83 13.23 91.58 399-1869-2-ND 5,000 61.00/M C410C153M1U5CA7200 
100 .022uF +20 410 399-1870-1-ND A9 1.83 13.23 91.58 399-1870-2-ND 5,000 61.00/M C410C223M1U5CA7200 
100 .033~F +20 420 399-1871-1-ND -30 2.87 20.74 143.55 399-1871-2-ND 5,000 96.00/M C420C333M1U5CA7200 
100 .047UF +20 420 399-1872-1-ND -30 2.87 20.74 143.55 399-1872-2-ND 5,000 96.00/M C420C473M1U5CA7200 
100 -068uF +20 430 399-1873-1-ND 52 4.95 35.75 247.50 399-1873-2-ND 2,500 165.00/M C430C683M1U5CA7200 
100 AF +20 430 399-1874-1-ND .34 3.22 23.24 160.88 399-1874-2-ND 2,500 107.00/M C430C104M1U5CA7200 
100 -15uF +20 430 399-1875-1-ND 57 5.45 39.33 272.25 399-1875-2-ND 2,500 182.00/M C4300154M1U5CA7200 
100 .22uUF +20 440 399-1876-1-ND 57 5.45 39.33 272.25 399-1876-2-ND 2,500 182.00/M C440C224M1U5CA7200 
25U 50 .033UF +20 410 399-1877-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 399-1877-2-ND 5,000 56.00/M C410C333M5U5CA7200 
50 .047 UF +20 410 399-1878-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 399-1878-2-ND 5,000 56.00/M C410C473M5U5CA7200 
50 -068uF +20 410 399-1879-1-ND 18 1.68 12.16 84.15 399-1879-2-ND 5,000 56.00/M C410C683M5U5CA7200 
50 AF +20 410 399-1880-1-ND 13 1.19 8.58 59.40 399-1880-2-ND 5,000 40.00/M C410C104M5U5CA7200 
50 -15uF +20 410 399-1881-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-1881-2-ND 5,000 83.00/M C410C154M5U5CA7200 
50 -22uF +20 410 399-1882-1-ND 26 2.48 17.88 123.75 399-1882-2-ND 5,000 83.00/M C410C224M5U5CA7200 
50 -33UF +20 412 399-1883-1-ND 40 3.81 27.53 190.58 399-1883-2-ND 5,000 127.00/M C412C334M5U5CA7200 
50 -33UF +20 420 399-1884-1-ND 40 3.81 27.53 190.58 399-1884-2-ND 5,000 127.00/M C420C334M5U5CA7200 
50 -A7UF +20 430 399-1885-1-ND 65 6.19 44.69 309.38 399-1885-2-ND 2,500 206.00/M C430C474M5U5CA7200 
50 -68uF +20 430 399-1886-1-ND 65 6.19 44.69 309.38 399-1886-2-ND 2,500 206.00/M C430C684M5U5CA7200 
50 1pF +20 440 399-1887-1-ND .84 7.92 57.20 396.00 399-1887-2-ND 2,500 264.00/M C440C105M5U5CA7200 
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KEMET Ceramic Conformally Coated Radial Leaded Capacitors 


The “Golden Max” series of multi-layer ceramic capacitors starts with a 
capacitor element that consists of formulated dielectric materials which 
have been cast into thin layers, and interspersed with metal electrodes 
alternately exposed on opposite edges of the laminated structure. The 
entire structure is fired at high temperature to produce a monolithic 
block, which provides high capacitance values in a small physical 
volume. After firing, conductive terminations are applied to opposite 
ends of the chip to make contact with the exposed electrodes. 


KEMET leaded ceramic capacitors are offered in the three most 
popular temperature characteristics: COG: Class 1, with a 
temperature coefficient of 0 + 30ppm per degree C over an operating 
temperature range of -55°C to +125°C (Also known as “NPO”). X7R: 
Class Il, with a maximum capacitance change of +15% over an 
operating temperature range of -55°C to +125°C. Z5U: Class III, with 
a maximum capacitance change of +22% - 56% over an operating 
temperature range of +10°C to +85°C. 


“GOLDEN MAX” 


Series: 
C317 
C322 


Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Pricing Kemet 
Dielectric VDC Cap. S (1) + .030 L Max. H Max. T Max. Part No. i 10 100 500 Part No. 
C315 Series 
100 150pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1900-ND 27 1.96 14.00 50.40 C315C151J1G5CA 
100 220pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1901-ND 27 1.96 14.00 50.40 C315C221J1G5CA 
100 330pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1902-ND 27 1.96 14.00 50.40 C315C331J1G5CA 
100 470pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1903-ND 27 1.96 14.00 50.40 C315C471J1G5CA 
100 680pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1904-ND 38 2.82 20.15 72.54 C315C681J1G5CA 
100 1000pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1905-ND 31 2.28 16.25 58.50 C315C102J1G5CA 
200 10pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1888-ND 26 1.93 13.75 49.50 C315C100J2G5CA 
COG 200 15pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1889-ND 28 2.08 14.85 53.46 C315C150J2G5CA 
+5% 200 22pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1890-ND 28 2.08 14.85 53.46 C315C220J2G5CA 
200 27pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1891-ND 28 2.08 14.85 53.46 C315C270J2G5CA 
200 33pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1892-ND 28 2.08 14.85 53.46 C315C330J2G5CA 
200 47pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1893-ND 28 2.08 14.85 53.46 C315C470J2G5CA 
200 68pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1894-ND 30 2.19 15.68 56.43 C315C680J2G5CA 
200 100pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1895-ND 28 2.08 14.85 53.46 C315C101J2G5CA 
200 150pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1896-ND 32 2.35 16.80 60.48 C315C151J2G5CA 
200 220pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1897-ND 32 2.35 16.80 60.48 C315C221J2G5CA 
200 330pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1898-ND 38 2.82 20.15 72.54 C315C331J2G5CA 
200 470pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1899-ND -38 2.82 20.15 72.54 C315C471J2G5CA 
50 3300pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-2001-ND A9 1.39 9.90 35.64 C315C332KSR5CA 
50 4700pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2002-ND .21 1.54 11.00 39.60 C315C472K5R5CA 
50 6800pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-2003-ND .21 1.54 11.00 39.60 C315C682K5R5CA 
50 .O1NF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-2004-ND .20 1.51 10.75 38.70 C315C103K5R5CA 
50 .015pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2005-ND 21 1.54 11.00 39.60 C315C153KSR5CA 
50 .022UF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-2006-ND 22 1.66 11.83 42.57 C315C223K5R5CA 
50 033 UF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2007-ND 22 1.66 11.83 42.57 C315C333KSR5CA 
100 1000pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1994-ND 7 1.27 9.08 32.67 C315C102K1R5CA 
100 1500pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1995-ND 19 1.39 9.90 35.64 C315C152K1R5CA 
100 2200pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1996-ND A9 1.39 9.90 35.64 C315C222K1R5CA 
X7R 100 3300pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1997-ND 19 1.39 9.90 35.64 C315C332K1R5CA 
+10% 100 4700pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1998-ND 21 1.54 11.00 39.60 C315C472K1R5CA 
100 6800pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1999-ND .21 1.54 11.00 39.60 C315C682K1R5CA 
100 -O1NF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2000-ND 19 1.39 9.90 35.64 C315C103K1R5CA 
200 100pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1985-ND 22 1.65 11.75 42.30 C315C101K2R5CA 
200 150pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1986-ND 24 1.80 12.88 46.35 C315C151K2R5CA 
200 220pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1987-ND 24 1.80 12.88 46.35 C315C221K2R5CA 
200 330pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-1988-ND 24 1.80 12.88 46.35 C315C331K2R5CA 
200 470pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1989-ND 24 1.80 12.88 46.35 C315C471K2R5CA 
200 680pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1990-ND .24 1.80 12.88 46.35 C315C681K2R5CA 
200 1000pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1991-ND 22 1.65 11.75 42.30 C315C102K2R5CA 
200 1500pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1992-ND 24 1.80 12.88 46.35 C315C152K2R5CA 
200 2200pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-1993-ND 24 1.80 12.88 46.35 C315C222K2R5CA 
50 4700pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2119-ND 19 1.37 9.78 35.19 C315C472M5U5CA 
50 6800pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2120-ND 19 1.37 9.78 35.19 C315C682M5U5CA 
50 .O1NF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2121-ND 16 1.21 8.63 31.05 C315C103M5U5CA 
50 -015yF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-2122-ND 18 1.33 9.50 34.20 C315C153M5U5CA 
50 .022UF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-2123-ND 18 1.33 9.50 34.20 C315C223M5U5CA 
50 -033 UF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2124-ND 18 1.33 9.50 34.20 C315C333M5U5CA 
50 .047F -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-2125-ND 18 1.33 9.50 34.20 C315C473M5U5CA 
Z5U 50 -068UF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2126-ND .20 1.49 10.65 38.34 C315C683M5U5CA 
+20% 50 Apr -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2127-ND 16 1.21 8.63 31.05 C315C104M5U5CA 
100 1000pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-2111-ND az 1.25 8.93 32.13 C315C102M1U5CA 
100 1500pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2112-ND 19 1.37 9.78 35.19 C315C152M1U5CA 
100 2200pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2113-ND ag 1.37 9.78 35.19 C315C222M1U5CA 
100 3300pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2114-ND 19 1.37 9.78 35.19 C315C332M1U5CA 
100 4700pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) 100 (2.54) 399-2115-ND a9. 1.37 9.78 35.19 C315C472M1U5CA 
100 6800pF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2116-ND 19 1.37 9.78 35.19 C315C682M1U5CA 
100 .O1NF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2117-ND AW 1.25 8.93 32.13 C315C103M1U5CA 
100 -015yF -100 (2.54) -150 (3.81) -210 (5.33) -100 (2.54) 399-2118-ND 21 1.53 10.93 39.33 C315C153M1U5CA 
C317 Series 
100 150pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1918-ND 27 1.96 14.00 50.40 C317C151J1G5CA 
100 220pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1919-ND .27 1.96 14.00 50.40 C317C221J1G5CA 
100 330pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1920-ND .27 1.96 14.00 50.40 C317C331J1G5CA 
100 470pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-1921-ND 27 1.96 14.00 50.40 C317C0471J1G5CA 
100 680pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1922-ND .38 2.82 20.15 72.54 C317C681J1G5CA 
100 1000pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1923-ND 31 2.28 16.25 58.50 C317C0102J1G5CA 
200 10pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1906-ND 26 1.93 13.75 49.50 C317C100J2G5CA 
COG 200 15pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1907-ND 28 2.08 14.85 53.46 C317C150J2G5CA 
+5% 200 22pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-1908-ND 28 2.08 14.85 53.46 C317C220J2G5CA 
200 33pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-1909-ND 28 2.08 14.85 53.46 C317C330J2G5CA 
200 39pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1910-ND 28 2.08 14.85 53.46 C317C390J2G5CA 
200 47pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1911-ND 28 2.08 14.85 53.46 C317C470J2G5CA 
200 68pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1912-ND -30 2.19 15.68 56.43 C317C680J2G5CA 
200 100pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-1913-ND 28 2.08 14.85 53.46 C317C101J2G5CA 
200 150pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1914-ND 32 2.35 16.80 60.48 C317C151J2G5CA 
200 220pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-1915-ND 32 2.35 16.80 60.48 C317C221J2G5CA 
200 330pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1916-ND 38 2.82 20.15 72.54 C317C331J2G5CA 
200 470pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-1917-ND 38 2.82 20.15 72.54 C317C471J2G5CA 
50 3300pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2024-ND 19 1.39 9.90 35.64 C317C332K5R5CA 
50 4700pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2025-ND .21 1.54 11.00 39.60 C317C472K5R5SCA 
50 6800pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2026-ND 21 1.54 11.00 39.60 C317C682K5R5CA 
50 .O1NF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2027-ND .20 1.51 10.75 38.70 C317C103KSR5CA 
50 -015pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2028-ND 21 1.54 11.00 39.60 C317C153KSR5CA 
50 .022UF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2029-ND 22 1.66 11.83 42.57 C317C223K5R5CA 
50 -033 UF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2030-ND 22 1.66 11.83 42.57 C317C333KSR5CA 
100 1000pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2017-ND 7 1.27 9.08 32.67 C317C102K1R5CA 
100 1500pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2018-ND 19 1.39 9.90 35.64 C317C152K1R5CA 
X7R 100 2200pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2019-ND 19 1.39 9.90 35.64 C317C222K1R5CA 
+10% 100 3300pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2020-ND 19 1.39 9.90 35.64 C317C332K1R5CA 
100 4700pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2021-ND .21 1.54 11.00 39.60 C317C472K1R5CA 
100 6800pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2022-ND 21 1.54 11.00 39.60 C317C682K1R5CA 
100 -O1F -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2023-ND 19 1.39 9.90 35.64 C317C103K1R5CA 
200 100pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2008-ND 22 1.65 11.75 42.30 C317C101K2R5CA 
200 150pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2009-ND .24 1.80 12.88 46.35 C317C151K2R5CA 
200 220pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2010-ND .24 1.80 12.88 46.35 C317C221K2R5CA 
200 330pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2011-ND .24 1.80 12.88 46.35 C317C331K2R5CA 
200 470pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2012-ND .24 1.80 12.88 46.35 C317C471K2R5CA 
200 680pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2013-ND 24 1.80 12.88 46.35 C317C681K2R5CA 
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KEMET Ceramic Conformally Coated Radial Leaded Capacitors “GOLDEN MAX” (Cont) 


Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Pricing Kemet 
Dielectric VDC Cap. S (1) + .030 L Max. H Max. T Max. Part No. 1 10 100 500 Part No. 
X7R 200 1000pF -200 (5.08) -150 (3.81) 230 (5.84) -100 (2.54) 399-2014-ND 22 1.65 11.75 42.30 C317C102K2R5CA 
+10% 200 1500pF -200 (5. 8} -150 (3.81) 230 (5.84) 100 (2.54) 399-2015-ND 24 1.80 12.88 46.35 C317C152K2R5CA 
ote 200 2200pF -200 (5.08) -150 (3.81) 230 (5.84) 100 (2.54) 399-2016-ND 24 1.80 12.88 46.35 C317C222K2R5CA 
50 6800pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2136-ND 19 1.37 9.78 35.19 C317C682M5U5CA 
50 .O1pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2137-ND 16 1.21 8.63 31.05 C317C103M5U5CA 
50 .015yF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2138-ND 18 1.33 9.50 34.20 C317C153M5U5CA 
50 .022UF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2139-ND 18 1.33 9.50 34.20 C317C223M5U5CA 
50 033 UF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2140-ND 18 1.33 9.50 34.20 C317C333M5U5CA 
50 047 UF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2141-ND 18 1.33 9.50 34.20 C317C473M5U5CA 
Z5U 50 068 UF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2142-ND .20 1.49 10.65 38.34 C317C683M5U5CA 
+20% 50 ALF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2143-ND 16 1.21 8.63 31.05 C317C104M5U5CA 
100 1000pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2128-ND AZ 1.25 8.93 32.13 C317C102M1U5CA 
100 1500pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2129-ND 9 1.37 9.78 35.19 C317C152M1U5CA 
100 2200pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2130-ND AQ 1.37 9.78 35.19 C317C222M1U5CA 
100 3300pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2131-ND 19 1.37 9.78 35.19 C317C332M1U5CA 
100 4700pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2132-ND 9 1.37 9.78 35.19 C317C472M1U5CA 
100 6800pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) 100 (2.54) 399-2133-ND 19 1.37 9.78 35.19 C317C682M1U5CA 
100 .O1pF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2134-ND ae 1.25 8.93 32.13 C317C103M1U5CA 
100 015 uF -200 (5.08) -150 (3.81) -230 (5.84) -100 (2.54) 399-2135-ND -21 1.53 10.93 39.33 C317C153M1U5CA 
100 680pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1940-ND 39 2.85 20.35 73.26 C320C681J1G5CA 
100 1000pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1941-ND 31 2.29 16.38 58.95 C3200102J1G5CA 
100 1500pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1942-ND 39 2.90 20.70 74.52 C320C0152J1G5CA 
100 2200pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1943-ND 39 2.90 20.70 74.52 C320C0222J1G5CA 
100 3300pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1944-ND 5 3.30 23.58 84.87 C3200332J1G5CA 
100 4700pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1945-ND 48 3.54 25.30 91.08 C3200472J1G5CA 
200 10pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1924-ND 27 1.96 14.00 50.40 C3200 100J2G5CA 
200 15pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1925-ND .29 2.12 15.13 54.45 C320C150J2G5CA 
200 22pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1926-ND .29 2.12 15.13 54.45 C320C220J2G5CA 
COG 200 33pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1927-ND 29 2.12 15.13 54.45 C320C330J2G5CA 
#5% 200 47pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1928-ND .29 2.12 15.13 54.45 C320C470J2G5CA 
200 68pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1929-ND -30 2.23 15.95 57.42 C320C680J2G5CA 
200 100pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) 125 (3.18) 399-1930-ND 29 2.12 15.13 54.45 C3200101J2G5CA 
200 150pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1931-ND 32 2.37 16.95 61.02 C3200151J2G5CA 
200 220pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1932-ND 32 2.37 16.95 61.02 C3200221J2G5CA 
200 330pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1933-ND 39 2.85 20.35 73.26 C3200331J2G5CA 
200 470pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1934-ND 39 2.85 20.35 73.26 C320C471J2G5CA 
200 680pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1935-ND 42 3.08 22.03 79.29 C320C681J2G5CA 
200 1000pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1936-ND 40 2.97 21.20 76.32 C320C0102J2G5CA 
200 1500pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1937-ND 45 3.30 23.58 84.87 C3200152J2G5CA 
200 2200pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1938-ND 45 3.30 23.58 84.87 C3200222J2G5CA 
200 3300pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1939-ND 55 4.07 29.05 104.58 C320C332J2G5CA 
50 .015pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) 125 (3.18) 399-2049-ND 21 1.57 11.20 40.32 C320C153K5R5CA 
50 022UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2050-ND 23 1.69 12.05 43.38 C320C223K5R5CA 
50 033 UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2051-ND 23 1.69 12.05 43.38 C320C333K5R5CA 
50 047 UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2052-ND 26 1.92 13.73 49.41 C320C473K5R5CA 
50 068 UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2053-ND 26 1.92 13.73 49.41 C320C683K5R5CA 
50 ALF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2054-ND 21 1.57 11.20 40.32 C320C104K5R5CA 
50 -15uF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2055-ND 37 2.71 19.33 69.57 C320C154K5R5CA 
50 .22uF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2056-ND 53 3.92 28.00 100.80 C320C224K5R5CA 
100 4700pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2040-ND 21 1.58 11.30 40.68 C320C472K1R5CA 
100 6800pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) 125 (3.18) 399-2041-ND 221 1.58 11.30 40.68 C320C682K1R5CA 
100 .01pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2042-ND A9 1.42 10.18 36.63 C3200103K1R5CA 
X7R 100 015 uF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2043-ND 24 1.74 12.43 44.73 C3200153K1R5CA 
+10% 100 .022uUF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2044-ND .27 2.02 14.40 51.84 C320C223K1R5CA 
100 033 UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2045-ND .27 2.02 14.40 51.84 C3200333K1R5CA 
100 047 UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2046-ND 34 2.49 17.80 64.08 C320C473K1R5CA 
100 068 UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2047-ND 34 2.49 17.80 64.08 C320C683K1R5CA 
100 pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) 125 (3.18) 399-2048-ND 34 2.49 17.80 64.08 C3200104K1R5CA 
200 1000pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2031-ND 23 1.69 12.08 43.47 C320C102K2R5CA 
200 1500pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2032-ND 25 1.85 13.23 47.61 C320C152K2R5CA 
200 2200pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2033-ND .25 1.85 13.23 47.61 C320C222K2R5CA 
200 3300pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2034-ND 25 1.85 13.23 47.61 C320C332K2R5CA 
200 4700pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2035-ND .27 2.01 14.38 51.75 C320C472K2R5CA 
200 6800pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2036-ND .27 2.01 14.38 51.75 C320C682K2R5CA 
200 .01nF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2037-ND .25 1.85 13.23 47.61 C320C103K2R5CA 
200 .015yF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2038-ND 31 2.30 16.40 59.04 C3200153K2R5CA 
200 .022uUF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2039-ND 31 2.30 16.40 59.04 C320C223K2R5CA 
50 033 pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2152-ND 18 1.33 9.50 34.20 C320C333M5U5CA 
50 047 UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2153-ND 18 1.33 9.50 34.20 C320C473M5U5CA 
50 068 UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2154-ND 20 1.49 10.65 38.34 C320C683M5U5CA 
50 AF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) 125 (3.18) 399-2155-ND 16 1.21 8.63 31.05 C320C104M5USCA 
50 .15uF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) 125 (3.18) 399-2156-ND 24 1.73 12.38 44.55 C320C154M5U5CA 
50 .22uF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2157-ND 32 2.33 16.68 60.03 C320C224M5U5CA 
50 .33uF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2158-ND 32 2.33 16.68 60.03 C320C334M5U5CA 
Z5U 50 -A7UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2159-ND 40 2.94 21.00 75.60 C320C474M5U5CA 
+20% 100 .O1pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2144-ND 17 1.25 8.93 32.13 C320C103M1U5CA 
100 015 pF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2145-ND 21 1.53 10.93 39.33 C320C153M1U5CA 
100 022UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2146-ND sel 1.53 10.93 39.33 C320C223M1U5CA 
100 033 UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2147-ND 24 1.73 12.38 44.55 C3200333M1U5CA 
100 047 UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2148-ND 24 1.73 12.38 44.55 C320C473M1U5CA 
100 068 UF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2149-ND 28 2.05 14.68 52.83 C320C683M1U5CA 
100 AF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2150-ND 21 1.53 10.93 39.33 C3200104M1U5CA 
100 -15uF -100 (2.54) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2151-ND -38 2.78 19.85 71.46 C3200154M1U5CA 
100 680pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1962-ND 39 2.85 20.35 73.26 C322C681J1G5CA 
100 1000pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1963-ND 31 2.29 16.38 58.95 C322C102J1G5CA 
100 1500pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1964-ND 39 2.90 20.70 74.52 C3220 152J1G5CA 
100 2200pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1965-ND 39 2.90 20.70 74.52 C322C222J1G5CA 
100 3300pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1966-ND 45 3.30 23.58 84.87 C322C332J1G5CA 
100 4700pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1967-ND 48 3.54 25.30 91.08 C322C472J1G5CA 
200 10pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1946-ND 27 1.96 14.00 50.40 C322C100J2G5CA 
200 15pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1947-ND .29 2.12 15.13 54.45 C322C150J2G5CA 
200 22pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1948-ND 29 2.12 15.13 54.45 C322C220J2G5CA 
COG 200 33pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1949-ND 29 2.12 15.13 54.45 C322C330J2G5CA 
+5% 200 47pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1950-ND .29 2.12 15.13 54.45 C322C470J2G5CA 
200 68pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1951-ND 30 2.23 15.95 57.42 C322C680J2G5CA 
200 100pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1952-ND 29 2.12 15.13 54.45 C322C101J2G5CA 
200 150pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1953-ND 32 2.37 16.95 61.02 C322C151J2G5CA 
200 220pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) 125 (3.18) 399-1954-ND 32 2.37 16.95 61.02 C322C221J2G5CA 
200 330pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1955-ND 39 2.85 20.35 73.26 C322C331J2G5CA 
200 470pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1956-ND 39 2.85 20.35 73.26 C322C471J2G5CA 
200 680pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1957-ND 42 3.08 22.03 79.29 C322C681J2G5CA 
200 1000pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1958-ND 40 2.97 21.20 76.32 C322C102J2G5CA 
200 1500pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1959-ND 45 3.30 23.58 84.87 C322C152J2G5CA 
200 2200pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-1960-ND 45 3.30 23.58 84.87 C322C222J2G5CA 
200 3300pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) 125 (3.18) 399-1961-ND 55 4.07 29.05 104.58 C322C332J2G5CA 
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KEMET Ceramic Conformally Coated Radial Leaded Capacitors “GOLDEN MAX” (Cont.) 


Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Pricing Kemet 
Dielectric VDC Cap. S (1) + .030 L Max. H Max. T Max. Part No. ‘i 10 100 500 Part No. 
50 .O1pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2075-ND 18 1.30 9.25 33.30 C322C103K5R5CA 
50 -015pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2076-ND .21 1.57 11.20 40.32 C322C153K5R5CA 
50 .022UF .200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2077-ND 23 1.69 12.05 43.38 C322C223K5R5CA 
50 -033UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2078-ND 23 1.69 12.05 43.38 C322C333KSR5CA 
50 .047UF -200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) -125 (3.18) 399-2079-ND 26 1.92 13.73 49.41 C322C473K5R5CA 
50 -068UF .200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2080-ND 26 1.92 13.73 49.41 C322C683K5R5CA 
50 AF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2081-ND .21 1.57 11.20 40.32 C322C104K5R5CA 
50 -15uF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2082-ND 37 2.71 19.33 69.57 C322C154K5R5CA 
50 -22UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2083-ND 53 3.92 28.00 100.80 C322C224K5R5CA 
100 4700pF .200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2066-ND .21 1.58 11.30 40.68 C322C472K1R5CA 
100 6800pF -200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) -125 (3.18) 399-2067-ND .21 1.58 11.30 40.68 C322C682K1R5CA 
X7R 100 .O1LF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2068-ND AQ 1.42 10.18 36.63 C322C103K1R5CA 
+10% 100 .015UF -200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) -125 (3.18) 399-2069-ND 24 1.74 12.43 44.73 C322C153K1R5CA 
100 .022UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2070-ND .27 2.02 14.40 51.84 C322C223K1R5CA 
100 -033UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2071-ND .27 2.02 14.40 51.84 C322C333K1R5CA 
100 .047F -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2072-ND 34 2.49 17.80 64.08 C322C473K1R5CA 
100 -068UF -200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) -125 (3.18) 399-2073-ND 34 2.49 17.80 64.08 C322C683K1R5CA 
100 AF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2074-ND 34 2.49 17.80 64.08 C322C104K1R5CA 
200 1000pF -200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) -125 (3.18) 399-2057-ND 23 1.69 12.08 43.47 C322C102K2R5CA 
200 1500pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2058-ND 25 1.85 13.23 47.61 C322C152K2R5CA 
200 2200pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2059-ND 25 1.85 13.23 47.61 C322C222K2R5CA 
200 3300pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2060-ND 25 1.85 13.23 47.61 C322C332K2R5CA 
200 4700pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2061-ND .27 2.01 14.38 $1.75 C322C472K2R5CA 
200 6800pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2062-ND 2f 2.01 14.38 51.75 C322C682K2R5CA 
200 .O1LF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2063-ND 25 1.85 13.23 47.61 C322C103K2R5CA 
200 .015pF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2064-ND 31 2.30 16.40 59.04 C322C153K2R5CA 
200 .022UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2065-ND 31 2.30 16.40 59.04 C322C223K2R5CA 
50 .033UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2168-ND 18 1.33 9.50 34.20 C322C333M5U5CA 
50 .047UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2169-ND 18 1.33 9.50 34.20 C322C473M5US5CA 
50 .068UF -200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) -125 (3.18) 399-2170-ND .20 1.49 10.65 38.34 C322C683M5US5CA 
50 AF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2171-ND 16 1.21 8.63 31.05 C322C104MS5USCA 
50 -15uF .200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2172-ND 24 1.73 12.38 44.55 C322C154M5US5CA 
50 -22UF -200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) -125 (3.18) 399-2173-ND 32 2.33 16.68 60.03 C322C224M5U5CA 
50 -33UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2174-ND 32 2.33 16.68 60.03 C322C334M5U5CA 
Z5U 50 -A7UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2175-ND 40 2.94 21.00 75.60 C322C474M5US5CA 
+20% 100 .O1LF .200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2160-ND A7 1.25 8.93 32.13 C322C103M1US5SCA 
100 .015UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2161-ND 21 1.53 10.93 39.33 C322C153M1U5CA 
100 .022UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2162-ND .21 1.53 10.93 39.33 C322C223M1USCA 
100 .033UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2163-ND 24 1.73 12.38 44.55 C322C333M1U5CA 
100 .047UF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2164-ND 24 1.73 12.38 44.55 C322C473M1U5CA 
100 -068F -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2165-ND 28 2.05 14.68 52.83 C322C683M1USCA 
100 AUF -200 (5.08) -200 (5.08) .260 (6.60) -125 (3.18) 399-2166-ND 21 1.53 10.93 39.33 C322C104M1U5CA 
100 -15uF -200 (5.08) -200 (5.08) -260 (6.60) -125 (3.18) 399-2167-ND 38 2.78 19.85 71.46 C322C154M1U5CA 
100 3300pF -200 (5.08) -300 (7.62) 360 (9.14) -150 (3.81) 399-1973-ND 84 6.16 44.00 158.40 C330C332J1G5CA 
100 4700pF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-1974-ND 84 6.16 44.00 158.40 C330C0472J1G5CA 
100 6800pF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-1975-ND 91 6.68 47.73 171.81 C330C682J1G5CA 
100 .O1LF -200 (5.08) -300 (7.62) 360 (9.14) -150 (3.81) 399-1976-ND 1.11 8.21 58.65 211.14 C330C0103J1G5CA 
COG 100 .015pUF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-1977-ND 1.41 10.38 74.18 267.03 C330C0153J1G5CA 
45% 100 -022UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-1978-ND 2.10 15.46 110.40 397.44 C330C0223J1G5CA 
200 3300pF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-1968-ND 94 6.92 49.45 178.02 C330C332J2G5CA 
200 4700pF -200 (5.08) -300 (7.62) 360 (9.14) -150 (3.81) 399-1969-ND 94 6.92 49.45 178.02 C330C472J2G5CA 
200 6800pF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-1970-ND 1.33 9.78 69.88 251.55 C330C682J2G5CA 
200 .O1LF .200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-1971-ND 1.26 9.30 66.43 239.13 C330C103J2G5CA 
200 -015UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-1972-ND 2.49 18.32 130.83 470.97 C330C0153J2G5CA 
50 -15uF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2097-ND -60 4.43 31.65 113.94 C330C154K5R5CA 
50 .22UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2098-ND he 5.68 40.60 146.16 C330C224K5R5CA 
50 -33UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2099-ND 83 6.11 43.68 157.23 C330C334K5R5CA 
50 -A7UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2100-ND 83 6.11 43.68 157.23 C330C474K5R5CA 
50 -68uF -200 (5.08) -300 (7.62) 360 (9.14) -150 (3.81) 399-2101-ND 1.73 12.74 91.00 327.60 C330C684K5R5CA 
50 1pF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2102-ND 1.40 10.31 73.65 265.14 C330C105K5R5CA 
100 -068UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2091-ND 46 3.36 24.03 86.49 C330C683K1R5CA 
100 AF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2092-ND -40 2.97 21.20 76.32 C330C0104K1R5CA 
X7R 100 -15uF .200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2093-ND 62 4.59 32.78 117.99 C3300154K1R5CA 
+10% 100 .22UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2094-ND 91 6.72 48.03 172.89 C330C224K1R5CA 
100 -33UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2095-ND 1.13 8.34 59.60 214.56 C330C334K1R5CA 
100 -A7UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2096-ND 1.74 12.86 91.83 330.57 C3300474K1R5CA 
200 .015puF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2084-ND 46 3.42 24.45 88.02 C330C153K2R5CA 
200 .022UF .200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2085-ND A6 3.42 24.45 88.02 C330C223K2R5CA 
200 .033UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2086-ND 46 3.42 24.45 88.02 C330C333K2R5CA 
200 .047F -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2087-ND AB 3.42 24.45 88.02 C330C473K2R5CA 
200 -O56uF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2088-ND 46 3.42 24.45 88.02 C330C563K2R5CA 
200 -068yF -200 (5.08) -300 (7.62) 360 (9.14) -150 (3.81) 399-2089-ND 63 4.63 33.08 119.07 C330C683K2R5CA 
200 Apr -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2090-ND -96 7.05 50.33 181.17 C3300104K2R5CA 
50 -33UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2181-ND 52 3.83 27.33 98.37 C330C334M5U5CA 
50 A7UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2182-ND 52 3.83 27.33 98.37 C330C474M5U5CA 
50 -68uF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2183-ND h2 5.27 37.68 135.63 C330C684M5US5CA 
50 1pF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2184-ND 65 4.79 34.23 123.21 C330C105MS5U5CA 
50 1.5uF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2185-ND 1.06 7.81 55.78 200.79 C330C155M5U5CA 
Z5U 50 2.2UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2186-ND 1.14 8.19 58.50 210.60 C330C225M5USCA 
+20% 100 AF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2176-ND Al 3.02 21.58 77.67 C330C104M1U5CA 
100 -15uF .200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2177-ND 48 3.54 25.30 91.08 C330C154M1USCA 
100 -22UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2178-ND 55 4.03 28.75 103.50 C330C224M1U5CA 
100 -33UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2179-ND 55 4.03 28.75 103.50 C330C334M1U5CA 
100 -A7UF -200 (5.08) -300 (7.62) -360 (9.14) -150 (3.81) 399-2180-ND 66 4.83 34.50 124.20 C330C474M1U5CA 
C340 Series 
100 .033 UF .200 (5.08) 400 (10.16) .460 (11.68) .150 (3.81) 399-1982-ND 4.53 33.39 238.50 858.60 C340C333J1G5CA 
100 .047UF .200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-1983-ND 5.06 37.25 266.10 957.96 C340C473J1G5CA 
COG 100 -068UF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-1984-ND 5.67 41.75 298.20 1073.52 C340C683J1G5CA 
45% 200 .022UF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-1979-ND 4.53 33.39 238.50 858.60 C340C223J2G5CA 
200 .033UF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-1980-ND 5.06 37.25 266.10 957.96 C340C333J2G5CA 
200 .047UF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-1981-ND 5.67 41.75 298.20 1073.52 C340C473J2G5CA 
50 1.5uF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2109-ND 3.55 26.16 186.88 672.75 C340C155K5R5CA 
50 2.2UF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2110-ND 4.44 32.73 233.75 841.50 C340C225K5R5CA 
100 -A7UF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2106-ND 1.85 13.65 97.50 351.00 C340C474K1R5CA 
X7R 100 -68uF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2107-ND 4.63 34.15 243.90 878.04 C340C684K1R5CA 
+10% 100 1pF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2108-ND 4.63 34.15 243.90 878.04 C340C105K1R5CA 
200 AUF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2103-ND 1.00 7.35 52.50 189.00 C340C104K2R5CA 
200 -15uF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2104-ND 4.13 30.45 217.50 783.00 C340C154K2R5CA 
200 -22UF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2105-ND 4.63 34.15 243.90 878.04 C340C224K2R5CA 
50 2.2UF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2191-ND 3.17 23.35 166.75 600.30 C340C225M5USCA 
50 3.3pF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2192-ND 3.96 29.18 208.45 750.42 C340C335M5U5CA 
50 4.7uF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2193-ND 4.78 35.22 251.58 905.67 C340C475M5U5CA 
Z5U 100 -A7UF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2187-ND 66 4.83 34.50 124.20 C340C474M1U5CA 
+20% 100 -68uF .200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2188-ND 1.78 13.08 93.45 336.42 C340C684M1US5CA 
100 1pF .200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2189-ND 3.14 23.15 165.33 595.17 C340C105M1U5CA 
100 1.5uF -200 (5.08) -400 (10.16) -460 (11.68) -150 (3.81) 399-2190-ND 3.82 28.18 201.25 724.50 C340C155M1U5CA 


634 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


¢ Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Interference Suppressor Capacitors xy series-metallized Film 


ECQ - UN, EW, UF 


Electrical Specifications: 

+ Operating Temperature Range: -40°C to +85°C (-40°C to +100°C for 
ECQ-UG/UL) 

+ Capacitance Tolerance: +20% (M) 

* Dissipation Factor: Less than 1.0% (at 25°C 1 kHz) 


ECQ-UN Series: Rated Voltage: 250VAC. Standards: UL (UL 
1414); Across-The-Line Capacitor. Antenna Coupling and Line-By-Pass 
Components. File No. E62674. CSA (CSA C22.2); No. 0-M1982, No. 1- 
M1981. Across-The-Line, antenna-isolation and line-by-pass capacitor. 
File No. LR35752. VDE (VED0565-1); class X2 File No. 4811.6-4670- 
1041. SEV (SEV1055); class X, Ref No. 89, 5 50251,05. DEMKO 
(AFSNIT21); class X2, Ref No. 70726EC. SEMKO (SS4430414); class 
X2 Reg No. 8602146. NEMKO (NEMKO)); class X2 Ref No. E 25082 02. 
El (E384-14); class X2, Reg No. 062521 01~14(0.001~0.012uF), Reg 
No. 062522 01~15(0.015~0.22uF). 


ECQ-EW Series: Rated Voltage: 250VAC. Standards: UL (UL 
1283); Electromagnetic Interference Filters Class X File No. E79502. 
SEMKO (SS 443 04 14); class X2 Reg No. 8932009. DEMKO 
(AFSNIT21); class X2 Ref No. 94911EC. VDE (VDE0565-1); class X2 
File No. 4811. 6-4670-1035. 


ECQ-UF Series: Rated Voltage: 250VAC Standards: SEMKO 
(SEMKO 101) Reg. No. 61-88271/1-4. DEMKO (AFSNIT 21); class Y/X, 
Ref No. 61254EC. VDE (VDE 0565-1) class Y/X2, File No. 4811-6-1- 
4670-1032. BSI (BS415); certified No. 6026. UL (UL1414) Across-The- 
Line Capacitor & Antenna-Coupling and Line-by-pass. File No. E62674. 
CSA (CSA C22.2) No. 0-M1982, No.1-M1981, Across-The-Line, 
Antenna-lsolation & LIne-by-Pass Capacitor, File No. LR35752. 


ECQ-UV Series: Rated Voltage: 250VAC Standards: UL 
(UL1414); Across-The-Line Capacitors. Antenna-Coupling and Line-by- 
Pass Components. File No. E62674. (UL1283); Electromagnetic 
Interference Filters, File No. E79502. CSA (CSA C22.2); Across-The- 
Line, Antenna-lsolation and Line-by-Pass Capacitor, No. 0-M1982, No. 
1-M1981. SEMKO (SS 443 04 14); Class X2/Y Reg No. 8804123. 
DEMKO (AFSNIT21); Class X2/Y Ref No. 89275EC. NEMKO (NEMKO 
132); Class X2 Ref No. 37892, Class Y Ref No. 37894. El (IEC 384/14); 
Class X2/Y Reg No. 110918-01-02. VDE (VDE 0565-1); Class X2/Y File 
No. 4811.6-4670-1070. SEV (SEV 1055); Class X ref No. 88,1 
00318,01. 


ECQ-UG — Class X2 Series: Rated Voltage: 250/275VAC 
Standards: UL (UL1414); Across-The-Line Capacitors. Antenna- 
Coupling and Line-by-Pass Components. CSA (Standard C22.2 No. 1- 
94); Across-The-Line Capacitors. Antenna-lsolation and Line-by-Pass 
Capacitors. SEMKO, DEMKO, NEMKO, FIMCO, VDE, SEV; IEC384- 
14, 1993, EN132400, Class X2. 


ECQ-UG — Class X1 Series: Rated Voltage: 250/300VAC 
Standards: UL (UL1414); Across-The-Line Capacitors. Antenna- 
Coupling and Line-by-Pass Components. CSA (Standard C22.2 No. 1- 
94); Across-The-Line Capacitors. Antenna-lsolation and Line-by-Pass 
Capacitors. FIMCO and VDE; IEC384-14, 1993, A1 - 1995, EN132400, 
Class X1. 


ECQ-UL Series: Rated Voltage: 250/275VAC Standards: UL 
(UL1414); Across-The-Line Capacitors. Antenna-Coupling and Line-by- 
Pass Components. CSA (Standard C22.2 No. I-94); Across-The-Line 
Capacitors. Antenna-lsolation and Line-by-Pass Capacitors. VDE; 
1EC384-14, 1993, EN132400, Class X2. 


Volt- Volt- 
age Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic age Cap. Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
(vac)| (uF) | Lo oT HF do Part No. 1 10 100 | PartNo. (vac) | (uF) | LT HF do Part No. 1 10 100 | PartNo. 
ECQ-UN 015 [175 80 165 15.0 080 P10525-ND 1.34 115 90 | EQQU2A154MG 
oom?) 170 65 195 125 06 | PAEIOND S606 | DOLEMTINN | sy [ogo | 255 90 195 225 080| Piosernd 230 197 156 | exaLoMOAMG 
BOO | Oda |:o5 5) “70/440. 81. 06 PA602-NDF 118 101 84 | EOOLEM7aMN 275 | 0.47 | 255 10.5 20.0 225 0.80 P10528-ND 235 2.01 1.58 | EOQU2A474MG 
: : ; ‘ . : : : 0.68 | 255 125 220 225 0.80 P10529-ND 319 274 2.15 | EOQU2A684MG 
0.1 305 7.5 17.01 265 08 P4603-NDt 1.44 1.24 1.03 | EOQU2A104MIN 10 |255 155 245 25 080 P10530-ND 355 305 239 | EOQLPAIOSMG 
EcQ-EW NEW! ECQ-UG — Class X1 NEW! 
0.047 | 17.0 75 130 135 06 P4604-NDt 79 6957 | EOQEZAA73MW 0.01 [150 5.0 115 125 0.60] P11110-ND 87.82.25 | EQQUSA103MG 
250 | 0.1 240 80 135 20.5 08 P4605-NDfT 95 81.68 | EOQE2A104MW 0.015 | 150 50 115 125 0.60 P11111-ND 3732.25 | EOQUSA153MG 
0.22 |) 240 105 175 205 08 P4606-NDt 1.34 1415  .96 | EOQE2A224MW 0.022 | 150 50 115 125 0.60 P11112-ND 37 = 32.25 | EOQU3A223MG 
0.47 | 29.0 130 205 255 08 P4607-NDt 179 154 1.28 | EOQERM74Mw 0.033 | 150 60 130 125 0.60 P11113-ND 37.32.25 | ECQU3A333MG 
ECQ-UF 0.047 | 150 6.0 130 125 0.60 P11114-ND 37.32.25 | EOQU3A473MG 
PM 250/ | 0.068 | 15.0 80 15.0 125 0.60 P11115-ND 37.32.25 | EOQUSA683MG 
250 eae Sa ae tee ae ae aera = e = eer Hee 300 | 0.1 15.0 80 15.0 125 0.60 P11116-ND 37.32.25 | EQQUSA104MG 
: : : : J : z 015 | 175 80 165 15.0 0.80 P11117-ND 51.44.35 | ECQUSA154MG 
ECQ-UV 022 |175 90 175 15.0 080 P11118-ND 61 53 42 | ECQUSA224MG 
0.001 | 17.5 40 105 150 06 P4617-ND 89 76 .64 | EQQU2A102MV 0.33 | 255 9.0 185 225 0.80 P11119-ND 92.79 62 | EOQU3A334MG 
0.0012) 17.5 40 105 150 06 P4618-ND 89 76 .64 | EQQU2A122MV 047 | 255 105 20.0 225 080 P11120-ND 122 1.05 .83 | KOQUGM74MG 
0.0015) 17.5 40 105 150 06 P4619-ND 89 76 64 | EQQU2A152MV 0.68 | 255 125 220 225 0.80 P11121-ND 1.63 1.40 1.10 | EOQU3A684MG 
0.0018) 17.5 40 105 150 06 P4620-ND 89 76 64 | ECQU2A182MV 1.0 | 27.0 165 255 225 0.80 P11122-ND 2.03 1.75 1.37 | EOQUGA105MG 
0.0022] 17.5 40 105 150 06 P4621-ND 89 76 64 | EQQU2A222MV ECQ-UL 
0.0027) 17.5 40 105 150 06 P4622-ND 89 76 64 | ECQU2A272MV 0.001) 150 5.0 115 125 0.60 P10988-ND 20 «18 = 14 | EOQU2A102ML 
0.0033) 17.5 4.0 105 150 06 P4623-ND 89 76 .64 | EQQU2A332MV 0.0012} 150 5.0 115 125 0.60 P10989-ND 20 48 © 14 | EOQU2A122ML 
0.0039) 17.5 40 105 150 06 P4624-ND 89 76 .64 | EQQU2A392MV 0.0015} 150 50 11.5 125 0.60 P10990-ND 20. 48 © 14 | EOQU2A152ML 
0.0047) 17.5 40 105 150 06 P4625-ND 89 76 .64| EQQU2A472MV 0.0018] 15.0 5.0 115 125 0.60 P10991-ND 20 18 © 14 | EOQU2A182ML 
0.0056] 175 4.0 105 150 06 P4626-ND 89 76 —.64 | EOQU2A562MV 0.0022/ 15.0 5.0 11.5 125 060 P10992-ND 20 18.14 | EOQU2A222ML 
0.0068) 17.5 40 105 150 06 P4627-ND 89 76 .64| EQQU2A682MV 0.0027) 15.0 50 115 125 0.60 P10993-ND 200 18 14 | EOQU2A272ML 
0.0082] 175 40 105 150 06 P4628-ND 89 76 64 | ECQU2A822MV 0.0083 15.0 5.0 11.5 125 0.60 eae 20 AG. oe" ee 
? 0.0039} 15.0 50 11.5 125 0.60 P10995-ND 20 18 © 14 | EOQU2A302ML 
OOF |) nee AO Ne: eo Oe eee oe ee | 0.0047] 15.0 5.0 115 125 0.60 P10996-ND 20. 48 = 14 | EOQU2A472ML 
0.012 | 175 40 105 150 06 P4630-ND 89 76 64 | EQQU2A123MV Goose 450. SO. 416: 108 2060 RESIN) 20 18 14.| ECOUBABSOML 
0.015 | 17.5 40 105 150 06 P4631-ND 91.79.66 | EQQU2A153MV = : : ae : : 
0.0068/ 150 5.0 115 125 0.60 P10998-ND 20. «18 = 14 | EOQU2A682ML 
0.018 | 175 45 105 150 06 P4632-ND 93 80 67 | ECQU2A183MV 0.0082! 150 50 115 125 060 P10999-ND ‘3018.14. | EOQURABZOML 
0.022) 17.5 45 105 150 06 P4633-ND 95 82.68 | EOQUZAZ23MV 0.01 | 150 5.0 115 125 0.60]  P10724-ND 20. 18 14 | EOQU2A103ML 
250 | 0.027 | 175 45 130 15.0 06 P4634-ND 97 84 .70 | EQQU2A273MV 0.012 | 15.0 50 11.5 125 0.60 P11000-ND 20 18 14 | GOQU2A123ML 
0.033 | 175 4.5 13.0 15.0 06 P4635-ND 1.00 87 = 72 | EOQU2A333MV 0.015 | 15.0 50 115 125 0.60 P10725-ND .20 18.14 | EOQU2A153ML 
0.039 | 175 55 125 150 06 P4636-ND 1.02 88  .73 | EOQU2A393MV 0.018 | 150 5.0 130 125 060 P11001-ND 20 418 44 | EOQUPATS3ML 
0.047 | 175 55 125 150 06 P4637-ND 1.04 90 75 | EOQU2M473MV 0.022 | 150 5.0 115 125 0.60 P10726-ND 20. 18 = .14 | EOQU2A223ML 
0.056 | 17.5 7.0 140 150 06 P4638-ND 108 93 78 | EOQU2A563MV 0.027 | 150 5.0 115 125 0.60 P11002-ND 20. 48 © 14 | EOQU2A273ML 
0.068 | 17.5 7.0 140 150 06 P4639-ND 1.14 98  .82 | EOQU2A683MV 0.033 | 150 60 130 125 0.60 P10727-ND -20 18 14 | EOQU2A333ML 
0.082 | 17.5 80 15.0 15.0 06 P4640-ND 117 1.01 84 | EOQU2A823MV 250/ | 0.089 | 150 60 130 125 0.60 P11003-ND -20 18 14 | EOQU2A393ML 
0.1 175 80 150 150 08 P4610-ND 110 95 79 | EOQU2A104MV 275 | 0.047 | 15.0 60 130 125 0.60 P10728-ND 20 18 = 14 | EOQU2A473ML 
012 | 255 65 165 225 06 P4641-ND 131 1.13.94 | EQQU2A124MV 0.056 | 175 4.5 115 15.0 0.60 P11004-ND 200 18.14 | EOQU2ASE3ML 
015 | 255 65 165 225 08 P4611-ND 141 1.22 1.01 | OQU2ATS4MV 0.068 ) 17.5 45 11.5 15.0 0.60 |sRIO720-ND 200 18 14 | BOQ U2ABESML 
0.082 | 175 5.5 120 15.0 0.60 P11005-ND 20 18 = .14 | EOQU2A823ML 
0.18 | 255 85 17.0 225 06 P4642-ND 151 129 1.08 | EOQU2A184MV 64 175. Be 400° 4507-06) RETOND 2 te. 44. | EOQUPATOAML 
0.22 | 255 85 170 225 08 P4612-ND 148 1.27 1.06 | EOQU2A224MV oaoe age) tee aS 6G Coen Sr TGGEND m1 4974571 EDO LeAeaNE 
0.27 5 10.0 180 275 06 P4643-ND 207 (1.78 1.48 U2A274MV : i : pda, a : : : 
on ots aS 015 | 175 65 145 15.0 0.60 P10731-ND 23 © 20.16 | EOQU2A154ML 
0.33 | 30.5 100 180 275 08 P4613-ND 244 210 1.75 | FOQU2A334MV 018 1175 80 160 150 060 P11007-ND ‘96 «= 2248, | EQQ.UPATS4ML 
0.39 30.5 120 20.0 275 06 P4644-ND 271 233 1.94 | EOQU2A394MV 0.22 175 80 160 15.0 0.60 P10732-ND 28 24 419 | EOQU2A224ML 
047 | 30.5 120 200 275 08 P4614-ND 249 214 1.78 | EOQU2A474MV 027 |175 95 175 15.0 0.80 P11008-ND 33 .28~— «22 | EOQQU2A274ML 
0.56 | 30.5 135 235 275 06 P4645-ND 313 2.69 2.24 | EOQU2A564MV 033.1175 95 175 15.0 080 P10733-ND 37.3225 | EOQURA334ML 
0.68 | 305 135 235 275 08 P4615-ND 3.40 2.91 2.43 | EOQU2A684MV 039 |255 85 175 225 0.80 P11009-ND 42 36 29. | EOQU2A304ML 
0.82 | 30.5 165 265 275 06 P4646-ND 3.88 3.33 2.77 | EOQU2A824MV 047 | 255 85 175 225 0.80 P10734-ND 47 40.32 | EOQU2A474ML 
1.0 30.5 165 265 275 08 P4616-ND 3.77 3.24 2.70 | EOQU2A105MV 0.56 | 255 10.5 195 225 0.80 P11010-ND 58 50.40 | EOQU2A564ML 
fe Ree ne [eRe 25 oa) os ah | PRON 72 es — a eR 
0.033 | 15.0 60 130 125 0.60 P10520-ND 94 81.64 | EQQU2A333MG 10 ee 120 220 oe 0.80 SD 76 ~ ‘52 BS IDAOML 
250/ | 0.047 | 15.0 60 130 125 0.60 P10521-ND 97 84 ~—.66 | EQQU2A473MG 42 |305 165 265 275 080 P11012-ND ‘92 «79-62. | ECQUBAT25ML 
275 | 0.068 | 15.0 80 15.0 125 0.60 P10522-ND 107 92  .72 | EOQU2A683MG 15 |305 165 265 275 0.80 P10737-ND 407 92 «72. | ECQQUPATSSML 
0.4 15.0 80 165 125 0.60 P10523-ND 107 93  .73 | EOQU2A104MG 18 | 305 190 295 275 080 P11013-ND 1417 1.01 79 | EOQU2A185ML 
04 17.5 60 15.0 15.0 0.80 P10524-ND ad) 78.61 | FOQU2A104BC1 22 30.5 19.0 295 27.5 0.80 P10738-ND 1.27. 1.10 .86 | EOQU2A225ML 
t P4650-KIT-ND Digi-Key® X-Y Series Capacitors Kit 10 each of all values denoted. (100 pcs.) Notebook style box included. .......0.... 0000 cc cece eee ee eee eeece scence see eeees ee eeeseeeeeseeeeeesseeesseeeeeeeeees $59.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Panasonic. 
Type COG, X7R, Z5U 


Features: 

+ High capacitance per unit volume 

+ Suitable for automatic assembly in 
accordance with IEC standard 

* High reliability and damp heat 
resistance 


Monolithic Ceramic Capacitors 


w De 
Applications: us pea 
+ Data processing ie 
+ Communications engineering h 
+ Measuring and control equipment Max 
+ Photo industry 
+ Entertainment industry 
+ Medical engineering 30mm 
+ Automotive electronic systems @ .55 


Ceramic dielectric 
Terminations 


Encapsulation 
Metal layers 


Copper leads, tinned 


+ Non-polar L 
Temperature Range: 


COG/X7R: -55 to +125°C 
Z5U: -25 to +85°C 


+ Low-loss 


+ Pulse strength Marking: Rated capacitance, tolerance, manufacturer's 


logo, ceramic material, voltage 


Capacitance Change vs. Temperature 


X7R Ceramic typical values 


Z5U Ceramic typical values 
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% 


COG Ceramic typical values 
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-0.5 
-55-40 -20 0 20 40 60 80 100°C125 
Tolerance range enh 


-100 
-60 -40-20°CO 20 40 60 80 100120140 -60 -40 -20 


— +» Temp. 


0 20 40 60 80°C100 
——+» Temp. 


Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 

Type VDC Cap. w* D* H* iL Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
50 100pf 5.0 2.5 5.5 2.5 P4925-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S1H101JCA 
50 120pf 5.0 2.5 §.5 2.5 P4926-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S1H121JCA 
50 150pf 5.0 25 5:5 2.5 P4927-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S1H151JCA 
50 180pf 5.0 2.5 6.5 2.5 P4928-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S1H181JCA 
50 220pf 5.0 2.5 §.5 2.5 P4929-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S1H221JCA 
50 270pf 5.0 2.5 5.5 25 P4930-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S1H271JCA 
50 330pf 5.0 2.5 5.5 2.5 P4931-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S1H331JCA 
50 390pf 5.0 2.5 5.5 2.5 P4932-ND 44 3.00 21.19 73.20 115.58 100.17/M ECU-S1H391JCA 
50 470pf 5.0 2.5 5.5 2.5 P4933-ND 44 3.00 21.19 73.20 115.58 100.17/M ECU-S1H471JCA 
50 560pf 5.0 2.5 §.5 2.5 P4934-ND 44 3.00 21.19 73.20 115.58 100.17/M ECU-S1H561JCA 
50 680pf 5.0 3.1 6.5 5.0 P4935-ND 46 3.38 24.15 86.94 135.24 125.58/M ECU-S1H681JCB 
50 820pf 5.0 3.1 6.5 5.0 P4936-ND 46 3.38 24.15 86.94 135.24 125.58/M ECU-S1H821JCB 
50 1000pf 5.0 3.1 6.5 5.0 P4937-ND 46 3.38 24.15 86.94 135.24 125.58/M ECU-S1H102JCB 
50 1200pf 5.0 3.1 6.5 5.0 P4938-ND 55 4.07 29.04 104.54 162.61 151.00/M ECU-S1H122JCB 

CoG 50 1500pf 5.0 3.1 6.5 5.0 P4939-ND 55 4.07 29.04 104.54 162.61 151.00/M ECU-S1H152JCB 

25% 50 1800pf 5.0 3.1 6.5 5.0 P4940-ND 68 4.99 35.65 128.34 199.64 185.38/M ECU-S1H182JCB 
50 2200pf 5.0 3.1 6.5 5.0 P4941-ND 68 4.99 35.65 128.34 199.64 185.38/M ECU-S1H222JCB 
50 2700pf 5.0 3.1 6.5 5.0 P4942-ND 82 6.07 44.59 161.29 256.16 246.68/M ECU-S1H272JCB 
50 3300pf 5.0 3.1 6.5 5.0 P4943-ND 82 6.07 44.59 161.29 256.16 246.68/M ECU-S1H332JCB 
50 4700pf 5.0 3.1 6.5 5.0 P4944-ND 1.00 7.43 54.59 197.46 313.61 301.99/M ECU-S1H472JCB 
50 5600pf 75 38 9<0 50 P4945-ND 1.63 12.21 91.60 325.68 541.44 521.09/M | ECU-S1H562JCB 
50 6800pf 75 38 9<0 50 P4946-ND 1.63 12.21 91.60 325.68 541.44 521.09/M | ECU-S1H682JCB 
50 8200pf L5 3.8 9.0 5.0 P4947-ND 1.92 14.42 108.16 384.56 639.33 615.30/M ECU-S1H822JCB 
50 01 pf TS 3.8 9.0 5.0 P4948-ND 1.92 14.42 108.16 384.56 639.33 615.30/M ECU-S1H103JCB 
100 10pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4837-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A100JCA 
100 12pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4838-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A120JCA 
100 15pf 5.0 2.5 §.5 2.54 P4839-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A150JCA 
100 18pf 5.0 2.5 §.5 2.54 P4840-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A180JCA 
100 22pf 5.0 2.5 5:5 2.54 P4841-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A220JCA 
100 27pt 5.0 2.5 6.5 2.54 P4842-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A270JCA 
100 33pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4843-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A330JCA 
100 39pf 5.0 2.5 §.5 2.54 P4844-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A390JCA 
100 47pt 5.0 2.5 5.5 2.54 P4845-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A470JCA 


* Max Dimensions. Actual Dimensions may be smaller. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. Monolithic Ceramic Capacitors (cont) 


Dimensions (mm) Digi-Key Pricing Panasonic 
Type vDC Cap. w* Dt H* L Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
100 56pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4846-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A560JCA 
100 68pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4847-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A680JCA 
100 82pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4848-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A820JCA 
100 100pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4849-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A101JCA 
100 120pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4850-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A121JCA 
100 150pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4851-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A151JCA 
100 180pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4852-ND 38 2.56 18.03 62.27 98.33 85.22/M ECU-S2A181JCA 
100 220pf 5.0 3.1 6.5 5.08 P4853-ND 50 3.41 24.04 83.03 131.10 113.62/M ECU-S2A221JCB 
100 270pf 5.0 3.1 6.5 5.08 P4854-ND 50 3.41 24.04 83.03 131.10 113.62/M ECU-S2A271JCB 
coG 100 330pf 5.0 3.1 6.5 5.08 P4855-ND 50 3.41 24.04 83.03 131.10 113.62/M ECU-S2A331JCB 
45% 100 390pf 5.0 3.1 6.5 5.08 P4856-ND 50 3.41 24.04 83.03 131.10 113.62/M ECU-S2A391JCB 
100 470pt 5.0 3.1 6.5 5.08 P4857-ND 50 3.41 24.04 83.03 131.10 113.62/M ECU-S2A471JCB 
100 560pf 5.0 3.1 6.5 5.08 P4858-ND 49 3.62 25.88 93.15 144.90 134.55/M ECU-S2A561JCB 
100 680pf 5.0 3.1 6.5 5.08 P4859-ND AQ 3.62 25.88 93.15 144.90 134.55/M ECU-S2A681JCB 
100 820pf 5.0 3.1 6.5 5.08 P4860-ND 57 4.23 30.19 108.68 169.05 156.98/M ECU-S2A821JCB 
100 1000pf 5.0 3.1 6.5 5.08 P4861-ND 57 4.23 30.19 108.68 169.05 156.98/M ECU-S2A102JCB 
100 1200pf 5.0 3.1 6.5 5.08 P4862-ND 69 5.07 36.23 130.41 202.86 188.37/M ECU-S2A122JCB 
100 1500pf 5.0 3.1 6.5 5.08 P4863-ND 69 5.07 36.23 130.41 202.86 188.37/M ECU-S2A152JCB 
100 1800pf 75 3.8 9.0 5.08 P4864-ND 1.25 9.31 68.37 247.31 392.78 378.24/M ECU-S2A182JCB 
100 2200pf 75 3.8 9.0 5.08 P4865-ND 1.25 9.31 68.37 247.31 392.78 378.24/M ECU-S2A222JCB 
100 .018pF 10.0 5.0 11.5 5.08 P4876-ND 3.84 29.09 219.52 823.20 1427.00 1383.00/M ECU-S2A183JCB 
50 3300pf 5.0 2.5 5.5 2.5 P4949-ND 35 2.38 16.76 57.90 91.43 79.24/M ECU-S1H332KBA 
50 4700pf 5.0 2.5 5.5 25 P4950-ND 35 2.38 16.76 57.90 91.43 79.24/M ECU-S1H472KBA 
50 6800pf 5.0 2.5 5.5 25 P4951-ND 35 2.38 16.76 57.90 91.43 79.24/M ECU-S1H682KBA 
50 -010pf 5.0 2.5 5.5 2.5 P4922-ND 35 2.38 16.76 57.90 91.43 79.24/M ECU-S1H103KBA 
50 .015pF 5.0 2.5 5.5 25 P4952-ND 35 2.38 16.76 57.90 91.43 79.24/M ECU-S1H153KBA 
50 022uF 5.0 2.5 5.5 25 P4953-ND 40 2.69 18.98 65.55 103.50 89.70/M ECU-S1H223KBA 
50 033pF 5.0 2.5 5.5 5.0 P4954-ND 49 3.32 23.40 80.85 127.65 110.63/M ECU-S1H333KBB 
50 047 uF 5.0 2.5 5.5 5.0 P4955-ND 49 3.32 23.40 80.85 127.65 110.63/M ECU-S1H473KBB 
50 -068pF 5.0 2.5 5:5 5.0 P4956-ND 48 3.54 25.30 91.08 141.68 131.56/M ECU-S1H683KBB 
50 10pf 5.0 2.5 5.5 5.0 P4923-ND 55 4.07 29.04 104.54 162.61 151.00/M ECU-S1H104KBB 
50 15 pf 5.0 25 55 65.0 P4957-ND 79 5.80 41.40 149.04 231.84 215.28/M | ECU-S1H154KBB 
50 .22uf 75 38 90 5.0 P4958-ND 1.18 8.80 64.59 233.62 371.05 357.31/M | ECU-S1H224KBB 
50 .33yf 75 38 9.0 5.0 P4959-ND 1.45 10.82 79.45 287.39 456.44 439.53/M_ | ECU-S1H334KBB 
50 A7uf 75 3.8 90 5.0 P4960-ND 1.74 13.08 98.07 348.68 579.68 557.89/M | ECU-S1H474KBB 
50 68u1f 75 3.8 90 5.0 P4961-ND 2.42 18.11 135.84 483.00 802.99 772.80/M | ECU-S1H684KBB 
X7R 50 1.0uf 10.0 5.0 11.5 5.0 P4962-ND 3.12 23.59 178.02 667.58 1157.13 1121.53/M ECU-S1H105KBB 
+10% 63 15pf 5.0 2.5 5.5 5.08 P4888-ND 58 4.27 30.51 109.84 171.00 159.00/M ECU-S1J154KBB 
100 470pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4896-ND 35 2.38 16.76 57.90 91.43 79.24/M ECU-S2A471KBA 
100 680pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4897-ND 35 2.38 16.76 57.90 91.43 79.24/M ECU-S2A681KBA 
100 1000pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4898-ND 35 2.38 16.76 57.90 91.43 79.24/M ECU-S2A102KBA 
100 1500pf 5.0 25 55 254 P4899-ND 35 2.38 16.76 57.90 91.43 79.24/M | ECU-S2A152KBA 
100 2200pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4900-ND 35 2.38 16.76 57.90 91.43 79.24/M ECU-S2A222KBA 
100 3300pf 5.0 2.5 5:5, 2.54 P4901-ND 35 2.38 16.76 57.90 91.43 79.24/M ECU-S2A332KBA 
100 4700pf 5.0 2.5 5.5 2.54 P4902-ND 35 2.38 16.76 57.90 91.43 79.24/M ECU-S2A472KBA 
100 6800pf 5.0 3.1 6.5 2.54 P4903-ND 44 3.00 21.19 73.20 115.58 100.17/M ECU-S2A682KBA 
100 01 0pF 5.0 3.1 6.5 2.54 P4904-ND 44 3.00 21.19 73.20 115.58 100.17/M ECU-S2A103KBA 
100 .015pF 5.0 3.1 6.5 2.54 P4905-ND 44 3.00 21.19 73.20 115.58 100.17/M ECU-S2A153KBA 
100 022uF 5.0 3.1 6.5 2.54 P4906-ND 48 3.23 22.77 78.66 124.20 107.64/M ECU-S2A223KBA 
100 033pF 5.0 3.1 6.5 2.54 P4907-ND 54 3.68 25.93 89.59 141.45 122.59/M ECU-S2A333KBA 
100 047 pF 5.0 3.1 6.5 2.54 P4908-ND 51 3.78 27.03 97.29 151.34 140.53/M ECU-S2A473KBA 
100 068): 5.0 34 65 2.54 P4909-ND 60 4.39 31.34 112.82 175.49 162.96/M | ECU-S2A683KBA 
100 10pf 5.0 3.1 6.5 2.54 P4910-ND 74 5.47 39.10 140.76 218.96 203.32/M ECU-S2A104KBA 
100 15pf 7.5 3.8 9.0 5.08 P4911-ND 1.24 9.20 67.56 244.38 388.13 373.75/M ECU-S2A154KBB 
50 01 0pF 5.0 2.5 5.5 25 P4963-ND 32 2.15 15.18 52.44 82.80 71.76/M ECU-S1H103MEA 
50 022uf 5.0 2.5 5.5 2.5 P4964-ND 32 2.15 15.18 52.44 82.80 71.76/M ECU-S1H223MEA 
50 047 pF 5.0 2.5 5.5 2.5 P4965-ND 37 2.51 17.71 61.18 96.60 83.72/M ECU-S1H473MEA 
50 10pF 5.0 3.1 6.5 25 P4924-ND A3 2.92 20.56 71.01 112.13 97.18/M ECU-S1H104MEA 
Z5U 50 .22uf 5.0 3.1 6.5 25 P4966-ND 55 4.07 29.04 104.54 162.61 151.00/M ECU-S1H224MEA 
+20% 50 A7uf 7.5 3.8 9.0 5.0 P4967-ND 99 7.36 54.05 195.50 310.50 299.00/M ECU-S1H474MEB 
50 1.0uf 75 3.8 9.0 5.0 P4968-ND 1.44 10.71 78.64 284.45 451.78 435.05/M ECU-S1H105MEB 
50 2.2uf 10.0 5.0 11.5 5.0 P4969-ND 3.24 24.56 185.38 695.18 1204.97 1167.90/M ECU-S1H225MEB 
63 022uF 5.0 2.5 5.5 2.54 P4915-ND 23 1.59 11.19 38.65 61.00 53.00/M ECU-S1J223MEA 


* Max Dimensions. Actual Dimensions may be smaller. 
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We Ww T 
Bi Mono-Kap™ ie Multi tos “f ] AE] A 
coments ono-Kap Leaded Ceramic Multilayer Capacitors 
Dimensions (mm) SH Max. 
These conformally coated radial leaded capacitors are Size Code W Max. H Max. T Max. 2.5mm LS 5.08mm LS 
designed for commercial and industrial applications, 15 4.0 4.0 25 5.58 65 
such as: timing, coupling/decoupling, signal com- 20 5.0 5.0 3.2 6.58 75 25-1 --5.0-| 
Parison and biasing. 30 75 75 38 9.08 10.7 2.5mm Lead Spacing —_5.08mm Lead Spacing 
Cut Tape Cut Tape 
Cap. | Size Digi-Key Price Each | Digi-Key Tape & Reel | BC Components Cap. | Size Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | BC Components 
Value |Code] LS | Part No. 10 100 | PartNo. Pricing Part No. Value |Code] LS | PartNo. 10 100 | PartNo. Pricing Part No. 
Type COG 50V +5% 220pf| 15 | 5.08} BCIO8SCT-ND 11-08 | BCIO85TRND —_—_136.80/4000 | K221K15X7RF5THS 
5 330pf| 15 | 5.08 | BCIO86CT-ND  .11 08 | BCIO86TR-ND —_136.80/4000 | K331K15X7RF5THS 
iap'| 15 |254| acioo2crND 1108 | BCIOQZTRND —taa0n4000 | Kianstscocren.2 | | 470p1| 15 | 5.08 | BCIOB7CTND 311.08 | BCIOB7TRND —196.804000 | KA7IKISHTAFSTHS 
15pf| 15 | 2.54] BCIOOSCT-ND 11.08 | BCIOO3TRND —144.00/4000 | K150J15COGFSTL2 680 pr) 15 | 5.08 RCIOSSCTENDI) = 11.08 /IBCIOBSTE:NDS) §=—136.80/4000 | KB81KISX7RFSTHS 
18pf| 15 |254] BCIOO4CT-ND 11.08 | BCIOO4TR-ND —144.00/4000 | Kigou1500GRTL2 | | 1000pf| 15 | 5.08) BCIOS9CT-ND = 11.08 | BCIO89TR-ND = —136.80/4000 | K102K1SX7RFSTHS 
ep} 15/254] BCIOOSCTND 11 08 | BCIOOSTRND —_144.00/4000 | K220N1SCDGSTL2 1500pf | 15 | 5.08] BCIO90CT-ND 11 .08 | BCIO90TRND —136.80/4000 | K152K15X7RF5THS 
27pt| 15 | 254] BCIOOBCT-ND 11 08 | BCIOO6TRND —144.00/4000 | Ke70u15coGrSTL2 | [2200p] 15 | 5.08 | BCIOSICT-ND = 11.08 | BCIOSITR:ND =—136.80/4000 | K222K15X7RFSTHS 
i _ 2 J : 32K 1 5X7RPSTHS 
a3pf| 15 | 254) BCIOO7CT-ND 11 08 | BCIOO7TRND —144.00/4000 | Kasou1scocraTL2 | | 2800pf) 15 | 5.08 | BCIO92CT-ND = 12.09 | BCIOS2TRND = 151.20/4000 | K33: 
gopt| 15 |254| Bctooscr-ND 11 08 | BCIOOSTRND —_144.00/4000 | KagaJ15C0GRSTL2 4700pf| 15 | 5.08] BCIO93CT-ND 12 .09 | BCIO93TR-ND —_151.20/4000 | K472K15X7RF5TH5 
47pt| 15 |254| BCIOOSCT-ND 11.08 | BCIOOSTRND —144.00/4000 | Ka7ou1scocrSTL2 | | S800pf) 15 | 5.08 | BCIOS4CT-ND = 12.09 | BCIOS4TR'ND = 151.20/4000 | K682K15X7RFSTHS 
sept| 15 |254| BCIO1OCT-ND 12 09 | BCIOIOTRND —_181.20/4000 | Ks0J1S00GFSTL2 01 uf) 15 | 5.08] BCIO9SCT-ND 11.08 | BCIO95TRND —144.00/4000 | K103K15X7RF5THS5 
e8pt| 15 | 254) BCIOICT-ND 12 09 | BCIOITTRND —_—_151.20/4000 | K680J1500GR5TL2 He He es Eceeele 45 iS ee vaalliahe jes cacoy Oo ECHETE 
82pf| 15 | 254) BCIOI2ZCT-ND 12 .09 | BCIO12TRND —151.20/4000 | K820J1500GF5TL2 038 pf 18/508 | BCIOSeC-ND 14 10 | BCIOSSTRND —_180.00/4000 | KG93K15X7RFSTHS 
100 pf] 15 | 254) BCIO13CT-ND 12 .09 | BCIO13TRND —151.20/4000 | K101J1500GF5TL2 047 ut] 15 |5.08| BCIOg9CT-ND 1414 | BCtoggTRND —_187.20/4000 | Ka73K15X7AFSTHS 
120pf| 15 | 254] BCIO14CT-ND 13 .09 | BCIO14TRND —165.60/4000 | K121J1500GF5TL2 068 ut} 20 | 5.08) BCIT00CT-ND 2015 | BCTt00TR-ND —_259.20/4000 | K683K20X7RFSTHS 
150pf| 15 | 2.54] BCIOISCT-ND 13 .09 | BCIOISTRND —165.60/4000 | K151J1500GF5TL2 ‘ipf| 20/508 | BCHIOICT-ND 19 14 | BCI1OTTRND —_244.80/4000 | K104K1SX7RPSTHS 
180pf| 15 | 2.54] BCIO16CT-ND 13 .09 | BCIO16TRND —165.60/4000 | K181J1500G5TL2 45ut} 20 | 5.08 | BCI102cT-ND 38 27 | BCI102TRND —_372.60/3000 | K154K20X7RFSTHS 
220pf| 15 | 2.54] BCIO17CT-ND 13.09 | BCIO1I7TRIND —_—165.60/4000 | K221J1500GF5TL2 ‘22ut| 20 [5.08 | BCI103CT-ND 40 29 | BCI108TRND __399.60/3000 | K224K20X7RFSTHS 
270pf| 15 | 2.54] BCIO1I8CT-ND 14 10 | BCIO18TRIND —_—_180.00/4000 | K271U1500GF5TL2 Type X7R 100V +10% 
300 | 18 |254| BCIO2OCTND 15.11. | ACIOOOTRAND — touaoaooo | KavIviscocrEn2 | | 220A] 15 [254 BCTIOSCEND 11.08 | BCITOSTRND 196804000 | KODIKISXTALSTID 
: : . ' 470pf | 15 | 2.54) BCI107CT-ND 11.08 _ | BCI107TRND ~—136.80/4000 | K471K15X7RH5TL2 
470pf| 15 | 254] BCIO2ZICT-ND 16 11 | BCIO21TRIND —201.60/4000 | K471U1500GF5TL2 1000 ¢| 15 | 254 RBettonernns 11 08 PECHOMEIROM — ta8.e0/4000 | KioakiacresT2 
560pf| 15 | 2.54] BCIO22CT-ND 16 12 | BCI022TRND —208.80/4000 | K561U1500GF5TL2 pl : : : : 
e80pt| 15/254] BCIO23CT-ND 17 12 | BCIO23TRND —216,00/4000 | Kesiu1scocrSTL2 | | 2200pf| 15 | 2.54) BCHIOSCT-ND = 11.08 | BCIT09TR-ND = 144.00/4000 | Ke22k15X7RH5TL2 
4700pf| 15 | 2.54] BCI110CT-ND 12.09 | BCI110TR-ND —151.20/4000 | K472K15X7RHS5TL2 
820pf| 15 | 254] BCIO2Z4CT-ND 18 13 | BCIO24TRIND —230.40/4000 | K821U1500GF5TL2 otpt | 18 | 254 | BCH11CEND 13 10 NBII © 472 ova000 | KtoakisycReri2 
1000 pf} 15 | 2.54] BCIO25CT-ND 17 13 | BCIO25TR-ND —223.20/4000 | K102J1500GF5TL2 o22yt| 20 | 254] Bctii2ceND 1712 | BCIt12TRIND_—216,00/4000 | Ke2ako0x7RHSTL2 
1200 pf] 15 | 254) BCIO26CT-ND 18 13 | BCIO26TRND — 230.40/4000 | K122J15COGFSTL2 oa7pt | 20 | 254] BCti1aceND 211 | BCIT13TRND 2052073000 | Ka7ako0x7RHSTL2 
1500 pf| 15 | 254] BCIO27CT-ND 18 13 | BCIO27TRIND —230.40/4000 | K152U1500GF51L2 “tut | 20 | 254] ecii14crND 26 19 | BCI114TRND —_250.20/3000 | K104K20x7RHSTL2 
1800 pf] 15 | 254) BCIO28CT-ND 21 15 | BClO28TRND —273.60/4000 | K182J15COGFSTL2 
2200pf| 15 |254| BCIO28CT-ND 22.16 | BCIO2ZTRND _280.80/4000 | K2221SCDGRSTL2 rae to eee EGER oy co eee eevee | oriectene 
on ie pps clay ates a co eeeetiyed beioneee A pied 1000pf| 15 | 5.08] BCI117CT-ND 41.08 | BCI117TR'ND —_—_136.80/4000 | K102K15X7RH5THS 
! es : : / 2200 pf} 15 | 5.08] BCI118CT-ND 11.08 | BCI118TRND —144.00/4000 | K222K15X7RH5TH5 
Spf) 15 | 5.08 | BCIO32CT-ND = 11, 08 | BCIO32TRND = =—144.00/4000 | K150J15C0GF5THS pane 15 | 5.08 | BCI119CT-ND 12.09 | BCIT19TRND —_151.20/4000 | K472K15X7RH5THS 
Bu ie pd eet spots 4 c paeeived beroneee fertile Ol pf) 15 | 5.08] BCI120CT-ND 13 10 | BCI120TRND —_172.80/4000 | K103K15X7RH5TH5 
. : . / . 022 uf) 20 | 5.08] BCI121CT-ND 17.12 | BCI121TRND —-216.00/4000 | K223K15X7RH5TH5 
27 pf} 15 | 5.08 | BCI035CT-ND A .08 | BCI035TR-ND 144.00/4000 | K270J1500GF5THS 047 uf | 20 | 5.08 | BC1122CT-ND 21 15 | BCI122TR-ND 205.20/3000 | K473K20X7RHS5THS 
33 pf} 15 | 5.08) BCIO36CT-ND = 11. .08_ | BCIO36TR-ND =—144.00/4000 | K330J1500GF5THS Apt} 20 | 5.08 | BC1123CT-ND 26.19 | BCI123TRND —_—_259.20/3000 | K104K15X7RH5THS 
39pf} 15 | 5.08] BCIO37CT-ND 11 .08_ | BC1037TR-ND beccnied eae Type Z5U 50V +20% 
47pf| 15 |5.08| BCIO38CT-ND 11 .08 | BCI038TRND — 144.00 % 
son| 1s|s0| soon 12m |pooammno  soizoans jrommsacene | | 2] S [su eumen® |! [ERIN Team | Core: 
SBpf) 15 | 5.08 | BCIO40CT-ND 12.09 | BCIO40TR-ND —151.20/4000 | K680J1S0Q0GSTH5 | | uz ut] 15 | 254] BCI126CT-ND 12.09 | BCI126TR.ND _—_151.20/4000 | K473M15Z5UFSTL2 
82pi | 15 | 5.08) BCIO4ICTND = 12.09 | BCIO4ITR'ND = 151.20/4000 | K820J1SCOGFSTHS tut) 15 | 254] BCI127CT-ND 11.08 _| BCI127TR-ND —144.00/4000 | K104IM15Z5UF5TL2 
100 pf] 15 | 5.08) BCI042CT-ND 12 .09 | BCIO42TRND —151.20/4000 | K101J1500GF5TH5 ‘isut| 1 |254|BCI128C-ND 13 10 | BCI128TRND 172. 80/4000 | K154M15Z5UR5TL2 
an i el ail Ae re Ee peepee cane 22ut| 15 | 254| BCM29CT-ND 18 —.13_| BCI129TRND —_237.60/4000 | K224M15Z5UP5TL2 
ta) 15 [ae [eaoectn 4“ |BoowmaD enw froswisuans | | | 1S [SUE] SEDI te | BaLaTRND  iaseniu | Wom aaiTs 
470 pf | 15 / 5.08) BCIO46CT-ND = 16.11 | BCIOAGTRND ——201.60/4000 | KA711500GSTHS |) | a7 ut} 15 | 5.08] BCI1S2CT-ND 12.09 | BCI132TRND —_—_151.20/4000 | K473IM15Z5UF5THS 
680 pf] 15 | 5.08) BCIO47CT-ND 17.12 | BCIO47TRND —216.00/4000 | K681U15COGF5THS ‘tut} 15/508 | BCI133CT.ND 11.08 | BCI133TR/ND —-144.00/4000 | K1o4M1525UFSTHS 
1000 pf] 15 | 5.08) BCIO48CT-ND 17 13 | BCIO48TRND —223.20/4000 | K102U15COGF5THS ‘asut| 15 /508|BCI134CL-ND 13 10 | BCH34TRND 172. 80/4000 | Ki54M1525UR5THS 
1500 pf] 15 | 5.08) BCIO49CT-ND 18 13 | BCIO49TRND —230.40/4000 | K152U15COGR5THS ‘cout 15. |508| BCI13SC-ND 18 13 | BCI135TRND —_237.60/4000 | K224IM115Z5UR5THS 
2200pf| 15 | 5.08) BCIOSOCT-ND 21 15 | BCIOSOTRND —273.60/4000 | K222J1500GF5THS ‘33ut| 20 | 5.08 | BCI136CT-ND 23.17 | BCI136TRND —_-226.80/3000 | K334M20Z5URSTHS 
3300 pf} 20 | 5.08) BCIOS1CT-ND 30 22: | BCIOS1TRND —297.00/3000 | K332J2000GF5THS “47ut| 20 | 5.08 | BCI137CT-ND 2921 | BCI137TRND —_280.80/3000 | K474M2OZ5URSTHS 
4700 pf | 20 | 5.08| BCIOS52CT-ND _—.37_—.27_| BCIOS2TRND _361.80/3000 | K472J2000GR5THS ‘es uf | 20 | 5.08 | BCI138CT-ND 4130 | BCI138TR-ND —_410.40/3000 | KB84M2OZSURSTHS 
Type COG 100V +5% 1uf | 20 |5.08| BCI139CT-ND —.48_—.35_| BCII39TRND _475.20/3000 | K105M20Z5URSTH5S 
10pf] 15] 254] BCIOS4CT-ND 11.08 | BCIOS4TRND —144.00/4000 | K100J15COGHSTL2 Type Z5U 100V +20% 
22pf|} 15 | 254) BCIOS5CT-ND = .11._—.08_ | BCIOSSTR-ND §=—144.00/4000 | K220J1500GHSTL2 01 pf] 15 | 254] BCI140CT-ND = .12, 09 | BCI140TR-ND —158.40/4000 | K103M15Z5UHSTL2 
47pf|} 15 | 2.54 | BCIO56CT-ND 1 .08 | BCIO56TR-ND 144.00/4000 | K470J1500GHSTL2 022 uf | 20 | 2.54 | BC1141CT-ND 45.41 | BCI1417R-ND 145.80/3000 | K223M20Z5UH5TL2 
100 pf] 15 | 2.54] BCIO57CT-ND 12 .09 | BCIO57TRND —151.20/4000 | K101J1500GHSTL2 047 uf | 20 | 2.54] BCI142CT-ND 19 14 | BCI142TRND —_183.60/3000 | K473M20Z5UHSTL2 
220pf| 15 | 2.54] BCIOS8CT-ND 15 11 | BCIOS8TRND —194.40/4000 | K221J15COGHSTL2 Auf] 20 | 254] BCI143CT-ND 26 19 | BCI143TRIND —_253.80/3000 | K104M20Z5UHSTL2 
470pf| 15 | 2.54] BCIOS9CT-ND 20 15 | BCIOS9TRIND —259.20/4000 | K471J15C0GH5TL2 ‘Otuf] 15 |5.08| BCI44CEND 12.09 | BCI144TR-ND _158.40/4000 | K103M15Z5UHSTHS 
1000 pf | 20 | 2.54 | BCIO60CT-ND 30.22 | BCIO60TRND 297.00/3000 | K102J2000GHSTL2 Auf | 20 | 5.08 | BC1145CT-ND 26 19 | BCI145TR-ND 253.80/3000 | K104M20Z5UH5THS 
10pf| 15 [5.08] BCIOBICT-ND 11.08 | BCIO61TRND —144.00/4000 | K100J15COGHSTHS Type Y5V 25V +80 -20% 
22pf| 15 | 5.08| BCIO62CT-ND 11.08 | BCIO62TRIND —144.00/4000 | K220J1500GHSTHS O1ut) 18 )254) BCIM46CEND 11.08 | BCI146TR.ND 1368074000 | K103715Y5VESTL2 
47pf) 15 | 5.08 | BCIO6SCT-ND = 11.08 | BCIO6STR-ND = 144.00/4000 | KA70J1SQ0GHSTHS | | pa ut] 15 | 254] BCI147CT-ND 11.08 | BCI147TR-ND —_—_136.80/4000 | K223Z15Y5VESTL2 
100pf| 15 | 5.08| BCIO64CT-ND 12 .09 | BCIO64TRND —151.20/4000 | K101J1500GHSTHS ‘tut! 15/254] BCI4scLND 11. 08 | BCI48TR-ND —-144.00/4000 | K104Z15YSVESTL2 
220pf| 15 | 5.08] BCIO6SCT-ND 15 11 | BCIO6S5TRND —194.40/4000 | K221U15COGHSTHS cout] 15 |254| BcI49cr-ND 18 13 | BCI149TRND _—_-230.40/4000 | K224Z15YSVESTL2 
470pf| 15 | 5.08] BCIO66CT-ND 20 .15 | BCIO66TRND —259.20/4000 | K471U15COGHSTHS “47ut| 20 |254| BCIISOCT-ND 27 20 | BCI1SOTRND _—_270.00/3000 | K474Z20Y5VESTL2 
1000 pf | 20 | 5.08 | BCIO67CT-ND —_—.30_—«.22_:| BCIO67TR-ND _297.00/3000 | K102J20C0GHSTHS tut! 20/254) BCIISICT-ND 47. 34 | BCIS1TRND —-464.40/3000 | K10SZ20Y5VESTL2 
Type X7R 50V +10% Oipf} 15 | 5.08) BCI152CT-ND  =.11.— 08 | BCI152TRND —_136.80/4000 | K103Z15Y5VE5THS5 
220pf] 15 [254] BCIO6S8CT-ND 11.08 | BCIO68TRND —136.80/4000 | K221K15X7R51L2 022 uf | 15 | 5.08] BCI1S3CT-ND 11.08 _ | BCI153TRND —136.80/4000 | K223Z15Y5VE5TH5 
330 pf| 15 | 254) BCIO69CT-ND 11.08 | BCIO69TRND —136.80/4000 | K331K15X7RF5TL2 pf} 15 | 5.08] BCH154CT-ND  =.11. 08 | BCI154TR-ND —144.00/4000 | K104Z15Y5VE5THS 
470pf| 15 | 254] BCIO70CT-ND 11.08 | BCIO70TRIND —_—_136.80/4000 | K471K15X7RF5TL2 .22uf] 15 | 5.08] BCI155CT-ND 18 13 | BCI1SSTRND —-230.40/4000 | K224715Y5VE5THS 
680pf| 15 | 2.54] BCIO7ICT-ND 11.08 | BCIO71TRIND —_—_136.80/4000 | K681K15X7RF5TL2 47 uf} 20 | 5.08 | BCI156CT-ND 27.20 | BCI1S6TRND —-270.00/3000 | K474Z20Y5VE5THS 
1000 pf} 15 | 2.54] BCIO72CT-ND 11.08 | BCIO72TRIND —_—_136.80/4000 | K102K15X7RF5TL2 ipf | 20 | 5.08 | BCI157CT-ND 47.34 | BCI157TR-ND_ _464.40/3000 | K105Z20Y5VE5THS5 
1500 pf | 15 | 254] BCIO73CT-ND 11 08 | BCIO73TRND —136.80/4000 | K152K15X7RF51L2 Type Y5V 50V +80 -20% 
2200 pf} 15 | 2.54 | BCI074CT-ND 11.08 | BC1074TR-ND 136.80/4000 | K222K15X7RFSTL2 01 uf] 15 ] 2.54 ] BC1158CT-ND 411.08 | BCI158TR-ND 136.80/4000 | K103Z15Y5VF51L2 
3300 pf} 15 | 2.54 | BCI075CT-ND 12 09 | BCI075TR-ND 151.20/4000 | K332K15X7RFSTL2 022 uf | 15 | 2.54 | BCI159CT-ND 41. .08 | BCI159TR-ND 144.00/4000 | K223Z15Y5VF51L2 
4700 pf} 15 | 2.54 | BCIO076CT-ND 12.09 | BCI076TR-ND 151.20/4000 | K472K15X7RFSTL2 pf) 15 | 2.54 | BC1160CT-ND 41.08 | BCI160TR-ND 144.00/4000 | K104Z15Y5VF51L2 
6800 pf | 15 | 2.54 | BCI077CT-ND 12 .09 | BC1077TR-ND 151.20/4000 | K682K15X7RF5TL2 .22 uf | 15 | 2.54 | BCI161CT-ND 18 13 | BC1161TR-ND 237.60/4000 | K224Z15Y5VF51L2 
.O1 uf] 15 | 254) BCIO78CT-ND 11.08 | BCIO78TRND —_144.00/4000 | K103K15X7RF5TL2 1pf| 20 | 254] BCI162CT-ND 48-35 | BCI162TRND —_475.20/3000 | K105Z20Y5VF5TL2 
015 uf} 15 | 254] BCIO79CT-ND 12 .09 | BCIO79TRND —_—_158.40/4000 | K153K15X7RF5TL2 ‘Otuf] 15/508 | BCHESCEND 11.08 | BCI163TR-ND _136.80/4000 | K103Z15Y5VFSTHS 
.022 uf | 15 | 2.54 | BC1080CT-ND 13 .09 | BC1080TR-ND 165.60/4000 | K223K15X7RFSTL2 022 uf} 15 | 5.08 | BC1164CT-ND 11.08 | BCI164TR-ND 144.00/4000 | K223Z15Y5VF5THS 
033 uf} 15 | 2.54 | BC1081CT-ND 14 10 | BCI081TR-ND 180.00/4000 | K333K15X7RF5TL2 pf) 15 | 5.08 | BC1165CT-ND WW .08 | BCI165TR-ND 144.00/4000 | K104Z15Y5VF5TH5 
.047 uf | 15 | 2.54 | BC1082CT-ND 14 11 | BCI082TR-ND 187.20/4000 | K473K15X7RF5TL2 .22 uf | 15 | 5.08 | BC1166CT-ND 48 13 | BCI166TR-ND 237.60/4000 | K224715Y5VF5THS 
-068 pf | 20 | 2.54 | BC1083CT-ND 20.15 | BCI083TR-ND =—.259.20/4000 | K683K15X7RFSTL2 47 uf | 20 | 5.08 | BC1167CT-ND 28.20 | BCI167TR-ND —.275.40/3000 | K474Z20Y5VF5THS 
lp} 20 | 2.54 | BC1084CT-ND 19.14 | BCI084TR-ND —244.80/4000 | K104K15X7RFSTL2 1 uf | 20 | 5.08 | BC1168CT-ND 48.35 | BCI168TRND —_475.20/3000 | K105Z20Y5VF5THS 
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BG... Ceramic Disc Capacitors 


EIA Temperature 


Coefficient Code CoG U2M Y5V Y5P D 
7 I~ 3.99 
saan Gasiacient 30PPM/°C +150 to N1S00PPM/°C +22%, -82% +10% . 7 "| | 
Operating Temperature Range -25 to +85°C -25 to +85°C -30 to +85°C -30 to +85°C 
Tolerance on Capacitance +5% 45% +80/-20% 410% 
> 2Q> 2 = = 
@ Factor ce s0pt. BS a00 {20° c Sse BS 160 {20°C = = Ss 
Dissipation Factor = = 4.0% max. 2.5% max. 
Insulation Resistance 10000 MQ 10000 MQ min. 10000 MQ min. 10000 MQ min. 
Dimensions (mm) Capacitance Digi-Key Pricing BC Components 
Tolerance D s Value Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 
Type U2M, 100V 
5% 5.00 6.35 15pF 303PH-ND> 72 5.67 20.60 30.00 D150J20U2MHAAAC 
5% 5.00 6.35 18pF 304PH-ND> 72 5.67 20.60 30.00 D180J20U2MHAAAC 
5% 5.00 6.35 22pF 305PH-ND> 72 5.67 20.60 30.00 D220J20U2MHAAAC 
5% 5.00 6.35 27pF 306PH-ND> 72 5.67 20.60 30.00 D270J20U2MHAAAC 
5% 5.00 6.35 33pF 307PH-ND> 72 5.67 20.60 30.00 D330J20U2MHAAAC 
5% 5.00 6.35 39pF 308PH-ND> 72 5.67 20.60 30.00 D390J20U2MHAAAC 
5% 5.00 6.35 47pF 309PH-ND» 72 5.67 20.60 30.00 D470J20U2MHAAAC 
5% 5.00 6.35 56pF 310PH-ND> 72 5.67 20.60 30.00 D560J20U2MHAAAC 
5% 6.50 6.35 68pF 311PH-ND> 72 5.67 20.60 30.00 D680J25U2MHAAAC 
5% 7.37 6.35 150pF 315PH-ND> 80 6.27 22.80 34.00 D151J3300GH63L6 
5% 7.37 6.35 180pF 316PH-ND> 80 6.27 22.80 34.00 D181J31U2MHAAAC 
5% 10.01 6.35 220pF 317PH-ND> 80 6.27 22.80 34.00 D221 J39U2MHAAAC 
5% 10.01 6.35 270pF 318PH-ND> 89 6.96 25.30 37.00 D271J39U2MHAAAC 
5% 10.01 6.35 330pF 319PH-ND+ 89 6.96 25.30 37.00 D331 J39U2MHAAAC 
5% 11.99 6.35 470pF 321PH-ND> 1.10 8.61 31.30 46.00 D471J47U2MHAAAC 
5% 11.99 6.35 1000pF 325PH-ND> 1.40 11.00 40.00 59.00 D102J69U2MHAAAC 
Type COG, 100V 
£5 5.00 6.35 10pF 326PH-ND 72 5.67 20.60 30.00 D100D2000GHAAAC 
5% 5.00 6.35 15pF 328PH-ND 72 5.67 20.60 30.00 D150J2000GHAAAC 
5% 5.00 6.35 18pF 329PH-ND 72 5.67 20.60 30.00 D180J2000GHAAAC 
5% 5.00 6.35 22pF 330PH-ND 72 5.67 20.60 30.00 D220J2000GHAAAC 
5% 5.00 6.35 27pF 331PH-ND 72 5.67 20.60 30.00 D270J2000GHAAAC 
5% 5.00 6.35 33pF 332PH-ND 72 5.67 20.60 30.00 D330J2000GHAAAC 
5% 6.50 6.35 39pF 333PH-ND 72 5.67 20.60 30.00 D390J2500GHAAAC 
5% 6.50 6.35 47pF 334PH-ND 80 6.27 22.80 34.00 D470J2500GH63L6 
5% 6.50 6.35 56pF 335PH-ND 80 6.27 22.80 34.00 D560J2500GHAAAC 
5% 6.50 6.35 68pF 336PH-ND 80 6.27 22.80 34.00 D680J2500GHAAAC 
5% 7.37 6.35 100pF 338PH-ND 88 6.88 25.00 37.00 D101J2900GHAAAC 
5% 7.37 6.35 120pF 339PH-ND 88 6.88 25.00 37.00 D121J3300GH63L6 
5% 10.01 6.35 150pF 340PH-ND 1.10 8.66 31.50 46.00 D151J3300GH63L6 
5% 10.01 6.35 220pF 342PH-ND 1.10 8.66 31.50 46.00 D221 J3900GHAAAC 
Type U2M, 500V 
10% 5.00 6.35 22pF 347PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 D220K20U2MLAAAA 
10% 6.50 6.35 33pF 349PH-ND 1.72 13.48 49.00 72.00 D330K25U2MLAAAA 
Type COG, 500V 
+5 5.00 6.35 10pF 355PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 D100D2000GLAAAA 
5% 5.00 6.35 15pF 356PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 D150J2000G_AAAA 
5% 6.50 6.35 22pF 358PH-ND 1.72 13.48 49.00 72.00 D220J2500G_AAAA 
Type Y5P, 100V 
10% 5.00 6.35 100pF 371PH-ND 77 6.05 22.00 32.00 D101K20YS5PHAABU 
10% 5.00 6.35 180pF 374PH-ND 77 6.05 22.00 32.00 D181K20Y5PHAABU 
10% 5.00 6.35 220pF 375PH-ND 77 6.05 22.00 32.00 D221K20YS5PHAABU 
10% 5.00 6.35 330pF 377PH-ND 77 6.05 22.00 32.00 D331K20YSPHAAEU 
10% 5.00 6.35 470pF 379PH-ND as 6.05 22.00 32.00 D471K20YS5PHAABU 
10% 5.00 6.35 1000pF 383PH-ND 77 6.05 22.00 32.00 D102K20Y5PHAABU 
10% 6.50 6.35 2200pF 387PH-ND 77 6.05 22.00 32.00 D222K25Y5PHAABU 
10% 7.37 6.35 2700pF 388PH-ND 84 6.60 24.00 35.00 D272K33Y5PL63L6 
10% 7.37 6.35 3300pF 389PH-ND 84 6.60 24.00 35.00 D332K29YSPHAAEU 
10% 10.01 6.35 4700pF 391PH-ND 1.10 8.61 31.30 46.00 D472K39Y5PHAABU 
Type Y5V, 100V 
+80/-20 5.00 6.35 1000pF 394PH-ND 77 6.05 22.00 32.00 D102Z20YSVHAAEU 
+80/-20 5.00 6.35 1500pF 395PH-ND 77 6.05 22.00 32.00 D152Z20YSVHAAEU 
+80/-20 6.50 6.35 4700pF 398PH-ND 84 6.60 24.00 35.00 D472Z25Y5VHAAEU 
+80/-20 7.87 6.35 0.01 pf 400PH-ND 84 6.60 24.00 35.00 D1032Z31 YSVHAAEU 
Type Y5P, 500V 
10% 5.00 6.35 100pF 401PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 D101K20Y5PLAAEU 
10% 5.00 6.35 150pF 402PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 D151K20Y5PL63L6 
10% 5.00 6.35 220pF 404PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 D221K20Y5PL63L6 
10% 5.00 6.35 270pF 405PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 D271K20Y5PLAAEU 
10% 5.00 6.35 330pF 406PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 D831 K20YS5PLAAEU 
10% 5.00 6.35 470pF 408PH-ND 1.37 10.73 39.00 57.00 D471K20Y5PLAAEU 
10% 6.50 6.35 1000pF 412PH-ND 1.72 13.48 49.00 72.00 D102K25Y5PL63L6 
10% 9.91 9.52 2200pF 415PH-ND 2.07 16.23 59.00 87.00 D222K33Y5PL63L6 
10% 11.99 9.52 3300pF 417PH-ND 277 21.73 79.00 116.00 D3832K39Y5PL63LO0 
10% 17.53 9.52 0.01 pF 424PH-ND 5.25 41.25 150.00 221.00 D103K69Y5PLABEC 
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Panasonic. Ceramic 
Disc Capacitors 


PANASONIC ECC SERIES (CLASS 1) 


Features: 


* Conform to EIA Standard 
+ Linear temperature coefficient of capacitance 
+ High stability of capacitance 

+ Low loss at wide range of frequency 
Specifications: 


and —1500PPM/°C (EIA U2M char.) 


NPO: Max. cap. change of +5% from —55°C to +85°C. 


Operating temperature range: -55°C to +85°C 
Temperature characteristics: Conform to EIA classes GP & NPO. 
GP: General purpose capacitors with temp. char. between +150 


PANASONIC ECK SERIES (CLASS Il) 


Features: + Conform to EIA Standard + Large capacitance in 


small sizes + Non linear temperature coefficient of 
capacitance + High temperature stability (for 1-3KV, YSP 
char.) + Low loss at pulse voltage (for pulse circuit only) 


Specifications: + Operating temperature range: -30°C to +85°C 
(25-500V), -25°C to +125°C (1-3KV) + Dissipation factor: Y5P: 
2.5% max., YSV and Z4V: 5% max., 1K (tan.): 25 x 10° at 1KHz 1 to 
5Vrms, and 20°C + Temperature characteristics: Per EIA code. 
Y5P: Max. cap. change of +10% from —25°C to +85°C, Y5V: Max. 
cap. change of +22, -82% from +10°C to +60°C, E: Max. cap. change 
is +20 ~ -55% over temp. range of —25°C to +85°C, B: Max. cap. 
change is +10% over temp. range of —25°C to +85°C, V: Max. cap. 
change is +30 ~ —80% over temp. range of 0°C to +70°C 
+ Insulation resistance: 10,000M ohms min. + Dielectric 
strength: 250% (200% for 1-3KV) of rated voltage for 1-5 sec. 


PANASONIC ECF SERIES (CLASS III) 


Features: SB/SR (Intergranular barrier layer type) 
+ Linear temperature characteristics of capacitance 
+ Stable capacitance change over the specified temperature 
+ Low loss at wide range of frequency 
* Cost saving by replacing film capacitors 
SF (Surface barrier layer type) 
+ Ultra large capacitance in small sizes 


Specifications: 

+ Operating temperature range: —25°C to +85°C 

* Dissipation factor/tan (at 1KHz, 1 40.2 Vrms, 20°C): SR, 
SB 1 +0.2 V, SF 0.1 +0.2 V; SB, SR...25 x 10% max., SF...75 x 
10° max. 

+ Insulation resistance (at 20°C): SB, SR, SF...1,000M ohms or 
100M ohms mF, whichever is the smaller 

* Temperature characteristics: SB: +10% from —25° to +85°C, SR: 
+15% from —25° to +85°C, SF: +30, -85% from —25° to +85°C 


Dimensions (mm) 

Volt- Capac- Temp. Thick- Lead Digi-Key Pricing Panasonic 

age itance Tolerance Char. Dia. ness Space Part No. 10 100 1,000 5,000 10,000 25,000 Part No. 

500 82pf +5% NPO 13.0 3.5 9.5 P4411-ND 2.98 21.28 119.17 110.66/M 106.40/M 102.15/M ECC-D2H820JCE 
25 047 uf +80%-20% ZAV 8.5 3.5 6.35 P4307-ND 1.34 9.03 46.59 39.32/M 37.13/M 36.40/M ECK-F1E473ZVE 
25 Ap +80%-20% ZAV 12:5 3.5 5.0 P4201-ND 2.23 15.71 85.68 74.26/M 71.40/M 68.55/M ECK-F1E104ZV 
1K 100pf +10% Y5P 6.0 5.0 5.00 P4116-ND 2.61 18.43 100.50 87.10/M 83.75/M 80.40/M ECK-D3A101KBN 
1K 120pf +10% Y5P 6.0 5.0 5.00 P4117-ND 2.61 18.43 100.50 87.10/M 83.75/M 80.40/M ECK-D3A121KBN 
1K 150pf +10% Y5P 6.0 5.0 5.00 P4118-ND 2.54 17.88 97.50 84.50/M 81.25/M 78.00/M ECK-D3A151KBN 
1K 180pf +10% Y5P 6.0 5.0 5.00 P4119-ND 2.54 17.88 97.50 84.50/M 81.25/M 78.00/M ECK-D3A181KBN 
1K 220pf +10% Y5P 6.0 5.0 5.00 P4120-ND 2.54 17.88 97.50 84.50/M 81.25/M 78.00/M ECK-D3A221KBN 
1K 270pf +10% Y5P 6.0 5.0 5.00 P4121-ND 2.54 17.88 97.50 84.50/M 81.25/M 78.00/M ECK-D3A271KBN 
1K 330pf +10% Y5P 8.0 5.0 5.00 P4122-ND 2.98 21.25 119.00 110.50/M 106.25/M 102.00/M ECK-D3A331KBN 
1K 390pf +20% Y5P 8.0 5.0 5.00 P4123-ND 2.98 21.25 119.00 110.50/M 106.25/M 102.00/M ECK-D3A391KBN 
1K 470pf +10% Y5P 8.0 5.0 5.00 P4124-ND 2.98 21.25 119.00 110.50/M 106.25/M 102.00/M ECK-D3A471KBN 
1K 560pf +10% Y5P 8.0 5.0 5.00 P4125-ND 2.98 21.25 119.00 110.50/M 106.25/M 102.00/M ECK-D3A561KBN 
1K 680pf +10% Y5P 8.0 5.0 5.00 P4126-ND 3.12 22.00 120.00 104.00/M 100.00/M 96.00/M ECK-D3A681KBN 
1K 820pf +10% Y5P 10.0 5.0 5.00 P4127-ND 2.98 21.25 119.00 110.50/M 106.25/M 102.00/M ECK-D3A821KBN 
1K 1000pf +10% Y5P 10.0 5.0 5.00 P4128-ND 2.98 21.25 119.00 110.50/M 106.25/M 102.00/M ECK-D3A102KBN 
1K 1200pf +10% Y5P 10.0 5.0 5.00 P4129-ND 3.71 26.50 148.40 137.80/M 132.50/M 127.20/M ECK-D3A122KBN 
1K 1500pf +10% Y5P 11.0 5.0 5.00 P4130-ND 3.71 26.50 148.40 137.80/M 132.50/M 127.20/M ECK-D3A152KBN 
1K 1800pf +10% Y5P 11.0 5.0 5.00 P4131-ND 3.71 26.50 148.40 137.80/M 132.50/M 127.20/M ECK-D3A182KBN 
1K 2200pf +10% Y5P 13.0 5.0 5.00 P4199-ND 3.71 26.50 148.40 137.80/M 132.50/M 127.20/M ECK-D3A222KBP 
1K 2700pf +10% Y5P 13.0 5.0 5.00 P4211-ND 3.71 26.50 148.40 137.80/M 132.50/M 127.20/M ECK-D3A272KBP 
1K 3300pf +10% YSP: 13.5 5.0 10.00 P4134-ND 4.20 30.00 168.00 156.00/M 150.00/M 144.00/M ECK-D3A332KBN 
1K 3900pf +10% Y5P 15.5 5.0 10.00 P4135-ND 5.41 39.72 228.15 219.70/M 211.25/M 202.80/M ECK-D3A392KBN 
1K 4700pf +10% Y5P 18.0 5.0 10.00 P4136-ND 6.40 47.00 270.00 260.00/M 250.00/M 240.00/M ECK-D3A472KBN 
1K 5600pf +10% Y5P 18.0 5.0 10.00 P4137-ND 6.40 47.00 270.00 260.00/M 250.00/M 240.00/M ECK-D3A562KBN 
1K 6800pf +10% Y5P 22.0 5.0 10.00 P4138-ND 8.96 65.80 378.00 364.00/M 350.00/M 336.00/M ECK-D3A682KBN 
1K 8200pf +10% Y5P 22.0 5.0 10.00 P4139-ND 8.96 65.80 378.00 364.00/M 350.00/M 336.00/M ECK-D3A822KBN 
1K 10000pf +10% Y5P 22.0 5.0 10.00 P4140-ND 9.57 71.78 424.27 408.32/M 398.75/M 382.80/M ECK-D3A103KBN 
2K 100pf +10% Y5P 7.0 5.0 7.5 P4474A-ND 3.78 27.00 151.20 140.40/M 135.00/M 129.60/M ECK-D3D101KBP 
2K 120pf +10% Y5P 7.0 5.0 7.5 P4475A-ND 3.78 27.00 151.20 140.40/M 135.00/M 129.60/M ECK-D3D121KBP. 
2K 150pf +10% Y5P 7.0 5.0 7.5 P4476A-ND 3.78 27.00 151.20 140.40/M 135.00/M 129.60/M ECK-D3D151KBP 
2K 180pf +10% Y5P 7.0 5.0 7.5 P4477A-ND 3.78 27.00 151.20 140.40/M 135.00/M 129.60/M ECK-D3D181KBP. 
2K 220pf +10% Y5P 7.0 5.0 7.5 P4478A-ND 3.78 27.00 151.20 140.40/M 135.00/M 129.60/M ECK-D3D221KBP 
2K 270pf +10% Y5P 7.0 5.0 7.5 P4479A-ND 3.78 27.00 151.20 140.40/M 135.00/M 129.60/M ECK-D3D271KBP. 
2K 330pf +10% VSP) 7.0 5.0 7.5 P4480A-ND 3.78 27.00 151.20 140.40/M 135.00/M 129.60/M ECK-D3D331KBP. 
2K 390pf +10% Y5P 7.0 5.0 7.5 P4481A-ND 3.78 27.00 151.20 140.40/M 135.00/M 129.60/M ECK-D3D391KBP 
2K 470pf +10% Y5P 7.5 5.0 7.5 P4482A-ND 4.06 29.00 162.40 150.80/M 145.00/M 139.20/M ECK-D3D471KBP. 
2K 560pf +10% Y5P 8.0 5.0 7.5 P4483A-ND 4.06 29.00 162.40 150.80/M 145.00/M 139.20/M ECK-D3D561KBP. 
2K 680pf +10% Y5P 9.0 5.0 7.5 P4484A-ND 4.27 30.50 170.80 158.60/M 152.50/M 146.40/M ECK-D3D681KBP 
2K 820pf +10% Y5P 9.0 5.0 7.5 P4485A-ND 4.27 30.50 170.80 158.60/M 152.50/M 146.40/M ECK-D3D821KBP. 
2K 1000pf +10% Y5P 10.0 5.0 7.5 P4486A-ND 5.22 37.25 208.60 193.70/M 186.25/M 178.80/M ECK-D3D102KBP 
2K 1200pf +10% Y5P 10.5 5.0 7.5 P4487A-ND 5.41 39.72 228.15 219.70/M 211.25/M 202.80/M ECK-D3D122KBP 
2K 1500pf +10% Y5P 12.0 5.0 7.5 P4488A-ND 6.30 46.30 265.95 256.10/M 246.25/M 236.40/M ECK-D3D152KBP 
2K 1800pf +10% Y5P 12.5 5.0 7.5 P4489A-ND 6.30 46.30 265.95 256.10/M 246.25/M 236.40/M ECK-D3D182KBP 
2K 2200pf +10% Y5P 14.0 5.0 10.0 P4490A-ND 9.70 71.21 409.05 393.90/M 378.75/M 363.60/M ECK-D3D222KBP 
2K 2700pf +10% Y5P 16.0 5.0 10.0 P4491A-ND 9.63 72.23 426.93 410.88/M 401.25/M 385.20/M ECK-D3D272KBP 
2K 3300pf +10% Y5P 17.0 5.0 10.0 P4492A-ND 11.61 87.08 514.71 495.36/M 483.75/M 464.40/M ECK-D3D332KBP 
2K 3900pf +10% Y5P 18.0 5.0 10.0 P4493A-ND 12.33 92.48 546.63 526.08/M 513.75/M 493.20/M ECK-D3D392KBP 
2K 4700pf +10% Y5P 25.0 5.0 10.0 P4494A-ND 13.50 101.25 598.50 576.00/M 562.50/M 540.00/M ECK-D3D472KBP 
2K 5600pf +10% Y5P. 25.0 5.0 10.0 P4495A-ND 13.50 101.25 598.50 576.00/M 562.50/M 540.00/M ECK-D3D562KBP 
3K 100pf +10% Y5P 75) 6.0 7.5 P4496A-ND 3.85 27.50 154.00 143.00/M 137.50/M 132.00/M ECK-D3F101KBP 
3K 120pf +10% Y5P 7.5 6.0 7.5 P4497A-ND 3.85 27.50 154.00 143.00/M 137.50/M 132.00/M ECK-D3F121KBP 
3K 150pf +10% Y5P 7.5 6.0 7.5 P4498A-ND 3.85 27.50 154.00 143.00/M 137.50/M 132.00/M ECK-D3F151KBP 
3K 180pf +10% Y5P 7.5 6.0 7.5 P4499A-ND 3.85 27.50 154.00 143.00/M 137.50/M 132.00/M ECK-D3F181KBP 
3K 220pf +10% Y5P 7.5 6.0 7.5 P4500A-ND 3.85 27.50 154.00 143.00/M 137.50/M 132.00/M ECK-D3F221KBP 
3K 270pf +10% Y5P 7.5 6.0 7.5 P4501A-ND 3.85 27.50 154.00 143.00/M 137.50/M 132.00/M ECK-D3F271KBP 
3K 330pf +10% Y5P 8.0 6.0 7.5 P4502A-ND. 4.10 29.25 163.80 152.10/M 146.25/M 140.40/M ECK-D3F331KBP 
3K 390pf +10% Y5P 9.0 6.0 7.5 P4503A-ND 4.34 31.00 173.60 161.20/M 155.00/M 148.80/M ECK-D3F391KBP 
3K 470pf +10% Y5P 9.5 6.0 7.5 P4504A-ND 4.66 33.25 186.20 172.90/M 166.25/M 159.60/M ECK-D3F471KBP 
3K 560pf +10% Y5P 10.0 6.0 7.5 P4505A-ND 4.97 35.50 198.80 184.60/M 177.50/M 170.40/M ECK-D3F561KBP 
3K 680pf +10% Y5P 11.0 6.0 7.5 P4506A-ND 6.30 46.30 265.95 256.10/M 246.25/M 236.40/M ECK-D3F681KBP 
3K 820pf +10% Y5P 11.0 6.0 7.5 P4507A-ND 6.30 46.30 265.95 256.10/M 246.25/M 236.40/M ECK-D3F821KBP 
3K 1000pf +10% Y5P 12.5 6.0 7.5 P4508A-ND 6.43 47.24 271.35 261.30/M 251.25/M 241.20/M ECK-D3F102KBP 
3K 1200pf +10% Y5P 14.5 6.0 10.0 P4509A-ND 9.69 72.68 429.59 413.44/M 403.75/M 387.60/M ECK-D3F122KBP 
3K 1500pf +10% Y5P) 14.5 6.0 10.0 P4510A-ND 9.54 71.55 422.94 407.04/M 397.50/M 381.60/M ECK-D3F152KBP 
3K 1800pf +10% Y5P 16.0 6.0 10.0 P4511A-ND 13.17 98.78 583.87 561.92/M 548.75/M 526.80/M ECK-D3F182KBP 
3K 2200pf +10% Y5P 17.0 6.0 10.0 P4512A-ND 13.86 103.95 614.46 591.36/M 577.50/M 554.40/M ECK-D3F222KBP 
3K 2700pf +10% Y5P 18.5 6.0 10.0 P4513A-ND 16.41 123.08 727.51 700.16/M 683.75/M 656.40/M ECK-D3F272KBP 
25 4700pf +20% SR 4.5 3.5 2.50 P4422-ND 1.49 10.07 51.97 43.85/M 41.42/M 40.60/M ECF-F1E472MR 
50 6800pf +10% SB 6.5 3.5 5.00 P4157-ND 2.66 18.79 102.48 88.82/M 85.40/M 81.99/M ECF-F1H682KB 
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Panasonic. Ceramic Disc Capacitors 


Type RS, Class 1 Safety 

Ceramic disc capacitors, Type RS, are recognized by the following safety 
regulations: * UL1414 (125 VAC) and CSA (125 VAC) + European safety 
regulations for “Class |” equipment: VDE, SEV, BSI, SAVIKO, AMKO, NEMKO and 
DEMKO. 

Specifications: 


Class 2, High Dielectric Constant 

Features: * Large capacitance in small size * Minimum coating resin 
on leads Applications: + Coupling and By-pass, where low losses and 
high stability of capacitance are not so important Specifications: 
* Qperating Temperature Range: -25°C to 85°C + Rated Voltage: 25 VDC, 
50VDC, 500VDC » Dielectric Withstanding Voltage: 250% of the rated 
voltage for 1 to 5 seconds (no damage occurs when the test voltage is 


Class 1, Temperature Compensating 

Features: * Wide product range for temperature compensation + Liner 
temperature coefficient of capacitance + High stability of capacitance and 
close tolerance * Low loss at wide range of frequency Applications: 
+ Temperature compensation of resonant circuit and filters * Where low 
losses and high stability of capacitance tolerance and high insulation 
resistance are required Specifications: Operating Temperature Range: 
-25°C to 85°C * Rated Voltage: 50 VDC, 500 VDC = Dielectric Withstanding 
Voltage: 300% of the rated voltage for 1 to 5 seconds (no damage occurs 
when the test voltage is applied between terminals) »* Capacitance: 


Oper. Temp. Range oe SaaS Fatal Volice applied between terminals) + Capacitance: measured at 1kHz +10%, 1 measured at 1MHz +20%, 5 Vrms. max. and 20°C within the specified 
UL. CSA 125 VAC <1 Vrms and 20°C within the specified tolerance - standard capacitance _ tolerance - standard capacitance tolerance: +0.25 pF (1 to 5 pA), +0.5 pF (1 
Rated VDE (565-1) 250 VAG tolerance [Y5P]: +10% [Y5V, Z4V]: +80/-20% + Dissipation Factor: to 10 pF), +1 pF(10pF), +5% (Over 10 pF NPO), +10% (Over 10 pFGP) -Q 
Voltage \VDE (560-2), FMKO, SEV, BS, [Y5P]: D.F. <0.025 [Y5V, Z4V]: D.F. <0.05 + Insulation Resistance: Factor: Cap. <80 pF. @2400+20XC (c: Rated capacitance in pF), Cap230 pF: 
SEMIKO, NEVIKO, DEVIKO 400 VAC Cs0.02 LF: 210000 MQ, C>0.02 LF: OR products 2 200 MQ. (measured at 21000 * Insulation Resistance: >10000 MQ (measured at the rated 
Dielectric TC. Voltage the rated voltage and 1 minute electrification) + Temperature voltage and 1 minute electrification) + Temperature Coefficient of 
Withstanding BE 2600 VAC for 1 min. | Characteristics: Capacitance: Temperature Range: -25°C to 85°C, Reference Temperature: 
Voltage Vv 2500 VAC for 1 min. Cap. Change= _ AC x 100% 20°C, TG = AC 
jianee Within the tolerance, when measured at 1 kHz, @0 : Go x AT 
ies 5 Vrms max. and 20°C Where C20: Capacitance value in pF at the specified reference Where: C20: Capacitance value in pF at the specified reference temperature 
Dissipation B, E 0.025 max. V: 0.05 max temperature of 20°C. of 20°C. AC: Capacitance drifts in pF from the capacitance value at 20°C. 
Factor _ when measured at 1 kHz, 5 Vrms max. and 20°C C: Capacitance drifts in pF from the capacitance value at 20°C over the AT: The specified temperature range to be measured in °C. 
Insulation Resist. 10000 MQ min.. at 500 VDC, 1 minute specified temperature range. 
TC. Cap. Qhange Temp. Range Capacitance (pF) Rated temperature Coefficient (ppm/°C) 
Temperature B +10% max. -25°C to 85°C Temp. Char. Max. Cap. Change: Temp. Range NPO @P 
Characteristics E +20/-55% max -25°Cto 85°C Y5P +10% -25°Cto 85°C 1to2 4250 +350 
Vv +30/-80% max 0°Cto 70°C Y5V +30/-80% -25°C to 85°C 3 +120 to 
‘The reference temperature: 20°C ZAV +30/-80% O°Cto 70°C 4 and above +60 -1000 
Dimensions (mm) Dimensions (mm) 
Volt- | Capac- Temp. Thick-| Lead | Digi-Key Pricing Panasonic Volt- | Capac- Temp. Thick-| Lead | Digi-Key Pricing Panasonic 
age | itance | Tolerance | Char. | Dia. | ness | Space | Part No. 10 100 1,000 | PartNo. age | itance | Tolerance) Char. | Dia. | ness | Space| Part No. 10 100 1,000 | PartNo. 
RS Safety Type Class 1 Class 1 Temperature Compensating 
125 | 150pf | +20% 9.5| 7.0] 7.5 |P4463AND 2.86 20.44 114.46 | EOXDRS151MB 50 |  10pf 40.5pf | GP | 50) 35] 25 | P4012AND 82 5.56 28.67) EOC-FIH100D 
125 | 1500p | 420% too! 70) 75 |P4467AND 4.23 30.24 169.34 | EOX:-DRS152ME 50 | 12pf 45% | G@ | 50} 35] 25|P401I3AND 93 6.25 32.26| EOCFIH120J 
_ 
125 | 4700pf | +80, -20% 11.5] 7.0| 7.5 |P4472AND 3.57 25.48 142.69 | EQXDRS472ZV 0) lp % | @ | 80) 35) 25 Tey = = 825: 3226) FOCIHeO) 
50 | 18pf 45% | G@ | 50} 35] 25|P401I5AND 93 6.25 32.26| EOCFIHI80J 
Class 2 High Dielectric Constant 50 | 22pf 1% | @ | 5.0} 35| 25|P4016AND 93 6.25 32.26] EOC-FIH220J 
25 | .O1pF | +80,-20% | Z4vV | 50) 35] 25 |P4300AND 93 6.25 32.26 | EOXFIEI03ZV 50 | 33pf 45% | G@ | 50} 35] 25|P4018AND 93 6.25 32.26] EOC-FIH330J 
25 | .022uF | +80,-20% | Z4v | 65| 35] 5.0 |P4303AND 1.13 7.64 39.42 | EOCFIE223ZV 50 | 39pf 45% | G@ | 50} 35] 25|P401I9AND 93 6.25 32.26| EOC-FIH390J 
25 | .033yF | +80,-20% | Z4V | 85] 35] 5.0 |P4305AND 1.29 868 44.80 | EOCFIES33ZV 50 | 56pf 5% | GP | 50) 35) 25 |PAO2IAND 93 6.25 32.26 | EOC-FIH560J 
25 | o47uF | +80,-20%| zav| 85| 35] 50|P4s07AND 1.44 9.72 50.18 | EOKFIEA73zV 50 | 120pf 45% | G@ | 50} 35] 25|P4025AND 93 6.25 32.26| EOCFIHI2tU 
25 | ape | +80,-20%| zav }125| 35] 50 |P4201-ND 223 15.71 85.68 | EQK-FIEIO4Zv 50 | 150pt | #% | @ | 50) 35) 25 625 8226) RCRINISN 
so | toot | stom | yee) 50| 35) 25 |pacg7AND 98 6.60 34.05 | ECKFIMIOTKB 50 | 180pf 45% | G@ | 50} 35] 25|P4027AND 93 6.25 32.26| EOCFIHI8tU 
" 
50 | 120 | st0% | ver | 50| 35) 25 |paoseAND 98 660 34.05 | EQCEIHIZIKB 50 | 220pf 45% | GP | 65|/ 35] 5.0 |P4028AND 93 6.25 32.26| EOCFIH221U 
50 | 270pf 45% | GP | 65| 35] 5.0 |P40292AND 1.18 7.99 41.22| EOCFIH271J 
" r a 
5D | Pept | Ie | YER) 5.0) 65.) 25 Res 9 6.60. (64.08) EOC rIeelKe 50 | 560pf 45% | G@ | 95] 35] 5.0 |P4033AND 1.24 833 43.01| EOC-FIHS6tU 
50 | 270pt | 210% | YEP) 50) 35) 25 ( § 88 6.60 S405 | BOCPIHE7IKB 50 | 820pf | 15% | GP | 105) 35] 5.0 |P4035AND 1.24 8.93 43.01| EOCFIHB21J 
50 | 330pf | +10% | YSP| 50| 35] 25 |P4043AND 98 6.60 34.05 | EOX-FIH331KB 
50 | 1000pf | 45% | GP} 105} 35] 5.0 |P4036AND 1.83 12.94 70.56| EOCFIH102J 
50 | 390pf ) 210% | YEP | 5.0) 35) 25 |PAO44AND = 98 6.60 34.05 | FOCFIH391KB 50 | 12pf 45% | NPO| 50) 35] 25|P44454ND 1.60 10.76 55.55) EOC-FIH120JC 
50 | 470pf 410% | YEP | 5.0] 35] 25 |P4045AND .98 6.60 34.05 ) ECK-FIH471KB 50 |  15pf +5% | NPO| 5.0| 35] 2.5 |P4446AND 1.60 10.76 55.55] EOC-FIH150JC 
50 | 820pf | +10% | Y5SP| 5.0] 35] 25 |P4048AND 98 6.60 34.05 | EQK-FIH821KB 50 | 18pf 45% | NPO] 50} 35] 25 |P4447AND 1.60 10.76 55.55) EOCFIH180JC 
50 | 1000pf | +10% | YSP| 50] 35] 25 |PA049AND 1.08 7.29 37.63 | EOXFIH102KB 50 | 22pf 45% | NPO) 50} 35] 25 |P4448AND 1.60 10.76 55.55) EOCFIH220JC 
50_| 1800pf | 210% | YOP | 65] 35] 5.0 |PAOS2AND 1.08 7.29 37.63 | EOC FIHI82kKB 50 | 27pf 45% | NPO| 50] 3.5] 25 |P4449AND 1.60 10.76 55.55] EOC-FIH270JC 
50 | 2200pf +10% Y5P | 65] 35] 50 |P4058AND 1.18 7.99 41.22 | EQK-FIH222KB 50 33pf 15% NPO| 5.0} 35] 25 |P4450AND 1.60 10.76 55.55] EOC-FIH330JC 
50 | 27001 | 10% | YsP| 65] 35] 50 |P4054AND 1.18 7.99 41.22 | EOK-FIHO72KB 50 | 39pf 45% | NPO] 50} 35] 25 |P4451AND 1.60 10.76 55.55) EOC-FIH390JC 
50 | ssoopt | +10% | ver | 80| 35] 50 |Pac55AND 1.18 7.99 41.22 | ROK FIHGs2KB 50 | 47pf 45% | NPO| 50|/ 35] 25 |P4452AND 1.97 13.86 75.60) EOC-FIH470JC4 
50 | 56pf 45% | N 5) 3.5] 50|P4453AND 1.97 13.86 75.60 FAHS560JC 
50 | 3000pf | +10% | YSP| 80] 35] 5.0 |PA056AND 1.29 868 44.80 | EOX-FIH392KB oe 2 BO: ||:68 || 95 ears z sual ome 
50 | 4700p | +10% | sp | 80| 35| 50 |P4057AND 1.29 868 44.80 | ECKFIHA72KB 50 |  68pf 45% | NPO] 65] 35] 5.0 |P4454AND 1.97 13.86 75.60) EOC-FIH680JC 
50 | 82pf 45% | NPO| 65| 35] 5.0 |P44554ND 1.97 13.86 75.60) EOC-FIH820JC4 
+ a a 
SO | S600RE ) 21G%e: PYSP'| 8.5) 85') 50 Tas ee 8.08. 40.60 | RCP Inno 50 | 100pf 45% | NPO| 65| 35] 5.0 |P4456AND 2.36 16.63 90.72) EOC-FIHI01JC4 
50 | 1000p | +80,-20% | YEV | 45) 3.5) 25 |PAOSOAND) 93 6.25 92.26 | BOKPINI02zF 50 | 120pf | 45% | NPO| 80] 35] 5.0|P4457AND 236 1663 90.72] EOCRIHI21UC4 
50 | 1500pf | +80,-20% | Y5V) 5.0) 3.5) 25 |PA061AND 93 6.25 32.26 | EQK-FIH1522F 50 | 150pf 45% | NPO| 80] 3.5] 5.0 |P44584ND 262 18.48 100.80) EOC-FIHI51UC4 
50 | 2200pf | +80,-20% | Y5V] 5.0] 35] 25 |P4062AND 93 6.25 32.26 | EOXFIH2227F 
50 | 270pf 45% | NPO| 10.5} 35] 5.0 |P4461AND 2.62 18.48 100.80) EOC-FIH271JC4 
50 | 3300p _| +60,-20% | YSV | 5.0/ 35 | 25 [RIDESaRE) 1.03 6.94 35.64 | EOC PIRSSZZF 500 | 15pf 410% | @ | 60) 35] 5.0|P4002AND 1.66 11.16 57.60) EOC-D2HI50K5 
50 | 4700pf | +80,-20% | Y5V| 5.0] 35] 25 |P4064AND 98 660 34.05 | EOKFIH472ZF 500 | 18pf 410% | G | 60) 35] 5.0 |P4003AND 1.66 11.16 57.60| EOC-D2H180K5 
50 | 6800pf | +80,-20% | Y5V | 6.5] 35] 5.0 |P4065AND 1.03 6.94 35.84 | EQK-FIH682ZF 500 | 22pf 10% | G | 60) 35] 5.0 |P4004AND 1.66 11.16 57.60) EOC-D2H220K5 
50 | 22000pf | +80,-20% | vsv | 85| 35) 50 |P4067AND 201 14.17 77.28 | EQKFIH2O3ZF 500| 27pf 10% | G | 60) 35] 5.0 |P4005AND 1.66 11.16 57.60| EOC-D2H270K5 
500 | 100pf | +10% | YSP | 6.0] 4.0] 5.0 |P4100AND 1.13 7.64 39.42 | EQK-D2H101KB5 500 | 33pf 410% | G | 60) 35] 5.0 |P4006AND 1.66 11.16 57.60| EOC-D2H330K5 
500 | 150pf | +10% | Y5SP| 6.0| 4.0| 5.0 |P4102AND 1.13 7.64 39.42 | EQK-D2H151KB5 500 | 39pf 410% | @ | 60) 35] 5.0 |P4007AND 1.66 11.16 57.60| EOC-D2H390K5 
500 | saopt | st0% | Yep) 60| 40| 50 |patosann 113 7.64 9942 | EQCDoHBsIKES 500| 47pf 410% | @ | 60) 35] 5.0 |P4008AND 1.66 11.16 57.60) EOC-D2H470K5 
500 | 82pf 10% | @ | 7.0) 35] 50 |P4011AND 1.66 11.16 57.60| EOC-D2H820K5 
500 | 390pf | +10% | Y5SP| 6.0] 4.0] 5.0 |P4107AND 1.13 7.64 39.42 | ECK-D2H391KB5 
500 | 15pf 45% | NPO| 60| 35] 5.0 |P4402AND 2.54 17.88 97.50) EOC-D2H150JC5 
500 | 470pf | +10% | YSP | 6.0] 4.0] 5.0 |P4108AND 1.13 7.64 39.42 | EQK-D2H471KB5 
500 | azopt | sto% | vse) 70| 40) so lpaitanD 1.413 7.64 99.42 | EOKDeHB21KES 500 | 18pf 45% | NPO| 60| 3.5] 5.0 |P4403AND 2.54 17.88 97.50) EOC-D2H180JC5 
3 
500 | 1000pf | +10% | YSP| 7.0] 4.0] 5.0 |P4112AND 1.75 11.80 60.93 | EQK-D2H102KB5 200 i ate 5% | NO) 70) 35) 50 Tey TOF 1788. 97.50) (FOC DRHE/0NO 
500 | 33pf 45% | NPO| 7.0] 3.5] 5.0 |P4406AND 2.54 17.88 97.50) EOC-D2H330J05 
500] 1500pf | +10% | YSP | 7.0) 4.0} 5.0 |P4115AND 1.75 11.80 60.93 | EOK-D2H152KB5 500 | 39pf 45% | NPO| 7.0/ 3.5] 5.0 |P4407AND 2.65 18.70 102.00) EOC-D2H390JC5 
500 | 1800pf } 410% | YSP | 85) 4.0} 5.0 |P4116AND = 1.75 11.80 60.93 | EQX-D2H182KB5 500| 47pf 45% | NPO|] 85| 3.5] 5.0 |P4408AND 3.00 21.18 115.50) EOC-D2H470J05 
500) 2200p | #10% YEP) 85) 40) 50 Tie 175 11.80 60.93) Bac Date22kes 500 | 68pf 45% | NPO| 85| 35] 5.0 |P4410AND 3.04 21.45 117.00) EOC-D2H680JC5 
500 | 2700pf | 10% | YOP | 10.0) 40) 5.0 |PAIG6AND 1.75 1232 67.20 | FOKD2H272KE5 | | 509] gap 45% | NPO/10.0) 3.5| 5.0|P4411AND 469 33.50 187.60| EOC-D2H820JC5 
500 | 3900pf | +10% | YSP | 11.0| 40 | 5.0 |P4168AND 1.75 12.32 67.20 | ECK-D2H392KB5 500 | 100pf 45% | NPO| 10.0} 35] 5.0 |P4412AND 4.66 33.25 186.20! EOC-D2H101UC5 
500 | 10000pt | 10% | YsP | 175] 4.0] 10.0 |P4198AND 232 1632 89.04 | EOK-D2H103KB5 500 | 150pf 45% | NPO| 13.0} 3.5| 10.0 |P4414AND 4.94 35.25 197.40) EOC-D2H151JC5 
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Panasonic. Ceramic Disc Capacitors - KGE Series ocala np tocig ts elds 


FEATURES: SPECIFICATIONS: 
+ Wide operating temperature range: -25°C to 105°C Operating Temperature Range: -25°C to +105°C. 
+ Low loss at wide frequency range and stable against high voltage pulses Rated Voltage: 1kVDC, 2kVDC, 3kVDC 


+ Temperature stable (Char. SL/GP) 


: : é Dielectric Withstanding Voltage: 200% of the rated voltage for 1 to 5 seconds 
+ Flame-retardant insulating coating applied 


Capacitance: Within tolerance, when measured at 1 MHz +20%, 1 to 5 Vrms, and 20°C 


edo APPLICATIONS: Q Factor: Capacitance <30pF: Q2400+20xC (C: Rated Capacitance in pF). Capacitance >30pF: 
+ Ballast circuit of LCD backlighting inverter Q>1000 at 1 MHz+20%, 1 to 5 Vrms, and 20°C 
+ Snubber circuit of switching power supply 


+ Horizontal resonance circuit of TV and CRT display Insulation Resistance: 10,000 MQ min. at 500 VDC and 1 minute electrification 
+ Inverter type lighting apparatus Temperature Characteristics: Temperature Coefficient: +350 to -1000 ppm/°C over the tem- 
+ High voltage pulse and DC circuits perature range of 20°C to 85°C 
Capac- Temperature Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Panasonic 
Voltage itance | Tolerance Char. Diameter Thickness Lead Space Part No. 10 100 1,000 Part No. 
K 12pf +5% GP 6.0 5.0 5.0 P10793-ND 29 .20 1 ECC-D3A120JGE 
K 15pf +5% GP 6.0 5.0 0 P10794-ND 29 .20 1 ECC-D3A150JGE 
K 18pf +5% GP 6.0 5.0 5.0 P10795-ND 29 .20 A ECC-D3A180JGE 
K 22pf +5% GP 6.0 5.0 5.0 P10796-ND .29 .20 | ECC-D3A220JGE 
K 27pt +5% GP 6.0 5.0 5.0 P10797-ND .29 .20 “tt ECC-D3A270JGE 
K 33pf +5% GP 6.0 5.0 5.0 P10798-ND -30 21 12 ECC-D3A330JGE 
K 39pf +5% GP 6.0 5.0 5.0 P10799-ND .30 21 12 ECC-D3A390JGE 
K 47pf +5% GP 6.0 5.0 5.0 P10800-ND -30 4 12 ECC-D3A470JGE 
K 56pf +5% GP 6.0 5.0 5.0 P10801-ND -30 21 12 ECC-D3A560JGE 
K 68pf +5% GP 6.0 5.0 5.0 P10802-ND 30 21 12 ECC-D3A680JGE 
K 82pf +5% GP 6.0 5.0 5.0 P10803-ND .30 21 12 ECC-D3A820JGE 
K 100pf +5% GP 7.0 5.0 5.0 P10804-ND 32 23 13 ECC-D3A101JGE 
K 120pf +5% GP 7.0 5.0 5.0 P10805-ND 32 .23 13 ECC-D3A121JGE 
K 150pf +5% GP 8.0 5.0 5.0 P10806-ND 31 .22 13 ECC-D3A151JGE 
K 180pf +5% GP 8.0 5.0 5.0 P10807-ND 31 22 13 ECC-D3A181JGE 
K 220pf +5% GP 9.0 5.0 5.0 P10808-ND 33 24 14 ECC-D3A221JGE 
K 270pf +5% GP 9.0 5.0 5.0 P10809-ND 34 24 14 ECC-D3A271JGE 
K 330pf +5% GP 11.0 5.0 5.0 P10810-ND .38 27 15 ECC-D3A331JGE 
K 390pf +5% GP 11.0 5.0 5.0 P10811-ND 40 28 16 ECC-D3A391JGE 
K 470pf +5% GP 13.0 5.0 75 P10812-ND 45 32 18 ECC-D3A471JGE 
2K 12pf +5% GP 7.0 5.5 75 P10813-ND 32 23 13 ECC-D3D120JGE 
2K 15pf +5% GP 7.0 5.5 75 P10814-ND 32 23 13 ECC-D3D150JGE 
2K 18pf +5% GP 7.0 5:5: oA) P10815-ND 32 23 13 ECC-D3D180JGE 
2K 22pf +5% GP 7.0 5.5 75 P10816-ND 32 .23 13 ECC-D3D220JGE 
2K 27pt +5% GP 7.0 5.5 Ee) P10817-ND 32 23 13 ECC-D3D270JGE 
2K 33pf +5% GP 7.0 5.5 75 P10818-ND 33 23 13 ECC-D3D330JGE 
2K 39pf +5% GP 7.0 515: 15 P10819-ND 33 23 13 ECC-D3D390JGE 
2K 47pf +5% GP 7.0 5.5 LS P10820-ND 33 23 13 ECC-D3D470JGE 
2K 56pf +5% GP 7.0 5.5 ree) P10821-ND 34 24 14 ECC-D3D560JGE 
2K 68pf +5% GP 7.0 5.5 75 P10822-ND 34 .24 14 ECC-D3D680JGE 
2K 82pf +5% GP 7.0 515: 15 P10823-ND 35 25 14 ECC-D3D820JGE 
2K 100pf +5% GP 8.0 5.5 75 P10824-ND 35 25 14 ECC-D3D101JGE 
2K 120pf +5% GP 8.0 5.5 75 P10825-ND .37 .26 15 ECC-D3D121JGE 
2K 150pf +5% GP 9.0 55 75 P10826-ND 38 27 16 ECC-D3D151JGE 
2K 180pf +5% GP 10.0 5:5, 1S P10827-ND 39 .28 16 ECC-D3D181JGE 
2K 220pt +5% GP 10.0 5.5 75 P10828-ND 39 .28 16 ECC-D3D221JGE 
3K 12pf +5% GP 7.0 6.0 15 P10829-ND At 29 17 ECC-D3F120JGE 
3K 15pf +5% GP 7.0 6.0 75 P10830-ND At .29 cal ECC-D3F150JGE 
3K 18pf +5% GP 7.0 6.0 1S P10831-ND At .29 oa? ECC-D3F180JGE 
3K 22pf +5% GP 7.0 6.0 75 P10832-ND At .29 aie ECC-D3F220JGE 
3K 27pf +5% GP 7.0 6.0 Pe) P10833-ND At .29 17 ECC-D3F270JGE 
3K 33pt 15% GP 7.0 6.0 75 P10834-ND 42 30 a7 ECC-D3F330JGE 
3K 39pf +5% GP 7.0 6.0 75 P10835-ND 42 30 AZ ECC-D3F390JGE 
3K 47pf +5% GP 7.0 6.0 75 P10836-ND 42 .30 al? ECC-D3F470JGE 
3K 56pf +5% GP 8.0 6.0 75 P10837-ND 44 31 18 ECC-D3F560JGE 
3K 68pf +5% GP 8.0 6.0 7.5 P10838-ND 44 31 18 ECC-D3F680JGE 
3K 82pf 15% GP 9.0 6.0 75 P10839-ND 44 31 18 ECC-D3F820JGE 
3K 100pf +5% GP 10.0 6.0 75 P10840-ND 50 36 .20 ECC-D3F101JGE 
3K 120pf +5% GP 10.0 6.0 75 P10841-ND 51 36 .21 ECC-D3F121JGE 
3K 150pf +5% GP 11.0 6.0 1S P10842-ND 52 .37 21 ECC-D3F151JGE 
M Uu Iti | aye r Ceram ic Cc h i p Size wy Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing | Panasonic 
Code | Type | DC | Cap. Tolerance | Part No. 1 10 100 500 1,000) PartNo. 4,000 Part No. 
. 50 | 10pF +1pF Pi0580C-ND 40 36 31 .26 .22 | P10580TRND 141.00/M ECJ-RVC1H100F 
Ca pac itor Arrays = 50 | 12pF | 410% | PIO58ICT-ND 40 36 31 26 22 | P10581TRND 141.00/M | ECJ-RVCIHI20K 
50 | 15pF | +10% | P10582CT-ND 29 26 22 19 16 | P10582TR-ND 102.00/M ECJ-RVCIH150K 
. 50 | 18pF | +10% | P10583CT-ND 40 36 31 .26 22 | P10583TR-ND 141.00/M ECJ-RVC1H180K 
ECJ - eries 50 | 22pF | 310% | PIO5B4CT-ND 29 26 = 22,1916 | _‘P105847TR-ND 102.00 —_| ECJ-RVCIH220K 
50 | 27pF | +10% | PIO585CT-ND 49 43 37 .31 27 | P10585TRND 171.00/M ECJ-RVC1H270K 
FEATURES: 50 | 33pF | +10% | PIO586CT-ND 43 38 32 .27  .23 | P10586TR-ND 149.00/M ECJ-RVC1H330K 
+ Four elements in a 1206 pkg. 50 | 39pF | +10% | PIO587CT-ND 49 43 37 31 .27 | P10587TR-ND 171.00/M ECJ-RVC1H390K 
: F ’ 50 | 47pF | 410% | P10588CI-ND 35 31 27 .22 19 | P10588TR-ND 122.00/M ECJ-RVC1H470K 
+ Compact design (3.2mm x 1.6mm) for high density PWB 50 | S6pF | 10% | P1O589CT-ND 50 44 38-3227 |_P10589TRND 175.00/M__| ECJ-RVCIH560K 
assembly NPo| 50 | 68pF | +10% PI0S90CT-ND 36 32 27 23  .20 | P10590TR-ND 125.00/M ECJ-RVC1H680K 
+ Improvement of placement time on mounting machines 50 | 82pF | +10% | PIO591CT-ND 50 44 38 32 27 | P10591TR-ND 175.00/M ECJ-RVC1H820K 
50 | 100pF | +10% | PIO592CT-ND 44 39 34 .28 24 | P10592TR-ND 155.00/M ECJ-RVCIH101K 
RECOMMENDED APPLICATIONS: 50 | 120pF | +10% P10593CT-ND 51 45 39 382 .28 | P10593TRND 179.00/M ECJ-RVCIH121K 
+ EMI noise suppression 50 | 150pF | +10% | PIO594CT-ND 37 «33S .28_—.24_—.20 |_PIO594TR-ND 130.00/M ECJ-RVCIH151K 
+ Digital noise reduction 50] 180pF | +10% | PIO595CT-ND 52 46 39 33 28 | P10595TRND 182.00/M ECJ-RVCIH181K 
1206 50 | 220pF | +10% | PIO596CT-ND 45 40 34 .29 25 | P10596TR-ND 158.00/M ECJ-RVC1H221K 
aN 50 | 270pF | +10% | PIO597CT-ND 52 46 39 .33 .28 | P10597TR-ND 182.00/M ECJ-RVC1H271K 
3.2 50 | 330pF | +10% | PIO598CT-ND 37 33 .28 .24 .20 | P10598TR-ND 130.00/M ECJ-RVC1H331K 
50 | 390pF | +10% | PIOS99CT-ND 52 46 39 .33 .28 | P10599TR-ND 182.00/M ECJ-RVC1H391K 
A — 50 | 470pF | +10% | PIO600CT-ND 45 40 34 .29 25 | P10600TR-ND 158.00/M ECJ-RVCIH471K 
vo 50] 330pF | +20% | PIO60ICT-ND 40 35 30 .25 22 | PI0601TRND 140.00/M ECJ-RVB1H331M 
0.85 > 50 | 470pF | +20% | PI0602CT-ND 40 35 30 .25 .22 | P10602TR-ND 140.00/M ECJ-RVB1H471M 
Nets 50 | 680pF | +20% | PIO603CT-ND 40 35 30 .25  .22 | P10603TR-ND 140.00/M ECJ-RVB1H681M 
: 50 | 1000pF | +20% | PIO604CT-ND 40 35 30 .25 .22 | P10604TR-ND 140.00/M ECJ-RVB1H102M 
04 04 08 50 | 1500pF | +20% | PIO605CT-ND 40 36 31 26 _—.22 | _PI0605TR-ND 141.00/M ECJ-RVB1H152M 
Bailey a X7R| 50 | 2200pF | 420% | PI0606CT-ND 40 36 31 26 .22 | P10606TRND 141.00/M ECJ-RVB1H222M 
ee ee ee: een ee ee 50 | 3300pF ) +20% P10607CT-ND 41 36 31 .26 .22 | P10607TR-ND 143.00/M ECJ-RVB1H332M 
re oie Car 50 | 4700pF | +20% | PIO608CT-ND 41 36 31 .26 22 | P10608TR-ND 143.00/M ECJ-RVB1H472M 
28 1.0 50 | 6800pF | +20% | PIO609CT-ND 41 36 31 .26 22 | P10609TR-ND 143.00/M ECJ-RVB1H682M 
\ Gu Ge CLG 50 | 10000pF| _+20% PIO610CT-ND.41._— 36S 3126 ~——22 | _ PIOS10TR ND 143.00/M ECJ-RVB1H103M 
| hee dles ‘lalla tance 16 | pF | +20% | PI1148C-ND 57 50 43 36 31 | P11148TRND 198.00/M ECJ-RVBICI04M 
Y5V| 25 | pF |[+80%/-20%| P10611CT-ND 34 31.26 = .22,~—S«.19 | P10611TR-ND 121.00/M ECJ-RVFIE104Z 


More Product Available Online: www.digikey.com 
642 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. High Voltage Ceramic Capacitors (SMD) 


Molded Resin 
FEATURES: i 
+ Resin molded type for reflow solderings + High reliability through disc capacitor element molded construction + Excellent “Voltage vs. E 25 | 
Temperature Rise” through low loss ceramic dielectric + Temperature stable (SL/GP) & (B/Y5P) Ceramic - 6.3 
Element Terminal =, 
SPECIFICATIONS: ? obs 
+ Qperating Temperature Range: -25°C to 105°C = Insulation Resistance: 10000 MQ min. at 500 VDC & 1 min. electrification + Q or 1.45 a L201 
Dissipation Factor (tan 8): SL/GP Temp. Qhar.: C < 30pF: Q> 400+20 C (C:cap.pF), C= 30 pF: Q> 1000 at 1 MHz, 1-5 Vrms and 20°C +—7.1 37+ 
B/Y5P Temp. Qhar.: D.F. (tan 5)<0.025 at 1kHz, 1 to 5 Vrms and 20°C + Temperature Characteristics: SL/GP Temp. Coefficient: +350 to 
-1000ppm/°C. B/Y5PMax. Capacitance Change: AC/C<+10% (Temperature Range: -25 to 85°C) + Capacitance: SL/GP Temp. Char.: MHz, Volt- | Capaci- | Capac. | Temp. | Digi-Key Bulk Price Each Panasonic 
a Ei 3 . ‘ . . age tance | Tol.% | Char. Part No. 1 10 100 | Part No. 
1-5 Vrms and 20°C B/Y5P Temp. Qhar.: 1kHz, 1-5 Vrms and 20°C » Dielectric Withstanding Voltage: SL/GP Temp. Qhar., (voltage 
4kVDQ): 150% of the rated voltage for 1-5 seconds SL/G? Temp. Qhar., (voltage 2-3kVDC): 200% of the rated voltage for 1-5 sec. B/YSP | 4KVDC | 10pF #5 | SUGP | PO02082-ND 276 208 1.56 | EOO-S3GI00G 
Temp. Qhar.: 200% of the rated voltage for 1-5 seconds 4KVDG | 12pF 6 SUGP | POC2083-ND 276 2.08 1.56 | EOC-S3GI20NG 
4KVDC | 15pF Bro} SU/GP | POC2084-ND 276 2.08 1.56 EOC-S3G150JG 
RECOMMENDED APPLICATIONS: 4KVDC | 18pF Bro} SU/GP | POC2085-ND 276 2.08 1.56 EOC-S3G180JG 
+ Output circuit of LOD backlighting inverter + Snubber circuit of switching power supply + High voltage circuit 4KVDC | 22pF 6 SUGP | POC2086-ND 276 208 1.56 | EOC-S3G220/G 
4KVDC | 27pF Bro} SU/GP | POC2087-ND 276 2.08 1.56 E0C-S3G270JG 
Volt- | Capac- | Capac. |Temp.| Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key TR Pricing | Panasonic 4KVDC | 33pF 6 SUGP | POC2088-ND 2.76 208 1.56 | ECC-S3G330JG 
age |itance | Tol. % | Char. | PartNo. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. A4KVDC | 39pF 45 SU/GP | POC2089-ND 276 2.08 1.56 ECC-S3G390JG 
3kvpc| 1opF| +5 |suGP| POCIOCTND 292 221 167 | POCIOWUTRND 1084.00/M | EOC-T3F100/G Spe ae 2 ae oN ie at = peepeett te 
SKVDC} 12pF | +5 |SL/GP| POCI20JCT-ND 292 2.21 1.67 POCI20JTR-ND = 1084.00/M_ | EOC-T3F120NG — - - - 
3KVDC| 15pF | +5 |SU/GP| POCISOJCT-ND 292 221 1.67 | POCISQJTRND 1084.00 | EOC-T3FISqG| | 2KVDC | 100pF | +10 | BYYSP | POC2092ND = 1.58 1.19 90 | EQKS3D101KB 
3kvpc| 1gF| +5 |SUGP| PCCI8QCT:ND 292 221 1.67 | POCIsQJTRND  1084.00M |coc-T3FIsuiG| | 2XVDC | 120pF | +10 | BYYSP | POC20SS-ND = 1.58 119 90 | EQCS3D121KB 
3KVDC} 22pF | +5 | SL/GP| POC220JCT-ND 2.92 2.21 1.67 POC220JTR-ND  1084.00/M_ | EOC-T3F220JG BAVC. | 1S0pF 20 BYE? eee B58. 19" 0 scious 
2KVDC | 180pF +10 BYY5P_ | POC2095-ND 158 119 .90 ECK-S3D181KB 
8KVDC) 27pF | +5 |SL/GP| POC270JCT-ND 2.92 2.21 1.67 POC270JTR-ND  1084.00/M_ | EOC-T3F270JG 2KVDC | 220pF +10 BYY5P | POC2096-ND 158 119 .90 ECK-S3D221KB 
3KVDC| 33pF | 45 |SL/GP] POC330JCT-ND 292 221 1.67 | POOS3QJTRND 1084.00/M | EOC-T3F330/G] |“ akvpc | a70pF | +10 | BYSP | POCO97-ND 158 1.19 90 | EOKS3DQ71KB 
SKVDC) 39pF | +5 |SL/GP| POC390JCT-ND 2.92 2.21 1.67 POC390JTR-ND = 1084.00/M_ | EQC-T3F390JG 2KVDC | 330pF +0 BY5P | POC2098-ND 1.58 119 .90 | EQKS3D331KB 
S3KVDC) 47pF |} +5 |SL/GP| POCA70JCT-ND 292 2.21 1.67 POC470JTR-ND = 1084.00/M__| EOC-T3F470JG AKVDC | 390pF +10 BYY5P_ | POC2099-ND 1.34 = 1.01 76 ECK-S3A391KB 
SKVDC) S6pF | +5 |SL/GP| POCS60JCT-ND 2.92 2.21 1.67 POCS60JTR-ND  1084.00/M_ | EOC-T3F560JG 1KVDC | 470pF +10 BYY5P_ | POC2100-ND 1.34 = 1.01 76 | EOK-S3A471KB 


Panasonic. Ceramic Capacitors for Safety Regulations - Type BC (SMD) 


FEATURES: + Resin molded type for reflow soldering surface 


mountings + High reliability through disc capacitor element Molded Resin Volt- | Capaci- | Capac.) Temp.| Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing | Panasonic 
molded construction + Related by IEC 384-14 sub-class Y2/X1 age tance _| Tol. %| Char. | Part No. 1 10 100 Part No. 2,000 Part No. 
and Japan Domestic Safety Regulations + One standard size Fig. 1 - J -Lead 
Cover wide capanitance range for 1000pF to 4700pF Ceramic 250VAC] 1000pF] #20] E | P10739CT-ND 1.86 1.46 1.07 | P10739TRND —1062.00/M EOK-TBC102ME 
APPLICATIONS: + Cn-board type power module + DC-DC Converter Element 250VAC | 1500pF) +20 E | Pi0740cT-ND 186 © ©1.46 «1.07 | P10740TRND _—1062.00/M ECK-TBC152ME 
+ FAX Moduletor-Demodulator 250VAC | 2200pF| +20 | E | PIO741CT-ND 1.86 1.46 1.07 | PIO741TRND — 1062.00/M ECK-TBC222ME 
250VAC | 3300pF| +20 | F | P10742CT-ND 1.86 1.46 1.07 | P10742TRND — 1062.00/M ECK-TBC332MF 
250VAC | 4700pF | +20 | F | P1O743CT-ND 1.86 1.46 1.07 | P10743TRND _1062.00/M ECK-TBC472MF 
os Fig. 2 - Gull-Wing 
|e a5] Tf r is 250VAC | 1000pF| +20 | E | P1O744CT-ND 1.86 1.46 1.07 | P10744TRND —1062.00/M ECK-TBC102MEM 
7A Y 250VAC | 1500pF| +20 | E | PIO745CT-ND 1.86 1.46 1.07 | PIO745TRND — 1062.00/M ECK-TBC152MEM 
250VAC | 2200pF| +20 | E | P1O746CT-ND 1.86 1.46 1.07 | PIO746TRND — 1062.00/M ECK-TBC222MEM 
250VAC | 3300pF| +20 | F | P1O747CT-ND 1.86 1.46 1.07 | P10747TRND —1062.00/M ECK-TBC332MAV 
250VAC | 4700pF| +20 | F | P1O748CT-ND 1.86 1.46 1.07 | P10748TRND — 1062.00/M ECK-TBC472MAV 


Panasonic. Ceramic Capacitors for Safety Regulations - Type FC (Sub-Class Y2) (SMD) 


FEATURES: : 
+ Safety Capacitor for reflow soldering process. * Ap- Molded Resin F 
proved by SEMKO (1E060384-14/EN132400 Sub- 2.3 i} 
class Y2) and UL/CSA (Line by pass Capacitors) . u 212.5 |e 
+ High reliability through disc capacitor eement with Ceramic'S 0.85, 0.85 45 
resin molded construction. Element erminal eee 
RECOMMENDED APPLICATIONS: 
+ DC-DC Converter, Power module » MODEM, xDSL. Capacitance Temp. Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing | Panasonic 
+ Application EX. (MODEM) Voltage Capacitance Tol. % Char. Part No. 1 10 100 | Part No. 3,000 Part No. 
RATINGS: 250 VAC 5pF +0.5pF a P11424CT-ND 1.32 1.04 76 | P11424TR-ND 755.00/M FOC-TRODSODG 
« Dimensions: 5.7L x 4.5W X 2.3T (mm) « Oper- 250 VAC 10pF 40.5pF a P11425CT-ND 1.32 1.04 76 | P11425TR-ND 755.00/M FOC-TRO100DG 
ating Temperature Range: -25°C to 100°C - Voltage 250 VAC 22pF 15% a P11426CT-ND 1.32 1.04 76 | P11426TR-ND 755.00/M FOC-TRO220JG 
Proof: 1500VAG, 1 minute 250 VAC 47pF +10% B P11427CT-ND 1.26 1.00 73 | P11427TR-ND 721.00/M ECK-TFOA70KB 
250 VAC 100pF #10% B P11428CT-ND 1.26 1.00 73_| P11428TR-ND 721.00/M EOK-TFO101KB 
Temp. Cap. Temp. 250 VAC 150pF +10% B P11429CT-ND 1.26 1.00 73 | P11429TR-ND 721.00/M ECK-TFC151KB 
Char. Change Range 250 VAC 220pF +10% B P11430CT-ND 1.26 1.00 73 | P11430TR-ND 721.00/M EOK-TFO221KB 
SL +350 to -1000ppm/°C_ +20°C to +85°C 250 VAC 330pF +10% B P11431CT-ND 1.26 1.00 73 | P11431TR-ND 721.00/M EOK-TF0331KB 
B 10% Max. "20°C to 485°C 250 VAC 470pF +10% B P11432CT-ND 1.26 1.00 73 | P11432TR-ND 721.00/M EOK-TFOA71KB 
250 VAC 1000pF +109 B P11433CT-ND 1.79 144A P11433TR-ND 1024.00/M -TFC102KB 
E +20, -55% Max. —_-20°C to +85°C a 0p ze seis 0s bse a ouallac 
- - : 250 VAC 4000pF 420% E P11434CT-ND 1.26 1.00 73 | P11434TR-ND 721.00/M EOK-TRO102ME 
F +80, -80% Max. -20°C to +85°C 250 VAC 1500pF 420% F P11435CT-ND 1.26 1.00 73 | P11435TR-ND 721.00/M EOK-TROIS2MF 
The reference temperature: 20°C 250 VAC 2200pF 420% F P11436CT-ND 1.32 1.04 76 | P11436TR-ND 755.00/M EOK-TRO222MF 
7 eae 
Panasonic. Dimensions (nw 
ie Volt- | Capaci- Temp. Thick- Lead | Digi-Key Price Each Panasonic 
H H . age tance Tolerance Char. | Dia. ness Space | PartNo. 1 10 100 1,000 | Part No. 
a UL 1414 - CSA C22.2 
Ceramic Disc Capacitors APPROVED 250 | 100pF 120% B 80 55 75 | Pa484ND 6f 46 33 19 | ECKDGI0IMB 
Tvpe GL 250 | 150pF 420% B 80 55 75 | P4485-ND 61 46 33 19 | EQKDG150MB 
yp 250 | 220pF 420% B 80 55 75 | P4486-ND 61 46 33 19 | ECQKDG@221MB 
‘ai 250 | 330pF 420% B 80 55 75 | P4487-ND 61 46 33 19 | ECQKDG331MB 
Te Chi 
aA URES: = ‘emperature Characteristics Dmax  7.5max | 250 | 470pF 420% B 90 55 7.5 | P4488-ND 61 46 33 19 | ECK-DG47iMB 
pane @ +20 § 250 | 680pF 420% B 90 55 75 | P44sOND 65 48 34 .20 | ECQKDG6SIMB 
Rated 250 VAC. § Of} Ss a (2 250 | 1000pF 420% E 90 55 7.5 | P4490-ND 52 39 28 16 | EQKDG102ME 
* CSArating: 125 VAC § 20 E ‘i 250 | 1500pF 420% E | 110 55 75 | P4491-ND 70 52 39 .22 | EQK-DGL152ME 
@ -40 rt 250 | 2200pF 420% E | 120 55 75 | P4492-ND 88 63 46 27 | EQXDG222ME 
APPLICATIONS: & -60 a 250 | 3300pF 420% E | 150 55 100 | P4493ND 93 70 51__—.30_ | EQK-DG.332ME 
+ Antenna coupling gO CP vt F g 250 | 4700pF 420% E | 170 55 100 | P4494ND 120 90 68 40 | EQXDG472ME 
+ Line-bypass and Across-theline §& “29 0 20 40 60 80 d 4 250 | 4700pF | +80%,-20% | Vv | 120 55 7.5 | P4495-ND 144 85 63 36 | EQKDGL4722zV 
« Snitching surge killer et. Temperature (°C) 250 | 10000pF | +80%,-20% | v | 170 55 10.0 | P4496-ND 158 119 89 53 | ECKDG103ZV 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 643 


= . . . . 
Panasonic. Multilayer Ceramic Chip Capacitors ——— 
We / | 
0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 g 
FEATURES: RECOMMENDED APPLICATIONS: T 
é in et jl ‘ Dimensions 
Small MVSee: and wide capacitance range. ees Class 1 (T.C. Type): Temperature compensations, tuned circuits and aah shown in mm. 180 L 
+ Superior humidity characteristic and long life due to the monolithic filter circuits, where low loss and high stability of capacitance and 1 2 9 
construction 2 “ . high insulation resistance are required. 
+ Excellent solderability and resistance to soldering heat due to Size Code (EIA) L Ww L1/L2 
terminals with three layers of silver nickel and solder a Class 2 (HI-K type): Coupling and By-pass, where low loss and high 0201 0.60.03 0.3+0.03 | 0.15+0.05 
+ Low self-inductance and excellent frequency characteristic stability of capacitance are not so important. 0402 7.0040.05 0.50+0.05 0.20+0.10 
NPO Ty Ch 7 MRT; Claas2 Y5V Type - Class 2 0508 1.2540.15 2.00+0.15 0.20+0.10 
ype - Class 1: ype - Class 2: = = 
* Operating temperature range: -55°C ~+125°C * Operating temperature range: -55°C ~+125°C + Operating temperature range: -25°C ~+85°C 0603 1.60+0.10 0.80+0.10 0.30+0.20 
X5R Type - Class 2: 0612 1.6040.20 | 3.20+0.20 | 0.30+0.20 
+ Operating temperature range: -35°C ~+85°C 0805 2.00+0.10 1.25+0.10 0.50+0.25 
Temperature Coefficient (25°C ~+85°C for 0201 series) Temperature Coefficient 1206 3.20+0.15 | 1.6040.15 | 0.80+0.30 
Temperature Coefficient 1210 3.20+0.30 2.50+0.20 0.60+0.30 
H H 1812 4.50+0.30 3.20+0.30 0.60+0.30 


a 


t NOTE: Panasonic is in the process of changing all MLCC 
part numbers to a standardized system. This is a part number 
change only and does not affect the electrical or mechanical 
specifications. As a result of this change, Digi-Key may ship 
parts labeled with either the old or new number. Parts that do 
not have a new Panasonic part number listed will be subject to 
availability beginning March 2001 and are not recommended for 
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new design. Please contact Digi-Key for a direct replacement. 


Dim. Cut Tape Old tf New t 
Size wv (mm) | Digi-Key Pricing Digi-Key Uda eae Panasonic Panasonic 
Code |Type | DC Cap. |Tolerance | T |Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. Size Pricing Part No. Part No. 
0.5pF +.25pF 0.30 | PCC2101CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2101TR-ND 15,000 74.00/M ECJ-ZEC1E0R5C ECJ-ZEC1E0R5C 
1.0pF +.25pF 0.30 | PCC2102CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2102TR-ND 15,000 74.00/M ECJ-ZEC1E010C ECJ-ZEC1E010C 
1.5pF +.25pF 0.30 | PCC2103CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2103TR-ND 15,000 74.00/M ECJ-ZEC1E1R5C ECJ-ZEC1E1R5C 
2.0pF +.25pF 0.30 | PCC2104CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2104TR-ND 15,000 74.00/M ECJ-ZEC1E020C ECJ-ZEC1E020C 
3.0pF +.25pF 0.30 | PCC2105CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2105TR-ND 15,000 74.00/M ECJ-ZEC1E030C ECJ-ZEC1E030C 
4.0pF +.25pF 0.30 | PCC2106CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2106TR-ND 15,000 74.00/M ECJ-ZEC1E040C ECJ-ZEC1E040C 
5.0pF +.25pF 0.30 | PCC2107CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2107TR-ND 15,000 74.00/M ECJ-ZEC1E050C ECJ-ZEC1E050C 
6.0pF +.5pF 0.30 | PCC2108CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2108TR-ND 15,000 74.00/M ECJ-ZEC1E060D ECJ-ZEC1E060D 
25 7.0pF +.5pF 0.30 | PCC2109CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2109TR-ND 15,000 74.00/M ECJ-ZEC1E070D ECJ-ZEC1E070D 
8.0pF +.5pF 0.30 | PCC2110CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2110TR-ND 15,000 74.00/M ECJ-ZEC1E080D ECJ-ZEC1E080D 
9.0pF +.5pF 0.30 | PCC2111CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2111TR-ND 15,000 74.00/M ECJ-ZEC1E090D ECJ-ZEC1E090D 
NPO 10pF +.5pF 0.30 | PCC2112CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2112TR-ND 15,000 74.00/M ECJ-ZEC1E100D ECJ-ZEC1E100D 
12pF +5% 0.30 | PCC2113CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2113TR-ND 15,000 74.00/M ECJ-ZEC1E120J ECJ-ZEC1E120J 
15pF +5% 0.30 | PCC2114CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2114TR-ND 15,000 74.00/M ECJ-ZEC1E150J ECJ-ZEC1E150J 
18pF +5% 0.30 | PCC2115CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2115TR-ND. 15,000 74.00/M ECJ-ZEC1E180J ECJ-ZEC1E180J 
22pF +5% 0.30 | PCC2116CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2116TR-ND 15,000 74.00/M ECJ-ZEC1E220J ECJ-ZEC1E220J 
27pF +5% 0.30 | PCC2117CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2117TR-ND 15,000 74.00/M ECJ-ZEC1E270J ECJ-ZEC1E270J 
0201 33pF +5% 0.30 | PCC2118CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2118TR-ND. 15,000 74.00/M ECJ-ZEC1E330J ECJ-ZEC1E330J 
39pF +5% 0.30 | PCC2119CT-ND 2.74 19.60 70.56 109.76 | PCC2119TR-ND 15,000 98.00/M ECJ-ZEC1C390J ECJ-ZEC1C390J 
47pF +5% 0.30 | PCC2120CT-ND 2.74 19.60 70.56 109.76 | PCC2120TR-ND 15,000 98.00/M ECJ-ZEC1C470J ECJ-ZEC1C470J 
16 56pF +5% 0.30 | PCC2121CT-ND 2.74 19.60 70.56 109.76 | PCC2121TR-ND 15,000 98.00/M ECJ-ZEC1C560J ECJ-ZEC1C560J 
68pF +5% 0.30 | PCC2122CT-ND 2.74 19.60 70.56 109.76 | PCC2122TR-ND 15,000 98.00/M ECJ-ZEC1C680J ECJ-ZEC1C680J 
82pF +5% 0.30 | PCC2123CT-ND 2.74 19.60 70.56 109.76 | PCC2123TR-ND 15,000 98.00/M ECJ-ZEC1C820J ECJ-ZEC1C820J 
100pF +5% 0.30 | PCC2124CT-ND 2.74 19.60 70.56 109.76 _| PCC2124TR-ND. 15,000 98.00/M ECJ-ZEC1C101J ECJ-ZEC1C101J 
150pF +10% 0.30 | PCC2125CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2125TR-ND 15,000 74.00/M ECJ-ZEB1E151K ECJ-ZEB1E151K 
220pF +10% 0.30 | PCC2126CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2126TR-ND 15,000 74.00/M ECJ-ZEB1E221K ECJ-ZEB1E221K 
25 331pF +10% 0.30 | PCC2127CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2127TR-ND 15,000 74.00/M ECJ-ZEB1E331K ECJ-ZEB1E331K 
X7R 470pF +10% 0.30 | PCC2128CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2128TR-ND 15,000 74.00/M ECJ-ZEB1E471K ECJ-ZEB1E471K 
680pF +10% 0.30 | PCC2129CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10 | PCC2129TR-ND 15,000 74.00/M ECJ-ZEB1E681K ECJ-ZEB1E681K 
1000pF +10% 0.30 _| PCC2130CT-ND 2.08 14.84 53.42 83.10_| PCC2130TR-ND. 15,000 74.00/M ECJ-ZEB1E102K ECJ-ZEB1E102K 
16 1500pF +10% 0.30 | PCC2131CT-ND 2.74 19.60 70.56 109.76 | PCC2131TR-ND 15,000 98.00/M ECJ-ZEB1C152K ECJ-ZEB1C152K 
2200pF +10% 0.30 | PCC2132CT-ND 2.74 19.60 70.56 109.76 | PCC2132TR-ND. 15,000 98.00/M ECJ-ZEB1C222K ECJ-ZEB1C222K 
10 | 3300pF +10% 0.30 | PCC2133CT-ND. 2.98 21.28 76.61 119.17 | PCC2133TR-ND. 15,000 | 106.00/M ECJ-ZEB1A332K ECJ-ZEB1A332K 
4700pF +10% 0.30 | PCC2134CT-ND 3.21 22.96 82.66 128.58 | PCC2134TR-ND 15,000 | 115.00/M ECJ-ZEB0J472K ECJ-ZEB0J472K 
X5R | 6.3] 6800pF +10% 0.30 | PCC2135CT-ND 3.21 22.96 82.66 128.58 | PCC2135TR-ND 15,000 | 115.00/M ECJ-ZEBOJ682K ECJ-ZEBOJ682K 
10000pF +10% 0.30 | PCC2136CT-ND 3.21 22.96 82.66 128.58 | PCC2136TR-ND. 15,000 | 115.00/M ECJ-ZEB0J103K ECJ-ZEB0J103K 
0.5pF +.25pF 0.50 | PCCOR5CQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCCORS5CQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1HORSCCQ ECJ-OEC1HORSC 
1.0pF +.25pF 0.50 | PCC010CQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCCO10CQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1H010CCQ ECJ-0EC1H010C 
1.5pF +.25pF 0.50 | PCC1R5CQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC1R5CQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1H1R5CCQ ECJ-OEC1H1R5C 
2.0pF +.25pF 0.50 | PCCO20CQCT-ND+ 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCCO20CQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1H020CCQ ECJ-0EC1H020C 
3.0pF +.25pF 0.50 | PCCO30CQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCCO30CQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1H030CCQ ECJ-0EC1H030C 
4.0pF +.25pF 0.50 | PCCO40CQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCCO40CQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1H040CCQ ECJ-0EC1H040C 
5.0pF +.25pF 0.50 | PCCO50CQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCCO50CQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1H050CCQ ECJ-0EC1H050C 
6.0pF +.5pF 0.50 | PCCO60CQCT-ND> 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCCO60CQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1H060DCQ ECJ-0EC1H060D 
7.0pF +.5pF 0.50 | PCCO70CQCT-ND+ 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCCO70CQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1H070DCQ ECJ-0EC1H070D 
8.0pF +.5pF 0.50 | PCCO80CQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCCO80CQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1H080DCQ ECJ-0EC1H080D 
9.0pF +.5pF 0.50 | PCCO90CQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCCO90CQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1H090DCQ ECJ-0EC1H090D 
10pF +.5pF 0.50 | PCC100CQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC100CQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1H100DCQ ECJ-0EC1H100D 
11pF +5% 0.50 | PCC110CQCT-ND 2.38 16.78 57.95 91.50 | PCC110CQTR-ND 10,000 76.00/M ECU-E1H110JCQ (Not for new design) 
12pF +5% 0.50 | PCC120CQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC120CQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1H120JCQ ECJ-0EC1H120J 
13pF +5% 0.50 | PCC130CQCT-ND 2.38 16.78 57.95 91.50 = = == ECU-E1H130JCQ (Not for new design) 
15pF +5% 0.50 | PCC150CQCT-ND+ 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC150CQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1H150JCQ ECJ-0EC1H150J 
18pF +5% 0.50 | PCC180CQCT-ND> 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC180CQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1H180JCQ ECJ-0EC1H180J 
20pF +5% 0.50 | PCC200CQCT-ND 2.38 16.78 57.95 91.50 | PCC200CQTR-ND 10,000 76.00/M ECU-E1H200JCQ (Not for new design) 
0402 |NPO| 50 22pF +5% 0.50 | PCC220CQCT-ND+ 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC220CQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1H220JCQ ECJ-0EC1H220J 
24pF +5% 0.50 | PCC240CQCT-ND 2.38 16.78 57.95 91.50 — = — ECU-E1H240JCQ (Not for new design) 
27pF 45% 0.50 | PCC270CQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC270CQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1H270JCQ ECJ-0EC1H270J 
30pF +5% 0.50 | PCC300CQCT-ND 2.38 16.78 57.95 91.50 | PCC300CQTR-ND 10,000 76.00/M ECU-E1H300JCQ (Not for new design) 
33pF 45% 0.50 | PCC330CQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC330CQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1H330JCQ ECJ-0EC1H330J 
36pF +5% 0.50 | PCC360CQCT-ND 2.38 16.78 57.95 91.50 | PCC360CQTR-ND 10,000 76.00/M ECU-E1H360JCQ (Not for new design) 
39pF +5% 0.50 | PCC390CQCT-ND+ 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC390CQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1H390JCQ ECJ-0EC1H390J 
43pF 45% 0.50 | PCC430CQCT-ND 2.38 16.78 57.95 91.50 | PCC430CQTR-ND 10,000 76.00/M ECU-E1H430JCQ (Not for new design) 
47pF +5% 0.50 | PCC470CQCT-ND+ 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC470CQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1H470JCQ ECJ-0EC1H470J 
51pF +5% 0.50 | PCC510CQCT-ND 2.38 16.78 57.95 91.50 | PCC510CQTR-ND 10,000 76.00/M ECU-E1H510JCQ (Not for new design) 
56pF +5% 0.50 | PCC560CQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC560CQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1H560JCQ ECJ-0EC1H560J 
62pF +5% 0.50 | PCC620CQCT-ND 2.38 16.78 57.95 91.50 _| PCC620CQTR-ND 10,000 76.00/M ECU-E1H620JCQ (Not for new design) 
68pF +5% 0.50 | PCC680CQCT-ND- 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC680CQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1H680JCQ ECJ-0EC1H680J 
75pF +5% 0.50 | PCC750CQCT-ND 2.38 16.78 57.95 91.50 | PCC750CQTR-ND 10,000 76.00/M ECU-E1H750JCQ (Not for new design) 
82pF +5% 0.50 | PCC820CQCT-ND+ 2.18 15.40 53.20 84.00 | PCC820CQTR-ND 10,000 70.00/M ECU-E1H820JCQ ECJ-0EC1H820J 
91pF 45% 0.50 | PCC910CQCT-ND 2.61 18.43 63.65 100.50 | PCC910CQTR-ND 10,000 84.00/M ECU-E1H910JCQ (Not for new design) 
100pF +5% 0.50 | PCC101CQCT-ND- 2.18 15.40 53.20 84.00 _| PCC101CQTR-ND 10,000 70.00/M ECU-E1H101JCQ ECJ-0EC1H101J 
110pF +5% 0.50 | PCC111CQCT-ND 2.69 18.98 65.55 103.50 | PCC111CQTR-ND 10,000 86.00/M ECU-E1H111JCQ (Not for new design) 
120pF +5% 0.50 | PCC121CQCT-ND> 2.27 16.02 55.33 87.36 | PCC121CQTR-ND 10,000 73.00/M ECU-E1H121JCQ ECJ-OEC1H121J 
130pF +5% 0.50 | PCC131CQCT-ND 2.81 19.80 68.40 108.00 = = = ECU-E1H131JCQ (Not for new design) 
150pF +5% 0.50 | PCC151CQCT-ND+ 2.40 16.94 58.52 92.40 | PCC151CQTR-ND 10,000 77.00/M ECU-E1H151JCQ ECJ-OEC1H151J 
160pF +5% 0.50 | PCC161CQCT-ND 3.00 21.18 73.15 115.50 | PCC161CQTR-ND 10,000 96.00/M ECU-E1H161JCQ (Not for new design) 
180pF +5% 0.50 | PCC181CQCT-ND+ 2.39 17.08 61.49 95.65 | PCC181CQTR-ND 10,000 85.00/M ECU-E1H181JCQ ECJ-0EC1H181J 
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Panasonic. 


Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont) 


Dim. Cut Tape Old ¢ New t 
Size wv (mm) | Digi-Key Pricing Digi-Key tapeleinee! Panasonic Panasonic 
Code|Type|DC| Cap. | Tolerance| T | PartNo. 10 100 500 1,000 | Part No. Size Pricing Part No. Part No. 

NPO| 50 200pF 45% 0.50 | PCC201CQCT-ND 3.01 21.50 77.40 120.40 | PCC201CQTR-ND 10,000 | 108.00/M ECU-E1H201JCQ (Not for new design) 
220pF +5% 0.50 | PCC221CQCT-ND+ 2.67 19.04 68.54 106.62 | PCC221CQTR-ND 10,000 95.00/M ECU-E1H221JCQ ECJ-0OEC1H221J 
100pF +10% 0.50 | PCC1709CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 | PCC1709TR-ND 0,000 67.00/M ECU-E1H101KBQ ECJ-0EB1H101K 
120pF +10% 0.50 | PCC1710CT-ND+ 2.10 14.78 51.07 80.64 | PCC1710TR-ND 10,000 67.00/M ECU-E1H121KBQ ECJ-0EB1H121K 
150pF +10% 0.50 | PCC1711CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 | PCC1711TR-ND 10,000 67.00/M ECU-E1H151KBQ ECJ-0EB1H151K 
180pF +10% 0.50 | PCC1712CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 | PCC1712TR-ND 10,000 67.00/M ECU-E1H181KBQ ECJ-0EB1H181K 
220pF +10% 0.50 | PCC1713CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 | PCC1713TR-ND 10,000 67.00/M ECU-E1H221KBQ ECJ-0EB1H221K 
270pF +10% 0.50 | PCC1714CT-ND* 2.10 14.78 51.07 80.64 | PCC1714TR-ND 0,000 67.00/M ECU-E1H271KBQ ECJ-0EB1H271K 
330pF +10% 0.50 | PCC1715CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 | PCC1715TR-ND 10,000 67.00/M ECU-E1H331KBQ ECJ-0EB1H331K 
390pF +10% 0.50 | PCC1716CT-ND+ 2.10 14.78 51.07 80.64 | PCC1716TR-ND 10,000 67.00/M ECU-E1H391KBQ ECJ-0EB1H391K 
470pF +10% 0.50 | PCC1717CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 | PCC1717TR-ND 10,000 67.00/M ECU-E1H471KBQ ECJ-0EB1H471K 

50 560pF +10% 0.50 | PCC1718CT-ND* 2.10 14.78 51.07 80.64 | PCC1718TR-ND 10,000 67.00/M ECU-E1H561KBQ ECJ-0EB1H561K 
680pF +10% 0.50 | PCC1719CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 | PCC1719TR-ND 0,000 67.00/M ECU-E1H681KBQ ECJ-0EB1H681K 
820pF +10% 0.50 | PCC1720CT-ND+ 2.10 14.78 51.07 80.64 | PCC1720TR-ND 10,000 67.00/M ECU-E1H821KBQ ECJ-0EB1H821K 
1000pF +10% 0.50 | PCC1721CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 | PCC1721TR-ND 10,000 67.00/M ECU-E1H102KBQ ECJ-0EB1H102K 
1200pF +10% 0.50 | PCC1722CT-ND» 2.10 14.78 51.07 80.64 | PCC1722TR-ND 10,000 67.00/M ECU-E1H122KBQ ECJ-0EB1H122K 
1500pF +10% 0.50 | PCC1723CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 | PCC1723TR-ND 10,000 67.00/M ECU-E1H152KBQ ECJ-0EB1H152K 
1800pF +10% 0.50 | PCC1724CT-ND> 2.10 14.78 51.07 80.64 | PCC1724TR-ND 10,000 67.00/M ECU-E1H182KBQ ECJ-0EB1H182K 
2200pF +10% 0.50 | PCC1725CT-ND- 2.10 14.78 51.07 80.64 | PCC1725TR-ND 10,000 67.00/M ECU-E1H222KBQ ECJ-0EB1H222K 
2700pF +10% 0.50 | PCC1726CT-ND* 2.27 16.02 55.33 87.36 | PCC1726TR-ND 10,000 73.00/M ECU-E1H272KBQ ECJ-0EB1H272K 
3300pF +10% 0.50 | PCC1727CT-ND- 2.45 17.25 59.58 94.08 | PCC1727TR-ND 10,000 78.00/M ECU-E1H332KBQ ECJ-0EB1H332K 
3900pF +10% 0.50 | PCC1728CT-ND* 2.49 17.56 60.65 95.76 | PCC1728TR-ND 10,000 80.00/M ECU-E1H392KBQ ECJ-0EB1H392K 
100pF +10% 0.50 | PCC1702CT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC1702TR-ND 0,000 66.00/M ECU-E1E101KBQ ECJ-0OEB1E101K 
120pF +10% 0.50 | PCC1703CT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC1703TR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1E121KBQ ECJ-0EB1E121K 
150pF +10% 0.50 | PCC1704CT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC1704TR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1E151KBQ ECJ-OEB1E151K 
180pF +10% 0.50 | PCC1705CT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC1705TR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1E181KBQ ECJ-0EB1E181K 
220pF +10% 0.50 | PCC1706CT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC1706TR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1E221KBQ ECJ-0EB1E221K 

X7R 270pF +10% 0.50 | PCC271BQCT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC271BQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1E271KBQ ECJ-0EB1E271K 
330pF +10% 0.50 | PCC331BQCT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC331BQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1E331KBQ ECJ-0EB1E331K 
391pF +10% 0.50 | PCC391BQCT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC391BQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1E391KBQ ECJ-0EB1E391K 
470pF +10% 0.50 | PCC471BQCT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC471BQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1E471KBQ ECJ-0EB1E471K 
560pF +10% 0.50 | PCC561BQCT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC561BQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1E561KBQ ECJ-OEB1E561K 
680pF +10% 0.50 | PCC681BQCT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC681BQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1E681KBQ ECJ-0OEB1E681K 

25) 820pF +10% 0.50 | PCC821BQCT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC821BQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1E821KBQ ECJ-0EB1E821K 
1000pF +10% 0.50 | PCC102BQCT-ND 2.05 11.84 50.01 78.96 | PCC102BQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1E102KBQ ECJ-0EB1E102K 
1200pF +10% 0.50 | PCC122BQCT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC122BQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1E122KBQ ECJ-0EB1E122K 
1500pF +10% 0.50 | PCC152BQCT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC152BQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1E152KBQ ECJ-OEB1E152K 
1800pF +10% 0.50 | PCC182BQCT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC182BQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1E182KBQ ECJ-0EB1E182K 
2200pF +10% 0.50 | PCC222BQCT-ND 2.05 14.48 50.01 78.96 | PCC222BQTR-ND 10,000 66.00/M ECU-E1E222KBQ ECJ-0EB1E222K 

0402 2700pF +10% 0.50 | PCC272BQCT-ND 2.23 15.71 54.26 85.68 | PCC272BQTR-ND 10,000 71.00/M ECU-E1E272KBQ ECJ-0EB1E272K 
3300pF +10% 0.50 | PCC332BQCT-ND 2.40 16.94 58.52 92.40 | PCC332BQTR-ND 10,000 77.00/M ECU-E1E332KBQ ECJ-0EB1E332K 
3900pF +10% 0.50 | PCC392BQCT-ND 2.45 17.25 59.58 94.08 | PCC392BQTR-ND 10,000 78.00/M ECU-E1E392KBQ ECJ-0EB1E392K 
4700pF +10% 0.50 | PCC472BQCT-ND+ 2.53 17.86 61.71 97.44 | PCC472BQTR-ND 10,000 81.00/M ECU-E1E472KBQ ECJ-0EB1E472K 
5600pF +10% 0.50 | PCC1707CT-ND- 1.79 12.63 43.62 68.88 | PCC1707TR-ND 10,000 57.00/M ECU-E1E562KBQ ECJ-0OEB1E562K 
6800pF +10% 0.50 | PCC1708CT-ND* 1.79 12.63 43.62 68.88 | PCC1708TR-ND 10,000 57.00/M ECU-E1E682KBQ ECJ-0EB1E682K 
5600pF +10% 0.50 | PCC562BQCT-ND 1.70 12.01 41.50 65.52 | PCC562BQTR-ND 10,000 55.00/M ECU-E1C562KBQ ECJ-0EB1C562K 
6800pF +10% 0.50 | PCC682BQCT-ND 1.75 12.32 42.56 67.20 | PCC682BQTR-ND 10,000 56.00/M ECU-E1C682KBQ ECJ-0EB1C682K 
8200pF +10% 0.50 | PCC822BQCT-ND+ 1.79 12.63 43.62 68.88 | PCC822BQTR-ND 10,000 57.00/M ECU-E1C822KBQ ECJ-0EB1C822K 

16 10000pF +10% 0.50 | PCC103BQCT-ND+ 1.83 12.94 44.69 70.56 | PCC103BQTR-ND 10,000 59.00/M ECU-E1C103KBQ ECJ-0EB1C103K 
12000pF +10% 0.50 | PCC1700CT-ND- 1.83 12.94 44.69 70.56 | PCC1700TR-ND 10,000 59.00/M ECU-E1C123KBQ ECJ-0EB1C123K 
15000pF +10% 0.50 | PCC1701CT-ND- 1.83 12.94 44.69 70.56 | PCC1701TR-ND 10,000 59.00/M ECU-E1C153KBQ ECJ-0EB1C153K 
18000pF +10% 0.50 | PCC2137CT-ND- 1.92 13.55 46.82 73.92 | PCC2137TR-ND 10,000 62.00/M ECJ-0EB1C183K ECJ-0EB1C183K 

22000pF +10% 0.50 | PCC2138CT-ND* 1.92 13.55 46.82 73.92 | PCC2138TR-ND 10,000 62.00/M ECJ-0EB1C223K ECJ-0EB1C223K 
27000pF +10% 0.50 | PCC2139CT-ND 1.92 13.55 46.82 73.92 | PCC2139TR-ND 10,000 62.00/M ECJ-0EB1A273K ECJ-0EB1A273K 
33000pF +10% 0.50 | PCC2140CT-ND 1.92 13.55 46.82 73.92 | PCC2140TR-ND 10,000 62.00/M ECJ-0EB1A333K ECJ-0EB1A333K 
39000pF +10% 0.50 | PCC2141CT-ND 1.92 13.55 46.82 73.92 | PCC2141TR-ND 10,000 62.00/M ECJ-0EB1A393K ECJ-0EB1A393K 
x5R | 10 47000pF +10% 0.50 | PCC2142CT-ND 2.01 14.17 48.94 77.28 | PCC2142TR-ND 10,000 64.00/M ECJ-0EB1A473K ECJ-0EB1A473K 
56000pF +10% 0.50 | PCC2143CT-ND 2.01 14.17 48.94 77.28 | PCC2143TR-ND 10,000 64.00/M ECJ-0OEB1A563K ECJ-0EB1A563K 
68000pF +10% 0.50 | PCC2144CT-ND 2.01 14.17 48.94 77.28 | PCC2144TR-ND 10,000 64.00/M ECJ-0EB1A683K ECJ-0EB1A683K 
82000pF +10% 0.50 | PCC2145CT-ND 2.14 15.09 52.14 82.32 | PCC2145TR-ND 10,000 69.00/M ECJ-0EB1A823K ECJ-0EB1A823K 
AUF +10% 0.50 | PCC2146CT-ND* 2.14 15.09 52.14 82.32 | PCC2146TR-ND 10,000 69.00/M ECJ-0EB1A104K ECJ-0EB1A104K 
1000pF | +80%/-20%| 0.50 | PCC1741CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 | PCC1741TR-ND 10,000 60.00/M ECU-E1H102ZFQ ECJ-OEF1H102Z 
1500pF | +80%/-20%| 0.50 | PCC1742CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 | PCC1742TR-ND 10,000 60.00/M ECU-E1H152ZFQ ECJ-OEF1H152Z 
2200pF | +80%/-20%| 0.50 | PCC1743CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 | PCC1743TR-ND 10,000 60.00/M ECU-E1H222ZFQ ECJ-OEF1H222Z 

50] 3300pF | +80%/-20%| 0.50 | PCC1744CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 | PCC1744TR-ND 10,000 60.00/M ECU-E1H332ZFQ ECJ-0EF1H332Z 
4700pF | +80%/-20%| 0.50 | PCC1745CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 | PCC1745TR-ND 10,000 60.00/M ECU-E1H472ZFQ ECJ-OEF1H472Z 
6800pF | +80%/-20%) 0.50 | PCC1746CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 | PCC1746TR-ND 10,000 60.00/M ECU-E1H682ZFQ ECJ-OEF1H682Z 
10000pF | +80%/-20%| 0.50 | PCC1747CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 | PCC1747TR-ND 10,000 60.00/M ECU-E1H103ZFQ ECJ-OEF1H103Z 
1000pF | +80%/-20%| 0.50 | PCC1732CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 | PCC1732TR-ND 10,000 60.00/M ECU-E1E102ZFQ ECJ-OEF1E102Z 
1500pF | +80%/-20%| 0.50 | PCC1733CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 | PCC1733TR-ND 10,000 60.00/M ECU-E1E152ZFQ ECJ-OEF1E152Z 
2200pF | +80%/-20%) 0.50 | PCC1734CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 | PCC1734TR-ND 10,000 60.00/M ECU-E1E222ZFQ ECJ-OEF1E222Z 

ysv | 25 3300pF | +80%/-20%| 0.50 | PCC1735CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 | PCC1735TR-ND 10,000 60.00/M ECU-E1E332ZFQ ECJ-0EF1E332Z 
4700pF | +80%/-20%| 0.50 | PCC1736CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 | PCC1736TR-ND 10,000 60.00/M ECU-E1E472ZFQ ECJ-OEF1E472Z 
6800pF | +80%/-20%| 0.50] PCC1737CT-ND 1.88 13.24 45.75 72.24 | PCC1737TR-ND 10,000 60.00/M ECU-E1E682ZFQ ECJ-OEF1E682Z 
10000pF | +80%/-20%| 0.50 | PCC1738CT-ND 2.01 14.17 48.94 77.28 | PCC1738TR-ND 10,000 64.00/M ECU-E1E103ZFQ ECJ-OEF1E103Z 
15000pF | +80%/-20%| 0.50 | PCC1739CT-ND 2.18 15.40 53.20 84.00 | PCC1739TR-ND 10,000 70.00/M ECU-E1E153ZFQ ECJ-OEF1E153Z 
22000pF | +80%/-20%| 0.50 | PCC1740CT-ND 2.18 15.40 53.20 84.00 | PCC1740TR-ND 10,000 70.00/M ECU-E1E223ZFQ ECJ-OEF1E223Z 
15000pF | +80%/-20%| 0.50 | PCC153FQCT-ND 2.18 15.40 53.20 84.00 | PCC153FQTR-ND 10,000 70.00/M ECU-E1C153ZFQ ECJ-OEF1C153Z 
22000pF | +80%/-20%| 0.50 | PCC223FQCT-ND 2.27 16.02 55.33 87.36 | PCC223FQTR-ND 10,000 73.00/M ECU-E1C223ZFQ ECJ-0EF1C223Z 

16 33000pF | +80%/-20%] 0.50 | PCC333FQCT-ND 2.40 16.94 58.52 92.40 | PCC333FQTR-ND 10,000 77.00/M ECU-E1C333ZFQ ECJ-0EF1C333Z 

47000pF | +80%/-20%] 0.50 | PCC1729CT-ND 2.45 17.25 59.58 94.08 | PCC1729TR-ND 10,000 78.00/M ECU-E1C473ZFQ ECJ-OEF1C473Z 

68000pF | +80%/-20%] 0.50 | PCC1730CT-ND 2.45 17.25 59.58 94.08 | PCC1730TR-ND 10,000 78.00/M ECU-E1C683ZFQ ECJ-OEF1C683Z 

-lpF [| +80%/-20%| 0.50 | PCC1731CT-ND 271 19.10 65.97 104.16 | PCC1731TR-ND 10,000 87.00/M ECU-E1C104ZFQ ECJ-OEF1C104Z 

X7R 50 01 pF +10% 0.85 | PCC2187CT-ND 5.07 36.23 130.41 217.35 | PCC2187TR-ND 4,000 188.00/M ECJ-VVB1H103K ECY-29RH103KV 

0508 25 LF +10% 0.85 | PCC2188CT-ND 5.07 36.23 130.41 217.35 | PCC2188TR-ND 4,000 188.00/M ECJ-VVB1E104K ECY-29RE104KV 

X5R | 10 1pF +10% 0.85 | PCC2189CT-ND 7.65 54.63 196.65 327.75 | PCC2189TR-ND 4,000 | 284.00/M ECJ-VVB1A105K ECY-29RA105KV 
10pF +0.5pF 0.80 | PCC1941CT-ND 1.60 10.76 36.46 59.02 | PCC1941TR-ND 4,000 47.00/M ECJ-1VC2A100D ECJ-1VC2A100D 
15pF +5% 0.80 | PCC1942CT-ND 1.65 11.11 37.63 60.93 | PCC1942TR-ND 4,000 48.00/M ECJ-1VC2A150J ECJ-1VC2A150J 
22pF +5% 0.80 | PCC1943CT-ND 1.65 11.11 37.63 60.93 | PCC1943TR-ND 4,000 48.00/M ECJ-1VC2A220J ECJ-1VC2A220J 

100} 33pF 45% 0.80 | PCC1944CT-ND 1.66 11.70 40.43 68.10 | PCC1944TR-ND 4,000 55.00/M ECJ-1VC2A330J ECJ-1VC2A330J 
47pF +5% 0.80 | PCC1945CT-ND 1.66 11.70 40.43 68.10 | PCC1945TR-ND 4,000 55.00/M ECJ-1VC2A470J ECJ-1VC2A470J 
68pF +5% 0.80 | PCC1946CT-ND 1.92 13.55 46.82 78.85 | PCC1946TR-ND 4,000 64.00/M ECJ-1VC2A680J ECJ-1VC2A680J 
100pF +5% 0.80 | PCC1947CT-ND 2.10 14.78 51.07 86.02 | PCC1947TR-ND 4,000 70.00/M ECJ-1VC2A101J ECJ-1VC2A101J 
0.5pF +0.25pF | 0.80 | PCCORS5CVCT-ND> 67 4.51 15.29 24.75 | PCCORSCVTR-ND 4,000 20.00/M ECU-V1HORSCCV ECJ-1VC1HOR5C 

1pF +0.25pF | 0.80 | PCCO10CVCT-ND- 67 4.51 15.29 24.75 | PCCO10CVTR-ND 4,000 20.00/M ECU-V1H0O10CCV ECJ-1VC1H010C 

1.5pF +0.25pF | 0.80 | PCC1R5CVCT-ND> 67 4.51 15.29 24.75 | PCC1RSCVTR-ND 4,000 20.00/M ECU-V1H1R5CCV ECJ-1VC1H1R5C 

0603 | NPO 2pF +0.25pF | 0.80 | PCCO20CVCT-ND- 67 4.51 15.29 24.75 | PCCO20CVTR-ND 4,000 20.00/M ECU-V1HO20CCV ECJ-1VC1H020C 
3pF +0.25pF | 0.80 | PCCO30CVCT-ND- 67 4.51 15.29 24.75 | PCCO30CVTR-ND 4,000 20.00/M ECU-V1HO30CCV ECJ-1VC1H030C 

4pF +0.25pF | 0.80 | PCCO40CVCT-ND- 67 4.51 15.29 24.75 | PCCO40CVTR-ND 4,000 20.00/M ECU-V1HO40CCV ECJ-1VC1H040C 

5SpF +0.25pF | 0.80 | PCCOSOCVCT-ND- 67 4.51 15.29 24.75 | PCCOS50CVTR-ND 4,000 20.00/M ECU-V1HOS50CCV ECJ-1VC1H050C 

50 6pF +0.5pF 0.80 | PCCO60CVCT-ND- 67 4.51 15.29 24.75 | PCCO60CVTR-ND 4,000 20.00/M ECU-V1HO60DCV ECJ-1VC1HO60D 

7pF +0.5pF 0.80 | PCCO70CVCT-ND- 67 4.51 15.29 24.75 | PCCO70CVTR-ND 4,000 20.00/M ECU-V1HO70DCV ECJ-1VC1H070D 
8pF +0.5pF 0.80 | PCCO80CVCT-ND+ 67 4.51 15.29 24.75 | PCCO80CVTR-ND 4,000 20.00/M ECU-V1HO80DCV ECJ-1VC1H080D 
QpF +0.5pF 0.80 | PCCOS0CVCT-ND- 67 4.51 15.29 24.75 | PCCO90CVTR-ND 4,000 20.00/M ECU-V1HO90DCV ECJ-1VC1H090D 
10pF +0.5pF 0.80 | PCC100CVCT-ND+ 67 4.51 15.29 24.75 | PCC100CVTR-ND 4,000 20.00/M ECU-V1H100DCV ECJ-1VC1H100D 
12pF +5% 0.80 | PCC120ACVCT-ND 67 4.51 15.29 24.75 | PCC120ACVTR-ND 4,000 20.00/M ECU-V1H120JCV ECJ-1VC1H120J 
15pF +5% 0.80 | PCC150ACVCT-ND+ 67 4.51 15.29 24.75 | PCC1SOACVTR-ND 4,000 20.00/M ECU-V1H150JCV ECJ-1VC1H150J 
18pF +5% 0.80 | PCC180ACVCT-ND- 67 4.51 15.29 24.75 | PCC180ACVTR-ND 4,000 20.00/M ECU-V1H180JCV ECJ-1VC1H180J 
22pF +5% 0.80 | PCC220ACVCT-ND+ 46 3.12 10.58 17.14 | PCC220ACVTR-ND 4,000 14.00/M ECU-V1H220JCV ECJ-1VC1H220J 
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Panasonic. Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont) 


Dim. Cut Tape Old t¢ New ¢ 
Size wy (mm) Digi-Key Pricing Digi-Key Hopes fee! Panasonic Panasonic 
Code| Type | DC Cap. | Tolerance | T_|Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. Size Pricing Part No. Part No. 
27pF +5% | 0.80 | PCC270ACVCT-ND> ‘57 3.82 1294 20.94 | PCC270ACVTR-ND 4,000 | 17.00/M | ECU-V1H270JCV ECJ-1VC1H270J 
33pF +5% | 0.80| PCC330ACVCT-ND+ ‘57 3.82 1294 20.94 | PCC330ACVTR-ND 4,000 | 17.00/M | ECU-V1H330JCV ECJ-1VC1H330J 
39pF +5% | 0.80 | PCC390ACVCT-ND+ ‘57 3.82 1294 20.94 | PCC390ACVTR-ND 4,000 | 17.00/M | ECU-V1H390JCV ECJ-1VC1H390J 
47pF +5% | 0.80| PCC470ACVCT-ND+ ‘57 3.82 1294 20.94 | PCC470ACVTR-ND 4,000 | 17.00/M | ECU-V1H470JCV ECJ-1VC1H470J 
56pF +5% | 0.80 | PCC560ACVCT-ND+ ‘57 3.821294 _20.94_| PCCS60ACVTR-ND 4,000 | 17.00/M_ | ECU-V1HS560JCV ECJ-1VC1H560J 
68pF +5% | 0.80 | PCC680ACVCT-ND> 92 6.20 21.00 34.00 | PCC680ACVTR-ND 4,000 | 27.00/M | ECU-V1H680JCV ECJ-1VC1H680J 
82pF +5% | 0.80| PCC820ACVCT-ND+ ‘57 3.82 1294 20.94 | PCC820ACVTR-ND 4,000 | 17.00/M | ECU-V1H820JCV ECJ-1VC1H820J 
100pF | +5% | 0.80] PCC101ACVCT-ND- 62 417 14.11. 22.85 | PCC101ACVTR-ND 4,000 | 18.00/M | ECU-V1H101JCV ECJ-1VC1H101J 
120pF | 45% | 0.80] PCC121ACVCT-ND- 62 417. 14.11 22.85 | PCC121ACVTR-ND 4,000 | 18.00/M | ECU-V1H121JCV ECJ-1VC1H121J 
po | so |150pF | _+5% | 0.80 | PCC151ACVCT-ND- 62 417 14.11 ___22.85_| PCC151ACVTR-ND 4,000 | 18.00/M | ECU-V1H151JCV ECJ-1VC1H151J 
180pF |  +5% | 0.80| PCC181ACVCT-ND- 62 417. 14.11 22.85 | PCC181ACVTR-ND 4,000 | 18.00/M | ECU-V1H181JCV ECJ-1VC1H181J 
220pF | +5% | 0.80| PCC221ACVCT-ND> 67 451 15.29 24.75 | PCC221ACVTR-ND 4,000 | 20.00/M | ECU-V1H221NCV ECJ-1VC1H221J 
270pF | +5% | 0.80| PCC271ACVCT-ND= 1.03 6.94 23.52 38.08 | PCC271ACVTR-ND 4,000 | 30.00/M | ECU-V1H271JCV ECJ-1VC1H271J 
330pF | +5% | 0.80| PCC331ACVCT-ND> 1.08 729 24.70 39.98 | PCC331ACVTR-ND 4,000 | 32.00/M | ECU-V1H331JCV ECJ-1VC1H331J 
390pF | _+5% | 0.80 | PCC391ACVCT-ND= 1.18 799 27.05 _43.79_| PCC391ACVTR-ND 4,000 | 35.00/M | ECU-V1H391JCV ECJ-1VC1H391J 
470pF | 5% | 0.80| PCC2147CT-ND 1.18 7.99 27.05 43.79 | PCC2147TR-ND 4,000 | 35.00 | ECJ-1VC1H471J ECJ-1VC1H471J 
560pF | 45% | 0.80] PCC2148CT-ND 149 10.07 3410 55.22 | PCC2148TR-ND 4,000 | 44.00/M | ECJ-1VC1H561J ECJ-1VC1H561J 
680pF | +5% | 0.80| PCC2149CT-ND 149 1007 3410 55.22 | PCC2149TR-ND 4,000 | 44.00/M | ECJ-1VC1H681J ECJ-1VC1H681J 
820pF | +5% | 0.80| PCC2150CT-ND 180 1215 41.16 66.64 | PCC2150TR-ND 4,000 | 53.00/M | ECJ-1VC1H82t1J ECJ-1VC1H821J 
1000pF | _+5% —_| 0.80 | PCC2151CT-ND 180 1215 44.16 —_—«66.64_| PCC2151TR-ND 4,000 | 53.00/M | ECJ-1VC1H102J ECJ-1VC1H102J 
220pF | +10% | 0.80] PCC1953CT-ND 2.27 16.02 55.33 93.18 | PCC1953TR-ND 4,000 | 76.00/M | ECJ-1VB2D221K ECJ-1VB2D221K 
330pF | +10% | 0.80] PCC1954CT-ND 227 16.02 55.33 93.18 | PCC1954TR-ND 4,000 | 76.00/M | ECJ-1VB2D331K ECJ-1VB2D331K 
200] 470pF | +10% | 0.80| PCC1955CT-ND 227 16.02 55.33 93.18 | PCC1955TR-ND 4,000 | 76.00/M | ECJ-1VB2D471K ECJ-1VB2D471K 
680pF | +10% | 0.80] PCC1956CT-ND 227 16.02 55.33 93.18 | PCC1956TR-ND 4,000 | 76.00/M | ECJ-1VB2D681K ECJ-1VB2D681K 
1000pF | _+10% | 0.80 | PCC1957CT-ND 2.27 16.02 «55.33 ——-93.18_| PCC1957TR-ND 4.000 | 76.00/M | ECJ-1VB2D102K ECJ-1VB2D102K 
220pF | +10% | 0.80| PCC1948CT-ND 160 1076 36.46 59.02 | PCC1948TR-ND 4,000 | 47.00M | ECJ-1VB2A221K ECJ-1VB2A221K 
330pF | +10% | 0.80] PCC1949CT-ND 160 1076 36.46 59.02 | PCC1949TR-ND 4,000 | 47.00/M | ECJ-1VB24331K ECJ-1VB2A331K 
100] 470pF | +10% | 0.80] PCC1950CT-ND 160 1076 3646 59.02 | PCC1950TR-ND 4,000 | 47.00/M | ECJ-1VB24471K ECJ-1VB2A471K 
680pF | +10% | 0.80] PCC1951CT-ND 160 1076 36.46 59.02 | PCC1951TR-ND 4,000 | 47.00/M | ECJ-1VB2A681K ECJ-1VB2A681K 
1000pF | _+10% | 0.80 | PCC1952CT-ND 160 1076 36.46 ~—-59.02_ | PCC1952TR-ND 4.000 | 47.00/M_ | ECJ-1VB24102K ECJ-1VB2A102K 
220pF | +10% | 0.80| PCC221BVCT-ND 83 558 18.90 30.60 | PCC221BVTR-ND 4,000 | 24.00/M | ECU-V1H221KBV (Not for new design) 
270pF | +10% | 0.80| PCC271BVCT-ND 83 558 1890 30.60 | PCC271BVTR-ND 4,000 | 24.00/M | ECU-V1H271KBV (Not for new design) 
330pF | +10% | 0.80| PCC331BVCT-ND 83 558 1890 30.60 | PCC331BVTR-ND 4,000 | 24.00/M | ECU-V1H331KBV (Not for new design) 
390pF | +10% | 0.80] PCC391BVCT-ND 83 558 1890 30.60 | PCC391BVTR-ND 4,000 | 24.00/M | ECU-V1H391KBV (Not for new design) 
470pF_| +10% | 0.80 | PCC471BVCT-ND 87 589 19.95 _32.30_| PCC471BVTR-ND 4,000 | 26.00/M | ECU-V1H471KBV (Not for new design) 
560pF | +10% | 0.80] PCC561BVCT-ND 87 5.89 19.95 32.30 | PCC561BVTR-ND 4,000 | 26.00/M | ECU-V1H561KBV (Not for new design) 
680pF | +10% | 0.80] PCC681BVCT-ND 87 589 1995 32.30 | PCC681BVTR-ND 4,000 | 26.00/M | ECU-V1H681KBV (Not for new design) 
820pF | +10% | 0.80| PCC821BVCT-ND 87 589 19.95 32.30 | PCC821BVTR-ND 4,000 | 26.00/M | ECU-V1H821KBV (Not for new design) 
1000pF | +10% | 0.80] PCC102BVCT-ND 87 589 19.95 32.30 | PCC102BVTR-ND 4,000 | 26.00/M | ECU-V1H102KBV (Not for new design) 
1000pF | __+10% | 0.80 | PCC1772CT-ND- A 2.78 9.41 15.23 | PCC1772TR-ND 4,000 | 12.00/M | ECJ-1VB1H102K ECJ-1VB1H102K 
1200pF | 410% | 0.80| PCC122BVCT-ND 92 6.21 21.04 34.07 | PCC122BVTR-ND 4,000 | 27.00/M | ECU-V1H122KBV (Not for new design) 
1200pF | 410% | 0.80| PCC1773CT-ND> A 2.78 9.41 15.23 | PCC1773TR-ND 4,000 | 12.00/M | ECJ-1VB1H122K ECJ-1VB1H122K 
1500pF | 410% | 0.80) PCC152BVCT-ND 90 6.08 20.60 33.35 | PCC152BVTR-ND 4,000 | 26.00/M | ECU-V1H152KBV (Not for new design) 
1500pF | 410% | 0.80| PCC1774CT-ND> A 2.78 9.41 15.23 | PCC1774TR-ND 4.000 | 12.00/M | ECJ-1VB1H152K ECJ-1VB1H152K 
1800pF | +10% | 0.80 | PCC182BVCT-ND 96 649 21.98 _-35.58_ | PCC182BVTR-ND 4,000 | 28.00/M | ECU-V1H182KBV (Not for new design) 
1800pF | +10% | 0.80] PCC1775CT-ND> 46 3.12 10.58 17.14 | PCC1775TR-ND 4,000 | 14.00/M | ECJ-1VB1H182K ECJ-1VB1H182K 
2200pF | +10% | 0.80| PCC222BVCT-ND 96 649 21.98 35.58 | PCC222BVTR-ND 4,000 | 28.00/M | ECU-V1H222KBV (Not for new design) 
2200pF | +10% | 0.80| PCC1776CT-ND> 46 3.12 1058 17.14 | PCC1776TR-ND 4,000 | 14.00/M | ECJ-1VB1H222K ECJ-1VB1H222K 
2700pF | +10% | 0.80| PCC272BVCT-ND 96 649 21.98 35.58 | PCC272BVTR-ND 4,000 | 28.00/M | ECU-V1H272KBV (Not for new design) 
50 | 2700pF | +10% | 0.80 | PCC1777CT-ND- 46 3.12 1058 17.14 | PCC1777TR-ND 4.000 | 14.00/M | ECJ-1VB1H272K ECJ-1VB1H272K 
3300pF | +10% | 0.80| PCC332BVCT-ND 73 4.90 16.59 26.86 | PCC332BVTR-ND 4,000 | 21.00/M | ECU-V1H332KBV (Not for new design) 
0603 | x7R 3300pF | +10% | 0.80| PCC1778CT-ND> 67 451 15.29 24.75 | PCC1778TR-ND 4,000 | 20.00/M | ECJ-1VB1H332K ECJ-1VB1H332K 
3900pF | +10% | 0.80| PCC1779CT-ND+ 52 347. 11.76 19.04 | PCC1779TR-ND 4,000 | 15.00/M | ECJ-1VB1H392K ECJ-1VB1H392K 
4700pF | +10% | 0.80| PCC472BVCT-ND 1.14 770 26.09 42.25 | PCC472BVTR-ND 4,000 | 34.00/M | ECU-V1H472KBV (Not for new design) 
4700pF | _+10% _| 0.80 | PCC1780CT-ND+ ‘57 3.82 1294 20.94 _| PCC1780TR-ND 4,000 | 17.00/M | ECJ-1VB1H472K ECJ-1VB1H472K 
5600pF | +10% | 0.80] PCC562BVCT-ND 1.14 7.70 26.09. 42.25 | PCC562BVTR-ND 4,000 | 34.00/M | ECU-V1H562KBV (Not for new design) 
5600pF | +10% | 0.80) PCC1781CT-ND> 83 558 18.90 30.60 | PCC1781TR-ND 4,000 | 24.00/M | ECJ-1VB1H562K ECJ-1VB1H562K 
6800pF | +10% | 0.80| PCC682BVCT-ND 1.26 852 28.84 46.70 | PCC682BVTR-ND 4,000 | 37.00/M | ECU-V1H682KBV (Not for new design) 
6800pF | +10% | 0.80] PCC1782CT-ND+ 62 417 14.11. 22.85 | PCC1782TR-ND 4,000 | 18.00/M | ECJ-1VB1H682K ECJ-1VB1H682K 
8200pF | _+10% | 0.80 | PCC822BVCT-ND 1.32 8.92 30.22 —-48.93_ | PCC822BVTR-ND 4,000 | 46.00/M | ECU-V1H822KBV (Not for new design) 
8200pF | +10% | 0.80| PCC1783CT-ND> 67 451 15.29. 24.75 | PCC1783TR-ND 4,000 | 20.00/M | ECJ-1VB1H822K ECJ-1VB1H822K 
10000pF| +10% | 0.80) PCC103BVCT-ND 1.32 8.92 30.22 48.93. | PCC103BVTR-ND 4,000 | 39.00/M | ECU-V1H103KBV (Not for new design) 
10000pF| +10% | 0.80| PCC1784CT-ND- 67 451 15.29 24.75 | PCC1784TR-ND 4,000 | 20.00/M | ECJ-1VB1H103K ECJ-1VB1H103K 
12000pF| +10% | 0.80) PCC123BVCT-ND 1.38 932 31.58 51.14 | PCC123BVTR-ND 4,000 | 41.00/M | ECU-V1H123KBV (Not for new design) 
12000pF| __+10% | 0.80 | PCC1785CT-ND- 72 486 16.46 —_—-26.66_| PCC1785TR-ND 4,000 | 21.00/M | ECJ-1VB1H123K ECJ-1VB1H123K 
15000pF| _+10% | 0.80 | PCC1786CT-ND- 79 5.31 18.00 29.14 | PCC1786TR-ND 4,000 | 23.00/M | ECJ-1VB1H153K ECJ-1VB1H153K 
10000pF| +10% | 0.80] PCC1763CT-ND 72 486 1646 26.66 | PCC1763TR-ND 4,000 | 21.00/M | ECJ-1VB1E103K ECJ-1VB1E103K 
12000pF| +10% | 0.80] PCC1764CT-ND 77 5.21 17.64 28.56 | PCC1764TR-ND 4,000 | 23.00/M | ECJ-1VB1E123K ECJ-1VB1E123K 
25] 15000pF| +10% | 0.80| PCC1765CT-ND 77 5.21 17.64 28.56 | PCC1765TR-ND 4,000 | 23.00/M | ECJ-1VB1E153K ECJ-1VB1E153K 
18000pF| +10% | 0.80) PCC183BVCT-ND 166 1116 37.80 61.20 | PCC183BVTR-ND 4,000 | 49.00/M | ECU-V1E183KBV (Not for new design) 
18000pF| _+10% | 0.80 | PCC1766CT-ND- 77 5.21 17.64 __28.56_| PCC1766TR-ND 4.000 | 23.00/M | ECJ-1VB1E183K ECJ-1VB1E183K 
22000pF| +10% | 0.80] PCC223BVCT-ND 1.43 9.61 32.55 52.70 | PCC223BVTR-ND 4,000 | 42.00/M | ECU-V1E223KBV (Not for new design) 
22000pF| +10% | 0.80| PCC1767CT-ND> 82 556 1882 30.46 | PCC1767TR-ND 4.000 | 24.00/M | ECJ-1VB1E223K ECJ-1VB1E223K 
og | 27000pF| 410% | 0.80 | PCC1768CT-ND- 88 590 1999 32.37 | PCC1768TR-ND 4,000 | 26.00/M | ECJ-1VB1E273K ECJ-1VB1E273K 
33000pF| +10% | 0.80) PCC1769CT-ND> 88 590 1999 32.37 | PCC1769TR-ND 4.000 | 26.00/M | ECJ-1VB1E333K ECJ-1VB1E333K 
39000pF} +10% | 0.80| PCC1770CT-ND> 88 590 1999 32.37 | PCC1770TR-ND 4,000 | 26.00/M | ECJ-1VB1E393K ECJ-1VB1E393K 
47000pF| _+10% | 0.80 | PCC1771CT-ND> 88 590 19.99 32.37 _| PCC1771TR-ND 4.000 | 26.00/M | ECJ-1VB1E473K ECJ-1VB1E473K 
10000pF| +10% | 0.80] PCC1750CT-ND 72 486 16.46 26.66 | PCC17501R-ND 4,000 | 21.00/M | ECJ-1VB1C103K ECJ-1VB1C103K 
12000pF| +10% | 0.80] PCC1751CT-ND 77 5.21 17.64 28.56 | PCC1751TR-ND 4,000 | 23.00/M | ECJ-1VB1C123K ECJ-1VB1C123K 
15000pF| +10% | 0.80) PCC1752CT-ND 82 556 1882 30.46 | PCC1752TR-ND 4,000 | 24.00/M | ECJ-1VB1C153K ECJ-1VB1C153K 
18000pF| +10% | 0.80| PCC1753CT-ND 82 556 1882 30.46 | PCC1753TR-ND 4,000 | 24.00/M | ECJ-1VB1C183K ECJ-1VB1C183K 
22000pF| _+10% | 0.80 | PCC1754CT-ND 88 590 19.99 32.37 _| PCC1754TR-ND 4,000 | 26.00/M | ECJ-1VB1C223K ECJ-1VB1C223K 
27000pF| +10% | 0.80| PCC1755CT-ND 88 5.90 19.99 32.37 | PCCT755TR-ND 4,000 | 26.00/M | ECJ-1VB1C273K ECJ-1VB1C273K 
16| 33000pF) +10% | 0.80) PCC1756CT-ND 88 590 1999 32.37 | PCC1756TR-ND 4,000 | 26.00/M | ECJ-1VB1C333K ECJ-1VB1C333K 
39000pF| +10% | 0.80) PCC1757CT-ND 88 590 1999 32.37 | PCC1757TR-ND 4.000 | 26.00/M | ECJ-1VB1C393K ECJ-1VB1C393K 
47000pF| +10% | 0.80| PCC1758CT-ND 88 590 1999 32.37 | PCC1758TR-ND 4,000 | 26.00/M | ECJ-1VB1C473K ECJ-1VB1C473K 
56000pF| _+10% _| 0.80 | PCC1759CT-ND> 88 590 19.99 32.37 _| PCC1759TR-ND 4,000 | 26.00/M | ECJ-1VB1C563K ECJ-1VB1C563K 
68000pF| +10% | 0.80| PCC1760CT-ND> 88 5.90 19.99 32.37 | PCC1760TR-ND 4,000 | 26.00/M | ECJ-1VB1C683K ECJ-1VB1C683K 
82000pF| +10% | 0.80) PCC1761CT-ND> 98 660 2234 36.18 | PCC1761TR-ND 4,000 | 29.00/M | ECJ-1VB1C823K ECJ-1VB1C823K 
APF +10% | 0.80 | PCC1762CT-ND- 1.03 6.94 23.52 38.08 _| PCC1762TR-ND 4,000 | 30.00/M | ECJ-1VB1C104K ECJ-1VB1C104K 
16| 1.0uF | +10% | 0.80| PCC2224CT-ND 1.36 9.72 35.00 54.45 | PCC2224TR-ND 4,000 | 51.00/M_ | ECJ-1VB1C105K ECJ-1VB1C105K 
12uF | 410% | 0.80| PCC1906CT-ND> 1.18 8.32 28.73 48.38 | PCCI906TR-ND 4,000 | 39.00M | ECJ-1VB1A124K ECJ-1VB1A124K 
15uF | 410% | 0.80| PCC1748CT-ND- 1.18 832 28.73 48.38 | PCC1748TR-ND 4,000 | 39.00/M | ECJ-1VB1A154K ECJ-1VB1A154K 
10| .18uF | 410% | 0.80| PCC1907CT-ND- 1.22 8.62 29.79 50.18 | PCC1907TR-ND 4,000 | 41.00/M | ECJ-1VB1A184K ECJ-1VB1A184K 
‘22uF | 410% | 0.80| PCC1749CT-ND> 1.22 862 29.79 50.18 | PCC1749TR-ND 4,000 | 41.00/M | ECJ-1VB1A224K ECJ-1VB1A224K 
1pF +10% | 0.80 | PCC2174CT-ND 254 18.11 65.21 108.68_| PCC2174TR-ND 4,000 | 94.00/M | ECJ-1VB1A105K ECJ-1VB1A105K 
eR 27uF | +10% | 0.80] PCC1908CT-ND 157. 11.09 38.30 64.51 | PCC1908TR-ND 4,000 | 52.00/M | ECJ-1VB0J274K ECJ-1VB0J274K 
‘33uF | 410% | 0.80] PCC1909CT-ND 157 11.09 38.30 ~=—-«64.51_ | PCC1909TR-ND 4,000 | 52.00/M | ECJ-1VB0J334K ECJ-1VB0J334K 
‘39uF | 410% | 0.80] PCC1910CT-ND 157 11.09 38.30 64.51 _| PCC1910TR-ND 4,000 | 52.00/M | ECJ-1VB0J394K ECJ-1VB0J394K 
ga} -47HE | £10% | 0.80] PCC1911CT-ND 157 11.09 = 38.30. ~=—-64.51_ | PCC1911TR-ND 4,000 | 52.00/M | EGJ-1VB0J474K ECJ-1VB0J474K 
3) seuF | +10% | 0.80 | PCC1912CT-ND 162 11.40 39.37, __—«66.30_| PCC1912TR-ND 4.000 | 54.00/M | ECJ-1VB0J564K ECJ-1VBOJ564K 
‘68uF | 410% | 0.80] PCC1913CT-ND 1.70 12.01 41.50 69.89 | PCC1913TR-ND 4,000 | 57.00/M | ECJ-1VB0J684K ECJ-1VB0J684K 
‘82uF | 410% | 0.80] PCC1914CT-ND 170 12.01 4150 69.89 | PCC1914TR-ND 4,000 | 57.00/M | ECJ-1VB0J824K ECJ-1VB0J824K 
1 UF +10% | 0.80 | PCC1915CT-ND- 1.70 12.01 41.50 69.89 | PCC1915TR-ND 4.000 | 57.00/M_| EGJ-1VB0J105K ECJ-1VB0J105K 
Yev | 50 | 1000RE |+80%/-20%) 0.80 | PCC1795CT-ND 69 4.65 15.75 25.50 | PCC1795TR-ND 4,000 | 20.00/M | ECU-V1H102ZFV (Not for new design) 
1500pF | +80%/-20%| 0.80 | PCC1796CT-ND 70 4.75 16.08 26.03 _ | PCC1796TR-ND 4,000 | 21.00/M | ECU-V1H152ZFV (Not for new design) 
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Panasonic. Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont) 


Dim. Cut Tape Old t New + 
Size wy (mm) |Digi-Key Pricing Digi-Key Ue ENE Panasonic Panasonic 
Code|Type|DC| Cap. | Tolerance; T_ /[Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. Size Pricing Part No. Part No. 
3300pF | +80%/-20%] 0.80 |PCC1798CT-ND .70 4.75 16.08 26.03 = = = ECU-V1H332ZFV (Not for new design) 
4700pF | +80%/-20%| 0.80 | PCC1799CT-ND 70 4.75 16.08 26.03_| PCC1799TR-ND 4,000 21.00/M ECU-V1H472ZFV (Not for new design) 
6800pF | +80%/-20%] 0.80 | PCC1800CT-ND 70 4.75 16.08 26.03 = — = ECU-V1H682ZFV (Not for new design) 
10000pF | +80%/-20%] 0.80 |PCC1801CT-ND AL 2.78 9.41 15.23 | PCC1801TR-ND 4,000 12.00/M ECJ-1VF1H103Z ECJ-1VF1H103Z 
50 15000pF | +80%/-20%] 0.80 | PCC1802CT-ND 52 3.47 11.76 19.04 | PCC1802TR-ND 4,000 15.00/M ECJ-1VF1H153Z ECJ-1VF1H153Z 
22000pF | +80%/-20%| 0.80 |PCC1803CT-ND 57 3.82 12.94 20.94 | PCC1803TR-ND 4,000 17.00/M ECJ-1VF1H223Z ECJ-1VF1H223Z 
33000pF | +80%/-20%| 0.80 |PCC1804CT-ND 67 4.51 15.29 24.75 | PCC1804TR-ND 4,000 20.00/M ECJ-1VF1H333Z ECJ-1VF1H333Z 
47000pF | +80%/-20%| 0.80 |PCC1805CT-ND 67 4.51 15.29 24.75 | PCC1805TR-ND 4,000 20.00/M ECJ-1VF1H473Z ECJ-1VF1H473Z 
Y5V 68000pF | +80%/-20%] 0.80 |PCC2152CT-ND 77 5.21 17.64 28.56 | PCC2152TR-ND 4,000 23.00/M ECJ-1VF1H683Z ECJ-1VF1H683Z 
0603 -1pF | +80%/-20%| 0.80 |PCC2153CT-ND 82 5.56 18.82 30.46 | PCC2153TR-ND 4,000 24.00/M ECJ-1VF1H104Z ECJ-1VF1H104Z 
25 68000pF | +80%/-20%| 0.80 |PCC1793CT-ND a7 5.21 17.64 28.56 | PCC1793TR-ND 4,000 23.00/M ECJ-1VF1E683Z ECJ-1VF1E683Z 
-AWF | +80%/-20%| 0.80 |PCC1794CT-ND Wal 4.79 16.23 26.28 | PCC1794TR-ND 4,000 21.00/M ECJ-1VF1E104Z ECJ-1VF1E104Z 
-1pF | +80%/-20%] 0.80 | PCC1788CT-ND Wal 4.79 16.23 26.28 | PCC1788TR-ND 4,000 21.00/M ECJ-1VF1C104Z ECJ-1VF1C104Z 
15yF | +80%/-20%} 0.80 | PCC1789CT-ND 71 4.79 16.23 26.28 | PCC1789TR-ND 4,000 21.00/M ECJ-1VF1C154Z ECJ-1VF1C154Z 
16 22uF | +80%/-20%) 0.80 | PCC1790CT-ND ahh 5.21 17.64 28.56 | PCC1790TR-ND 4,000 23.00/M ECJ-1VF1C224Z ECJ-1VF1C224Z 
.33uF | +80%/-20%) 0.80 |PCC1791CT-ND 93 6.25 21.17 34.27 | PCC1791TR-ND 4,000 27.00/M ECJ-1VF1C334Z ECJ-1VF1C334Z 
A7UF | +80%/-20%|_ 0.80 | PCC1792CT-ND 1.08 7.29 24.70 39.98 | PCC1792TR-ND 4,000 32.00/M ECJ-1VF1C474Z ECJ-1VF1C474Z 
10 .68uF | +80%/-20%] 0.80 | PCC2154CT-ND 1.27 8.93 30.86 51.97 | PCC2154TR-ND 4,000 42.00/M ECJ-1VF1A684Z ECJ-1VF1A684Z 
1pF | +80%/-20%| 0.80 | PCC1787CT-ND 1.27 8.93 30.86 51.97 | PCC1787TR-ND 4,000 42.00/M ECJ-1VF1A105Z ECJ-1VF1A105Z 
6.3 2.2uF | +80%/-20%| 0.80 |PCC2181CT-ND 3.06 21.85 78.66 131.10 | PCC2181TR-ND 4,000 114.00/M ECJ-1VF0J225Z ECJ-1VF0J225Z 
F 10 2.2uF | +80%/-20%| 0.80 | PCC2229CT-ND 3.82 27.31 98.33 152.95 | PCC2229TR-ND 4,000 142.00/M ECJ-1VF1A225Z ECJ-1VF1A225Z 
X7R 50 | 15000pF +10% 0.85 |PCC2173CT-ND 3.62 25.88 93.15 155.25 | PCC2173TR-ND 4,000 135.00/M ECJ-WVB1H153K ECY-39RH153KV 
0612 16 -33UF +10% 0.85 [PCC2185CT-ND 9.18 65.55 235.98 393.30 | PCC2185TR-ND 4,000 | 341.00/M ECJ-WVB1C334K ECY-39RC334KV 
X5R | 16 1pyF +10% 0.85 |PCC2186CT-ND 10.18 72.74 261.86 436.43 | PCC2186TR-ND 4,000 | 378.00/M ECJ-WVB1C105K ECY-39RC105KV 
10pF +0.5pF 0.85 |PCC1971CT-ND 2.55 18.20 65.52 109.20 | PCC1971TR-ND 4,000 95.00/M ECJ-2VC2D100D ECJ-2VC2D100D 
15pF 45% 0.85 |PCC1972CT-ND 2.59 18.48 66.53 110.88 | PCC1972TR-ND 4,000 96.00/M ECJ-2VC2D150J ECJ-2VC2D150J 
22pF 45% 0.85 |PCC1973CT-ND 2.59 18.48 66.53 110.88 | PCC1973TR-ND 4,000 96.00/M ECJ-2VC2D220J ECJ-2VC2D220J 
33pF 45% 0.85 |PCC1974CT-ND 2.63 18.76 67.54 112.56 | PCC1974TR-ND 4,000 98.00/M ECJ-2VC2D330J ECJ-2VC2D330J 
200 47pF 45% 0.85 |PCC1975CT-ND 2.63 18.76 67.54 112.56 | PCC1975TR-ND 4,000 98.00/M ECJ-2VC2D470J ECJ-2VC2D470J 
68pF 45% 1.25 |PCC1976CT-ND 3.18 22.68 81.65 136.08 | PCC1976TR-ND 2,000 127.00/M ECJ-2YC2D680J ECJ-2YC2D680J 
100pF 45% 1.25 | PCC1977CT-ND 3.21 22.96 82.66 137.76 | PCC1977TR-ND 2,000 129.00/M ECJ-2YC2D101J ECJ-2YC2D101J 
150pF 45% 1.25 | PCC1978CT-ND 3.33 23.80 85.68 142.80 | PCC1978TR-ND 2,000 133.00/M ECJ-2YC2D151J ECJ-2YC2D151J 
220pF 45% 1.25 |PCC1979CT-ND 3.33 23.80 85.68 142.80 | PCC1979TR-ND 2,000 133.00/M ECJ-2YC2D221J ECJ-2YC2D221J 
330pF 45% 1.25 |PCC1980CT-ND 3.33 23.80 85.68 142.80 | PCC1980TR-ND 2,000 133.00/M ECJ-2YC2D331J ECJ-2YC2D331J 
10pF +0.5pF 0.85 |PCC1958CT-ND 1.70 12.01 41.50 69.89 | PCC1958TR-ND 4,000 57.00/M ECJ-2VC2A100D ECJ-2VC2A100D 
15pF 45% 0.85 |PCC1959CT-ND 1.75 12.32 42.56 71.68 | PCC1959TR-ND 4,000 58.00/M ECJ-2VC2A150J ECJ-2VC2A150J 
22pF 45% 0.85 | PCC1960CT-ND 1.75 12.32 42.56 71.68 | PCC1960TR-ND 4,000 58.00/M ECJ-2VC2A220J ECJ-2VC2A220J 
33pF 45% 0.85 |PCC1961CT-ND 1.75 12.32 42.56 71.68 | PCC1961TR-ND 4,000 58.00/M ECJ-2VC2A330J ECJ-2VC2A330J 
47pF 45% 0.85 |PCC1962CT-ND 1.75 12.32 42.56 71.68 | PCC1962TR-ND 4,000 58.00/M ECJ-2VC2A470J ECJ-2VC2A470J 
68pF 45% 0.85 |PCC1963CT-ND 2.14 15.09 52.14 87.81 | PCC1963TR-ND 4,000 71.00/M ECJ-2VC2A680J ECJ-2VC2A680J 
100] 100pF 45% 0.85 |PCC1964CT-ND 2.14 15.09 52.14 87.81 | PCC1964TR-ND 4,000 71.00/M ECJ-2VC2A101J ECJ-2VC2A101J 
150pF 45% 0.85 | PCC1965CT-ND 2.23 15.71 54.26 91.39 | PCC1965TR-ND 4,000 74.00/M ECJ-2VC2A151J ECJ-2VC2A151J 
220pF 45% 0.85 |PCC1966CT-ND 2.23 15.71 54.26 91.39 | PCC1966TR-ND 4,000 74.00/M ECJ-2VC2A221J ECJ-2VC2A221J 
330pF 45% 0.85 |PCC1967CT-ND 2.23 15.71 54.26 91.39 | PCC1967TR-ND 4,000 74.00/M ECJ-2VC2A331J ECJ-2VC2A331J 
470pF 45% 0.85 |PCC1968CT-ND 2.53 17.86 61.71 103.94 | PCC1968TR-ND 4,000 84.00/M ECJ-2VC2A471J ECJ-2VC2A471J 
680pF 45% 0.85 | PCC1969CT-ND 2.51 17.92 64.51 107.52 | PCC1969TR-ND 4,000 93.00/M ECJ-2VC2A681J ECJ-2VC2A681J 
1000pF 45% 0.85 |PCC1970CT-ND 3.61 25.76 92.74 154.56 | PCC1970TR-ND 4,000 134.00/M ECJ-2VC2A102J ECJ-2VC2A102J 
0.5pF +0.25pF | 0.60 | PCCORS5CNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCCOR5CNTR-ND 5,000 18.00/M ECU-V1HOR5CCN ECJ-2VC1HOR5C 
1.0pF +0.25pF | 0.60 | PCCO10CNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCCO10CNTR-ND 5,000 18.00/M ECU-V1H010CCN ECJ-2VC1H010C 
1.5pF +0.25pF | 0.60 | PCC1RS5CNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCC1R5CNTR-ND 5,000 18.00/M ECU-V1H1R5CCN ECJ-2VC1H1R5C 
2.0pF +0.25pF | 0.60 | PCCO20CNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCCO20CNTR-ND 5,000 18.00/M ECU-V1H020CCN ECJ-2VC1H020C 
3.0pF +0.25pF | 0.60 | PCCO30CNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCCO30CNTR-ND 5,000 18.00/M ECU-V1HO30CCN ECJ-2VC1H030C 
4.0pF +0.25pF | 0.60 | PCCO40CNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCCO40CNTR-ND 5,000 18.00/M ECU-V1H040CCN ECJ-2VC1H040C 
5.0pF +0.25pF | 0.60 | PCCO50CNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCCO50CNTR-ND 5,000 18.00/M ECU-V1HO50CCN ECJ-2VC1H050C 
NPO 6.0pF +0.5pF 0.60 | PCCO60CNCT-ND+ 62 4.17 14.11 21.50 | PCCO60CNTR-ND 5,000 18.00/M ECU-V1HO60DCN ECJ-2VC1H060D 
7.0pF +0.5pF 0.60 | PCCO70CNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCCO70CNTR-ND 5,000 18.00/M ECU-V1HO70DCN ECJ-2VC1H070D 
8.0pF +0.5pF 0.60 | PCCO80CNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCCO80CNTR-ND 5,000 18.00/M ECU-V1HO80DCN ECJ-2VC1H080D 
9.0pF +0.5pF 0.60 | PCCO90CNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCCO90CNTR-ND 5,000 18.00/M ECU-V1HO90DCN ECJ-2VC1H090D 
10pF +0.5pF 0.60 | PCC100CNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCC100CNTR-ND 5,000 18.00/M ECU-V1H100DCN ECJ-2VC1H100D 
12pF 45% 0.60 | PCC120CNCT-ND 62 4.17 14.11 21.50 | PCC120CNTR-ND 5,000 18.00/M ECU-V1H120JCN ECJ-2VC1H120J 
15pF 45% 0.60 | PCC150CNCT-ND+ 62 4.17 14.11 21.50 | PCC1S50CNTR-ND 5,000 18.00/M ECU-V1H150JCN ECJ-2VC1H150J 
0805 18pF +5% 0.60 | PCC180CNCT-ND 62 4.17 14.11 21.50 | PCC180CNTR-ND 5,000 18.00/M ECU-V1H180JCN ECJ-2VC1H180J 
22pF 45% 0.60 | PCC220CNCT-ND- 46 3.12 10.58 16.13 | PCC220CNTR-ND 5,000 14.00/M ECU-V1H220JCN ECJ-2VC1H220J 
27pF 45% 0.60 | PCC270CGCT-ND 46 3.12 10.58 16.13 | PCC270CGTR-ND 5,000 14.00/M ECU-V1H270JCG ECJ-2VC1H270J 
33pF 45% 0.60 | PCC330CGCT-ND- 46 3.12 10.58 16.13 | PCC330CGTR-ND 5,000 14.00/M ECU-V1H330JCG ECJ-2VC1H330J 
39pF 45% 0.60 | PCC390CGCT-ND 46 3.12 10.58 16.13 | PCC390CGTR-ND 5,000 14.00/M ECU-V1H390JCG ECJ-2VC1H390J 
47pF 45% 0.60 | PCC470CGCT-ND+ 46 3.12 10.58 16.13 | PCC470CGTR-ND 5,000 14.00/M ECU-V1H470JCG ECJ-2VC1H470J 
50 56pF 45% 0.60 | PCC560CGCT-ND 46 3.12 10.58 16.13 | PCC560CGTR-ND 5,000 14.00/M ECU-V1H560JCG ECJ-2VC1H560J 
68pF 45% 0.60 | PCC680CGCT-ND- 46 3.12 10.58 16.13 | PCC680CGTR-ND 5,000 14.00/M ECU-V1H680JCG ECJ-2VC1H680J 
82pF 45% 0.60 | PCC820CGCT-ND 46 3.12 10.58 16.13 | PCC820CGTR-ND 5,000 14.00/M ECU-V1H820JCG ECJ-2VC1H820J 
100pF 45% 0.60 | PCC101CGCT-ND+ 52 3.47 11.76 17.92 | PCC101CGTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H101JCG ECJ-2VC1H101d 
120pF 45% 0.60 | PCC121CGCT-ND> 52 3.47 11.76 17.92 | PCC121CGTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H121JCG ECJ-2VC1H121d 
150pF 45% 0.60 | PCC151CGCT-ND> 52 3.47 11.76 17.92 | PCC151CGTR-ND 5,000 15.00/M ECU-V1H151JCG ECJ-2VC1H151J 
180pF 45% 0.60 | PCC181CGCT-ND- 57 3.82 12.94 19.71. | PCC181CGTR-ND 5,000 17.00/M ECU-V1H181JCG ECJ-2VC1H181d 
220pF 45% 0.60 | PCC221CGCT-ND+ 62 4.17 14.11 21.50 | PCC221CGTR-ND 5,000 18.00/M ECU-V1H221JCG ECJ-2VC1H221J 
270pF 45% 0.60 | PCC271CGCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCC271CGTR-ND 5,000 18.00/M ECU-V1H271JCG ECJ-2VC1H271J 
330pF 45% 0.60 | PCC331CGCT-ND+ 67 4.51 15.29 23.30 | PCC331CGTR-ND 5,000 20.00/M ECU-V1H331JCG ECJ-2VC1H331J 
390pF 45% 0.60 | PCC391CGCT-ND> 72 4.86 16.46 25.09 | PCC391CGTR-ND 5,000 21.00/M ECU-V1H391JCG ECJ-2VC1H391J 
470pF 45% 0.60 | PCC471CGCT-ND+ 77 5.21 17.64 26.88 | PCC471CGTR-ND 5,000 23.00/M ECU-V1H471JCX ECJ-2VC1H471J 
560pF 45% 0.60 | PCC561CGCT-ND- 82 5.56 18.82 28.67 | PCC561CGTR-ND 5,000 24.00/M ECU-V1H561JCX ECJ-2VC1H561d 
680pF 45% 0.60 | PCC681CGCT-ND- 93 6.25 21.17 32.26 | PCC681CGTR-ND 5,000 27.00/M ECU-V1H681JCX ECJ-2VC1H681J 
820pF +5% 0.60 | PCC821CGCT-ND- 98 6.60 22.34 34.05 | PCC821CGTR-ND 5,000 29.00/M ECU-V1H821JCX ECJ-2VC1H821J 
1000pF 45% 0.60 | PCC102CGCT-ND> 1.13 7.64 25.87 39.42 | PCC102CGTR-ND 5,000 33.00/M ECU-V1H102JCX ECJ-2VC1H102J 
1200pF 45% 0.60 | PCC2155CT-ND 1.49 10.07 34.10 51.97 | PCC2155TR-ND 5,000 42.00/M ECJ-2VC1H122J ECJ-2VC1H122J 
1500pF 45% 0.60 | PCC2156CT-ND 1.49 10.07 34.10 51.97 | PCC2156TR-ND 5,000 42.00/M ECJ-2VC1H152J ECJ-2VC1H152J 
1800pF 45% 0.60 | PCC2157CT-ND 1.96 13.19 44.69 68.10 | PCC2157TR-ND 5,000 55.00/M ECJ-2VC1H182J ECJ-2VC1H182J 
2200pF 45% 0.60 | PCC2158CT-ND 1.96 13.19 44.69 68.10 | PCC2158TR-ND 5,000 55.00/M ECJ-2VC1H222J ECJ-2VC1H222J 
2700pF +5% 0.60 | PCC2159CT-ND 1.96 13.19 44.69 68.10 | PCC2159TR-ND 4,000 55.00/M ECJ-2VC1H272J ECJ-2VC1H272J 
220pF +10% 0.85 | PCC1993CT-ND 2.39 17.08 61.49 102.48 | PCC1993TR-ND 4,000 89.00/M ECJ-2VB2D221K ECJ-2VB2D221K 
330pF +10% 0.85 | PCC1994CT-ND 2.39 17.08 61.49 102.48 | PCC1994TR-ND 4,000 89.00/M ECJ-2VB2D331K ECJ-2VB2D331K 
470pF +10% 0.85 | PCC1995CT-ND 2.43 17.36 62.50 104.16 | PCC1995TR-ND 4,000 90.00/M ECJ-2VB2D471K ECJ-2VB2D471K 
680pF +10% 0.85 | PCC1996CT-ND 2.55 18.20 65.52 109.20 | PCC1996TR-ND 4,000 95.00/M ECJ-2VB2D681K ECJ-2VB2D681K 
1000pF +10% 0.85 | PCC1997CT-ND 2.55 18.20 65.52 109.20 | PCC1997TR-ND 4,000 95.00/M ECJ-2VB2D102K ECJ-2VB2D102K 
200} 1500pF +10% 0.85 | PCC1998CT-ND 2.67 19.04 68.54 114.24 | PCC1998TR-ND 4,000 99.00/M ECJ-2VB2D152K ECJ-2VB2D152K 
2200pF +10% 0.85 | PCC1999CT-ND 2.74 19.60 70.56 117.60 | PCC1999TR-ND 4,000 102.00/M ECJ-2VB2D222K ECJ-2VB2D222K 
3300pF +10% 0.85 | PCC2000CT-ND 2.74 19.60 70.56 117.60 | PCC2000TR-ND 4,000 102.00/M ECJ-2VB2D332K ECJ-2VB2D332K 
4700pF +10% 0.85 | PCC2001CT-ND 2.94 21.00 75.60 126.00 | PCC2001TR-ND 4,000 109.00/M ECJ-2VB2D472K ECJ-2VB2D472K 
X7R 6800pF +10% 1.25 | PCC2002CT-ND 2.94 21.00 75.60 126.00 | PCC2002TR-ND 2,000 118.00/M ECJ-2YB2D682K ECJ-2YB2D682K 
10000pF +10% 1.25 | PCC2003CT-ND 5.52 40.53 146.61 250.10 | PCC2003TR-ND 2,000 | 233.00/M ECJ-2YB2D103K ECJ-2YB2D103K 
220pF +10% 0.85 | PCC1981CT-ND 1.62 11.40 39.37 66.30 | PCC1981TR-ND 4,000 54.00/M ECJ-2VB2A221K ECJ-2VB2A221K 
330pF +10% 0.85 | PCC1982CT-ND 1.62 11.40 39.37 66.30 | PCC1982TR-ND 4,000 54.00/M ECJ-2VB2A331K ECJ-2VB2A331K 
470pF +10% 0.85 | PCC1983CT-ND 1.62 11.40 39.37 66.30 | PCC1983TR-ND 4,000 54.00/M ECJ-2VB2A471K ECJ-2VB2A471K 
680pF +10% 0.85 | PCC1984CT-ND 1.70 12.01 41.50 69.89 | PCC1984TR-ND 4,000 57.00/M ECJ-2VB2A681K ECJ-2VB2A681K 
100 1000pF +10% 0.85 | PCC1985CT-ND 1.70 12.01 41.50 69.89 | PCC1985TR-ND 4,000 57.00/M ECJ-2VB2A102K ECJ-2VB2A102K 
1500pF +10% 0.85 | PCC1986CT-ND 1.79 12.63 43.62 73.47 | PCC1986TR-ND 4,000 60.00/M ECJ-2VB2A152K ECJ-2VB2A152K 
2200pF +10% 0.85 | PCC1987CT-ND 1.83 12.94 44.69 75.26 | PCC1987TR-ND 4,000 61.00/M ECJ-2VB2A222K ECJ-2VB2A222K 
3300pF +10% 0.85 | PCC1988CT-ND 1.83 12.94 44.69 75.26 | PCC1988TR-ND 4,000 61.00/M ECJ-2VB2A332K ECJ-2VB2A332K 
4700pF +10% 0.85 | PCC1989CT-ND 1.97 13.86 47.88 80.64 | PCC1989TR-ND 4,000 66.00/M ECJ-2VB2A472K ECJ-2VB2A472K 
6800pF +10% 0.85 | PCC1990CT-ND 1.97 13.86 47.88 80.64 | PCC1990TR-ND 4,000 66.00/M ECJ-2VB2A682K ECJ-2VB2A682K 
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Panasonic. Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont) 


Dim. Cut Tape Old t New + 
Size wy (mm) | Digi-Key Pricing Digi-Key HEE IES! Panasonic Panasonic 
Code| Type | DC Cap. |Tolerance| T  |Part No. 10 100 500 1,000 | Part No. Size Pricing Part No. Part No. 
100 10000pF +10% 0.85 | PCC1991CT-ND 3.61 25.76 92.74 154.56 | PCC1991TR-ND 4,000 134.00/M ECJ-2VB2A103K ECJ-2VB2A103K 
15000pF +10% 1.25 | PCC1992CT-ND 3.61 25.76 92.74 154.56 | PCC1992TR-ND 2,000 144.00/M ECJ-2YB2A153K ECJ-2YB2A153K 
220pF +10% 0.60 | PCC221BNCT-ND Wt 5.18 17.54 26.72 | PCC221BNTR-ND 5,000 23.00/M ECU-V1H221KBN (Not for new design) 
270pF +10% 0.60 | PCC271BNCT-ND ft 5.18 17.54 26.72 | PCC271BNTR-ND 5,000 23.00/M ECU-V1H271KBN (Not for new design) 
330pF +10% 0.60 | PCC331BNCT-ND 77 5.18 17.54 26.72 | PCC331BNTR-ND 5,000 23.00/M ECU-V1H331KBN (Not for new design) 
390pF +10% 0.60 | PCC391BNCT-ND 77 5.18 17.54 26.72 | PCC391BNTR-ND 5,000 23.00/M ECU-V1H391KBN (Not for new design) 
470pF +10% 0.60 | PCC471BNCT-ND TE 5.18 17.54 26.72 | PCC471BNTR-ND 5,000 23.00/M ECU-V1H471KBN (Not for new design) 
560pF +10% 0.60 | PCC561BNCT-ND ae 5.18 17.54 26.72 | PCC561BNTR-ND 5,000 23.00/M ECU-V1H561KBN (Not for new design) 
680pF +10% 0.60 | PCC681BNCT-ND 77 5.18 17.54 26.72 | PCC681BNTR-ND 5,000 23.00/M ECU-V1H681KBN (Not for new design) 
820pF +10% 0.60 | PCC821BNCT-ND ft 5.18 17.54 26.72 | PCC821BNTR-ND 5,000 23.00/M ECU-V1H821KBN (Not for new design) 
1000pF +10% 0.60 | PCC102BNCT-ND+ 62 4.17 14.11 21.50 | PCC102BNTR-ND 5,000 18.00/M ECU-V1H102KBN ECJ-2VB1H102K 
1200pF +10% 0.60 | PCC122BNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCC122BNTR-ND 5,000 18.00/M ECU-V1H122KBN ECJ-2VB1H122K 
1500pF +10% 0.60 | PCC152BNCT-ND- 82 5.52 18.70 28.50 | PCC152BNTR-ND 5,000 24.00/M ECU-V1H152KBN ECJ-2VB1H152K 
1800pF +10% 0.60 | PCC182BNCT-ND- 62 4.17 14.11 21.50 | PCC182BNTR-ND 5,000 18.00/M ECU-V1H182KBN ECJ-2VB1H182K 
2200pF +10% 0.60 | PCC222BNCT-ND+ 62 4.17 14.11 21.50 | PCC222BNTR-ND 5,000 18.00/M ECU-V1H222KBN ECJ-2VB1H222K 
2700pF +10% 0.60 | PCC272BNCT-ND- 67 4.51 15.29 23.30 | PCC272BNTR-ND 5,000 20.00/M ECU-V1H272KBN ECJ-2VB1H272K 
3300pF +10% 0.60 | PCC332BNCT-ND+ 67 4.51 15.29 23.30 | PCC332BNTR-ND 5,000 20.00/M ECU-V1H332KBN ECJ-2VB1H332K 
3900pF +10% 0.60 | PCC392BNCT-ND- 67 4.51 15.29 23.30 | PCC392BNTR-ND 5,000 20.00/M ECU-V1H392KBN ECJ-2VB1H392K 
50 4700pF +10% 0.60 | PCC472BNCT-ND+ 72 4.86 16.46 25.09 | PCC472BNTR-ND 5,000 21.00/M ECU-V1H472KBG ECJ-2VB1H472K 
5600pF +10% 0.60 | PCC562BNCT-ND- 80 5.42 18.34 27.95 | PCC562BNTR-ND 5,000 24.00/M ECU-V1H562KBG ECJ-2VB1H562K 
6800pF +10% 0.60 | PCC682BNCT-ND- 77 5.21 17.64 26.88 | PCC682BNTR-ND 5,000 23.00/M ECU-V1H682KBG ECJ-2VB1H682K 
8200pF +10% 0.60 | PCC822BNCT-ND- 82 5.56 18.82 28.67 | PCC822BNTR-ND 5,000 24.00/M ECU-V1H822KBG ECJ-2VB1H822K 
10000pF +10% 0.60 | PCC103BNCT-ND- 93 6.25 21.17 32.26 | PCC103BNTR-ND 5,000 27.00/M ECU-V1H103KBG ECJ-2VB1H103K 
12000pF +10% 0.60 | PCC123BGCT-ND- 93 6.25 21.17 32.26 | PCC123BGTR-ND 5,000 27.00/M ECU-V1H123KBX ECJ-2VB1H123K 
15000pF +10% 0.60 | PCC153BGCT-ND- 98 6.60 22.34 34.05 | PCC153BGTR-ND 5,000 29.00/M ECU-V1H153KBX ECJ-2VB1H153K 
18000pF +10% 0.60 | PCC183BGCT-ND- 1.08 7.29 24.70 37.63 | PCC183BGTR-ND 5,000 32.00/M ECU-V1H183KBX ECJ-2VB1H183K 
X7R 22000pF +10% 0.60 | PCC223BGCT-ND- 1.18 7.99 27.05 41.22 | PCC223BGTR-ND 5,000 35.00/M ECU-V1H223KBX ECJ-2VB1H223K 
27000pF +10% 7.00 | PCC273BGCT-ND 1.59 10.70 36.24 58.67 | PCC273BGTR-ND 4,000 47.00/M ECU-V1H273KBX (Not for new design) 
27000pF +10% 0.85 | PCC1833CT-ND+ 82 5.56 18.82 30.46 | PCC1833TR-ND 4,000 24.00/M ECJ-2VB1H273K ECJ-2VB1H273K 
33000pF +10% 0.85 | PCC1834CT-ND- 82 5.56 18.82 30.46 | PCC1834TR-ND 4,000 24.00/M ECJ-2VB1H333K ECJ-2VB1H333K 
39000pF +10% 0.85 | PCC1835CT-ND- 1.03 6.94 23.52 38.08 | PCC1835TR-ND 4,000 30.00/M ECJ-2VB1H393K ECJ-2VB1H393K 
47000pF +10% 1.25 | PCC1836CT-ND> 1.61 10.85 36.75 59.50 | PCC1836TR-ND 2,000 56.00/M ECJ-2YB1H473K ECJ-2YB1H473K 
56000pF +10% 1.25 | PCC1837CT-ND- 1.61 10.85 36.75 59.50 | PCC1837TR-ND 2,000 56.00/M ECJ-2YB1H563K ECJ-2YB1H563K 
68000pF +10% 1.25 | PCC1838CT-ND- 1.61 10.85 36.75 59.50 | PCC1838TR-ND 2,000 56.00/M ECJ-2YB1H683K ECJ-2YB1H683K 
82000pF +10% 1.25 | PCC1839CT-ND+ 1.61 10.85 36.75 59.50 | PCC1839TR-ND 2,000 56.00/M ECJ-2YB1H823K ECJ-2YB1H823K 
AF +10% 1.25 | PCC1840CT-ND- 1.61 10.85 36.75 59.50 | PCC1840TR-ND 2,000 56.00/M ECJ-2YB1H104K ECJ-2YB1H104K 
39000pF +10% 0.85 | PCC1819CT-ND 93 6.25 21.17 34.27 | PCC1819TR-ND 4,000 27.00/M ECJ-2VB1E393K ECJ-2VB1E393K 
47000pF +10% 0.85 | PCC1820CT-ND 93 6.25 21.17 34.27 | PCC1820TR-ND 4,000 27.00/M ECJ-2VB1E473K ECJ-2VB1E473K 
56000pF +10% 0.85 | PCC1825CT-ND 1.13 7.64 25.87 41.89 | PCC1825TR-ND 4,000 33.00/M ECJ-2VB1E563K ECJ-2VB1E563K 
68000pF +10% 0.85 | PCC1826CT-ND 1.18 7.99 27.05 43.79 | PCC1826TR-ND 4,000 35.00/M ECJ-2VB1E683K ECJ-2VB1E683K 
25 82000pF +10% 0.85 | PCC1827CT-ND 1.24 8.33 28.22 45.70 _| PCC1827TR-ND 4,000 36.00/M ECJ-2VB1E823K ECJ-2VB1E823K 
AUF +10% 0.85 | PCC1828CT-ND 1.24 8.33 28.22 45.70 | PCC1828TR-ND 4,000 36.00/M ECJ-2VB1E104K ECJ-2VB1E104K 
12uF +10% 1.25 | PCC1829CT-ND+ 1.44 10.18 35.15 59.20 | PCC1829TR-ND 2,000 56.00/M ECJ-2YB1E124K ECJ-2YB1E124K 
-15uF +10% 1.25 | PCC1830CT-ND- 1.48 10.45 36.10 60.80 | PCC1830TR-ND 2,000 57.00/M ECJ-2YB1E154K ECJ-2YB1E154K 
-18uF +10% 1.25 | PCC1831CT-ND- 1.52 10.73 37.05 62.40 | PCC1831TR-ND 2,000 59.00/M ECJ-2YB1E184K ECJ-2YB1E184K 
.22UF +10% 1.25 | PCC1832CT-ND+ 1.91 13.48 46.55 78.40 | PCC1832TR-ND 2,000 74.00/M ECJ-2YB1E224K ECJ-2YB1E224K 
47000pF +10% 0.85 | PCC1808CT-ND 88 5.90 19.99 32.37 | PCC1808TR-ND 4,000 26.00/M ECJ-2VB1C473K ECJ-2VB1C473K 
0805 56000pF +10% 0.85 | PCC1809CT-ND 1.13 7.64 25.87 41.89 | PCC1809TR-ND 4,000 33.00/M ECJ-2VB1C563K ECJ-2VB1C563K 
68000pF +10% 0.85 | PCC1810CT-ND 1.05 7.39 25.54 43.01 | PCC1810TR-ND 4,000 35.00/M ECJ-2VB1C683K ECJ-2VB1C683K 
82000pF +10% 0.85 | PCC1811CT-ND 1.05 7.39 25.54 43.01 | PCC1811TR-ND 4,000 35.00/M ECJ-2VB1C823K ECJ-2VB1C823K 
AF +10% 0.85 | PCC1812CT-ND 1.05 7.39 25.54 43.01 | PCC1812TR-ND 4,000 35.00/M ECJ-2VB1C104K ECJ-2VB1C104K 
12uF +10% 0.85 | PCC1813CT-ND 1.09 7.70 26.60 44.80 | PCC1813TR-ND 4,000 36.00/M ECJ-2VB1C124K ECJ-2VB1C124K 
16 15UF +10% 0.85 | PCC1814CT-ND 1.22 8.62 29.79 50.18 | PCC1814TR-ND 4,000 41.00/M ECJ-2VB1C154K ECJ-2VB1C154K 
-18uF +10% 0.85 | PCC1815CT-ND 1.61 11.48 41.33 68.88 | PCC1815TR-ND 4,000 60.00/M ECJ-2VB1C184K ECJ-2VB1C184K 
.22UF +10% 0.85 | PCC1816CT-ND 1.61 11.48 41.33 68.88 | PCC1816TR-ND 4,000 60.00/M ECJ-2VB1C224K ECJ-2VB1C224K 
-27UF +10% 1.25 | PCC1916CT-ND 2.38 17.00 61.20 102.00 | PCC1916TR-ND 2,000 95.00/M ECJ-2YB1C274K ECJ-2YB1C274K 
-S3UF +10% 7.25 | PCC1817CT-ND 2.45 17.50 63.00 105.00 | PCC1817TR-ND 2,000 98.00/M ECJ-2YB1C334K ECJ-2YB1C334K 
S9UF +10% 1.25 | PCC1917CT-ND 2.38 17.00 61.20 102.00 | PCC1917TR-ND 2,000 95.00/M ECJ-2YB1C394K ECJ-2YB1C394K 
A7UF +10% 1.25 | PCC1818CT-ND- 2.45 17.50 63.00 105.00 _| PCC1818TR-ND 2,000 98.00/M ECJ-2YB1C474K ECJ-2YB1C474K 
16 1pF +10% 1.25 | PCC2249CT-ND NEW! 1.39 9.39 31.79 48.45 | PCC2249TR-ND NEW!| 3,000 41.00/M ECJ-2FB1C105K ECJ-2FB1C105K 
-56uF +10% 1.25 | PCC1918CT-ND 3.99 28.50 102.60 171.00 | PCC1918TR-ND 2,000 160.00/M ECJ-2YB1A564K ECJ-2YB1A564K 
-68uF +10% 1.25 | PCC1806CT-ND 4.10 29.25 105.30 175.50 | PCC1806TR-ND 2,000 164.00/M ECJ-2YB1A684K ECJ-2YB1A684K 
10 -82uF +10% 1.25 | PCC1919CT-ND 4.03 29.61 107.10 182.70 | PCC1919TR-ND 2,000 170.00/M ECJ-2YB1A824K ECJ-2YB1A824K 
1pF +10% 1.25 | PCC1807CT-ND 4.13 30.32 109.65 187.05 | PCC1807TR-ND 2,000 174.00/M ECJ-2YB1A105K ECJ-2YB1A105K 
2.2UF +20% 1.25 | PCC2175CT-ND 5.07 36.23 130.41 217.35 | PCC2175TR-ND 3,000 188.00/M ECJ-2FB1A225M ECJ-2FB1A225M 
X5R 1.2uF +10% 1.25 | PCC1920CT-ND 4.19 30.79 117.35 189.95 = _— = ECJ-2YB0J125K (Not for new design) 
1.5yF +10% 1.25 | PCC1921CT-ND 4.35 31.96 115.60 197.20 | PCC1921TR-ND 2,000 184.00/M ECJ-2YB0J155K ECJ-2YB0J155K 
2.2UF +10% 1.25 | PCC1923CT-ND 3.19 23.42 84.73 144.54 | PCC1923TR-ND 2,000 135.00/M ECJ-2YB0J225K ECJ-2YB0J225K 
6.3 2.7UF +10% 1.25 | PCC1924CT-ND 4.90 35.96 130.05 221.85 | PCC1924TR-ND 2,000 207.00/M ECJ-2YB0J275K (Not for new design) 
3.3pF +10% 1.25 | PCC1925CT-ND 3.44 25.27 91.39 155.90 | PCC1925TR-ND 2,000 145.00/M ECJ-2YB0J335K ECJ-2YB0J335K 
4.7uF +20% 1.25 | PCC2176CT-ND 10.18 72.74 261.86 436.43 | PCC2176TR-ND 3,000 378.00/M ECJ-2FB0J475M ECJ-2FB0J475M 
10uF +20% 1.25 | PCC2225CT-ND 10.90 81.77 290.72 483.32 | PCC2225TR-ND 3,000 472.00/M ECJ-2FB0J106M ECJ-2FB0J106M 
TOOOOpF | +80%/-20%| 0.60 | PCC1858CT-ND Al 2.78 9.41 14.34 | PCC1858TR-ND 5,000 12.00/M ECJ-2VF1H103Z ECJ-2VF1H103Z 
15000pF | +80%/-20%| 0.60 | PCC1859CT-ND 46 3.12 10.58 16.13 | PCC1859TR-ND 5,000 14.00/M ECJ-2VF1H153Z ECJ-2VF1H153Z 
22000pF | +80%/-20%| 0.60 | PCC1860CT-ND 46 3.12 10.58 16.13 | PCC1860TR-ND 5,000 14.00/M ECJ-2VF1H223Z ECJ-2VF1H223Z 
33000pF | +80%/-20%| 0.60 | PCC1861CT-ND 46 3.12 10.58 16.13 | PCC1861TR-ND 5,000 14.00/M ECJ-2VF1H333Z ECJ-2VF1H333Z 
50 | 47000pF | +80%/-20%| 0.60 | PCC1862CT-ND 57 3.82 12.94 19.71 | PCC1862TR-ND 5,000 17.00/M ECJ-2VF1H473Z ECJ-2VF1H473Z 
68000pF | +80%/-20%] 0.60 | PCC1863CT-ND 62 4.17 14.11 21.50 | PCC1863TR-ND 5,000 18.00/M ECJ-2VF1H683Z ECJ-2VF1H683Z 
-IUF | +80%/-20%| 0.85 | PCC1864CT-ND tt 5.21 17.64 28.56 | PCC1864TR-ND 4,000 23.00/M ECJ-2VF1H104Z ECJ-2VF1H104Z 
-15UF | +80%/-20%] 0.85 | PCC1865CT-ND 98 6.60 22.34 36.18 | PCC1865TR-ND 4,000 29.00/M ECJ-2VF1H154Z ECJ-2VF1H154Z 
.22uUF | +80%/-20%| 0.85 | PCC1866CT-ND -98 6.60 22.34 36.18 | PCC1866TR-ND 4,000 29.00/M ECJ-2VF1H224Z ECJ-2VF1H224Z 
68000pF | +80%/-20%| 0.60 | PCC1852CT-ND 62 4.17 14.11 21.50 | PCC1852TR-ND 5,000 18.00/M ECJ-2VF1E683Z ECJ-2VF1E683Z 
-AUF | +80%/-20%} 0.60 | PCC1853CT-ND 72 4.86 16.46 25.09 | PCC1853TR-ND 5,000 21.00/M ECJ-2VF1E104Z ECJ-2VF1E104Z 
25 -15uF | +80%/-20%] 0.60 | PCC1854CT-ND 82 5.56 18.82 28.67 | PCC1854TR-ND 5,000 24.00/M ECJ-2VF1E154Z ECJ-2VF1E154Z 
Y5V .22uF | +80%/-20%| 0.85 | PCC1855CT-ND 1.03 6.94 23.52 38.08 | PCC1855TR-ND 4,000 30.00/M ECJ-2VF1E224Z ECJ-2VF1E224Z 
-33UF | +80%/-20%] 1.25 | PCC1856CT-ND 2.30 16.23 56.05 94.40 | PCC1856TR-ND 2,000 89.00/M ECJ-2YF1E334Z ECJ-2YF1E334Z 
A7UF | +80%/-20%| 1.25 | PCC1857CT-ND 2.38 16.78 57.95 97.60 | PCC1857TR-ND 2,000 92.00/M ECJ-2YF1E474Z ECJ-2YF1E474Z 
-1UF | +80%/-20%| 0.60 | PCC1843CT-ND 81 5.45 18.46 28.13 | PCC1843TR-ND 5,000 24.00/M ECJ-2VF1C104Z ECJ-2VF1C104Z 
-15uF | +80%/-20%| 0.60 | PCC1844CT-ND 77 5.21 17.64 26.88 | PCC1844TR-ND 5,000 23.00/M ECJ-2VF10154Z ECJ-2VF1C154Z 
.22uF | +80%/-20%| 0.60 | PCC1845CT-ND 98 6.60 22.34 34.05 | PCC1845TR-ND 5,000 29.00/M ECJ-2VF1C224Z ECJ-2VF1C224Z 
-33UF | +80%/-20%] 0.85 | PCC1846CT-ND 1.08 7.29 24.70 39.98 | PCC1846TR-ND 4,000 32.00/M ECJ-2VF1C334Z ECJ-2VF1C334Z 
16 A7UF | +80%/-20%| 0.85 | PCC1847CT-ND 1.09 7.70 26.60 44.80 | PCC1847TR-ND 4,000 36.00/M ECJ-2VF1C474Z ECJ-2VF1C474Z 
-68uF | +80%/-20%| 0.85 | PCC1848CT-ND 1.27 8.93 30.86 51.97 | PCC1848TR-ND 4,000 42.00/M ECJ-2VF1C684Z ECJ-2VF1C684Z 
1pF | +80%/-20%| 0.85 | PCC1849CT-ND 1.49 10.64 38.30 63.84 | PCC1849TR-ND 4,000 55.00/M ECJ-2VF1C105Z ECJ-2VF1C105Z 
1.5uF |+80%/-20%] 1.25 | PCC1850CT-ND 3.43 24.50 88.20 147.00 | PCC1850TR-ND 2,000 137.00/M ECJ-2YF1C155Z ECJ-2YF1C155Z 
2.2UF | +80%/-20%| 1.25 | PCC1851CT-ND 3.85 27.50 99.00 165.00 | PCC1851TR-ND 2,000 154.00/M ECJ-2YF1C225Z ECJ-2YF1C225Z 
10 3.3uF | +80%/-20%] 1.25 | PCC1841CT-ND 4.03 29.61 107.10 182.70 | PCC1841TR-ND 2,000 170.00/M ECJ-2YF1A335Z (Not for new design) 
4.7UF | +80%/-20%| 1.25 | PCC1842CT-ND 4.42 32.43 117.30 200.10 | PCC1842TR-ND 2,000 186.00/M ECJ-2YF1A475Z ECJ-2YF1A475Z 
6.3 TOuF | +80%/-20%| 1.25 | PCC2182CT-ND 6.60 47.15 169.74 282.90 | PCC2182TR-ND 3,000 245.00/M ECJ-2FFOJ106Z ECJ-2FF0J106Z 
25 T.OUF | +80%/-20%] 1.25 | PCC2230CT-ND 2.29 16.13 55.72 87.98 | PCC2230TR-ND 3,000 78.00/M ECJ-2FF1E105Z ECJ-2FF1E105Z 
F 2.2UF | +80%/-20%| 1.25 | PCC2231CT-ND 3.30 23.58 84.87 132.02 _| PCC2231TR-ND 3,000 125.00/M ECJ-2FF1E225Z ECJ-2FF1E225Z 
16 4.7uF | +80%/-20%| 1.25 | PCC2232CT-ND 4.31 30.76 110.75 172.27 | PCC2232TR-ND 3,000 164.00/M ECJ-2FF1C475Z ECJ-2FF1C475Z 
10 TOuF | +80%/-20%| 1.25 | PCC2233CT-ND 4.64 34.05 123.17 195.62 | PCC2233TR-ND 3,000 193.00/M ECJ-2FF1A106Z ECJ-2FF1A106Z 
470pF 45% 1.15 | PCC2007CT-ND- 4.77 35.01 126.62 215.99 | PCC2007TR-ND 2,000 201.00/M ECJ-3YC2D471J ECJ-3YC2D471J 
200} 680pF 45% 1.15 | PCC2008CT-ND- 5.99 43.95 158.98 271.21 | PCC2008TR-ND 2,000 253.00/M ECJ-3YC2D681J ECJ-3YC2D681J 
1000pF +5% 1.15 | PCC2009CT-ND- 6.95 51.06 184.69 315.06 | PCC2009TR-ND 2,000 293.00/M ECJ-3YC2D102J ECJ-3YC2D102J 
1206 | NPO 1500pF 45% 0.85 | PCC2004CT-ND- 4.84 35.53 128.52 219.24 | PCC2004TR-ND 4,000 197.00/M ECJ-3VC2A152J ECJ-3VC2A152J 
100) 2200pF 45% 0.85 | PCC2005CT-ND- 5.63 41.32 149.46 254.97 | PCC2005TR-ND 4,000 229.00/M ECJ-3VC2A222J ECJ-3VC2A222J 
3300pF 45% 0.85 | PCC2006CT-ND+ 7.56 55.54 200.87 342.66 | PCC2006TR-ND 4,000 307.00/M ECJ-3VC2A332J ECJ-3VC2A332J 
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Panasonic. Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont, 


Dim. Cut Tape Old ¢ New f¢ 
Size wv (mm) | Digi-Key Pricing Digi-Key Hanes) Ree! Panasonic Panasonic 
Code|Type |DC| Cap. |Tolerance| T_ |PartNo. 10 100 500 1,000 | Part No. Size Pricing Part No. Part No. 
-5pF +0.25pF | 0.60 | PCCORS5CCT-ND 111 7.51 25.42 38.74 | PCCORS5CTR-ND 5,000 33.00/M ECU-V1HORSCCM (Not for new design) 
1.0pF +0.25pF | 0.60 | PCCO10CCT-ND 1.13 7.59 25.71 39.18 | PCCO10CTR-ND 5,000 33.00/M ECU-V1H010CCM (Not for new design) 
1.5pF +0.25pF | 0.60 | PCC1R5CCT-ND -93 6.27 21.25 32.38 | PCC1R5CTR-ND 5,000 27.00/M ECU-V1H1R5CCM (Not for new design) 
2.2pF +0.25pF | 0.60 | PCC2R2CCT-ND -93 6.27 21.25 32.38 | PCC2R2CTR-ND 5,000 27.00/M ECU-V1H2R2CCM (Not for new design) 
2.7pF +0.25pF_| 0.60 | PCC2R7CCT-ND 1.13 7.59 25.71 39.18 = a i ECU-V1H2R7CCM (Not for new design) 
3.3pF +0.25pF | 0.60 | PCC3R3CCT-ND 93 6.27 21.25 32.38 | PCC3R3CTR-ND 5,000 27.00/M ECU-V1H3R3CCM (Not for new design) 
3.9pF +0.25pF | 0.60 | PCC3R9CCT-ND 93 6.27 21.25 32.38 | PCC3R9ICTR-ND 5,000 27.00/M ECU-V1H3R9CCM (Not for new design) 
4.7pF +0.25pF | 0.60 | PCC4R7CCT-ND 1.13 7.59 25.71 39.18 | PCC4R7CTR-ND 5,000 33.00/M ECU-V1H4R7CCM (Not for new design) 
5.6pF +0.25pF | 0.60 | PCC5R6CCT-ND 1.13 7.59 25.71 39.18 | PCC5R6CTR-ND 5,000 33.00/M ECU-V1H5R6CCM (Not for new design) 
7.5pF +0.5pF 0.60 | PCC7R5CCT-ND 1.13 7.61 25.78 39.28 = — = ECU-V1H7R5DCM (Not for new design) 
8.2pF +0.5pF 0.60 | PCC8R2CCT-ND 1.13 7.61 25.78 39.28 = _ = ECU-V1H8R2DCM (Not for new design) 
9.1pF +0.5pF 0.60 | PCC9R1CCT-ND 93 6.27 21.25 32.38 | PCC9R1CTR-ND 5,000 27.00/M ECU-V1H9R1DCM (Not for new design) 
10pF +0.5pF 0.60 | PCC100CCT-ND 1.13 7.61 25.78 39.28 | PCC100CTR-ND 5,000 33.00/M ECU-V1H100DCM (Not for new design) 
12pF +5% 0.60 | PCC120CCT-ND 1.00 6.75 22.85 34.82 = — = ECU-V1H120JCM (Not for new design) 
15pF +5% 0.60 | PCC150CCT-ND 1.21 8.15 27.62 42.08 | PCC150CTR-ND 5,000 36.00/M ECU-V1H150JCM (Not for new design) 
NPO | 50 20pF +5% 0.60 | PCC200CCT-ND 1.21 8.15 27.62 42.08 | PCC200CTR-ND 5,000 36.00/M ECU-V1H200JCM (Not for new design) 
22pF 45% 0.60 | PCC220CCT-ND 1.21 8.15 27.62 42.08 | PCC220CTR-ND 5,000 36.00/M ECU-V1H220JCM (Not for new design) 
27pF +5% 0.60 | PCC270CCT-ND 1.21 8.15 27.62 42.08 | PCC270CTR-ND 5,000 36.00/M ECU-V1H270JCM (Not for new design) 
33pF +5% 0.60 | PCC330CCT-ND 1241 8.15 27.62 42.08 | PCC330CTR-ND 5,000 36.00/M ECU-V1H330JCM (Not for new design) 
47pF 5% 0.60 | PCC470CCT-ND 1.35 9.13 30.91 47.10 | PCC470CTR-ND 5,000 40.00/M ECU-V1H470JCM (Not for new design) 
S6pF +5% 0.60 | PCC560CCT-ND 1.35 9.13 30.91 47.10 | PCCS60CTR-ND 5,000 40.00/M ECU-V1H560JCM (Not for new design) 
68pF 45% 0.60 | PCC680CCT-ND 1.35 9.13 30.91 47.10 | PCC680CTR-ND 5,000 40.00/M ECU-V1H680JCM (Not for new design) 
100pF 45% 0.60 | PCC101CCT-ND 1.35 9.13 30.91 47.10 | PCC101CTR-ND 5,000 40.00/M ECU-V1H101JCH (Not for new design) 
120pF +5% 0.60 | PCC121CCT-ND 1.35 9.11 30.86 47.02 | PCC121CTR-ND 5,000 40.00/M ECU-V1H121JCH (Not for new design) 
1000pF +5% 0.60 | PCC102CCT-ND 1.98 13.96 48.22 76.14 | PCC102CTR-ND 5,000 66.00/M ECU-V1H102JCH (Not for new design) 
2700pF +5% 0.60 | PCC2160CT-ND- 12.15 85.70 296.07 467.48 | PCC2160TR-ND 5,000 | 405.00/M ECJ-3VC1H272J ECJ-3VC1H272J 
3300pF 45% 0.60 | PCC2161CT-ND- 15.20 107.21 370.36 584.78 | PCC2161TR-ND 5,000 507.00/M ECJ-3VC1H332J ECJ-3VC1H332J 
3900pF 45% 0.60 | PCC2162CT-ND- 16.86 118.91 410.78 648.60 | PCC2162TR-ND 5,000 562.00/M ECJ-3VC1H392J ECJ-3VC1H392J 
4700pF 45% 0.60 | PCC2163CT-ND- 17.76 125.24 432.63 683.10 | PCC2163TR-ND 5,000 592.00/M ECJ-3VC1H472J ECJ-3VC1H472J 
5600pF 45% 0.85 | PCC2164CT-ND- 18.70 131.88 455.57 719.33 | PCC2164TR-ND 4,000 623.00/M ECJ-3VC1H562J ECJ-3VC1H562J 
6800pF +5% 0.85 | PCC2165CT-ND+ 18.70 131.88 455.57 719.33 | PCC2165TR-ND 4,000 623.00/M ECJ-3VC1H682J ECJ-3VC1H682J 
8200pF +5% 1.15 | PCC2166CT-ND- 11.49 86.18 306.43 555.41 | PCC2166TR-ND 3,000 509.00/M ECJ-3YC1H822J ECJ-3FC1H822J 
10000pF +5% 1.15 | PCC2167CT-ND- 14.94 105.34 363.89 574.56_| PCC2167TR-ND 3,000 | 497.96/M ECJ-3YC1H103J ECJ-3FC1H103J 
200 15000pF +10% 1.15 | PCC2013CT-ND 6.98 51.23 185.30 316.10 | PCC2013TR-ND 2,000 | 294.00/M ECJ-3YB2D153K ECJ-3YB2D153K 
22000pF +10% 1.15 | PCC2014CT-ND 6.98 51.23 185.30 316.10 | PCC2014TR-ND 2,000 294.00/M ECJ-3YB2D223K ECJ-3YB2D223K 
22000pF +10% 1.15 | PCC2010CT-ND 4.55 32.50 117.00 195.00 | PCC2010TR-ND 2,000 182.00/M ECJ-3YB2A223K ECJ-3YB2A223K 
100 33000pF +10% 1.15 | PCC2011CT-ND 5.04 36.00 129.60 216.00 | PCC2011TR-ND 2,000 202.00/M ECJ-3YB2A333K ECJ-3YB2A333K 
47000pF +10% 1.15 | PCC2012CT-ND 5.04 36.00 129.60 216.00 | PCC2012TR-ND 2,000 | 202.00/M ECJ-3YB2A473K ECJ-3YB2A473K 
0.1 pF +10% 1.60 | PCC2239CT-ND 4.34 31.89 115.35 183.20 | PCC2239TR-ND 2,000 180.00/M ECJ-3YB2A104K ECJ-3YB2A104K 
220pF +10% 0.60 | PCC221BCT-ND 1.08 7.25 24.55 37.41. | PCC221BTR-ND 5,000 32.00/M ECU-V1H221KBM (Not for new design) 
270pF +10% 0.60 | PCC271BCT-ND 1.08 7.25 24.55 37.41 | PCC271BTR-ND 5,000 32.00/M ECU-V1H271KBM (Not for new design) 
330pF +10% 0.60 | PCC331BCT-ND 1.08 7.25 24.55 37.41 | PCC331BTR-ND 5,000 32.00/M ECU-V1H331KBM (Not for new design) 
390pF +10% 0.60 | PCC391BCT-ND 1.08 7.25 24.55 37.41 | PCC391BTR-ND 5,000 32.00/M ECU-V1H391KBM (Not for new design) 
470pF +10% 0.60 | PCC471BCT-ND 1.08 7.25 24.55 37.41 | PCC471BTR-ND 5,000 32.00/M ECU-V1H471KBM (Not for new design) 
560pF +10% 0.60 | PCC561BCT-ND 1.08 7.25 24.55 37.41 | PCC561BTR-ND 5,000 32.00/M ECU-V1H561KBM (Not for new design) 
680pF +10% 0.60 | PCC681BCT-ND 1.07 7.21 24.43 37.23 | PCC681BTR-ND 5,000 31.00/M ECU-V1H681KBM (Not for new design) 
1000pF +10% 0.60 | PCC102BCT-ND TAZ 7.88 26.68 40.66 | PCC102BTR-ND 5,000 34.00/M ECU-V1H102KBM (Not for new design) 
1200pF 410% 0.60 | PCC122BCT-ND 1.17 7.88 26.68 40.66 | PCC122BTR-ND 5,000 34.00/M ECU-V1H122KBM (Not for new design) 
1500pF +10% 0.60 | PCC152BCT-ND 1.17 7.88 26.68 40.66 | PCC152BTR-ND 5,000 34.00/M ECU-V1H152KBM (Not for new design) 
1206 1800pF +10% 0.60 | PCC182BCT-ND 1.17 7.88 26.68 40.66 | PCC182BTR-ND 5,000 34.00/M ECU-V1H182KBM (Not for new design) 
2200pF +10% 0.60 | PCC222BCT-ND 1.17 7.88 26.68 40.66 | PCC222BTR-ND 5,000 34.00/M ECU-V1H222KBM (Not for new design) 
2700pF +10% 0.60 | PCC272BCT-ND 1.18 7.97 27.00 41.14 | PCC272BTR-ND 5,000 35.00/M ECU-V1H272KBM (Not for new design) 
50 3300pF +10% 0.60 | PCC332BCT-ND 1.18 7.94 26.88 40.96 | PCC332BTR-ND 5,000 35.00/M ECU-V1H332KBM (Not for new design) 
3900pF +10% 0.60 | PCC392BCT-ND 1.30 8.73 29.57 45.06 | PCC392BTR-ND 5,000 38.00/M ECU-V1H392KBM (Not for new design) 
4700pF +10% 0.60 | PCC472BCT-ND 1.31 8.83 29.90 45.57 | PCC472BTR-ND 5,000 38.00/M ECU-V1H472KBM (Not for new design) 
5600pF +10% 0.60 | PCC562BCT-ND 1.35 9.13 30.91 47.10 | PCC562BTR-ND 5,000 40.00/M ECU-V1H562KBM (Not for new design) 
6800pF 410% 0.60 | PCC682BCT-ND 1.40 9.42 31.92 48.64 | PCC682BTR-ND 5,000 41.00/M ECU-V1H682KBM (Not for new design) 
8200pF +10% 0.60 | PCC822BCT-ND 1.44 9.72 32.93 50.18 | PCC822BTR-ND 5,000 42.00/M ECU-V1H822KBM (Not for new design) 
10000pF +10% 0.60 | PCC103BCT-ND 1.47 9.94 33.66 51.30_ | PCC103BTR-ND 5,000 43.00/M ECU-V1H103KBM (Not for new design) 
12000pF +10% 0.60 | PCC123BCT-ND 1.56 10.48 35.50 54.10 | PCC123BTR-ND 5,000 46.00/M ECU-V1H123KBM (Not for new design) 
15000pF 410% 0.60 | PCC153BCT-ND 1.65 11.13 37.71 57.46 | PCC153BTR-ND 5,000 48.00/M ECU-V1H153KBM (Not for new design) 
18000pF +10% 0.60 | PCC183BCT-ND 1.73 11.63 39.41 60.05 | PCC183BTR-ND 5,000 51.00/M ECU-V1H183KBM (Not for new design) 
22000pF +10% 0.60 | PCC223BCT-ND 1.82 12.24 41.46 63.18 | PCC223BTR-ND 5,000 53.00/M ECU-V1H223KBM (Not for new design) 
27000pF +10% 0.60 | PCC273BCT-ND 1.82 12.24 41.46 63.18 | PCC273BTR-ND 5,000 53.00/M ECU-V1H273KBW (Not for new design) 
33000pF 410% 0.60 | PCC333BCT-ND 2.13 14.34 48.58 74.03 | PCC333BTR-ND 5,000 62.00/M ECU-V1H333KBW (Not for new design) 
X7R 39000pF +10% 0.60 | PCC393BCT-ND 2.17 14.64 49.57 75.54 | PCC393BTR-ND 5,000 64.00/M ECU-V1H393KBW (Not for new design) 
47000pF +10% 0.60 | PCC473BCT-ND 1.91 13.47 46.53 73.47 | PCC473BTR-ND 5,000 64.00/M ECU-V1H473KBW (Not for new design) 
AF +10% 1.00 | PCC104BCT-ND 3.43 24.53 88.29 147.15 | PCC104BTR-ND 4,000 128.00/M ECU-V1H104KBW ECJ-3VB1H104K 
Apr +10% 0.85 | PCC1883CT-ND 1.83 12.94 44.69 75.26 | PCC1883TR-ND 4,000 61.00/M ECJ-3VB1E104K ECJ-3VB1E104K 
12uF +10% 0.85 | PCC1884CT-ND 1.83 12.94 44.69 75.26 | PCC1884TR-ND 4,000 61.00/M ECJ-3VB1E124K ECJ-3VB1E124K 
-15uF +10% 0.85 | PCC1885CT-ND 1.83 12.94 44.69 75.26 | PCC1885TR-ND 4,000 61.00/M ECJ-3VB1E154K ECJ-3VB1E154K 
-18uF +10% 0.85 | PCC1886CT-ND 1.83 12.94 44.69 75.26 | PCC1886TR-ND 4,000 61.00/M ECJ-3VB1E184K ECJ-3VB1E184K 
-22uF +10% 0.85 | PCC1887CT-ND 2.27 16.02 55.33 93.18 | PCC1887TR-ND 4,000 76.00/M ECJ-3VB1E224K ECJ-3VB1E224K 
-27UF +10% 0.85 | PCC1888CT-ND 2.27 16.02 55.33 93.18 | PCC1888TR-ND 4,000 76.00/M ECJ-3VB1E274K ECJ-3VB1E274K 
25 -33UF +10% 0.85 | PCC1889CT-ND 2.27 16.02 55.33 93.18 | PCC1889TR-ND 4,000 76.00/M ECJ-3VB1E334K ECJ-3VB1E334K 
-39yuF +10% 1.15 | PCC1890CT-ND 3.36 24.00 86.40 144.00 | PCC1890TR-ND 2,000 134.00/M ECJ-3YB1E394K ECJ-3YB1E394K 
-47uUF +10% 1.15 | PCC1891CT-ND 417 29.75 107.10 178.50 | PCC1891TR-ND 2,000 167.00/M ECJ-3YB1E474K ECJ-3YB1E474K 
-56uF +10% 1.60 | PCC1926CT-ND 2.98 21.28 76.61 127.68 | PCC1926TR-ND 2,000 119.00/M ECJ-3YB1E564K ECJ-3YB1E564K 
-68uF +10% 1.60 | PCC1892CT-ND 2.98 21.28 76.61 127.68 | PCC1892TR-ND 2,000 119.00/M ECJ-3YB1E684K ECJ-3YB1E684K 
-82uUF +10% 1.60 | PCC1927CT-ND 2.87 21.06 76.16 129.92 | PCC1927TR-ND 2,000 121.00/M ECJ-3YB1E824K ECJ-3YB1E824K 
1pF +10% 1.60 | PCC1893CT-ND 3.23 23.69 85.68 146.16 _| PCC1893TR-ND 2,000 136.00/M ECJ-3YB1E105K ECJ-3YB1E105K 
APF +10% 0.85 | PCC1870CT-ND 1.53 10.92 39.31 65.52 | PCC1870TR-ND 4,000 57.00/M ECJ-3VB1C104K ECJ-3VB1C104K 
-12uF +10% 0.85 | PCC1871CT-ND 1.69 12.04 43.34 72.24 | PCC1871TR-ND 4,000 63.00/M ECJ-3VB1C0124K ECJ-3VB1C124K 
-15uF +10% 0.85 | PCC1872CT-ND 1.69 12.04 43.34 72.24 | PCC1872TR-ND 4,000 63.00/M ECJ-3VB1C154K ECJ-3VB1C154K 
-18uF 410% 0.85 | PCC1873CT-ND 1.76 12.60 45.36 75.60 | PCC1873TR-ND 4,000 66.00/M ECJ-3VB1C184K ECJ-3VB1C184K 
-22UF +10% 0.85 | PCC1874CT-ND 1.84 13.16 47.38 78.96 | PCC1874TR-ND 4,000 68.00/M ECJ-3VB1C224K ECJ-3VB1C224K 
-27UF +10% 0.85 | PCC1875CT-ND 1.92 13.72 49.39 82.32 | PCC1875TR-ND 4,000 71.00/M ECJ-3VB1C274K ECJ-3VB1C274K 
-33uF +10% 0.85 | PCC1876CT-ND 2.00 14.28 51.41 85.68 | PCC1876TR-ND 4,000 74.00/M ECJ-3VB1C334K ECJ-3VB1C334K 
16 -39uF +10% 0.85 | PCC1877CT-ND 2.31 16.52 59.47 99.12 | PCC1877TR-ND 4,000 86.00/M ECJ-3VB1C394K ECJ-3VB1C394K 
-A7UF +10% 0.85 | PCC1878CT-ND 2.55 18.20 65.52 109.20 | PCC1878TR-ND 4,000 95.00/M ECJ-3VB1C474K ECJ-3VB1C474K 
-S6uF +10% 0.85 | PCC1879CT-ND 2.62 19.21 69.50 118.55 | PCC1879TR-ND 4,000 106.00/M ECJ-3VB1C564K ECJ-3VB1C564K 
-68uF +10% 0.85 | PCC1880CT-ND 2.76 20.27 73.30 125.05 | PCC1880TR-ND 4,000 116.00/M ECJ-3VB1C684K ECJ-3VB1C684K 
-82uF 410% 1.15 | PCC1881CT-ND 5.41 39.72 143.65 245.05 | PCC1881TR-ND 2,000 228.00/M ECJ-3YB1C824K ECJ-3YB1C824K 
1pF +10% 1.15 | PCC1882CT-ND 6.30 46.30 167.45 285.65 | PCC1882TR-ND 2,000 | 266.00/M ECJ-3YB1C105K ECJ-3YB1C105K 
1.2uF +10% 1.60 | PCC1928CT-ND 6.53 47.94 173.40 295.80 | PCC1928TR-ND 2,000 275.00/M ECJ-3YB1C125K (Not for new design) 
1.5yF +10% 1.60 | PCC1929CT-ND 1.47 10.79 39.03 66.58 | PCC1929TR-ND 2,000 62.00/M ECJ-3YB1C155K ECJ-3YB1C155K 
1.8yF +10% 1.60 | PCC1930CT-ND 7.50 56.25 200.00 362.50 = = = ECJ-3YB1C0185K (Not for new design) 
25 4.7UF +20% 1.60 | PCC2241CT-ND 14.25 106.86 379.96 631.68 | PCC2241TR-ND 2,000 | 617.00/M ECJ-3YB1E475M ECJ-3YB1E475M 
2.2uUF +10% 1.60 | PCC1931CT-ND 6.18 46.37 164.86 298.82 | PCC1931TR-ND 2,000 | 274.00/M ECJ-3YB1C225K ECJ-3YB1C225K 
16 4.7uF +20% 1.60 | PCC2226CT-ND 11.73 87.98 312.80 520.03 | PCC2226TR-ND 2,000 | 508.00/M ECJ-3YB1C475M ECJ-3YB1C475M 
X5R 4.7uF +10% 1.60 | PCC2250CT-ND NEW! 5.94 43.65 157.89 250.76 | PCC2250TR-ND NEW!) 2,000 | 251.00/M ECJ-3YB1C475K ECJ-3YB1C475K 
10uF +20% 1.60 | PCC2227CT-ND 11.73 87.98 312.80 520.03 | PCC2227TR-ND 2,000 | 508.00/M ECJ-3YB1C106M ECJ-3YB1C106M 
1.2uF 410% 1.60 | PCC1932CT-ND 6.53 47.94 173.40 295.80 | PCC1932TR-ND 2,000 | 275.00/M ECJ-3YB1A125K (Not for new design) 
10 1.5yuF +10% 1.60 | PCC1867CT-ND 5.07 38.05 135.30 245.22 | PCC1867TR-ND 2,000 | 225.00/M ECJ-3YB1A155K ECJ-3YB1A155K 
1.8yF +10% 1.60 | PCC1933CT-ND 7.50 56.25 200.00 362.50 | PCC1933TR-ND 2,000 | 333.00/M ECJ-3YB1A185K (Not for new design) 


(Continued) 
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Panasonic. Multilayer Ceramic Chip Capacitors 0201, 0402, 0508, 0603, 0612, 0805, 1206, 1210 and 1812 (Cont) 


Dim. Cut Tape Old New 
Size wv (mm) | Digi-Key Pricing Digi-Key epeseariee! Penasaine Paneer 
Code] Type | DC Cap. |Tolerance| T | Part No. 10 100 500 1,000 Part No. Size Pricing Part No. Part No. 
2.2UF +10% 1.60 | PCC1868CT-ND 9.34 70.06 249.09 451.47 | PCC1868TR-ND 2,000 414.00/M ECJ-3YB1A225K ECJ-3YB1A225K 
2.7UF +10% 1.60 | PCC1934CT-ND 8.52 63.90 227.20 411.80 | PCC1934TR-ND 2,000 378.00/M ECJ-3YB1A275K (Not for new design) 
10 3.3pF +10% 1.60 | PCC1869CT-ND 9.34 70.06 249.09 451.47 | PCC1869TR-ND 2,000 414.00/M ECJ-3YB1A335K ECJ-3YB1A335K 
4.7UF +20% 1.60 | PCC2177CT-ND 13.97 104.79 372.60 675.34 | PCC2177TR-ND 2,000 619.00/M ECJ-3YB1A475M ECJ-3YB1A475M 
10yF +20% 1.60_| PCC2178CT-ND 13.97 104.79 372.60 675.34 | PCC2178TR-ND 2,000 619.00/M ECJ-3YB1A106M ECJ-3YB1A106M 
X5R 3.9NF +10% 1.60 | PCC1935CT-ND 9.90 74.25 264.00 478.50 = _ = ECJ-3YBO0J395K (Not for new design) 
4.7UF +10% 1.60 | PCC1936CT-ND 9.34 70.06 249.09 451.47 | PCC1936TR-ND 2,000 414.00/M ECJ-3YB0J475K ECJ-3YB0J475K 
5.6uF +10% 1.60 | PCC1937CT-ND 10.20 76.50 272.00 493.00 | PCC1937TR-ND 2,000 452.00/M ECJ-3YBOJ565K (Not for new design) 
6.3) 6.8yuF +10% 1.60 | PCC1938CT-ND 9.34 70.06 249.09 451.47 | PCC1938TR-ND 2,000 414.00/M ECJ-3YBOJ685K ECJ-3YBOJ685K 
8.2uF +10% 1.60 _| PCC1939CT-ND 11.58 86.85 308.80 559.70 _| PCC1939TR-ND 2,000 513.00/M ECJ-3YBOJ825K (Not for new design) 
10pF +10% 1.60 | PCC1940CT-ND 9.34 70.06 249.09 451.47 | PCC1940TR-ND 2,000 414.00/M ECJ-3YBOJ106K ECJ-3YB0J106K 
22uF +20% 1.60 | PCC2242CT-ND 17.34 130.87 490.76 850.66 | PCC2242TR-ND 2,000 838.00/M ECJ-3YB0J226M ECJ-3YB0J226M 
47uF |+80%/-20%| 0.85 | PCC1901CT-ND 1.83 12.94 44.69 75.26 | PCC1901TR-ND 4,000 61.00/M ECJ-3VF1E474Z ECJ-3VF1E474Z 
1206 68uF |+80%/-20%| 1.15 | PCC1902CT-ND 2.87 20.50 73.80 123.00 | PCC1902TR-ND 2,000 115.00/M ECJ-3YF1E684Z ECJ-3YF1E684Z 
25 pF = |+80%/-20%} 1.15 | PCC1903CT-ND 3.29 23.50 84.60 141.00 | PCC1903TR-ND 2,000 132.00/M ECJ-3YF1E105Z ECJ-3YF1E105Z 
1.5uF |+80%/-20%| 1.15 | PCC1904CT-ND 4.19 30.79 111.35 189.95 | PCC1904TR-ND 2,000 177.00/M ECJ-3YF1E155Z ECJ-3YF1E155Z 
2.2uUF |+80%/-20%| 1.15 | PCC1905CT-ND 4.19 30.79 111.35 189.95 _| PCC1905TR-ND 2,000 177.00/M ECJ-3YF1E225Z ECJ-3YF1E225Z 
Y5V 68uF |+80%/-20%| 0.85 | PCC1895CT-ND 2.86 20.44 73.58 122.64 | PCC1895TR-ND 4,000 106.00/M ECJ-3VF1C684Z ECJ-3VF1C684Z 
1pF |+80%/-20%| 0.85 | PCC1896CT-ND 3.18 22.68 81.65 136.08 | PCC1896TR-ND 4,000 118.00/M ECJ-3VF1C105Z ECJ-3VF10105Z 
16 1.5uF |+80%/-20%] 0.85 | PCC1897CT-ND 4.17 29.75 107.10 178.50 | PCC1897TR-ND 4,000 155.00/M ECJ-3VF1C155Z (Not for new design) 
2.2UF |+80%/-20%| 0.85 | PCC1898CT-ND 3.18 22.68 81.65 136.08 | PCC1898TR-ND 4,000 118.00/M ECJ-3VF1C225Z ECJ-3VF1C225Z 
4.7UF |+80%/-20%| 1.15 | PCC1900CT-ND 5.16 37.90 137.09 233.86 | PCC1900TR-ND 2,000 218.00/M ECJ-3YF1C475Z ECJ-3YF1C475Z 
10 10uF  |+80%/-20%| 1.60 | PCC1894CT-ND 4.91 36.79 130.82 237.10 | PCC1894TR-ND 2,000 217.00/M ECJ-3YF1A106Z ECJ-3YF1A106Z 
50 1.0UF |+80%/-20%| 1.15 | PCC2234CT-ND 4.07 29.04 104.54 162.61 | PCC2234TR-ND 3,000 154.00/M ECJ-3FF1H105Z ECJ-3FF1H105Z 
F 25 4.7uF  [+80%/-20%| 1.15 | PCC2235CT-ND 6.51 47.83 173.02 274.79 | PCC2235TR-ND 3,000 271.00/M ECJ-3FF1E475Z ECJ-3FF1E475Z 
10 22uF  |+80%/-20%| 1.60 | PCC2236CT-ND 8.73 65.46 232.76 386.96 | PCC2236TR-ND 2,000 378.00/M ECJ-3YF1A226Z ECJ-3YF1A226Z 
x7R | 100 0.47uF +10% 2.00 | PCC2240CT-ND 7.84 57.56 208.21 330.68 | PCC2240TR-ND 2,000 326.00/M ECJ-4YB2A474K ECJ-4YB2A474K 
0.68uF +20% 2.50 | PCC2247CT-ND 8.14 61.07 217.12 = PCC2247TR-ND 1,000 361.00 ECJ-4YB2A684M ECJ-4YB2A684M 
25 10yuF +20% 2.50 | PCC2243CT-ND 14.06 105.42 374.82 _— PCC2243TR-ND 1,000 623.00 ECJ-4YB1E106M ECJ-4YB1E106M 
4.7UF +10% 2.00 | PCC2251CT-ND NEW! 7.28 53.45 193.32 307.04 | PCC2251TR-ND NEW!| 2,000 307.00/M ECJ-4YB1E475K ECJ-4YB1E475K 
16 4.7UF +10% 2.00 | PCC2168CT-ND 7.76 58.22 207.00 375.19 | PCC2168TR-ND 2,000 344.00/M ECJ-4YB1C475K ECJ-4YB1C475K 
10yF +10% 2.00 | PCC2169CT-ND 7.06 52.92 188.16 341.04 | PCC2169TR-ND 2,000 313.00/M ECJ-4YB1C106K ECJ-4YB1C106K 
1210 X5R 10yuF +10% 2.00 | PCC2170CT-ND 7.76 58.22 207.00 375.19 | PCC2170TR-ND 2,000 344.00/M ECJ-4YB1A106K ECJ-4YB1A106K 
10 10pF +20% 1.40 | PCC2238CT-ND 8.35 62.62 222.64 370.14 | PCC2238TR-ND 2,000 362.00/M ECJ-8YB1A106M ECJ-8YB1A106M 
22uF +20% 2.50 | PCC2228CT-ND 23.13 174.57 654.64 = PCC2228TR-ND 1,000 1135.00 ECJ-4YB1A226M ECJ-4YB1A226M 
6.3 22uF +20% 2.50 | PCC2179CT-ND 26.19 196.39 698.28 = PCC2179TR-ND 1,000 1161.00 ECJ-4YB0J226M ECJ-4YB0J226M 
Y5V 25 10uF  [+80%/-20%| 1.60 | PCC2171CT-ND 12.39 92.89 330.28 598.63 | PCC2171TR-ND 2,000 549.00/M ECJ-4YF1E106Z ECJ-4YF1E106Z 
10 22uF  |+80%/-20%| 2.00 | PCC2172CT-ND 11.90 89.27 317.40 575.29 | PCC2172TR-ND 2,000 528.00/M ECJ-4YF1A226Z ECJ-4YF1A226Z 
F [63 47uF |+80%/-20%| 2.00 | PCC2237CT-ND 19.26 145.36 545.10 944.84 | PCC2237TR-ND 2,000 930.00/M ECJ-4YF0J476Z ECJ-4YF0J476Z 
X7R_|100|  1.0uF +20% 2.50 _| PCC2248CT-ND 15.42 116.38 = — PCC2248TR-ND 500 436.50 ECJ-5YB2A105M ECJ-5YB2A105M 
25 10pF +20% 2.50_| PCC2180CT-ND 30.53 228.99 = = PCC2180TR-ND 500 677.00 ECJ-5YB1E106M ECJ-5YB1E106M 
X5R | 16 22uF +20% 3.20 | PCC2244CT-ND 35.99 271.63 = — PCC2244TR-ND 500 1018.50 ECJ-5YB1C226M ECJ-5YB1C226M 
1812 6.3 47uF +20% 3.20 | PCC2245CT-ND 30.39 229.33 = _ PCC2245TR-ND 500 860.00 ECJ-5YB0J476M ECJ-5YB0J476M 
Y5V 35 1OUF  |+80%/-20% | 2.50 | PCC2183CT-ND 26.19 196.39 _ = PCC2183TR-ND 500 580.50 ECJ-5YF1V106Z ECJ-5YF1V106Z 
16 22uF  |+80%/-20%| 2.50 | PCC2184CT-ND 26.19 196.39 = _ PCC2184TR-ND 500 580.50 ECJ-5YF1C226Z ECJ-5YF1C226Z 
F /63] 100uF |+80%/-20%| 3.20 | PCC2246CT-ND 57.78 436.08 _ = PCC2246TR-ND 500 1635.50 ECJ-5YF0J107Z ECJ-5YF0J107Z 


Digi-Key® Notebook Style Kit Boxes + PCC13-KIT-ND 0402/NPO Series Kit 10 each of values denoted (280 total pieces) .- $59.95 
Notebook style kit box with velcro closure can be stored as a normal kit box, or vertically as a book. Each »* PCC14-KIT-ND 0402/X7R Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) $54.95 
compartment is identified with an easy-to-read kit index. + PCC15-KIT-ND 0603/X7R-X5R Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) $31.95 
+ PCC7-KIT-ND 0805/NPO Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) ... ..$29.95 + PCC16-KIT-ND 0805/X7R Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) $31.95 
+ PCC9-KIT-ND 0603/NPO Series Kit 10 each of values denoted (300 total pieces) ... ..$29.95 +» PCC17-KIT-ND 1206/NPO Series Kit 10 each of values denoted (140 total pieces) $99.95 
= 
Panasonic. 
. . . . 
Microwave Multilayer Chip Capacitors 0402 1.0040.05 PS 
H H 0.50+0.05; 
High-Accuracy/High-Frequency 5) 
ry 
Features: Applications (At Microwave Freq.): Application Examples: 0.50} | 4 
+ Low Cap. with tight tolerance + Impedance Matching Circuit ¥ 
+ High Q value / Low ESR at High Freq. + Resonant Circuit RF modules, VCO, BPE, DUES Ravel. +) s040.1077 
+ Ultra-Stable COG Performance (0430 ppm/°C) * Coupling Circuit * Cellular Phone, Bluetooth, Wireless LAN, etc. 5 i 180 
+ 0402 Miniature Size Dimensions shown in mm. 9 
Cut Tape Tape & Reel 
Size wv Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Code | Type | DC Cap. Tolerance Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 10,000 Part No. 
-10pF +0.05pF PCC2190CT-ND 65 46 32 25 PCC2190TR-ND 206.00/M ECD-GOER108 
-15pF +0.05pF PCC2191CT-ND 65 46 32 25 PCC2191TR-ND 206.00/M ECD-GOER158 
-20pF PCC2192CT-ND 65 46 32 25 PCC2192TR-ND 206.00/M ECD-GOER208 
-25pF PCC2193CT-ND 65 46 32 25 PCC2193TR-ND 206.00/M ECD-GOER258 
-30pF PCC2194CT-ND 65 46 32 25 PCC2194TR-ND 206.00/M ECD-GOER308 
-35pF PCC2195CT-ND 65 46 32 25 PCC2195TR-ND 206.00/M ECD-GOER358 
-A0pF PCC2196CT-ND 65 46 32 25 PCC2196TR-ND 206.00/M ECD-GOER408 
-A5pF PCC2197CT-ND 65 46 32 s25 PCC2197TR-ND 206.00/M ECD-GOER458 
-50pF PCC2198CT-ND 65 A6 32 25 PCC2198TR-ND 206.00/M ECD-GOER508 
-55pF PCC2199CT-ND 65 46 32 25 PCC2199TR-ND 206.00/M ECD-GOERS59 
-60pF +0.075pF PCC2200CT-ND 65 46 32 25 PCC2200TR-ND 206.00/M ECD-GOER609 
-65pF +0.075pF PCC2201CT-ND 65 A6 32 25 PCC2201TR-ND 206.00/M ECD-GOER659 
-70pF +0.075pF PCC2202CT-ND 65 46 32 25 PCC2202TR-ND 206.00/M ECD-GOER709 
-75pF +0.075pF PCC2203CT-ND 65 46 32 25 PCC2203TR-ND 206.00/M ECD-GOER759 
-80pF +0.075pF PCC2204CT-ND 65 46 32 25 PCC2204TR-ND 206.00/M ECD-GOER809 
.85pF +0.075pF PCC2205CT-ND 65 46 32 25 PCC2205TR-ND 206.00/M ECD-GOER859 
0402 | COG 25 -90pF +0.075pF PCC2206CT-ND 65 46 32 25 PCC2206TR-ND 206.00/M ECD-GOER909 
-95pF +0.075pF PCC2207CT-ND 65 A6 32 25 PCC2207TR-ND 206.00/M ECD-GOER959 
1.0pF +0.075pF PCC2208CT-ND 65 46 32 25 PCC2208TR-ND 206.00/M ECD-GOE1R09 
1.1pF +0.10pF PCC2209CT-ND 65 46 32 25 PCC2209TR-ND 206.00/M ECD-GOE1R1B 
1.2pF 10pF PCC2210CT-ND 65 46 32 25 PCC2210TR-ND 206.00/M ECD-G0E1R2B 
1.3pF +0.10pF PCC2211CT-ND 65 A6 32 25 PCC2211TR-ND 206.00/M ECD-GOE1R3B 
1.4pF +0.10pF PCC2212CT-ND 65 46 32 25 PCC2212TR-ND 206.00/M ECD-GOE1R4B 
1.5pF +0.10pF PCC2213CT-ND 65 46 32 25 PCC2213TR-ND 206.00/M ECD-GOE1R5B 
1.6pF 0.10pF PCC2214CT-ND 65 46 32 25 PCC2214TR-ND 206.00/M ECD-GOE1R6B 
1.7pF 10pF PCC2215CT-ND 65 46 32 25 PCC2215TR-ND 206.00/M ECD-G0E1R7B 
1.8pF +0.10pF PCC2216CT-ND 65 46 32 25 PCC2216TR-ND 206.00/M ECD-GOE1R8B 
1.9pF +0.10pF PCC2217CT-ND 65 46 32 25 PCC2217TR-ND 206.00/M ECD-G0OE1R9B 
2.0pF +0.10pF PCC2218CT-ND 65 46 32 25 PCC2218TR-ND 206.00/M ECD-GOE2R0B 
2.2pF +5% PCC2219CT-ND 65 46 32 25 PCC2219TR-ND 206.00/M ECD-GOE2R2J 
2.4pF +5% PCC2220CT-ND 65 46 32 25 PCC2220TR-ND 206.00/M ECD-GOE2R4J 
2.6pF +5% PCC2221CT-ND 65 46 32 25 PCC2221TR-ND 206.00/M ECD-GOE2R6J 
2.8pF 45% PCC2222CT-ND 65 46 32 25 PCC2222TR-ND 206.00/M ECD-GOE2R8J 
3.0pF +5% PCC2223CT-ND 65 46 32 25 PCC2223TR-ND 206.00/M ECD-GOE3RO0J 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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re. 2 Size Code (EIA) L w B T 
KEMET wuttilayer ceramic Chip Capacitors 120 _ [oat fram | wate faommaa 
ee aE > 0603 1.60+40.15 0.80+0.15 0.35+0.15 e] 
KEMET multilayer ceramic chip capacitors are produced in plants designed specifically for chip capacitor manufacture. 0805 2.00+0.20 1.2540.20 0.50+0.25 1.3 
The process features a high degree of mechanization as well as precise controls over raw materials and process 1206 3.20+0.20 1.60+0.20 0.50+0.25 1.5 
conditions. Manufacturing is supplemented by extensive technology, Engineering and Quality Assurance programs. 
Standard end terminations use a nickel barrier layer and a tin overplate to provide excellent solderability. ie Ss 1210 3.2040.20 2.5040.20 0.5040.25 af 
Case wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 -SpF 399-1000-1-ND 3.88 22.95 66.19 399-1000-2-ND 10,000 64.00/M C0402C508C5GACTU 
50 1.2pF 399-1001-1-ND 66 3.90 11.25 399-1001-2-ND 10,000 11.00/M C0402C129C5GACTU 
50 1.5pF 399-1002-1-ND 66 3.90 11.25 399-1002-2-ND 10,000 11.00/M C0402C159C5GACTU 
50 1.8pF 399-1003-1-ND 66 3.90 11.25 399-1003-2-ND 10,000 11.00/M C0402C189C5GACTU 
50 2.0pF 399-1004-1-ND 4.09 24.18 69.75 399-1004-2-ND 10,000 67.00/M C0402C209C5GACTU 
50 2.7pF 399-1005-1-ND 66 3.90 11.25 399-1005-2-ND 10,000 11.00/M C0402C279C5GACTU 
50 3.0pF 399-1006-1-ND 4.09 24.18 69.75 399-1006-2-ND 10,000 67.00/M C0402C309C5GACTU 
50 3.3pF 399-1007-1-ND 66 3.90 11.25 399-1007-2-ND 10,000 11.00/M C0402C339C5GACTU 
50 5.6pF 399-1008-1-ND 3.41 20.15 58.13 399-1008-2-ND 10,000 56.00/M C0402C569D5GACTU 
coG 50 8.2pF 399-1009-1-ND 3.41 20.15 58.13 399-1009-2-ND 10,000 56.00/M C0402C829D5GACTU 
NPO) 50 9.1pF 399-1010-1-ND 4.09 24.18 69.75 399-1010-2-ND 10,000 67.00/M C0402C919D5GACTU 
( ) 50 10pF 399-1011-1-ND 65 3.84 11.06 399-1011-2-ND 10,000 11.00/M C0402C100JSGACTU 
50 11pF 399-1012-1-ND 4.62 27.30 78.75 399-1012-2-ND 10,000 76.00/M C0402C110J5GACTU 
50 12pF 399-1013-1-ND 68 4.03 11.63 399-1013-2-ND 10,000 11.00/M C0402C120JSGACTU 
50 15pF 399-1014-1-ND 68 4.03 11.63 399-1014-2-ND 10,000 11.00/M C0402C150J5GACTU 
50 22pF 399-1015-1-ND 68 4.03 11.63 399-1015-2-ND 10,000 11.00/M C0402C220J5GACTU 
50 27pF 399-1016-1-ND 68 4.03 11.63 399-1016-2-ND 10,000 11.00/M C0402C270JSGACTU 
50 33pF 399-1017-1-ND 68 4.03 11.63 399-1017-2-ND 10,000 11.00/M C0402C330J5GACTU 
50 39pF 399-1018-1-ND 68 4.03 11.63 399-1018-2-ND 10,000 11.00/M C0402C390JS5GACTU 
50 47pF 399-1019-1-ND 68 4.03 11.63 399-1019-2-ND 10,000 11.00/M C0402C470JSGACTU 
50 56pF 399-1020-1-ND 68 4.03 11.63 399-1020-2-ND 10,000 11.00/M C0402C560JSGACTU 
25 82pF 399-1021-1-ND 3.85 22.75 65.63 399-1021-2-ND 10,000 63.00/M C0402C820J3GACTU 
25 100pF 399-1022-1-ND 65 3.84 11.06 399-1022-2-ND 10,000 11.00/M C0402C101J3GACTU 
50 220pF 399-1030-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1030-2-ND 10,000 67.00/M C0402C221K5RACTU 
50 330pF 399-1023-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1023-2-ND 10,000 67.00/M C0402C331K5RACTU 
50 470pF 399-1025-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1025-2-ND 10,000 67.00/M C0402C471K5RACTU 
50 560pF 399-1026-1-ND 79 4.68 13.50 399-1026-2-ND 10,000 13.00/M C0402C561K5RACTU 
50 680pF 399-1027-1-ND 79 4.68 13.50 399-1027-2-ND 10,000 13.00/M C0402C681K5RACTU 
50 1000pF 399-1032-1-ND 63 3.71 10.69 399-1032-2-ND 10,000 10.00/M C0402C102K5RACTU 
50 1200pF 399-1028-1-ND 73 4.29 12.38 399-1028-2-ND 10,000 12.00/M C0402C122K5RACTU 
50 1500pF 399-1029-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1029-2-ND 10,000 67.00/M C0402C152K5RACTU 
0402 25 470pF 399-1024-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1024-2-ND 10,000 67.00/M C0402C471K3RACTU 
25 1000pF 399-1031-1-ND 3.85 22.75 65.63 399-1031-2-ND 10,000 63.00/M C0402C102K3RACTU 
X7R 25 2200pF 399-1033-1-ND 63 3.71 10.69 399-1033-2-ND 10,000 10.00/M C0402C222K3RACTU 
25 3900pF 399-1034-1-ND 73 4.29 12.38 399-1034-2-ND 10,000 12.00/M C0402C392K3RACTU 
25 4700pF 399-1035-1-ND 73 4.29 12.38 399-1035-2-ND 10,000 12.00/M C0402C472K3RACTU 
25 5600pF 399-1276-1-ND 2.44 14.43 41.63 399-1276-2-ND 10,000 40.00/M C0402C562K3RACTU 
25 8200pF 399-1277-1-ND 2.44 14.43 41.63 399-1277-2-ND 10,000 40.00/M C0402C822K3RACTU 
25 10000pF 399-1279-1-ND 5.39 31.85 91.88 399-1279-2-ND 10,000 88.00/M C0402C103J3RACTU 
25 10000pF 399-1278-1-ND 65 3.84 11.06 399-1278-2-ND 10,000 11.00/M C0402C103K3RACTU 
16 5600pF 399-1036-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1036-2-ND 10,000 67.00/M C0402C562K4RACTU 
16 8200pF 399-1037-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1037-2-ND 10,000 67.00/M C0402C822K4RACTU 
16 10000pF 399-1039-1-ND 5.39 31.85 91.88 399-1039-2-ND 10,000 88.00/M C0402C103J4RACTU 
16 10000pF 399-1038-1-ND 65 3.84 11.06 399-1038-2-ND 10,000 11.00/M C0402C103K4RACTU 
10 12000pF 399-3009-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 399-3009-2-ND NEW! 10,000 38.00/M C0402C123K8PACTU 
10 15000pF 399-3011-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 399-3011-2-ND NEW! 10,000 38.00/M C0402C153K8PACTU 
10 18000pF 399-3013-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 399-3013-2-ND NEW! 10,000 38.00/M C0402C183K8PACTU 
10 22000pF 399-3015-1-ND NEW! 2.42 14.30 41.25 399-3015-2-ND NEW! 10,000 40.00/M C0402C223K8PACTU 
10 27000pF 399-3017-1-ND NEW! 2.42 14.30 41.25 399-3017-2-ND NEW! 10,000 40.00/M C0402C273K8PACTU 
10 33000pF 399-3019-1-ND NEW! 2.53 14.95 43.13 399-3019-2-ND NEW! 10,000 41.00/M C0402C333K8PACTU 
10 47000pF 399-3021-1-ND NEW! 2.64 15.60 45.00 399-3021-2-ND NEW! 10,000 43.00/M C0402C473K8PACTU 
10 68000pF 399-3023-1-ND NEW! 2.75 16.25 46.88 399-3023-2-ND NEW! 10,000 45.00/M C0402C683K8PACTU 
X5R 10 Tyr 399-3027-1-ND NEW! 2.86 16.90 48.75 399-3027-2-ND NEW! 10,000 47.00/M C0402C104K8PACTU 
6.3 12000pF 399-3008-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 399-3008-2-ND NEW! 10,000 38.00/M C0402C123K9PACTU 
6.3 15000pF 399-3010-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 399-3010-2-ND NEW! 10,000 38.00/M C0402C153K9PACTU 
6.3 18000pF 399-3012-1-ND NEW! 2.31 13.65 39.38 399-3012-2-ND NEW! 10,000 38.00/M C0402C183K9PACTU 
6.3 22000pF 399-3014-1-ND NEW! 2.42 14.30 41.25 399-3014-2-ND NEW! 10,000 40.00/M C0402C223K9PACTU 
6.3 27000pF 399-3016-1-ND NEW! 2.42 14.30 41.25 399-3016-2-ND NEW! 10,000 40.00/M C0402C273K9PACTU 
6.3 33000pF 399-3018-1-ND NEW! 2.53 14.95 43.13 399-3018-2-ND NEW! 10,000 41.00/M C0402C333K9PACTU 
6.3 47000pF 399-3020-1-ND NEW! 2.64 15.60 45.00 399-3020-2-ND NEW! 10,000 43.00/M C0402C473K9PACTU 
6.3 68000pF 399-3022-1-ND NEW! 2.75 16.25 46.88 399-3022-2-ND NEW! 10,000 45.00/M C0402C683K9PACTU 
6.3 AUF 399-3026-1-ND NEW! 2.86 16.90 48.75 399-3026-2-ND NEW! 10,000 47.00/M C0402C104K9PACTU 
50 -SpF 399-1044-1-ND 4.88 28.86 83.25 399-1044-2-ND 4,000 80.00/M C0603C508C5GACTU 
50 1.0pF 399-1045-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1045-2-ND 4,000 67.00/M C0603C109C5GACTU 
50 1.5pF 399-1046-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1046-2-ND 4,000 67.00/M C0603C159C5GACTU 
50 2.0pF 399-1047-1-ND 4.88 28.86 83.25 399-1047-2-ND 4,000 80.00/M C0603C209C5GACTU 
50 3.0pF 399-1048-1-ND 4.88 28.86 83.25 399-1048-2-ND 4,000 80.00/M C0603C309C5GACTU 
50 10pF 399-1049-1-ND 91 5.40 15.56 399-1049-2-ND 4,000 15.00/M C0603C100J5GACTU 
50 12pF 399-1050-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-1050-2-ND 4,000 38.00/M C0603C120JSGACTU 
50 15pF 399-1051-1-ND 91 5.40 15.56 399-1051-2-ND 4,000 15.00/M C0603C150J5GACTU 
50 18pF 399-1052-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-1052-2-ND 4,000 38.00/M C0603C180JSGACTU 
50 22pF 399-1053-1-ND 91 5.40 15.56 399-1053-2-ND 4,000 15.00/M C0603C220JSGACTU 
50 27pF 399-1054-1-ND 91 5.40 15.56 399-1054-2-ND 4,000 15.00/M C0603C270J5GACTU 
coa 50 33pF 399-1055-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-1055-2-ND 4,000 38.00/M C0603C330JSGACTU 
NPO) 50 47pF 399-1056-1-ND 91 5.40 15.56 399-1056-2-ND 4,000 15.00/M C0603C470JSGACTU 
( ) 50 56pF 399-1057-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-1057-2-ND 4,000 38.00/M C0603C560JSGACTU 
50 68pF 399-1058-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-1058-2-ND 4,000 38.00/M C0603C680JSGACTU 
50 82pF 399-1060-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-1060-2-ND 4,000 38.00/M C0603C820J5GACTU 
50 82pF 399-1059-1-ND 2.20 13.00 37.50 399-1059-2-ND 4,000 36.00/M C0603C820K5GACTU 
50 100pF 399-1061-1-ND 94 5.53 15.94 399-1061-2-ND 4,000 15.00/M C0603C101JSGACTU 
50 120pF 399-1062-1-ND 2.53 14.95 43.13 399-1062-2-ND 4,000 41.00/M C0603C121JSGACTU 
50 150pF 399-1063-1-ND 1.10 6.50 18.75 399-1063-2-ND 4,000 18.00/M C0603C151JS5GACTU 
50 180pF 399-1064-1-ND 2.53 14.95 43.13 399-1064-2-ND 4,000 41.00/M C0603C181JSGACTU 
0603 50 220pF 399-1066-1-ND 1.33 7.87 22.69 399-1066-2-ND 4,000 22.00/M C0603C221JSGACTU 
50 220pF 399-1065-1-ND 2.64 15.60 45.00 399-1065-2-ND 4,000 43.00/M C0603C221K5GACTU 
50 270pF 399-1067-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1067-2-ND 4,000 45.00/M C0603C271JSGACTU 
50 330pF 399-1068-1-ND 2.97 17.55 50.63 399-1068-2-ND 4,000 49.00/M C0603C331JSGACTU 
50 390pF 399-1069-1-ND 2.97 17.55 50.63 399-1069-2-ND 4,000 49.00/M C0603C391JSGACTU 
50 220pF 399-1071-1-ND 99 5.85 16.88 399-1071-2-ND 4,000 16.00/M C0603C221KSRACTU 
50 220pF 399-1070-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1070-2-ND 4,000 45.00/M C0603C221M5RACTU 
50 270pF 399-1072-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1072-2-ND 4,000 47.00/M C0603C271K5RACTU 
50 330pF 399-1073-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1073-2-ND 4,000 47.00/M C0603C331KSRACTU 
50 390pF 399-1074-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1074-2-ND 4,000 47.00/M C0603C391K5RACTU 
50 470pF 399-1075-1-ND 1.05 6.18 17.81 399-1075-2-ND 4,000 17.00/M C0603C471KSRACTU 
X7R 50 560pF 399-1076-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1076-2-ND 4,000 47.00/M C0603C561KSRACTU 
50 680pF 399-1077-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1077-2-ND 4,000 47.00/M C0603C681K5RACTU 
50 820pF 399-1078-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1078-2-ND 4,000 47.00/M C0603C821KS5RACTU 
50 1000pF 399-1083-1-ND 4.29 25.35 73.13 399-1083-2-ND 4,000 70.00/M C0603C102JSRACTU 
50 1000pF 399-1082-1-ND 53 3.12 9.00 399-1082-2-ND 4,000 9.00/M C0603C102KSRACTU 
50 1500pF 399-1084-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1084-2-ND 4,000 47.00/M C0603C152KS5RACTU 
50 2200pF 399-1085-1-ND 64 3.77 10.88 399-1085-2-ND 4,000 10.00/M C0603C222K5RACTU 
50 3300pF 399-1086-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1086-2-ND 4,000 47.00/M C0603C332KS5RACTU 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) 


Case WV Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type DC Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 4700pF +5% 399-1088-1-ND 4.29 25.35 73.13 399-1088-2-ND 4,000 70.00/M C0603C472JSRACTU 
50 4700pF +10% 399-1087-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1087-2-ND 4,000 47.00/M C0603C472K5RACTU 
50 6800pF 45% 399-1090-1-ND 4.29 25.35 73.13 399-1090-2-ND 4,000 70.00/M C0603C682USRACTU 
50 6800pF +10% 399-1089-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1089-2-ND 4,000 47.00/M C0603C682K5RACTU 
50 10000pF +5% 399-1092-1-ND 4.29 25.35 73.13 399-1092-2-ND 4,000 70.00/M C0603C103JSRACTU 
50 10000pF +10% 399-1091-1-ND 53 3.12 9.00 399-1091-2-ND 4,000 9.00/M C0603C103KSRACTU 
50 22000pF +10% 399-1280-1-ND 3.19 18.85 54.38 399-1280-2-ND 4,000 52.00/M C0603C223KS5SRACTU 
X7R 25 22000pF +10% 399-1094-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-1094-2-ND 4,000 38.00/M C0603C223K3RACTU 
25 -10UF 45% 399-1282-1-ND 4.62 27.30 78.75 399-1282-2-ND 4,000 76.00/M C0603C104J3RACTU 
25 -10uF +10% 399-1281-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1281-2-ND 4,000 54.00/M C0603C104K3RACTU 
25 -10uF 420% 399-1283-1-ND 3.23 19.11 55.13 399-1283-2-ND 4,000 53.00/M C0603C104M3RACTU 
16 22000pF +10% 399-1093-1-ND 2.31 13.65 39.38 399-1093-2-ND 4,000 38.00/M C0603C223K4RACTU 
16 -10uF 45% 399-1097-1-ND 4.62 27.30 78.75 399-1097-2-ND 4,000 76.00/M C0603C104J4RACTU 
0603 16 -10uF +10% 399-1096-1-ND 79 4.68 13.50 399-1096-2-ND 4,000 13.00/M C0603C104K4RACTU 
16 -10uF +20% 399-1099-1-ND 79 4.68 13.50 399-1099-2-ND 4,000 13.00/M C0603C104M4RACTU 
10 -10uF +10% 399-1095-1-ND 1.08 6.37 18.38 399-1095-2-ND 4,000 18.00/M C0603C104K8RACTU 
Z5U 16 -10uF +80%, -20% 399-1098-1-ND 55 3.25 9.38 399-1098-2-ND 4,000 9.00/M C0603C104Z4VACTU 
25 -10UF +80%, -20% 399-1100-1-ND 55 3.25 9.38 399-1100-2-ND 4,000 9.00/M C0603C104Z3VACTU 
25 0UF +20% 399-1101-1-ND 69 4.10 11.81 399-1101-2-ND 4,000 11.00/M C0603C104M3VACTU 
25 -15uF +80%, -20% 399-1290-1-ND 2.90 17.16 49.50 399-1290-2-ND 4,000 48.00/M C0603C154Z3VACTU 
Y5V 25 -22uF +80%, -20% 399-1103-1-ND 3.10 18.33 52.88 399-1103-2-ND 4,000 51.00/M C0603C224Z3VACTU 
25 -33pF +80%, -20% 399-1291-1-ND 2.97 17.55 50.63 399-1291-2-ND 4,000 49.00/M C0603C334Z4VACTU 
25 -33—F +80%, -20% 399-1292-1-ND 3.41 20.15 58.13 399-1292-2-ND 4,000 56.00/M C0603C334Z3VACTU 
16 -15uF +80%, -20% 399-1289-1-ND 2.83 16.71 48.19 399-1289-2-ND 4,000 46.00/M C0603C154Z4VACTU 
16 22UF +80%, -20% 399-1102-1-ND 1.49 8.78 25.31 399-1102-2-ND 4,000 24.00/M C0603C224Z4VACTU 
100 10pF 45% 399-1109-1-ND 1.43 8.45 24.38 399-1109-2-ND 4,000 23.00/M C0805C100J1GACTU 
100 100pF 45% 399-1123-1-ND 1.54 9.10 26.25 399-1123-2-ND 4,000 25.00/M C0805C101J1GACTU 
100 220pF 45% 399-1128-1-ND 3.08 18.20 52.50 399-1128-2-ND 4,000 50.00/M C0805C221J1GACTU 
100 330pF 45% 399-1131-1-ND 1.98 11.70 33.75 399-1131-2-ND 4,000 32.00/M C0805C331J1GACTU 
100 1000pF 45% 399-1137-1-ND 4.07 24.05 69.38 399-1137-2-ND 2,500 67.00/M C0805C102J1GACTU 
50 1.0pF +0.25pF 399-1104-1-ND 3.85 22.75 65.63 399-1104-2-ND 4,000 63.00/M C0805C109C5GACTU 
50 1.5pF +0.25pF 399-1105-1-ND 3.85 22.75 65.63 399-1105-2-ND 4,000 63.00/M C0805C159C5GACTU 
50 2.0pF +0.25pF 399-1106-1-ND 4.62 27.30 78.75 399-1106-2-ND 4,000 76.00/M C0805C209C5GACTU 
50 3.0pF +0.25pF 399-1107-1-ND 4.62 27.30 78.75 399-1107-2-ND 4,000 76.00/M C0805C309CSGACTU 
50 10pF +5% 399-1108-1-ND 1.07 6.31 18.19 399-1108-2-ND 4,000 17.00/M C0805C100J5GACTU 
50 12pF 45% 399-1110-1-ND 1.07 6.31 18.19 399-1110-2-ND 4,000 17.00/M C0805C120JSGACTU 
50 15pF 45% 399-1111-1-ND 1.07 6.31 18.19 399-1111-2-ND 4,000 17.00/M C0805C150J5GACTU 
50 18pF +5% 399-1112-1-ND 1.07 6.31 18.19 399-1112-2-ND 4,000 17.00/M C0805C180J5GACTU 
50 22pF +5% 399-1113-1-ND 1.07 6.31 18.19 399-1113-2-ND 4,000 17.00/M C0805C220J5GACTU 
50 27pF 45% 399-1114-1-ND 1.07 6.31 18.19 399-1114-2-ND 4,000 17.00/M C0805C270J5GACTU 
CoG 50 33pF 45% 399-1115-1-ND 1.07 6.31 18.19 399-1115-2-ND 4,000 17.00/M C0805C330J5GACTU 
50 39pF 45% 399-1116-1-ND 2.20 13.00 37.50 399-1116-2-ND 4,000 36.00/M C0805C390J5GACTU 
(NPO) 50 47pF 45% 399-1117-1-ND 1.07 6.31 18.19 399-1117-2-ND 4,000 17.00/M C0805C470J5GACTU 
50 S6pF 45% 399-1118-1-ND 1.07 6.31 18.19 399-1118-2-ND 4,000 17.00/M C0805C560J5GACTU 
50 68pF +5% 399-1119-1-ND 1.07 6.31 18.19 399-1119-2-ND 4,000 17.00/M C0805C680J5GACTU 
50 82pF 45% 399-1120-1-ND 2.20 13.00 37.50 399-1120-2-ND 4,000 36.00/M C0805C820J5GACTU 
50 100pF 45% 399-1122-1-ND 1.07 6.31 18.19 399-1122-2-ND 4,000 17.00/M C0805C101J5GACTU 
50 100pF +10% 399-1121-1-ND 1.07 6.31 18.19 399-1121-2-ND 4,000 17.00/M C0805C101KS5GACTU 
50 120pF +5% 399-1124-1-ND 1.38 8.13 23.44 399-1124-2-ND 4,000 23.00/M C0805C121J5GACTU 
50 150pF 45% 399-1125-1-ND 1.43 8.45 24.38 399-1125-2-ND 4,000 23.00/M C0805C151JS5GACTU 
50 180pF 45% 399-1126-1-ND 2.42 14.30 41.25 399-1126-2-ND 4,000 40.00/M C0805C181J5GACTU 
50 220pF 45% 399-1127-1-ND 1.21 7.15 20.63 399-1127-2-ND 4,000 20.00/M C0805C221J5GACTU 
50 270pF 45% 399-1129-1-ND 2.64 15.60 45.00 399-1129-2-ND 4,000 43.00/M C0805C271J5GACTU 
50 330pF 45% 399-1130-1-ND 1.43 8.45 24.38 399-1130-2-ND 4,000 23.00/M C0805C331JSGACTU 
50 390pF +5% 399-1132-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1132-2-ND 4,000 47.00/M C0805C391JSGACTU 
50 470pF 45% 399-1133-1-ND 1.65 9.75 28.13 399-1133-2-ND 4,000 27.00/M C0805C471J5GACTU 
50 560pF 45% 399-1134-1-ND 3.08 18.20 52.50 399-1134-2-ND 4,000 50.00/M C0805C561J5GACTU 
50 680pF +5% 399-1135-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1135-2-ND 4,000 54.00/M C0805C681J5GACTU 
50 1000pF +5% 399-1136-1-ND 1.75 10.34 29.81 399-1136-2-ND 4,000 29.00/M C0805C102J5GACTU 
100 1000pF +10% 399-1148-1-ND 1.38 8.13 23.44 399-1148-2-ND 4,000 23.00/M C0805C102K1RACTU 
100 10000pF +10% 399-1159-1-ND 1.38 8.13 23.44 399-1159-2-ND 4,000 23.00/M C0805C103K1RACTU 
50 10000pF +10% 399-1158-1-ND 62 3.64 10.50 399-1158-2-ND 4,000 10.00/M C0805C103KSRACTU 
50 10000pF +20% 399-1160-1-ND 61 3.58 10.31 399-1160-2-ND 4,000 10.00/M C0805C103M5RACTU 
50 15000pF +10% 399-1161-1-ND 3.08 18.20 52.50 399-1161-2-ND 4,000 50.00/M C0805C153KSRACTU 
50 18000pF +10% 399-1162-1-ND 3.08 18.20 52.50 399-1162-2-ND 4,000 50.00/M C0805C183KSRACTU 
50 22000pF +10% 399-1163-1-ND 3.08 18.20 52.50 399-1163-2-ND 4,000 50.00/M C0805C223KSRACTU 
0805 50 27000pF +10% 399-1164-1-ND 1.21 7.15 20.63 399-1164-2-ND 4,000 20.00/M C0805C273K5RACTU 
50 33000pF +10% 399-1165-1-ND 3.41 20.15 58.13 399-1165-2-ND 4,000 56.00/M C0805C333KSRACTU 
50 47000pF +10% 399-1166-1-ND 1.32 7.80 22.50 399-1166-2-ND 4,000 22.00/M C0805C473KS5RACTU 
50 10UF 45% 399-1171-1-ND t71 10.08 29.06 399-1171-2-ND 4,000 28.00/M C0805C104JSRACTU 
50 10UF +10% 399-1170-1-ND 1.05 6.18 17.81 399-1170-2-ND 4,000 17.00/M C0805C104K5RACTU 
50 -10UF +20% 399-1169-1-ND 1.02 6.05 17.44 399-1169-2-ND 4,000 17.00/M C0805C104M5RACTU 
50 220pF +10% 399-1138-1-ND 3.63 21.45 61.88 399-1138-2-ND 4,000 59.00/M C0805C221KS5RACTU 
50 270pF +10% 399-1139-1-ND 3.63 21.45 61.88 399-1139-2-ND 4,000 59.00/M C0805C271KS5RACTU 
50 330pF +10% 399-1140-1-ND 3.63 21.45 61.88 399-1140-2-ND 4,000 59.00/M C0805C331KSRACTU 
50 390pF +10% 399-1141-1-ND 3.63 21.45 61.88 399-1141-2-ND 4,000 59.00/M C0805C391KS5SRACTU 
50 470pF +10% 399-1142-1-ND 98 5.79 16.69 399-1142-2-ND 4,000 16.00/M C0805C471KS5RACTU 
Aue 50 560pF +10% 399-1143-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1143-2-ND 4,000 45.00/M C0805C561KSRACTU 
50 680pF +10% 399-1144-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1144-2-ND 4,000 45.00/M C0805C681KSRACTU 
50 820pF +10% 399-1145-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1145-2-ND 4,000 45.00/M C0805C821KS5RACTU 
50 1000pF 45% 399-1149-1-ND 99 5.85 16.88 399-1149-2-ND 4,000 16.00/M C0805C102J5RACTU 
50 1000pF +10% 399-1147-1-ND 61 3.58 10.31 399-1147-2-ND 4,000 10.00/M C0805C102KSRACTU 
50 1000pF +20% 399-1146-1-ND 58 3.45 9.94 399-1146-2-ND 4,000 10.00/M C0805C102M5RACTU 
50 1500pF +10% 399-1150-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1150-2-ND 4,000 45.00/M C0805C152K5RACTU 
50 2200pF +10% 399-1151-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1151-2-ND 4,000 45.00/M C0805C222K5RACTU 
50 2700pF +10% 399-1152-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1152-2-ND 4,000 45.00/M C0805C272K5RACTU 
50 3300pF +10% 399-1153-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1153-2-ND 4,000 45.00/M C0805C332KSRACTU 
50 3900pF +10% 399-1154-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1154-2-ND 4,000 45.00/M C0805C392K5RACTU 
50 4700pF +10% 399-1155-1-ND 83 4.88 14.06 399-1155-2-ND 4,000 14.00/M C0805C472K5RACTU 
50 5600pF +10% 399-1156-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1156-2-ND 4,000 45.00/M C0805C562K5RACTU 
50 6800pF +10% 399-1157-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1157-2-ND 4,000 45.00/M C0805C682K5RACTU 
25 0UF +10% 399-1168-1-ND 1.08 6.37 18.38 399-1168-2-ND 4,000 18.00/M C0805C104K3RACTU 
16 -10UF +10% 399-1167-1-ND 1.21 7.15 20.63 399-1167-2-ND 4,000 20.00/M C0805C104K4RACTU 
16 1.0uF +10% 399-1284-1-ND 11.00 65.00 187.50 399-1284-2-ND 2,500 180.00/M C0805C105K4RACTU 
10 1.0uF +10% 399-1172-1-ND 4.62 27.30 78.75 399-1172-2-ND 2,500 76.00/M C0805C105K8RACTU 
50 10000pF +80%, -20% 399-1173-1-ND 1.07 6.31 18.19 399-1173-2-ND 4,000 17.00/M C0805C103Z5UACTU 
50 10000pF +20% 399-1174-1-ND 1.07 6.31 18.19 399-1174-2-ND 4,000 17.00/M C0805C103MSUACTU 
Z5U 50 -10UF +80%, -20% 399-1175-1-ND 1.21 7.15) 20.63 399-1175-2-ND 4,000 20.00/M C0805C104Z5UACTU 
50 AQUF +20% 399-1176-1-ND 1.21 7.15 20.63 399-1176-2-ND 4,000 20.00/M C0805C104MSUACTU 
50 -10UF +80%, -20% 399-1177-1-ND 1.21 7.15 20.63 399-1177-2-ND 4,000 20.00/M C0805C104Z5VACTU 
Y5V 25 1.0uF +80%, -20% 399-1293-1-ND 5.94 35.10 101.25 399-1293-2-ND 2,500 97.00/M C0805C105Z3VACTU 
16 1.5uF +80%, -20% 399-1294-1-ND 6.53 38.61 111.38 399-1294-2-ND 2,500 107.00/M C0805C155Z4VACTU 
16 2.2uF +80%, -20% 399-1295-1-ND 7.18 42.45 122.44 399-1295-2-ND 2,500 118.00/M C0805C225Z4VACTU 
50 1.0pF +0.25pF 399-1178-1-ND 7.28 43.03 124.13 399-1178-2-ND 4,000 119.00/M C1206C109C5GACTU 
coG 50 1.5pF +0.25pF 399-1179-1-ND 7.28 43.03 124.13 399-1179-2-ND 4,000 119.00/M C1206C159C5GACTU 
1206 NPO} 50 1.8pF +0.25pF 399-1180-1-ND 7.28 43.03 124.13 399-1180-2-ND 4,000 119.00/M C1206C189C5GACTU 
( ) 50 2.2pF +0.25pF 399-1181-1-ND 7.28 43.03 124.13 399-1181-2-ND 4,000 119.00/M C1206C229C5GACTU 
100 100pF 45% 399-1206-1-ND 2.64 15.60 45.00 399-1206-2-ND 4,000 43.00/M C1206C101J1GACTU 
NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. (Continued) 
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KEMET Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Ccont.) 


Case wv Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape and Reel Kemet 
Size Type Dc Capacitance Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Part No. 
100 470pF 45% 399-1214-1-ND 5.46 32.24 93.00 399-1214-2-ND 4,000 89.00/M C1206C471J1GACTU 
100 1000pF 45% 399-1219-1-ND 4.51 26.65 76.88 399-1219-2-ND 4,000 74.00/M C1206C102J1GACTU 
50 2.7pF +0.25pF 399-1182-1-ND 7.28 43.03 124.13 399-1182-2-ND 4,000 119.00/M C1206C279C5GACTU 
50 3.3pF +0.25pF 399-1183-1-ND 7.28 43.03 124.13 399-1183-2-ND 4,000 119.00/M C1206C339C5GACTU 
50 3.9pF +0.25pF 399-1184-1-ND 7.28 43.03 124.13 399-1184-2-ND 4,000 119.00/M C1206C399C5GACTU 
50 4.7pF +0.25pF 399-1185-1-ND 7.28 43.03 124.13 399-1185-2-ND 4,000 119.00/M C1206C479C5GACTU 
50 5.1pF +0.25pF 399-1186-1-ND 10.54 62.27 179.63 399-1186-2-ND 4,000 172.00/M C1206C519C5GACTU 
50 5.6pF +0.25pF 399-1187-1-ND 8.78 51.87 149.63 399-1187-2-ND 4,000 144.00/M C1206C569C5GACTU 
50 6.8pF +0.5pF 399-1188-1-ND 4.16 24.57 70.88 399-1188-2-ND 4,000 68.00/M C1206C689D5GACTU 
50 7.5pF +0.5pF 399-1189-1-ND 4.99 29.51 85.13 399-1189-2-ND 4,000 82.00/M C1206C759D5GACTU 
50 8.2pF +0.5pF 399-1190-1-ND 4.16 24.57 70.88 399-1190-2-ND 4,000 68.00/M C1206C829D5GACTU 
50 9.1pF +0.5pF 399-1191-1-ND 4.99 29.51 85.13 399-1191-2-ND 4,000 82.00/M C1206C919D5GACTU 
50 10pF 45% 399-1192-1-ND 1.71 10.08 29.06 399-1192-2-ND 4,000 28.00/M C1206C100J5GACTU 
50 12pF 45% 399-1193-1-ND 1.71 10.08 29.06 399-1193-2-ND 4,000 28.00/M C1206C120J5GACTU 
50 15pF 45% 399-1194-1-ND 1.71 10.08 29.06 399-1194-2-ND 4,000 28.00/M C1206C150J5GACTU 
50 18pF 45% 399-1195-1-ND 1.71 10.08 29.06 399-1195-2-ND 4,000 28.00/M C1206C180J5GACTU 
50 20pF 45% 399-1196-1-ND 4.99 29.51 85.13 399-1196-2-ND 4,000 82.00/M C1206C200J5GACTU 
CoG 50 22pF 45% 399-1197-1-ND 1.71 10.08 29.06 399-1197-2-ND 4,000 28.00/M C1206C220J5GACTU 
(NPO) 50 27pF 45% 399-1198-1-ND 1.71 10.08 29.06 399-1198-2-ND 4,000 28.00/M C1206C270J5GACTU 
50 33pF +5% 399-1199-1-ND 1.71 10.08 29.06 399-1199-2-ND 4,000 28.00/M C1206C330J5GACTU 
50 39pF 45% 399-1200-1-ND 4.16 24.57 70.88 399-1200-2-ND 4,000 68.00/M C1206C390J5GACTU 
50 47pF +5% 399-1201-1-ND 1.71 10.08 29.06 399-1201-2-ND 4,000 28.00/M C1206C470J5GACTU 
50 51pF 45% 399-1202-1-ND 4.99 29.51 85.13 399-1202-2-ND 4,000 82.00/M C1206C510J5GACTU 
50 56pF +5% 399-1203-1-ND 4.16 24.57 70.88 399-1203-2-ND 4,000 68.00/M C1206C560J5GACTU 
50 68pF 45% 399-1204-1-ND 4.16 24.57 70.88 399-1204-2-ND 4,000 68.00/M C1206C680J5GACTU 
50 100pF 45% 399-1205-1-ND 1.71 10.08 29.06 399-1205-2-ND 4,000 28.00/M C1206C101J5GACTU 
50 120pF 45% 399-1207-1-ND 4.16 24.57 70.88 399-1207-2-ND 4,000 68.00/M C1206C0121J5GACTU 
50 220pF +10% 399-1208-1-ND 4.28 25.29 72.94 399-1208-2-ND 4,000 70.00/M C1206C221K5GACTU 
50 270pF +10% 399-1209-1-ND 4.39 25.94 74.81 399-1209-2-ND 4,000 72.00/M C1206C271K5GACTU 
50 330pF +10% 399-1210-1-ND 4.39 25.94 74.81 399-1210-2-ND 4,000 72.00/M C1206C331K5GACTU 
50 390pF +10% 399-1211-1-ND 4.51 26.65 76.88 399-1211-2-ND 4,000 74.00/M C1206C391K5GACTU 
50 470pF 45% 399-1213-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1213-2-ND 4,000 54.00/M C1206C471J5GACTU 
50 470pF +10% 399-1212-1-ND 4.51 26.65 76.88 399-1212-2-ND 4,000 74.00/M C1206C471K5GACTU 
50 560pF +10% 399-1215-1-ND 4.74 28.02 80.81 399-1215-2-ND 4,000 78.00/M C1206C561K5GACTU 
50 680pF +10% 399-1216-1-ND 4.97 29.38 84.75 399-1216-2-ND 4,000 81.00/M C1206C681K5GACTU 
50 820pF +10% 399-1217-1-ND 5.20 30.75 88.69 399-1217-2-ND 4,000 85.00/M C1206C821K5GACTU 
50 1000pF 45% 399-1218-1-ND 4.13 24.38 70.31 399-1218-2-ND 4,000 68.00/M C1206C102J5GACTU 
50 4700pF 42% 399-1220-1-ND 34.39 203.19 586.13 399-1220-2-ND 4,000 563.00/M C1206C472G5GACTU 
100 1000pF +10% 399-1222-1-ND 2.86 16.90 48.75 399-1222-2-ND 4,000 47.00/M C1206C102K1RACTU 
100 10000pF 45% 399-1238-1-ND 2.75 16.25 46.88 399-1238-2-ND 4,000 45.00/M C1206C103J1RACTU 
100 10000pF +10% 399-1236-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1236-2-ND 4,000 54.00/M C1206C103K1RACTU 
100 10000pF +20% 399-1235-1-ND 3.41 20.15 58.13 399-1235-2-ND 4,000 56.00/M C1206C103M1RACTU 
100 56000pF +10% 399-1802-1-ND 5.54 32.76 94.50 399-1802-2-ND 4,000 91.00/M C1206C563K1RACTU 
100 68000pF +10% 399-1803-1-ND 6.01 35.49 102.38 399-1803-2-ND 4,000 98.00/M C1206C683K1RACTU 
100 82000pF +10% 399-1804-1-ND 6.31 37.31 107.63 399-1804-2-ND 4,000 103.00/M C1206C823K1RACTU 
1206 100 0QUF +10% 399-1805-1-ND 6.62 39.13 112.88 399-1805-2-ND 4,000 108.00/M C1206C104K1RACTU 
50 1000pF +10% 399-1221-1-ND 2.20 13.00 37.50 399-1221-2-ND 4,000 36.00/M C1206C102K5RACTU 
50 1200pF +10% 399-1223-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1223-2-ND 4,000 54.00/M C1206C122K5RACTU 
50 1500pF +10% 399-1224-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1224-2-ND 4,000 54.00/M C1206C152K5RACTU 
50 1800pF +10% 399-1225-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1225-2-ND 4,000 54.00/M C1206C182K5RACTU 
50 2200pF +10% 399-1226-1-ND 1.71 10.08 29.06 399-1226-2-ND 4,000 28.00/M C1206C222K5RACTU 
50 2700pF +10% 399-1227-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1227-2-ND 4,000 54.00/M C1206C272K5RACTU 
50 3300pF +10% 399-1228-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1228-2-ND 4,000 54.00/M C1206C332K5RACTU 
50 3900pF +10% 399-1229-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1229-2-ND 4,000 54.00/M C1206C392K5RACTU 
50 4700pF +10% 399-1230-1-ND 1.71 10.08 29.06 399-1230-2-ND 4,000 28.00/M C1206C472K5RACTU 
50 5600pF +10% 399-1231-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1231-2-ND 4,000 54.00/M C1206C562K5RACTU 
50 6800pF +10% 399-1232-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1232-2-ND 4,000 54.00/M C1206C682K5RACTU 
50 8200pF +10% 399-1233-1-ND 3.30 19.50 56.25 399-1233-2-ND 4,000 54.00/M C1206C822K5RACTU 
X7R 50 10000pF +5% 399-1237-1-ND 1.84 10.86 31.31 399-1237-2-ND 4,000 30.00/M C1206C103J5RACTU 
50 10000pF +10% 399-1234-1-ND 1.62 9.56 27.56 399-1234-2-ND 4,000 26.00/M C1206C103K5RACTU 
50 12000pF +10% 399-1239-1-ND 3.74 22.10 63.75 399-1239-2-ND 4,000 61.00/M C1206C123K5RACTU 
50 15000pF +10% 399-1240-1-ND 3.74 22.10 63.75 399-1240-2-ND 4,000 61.00/M C1206C153K5RACTU 
50 18000pF +10% 399-1241-1-ND 3.74 22.10 63.75 399-1241-2-ND 4,000 61.00/M C1206C183K5RACTU 
50 22000pF +10% 399-1242-1-ND 1.84 10.86 31.31 399-1242-2-ND 4,000 30.00/M C1206C223K5RACTU 
50 27000pF +10% 399-1243-1-ND 3.74 22.10 63.75 399-1243-2-ND 4,000 61.00/M C1206C273K5RACTU 
50 33000pF +10% 399-1244-1-ND 3.74 22.10 63.75 399-1244-2-ND 4,000 61.00/M C1206C333K5RACTU 
50 39000pF +10% 399-1245-1-ND 3.85 22.75 65.63 399-1245-2-ND 4,000 63.00/M C1206C393K5RACTU 
50 47000pF +10% 399-1246-1-ND 1.98 11.70 33.75 399-1246-2-ND 4,000 32.00/M C1206C473K5RACTU 
50 68000pF 45% 399-1247-1-ND 4.03 23.79 68.63 399-1247-2-ND 4,000 66.00/M C1206C683J5RACTU 
50 AQUF 45% 399-1250-1-ND 2.70 15.93 45.94 399-1250-2-ND 4,000 44.00/M C1206C104J5RACTU 
50 A0QUF +10% 399-1249-1-ND 1.43 8.45 24.38 399-1249-2-ND 4,000 23.00/M C1206C104K5RACTU 
50 AQUF +20% 399-1248-1-ND 1.43 8.45 24.38 399-1248-2-ND 4,000 23.00/M C1206C104M5RACTU 
50 .22UF 45% 399-1252-1-ND 13.75 81.25 234.38 399-1252-2-ND 2,500 225.00/M C1206C224J5RACTU 
50 .22UF +10% 399-1251-1-ND 4.18 24.70 71.25 399-1251-2-ND 2,500 68.00/M C1206C224K5RACTU 
25 33 UF +10% 399-1285-1-ND 9.90 58.50 168.75 399-1285-2-ND 4,000 162.00/M C1206C334K3RACTU 
25 1.0UF +10% 399-1255-1-ND 14.52 85.80 247.50 399-1255-2-ND 2,500 238.00/M C1206C105K3RACTU 
16 33 UF +10% 399-1253-1-ND 9.90 58.50 168.75 399-1253-2-ND 4,000 162.00/M C1206C334K4RACTU 
16 1.0uF +10% 399-1254-1-ND 4.51 26.65 76.88 399-1254-2-ND 2,500 74.00/M C1206C105K4RACTU 
16 1.2uF +10% 399-1286-1-ND 14.30 84.50 243.75 399-1286-2-ND 2,500 234.00/M C1206C125K4RACTU 
16 2.2UF +10% 399-1257-1-ND 17.05 100.75 290.63 399-1257-2-ND 2,500 279.00/M C1206C225K4RACTU 
10 1.2uF +10% 399-1256-1-ND 14.30 84.50 243.75 399-1256-2-ND 4,000 234.00/M C1206C125K8RACTU 
Z5U 50 A0OUF +80%, -20% 399-1258-1-ND 1.63 9.62 27.75 399-1258-2-ND 4,000 27.00/M C1206C104Z5UACTU 
50 AQUF +20% 399-1259-1-ND 1.63 9.62 27.75 399-1259-2-ND 4,000 27.00/M C1206C104M5UACTU 
25 1.0uF +80%, -20% 399-1296-1-ND 6.16 36.40 105.00 399-1296-2-ND 4,000 101.00/M C1206C105Z3VACTU 
16 1.5uF +80%, -20% 399-1297-1-ND 8.25 48.75 140.63 399-1297-2-ND 4,000 135.00/M C1206C155Z4VACTU 
16 2.2UF +80%, -20% 399-1260-1-ND 8.25 48.75 140.63 399-1260-2-ND 2,500 135.00/M C1206C225Z4VACTU 
16 3.3uF +80%, -20% 399-1261-1-ND 9.35 55.25 159.38 399-1261-2-ND 2,000 153.00/M C1206C335Z4VACTU 
Y5V 16 4.7UF +80%, -20% 399-1262-1-ND 10.45 61.75 178.13 399-1262-2-ND 2,000 171.00/M C1206C475Z4VACTU 
10 6.8uF +80%, -20% 399-1298-1-ND 13.07 77.22 222.75 399-1298-2-ND 2,000 214.00/M C1206C685Z8VACTU 
10 10yF +80%, -20% 399-1299-1-ND 15.68 92.63 267.19 399-1299-2-ND 2,500 257.00/M C1206C106Z8VACTU 
6.3 15yuF +80%, -20% 399-3024-1-ND NEW! 22.00 130.00 375.00 399-3024-2-ND NEW! 2,000 360.00/M C1206C156Z9VACTU 
6.3 22uF +80%, -20% 399-3028-1-ND NEW! 25.85 152.75 440.63 399-3028-2-ND NEW! 2,000 423.00/M C1206C226Z9VACTU 
16 2.2UF +10% 399-1263-1-ND 8.80 52.00 150.00 399-1263-2-ND 2,500 144.00/M C1206C225K4PACTU 
16 3.3uF +10% 399-1264-1-ND 11.00 65.00 187.50 399-1264-2-ND 2,500 180.00/M C1206C335K4PACTU 
X5R 16 4.7uF +10% 399-1265-1-ND 14.91 88.08 254.06 399-1265-2-ND 2,000 244.00/M C1206C475K4PACTU 
6.3 6.8uF +10% 399-3025-1-ND NEW! 14.96 88.40 255.00 399-3025-2-ND NEW! 2,000 245.00/M C1206C685K9PACTU 
6.3 10yF +10% 399-3029-1-ND NEW! 17.05 100.75 290.63 399-3029-2-ND NEW! 2,000 279.00/M C1206C106K9PACTU 
COG(NPO) 50 10000pF +5% 399-1266-1-ND 34.77 205.47 592.69 399-1266-2-ND 2,500 569.00/M C1210C103J5GACTU 
100 A0UF +10% 399-1268-1-ND 5.06 29.90 86.25 399-1268-2-ND 2,500 83.00/M C1210C104K1RACTU 
X7R 50 A0UF +10% 399-1267-1-ND 5.06 29.90 86.25 399-1267-2-ND 4,000 83.00/M C1210C104K5RACTU 
50 .22UF +10% 399-1269-1-ND 4.40 26.00 75.00 399-1269-2-ND 2,500 72.00/M C1210C224K5RACTU 
16 4.7uF +80%, -20% 399-1270-1-ND 15.40 91.00 262.50 399-1270-2-ND 2,500 252.00/M C1210C475Z4VACTU 
16 6.8uF +80%, -20% 399-1271-1-ND 18.70 110.50 318.75 399-1271-2-ND 2,500 306.00/M C1210C685Z4VACTU 
1210 Y5V 16 10.0UF +80%, -20% 399-1272-1-ND 20.90 123.50 356.25 399-1272-2-ND 2,000 342.00/M C1210C106Z4VACTU 
10 15yuF +80%, -20% 399-1300-1-ND 26.13 154.38 445.31 399-1300-2-ND 2,000 428.00/M C1210C156Z8VACTU 
10 22uF +80%, -20% 399-1301-1-ND 31.35 185.25 534.38 399-1301-2-ND 2,000 513.00/M C1210C226Z8VACTU 
10 4.7uF +10% 399-1273-1-ND 18.15 107.25 309.38 399-1273-2-ND 2,000 297.00/M C1210C475K8PACTU 
X5R 10 6.8uF +10% 399-1274-1-ND 24.20 143.00 412.50 399-1274-2-ND 2,000 396.00/M C1210C685K8PACTU 
10 10yF +10% 399-1275-1-ND 36.30 214.50 618.75 399-1275-2-ND 2,000 594.00/M C1210C106K8PACTU 


NOTE: Parts with improved tolerances or voltages may be substituted within the same case size. These parts will provide performance equal to or better than those which you ordered. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (T023) 653 


His comonens SUIface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors 


Features: The capacitor consists of a rectangular block of 7 T 
+ High capacitance per unit volume ceramic dielectric in which a number of inter- _ Sue L Ww Min. Max. MB 
+ For high frequency applications leaved metal electrodes are contained. 
* Ni-barrier terminations. This structure gives rise to a high capacitance ; 3 0402 |.040" (1.0mm) | .020” (0.5mm) | .018"(.45mm) | .022” (.55mm) | .010” (.25mm) 
Applications: per unit volume. t | ° 0603. |.063" (1.6mm) | .030" (0.8mm) | .029" (.73mm) | .035" (.87mm) | .015" (.40mm) 
+ Consumer electronics The inner electrodes are connected to the two 0805 |.080" (2.0mm) |.050" (1.25mm) | .020” (.50mm) | .053” (1.35mm) | .020" (.50mm) 
* Telecommunications terminations by silver or copper dipping with a |e =a L 7IMB- 4206 |.080" (2.0mm) |.050" (1.25mm) | .020" (.50mm) | .053" (1.35mm)| .020" (.50mm) 
+ Automotive barrier layer of plated nickel and finally covered 
+ Data processing. with a layer of plated tin (NiSn). 1812 |.180" (4.5mm) | .125” (3.2mm) | .020” (.50mm) | .072” (1.80mm) | .030” (.75mm) 
Cut Tape 
Case WV Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel BC Components 
Size Type DC Capacitance | Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
50 1.2pF +0.25pF BC1188CT-ND 59 3.51 10.13 BC1188TR-ND 10,000 8.10/M 0402N1R2C500NT 
50 1.5pF +0.25pF BC1189CT-ND 66 3.90 11.25 BC1189TR-ND 10,000 9.00/M 0402N1R5CS500NT 
50 1.8pF +0.25pF BC1190CT-ND 55 3.25 9.38 BC1190TR-ND 10,000 7.50/M 0402N1R8C500NT 
50 2.7pF +0.25pF BC1191CT-ND 66 3.90 11.25 BC1191TR-ND 10,000 9.00/M 0402N2R7C500NT 
50 3.3pF +0.25pF BC1192CT-ND 59 3.51 10.13 BC1192TR-ND 10,000 8.10/M 0402N3R3C500NT 
50 5.6pF +0.50pF BC1193CT-ND 59 3.51 10.13 BC1193TR-ND 10,000 8.10/M 0402N5R6D500NT 
50 8.2pF +0.50pF BC1194CT-ND 62 3.64 10.50 BC1194TR-ND 10,000 8.40/M 0402N8R2D500NT 
50 10pF +5% BC1195CT-ND 255: 3.25 9.38 BC1195TR-ND 10,000 7.50/M 0402N100J500NT 
NPO 50 12pF +5% BC1196CT-ND 55 3.25 9.38 BC1196TR-ND 10,000 7.50/M 0402N120J500NT 
50 22pF +5% BC1197CT-ND 59 3.51 10.13 BC1197TR-ND 10,000 8.10/M 0402N220J500NT 
50 27pF +5% BC1198CT-ND 66 3.90 11.25 BC1198TR-ND 10,000 9.00/M 0402N270J500NT 
50 33pF +5% BC1199CT-ND 59 3.51 10.13 BC1199TR-ND 10,000 8.10/M 0402N330J500NT 
50 39pF 45% BC1200CT-ND 59 3.51 10.13 BC1200TR-ND 10,000 8.10/M 0402N390J500NT 
50 47pF +5% BC1201CT-ND 55 3.25 9.38 BC1201TR-ND 10,000 7.50/M 0402N470J500NT 
50 5S6pF +5% BC1202CT-ND 62 3.64 10.50 BC1202TR-ND 10,000 8.40/M 0402N560J500NT 
50 82pF +5% BC1203CT-ND 59 3.51 10.13 BC1203TR-ND 10,000 8.10/M 0402N820J500NT 
50 100pF +5% BC1204CT-ND 66 3.90 11.25 BC1204TR-ND 10,000 9.00/M 0402N101J500NT 
Cave 50 220pF +10% BC1205CT-ND 68 4.03 11.63 BC1205TR-ND 10,000 9.30/M 0402B221K500BT 
50 330pF +10% BC1206CT-ND 68 4.03 11.63 BC1206TR-ND 10,000 9.30/M 0402B331K500BT 
50 470pF +10% BC1207CT-ND 68 4.03 11.63 BC1207TR-ND 10,000 9.30/M 0402B471K500BT 
50 560pF +10% BC1208CT-ND 68 4.03 11.63 BC1208TR-ND 10,000 9.30/M 0402B561K500BT 
50 680pF +10% BC1209CT-ND 68 4.03 11.63 BC1209TR-ND 10,000 9.30/M 0402B681K500BT 
50 1000pF +10% BC1210CT-ND 68 4.03 11.63 BC1210TR-ND 10,000 9.30/M 0402B102K500BT 
X7R 50 1200pF +10% BC1211CT-ND 72 4.23 12.19 BC1211TR-ND 10,000 9.75/M 0402B122K500BT 
50 1500pF +10% BC1212CT-ND 72 4.23 12.19 BC1212TR-ND 10,000 9.75/M 0402B152K500BT 
50 2200pF +10% BC1213CT-ND .73 4.29 12.38 BC1213TR-ND 10,000 9.90/M 0402B222K500BT 
16 4700pF +10% BC1214CT-ND .73 4.29 12.38 BC1214TR-ND 10,000 9.90/M 0402B472K160BT 
16 5600pF +10% BC1215CT-ND 81 4.81 13.88 BC1215TR-ND 10,000 11.10/M 0402B562K160BT 
16 8200pF +10% BC1216CT-ND 55 3.25 9.38 BC1216TR-ND 10,000 7.50/M 0402B822K160BT 
16 10000pF +10% BC1217CT-ND 72 4.23 12.19 BC1217TR-ND 10,000 9.75/M 0402B103K160BT 
16 10000pF +80/-20% BC1218CT-ND 51 2.99 8.63 BC1218TR-ND 10,000 6.90/M 0402F103Z160BT 
16 22000pF +80/-20% BC1219CT-ND 55 3.25 9.38 BC1219TR-ND 10,000 7.50/M 0402F223Z160BT 
YSV 16 33000pF +80/-20% BC1220CT-ND 55 3.25 9.38 BC1220TR-ND 10,000 7.50/M 0402F333Z160BT 
16 47000pF +80/-20% BC1221CT-ND 53 3.12 9.00 BC1221TR-ND 10,000 7.20/M 0402F473Z160BT 
16 0UF +80/-20% BC1222CT-ND 51 2.99 8.63 BC1222TR-ND 10,000 6.90/M 0402F104Z160BT 
50 1.0pF +0.25pF BC1223CT-ND 59 3.51 10.13 BC1223TR-ND 4,000 9.72/M 0603N1ROCSOONT 
50 1.5pF +0.25pF BC1224CT-ND 62 3.64 10.50 BC1224TR-ND 4,000 10.08/M 0603N1R5CS500NT 
50 10pF +5% BC1225CT-ND 55 3.25 9.38 BC1225TR-ND 4,000 9.00/M 0603N100J500NT 
50 12pF 45% BC1226CT-ND 55 3.25 9.38 BC1226TR-ND 4,000 9.00/M 0603N120J500NT 
50 15pF +5% BC1227CT-ND 55 3.25 9.38 BC1227TR-ND 4,000 9.00/M 0603N150J500NT 
50 18pF 45% BC1228CT-ND 55 3.25 9.38 BC1228TR-ND 4,000 9.00/M 0603N180J500NT 
50 22pF 45% BC1229CT-ND 55 3.25 9.38 BC1229TR-ND 4,000 9.00/M 0603N220J500NT 
50 27pF 45% BC1230CT-ND 61 3.58 10.31 BC1230TR-ND 4,000 9.90/M 0603N270J500NT 
50 33pF +5% BC1231CT-ND 62 3.64 10.50 BC1231TR-ND 4,000 10.08/M 0603N330J500NT 
50 47pF +5% BC1232CT-ND 59 3.51 10.13 BC1232TR-ND 4,000 9.72/M 0603N470J500NT 
NPO 50 S6pF +5% BC1233CT-ND 64 3.77 10.88 BC1233TR-ND 4,000 10.44/M O603N560J500NT 
50 68pF +5% BC1234CT-ND 64 3.77 10.88 BC1234TR-ND 4,000 10.44/M O603N680J500NT 
50 82pF +5% BC1235CT-ND 65 3.84 11.06 BC1235TR-ND 4,000 10.62/M 0603N820J500NT 
50 100pF 45% BC1236CT-ND 57 3.38 9.75 BC1236TR-ND 4,000 9.36/M 0603N101J500NT 
0603 50 120pF 45% BC1237CT-ND 66 3.90 11.25 BC1237TR-ND 4,000 10.80/M 0603N121J500NT 
50 150pF +5% BC1238CT-ND 72 4.23 12.19 BC1238TR-ND 4,000 11.70/M 0603N151J500NT 
50 180pF 45% BC1239CT-ND 72 4.23 12.19 BC1239TR-ND 4,000 11.70/M 0603N181J500NT 
50 220pF +5% BC1240CT-ND 68 4.03 11.63 BC1240TR-ND 4,000 11.16/M 0603N221J500NT 
50 270pF +5% BC1241CT-ND 79 4.68 13.50 BC1241TR-ND 4,000 12.96/M 0603N271J500NT 
50 330pF +5% BC1242CT-ND 98 5.79 16.69 BC1242TR-ND 4,000 16.02/M 0603N331J500NT 
50 390pF +5% BC1243CT-ND 1.10 6.50 18.75 BC1243TR-ND 4,000 18.00/M 0603N391J500NT 
50 220pF +10% BC1244CT-ND -50 2.93 8.44 BC1244TR-ND 4,000 8.10/M 0603B221K500NT 
50 470pF +10% BC1245CT-ND 50 2.93 8.44 BC1245TR-ND 4,000 8.10/M 0603B471K500NT 
50 560pF +10% BC1246CT-ND 50 2.93 8.44 BC1246TR-ND 4,000 8.10/M 0603B561K500NT 
50 1000pF +10% BC1247CT-ND 59 3.51 10.13 BC1247TR-ND 4,000 9.72/M 0603B102K500BT 
50 2200pF +10% BC1248CT-ND 50 2.93 8.44 BC1248TR-ND 4,000 8.10/M 0603B222K500NT 
X7R 50 3300pF +10% BC1249CT-ND 55 3.25 9.38 BC1249TR-ND 4,000 9.00/M 0603B332K500NT 
50 4700pF +10% BC1250CT-ND 55 3.25 9.38 BC1250TR-ND 4,000 9.00/M 0603B472K500BT 
50 6800pF +10% BC1251CT-ND 55 3.25 9.38 BC1251TR-ND 4,000 9.00/M 0603B682K500BT 
50 10000pF +10% BC1252CT-ND 55 3.25 9.38 BC1252TR-ND 4,000 9.00/M 0603B103K500BT 


(Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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BG coweers SUrface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors (Cont) 


Cut Tape 
Case WV Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel BC Components 
Size Type DC Capacitance | Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
X7R 16 22000pF +10% BC1253CT-ND 69 4.10 11.81 BC1253TR-ND 4,000 11.34/M 0603B223K160BT 
0603 16 10UF +10% BC1254CT-ND 77 4.55 13.13 BC1254TR-ND 4,000 12.60/M 0603B104K160BT 
Y5V 25 A0QUF +80/-20% BC1255CT-ND 58 3.45 9.94 BC1255TR-ND 4,000 9.54/M 0603F104Z250BT 
50 10pF 45% BC1256CT-ND 61 3.58 10.31 BC1256TR-ND 4,000 9.90/M 0805N100J500NT 
50 12pF +5% BC1257CT-ND 69 4.06 11.72 BC1257TR-ND 4,000 11.25/M 0805N120J500NT 
50 15pF +5% BC1258CT-ND 69 4.10 11.81 BC1258TR-ND 4,000 11.34/M 0805N150J500NT 
50 18pF 45% BC1259CT-ND 69 4.06 11.72 BC1259TR-ND 4,000 11.25/M 0805N180J500NT 
50 22pF 45% BC1260CT-ND 63 3.71 10.69 BC1260TR-ND 4,000 10.26/M O805N220J500NT 
50 27pF +5% BC1261CT-ND 69 4.06 11.72 BC1261TR-ND 4,000 11.25/M 0805N270J500NT 
50 33pF +5% BC1262CT-ND 69 4.06 11.72 BC1262TR-ND 4,000 11.25/M O0805N330J500NT 
50 39pF 45% BC1263CT-ND 69 4.06 11.72 BC1263TR-ND 4,000 11.25/M O805N390J500NT 
50 47pF 45% BC1264CT-ND 63 3.71 10.69 BC1264TR-ND 4,000 10.26/M 0805N470J500NT 
50 56pF +5% BC1265CT-ND 69 4.06 11.72 BC1265TR-ND 4,000 11.25/M O805N560J500NT 
50 68pF +5% BC1266CT-ND 69 4.06 11.72 BC1266TR-ND 4,000 11.25/M O805N680J500NT 
50 82pF +5% BC1267CT-ND 69 4.06 11.72 BC1267TR-ND 4,000 11.25/M O805N820J500NT 
NPO 50 100pF 45% BC1268CT-ND 69 4.06 11.72 BC1268TR-ND 4,000 11.25/M 0805N101J500NT 
50 120pF +5% BC1269CT-ND 94 5.53 15.94 BC1269TR-ND 4,000 15.30/M 0805N121J500NT 
50 150pF +5% BC1270CT-ND 91 5.40 15.56 BC1270TR-ND 4,000 14.94/M 0805N151J500NT 
50 180pF +5% BC1271CT-ND 94 5.53 15.94 BC1271TR-ND 4,000 15.30/M 0805N181J500NT 
50 220pF 45% BC1272CT-ND 94 5.53 15.94 BC1272TR-ND 4,000 15.30/M 0805N221J500NT 
50 270pF +5% BC1273CT-ND 1.08 6.37 18.38 BC1273TR-ND 4,000 17.64/M 0805N271J500NT 
50 330pF +5% BC1274CT-ND 98 5.79 16.69 BC1274TR-ND 4,000 16.02/M 0805N331J500NT 
50 390pF 45% BC1275CT-ND 1.01 5.98 17.25 BC1275TR-ND 4,000 16.56/M 0805N391J50ONT 
50 470pF +5% BC1276CT-ND 1.10 6.50 18.75 BC1276TR-ND 4,000 18.00/M 0805N471J500NT 
50 560pF +5% BC1277CT-ND 1.18 6.96 20.06 BC1277TR-ND 4,000 19.26/M 0805N561J500NT 
0805 50 680pF +5% BC1278CT-ND 1.40 8.26 23.81 BC1278TR-ND 4,000 22.86/M 0805N681J500NT 
50 1000pF 45% BC1279CT-ND 1.54 9.10 26.25 BC1279TR-ND 4,000 25.20/M 0805N102J500NT 
50 220pF +10% BC1280CT-ND 55. 3.25 9.38 BC1280TR-ND 4,000 9.00/M 0805B221K500NT 
50 470pF +10% BC1281CT-ND 58 3.45 9.94 BC1281TR-ND 4,000 9.54/M 0805B471K500NT 
50 560pF +10% BC1282CT-ND 58 3.45 9.94 BC1282TR-ND 4,000 9.54/M 0805B561K500NT 
50 680pF +10% BC1283CT-ND 58 3.45 9.94 BC1283TR-ND 4,000 9.54/M 0805B681K500NT 
50 1000pF +10% BC1284CT-ND 58 3.45 9.94 BC1284TR-ND 4,000 9.54/M 0805B102K500NT 
50 1500pF +10% BC1285CT-ND 58 3.45 9.94 BC1285TR-ND 4,000 9.54/M 0805B152K500NT 
50 2200pF +10% BC1286CT-ND 65 3.25 9.38 BC1286TR-ND 4,000 9.00/M 0805B222K500NT 
50 2700pF +10% BC1287CT-ND 55 3.25 9.38 BC1287TR-ND 4,000 9.00/M 0805B272K500NT 
50 3300pF +10% BC1288CT-ND 58 3.45 9.94 BC1288TR-ND 4,000 9.54/M 0805B332K500NT 
50 3900pF +10% BC1289CT-ND 58 3.45 9.94 BC1289TR-ND 4,000 9.54/M 0805B392K500NT 
ai 50 4700pF +10% BC1290CT-ND 58 3.45 9.94 BC1290TR-ND 4,000 9.54/M 0805B472K500NT 
50 5600pF +10% BC1291CT-ND 58 3.45 9.94 BC1291TR-ND 4,000 9.54/M 0805B562K500NT 
50 6800pF +10% BC1292CT-ND 58 3.45 9.94 BC1292TR-ND 4,000 9.54/M 0805B682K500NT 
50 10000pF +10% BC1293CT-ND 61 3.58 10.31 BC1293TR-ND 4,000 9.90/M 0805B103K500BT 
50 15000pF +10% BC1294CT-ND 77 4.55 13.13 BC1294TR-ND 4,000 12.60/M 0805B153K500BT 
50 18000pF +10% BC1295CT-ND 77 4.55 13.13 BC1295TR-ND 4,000 12.60/M 0805B183K500BT 
50 22000pF +10% BC1296CT-ND 88 5.20 15.00 BC1296TR-ND 4,000 14.40/M 0805B223K500BT 
50 27000pF +10% BC1297CT-ND 94 5.53 15.94 BC1297TR-ND 4,000 15.30/M 0805B273K500BT 
50 0UF +10% BC1298CT-ND 1.32 7.80 22.50 BC1298TR-ND 3,000 21.60/M 0805B104K500BP 
25 A0QUF +10% BC1299CT-ND 1.21 7.15 20.63 BC1299TR-ND 4,000 19.80/M 0805B104K250BT 
16 AQUF +10% BC1300CT-ND 79 4.68 13.50 BC1300TR-ND 4,000 12.96/M 0805B104K160BT 
50 2.2pF +0.25pF BC1301CT-ND 1.46 8.65 24.94 BC1301TR-ND 4,000 23.94/M 1206N2R2C500NT 
50 3.3pF +0.25pF BC1302CT-ND 1.46 8.65 24.94 BC1302TR-ND 4,000 23.94/M 1206N3R3C500NT 
50 5.6pF +0.25pF BC1303CT-ND 3.14 18.53 53.44 BC1303TR-ND 4,000 51.30/M 1206N5R6CS5O00NT 
50 10pF 45% BC1304CT-ND 1.38 8.13 23.44 BC1304TR-ND 4,000 22.50/M 1206N100J500NT 
50 15pF +5% BC1305CT-ND 1.38 8.13 23.44 BC1305TR-ND 4,000 22.50/M 1206N150J500NT 
50 18pF +5% BC1306CT-ND 1.38 8.13 23.44 BC1306TR-ND 4,000 22.50/M 1206N180J500NT 
50 22pF 45% BC1307CT-ND 1.38 8.13 23.44 BC1307TR-ND 4,000 22.50/M 1206N220J500NT 
50 27pF 45% BC1308CT-ND 1.38 8.13 23.44 BC1308TR-ND 4,000 22.50/M 1206N270J500NT 
NPO 50 33pF +5% BC1309CT-ND 1.38 8.13 23.44 BC1309TR-ND 4,000 22.50/M 1206N330J500NT 
50 39pF +5% BC1310CT-ND 1.49 8.78 25.31 BC1310TR-ND 4,000 24.30/M 1206N390J500NT 
50 47pF 45% BC1311CT-ND 1.49 8.78 25.31 BC1311TR-ND 4,000 24.30/M 1206N470J500NT 
50 56pF 45% BC1312CT-ND 1.60 9.43 27.19 BC1312TR-ND 4,000 26.10/M 1206N560J500NT 
50 68pF +5% BC1313CT-ND 1.72 10.14 29.25 BC1313TR-ND 4,000 28.08/M 1206N680J500NT 
1206 50 100pF +5% BC1314CT-ND 1.54 9.10 26.25 BC1314TR-ND 4,000 25.20/M 1206N101J500NT 
50 120pF +5% BC1315CT-ND 1.71 10.08 29.06 BC1315TR-ND 4,000 27.90/M 1206N121J500NT 
50 1000pF 45% BC1316CT-ND 2.42 14.30 41.25 BC1316TR-ND 4,000 39.60/M 1206N102J500NT 
50 1000pF +10% BC1317CT-ND 1.27 7.48 21.56 BC1317TR-ND 4,000 20.70/M 1206B102K500NT 
50 2200pF +10% BC1318CT-ND 1.38 8.13 23.44 BC1318TR-ND 4,000 22.50/M 1206B222K500NT 
50 3300pF +10% BC1319CT-ND 1.38 8.13 23.44 BC1319TR-ND 4,000 22.50/M 1206B332K500NT 
50 4700pF +10% BC1320CT-ND 1.30 7.67 22.13 BC1320TR-ND 4,000 21.24/M 1206B472K500NT 
50 10000pF +10% BC1321CT-ND 1.32 7.80 22.50 BC1321TR-ND 4,000 21.60/M 1206B103K500NT 
50 15000pF +10% BC1322CT-ND 1.42 8.39 24.19 BC1322TR-ND 4,000 23.22/M 1206B153K500NT 
X7R 50 22000pF +10% BC1323CT-ND 1.49 8.78 25.31 BC1323TR-ND 4,000 24.30/M 1206B223K500BT 
50 33000pF +10% BC1324CT-ND 1.52 8.97 25.88 BC1324TR-ND 4,000 24.84/M 1206B333K500BT 
50 47000pF +10% BC1325CT-ND 1.61 9.49 27.38 BC1325TR-ND 4,000 26.28/M 1206B473K500BT 
50 10UF +10% BC1326CT-ND 1.58 9.36 27.00 BC1326TR-ND 4,000 25.92/M 1206B104K500BT 
25 -33UF +10% BC1327CT-ND 5.89 34.78 100.31 BC1327TR-ND 3,000 96.30/M 1206B334K250BP 
16 1.0uF +10% BC1328CT-ND 7.48 44.20 127.50 BC1328TR-ND 3,000 122.40/M 1206B105K160BP 
1812 X7R 1KV 1000pF +10% BC1329CT-ND 15.18 89.70 258.75 BC1329TR-ND 1,000 276.00 1812B102K102BP 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (T023) 655 


YAGEO surface Mount Ceramic Multilayer Chip Capacitors — 
0402, 0603, 0805, 1206, 1812 


AMERICA wos We 
Features: Applications: r 502 (205) 
+ High capacitance per unit volume * Consumer electronics q 275) - - 3 44 
+ For high frequency applications + Telecommunications << L A — {HI (62) 
+ NiSn terminations + Automotive Ly tN y 7 
* Data processing L< 
baie Ly, Fe T ~ tgandLy U4 at Wy 
Size Min. Max. Min. Max. Min. 
0402 | .040” (1.0mm) | .020” (0.5mm) | .018” (0.45mm) | .022” (0.55mm) | .008” (0.20mm) | .012” (0.30mm) | .016” (0.40mm) Case Tape Width A wi W2 Max. 
0603 | .063" (1.6mm) | .032" (0.8mm) | .029" (0.73mm) | .035” (0.87mm) | .010" (0.25mm) | .026" (0.65mm) | .016" (0.40mm) Size (mm) (mm) (mm) (mm) 
° ” . ” a 0402, 060! » . é 5 
Oe | 73 oun) Yon (| 22 ote) | OSS te) | 01 zee | aS (7am | O22 oss) | TE OSS [ts | 7.087 60mm | 31" eam) | 67 (4.4mm 
1812 | 177" (4.5mm) | 126" (3.2mm) | .020" (0.51mm) | .072" (1.80mm) | .010" (0.25mm) | 030" (0.75mm) | .088”" (2.20mm) 1812 472" (12mm) | 7.087" (180mm) | 488" (12.4mm) | .724” (18.4mm) 
Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Yageo America 
Size Type wv DC Capacitance| Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing | Part No. 
50 5pF +0.25pF 311-1001-1-ND 1.05 6.18 17.81 311-1001-2-ND 10,000 17.10/M | 0402CG508C9B200 
50 1.2pF +0.25pF 311-1002-1-ND .99 5.85 16.88 311-1002-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG129C9B200 
50 1.5pF +0.25pF 311-1003-1-ND .99 5.85 16.88 311-1003-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG159C9B200 
50 1.8pF +0.25pF 311-1004-1-ND .99 5.85 16.88 311-1004-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG189C9B200 
50 2.0pF +0.25pF 311-1006-1-ND 1.05 6.18 17.81 311-1006-2-ND 10,000 17.10/M | 0402CG209C9B200 
50 2.7pF +0.25pF 311-1005-1-ND .99 5.85 16.88 311-1005-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG279C9B200 
50 3.0pF +0.25pF 311-1007-1-ND .99 5.85 16.88 311-1007-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG309C9B200 
50 3.3pF +0.25pF 311-1008-1-ND .99 5.85 16.88 311-1008-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG339C9B200 
50 5.0pF +0.25pF 311-1010-1-ND 99 5.85 16.88 311-1010-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG509C9B200 
50 5.6pF +0.5pF 311-1011-1-ND .99 5.85 16.88 311-1011-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG569D9B200 
50 8.2pF +0.5pF 311-1012-1-ND .99 5.85 16.88 311-1012-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG829D9B200 
50 9.1pF +0.5pF 311-1013-1-ND .70 4.25 14.00 311-1013-2-ND 10,000 18.00/M | 0402CG919D9B200 
NFO 50 10pF 15% 311-1014-1-ND 77 4.55 13.13 311-1014-2-ND 10,000 12.60/M | 0402CG100D9B200 
50 11pF 45% 311-1015-1-ND 1.09 6.44 18.56 311-1015-2-ND 10,000 17.82/M | 0402CG110J9B200 
50 12pF 45% 311-1016-1-ND 88 5.20 15.00 311-1016-2-ND 10,000 14.40/M | 0402CG120J9B200 
50 15pF 45% 311-1017-1-ND 88 5.20 15.00 311-1017-2-ND 10,000 14.40/M | 0402CG150J9B200 
50 22pF 45% 311-1018-1-ND 88 5.20 15.00 311-1018-2-ND 10,000 14.40/M | 0402CG220J9B200 
50 27pF 45% 311-1019-1-ND 94 5.53 15.94 311-1019-2-ND 10,000 15.30/M | 0402CG270J9B200 
50 33pF 45% 311-1020-1-ND 94 5.53 15.94 311-1020-2-ND 10,000 15.30/M | 0402CG330J9B200 
50 39pF 45% 311-1009-1-ND 94 5.53 15.94 311-1009-2-ND 10,000 15.30/M | 0402CG390J9B200 
50 47pF 45% 311-1021-1-ND 88 5.20 15.00 311-1021-2-ND 10,000 14.40/M | 0402CG470J9B200 
50 56pF 45% 311-1022-1-ND 94 5.53 15.94 311-1022-2-ND 10,000 15.30/M | 0402CG560J9B200 
e400 50 82pF 45% 311-1023-1-ND .99 5.85 16.88 311-1023-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG820J9B200 
50 100pF 45% 311-1024-1-ND 83 4.88 14.06 311-1024-2-ND 10,000 13.50/M | 0402CG101J9B200 
50 150pF 45% 311-1025-1-ND 77 4.68 15.40 311-1025-2-ND 10,000 19.80/M | 0402CG151J9B200 
25 220pF 45% 311-1026-1-ND .99 5.85 16.88 311-1026-2-ND 10,000 16.20/M | 0402CG221J9B200 
50 330pF +10% 311-1027-1-ND 77 4.55 13.13 311-1027-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R331K9B20D 
50 470pF +10% 311-1028-1-ND 77 4.55 13.13 311-1028-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R471K9B20D 
50 560pF +10% 311-1029-1-ND 77 4.55 13.13 311-1029-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R561K9B20D 
50 680pF +10% 311-1030-1-ND 77 4.55 13.13 311-1030-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R681K9B20D 
50 1200pF +10% 311-1031-1-ND 77 4.55 13.13 311-1031-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R122K9B20D 
50 1500pF +10% 311-1032-1-ND 77 4.55 13.13 311-1032-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R152K9B20D 
50 2700pF +10% 311-1033-1-ND 77 4.55 13.13 311-1033-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R272K9B20D 
X7R 50 3300pF +10% 311-1034-1-ND 83 4.88 14.06 311-1034-2-ND 10,000 13.50/M | 04022R332K9B20D 
50 220pF +10% 311-1035-1-ND 77 4.55 13.13 311-1035-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R221K9B20D 
50 1000pF +10% 311-1036-1-ND 83 4.88 14.06 311-1036-2-ND 10,000 13.50/M | 04022R102K9B20D 
50 2200pF +10% 311-1037-1-ND 77 4.55 13.13 311-1037-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R222K9B20D 
25 3900pF +10% 311-1038-1-ND 83 4.88 14.06 311-1038-2-ND 10,000 13.50/M | 04022R392K8B20D 
25 4700pF +10% 311-1039-1-ND 77 4.55 13.13 311-1039-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R472K8B20D 
16 5600pF +10% 311-1040-1-ND 88 5.20 15.00 311-1040-2-ND 10,000 14.40/M | 04022R562K7B20D 
16 8200pF +10% 311-1041-1-ND 94 5.53 15.94 311-1041-2-ND 10,000 15.30/M | 04022R822K7B20D 
16 10000pF +10% 311-1042-1-ND 77 4.55 13.13 311-1042-2-ND 10,000 12.60/M | 04022R103K7B20D 
16 22000pF -20%/+80% 311-1043-1-ND 86 5.07 14.63 311-1043-2-ND 10,000 14.04/M | 04022F223Z7B20D 
16 33000pF -20%/+80% 311-1044-1-ND 88 5.20 15.00 311-1044-2-ND 10,000 14.40/M | 04022F333Z7B20D 
Y5V 16 10000pF -20%/+80% 311-1045-1-ND 74 4.36 12.56 311-1045-2-ND 10,000 12.06/M | 04022F103Z7B20D 
16 47000pF -20%/+80% 311-1046-1-ND 94 5.53 15.94 311-1046-2-ND 10,000 15.30/M | 04022F473Z7B20D 
16 AOMF -20%/+80% 311-1047-1-ND 88 5.20 15.00 311-1047-2-ND 10,000 14.40/M | 04022F104Z7B20D 
50 -5pF 311-1048-1-ND 75 4.42 12.75 311-1048-2-ND 4,000 12.24/M | 0603CG508C9B200 
50 1.0pF 311-1049-1-ND 66 3.90 11.25 311-1049-2-ND 4,000 10.80/M | 0603CG109C9B200 
50 1.5pF 311-1050-1-ND 66 3.90 11.25 311-1050-2-ND 4,000 10.80/M | 0603CG159C9B200 
50 2.0pF 311-1051-1-ND 72 4.23 12.19 311-1051-2-ND 4,000 11.70/M | 0603CG209C9B200 
50 3.0pF 311-1052-1-ND 72 4.23 12.19 311-1052-2-ND 4,000 11.70/M | 0603CG309C9B200 
50 4.0pF 311-1053-1-ND 75 4.42 12.75 311-1053-2-ND 4,000 12.24/M | 0603CG409C9B200 
50 5.0pF 311-1054-1-ND 72 4.23 12.19 311-1054-2-ND 4,000 11.70/M | 0603CG509C9B200 
50 6.0pF 311-1055-1-ND 66 3.90 11.25 311-1055-2-ND 4,000 10.80/M | 0603CG609C9B200 
0603 NPO 50 7.0pF 311-1056-1-ND 75 4.42 12.75 311-1056-2-ND 4,000 12.24/M | 0603CG709D9B200 
50 8.0pF 311-1057-1-ND 75 4.42 12.75 311-1057-2-ND 4,000 12.24/M | 0603CG809D9B200 
50 10pF 311-1058-1-ND 57 3.38 9.75 311-1058-2-ND 4,000 9.36/M | 0603CG100J9B200 
50 12pF 311-1059-1-ND 55 3.25 9.38 311-1059-2-ND 4,000 9.00/M | 0603CG120J9B200 
50 15pF 311-1060-1-ND 57 3.38 9.75 311-1060-2-ND 4,000 9.36/M | 0603CG150J9B200 
50 18pF 311-1061-1-ND 57 3.38 9.75 311-1061-2-ND 4,000 9.36/M | 0603CG180J9B200 
50 22pF 311-1062-1-ND 58 3.45 9.94 311-1062-2-ND 4,000 9.54/M | 0603CG220J9B200 
50 27pF 311-1063-1-ND 66 3.90 11.25 311-1063-2-ND 4,000 10.80/M | 0603CG270J9B200 
50 33pF 311-1064-1-ND 65 3.84 11.06 311-1064-2-ND 4,000 10.62/M | 0603CG330J9B200 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


656 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


YAGEO Surface Mount Ceramic Multilayer Chip Capacitors — 0402, 0603, 0805, 1206, 1812 (cont) 


AMERICA 
Case Digi-Key Digi-Key Tape & Reel Yageo America 
Size Type wv DC Capacitance| Tolerance Part No. 10 Part No. Size Pricing | Part No. 
50 47pF +5% 311-1065-1-ND 65 311-1065-2-ND 4,000 10.62/M | 0603CG470J9B200 
50 56pF +5% 311-1066-1-ND 68 311-1066-2-ND 4,000 11.16/M | 0603CG560J9B200 
50 68pF +5% 311-1067-1-ND 68 311-1067-2-ND 4,000 11.16/M | 0603CG680J9B200 
50 82pF +5% 311-1068-1-ND 73 311-1068-2-ND 4,000 11.88/M | 0603CG820J9B200 
50 100pF +5% 311-1069-1-ND 62 311-1069-2-ND 4,000 10.08/M | 0603CG101J9B200 
NPO 50 120pF 45% 311-1070-1-ND 73 311-1070-2-ND 4,000 11.88/M | 0603CG121J9B200 
50 150pF +5% 311-1071-1-ND .86 311-1071-2-ND 4,000 14.04/M | 0603CG151J9B200 
50 180pF +5% 311-1072-1-ND 94 311-1072-2-ND 4,000 15.30/M | 0603CG181J9B200 
50 220pF 45% 311-1073-1-ND 1.02 311-1073-2-ND 4,000 16.74/M | 0603CG221J9B200 
50 270pF +5% 311-1074-1-ND -70 311-1074-2-ND 4,000 15.00/M | 0603CG271J9B200 
50 330pF +5% 311-1075-1-ND At 311-1075-2-ND 4,000 16.50/M | 0603CG331J9B200 
50 390pF +5% 311-1076-1-ND 84 311-1076-2-ND 4,000 18.00/M | 0603CG391J9B200 
50 220pF +10% 311-1077-1-ND 55 311-1077-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R221K9B20D 
50 270pF +10% 311-1185-1-ND 55 311-1185-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R271K9B20D 
0603 50 330pF +10% 311-1186-1-ND 55 311-1186-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R331K9B20D 
50 390pF +10% 311-1187-1-ND 55 311-1187-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R391K9B20D 
50 470pF +10% 311-1078-1-ND 55 311-1078-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R471K9B20D 
50 560pF +10% 311-1079-1-ND 55 311-1079-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R561K9B20D 
50 680pF +10% 311-1188-1-ND 55 311-1188-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R681K9B20D 
50 820pF +10% 311-1189-1-ND 55 311-1189-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R821K9B20D 
X7R 50 1000pF +10% 311-1080-1-ND 55 311-1080-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R102K9B20D 
50 1500pF +10% 311-1184-1-ND 57 311-1184-2-ND 4,000 9.36/M | 06032R152K9B20D 
50 2200pF +10% 311-1081-1-ND 55 311-1081-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R222K9B20D 
50 3300pF +10% 311-1082-1-ND 57 311-1082-2-ND 4,000 9.36/M | 06032R332K9B20D 
50 4700pF +10% 311-1083-1-ND 55 311-1083-2-ND 4,000 9.00/M | 06032R472K9B20D 
50 6800pF +10% 311-1084-1-ND 61 311-1084-2-ND 4,000 9.90/M | 06032R682K9B20D 
50 10000pF +10% 311-1085-1-ND 59 311-1085-2-ND 4,000 9.72/M | 06032R103K9B20D 
25 22000pF +10% 311-1086-1-ND .88 311-1086-2-ND 4,000 14.40/M | 06032R223K8B20D 
16 A0UF +10% 311-1088-1-ND 1.05 311-1088-2-ND 4,000 17.10/M | 06032R104K7B20D 
Y5V 25 10uF -20%/+80% 311-1087-1-ND 64 311-1087-2-ND 4,000 10.44/M | 06032F104Z8B20D 
50 1.0pF +0.25pF 311-1089-1-ND 75 311-1089-2-ND 4,000 12.24/M | 0805CG109C9B200 
50 1.5pF +0.25pF 311-1090-1-ND 75 311-1090-2-ND 4,000 12.24/M | 0805CG159C9B200 
50 2.0pF +0.25pF 311-1091-1-ND 81 311-1091-2-ND 4,000 13.32/M | 0805CG209C9B200 
50 3.0pF +0.25pF 311-1092-1-ND 81 311-1092-2-ND 4,000 13.32/M | 0805CG309C9B200 
50 4.0pF +0.25pF 311-1093-1-ND 81 311-1093-2-ND 4,000 13.32/M | 0805CG409C9B200 
50 -50pF +0.25pF 311-1094-1-ND 86 311-1094-2-ND 4,000 14.04/M | 0805CG508C9B200 
50 6.0pF +0.5pF 311-1095-1-ND 81 311-1095-2-ND 4,000 13.32/M | 0805CG609D9B200 
50 7.0pF +0.5pF 311-1096-1-ND 81 311-1096-2-ND 4,000 13.32/M | 0805CG709D9B200 
50 8.0pF +0.5pF 311-1097-1-ND 81 311-1097-2-ND 4,000 13.32/M | 0805CG809D9B200 
50 9.0pF +0.5pF 311-1098-1-ND 81 311-1098-2-ND 4,000 13.32/M | 0805CG909D9B200 
50 10pF +5% 311-1099-1-ND 66 311-1099-2-ND 4,000 10.80/M | 0805CG100J9B200 
50 12pF +5% 311-1100-1-ND 75 311-1100-2-ND 4,000 12.24/M | 0805CG120J9B200 
50 15pF +5% 311-1101-1-ND 75 311-1101-2-ND 4,000 12.24/M | 0805CG150J9B200 
50 18pF +5% 311-1102-1-ND 75 311-1102-2-ND 4,000 12.24/M | 0805CG180J9B200 
50 22pF +5% 311-1103-1-ND 75 311-1103-2-ND 4,000 12.24/M | 0805CG220J9B200 
50 27pF +5% 311-1104-1-ND 75 311-1104-2-ND 4,000 12.24/M | 0805CG270J9B200 
NPO 50 33pF +5% 311-1105-1-ND -76 311-1105-2-ND 4,000 12.42/M | 0805CG330J9B200 
50 39pF +5% 311-1106-1-ND ae 311-1106-2-ND 4,000 12.60/M | 0805CG390J9B200 
50 47pF +5% 311-1107-1-ND 78 311-1107-2-ND 4,000 12.78/M | 0805CG470J9B200 
50 56pF +5% 311-1108-1-ND 81 311-1108-2-ND 4,000 13.32/M | 0805CG560J9B200 
50 68pF 45% 311-1109-1-ND 83 311-1109-2-ND 4,000 13.50/M | 0805CG680J9B200 
50 82pF +5% 311-1110-1-ND 99 311-1110-2-ND 4,000 16.20/M | 0805CG820J9B200 
50 100pF +5% 311-1111-1-ND 95 311-1111-2-ND 4,000 15.56/M | 0805CG101J9B200 
50 120pF 45% 311-1112-1-ND 97 311-1112-2-ND 4,000 15.84/M | 0805CG121J9B200 
0805 50 150pF +5% 311-1113-1-ND 97 311-1113-2-ND 4,000 15.84/M | 0805CG151J9B200 
50 180pF 45% 311-1114-1-ND 99 311-1114-2-ND 4,000 16.20/M | 0805CG181J9B200 
50 220pF 45% 311-1115-1-ND -99 311-1115-2-ND 4,000 16.20/M | 0805CG221J9B200 
50 270pF +5% 311-1116-1-ND 76 311-1116-2-ND 4,000 16.20/M | 0805CG271J9B200 
50 330pF +5% 311-1117-1-ND 1.01 311-1117-2-ND 4,000 16.56/M | 0805CG331J9B200 
50 390pF +5% 311-1118-1-ND .70 311-1118-2-ND 4,000 15.00/M | 0805CG391J9B200 
50 470pF +5% 311-1119-1-ND 77 311-1119-2-ND 4,000 16.50/M | 0805CG471J9B200 
50 560pF +5% 311-1120-1-ND 84 311-1120-2-ND 4,000 18.00/M | 0805CG561J9B200 
50 680pF +5% 311-1121-1-ND 92 311-1121-2-ND 4,000 19.80/M | 0805CG681J9B200 
50 1000pF +5% 311-1122-1-ND 1.05 311-1122-2-ND 4,000 22.50/M | 0805CG102J9B200 
50 220pF +10% 311-1123-1-ND 61 311-1123-2-ND 4,000 9.90/M | 08052R221K9B20D 
50 270pF +10% 311-1191-1-ND et 311-1191-2-ND 4,000 12.60/M | 08052R271K9B20D 
50 330pF +10% 311-1192-1-ND eA 311-1192-2-ND 4,000 12.60/M | 08052R331K9B20D 
50 390pF +10% 311-1193-1-ND at 311-1193-2-ND 4,000 12.60/M | 08052R391K9B20D 
50 470pF +10% 311-1124-1-ND 64 311-1124-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R471K9B20D 
50 560pF +10% 311-1125-1-ND 64 311-1125-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R561K9B20D 
50 680pF +10% 311-1126-1-ND 64 311-1126-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R681K9B20D 
X7R 50 820pF +10% 311-1194-1-ND At 311-1194-2-ND 4,000 12.60/M | 08052R821K9B20D 
50 1000pF +10% 311-1127-1-ND 64 311-1127-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R102K9B20D 
50 1500pF +10% 311-1128-1-ND 64 311-1128-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R152K9B20D 
50 2200pF +10% 311-1129-1-ND 61 311-1129-2-ND 4,000 9.90/M | 08052R222K9B20D 
50 2700pF +10% 311-1130-1-ND 61 311-1130-2-ND 4,000 9.90/M | 08052R272K9B20D 
50 3300pF +10% 311-1131-1-ND 64 311-1131-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R332K9B20D 
50 3900pF +10% 311-1132-1-ND 64 311-1132-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R392K9B20D 
50 4700pF +10% 311-1133-1-ND 64 311-1133-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R472K9B20D 
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YAGEO Surface Mount Ceramic Multilayer Chip Capacitors — 0402, 0603, 0805, 1206, 1812 (cont) 


AMERICA 
Case Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Yageo America 
Size Type wv DC Capacitance| Tolerance Part No. 10 100 500 Part No. Size Pricing | Part No. 
50 5600pF +10% 311-1134-1-ND 64 3.77 10.88 311-1134-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R562K9B20D 
50 6800pF +10% 311-1135-1-ND 64 3.77 10.88 311-1135-2-ND 4,000 10.44/M | 08052R682K9B20D 
50 10000pF +10% 311-1136-1-ND 66 3.90 11.25 311-1136-2-ND 4,000 10.80/M | 08052R103K9B20D 
50 18000pF +10% 311-1137-1-ND 66 3.90 11.25 311-1137-2-ND 4,000 10.80/M | 08052R183K9B20D 
X7R 50 22000pF +10% 311-1138-1-ND at 4.55 13.13 311-1138-2-ND 4,000 12.60/M | 08052R223K9B20D 
0805 50 27000pF +10% 311-1139-1-ND 83 4.88 14.06 311-1139-2-ND 4,000 13.50/M | 08052R273K9B20D 
50 0UF +10% 311-1140-1-ND 91 5.53 18.20 311-1140-2-ND 3,000 19.50/M | 08052R104K9BBOD 
25 10LF +10% 311-1141-1-ND 84 5.10 16.80 311-1141-2-ND 4,000 18.00/M | 08052R104K8B20D 
16 0UF +10% 311-1142-1-ND 77 4.68 15.40 311-1142-2-ND 4,000 16.50/M | 08052R104K7B20D 
50 15000pF +10% 311-1143-1-ND 66 3.90 11.25 311-1143-2-ND 4,000 10.80/M | 08052R153K9B20D 
Y5V 10 3.3uF +20%+80% 311-1190-1-ND 1.75 11.78 39.90 311-1190-2-ND 3,000 51.30/M | 08052F335Z6BB0D 
50 5pF +0.25pF 311-1145-1-ND 98 5.95 19.60 311-1145-2-ND 4,000 21.00/M | 1206CG508C9B200 
50 1pF +0.25pF 311-1212-1-ND 92 6.20 21.00 311-1212-2-ND 4,000 27.00/M | 1206CG109C9B200 
50 1.5pF +0.25pF 311-1214-1-ND 92 6.20 21.00 311-1214-2-ND 4,000 27.00/M | 1206CG159C9B200 
50 1.8pF +0.25pF 311-1215-1-ND 92 6.20 21.00 311-1215-2-ND 4,000 27.00/M | 1206CG189C9B200 
50 2.2pF +0.25pF 311-1146-1-ND 95 5.78 19.04 311-1146-2-ND 4,000 20.40/M | 1206CG229C9B200 
50 2.7pF 311-1216-1-ND 92 6.20 21.00 311-1216-2-ND 4,000 27.00/M | 1206CG279C9B200 
50 3.3pF 311-1147-1-ND 95 5.74 18.90 311-1147-2-ND 4,000 20.25/M | 1206CG339C9B200 
50 3.9pF 311-1217-1-ND 92 6.20 21.00 311-1217-2-ND 4,000 27.00/M | 1206CG399C9B200 
50 4.7pF 311-1218-1-ND 92 6.20 21.00 311-1218-2-ND 4,000 27.00/M | 1206CG479C9B200 
50 5.1pF 311-1148-1-ND 1.02 6.16 20.30 311-1148-2-ND 4,000 21.75/M | 1206CG519C9B200 
50 5.6pF 311-1149-1-ND 95 5.74 18.90 311-1149-2-ND 4,000 20.25/M | 1206CG569C9B200 
50 6.8pF 311-1220-1-ND 92 6.20 21.00 311-1220-2-ND 4,000 27.00/M | 1206CG689D9B200 
50 7.5pF 311-1221-1-ND 1.15 7.75 26.25 311-1221-2-ND 4,000 33.75/M | 1206CG759D9B200 
50 8.2pF 311-1222-1-ND 92 6.20 21.00 311-1222-2-ND 4,000 27.00/M | 1206CG829D9B200 
NPO 50 9.1pF 311-1223-1-ND 1.15: 7.75 26.25 311-1223-2-ND 4,000 33.75/M | 1206CG919D9B200 
50 10pF 311-1150-1-ND 90 5.48 18.06 311-1150-2-ND 4,000 19.35/M | 1206CG100J9B200 
50 12pF 311-1213-1-ND 1.33 8.08 26.60 311-1213-2-ND 4,000 28.50/M | 1206CG120J9B200 
50 15pF 311-1151-1-ND 90 5.48 18.06 311-1151-2-ND 4,000 19.35/M | 1206CG150J9B200 
50 18pF 311-1152-1-ND 90 5.48 18.06 311-1152-2-ND 4,000 19.35/M | 1206CG180J9B200 
50 20pF 311-1153-1-ND 95 5.74 18.90 311-1153-2-ND 4,000 20.25/M | 1206CG200J9B200 
50 22pF 311-1154-1-ND 90 5.48 18.06 311-1154-2-ND 4,000 19.35/M | 1206CG220J9B200 
50 27pF 311-1155-1-ND 90 5.48 18.06 311-1155-2-ND 4,000 19.35/M | 1206CG270J9B200 
50 33pF 311-1156-1-ND 90 5.48 18.06 311-1156-2-ND 4,000 19.35/M | 1206CG330J9B200 
50 39pF 311-1157-1-ND 98 5.95 19.60 311-1157-2-ND 4,000 21.00/M | 1206CG390J9B200 
50 47pF 311-1158-1-ND 98 5.95 19.60 311-1158-2-ND 4,000 21.00/M | 1206CG470J9B200 
50 51pF 311-1219-1-ND 1.56 10.54 35.70 311-1219-2-ND 4,000 45.90/M | 1206CG510J9B200 
50 56pF 311-1159-1-ND 1.05 6.38 21.00 311-1159-2-ND 4,000 22.50/M | 1206CG560J9B200 
50 68pF 311-1160-1-ND 1.12 6.80 22.40 311-1160-2-ND 4,000 24.00/M | 1206CG680J9B200 
50 100pF 45% 311-1161-1-ND 1.05 6.38 21.00 311-1161-2-ND 4,000 22.50/M | 1206CG101J9B200 
50 120pF +5% 311-1162-1-ND 1.12 6.80 22.40 311-1162-2-ND 4,000 24.00/M | 1206CG121J9B200 
50 1000pF 45% 311-1163-1-ND 1.10 7.44 25.20 311-1163-2-ND 4,000 32.40/M | 1206CG102J9B200 
1KV 1000pF +10% 311-1144-1-ND 2.98 21.25 76.50 311-1144-2-ND 3,000 110.50/M | 12062R102KEBB00 
1206 50 220pF +10% 311-1164-1-ND 90 5.48 18.06 311-1164-2-ND 4,000 19.35/M | 12062R221K9B20D 
50 270pF +10% 311-1165-1-ND 90 5.48 18.06 311-1165-2-ND 4,000 19.35/M | 12062R271K9B20D 
50 330pF +10% 311-1166-1-ND 90 5.48 18.06 311-1166-2-ND 4,000 19.35/M | 12062R331K9B20D 
50 390pF +10% 311-1205-1-ND 98 5.95 19.60 311-1205-2-ND 4,000 21.00/M | 12062R391K9B20D 
50 470pF +10% 311-1167-1-ND 84 5.10 16.80 311-1167-2-ND 4,000 18.00/M | 12062R471K9B20D 
50 560pF +10% 311-1168-1-ND 84 5.10 16.80 311-1168-2-ND 4,000 18.00/M | 12062R561K9B20D 
50 680pF +10% 311-1169-1-ND 84 5.10 16.80 311-1169-2-ND 4,000 18.00/M | 12062R681K9B20D 
50 820pF +10% 311-1210-1-ND 98 5.95 19.60 311-1210-2-ND 4,000 21.00/M | 12062R821K9B20D 
50 1000pF +10% 311-1170-1-ND 84 5.10 16.80 311-1170-2-ND 4,000 18.00/M | 12062R102K9B20D 
50 1200pF +10% 311-1197-1-ND 98 5.95 19.60 311-1197-2-ND 4,000 21.00/M | 12062R122K9B20D 
50 1500pF +10% 311-1200-1-ND 98 5.95 19.60 311-1200-2-ND 4,000 21.00/M | 12062R152K9B20D 
50 1800pF +10% 311-1201-1-ND 98 5.95 19.60 311-1201-2-ND 4,000 21.00/M | 12062R182K9B20D 
50 2200pF +10% 311-1171-1-ND -90 5.48 18.06 311-1171-2-ND 4,000 19.35/M | 12062R222K9B20D 
50 2700pF +10% 311-1203-1-ND 98 5.95 19.60 311-1203-2-ND 4,000 21.00/M | 12062R272K9B20D 
50 3300pF +10% 311-1172-1-ND 90 5.48 18.06 311-1172-2-ND 4,000 19.35/M | 12062R332K9B20D 
50 3900pF +10% 311-1206-1-ND 98 5.95 19.60 311-1206-2-ND 4,000 21.00/M | 12062R392K9B20D 
aid 50 4700pF +10% 311-1173-1-ND 84 5.10 16.80 311-1173-2-ND 4,000 18.00/M | 12062R472K9B20D 
50 5600pF +10% 311-1208-1-ND 1.05 6.38 21.00 311-1208-2-ND 4,000 22.50/M | 12062R562K9B20D 
50 6800pF +10% 311-1209-1-ND 1.05 6.38 21.00 311-1209-2-ND 4,000 22.50/M | 12062R682K9B20D 
50 8200pF +10% 311-1211-1-ND 1.12 6.80 22.40 311-1211-2-ND 4,000 24.00/M | 12062R822K9B20D 
50 10000pF +10% 311-1174-1-ND 84 5.10 16.80 311-1174-2-ND 4,000 18.00/M | 12062R103K9B20D 
50 12000pF +10% 311-1198-1-ND 1.33 8.08 26.60 311-1198-2-ND 4,000 28.50/M | 12062R123K9B20D 
50 15000pF +10% 311-1175-1-ND -90 5.48 18.06 311-1175-2-ND 4,000 19.35/M | 12062R153K9B20D 
50 18000pF +10% 311-1202-1-ND 1.33 8.08 26.60 311-1202-2-ND 4,000 28.50/M | 12062R183K9B20D 
50 22000pF +10% 311-1176-1-ND 97 5.91 19.46 311-1176-2-ND 4,000 20.85/M | 12062R223K9B20D 
50 27000pF +10% 311-1204-1-ND 92 6.20 21.00 311-1204-2-ND 4,000 27.00/M | 12062R273K9B20D 
50 33000pF +10% 311-1177-1-ND 1.02 6.16 20.30 311-1177-2-ND 4,000 21.75/M | 12062R333K9B20D 
50 39000pF +10% 311-1207-1-ND 92 6.20 21.00 311-1207-2-ND 4,000 27.00/M | 12062R393K9B20D 
50 47000pF +10% 311-1178-1-ND 1.04 6.33 20.86 311-1178-2-ND 4,000 22.35/M | 12062R473K9B20D 
50 10UF +10% 311-1179-1-ND 98 5.95 19.60 311-1179-2-ND 4,000 21.00/M | 12062R104K9B20D 
25 -33uF +10% 311-1180-1-ND 2.30 16.23 56.05 311-1180-2-ND 3,000 76.70/M | 12062R334K8BB0D 
16 1.0uF +10% 311-1181-1-ND 2.45 17.50 63.00 311-1181-2-ND 3,000 91.00/M | 12062R105K7BB0D 
10 1.2uF +10% 311-1199-1-ND 3.08 22.00 79.20 311-1199-2-ND 4,000 114.40/M | 12062R125K6B20D 
Y5V 16 3.3uF +20%+80% 311-1196-1-ND 1.75 11.78 39.90 311-1196-2-ND 3,000 51.30/M | 12062F335Z7BB0D 
1812 NPO 3KV 220pF 45% 311-1182-1-ND 6.08 44.65 161.50 311-1182-2-ND 1,500 247.00/M | 1812CG221JGBBO00 
X7R 1KV 1000pF +10% 311-1183-1-ND 4.42 32.43 117.30 311-1183-2-ND 1,000 179.40 | 18122R102KEBB00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CORNELL GC/Waldom : 
| Coe (Retiree " Surface Mount MICA Capacitors : 
Cornell Dubilier mica capacitors are made of pure India Ruby muscovite mica. It is brass clips with copper-clad steel leads welded to each clip. The extra mass of the metal we 
eo 


among the most inert and stable materials in the universe. When used as the insulator acts as a heat sink and enables these capacitors to absorb voltage transients up to 
(dielectric) in a capacitor, the result is an electronic component with the ultimate in 100,000 volts per microsecond. 

stability and reliability. Type MC - High-Frequency, High Stability Chip for Instruments and RF 

The capacitance change from zero to full rated operating voltage is generally less than -Low impedance to beyond 1 GHz, + Near-zero capacitance change, all environments 


+0.1%. The series inductance of these capacitors is as little as eight nanohenrys (nH). H} 

The stability characteristics also apply to frequency which is why mica capacitors are so SPECIFICATIONS: 

useful in the gigahertz range. Capacitance Tolerance: Lew] | 
Mica capacitors are so efficient that less that 0.05% of the applied volt-amperes is lost + Manufacture’s part number suffix letter: D = +0.5pF l I 


as heat. Dipped silver mica capacitors such as the Standard Types are manufactured by + Manufacture’s part number suffix letter: J = +5% 


applying pure silver to ultra-thin mica plates. The plates are stacked and secured by Temperature Range: -55°C to +125°C Tape and Reel packaging available with lead time. 


Size Temperature Capacit- Dimension - Inch (mm) Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Code | Vdc Coefficient ppm/°C ance L WwW H 1 (Max) Part No. i 10 100 Part No. 
1004100 2.0pF .079 (2.0) 049 (1.25) 055 (1.4) .035 (.9) 338-1034-ND 1.75 1.50 1.25 MCO8CA020D 
1004100 3.0pF .079 (2.0) 049 (1.25) 055 (1.4) .035 (.9) 338-1014-ND 1.75 1.50 1.25 MCO08CA030D 
100+100 5.0pF .079 (2.0) 049 (1.25) -055 (1.4) .035 (.9) 338-1027-ND 1.75 1.50 1.25 MCO8CA050D 
1004100 10pF .079 (2.0) .049 (1.25) 055 (1.4) .035 (.9) 338-1010-ND 1.75 1.50 1.25 MCO8CA100D 
0805 100 50+50 15pF -079 (2.0) .049 (1.25) -055 (1.4) .035 (.9) 338-1009-ND 1.75 1.50 1.25 MCO8EA150J 
50+50 20pF -079 (2.0) .049 (1.25) 055 (1.4) .035 (.9) 338-1012-ND 1.75 1.50 1.25 MCO8EA200J 
50+50 22pF .079 (2.0) .049 (1.25) 055 (1.4) .035 (.9) 338-1037-ND 1.75 1.50 1.25 MCO8EA220J 
50+50 27pF -079 (2.0) 049 (1.25) -055 (1.4) -035 (.9) 338-1031-ND 1.75 1.50 1.25 MCO8EA270J 
25425 47pF -126 (3.2) .098 (2.5) 059 (1.5) .043 (1.1) 338-1017-ND 2.00 1.71 1.43 MC12FA470J 
25425 68pF -126 (3.2) 098 (2.5) 059 (1.5) .043 (1.1) 338-1041-ND 2.00 1.71 1.43 MC12FA680J 
25425 100pF -126 (3.2) .098 (2.5) 059 (1.5) .043 (1.1) 338-1001-ND 2.17 1.86 1.55 MC12FA101J 
25425 150pF -126 (3.2) .098 (2.5) 059 (1.5) .043 (1.1) 338-1007-ND 2.21 1.89 1.58 MC12FA151J 
1210 100 25425 150pF -126 (3.2) .098 (2.5) -059 (1.5) .043 (1.1) 338-1028-NDt 5.32 4.56 3.80 MC12FA151F 
25425 200pF -126 (3.2) .098 (2.5) -059 (1.5) .043 (1.1) 338-1024-ND 2.38 2.04 1.70 MC12FA201J 
25425 220pF -126 (3.2) 098 (2.5) 059 (1.5) .043 (1.1) 338-1003-ND 2.38 2.04 1.70 MC12FA221J 
25425 240pF -126 (3.2) .098 (2.5) -059 (1.5) .043 (1.1) 338-1029-ND 2.38 2.04 1.70 MC12FA241J 
1812 100 25425 470pF -177 (4.5) -126 (3.2) -079 (2.0) .051 (1.3) 338-1022-ND 3.15 2.70 2.25 MC18FA471J 
20200 100 25425 1000pF .224 (5.7) .197 (5.0) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1008-ND 5.01 4.29 3.58 MC22FA102J 
25425 2000pF -224 (5.7) -197 (5.0) -079 (2.0) .051 (1.3) 338-1019-ND 6.58 5.64 4.70 MC22FA202J 
1004100 5.0pF -126 (3.2) 098 (2.5) 059 (1.5) .043 (1.1) 338-1032-ND 2.17 1.86 1.55 MC12CD050D 
1004100 10pF -126 (3.2) .098 (2.5) 059 (1.5) .043 (1.1) 338-1002-ND 2.17 1.86 1.55 MC12CD100D 
50+50 15pF -126 (3.2) 098 (2.5) 059 (1.5) .043 (1.1) 338-1013-ND 2.21 1.89 1.58 MC12ED150J 
50+50 18pF -126 (3.2) .098 (2.5) 059 (1.5) .043 (1.1) 338-1030-ND 2.21 1.89 1.58 MC12ED180J 
1210 500 25425 33pF -126 (3.2) .098 (2.5) -059 (1.5) .043 (1.1) 338-1006-ND 2.21 1.89 1.58 MC12FD330J 
25425 47pF -126 (3.2) .098 (2.5) -059 (1.5) .043 (1.1) 338-1023-ND 2.21 1.89 1.58 MC12FD470J 
25425 62pF -126 (3.2) .098 (2.5) 059 (1.5) .043 (1.1) 338-1038-ND 2.21 1.89 1.58 MC12FD620J 
25425 68pF -126 (3.2) .098 (2.5) -059 (1.5) .043 (1.1) 338-1033-ND 2.21 1.89 1.58 MC12FD680J 
25425 100pF -126 (3.2) 098 (2.5) -059 (1.5) .043 (1.1) 338-1015-ND 2.70 2.31 1.93 MC12FD101J 
25425 100pF -177 (4.5) -126 (3.2) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1025-ND 2.70 2.31 1.93 MC18FD101J 
25425 120pF -177 (4.5) -126 (3.2) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1020-ND 2.70 2.31 1.93 MC18FD121J 
25425 220pF -177 (4.5) -126 (3.2) -079 (2.0) .051 (1.3) 338-1016-ND 3.01 2.58 2:15 MC18FD221J 
1812 500 25425 300pF .177 (4.5) 126 (3.2) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1026-ND 3.26 2.79 2.33 MC18FD301J 
25425 330pF -177 (4.5) 126 (3.2) -079 (2.0) .051 (1.3) 338-1039-ND 3.26 2.79 2.33 MC18FD331J 
25425 390pF -177 (4.5) .126 (3.2) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1021-ND 3.75 3.21 2.68 MC18FD391J 
25425 470pF -177 (4.5) -126 (3.2) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1018-ND 3.75 3.21 2.68 MC18FD471J 
25425 500pF .224 (5.7) .197 (5.0) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1040-ND 4.59 3.93 3.28 MC22FD501J 
2220 500 25425 750pF -224 (5.7) .197 (5.0) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1011-ND 5.11 4.38 3.65 MC22FD751J 
25425 1000pF -224 (5.7) -197 (5.0) -079 (2.0) .051 (1.3) 338-1004-ND 5.67 4.86 4.05 MC22FD102J 
25425 430pF .224 (5.7) -197 (5.0) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1005-ND 5.11 4.38 3.65 MC22FF431J 
2220 | 1000 25425 470pF .224 (5.7) .197 (5.0) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1036-ND 5.11 4.38 3.65 MC22FF471J 
25425 1000pF -224 (5.7) .197 (5.0) .079 (2.0) .051 (1.3) 338-1035-ND 6.90 5.91 4.93 MC22FF102J 
t+ 1% Tolerance 
Working] Capaci- Dimensions (mm) 
Voltage tance B H [ Digi-Key Price Each BC Components 
Hi= ree (VDC) (uF) Max. | Max. _Max. | Part No. 10 100 1,000 | PartNo. 
.0010* 2.5 6.5 7.2 | 3001PH-ND 13 09 .07 2222 370 52102 
. .0015* 2.5 6.5 7.2 | 3002PH-ND 13 .09 .07 2222 370 52152 
Metal | ized 400 | .0022* 25 65 7.2 | 3003PHND 13 09 07 | 222237052222 
.0033* 2.5 6.5 7.2_| 3004PH-ND A3 09 07 2222 370 52332 
Pp | t F H | .0047* 2.5 6.5 7.2 | 3005PH-ND 13 .09 07 2222 370 42472 
@] yes er | m -0068* 25 6.5 7.2 | 3006PH-ND 13 09 .07 2222 370 42682 
‘* .010 2.5 6.5 7.2 | 3007PH-ND 13 09 .07 2222 370 42103 
Capac I to rs 250 015 3.5 8.0 7.2 | 3008PH-ND 13 09 07 2222 370 42153 
.022 3.5 8.0 7.2 | 3009PH-ND 15 10 .08 2222 370 42223 
033 3.5 8.0 7.2_| 3010PH-ND 18 12 09 2222 370 42333 
.047 2.5 6.5 7.2 | 3011PH-ND 15 10 .08 2222 370 22473 
Features: +» Low-inductive wound cell of metallized(PETP) film + Potted with blue epoxy resin ina 100 “O88 23 oo ihe SUESrENG oA a oH aon ao pane 
blue flame retardant case + Radial leads of solder-coated wire + Withstand solvents and rinsing liquids 45 35 8.0 72 3014PH-ND 8 7 09 3999 370 12154 
+ Small stand-off pips to allow removal of solder flux + Suitable for high density packaging “99 35 8.0 72 3015PH-ND "99 45 44 2992 370 12224 
Applications: + Blocking and coupling + Bypass and energy reservoir applications "33 35 8.0 72 3016PH-ND 16 4 ‘08 2299 370 12334 
Specifications: + Capacitance Range: .001 to 1.0yf * Capacitance Tolerance: +5% + Rated Voltage: 63 ‘a7 45 90 72 3017PH-ND 35 “04 18 2999 370 12474 
URdc 63V, 100V, 250V, 400V + Climatic Category: 55/100/56 + Maximum Application Temperature: 68 50 10.0 7 3018PH-ND Vy 32 ‘04 2229 370 12684 
100°C + Rated Temperature: 85°C + Tangent of Loss Angle: 10 kHz 100 x 10 + Reference 1.0 6.0 110 72 | 3019PH-ND 51 34 36 2222 370 12105 
Specification: IEC 384-2, DIN 44122, DIN 45910 Draft + Performance Grade: Grade 1 (long life) - - - - : : - 


+ Qualified in accordance with CECC 30 401-801 * Marked capacitance values are not CECC qualified. 


Bi COMPONENTS 


SMD Trimmer Capacitors 
Film Dielectric Capacitors Gapaclence Color 


Code Ring 


Description: SMD trimmer capacitors use a PTE Teflon film dielectric for excellent long-term stability 
and low temperature coefficient of capacitance. These units consist of brass rotors and stators 


separated by film dielectric and enclosed in a plastic case. Capacttanee (BF) aE eon Peeuee 4 a See Praag pacemponsnt 
feist i A A A in. jax. mm) ‘ode art No. art No. 

Specifications: + Insulation Resistance between Stator and Rotor: 10,000MQ min. + Voltage Rating: = 

1D0 VDC «Minimum @ @ 10MMz: 1000 = Temperature Coefficient: -100 + 100 ppm/re, {0340-2 5-0.5/+3 | 22 | Orange | 2807S505-ND 1.68 1.46 1.32 1.12 .98 | 2807SOR505NHA4BAA 
* Soldering Maximum: 260°C for 5 seconds « Operating Temperature Range: 40°C to 85°C | 0420.2 10-145 | 22 | Black | 2807S610-ND 1.68 146 1.32 1.12 .98 | 2807SOR610NHB4BAA 
z fone Oo. j : . ‘ ; i 0.5+40.3 15-0/+7 2.4 Blue | 2807S815-ND 1.68 1.46 1.32 1.12 .98 | 2807SOR815NHC4BAA 

Effective Angle of Rotation: 360 Operating Torque: 20 - 300 g.cm + Ratio of Maximum to 
Minimum Torque: Within 3:1 0.740.3  20-0/+10 | 2.55 | Green | 2807S020-ND 1.68 1.46 1.32 112 .98 | 2807S1RO20NHD4BAA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 659 


[CDE | CORNELL GC/Waldom 
DUBILIER 1 guammese.—.—- 
Cornell Dubilier mica capacitors are made of pure India Ruby muscovite 
mica. It is among the most inert and stable materials in the universe. 
When used as the insulator (dielectric) in a capacitor, the result is an 
electronic component with the ultimate in stability and reliability. 

The capacitance change from zero to full rated operating voltage is 
generally less than 0.1%. The series inductance of these capacitors is as 
little as eight nanohenrys (nH). The stability characteristics also apply to 
frequency which is why mica capacitors are so useful in the gigahertz 
range. 


Standard Types are manufactured by applying pure silver to ultra-thin 
mica plates. The plates are stacked and secured by brass clips with 
copper-clad steel leads welded to each clip. The extra mass of the metal 
acts as a heat sink and enables these capacitors to absorb voltage 
transients up to 100,000 volts per microsecond. 


SPECIFICATIONS: 


Capacitance Tolerance: 
« Manufacture’s part number letter: D03 = +1/2 pF 
- Manufacture’s part number letter: J03 = +5% 


of E 


Dipped Silver MICA Capacitors — Radial Lead 
Fee 
Fe 


H 
Max. 


} 
.078 
Max. 


(No Solder) 


T 
Max. 


il 


Mica capacitors are so efficient that less that 0.05% of the applied volt. _ * Manufacture’s part number letter: F03 = +1% St Sat ( 787) tea oo 
amperes is lost as heat. Dipped silver mica capacitors such as the Temperature Range: -55°C to +125°C a . : 
Dimension - Inch (mm) 
Capacit- Temperature [L H T Digi-Key Price Each Cornell Dubilier 
Voltage ance Coefficient ppm/°C Max Max Max Ss d Part No. | 10 100 Part No. 
Standard 
60 1000pF 0 to +70 -480 (12.2) -400 (10.2) -230 (5.8) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1048-ND 2.63 2.25 1.88 CD15FA102J03 
1000pF 0 to +70 -480 (12.2) -400 (10.2) -230 (5.8) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1092-ND 4.48 3.84 3.20 CD15FA102F03 
_ 680pF 0 to +70 -470 (11.9) -390 (9.9) -210 (5.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1060-ND 1.75 1.50 1.25 CD15FC681J03 
560pF 0 to +70 -460 (11.7) -380 (9.7) .210 (5.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1081-ND 2.00 1.71 1.43 CD15FC561J03 
SpF -200 to +200 -360 (9.1) -330 (8.4) -190 (4.8) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1064-ND 1.23 1.05 88 CD10CD050D03 
10pF -200 to +200 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1061-ND 81 69 58 CD15CD100J03 
10pF -200 to +200 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1068-ND 81 69 58 CD15CD100D03 
15pF -200 to +200 -360 (9.1) -330 (8.4) -190 (4.8) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1088-ND 1.23 1.05 88 CD10CD150J03 
15pF -200 to +200 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1054-ND 74 63 53 CD15CD150J03 
20pF -20 to +100 -360 (9.1) -330 (8.4) -190 (4.8) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1095-ND 1.26 1.08 90 CD10ED200J03 
20pF -20 to +100 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1051-ND 74 63 53 CD15ED200J03 
22pF -20 to +100 -360 (9.1) -330 (8.4) -190 (4.8) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1070-ND 91 78 65 CD10ED220J03 
22pF -20 to +100 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1049-ND 81 69 58 CD15ED220J03 
27pF -20 to +100 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1085-ND 81 69 58 CD15ED270J03 
30pF -20 to +100 -370 (9.4) -340 (8.6) -190 (4.8) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1076-ND 91 78 65 CD10ED300J03 
30pF -20 to +100 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1056-ND 81 69 58 CD15ED300J03 
33pF -20 to +100 -370 (9.4) -340 (8.6) -190 (4.8) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1072-ND 91 78 65 CD10ED330J03 
33pF -20 to +100 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1047-ND 81 69 58 CD15ED330J03 
39pF -20 to +100 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1093-ND 81 69 58 CD15ED390J03 
47pF -20 to +100 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1053-ND 81 69 58 CD15ED470J03 
68pF -20 to +100 -450 (11.4) -360 (9.1) -170 (4.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1091-ND 81 69 58 CD15ED680J03 
100pF 0 to +70 -370 (9.4) -350 (8.9) .200 (5.1) -141 (3.6) .016 (.4) 338-1050-ND tA2 96 80 CD10FD101J03 
100pF 0 to +70 -460 (11.7) -360 (9.1) -180 (4.6) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1042-ND 81 69 58 CD15FD101J03 
120pF 0 to +70 -460 (11.7) -370 (9.4) -180 (4.6) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1058-ND 91 78 65 CD15FD121J03 
500 150pF 0 to +70 -460 (11.7) .370 (9.4) -190 (4.8) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1052-ND 91 78 65 CD15FD151J03 
180pF 0 to +70 -460 (11.7) .370 (9.4) -190 (4.8) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1082-ND 1.05 90 75 CD15FD181J03 
200pF 0 to +70 -460 (11.7) -380 (9.7) -190 (4.8) .234 (5.9) .025 (.6) 338-1063-ND 1.05 90 75 CD15FD201J03 
220pF 0 to +70 -460 (11.7) -380 (9.7) -200 (5.1) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1046-ND 1.12 96 80 CD15FD221J03 
240pF 0 to +70 -460 (11.7) -380 (9.7) -200 (5.1) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1079-ND 1.16 99 83 CD15FD241J03 
270pF 0 to +70 -470 (11.9) -390 (9.9) .210 (5.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1062-ND 1.26 1.08 90 CD15FD271J03 
300pF 0 to +70 -470 (11.9) -390 (9.9) .210 (5.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1065-ND 1.47 1.26 1.05 CD15FD301J03 
330pF 0 to +70 -470 (11.9) -390 (9.9) .210 (5.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1045-ND 1.37 1.17 98 CD15FD331J03 
390pF 0 to +70 -470 (11.9) -390 (9.9) .210 (5.3) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1057-ND 1.65 1.41 1.18 CD15FD391J03 
470pF 0 to +70 -470 (11.9) .400 (10.2) .220 (5.6) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1043-ND 1.89 1.62 1.35 CD15FD471J03 
470pF 0 to +70 -640 (16.3) .510 (13.0) -200 (5.1) -344 (8.7) .032 (.8) 338-1089-ND 1.58 1.35 1.13 CD19FD471J03 
500pF 0 to +70 -470 (11.9) -400 (10.2) .220 (5.6) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1069-ND 1.89 1.62 1.35 CD15FD501J03 
510pF 0 to +70 -470 (11.9) -400 (10.2) .220 (5.6) -234 (5.9) .025 (.6) 338-1077-ND 2.00 1.71 1.43 CD15FD511J03 
680pF 0 to +70 -650 (16.5) -510 (13.0) .210 (5.3) -344 (8.7) .032 (.8) 338-1086-ND 1.86 1.59 1.33 CD19FD681J03 
820pF 0 to +70 -650 (16.5) -510 (13.0) .210 (5.3) -344 (8.7) .032 (.8) 338-1094-ND 1.86 1.59 1.33 CD19FD821J03 
1000pF 0 to +70 -650 (16.5) -520 (13.2) .220 (5.6) -344 (8.7) .025 (.6) 338-1044-ND 2.00 1.71 1.43 CD19FD102J03 
1500pF 0 to +70 -660 (16.8) -520 (13.2) .230 (5.8) -344 (8.7) .032 (.8) 338-1071-ND 2.59 2.22 1.85 CD19FD152J03 
2000pF 0 to +70 -670 (17.0) .530 (13.5) .240 (6.1) -344 (8.7) .032 (.8) 338-1074-ND 3.26 2.79 2.33 CD19FD202J03 
2200pF 0 to +70 -670 (17.0) .530 (13.5) .250 (6.4) -344 (8.7) .032 (.8) 338-1055-ND 3.26 2.79 2.33 CD19FD222J03 
4700pF 0 to +70 -700 (17.8) .580 (14.7) -350 (8.9) -344 (8.7) .032 (.8) 338-1067-ND 5.43 4.65 3.88 CD19FD472J03 
10000pF 0 to +70 -800 (20.3) .890 (22.6) -340 (8.6) -438 (11.1) -040 (1.0) 338-1078-ND 11.97 10.26 8.55 CD30FD103J03 
Miniature 
SpF -200 to +200 -270 (6.9) -190 (4.8) -110 (2.8) -120 (3.0) .016 (.4) 338-1073-ND 1.47 1.26 1.05 CD5CC050D03 
10pF -200 to +200 -270 (6.9) -190 (4.8) -110 (2.8) -120 (3.0) .016 (.4) 338-1090-ND 1.05 90 75 CD5CC100J03 
15pF -200 to +200 -270 (6.9) -190 (4.8) -120 (3.0) -120 (3.0) .016 (.4) 338-1083-ND 1.12 96 80 CD5CC150J03 
20pF -20 to +100 -270 (6.9) .200 (5.1) -120 (3.0) -120 (3.0) .016 (.4) 338-1075-ND 1.12 96 80 CD5EC200J03 
300 22pF -20 to +100 -270 (6.9) .200 (5.1) -120 (3.0) -120 (3.0) .016 (.4) 338-1080-ND 1.16 99 83 CD5EC220J03 
30pF -20 to +100 -270 (6.9) .200 (5.1) -130 (3.3) -120 (3.0) .016 (.4) 338-1087-ND 1.26 1.08 90 CD5EC300J03 
33pF -20 to +100 -270 (6.9) .200 (5.1) -130 (3.3) -120 (3.0) .016 (.4) 338-1066-ND 1.33 1.14 95 CDS5EC330J03 
47pF -20 to +100 -270 (6.9) -210 (5.3) -140 (3.6) -120 (3.0) .016 (.4) 338-1084-ND 1.47 1.26 1.05 CD5EC470J03 
100pF 0 to +70 -270 (6.9) -240 (6.1) -180 (4.6) -120 (3.0) .016 (.4) 338-1059-ND 2.17 1.86 1.55 CD5FC101J03 
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Panasonic. Hybrid Passive RF/Microwave Devices 


These components are especially suited for Mobile Phones (Handsets and Base Stations), Navigation Devices (GPS), Pagers, Mobile Computing (PCs and PDAs), 
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Mobile Data Terminals, Wireless Microphones, Cordless Phones as well as Wireless Local Area Network (WLAN) applications. 
SPECIFICATIONS: Operating Temperature: -40°C to +85°C Soldering: 230°C for 5 seconds 
BALUN: Ultra small, thin, high precision, with ultra-fine geometry baluns to meet your single-ended to double-ended to electronic circuitry interface requirements. 
Typical Application: Single/Double Ended Mixer, Differential Amp, Matching. DIRECTIONAL COUPLER: Miniaturized, high coupling efficiency, low-cost, with ultra- 
fine geometry directional couplers to meet your most demanding coupling needs. Typical Application: To control transmitted power. DIRECTIONAL COUPLER with 
LC FILTER: A directional coupler having the above same features and benefits, but also incorporating a LC Filter. Typical Application: To control transmitted power 
while suppressing spurious noise. POWER DIVIDER: Miniaturized, high efficiency/low-loss, with ultra-fine geometry, three port power divider to meet your circuitry 
power handling requirements. Typical Application: To divide internal signals (ex. VCO). 
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Operating Impedance Insertion Difference Tape & Reel 
Freq. In/Out Loss of Phase Size Digi-Key Price Each Pricing Panasonic 
Fig. Description (Mhz) (ohms) (max.) (deg.) (mm) Part No. 1 10 100 4,000 Part No. 
1 130~500 50/200 3dB 180415 3.2x 1.6 P10702-ND 1.89 1.58 1.26 _— EHF-FD1617 
2 670~900 50/200 1dB 180415 3.2x 1.6 P10704-ND 1.89 1.58 1.26 _— EHA-FD1615 
3 700~1300 50/50 1dB 180415 3.2x 1.6 P10705CT-NDt 1.71 1.43 1.14 756.72/M EHF-FD1618 
4 750~950 50/200 1dB 180415 1.6x1.6 P10703-ND 1.89 1.58 1.26 = EHF-FD1622 
4 950~1250 50/200 1dB 180415 1.6x1.6 P10706CT-NDt 1.89 1.58 1.26 837.16/M EHF-FD1620 
2 Balun 1100~1450 50/200 1dB 180415 3.2x 1.6 P10707CT-NDt 1.89 1.58 1.26 837.16/M EHF-FD1621 
3 1200~2200 50/50 1dB 180415 3.2x 1.6 P10708CT-NDt 1.71 1.43 1.14 756.72/M EHF-FD1619 
5 1600~1800 50/200 1dB 180415 3.2x 1.6 P10709-ND 1.71 1.43 1.14 _— EHA-FD1611 
6 1600~1950 50/200 1dB 180415 16x08 P10701-ND 2.43 2.03 1.62 _ EHF-FD1750 
5 1700~1900 50/200 1dB 180415 3.2x1.6 P10711-ND 1.71 1.43 1.14 = EHF-FD1626 
7 1750~2300 50/200 1dB 180415 1.6x1.6 P10710-ND 1.89 1.58 1.26 a EHF-FD1624B 
3400~4000 50/200 2dB 180415 1.6x1.6 P10712-ND 1.89 1.58 1.26 a EHF-FD1624 
8 Dual Balun ieee eck 50/50 1.3dB 180420 3.2% 1.6 P10713-ND 1.89 1.58 1.26 = EHF-FD1631 
t+ For Tape & Reel Part Number, change CT to TR 
Operating Coupling Insertion Volt. Standing Tape & Reel 
Freq. Factor Loss Isolation Wave Ratio Size Digi-Key Price Each Pricing Panasonic 
Description (Mhz) (dB+2) (max.) (min.) (max.) (mm) Part No. 1 10 100 4,000 Part No. 
800~1000 14 .35dB 20dB 1.3 3.2x 1.6 P10686CT-NDtt* 1.71 1.43 1.14 756.72/M EHF-FD1736 
800~1000 17 .25dB 25dB 1.3 1.6x1.6 P10684CT-NDtt 1.62 1.35 1.08 717.99/M EHF-FD1540 
800~1000 17 .25dB 25dB 1.3 3.2x 1.6 P10687-ND* 1.71 1.43 1.14 = EHF-FD1746 
800~1000 20 -20dB 25dB 1.3 1.6x1.6 P10692CT-NDtt 1.62 1.35 1.08 717.99/M EHF-FD1549 
Directional 800~1000 20 -20dB 28dB 1.3 3.2x 1.6 P10685-ND* 1.71 1.43 1.14 = EHF-FD1555 
Coupler 1400~1600 17 -30dB 23dB 1.3 3.2x 1.6 P10688-ND* 1.71 1.43 1.14 == EHF-FD1745 
1850~1950 14 .35dB 20dB 1.3 3.2x 1.6 P10689-ND* 1.71 1.43 1.14 = EHF-FD1735 
1850~2000 20 -30dB 26dB 1.3 3.2x 1.6 P10690-ND* 1.71 1.43 1.14 = EHF-FD1550 
10 1850~2000 14 .35dB 20dB 1.3 1.6x 1.6 P10691-ND 1.62 1.35 1.08 = EHF-FD1541 
11 800~1000 Ve -20dB 25dB 1.3 1.6x1.6 P10693-ND* 1.71 1.43 1.14 i EHF-FD1546 
Dual Directional 800~1000 
12 Coupler 1850~1950 14 .35dB 20dB 1.3 3.2x 1.6 P10698-ND 1.93 1.61 1.29 _ EHF-FD1552 
tt For Tape & Reel Part Number, change CT to TR * Requires 50 ohm termination resistor 
Operating Coupling Insertion 2FO 3FO 
Freq. Factor Loss Attenuation | Attenuation Size Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Description (Mhz) (dB) (max.) (min.) (min.) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
13 Direct. Coupler 824~849 ug -50dB 20dB 18dB 3.2 x 1.6 P10694-ND 2.16 1.80 1.44 EHF-FD1724 
with LC Filter 880~915 16.5 45dB 20dB 18dB 3.2 x 1.6 P10695-ND 2.16 1.80 1.44 EHF-FD1722 
Operating Insertion Volt. Standing 
Freq. Loss Isolation Wave Ratio Size Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Description (Mhz) (max.) (min.) (max.) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
14 720~760 4.0dB 18dB 1.9 3.2x 1.6 P10715-ND 2.02 1.69 1.35 EHF-FD1502 
15 1000~1050 4.0dB 18dB 1.9 3.2x 1.6 P10716-ND 2.02 1.69 1.35 EHF-FD1508 
15 1546~1630 4.0dB 18dB 1.9 3.2x 1.6 P10717-ND 1.93 1.61 1.29 EHF-FD1503 
15 Power 1607~1685 4.0dB 18dB 1.7 3.2x 1.6 P10718-ND 1.93 1.61 1.29 EHF-FD1506 
15 Divider 1720~1790 4.0dB 18dB 1.9 3.2x 1.6 P10719-ND 1.93 1.61 1.29 EHF-FD1513 
15 1880~1920 4.0dB 18dB las] 3.2x 1.6 P10720-ND 1.93 1.61 1,29 EHF-FD1507 
15 2100~2200 4.0dB 18dB 1.7 3.2x 1.6 P10721-ND 1.93 1.61 1,29 EHF-FD1509 
16 2500 4.0dB 18dB 2.1 1.6x1.6 P10714-ND 1.93 1.61 1:29 EHF-FD1495 
Operating Insertion Loss Insertion Loss Divided 
Freq. In/Out1 In/Out2 Level Balance Size Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Description (Mhz) (max.) (max.) (max.) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
17 Power Splitter 650~2000 4.0dB 4.0dB 2.0dB 1.6x1.6 P10699-ND 1.71 1.43 1.14 EHF-FD1545 
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eeereqeia| GSX Series SMD Trimmer Capacitors 


G 0 0 D mM A fl SPECIFICATIONS: 
+ Operating Temperature Range: —25°C to +85°C + Voltage Rating: 100 VDC = Dielectric Withstanding 


Voltage: 200 VDC - Insulation Resistance: 104MQ min. » Torque: 20 to 300 g-cm (0.28 to 4.2 oz-in) 

Capacitance Q Cut Tape Tape/Reel Sprague- 7 

(pF) TCC (min.) Color Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Goodman 0's 
Min. Max. | (ppm /°C)| 10MHz Code Part No. 10 100 Part No. 3,000 Part No. i 
04 10.0 | N100 | 1000 | Black | SG2017CT-ND 14.70 126.00 | SG2017TR-ND 625.41/M | GSX358 Color Code 
0.3 5.0 N100 1000 Orange SG2018CT-ND 12.90 111.00 SG2018TR-ND 550.00/M GSX364 5 Disk 
0.5 15.0 N100 1000 Blue SG2019CT-ND 16.30 140.00 S$G2019TR-ND 700.00/M GSX365 
0.7 = 20.0 N100 1000 Green SG2020CT-ND 23.44 200.94 SG2020TR-ND 1004.71/M GSX366 


GCL Series Trimmer Capacitors 


SPECIFICATIONS: 


* Operating Temperature Range: (capers @ Sieenes 
pee 7 Bec P OR: (pF) TCC | (min.) | Color | Digi-Key Pricing Goodman 
+ Voltage Rating: 50 VDC Min. Max.|(ppm/°C) | 1 MHz | Code | Part No. 1 10 100 | Part No. 
“Dielectric Withstanding Voltage: | 9-7 10.0] 350 | 1000 | Brown | SG1034-ND 58 5.00 35.00 | GCL10000 
400 VDC 0.8 20.0 P350 1000 | Green | SG1035-ND 58 5.00 35.00 | GCL20000 
«Insulation Resistance: 20x 104Mo | 0-9 30.0} P350 | 1000 | Yellow| SG1036-ND 85 ~—7.30_ 51.00 | GCL30000 
“Torque: 0.21-3 o2-in (15-200 g-cm) | 1-0 40.0] 350 | 1000 | Blue | SG1037-ND 938.00 _ 56.00 | GCL40000 
G KG S 1 Cc H Ti H Cc it SPECIFICATIONS: + Operating Temperature Range: —25°C to +85°C + Voltage Rating: 100 VDC 
eries eram I Cc rl m mer apacli ors + Dielectric Withstanding Voltage: 220 VDC - Insulation Resistance: 104 Megohms min. 
Capacitance Sprague- Tuning Tool 
(pF) TCC Q Color Digi-Key Pricing Goodman SG9007-ND 5mm T. 
oie Z , z ype (SG1002 through SG1019).. $13.00 
Eig: BMI Saha Xos |e (ppMUAC) EI nin) s RCOde EE RArNo! a LORE OOS RartiNo: SG9005-ND 4.x 4.5mm Type (SG1020 through SG1033) ... .. $13.00 
Top Adjust Ceramic Trimmer Capacitors 
2.8 10.0 0+250 300 White $G1002-ND 98 8.40 77.00 | GKG10011 7 
4.0 20.0 N600+300 300 Red $G1003-ND 98 8.40 77.00 | GKG20011 Fig. 1 
5.5 30.0 N750+300 200 Green $G1004-ND 98 8.40 77.00 | GKG30011 0.99 
1] 65 40.0 | N750+400 | 200 | Yellow |SG1005-ND 98 8.40 77.00 | GKG40011 g1.30 (2 Holes) 
8.0 50.0 N1200+600 200 Orange | SG1006-ND 1.05 9.00 82.50 | GKG50011 (2 Holes) i aan 76 
10.5 60.0 | N1200#600 | 200 | Brown | SG1007-ND 1.05 9.00 82.50 | GKG60011 Stator Roter 5,00 Mounting Hole Layout 
12.0 70.0 N1200+600 200 Grey $G1008-ND 1.05 9.00 82.50 | GKG70011 6.60 Mounting Hole 
20.0 90.0 N1200+600 200 Black $G1009-ND 1.05 9.00 82.50 | GKG90011 : 0.20 Layout 
Top Adjust Ceramic Trimmer Capacitors 
qed 3.0 0+200 300 Red Dot* | SG1020-ND 56 4.80 44.00 | GKG3R021 
25 6.0 0#200 500 Blue | SG1021-ND ‘56 4.80 44.00 | GKG6RO21 Slots Deh AD : ; 
2 3.5 10.0 0+200 500 White $G1022-ND 56 4.80 44.00 | GKG10021 MBs ‘ : 2.39 
5.5 20.0 N900+350 500 Red $G1023-ND 56 4.80 44.00 | GKG20021 92.49 Rotor 
7.5 30.0 N1100+450 300 Green $G1024-ND 56 4.80 44.00 | GKG30021 
15.0 50.0 | N1700+500 | _300_| Orange | SG1026-ND 56 4.80 _ 44.00 | GKG50021 2.01 - 376, 5.31 
Top Adjust Ceramic Trimmer Capacitors Max. Cap 
qe 3.0 0+200 300 Red Dot* | SG1027-ND 56 4.80 44.00 | GKG3R024 Indication Stator 0.20 
2.5 6.0 0+200 500 Blue $G1028-ND 56 4.80 44.00 | GKG6RO24 
3 3.5 10.0 0+200 500 White $G1029-ND 56 4.80 44.00 | GKG10024 Fig. 3 2.39 
5.5 20.0 N900+350 500 Red $G1030-ND 56 4.80 44.00 | GKG20024 Ig. 
7.5 30.0 N1100+450 300 Green $G1031-ND 56 4.80 44.00 | GKG30024 oes 
15.0 50.0 N1700+500 300 Orange | SG1033-ND 56 4.80 44.00 | GKG50024 Slots 0.51) ~ ee 
Bottom Adjust Ceramic Trimmer Capacitors . ovo wes Ad0 
1.0 3.0 NPO+250 300 Black SG3R016-ND 28 2.45 21.00 | GKG3R016 ys ae oles) s 
2.0 5.0 NPO+250 300 Blue SG5R016-ND 28 2.45 21.00 | GKG5R016 : . 7 
3.0 10.0 | NPO#250 | 300 | White | SG10016-ND 28 245 21.00 | GKG10016 Momeni Ceyes Stator A 
4A 5.0 20.0 N750+250 300 Red $G20016-ND 28 2.45 21.00 | GKG20016 ‘ 
6.5 30.0 N1000+500 200 Green $G30016-ND 28 2.45 21.00 | GKG30016 
7.0 40.0 N2200+800 200 Yellow | SG40016-ND 28 2.45 21.00 | GKG40016 a 
10.0 50.0 N2200+800 200 Brown $G50016-ND 44 3.85 33.00 | GKG50016 ig Color Code - Case Color 23.05 91.49 
12.0 60.0 N2200+800 200 Brown SG60016-ND 44 3.85 33.00 | GKG60016 “7 [ 
15.0 70.0 N2200+800 200 Brown SG70016-ND 44 3.85 33.00 | GKG70016 
Top Adjust Ceramic Trimmer Capacitors 
1.0 3.0 NPO+250 300 Black SG3R015-ND 24 2.10 18.00 | GKG3R015 
2.0 5.0 NPO+250 300 Blue SG5R015-ND 24 2.10 18.00 | GKG5R015 
3.0 10.0 NPO+250 300 White $G10015-ND 24 2.10 18.00 | GKG10015 i Color Code - 
4B 5.0 20.0 N750+250 300 Red $G20015-ND 24 2.10 18.00 | GKG20015 Case Color 
6.5 30.0 N1000+500 200 Green $G30015-ND 24 2.10 18.00 | GKG30015 x 
7.0 40.0 N2200+800 200 Yellow | SG40015-ND 24 2.10 18.00 | GKG40015 
10.0 50.0 N2200+800 200 Brown $G50015-ND 40 3.50 30.00 | GKG50015 
12.0 60.0 N2200+800 200 Brown SG60015-ND 40 3.50 30.00 | GKG60015 
15.0 70.0 N2200+800 200 Brown $G70015-ND 40 3.50 30.00 | GKG70015 


* Marking on bottom of capacitor. 
Terminals Approx. 


SURFTRIM® Surface Mount Variable Capacitors 
+ Sealed Construction + 4 x 4.5 x 2.7mm : sie 
FEATURES: SPECIFICATIONS: 


+ Process seal provides protection against + Operating Temperature Range: -25°C to - Insulation Resistance: 104 Megohms min. 
contaminants (flux, solvents, etc.) during 85°C. + Voltage Rating: 100 VDC 


production. * Dielectric Withstanding Voltage: 220 
+ Designed for vapor phase reflow soldering. VDC * Torque: 15 to 100 g-cm (0.2 to 1.39 in.-oz.) 
Capacitance Q Cut Tape Tape/Reel| Sprague- 
(pF) TCC (min.) Color | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing | Goodman 
Fig.) Min. Max. | (ppm /°C) | 1MHz Code | Part No. 5 25 100 Part No. 700 Part No. 


1.4 3.0 0+200 300 | Red Dot* |SG2000CT-ND 5.40 23.63 74.25 | SG2000TR-ND 313.60 | GKG3R066-07 
2.0 6.0 0+200 500 Blue SG2001CT-ND 5.40 23.63 74.25 |SG2001TR-ND 313.60 | GKG6R066-07 
3.0 10.0 0+300 500 White |SG2002CT-ND 5.40 23.63 74.25 |SG2002TR-ND 313.60 | GKG10066-07 
1 4.5 20.0 | N750+300 | 500 Red SG2003CT-ND 5.40 23.63 74.25 |SG2003TR-ND 313.60 | GKG20066-07 


6.5 30.0 | N900+450 | 300 | Green |SG2004CT-ND 5.40 23.63 74.25 |SG2004TR-ND 313.60 | GKG30066-07 Terminals Approx 
1.4 3.0 | 0+200 300 | Red Dot* |SG2007CT-ND 6.40 28.00 88.00 |SG2007TR-ND 371.70 | GKG3R067-07 [Blush To Mounting 
20 60 | 0+200 | 500 Blue |SG2008CT-ND 6.40 28.00 88.00 |SG2008TR-ND 371.70 | GKG6R067-07 
2] 3.0 10.0 | 0+300 | 500 | White /SG2009CT-ND 6.40 28.00 88.00 |SG2009TR-ND 371.70 | GKG10067-07 401 1.70. 
4.5 20.0 | N750+300 | 500 Red |SG2010CT-ND 6.40 28.00 88.00 |SG2010TR-ND 371.70 | GKG20067-07 
6.5 30.0 | N900+450 | 300 | Green |SG2011CT-ND 6.40 28.00 88.00 |SG2011TR-ND 371.70 | GKG30067-07 f.60 
Pad Layout 
*Marking on bottom of capacitor. SG9005-ND Tuning Tool ... $13.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SPRAGUE 
LUE) and GKY Series Capacitors 


GKP Series — 2.2mm x 3.1mm x 1.2mm 


Lee 


102+] 254 


Pad Layout 


FEATURES: 
+ Thinnest and smallest chip type + Multilayer construction » Carrier and reel packaging standard 


SPECIFICATIONS: 


+ Operating Temperature Range: -25°C — 85°C = Dielectric Withstanding Voltage: 55 VDC + Insula- 
tion Resistance: 104 Megohms min. + Voltage Rating: 25 VDC + Torque: 0.14 to 1.39 oz-in. 


SURFTRIM® Surface Mount GKP 


Tuning Tool 


GTT-11-ND (SG2014 - SG2016) 
GTT-9-ND NEW! (SG2021 - SG2025) 


GKY Series — 3.2mm x 4.5mm x 1.8mm 


1.2 
2.0 


+1 ma 


1.8} 
| Stator. 
4+ [Terminals 
1.9 approx. flush 
mT to mount. 
1'7 | /¢surface 
: Rotor 


Ti | 

a ees 
1.2 3.3 1.2 
Pad Layout 


ee 
3.2 +e 
FEATURES: 
+ Designed for reflow soldering + Carrier and reel packaging standard 
SPECIFICATIONS: 


+ Operating Temperature Range: -25°C to +85°C + Dielectric Withstanding Voltage: 220VDC = Insula- 
tion Resistance: 104 Megohms min. + Voltage Rating: 100 VDC + Torque: 0.14 to 2.08 oz-in. 


Capacitance Q (min.) Cut Tape Sprague- 
(pF) TCC Code Color Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Goodman 
Min. Max. (ppm / °C) (1 MHz) Code Part No. a 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
GKP Series 
2.5 6.0 NPO+500 200 = SG2016CT-ND 7.20 31.50 99.00 $G2016TR-ND 2,000 540.00/M GKP6RO66 
3.0 10.0 NPO+500 200 = $G2014CT-ND 7.20 31.50 99.00 $G2014TR-ND 2,000 540.00/M GKP10066 
4.5 20.0 N750+500 200 = $G2015CT-ND 7.20 31.50 99.00 $G2015TR-ND 2,000 540.00/M GKP20066 
GKY Series 
3.0 10.0 N400 +/- 400 500 White $G2021CT-ND 5.20 22.75 71.50 $G2021TR-ND 1,000 431.60 GKY10066 
5.0 20.0 N900 +/- 400 300 Red SG2022CT-ND 5.20 22.75 71.50 SG2022TR-ND 1,000 431.60 GKY20066 
6.0 30.0 N1200 +/- 500 300 Green SG2023CT-ND 5.20 22.75 71.50 $G2023TR-ND 1,000 431.60 GKY30066 
1.7 3.0 0 +/- 300 500 Brown SG2024CT-ND 5.20 22.75 71.50 SG2024TR-ND 1,000 431.60 GKY3RO066 
2.5 6.0 0 +/- 300 500 Blue SG2025CT-ND 5.20 22.75 71.50 SG2025TR-ND 1,000 431.60 GKY6RO066 


Top and Bottom/Side Adjust FILMTRIM® Plastic Dielectric Capacitors 
GYA, GYB Series — 8mm; GYC, GYD, GZC, GZD Series — 10mm 


@1.30 
(3 Holes) 


@3.00 


Mounting Hole Layout 3 Lead 
0.61 


& aiall le 0.71 


Cc 
Max. 


5.00 fe 
1 


@ 1.30 
(3 Holes) 


Rotor (2} 
1.04-+| le“ Stator 


Fig. 2 


* 8mm = 4.6 


10mm = 6.25 
ss 


Stator J Loy cee (2) 


Typ 


22.49 


01 
Mounting Hole Layout 


FEATURES: 


Capacitance Sprague- 
+ Compact size (pF) TCC Dimensions Color Digi-Key Pricing Goodman 
«Most stable TCC for single turn Fig. Min. Max. (ppm/°C) A B c Code Part No. 1 10 100 Part No. 
trimmers 8mm 
+ Low cost for commercial/industrial 16 5.0 0+300 851 7.87 102 Gray $G3000-ND 1.19 10.20 93.50 GYA5RO000 
applications 2.0 10.0 0+300 8.51 7.87 102 Yellow $G3001-ND 1.19 10.20 93.50 GYA10000 
+ Linear capacitance change vs. rotation ik 2.0 15.0 0+400 8.51 7.87 102 Blue $G3002-ND 1.30 11.10 101.75 GYA15000 
ned tla : : 2.2 22.0 0+400 8.51 7.87 10.2 Green $G3003-ND 1.30 11.10 101.75 GYA22000 
. diene paneter clecrenie cance 23 27.0 04350 851 787 10.2 Red $G3004-ND 1.37 11.70 107.25 GYA27000 
wireless equipment, CATV : 3.0 36.0 0+300 8.51 7.87 102 Violet SG3005-ND 2.00 17.10 156.75 GYA36000 
16 5.0 0+300 851 7.87 102 Gray $G3020-ND 2.14 18.30 167.75 GYB5R000 
SPECIFICATIONS: 2.0 10.0 0300 8.51 7.87 10.2 Yellow $G3021-ND 2.14 18.30 167.75 GYB10000 
- Dielectric Construction: GYA, GYB, 2A 2.0 15.0 0+400 8.51 7.87 102 Blue $G3022-ND 2.28 19.50 178.75 GYB15000 
GYC, GYD Series: Polypropylene: 2.2 22.0 0+400 8.51 7.87 102 Green $G3023-ND 2.31 19.80 181.50 GYB22000 
GZC and GZD Series: Polycarbonate 23 27.0 0+#350 8.51 7.87 10.2 Red SG3024-ND 2.38 20.40 187.00 GYB27000 
* Voltage Rating: 100 WVDC 10mm 
+ Dielectric Withstanding Voltage: 2.0 15.0 0+400 1110.16 = 10.2 Blue $G3006-ND 1.68 14.40 132.00 GYC15000 
200 VDC 1B 3.0 20.0 0+400 11 10.16 = 10.2 Green $G3007-ND 1.68 14.40 132.00 GYC20000 
+ Operating Temperature: GYA and 3.5 40.0 0+350 1110.16 = 10.2 Clear $G3008-ND 1.65 14.10 129.25 GYC40000 
GYB Series: —40°C to 70°C: GYC, 45 65.0 0+350 1110.16 = 10.2 Yellow $G3009-ND 1.68 14.40 132.00 GYC65000 
GYD, GZC, GZD Series: —40°C to 2.0 15.0 0+400 11 10.16 10.2 Blue $G3025-ND 2.28 19.50 178.75 GYD15000 
85°C 2B 3.0 20.0 0+400 11 10.16 = 10.2 Green $G3026-ND 2.35 20.10 184.25 GYD20000 
+ Contact Resistance: <0.010 Ohm 3.0 40.0 0+350 11 10.16 = 10.2 Clear $G3027-ND 2.52 21.60 198.00 GYD40000 
«Insulation Resistance: >10,000 M 45 65.0 0+#350 11 10.16 = 10.2 Yellow SG3028-ND 2.77 23.70 217.25 GYD65000 
Ohm 8.0 80.0 0+200 11 10.16 11.4 Red SG3010-ND 2.28 19.50 178.75 GZC80000 
+ Torque: GYA and GYB Series: 0.2-3.0 9.0 100.0 0+400 11 10.16 11.4 Violet SG3011-ND 3.61 30.90 283.25 GZC10100 
in.-oz.; GYC, GYD, GZC, GZD Series: 1B 9.0 120.0 0+350 11 10.16 11.4 Orange $G3012-ND 5.36 45.90 420.75 GZC12100 
0.2-5.5 in.-oz. 10.0 150.0 0+350 11 10.16 12.0 Orange $G3013-ND 6.23 53.40 489.50 GZC15100 
*Q (min) @ 1 MHz: GYA, GYB, GYC, 10.0 180.0 0+350 11 10.16 = 12.0 Orange $G3014-ND 7.32 62.70 574.75 GZC18100 
GYD Series: 1000; GZC and GZD 8.0 80.0 0+200 11 10.16 11.4 Red $G3015-ND 3.05 26.10 239.25 GZD80000 
Series: 200 9.0 100.0 04400 11 10.16 11.4 Violet $G3016-ND 4.55 39.00 357.50 GZD10100 
F 2B 9.0 120.0 0+350 11 10.16 11.4 Orange $G3017-ND 6.16 52.80 484.00 GZD12100 
Tuning Tool 10.0 150.0 04350 11 10.16 = 12.0 Orange $G3018-ND 6.97 59.70 547.25 GZD15100 
SG9004-ND...........--cccseeee $15.44 10.0 180.0 0+350 11 10.16 = 12.0 Orange $G3019-ND 7.77 66.60 610.50 GZD18100 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Bis... NEW! 10% Metal Glazed Film Resistors — .50 Watt Low ohm Surge Resistor LSR37 


Features: 


+ High pulse-loading capability (flashes) + 
Good replacement for carbon-composite 


rods and electrolytic copper wires are 
welded to these end caps. The resistors 
are coated with a light-blue lacquer which 


le .394 (10.0) —+! 


BC Components Standard 


Resistor Values 


resistors Applications: Application for Provides electrical, mechanical and =— .355 (9.0) +] | 220 560 1.8K 4.7K 
overload and high voltage pulse hazard climatic protection. t -158 (4.0) 270 680 2.2K 5.6K 
circuits Description: » A metal glazed CHARACTERISTICS: ik 330 820 2.7K 6.8K 
film is deposited on a high grade ceramic + Dielectric Withstanding Voltage of the .028 + .001 390 1.0K 3.3K 8.2K 
body. After that caps are applied to the Insulation for 1 Minute: 700V (0.7 + 0.03) 470 1.5K 3.9K 10K 
Value Digi-Key Pricing BC Components 
Description Range Part No. 5 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
-50 Watt, 10% Metal Glazed Film Reisistor; Tape & Reel (5,000/Reel) 220-10KQ BC+ Value + “LTR-ND” = = 100.70/M 91.20/M 2322 245 22xxx 
-50 Watt, 10% Metal Gazed Film Resistor; Qut Tape 220-10KQ BC+ Value + “LCT-ND” 1.60 18.06 124.74 —_ _— 2322 245 22xxx 
. . . 
1% Metal Film Fixed Resistors — .40 Watt 5043eD series 
* Solder plated CHARACTERISTICS: 1% Metal Film Fixed Resistor Kits 
* Copper leads + Resistance Tolerance: +1% + Temp.Coefficient: < 098 we 256 -y.024 + 002 Digi-Key® Assortment Kits 
The resistors are coated with a light green lacquer +100 ppm/°C + Abs. Maximum Dissipation at Tame = ( 6.5 .60 + .05 
which provides electrical, mechanca: ord climatic 70°C: 0.40W + Thermal Resistance, RtH: 200°C/W (2.5) (65) | v ) eS aENG 10.00 to. 97.60. 
protection. The encapsulation is resistant to all + Maximum Continuous Oper. Volt.: 250 V (DC or } | | 1 oun 
cleaning solvents in accordance with MIL-STD-202E, RMS) + Noise R< 1 MQ: Maximum 0.1 uV/V + Op- 4 5 Each of Values 1002 to 9762. 
Method 215, and IEC 68-2-45. erating Temperature Range: -55°C to +155°C BCY2-KITND si icatiiccssasnoumacesaanaisancepinasneanesaaaaben $34.95 
5 Each of Values 1.00KQ to 9.76KQ. 
Value Digi-Key Pricing BC Components BCYS-KIT-ND «0 ccsecseesssscsncencesdsireareeronsauheceraaeriinne $34.95 
eee — Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 | Part No. 5 Each of Values 10.0KQ to 97.6KQ. 
v fatt, 1% Metal Fim Fixed Resistor; BCY4-KIT-ND $34.95 
Tape & Reel (5,000/Ree!) 10.0-2.00MQ | BC+ Value+“YTR-ND” _ _ _ 22.50/M) - 19:20/M]| -5043ED0coFIZARS: || |) o> ME ene ELE 
40 Walt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 5 Each of Values 100KO. to 2.00M2. 
Qut Tape 10.0- 2.00M@ | BC+\Vadue+“YCT-ND’ 95 1450 37.50 _ —_| 5043 EDw0oxF1 2AF5 BCYS-KIT-ND ......-..-s-ssseeseeeeetrereteeeeteere terete $46.95 
BC Components Standard Resistor Values 
10.0 17.4 30.9 54.9 93.1 165 287 499 887 1.58K 2.80K 4.99K 8.66K 15.4K 27.4K 47.5K 82.5K 143K 255K 442K 787K =1.37M 
10.2 17.8 31.6 56.2 95.3 169 294 511 909 1.62K 2.87K 5.10K 8.87K 15.8K 28.0K 48.7K 84.5K 147K 261K 453K 806K 1.40M 
10.5 18.2 32.4 57.6 97.6 174 301 523 931 1.65K 2.94K 5.11K 9.09K 16.2K 28.7K 49.9K 86.6K 150K 267K 464K 825K 1.43M 
mON7 18.7 33.2 59.0 100 178 309 536 953 1.69K 3.01K 5.23K 9.31K 16.5K 29.4K 51.1K 88.7K 154K 270K 475K 845K 1.47M 
11.0 19.1 34.0 60.4 102 182 316 549 976 1.74K 3.09K 5.36K 9.53K 16.9K 30.1K 52.3K 90.9K 158K 274K 487K 866K 1.50M 
11.3 19.6 34.8 61.9 105 187 324 562 1.00K 1.78K 3.16K 5.49K 9.76K 17.4K 30.9K 53.6K 93.1K 162K 280K 499K 887K 1.54M 
11.5 20.0 35.7 62.0 107 191 332 576 1.02K 1.82K 3.24K 5.60K 10.0K 17.8K 31.6K 54.9K 95.3K 165K 287K 511K 909K 1.58M 
11.8 20.5 36.5 63.4 110 196 340 590 1.05K 1.87K 3.32K 5.62K 10.2K 18.2K 32.4K 56.0K 97.6K 169K 294K 523K 910K 1.60M 
12.0 21.0 37.4 64.9 113 200 348 604 1.07K 1.91K 3.40K 5.76K 10.5K 18.7K 33.2K 56.2K 100K 174K 301K 536K 931K 1.62M 
q20 21.5 38.3 66.5 115 205 357 619 1.10K 1.96K 3.48K 5.90K 10.7K 19.1K 34.0K 57.6K 102K 178K 309K 549K 953K  1.65M 
12.4 22.1 39.2 68.1 118 210 365 634 1.13K 2.00K 3.57K 6.04K 11.0K 19.6K 34.8K 59.0K 105K 182K 316K 562K 976K 1.69M 
12.7 22.6 40.2 69.8 121 215 374 649 1.15K 2.05K 3.65K 6.19K 11.3K 20.0K 35.7K 60.4K 107K 187K 324K 576K 1.00M_ 1.74M 
13.0 23.2 41.2 Talks) 124 220 383 665, 1.18K 2.10K 3.74K 6.34K 11.5K 20.5K 36.0K 61.9K 110K 191K 332K 590K 1.02M  1.78M 
13.3 23.7 42.2 73.2 127 221 392 681 1.21K 2.15K 3.83K 6.49K 11.8K 21.0K 36.5K 63.4K 113K 196K 340K 604K 1.05M 1.80M 
13.7 24.3 43.2 75.0 130 226 402 698 1.24K 2.21K 3.92K 6.65K 12.1K 21.5K 37.4K 64.9K 115K 200K 348K 619K 1.07M 1.82M 
14.0 24.9 44.2 76.8 133 232 412 15 1.27K 2.26K 4.02K 6.81K 12.4K 22.1K 38.3K 66.5K 118K 205K 357K 634K 1.10M  1.87M 
14.3 25.5 45.3 78.7 137 237 422 732 1.30K 2.32K 4.12K 6.98K 12.7K 22.6K 39.2K 68.1K 120K 210K 365K 649K 1.13M 1.91M 
14.7 26.1 46.4 80.6 140 243 430 750 1.33K 2.37K 4.22K TELS 13.0K 23.2K 40.2K 69.8K 121K 215K 374K 665K 1.15M 1.96M 
15.0 26.7 47.5 82.0 143 249 432 768 1.37K 2.43K 4.32K 7.32K 13.3K 23.7K 41.2K 71.5K 124K 221K 383K 681K 1.18M 2.00M 
15.4 27.4 48.7 82.5 147 255, 442 787 1.40K 2.49K 4.42K 7.50K 13.7K 24.3K 42.2K 73.2K 127K 226K 392K 698K 1.21M 
15.8 28.0 49.9 84.5 150 261 453 806 1.43K 2.55K 4.53K 7.68K 14.0K 24.9K 43.2K 75.0K 130K 232K 402K 715K = 1.24M 
16.2 28.7 Sie 86.6 154 267 464 825 1.47K 2.61K 4.64K 8.06K 14.3K 25.5K 44.2K 76.8K 133K 237K 412K 732K  1.27M 
16.5 29.4 52.3 88.7 158 274 475 845 1.50K 2.67K 4.75K 8.25K 14.7K 26.1K 45.3K 78.7K 137K 243K 422K 750K 1.30M 
16.9 30.1 53.6 90.9 162 280 487 866 1.54K 2.74K 4.87K 8.45K 15.0K 26.7K 46.4K 80.6K 140K 249K 432K 768K 1.33M 
. . . 
1% Metal Film Fixed Resistors — .40 Watt 5063up “Spacemiser” Series 
Tin plated CHARACTERISTICS: 1% Metal Film Fixed Resistor Kits 
* Copper leads + Resistance Tolerance: +1% + Temperature 063 142 (3.6) es : 7 
The resistors are coated with a blue lacquer which Be Hy oe Lee 6. ion peal (1.6) Lege 1.14 Digi-Key® Assortment Kits 
provides electrical, mechanical, and climatic Resimance, Ra: oOCW + Maximum Continues (29) 5 Each of Values 10.02 to 97.62. 
farce ne sane is OM pas Operating Voltage: 200 V (DC or RMS) + Noise R <1 TH BOXI-KIT-ND .2520.:.0csceveedssedsecsacsesssaasbidateciceces $69.95 
BOSE Malad ote au icces ua s MQ: Maximum 0.1 V/V + Operating Temperature 020 (.5) 5 Each of Values 1002 to 9769. 
; : Range: -55°C to +125°C ; BCX2-KIT-ND 05S scosistlensaitsashasaatuidoal dead vedasethend $69.94 
Value Digi-Key Pricing BC Components Be rh oe Oo: Py 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 FOSOCOMEE|COUNCO fe ‘ 
40 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; peaa Len Va Onan eens 
Tape & Real (5,000/Rea!) 10.0-200MQ | BC+Vdue+“XTRND? — —  — __ 61.88/M 52.80/M | 5063UDiooocF12AF5 BOKAARITEND cx susevnansnb sn cans cosghenaniens sen etiandeon ta $69.94 
40 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; 5 Each of Values 100K. to 2.00M2. 
Qut Tape 10.0 - 2.00M BC+Value+“XCT-ND’ 1.95 29.73 76.88 a = 5063 JD»000xF1 2AF5 BCXS-KIT-ND «0.0.2... eee eeeee eee teeters $94.96 
BC Components Standard Resistor Values 
10.0 17.8 31.6 56.2 100 178 316 549 976 1.74K 3.09K 5.49K 9.53K 16.9K 30.1K 53.6K 93.1K 165K 287K 511K 866K 1.54M 
10.2 18.2 32.4 57.6 102 182 324 562 1.00K 1.78K 3.16K 5.62K 9.76K 17.4K 30.9K 54.9K 95.3K 169K 294K 523K 887K 1.58M 
10.5 18.7 33.2 59.0 105 187 332 576 1.02K 1.82K 3.24K 5.76K 10.0K 17.8K 31.6K 56.2K 97.6K 174K 301K 536K 909K 1.60M 
10.7 19.1 34.0 60.4 107 191 340 590 1.05K 1.87K 3.32K 5.90K 10.2K 18.2K 32.4K 57.6K 100K 178K 309K 549K 931K  1.62M 
11.0 19.6 34.8 61.9 110 196 348 604 1.07K 1.91K 3.40K 6.04K 10.5K 18.7K 33.2K 59.0K 102K 182K 316K 562K 953K  1.65M 
11.3 20.0 35.7 63.4 113 200 357 619 1.10K 1.96K 3.48K 6.19K 10.7K 19.1K 34.0K 60.4K 105K 187K 324K 576K 976K 1.69M 
MUD 20.5 36.5 64.9 115 205 365 634 1.13K 2.00K 3.57K 6.34K 11.0K 19.6K 34.8K 61.9K 107K 191K 332K 590K 1.00M 1.74M 
11.8 21.0 37.4 66.5 118 210 374 649 1.15K 2.05K 3.65K 6.49K 11.3K 20.0K 35.7K 63.4K 110K 196K 340K 604K 1.02M 1.78M 
2a 21.5 38.3 68.1 121 215 383 665 1.18K 2.10K 3.74K 6.65K 11.5K 20.5K 36.5K 64.9K 113K 200K 348K 619K  1.05M 1.80M 
12.4 22.1 39.2 69.8 124 221 390 681 1.21K 2.15K 3.83K 6.81K 11.8K 21.0K 37.4K 66.5K 115K 205K 357K 634K  1.07M 1.82M 
Were 22.6 40.2 71.5) 127 226 392 698 1.24K 2.21K 3.92K 6.98K 12.1K 21.5K 38.3K 68.1K 118K 210K 365K 649K 1.10M 1.87M 
13.0 23.2 41.2 73.2 130 232 402 715 1.27K 2.26K 4.02K 7.15K 12.4K 22.1K 39.2K 69.8K 121K 215K 374K 665K 1.13M 1.91M 
13.3 23.7 42.2 75.0 133 237 412 732 1.30K 2.32K 412K 7.32K 12.7K 22.6K 40.2K 71.5K 124K 220K 383K 680K 1.15M 1.96M 
13.7 24.3 43.2 76.8 137 243 422 750 1.33K 2.37K 4.22K 7.50K 13.0K 23.2K 41.2K 73.2K 127K 221K 392K 681K 1.18M 2.00M 
14.0 24.9 44.2 78.7 140 249 432 768 1.37K 2.43K 4.32K 7.68K 13.3K 23.7K 42.2K 75.0K 130K 226K 402K 698K 1.21M 
14.3 25.5 45.3 80.6 143 255 442 787 1.40K 2.49K 4.42K 7.87K 13.7K 24.3K 43.2K 76.8K 133K 232K 412K 715K 1.24M 
14.7 26.1 46.4 82.5 147 261 453 806 1.43K 2.55K 4.53K 8.06K 14.0K 24.9K 44.2K 78.7K 137K 237K 422K 732K 1.27M 
15.0 26.7 47.5 84.5 150 267 464 825 1.47K 2.61K 4.64K 8.20K 14.3K 25.5K 45.3K 80.6K 140K 243K 432K 750K  1.30M 
15.4 27.4 48.7 86.6 154 274 475 845 1.50K 2.67K 4.75K 8.25K 14.7K 26.1K 46.4K 82.5K 143K 249K 442K 768K  1.33M 
15.8 28.0 49.9 88.7 158 280 487 866 1.54K 2.74K 4.87K 8.45K 15.0K 26.7K 47.5K 84.5K 147K 255K 453K 787K = 1.37M 
16.2 28.7 51.1 90.9 162 287 499 887 1.58K 2.80K 4.99K 8.66K 15.4K 27.4K 48.7K 86.6K 150K 261K 464K 806K 1.40M 
16.5 29.4 52.3 93.1 165 294 511 909 1.62K 2.87K 5.11K 8.87K 15.8K 28.0K 49.9K 88.7K 154K 267K 475K 820K 1.43M 
16.9 30.1 53.6 95.3 169 301 523 931 1.65K 2.94K 5.23K 9.09K 16.2K 28.7K 51.1K 90.9K 158K 274K 487K 825K 1.47M 
17.4 30.9 54.9 97.6 174 309 536 953 1.69K 3.01K 5.36K 9.31K 16.5K 29.4K 52.3K 91.0K 162K 280K 499K 845K 1.50M 


More Product Available Online: www.digikey.com 


664 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Bis... 1% Metal Film Fixed Resistors — .60 Watt 80207c-F Series 


098 248 (6.3) 1.40 BC Components Standard Resistor Values 

2.5) 

a a 8) 10.0 196 383 750 147 287 562 110K 215K 422K 8.25K 16.2K 31.6K 634K 124K 243K 475K 931K 
* Tin plated y 10.2 20.0 392 768 150 294 576 1.13K 221K 432K 845K 16.5K 324K 649K 127K 249K 487K 953K 
* Copper leads “024 (0.6) 10.5 205 40.2 787 154 301 590 115K 226K 442K 8.66K 16.9K 33.2K 665K 130K 255K 499K 976K 


: ‘ : . 10.7 21.0 41.2 806 158 309 604 118K 232K 453K 887K 17.4K 34.0K 68.1K 133K 261K 511K 1.10M 

‘The resistors are coated with a blue lacquer which provides § 44.9 21.5 42.2 82.5 162 316 619 1.21K 237K 4.64K 9.09K 17.8K 348K 69.8K 137K 267K 523K 1.20M 

electrical, mechanical, and climatic protection. The 1.3 221 43.2 845 165 324 634 1.24K 243K 4.75K 9.31K 182K 35.7K 715K 140K 274K 536K 1.30M 

encapsulation is resistant to all cleaning solvents in 11.5 226 442 866 169 332 649 1.27K 249K 4.87K 9.53K 187K 365K 73.2K 143K 280K 549K 1.50M 

accordance with MIL-STD-202E Method 215, and IEC 68-2-45. 118 23.2 453 887 174 340 665 1.30K 255K 499K 9.76K 19.1K 37.4K 75.0K 147K 287K 562K 1.60M 

121 23.7 464 909 178 348 681 1.33K 261K 511K 10.0K 196K 383K 768K 150K 294K 576K 1.80M 

CHARACTERISTICS: 124 243 475 93.1 182 357 698 137K 267K 5.23K 10.2K 20.0K 39.2K 78.7K 154K 301K 590K 2.00M 

+ Resistance Tolerance: +1% + Temperature Coefficient: 127 249 48.7 953 187 365 715 140K 274K 536K 105K 205K 40.2K 806K 158K 309K 604K 2.20M 
+50 pprv°C + Abs. Maximum Dissipation at Tame = 70°C: 13.0 25.5 49.9 976 191 374. 732:«1.43K «2.80K 549K 10.7K 21.0K 41.2K 82.5K 162K 316K 619K 
0.60W + Thermal Resistance, RTH: 140°OW + Maximum 13.3 26.1 51.1 100 196 383 750 147K 287K 5.62K 11.0K 215K 43.2K 84.5K 165K 324K 634K 
Continuous Operating Voltage: 300 V(DCor RMS) + NoiseR 13.7 26.7 52.3 102 200 392 768 1.50K 294K 5.76K 11.3K 221K 44.2K 866K 169K 332K 649K 
<1MQ: Maximum 1.0 V/V + Operating Temperature 14.0 27.4 536 105 205 402 787 154K 3.01K 5.90K 115K 226K 45.3K 887K 174K 340K 665K 
Range: -55°Cto +155°C 143 28.0 549 107 210 412 806 158K 3.09K 604K 118K 23.2K 46.4K 90.9K 178K 348K 681K 
14.7 28.7 56.2 110 215 422 825 162K 316K 619K 121K 23.7K 47.5K 93.1K 182K 357K 698K 
15.0 294 576 113 221 432 845 165K 3.24K 634K 124K 243K 48.7K 95.3K 187K 365K 715K 


1% Metal Film Fixed Resistor Kits 154 301 590 115 226 442 866 1.69K 3.32K 649K 127K 249K 499K 97.6K 191K 374K 732K 
Digi-Key® Assortment Kits 158 309 604 118 232 453 887 1.74K 340K 665K 130K 255K 511K 100K 196K 383K 750K 
162 316 619 121 237 464 909 1.78K 348K 681K 133K 261K 523K 102K 200K 392K 768K 


5 Each of Values 10.02 to 97.62. 165 324 63.4 124 243 475 931 182K 357K 698K 13.7K 26.7K 536K 105K 205K 402K 787K 


BCZ1-KIT-ND . 169 332 64.9 127 249 487 953 187K 3.65K 7.15K 140K 274K 549K 107K 210K 412K 806K 
17.4 34.0 665 130 255 499 976 1.91K 3.74K 7.32K 14.3K 28.0K 56.2K 110K 215K 422K 825K 
erie eg TOO REO. $57.95 17.8 348 68.1 133261 511. 100K 196K 383K 7.50K 14.7K 287K 576K 113K 221K 432K 845K 
ee ee ae aus feqce tt eves 18.2 35.7 69.8 137. 267,—S«523.-«1.02K 2.00K 3.92K 7.68K 15.0K 29.4K 59.0K 115K 226K 442K 866K 
5 Each of Values 1.00KQ to 9.76KQ. 18.7 365 715 140 274 536 1.05K 205K 4.02K 7.87K 15.4K 30.1K 604K 118K 232K 453K 887K 
BOZ3-KITEND 5 sscssesscitecnsenaseastaansoauedearee $57.95 19.1 374 73.2 143. 280. 549: 1.07K 210K 4.12K 8.06K 15.8K 30.9K 61.9K 121K 237K 464K 909K 
5 Each of Values 10.0KQ to 97.6KQ. 
BCZ4-KIT-ND ....... 00.0... c cee ece ee eeeeeeee teens $57.94 Value Digi-Key Pricing BC Components 
Description Range Part No. 5 200 1,000 5,000 10,000 | PartNo. 
Peter TORO Ito 220M: $59.95 .60 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; Tape & Real (5,000/Ree!)|10.0-2.20MQ | BC+Vdue+“ZIRND" — — — _50.63/M 43.20/M_ | BO207QoxxxR5T 
eg ee ae : .60 Watt, 1% Metal Film Fixed Resistor; Qut Tape 10.0-220MQ | BC+Vaue+“ZCT-ND" 1.66 25.38 65.63 = = B020700xxxF5T 


5% Power Metal Film Resistors — 1 Watt 5073Nw Series 


2) e+ i) BC Components Standard Resistor Values 
3.6 12 43 150 510 1.8K 62K 22K 75K 270K 910K 


6.8 24 82 300 1.0K 3.6K 12K 43K 150K 510K 
7.5 27 91 330 1.1K 3.9K 13K 47K 160K 560K 
8.2 30 100 360 1.2K 4.3K 15K 51K 180K 620K 
9.41 33 110 390 13K 4.7K 16K 56K 200K 680K 
3.0 10 36 120 430 15K 5.1K 18K 62K 220K 750K 


5 Each of Values 1002 to 9.1KQ. 
CHARACTERISTICS: BCBW1-KIT-ND 
+ Resistance Tolerance: +5% + Temperature Coefficient: +250 
ppm/°C + Abs. Maximum Dissipation at Tame = 70°C: 1.00W | 5 Each of Values 10KQ to 1.0MQ. 
+ Maximum Continuous Operating Voltage: 350 V (DC or RMS) BCCW1-KIT-ND ... 


: . a 1.0 
+ Solder plated = 5% Power Metal Film Resistor Kits 11 39 13 47 160 560 20K 68K 24K 82K 300K 1.0M 
*Q leads ‘i iai-| i 1.2 4.3 15 51 180 620 2.2K 7.5K 27K 91K 330K 
ai are coated with a red, nonflammable | nich ene 13 nell 16 56 200 Gin Beis ais SO OO coOrs 

, jacquer whic! 
provides electrical, mechanical, and climatic protection. The | 5 Each of Values 1.0 to 91. ie 5.1 ue ie oO io BT grits ook AO ser 
encapsulation is resistant to all cleaning solvents in accordance BCAW1-KIT-ND ........ 0... 00c ccc ccc eec eee eee eee eee $29.95 Ve a 29 ee 270 ae aoe 11K aoe 130K ue 
with MIL-STD-202E, Method 215, and IEC 68-2-45. 20 Ff 
2:2 


NN 
NA 


+ Operating Temperature Range: -55°C to 155°C ee 3.3 11 39 130 470 16K 56K 20K 68K 240K 820K 
Value Digi-Key Pricing BC Components 
Description Range Part No. 5 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
1 Watt, 5% Power Metal Film Resistor; Tape & Ree! (5,000/Reel) 1.0- 1.0MQ BC + Value + “W-1TR-ND” oan = — 50.62/M 45.84/M 5073NWxxxxxKd 1 2ZAFX 
1 Watt, 5% Power Metal Flm Resistor; Qut Tape 1.0- 1.0MQ BC + Value + “W-1CT-ND” -80 8.40 62.37 = = 5073NWxxxxxd 1 2AFX 


5% Power Metal Film Resistors — 2 Watt 5os3nw Series 


154 394 031 BC Components Standard Resistor Values 
(3.9) (10) | (0.80) 
7 ; . 1.0 3.6 12 43 150 510 18K 62K 22K 75K 270K 910K 
+ Solder plated 5% Power Metal Film Resistor Kits 11 3.9 13 47 160 560 20K 68K 24K 82K 300K 1.0M 
: leads igi-Kev® ; 1.2 43 15 51 180 620 22K 75K 27K 91K 330K 
Coppet Digi-Key® Assortment Kits 13 47 16 56 200 680 24K 82K 30K 100K 360K 
The resistors are coated with a red, nonflammable lacquer 5 Exch of Values 1.00 to 910. 15 54 18 62 220 750 27K 9.1K 33K 110K 390K 
which provides electrical, mechanical, and climatic protection. Bs . 1.6 5.6 20 68 240 820 3.0K 10K 36K 120K 430K 
The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in BCAW2-KIT-ND... 1.8 6.2 22 75 270 910 3.3K 11K 39K 130K 470K 
accordance with MIL-STD-202E, Method 215, and IEC 68-2-45. 5 Each of Vues 1000 to. 9:1K0. 2.0 6.8 24 82 300 1.0K 36K 12K 43K 150K 510K 
CHARACTERISTICS: Or Nae i a 2.2 75 eT, 91 330 141K 3.9K 13K 47K 160K 560K 
+ Resistance Tolerance: +5% + Temperature Coefficient: BCRW2SKUTOND: ces 2scesitses estates taslacesstes $39.95 24 8.2 30 100 360 1.2K 4.3K 15K 51K 180K 620K 
4250 ppmv°C + Abs. Maximum Dissipation at Tau = 70°C: | 5 cach of Values 10K0 to 1.00. 27 9.1 33 110 390 13K 4.7K 16K 56K 200K 680K 
2.00W + Maximum Continuous Operating Voltage: 500 V (DC 3.0 10 36 120 430 1.5K 5.1K 18K 62K = 220K 750K 
or MS) « Operating Temperature Range: -S5°Cto +155°C BCCW2:KIT-ND. .. cvicsiccccccannensoeunasavacedcdence $39.95 3.3 1 39 130 470 16K 5.6K 20K 68K 240K 820K 
Value Digi-Key Pricing BC Components 
Description Range Part No. 5 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
2 Watt, 5% Power Metal Film Resistor; Tape & Ree! (5,000/Reel) 1.0-1.0MQ | BC+ Value+“W-2TR-ND” _ _ _ 100.70/M 91.20/M 5OBSNWxxxxxd1 2AFX 
2 Watt, 5% Power Metal Film Resistor; Out Tape 1.0-1.0MQ | BC+Value+“W-2CT-ND” 1.60 18.06 124.74 _ — SO83NWxxxxxd1 2AFX 


5% Power Metal Film Resistors — 3 Watt 5093Nw Series 


+ Solder plated +» Copper leads = ; z BC Components Standard Resistor Values 
857 031 9 
The resistors are coated with a red, 62) [even 08) ide oe oe — dines 10 30 82 240 680 20K 56K 16K 47K 130K 390K 
nontlammeble laoquer which provides Lf Digi-Key® Assortment Kits 11 33°91 270 750 «2.2K «6.2K «18K SK 150K 430K 
ta sane Sf 768 1 12 36 100 300 820 24K 68K 20K 56K 160K 470K 
protection. The encepsulation is resistant 10 (ea NE Mero Sani Ol Neues 10!) 10 7900! 13-39 «110 «330» «910 2.7K 7.5K 22K 62K 180K 510K 
all cleaning solvents in accordance with MIL- BGAWSI-KATEND  csicersecienes cainalcadicaisianelaeneddihicceceds $59.95 15 43 120 360 1.0K 3.0K 82K 24K 68K 200K 560K 
SID Nee Method 215; and |B 68.275 16 47 130 390 14K 3.3K 9.1K 27K 75K 220K 620K 
NEW!5 Each of Values 4702 to 20K0 : : : 
CHARACTERISTICS: 18 51 150 430 1.2K 36K 10K 30K 82K 240K 680K 
+ Resistance Tolerance: +5% + Temperature Coefficient: +250 ppm/°C | BOBWSHKIT-ND.......--.-----ssses cs sesssserseeseeceensen 88) i ee ee 
+ Abs. Maximum Dissipation at Tame = 70°C: 3.00W + Maximum | NEW/! 5 Exch of Values 22KQ to 1.0MQ : - 
Continuous Operating Voltage: 750 V (DC or RMS) + Operating | BCCW3U-KIT-ND......2...2ccccscseeseseeeeeeeteeeeeeees oe 2 ee ey Deas Rs Milas elec ils 
Temperature Range: -55°C to +155°C 27075220 620 1.8K «5.1K 15K 43K «120K «360K 1.0M 
Value Digi-Key Pricing BC Components 
Description Range Part No. 5 100 500 1,000 5,000 Part No. 
3 Walt, 5% Power Metal Film Resistors; Tape & Box (500/AMMO Pack), Dim. A = 3.15" (80mm) 10- 1.0MQ BC+ Value + “W-3TB-ND” = — 107.52 199.58 178.08/M | 5093NWsooonJOBAFX 
3 Watt, 5% Power Metal Film Resistors; Cut Tape, Dim. A= 3.15" (80mm) 10-1.0MQ BC+ Value + “W-3CT-ND" 271 3062 — — — | S093NWso0cxxJOBAFX 
3 Watt, 5% Power Metal Film Resistors; Tape & Box (500/AMMO Pack), Dim. A = 2.48" (63mm) 10-1.0MQ BC+ Value +“W-3JTB-ND’ NEW! — — 107.52 199.58 178.08/M | 5093NWso000d 
3 Watt, 5% Power Metal Film Resistors; Cut Tape, Dim. A= 2.48" (63mm) 10- 1.0MQ BC+ Value +“W-3JCT-ND" NEW! 27130620 — = —__|_S093NWi000x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 665 


THIN FILM TECHNOLOGY 


GGIN1 SUSUMU CO., LTD 


-5%, 1/16 Watt - 0402 Series 


Resistor Values 


10 56 160 360 750 418K 3.9K 82K 20.0K 430K 100K 
15 68 180 390 820 20K 43K 91K 220K 47.0K 
. . . . 24 75 200 430 910 22K 4.7K 100K 24.0K 51.0K 
SMT Thin Film Chip Resistors — 272-220 A7D.—«1.0K_— 2K BIK 120K 270K 580K 
. ._s . 30 100 240 510 1.2K 27K 56K 13.0K 30.0K  62.0K 
Hig h Precision RR Series 33 110 270 560. «1.3K = 3.0K 6.2K 5.0K 33.0K 6.0K 
39 130 300 620 15K 33K 68K 160K 360K 75.0K 
Excellent in resistance tolerance, Backaa 51 150 330 680 16K 36K 7.5K 180K 39.0K  82.0K 
thermal coefficient of resistance, ‘ lectrode: ‘ 
: ie ha Resistance Protection 7 a 
high-frequency characteristics, iy Film Film Value Digi-Key Pricing Susumu 
current-noise-free characteristics, hd (thin film) Range Part No. 10 50 200 10,000 30,000 | Part No. 
and minimized third harmonic [per unin Tape & Reel (10,000 / Reel) 
distortion. The: SéiD components 4 10-820 | RROSR+ Vaue+DTR-ND 12.69/M —11.28/M | RRO510R-xxx-D 
contribute to lead-free composistion CTT : sNenDS — am = aA zd LOR OO 
oe Wrap around Cut T: 
of electronics products. electrode pot ltd 
10-820 | RROSR + Value + DCT-ND 12 Be A= — | RRO510R-%%x-D 
Dimension RR0306 RRO510 RR0816 RR1220 
(mm) (0201) (0402) (0603) (0805) Tape & Reel (10,000 Per Reel) 
ie 0.60 +0.05 4.00 +0.05 1.60 +0.20 2.00 +0.20 100- 100KQ | RROSP+ Value+DTR-ND = _ —  1269/M — 11.28/M | RROS10P-xxx-D 
w 0.30 +0.05 0.50 +0.05 0.80 +0.20 1.25 40.20 Cut Tape 
P 0.12 +0.05 0.20 +0.10 0.30 +0.20 0.40 +0.20 
T 65 108s S58 0108 402040 aan so 100- 100K | RROSP+ Value + DCT-ND 120 322 740 — — | RRO510P-%0%-D 
.5%, 1/16 Watt - 0603 Series Resistor Values 
Types — RR0816, RR1220 10 56 270 680 2.4K 7.5K 205K 475K 180K 
12 62 300 750 2.7K 8.2K 22.0K 49.9K 200K 
Type RRO816 RR1220 15 68 301 820 3.0K 8.25K 22.1K 51.0K 220K 
Package Size (0603) (0805) 18 68.1 330 825 3.01K 9.1K 22.6K 56.0K 221K 
Power Tew Tow 20 75 332 910 3.3K 10.0K 23.2K 56.2K 240K 
Resistance Tolerance 40.1% (6) 40.1% (8) 22 82 348 1.0K 3.32K 10.5K 24.0K 62.0K 249K 
men Fennre = ce ye 10S 0K SCSOK ROK CDODKSCGBIK ota 
Reslotanice Values Rete nieiida 27 110 392 1.2K 422K 124K  30.0K = 75.0K —-300K 
Max. Operating Voltage IN 100V 33 120 422 1.3K 4.3K 13.0K 301K — 82.0K 301K 
. : ; 33.2 130 430 1.47K 4.7K 13.3K 33.0K 90.9K 309K 
-1%, 1/16 Watt — 0603 Series Resistor Values 36 150 470 15K  4.75K — 15.0K  —-34.0K_ = 91.0K_— 380K 
39 160 475 1.6K 4.99K 16.0K 36.0K 100K 332K 
ey tides Hak Usd BAK Seals eas 39.2 180 499 1.69K 5.1K 165K  39.0K ‘110K 357K 
330 2.4K 11.0K 18.0K 24.0K 51.0K 200K 43 200 510 1.8K 5.11K 17.8K 40.2K 120K 360K 
560 5.6K 13.0K 20.0K 27.0K 100K 220K 47 220 560 2.0K 5.6K 18.0K 43.0K 130K 
47.5 221 562 2.2K 6.2K 18.2K 44.2K 150K 
Value Digi-Key Pricing Susumu 51 240 620 2.21K 6.8K 20.0K 47.0K 160K 
Range Part No. 10 50 =. 200 5,000 10,000 ‘| Part No. 
Tape & Reel (5,000 Per Reel) Value Digi-Key Pricing Susumu 
Range | Part No. 10 50 200 5,000 += 10,000 | Part No. 
100- 220KQ. | RRO8P + Value + BTR-ND = = — — 126.00/M 113.40/M | RRO816P-»%-B 
Tape & Reel (5,000 Per Reel) 
Cut Tape 
10-919 | RRO8Q+ Value +DTR-ND = = — 19.50/M — 17.55/M | RRO816Q.xxx-D 
100 - 220KQ. | RRO8P + Value + BCT-ND 633 17.02 39.10 = — | RROS16P-xx-B 
Cut Tape 
.1%, 1/10 Watt — 0805 Series Resistor Values 10-910 | RRO8Q+Value+DCT-ND 1.44 389 893 - — | RRO816Qu0x-D 
Tape & Reel (5,000 Per Reel) 
100 1.2K 2.2K 10.0K 24.0K 51.0K 120K 
man gr aa ae meee pane ay 100 - 360KQ. | RRO8P + Value + DTR-ND = a —  19.50/M — 17.55/M | RRO816P-x%-D 
820 1.5K 4.7K 15.0K 33.0K 100K Cut Tape 
1.0K 2.0K 7.5K 20.0K 39.0K 110K 100 - 360KQ | RROBP+ Value + DCT-ND 144 389 893 = — | RRO816P-0%-D 
Value Digi-Key Pricing Susumu -5%, 1/10 Watt — 0805 Series Resistor Values 
Range Part No. 10 50 200 5,000 10,000 | Part No. 
10 75 390 1.6K 4.7K 9.53K 22.1K 56.2K 220K 
Tape & Reel (5,000 Per Reel) 12 82 430 18K 4.75K — 10.0K_~—s24.0K = 59.0K_—-240K 
100-1.0MQ | RRI2P+Vaue+BTRND = — — = — 126.00/M 113.40/M_ | RR1220P-10%-B 15 91 470 2.0K 4.87K 10.2K 24.9K 62.0K 249K 
Cut Taoe 16 100 499 2.05K 4.99K 10.5K 25.5K 64.9K 270K 
Pp 18 110 510 2.15K 5.1K 11.0K 27.0K 68.0K 300K 
100-1.0M® | RRI2P+Value+BCT-ND 633 17.02 39.10 = — | RR1220P-%%-B 20 120 560 2.2K 5.11K 12.0K 30.0K 71.5K 330K 
22 130 620 2.4K 5.6K 12.4K 30.1K 75.0K 360K 
24 150 680 2.43K 5.62K 12.7K 33.0K 82.0K 390K 
27 160 681 2.7K 6.04K 13.0K 33.2K 84.5K 430K 
Types rad RRO306, RRO51 0, RRO81 6, RR1220 30 180 750 2.94K 6.2K 13.3K 36.0K 91.0K 470K 
33 200 820 3.0K 6.65K 14.0K 39.0K 100K 510K 
Type RRO306 RRO510 RRO816 RR1220 39 215 910 3.01K 6.8K 15.0K  43.0K 110K 560K 
Package Size (0201) (0402) (0603) (0805) 47 220 1.0K 3.24K 6.81K 16.0K 44.2K 120K 680K 
Power 1/20W T/16w T16w TOW 49.9 240 1.1K 3.3K 7.15K 18.0K 45.3K 130K 750K 
Res. Tolerance +0.5%(D) 40.5%(D) 40.5% (D) 40.5%(D) 2 a F a an ves ie nae ese as 
TCR ppm/°C +25 (P) +100(R) #25 (P) +50(Q) #25(P) +25(P) +50(Q) a 20 {5K aa BOK aa) BiloK ABO “aM 
Resistance Values E24 E-24/E-96 E24/E-96 E-24/E-96 68 360 1.58K 4.3K 9.1K 22.0K 56.0K 200K 
archaic 15V 25V 75V 100V 
ge Value Digi-Key Pricing Susumu 
: " Range _| Part No. 10 50 200 5,000 —-10,000 | Part No. 
-5%, 1/20 Watt - 0201 Series Resistor Values 
Tape & Reel (5,000 Per Reel) 
Ge ihe ila ie) 3) ES Ges eS BES Gas 10-910 | RR12Q+ Value + DTR-ND — = — — 19.50/M  17.55/M | RR1220000-D! 
Value Digi-Key Pricing Susumu Cut Tape 
Range Part No. 10 50 200 5,000 —_—10,000 | Part No. 10-919 | RR12Q+Vaue +DCT-ND 144 389 8930 — — | RR1220Q.00-D 
Tape & Reel (5,000 Per Reel) Tape & Reel (5,000 Per Reel) 
82-8.2KQ | RROSP + Value +DTR-ND — = —  54.00/M — 48.60/M | RROSO6P-xxx-D 100- 1.0MQ | RR12P + Value + DTR-ND = = —  19.50/M —17.55/M | RR1220P-xxx-D 
Cut Tape Cut Tape 
82-8.2KQ | RROSP + Value + DCT-ND 3.03 814 1870 — — | RRO306P-x00-D 100- 1.0MQ | RR12P + Value + DCT-ND 144 389 893 — — | RR1220P100%-D 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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THIN FILM TECHNOLOGY 2%, 2 Watt — 0830 Series Resistor Values 01 02 


Gc SUSUMU Cco., LTD Value Digi-Key Pricing Susumu 


Range _| Part No. 10 50 200 4,000 12,000 | Part No. 
SMT Thin Film Chip Resistors — Tope & Reel (4.000 Per Reel 
Fi p .01-.02Q | RL75WT + Value + GTR-ND — —  —  393.00/M 353.70/M | RL7520WT-xxx-G 
Low Resistance RL Series Cut Tape 
Protection Film .01-.02Q | RL75WT+Value+@CT-ND 1856 4995 114.75 — — | RL7520WT-xx-G 
A specially designed construction assures rs Resistance 
small dimensions and repressed surface f Film 
temperature increase due to heat radiation L 
and thermal conduction. This construction | Types a RLO51 0, RL1 220 
also minimizes the thermal effects on | +t EP 
peripheral areas. Patent 2963671. ma a Electrode Wrap around Dimension RLO510 RL1220 
The SMD components contribute to lead- —=5T Alumina Electrode (mm) (0402) (0805) W 
free composition of electronics products. Substrate + 
LE 1.00 + 0.10 2.00 + 0.20 =p 
w 0.50 + 0.10 1.25 + 0.20 KL — 
Dimension RL3720 RL3720W RL7520W Pp 0.20 + 0.10 0.40 + 0.20 t 
(mm) (0815) (0815) (0830) T 0.35 + 0.10 0.40 + 0.20 f 
L 3.75 + 0.30 3.75 + 0.30 7.50 + 0.30 
w 2.00 + 0.20 2.00 + 0.20 2.00 + 0.20 
P 0.40 + 0.20 0.40 + 0.20 0.40 + 0.20 wee = ses aie 
T 0.40 + 0.10 0.40 + 0.15/-0.10 0.40 + 0.15/-0.10 ackage Size (0402) (0805) 
Power 1/8W 1/4W 
Res. Tolerance £1%(F) +2%(G) +1%(F) +2%(G) +5%(J) 
TCR ppm/’°C 0 ~ +200 (S) 0 ~ +200 (S) 0 ~ +350 (T) 
Types = RL3720, RL3720W, RL7520W Resistance Values E-6 E-12 
Type RL3720 RL3720W RL7520W 9 . i 
: 1%, 1/4 Watt — 0805 Series Resistor Values 
Package Size (0815) (0815) (0830) 
Power T/2W iW 2W 10 15 20 24 33 A7 82 1.30 180 270 4.70 
12 18 .22 30 36 68 1.00 150 220 3.30 10.0 
Res. Tolerance £1% (F) 2% (G) £1% (F) +2 %(G) £1% (F) +2% (G) 
TCR ppm/°C 0~+350 (T) 0~+200 (S) 0~+350 (T) 0~+350 (T) Walle Digi-Key Pricing Grr 
Resistance Values E-6 E-6 E-6 Range Part No. 10 50 200 5,000 10,000 | Part No. 
Tape & Reel (5,000 Per Reel) 
1%, 1/2 Watt - 0815 Series Resistor Values .018 .022 047.10 10- 10.00 | ALI2S+ Value +FIR-ND — = = 63.00 56.70/M | RL1220S-%0-F 
Value Digi-Key Pricing Susumu Cut Tape 
Range Part No. 10 50 200 4,000 +~—-12,000 | PartNo. 10- 10.02 | RL12S + Value + FOT-ND 344 925 21.25 _ — | RL1220S-xxx-F 
Tape & Reel (4,000 Per Reel) 
.018-.047Q | RL37T + Value+FTR-ND _ _ —  283.50/M 255.15/M] RL3720T-xxx-F 1%, 1/8 Watt - 0402 Series Resistor Values “19 22 10 22 33 
Cut Tape — — 
018-.0470 | AL97T+Vaue+FCT-ND 1354 3645 8373 — — | AL3720T-1ocF Motes He y fe cas pce satan erantone aoa 
Tape & Reel (4,000 Per Reel) Tape & Reel (10,000 Per Reel) 
#100. See — = = SESSOM (250:15/M | FES TENS OE 15-3.30 | RLOSS + Value + FTR-ND = = —  105.30/M 93.60/M | RLO510S-xxx-F 
Cut Tape Cut Tape 
ss cc + S645 6873 = = [RSs er .15-3.30 | RLOSS + Value + FOT-ND 591 1591 3655 — — | RLO510S-%00-F 
1%, 1 Watt —- 0815 Series . spears 
2%, 1/8 Watt — 0402 Series Resistor Values ‘°° eee: 
Digi-Key Pricing Susumu 
Value Part No. 10 50 200 4,000 12,000 | Part No. Value Digi-Key Pricing Susumu 
Tape & Reel (4,000 Per Reel) Range Part No. 10 50 200 10,000 30,000 | Part No. 
012 RL37WT.01FTR-ND _ — — _ 378.00/M 340.20/M | RL3720WT-RO10-F Tape & Reel (10,000 Per Reel) 
Cut Tape .15- 2.20 | RLOSS + Value + GTR-ND _ _ —  99.90/M 88.80/M | RLO510S-%0%-G 
01 RL37WT .O1FCT-ND 17.88 48.10 110.50 - - RL3720WT-RO10-F Cut Tape 
15- 2.20 | RLOSS+ Value + GCT-ND 5.64 1517 34.85 _ _ RLO510S-xxx-G 
1%, 2 Watt — 0830 Series Resistor Values 01 02 - ; 
y 2%, 1/4 Watt — 0805 Series Resistor Values 
Value Digi-Key Pricing Susumu 
Range _| Part No. 10 50 200 4,000 12,000 | Part No. 022 056 082 45 20 33 68 1.30 220 4.70 
Tape & Reel (4,000 Per Reel) .033 068 10 18 124 36 82 1.50 2.70 10.0 
.01-.02Q_| RL75WT + Value + FTR-ND — =_ —  409.50/M 368.55/M | RL7520WT-x%-F -047 075 12 20 -30 AT 1.00 1.80 3.30 
Cut Tape 
.01-.020 | RL75WT+Value+FCT-ND 1932 51.99 119.43 — — | RL7520WT-10-F Value Bigh:Key Pricing Susumu 
Range Part No. 10 50 200 5,000 —_—10,000 | Part No. 
. . Tape & Reel (5,000 Per Reel, 
2%, 1/2 Watt - 0815 Series Resistor Values 918 022 .047 10 ia & ) 
.022 - 0820 | RL12T+Value+GTR-ND _ _ — 105.00/M — 94.50/M | RL1220T-xxx-G 
Value Digi-Key Pricing Susumu Cut Tape 
Range Part No. 10 50 200 4,000 12,000 | PartNo. 
Tape & Reel (4,000 Per Reel) .022 - 0820 | RL12T+Value+@GCT-ND 5.36 14.43 33.15 = — | RL1220T-xxG 
.018-.0470 | RL37T+ Value +GTR-ND = = —  258.00/M 232.20/M] RL3720T-00-G Tape & Reel (5,000 Per Reel) 
Cut Tape 10- 10.02 | RL12S+Value+GTR-ND _ _ — _ 63.00/M _56.70/M | RL1220T-xxx-G 
pe 
.018-.047 | RL37T+Value+G@CT-ND 1238 3330 7650 — — | RL8720T-x«-G Cut Tape 
Tape & Reel (4,000 Per Reel) .10- 10.02 | RL12S+Value+GCT-ND 3.44 9.25 21.25 _— — | RL1220T-xx-G 
102 RL37S + Value + GTR-ND = = —  258.00.M 232.20.M| RL3720S-xxx-G 
Cut Tape 5%, 1/4 Watt - 0805 Series Resistor Values 
102 RL37S+Value+GCT-ND 1238 3330 76.50 _ — | RL3720S-xx-G 
.022 033 .047 .056 .068 .075 082 
2%, 1 Watt — 0815 Series 
Value Digi-Key Pricing Susumu 
Welt Digskey 46 Bs end ace Asoud Sumy Range Part No. 10 50 200 5,000 10,000 | Part No. 
lange art No. x | art No. 
Tape & Reel (4,000 Per Reel) Tape'& Reel (5,000 Per Reel) 
010) RLS7WTOIGIRND = = = 348.00M 31320 | RL3720WTROIO-G .022-.082Q | RL12T+Vaue+JTR-ND — —_ — _78.00/M 70.20/M | RL1220T-xxx-J 
(Cut Tape) Cut Tape 
012 | RLS7WTOIGCT-ND 16.50 44.40 = 102.00 _ _ RL3720WT-xxx-G .022-.082Q | RL12T+Vaue+JCTND 4.13 11.10 25.50 _ — | RL1220T-x%-J 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 667 


YAGEO Surface Mount 1% & 5% 
“america Thick Film Chip Resistors 


DESCRIPTION: The resistors are constructed on a high grade ceramic body (aluminum oxide). Internal 
metal electrodes are added at each end and connected by a resistive paste which is applied to the top 
surface of the substrate. The composition of the paste is adjusted to give the approximate resistance 
required and the value is trimmed to within tolerance, by laser cutting of the resistive layer. The resistive 
layer is covered with a protective coat. Finally, the two external end terminations are added. For ease of 
soldering the outerlayer of these end terminations is a lead/tin alloy. 


1%, 1/16 Watt — 0402 Series 


Resistor Values 
1:00) 51:0 220° 511 1.80K 3.92K 7.87K 12.0K 21.0K 36.0K 51.0K 82.0K 124K 261K 560K 
4.70 56.0 280 560 1.82K 4.30K 8.06K 12.1K 22.0K 39.0K 51.1K 82.5K 127K 270K 562K 
10.0 620 300 620 1.96K 464K 8.20K 13.0K 22.1K 39.2K 53.6K 88.7K 150K 300K 620K 
22.0 68.0 301 680 2.20K 5.10K 8.87K 14.0K 24.9K 40.2K 56.0K 90.9K 180K 301K 649K 
24.9 68.1 330 715 221K 5.36K 9.10K 15.0K 26.1K 42.2K 60.4K 91.0K 187K 332K 768K 
26.1 75.0 332 910 240K 549K 9.53K 16.0K 27.0K 43.0K 61.9K 95.3K 200K 360K 1.00M 
28.0 100 430 1.00K 2.70K 5.62K 10.0K 16.2K 28.0K 45.3K 62.0K 97.6K 210K 430K 3.30M 
33.0 120 464 1.10K 3.01K 6.20K 10.7K 17.4K 30.0K 46.4K 64.9K 100K 220K 442K 3.60M 
36.0 150 470 1.20K 3.30K 6.49K 11.0K 18.0K 30.1K 47.0K 68.0K 110K 226K 470K 
39.0 160 499 1.21K 3.74K 6.80K 11.3K 19.1K 33.0K 47.5K 78.7K 120K 240K 499K 
49.9 180 510 1.50K 3.90K 7.50K 11.5K 20.0K 35.7K 49.9K 80.6K 121K 249K 510K 
Value Digi-Key Pricin: Yageo America 
Range Part No. 10 50 200 10,000 30,000) Part No. 

1/16 Watt, 1% Thick Film Chip Resistors (Tape & Reel) 10,000 / Reel 
1.00-3.60MQ | 311-Value+“LTR-ND” — — — _ 9.62/M_ 8.55/M| 9C04021AXXXXFLHF3 
1/16 Watt, 1% Thick Film Chip Resistors (Cut Tape) 
1.00-3.60MQ | 311-Value+“LCT-ND” 1.04 280 643 — —_ [9C0402A1XXXXFLHF3 


"i 0402 0603 
Se ove 1% 5% 1% 5% 
Temperature Coefficient 
19 <R<10Q <2504250 | <250+250x10°/K | <250+250 <250+250x10°/K 
100 <R<10M2 <+200 <#200x10°/K <+100 <#200x10°/K 
Maximum dissipation at 
Tams = 70°C 0.063W 0.063W/0.1W. 
Maximum permissible 50V 50V 
voltage (DCor RMS) (DCor RMS) 

' 0805 1206 
Smee 1% 5% 1% 5% 
Temperature Coefficient 
10<R<10Q2 <2504250 | <250+250x10°/K | <250+250 <250+250x10°/K 
102 <R<10MQ <+100 <#200x10°7K <+100 <+#200x10°7K 
Maximum dissipation at 
Tam = 70°C 0.125W 0.25W 
Maximum permissible 150V 200V 
voltage (DC or RMS) (DC or RMS) 


Protective Coat 


l 


Protective Coat 
Resistor Layer 


Inner Electrode 


l 


End Termination 
Ceramic Substrate 


T Dimension (mm) 
aS L w T tt th 
0402 1.00 0.50 0.35 0.20 0.25 
0603 1.60 0.80 0.45 0.30 0.30 
0805 2.00 1.25 0.55 0.40 0.40 
1206 3.20 1.60 0.55 0.45 0.50 
[e) - 
1%, 1/16 Watt — 0603 Series nacictor Values 
1.00 14.7 33.0 698 165 365 787 182K 4.02K 887K 21.0K 442K 100K 232K 475K 1.21M 
2.00 15.0 33.2 71.5 169 374 806 1.87K 412K 9.09K 21.5K 45.3K 102K 234K 487K 1.50M 
210 154 34.0 73.2 174 383 820 1.91K 422K 9.10K 22.0K 46.4K 105K 237K 499K 2.00M 
215 15.8 34.8 75.0 178 390 825 1.96K 430K 9.31K 22.1K 47.0K 107K 240K 500K 2.21M 
221 16.0 35.7 768 180 392 845  2.00K 432K 9.53K 226K 47.5K 110K 243K 510K 2.49M 
243 16.2 36.0 787 182 402 866 2.05K 442K 9.76K 23.2K 48.7K 113K 249K 511K 2.94M 
247 165 36.5 80.6 187 412 887 210K 4.53K 10.0K 23.7K 49.9K 115K 255K 523K 3.01M 
249 169 374 820 191 422 909 215K 4.64K 10.2K 24.0K 51.0K 118K 261K 536K 4.70M 
274 174 383 825 196 430 910 220K 4.70K 10.5K 24.3K 51.1K 120K 267K 549K 4.75M 
3.01 178 39.0 845 200 432 931 221K 4.75K 10.7K 24.9K 523K 121K 270K 560K 10.0M 
3.32 18.0 39.2 86.6 205 442 953 226K 487K 11.0K 25.5K 53.6K 124K 274K 562K 
3.92 18.2 40.2 88.7 210 453 976 232K 4.99K 11.3K 26.1K 54.9K 127K 280K 576K 
402 187 412 909 215 464 1.00K 237K 510K 11.5K 267K 56.2K 130K 287K 590K 
442 191 422 91.0 220 470 1.02K 240K 5.11K 11.8K 27.0K 57.6K 133K 294K 604K 
475 196 43.0 931 221 475 1.05K 243K 5.23K 120K 27.4K 59.0K 137K 300K 619K 
499 20.0 432 953 226 487 1.07K 249K 5.36K 121K 28.0K 60.4K 140K 301K 620K 
5.11 20.5 442 976 232 499 110K 2.55K 549K 124K 28.7K 61.9K 143K 309K 634K 
6.23 21.0 45.3 100 237 510 1.13K 261K 5.60K 12.7K 29.4K 62.0K 147K 316K 649K 
5.62 215 464 102 240 511 1.15K 267K 5.62K 13.0K 30.0K 63.4K 150K 324K 665K 
5.76 22.0 47.0 105 243 523 118K 2.70K 5.76K 13.3K 30.1K 64.9K 154K 330K 680K 
6.04 221 475 107 249 536 1.20K 2.74K 5.90K 13.7K 30.9K 66.5K 158K 332K 681K 
681 226 48.7 110 255 549 121K 2.80K 6.04K 14.0K 31.6K 68.0K 160K 340K 698K 
7.50 23.2 499 113 261 560 1.24K 287K 6.19K 14.3K 324K 68.1K 162K 348K 715K 
10.0 23.7 51.0 115 267 562 1.27K 294K 6.20K 14.7K 33.0K 69.8K 165K 357K 732K 
10.2 240 511 118 270 576 1.30K 3.00K 6.34K 15.0K 33.2K 71.5K 169K 360K 750K 
10.5 243 523 120 274 590 1.33K 3.01K 649K 15.4K 34.0K 73.2K 174K 365K 768K 
10.7 249 536 121 280 600 1.37K 3.09K 6.65K 15.8K 34.8K 75.0K 178K 374K 787K 
11.0 255 549 124 287 604 140K 316K 680K 16.0K 35.7K 76.8K 180K 383K 806K 
11.3 261 560 127 294 619 143K 3.24K 681K 16.2K 36.0K 78.7K 182K 390K 820K 
11.5 267 562 130 300 620 147K 3.30K 698K 16.5K 36.5K 80.6K 187K 392K 825K 
11.8 27.0 576 133 301 634 150K 3.32K 7.15K 16.9K 37.4K 82.0K 190K 400K 845K 
12.0 274 59.0 137 309 649 154K 340K 7.32K 174K 383K 82.5K 191K 402K 866K 
12.1 28.0 604 140 316 665 158K 348K 7.50K 17.8K 39.0K 84.5K 196K 412K 887K 
124 287 61.9 143 324 680 1.60K 357K 7.68K 18.0K 39.2K 86.6K 200K 422K 909K 
127 294 62.0 147 330 681 1.62K 360K 7.87K 18.2K 40.0K 88.7K 205K 430K 910K 
13.0 30.0 634 150 332 698 1.65K 3.65K 8.06K 18.7K 40.2K 90.9K 210K 432K 931K 
13.3 30.1 649 154 340 715 169K 3.74K 820K 19.1K 41.2K 91.0K 215K 442K 953K 
13.7 30.9 665 158 348 732 1.74K 3.83K 8.25K 19.6K 42.2K 93.1K 220K 453K 976K 
14.0 316 680 160 357 750 1.78K 3.90K 845K 20.0K 43.0K 95.3K 221K 464K 1.00M 
143 324 681 162 360 768 180K 392K 8.66K 20.5K 43.2K 97.6K 226K 470K 1.20M 
Value Digi-Key Pricin: Yageo America 
Range Part No. 10 50 200 5,000 10,000 | Part No. 

1/16 Watt, 1% Thick Film Chip Resistors (Tape & Reel) 5,000 / Reel 
1.00-10.0MQ | 311 - Value + “HTR-ND” — _— __7.65/M_6.89/M |9C06031AXXXXFKHFT 
1/16 Watt, 1% Thick Film Chip Resistors (Cut Tape) 
1.00-10.0MQ | 311-Value+“HCT-ND” .90 2.42 5.57 _ —  |9C06031AXXXXFKHFT 


Digi-Key™ Assortment Kits 0603 Series 1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/16 Watt 


PHH1-KIT-ND 50 each of 
23 values (1150 total pieces) 


PHH2-KIT-ND 50 each of 
114 values (5700 total pieces) 


PHH3-KIT-ND 50 each of 
115 values (5750 total pieces) 


668 (1023) 


values 1.002 to 7.502 


values 10.02 to 97.62 
$199.00 


values 1002 to 9762 


PHH4-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ to 9.76KQ 
114 values (5700 total pieces) 


PHHS5-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ to 97.6KQ. 
114 values (5700 total pieces) 


PHH6-KIT-ND 50 each of values 100KQ to 1.00MQ 
120 values (6000 total pieces) 


Digi-Key™ Assortment Kits 0402 Series 
1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/16 Watt 
PHL1-KIT-ND 50 each of values 1.002 to 75.02 


17 values (850 total pieces) 
PHL2-KIT-ND 50 each of values 1002 to 9102 
22 values (1100 total pieces) 


1%, 1/8 Watt — 0805 Series 


PHL3-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ to 9.53KQ. 
33 values (1650 total pieces) 
PHL4-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ to 97.6KQ. 
56 values (2800 total pieces) 
PHLS5-KIT-ND 50 each of values 100KQ to 1.00MQ 
32 values (1600 total pieces) 


Resistor Values 
1.00 301 866 249 634 180 470 1.27K 3.40K 887K 24.9K 63.4K 180K 470K 1.40M 4.32M 
1.02 309 887 255 649 182 475 1.30K 3.48K 9.09K 25.5K 64.9K 182K 475K 1.43M 442M 
1.05 316 909 261 665 187 487 1.33K 3.57K 9.10K 26.1K 66.5K 187K 487K 1.47M 4.53M 
1.07 324 931 267 680 191 499 1.37K 3.60K 9.31K 26.7K 68.0K 191K 499K 1.50M 4.64M 
110 332 953 27.0 681 196 510 140K 3.65K 9.53K 27.0K 68.1K 196K 510K 1.54M 4.70M 
113 340 976 274 698 200 511 143K 3.74K 9.76K 27.4K 69.8K 200K 511K 1.58M 4.75M 
115 348 10.0 280 71.5 205 523 147K 3.83K 10.0K 28.0K 71.5K 205K 523K 1.62M 4.87M 
118 357 102 287 732 210 536 1.50K 3.90K 10.2K 28.7K 73.2K 210K 536K 1.65M 4.99M 
1.21 365 105 294 750 215 549 1.54K 3.92K 10.5K 29.4K 75.0K 215K 549K 1.69M 5.11M 
1.24 374 107 300 768 220 560 1.58K 4.02K 10.7K 30.0K 76.8K 220K 560K 1.74M 5.23M 
1.27 383 11.0 301 787 221 562 160K 412K 11.0K 30.1K 78.7K 221K 562K 1.80M 5.36M 
130 390 113 309 806 226 576 1.62K 4.22K 11.3K 309K 80.6K 226K 576K 1.82M 5.49M 
1.33 392 115 316 820 232 590 1.65K 430K 11.5K 31.6K 820K 232K 590K 1.87M 5.62M 
137 402 118 324 825 237 604 1.69K 432K 11.8K 324K 82.5K 237K 604K 1.91M 5.76M 
140 412 120 33.0 845 240 619 1.74K 442K 12.0K 33.0K 84.5K 240K 619K 1.96M 5.90M 
143 422 121 332 866 243 620 1.78K 4.53K 121K 33.2K 86.6K 243K 620K 2.00M 6.04M 
147 432 124 340 887 249 634 1.80K 4.64K 124K 34.0K 88.7K 249K 634K 2.05M 6.19M 
150 442 127 348 90.9 255 649 1.82K 470K 12.7K 34.8K 90.9K 255K 649K 2.10M 6.34M 
154 453 13.0 357 91.0 261 665 1.87K 4.75K 13.0K 35.7K 91.0K 261K 665K 2.15M 6.49M 
158 464 133 360 931 267 680 1.91K 487K 13.3K 36.0K 93.1K 267K 680K 2.20M 6.65M 
162 470 137 365 953 270 681 1.96K 4.99K 13.7K 36.5K 95.3K 270K 681K 2.21M 6.81M 
165 475 140 374 976 274 698 2.00K 5.10K 14.0K 37.4K 97.6K 274K 698K 2.26M 6.98M 
169 487 143 383 100 280 715 205K 511K 14.3K 383K 100K 280K 715K 2.32M 7.15M 
174 499 147 39.0 102 287 732 210K 523K 14.7K 39.0K 102K 287K 732K 2.37M 7.32M 
1.78 511 150 392 105 294 750 215K 5.36K 15.0K 39.2K 105K 294K 750K 2.43M 7.50M 
180 523 154 402 107 300 768 220K 549K 154K 40.2K 107K 300K 768K 2.49M 7.68M 
182 536 158 412 110 301 787 221K 560K 15.8K 41.2K 110K 301K 787K 2.55M 7.87M 
187 549 160 422 113 309 806 226K 562K 16.0K 422K 113K 309K 806K 261M 8.06M 
191 560 162 430 115 316 820 232K 5.76K 16.2K 43.0K 115K 316K 820K 2.67M 8.25M 
196 562 165 432 118 324 825 237K 5.90K 16.5K 43.2K 118K 324K 825K 2.74M 8.45M 
200 576 169 442 120 330 845 240K 6.04K 16.9K 44.2K 120K 330K 845K 280M 8.66M 
205 590 174 453 121 332 866 243K 619K 174K 45.3K 121K 332K 866K 287M 887M 
210 604 178 464 124 340 887 249K 6.20K 178K 464K 124K 340K 887K 2.94M 9.09M 
215 619 180 47.0 127 348 909 250K 634K 180K 47.0K 127K 348K 909K 3.01M 9.31M 
220 620 182 475 130 357 910 255K 649K 182K 475K 130K 357K 931K 3.09M 9.53M 
221 634 187 487 133 360 931 261K 665K 187K 487K 133K 360K 953K 3.16M 9.76M 
226 649 191 49.9 137 365 953 267K 680K 191K 499K 137K 365K 976K 3.24M 10.0M 
232 665 196 51.0 140 374 976 270K 681K 196K 51.0K 140K 374K 1.00M 3.30M 
237 680 20.0 51.1 143 383 1.00K 2.74K 6.98K 20.0K 51.1K 143K 383K 1.10M 3.32M 
243 681 205 523 147 390 1.02K 280K 7.15K 205K 523K 147K 390K 1.13M 3.40M 
249 698 21.0 536 150 392 1.05K 287K 7.32K 21.0K 536K 150K 392K 1.15M 3.48M 
255 715 215 549 154 402 1.07K 294K 7.50K 21.5K 549K 154K 402K 1.18M 3.57M 
261 7.32 220 56.0 158 412 1.10K 3.00K 7.68K 220K 56.0K 158K 412K 1.20M 3.65M 
267 7.50 221 56.2 160 422 1.13K 3.01K 7.87K 221K 56.2K 160K 422K 1.21M 3.74M 
274 768 226 576 162 430 1.15K 3.09K 8.06K 226K 576K 162K 430K 1.24M 3.83M 
280 787 23.2 59.0 165 432 1.18K 3.16K 820K 23.2K 59.0K 165K 432K 1.27M 3.92M 
287 8.06 23.7 604 169 442 1.20K 3.24K 8.25K 23.7K 604K 169K 442K 1.30M 4.02M 
294 825 240 61.9 174 453 121K 330K 845K 24.0K 61.9K 174K 453K 1.33M 4.12M 
3.00 845 243 620 178 464 1.24K 3.32K 866K 24.3K 620K 178K 464K 1.37M 4.22M 
Value Digi-Key Pricing Yageo America 
Range Part No. 10 50 200 5,000 10,000 | Part No. 

1/8 Watt, 1% Thick Film Chip Resistors (Tape & Reel) 5,000 /Reel 
1.00-10.0MQ] 311-Value+“CTR-ND” — — — 9.99/M 9.00/M | 9C08052AXXXXFKHFT 
1/8 Watt, 1% Thick Film Chip Resistors (Cut Tape) 
1.00-10.0MQ] 311-Value+“CCT-ND” 1.01 2.71 623. — —__ | 9C08052AXXXXFKHFT 


Digi-Key™ Assortment Kits 0805 Series 1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/8 Watt 


PHC1A-KIT-ND 50 each of values 1.002 to 9.762 
104 values (5200 total pieces) $199.00 


PHC1-KIT-ND 200 each of values 1.002 to 9.762 
104 values (20800 total pieces) $399.00 


PHC2A-KIT-ND 50 each of values 10.02 to 97.62 
«$199.00 


114 values (5700 total pieces) 
PHC2-KIT-ND 200 each of values 10.02 to 97.62 


114 values (22800 total pieces) $399.00 


PHC3A-KIT-ND 50 each of values 1002 to 9762 
114 values (5700 total pieces) $199.00 


PHC3-KIT-ND 200 each of values 1002 to 9762 
114 values (22800 total pieces) $399.00 


PHC4A-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ to 9.76KQ. 
115 values (5750 total pieces) 


PHC4-KIT-ND 200 each of values 1.00KQ to 9.76KQ 
115 values (23000 total pieces) 


PHCS5A-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ to 97.6KQ. 
113 values (5650 total pieces) 


PHC5-KIT-ND 200 each of values 10.0KQ to 97.6KQ 
113 values (22600 total pieces) we $399.00 


PHC6A-KIT-ND 50 each of values 100K to 1.00MQ 
115 values (5750 total pieces) $199.00 


PHC6-KIT-ND 200 each of values 100KQ to 1.00MQ 
115 values (23000 total pieces) $399.00 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


5%, 1/16 Watt — 0603 Series 


YAGEO Surface Mount 1% & 5% Thick Film Chip Resistors (Cont.) 


AMERICA Resistor Values 


° 0.0 30 82 24 68 200 560 1.6K 4.7K 13K 39K 110K 330K 910K 2.7M 8.2M 
1%, 1/4 Watt — 1206 Series Resistor Values 10 33 91 27 75 220 620 1.8K 5.1K 15K 43K 120K 360K 1.0M 3.0M 10M 
100 294 787 232 619 180 464 1.30K 3.65K 10.0K 294K 768K 226K 590K 1.74M 464M ah MD GY ERIK AGC eS cdss ROS iS cl beh, 

102 3.00 806 237 620 182 470 1.33K 374K 10.2K 30.0K 78.7K 232K 604K 1.78M 4.70M 120 39 11 33 91 270 750 2.2K 6.2K 18K 51K 150K 430K 1.2M 3.6M 
1.05 3.01 820 240 634 187 475 1.37K 3.83K 10.5K 301K 806K 237K 619K 1.80M 4.75M 13°43 12 36 100 300 820 24K 6.8K 20K 56K 160K 470K 1.3M 3.9M 
1.07 309 825 243 649 191 487 140K 3.90K 10.7K 30.9K 820K 240K 620K 1.82M 4.87M iy fle a} 39 110 330 910 2.7K 7.5K 22K 62K 180K 510K 1.5M 4.3M 
110 316 845 249 665 196 499 143K 392K 11.0K 31.6K 825K 243K 634K 1.87M 4.99M 
113 324 866 255 68.0 200 510 147K 4.02K 11.3K 324K 845K 246K 649K 191M 5.10M Se SOS ES ES ES Me Civ los UG eit 
115 330 887 261 68.1 205 511 150K 4.12K 11.5K 330K 866K 249K 665K 192M 511M 18°56 16 47 130 390 1.1K 3.3K 9.1K 27K 75K 220K 620K 1.8M 5.1M 
118 332 9.09 267 698 210 523 154K 4.22K 11.8K 33.2K 887K 255K 680K 196M 5.23M 22 62 18 51 150 430 1.2K 3.6K 10K 30K 82K 240K 680K 2.0M 5.6M 
1.20 340 910 270 71.5 215 536 158K 4.30K 120K 34.0K 909K 261K 681K 200M 536M 24 68 20 56 160 470 1.3K 3.9K 11K 33K 91K 270K 750K 2.2M 6.2M 
1.21 348 931 274 732 220 549 1.60K 4.32K 121K 34.8K 91.0K 267K 698K 205M 5.49M 27 75 22 62 180 510 1.5K 4.3K 12K 36K 100K 300K 820K 24M 6.8M 
1.24 357 953 280 75.0 221 560 162K 4.42K 124K 357K 931K 270K 715K 210M 560M 
1.27 360 976 287 768 226 562 165K 453K 12.7K 36.0K 953K 274K 732K 215M 562M 
1.30 365 10.0 204 787 232 576 169K 4.64K 13.0K 365K 97.6K 280K 750K 220M 5.76M Value Digi-Key Pricing Yageo America 
133 374 102 300 80.6 237 590 1.74K 4.70K 13.3K 37.4K 100K 287K 768K 221M 590M Range Part No. 10 50 200 5,000 10,000 | Part No. 
137 383 105 301 820 240 604 1.78K 4.75K 13.7K 383K 102K 294K 787K 226M 6.04M — . . 
140 390 107 30.9 825 243 619 1.80K 487K 14.0K 39.0K 105K 300K 806K 232M 6.19M 1/16 Watt, 5% Thick Film Chip Resistors (Tape & Reel) 5,000 / Reel 
143 392 110 316 845 249 620 1.82K 4.99K 14.3K 39.2K 107K 301K 820K 237M 6.20M 7 5 —e | _ 
1.47 402 113 324 86.6 255 634 187K 5.10K 14.7K 402K 110K 309K 825K 240M 634M 0.0" 10M © [SIMS eIUeiaaUiiND) —_ - 68M A2EIM || SCOBNSTAOOOST HET 
150 412 115 330 887 261 649 1.91K 511K 15.0K 41.2K 113K 316K 845K 243M 6.49M 1/16 Watt, 5% Thick Film Chip Resistors (Cut Tape) 
154 422 118 332 909 267 665 1.96K 523K 15.4K 42.2K 115K 324K 866K 249M 6.65M 0.0-10MQ | 311-Value+"GCT-ND” 76 2.06 473. — = 9C06031AXXXXJLHFT 
158 430 120 340 91.0 270 680 200K 5.36K 15.8K 43.0K 118K 330K 887K 255M 6.80M 
160 432 121 348 931 274 681 205K 549K 16.0K 43.2K 120K 332K 909K 261M 681M 
162 442 124 357 95.3 280 698 210K 560K 16.2K 44.2K 121K 340K 910K 267M 6.98M 5 oi -KayTM 7 Fac 5, Thick Fj A A te. 
165 453 127 360 976 287 715 215K 562K 165K 453K 124K 348K 931K 270M 715M Digi-Key™ Assortment Kits 0603 Series 5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/16 Watt 
169 464 130 365 100 294 732 220K 576K 169K 464K 127K 357K 953K 274M 7.32M PHG1A-KIT-ND 50 each of every other value PHG2A-KIT-ND 50 each of every other value 
174 470 133 374 102 300 750 221K 590K 17.4K 47.0K 130K 360K 976K 280M 7.50M from 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. to 910KQ 72 values from 1.1, 1.3, 1.6, 2.2, etc. to 1.0MQ 72 values 
178 475 137 383 105 301 768 226K 6.04K 17.8K 47.5K 133K 365K 1.00M 2.87M 7.68M (3600 total pieces) (3600 total pieces) ... 
180 487 14.0 39.0 107 309 787 232K 619K 180K 48.7K 137K 374K 1.02M 2.94M 7.87M PHG1-KIT-ND 200 each of every other value PHG2-KIT-ND 200 each of every other value 
182 499 143 392 110 316 806 237K 6.20K 18.2K 499K 140K 383K 1.05M 3.00M 806M from 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. to 910KQ 72 values from 1.1, 1.3, 1.6, 2.2, etc. to 1.0MQ 72 values 
187 510 147 402 113 320 820 240K 634K 18.7K 51.0K 143K 390K 1.07M 3.01M 820M (14400 total pieces) . -$199.00 (14400 total pieces)... --- $199.00 
191 511 150 412 115 324 825 243K 649K 19.1K 51.1K 147K 392K 110M 3.09M 8.25M 
196 523 154 422 118 330 845 249K 665K 19.6K 523K 150K 402K 1.13M 3.16M 845M 
200 5.36 158 43.0 120 331 866 255K 680K 200K 536K 154K 412K 115M 3.24M 8.66M 
205 549 160 432 121 332 887 261K 681K 205K 549K 158K 422K 1.18M 3.30M 887M 5%, 1/8 Watt — 0805 Series Resistor Values 
210 5.60 162 44.2 124 340 909 267K 698K 21.0K 56.0K 160K 430K 1.20M 3.32M 9.09M 
215 562 165 453 127 348 910 270K 715K 21.5K 56.2K 162K 432K 1.21M 3.40M 910M 0.0 27 7.5 22 62 180 510 1.5K 4.3K 12K 36K 100K 300K 820K 2.4M 6.8M 
220 576 169 464 130 357 931 274K 7.32K 220K 57.6K 165K 442K 1.24M 3.48M 9.31M Aon Sion Bia 424 68 200 560 1.6K 4.7K 13K 39K 110K 330K 910K 2.7M 7.5M 
221 590 174 47.0 133 360 953 280K 7.50K 221K 59.0K 169K 453K 1.27M 3.57M 953M 11 33 91 27 75 220 620 18K 51K 15K 43K 120K 360K 1.0M 3.0M 8.2M 
226 604 178 475 137 365 976 287K 768K 226K 60.4K 174K 464K 1.30M 3.60M 9.76M ia OG 4 a) fH Bt GiH BOS BAS ade Cae aeaR ae adm aan Gar 
232 619 180 487 140 9374 1.00K 294K 787K 232K 61.9K 178K 470K 133M 365M 10.0M 2 © 3 Hoss tenes us sus fc Sul) L 
237 620 182 499 143 382 1.02K 300K 8.06K 23.7K 62.0K 180K 475K 1.37M 3.74M 13°39 11 33 91 270 750 22K 62K 18K 51K 150K 430K 1.2M 3.6M 10M 
240 634 187 51.0 147 383 1.05K 3.01K 820K 24.0K 634K 182K 487K 1.40M 3.83M 15 43 12 36 100 300 820 24K 68K 20K 56K 160K 470K 1.3M 3.9M 
249 665 196 523 154 392 140K 318K BAK 249K 602K 191K SIOK 147M SCM tee Oe ee a 
255 680 200 536 158 402 113K 324K 866K 255K 665K 196K 511K 150M 402M ES SSD CDOS US Sis GSS SOS LIM Gad 
261 681 205 549 160 412 1.15K 330K 887K 261K 68.0K 200K 523K 1.54M 4.12M 20 56 16 47 130 390 1.1K 33K 9.1K 27K 75K 220K 620K 1.8M 5.1M 
267 698 21.0 560 162 422 1.18K 332K 9.09K 267K 68.1K 205K 536K 1.58M 4.22M 22 62 18 51 150 430 1.2K 36K 10K 30K 82K 240K 680K 2.0M 5.6M 
270 715 21.5 562 165 430 1.20K 340K 9.10K 27.0K 69.8K 210K 549K 1.60M 4.30M 24 68 20 56 160 470 1.3K 3.9K 11K 33K 91K 270K 750K 2.2M 6.2M 
274 7.32 220 576 169 432 1.21K 348K 931K 27.2K 71.5K 215K 560K 1.62M 4.32M 
280 7.50 221 590 174 442 1.24K 357K 953K 280K 73.2K 220K 562K 1.65M 4.42M — - 
287 7.68 226 604 178 453 1.27K 360K 9.76K 287K 75.0K 221K 576K 1.69M 4.53M Value Digi-Key Pricing Yageo America 
Range Part No. 10 50 200 5,000 10,000] Part No. 
Value Digi-Key Pricing Yageo America 1/8 Watt, 5% Thick Film Chip Resistors (Tape & Reel) 5,000 / Reel 
Bangs aa ae or Thick Fi chin = — — ae 000) Re ; 0.0-10M® [311-Value+“ATR-ND” — — — 7.20/M 6.48/M| 9CO8052AXXXXJLHFT 
fatt, 1% Thick Film Chip Resistors (Tape ee! , ‘ee! a = = = = 

1.00-10.0MQ | 311-Value+“FTR-ND” — — — _17.40/M15.66/M| 9C12063AXXXXFKHFT 1/8 Watt, 5% Thick Film Chip Resistors (Cut Tape) 

1/4 Watt, 1% Thick Film Chip Resistors (Cut Tape) 0.0-10MQ | 311-Value+“ACT-ND" .88 2.37 5.44 — — | 9C08052AXXXXJLHFT 

1.00 - 10.0MQ| 311-Value+“FCT-ND” 1.35 3.63 8.33 — —__| 9C12063AXXXXFKHFT 


Digi-Key™ Assortment Kits 0805 Series 5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/8 Watt 


Digi-Key™ Assortment Kits 1206 Series 1% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/4 Watt 


PHF1A-KIT-ND 50 each of values 1.002 to 9.762 


PHF4A-KIT-ND 50 each of values 1.00KQ to 9.76KQ 


PHA1A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.0, 1.2, 1.5, 1.8, to 910KQ 73 values (3650 total 


PHA2A-KIT-ND 50 each of every other value from 
1.1, 1.3, 1.6, 2.0, to 1.0MQ 73 values (3650 total 


114 values (5700 total pieces) $249.00 114 values (5700 total pieces) $119.00 pieces) $119.00 
PHF1-KIT-ND 200 each of values 1.00 to 9.76 PHF4-KIT-ND 200 each of values 1.00KQ to 9.76KQ PHA1-KIT-ND 200 each of every other value from PHA2-KIT-ND 200 each of every other value from 
114 values (22800 total pieces) . .. $499.00 114 values (22800 total pieces) ... .. $499.00 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, to 910KQ 73 values (14600 total 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, to 1.0MQ 73 values (14600 total 
PHF2A-KIT-ND 50 each of values 10.02 to 97.62 PHFSA-KIT-ND 50 each of values 10.0KQ to 97.6KQ $199.00 pieces) 
114 values (5700 total pieces) $249.00 115 values (5750 total pieces) 
PHF2-KIT-ND 200 each of values 10.02 to 97.62 PHFS5-KIT-ND 200 each of values 10.0KQ. to 97.6KQ 
. fo) s 
114 values (22800 total pieces) $499.00 115 values (23000 total pieces) 5 oy 1/4 Watt — 1206 Series hecidter Vai 
PHF3A-KIT-ND 50 each of values 1009 to 976Q PHF6A-KIT-ND 50 each of values 100KQ to 1.00MQ esistor Values 
117 values (5850 total pieces) $249.00 116 values (5800 total pieces) 0.0 #27 #75 22 68 200 560 1.6K 4.7K 13K 39K 110K 330K 910K 2.7M 7.5M 
PHF3-KIT-ND 200 each of values 1002 to 976Q PHF6-KIT-ND 200 each of values 100KQ to 1.00MQ HOD 33:00 2) 224) 75 220 620 1.8K 5.1K 15K 43K 120K 360K 1.0M 3.0M 8.2M 
117 values (23400 total pieces) . $499.00 116 values (23200 total pieces). -- $499.00 141 33 91 27 82 240 680 2.0K 5.6K 16K 47K 130K 390K 1.1M 3.3M 9.1M 
12 36 10 30 91 270 750 22K 6.2K 18K 51K 150K 430K 1.2M 3.6M 10M 
13 39 11 33 100 300 820 24K 6.8K 20K 56K 160K 470K 1.3M 3.9M 11M 
fo) 5 15 43 12 36 110 330 910 27K 7.5K 22K 62K 180K 510K 1.5M 4.3M 12M 
5 Yo, 1/16 Watt 0402 Series Resistor Values 16 47 13 39 120 360 1.0K 3.0K 8.2K 24K 68K 200K 560K 1.6M 4.7M 13M 
00 39 12 33 68 180 360 680 20K 39K 7.5K 22K 47K 120K 330K 3.0M hE ei) kus SHO Ges BAS Tas eeaali¢ Gees EI) GAIN, 
10 43 15 36 75 200 390 820 22K 43K 82K 24K 56K 150K 430K 3.3M 20 56 16 51 150 430 1.2K 3.6K 10K 30K 82K 240K 680K 2.0M 5.6M 
11. 47 18 39 82 220 430 910 24K 4.7K 10K 27K 62K 180K 470K 22 62 18 56 160 470 1.3K 3.9K 11K 33K 91K 270K 750K 2.2M 6.2M 
Bo EHO TDG hss RNG Tihs SS Gee lds als 24 68 20 62 180 510 1.5K 4.3K 12K 36K 100K 300K 820K 2.4M 6.8M 
22 56 22 47 100 270 510 1.2K 3.0K 56K 12K 33K 82K 220K 680K 
3.0 82 27 51 150 300 560 15K 3.3K 62K 15K 39K 100K 270K 1.0M 
33 10 30 56 160 330 620 18K 3.6K 68K 18K 43K 110K 300K 1.5M Value -Key Pricing Yageo America 
Range Part No. 10 50 200 5,000 10,000 | Part No. 
Value Digi-Key Pricin Yageo America 1/4 Watt, 5% Thick Film Chip Resist & Reel) 5,000 / Reel 
Range Part No. 10 50 200 10,000 30,000 | PartNo. cs , 5% Thick Film Chip Resistors (Tape & Reel) 5,000 / Ree 
7/16 Watt, 5% Thick Film Chip Resistors (Tape & Reel) 10,000 / Reel 0.0- 13M Q | 311 - Value + “ETR-ND’ — — — 9.12/M 8.21/M | 9C12063AXXXXJLHFT 
0.0-3.30M9 [311-Value+“JTR-ND” — — — 6.48/M 5.76/M]| 9C04021AXXXXJLHF3 1/4Watt, 5% Thick Film Chip Resistors (Cut Tape) 
1/16 Watt, 5% Thick Film Chip Resistors (Cut Tape) 0.0-13M0 | 311-Value+“ECT-ND" 97 260 598 —  — _ | 9C12063AXXXXJLHFT 
0.0-3.30MQ [311-Value+“JCT-ND” 88 2.37 5.44. — = 9C04021AXXXXJLHF3 


Digi-Key™ Assortment Kits 0402 Series 5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/16 Watt 


PHJ1A-KIT-ND 50 each of every other value from 1.0, 
2.0, 3.0, 3.9, etc. to 1.0MQ 52 values (2600 total 
pieces) . - $89.95 


PHJ1-KIT-ND 200 each of every other value from 1.0, 
2.0, 3.0, 3.9, etc. to 1.0MQ 52 values (10400 total 
$199.00 


PHJ2A-KIT-ND 50 each of every other value from 1.1, 
2.2, 3.3, 4.3, etc. to 680KQ 51 values (2550 total 
pieces) $89.95 
PHJ2-KIT-ND 200 each of every other value from 1.1, 
2.2, 3.3, 4.3, etc. to 680KQ 51 values (10200 total 

$199.00 


Digi-Key™ Assortment Kits 1206 Series 5% Thick Film Chip Resistor Kits - 1/4 Watt 


PHE1A-KIT-ND 50 each of every other value from 1.0, 
1.2, 1.5, 1.8, etc. to 910KQ 72 values (3600 total 

$119.00 
PHE1-KIT-ND 200 each of every other value 
from 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, etc. to 910KQ 72 values (14400 
total pieces) $249.00 


PHE2A-KIT-ND 50 each of every other value from 1.1, 
etc. to 1.0MQ 72 values (3600 total 

$119.00 

PHE2-KIT-ND 200 each of every other value from 1.1, 
1.3, 1.6, 2.0, etc. to 1.0MQ 72 values (14400 total 
$249.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(to23) 669 


PANASONIC® ERA 0603/0805 .1% Metal Film Chip Resistors 


Surface Mount — Available In 1/16 and 1/10 Watt 


Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 


100 130 180 240 330 430 560 750 1.0K 1.3K 1.8K 24K 3.3K 4.3K 5.6K 7.5K 10K 13K 18K 24K 33K 43K 56K 75K. 100K 
110 150 200 270 360 470 620 820 1.1K 1.5K 2.0K 2.7K 3.6K 4.7K 6.2K 8.2K 11K 15K 20K 27K 36K 47K 62K 82K 
120 160 220 300 390 510 680 910 1.2K 1.6K 2.2K 3.0K 3.9K 5.1K 6.8K 9.1K 12K 16K 22K 30K 39K 51K 68K 91K 
Features: 7 An lk Type Max. 
+ High reliability w 7 (Power Max. Overload Dimensions (mm) Panasonic 
«Low TCR and current noise Type Rating) RCWV Voltage L WwW t a b Temperature Coefficient Part No. 
+ Excellent non-linearity u 0603_| 1/16 Watt |___75V 150V 1.60 0.80 0.45 0.30 0.30 +25ppm/°C ERA-3YE 
Y Ab 0805 | 1/10 Watt | 100V 200V 2.00 1.25 0.50 0.40 0.40 +25ppm/°C ERA-6YE 
Value Digi-Key Pricing Digi-Key Pkg. Tape & Reel Pricing Panasonic 
Description Range Part No. 10 50 200 1,000 Part No. Size 5,000 10,000 25,000 50,000 Part No. 
0603, 1/16 W, .1% 100 ~ 33K P+ Value + “YCT-ND” 6.84 24.23 79.80 330.60 P+ Value +“YTR-ND” 5,000 228.00/M 190.00/M 157.70/M 142.50/M | ERA-3YEBuxxV 
0805, 1/10 W, .1% 100 ~ 100K P+ Value + “ZCT-ND” 6.84 24.22 79.80 330.60 P+ Value +“ZTR-ND” 5,000 240.00/M 200.00/M 166.00/M 150.00/M | ERA-6YEBuxV 


0402 / 0603 / 0805 / 1206 /1210 / 2010 / 2512 1% Precision Thick Film Chip Resistors 


Surface Mount Available In 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2 and 1 Watt 


Panasonic. 0402 0603 0805 


1206 1210 2010 2512 Available in 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2 and 1 Watt 


Protective Coating Termination (inner) 


ar~n— | 7 Power Rating Maximum Maximum Dimensions Temperature Panasonic 
W. Size at 70° RCWV* | Overload Voltage LW a b t Coefficient Part No. 
10 ~ 9109+100ppm/°C, 100 ~ 100K+50ppm/°C 
oo af 0402 16W 50V 100V 1.00 0.50 0.20 0.25 0.35 TOK ~ 1Mo#100ppm/°G ERJ-2RKFI0xxX 
(between) =” 0603 | 1/16W-(1/10W)** | 50V 100V 1.60 0.80 0.30 0.30 0.45 10 ~ 1MO+100ppm/°C ERJ-3EKRo0xV. 
70°C 0805 | 1/10W-(1/8w)** | 150V 200 V 200 1.25 040 0.40 0.60 . ; ERJ-6ENBoxxV 
Resstve Teminaion — "9 1206 | v8w-(/4wy* | 200V 400 V 3.20 1.60 0.50 0.50 0.60 10 221 O0peEG ERJ-BENFi000kV 
ol tte meme OS 1210 /4W 200V 400V 3.20 250 0.50 0.50 0.60 ERU-14NBooxU 
pean tee 2 2010 1v2W 200 V 400 V 5.00 2.50 0.60 0.60 0.60 10 ~ 1MQ+100ppm/°C ERJ-12SFo0xU 
B a 2512 1W 200 V 400 V 6.40 3.20 0.65 0.60 0.60 ERJ-1TYFoxU 
é 
° 540-20 0 20 40 60 01001201401601e0  * Rated Continuous Working Voltage (RCW) shall be determined from ROW = V Power Rating x Resistance Values, or max. RCW listed above, whichever is less. 
Ambient Temperature (C°) ** Available for reduction of load of pulse characteristics (ROWV x 2.5 RCW x 2.0, R21.1kQ). 
Value Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Pkg. Tape & Reel Pricing Panasonic 
Description Range Part No. 1050 = -200_~—‘1,000 Part No. Size | 4,000 5,000 10,000 12,000 ~—- 24,000 25,000 30,000 | Part No. 
0402, 1/16 Watt, 1% | 10.0~1.00MQ | P+ Value +"LCT-ND” 98 265 608 2074 P+ Vaue +“LTR-ND” 10,000; — = 8.51/M — — —_7.56/M | ERI-2RKFoxxX 
0603, 1/16 Watt, 1% | 10.0~220MQ] P+ Value +“HCT-ND” 90 242 557 1899 P+ Value + “HTR-ND” 5,000) — 7.35/M  6.62/M - - 5.88 — | ERJ-3EKBouxV 
0805, 1/10 Watt, 1% | 10.0~2.20MQ] P+ Value +“CCT-ND” 91 244 561 19.14 P+ Value + “CTR-ND” 5,000) — 7.80/M —— 7.02/M — - 6.24/M — | ERI-GENFooxV 
1206, 1/8 Watt, 1% | 10.0~220MQ | P+ Value+“FCT-ND” 117 315 7.23 24.65 P+ Value + “FTR-ND" 5,000| —  1350/M  12.15/M - — _10.80/M — _| ERLBENRooxV 
1210, 1/4 Watt, 1% | 10.0~1.00MQ | P+ Value+“AACT-ND’ 378 10.18 2338 79.75 P+ Value + “AATR-ND” 5,000; —  7050/M  63.45/M = — -56.40/M— | ERJ-14NBooxU 
2010, 1/2 Watt, 1% See Chart P+ Value + “ACCT-ND” 3.00 10.63 35.00 145.00 P+ Value + “ACTR-ND” 5,000] — 138.00/M 124.20/M - —  110.40/M — | ERI-12SRooxU 
2512, 1 Watt, 1% See Chart PT + Value + “AECT-ND” 7.08 25.08 8260 342.20 PT +Value+“AETR-ND’ | 4,000 |273.60M — — 228.00/M 189.24/M — — | FRHTYRoxU 
Panasonic Standard Resistor Values Panasonic 2512 Values 
100 200 402 806 162 324 649 130K 261K 523K 105K 21.0K 422K 84.5K 169K 340K 681K 10 100 270 1K 10K 100K 150K 330K 1M 
102 205 412 825 165 332 665 133K 267K 536K 107K 215K 43.2K 866K 174K 348K 698K 
105 21.0 422 845 169 340 681 137K 274K 549K 110K 221K 44.2K 887K 178K 357K 715K - 
107 215 432 866 174 348 698 140K 280K 562K 113K 226K 453K 90.9K 182K 365K 732K Panasonic 2010 Values 
11.0 221 442 887 178 357 715 143K 287K 5.76K 11.5K 232K 464K 931K 187K 374K 750K 100 332 110 365 1.21K 402K 133K 442K 147K 487K 
11.3 226 453 909 182 365 732 147K 294K 5.90K 11.8K 237K 475K 95.3K 191K 383K 768K 105 348 115 383 127K 422K 14.0K 464K 154K 511K 
15 232 464 931 187 374 750 150K 3.01K 604K 121K 243K 487K 97.6K 196K 392K 787K 1.0 365 121 402 1.33K 442K 147K 487K 162K 536K 
118 9237 47.5) 19513) 1911 383.768 154K 309K 619K 124K 249K 499K 100K 200K 402K 806K 11.5 383 127 422 140K 464K 15.4K 51.1K 169K 562K 
121 243 487 976 19 392 787 158K 316K 634K 127K 25.5K 511K 102K 205K 412K 825K 121 402 133 442 147K 487K 16.2K 53.6K 178K 590K 
124 249 499 100 200 402 806 162K 324K 649K 130K 261K 523K 105K 210K 422K 845K 127 422 140 464 154K 5S.11K 169K 562K 187K 619K 
12572 2515] OZ 205) 12R en 825, 1.65K 332K 665K 133K 267K 536K 107K 215K 432K 866K 133 442 147 487 162K 5.36K 17.8K 59.0K 196K 649K 
130 261 523 105 210 422 845 169K 340K 681K 137K 274K 549K 110K 221K 442K 887K 140 464 154 511 169K 562K 187K 61.9K 205K 681K 
133 267 536 107 215 432 866 174K 348K 698K 140K 280K 562K 113K 226K 453K 909K 147 487 162 536 1.78K 590K 196K 649K 215K 715K 
13.7 274 549 110 221 442 887 1.78K 357K 7.15K 143K 287K 576K 115K 232K 464K 931K 154 511 169 562 1.87K 619K 205K 681K 226K 750K 
140 280 562 113 226 453 909 182K 365K 7.32K 147K 294K 590K 118K 237K 475K 953K 16.2 536 178 500 1.96K 649K 21.5K 71.5K 237K 787K 
143 287 576 115 232 464 931 187K 374K 7.50K 15.0K 301K 604K 121K 243K 487K 976K 16.9 562 187 619 205K 681K 226K 75.0K 249K 825K 
147 294 590 118 237 475 953 191K 383K 7.68K 154K 309K 619K 124K 249K 499K 100M 178 59.0 196 649 215K 7.15K 23.7K 787K 261K 866K 
15.0 30.1 604 121 243 487 976 1.96K 3.92K 7.87K 158K 316K 634K 127K 255K 511K 110M 187 61.9 205 681 226K 7.50K 24.9K 825K 274K 909K 
154 309 61.9 124 249 499 1.00K 200K 4.02K 806K 162K 324K 649K 130K 261K 523K 120M 196 649 215 715 237K 7.87K 26.1K 86.6K 287K 953K 
158 31.6 634 127 255 511 1.02K 205K 412K 825K 165K 332K 665K 133K 267K 536K 130M 205 68.1 226 750 249K 825K 27.4K 90.9K 301K 1.00M 
16.2 324 649 130 261 523 1.05K 210K 4.22K 845K 169K 340K 681K 137K 274K 549K 150M 21.5 71.5 237 787 261K 866K 28.7K 953K 316K 
165 332 665 133 267 536 1.07K 215K 4.32K 866K 174K 348K 698K 140K 280K 562K 160M 226 75.0 249 825 274K 9.09K 30.1K 100K 332K 
169 340 681 137 274 549 110K 221K 442K 887K 178K 357K 715K 143K 287K 576K 180M 237 787 261 866 287K 9.53K 31.6K 105K 348K 
174 348 698 140 280 562 113K 226K 4.53K 9.09K 182K 365K 732K 147K 294K 590K 200M 249 825 274 909 301K 100K 33.2K 110K 365K 
178 35.7 «4715 143 287 576 115K 232K 464K 931K 187K 374K 75.0K 150K 301K 604K 220M 261 866 287 953 3.16K 10.5K 34.8K 115K 383K 
182 365 732 147 294 590 118K 237K 4.75K 9.53K 191K 383K 768K 154K 309K 619K 274 90.9 301 1.00K 332K 11.0K 365K 121K 402K 
187 374 75.0 150 301 604 121K 243K 4.87K 9.76K 196K 392K 787K 158K 316K 634K 287 95.3 316 1.05K 348K 115K 383K 127K 422K 
191 383 768 154 309 619 1.24K 249K 499K 10.0K 200K 40.2K 80.6K 162K 324K 649K 301 100 332 140K 365K 121K 40.2K 133K 442K 
196 392 787 158 316 634 127K 255K 511K 102K 205K 41.2K 825K 165K 332K 665K 316 105 348 115K 383K 127K 42.2K 140K 464K 
+ . . 
Panasonic. 1% Chip Resistors 
Digi-Key® Assortment Kits Digi-Key® 1206 1% Chip Resistor Kits Digi-Key® 0805 1% Chip Resistor Kits 
Digi-Key® 0402 1% Chip Resistor Kits RSM1FA-ND 50 €a of Values 100 t0 97.6Q.......cccccceeeseeeteeees $129.95 RSM1CA-ND 50 ea. of Values 102 to 97.62 ......eeeceeeeeteeteteeees $129.95 
RSMI1L-ND 50 ea. of Values 10.00 to 97.60. .....cecccesesseeeteeeeees $189.00 RSM1F-ND 200 ea of Values 102. to 97.6Q.........:ccseeesceeeeeseeeees $495.00 RSM1C-ND 200 ea. of Values 100 to 97.62.........cccceeeeteteteeees $495.00 
RSM2L-ND 50 ea. of Values 1002 to 9760 .... -$189.00 
RSM3L-ND 50 ea of Values 1.00KQ to 9.76K $189.00 RSM2FA-ND 50 ea. of Values 1002 to 9762... $129.95 RSM2CA-ND 50 ea of Values 1002 to 9760... 
RSMAL-ND 50 ea of Values 10.0KQ to 97.6KO “$189.00 RSM2F-ND 200 ea of Values 1002 to 9760... $495.00 RSM2C-ND 200 ea of Values 1002 to 9762... 
RSMSL-ND 50 ea of Values 100K to 1.00MQ .. -$189.00 RSM3FA-ND 50 ea. of Values 1.00KQ to 9.76KQ.......-.cscceeeeeseeeees $129.95 RSM3CA-ND 50 ea. of Values 1.00KQ to 9.76KQ.......0.cccceeseseeeeee $129.95 
Digi-Key® 0603 1% Chip Resistor Kits RSM3F-ND 200 ea of Values 1.00KQ. to 9.76KQ.........cscceeeeeeeees $495.00 RSM3C-ND 200 ea. of Values 1.00KQ to 9.76KQ.........ececteseteeees $495.00 
SSutLA aoe canine pes RSM4FA-ND 50 ea. of Values 10.0K2 to 97.6KQ.. $129.95 RSMACA-ND 50 ea. of Values 10.0K0 to 97.6KQ. 
RSMSHLND 50 ec of Velucs 1:00K0 10 9 760 Bae RSM4F-ND 200 ea of Values 10.0KQ to 97.6KQ. $495.00 RSM4C-ND 200 ea. of Values 10.0KQ to 97.6KQ. 
RSM4H-ND 50 ea. of Values 10.0KQ to 97.6KQ.. -$129.00 RSMSFA-ND 50 ea. of Values 100KQ to 1.00MQ........csceeeseeeeeeee $129.95 RSM5CA-ND 50 ea. of Values 100KQ to 1.00MQ.......0.cceeseeeeeeeees $129.95 
RSMSH-ND 50 ea. of Values 100KQ to 1.00MQ $129.00 RSMS5F-ND 200 ca of Values 100K@ to 1.00M®..... $495.00 RSMS5C-ND 200 ea of Values 100KQ to 1.00MQ... $495.00 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


PANASONIC® /0402 /0603 /0805/1206/1210/2010/2512 


Surface Mount 5% Thick Film Chip Resistors — 1/20, 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, 1/2 and 1 Watt 


0201 Series — Standard Resistor Values 0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512 Series — Standard Resistor Values = * 12M, 15M, 18M and 22M 
See below for complete part numbers when ordering. See below for complete part numbers when ordering. are 10% Tolerance 


10 47 220 10K 47K 22K 100K 470K) 10 24 56 13 33 75 180 430 1.0K 24K 56K 13K 33K 75K 180K 430K 1.0M 24M 56M 18M* 
12 56 270 12K 56K 27K 120K 14127 62 «615 = 86s B2s—sis«470ssIK 7K «2K «15K «36K 82K_~— 200K 470K «11M 27M 6.2M_—22Mt 
15 68 330 15K 68K 33K 150K 12 30 68 1 39 91 «220 510 12K 30K 68K 16K 39K 91K 220K 510K 12M 30M 68M 
18 82 390 18K 82K 39K 180K 13 33 75 18 43 100 240 560 13K 33K 7.5K 18K 43K 100K 240K 560K 13M 33M 7.5M 
22 470 22K 10K 47K 220K 15 36 82 2 47 110 270 620 15K 36K 82K 20K 47K 110K 270K 620K 15M 36M 82M 
27 560 27K 12K 56K 270K 16 39 of 2 5 120 300 680 16K 39K 91K 22K SIK 120K 300K 680K 1.6M 39M 91M 
33 680 33K 15K 68K 330K 18 43 10 24 56 130 330 750 18K 43K 10K 24K 56K 130K 330K 750K 18M 43M 10M 
39 820 39K 18K 82K 300K 20 Ay 4H 27 62 150 360 820 20K 47K 11K 27K 62K 150K 360K 820K 20M 47M 12M 
22 51 12 30 68 160 39 910 22K 51K 12K 30K 68K 160K 390K 910K 22M 51M 15M 


Digi-Key® 1206, 1/8W, 5% Chip Digi-Key® 0805, 1/10W, 5% Chip Digi-Key® 0603, 1/16W, 5% Chip Digi-Key® 0402, 1/16W, 5% Chip 
Resistor Assortments Resistor Assortments Resistor Assortments Resistor Assortments 


CR1A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 15, | CR3A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 15, CRSA-KIT-ND 50 ea of every other value from 10, 12, | CR7A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 10, 12, 
18, etc. 1.0M (3,050) . 18, etc. 1.0M (3,050) E 15, 18, etc. 1.0M (3,050). H 15, 18, 22, 1.0M (3,050) .. .. $99.95 
CR1-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above) ..$329.00 CR3-KIT-ND 200 ea (same values as kit above)... .$349.00 CRS5-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above) ..$379.00 | CR7-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above) ..$399.00 


CR2A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 11, 13, 16, | CR4A-KIT-ND 50 ea of every other value from 11, 13, 16, CR6A-KIT-ND 50 ea of every other value from 11, 13, | CR8A-KIT-ND 50 ea. of every other value from 11, 13, 


20, etc. 910K (3,000) $89. 20, etc. 910K (3,000) F 16, 20, etc. 910K (3,000) ; 16, 20, etc. 910K (3,000) 
CR2-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above) B CR4-KIT-ND 200 ea (same values as kit above) H CR6-KIT-ND 200 ea. (same values as kit above). .$379.00 CR8-KIT-ND 200 ea (same values as kit above) ..$399.00 
Power | Max. | Overload Dimensions (mm) Temperature Coefficient Panasonic 
Pecaine ete Type | Rating | RCWV | Voltage L w t a b (ppm/°c) Part No. 
Nickel alloy 2 
‘with Tin ay«<—l —_> 0201 | 1/20w | 15v 30V 0.60 0.30 0.20 0.15 0.15 ERJ-1GEJ 
over Solder rr T4 0402 | 1/16w | 50V 100V 1.00 0.50 0.35 0.20 0.25 ERJ-2GEJ 
ae Ww 0603 | 1/16W | 50V 100V 1.60 0.80 0.45 0.30 0.30 | <102:-100ppm/°C to+600ppm/°C_ [| ERJ-3GEY 
| ff 0805 | 1/10w | 150v | 200V 2.00 1.25 0.60 0.40 0.40 ERJ-6GEY 
Resistive Jetmination o 25 1206 | 1/ew | 200V | 400v | 3.20 1.60 0.60 0.50 0.50 102 ~ 1MQ: +200ppm°C ERJ-8GEY 
High Purity (outer) 1210 | 1/4w | 200v | 400v 3.20. 2.50 0.60 0.50 0.50 ’ 7 on | ERJ-14Y 
Alumina Substrate Element 2010 | 1ew | 200v | 400v | 5.00 2.50 0.60 0.60 0.60 | /MO> *00PPMPC 10 +600pPMPC FEED 
2512 | iw | 250v | 500V 6.40 3.20 0.60 0.65 0.60 ERJ-1TY 
Value Digi-Key Pricing Digi-Key Pkg. Tape & Reel Pricing Panasonic 
Description Range —_| Part No. 10 50 200 1,000 | Part No. Size 4,000 5,000 10,000 12,000 | Part No. 
0201, 1/20 W,5% | (10-1.0MQ) | P+ Value+“AGCT-ND't 5.64 15.17 34.85 118.90 |P+Vaue+"AGTR-ND't 10,000 - - 99.90/M - ERJ-1 GEv0xX 
0402, 1/16 W,5% | (1~10MQ) | P+ Value+“JCT-ND"t 84 2.26 5.19 17.69 | P+ Value +“JTR-ND't 10,000 - - 5.67/M - ERJ-2GEv00xX 
0603, 1/16 W, 5% | (1~22MQ)* | P+ Value+ “GCT-ND"t 80 245 4.93 16.82 |P+Value+“GTR-ND't 5,000 - 4.50/M 4.05/M - ERJ-3GEYJ0xV 
0805, 1/10 W, 5% | (1~22MQ)* | P+Value+ “ACT-ND't 80 2.15 4.93 16.82 _|P+Value+“ATR-ND't 5,000 - 4.80/M 4.32/M - ERJ-6GEYIxxxV 
1206, 1/8 W,5% | (1~22MQ)* | P+ Value +“ECT-ND"t 94 2.53 5.82 19.87 |P+Value+“ETR-ND’t 5,000 - 8.55/M 7.70/M - ERJ-8GEYIxxxV 
1210, 1/4W,5% | (1~10MQ) | P+ Value + “VCT-ND" 2.70 7.25 16.66 56.84 | P+ Value +“VTR-ND" 5,000 - 46.80/M 42.12/M - ERJ-14YJxxU 
2010, 1/2W, 5% | (1~10MQ) | P+ Value+“WCT-ND” 4.00 10.77 24.74 84.39 | P+ Value +“WTR-ND” 5,000 - 75.30/M 67.77/M - ERU-12ZYJvoxU 
2512, 1 W, 5% (1-2.2MQ) | PT + Value + “XCT-ND” 3.96 14.03 46.20 191.40 | PT + Value + “XTR-ND” 4,000 148.80/M - - 124.00/M | ERJ-1TYJxxxU 


+ 0.09 (zerohm) value also available. * 12M, 15M, 18M and 22M are 10% tolerance. 


PANASONIC ® 0603/0805 /1206/1210/2010/2512 5% and 0603/0805/1206 1% 


Surface Mount Ultra Low Ohm Thick Film Chip Resistors — 1/10, 1/8, 1/4, 1/2 and 1 Watt 


Standard Resistor Values Rated Continuous Working Voltage (RCWV): The rated voltage at each resistance 
See below for complete part numbers when ordering. should be calculated from the following equation: RCWV=V P x R- 
10 als) f22) 33 AT 68 1.0 qk5) 2.2 3.3 47 6.8 oP) ee came = ROWVx2.5 
12 18 aE 39 56 82 1.2 1.8 2h 3.9 5.6 8.2 
Type Dimensions (mm) Temperature Coefficient Panasonic 

Type ( Power Rating) L WwW t a b (ppm/°C) Part No. 

0603 1/10 (1/5)* Watt 1.6 0.8 0.45 0.30 0.30 -1 ~ 820 +300ppm/°C/1.0 ~ 8.2 Q + +200ppm/C ERJ-3RS/Q 

0805 1/8 (1/4)* Watt 2.00 1.25 0.60 0.40 0.40 1 ~ .910 +250ppm/°C/1.0 ~ 9.1 Q + +200ppm/C ERJ-6RS/Q 

1206 1/4 (1/3)* Watt 3.20 1.60 0.60 0.50 0.50 1 ~ .910 +250ppm/°C/1.0 ~ 9.1 Q + +200ppm/C ERJ-8RS/Q 

1210 1/4 (1/2)* Watt 3.20 2.50 0.60 0.50 0.50 1 ~ .910 +200ppm/°C/1.0 ~ 9.1 Q + +100ppm/C ERJ-14RS/Q 

2010 1/2 Watt 5.00 2.50 0.60 0.60 0.60 -22 ~ 1.00 +200ppm/°C ERJ-12ZQJ 

2512 1 Watt 6.40 3.20 0.60 0.65 0.60 1 ~ 910 +200ppm/°C/1.0 ~ 9.1 Q + +100ppm/C ERJ-1TRS/Q 

Value Digi-Key Pricing Digi-Key Pkg. Tape & Reel Pricing Panasonic 

Description Range Part No. 10 50 200 1,000 Part No. Size 4,000 5,000 10,000 12,000 Part No. 
0603, 1/10 (1/5)* W, 5% (1 ~ .18Q) P + Value + “AHCT-ND” 3.26 8.77 20.15 68.76 P + Value + “AHTR-ND” 5,000 = 59.13/M 53.22/M — ERJ-3RSJxxxV 
0603, 1/10 (1/5)* W, 5% (.22 ~ 8.20) P + Value + “AHCT-ND” 1.91 5.13 11.78 40.19 P + Value + “AHTR-ND” 5,000 = 29.58/M 26.63/M = ERJ-3RQJxxxV 
0603, 1/10 (1/5)* W, 1% (1 ~ .18Q) P + Value + “AJCT-ND” 5.36 14.43 33.15 113.10 P + Value + “AJTR-ND” 5,000 = 105.00/M 94.50/M —= ERJ-3RSFxxxV 
0603, 1/10 (1/5)* W, 1% (.22 ~ 8.20) P + Value + “AJCT-ND” 3.03 8.14 18.70 63.80 P + Value + “AJTR-ND” 5,000 = 54.00/M 48.60/M = ERJ-3RQFxxxV 
0805, 1/8 (1/4)* W, 5% (1 ~ .18Q) P + Value + “BCT-ND” 14.03 37.74 86.70 295.80 P + Value + “BTR-ND” 5,000 = 294.00/M 264.60/M _— ERJ-6RSJxxxV 
0805, 1/8 (1/4)* W, 5% (.22 ~ 9.10) P + Value + “BCT-ND” 6.33 17.02 39.10 133.40 P + Value + “BTR-ND” 5,000 = 126.00/M 113.40/M = ERJ-6RQJxxxV 
0805, 1/8 (1/4)* W, 1% (.22 ~ 9.10) P + Value + “DCT-ND” 4.26 15.09 49.70 205.90 P + Value + “DTR-ND” 5,000 = 74.40/M 62.00/M = ERJ-6RQFxxxV 
1206, 1/4 (1/3)* W, 5% (1 ~ .18Q) P + Value + “PCT-ND” 13.34 35.89 82.45 281.30 P + Value + “PTR-ND” 5,000 = 279.00/M 251.10/M = ERJ-8RSJxxxV 
1206, 1/4 (1/3)* W, 5% (.22 ~ 9.10) P + Value + “PCT-ND” 5.64 15.17 34.85 118.90 P + Value + “PTR-ND” 5,000 = 111.00/M 99.90/M = ERJ-8RQJxxxV 
1206, 1/4 (1/3)* W, 1% (.22 ~ 9.10) P + Value + “RCT-ND” 3.90 13.81 45.50 188.50 P + Value + “RTR-ND” 5,000 = 98.40/M 82.00/M = ERJ-8RQFxxxV 
1210, 1/4 (1/2)* W, 5% (1 ~ .18Q) P + Value + “SCT-ND” 5.52 19.55 64.40 266.80 P + Value + “STR-ND” 5,000 = 211.20/M__176.00/M = ERJ-14RSJxxxU 
1210, 1/4 (1/2)* W, 5% (.22 ~ 9.10) P + Value + “SCT-ND” 3.42 12.11 39.90 165.30 P + Value + “STR-ND” 5,000 = 127.20/M 106.00/M = ERJ-14RQUxxxU 
2010, 1/2 (1/2)* W, 5% (.22 ~ 1.00) P + Value + “AFCT-ND” 6.48 22.95 75.60 313.20 P + Value + “AFTR-ND” 5,000 = 214.80/M_  179.00/M = ERJ-12ZQJxxxU 
2512, 1 W, 5% (1 ~ .18Q) PT + Value + “UCT-ND” 10.68 43.39 154.86 694.20 PT + Value + “UTR-ND” 4,000 | 591.75/M — —= 499.70/M | ERJ-1TRSJxxxU 
2512, 1 W, 5% (.22 ~ 9.10) PT + Value + “UCT-ND” 8.64 30.60 100.80 417.60 PT + Value + “UTR-ND” 4,000 | 336.00/M = — 280.00/M | ERJ-1TRQUxxxU 


* Available for reduction of load pulse characteristic (RSWV x 2.0) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 671 


PANASONIC® SMT Thick Film Chip Resistors /Low Resistance Type 


For Current Sensing Applications 


Features: : Z 6.4 Pa Standard Resistor Values (mo) 

+ 2512 Package (1 watt) + Resistance Range of 1.0-100mQ 3.2 See below for complete part numbers when ordering. 

+ Available in both 1% and 5% tolerance +» Temperature Coefficient: #100ppm >5mQ w? 1.0* 20* 40 8.0 12 16 47* 100 
* Operating temperature of -55°C to 125°C #350ppm <5mQ 15* 30 50 10 15 #20 50 


(derating required above 70°C) * not available in 1% tolerance 


Value Range Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing Panasonic 

Description (mQ) Part No. 10 50 200 Part No. 3,000 Part No. 

2512, 1 W, 5% 1.0~1.5 P + Value + “TCT-ND” 18.60 75.56 269.69 P+ Value + "TTR-ND" 684.00/M ERJ-M1WTJxxxU 
2512, 1 W, 5% 2.0 P + Value + “TCT-ND” 13.02 52.90 188.80 P + Value + “TTR-ND” 468.00/M ERJ-M1WTJxxxU 
2512, 1 W, 5% 3.0 ~ 20 P + Value + “TCT-ND” 11.47 46.62 166.39 P + Value + “TTR-ND” 452.25/M ERJ-M1WSJxxxU 
2512, 1 W, 5% 47 ~ 100 P + Value + “TCT-ND” 7.88 32.01 114.26 P + Value + “TTR-ND” 434.25/M ERJ-L1WKJxxxU 
2512, 1 W, 1% 3.0 ~ 20 P + Value + “MCT-ND” 12.18 49.47 176.59 P + Value + “MTR-ND” 515.25/M ERJ-M1WSFxxxU 
2512, 1 W, 1% 50 ~ 100 P + Value + “MCT-ND” 9.40 38.19 136.30 P + Value + “MTR-ND” 519.75/M ERJ-L1WKFxxxU 


PANASONIC® 1 & 2 Watt — 5% SMD Metal Film Fixed Resistors 


FEATURES: Derating Curve KL pascal Standard Resistor Values (Q) 
+ Non-flammable nature = 120 eesG rie a See below for complete part numbers when ordering. 
2 Z 
* High reliability = - A h | [Q] te 022 «-.068~—22 68 2.2 6.8 
+ Approved under the ISO 8 gol: ' eB ne a 027 .082 .27 82 27 8.2 
= fi 1 
9001 system 3 40 |. Dimensions (nm) 033 10 33 1.0 3.3 
% 20h : 
et Type Pp L Ww H A B 039 «4120892 8.9 
40,0 ,,40, 80 120 160 209, 240 iw 125 9.0 5.6 5.0 15 3.0 0470S AT 15 47 
-60°%°.20° 2060 "“10d44dA86 Bad 2w 15.0 120 64 58 15 4.0 056 618 0G 18 5G 
Value Range Digi-Key Cut Tape Pricing i-Key Pkg. Tape & Reel Pricing Panasonic 
Description (Q) Part No. 10 50 200 Part No. Size 1,000 2,000 5,000 6,000 Part No 
1 Watt, 5% .022~ 082 | PRX1W+ Value + “CT-ND” 57.99 156.05 358.50 PRX1W + Value + “TR-ND” 2,000 a= 835.52/M — — 668.42/M | ERX-1HQUxxMH 
1 Watt, 5% 10 ~.18 PRX1W + Value + “CT-ND” 39.51 106.32 244.26 PRX1W + Value + “TR-ND” 2,000 — 566.72/M = 453.38/M | ERX-1HZJxxxH 
1 Watt, 5% 22 ~8.2 PRX1W + Value + “CT-ND” 35.51 95.55 219.50 PRX1W + Value + “TR-ND” 2,000 — 508.48/M _ 406.79/M | ERX-1HJxxxH 
2 Watt, 5% 022 ~ .082 PRX2W + Value + “CT-ND” 62.15 167.24 384.20 PRX2W + Value + “TR-ND” 1,000 896.00 = 716.80/M = ERX-2HQJxxMH 
2 Watt, 5% 10 ~.18 PRX2W + Value + “CT-ND” 45.67 122.90 282.34 PRX2W + Value + “TR-ND” 1,000 656.32 = 525.06/M _ ERX-2HZJxxxH 
2 Watt, 5% 22 ~8.2 PRX2W + Value + “CT-ND” 39.51 106.32 244.26 PRX2W + Value + “TR-ND” 1,000 566.72 = 453.38/M _ ERX-2HJxxxH 


PANASONIC® 5% Metal Oxide Film Resistors 


Now Available In Tape and Reel Characteristics: 
Matsushita fixed metal oxide film resistors feature small sized | ste L i | zi OD _ Temperature Coefficient R Wattage of 1, 2, 3 + 350ppm/"C 
dimensions and have higher power rating at the same size as F @d | + | _ 
th sonal’ v Voltage Coefficient 25ppm/V Max 
exconventional WPe: | | @) Insulation Resist. 70,000 MO Min 
. Temp. Cycling +(1% + 0.059) Max 
Features: Short-time Overload = (2% + 0.050) Max 
Flame retardancy of the exclusively formulated inorganic Humidity (Steady State) + (2% + 0.050) Max 
insulative material exhibits an equivalent performance Max. Working Dimensions (mm) Load Life in Humidity + (5% + 0.050) Max 
requirements of UL-94 (VE-O) and when operated at a potential Type Volt. L | D d Load Life + (5% + 0.050) Max 
less than he times pea ieee env ay beans 1w 350 9.0 30.0 28 0.65 Resistance to Soldering Heat ate + Set Mak 
ors never flame nor arc. The coating and markings resist normal ibration Low Freq +(1% + 0.052) Max 
washing of solvents, such as Freon (TE, TMC, TF), a i se hi sa Thermal Shock + (2% + 0.059) Max 
trichloroethane. : s s Noise 1.0.V/V Max 
Standard Resistor Values — See below for complete part numbers when ordering. 
0.47 0.82 15 Aye 47 8.2 15) 27 47 82 150 270 470 820 1.5K 2.7K 4.7K 8.2K 15K 27K 47K 82K 
0.51 0.91 1.6 3.0 oul eh] 16 30 51 91 160 300 510 910 1.6K 3.0K 5.1K 9.1K 16K 30K 51K 91K 
0.56 1.0 1.8 3.3 5.6 10 18 33 56 100 180 330 560 1.0K 1.8K 3.3K 5.6K 10K 18K 33K 56K 100K 
0.62 eal 2.0 3.6 6.2 11 20 36 62 110 200 360 620 1.1K 2.0K 3.6K 6.2K 11K 20K 36K 62K 
0.68 1.2 22 3.9 6.8 12 22 39 68 120 220 390 680 1.2K 2.2K 3.9K 6.8K 12K 22K 39K 68K 
0.75 1.3 2.4 4.3 75 13 24 43 75 130 240 430 750 1.3K 2.4K 4.3K 7.5K 13K 24K 43K 75K 
Digi-Key Pricing 
Description Part Number 1 5 100 1M 5M 10M 
1 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (0.47-68KQ) ie te WEIN) 4 ICRI 
(i.e., P20W-1BK-ND) 24 89 10.07 69.47 61.86/M 55.58/M 
1 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Tape and Reel (0.47-68KQ) is # NEU oe SPRAY 
(i.e., P1.0KW-1TR-ND) = = _ — 64.95/M 58.36/M 
2 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (0.47-100KQ) le NEUES a NAPPI SN 
(i.e., P20W-2BK-ND) .29 1.06 13.65 83.58 74.38/M 66.71/M 
2 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Tape and Reel (0.47-100KQ) le 3 MAIS ae RNR 
(i.e., P1.0KW-2TR-ND) 283.13/3M 504.19/6M 906.01/12M. 1761.79/27M 
3 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (0.47-100KQ) BE NEWS ap SARLEL SY 
(i.e., P2OW-3BK-ND) 52 2.44 31.39 188.33 181.35/M 174.38/M 
3 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Tape and Reel (0.47-100KQ) peo Ue aa SENDS 
(i.e., P1.0KW-3TR-ND) 315.37/1,500 1123.21/6M 1766.08/10,500 3706.82/25,500 


More Product Available Online: www.digikey.com 
672 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


GE 


5 and 10 Watt Wirewound Rectangular Resistors 5% 


Axial Lead Type + Exceptionally small and sturdy; mechanically safe. Excellent electrical characteristics. + The materials used and the 3543 48.0(10W) + 5 3543 jet 105 
+ Operating Temperature construction techniques ensure excellent flame resistance, arc resistance and moisture resistance as well as self-extinguishing ia 22.0(5W) + 5) =| 

Range: —55°to + 250°C — capabilities. They will withstand the most rigorous loading test. + Applicable specifications: EIA RS-344 and EIA RC649. ———| S— | O94 5 

A so(swy(iow) ry 

5 Watt Standard Resistor Values — See below for complete part numbers when ordering. 10 Watt Standard Resistor Values — See below for complete part numbers when ordering. 

0:30) (0'62" “12|-2!2" 7319 6.8 12 22 39 68 120 220 390 680 1.2K 10 18 33 5.6 10 18 33 56 100 180 300 470 750 1.2K 2.0K 

0.33 068 #$(113 £24 43 7.5 13 24 43 75 130 240 430 750 1.3K ld 2:05 3:6) 16:2 11 20 36 62 110 200 330 510 820 1.3K 2.2K 

Oe) Mohs A eer 8.2 WG) 27 47 82 150 270 470 820 1.5K 1h2) lps sig) 4618 12 2D 39 68 120 220 360 560 910 1.5K 24K 

0.43 082 #16 30 5.1 9.1 16 30 51 91 160 300 510 910 1.6K 

0.47 0.91 18 33 56 10 18 33 56 100 180 330 560 1.0K 1.8K i aS as he ie a - 18 Ano aan a eer Te Tee a 

0.51 eo) AGy RS she 11 20 36 62 110 200 360 620 1.1K 2.0K 7 : - y a ‘3 

056 14 16 3.0 51 91 16 30 51 91 160 

Pricing 

Description Part Number 1 10 100 1M 5M 10M 

5 Watt, 5% Metal Wirewound Rectangular Value + “W-5-ND” 

Resistors, Bulk Package...................:0.cseeeeee es (i.e. 0.30W-5-ND) AL 3.41 27.28 163.68 146.63/M 129.58/M 

10 Watt, 5% Wirewound Rectangular Value + “W-10-ND” 

Resistors, Bulk Package..................000ecseeeeeees (i.e. 1.0W-10-ND) 60 5.01 40.08 240.48 215.43/M 190.38/M 
Characteristics Derating Curve 

Temperature Coefficient +300 PPM/°C = 254070155 275 ei ; are . 

insulation Resistance 7100 Ma e100 Digi-Key® 5 Watt Resistor Assortment Kit Digi-Key® 10 Watt Resistor 

7 a : 

Load Life (1,000 hours) £5% + 0.050 § 60 RS105-ND 0.300-0.919 —5 each 60 Resistors ......$23.95 Assortment Kit 

Short-Time Overload +2% + 0.052 3 40 te, : 

Dielectric Withstanding Volt +2% + 0.052 £ 20 + RS205-ND 1.09-9.12 — 4 each 96 Resistors......... $32.95 2 each of all 10 watt standard resistor values 

+ A 7 = ‘ 

Moisture Resistance 25% + 0.050 “0 + RS305-ND 100-910 — 4 each 96 Resistors .......... $32.95 listed abover:Aiotal of AGS (esistols: 

Shock and Vibration +1% + 0.052 “50 9 50, 9150 9¢750399 

Effect of Soldering To9F F050 Ambient Temperature (C*) RS405-ND 1009-2.0KQ — 3 each 96 Resistors ...... $32.95 PRSTIOND 3 3ig505 ssssasdas onenasdacdaooaana $72.95 


G Zerohm J umper Wires 


Applications: 


Generally they are used for the following reasons: 
+ Inability to connect two points on a P.C. Board due to 
other circuit paths which must be crossed over. 


Specifications: 
Maximum Resistance: 0.004 ohm on 1/8 watt, 0.003 ohm on 1/4 watt; Typical Resistance: 0.002 ohm 
on both; Lead Material: tin-plated copper; Body Material: electrical grade, high performance molding 
compound; Min. Insulation Resistance — Dry: 10,000 megQ, Wet: 100 megQ; Min. Dielectric 


3.8mm (1/8W) 


1.5mm (1/8W) 
6.3mm 2.3mm (1/4W) 


(1/4W) 


28.0+2.0 


- 


+ An After-the-Fact design change that requires new point Withstanding Voltage — Atmospheric: 500V RMS, Reduced: 325V RMS; Insulation Flammability: T ry 
connections. resistor-insulation is self extinguishing within 10 seconds after externally applied flame is removed; 0.5 + 0.02mm(1/8W) Single Black Color Band 
+ Circuit tuning by changing point connections. Current Rating: 25 Amps at 25°C, derating to 0 amps at 150°C. 9.6 +0.02mm(1/4W) Denotes Zero Resistance 
Digi-Key Pricing 

Description Part No. 5 200 1M 5M 10M 50M 
1/8 Watt, Zerohm Jumper, Bulk Package 0.0EBK-ND 26 8.11 16.28 14.93/M 13.52/M 12.48/M 
1/8 Watt, Zerohm Jumper, Tape/Reel (5M Pcs./Reel) 0.0ETR-ND = = = 18.37/M 17.29/M 14.14/M 
1/4 Watt, Zerohm Jumper, Bulk Package 0.0QBK-ND 27 4.93 10.03 9.23/M 8.37/M 7.73/M 
1/4 Watt, Zerohm Jumper, Tape/Reel (5M Pcs./Reel) 0.0QTR-ND = = = 11.53/M 10.85/M 8.90/M 


YAGEO 


5% Carbon Film Resistors 
Available In 1/8, 1/4 and 1/2 Watt 


Standard Resistor Values 
See below for complete part numbers when ordering. 


1.0 1.8 3.3 5.6 10 18 33 56 100 180 330 560 1.0K 18K 3.3K 5.6K 10K 18K 33K 56K 100K 180K 330K S60K 1.0M 1.8M 3.3M 5.6M 10M 
we 2.0 3.6 6.2 11 20 36 62 110 200 360 620 1.1K 20K 36K 62K 11K 20K 36K 62K 110K 200K 360K 620K 1.1M 20M 3.6M 6.2M 
a2 eae 3.9 6.8 12 22 39 68 120 220 390 680 1.2K 22K 3.9K 68K 12K 22K 39K 68K 120K 220K 390K 680K 1.2M 2.2M 3.9M 6.8M 
1.3 2.4 4.3 TES} 13 24 43 75 130 240 430 750 13K 24K 43K 7.5K 13K 24K 43K 75K 130K 240K 430K 750K 1.3M 24M 43M 7.5M 
1.5 ail 4.7 8.2 15 27 47 82 150 270 470 820 1.5K 2.7K 4.7K 82K 15K 27K 47K 82K 150K 270K 470K 820K 1.5M 2.7M 4.7M 8.2M 
1.6 3.0 5.1 9.1 16 30 51 91 160 300 510 910 16K 30K 51K 91K 16K 30K 51K 91K 160K 300K 510K 910K 1.6M 3.0M 5.1M 9.1M 
Characteristics 
Temperature Moisture Dielectric Insulation Short-Time Voltage Solvents 
Terminal Strength Soldering Change Vibration Resistance Load Life Strength Resistance Overload Coefficient Resistance 
0.6mm load 10N 2s 230°C 0.5% hr. @ —55°C, 1.5mm displacement A Rmax. +3% A Rmax. +2.5% 1000 hrs.: 70°C: 500Vrms appl. Room temp., dissipa- 5 ppm No damage 
(1kg): 10s A Rmax. activated flux hr. @ +155°C @ 10 to 500 Hz; Pnom or Vmax. for 1 min.: tion 6.25x Pnom. 10 
0.25% + 0.050 A Rmax. 0.25% 5 cycles; A Rmax. A Rmax. A Rmax. No breakdown cycles, 5 sec. on, 45 
+ 0.250 0.25% + 0.250. 0.25% + 0.050 1% + 0.059 sec. off; A Rmax. 
0.25% +0.050 
= General Specifications 
CFR Series — 
Type Dimensions Max. Max. Rated 
D d (Power (mm) Working Overload Ambient Temperature Resistance Resistance 
T= a Rating) L D d Voltage Voltage Temperature Cycling Range Tolerance 
ls, al. A ‘ am 1/8 Watt * 3.3 + 0.4 1840.3 0540.05 200V 400V 70°C —55°C to +155°C 1.00 to 10 MQ. +5% 
2841 L 2841 1/4 Watt 6.3+0.5 2340.3 0.6 +0.05 250V 500V 70°C —55°C to +155°C 1.00 to 10MO +5% 
1/2 Watt 9.0 + 0.5 3.2+0.5 0.6+0.05 350V 700V 70°C —55°C to +155°C 1.00 to 10MQ +5% 
Features 
+ Industry's lowest cost! D fotl Boao 5 oan) iM Pricing ay 10M BOM 
eked . . scription art No. 
ares ‘qpateeltexent leach 1/8 Watt, 5% Carbon Film Resistors (* Power rating at 70°C | (Value)EBK-ND 
= 1/6W) Bulk Package (i.e. 1.0EBK-ND) -28 4.70 13.63 12.22/M 11.28/M 10.34/M 
° Se carbon comp MIL-R-11 1/8 Watt, 5% Carbon Film Resistors — Tape and Reel 
pertormance (* Power rating at 70°C = 1/6W) (5,000 pcs./reel — (Value)ETR-ND 
+ Standard tolerance: 65% Order in multiples of 5,000) (ie. 1.0ETR-ND) _ = _ 14.95/M 13.80/M 11.04/M 
+ Exceptional long-term stability 1/4 Watt, 5% Carbon Film Resistors (Value)QBK-ND 
Bulk Package (ie. 1.0QBK-ND) -28 3.89 8.70 8.27/M 7.69/M 6.24/M 
S Derating Curve 1/4 Watt, 5% Carbon Film Resistors — Tape and Reel 
£ 100 (5,000 pcs./reel — (Value)QTR-ND 
8 eM Order in multiples of 5,000).............secseceeeeeeeeeeeeeeeereened (i.e. 1.0QTR-ND) = — — 8.94/M 8.25/M 6.60/M 
= 40 1/2 Watt, 5% Carbon Film Resistors (Value)H-ND 
3 ry PS Bulk PACkAg6 icc ca sas ces cre diedienactdvinasnieuaeadd agence gag oan sane (ie. 1.0H-ND) 27 3.96 12.87 11.88/M 10.89/M 9.90/M 
oO 
a 0 20 40 60 80100 120140 160°C = = 


“E” = Eighth Watt; “Q” 


Digi-Key® 1/8 Watt Resistor Assortment 


RSE200-ND 200 each of all std. values 5% 1/8 watt carbon film resistors 
in the series 1.0 - 10 megohms (33,800 total pcs.)............... $409.00 


RS112-ND Set of 5 each of 73 standard 5% 1/8 watt carbon film 
resistors in the series 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, etc., through 1.0 megohm 
(365 total pieces) $16.96 


RS212-ND Set of 5 each of the 72 standard 5% 1/8 watt carbon film 
resistors in the series 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.4, etc., through 910 kilohm 
(360 total pieces) $16.99 


Quarter Watt; “H” 


Digi-Key® 1/4 Watt Resistor Assortment 


RSQ200-ND 200 each of all std. values 5% 1/4 watt carbon film resist- 
ors in the series 1.0 - 10 megohms (33,800 total pcs.) ......... $239.00 


RS125-ND Set of 5 each of 73 standard 5% 1/4 watt carbon film 
resistors in the series 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, etc., through 1.0 


megohm (365 total pieces) 
RS225-ND Set of 5 each of the 72 standard 5% 1/4 watt carbon film 


resistors in the series 1.1, 1 
(360 total pieces) 


, 1.6, 2.0, 2.4, etc., through 910 kilohm 


Half Watt. Please be sure to specify. Half watt available in bulk package only. 


Digi-Key® 1/2 Watt Resistor Assortment 


RSH200-ND 200 each of all std. values 5% 1/2 watt carbon film resis- 
tors in the series 1.0 - 10 megohms (33,800 total pcs.)........ $335.00 
RS150-ND Set of 5 each of 73 standard 5% 1/2 watt carbon film 
resistors in the series 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, etc., through 1.0 megohm 
(365 total pieces) $16.95 
RS250-ND Set of 5 each of the 72 standard 5% 1/2 watt carbon film 
resistors in the series 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.4, etc., through 910 kilohm 
(360 total pieces $16.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1023) 673 


Metal Film Fixed Resistors 1/4 Watt 


MFR Series Power Derating Curve Characteristics 1% Metal Film Resistors 
The MFR series Metal Film Resistors are manufactured using 100 Temperature Oycling, a r 
vacuum sputtering system to deposit multiple layers of mixed = 80 -65°C to +150°C (%) . Digi-Key® Assortment Kits 
metals and passivative materials onto a carefully treated high g 60 Low Temperature Operation, -65°C (%) . 5 Each of Values 102 to 97.60 
grade ceramic substrate, the resistors are coated with layers of 3 40 Short Time Overload (%) . 35% RSt ND “= mene $29.95 
light-blue lacquer. ee Terminal Strength, 5 Ib. pull (%). SAVINGS 
General Specifications: 3060 ~ 100140 480 Resistance to Soldering 7 pare 5 Each of Values 1002 to 9762 
Power Rating: 1/4 Watt. Max. Working Voltage: 250V. Max. 40 80 120 160 Heat, +350°C (%) Purchased RS2X-ND........-- 2.0 seeeee $29.95 
Overload Voltage: 500V. Rated Ambient Temperature: 70°C. "5 Moisture Resistance, Separatel 
Temperature Cycling: -65°C to +150°C. Resistance Range: , <TH : Mil Std 202 (%) pa MY neaeninie atau 
10.0 to 1.00MQ. Resistance Tolerance: +1%. 1st significant figure 4] t_ Tolerance Life 1000 hrs. (Rated Power) (%) . 
2nd significant figure L__ Multipli 
Electrical Specifications: 3rd significant figure a Shocks 06, ims {%) « 
All measurements are taken at +25°C al 1KHz and 65% relative SE sips anon| | TO | ee 
humidity, unless stated otherwise. Type: MF-25 Style: RN-55 r \+ i (6) - 
Power Rating: 1/4 Watt Resistance Tolerance: +1% le RX ye x Insulation Resistance (%o) -.1---=10"Q | [TRS BXEND. eee ccececceeee 
Temperature Coefficient: +100PPM/°C 28 +1.0 6.5 40.5 2320.5 0.6 Failure-Rate (%) . 
Value Digi-Key Pricing 

Description Range Part No. 5 200 1M 5M 10M 50M 100M 500M 1,000M 

1/4 Watt, 1% Metal Film Resistors 10.0 ~ 1.00M Q Value + “X" +"BK-ND” 

Bulk Package 10.0 ~ 1.0MQ (i.e. 10.0XBK-ND) 54 8.27 21.38 18.24/M 15.68/M 12.54/M = = _ 

1/4 Watt, 1% Metal Film Resistors 10.0 ~ 1.00M 2 Value + “X” + “TR-ND” 

Order in multiples of 5,000 (5,000 pcs./reel) 10.0 ~ 1.00M 2 (ie. 10.0XTR-ND) = = = 20.63/M 17.60/M 14.30/M 12.10/M 9.90/M 8.80/M 


YAGEO Standard Resistor Values 


10.0 18.7 34.8 64.9 121 226 422 787 1.47K 2.74K 5.11K 9.53K 17.8K 33.2K 61.9K 115K 215K 402K 750K 
10.2 19.1 35.7 66.5 124 232 432 806 1.50K 2.80K 5.23K 9.76K 18.2K 34.0K 63.4K 118K 221K 412K 768K 
10.5 19.6 36.5 68.1 127 237 442 825 1.54K 2.87K 5.36K 10.0K 18.7K 34.8K 64.9K 121K 226K 422K 787K 
10.7 20.0 37.4 69.8 130 243 453 845 1.58K 2.94K 5.49K 10.2K 19.1K 35.7K 66.5K 124K 232K 432K 806K 
11.0 20.5 38.3 NS 133 249 464 866 1.62K 3.01K 5.62K 10.5K 19.6K 36.5K 68.1K 127K 237K 442K 825K 
11.3 21.0 39.2 73.2 137 255 475 887 1.65K 3.09K 5.76K 10.7K 20.0K 37.4K 69.8K 130K 243K 453K 845K 
11.5 21.5 40.2 75.0 140 261 487 909 1.69K 3.16K 5.90K 11.0K 20.5K 38.3K 71.5K 133K 249K 464K 866K 
11.8 22.1 41.2 76.8 143 267 499 931 1.74K 3.24K 6.04K 11.3K 21.0K 39.2K 73.2K 137K 255K 475K 887K 
121 22.6 42.2 78.7 147 274 511 953 1.78K 3.32K 6.19K 11.5K 21.5K 40.2K 75.0K 140K 261K 487K 909K 
12.4 23.2 43.2 80.6 150 280 523 976 1.82K 3.40K 6.34K 11.8K 22.1K 41.2K 76.8K 143K 267K 499K 931K 
esr) 23.7 44.2 82.5 154 287 536 1.00K 1.87K 3.48K 6.49K 12.1K 22.6K 42.2K 78.7K 147K 274K 511K 953K 
13.0 24.3 45.3 84.5 158 294 549 1.02K 1.91K 3.57K 6.65K 12.4K 23.2K 43.2K 80.6K 150K 280K 523K 976K 
13.3 24.9 46.4 86.6 162 301 562 1.05K 1.96K 3.65K 6.81K 12.7K 23.7K 44.2K 82.5K 154K 287K 536K 1.00M 
13.7 25.5 47.5 88.7 165 309 576 1.07K 2.00K 3.74K 6.98K 13.0K 24.3K 45.3K 84.5K 158K 294K 549K 

14.0 26.1 48.7 90.9 169 316 590 1.10K 2.05K 3.83K 7.15K 13.3K 24.9K 46.4K 86.6K 162K 301K 562K 

14.3 26.7 49.9 93.1 174 324 604 1.13K 2.10K 3.92K 7.32K 13.7K 25.5K 47.5K 88.7K 165K 309K 576K 

14.7 27.4 61.1 95.3 178 332 619 1.15K 2.15K 4.02K 7.50K 14.0K 26.1K 48.7K 90.9K 169K 316K 590K 

15.0 28.0 52.3 97.6 182 340 634 1.18K 2.21K 4.12K 7.68K 14.3K 26.7K 49.9K 93.1K 174K 324K 604K 

15.4 28.7 53.6 100 187 348 649 1.21K 2.26K 4.22K 7.87K 14.7K 27.4K 51.1K 95.3K 178K 332K 619K 

15.8 29.4 54.9 102 191 357 665 1.24K 2.32K 4.32K 8.06K 15.0K 28.0K 52.3K 97.6K 182K 340K 634K 

16.2 30.1 56.2 105 196 365 681 1.27K 2.37K 4.42K 8.25K 15.4K 28.7K 53.6K 100K 187K 348K 649K 

16.5 30.9 57.6 107 200 374 698 1.30K 2.43K 4.53K 8.45K 15.8K 29.4K 54.9K 102K 191K 357K 665K 

16.9 31.6 59.0 110 205 383 715 1.33K 2.49K 4.64K 8.66K 16.2K 30.1K 56.2K 105K 196K 365K 681K 

17.4 32.4 60.4 113 210 392 732 1.37K 2.55K 4.75K 8.87K 16.5K 30.9K 57.6K 107K 200K 374K 698K 

17.8 33.2 61.9 115 215 402 750 1.40K 2.61K 4.87K 9.09K 16.9K 31.6K 59.0K 110K 205K 383K 715K 

18.2 34.0 63.4 118 221 412 768 1.43K 2.67K 4.99K 9.31K 17.4K 32.4K 60.4K 113K 210K 392K 732K 


YAGEO 5% Metal Oxide Film Resistors 


RSF Series = Derating Curve Y = Characteristics: 

These Metal Oxide ©1090 —~4S | | Il (}— — Temperature £100 PPM Typ. 

Resistors offer lower § a le Coefficient +200 Max 

cost alternatives to B 40 38 + 3 —e}—-——_ L D Insulation Resist. 10,000 MQ. Min 
Carbon Composition Resistors and s 20) | _ _ _ Load Life 
General Purpose Metal Films. They 50 100 150200 250 Type arta Fa Dimens/one am 4 (1,000 hours) 1% Typ. + 3% Max 
ean’ feplace: many. low (power eapruees anne een 1W 350 115410 45405 0.80.05 | | Short-time Overload | = 0.5% Max 
General Purpose wirewound 2w 350 15.5 + 1.0 5.0 +0.5 0.8 + 0.05 Temp. Cycling +0.5% Max 
applications. These Metal Oxides meet overload tests in accordance with ; 

ttt eat A ‘ A nue 2 2 Moisture Resistance | + 1.0% Max 

UL specification #1412 without producing a fire hazard. They withstand Digi-Key® 1 and 2 Watt Resistor Assortment Kits Shas a vineaion TOS ENEK 
solvents in accordance with article Mil-Std-202E without producing 255 resistors per assortment. 5 each of the values in the ranges listed: ; —— 
mechanical or electrical damage. oaESEE OER sEKOEOM Effect of Soldering | + 0.5% Max 
Features: High surge/overload capability. Non-inductive design. Coating 7 Watt RS101-ND RS201-ND RS307-ND $26.95 Voltage Coefficient_| .001%/V 
and marking resist Trichlorethelyne, Freon, and other cleaning agents. 2 Watt RS102-ND RS202-ND RS302-ND $29.95 Current Noise <1pWV 


Standard Resistor Values — See below for complete part numbers when ordering. 

0.47 082 1.5 27) 43 6.8 wl 18 30 47 75) 120 200 330 510 820 13K 22K 3.6K 56K 91K 15K 24K 39K 62K 100K 160K 270K 430K 680K 
OST Oot 1.6 3.0 47 Tiss} 12 20 33 51 82 130 220 360 560 910 15K 24K 3.9K 62K 10K 16K 27K 43K 68K 110K 180K 300K 470K 750K 
0.56 1.0 1.8 3.3 Sel 8.2 13 22 36 56 91 150 240 390 620 10K 16K 2.7K 43K 68K 11K 18K 30K 47K 75K 120K 200K 330K 510K 820K 
0.62 14 2.0 3.6 5.6 ei 15) 24 39 62 100 160 270 430 680 1.1K 1.8K 3.0K 4.7K 7.5K 12K 20K 33K 51K 82K 130K 220K 360K 560K 910K 
068 1.2 2.2 3.9 6.2 10 16 2a 43 68 110 180 300 470 750 1.2K 2.0K 3.3K 5.1K 82K 13K 22K 36K 56K 91K 150K 240K 390K 620K 1.0M 
O75 1.3 2.4 


Digi-Key Pricing 
Description Part Number 1 10 100 1M 5M 10M 
1 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (0.47-0.91) AEE ORO oF fae 12.60 77°00 econ eaeoi 
1 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (1.0-1.0MQ) Parte es 48 5 aap 60 re scons 
2 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (0.47-0.919) ee N ee 8 ia ee ash ae 
2 Watt, 5% Metal Oxide Film Resistors Bulk Package (1.0-1.0MQ) ee ea on Ke ee ec ere Pee 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HUNTINGTON 
ELECTRIC, INC. 


Silicone Coated Wirewound Resistors — 1, 3, 5 Watt, 1% 


Ft D>}<— B —> a Series A B c D Resistance Digi-Key* Price Each Huntington 
A 2#.81mm_| £.61mm Range (Ohms) | Wattage | Part No. 1 10 25 50 100 | PartNo. 
7, i ©) ALSR-1 2.79 9.78 St 38.10 ge ( ) 9 

ch ALSR-3 5.08 13.46 81 38.10 -10-.75 1 ALSR1F-(Value)-ND 1.98 1.77. — 1.50 1.10 | ALSR-1-(Value)-1% 
Electrical Specifications ates fee 23.80 81 | 38.10 1.0-900 1 | ALSRIF-(Value)-ND 1.95 1.74 — 1.47 1.08 | ALSR-+1-(Value)-1% 
Sarees ALSRS ALSRS, ALSRS 1.0K-3.0K 1 ALSRIF-(Value)-ND 2.08 186 — 1.57 1.16 | ALSR-1-(Value)-1% 
Resistance Tolerance 41% +1% -10-900 3 ALSRSF-(Value)-ND 1.38 = IMIG == -97 | ALSR-3-(Value)-1% 
Dielectric Withstanding Voltage 500 VAC 1000 VAC 1.0K-2.7K 3 ALSR3F-(Value)-ND 1.33 — 1.12 —  .93 | ALSR-3-(Value)-1% 
Short Time Overload 5 X rated wattage for 5 seconds 3.0K-4.7K 3 | ALSR3F-(Value)-ND 138 — 1.16 — 97 | ALSR-3-(Value)-1% 
RESISTANCE VALUE CHART 5.0K-10.0K 3 ALSRSF-(Value)ND 140 — 1.418 —  .98 | ALSR-3-(Value)-1% 
410 50 50 22 40 100 225 400 750 1.5K 35K 6.8K 20.0K 10-900 5 ALSR5F-(Value)-ND 135 — 1.14 — 95 | ALSR-5-(Value)-1% 
A300 750 7.5 25 47 120 «250470 800: 1.8K 3.9K 7.5K 25.0K 1.0K-4.7K 5 ALSR5F-(Value)-ND 1.33 — 1.12 —  .93 | ALSR-5-(Value)-1% 
on 18 1g a Ea 1 ae 200 oe Bos nee oor 5.0K-8.2K 5 | ALSRS5F-(Value)-ND 1.30 — 1.10 — 91 | ALSR-5-(Value)-1% 
35 4220 «15—~=i<«~Stst(‘<«~wC*‘“‘zB OCB CODCOK CK BOK 100K 10.0K-20.0K 5 ALSRSF-(Value)-ND 135 — 1.14 — 95 | ALSR-5-(Value)-1% 
30 30 18 35 +75 200 350 680 11K 27K 56K 125K 25.0K 5 ALSRSF-(Value)-ND 133 — 1412 — 93 | ALSR-5-(Value)-1% 


se 2 ay BY Be 220 sly Huy NS SS fois tas * For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 


Aluminum Housed Chassis Mount Resistors — 5, 10, 25, 50 Watt, 1% (Precision Power Wirewound) 


HEI’s high power aluminum housed resistors use centerless ground ceramic cores for uniform heat distribution. 
Molded in a special high temperature material and mounted in an extruded aluminum finned housing, these 
designs provide maximum power dissipation and reliability. They have tinned copperweld leads for solderability 
and meet or exceed MIL-R-18546, including “N” characteristic, and MIL-R-39009. Specifications: + Power 


h—r—lh Rating: Based on full power operation at 25°C, and maximum hotspot 275°C. + Mounting on proper heat sink as 
follows: For 5 and 10 Watt — use 4” x 6” x 2” x .040" (101.60 x 152.40 x 50.80 x 1.02mm) aluminum chassis; For 
Electrical Specifications: 25 and 50 Watt — use 5” x 7” x 2” x .040” (127.00 x 177.80 x 50.80 x 1.02mm) aluminum chassis. 
Series TMC-5 TMC-10 TMC-25 TMC-50 - 
MIL-R-39009/MIL-R-18546 _| RER-60/RE-60 | RER-65/RE-65 | RER-70/RE-70 | RER-75/RE-75 | (Series | A | B | C | D | E | F | G@| H/ J} K/ L/| M|N| O/| P |QAWG| R 
HEI Power 7.5 Watts 72.5 Watts 25 Watts 50 Watts TMC-5 | 11.40] 12.57 | 16.03 [30.15 | 8.86 | 16.79] 8.51 | 1.91| 3.81] 224| 2.49] 2.36] 1.40] 833] 7.01/ 16 [297] 
MIL Power 5 Watts 10 Watts 20 Watts 30 Watts TMC-10 | 14.40] 16.00 | 19.84 / 36.50 | 11.30 | 20.70 | 10.54 | 2.16 | 5.08] 262| 2.49] 2.97) 231/950] 871) 12 [4.37] 
Working Voltage 160 265 550 1250 TMC-25 | 18.39] 19.96 | 27.76 | 50.80 | 13.84 | 27.81 | 14.61 | 2.41 | 6.86] 4.62| 3.30] 3.56] 2.31/12.70| 10.72) 12 [4.37/ 
Dielectric Strength 1000 VAC 1000 VAC 2500 VAC 2500 VAC TMC-50 | 39.83] 21.56 | 50.77 | 72.21 | 16.00 | 29.34 | 16.00 | 2.41 | 7.87] 5.23] 3.30] 3.56] 2.31] 12.70|11.51| 12 | 4.37 
RESISTANCE VALUE CHART Resistance Digi-Key* Price Each Huntington* 
TMC-5 | TMC-10 | TMC-25 TMC-50 Range (Ohms) | Wattage | Part No. 1 10 50 100 250 | PartNo. 
10 25 20K | 20 33 330 | 10 20 500 |.15 15 80 40 300 .10-15.0K 5 TMC5-(Value)-ND 3.10 265 219 1.87 1.72 | TMC-5-(Value)-1% 
50 30 100K} 1.0 35 1.0K | 10 25 1.0K | .20 20 10 50 500 .20-10.0K 10 TMC10-(Value)-ND 3.28 2.80 2.29 1.98 1.81 | TMC-10-(Value)-1% 
1.0 100 15.0K) 20 50 20K |) 20 40 20K | .25 25 12 75 1.0K 10-3.0K 25 | TMC25-(Value)-ND 4.66 3.98 3.27 2.81 258 | TMC-25-(Value)-1% 
5.0 150 25 75 25K | 30 100 30K |.30 33 16 100 1.5K : 
10 300 10 100 10.0K| 12 200 50250 20 150 25K .15-5.0K 50 TMCS50-(Value)-ND 4.90 4.17 3.43 2.95 2.70 | TMC-50-(Value)-1% 
12 390 25 300 15 300 1.0 6.0 30 250 5.0K * For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
Vitreous Enamel Wirewound Power RESISTANCE VALUE CHART 
i = 2.0 10 35 125 300 600 1.2K 25K 45K 7.5K 120K 40.0K 
Resistors 8, 12 Waitt ee 3.0 15 50 150 400 750 1.25K 3.0K 5.0K 80K 15.0K  50.0K 
L 5.0 20 75 200 450 900 15K 35K 60K 9.0K 20.0K 
ica 75 25 100 250 500 1.0K 20K 4.0K 7.0K 100K 25.0K 
Series A B Cc D E F (Oy) fo 
FVTS-5 7.94 | 25.40 | 4.76 | 11.11| .81 | 50.80 Ll Resistance Digi-Key* Price Each Huntington 
Range (Ohms) Wattage | Part No. 1 25 100 250 | PartNo. 
i i 0 cP ee Pe 5.0-900 8 FVTS5-(Value-ND 1.84 1.58 1.21 1.08 | FVTS-5-(Value) 
F Pee ~—_— 3 ——__+| 1.0K-4.5K 8 FVTS5-(Value)-ND 1.98 1.70 1.30 1.16 | FVTS-5-(Value) 
Electrical Specifications: 5.0K-9.0K 8 FVTS5-(Value)-ND 212 1.81 1.39 1.24 | FVTS-5-(Value) 
ses eT Enea 20-450 2 st Bien 209 79437 422 | FVTS-10:(vale) 
i 5 ry 0- - (Value): x i E E -10-(Value 
eee oe ene ae brian 500-900 12 FVTS10-(Value)-N 231 1.98 1.52 1.35 | FVTS-10-(Value) 
orerance ave a ae a 1.0K-5.0K, 7.5K-9.0K 12 FVTS10-(Value)-N 256 219 1.68 1.49 | FVTS-10-(Value) 
Power Rating 8 Watts at 25°C 12 Watts at 25°C 10.0K-20.0K 12 FVTS10-(Value)-N 2.83 2.43 1.86 1.65 | FVTS-10-(Value) 
Dielectric With- 1000 VAC 1000 VAG 25.0K 12 FVTS10-(Value)-N 3.19 2.73 2.09 1.86 | FVTS-10-(Value) 
standing Voltage 40.0K, 50.0K 12 FVTS10-(Value)-N 4.26 3.65 2.79 2.48 | FVTS-10-(Value) 
Short Time Overload 5 X rated wattage for 5 seconds __| 10 X rated wattage for 5 seconds * For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
Vitr Enamel Wirewound Power Resistance Digi-Key* Price Each Huntington 
R t eous pel a ‘ap poate owe Range (Ohms) Wattage | Part No. if 10 25 100 Part No. 
= 2.0-3.0 25 FVT25-(Value)-ND 3.31 — 240 1.89 | FVT-25-(Value) 
esistors : z 2 att 10, 25, 100 25. | FVT25-(Value)-ND 3.28 — 238 1.87 | FVT-25-(Value) 
ADJUSTABLE AVT SERIES: - Resistance Tolerance: +10%, wattage rating applied only when the ee = Poet Veen at _ 238 ace roe: Mauch 
entire resistance is in the circuit + Dielectric Withstanding Voltage: 1000VAC + Short Time Overload: 40.0K-12.0K 25 FVT25-(Value)-ND 3.77 = 273 215 | FVT-25- -(Value) 
10 times the rated wattage for 5 seconds 25.0K-50.0K 25 FVT25-(Value)-ND 4.76 _ 3.45 2.71 | FVT-25-(Value) 
FIXED FVT SERIES: « Resistance Tolerance: +5% above 1 ohm, +10% below 1 ohm « Dielectric jiion ee 1.0K ey Ayreo VauSLIND pe = pe ae Eyre. Nees 
Withstanding Voltage: 1000VAC + Short Time Overload: 10 times the rated wattage for 5 seconds 5.0K ‘ 50 FVT50-(Value)-ND 4.79 = 3.47. 2.73_| FVT-50-(Value) 
T.0, 2.0, 5.0 100 | FVT100-(Value)-ND 8.21 — 5.95 4.67 | FVT-100-(Value) 
RESISTANCE VALUE CHART 10, 50, 100, 250, 1.0K 100 FVT100-(Value)-ND 7.48 — 542 4.26 | FVT-100-(Value) 
1.0 10 150 750 5.0K 50.0K 1.0, 3.0, 5.0 225 | FVT200-(Value)-ND 12.36 11.13 9.89 9.27 | FVT-200-(Value) 
20 25 200 1.0K 10.0K 10, 50, 100, 250,500 | 225 | FVT200-(Value)-ND 10.30 9.27 8.24 7.73 | FVT-200-(Value) 
30 Ba Bay DEK 120K 1.0K 225 | FVT200-(Value)-ND 10.30. 9.278.224 _—7.73_| _FVT-200-(Value) 
3G a aaa nite aaa T.0, 3.0, 5.0 25 AVT25-(Value)-ND 5.63 5.18 4.28 3.60 | AVT-25-(Value) 
: : : 10-100, 250, 500 25 AVT25-(Value)-ND 4.65 4.28 3.54 2.98 _| AVT-25-(Value) 
: T.0-5.0 50 AVT50-(Value)-ND 658 6.05 5.00 4.21 | AVT-50-(Value) 
Series A B c D E F 10-100, 500 50 AVT50-(Value)-ND 5.65 5.20 4.30 3.62 | AVT-50-(Value) 
AvT25_ | 14.29 | 50.80 | 6.35 | 14.29 | 17.46 | 4.22 1.0K 50 AVT50-(Value)-ND. 5.93 5.46 4.51 3.80 _| AVT-50-(Value) 
T.0, 2.0 100 | AVT100-(Value)-ND 12.83. 11.80 9.75 8.21 | AVT-100-(Value) 
ANTSOS 5 fh U2 TOE Gis S29) iW) cae 10, 50, 100, 250 100 | AVT100-(Value)-ND 9.48 8.72 7.21 6.07 | AVT-100-(Value) 
AVT100_| 19.05 | 165.10 | 6.35 | 14.29 | 17.46 | 4.22 1.0K 100 _| AVT100-(Value)-ND 10.95 10.08 8.33 _7.01 | AVT-100-(Value) 
AvT200 | 28.58 | 266.70/ 7.94 | 15.88 | 22.23 | 4.22 T.0-5.0 225 | AVT200-(Value)- a 22.35 20.57 16.99 14.31 | AVT-200-(Value) 
10-500 225 | AVT200-(Value)-N 16.10 14.82 12.24 10.31 | AVT-200-(Value) 
FVT 5 Series A B Cc D 1.0K 225 | AVT200-(Value)-NI 16.90 15.55 12.85 10.82 | AVT-200-(Value) 
Mounting Bracket for 25/50W Res.t/ B1003-ND 45 a 35 -25 | B1003-1 
EVES 1429 50:60 635 1429 Mounting Bracket for 100W Res.¢ | B1002-ND 54 = 42 -30 | B1002-1 
FVTSO 14.29 101.60 6.35 14.29 Mounting Bracket for 200W Res.t | B1001-ND 59 46.33 | B1001-1 
z FVT100 19.05 165.10 6.35 14.2 
Mounting Bracket e 7 * For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
— optional = LL | FVT200 28.58 266.70 7.94 15.88 + Requires 2 brackets per resistor 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HUNTINGTON RESISTANCE VALUE CHART 


EL EC TR IC INC. FVE-300 AVE-300 FSE-1000 
7 7 Fixed Adj. Fixed 
= 50 5.0 12 10 .20 1.6 20 25 3.5 15 
Edgewound Resistors — 300, 1000 Watt i280 16 | 12 8 80 5045 
7 : Te ee ate eT 2.0 10 20 16 1.0 16 1.0 10 
HEI Edgewound Resistors are designed for applications demanding maximum power dissipation in minimum 
space. Edgewounds are constructed of special alloy resistance wire, crimped, and wound on edge. High quality 5 Pi 7a 7 ; = 
ceramic cores are used with a coating of either vitreous enamel or silicone to provide heat sink for short term Resistance) SWatt- | BDIql-Key: RucelEach Huntingtom 
overloads and maximum dissipation. Range (©) | age | Part No. 1 10 25__| Part No. 
Specifications: + Dielectric Withstanding Voltage: Measured from terminals to brackets, 1000 VAC + Over- -50 - 20 300 | FVE300-(Value)-ND 16.48 14.81 12.54 | FVE-300-(Value) 
load: 10 X rated power for 5 seconds + Tolerance: +10% + Wattage is based on 25°C free air rating. -10 - 20 300 | AVE300-(Value)-ND 25.76 20.58 14.42 | AVE-300-(Value) 
ee Sail A lees Te 5 [ffanainah ; 25-15 | 1000 | FSE1000-(Value)-ND 51.50 46.35 —_| FSE-1000-(Value) 
(Clearance for) (6 TE eries ore) erminal z z - Fi 
ay th FVE-300 | 28.58| 19.05 | 215.90|7.94| 15.88 | 254.00 - 812.80 Pee Teco ticanin Ge ee at en inne set raed 
[Bi A AVE-300 | 28.58 | 19.05 | 215.90| 7.94 15.88 254.00 - 812.80 9 = 
c FSE-1000/ 63.50 | 44.45 | 381.00 | 12.70 15.88 6.35 - 508.00 * For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
=1: . . ° 
Silicone Coated Wirewound Resistors — 1, 3, 5, 10 Watt, 5% 
Serles A B c D Resistance igi-Key* Price Each Huntington* 
ri Depa B — +8imm_ | +.81mm Range (Ohms) | Wattage | Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
2 At @) ALSR-1 2.79 9.78 31 __| 38.10 
} YA ALSR-O 5.08 13.46 “81 38.10 -10-.75 1 ALSR1J-(Value)-ND 1.63 1.45 1.23 .90 | ALSR-1-(Value) 
e ALSRS +98 23.80 Bt 138-10 1.0-900 1 ALSR1J-(Value)-ND 1.59 1.43. 1.21.89 | ALSR-1-(Value) 
ALSR-10 795 55:72 31 38-10 1.0K-5.6K 1 ALSR1J-(Value)-ND 1.85 166 1.40 1.03 | ALSR-1-(Value) 
Electrical Specifications: 6.0K-10.0K 1 ALSR1J-(Value)-ND 1.95 1.74 1.47 1.08 | ALSR-1-(Value) 
Series ALSR-1 ALSR-3 ALSR-5 ALSR-10 -10-900 3 ALSR3J-(Value)-ND 1.40 1.25 1.06 .78 | ALSR-3-(Value) 
Resistance Tolerance +5% +5% +5% +5% 1.0K-4.7K 3 ALSR3J-(Value)-ND 1.27 1.14 96 .71 | ALSR-3-(Value) 
Power Rating 1 Watts at 25°C | 3 Watts at 25°C | 5 Watts at 25°C |10 Watts at 25°C. 5.0K-10.0K 3 ALSR3J-(Value)-ND 1.53 1.37 1.16 .85 | ALSR-3-(Value) 
Dielectric Withstanding Voltage 500 VAC 1000 VAC 1000 VAC 1000 VAC. 10-.75 5 ALSR5J-(Value)-ND 1.56 1.40 1.18 87 | ALSR-5-(Val 
Short Time Overload 5 X rated wattage for 5 seconds | 10 X rated wattage for 5 seconds 1.0-7.5 5 ALSR5J- Valie).ND ND 1.56 140 1.18 87 Alene Walle) 
10-2.7K 5 ALSR5J-(Value)-ND 1.56 1.40 1.18 .87 | ALSR-5-(Value) 
RESISTANCE VALUE CHART 3.0K-4.7K 5 ALSR5J-(Value)-ND 1.56 1.40 1418  .87 | ALSR-5-(Value) 
10 2.0 25) 15 270 680 1.75K 4.0K 8.5K 20.0K 5.0K-9.0K 5 ALSR5J-(Value)-ND 1.56 1.40 1.18 .87 | ALSR-5-(Value) 
AB 3.0 2 82 300 700 1.8K 4.5K 9.0K 22.0K 10.0K-22.5K 5 ALSR5J-(Value)-ND 1.56 1.40 1.18 .87 | ALSR-5-(Value) 
15 4.0 30 100 330 750 2.0K 4.7K 10.0K 22.5K 25.0K 5 ALSR5J-(Value)-ND 1.53 1.37. 1.16 .85 | ALSR-5-(Value) 
20 5.0 33 120 350 800 2.2K 5.0K 1.0K —_25.0K 10-.75 10 ALSR10-(Value)-ND 1.98 1.77 1.50 1.10 | ALSR-10-(Value) 
58 i $8 ie3 so¢ a eae act tee 1.0-680, 750-900} 10 ALSR10-(Value)-ND 169 1.51 1.28  .94 | ALSR-10-(Value) 
33 12 40 180 450 1.0K 27K 68K 135K 1.0K-2.7K 10 ALSR10-(Value)-ND 1.82 1.63 1.38 1.01 | ALSR-10-(Value) 
50 15 47 200 470 11K 3.0K 70K 15.0K 3.0K-9.0K 10 ALSR10-(Value)-ND 2.11 1.89 1.60 1.17 | ALSR-10-(Value) 
75 18 50 220 500 12K 3.3K 75K 16.0K 10.0K-22.5K 10 ALSR10-(Value)-ND 2.31 2.06 1.74 1.28 | ALSR-10-(Value) 
1.0 20 56 205 560 4.25K 3.5K 8.0K 47.5K 25.0K 10 ALSR10-(Value)-ND 2.60 2.32 1.96 1.44 | ALSR-10-(Value) 
15 22 68 250 600 1.5K 3.9K 8.2K 18.0K * For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
te} Lo} 
Biz NEW! 1% and 5% Cemented 
Type A Max. (mm) B Max. (mm) 
. = 8 . 
cowovers Wirewound Precision Resistors PACOT 10 43 
PACO3 17 5.5 
The resistor element is a resistive wire which is wound ina — mounting without overheating the solder joint. The resistor |-— A—| 0.8 PACO5 23 75 
single layer on a ceramic rod. Metal caps are pressed over _ is coated with a green silicon cement which is not resistant ACO1 10 43 
the ends of the rod. The ends of the resistance wire and the _to aggressive fluxes. The coating is non-flammable, will not = | B ACO3 13 5.5 
leads are connected to the caps by welding. Tinned copper- drip even at high overloads and is resistant to most ACO5 17 75 
clad iron leads with poor heat conductivity are employed commonly used cleaning solvents, in accordance with MIL- ACO7 25 75 
permitting the use of relatively short leads to obtain stable © STD-202E, method 215 and IEC 60068-2-45. ° 
Value Res. Digi-Key* Pricing Digi-Key* Tube Pricing BC Components 
Range (Ohms) | Wattage Tol. Part No. 5 200 500 Part No. 500 1,000 5,000 10,000 Part No. 
-10-910 1 1% PAC1D(Value)CT-ND 13.68 208.80 288.00 PAC1D(Value)TB-ND _ 525.00 448.00/M 406.00/M 2306 327 5xxxx 
1.0K-2.5K . PAC1D(Value)CT-ND 17.01 259.55 358.00 PAC1D(Value)TB-ND = 656.25 560.00/M 507.50/M 2306 327 5xxxx 
-10-910 3 1% PAC3D(Value)CT-ND 16.53 252.30 a PAC3D(Value)TB-ND = 544.00 493.00/M 442.00/M 2306 327 1xxxx 
1.0K-5.0K e PAC3D(Value)CT-ND 19.29 294.35 = PAC3D(Value)TB-ND _ 636.80 577.10/M 517.40/M 2306 327 1xxxx 
-10-1.0K 5 1% PACS5D(Value)CT-ND 18.81 287.10 = PAC5D(Value)TB-ND 363.75 620.80 562.60/M 504.40/M 2306 327 3xxxx 
1.1K-10.0K g PAC5D(Value)CT-ND 21.28 324.80 = PAC5D(Value)TB-ND 412.50 704.00 638.00/M 572.00/M 2306 327 3xxxx 
-10-750 1 5% AC1W(Value)CT-ND 8.65 131.95 182.00 AC1W(Value)TB-ND _ 326.25 278.40/M 252.30/M 2306 328 33xxx 
820-2.4K is AC1W(Value)CT-ND 9.41 143.55 198.00 AC1W(Value)TB-ND = 356.25 304.00/M 275.50/M 2306 328 33xxx 
-10-750 3 5% AC3W(Value)CT-ND 10.12 154.43 _ AC3W(Value)TB-ND 192.19 328.00 297.25/M 266.50/M 2322 329 03xxx 
820-5.0K g AC3W(Value)CT-ND 13.87 211.70 = AC3W(Value)TB-ND 266.25 454.40 411.80/M 369.20/M 2322 329 03xxx 
-10-1.0K 5 5% AC5W(Value)CT-ND 11.78 179.80 _ AC5W(Value)TB-ND 225.00 384.00 348.00/M 312.00/M 2322 329 05xxx 
1.1K-10.0K . AC5W(Value)CT-ND 14.92 227.65 = AC5W(Value)TB-ND 286.88 489.60 443.70/M 397.80/M 2322 329 05xxx 
-10-1.0K 7 5% AC7W(Value)CT-ND 14.92 227.65 = AC7W(Value)TB-ND 286.88 489.60 443.70/M 397.80/M 2322 329 07xxx 
1.1K-15.0K S AC7W(Value)CT-ND 19.14 292.18 = AC7W(Value)TB-ND 370.31 632.00 572.75/M 513.50/M 2322 329 07xxx 
* For complete part number, substitute Digi-Key value (from Resistance Value Chart) for (Value). 
1% PAC Resistance Values 5% AC Resistance Values 
1W 3W 5W 1W 3W SW 7W 
10 33.0 750 10 33.0 750 10 33.0 750 10 39.0 1.0K 10 39.0 1.0K -10 39.0 1.0K 10 39.0 1.0K 
3 36.0 820 AB 36.0 820 3 36.0 820 oils) 43.0 1.1K AB 43.0 aleills§ 13 43.0 1.1K 13 43.0 1.1K 
a5 39.0 910 5 39.0 910 15 39.0 910 AS 47.0 1.2K 15 47.0 1.2K 215 47.0 1.2K +15 47.0 1.2K 
20 47.0 1.0K 20 47.0 1.0K 20 47.0 1.0K 20 50.0 1.5K 20 50.0 1.5K .20 50.0 1.5K .20 50.0 1.5K 
05 50.0 11K 95 50.0 11K 05 50.0 11K 24 | 56.0 | 18K | 24 | 560 | 18K | .24 | 56.0 | 1.8K | .24 | 56.0 | 1.8K 
30 68.0 2.0K 30 68.0 2.0K -30 68.0 2.0K .30 68.0 2.0K 
a peo ren a 260 hee ay ee ass 33 75.0 2.2K 33 75.0 2.2K 33 75.0 2.2K 33 75.0 2.2K 
33 68.0 1.5K 33 68.0 1.5K 33 68.0 1.5K 
A7 82.0 2.4K A7 82.0 2.4K A7 82.0 2.4K 47 82.0 2.4K 
AT 75.0 1.8K A7 75.0 1.8K A7 75.0 1.8K 
50 2.0 20K 50 820 20K 50 2.0 20K 50 100 50 100 2.7K -50 100 2.7K 50 100 2.7K 
- 82. : e ‘ s 82. s 15 120 15 120 3.0K A) 120 3.0K HA) 120 3.0K 
oe 100 Bek as 100 Bale ifs 100 per 1.0 | 150 1.0 | 150 | 33K | 1.0 | 150 | 33K | 1.0 | 150 | 3.3K 
1.0 120 2.5K 1.0 120 2.5K 1.0 120 2.5K 1.6 || 180 15 | 180 | Sek || 15 | 180 | S6k |] 15 | 180. | 36K 
1.5 124 1.5 124 27K 1.5 124 2.7K 2.0 200 2.0 200 | 3.9K | 2.0 200 | 3.9K | 20 200 | 3.9K 
2.0 150 2.0 150 3.0K 2.0 150 3.0K 3.0 220 3.0 220 4.3K 3.0 220 4.3K 3.0 220 4.3K 
3.0 180 3.0 180 3.6K 3.0 180 3.6K 3.9 240 3.9 240 4.7K 3.9 240 4.7K 3.9 240 4.7K 
3.9 200 3.9 200 3.9K 3.9 200 3.9K 47 270 47 270 5.0K 4.7 270 5.0K 4.7 270 5.0K 
47 220 47 220 4.7K 47 220 4.7K 5.0 300 5.0 300 5.0 300 5.6K 5.0 300 5.6K 
5.0 250 5.0 250 5.0K 5.0 250 5.0K 7.5 | 330 7.5 | 330 75 | 330 | 62K | 7.5 | 330 | 6.2K 
75 270 75 270 75 270 56K 10.0 | 360 10.0 | 360 10.0 | 360 | 68K | 10.0 | 360 | 68k 
10.0 300 100 300 10.0 300 6.2K 12.0 | 390 12.0 | 390 12.0 | 390 | 7.5K | 120 | 390 | 7.5K 
15.0 430 15.0 430 15.0 430 8.2K 15.0 430 8.2K 
12.0 330 12.0 330 12.0 330 6.8K 
15.0 360 150 360 15.0 360 7.5K 18.0 470 18.0 470 18.0 470 9.1K 18.0 470 9.1K 
: ¥ i 20.0 500 20.0 500 20.0 500 10.0K | 20.0 500 10.0K 
Ly 390 EHY 390 18.0 390 weak 22.0 | 560 22.0 | 560 22.0 | 560 22.0 | 560 | 11.0K 
20.0 470 20.0 470 20.0 470 9.1K 24.0 | 620 24.0 | 620 24.0 | 620 24.0 | 620 | 12.0K 
22.0 500 22.0 500 22.0 500 10.0K 27.0 | 680 27.0 | 680 27.0 | 680 27.0 | 680 | 13.0K 
25.0 560 25.0 560 25.0 560 30.0 750 30.0 750 30.0 750 30.0 750 15.0K 
27.0 620 27.0 620 27.0 620 33.0 820 33.0 820 33.0 820 33.0 820 
30.0 680 30.0 680 30.0 680 36.0 910 36.0 910 36.0 910 36.0 910 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OHIMIGE, TA Series Power Chip® Resistors - Thick Film on Alumina Substrate _ 5, 10 and 25 watt 


Ohmite Power Chip Resistors are thick film on alumina oxide substrates with copper plated silver conductors, Ruthenium oxide RESISTANCE VALUE CHART 
resistance material, and a glass passivation layer. These resistors offer very low inductance (50nh measured at 1MHz) and 5 Watt 10 Watt 25 Watt 
outstanding power density (10W/in2). Repetitive transient capability is 5 times rated er as long as one second average 
prasad dealer iar cae : — : %0° Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
Features: + Wide resistance range * Low inductance + High power density + Easy to install. PC-mountable. Material: + Terminals: 1 ( a 2 fae Be es He ti aa dee hee, aa ee 
Solder Plated Phosphor Bronze + Coating: Gass. Electrical: + Resistance Tolerance: +5% +» Power Rating: Based on 25°C free 15 (1R50) 20 (20R0) 300 (300R) 20 (2R00) 200 (200R) 3.9 (3R90) 
air with linear derating to 0 watts at 350°C + Maximum Qperating Voltage: 350 VAC, 500 VDC through glass 1000 VAC, 1500 18 (180) 24 (24R0) 330 (330R) 3.0 (3R00) 300 (300R) 54 (5R10) 
VDC through substrate + Overload: Five times rated power, as long as the one second average dissipation does not exceed the 20 (2R00) 30 (30R0) 390 (390R) 3.9 (3R90) 390 (390R) 82 (8R20) 
wattage rating * DR: +2%, 2000 hours + Derating: Linearly from 100% @+25°C to 0% @350°C 2.4 (2R40) 33 (33R0) 470 (470R) 5.1 (5R10) 510 (510R) 20 (20R0) 
3.0 (3R00) 39 (39R0) 510 (510R) 6.8 (6R80) 680 (680R) 30 (30R0) 
3.3 (3R30) 47 (47R0) 560 (560R) 8.2 (8R20) 820 (820R) 39 (39RO0) 
Hoth 10 & 25 Watt 3.9 (3R90) 51 (51R0) 680 (680R) 10 (10R0) 1K (1KO0) 51 (51R0) 
i 4.7 (4R70) 56 (56RO0) 820 (820R) 15 (15RO) 1.5K (1K50) 82 (82R0) 
~ 5.1 (5R10) 68 (68R0) 1K (1K00) 20 (20R0) 2.0K (2K00) 200 (200R) 
.% / - 5.6 (5R60) 82 (82R0) 1.2K (1K20) 30 (30R0) 300 (300R) 
a} ple 7 6.8 (6R80) 100 (100R) 1.5K (1K50) 39 (39R0) 390 (390R) 
oe ; 8.2 (8R20) 120 (120R) 1.8K (1K80) 51 (51R0) 510 (510R) 
.02 X .015 Pins j ae 10 (10R0) 150 (150R) 2K (2K00) 68 (68R0) 820 (820R) 
(0.51 X 0.38) (1. . : ini 12 (12R0) 180 (180R) 2.4K (2K40) 82 (82R0) 2.0K (2K00) 
Resistance Digi-Key* Price Each 
Maxi Di Range (Ohms) Wattage Part No. 1 50 100 500 
pie eximum Dims it. (mm) - 1.0-8.2 5 TA205PA(Code)J-ND 150 1.28 1.05 90 
eres: P L (length) H (height) 10-2.4K 5 TA205PA(Code)J-ND 150 1.28 1.05 90 
TA205 -200 (5.08) -50 (12.70) 1.00 (25.40) 1.0-2.0K 10 TA810PW(Code)J-ND- 3.50 2.80 2.00 1.85 
TA810 -800 (20.32) 1.00 (25.40) 1.00 (25.40) 2.0-2K 25 TAQ25PW(Code)J-ND 5.85 5.20 439 3.22 
TA025 1.90 (48.3) 2.220 (56.39) 1.170 (29.70) 


* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


OX / OY Resistor Series - Ceramic Composition 


RESISTANCE VALUE CHART 


Features: * Replaces 1 and 2 watt carbon composition resistors + Meets high energy density demands 
+ High peak power + 10% Tolerance. Material: » Terminals: Solder-coated axial leads * Coating: UL-94 Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
VO approved silicone. Derating: + Linear from 100% @+70°C to 0% @+200°C. Electrical: + Resistance 3.3 (33GK) 47 (470K) 680 (681K) 10K (103K) | 150K (154K) 
Tolerance: +10% standard » Power Rating: Based on 70°C free air rating » Temperature Coefficient: -1300 3.9 (39GK) 56 (560K) 820 (821K) 12K (123K) 180K (184K) 
#300ppm/°C = Dielectric Withstanding Voltage: S00VAC (750VAC for OY Series) + Joules Maximum (For 4.7 (47GK) 68 (680K) 1K (102K) 15K (153K) | 220K (224K) 
asingle impulse): 50 (80 for OY Series) 5.6 (56GK) 82 (820K) 4.2K (122K) 18K (183K) 270K (274K) 
Resistance Digi-Key Price Each e 8 (68GK) 100 (101K) 1.5K (152K) | 22K (223K) | 330K (334K) 
Range (Ohms) Wattage Part No. 1 100 1,000 2 (82GK) 120 (121K) 1.8K (182K) | 27K (273K) | 390K (394K) 
a (100K) 150 (151K) | 2.2K (222K) | 33K (333K) | 470K (474K) 
3.3-100 1 OX(Code)-ND a7 62 50 2 (120K) 180 (181K) | 2.7K (272K) | 39K (393K) | 560K (564K) 
120-100K 1 OX(Code)-ND Al 57 AG _ _ 5 (150K) 220 (221K) 3.3K (332K) 47K (473K) 680K (684K) 
3.3-100 2 O¥(Code)-ND 1.00 80 65 - Maximum Dim. - in. (mm) 18 (180K) 270 (271K) 3.9K (392K) 56K (563K) 820K (824K) 
420-100K 2 O¥(Code)-ND 8 74 60 D L d 2 (220K) 330 (331K) | 4.7K (472K) | 68K (683K) | 1MEG (105K) 
120KMEG 7 ©¥(Code)-ND 405 a a .256 (6.5) | .748 (19.0) | .030 (.81) 27 (270K) 390 (391K) | 5.6K (562K) | 82K (823K) 
.315 (8.0) | .886 (22.5) | .030 (.81) 33 (330K) 470 (471K) | 6.8K (682K) | 100K (104K) 
* For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 39 (390K) 560 (561K) 8.2K (822K) 120K (124K) 
Vitreous Enamel Power Resistors 8 and 12 watt 
Resistance Digi-Key* Price Each 
RESISTANCE VALUE CHART Range (Ohms) | Wattage Part No. 1 25 100 250 
~14.50(38.10) + Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 5.0-7.5 8 B8J(Code)-ND 2.88 2.59 2.30 2.02 
im 10-500 8 B8J(Code)-ND 2.78 2.50 2.22 1.95 
313(7.95)f =is8(4.78) OER) TC) 600 (600) ) 3.5K(3K5) | 12.0K (12K) 600-1.0K 8 B8.J(Code)-ND 258 © 2.32 206 ~=—«1.81 
TX tength —! oF 3.0 (3R0) 100 (100) 750 (750) 4.0K (4K0) 15.0K (15K) 2.0K-9.0K 8 B8J(Code)-ND 2.63 2.37 2.10 1.84 
0 (5RO) 125 (125) 900 (900) ae 20.0K (20K) oe 7 Braue — _ — en 
-U- /.: le) * ~ “ x 
Bela) TSO;(SO)) TOK CTD) S:0K (SRD) 1/725.0K (259) 10-900 12 B12J(Code)-ND 246 9 2.21 1.97 1.72 
BJ Bi2J 10 (10R) 200 (200) 1.2K (1k2) 6.0K (6KO 40.0K (40K) 1.0K-1.5K 12 B12J(Code)-ND 2.67 2.40 2.14 1.87 
15 (157) 250 (250) | 1.25K(1K25) | 7.0K(71 50.0K (501 2.0K-4.0K 12 B12J(Code)-ND 274 2.47 2.19 1.92 
Max: Voltage 20 _ a a 300 (300) : 6) iota oe 4.5K-9.0K 12 B12J(Code)-ND 2.88 2.59 2.30 2.02 
Overload 10 times rated wattage : SK (745 10.0K-15.0K 12 Bi2\Code)-ND 2.95 2.66 2.36 2.07 
for 5 seconds 25 (25R) 400 (400) 2.0K (2K0 8.0K (8KO 20.0K-40.0K 12 B12J(Code)-ND 3.06 2.75 2.45 2.14 
venta 7.000" 1.750" 35 (35R) 450 (450) 2.5K (2K5 Sey 50.0K 12 B12J(Code)-ND 3.85 3.47 3.08 2.70 
ak (25.40mm) | (44.45mm) 50 (50R) 500 (500) co 10.0K (10K) * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
25, 50, 100, and 225 Watt L25J/D25K L50J/D50K LioouD100K | L225W/D225K Resistance Watt-] Digi-Key" Price Each 
Max. Volt. 625 1625 2845 4595 Range (Ohms) age | Part No. 1 25 50 100 
Adjustable with Tabs - Type 210 Overload 10 times rated wattage for 5 seconds 1.0-2.0 100 | L100J(Code)-ND 9.88 840 — 7.41 
D25K, DS0K, D100K, D225K DWV 1000VAC 1000VAC 1000VAC 3000VAC 5.0 100 | L100J(Code)-ND 9.50 8.08 — 7.13 
Length A 2" (50.80mm) | 4” (101.60mm) | 6.5" (165.10mm) | 10.5" (266.70mm) 10, 50 100 | L100J(Code)-ND 9.00 7.65 — 675 
Diameter B | 5625” (14.29mm) | .5625" (14.29mm) | .750” (19.05mm) | 1.125” (28.58mm) 100, 250 100 | L100J(Code)-ND 880 748 — 6.60 
1.0K 100 | L100J(Code)-ND 846 7.19 — 6.35 
Resistance Watt- | Digi-Key* Price Each 1.0 100 | D100K(Code)-ND 15.70 14.13 — 1256 
Range (Ohms) age | Part No. 12550100) 2.0,10 100 | D100K(Code)-ND 15.29 13.76 — 12.23 
2.0-3.0 25 | L25J(Code)-ND 4.80 4.08 — 3.36 50, 100, 250 100 | D100K(Code)-ND 13.74 1237 — 10.99 
Fixed with Tabs - Type 270 Oe 750 ee eos me rie = ee 1.0K 100 | D100K(Code)-ND 13.74 1237 — 10.99 
L25J, L50J, L100J, L225J 0K 2. le) 2 . 
4.0K. 5.0K 25 | L25J(Code)-ND 484 411 — 339 1.0 225 | L225J(Code)-ND 28.05 25.25 — 22.44 
10.0K-12.0K 25 | L25J(Code)-ND 5.80 493 — 4.06 5.0 225 | L225J(Code)-ND 16.25 1463 — 13.00 
25.0K 25 | L25J(Code)-ND 580 4.93 — 4.06 10, 50, 100 225 | L225J(Code)-ND 14.10 1269 — 11.28 
50.0K 25 | L25J(Code)-ND 6.23 5.30 — 436 250, 500 225 | L225J(Code)-ND 13.45 12.11 — 10.76 
Mtg. Bracket 25/50W 25 | 9-100-ND 6 — 8 21 1.0K 225 | L225J(Code)-ND_ 13.00 11.70 — 10.40 
1.0 25 | D25K(Code)-ND 8.94 760 — 6.26 1.0 225 | D225K(Code)-ND 32.44 29.20 2595 — 
RESISTANCE VALUE CHART 3.0, 5.0, 10, 25, 50, 100, 250, 500 | 25 | D25K(Code)-ND 7.60 646 — 5.32 2.0-3.0 225 | D225K(Code)-ND 27.52 24.77 22.02 — 
1.0 50 | L50u(Code)-ND 7.18 610 — 5.03 5.0 225 | D225K(Code)-ND 24.83 22.35 19.86 — 
Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 2.0-5.0 50 | L50U(Code)-ND 673 5.72 — 471 10, 25, 50 225 | D225K(Code)-ND 22.11 1990 17.69 — 
1.0 (1R0) 100 (100) 2.5K (2K5) 10, 25, 50, 100, 500 50 | L50J(Code)-ND 660 561 — 462 100, 150, 200, 250, 500, 1.0K | 225 | D225K(Code)-ND 18.67 16.80 14.94 — 
2.0 (2R0) 150 (150) 4.0K (4K0) 1.0K, 5.0K 50 | L50J(Code)-ND 6.54 556 — 4.58 Mtg. Fracket 100 700 [Remon io = a 4s 
3.0 (3RO) 200 (200) 5.0K (5KO0) 1.0-3.0 50 | D50K(Code)-ND 12.70 1080 — 889 Me Bracket ale 200 | 18-100-ND 1.47 = 74 ‘47 
5.0 (5R0) 250 (250) 10.0K (10K) 5.0 50 | D50K(Code)-ND 12.47 10.60 8.73 ss - —— 
10 (10R) pore) Lees 10, 25, 50 50 | D50K(Code)-ND 10.87 924 — 7.61 * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value 
25 (25R) 750 (750) 25.0K (25K) 100, 500 50 | D50K(Code)-ND 10.87 924 — 7.61 Chart for (Code). + Requires 2 brackets per resistor. 
50 (50R) MESO) |] SOUS) 1.0K 50 | D50K(Qode)|-ND 11.37 9.66 — 7.96 | NOTE: Not all values are stocked at all wattages. Please see chart. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OHMITE. SM D Power Resistors RESISTANCE VALUE CHART 


RW1SOBA( )F RW1SOBA( )J RW1S5CA | RW2RODA | RW2S0CB RW3RODB RW3R5EA 
1% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
1, 1.5, 2, 3 and 3.5 Watt 
a ae Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) } Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
Electrical Specifications 
.010(RO10) | .005(R005) | .100(R100) | .005(R005) | .005(R005) | .005(RO005) | .005(R005) | .010 (R010) 
RW1S0BA | RWiS5CA | RW2S0CB | RW2RODA | RW3RODB | RW3RSEA] 945 (R015) | .010(RO10) | .150(R150) | .010(RO10) | .010(RO10) | .010(RO10) | .o10(RO10) | .020(RO20) 
Power at 1 watt 1.5 watt 2 watt 2 watt 3 watt 3.5 watt -020 (R020) | .015(R015) | .200(R200) | .015(R015) | .015(RO15) | .020(R020) ue (R015) | .025 (R025) 
25°C Ambient .030 (R030) | .020(R020) | .240(R240) | .030(R030) | .020(R020) | .030(R030) | .025(R025) | .030 (R030) 
Max. Voltage 50 75 100 100 200 350 .033 (RO33) } .024 (R024) | .300(R300) } .040(R040) | .025 (R025) | .050 (R050) “036 (R036) | .036 (RO36) 
Temperature 0.1 to 1 ohm — +90 ppm/°C .039 (R039) | .027(R027) | .360(R360) | .080(R080) | .030(RO30) | .150(R150) | .050(RO50) | .050 (R050) 
ici 1 to 10 ohms — +50 ppm/*C .047 (RO47) | .030 (R030) | .470(R470) } .100(R100) | .050(R050) | .200(R200) | .075(RO75) | .100(R100) 
Coefficient 140 oh d — +420 °C 
: aids OMS aAGIOV Gey iPpm .050 (R050) } .036(R036) | .680(R680) | .150(R150) | .100(R100) | .300 (R300) #100 (R100) | .200 (R200) 
Dielectric With- 1000 V .100 (R100) | .050(R050) | .750(R750) | .200(R200) | .470(R470) | .500(R500) | .500(R500) | .500(R500) 
standing Voltage 075 (R075) | 1.00(1R00) | .500(R500) | 1.00(1R00) | 1.00(1R00) | 1.00(1R00) | 1.00 (1Ro0) 
-— 8B = ij Max. Dimensions (mm) 
| A eos Series A B Cc D E F G H I J K 
Tot RW1SO0BA 6.76 | 3.58 |3.38Ref.| 3.05 1.63 3.58 3.81 8.79 2.49 3.20 1.27 
F 1 RWIS5CA | 10.52 | 4.17 |3.96Ref.| 5.84 2.24 417 6.50 13.31 3.40 3.20 1.52 
| 45 J | Rw2socB | 10.85 | 5.87 | 5.64Ref.| 6.86 2.46 5.77 7.01 13.64 3.33 3.20 2.36 
—— 4 | : RW2RODA | 12.06 | 6.22 |5.99Ref.| 6.86 3.94 5.87 8.05 14.86 3.40 3.94 2.36 
| 4 ER yf RW3RODB | 16.05 | 7.06 | 6.81 Ref.) 10.85 3.94 5.87 | 12.04 | 18.85 3.40 3.94 2.36 
Cae r—_C—| RW3R5EA | 21.11 | 7.06 | 6.81Ref.| 14.78 3.94 6.98 | 15.52 | 25.40 4.95 3.94 2.36 
Resistance Bulk Tape & Reel 
Range Digi-Key* Price Each Digi-Key* Pricing 
(Ohms) Wattage | Tolerance Part No. 1 100 500 Part No. 750 1,000 1,500 2,000 
.010 - .050 1 1% RW1S0BA(Code)FBK-ND 2.53 2.10 1.79 RW1SOBA(Code)FTTR-ND 1680.00/M 
100 1 1% RW1S0BA(Code)FBK-ND 3.22 2.68 2.28 RW1S0BA(Code)FTTR-ND 2140.00/M 
.005 - .050 1 5% RW1S0BA(Code)JBK-ND 2.05 1.70 1.45 RW1SOBA(Code)JTTR-ND 1360.00/M 
.075 - 1.00 1 5% RW1S0BA(Code)JBK-ND 2.48 2.06 1.75 RW1S0BA(Code)JTTR-ND 1650.01/M 
.005 - .040 15 5% RW1S5CA(Code)JBK-ND 1.81 1.50 1.28 RW1S5CA(Code)JTTR-ND — = 1200.00/M — 
.080 - 500 1.5 5% RW1S5CA(Code)JBK-ND. 2.39 1.98 1.68 RW1S5CA(Code)JTTR-ND = = 1580.00/M = 
.050 2 1% RW2RODAROS50FBK-ND 2.13 1.77 1.50 RW2RODARO50FTTR-ND = 1420.00 = = 
.005 - .050 2 5% RW2RODA(Code)JBK-ND 1.87 1.55 1.32 RW2RODA(Code)JTTR-ND = 1240.00 = = 
100 - 1.00 2 5% RW2RODA(Code)JBK-ND. 2.24 1.86 1.58 RW2RODA(Code)JTTR-ND = 1490.00 - - 
.005 - 050 2 5% RW2S0CB(Code)JBK-ND 1.79 1.49 1.27 RW2S0CB(Code)JTTR-ND -_ 1190.00 _ = 
.150 - 1.00 2 5% RW2S0CB(Code)JBK-ND 2.28 1.89 1.61 RW2S0CB(Code)JTTR-ND = 1510.00 = = 
.005- .050 3 5% RW3RODB(Code)JBK-ND 2.15 1.78 1.51 RW3RODB(Code)JTTR-ND _ 1420.00 — _ 
.075 - 1.00 3 5% RW3RODB(Code)JBK-ND 2.42 2.01 1.71 RW3RODB(Code)JTTR-ND - 1610.00 - - 
.010 - .050 3.5 5% RW3R5EA(Code)JBK-ND 2.28 1.89 1.61 RW3RS5EA(Code)JTTR-ND 1132.50 = = _ 
.100 - 1.00 3.5 5% RW3R5EA(Code)JBK-ND 2.42 2.02 1.72 RW3RS5EA(Code)JTTR-ND 1215.00 —_ _ —_ 


*For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


10 Series - Molded Silicone Axial ,,o°SS"*NEVALYE CHART Resear Dita Pie ach 
12F Series |13F Series | 15F Series Range (Ohms) | Wattage | Part No. 1 10 100 250 
. . 
Lead Wi re Element Resisto rs Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | .005 - .020 2 | 12F{Code)-ND 1.56 1.40 1.25 1.17 
CORTE) | OTH [eI | Ooo | 2 |B ee Te 
. A e)- . “ « dl 
Ideal for Current Sensing ONO ROTO} ETO Rao ONO ET 070 2 | 12F{Code)-ND 1.56 1.40 1.25 1.17 
: ier .015 (R015) | .015 (R015) | .015 (R015) : : ‘ 3 ; 
Electrical Specifications: - Resistance Tolerance: +1% (F Type) * Power 020 (R020) | .020 (R020) | .020 (R020) -100 2 12F{Code)OH-ND 1.70 1.53 1.36 1.28 
Rating: Based on 25°C free air rating + Overload: 5x rated power for5 seconds ~—ga5, (R025) | .025 (R025) | .025 (R025) -005 3 13F{Code)-ND. 1.55 1.40 1.24 1.16 
+ Dielectric Withstanding Volt.: 2 watt — 500 VRMS, 3 and 5 watt- 1000 VRMS_~—_939 (R030) | .030 (R030) | .030 (R030) 010-015 3 13F{Code)-ND 1.46 131 1.17 1.10 
+ Insulation Resistance: Not less than 1000MQ + Temp. Range: -55°C to 275°C .040 (R040) | .040 (R040) | .040 (R040) -020 - .030 3 13F{Code)-ND 1.40 1.26 1.12 1.05 
“050 (R050) | .050 (R050) | 050 (R050) .040 - .050 3 13F{Code)-ND 1.38 1.24 1.10 1.04 
: - ‘070 (R070) | .070 (R070) | .070 (R070) .070 - .200 3 13F{Code)-ND 1.55 1.40 1.24 1.16 
M Maximum Dim. - mm 100 (R100) | .100 (R100) | .100 (R100) .005 5 15F{Code)-ND 1.85 1.67 1.48 1.39 
I-— L—| d Watts| DL di M™ .010 - 030 5 15F{(Code)-ND 1.79 1.61 1.43 1.34 
4 .150 (R150) | .150 (R150) 
4 2 | 264 [1057] 86 [29.36 ‘200 (R200) | {200 (R200) .040 - .050 5 15F{Code)-ND 1.75 158 1.40 1.31 
[44.562 (39.67) 4 3 [5.46 [14.48] .86 [33.27 "250 (R250) .070 - .300 5 15F{Code)-ND 172 1.55 1.38 1.29 
5_| 8.64 |23.50] 1.07 [42.55 -300 (F300) —* For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 
89 Type - Aluminum Housed See 
yp 5 Watt 10 Watt 25 Watt 50 Watt 
AX i al Lea d Wi rewoun d Res i sto rs Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 
1.0 (1R0) 75 (75R) 1.0 (1R0) 250 (250) 10 (R10) 100 (100) 10 (R10) 150 (150) 
The 89 Type are high performance axial-lead-type resistors. They are better suited to withstand 2.0 (2R0) 100 (100) 2.0 (2R0) 500 (500) 1.0 (1R0) 150 (150) 1.0 (10) 250 (250) 
ate Snoe and Heel Se rai SEG Gl than rad nes one eae reslors. The Pare Ls 5.0 (5RO) 150 (150) 5.0 (5RO) 750 (750) 2.0 (2R0) 250 (250) 2.0 (2R0) 500 (500) 
chassis surfaces. The housing also provides heat-sinking capabilties. The 89 Type resistors meet or 75(7F®) | 250(250) | 10(10R) | 1OK(1KO) | SO(GRD) | 500(500) | SO(SRD) | 750(750) 
exceed MIL-R-18546 specifications. 10 (10R) 500 (500) 15 (15R) 2.5K (2K5) 7.5 (7R8) 750 (750) 10 (10R) 1.0K (1KO) 
; a 15 (15R) 750 (750) 20(20R) | 5.0K (5KO) 10(10R) | 1.0K (1KO) 15(15R) | 25K(2K5) 
Electrical Specifications 25 (25R) 1.0K (1KO) 50 (50R) 10.0K 10K 20 (20R) 2.5K (2K5) 25 (25R) 5.0K (5KO) 
5 Watt 10 Watt 25 Watt 50 Watt 40(40R) | 2.5K (2K5) 75 (75R) 25.0K 25K 25(25R) | 5.0K (5KO) 40(40R) | 10.0K (10K) 
Resistance H% H% H% H% 50(50R) | 5.0K(5K0) 100 (100) 50(50R) | 10.0K (10K) 50(50R) | 25.0K (25K) 
Tolerance 75(75R) | 25.0K (25K) 75(75R) | 100K (100K) 
Power Rating’ (mm) | 101.60 x 152.40 x 50.80 x 1.02 | 127.00 x 177.80 x 50.80 x 1.02 | 304.80 x 304.80 x 1.50 100 (100) 
Proper Heat aluminum chassis aluminum chassis aluminum panel 
Max. Operating Resistance Digi-Key* Price Each 
Voltage 210 320 520 1170 Range (Ohms) | Wattage | Part No. 1 10 50 100 
Overload 5 times rated power for 5 seconds 1.0-25 5 805F(Code)-ND 3.45 3.11 2.76 2.59 
= 3 40 - 750 5 805F(Code)-ND 3.78 3.40 3.02 2.84 
Temperature Vines ae SR 1.0K - 2.5K 5 805F(Code)-ND 4.69 4.22 3.75 3.52 
Coefficient 40 ohms and over — #20 pomv°C 5.0K 5 805F(Code)-ND 5.24 472 4.19 3.93 
Dielectric With: 1.0 - 750 10 810F(Code)-ND 3.62 3.26 2.90 2.72 
standing Voltage 1000VAC 4000VAC 2500VAC 2500VAC 1.0K - 2.5K 10 810F(Code)-ND 4.00 3.60 3.20 3.00 
ig Oey 5.0K 10 810F(Code)-ND 4.49 4.04 3.59 3.37 
* Based on chassis mounting area and temperature stability. 10.0K 10 810F(Code)-ND 5.15 4.64 4.12 3.86 
25.0K 10 810F(Code)-ND 6.47 5.82 5.18 4.85 
(79S, OH 10 25 825F(Code)-ND 5.15 4.64 4.12 3.86 
i oles F 2 Holes 
B _ 1.0-75 25 825F(Code)-ND 4.66 4.19 3.73 3.50 
3 = ‘Tol 100 - 750 25 825F(Code)-ND 4.80 4.32 3.84 3.60 
(oJ i ian oa 1.0K - 5.0K 25 825F(Code)-ND 5.38 4.84 4.30 4.04 
— [jy 10.0K 25 825F(Code)-ND 5.91 5.32 4.73 4.43 
cms 25.0K 25 825F(Code)-ND 7.40 6.66 5.92 5.55 
7 , 10 50 850F(Code)-ND 6.55 5.90 5.24 4.91 
Max. Dimensions (mm) 1.0 - 750 50 850F(Code)-ND 5.38 4.84 4.30 4.04 
Watts A B c D E F G H I J 1.0K - 5.0K 50 850F(Code)-ND 6.09 5.48 4.87 4.57 
5 11.40 | 12.57 | 16.03 | 6.30 | 16.79 | 851 | 2.49 1.40 8.33 | 30.15 10.0K 50 850F(Code)-ND 6.42 5.78 5.14 4.82 
10 | 14.40 | 16.00 | 19.84 | 8.00 | 20.70 | 10.29 | 2.49 | 2.31 9.50 | 36.50 25.0K 50 850F(Code)-ND 7.23 6.51 5.78 5.42 
25 | 18.39 | 19.96 | 27.76 | 10.01 | 27.81 | 14.25 | 3.30 | 2.31 | 12.70 | 50.80 100K 50 850F(Code)-ND 9.81 8.83 7.85 7.36 
50 39.83 | 21.56 | 50.77 | 10.79 | 29.34 | 15.88 3.30 2.31 12.70 | 72.21 *For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OHMITE. 


T0220 Style Thick Film Power 


Vitreous Enamel Conformal 
Wirewound Resistors 


Silicone - Ceramic Conformal 
Wirewound Resistors 


2B j-— A —+}+— 38.10 —=| 


Resistors - Heat Sink aS 
t 
Mountable i 
7 Resistor Power Max. Length Max. Dia. Lead Dia 
TAH20, TBH25 and TCH35 Series Series Rating Atma oi ¢{nm Resistor Power Max. Length Max. Dia. Lead Dia. 
43F 3w 45.06 554 31 Series Rating A(mm) B(mm) C(mm) 
45F Sw 23.80 871 1.02 23 3w 12.70 5.59 81 
255 5w 23.01 7.01 81 
Electrical Specifications: 20J 10w 46.84 10.01 81 
41F Series 43F Series 45F Series Electrical Specifications: 
Resistance Tolerance H1% H1% +H1% : " , 
23 Se 25d 2 
Twatt at 25°C [3 walts at 25°C | 5 walts at 25°C eaiaance Ta = iSeries oa seres 
Power Rating ambient ambient ambient esistance Tolerance ict is tii 
temperature | temperature | temperature Power Rating 3w 5W 10W 
Temperature Under 1 ohm — +90ppm/°C Dielectric 
Coefficient 1 to 9.99 ohms — +50ppm/°C Withstanding Voltage t000y! TOON 1000 
of Resistance 10 ohms and over — +20ppm/ °C Short Ti 5 times 10 times 10 times 
Dielectric ON \ ad rated wattage | rated wattage rated wattage 
Withstanding Voltage | 500 VAC 1000 VAC 1000 VAC erie for 5 seconds | for5seconds | for 5 seconds 
5 times 5 times 10 times 
Short Time 
rated wattage | ratedwattage | rated wattage i oi : 
i Overload Resistance Watt- | Digi-Key” Price Each 
$ 0.274 +|/ 1.27 for 5 seconds | for 5 seconds | for 5 seconds Range (0) age _| Part No. F cy ain AD 
: — : 15-75 3 |23(Code)-ND 182 155 1.37 1.18 
Resistance / Watt- | Digi-Key Price Each 1.0-7.5 3 | 28u(Code)-ND 1.20 102 9 78 
Range (Q) age | PartNo. i 25 100 250 10-82 3 23J(Code)-ND 1.07 91 80 70 
wos0 | i [4thGeeND 222 189 167 144 io | So Eee ee 8 
0-5. le)- F a i x ey 
10-68 1 | 41R{Code)-ND 1.92 1.63 1.44 1.25 ne et : Fen ia i ‘i vi 
100-470 1 | 41R{Code)-ND 215 1.83 1.61 1.40 SES ; : : 5 
500-900 + | 41F{Oode-ND 238 202 179 155 5.0K-7.0K 3 | 23J(Code)-ND 185 1.57 1.39 1.20 
10K-12K 1 | 41F{(Code)-ND 271 230 203 176 7.5K-10.0K 3 | 23J(Code)-ND 2.15 1.83 1.61 1.40 
2.0K-3.0K 1 | 41R{Code)-ND 3.26 2.77 245 2.12 15-.75 5 |25)(Code)-ND 150 128 113 98 
10-75 3 | 43F{Code)-ND 1.76 150 132 1.14 1.0-7.5 5 | 25J(Code)-ND 1.44 1.22 1.08 94 
1.0-5.0 3 | 43RCode)-ND 140 1.19 105 91 10-82 5 25J(Code)-ND 1.37 1.16 1.08 89 
10-82 3 | 43RQode)-ND 1.14 97 86 74 100-470 5 |25)(Code)-ND 113 9 85 73 
100-900 3 | 43RCode)-ND 1.04 88 78 68 500-900 5  |25)(Code)-ND 132 112 99 86 
1.0K-1.8K 3 | 43RQode)-ND 1.19 101 89 7 1.0K-4.7K 5 | 25)(Code)-ND 158 134 119 1.03 
2.2K-2.7K 3 43—{Code)-ND 1.58 1.34 1.19 1.03 5.0K-9.0K 5 25J(Code)-ND 199 169 149 1.29 
3.5K-4.7K 3 | 43F{Code)-ND 1.91 1.62 143 1.24 10.0K-15.0K 5 255(Code)-ND 2.20 1.87 1.65 1.43 
oe : ine oon a 1a iw 16.0K-25.0K 5 | 25J(Code)-ND 260 221 1.95 1.69 
- 6 = 5 mS Agi? GT de oa 10-75 10 | 20s(Code)-ND 1.96 1.67 1.47 1.27 
1.0-75 5 | 45F{(Code)-ND 137 116 1.03 89 ie io ene ce is; im ie 
10-50 5 | 45RCode)-ND 1.19 1.01 89 77 (once ; ; é : 
400-900 5 | 45R(Gode-ND 114 97 86 74 100-680 10 | 20u(Code)-ND 1.62 1.38 1.22 1.05 
1.0K2.7K 5 | 45FCode)-ND 192 112 99 86 1.0K-2.7K 10 | 20s(Code)-ND 1.94 1.65 146 1.26 
3.0K-6.8K 5 | 45RCode)-ND 154 131 1.16 1.00 3.0K-4.7K 10 | 20J(Code)-ND 2.21 188 1.66 1.44 
7.5K-8.0K 5 45A{Code)-ND 2.02 1.72 1.52 1.31 5.0K-8.5K 10 | 20U(Code)-ND 2.53 2.15 1.90 1.64 
Electrical Specifications: 10.0K-15.0K | 5 | 45RCode)-ND 214 1.82 1.61 1.39 10.0K-22.5K | 10 | 20J(Code)-ND 288 245 216 1.87 
TAD TBHDE TCHS 20.0K-25.0K | 5 | 45—Code)-ND 265 225 199 1.72 25.0K 10 | 20s(Code)-ND 3.25 2.76 2.44 211 
Res. Tolerance 15% +5% 15% * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance Value Chart for (Code). 
Max. Operating Volt. 350V 350V 350V i ‘ " 1 
Dielectric Strength TB00VAC TOOOVDC TB00VAC RESISTANCE VALUE CHART (for Silicone and Vitreous Wirewound Resistors) 
Insulation Res. 10GQ Min. 10GQ Min. 10GQ Min. Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
Power Rating 20W@25°C | 25W@25°C | 35W@25°C 10 (R10) 4.0 (4R0) 35 (35R) 180 (180) 500 (500) 15K (1K5) 4.5K+ (4K5)* | 11.0K* (11K) 
Requires use of | Single screw | Single screw 13 (R13) 5.0 (5R0) 39  (39R) 200 (200) 560 (560) | 1.75K+ (1K75)* | 4.7K (4K7) | 12.0K+ (12K) 
snap-on heat | mounting tab | mounting tab 15 (R15) 7.5 (7R5) 40 (40R) 220 (220) 600 (600) 1.8K — (1KB) 5.0K — (5KO) 12.5K (12K5) 
Mounting: sink. Athermal | (with thermal | (with thermal 20 (R20) 10 (10R) 47 (47R) 225 (225) 680 (680) 2.0K — (2K0) 5.6K (5K6) 1.5K (13K5)- 
F compound should) compound | — compound 25 (R25) 12 (12R) 50 (50R) 250 (250) 700 (700) 2.2K  (2K2) 6.0K — (6KO) 15.0K (15K) 
be properly _ | recommended).| recommended). 30 (R30) 15 (15R) 56 (56R) 270 (270) 750 (750) | 225K+ (2K25)* | 68K (6KB) | 16.0K+ (16K) 
applied. 33 (R33) 18  (18R) 68  (68R) 300 (300) 800 (800) 25K  (2K5) 7.0K* (7KO)* | 17.5Ke (17K5)= 
50 (R50) 20 (20R) 75 (75R) 330 (330) 820 (820) 2.7K  (2K7) 7.5K  (7K5) | 18.0K+ (18K)= 
TAH20 and TCH35 Series 75 (R75) 22  (22R) 82  (82R) 350 (350) 900 (900) 3.0K  (3K0) 8.0K  (8KO) 20.0K (20K) 
RESISTANCE VALUE CHART 1.0  (1RO0) 25 (25R) 100 (100) 390 (390) 1.0K  (1KO) 3.3K: (3K3)+ 8.2K (8K2) | 22.0K+ (22K) 
1.5 (1R5) 27 (27R) 120 (120) 400 (400) 14K  (1K1) 3.5K — (3K5) 8.5Ke (8K5)* | 22.5Ke (22K5)= 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) 2.0  (2R0) 30 (30R) 125 (125) 450+ —(450)+ 1.2K  (1K2) 3.9K (3K9) 9.0K (9KO)* | 25.0K (25K) 
05 (R050) 5.6 (SR60) 150 (150R) 3.0 (30) 33 (33R) 150 (150) 470 (470) | 1.25K+ (1K25)* | 4.0K  (4KO) 10.0K (10K) 
10 (R100) 7.5* — (7R50)+ 220  (220R) + Value not available in Silicone-Ceramic Conformal 
.22 (R220) 10  (10R0) 470 (470R) 
.33 (R830) 15 (15R0) 510 — (510R) 7 
51 (R510) 22 — (22R0) 750  (750R) RES RHS RUS 
fe ee oan ee Wirewound Rheostats maja ee + BS 
1.5 (1R50) 47 (47R0) 27K — (2K70) Res. Tolerance 10% #10% +10% 
22 (2R20) 51 (51R0) 5.1K — (5K10) 12-1/2, 25 and 50W Core Diameter (mm) 22.23 39.69 58.74 
3.3 (3R30) 75 (75R0) 10K — (10K0) Shaft Diameter (mm) 3.18 6.35 6.35 
3.9 (3R90) 100 (100R) Running Torque 1 to 6 in. oz -25 to Sin. Ib. .25 to 2 in. Ib. 
a : | t 12-1/2 watt uses knob 5151-ND Weight 6 0Z 19 Ibs. 32 Ibs. 
* Not available in the TCH35 Series. +t 25 and 50 watt uses knob 5150-ND Rotation 300° 45% 300° +5% 300° 45% 
TBH25 Series Memcor-Truohm Equivalent RHi2 RH25 RH50 
ica ltlpeah crear RESISTANCE VALUE CHARTS 
Resistance Watt- | Digi-Key* Price Each 
Value (Code) Value (Code) Value — (Code) 12.5 /25 Watt Range (2) age Part No. 1 10 100 250 
.05  (RO5O) 75 (7R50) 51 (51R0) . 1.0-8.0 12.5 | RES(Code)-NDt 21.63 1947 1514 14.06 
10 (R100) 10 (10R0) 75 (75R0) Value (Code) | Value(Code) | Value(Code) | Value (Code) 10-350 12.5 | RES(Code)-NDt 20.50 1845 1435 13.33 
15 (R150) 15. (15R0) 100  (100R) 1.0 (1R0) 15 (15R) 175 (175) 1.5K (1K5) 500-1.5K 12.5 | RES(Code)-NDt 21.05 1895 14.74 13.68 
22 (R220) 22 — (22R0) 150 (150R) 2.0 (2R0) 25 (25R) | 250 (250) | 25K (2K5) 2.5K-5.0K | 12.5 | RES(Code)-NDt 2240 20.16 = 15.68 14.56 
10.0K 12.5 _| RES(Code)-NDt 24.20 2178 1694 15.73 
51 (R510) 24 — (24R0) 470 — (470R) 3.0 (3R0) 50 (50R) 350 (350) | 3.5K (3K5) 
1.0-8.0 25 RHS(Code)-NDtt 2410 21.69 1687 — 
1.0 (100) 33 (33R0) 1.0K — (1KO00) 6.0 (6R0) 75 (75R) | 500 (500) | 5.0K (5KO) 40-750 5 PHS(Code)-NDH 28.03 «-2073«1612 
5.1 (5RI0) 39 (39R0) 1.5K — (1K50) 8.0 (8R0) 100 (100) 750 (750) | 10.0K (10K) 1.0K-5.0K 25 RHS(Code)-NDtt 23.82 21.44 ~—- 16.67 _— 
5.6 (5R60) 47 (470) 2.7K — (2K70) 10 (10R) 125 (125) 1.0K (1KO) 10.0K 25 RHS(Code)-NDtt «25.84 23.26 18.10 —_ 
50 50 RUS(Code)-NDtt «34.89 31.40 24.42 20.93 
Res. [Watt] Digi-Key" Price Each 50 Watt 1.0-6.0 50 RUS(Code)-NDHt 31.16 28.04 921.81 18.70 
Sorieallpanae(O Part N 1 100 250 500 35-150 50 RUS(Code)-NDHt 27.26) 24.53 19.08 16.36 
eries [Range (Q)| age CLL Value (Code) | Value (Code) | Value (Code) 225-500 50 RJS(Code)-NDtt 26.20 23.58 =18.35 =: 15.72 
TAH20 | .05- 10K | 20 TAH20P(Code)J-ND 6.73 5.38 4.57 4.04 50 (R50) 125 (125) 500 (500) 1.0K-10.0K | 50 RJS(Code)-NDHt «28.64. 25.78 20.05 __—*17.18 
TBH25 | .05-2.7K| 25 TBH25P(Code)J-ND 5.23 4.18 3.55 3.14 1.0  (1RO0) 225 (225) 25K — (2K5) Knob for 25/50W Rheostat_ | 5150-ND 6.30 441 = = 
TCH35 | .10- 10K | 35 TOHB5P(Code)J-ND 7.78 6.21 5.28 4.66 6.0  (6R0) 1.0K — (1KO) 10.0K (10K) Knob for 12.5W Rheostat | 5151-ND 457 3.20 =- — 
* For complete part number, substitute the corresponding code from the = ee a Be * For complete part number, substitute the corresponding code from the Resistance 


Resistance Value Chart for (Code). 


Value Chart for (Code). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OHMILFE! TAP600 Heat Sinkable Planar 
Resistors - 600 Watt 


TAP600 delivers 600 watts of reliable power to a variety of power conditioning, power 
transmission, and power control applications. These resistors can be used designed for liquid, or 
air cooled heat sink systems used in variable speed drives, power supplies, robotics, motor 
control, and other control devices. 


Features: + Dielectric Strength: Up to 12KV + Special Design for Low Inductive and Capacitance 
Values + Easy termination to contacts with M5 screws + Calibrated Mounting Simplifies Assembly 


Electrical Specifications: + Resistance Tolerance: +10% Std. * Max. Operating Voltage: 
5000VDC + Power Rating: 600W at 70°C heat sink temperature + Temperature Coefficient: 
+150ppm/°C_ + Operating Temperature Range: -55°C to 150°C « Electric Strength Voltage: Up to 
12000Vrms, 50HZ, 1min. @ 500V = Insulation Resistance: 10G ohms min at 500V « Air Distance: 
14mm min. + Inductance: <80nH 


RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) | Value (Code) 
1 (1R0) 30 (30R) 
2 (2R0) 50 (50R) 
3 (3R0) 75 (75R) 
4 (4R0) 100 (100) 
5 (5R0) 500 (500) 
10 (10R) 1000 (1KO) 
22 (22R) 10000 (10K) 
Resistance Digi-Key* Price Each 
Range (Ohms) Wattage | Part No. 1 10 25 50 
1-10000 (see chart)| 600W | TAP600K(Code)-ND —_103.30 80.39 73.69 63.80 


*For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


TAP1000 Heat Sinkable Planar Resistors - 
1000 Watt 


TAP1000 Series resistors deliver 1000 watts of continuous power with thick film on alumina 
substrate technology. Up to 30% smaller, the TAP1000 is capable of 2 to 4 times the power 
dissipation of traditional heat sinkable resistor technologies. Designed for use with liquid cooled 
heat sinks, TAP1000 resistors are capable of dissipating 1000 watts of continuous power when 
properly mounted (based on 70°C base temperature). 


Offering the highest power available in a heat sinkable package, the TAP1000 is well suited for 
power conditioning, power distribution, power conversion, and power control applications. 
Constructed of durable, lightweight materials, the TAP1000 package is easy to design and mount. 


Features: + Dissipates 1000 Watts @ 70°C Mounting Plate Temperature * High Energy Rating * Low 
Inductance + Resistor Element Electrically Isolated * High Dielectric Strength * Small Footprint 


Applications: +» Power semiconductor balancing + Motor control + Inrush current limiting 
Material Specifications: Resistor element - thick film on alumina substrate 


Electrical Specifications: - Resistance Tolerance: +10% Std. * Max. Operating Voltage: 
2000VDC + Power Rating: 1000W @70°C + Temperature Coefficient: +250 ppm/°C_ « Dielectric 
Strength: 6KV +» Operating Temperature Range: -55°C to 150°C 


Case Specifications: + Terminal Screws (#10 - 32), Max Contacts Torque: 10 in-lb. +» Mounting 
Screws (#8 - 32), Max Mounting Torque: 15 in-Ib. 


RESISTANCE 
VALUE CHART 


2.5 (2R50) 
3.0 (3R00) 
5.0 (5RO0) 
8.0 (800) 
10 (10R0) 
15 (15R0) 
25 (25R0) 
30 (30R0) 
50 (50RO) 


Resistance 
Range (Ohms) 


2.5-50 (see chart) 


Digi-Key* Price Each 
Part No. 1 10 25 50 
TA1KOPH(Code)K-ND 115.00 85.00 78.00 70.01 


Wattage 
1000W 


*For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


OHMIEFE! Metal Oxide / Epoxy Coated Resistors 


“Mini-Mox” Series 105 (2.67) Max 


Value (Code) 


TL88 Series - Heat Sinkable Thick Film 
Power Resistors 


The TL88 Series add heat sinkable options to the thick film resistor family. The resistor element is 
packaged with plastic insulators, and quick-connect terminals in a symmetrical aluminum profile 
for easy heat sink mounting. Self-insulating package design increases voltage withstanding 
characteristics when compared to traditional aluminum housings. The in-line mounting profile 
makes the TL88 Series easily adaptable to most heat sink systems. Thermal compound is always 
recommended when heat sinking. 


Features: + Very low inductance + Low profile design + In-Line Mounting Profile + 1/4” Quick 
connect terminals 


Applications: + Semiconductor Balancing * Frequency Converters * Snubber « In-Rush Current 
Limiter + Bleeder Resistor » Power Switching + Voltage Dividers 


Material Specifications: + Resistive Element: Thick film on alumina * Housing: Aluminum « In- 
sulators: Glass reinforced high temperature Valox® + Terminals: Tinned brass 


Electrical Specifications: + Tolerance: + 10% Std. * Temperature Coefficient: +250 PPM »* Work- 
ing Voltage: 1200 VAC + Temperature Limits: -40°C to +125°C + Air Distance, Terminal to 
Ground: 7mm * Inductance: 50-100 nH + Max. Voltage Between Terminal: 2500V 


RESISTANCE VALUE CHART 
Value (Code) | Value (Code) 
1 (1 ROO) 47 (47R0) 
3 (3RO0) 50 (50R0) 
5 (5ROO) 75 (75R0) 
10 (10R0) 100 (100R) 
15 (15RO0) 240 (240R) 
25 (25R0) 470 (470R) 
33 (33R0) 
Resistance Digi-Key* Price Each 
Range (Ohms) Wattaget Part No. 10 25 100 
1-470 (see chart) 114W TL88K(Code)-ND 44.00 17.60 13.20 


* For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


t Standard wattage for properly heat sinked resistors. 


Ceramic Composition Resistors 


The “A” Series of non-inductive, ceramic composite resistors are designed for a variety of applications 
where high energy handling capabilities are crucial. Designed for use in motor drives, UPS and other 
power conversion systems, these resistors are ideal for any application which is subject to surges, high 
peak power, impulse energy, or inrush current limiting. 


Material Specifications: + Resistance Element: Bulk Ceramic + Terminals: Solder coated radial leads 
(axial lead version available upon request) + Coating: UL94V0O, solvent resistant epoxy 


Electrical Specifications: + Tolerance: + 10% Standard + Derating: Derates linearly from 100% @ 50°C 
to 0% @ 150°C + Temperature Rise: 100°C @ 100% rated power, 50°C ambient 


Lmax D max Hmax S norm 
Series in. (mm) in. (mm) in. (mm) in. (mm) 
AW -78 (20) -51 (13) .87 (22) .69 (17.5) 
AX .59 (15) 83 (21) 1,22 (31) 49 (12.5) 
AY 98 (25) 83 (21) 1.22 (31) 89 (22.5) 
RESISTANCE VALUE CHART 
2.5W 3.5W 4.5W 
Value (Code) Value (Code) Value (Code) 
47 (47G) 1.0 (106) 2.2 (22G) 
6.8 (68G) 2.2 (22G) 3.3 (33G) 
10 (100) 3.3 (33Q) 47 (47@) 
15 (150) 4.7 (47G) 10 (100) 
22 (220) 10 (100) 15 (150) 
Lead Gauge 33 (330) 22 (220) 22 (220) 
AW =20 AWG 47 (470) 33 (330) 33 (330) 
AX = 18 AWG 56 (560) 47 (470) 39 (390) 
AY = 18 AWG 68 (680) 68 (680) 47 (470) 
100 (101) 100 (101) 68 (680) 
100 (101) 
Resistance Digi-Key* Price Each 
Range (Ohms) | Wattage Part No. i 50 250 
4.7-100 2.5W AW(Code)K-ND 8.45 8.03 7.61 
1.0-100 3.5W AX(Code)K-ND 9.25 8.79 8.33 
2.2-100 4.5W AY(Code)K-ND 9.75 9.26 8.78 


*For complete part number, substitute the corresponding code from Resistance Value Chart for (Code). 


Resistance Watt- | Digi-Key Price Each 
Range (Q) | Tol. | age | PartNo. 1 10 50 100 
MOX200F-10M-ND 2.51 218 1.743 1.15 


©.024 (.61) 1% | .25 | MOX200F-100M-ND 428 371 231 1.74 


Applications: + Avionics + Medical 
Bectronics + High Gain Feedback 
* Qurrent Pulse Limiters 


Electrical: * Voltage Rating: 500V 
* Qperating Temperature: -55°C to 
+220°C * Dielectric Withstanding 


Voltage: 750 Volts 1.5 (38.1) 


ce ee OO eel 
Niet ie | 1,000M 


.300 (7.62) 


MOX200F-1000M-ND 14.63 11.70 7.60 7.42 
MOX200J-10M-ND 2.03 1.76 1.50 92 
MOX200J-100M-ND 3.04 2.64 165 1.15 
MOX200J-1000M-ND 3.68 2.94 265 2.07 


5% | .25 


More Product Available Online: www.digikey.com 


680 (1023) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Dim.: Inch (mm) 


Electrical Specifications 


(ee) Type NIC N/O 
200 yt f(3.81) Voltage Rating 50-60 Hz 120 V/ 250 V 120 V/ 250 V 
.- G Current Rating Resistive 3.0A/20A 1A/1A* 
Encapsulated Thermal Switches Ourrent Rating Inductive 1BA/I2A TA/MA 
Encapsulated Thermal Switch: ideal f ing the t tt f rf f ease. | pee aes att —_ 
es are ideal for sensing the temperature of a surface or o' - 
stagnant air in an enclosure. Available with PC pins or with flexible wire leads for remote pe 25 (10:79) Short Cireuit Current. Up'to bom GOiK 
installation. Their high temperature resistance and high dielectric strength make it ideal for 70 (17.78) 6.0 (152.4) Contact Arrangement Normally Gosed NC —O—O—_. O “Oo 
protecting heatsink-mounted semiconductors. Other applications would be protecting : Normally Qpen NO 
power supplies, or simply turning on a fan at a desired temperature. Contact Resistance <40mQ <40 ma 
Current Sensitivity: The thermal switches are not current sensitive at rated currents. At (1.60) Response Temperature Range ACO 1608.6 HOO CIO F150'S 
loads above the rated values, up to maximum loading there is self-heating of the current -200 u fri (3.81) Tolerance Range 25°C °C 
carrying contacts. (6.08) 1 Max. Permanent Temperature 
Insulation Resistance: 2500 V @ 25°C, Leads to Earth 1500 V @ 100°C. Across open 350 F = reer eo 220°C on 
contacts, dependent on response temperature: 500 V eff. AC. (8.89), O| using Mae = PES - 
: : 425 -| Thermal Conductivity 4.0 BTU- in. / hr. / ft? / °F 
Marking: Response temperature in clear text (5°C steps). Normally Closed = blue or black (0.79) . : : 
(epoxy); Normally Open = red (epoxy) "70 (17.78) When N/O contacts are closed, self heating will occur at currents exceeding 
normal rating. It is possible that, given certain combinations of set temperature 
UL E46827 VDE 4523-4510-1015 current and ambient temperature, the contacts will not reset. 
Thermal Switches With Leads Thermal Switches With PC Pins 
Switch Digi-Key Price Each Cantherm Switch Digi-Key Price Each Cantherm 
Temp. (°C) Part No. 1 10 50 100 Part No. Temp. (°C) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Normally Closed Normally Closed 
70 317-1000-ND 6.24 5.46 460 3.16 F1107025ACFA06E 70 317-1038-ND 6.24 5.46 460 3.16 F11070251ZA0060 
75 317-1001-ND 6.24 5.46 460 3.16 F1107525ACFA06E 75 317-1039-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F11075251ZA0060 
80 317-1002-ND 6.24 546 460 3.16 F1108025ACFA06E 80 317-1040-ND 6.24 546 460 3.16 F11080251ZA0060 
85 317-1003-ND 6.24 546 4.60 3.16 | F1108525ACFA06E 85 317-1041-ND 6.24 546 4.60 3.16 | F11085251ZA0060 
90 317-1004-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F1109025ACFA06E 90 317-1042-ND 6.24 5.46 460 3.16 F11090251ZA0060 
95 317-1005-ND 6.24 546 460 3.16 | F1109525ACFA0GE a Ae See Lae a rir 3.16 a 095251ZA0060 
100 317-1006-ND 6.24 5.46 460 3.16 | F1110025ACFAGE AO Ret oe 00 els Odeo enone) 
105 317-1045-ND 6.24 5.46 460 3.16 F11105251ZA0060 
105 317-1007-ND 6.24 5.46 460 3.16 F1110525ACFA06E 110 317-1046-ND 6.24 5.46 460 3.16 F11110251ZA0060 
110 317-1008-ND 6.24 5.46 460 3.16 F1111025ACFA06E 115 317-1047-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F11115251ZA0060 
115 317-1009-ND 6.24 5.46 460 3.16 F1111525ACFA06E 120 317-1048-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F11120251ZA0060 
120 317-1010-ND 6.24 5.46 460 3.16 F1112025ACFA06E 425 317-1049-ND 6.24 5.46 460 3.16 F11125251ZA0060 
125 317-1011-ND 6.24 5.46 460 3.16 F1112525ACFA06E 130 317-1050-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F11130251ZA0060 
130 317-1012-ND 6.24 5.46 460 3.16 F1113025ACFA06E 135 317-1051-ND 6.24 5.46 460 3.16 F11135251ZA0060 
135 317-1013-ND 6.24 5.46 460 3.16 F1113525ACFA06E 140 317-1052-ND 6.24 5.46 460 3.16 F11140251ZA0060 
140 317-1014-ND 6.24 5.46 460 3.16 F1114025ACFA06E 145 317-1053-ND 6.24 5.46 460 3.16 F11145251ZA0060 
145 317-1015-ND 6.24 5.46 460 3.16 F1114525ACFA06E 150 317-1054-ND 6.24 5.46 460 3.16 F11150251ZA0060 
150 317-1016-ND 6.24 5.46 460 3.16 F1115025ACFA06E 155 317-1055-ND 6.24 5.46 460 3.16 F11155251ZA0060 
155 317-1017-ND 6.24 5.46 460 3.16 F1115525ACFA06E 160 317-1056-ND 6.24 5.46 4.60 3.16 F11160251ZA0060 
160 317-1018-ND 6.24 5.46 460 3.16 F1116025ACFA06E Normally Open 
Normally Open 70 317-1057-ND 8.12 7.4 5.98 4.11 | F11070151ZA0060 
70 317-1019-ND 812 7. 5.98 4.4 F1107015ACFA0GE 25 317-1058-ND 81200 74 5.98 4.11 | F11075151ZA0060 
75 317-1020-ND 812 7. 5.98 4.1 F1107515ACFAOGE 80 SIAN Be es “poe ett 1) ee Oeoi ole nvoee 
80 317-1021-ND 8.12 7. 5.98 44 F1108015ACFA06E 85 317-1060-ND 8.12 7A 5.98 4.11 F11085151ZA0060 
90 317-1061-ND 8.12 7A 5.98 4.11 F11090151ZA0060 
85 317-1022-ND 8.12 7. 5.98 4.1 F1108515ACFAO6E 
90 317-1023-ND 8.12 7 5.98 4.1 F110901 95 317-1062-ND 8.12 7A 5.98 4.11 F11095151ZA0060 
= L - : A 5ACFAO6E 
100 317-1063-ND 8.12 7A 5.98 4.11 F11100151ZA0060 
95 317-1024-ND 8.12 Ts 5.98 4.1 F1109515ACFA06E 105 317-1064-ND 8.12 74 5.98 4.11 F11105151ZA0060 
100 317-1025-ND 8.12 7. 5.98 4.1 F1110015ACFAO6E 410 317-1065-ND 8. 2 74 5.98 444 F11110151ZA0060 
105 317-1026-ND 8.12 7. 5.98 4.1 F1110515ACFA06E 415 317-1066-ND 8.12 7A 598 4.11 F11115151ZA0060 
110 317-1027-ND 8.12 7. 5.98 4.1 F1111015ACFAO6E 120 317-1067-ND 8.12 7A 5.98 4.11 F11120151ZA0060 
115 317-1028-ND 8.12 Te 5.98 4.1 F1111515ACFA06E 4125 317-1068-ND 8.12 7A 5.98 4.11 F11125151ZA0060 
120 317-1029-ND 8.12 Ts 5.98 4.1 F1112015ACFA06E 130 317-1069-ND 8.12 7A 5.98 4.11 F11130151ZA0060 
125 317-1030-ND 8.12 Te 5.98 4.1 F1112515ACFA06E 135 317-1070-ND 8.12 7A 5.98 4.11 F11135151ZA0060 
130 317-1031-ND 8.12 a 5.98 4.1 F1113015ACFA06E 140 317-1071-ND 8.12 7A 5.98 4.11 F11140151ZA0060 
135 317-1032-ND 8.12 Ts 5.98 4.1 F1113515ACFAO6E 145 317-1072-ND 8.12 A 5.98 4.11 F11145151ZA0060 
140 317-1033-ND 8.12 ve 5.98 4.1 F1114015ACFAO6E 150 317-1073-ND 8.12 7A 5.98 4.11 F11150151ZA0060 
145 317-1034-ND 8.12 7. 5.98 44 F1114515ACFA06E 155 317-1074-ND 812 0 7.1 5.98 4.11 F11155151ZA0060 
150 317-1035-ND 812 7. 5.98 4.4 F1115015ACFAO6E 160 317-1075-ND 8.1200 74 5.98 4.11 | F11160151ZA0060 
j- Switch Digi-Key Price Each Cantherm 
= tes ay Nak laid rome) | bate en eee 
eguiators / temperature Limiters Normally Closed 
1 17-1076-ND . ; : : 
The thermal response works a bimetal snap element electrically connected to the switch contact. The switch es an ae oe : iH ee emer 
system is current insensitive. The thermal switches react only to external thermal effects. Double contacts a * = i: 
ensure high switch performance and long service life. The housing, base, and the mounting brackets are 35 317-1078-ND 8.40 7.35 6.10 4.02 R2003525 
voltage-free (Standard version: base and mounting brackets are aluminum-plated steel). Heat transfer occurs 40 317-1079-ND 8.40 7.35 6.10 4.02 R2004025 
directly through the metallic base via convection, radiation and conduction in gaseous and solid media. The 45 317-1080-ND 8.40 7.35 6.10 4.02 R2004525 
mounting flange is floating and can be rotated to any desired position with respect to the electrical terminals. 50 317-1081-ND 660 5.78 4.86 3.20 2005025 
ae oecae 60 317-1082-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2006025 
| High pressure resistance 65 317-1083-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2006525 
* High response sensitivity 4b —1.37 (34.80)—-| : ‘ : 
*Numerous applications / 03'(76) 70 317-1084-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2007025 
* Various housings, connections and mounting styles es 75 317-1085-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2007525 
: vepccaal fava 80 317-1086-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2008025 
rlecitice! Speotfications O18 4G 66 (016.76) 85 317-1087-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2008525 
CHR RoaonesanNe 120 V/ 250 V 90 317-1088-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2009025 
urrent Rating Resistive IBALIO0A 95 317-1089-ND 6.60 5.78 486 3.20 R2009525 
Current Rating Inductive 6.3A 100 317-1090-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2010025 
Maximum Load Resistive BOALIBA 115 317-1091-ND 6.60 5.78 4.86 3.20 R2011525 
Contact Resistance <50m2 - - - - 
Nominal Temperature Range 0° to +170° C Normally Open 
Tolerance Range +5°C 35 317-1092-ND 10.80 9.45 7.95 5.24 R2003515 
Maximum Permanent Temperature 175°C 40 317-1093-ND 10.80 9.45 7.95 5.24 R2004015 
Housing Material Duroplast 50 317-1094-ND 9.00 7.88 6.55 4.31 R2005015 
Overall Height (mm) 9.5 (+0.2) 60 317-1095-ND 9.00 7.88 6.55 4.31 R2006015 
Contacts: Normally Closed Normally Open 80 317-1096-ND 9.00 7.88 6.55 4.31 R2008015 
—o—o— —Oo 100 317-1097-ND 9.00 7.88 6.55 4.31 R2010015 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(to23) 681 


Bi... Surface Mount PTC Thermistors For Overload Protection 


The component consists of a high-performance PTC ceramic disc mounted in a lead-frame, for direct Features: 

soldering onto a printed-circuit board (PCB) or substrate. + Ideal for pick-and-place circuit assembly » Low mounting height + Suitable for reflow soldering + Small 
The ceramic is soldered to the lead-frame by a local reflow process, during which the solder layer is melted ceramic diameter for faster response + Low heat transfer to substrate + Flat terminations for stable 
to the metallized ceramic surface using a low residue flux. positioning and good solderability 


[| 
40 —| 40 —1 
Ceramic size: 6.5mm Ceramic size: 7.1mm 


Res. @ Vv Ceramic Cut Tape Tape & Reel 
25°C Max. Int @ L@ Size Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing BC Components 
Fig. (Q) (V) 25°C 70°C 25°C inch (mm) Part No. ul 10 100 Part No. 1,500 Part No. 
Telecommunication Type 
10 245 165 100 270 0.25 (6.5) BC1566CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1566TR-ND 724.50/M 2322 661 97012 
10 245 165 100 270 0.25 (6.5) BC1568CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1568TR-ND 724.50/M 2322 661 97016 
17.5 300 150 100 250 0.25 (6.5) BC1561CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1561TR-ND 724.50/M 2322 661 97003 
17.5 300 150 100 250 0.25 (6.5) BC1562CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1562TR-ND 724.50/M 2322 661 97004 
1 20 300 120 70 250 0.25 (6.5) BC1569CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1569TR-ND 724.50/M 2322 661 97018 
25 265 120 70 220 0.25 (6.5) BC1563CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1563TR-ND 724.50/M 2322 661 97005 
35 425 110 70 175 0.25 (6.5) BC1564CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1564TR-ND 724.50/M 2322 661 97009 
40 265 80 50 130 0.25 (6.5) BC1560CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1560TR-ND 724.50/M 2322 661 97002 
50 425 90 60 150 0.25 (6.5) BC1570CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1570TR-ND 724.50/M 2322 661 97019 
2 10 300 150 100 250 0.28 (7.1) BC1571CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1571TR-ND 724.50/M 2322 661 97203 
50 600 70 40 140 0.28 (7.1) BC1573CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1573TR-ND 724.50/M 2322 661 97205 
General Industrial Type 
3.3 24 400 = 650 0.25 (6.5) BC1567CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1567TR-ND 724.50/M 2322 661 97013 
: 9.4 60 150 100 300 0.25 (6.5) BC1565CT-ND 1.93 1.70 1.33 BC1565TR-ND 724.50/M 2322 661 97011 


Surface Mount NTC Chip Thermistors 
(0603 and 0805 Size) 


Sa eared eee have a negative temperature coefficient and nickel barrier uy Dimensions (mm) 
. g- 
Features: a , ; OE T Size T iT La 
ee eee ple) | sine oun basa? ae 
Applications: Le law > A 1.6 40.15 | 0.8 +0.15 0.5 1.0 0.2 0.4 
+ Temperature compensation, sensing and protection in: battery chargers, consumer equipment, WwW B 2.0+0.2 | 1.25 +0.2 0.5 1.25 0.5 +0.25 0.5 
and office equipment Ls < we 
Cut Tape Tape & Reel 
Size Res. Tol. B Value/B Tolerance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing BC Components 
Code @ 25°C @ 25°C @ B25/85 Part No. 1 10 100 Part No. 4,000 Part No. 
0603 Size 
4.7kQ 43% 3830K+1% BC1543CT-ND* 62 55 43 BC1543TR-ND* 232.20/M 2322 615 36472 
10kQ +3% 3590K+1% BC1544CT-ND* 62 55 43 BC1544TR-ND* 232.20/M 2322 615 36103 
15kQ. +3% 3600K+1% BC1545CT-ND* 62 55 43 BC1545TR-ND* 232.20/M 2322 615 36153 
47kQ. +3% 3960K+1% BC1546CT-ND* 62 55 43 BC1546TR-ND* 232.20/M 2322 615 36473 
68kQ +3% 3985K+1% BC1547CT-ND* 62 55 43 BC1547TR-ND* 232.20/M 2322 615 36683 
A 100kQ +3% 4090K+1% BC1548CT-ND* 62 55 43 BC1548TR-ND* 232.20/M 2322 615 36104 
4.7kQ +5% 3830K+1% BC1538CT-ND* 59 52 AL BC1538TR-ND* 220.50/M 2322 615 33472 
10kQ +5% 3590K+1% BC1539CT-ND* 59 52 AL BC1539TR-ND* 220.50/M 2322 615 33103 
15kQ +5% 3600K+1% BC1540CT-ND* 59 52 AL BC1540TR-ND* 220.50/M 2322 615 33153 
47kQ. +5% 3960K+1% BC1541CT-ND* 59 52 AL BC1541TR-ND* 220.50/M 2322 615 33473 
100kQ +5% 4090K+1% BC1542CT-ND* 59 52 AL BC1542TR-ND* 220.50/M 2322 615 33104 
0805 Size 
2.2kQ +5% 3680K+3% BC1514CT-ND 52 46 36 BC1514TR-ND 195.00/M 2322 615 53222 
4.7kQ +5% 3560K+1% BC1516CT-ND 52 46 36 BC1516TR-ND 195.00/M 2322 615 53472 
10kQ +5% 3620K+1% BC1518CT-ND 52 AG 36 BC1518TR-ND 195.00/M 2322 615 53103 
e 15kQ. +5% 3528K+1% BC1519CT-ND 52 46 36 BC1519TR-ND 195.00/M 2322 615 53153 
22kQ +5% 3930K+1.5% BC1520CT-ND 52 AG 36 BC1520TR-ND 195.00/M 2322 615 53223 
33kQ +5% 3960K+3% BC1521CT-ND 52 46 36 BC1521TR-ND 195.00/M 2322 615 53333 
47kQ. +5% 4090K+1.5% BC1522CT-ND 52 46 36 BC1522TR-ND 195.00/M 2322 615 53473 
68kQ +5% 3740K+3% BC1523CT-ND 52 AG 36 BC1523TR-ND 195.00/M 2322 615 53683 


* 0603 Size Code A have NiSn terminations. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
682 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Biz Surface Mount NTC Thermistors - SOD80 
cowovess High Temperature Sensors 


These thermistors have a negative tem- Features: + Small Diameter + Quick response to tem- 


perature coefficient and are mounted in a 
glass envelope, without leads and suitable 


perature change + High stability over a long life +» Wide 
temperature range from -40°C to +300°C 


91.7 
Applications: + High temperature measurement control: | 
Domestic appliances, Automotive systems, and Industrial > 0.3 0.3+1 
+ Resistant to process control. kK— 3.7 —I 


for surface mounting. corrosive atmospheres and harsh environments. 


Cut Tape Tape & Reel 
Res. B Value/B Tolerance Tol. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing BC Components 
@ 25°C @ B25/85 @ 25°C Part No. i 10 100 Part No. 2,500 Part No. 
10kQ 3977K+1.3% 45% BC1549CT-ND 1.06 94 74 BC1549TR-ND 399.00/M 2322 633 53103 
20kQ 3977K+1.3% +5% BC1550CT-ND 1.06 94 74 BC1550TR-ND 399.00/M 2322 633 53203 
30kQ 3977K+1.3% 45% BC1551CT-ND 1.06 94 74 BC1551TR-ND 399.00/M 2322 633 53303 
100kQ 3977K+1.3% +5% BC1552CT-ND 1.06 94 74 BC1552TR-ND 399.00/M 2322 633 53104 


Leaded PTC Thermist eres I \- 
ea e ermis ors + Switch Temperature: Ts = 140°C, (Series 2322 660 5: Ts = 120°C) 
. + Small ratio between trip and non-trip currents 
For Overload Protection + High maximum inrush current a 
+ Excellent long term behavior, also in humidity 7 
: ne ae + UL approved PTCs are guaranteed to withstand severe test programs ai 20 0 + G0.6 
These directly heated thermistors have a positive temperature coefficient and are i ‘ — . 
primarily intended for overload protection. + UL file E148885 according to XGPU2 standard UL1434. 45.0 le 
Res. @ 25°C Int Max It Min. Vv Typical Dim. D Dim. T 
+20% @ 25°C @ 25°C Max. @D Max. Max. Digi-Key Price Each BC Components 
(Q) (mA) (mA) (Vv) (mm) (mm) (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
0.9 920 1380 30 12 12.5 4.0 BC1345-ND 1.98 1.78 1.41 2322 662 59211 
V1 830 1245 30 12 12.5 4.0 BC1344-ND 1.45 1.30 1.03 2322 662 58311 
1.3 700 1050 30 10 10.5 4.0 BC1343-ND 1.34 1.20 95 2322 662 57011 
A? 610 915 30 10 10.5 4.0 BC1342-ND 1.34 1.20 95 2322 662 56111 
1.9 540 810 30 8.0 8.5 4.0 BC1341-ND 1.46 1.32 1.04 2322 661 55411 
2.5 470 705 30 8.0 8.5 4.0 BC1340-ND 1.46 1.32 1.04 2322 661 54711 
3 410 615 30 6.5 7.0 4.0 BC1339-ND 1.46 1.32 1.04 2322 661 54111 
5 320 480 30 6.5 7.0 4.0 BC1338-ND 1.46 1.32 1.04 2322 661 53211 
6 270 405 30 4.5 5.0 4.0 BC1337-ND 1.09 99 78 2322 660 52711 
13 180 270 30 4.5 5.0 4.0 BC1336-ND 1.03 93 73 2322 660 51811 
25 130 195 60 4.5 5.0 4.0 BC1335-ND 1.09 99 .78 2322 660 51311 
50 94 145 60 4.5 5.0 4.0 BC1334-ND 1.09 99 78 2322 660 59491 
1.3 1000 1500 145 20 20.5 5.0 BC1359-ND 5.43 4.88 3.85 2322 664 51022 
AZ 880 1320 145 20 20.5 5.0 BC1358-ND 5.96 5.36 4.23 2322 664 58812 
21 710 1065 145 16 16.5 5.0 BC1357-ND 3.64 3.28 2.58 2322 663 57112 
2.9 600 900 145 16 16.5 5.0 BC1356-ND 3.59 3.23 2.55 2322 663 56012 
3.8 450 675 145 12 12.5 5.0 BC1355-ND 1.67 1.50 1.19 2322 662 54512 
4.6 410 615 145 12 12.5 5.0 BC1354-ND 1.45 1.30 1.03 2322 662 54112 
6.7 320 480 145 10 10.5 5.0 BC1353-ND 1.98 1.78 1.41 2322 662 53212 
8 270 405 145 8.0 8.5 5.0 BC1352-ND 1.46 1.32 1.04 2322 661 52712 
12 210 315 145 6.5 7.0 5.0 BC1351-ND 117 1.05 83 2322 661 52112 
19 170 255 145 6.5 7.0 5.0 BC1350-ND 1.17 1.06 83 2322 661 51712 
28 130 195 145 4.5 5.0 5.0 BC1349-ND 1.09 99 78 2322 660 51312 
40 110 165 145 4.5 5.0 5.0 BC1348-ND 81 74 58 2322 660 51112 
55 93 140 145 4.5 5.0 5.0 BC1347-ND 1.09 99 78 2322 660 59392 
240 47 70 145 4.5 5.0 5.0 BC1346-ND 1.09 -99 .78 2322 660 54792 
8.4 320 480 265 12 12.5 5.5 BC1375-ND 1.98 1.78 1.41 2322 662 53213 
11 280 420 265 12 12.5 5.5 BC1374-ND 1.98 1.78 1.41 2322 662 52813 
12 250 375 265 10 10.5 5.5 BC1373-ND 1.89 1.70 1.34 2322 662 52513 
17 210 315 265 10 10.5 5.5 BC1372-ND 1.28 1.16 91 2322 662 52113 
18 190 285 265 8.0 8.5 5.5 BC1371-ND 1.41 1.27 1.00 2322 661 51913 
22 170 255 265 8.0 8.5 5.5 BC1370-ND 1.41 1.27 1.00 2322 661 51713 
29 140 210 265 6.5 7.0 5.5 BC1369-ND 1.41 1.27 1.00 2322 661 51413 
48 110 165 265 6.5 7.0 5.5 BC1368-ND 1.41 1.27 1.00 2322 661 51113 
56 95 143 265 4.5 5.0 5.5 BC1367-ND 71 64 51 2322 660 59593 
85 76 115 265 4.5 5.0 5.5 BC1366-ND 1.09 -99 .78 2322 660 57693 
120 63 95 265 4.5 5.0 5.5 BC1365-ND 1.09 99 78 2322 660 56393 
260 39 59 265 4.5 5.0 5.5 BC1364-ND 1.09 99 78 2322 660 53993 
500 28 42 265 4.5 5.0 5.5 BC1363-ND 1.09 99 78 2322 660 52893 
1200 19 29 265 4.5 5.0 5.5 BC1362-ND 1.09 99 .78 2322 660 51993 
1900 15 23 265 4.5 5.0 5.5 BC1361-ND 1.22 1.10 87 2322 660 51593 
3000 at 17 265 4.5 5.0 5.5 BC1360-ND 1.09 99 78 2322 660 51193 
3 . . . 
Leaded PTC Thermistors Overload Protection for Telecommunication = tL 
Advanced developments in telephone Features: 7 
equipment in recent years have radically altered + Fast protection against power contact faults + Excellent stability over extended time Lead Pitch: H 
the protection requirements for both exchange + Withstand high overload currents of up to 10 A . . a 
and Gubseribor acuipmient The BC Components + High Vehage withstanding capabilities for the larger econ elie ses cote wie ey i on | 
range of Positive Temperature Coefficient (PTC) sized thermistors temperature silicon lacquer (UL94V0) to protect Lead Thickness: 
thermistors includes devices specially designed + Good tracking over a wide temperature range for all them from any harsh environments and to improve d= 0.6mm Tare T 
to provide overcurrent protection. matched or binned types their lifetime. 
Res. Vv Non-Trip Trip Dimensions Cut Tape Tape & Reel 
@ 25°C Max. Current Current (mm) Max. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing BC Components 
(Q) (Vv) Int (mA) Int (mA) D if H Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 Part No. 
4 100 85 280 7.0 4.0 11.0 BC1553CT-ND 88 78 61 BC1553TR-ND 331.50/M 2322 661 91066 
25 220 70 200 8.5 5.0 AS: BC1554CT-ND 1.00 88 69 BC1554TR-ND 373.50/M 2322 661 93048 
25 245 70 200 8.3 4.0 11.0 BC1555CT-ND 1.00 88 69 BC1555TR-ND 373.50/M 2322 661 93043 
10 245 140 270 11.0 4.5 15.5 BC1556CT-ND 2.24 1.96 1.54 BC1556TR-ND 838.50/M 2322 662 93074 
25 250 70 175 7.0 4.0 9.8 BC1557CT-ND 1.00 88 69 BC1557TR-ND 373.50/M 2322 661 93148 
10 350 100 270 8.5 4.0 11.5 BC1376-ND* 98 89 .70 = = 2322 661 93124 
35 600 70 600 8.0 5.0 11.0 BC1558CT-ND 1.08 95 75 BC1558TR-ND 405.00/M 2322 661 93056 
25 600 70 170 10.5 5.0 12.6 BC1559CT-ND 1.08 95 75 BC1559TR-ND 405.00/M 2322 662 93129 
10 600 175 400 13.0 5.5 18.0 BC1377-ND* 1.73 1.56 1.23 = _ 2322 662 93114 
* Bulk Pricing 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1023) 683 


Bi cowovwrs L@aded PTC Thermistors For Temperature Protection 


These directly heated thermistors have a positive temperature coefficient and are primarily intended for sensing. 1202 Maximum resistance at 25°C [73.5 =| 3.0 
Transition Temp. Color Digi-Key Price Each BC Components 4000 2 Minimum resistance at (Tn + 15) °C CL # 
Tn (°C) Code Part No. 1 10 100 Part No. 30V Maximum (DC) voltage | 05 sig 
90 Red BC1378-ND 1.18 1.07 84 2322 671 91104 -20 to (Tn + 15) °C_| Temperature range 20.0 pt f_+ 
100 Orange BC1379-ND 1.18 1.07 84 2322 671 91105 30 to 250.2 Resistance from -20°C to Tn -20°C (Q) 7 
110 Yellow BC1380-ND 1.18 1.07 84 2322 671 91106 50 to 5702 Resistance at Tn -5°C (Q) | 341 -[Fo0.4 
120 Green BC1381-ND 118 1.07.84 2322 671 91107 1.3310 50kQ | Resistance at Tn +5°C (kQ) >] 2.54 


Leaded NTC Thermistors Fig. A 


Accuracy Line B+ 
These thermistors have a negative temperature an 1 
coefficient. Dimensions (mm) t __Code " 
Figure (A) - The device consists of a chip with B Hy Ha T if a tHi 
two tinned Ni-leads, and is color coded. Fig. | Max. d Max. | Max. L M P | Max. M sae a 
Figure (B) - The device consists of a chip with 
two tinned solid copper-plated leads. It is gray A 3.4 0.4 2.041.0 | — = 40.041.5 | 2.54 | 3.0 yes 
lacquered: and.color.coded,: but not insulated: B |3.3+0.5| 0.6+0.06| 2041.0] 6.0 | 24.0215; — 2.54 | 3.0 [ “ire 
Applications: Temperature sensing and control. P *P 
Res. Tol. B Value/B Tolerance Color Code Digi-Key Price Each BC Components 
Fig. @ 25°C @ 25°C @ B25/85 1 2 3 4 Part No. 1 10 100 Part No. 
10kQ. 41% 3977K40.75% Blue Blue _ J BC1489-ND 1.81 1.63 1.29 2322 640 55103 
100kQ 41% 4190K+1.5% Brown Brown = = BC1490-ND. 1.81 1.63 1.29 2322 640 55104 
A 10kQ 42% 3977K40.75% Blue Blue _— _ BC1486-ND. 1.24 a2 88 2322 640 54103 
47kQ. 42% 4090K+1.5% Black Black = = BC1487-ND 1.24 1.12 88 2322 640 54473 
100kQ 42% 4190K+1.5% Brown Brown _— _— BC1488-ND 1.24 1.12 88 2322 640 54104 
2.7kQ +3% 3977K+0.75% Red Violet Red Orange BC1480-ND 68 62 49 2322 640 66272 
4.7kQ 43% 3977K+0.75% Yellow Violet Red Orange BC1481-ND 68 62 49 2322 640 66472 
10kQ. 43% 3977K+0.75% Brown Black Orange Orange BC1482-ND 68 62 49 2322 640 66103 
B 47kQ +3% 4090K+1.5% Yellow Violet Orange Orange BC1483-ND 68 62 49 2322 640 66473 
100kQ 43% 4190K+1.5% Brown Black Yellow Orange BC1484-ND 68 62 49 2322 640 66104 
470kQ. +3% 4570K+1.5% Yellow Violet Yellow Orange BC1485-ND. 68 62 49 2322 640 66474 
470kQ. +5% 3560K+0.5% Yellow Violet Brown Gold BC1462-ND 57 52 AL 2322 640 63471 
1.0kQ +5% 3528K+0.5% Brown Black Red Gold BC1463-ND 57 52 AL 2322 640 63102 
1.5kQ +5% 3528K+0.5% Brown Green Red Gold BC1464-ND 57 52 AL 2322 640 63152 
2.0k2 45% 3528K+0.5% Red Black Red Gold BC1465-ND 57 52 AL 2322 640 63202 
2.2kQ 45% 3977K40.75% Red Red Red Gold BC1466-ND 57 52 AL 2322 640 63222 
3.3kQ 45% 3977K40.75% Orange Orange Red Gold BC1467-ND 57 52 AL 2322 640 63332 
4.7kQ 45% 3977K40.75% Yellow Violet Red Gold BC1468-ND 57 52 AL 2322 640 63472 
6.8kQ +5% 3977K+0.75% Blue Gray Red Gold BC1469-ND 57 52 A 2322 640 63682 
10kQ. 45% 3977K40.75% Brown Black Orange Gold BC1470-ND 57 52 AL 2322 640 63103 
B 15kQ. +5% 3740K42% Brown Green Orange Gold BC1471-ND 57 52 AL 2322 640 63153 
22kQ. 45% 3740K42% Red Red Orange Gold BC1472-ND 57 52 AL 2322 640 63223 
33kQ +5% 4090K+1.5% Orange Orange Orange Gold BC1473-ND 87 52 AL 2322 640 63333 
47kQ. 45% 4090K+1.5% Yellow Violet Orange Gold BC1474-ND 57 52 AL 2322 640 63473 
68kQ. 45% 4190K+1.5% Blue Gray Orange Gold BC1475-ND. 57 52 AL 2322 640 63683 
100kQ 45% 4190K+1.5% Brown Black Yellow Gold BC1476-ND 57 52 AL 2322 640 63104 
150kQ 45% 4370K+2.5% Brown Green Yellow Gold BC1477-ND 57 52 A 2322 640 63154 
220kQ 45% 4370K+2.5% Red Red Yellow Gold BC1478-ND 57 52 AL 2322 640 63224 
470kQ. +5% 4570K+1.5% Yellow Violet Yellow Gold BC1479-ND 57 52 AL 2322 640 63474 
+3 . 
Leaded NTC Thermistors - SOD27 High Temperature Sensors 
These thermistors have a negative temperature coefficient and are mounted in a glass envelope, with tinned copper-clad iron leads. 1.85 
Res. B Value/B Tolerance Tol. Digi-Key Price Each BC Components \ +, 0.56 
@ 25°C @ B25/85 @ 25°C Part No. 1 10 100 Part No. f \ i 
10kQ. 3977K+1.3% +5% BC1491-ND 1.07 .97 77 2322 633 83103 25.4 + 4.25 25.4 
20kQ. 3977K+1.3% +5% BC1492-ND 1.07 97 at 2322 633 83203 
30kQ. 3977K+1.3% +5% BC1493-ND 1.07 97 77 2322 633 83303 
100kQ 3977K+1.3% +5% BC1494-ND 1.07 97 77 2322 633 83104 


Leaded NTC Thermistors —W- me 


Molded Range Dimensions (mm) | 
These thermistors have a negative temperature coefficient. i - f id Z a H 
The device consists of a molded chip with two tin-plated solid copper leads. 4.0 20.2 4.4 20.2 21.0 1.0 2.54 20.3 2.5202 0.6 20.06 
Res. B Value/B Tolerance Digi-Key Price Each BC Components 
@ 25°C @ B25/85 Part No. 1 10 100 Part No. 
2.7kQ 3977K+0.75% BC1495-ND 1.21 1.09 86 2322 641 66272 L 
12kQ 3740K+2.0% BC1496-ND 1.21 1.09 86 2322 641 66123 
15kQ 3740K+2.0% BC1497-ND 1.21 1.09 86 2322 641 66153 +|\-d 
470kQ. 4570K+1.5% BC1499-ND 1.21 1.09 86 2322 641 66474 ke P| 


More Product Available Online: www.digikey.com 
684 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Panasonic. NTC Thermistors 
Multilayer Chip NTC Thermistors (ERTJ) 


The Multilayer Chip NTC Thermistors are especially designed for surface 

mountings featuring the miniature sizes of “0402” and “0603” type (EIA) 

with highly reliable multilayer and monolithic structure. 

FEATURES: 

+ Highly reliable multilayer/monolithic structure 

+ Superior heat resistance to reflow soldering and excellent solderability 
thanks to the unique external electrodes of three metallic layers 

+ Wide ranges of operating temperature (-40°C to 125°C) 

+ Low Capacitance (less 3pF) Size Code Dimensions (mm) 

+ Soldering Temperature (270+5°C), Dipping Time (3.0+0.5 sec.) (Er) WY if i 

+ Heat Dissipation Constant: Series 0402 at approx. 2mw/°C; Series 0402 ; 0.50 0.50 0.20 
0603 at approx. 3mw/°C 0603 A 0.80 0.80 0.30 


+ Mounted on a glass epoxy (1.6t) 


1&2: Significant digit; 
3: Multiplier 


Uses standard 
resistance color codes. 


FEATURES: 

+ Resistance temperature coefficient is negative and extremely large 
+ Wide selection of temperature coefficient (constant B) 

+ Excellent electrical and thermal stability 


Zero- + Color coded to indicate resistance value @ 25°C 
Resist BVal Digi-Ke peplltlien mies rTepetel Reel (een SPECIFICATIONS: 

eee ar ya rey ee I Ney : = anasomc Max. Watt Rig. (W): PNT100-123 — 0.4; PNT124-138 — 0.6. Nom. Time Constant 
(at 25°C) | B25/50 _B25/85 Part No. 1 artT 500 Part No. Size| Pricing | Part No. (sec.): PNT100-123 — 20; PNT124-138 — 27. 

220. | 2750K#3% | (2700K)|__ P10557CT-ND 105 98.73 PI0557TR-ND | 10,000] 355.05/M | ERT-JOEA220J BEPLICATIONS:: |. -: ; 

33Q | 2750K+3% | (2700K) P10558CT-ND 1.05 93 73 P10558TR-ND 10,000 } 355.05/M | ERT-JOEA330J + For measuring equipment: thermometer, wind gauge, liquid level gauge, 

409. | 2750K+#3%| (2700K)| — P10559CT-ND 105 93 .73 P10559TR-ND | 10,000] 355.05/M | ERT-JOEA400J temperature controller 

479. | 2750K+3%|(2700K)| — P10560CT-ND 1.05 93 .73 P10560TR-ND 10,000 } 355.05/M | ERT-JOEA470J + For temperature compensation: transistor circuit, measuring equipment 


68Q__| 2800K+3% 
1002 |) 2800K+3% 
1502 |) 2800K+3% 


2750K) P10561CT-ND 1.05 93.73 
'2750K) P10562CT-ND 105 93 .73 
'2750K) P10563CT-ND 105 93 .73 


P10561TR-ND. 10,000 | 355.05/M_| ERT-JOEA680J 


+ For driving: Delay setting in relay operation, inrush current surge protection, 
P10562TR-ND 10,000 | 355.05/M | ERT-JOEA101J communication equipment, AGC, time lag 


P10563TR-ND. 10,000 | 355.05/M | ERT-JOEA151J 


1kQ. | 4500K#3%|(4450K)|  P10564CT-ND 1.05 93 73 P10564TR-ND | 10,000] 355.05/M | ERT-JOET102J = 
1.5kQ. | 4500K+#3%| (4450K)|  P10565CT-ND 105 93 .73 P10565TR-ND | 10,000 355.05/M | ERT-JOET152J F Type Dimensions ®D T ! w od 
2.0k0 | 4500K#3% |(4450K)| _P10566CT-ND 1.05 93 73 P10566TR-ND _| 10,000 355.05/M | ERT-JOET202J PNT100~PNT123 (D2) |50+05 13405 30min 2541 04 
2.2kQ. | 4500K#3% | (4450K)| _ P10567CT-ND 1.05 93.73 P10567TR-ND | 10,000 355.05/M | ERT-JOET222J ; 
3.0kQ | 4500K+3%|(4450K)|  P10568CT-ND 1.05 98 .73 P10568TR-ND 10,000 } 355.05/M | ERT-JOET302J PNT124 ~ PNT138 (D3) 75405 1440.5 30min. 541 0.5 
3.3kQ | 4500K#3% |(4450K)|  P10569CT-ND 1.05 93 73 P10569TR-ND | 10,000 355.05/M | ERT-JOET332J 
4.7kQ. | 4500K#3% | (4450K)|  P10570CT-ND 1.05 93 73 P10570TR-ND | 10,000] 355.05/M | ERT-JOETA72J Res. | Temp. | Res. 

P10571TR-ND _| 10,000 | 355.05/M | ERT-JOER332J at_ | Coef. | Ratio 
4.7kQ. | 4250K#3% |(4300K)| _P10572CT-ND 1.05 93.73 P10572TR-ND | 10,000} 355.05/M | ERT-JOER472J 25°C | (25°C) | Ros/ | Digi-Key Price Each Panaeonie 
6.8kQ. | 4250K+3%|(4300K)/  P10573CT-ND 1.05 93 73 P10573TR-ND —_| 10,000 355.05/M | ERT-JOER682J (a) | %°¢ | Reo | Part No. 110 100 1,000 | Part No. 


10kQ | 4250K+3% | (4300K) P10574CT-ND 105 93 .73 P10574TR-ND. 10,000 | 355.05/M | ERT-JOER103J 


( 
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( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
; 
3.3kQ_| 4250K+#3%|(4300K)| _P10571CT-ND 1.05 93.73 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
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47kKQ. | 4700K+3% 
68kQ. | 4700K+3% 
100kQ | 4700K+3% 
150kQ | 4700K+3% 


P10553TRND | 4,000) 358.50/M | ERT-J1W473J 
PiossaTRND | 4000| 388.50/M | ERTJivvea3J 4,000 | —4.6 | 290 | PNTI36-ND 2.25 1.94 1.29 81 | ERT-DSFHL402S 


20,000] -5.1 | 322 | PNTI37-ND 225 1.94 1.29 81 | ERT-D3FHL203S 
PIO55STR-ND | 4,000 358.50/M | ERT-J1W104J i 
SNM doen | coocoe | ESE JIWindl 80,000] -5.6 | 370 | PNTI38ND 225 1.94 1.29 81 | ERT-DSAL803S 


‘4750K) P10553CT-ND 
4750K) P10554CT-ND 
‘4750K) P10555CT-ND 
4750K) P10556CT-ND 


60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
15kQ. | 4250K#3%|(4300K)} PIOS75CT-ND 1.05 93 73. 60) PIOS75TR-ND | 10,000] 355.05/M | ERT-JOERI53J a) ee | eae PAG ioe Gee leone 
22kOQ. | 4250K+3% | (4300K)| __P10576CT-ND 1.05 .93 .73 .60| P10576TR-ND _| 10,000 | 355.05/M | ERT-JOER223J : : : ; : ‘ 
33KQ._ | 4250K23%|(4300K)| PIOS77CT-ND ‘1.05 93.73.60] PI0577TRND _ | 10,000] 356.05/M | ERT-JOER333J (| ee (on ete ie So 6 2 ore 
47kQ. | 4700K+3% | (4750K)|_ P10578CT-ND 1.05 93 .73 .60| P10578TR-ND | 10,000] 355.05/M | ERT-JOEV473J g : : : : 2 
68kQ._| 4700K+3%| (4750K)| _P10579CT-ND. 1.05.93 73.60 P10579TR-ND _| 10,000} 355.05/M | ERT-JOEV683J 100 | -42 | 2.62 | PNTI05-ND 1.07 92 62.39 | ERT-D2FGL101S 
47KQ._ | 4050K#2%|(4100K)|_ P11441CT-ND 47 42 33 27] Pii44iTRND | 10,000] 160.28/M | ERT-JOEP473J 170 | 42 | 262) PNTIO6-ND 1.07 92 62 = .39 | ERT-D2FGL171S 
100kQ | 4700K+2%|(4750K)|  P11442CT-ND A7 42 33 27 P11442TR-ND | 10,000} 160.28/M | ERT-JOEV104J 250 | -3.9 | 2.48 | PNTI07-ND 1.07 92 62 — 39 | ERT-D2FA.251S 
150kQ | 4700K+2%|(4750K)|_  P11443CT-ND 89 78 61 .50 P11443TR-ND 10,000 } 299.38/M | ERT-JOEV154J 250 | 4.2 | 262 | PNTI08-ND 1.07 .92 .62 — .39 | ERT-D2FG.251S 
220kQ. | 4700K+2% | (4750K) P11444CT-ND 58 51 41 (33 P11444TR-ND 10,000 | 196.56/M | ERT-JOEV224J 300 | -4.2 | 262 | PNTI09-ND 1.07.92 62 __—.39_| ERT-D2FG.301S 
330kQ | 4700K+2% | (4750K)|  P11445CT-ND 58 51 .41 33] P11445TRND | 10,000] 196.56/M | ERT-JOEV334J 350 | -3.9 | 248 | PNTI1O-ND 1.07 92 62 39 | ERT-D2FR351S 
470kQ | 4700K+2% | (4750K)| _ P11446CT-ND 58.51 41 .33| P11446TR-ND _| 10,000| 196.56/M | ERT-JOEV474J 600 | -45 | 283 | PNTI11-ND 1.07. 92 62 39 | ERT-D2FGLE0IS 
0603 800 | -4.4 | 2.76 | PNT112ND 1.07 .92 62 39 | ERT-D2FGL801S 
220, | 2750K#3%](2700K)] _ P10531CT-ND 96 84 .66 54] Pi053iTRND 4,000 | 358.50/M | ERT-J1VA220J 1,000] -4.1 | 255 | PNT113-ND 1.07 .92 62 39 | ERT-D2FGL102S 
380. | 2750K+#3%| (2700K)) — P10532CT-ND 96 84 .66 54]  P10532TRND 4,000 | 358.50/M | ERT-J1VA330J 1400| 44 | 276 | PNT114-ND 1.07 92 62 __.39 | ERT-D2FGL142S 
402 | 2800K+3% | (2750K) P10533CT-ND 96 84 66 54 P10533TR-ND. 4,000 | 358.50/M | ERT-J1VA400J 2,000; -4.5 | 283 | PNT115-ND 1.07 92 62 ~ 39 | ERT-D2RGL202S 
470. | 2800K#3%| (2750K)| — P10534CT-ND 96 84 .66 54] P10534TR-ND 4,000 | 358.50/M | ERT-J1VA470J 3300; -45 | 283 | PNTI16ND 107 92 62 39 | ERT-D2FCL332S 
68Q_| 2800K+#3%| (2750K)| _P10535CT-ND 96.84.66 .54| _P10535TR-ND 4,000 | 358.50/M | ERT-J1VA680J 4600| -46 | 290 | PNTI17-ND 107 92 62 39 | ERT-DoFHL4e2s 
100 | 2800K+3%|(2750K)| _ P10536CT-ND 96.84 .66 54] P10536TR-ND 4,000 | 358.50/M | ERT-J1VA101J f . 
1kQ_ | 4500K#3% | (4450K)|  P10537CT-ND 96 .84 .66 54] P10537TR-ND 4,000 | 358.50/M | ERT-J1VT102J Fed mi a us 10e i o 2 eal re 
1.5kQ. | 4500K#3%| (4450K)} — P10538CT-ND 96 .84 .66 54]  P10538TR-ND 4,000 | 358.50/M | ERT-J1VT152J 450001 47 | 298 IRENMIDSIRON 1.07 e2 e239 | ERT DORAL isas 
2.0kQ | 4500K+3% | (4450K)|  P10539CT-ND 96 .84 .66 54]  P10539TR-ND 4,000 | 358.50/M | ERT-J1VT202J y ‘ : ; ; : : 
2.2kO. | 4500K+3% | (4450K)| __P10540CT-ND 96.84 66 .54| P10540TR-ND 4,000 | 358.50/M | ERT-J1VT222J 33,000) -5.1 | 3.22 | PNTI21-ND 1.07 92.62.39 | ERT-D2FHL333S 
3.0kQ. | 4500K#3% | (4450K)|__P10541CT-ND 96.84 66 54] PIO541TRND 4,000 | 358.50/M | ERT-J1VT302J 50,000) -5.1 | 3.48 | PNTI22ND 1.07 92.62.39 | ERT-D2FL503S 
3.3kQ | 4500K#3%|(4450K)}  P10542CT-ND 96 84 66 .54| P10542TR-ND 4,000) 358.50/M | ERT-J1VT332J 150,000 5.4 | 3.48 | PNTI23-ND 1.07 92 62 39 | ERT-D2AL154S 
4.7kQ. | 4500K+3%| (4450K)|  P10543CT-ND 96 84 66 54 P10543TR-ND 4,000 | 358.50/M | ERT-J1VT472J 8 =3.4 | 2.18 | PNT124-ND 2.25 1.94 1.29 _.81 | ERT-D3FEL8ROS 
3.3kQ. | 4250K+3% | (4300K)|  P10544CT-ND 96 84 .66 54] P10544TR-ND 4,000 | 358.50/M | ERT-J1VR332J 13 | -36 | 2.30 | PNTI25-ND 225 1.94 1.29  .81 | ERT-D3FFL130S 
4.7kQ._| 4250K+3% | (4300K)|__P10545CT-ND 96.84.66 54 | _ P10545TR-ND 4,000 | 358.50/M_| ERT-J1VR472J 16 | -36 | 2.30 | PNTI26-ND 225 194 1.29 81 | ERT-D@FFL160S 
6.8kQ. | 4250K+3%|(4300K)| _ P10546CT-ND 96.84 .66 54] P10546TR-ND 4,000 | 358.50/M | ERT-J1VR682J 20 | -36 | 230 | PNT127-ND 2.25 1.94 1.29 81 | ERT-D3FFL200S 
10kQ | 4250K+3%| (4300K)}  P10547CT-ND 96 84 .66 54]  P10547TR-ND 4,000 | 358.50/M | ERT-J1VR103J 30 | -37 | 230 | PNT128-ND 2.25 1.94 1.29.81 _| ERT-D3FFL300S 
15kQ. | 4250K+3% | (4300K) P10548CT-ND 96 84 66 54 P10548TR-ND 4,000) 358.50/M | ERT-J1VR153J 40 -3.2 | 2.30 | PNT130-ND 2.25 1.94 1.29 .81 | ERT-D3FF_-400S 
22kQ. | 4250K+3% | (430K) P10549CT-ND 96 .84 .66 54]  P10549TR-ND 4,000 | 358.50/M | ERT-J1VR223J 75 | 42 | 262 | PNTI31-ND 225 194 129 81 | ERT-DGFCL750S 
33kQ_| 4250K+3% | (4300K)|__P10550CT-ND 96.84.66 .54| _P10550TR-ND 4,000 | 358.50/M_ | ERT-J1VR333J g0 | -42 | 262 | PNTI32ND 225 194 129 81 | ERT-DSFCL800S. 
47KQ | 4250K#3%| (400K) | P10551CT-ND 96.84 .66 54] P10551TRND 4,000 | 358.50/M | ERT-J1VR473J 430 | -45 | 262 | PNTI34ND 225 194 129 81 | ERTDBFGLI31S 
68kQ. | 4250K+3% ea P10552CT-ND a a = SM P10552TR-ND 4,000 | 358.50/M | ERT-J1VR683J 500 | 246) 283 | PNTIGSND 2.251.941.2981 | ERT-DSFCL501S 
( 96 84 66 54 
( 96 84 66 54 
( 96.84 66 54 


Inrush Current Limiters 


| reexmomernies 
eG LO BAL Bus IN ES $ Tinned 


300V | No Load | Max.+ Steady | Approx. 
24AWG =| 3.94 1.91 ae es Res. @ State Res. @ | Dia. | Digi-Key Price Each 
Glass Encapsulated ns s = 25°C (Q) | Current (Amps)| | Max. (@) | (mm) | Part No. 1 10 100 
% ie s 07 12.0 02 [19.56 | KO022L-ND 258 232 183 
Thermistors rer 2024 Tisv 13 8.0 104 |13.97| KO23L-ND 239 215 1.69 
mie Lg 1.) 50 | 60 St | a86 | KoooLND 258 292 183 
See Ro@ | Temp. Coef. ___ | Digi-Key Price Each “Location : 7.0 5.0 16 | 19.56 | KODOSL-ND 258 232 1.83 
+ Temp. Range: -50°C to |_25°C | %/°C@25°C | Material | Part No. 110 ~=—100' 250 10.0 5.0 18 | 19.56 | KOOO6L-ND 258 232 1.83 
204°C = oo SS ECOG ND ee a i= a SPECIFICATIONS: 16.0 40 27 |1956| KODO7L-ND 258 232 1.83 
“3, z : : : F 47.0 0 49 | 1956] KOOOSL-ND 258 232 1: 
* Dissipation Constant: | 1K 3.83 GE73 | KOOOSGND 266-239 189 150) | Irush Current tiniters | 00 20 vig [2362 | KooooLND 291 262 208 
2.0mWi°G 2k -3.83 GE73 | KOOOAGND 266 239 1.89 150) | Pict Gurent, especially in | 05 16.0 02 |23.62 | KO024L-ND 4.18 376 296 
* Time Constant: 3 sec. 2786 “4.68 101 eos Ne 266 239 1.89 1.50 AC/DC switching power 10.0 3.2 18 10.16 | KOONIL-ND = 2.35 211 1.67 
3K “3.85 GE76 | KOOUGGND = 2.66 239 189 1.50 supplies 10.0 17 34 =| 10.16| KOOI2L-ND 235 211 1.67 
Thermometrics glass 4K -3.85 GE76 KOQ007G-ND 266 239 1.89 1.50 . 50.0 16 75 11.43 | KOOI3L-ND 235 211 1.67 
encapsulated NTC therm- 5K “8.85 GE76 | KODU8GND = 2.66 2.39 1.89 1.50 All resistances +25% @ 50.0 14 89 | 11.43) KODI4L-ND 235 211 1.67 
istors are tiny pellets of 10K 4At GES7TA | KQ009G:ND 266 239 1.89 1.50 25°C. 5.0 47 11 | 13.97] KOOISL-ND 239 215 1.69 
thermistor material therm- | 20K e+ G88 | KODIOGND 266 239 1.89 1.50 Alb-patts insulated with 5.0 28 20 |13.97 | KODI6L-ND 239 215 1.69 
etically sealed in glass | 30K -4.34 CEB | KONIGND = =§-.2.66.-« 2.39 1.89 1.50 raleciveicsaina; a 16.0 27 33 |1397| KOOI7LND 239 215 1.9 
bodies with a controlled | DK 4.32 GEB7B | KOOI2ZGND = 266-239 1.89 1.50 ve e , 16.0 17 49 |13.97 | KODI8L-ND 239 215 1.69 
100K -4.32 GE97B | KO013GND 266 239 1.89 1.50 Resistance under load is 25.0 24 A 13.97 | KOOI9L-ND 2.39 215 1.69 
amount of selected atmos- 200K -471 GE123_ | KO014G-ND 266 239 1.89 1.50 for reference only. Actual 25.0 17 49 13.97 | KOO20L-ND 2.39 2.15 1.69 
phere. The thermetic seal 500K -4.99 GE138 | KO01SGND 266 239 189 1.50 values may vary due to 30.0 15 60 |1524| KOOZILND 235 211 1.67 
makes these parts extre- 1M -5.07 GE145_ | KO016G-ND 266 239 1.89 1.50 ambient temperature, air 
mely stable in applications flow, or mounting con- + These values are suggested maximums based upon 25°C ambient, no air 
up to 204°C (400°F). * Maximum Operating Temperature: 150°C. ditions. flow environment with the thermistor mounted 1/2" from circuit board. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 685 


| raexmomernics 
NTC Thermistors we 
NHQ Series SMT Chip 1206 ce 


These devices are ceramic chip thermistors with a negative temperature coefficient of resistance intended 
for surface mount applications. The electrode material is palladium silver, nickel-plated with a solder-plated 
covering. The ceramic between the electrodes is glass covered. 


wot 


Cut Tape Tape & Reel* 
Res. @ Digi-Key Price Each Pricing Thermometrics 
25°C. Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
3K 235-1108-1-ND 2.64 2.31 1.82 990.00/M NHQ302B410T10 
10K 235-1109-1-ND 2.64 2.31 1.82 990.00/M NHQ103B375T10 
15K 235-1110-1-ND 2.64 2.31 1.82 990.00/M NHQ153B400T10 
50K 235-1111-1-ND 2.64 2.31 1.82 990.00/M NHQ503B400T10 
100K 235-1112-1-ND 2.64 2.31 1.82 990.00/M NHQ104B425T10 
150K 235-1113-1-ND 2.64 2.31 1.82 990.00/M NHQ154B425T10 
500K 235-1114-1-ND 2.64 2.31 1.82 990.00/M NHQ504B435T10 


*For Tape and Reel part number, change -1-ND to -2-ND. 


NHQM Series SMT Chip 0805 


These devices are ceramic chip thermistors with a negative temperature coefficient of resistance intended 
for surface mount applications. The electrode material is palladium silver, nickel-plated with solder-plated 
covering. The ceramic between the electrodes is glass covered. 


Cut Tape Tape & Reel* 
Res. @ Digi-Key Price Each Pricing Thermometrics 
25°C. Part No. 1 10 100 3,000 Part No. 
3K 235-1115-1-ND 2.00 1.75 1.38 750.00/M NHQM302B410T10 
10K 235-1116-1-ND 2.00 1.75 1.38 750.00/M NHQM103B375T10 
15K 235-1117-1-ND 2.00 1.75 1.38 750.00/M NHQM153B400T10 
50K 235-1118-1-ND 2.00 1.75 1.38 750.00/M NHQM503B415T10 
100K 235-1119-1-ND 2.00 1.75 1.38 750.00/M NHQM104B425T10 
*For Tape and Reel part number, change -1-ND to -2-ND. 
MC65 Series 
These thermistors are epoxy-coated for stability and have a @.10 
+ 


maximum diameter of .065 inch (1.65mm). Standard leads are San 

3 inches (76.20mm) of 38 gauge, nickel alloy, bifilar, heavy —————| 1.65 

isomid insulated wire. Each unit tracks a specified curve over -| + 6.35 — 
+~— 76.2 ——> 


the temperature range of 0°C to 50°C (see table). 


Temperature Tolerance Code (+°C) 
Range 235-1057-ND 235-1058-ND 235-1059-ND 
o°c - 20°C 4.15 4.2 £.25, 
20°C - 35°C £4 +15 £12 
35°C - 39°C +.05 441 +.15 
39°C - 42°C +.075 4.15 #2 
42°C - 45°C £1 +15 $2 
45°C - 50°C 4.15 4.2 +.25 
Res. @ Digi-Key Price Each Thermometrics 
25°C. Part No. 1 10 100 Part No. 
10K 235-1057-ND 9.48 7.47 5.93 MC65F 103A 
10K 235-1058-ND 6.76 5.33 4.23 MC65F103B 
10K 235-1059-ND 5.28 4.16 3.30 MC65F103C 
NC0805 Series sy 
Vor i= 


This series of ceramic chip thermistors offer an EIA “0805” case 


. a A : : 1.2 
style in a variety of resistance values with a resistance tolerance 7 


of +10% at 25°C. The electrode material is palladium silver. { st 
Temperature range is -40°C to 125°C. “ 
Res. @ Digi-Key Price Each Thermometrics 
25°C. Part No. 1 10 100 Part No. 
50K KCO04NC-ND 1.79 1.42 12 NC0805R503T10 
100K KCOO5NC-ND 1.79 1.42 1.12 NC0805R104T10 


DK Series 


The DK range of DO-35 packaged NTC thermistors is designed for 
temperature measurement and control in applications which 
demand cost effective reliability. Typical applications include 
domestic appliances, automotive systems, data processing equip- 
ment and heating/ventilating/air conditioning control. 


The hermetically-sealed construction combines the advantages of 
high temperature operation and high reliability of glass bead types with the closer tolerances associated with 
chip devices. The glass encapsulation offers the additional benefit of high voltage insulation. 


Res. @ Digi-Key Price Each Thermometrics 
25°C. 2 Part No. 1 10 100 Part No. 
5K 235-1103-ND 2.09 1.80 1.24 DKAS502N5 
10K 235-1104-ND 2.09 1.80 1.24 DKF103N5 
20K 235-1105-ND 2.09 1.80 1.24 DKF203N5 
30K 235-1106-ND 2.09 1.80 1.24 DKF303N5 
50K 235-1107-ND 2.09 1.80 1.24 DKF503N5 
MA100 Series 
253 60.9 
These biomedical thermistor chips and subassemblies are t I — . —| 
designed to be interchangeabl 0° 50° = Cth 
ig igeat le vel a Cc to 'C range (see | —— 
table). Best overall stability is maintained when exposure and @2.03 


storage temperatures remain below 70°C. 


Tolerance Code (+°C) 
Temperature 235-1060/ 235-1061/ 235-1062/ 
Range 235-1064-ND 235-1065-ND 235-1063-ND 
0°C - 20°C +.15 4.2 +.25 
20°C - 35°C et 4.15 2.2 
35°C - 39°C +.05 +1 +15 
39°C - 42°C +.075 4.15 £2 
42°C - 45°C Ea +15 +.2 
45°C - 50°C £15 4.2 4.25 
Res. @ Digi-Key Price Each Thermometrics 
25°C. 2 Part No. 1 10 100 Part No. 
10K 235-1060-ND 13.44 10.59 8.40 MA100GG103A 
10K 235-1061-ND 9.56 7.53 5.98 MA100GG103B 
10K 235-1062-ND 8.64 6.81 5.40 MA100GG103C 
2252 235-1063-ND 8.64 6.81 5.40 MA100GG232C 
10K 235-1064-ND 13.44 10.59 8.40 MA100BF103A 
10K 235-1065-ND 9.56 7.53 5.98 MA100BF103B 


Standard Thermistors For 
Temperature Measurement as 
Accuracy +1°C (0°C - 120°C) | 


<A = 


38.10 
Operating Range: -50°C to +150°C D.C.: Dissipation Constant (mW/°C) T.C.: 
Time Constant (Seconds) 4! 
A Max. Ce Digi-Key Price Each Thermometrics 
R25° (mm) mW/°C | Sec. Part No. 1 10 100 Part No. 
1000 8.13 3.5 30 KC001E-ND 2.39 2.15 1.69 RL3005-574.0-103-SA 
2000 5.59 2.5 20 KC002E-ND 2.30 2.07 1.63 RL2005-1148-103-SA 
2786 5.59 2.5 20 KC003E-ND 2.30 2.07 1.63 RL2006-1600-103-SA 
3000 5.59 25 20 KCO04E-ND 2.30 2.07 1.63 RL2007-1723-103-SA 
5000 2.79 1.0 10 KCO05E-ND 2.88 2.60 2.05 RL1003-2871-103-SA 
10000 2.79 1.0 10 KCOO6E-ND 2.88 2.60 2.05 RL1005-5744-103-SA 


Miniature Sensors 1°C Accuracy 


SPECIFICATIONS: 28.70 
aa 5.08 >| |. 
2.41 


+ Temp. Accuracy: +1°C @ 25°C 
+ Dissipation Constant: 1.4 mW/°C 
‘c # 7 
EPOXY AWG # 30, NICKEL 


+ Time Constant: 15 sec. 
* Operating Range: -50°C to +150°C. INSULATED TEFLON INSULATED 


Ro @| Temp. Coef. Digi-Key Price Each Thermometrics 

25°C | %/°C.@ 25°C | Material | Part No. 1 10 100 250 | PartNo. 

2K -3.83 MS73 KCOO1T-ND 2.71 2.44 1.92 1.52 | RLO503-1248-73-MS 

5K -4.43 Ms95 KC002T-ND 2.71 2.44 1.92 1.52 | RLO503-2890-95-MS 
10K -4.40 MS97 KCOO3T-ND 2.71 2.44 1.92 1.52 | RLO503-5820-97-MS 
30K -4.32 MS96 KCOO4T-ND 2.71 2.44 1.92 1.52 | RLO503-17.56K-96-MS 
50K -4.84 MS120 | KCOOS5T-ND 2.71 2.44 1.92 1.52 | RLO503-27.53K-120-MS 
100K -4.78 MS122 | KCOO6T-ND 2.71 2.44 1.92 1.52 | RLO503-55.36K-122-MS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NTC Thermistors 
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NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistors decrease in resistance as 
temperature increases. Temperature coefficients range from —20%/°C to —5%/°C 


I 


cs 
Es 5 


PTC Thermistors 


PTC (Positive Temperature Coefficient) Thermistors are 
thermally sensitive resistors made of polycrystalline ceramic 
materials. They are characterized by an extremely large 
resistance change in a small temperature span. All PTC re- 
sistances +30% at 25°C. Tolerance on transition temperature 
is £7°C. 


8 
2 
5 
2 
3 
4 


Temperature 


@ 25°C. Maximum operating temperature: 150°C. Tolerance: +20% 100-59; +10% R@ Tran- Dim. 
1K-100KQ. Temperature Oper. | 25°C sition A Digi-Key* Price Each 
Volt. | (2) Temp. | D.C.t | (mm) Part No. 1 10 100 
Res. @ Res. Dim. A Digi-Key Price Each 
25°C (Q) | Ratio tt | D.C.t | (mm) Part No. 1 10 100 250 12 1 120°C | 14.0 | 15.24 KC012P-ND 298 268 2.11 
100 553 | 25 2.79 KCO001N-ND« 2.76 2.48 1.96 1.55 12 2 120°C | 14.0 | 15.24 KC013P-ND 298 268 2.11 
50 5.53 6.5 5.59 KC012N-ND« 2.19 1.97 1.55 1.23 12 10 110°C | 7.0 8.89 KC014P-ND 254 228 1.80 
25 553 | 65 5.59 KC011N-ND« 2.19 1.97 155 1.23 12 25 i10°c | 7.0 8.89 KCO15P-ND 254 228 180 
10 5.53 7.0 8.13 KC021N-ND« 2.24 2.02 159 1.26 
5 5.53 | 10.0 | 12.19 KC024N-ND« 2.40 2.16 1.71 1.35 25 50 30°C | 7.0 7.62 KC001P-ND* 254 228 1.80 
1K 6.85 2.8 2.79 KCO03N-ND* 2.72 2.45 1.93 1.53 25 50 40°C 7.0 7.62 KC002P-ND* 2.54 2.28 1.80 
500 6.85 | 25 2.79 KC002N-ND 2.72 2.45 1.93 1.53 -ND* 
300 6.85 | 65 5.59 KCO15N-ND« 2.14 1.93 152 1.21 = 2 sO £0 ae ERI ee eet aeee. 2180 
200 685 | 65 5.59 | KCO14N-ND« 214 1.93 152 1.24 25 50 so°C | 7.0 Le KCO004P-ND 254 2.28; “1.80 
100 6.85 6.5 5.59 KCO13N-ND 2.14 1.93 152 1.21 25 50 100°C | 7.0 7.62 KCO09P-ND* 2.54 2.28 1.80 
50 6.85 | 7.5 9.40 KC022N-ND 2.19 1.98 156 1.24 25 50 110°C | 7.0 7.62 KC010P-ND* 254 228 1.80 
10K 9.60 2.5 2.79 KC025N-ND* 2.72 2.45 1.93 1.53 25 50 120°C 7.0 7.62 KC011P-ND* 2.54 2.28 1.80 
5K 9.10 | 25 2.79 KCOOSN-ND* 2.72 2.45 1.93 1.53 
3K 9.10 | 25 2.79 KCO04N-ND« 2.72 2.45 1.93 1.53 50 10 110°C | 10.0 | 11.43 KC017P-ND 3.26 293 2.31 
e ote $2 235 COONS aia tes es rat 50 50 110°C | 12.0 11.43 KCO018P-ND 2.98 2.68 2.11 
300 910 | 90 | 1092 | KCO23N-ND 236 213 168 1.33 a EEO END, $26) 298" 281 
25K 11.41 28 2.79 KC007N-ND« 2.88 2.60 2.05 1.62 120 20 120°C | 18.0 | 16.51 KC021P-ND 3.05 274 2.16 
10K 11.441 7.2 5.59 KCO018N-ND 2.44 2.20 1.73 1.38 120 25 gore | 15.0 | 15.24 KC022P-ND 305 274 246 
100K 12.90 | 27 2.79 KCOO9N-ND« 2.88 2.60 2.05 1.62 : ‘ 
50K jpop | 5 379 KCOOBN.ND —_ B60 Boe Lee 120 50 120°C | 12.0 | 12.70 KC023P-ND 298 268 2.11 
ay ban 6° 538 ea ie one ane oon } S 240 40 110°C | 18.0 | 16.51 KC024P-ND 3.26 293 2.31 
Rl Fr ? -ND* i H i bl a 7 
100K 1382 | 65 | 559 | KCO20N-ND 235 212 167 1.33 ee0> | enh 4 | SB aee || iveU? Ia bee KERR AD Seo, eee es 
240 50 110°C | 18.0 | 16.51 KC026P-ND 3.26 293 2.31 
1.0.G;-— Dissipation Constant (MW/C) 240 | 100 | 120°C | 18.0 | 16.51 KC027P-ND 326 293 2.31 
tt Resistance Ratio — ratio of zero power resistance @ 0°C to zero power resistance @ 50°C; AWG. 240 1500 400°C 120 8.89 KC028P-ND 3.29 2.93 231 
* KCNTC-KIT-ND Digi-Key® NTC Thermistors Kit 2 each of 15 values denoted (30 total pieces). - : : : : 
Notebook style storage case and bin storage guide included. ..................0ssce eee ee eee ee een ee $39.95 480 1000 100°C 18.0 19.05 KC029P-ND 3.81 3.43 2.70 
480 | 2000 | 100°C | 15.0 | 13.97 KCO030P-ND 298 268 2.11 
> 480 | 5000 | 100°C | 12.0 8.89 KC031P-ND 3.26 293 2.31 
NTC Thermistors Type C100 
. — —— D.C. — Dissipation Constant (MW/°C) 
THERMAL AND ELECTRICAL PROPERTIES: 1.5 (38.10) t nst ; ; ; 
Dissipation Constant: (Still Air) 1 m w/Deg C., ! 7 an *KCPTC1-KIT-ND Digi-Key® PTC Thermistors Kits 2 each of all values denoted (20 total pieces). 


(Stirred Oil) 8 m w/Deg C. Thermal Time 
Constant: (Still Air) 10 Seconds, (Stirred Oil) 1 
Second. Maximum Power Rating: .075 Watts 


1 
@.012 (0.30)-Tinned copper leads 
Epoxy coated thermochip 


Notebook style storage case and bin storage guide included. ...................6cese cece eee ee eee ee $37.95 


(Derated from 100% at 25°C to 0% at 100°C. . : pA 
. Type EC95 Thermistors are designed to be ese a e u ses S| 
ee EC95 are ee ade eee, may 8 interchangeable over 0°C to 70° and 0°C to 100°C. 
a4 et enperalies 86 on Suara Stability 1s 1.5 (38.10) + Telephone line fault protection + Over-current protection for transformers + Locked rotor 
achieved with exposure or storage temperatures ae protection for'FHP motors : ‘ 
° 1 ; inimum Limit Current: The minimum amount of current require: e } 
lower than 105°C. Baibio cov tlone na ) M Limit C’ t: Th t of it required by the PTC t 
Thermometrics Type C100 Thermochips are low 012 (0.80)-Tinne popper ease guarantee switching at the minimum ambient temperatures. 
cost, epoxy coated chip thermistors which represent Epoxy coated thermochip Maximum Limit Current: The maximum amount of current the PTC must be able to pass 
the highest level of thermistor technology. ‘ ‘ without switching at the maximum ambient temperature. 
Thermometrics exclusive “state of the art” materials ‘eiareree se iy Se a ar 
processing techniques have been proven through 9 i No Ld.| Dim. | Min. Switch | Max. No-Switch 
extensive field use and long term testing to provide — 2.5 (63.50) 2.095 Oper.) Res.) A Current Current Digi-Key Price Each 
stable, rugged, easy handling thermistors suitable (2.41) Volt.| @25°C] (mm)| 0°C 20°C] 30°C 55°C. | Type Number Part No. 1 10 100 
for applications in the temperature range of t : a 
-80°C to +150°C. Best stability is achieved at See eee es art ae 1 | 15.24] 1.45 1.32 | 0.84 0.64 | RLS305-1-110-12-PTF | KODOIRND 3.11 280 220 
temperatures not exceeding 105°C. nosy comted Inermpene 12] 25 | 15.24] 0.92 0.84) 053 0.40 | RL5305-25-110-12-PTF |KOOI4RND 3.11 280 2.20 
Fee’ | GES: DigiKey Price Each STHGnTOMeIeS 5 | 11.43/ 0.55 0.50 | 0.32 0.24 | RL4005-5-110-12-PTF__| KODO2RND 287 258 203 
25°C (Q) | Ratiot Part No. 1 10 100 250 Part No. a5 | 15 | 19.05) 1.34 1.22] 0.77 0.59 | AL7008-1.5-110-25-PTF | KODISRND 3.87 348 275 
10K 9.06 235-1001-ND 5.80 4.57 363 269 C100F103G 3.0 | 13.97] 0.84 0.76 | 0.48 0.37 _| RL5008-3.0-110-25-PTF | KODIGR-ND 3.22 290 2.29 
10K 9.06 235-1002-ND 4.56 3.60 2.85 2.11 C100F103J 
10K 7.60 235-1003-ND 4.56 3.60 2.85 241 C100Y103U 5.0 | 15.24) 0.65 0.59 | 0.37 0.29 | RL5506-5-110-50-PTF KOOOSR-ND 3.11 280 2.20 
10K 9.06 235-1004-ND 636. 501. 398 295 DCOSF103W 10 | 11.43] 0.39 0.35] 0.22 0.17 | RL4006-10-110-50-PTF |KODO6RND 287 258 203 
2K 9.06 235-1005-ND 6.36 5.01 3.98 2.95 DC95F202W 50 25 | 12.70] 0.27 0.24 | 0.15 0.12 | RL4508-25-110-50-PTF | KOO17R-ND 3.22 290 2.29 
2252 9.06 235-1006-ND 6.36 5.01 3.98 2.95 DC95F232W 50 | 11.43] 0.19 0.17 | 0.11 0.08 | RL4010-50-110-50-PTF | KO012R-ND 287 258 2.03 
5K 9.06 285-1007-ND 636 5.01 398 295 DCOSF502W 100 | 10.67| 0.13 0.12 | 0.08 0.06 _| RL3810-100-110-50-PTF | KOD08R-ND 3.02 272 214 
100K 10.45 235-1008-ND 6.36 5.01 3.98 2.95 DC95G104W 
50K 10.45 235-1009-ND 636 501 398 295 DC95G503W 10 | 20.32] 0.55 0.50 | 0.32 0.24 | RL7510-10-110-120-PTF | KCOO9R-ND 3.87 348 2.75 
10K 9.06 235-1010-ND 6.36 5.01 3.98 2.95 EC95F103W 120 20 | 16.51] 0.37 0.34 | 0.21 0.16 | RL6010-20-110-120-PTF | KODISR-ND 3.11 280 220 
2K 9.06 235-1011-ND 5.52 4.35 3.45 2.56 EC95F202W 50 | 12.70] 0.19 0.17 | 0.11 0.08 | RL4510-50-110-120-PTF | KOOIOR-ND 3.22 290 229 
3k 9.06 235-1012-ND 636 5.01 3.98 2.95 EC9SF302W 100 | 10.16] 0.13 0.12 | 0.07 0.06 | RL3510-100-110-120-PTF] KOOIIR-ND 3.02 2.72 214 
100K 10.45 235-1013-ND 6.36 5.01 3.98 2.95 EC95G104W 
50K 10.45 235-1014-ND 636 501 398 295 EC95G503W 50 | 16.51] 0.23 0.21] 0.13 0.10 | RL6315-50-110-240-PTF | KCDISRND 3.87 348 2.75 
30K 8.69 235-1015-ND 6.36 5.01 3.98 2.95 EC95H303W 240) 100 | 16.51] 0.16 0.15] 0.09 0.04 | RL6315-100-110-240-PTF | KOO20R-ND 3.87 348 2.75 
+0°C'50°C Ratio 250 | 16.51] 0.10 0.06 | 0.06 0.05 | RL6315-250-110-240-PTF | KO021R-ND 3.87 348 2.75 
| rs This range of PTC thermistors is designed to operate at , i 
PTC The rm | sto rs YM1 20 Series main voltages and is intended for general purpose usage 5.0 A 
in over-current, over-voltage and direct over-temperature 7 56 
Electrical Specifications Dim. A | Digi-Key Price Each Thermometrics protection. [bss 30 iad | = 
Res. @ 25°C. Q | Int(25°C)mA | It(25°C) mA | Int(55°C) mA| It(10°C) mA | Imo A] Vmax Vrms|_max_| Part No. 1 10 100 | PartNo. Each device in the range consists of a disc of barium 48 
1800 16 23 12 2 | 01 | 730 | 40mm | 235-1072ND 241 211 1.64] vMizocisnte2 | Ttanatethermistor material with silvered faces and solder go iw 
coated copper lead wires. A painted finish is applied t 
1200 20 28 16 31 01 610 4.0mm | 235-1073-ND 2.41 2.11 1.64 | YM120C20N122 Which is not intended to confer insulating properties. ry F ab 
600 28 40 22 44 0.2 540 4.0mm | 235-1074-ND 2.41 2.11 1.64 | YM120C30N601 : 
300 39 55 30 60 02 450 | 4.0mm | 235-1075-ND 2.41 2.11 1.64 | YM120045N301 R25 Resistance at 25°C 
150 57 80 44 88 0.2 | 265 | 4.0mm | 235-1076-ND 2.41 211 1.64 | YM120C80N151 20% ‘Tolerance on resistance ato5°C 
100 10 98 54 108 0.4 265 4.5mm |235c107EN9) 146 1.28.99 | YM12Z0CR0N101 Int(25°C) Current which will not trip thermistor (25°C ambient) 
ie a ee if Hees ie as ie Se bpd ee = Raat et It(25°C) Current which will trip thermistor (25°C ambient) 
33 128 181 99 198 | 09| 265 | 75mm |2951000-ND 207 182 1.41 |yaionDisoNgao | |!H58°C) | Gurrent which will not trp thermistor (55°C ambient) 
25 161 208 125 250 | 11] 265 | 85mm) 235-1081-ND 207 1.82 1.41 | Yt20D170Ne50 | |HC10°C) Current whichiwilitiptherm|stor 10° ambient) 
20 192 265 149 298 1.3 265 9.5mm | 235-1082-ND 2.07 1.82 1.41 | YM120D200N200 Imo Maximum overload current at 265V rms (10° ambient) 
15 234 330 181 362 1.7 | 265 | 11.5mm] 235-1083-ND 2.88 2.53 1.96 | YM120D260N150 | |_V max Maximum voltage V ms 
10 314 444 243 486 27 265 14.0mm| 235-1084-ND 4.17 3.66 2.84 | YM120D370N100 D max Maximum disc diameter 
6 407 575 315 630 3.9 265 16.5mm | 235-1085-ND 5.12 4.49 3.48 | YM120D480NO060 T max Maximum overall thickness 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 687 


Panasonic. Surface Mount Chip Resistor Networks 
Chip Resistor Networks - Series EXB-A, EXB-E and EXB-D: 


EXB-A 
FEATURES: * Number of Terminals: 10 terminals Resistance Codes 
+ High Density: Bussed 8 resistors (Values listed in ohms) 
fot pull Gdewe circuit in EXB-A * Number of Resistors: 8 resistors = G z) u) z) Y 
Type 2512 (6.4mm x 3.1mm x : Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 
0.55mm), EXB-E Type 1608 * Power Rating at 70°C: 62.5mW/ 479 (47) 152 (1.5K) | 473 (47K) lag, Nl NW pre 
(4.0mm x 2.1mm x 0.55mm), and element (50mW/element for EXB- 569 (5g) 182 (1.8K) | 563 (56K) as re 
EXB-D Type 1206 (3.2mm x 2) 680 (68) 222 (2.2K) | 683 (68K) 
ommixzsoram) size + Maximum Rated Continuous Work- 820 (82) BUTS) GES) (G28) 
+ Automatic Placement: Taped and ing Voltaget: EXB-A: 50V, EXB-E: 101 (100) 332 (3.3K) 104 (100K) 
reeled packaging is suitable for 25V, and EXB-D: 25V 121 (120) 392 (3.9K) 124 (120k) @10-0.3 “CH 
high speed automatic placement 151 (150) 472 (4.7K) 154 (150k) ee ern 
machine * Maximum Overload Voltage: EXB- 181 (180) 562 (5.6K) 184 (180K) 
A: 100V, EXB-E: 50V, and EXB-D: 
*2 common terminals without 50V ail (Ga) be ee) ayaa 
directional problem 271 (270) Gea (a9) BENCHES) 
: a + Temperature Characteristic Range: 331 (330) 103 (10K) 334 (330K) 
° Superior Solderability: Self- +200 ppm/°C 391 (390) 123 (12K) 394 (390K) 
alignment by unique concave 471 (470) 153 (15K) 474 (470K) 
terminal design with reflow , Operating Temperature Range: 561 (560) 183 (18K) 564 (560K) 
coe -55°C to 125°C 681 (680) | 223(22k) | 684 (680k) 
SPECIFICATIONS: . * Solderability: 95% coverage (Test GE (G0) ae ae re bee ne 
+ Resistance Range: 479 to 1MQ temperature at solder 23015°C; 102 (1.0K) (33K) (1M) | 
+ Resistance Tolerance: +5% Dwell time in solder: 5+1 seconds) 122 (1.2K) 393 (39K) | poe 
t+ Rated continuous working voltage (RCWV) shall be determined from E 
RCWV = \/Power Rating x Resistance Value, or max. RCWV listed above, whichever is less. 
Digi-Key* Cut Tape Pricing Digi-Key* Tape & Reel Pricing Panasonic* 
Part No. il 10 100 500 1,000 Part No. 4,000 5,000 8,000 10,000 Part No. 
U7O0O0CT-ND 46 4.26 34.50 143.75 230.00 U7O00TR-ND 209.00/M 177.00/M _— EXB-A10PLIDILU 
U8LOOCT-ND 42 3.89 31.50 131.25 210.00 U8ZOOTR-ND 155.00/M = 131.00/M = EXB-E10CO0LU 
U9OOOICT-ND 44 4.03 32.70 136.25 218.00 U9DOIOTR-ND = 155.00/M a 131.00/M EXB-D10CODIC 


* For complete part number, substitute the corresponding resistance code (listed above) for 


+ Rated continuous working voltage (RCWV) shall be determined from 
RCWV = \/Power Rating x Resistance Value, or max. RCWYV listed, whichever is less. 


Surface Mount Chip Resistor Arrays 


FEATURES: High Density: + 2 resistors in 1.6mm x 1.6mm size (EXB-V4V) + 4 resistors in 3.2mm x 
1.6mm size (EXB-V8V) + 2 resistors in 1.0mm x 1.0mm size (EXB-24V) + 4 resistors in 2.0mm x 1.0mm 
size (EXB-28V) * 2 resistors in 1.6mm x 1.6mm size (EXB-34V) * 4 resistors in 3.2mm x 1.6mm size 
(EXB-38V) + 8 resistors in 3.8mm x 1.6mm size (EXB-2HVa) + Improvement of placement efficiency: 
Placement efficiency of Chip Resistor Array is two or four times that of discrete chip resistors. 
SPECIFICATIONS: « Resistance Range: 102 to 1MQ + Resistance Tolerance: J: +5% * Power 
Rating at 70°C: 1/16 with element » Maximum Rated Continuous Working Voltaget: 50V; 25V for 
EXB-2HV + Maximum Overload Voltage: 100V; 50V for EXB-2HV + Temperature Characteristic 
Range: +200ppm/°C_ + Operating Temperature Range: -55°C to 125°C + Storage Temperature 
Range: -55°C to 125°C 


EXB-V4V and EXB-V8V 


L —————" 


Isolated Terminals Resistance Codes (E12 Values) Dimensions 
(Value listed in ohms) - L w T A 
Code Code Code Code Code Code Code 0.60 | 0.50 
(Value) (Value) (Value) (Value) (Value) (Value) (Value) 0.60 | 0.60 
100 (10) 680 (68) 471 (470) | 332(3.3K) | 223(22K) | 154 (150K) | 105 (1M) 
120 (12) 820 (82) 561 (560) | 392(3.9K) | 273(27K) | 184(180K) | 000 (0.0)t+ . 
150(15) | 101(100) | 681 (680) | 472(4.7K) | 333(33K) | 224 (220k) Isolated Terminals EXB-24V 
180 (18) 121 (120) | 821 (820) | 562(5.6K) | 393(39K) | 274 (270K) | +Zero ohm és 
220 (22) 151 (150) 102 (1K) | 682(6.8K) | 473(47K) | 334 (330K) jumper for 7 Fi 33 2034 
270 (27) | 181 (180) | 122(1.2k) | 822(8.2k) | 563 (56K) | 394 (390K) | bxeoay Fig. 1 — 2 Resistors 33) [isliase 
330 (33) 221 (220) | 152(1.5K) | 103(10K) | 683(68K) | 474 (470K) Series is | 
390 (39) 271 (270) | 182(1.8K) | 123(12K) | 823(82K) | 564 (560K) not 1.0 
470 (47) 331 (330) | 222(2.2K) | 153 (15K) | 104 (100K) | 684 (680K) stocked | 
560 (56) 391 (390) | 272(2.7K) | 183(18K) | 124 (120K) | 824 (820K) eet te 
EXB-28V Series ae 
Isolated Terminals Resistance Codes (E24 Values) 
(Value listed in ohms) EXB-34V 
Code Code Code Code Code Code Code 
(Value) (Value) (Value) (Value) (Value) (Value) (Value) 
100 (10) 560 (56) 331 (330) | 182(1.8K) | 103(10K) | 563 (56K) | 334 (330K) 
110 (11) 620 (62) 361 (360) | 202(2.0K) | 113(11K) | 623(62K) | 364 (360K) 
120 (12) 680 (68) 391 (390) | 222(2.2K) | 123(12K) | 683(68K) | 394 (390K) 
130 (13) 750 (75) 431 (430) | 242(2.4K) | 133(13K) | 753(75K) | 434 (430K) 
150 (15) 820 (82) 471 (470) | 272(2.7K) | 153(15K) | 823(82K) | 474 (470K) 
160 (16) 910 (91) 511 (510) | 302(3.0K) | 163(16K) | 913(91K) | 514 (510K) 
180 (18) 101 (100) | 561 (560) | 332(3.3K) | 183(18K) | 104 (100K) | 564 (560k) 
200 (20) 111 (110) | 621 (620) | 362(3.6K) | 203(20K) | 114 (110K) | 624 (620k) 
220 (22) 121 (120) | 681 (680) | 392(3.9K) | 223 (22K) | 124 (120K) | 684 (680k) 
240 (24) 131 (130) | 751 (750) | 432(4.3K) | 243 (24K) | 134 (130K) | 754 (750K) 
270 (27) 151 (150) | 821 (820) | 472(4.7K) | 273(27K) | 154 (150K) | 824 (820k) whe 30 
300 (30) 161 (160) | 911(910) | 512(5.1K) | 303(30K) | 164 (160K) | 914 (910k) 
330 (33) 181 (180) | 102 (1K) 562 (5.6K) | 333(33K) | 184 (180K) | 105 (1M) EXB-2HV 
360 (36) 201 (200) | 112(1.1K) | 622 (6.2K) | 363(36K) | 204 (200K) | 000 (0.0) 
390 (39) 221 (220) | 122(1.2K) | 682(6.8K) | 393(39K) | 224 (220K) 
430 (43) 241 (240) | 132(1.3K) | 752(7.5K) | 433(43K) | 244 (240K) 
470 (47) 271 (270) | 152(1.5K) | 822(8.2K) | 473(47K) | 274 (270K) 
510 (51) 301 (300) | 162(1.6K) | 912(9.1K) | 513(51K) | 304 (300K) 
No. of Resistor Digi-Key* Cut Tape Pricing Digi-Key* Tape & Reel Pricing Panasonic* 
Fig. Res. Value Range¢ Part No. 10 100 500 1,000 Part No. 5,000 10,000 20,000 Part No. 
1 2 E12 Y200001CT-ND 48 4.20 15.00 25.80 Y2000TR-ND 17.00/M 16.00/M _ EXB-V4VCIDICWV 
2 4 E12 Y4O001CT-ND 80 7.00 25.00 _ 43.00 Y4O00TR-ND 28.00/M 26.00/M _ EXB-V8VCILILWV 
1 2 E12 Y5LILILICT-ND 156 13.65 4875 83.85 Y5LICI0ITR-ND _ 53.00/M 51.00/M EXB-24VLILILWX 
2 4 E24 Y7O0001CT-ND 256 22.40 80.00 _ 137.60 Y7O00TR-ND _ 34.00/M 33.00/M EXB-28VCILILWX 
1 2 E12 Y8LILINICT-ND 52 4.55 16.25 27.95 Y8_OIOITR-ND 15.00/M 14.00/M _ EXB-34VLILILUV 
2 4 E12 Y9OOOICT-ND 96 8.40 30.00 51.60 Y9OOOTR-ND 11.00/M 10.00/M _ EXB-38VLILILUV 
3 8 E12 YiOOOCT-ND 1.80 15.75 5625 96.75 YiOOOTR-ND 61.00/M 59.00/M _ EXB-2HVLILILUV 
* For complete part number, substitute the corresponding resistance code (listed above) for + E24 Resistance Values are available for other series. Please call Digi-Key for details. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


688 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. 
Surface Mount 0404 Balanced 0 Type Chip Attenuator Series EXB-24AB 


FEATURES: - Balanced "0" type attenuator circuit in one 0404 chip (1.0mm x 1.0mm) + Mounting occupation area 
reduction; —approx. 65% reduction compared with the attenuator circuit and consists of four discrete 0402 chip resistors; t4 65 | Balanced "O" type 
—approx. 26% reduction compared with the attenuator circuit and consists of four discrete 0201 chip resistors » Mounting 15 25 49 Ri 93 
time reduction: 4 times >>> 1time + Attenuation: 0dB to 10dB 7 
APPLICATIONS: + Attenuation/level control/impedance matching of high frequency signals of communication 1.00 R2 R2 
equipment — cellular phones (GSM, CDMA, PDC, etc.), PHS, PDA, for example. 
SPECIFICATIONS: + Rated Power: 0.040 W (40mW)/package + Frequency Range: DC to 2.5 GHz + VSWR (Voltage 1 lo | Dim. 
Standing Wave Ratio) 1.2 maximum (typical), 1.5 maximum (0 dB, typical) * Operating Temperature Range: -55°C to k— 1.00 —1 | 35 je 16 Ri bo inmm 
+125°C 
Tolerance Attenuation Characteristic Cut Tape Tape & Reel 
of Value Ri R2 Impedance i Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Attenuation (dB) (Q) (Q) (Q) 10 100 500 Part No. 10,000 Part No. 
0 0 open 0 P11153CT-ND .26 .23 slid P11153TR-ND 87.00/M EXB-24AB00R8X 
40.8 1 5.77 1.74k 100 P11154CT-ND .26 .23 ie P11154TR-ND 87.00/M EXB-24AB1CR8X 
aa 2 11.6 872 100 P11155CT-ND 26 .23 ela P11155TR-ND 87.00/M EXB-24AB2CR8X 
3 17.6 585 100 P11156CT-ND 26 .23 Sita P11156TR-ND 87.00/M EXB-24AB3CR8X 
+1.0 6 37.4 301 100 P11157CT-ND -26 23 AE P11157TR-ND 87.00/M EXB-24AB6C1RX 
+2.0 10 71.2 192 100 P11158CT-ND -26 .23 Ald P11158TR-ND 87.00/M EXB-24ABAC2RX 
1 11.5 3.48k 200 P11159CT-ND 26 .23 7 P11159TR-ND 87.00/M EXB-24AB1ER8X 
2 23.2 1.74k 200 P11160CT-ND .26 .23 Fala P11160TR-ND 87.00/M EXB-24AB2ER8X 
3 35.2 1.17k 200 P11161CT-ND 26 .23 Fala P11161TR-ND 87.00/M EXB-24AB3ER8X 
40.8 6 74.7 602 200 P11162CT-ND .26 .23 Pala P11162TR-ND 87.00/M EXB-24AB6E1RX 
cai 10 142 385 200 P11163CT-ND 26 .23 Fala P11163TR-ND 87.00/M EXB-24ABAE2RX 
1 17.3 5.22k 300 P11164CT-ND .26 .23 ae P11164TR-ND 87.00/M EXB-24AB1GR8X 
2 34.8 2.62k 300 P11165CT-ND .26 .23 Ae P11165TR-ND 87.00/M EXB-24AB2GR8X 
3 52.8 1.75k 300 P11166CT-ND -26 .23 Bid P11166TR-ND 87.00/M EXB-24AB3GR8X 
+1.0 6 112 903 300 P11167CT-ND -26 23 ane P11167TR-ND 87.00/M EXB-24AB6G1RX 
+2.0 10 213 577 300 P11168CT-ND 26 .23 pita P11168TR-ND 87.00/M EXB-24ABAG2RX 


Panason Cc. Attenuation - Frequency 


Characteristics (Typical) 


Surface Mount 0404 Chip Attenuator 


. . -1dB: 
Series EXB-24AT 
FEATURES: = ae 
+ Unbalanced x type attenuator circuit in one chip (1.0mm x 1.0mm) * Mounting | 35 a 
occupation area reduction: about 50% reduction compared with attenuator circuit < dB 
consisting of three 0402 chip resistors » Mounting Times reduction: 3 time >>> 1 time 2 
* Attenuation: 10B to 10dB § 

Unbalanced zx type = 
APPLICATIONS: 2 
+ Attenuation/level control/impedance matching of high frequency signals of Ri * 


communication equipment — cellular phones (GSM, CDMA, PDC, etc.), PHS, PDA, for }—}—+ HH 
example. 1.0E+06 1.0E+07 1.0E+08 1.0E+09 1.0E+10 


SPECIFICATIONS: Frequency (Hz) 
+ Characteristic Impedance: 50Q + Rated Power: 0.040 W (40 mW)/package 
+ Frequency Range: DC to 2 GHz + VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) 1.3 Dim. in mm 
maximum 
Tolerance Attenuation Cut Tape Tape & Reel 
of Value R1 R2 igi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Attenuation (dB) (Q) (Q) Part No. 10 100 500 Part No. 10,000 Part No. 
1 5.77 870 P11103CT-ND sg: 7 12 P11103TR-ND 64.00/M EXB-24AT1AR3X 
2 11.6 436 P11104CT-ND 19 7 12 P11104TR-ND 64.00/M EXB-24AT2AR3X 
40.3 3 17.6 292 P11105CT-ND 19 7 12 P11105TR-ND 64.00/M EXB-24AT3AR3X 
4 23.9 221 P11106CT-ND 19 A7 12 P11106TR-ND 64.00/M EXB-24AT4AR3X 
5 30.4 179 P11107CT-ND 19 lt 12 P11107TR-ND 64.00/M EXB-24AT5AR3X 
5 6 37.4 151 P11108CT-ND 19 17 12 P11108TR-ND 64.00/M EXB-24AT6AR5X 
mes 10 71.2 96.3 P11109CT-ND 19 A7 12 P11109TR-ND 64.00/M EXB-24ATAAR5SX 


Panasonic. 2% Thick Film Resistor Networks 


Low Profile, Single-In-Line Package, Highly Stable, 
Equivalent to MIL-R-83401 


General Specifications: 


Common Terminal Isolated Terminator Line Terminator 


Rated Power: Common: 125mW (70°C); Isolated: 200mW (60°C); Line = Ra ili ii 
Terminator: 75mW (70°C). Rated Continuous Working Voltage (RCWV): ¥ p___1ZR1 rites : 112 
Rated Power x Resistance Value or 100V, whichever is less. Operating . " ¢ pinetelse Os 
Temperature Range: —55°C ~ +125°C. Storage Temperature Range: Simcinnm 
—55°C ~ +150°C. 
Common Terminal: Line Terminator: Res. No. of | Dim. Digi-Key* Pricing Panasonic 
Seen’ ouaed Hees Elements | Pins | A (mm) Part No. 1 10 100 1,000 5,000 Part No. 
Code (Value) | Code (Value) Code (R1/R2) Commonsrerminal 
5 6 14.88 Q5 OO O-ND 25 2.03 15.23 102.00 92.00/M EXB-F6EL] OG 
Boma 100) SIAC TANS) TO1 (160/240) 7 8 19.96 7 OOO-ND 33 2.67 19.99 133.00 121.00M | EXB-F8EIOOG 
151 (150) 561 (560) 9 10 25.04 Q9 00 0-ND 42 3.35 25.14 168.00 152.00/M | EXB-FI0E OG 
Ee) See) pice ea Isolated Terminator 
ae peng it TCE EAU EH) 3 6 14.88 Q2 OO 0-ND 25 2.03 15.23 102.00 92.00/M EXB-F6V OG 
221 (220) 681 (680) TO4 (220/330) 4 8 19.96 Q40 0 0-ND 33 2.67 19.99 133.00 121.00/M EXB-F8VJ O0G 
SSS ==] 5 10 25.04 Q6 OO O-ND 42 3.35 25.14 168.00 152.00/M EXB-F10VIOOG 
223 (22K) 682 (6.8K) TO5 (330/390) - - 
224 (220K) 683 (68K) ————— Line Terminator 
331 (330) 684 (680K) TO6 (330/470) 8 6 14.88 Q0 OO 0-ND 40 3.23 24.22 161.00 147.00/M EXB-F6WTL) 1 G 
333 (33K) 821 (820) ‘Seereerrerstererrrcens 12 8 19.96 Q1 OO 0-ND 54 4.32 32.39 216.00 196.00/M EXB-F8WTL) 1 G 
334 (330K) 822 (8.2K) TO7 (330/680) 16 10 25.04 03 OO O-ND 67 5.38 40.37 269.00 245.00/M | EXB-FIOWTLILIG 
esi) NGS) WEB UAE) * For complete part number, substitute the corresponding resistance code (listed at left) for 00 U0. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 689 


Panasonic. 


Surface Mount Chip 3-Terminal Capacitor Array Series EZA-SC 


FEATURES: 

Suitable for EMI suppression filtering: 

+ The low residual inductance at high frequency range 
provides effective reduction of noise 

+ Equivalent noise reduction to the EMI filters with low 
cost design 

Compact design for high density PWB assembly: 

°4.0x 2.1 x0.65mm 

+ Flat and square packages suitable for high speed 
automatic placement machine 

Superior mountability with concave terminals: 

+ Firm solder joint (two times of convex terminal) 

+ Self-alignment of placement at reflow process 


SPECIFICATIONS: 

* Capacitance Tolerance: +20% (+30% / -20% in the 
case of 22pf) 

+ Temperature Characteristic: AC: +20% / -55% (-25°C 
to +85°C) 

+ Dissipation Factor: Less than 2.0% (25°C, 1kHz — In 
measuring at 1MHz, capacitance value and dissipa- 
tion factor are different, 1 Vrms) 

+ Rated Voltage: 25V 

+ Rated Current: 200mA (between input terminal and 
output terminal) 

+ Resistance: Less than 1.0 (between input terminal 
and output terminal) 

* Operating Temperature Range: -25°C to +85°C 


Surface Mount Chip Capacitor Networks 


Series EZA-NP 


FEATURES: 

+ Chip Capacitor Networks, exclusively developed by 
Panasonic thick film technology. Bussed 8 capacitors 
in one package (6.3 mm x 3.2 mm x 0.75 mm), half- 
pitch (0.65 mm) spacing for high density automatic 
placing 

* Superior noise reduction by using two ground 
terminals 

* Superior solderability by using Ni + Solder plating 
with unique concave terminals 


SPECIFICATIONS: 

+ Capacitance Range: 47 pF, 100 pF, 220 pF 

+ Capacitance Tolerance: +20% 

+ Temperature Characteristic: 
E Characteristic: +20% / -55% (-25°C to +85°C) 

+ Dissipation Factor: Less than 3.0% (25°C, 1 kHz, 1 
Vrms) 

+ Rated Voltage: 25V 

+ Operating Temperature Range: -25°C to +85°C 


Surface Mount Chip RC Networks 
Series EZA-ST, EZA-DT and EZA-DL 


EZA-ST Series 


10.9 8 7 


1 7R2 R38 PR4 
(C1: 13 (C4: 


Dim. in mm 


EZA-DT Series 


0.635 
024-19 Fs 


0.24 I 


EZA-DL Series 


234 5 


10@@0.2 
Ea 


I 


51-80 


GND Terminal 
/O Terminal 
Dim. in mm 


FEATURES: 
EZA-DT Series: Smallest SMD R/C networks 
+ Four popular noise reduction circuits made from 
damping resistors and bypass capacitors in a 
smallest chip 
EZAST: 4.0 x 2.1 x 0.65 mm, 0.8 mm pitch 
EZADT: 3.2 x 1.6 x 0.65 mm, 0.635 mm pitch 
+ Smaller occupied space than discrete 0402 (1.0 x 0.5 
mm) chips 
EZAST: 70% of 0402 (1.0x0.5 mm) chips placing area 
EZADT: 50% of 0402 (1.0x0.5 mm) chips placing area 
EZA-DL Series: Smallest SMD R/C filter for USB 
interface 
+ Including 2 circuits of type R/C filter in a chip (Chip 
size: 3.2 x 1.6 mm) 
+ Space saving and low placing cost 
EZA-ST, EZA-DT and EZA-DL Series: 
mountability with concave terminal 
+ Firm solder joint (two times of convex terminal) 
+ Self-alignment of placement at reflow soldering 
Recommended Applications for EZA-DL Series: 
+ Information and amusement equipment containing 
USB interface 


Superior 


Dummy Terminal 


SPECIFICATIONS: 

+ Resistance Tolerance: +5% 

+ TCR: +200 ppm/°C 

+ Rated Power: 0.063 W (<70°C) — For resistors 
operated in ambient temperature above 70°C, rated 
power shall be derated 

+ Maximum Rated Continuous Working Voltage: 25 V 
(Rated Voltage for resistor shall be determined from 
\VRated Power x Resistance Value, or Limiting 
Element Voltage [Max. Rated Continuous Working 
Voltage], whichever is less.) 

+ Capacitance Tolerance: +30%/-20% 

+ Capacitance Temperature Characteristic: E Charac- 
teristic: +20% / -55% (-25°C to +85°C) 

+ Dissipation Factor: Less than 3.% (25°C, 1kHz - In 
measuring at 1MHz, capacitance and dissipation 
factor are different, 1 Vrms) 

+ Rated Voltage: 

EZA-ST: 25V 
EZA-DT and EZA-DL: 12V 
+ Operating Temperature Range: -25°C to +85°C 


Cut Tape Tape & Reel 
Volts| Cap. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(DC) | (pF) | Part No. 1 10 100 500 Part No. 4,000 Part No. 
25 | 22 P10192CT-ND 1.18 104 89 74 P10192TR-ND 414.00/M | EZA-SCE220M 
25 | 47 P10193CT-ND 1.18 1.04 89 74 P10193TR-ND 414.00/M | EZA-SCE470M 
25 | 100 | P10194CT-ND 1.18 1.04 89 714 P10194TR-ND 414.00/M | EZA-SCE10iM 


10- 
x 80.4 
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Cut Tape Tape & Reel 
Volts) Cap.| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(DC) | (pF) | Part No. 1 10 100 500 | Part No. 4,000 _| Part No. 
25 | 47 | PONIOOICT-ND 203 1.78 1.53 1.27 | PONIOO1TRND  710.00/M | EZA-NPE470M 
25 | 100] PONI002CT-ND 2.03 1.78 1.53 1.27 | PON1002TR-ND 710.00/M | EZA-NPE101M 
25 | 220 | PONI0038CT-ND 203 1.78 1.53 1.27 | PONIO03TRND _710.00/M | EZA-NPE221M 
Cut Tape 
Res. | Cap. Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
(Ohms) | (pF) | Part No. i 10 100 500) Part No. Size | Pricing Part No. 
EZA-ST Series 
22 | PSTHICT-ND 1.18 1.04 .89  .74]| PST11TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST11AAAJ 
22 47 | PST12CT-ND 1.18 1.04 .89 .74]| PST12TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST12AAAJ 
100 | PSTI3CT-ND 1.18 1.04 .89  .74| PSTI3TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST13AAAJ 
22 | PST21CT-ND 1.18 1.04 .89 .74 | PST21TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST21AAAJ 
47 47 | PST22CT-ND 1.18 1.04 .89 .74 | PST22TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST22AAA) 
100 | PST23CT-ND 1.18 1.04 .89 .74| PST23TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST23AAAJ 
22 | PST31CT-ND 1.18 1.04 .89  .74 | PST31TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST31AAAJ 
100 | 47 | PST32CT-ND 1.18 1.04 .89 .74] PST32TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST32AAAJ 
100 | PST33CT-ND 1.18 1.04 .89  .74 | PST33TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST33AAAJ 
22 | PST41CT-ND 1.18 1.04 .89 .74]| PST41TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST41AAAJ 
220 | 47 | PST42CT-ND 1.18 1.04 .89 .74 | PST42TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST42AAA) 
100 | PST43CT-ND 1.18 1.04 .89  .74 | PST43TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST43AAAJ 
22 | PSTS1CT-ND 1.18 1.04 .89 .74 | PST51TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST51AAAJ 
470 | 47 | PST52CT-ND 1.18 1.04 .89 .74) PST52TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST52AAAJ 
100 | PSTS3CT-ND 1.18 1.04 .89  .74 | PST53TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST53AAAJ 
22 | PST61CT-ND 1.18 1.04 .89 .74 | PST61TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST61AAAJ 
1K | 47 | PST62CT-ND 1.18 1.04 .89 .74 | PST62TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST62AAAJ 
100 | PST63CT-ND 1.18 1.04 .89  .74 | PST63TR-ND 4,000 | 414.00/M| EZA-ST63AAAJ 
EZA-DT Series 
22 | PDT11CT-ND 64 56 .48 .40 | PDT11TR-ND | 5,000 | 223.00/M| EZA-DT11AAAJ 
22 47 | PDT12CT-ND 64 56 .48 .40 | PDT12TR-ND | 5,000 | 223.00/M| EZA-DT12AAAJ 
100 | PDT13CT-ND 64 56 .48 .40 | PDTI3TR-ND | 5,000 | 223.00/M| EZA-DTI3AAAJ 
22 | PDT21CT-ND 64 56 .48 .40 | PDT21TR-ND | 5,000 | 223.00/M| EZA-DT21AAAJ 
47 47 | PDT22CT-ND 64 56 .48 .40 | PDT22TR-ND | 5,000 | 223.00/M| EZA-DT22AAAJ 
100 | PDT23CT-ND 64 56 .48 .40 | PDT23TR-ND | 5,000 | 223.00/M) EZA-DT23AAAJ 
22 | PDT31CT-ND 64 56.48 .40 | PDT31TR-ND | 5,000 | 223.00/M) EZA-DT31AAAJ 
100 | 47 | PDT32CT-ND 64 56 .48 .40 | PDT32TR-ND | 5,000 | 223.00/M| EZA-DT32AAAJ 
100 | PDT33CT-ND 64 56.48 .40 | PDT33TR-ND | 5,000 | 223.00/M) EZA-DT33AAAJ 
22 | PDT41CT-ND 64 56 .48 .40| PDT41TR-ND | 5,000 | 223.00/M| EZA-DT41AAAJ 
220 | 47 | PDT42CT-ND 64 56 .48 .40 | PDT42TR-ND | 5,000 | 223.00/M| EZA-DT42AAAJ 
100 | PDT43CT-ND 64 56.48 .40 | PDT43TR-ND | 5,000 | 223.00/M) EZA-DT43AAAJ 
22 | PDTS1CT-ND 64 56 .48 .40 | PDT51TR-ND | 5,000 | 223.00/M|} EZA-DT51AAAJ 
470 | 47 | PDTS52CT-ND 64 56 .48 .40 | PDT52TR-ND | 5,000 | 223.00/M| EZA-DT52AAAJ 
100 | PDT53CT-ND 64 56.48 .40 | PDT53TR-ND | 5,000 | 223.00/M) EZA-DT53AAAJ 
22 | PDT61CT-ND 64 56 .48 .40 | PDT61TR-ND | 5,000 | 223.00/M| EZA-DT61AAAJ 
1K | 47 | PDT62CT-ND 64 56 .48 .40| PDT62TR-ND | 5,000 | 223.00/M| EZA-DT62AAAJ 
100 | PDT63CT-ND 64 56.48 .40 | PDT63TR-ND | 5,000 | 223.00/M) EZA-DT63AAAJ 
EZA-DL Series 
27/15K| 47 | PDLUOICT-ND_ .41 36.31.26 | PDLUOITR-ND| 5,000 | 143.00/M| EZA-DLUO1AAJ 
15/15K} 47 | PDLUO2CT-ND .41 36.31 = .26 | PDLUO2TR-ND| 5,000 | 143.00/M| EZA-DLUO2AAJ 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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+ Ceramic BGA Packaging 


AR INE" 


+ High density form factor + Designed for termination of parallel data busses 


BGA Terminators and Bias Networks 


+ Designed for high frequency data transmission 


inductance + Ultra low channel capacitance + Flexible form factor; 1mm and 1.27mm pitch + All dimensions in mm 


DDR SDRAM Terminators 


Electrical Specifications: 
+ Resistor Tolerance: +1.0% 


Network Power) 


* Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C 


+» Package Power Rating: 1.0 Watt at 70°C 
+ Temperature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C 
* Operating Temperature Range: -55°C to +125°C 


Features: + 18 Bit SSTL_2 Termination Sets + Compliant to JEDEC Std. 8-9 


(Not to Exceed Total 


Memory and IDE Terminators 


Features: + 16 or 32 Bit Terminators + Ultra Low I/O Coupling 


Electrical Specifications: - Resistor Tolerance: +5.0% 

* Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C 

+ Maximum Package Power: RT1202B7 = 0.8 Watts at 70°C, 
RT1203B7 = 1.6 Watts at 70°C 

+ Temperature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C 

* Operating Temperature Range: -55°C to +125°C 


L 
——— 


+ Virtually eliminates parasitic capacitance and 


aL eH 


i RT120_B7 

| cTs 

7 P (Pitch) 

‘Pin At Kenton 
“Pp (Pitch) 

Part No. L WwW H 
RT1202B7 | 8.00 | 4.00 19 
RT1203B7 | 16.00) 4.00 | 1.19 


Fig. 1 and 2 
era cw si Teac Th Pitch L Ww H 
ABODEFGHJ L toe aay 1.27 117.431 3.87 11.32 glfehedid? gHEEEEEELELL EEL ELE 
ig. 3 wi -AT140_B t pee eee jESESEEEE SHEEELELSEEEIEEEE 
| CTS Z Fig. 3 ABCDEFGH ABCDEFGHJKLMNPRT 
PEETEEEEL “Pint lenin Beiter 2 
Bitiiiiiy ea TE 508 732 Cut Tape | Tape & Reel 
ABCDEEGHY Penn) 1.00 | 9.00 | 4.00 |1.19 R1_ | No. | Array |Pitch | Digi-Key Price Each | Pricing* | CTS 
Fig.|Ohms| Bits | Size |(mm)| Part No. 1 10 1,000 Part No. 
Cut Tape | Tape & Reel 1 33 16 | 4x8 | 1.00 | RT1202B7CT-ND 217 1.74 838.00 RT1202B7TR7 
R1 | R2 |Array| Pitch| Digi-Key Price Each | Pricing* | cTS 2 | 33 | 32 |4x16| 1.00 | RT1203B7CT-ND 3.98 3.18 | 1537.00 RT1203B7TR7 
Fig.|Ohms|Ohms| Size | (mm) Part No. ul 10 1,000 Part No. *For Tape & Reel Part No., change CT to TR. 
50 25 3x9 | 1.27 RT1400B6CT-ND 2.29 1.83 885.00 RT1400B6TR7 
50 25 3x9 | 1.00 RT1400B7CT-ND 2.45 1.96 947.00 RT1400B7TR7 
" 25 22 3x9 | 1.27 RT1401B6CT-ND 2.29 1.83 885.00 RT1401B6TR7 GTL, GTL+, AGTL+ — LH 
25 | 22 | 3x9 | 1.00 | RT1401B7CT-ND 2.45 1.96 | 947.00 | RT1401B7TR7 Terminators wl RT14__B_ 
cTS 
50 == || 9X9) || EZ Lea ASC LAND) 2.29 1.83 885.00 mn adeoolne Features: + 8-Bit, 16-Bit, and 32-Bit Termination Sets AT Identifier P (Pitch) 
> | 50 | — | 3x9 | 1.00] RT1402B7CT-ND 2.45 1.96 | 947.00 | RT1402B7TR7 + Compliant for GTL, GTL+, and AGTL+ Termination 
25 = 3x9 | 1.27 RT1403B6CT-ND 2.29 1.83 885.00 RT1403B6TR7 Electrical Specifications: ~ (pitch) 
25 = 3x9 | 1.00 RT1403B7CT-ND 2.45 1.96 947.00 RT1403B7TR7 7: P 
+ Resistor Tolerance: +1.0% = 
25 | — | 4x9 | 1.27 | RT1404B6CT-ND 2.69 2.16 | 1040.00 | RT1404B6TR7 + Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C (Not to No. | Pitch 
3 | 25 | — | 4x9 | 1.00 | RT1404B7CT-ND 2.85 2.28 | 1102.00 | RT1404B7TR7 Exceed Maximum Package Power) Bits | (mm) L wi] iH 
22 | — | 4x9 | 1.27 | RT1405B6CT-ND 2.69 2.16 | 1040.00 | RT1405B6TR7 + Maximum Package Power (70°C): 8 bit = 0.3 Watts, 16 8 1.27 3.81 | 3.81 | 1.32 
22 | — | 4x9 | 1.00 | RT1405B7CT-ND 2.85 2.28 | 1102.00 | RT1405B7TR7 bit = 0.6 Watts, 32 bit = 1.2 Watts Be 155 Peon oes tee 
+ Temperature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C 32 100 1200 | 3:00 | 1.1 9 
*For Tape & Reel Part No., change CT to TR. + Operating Temperature Range: -55°C to +125°C a = z = 
. ae Fig. 3 
CompactPCI Terminators — | ated 3 
Ww, RT120_B7 2 ONE BS BE 
Features: 16 or 32 Bit Terminators cTs 1 
Electrical Specifications: © _XPin At Identifier ea ABCDEFGHJKLM 
+ Resistor Tolerance: +5.0% OOO T, 
+ Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C ree 
+ Maximum Package Power: RT1200B7 = 0.8 Watts at Part No L Ww H F > Cut Tape | Tape & Reel 
70°C, RT1201B7 = 1.6 Watts at 70°C a R1 | No. | Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* cTs 
+ Temperature Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C au re ae aoe 148 Fig.|Ohms| Bits | (mm) | Part No. 1 10 1,000 Part No. 
+ Operating Temp. Range: -55°C to +125°C : a au 25 | 8 | 1.27 | RT1450B6CT-ND NEW! 1.25 1.00 481.00 RT1450B6TR7 
1 56 8 1.27 RT1453B6CT-ND NEW! 1.25 1.00 481.00 RT1453B6TR7 
150 8 1.27 RT1410B6CT-ND 1.25 1.00 481.00 RT1410B6TR7 
25 16 | 1.27 RT1451B6CT-ND NEW! 1.89 1.51 729.00 RT1451B6TR7 
4 2 56 16 | 1.27 RT1454B6CT-ND NEW! 1.89 1.51 729.00 RT1454B6TR7 
itl i itt 3 PELLLGGGiLhphiti 150 | 16 | 1.27 RT1411B6CT-ND 1.89 1.51 729.00 RT1411B6TR7 
iE ELLE CUEEELELLLELL LL ELE 25 | 32 | 1.27 | RT1452B6CT-ND NEW! 3.05 2.44 | 1179.00 RT1452B6TR7 
ABCDEFGH ABCDEFGHJKLMNPRT 3 56 32 | 1.27 RT1427B6CT-ND NEW! 3.05 2.44 1179.00 RT1427B6TR7 
150 | 32 | 1.27 RT1412B6CT-ND 3.05 2.44 1179.00 RT1412B6TR7 
150 | 32 | 1.00 RT1412B7CT-ND 3.21 2.57 1241.00 RT1412B7TR7 
Cut Tape | Tape & Reel *For Tape & Reel Part No., change CT to TR. 
R1 No. | Array | Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* cTS 
Fig.|Ohms]| Bits | Size | (mm) | Part No. 1 10 1,000 Part No. 2 7 
1 | 10 | 16 | 4x8 | 1.00 | RT1200B7CT-ND 2.17 1.74] 838.00 | RT1200B7TR7 PCI and PCIX Bias Networks Jprtace. ) (ey 
2 10 32 | 4x16 | 1.00 RT1201B7CT-ND 3.61 2.89 1396.00 RT1201B7TR7 Features: + 8 or 16 Bit Bias Network + Compliant to PCI and PCIX | cTs log 
apap pass 8 RSP HENS Lek pas Electrical Specifications: “Pin Ai enter oe 
P steno enange ° + Resistor Tolerance: +1.0% i) 
e + Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C = 
NEW LVPECL Terminators + Maximum Package Power: 1.0 Watts at 70°C 1.27 mm Pitch|_L ~ us 
Part No L WwW H . Temperature Coefficient of Resistance: +100 ppm/°C sess 5.08 |3.81 | 1.32 
Features: + 8 Bit Thevenin Termination Set : + Operating Temperature Range: -55° to +125°C. 
* Compliant for LVPECL Termination RT1250B6 | 10.16 | 3.81 | 1.32 ale a 10.16/3.81 | 1.32 
Electrical Specifications: BT IeO0B2 B00) 2001 | ae18 Fig. 2 NEW! 
+ Resistor Tolerance: +1.0% + Maximum Resistor Power: R1= 0.08 Watts at 70°C, R2 = 0.08 Watts at 1.00 mm Pitch} L Ww H 
70°C + Maximum Package Power: 1.0 Watts at 70°C + Temperature Coefficient of Resistance: +200 RT1415B7 
ppm /°C + Operating Temperature Range: -55° to +125°C RT1416B7 4.00 | 3.00 | 1.19 
RT1417B7 
RT1418B7 8.00 | 3.00 | 1.19 
Cut Tape |Tape & Reel 
R_ | No.| Array} Pitch| Digi-Key Price Each | Pricing* cTs 
Fig.| Ohms |Bits| Size |(mm)| Part No. ll 10 1,000 Part No. 
4.7K | 16 | 3x8 | 1.27 | RT1417B6CT-ND 1.81 1.45 699.00 RT1417B6TR7 
1 4.7K | 16 | 3x8 | 1.00 | RT1417B7CT-ND 1.97 1.58 760.00 RT1417B7TR7 
8.2K | 16 | 3x8 | 1.27 | RT1418B6CT-ND 1.81 1.45 699.00 RT1418B6TR7 
Cut Tape | Tape & Reel 8.2K | 16 | 3x8 | 1.00 | RT1418B7CT-ND 1.97 1.58 | 760.00 | RT1418B7TR7 
R1 R2 No. Pitch Digi-Key Price Each Pricing* cTs 4.7K | 8 | 3x4 | 1.27 | RT1415B6CT-ND NEW! 1.32 1.06 512.00 RT1415B6TR7 
Ohms | Ohms | Bits | (mm) Part No. 1 10 1,000 Part No. 2 4.7K | 8 | 3x4 | 1.00 | RT1415B7CT-ND NEW! 1.49 1.19 574.00 RT1415B7TR7 
8.2K | 8 | 3x4 | 1.27 | RT1416B6CT-ND NEW! 1.32 1.06 512.00 RT1416B6TR7 
te7 | 825 | 8 |) 127 Eee 209 (1.67) 806.00 | RTT250B6TR7 8.2k | 8 | 3x4 | 1.00 | RT1416B7CT-ND NEW! 1.49 1.19 | 574.00 | RT1416B7TR7 
127 82.5 8 1.00 RT1250B7CT-ND 2.25 1.80 870.00 RT1250B7TR7 
*For Tape & Reel Part No., change CT to TR. 
*For Tape & Reel Part No., change CT to TR. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CTS CLEARDNE™ Bea Terminators and Bias Networks (Cont) RT1300 Low Voltage Differential 
VME64, VME64x Terminator SCSI Active Termination Network 
Features: + 8-Bit Termination Network + VME64, VME64x Compliant Features: + 9-Line LVD Termination Network + Ultra2, Ultra3 Compliant + Low Channel Capacitance Less 


Electrical Specifications: + Resistor Tolerance: +1.0% »* Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at That! O.26pk: Laser. timmed.to:1%6 Tolerance 


70°C + Maximum Package Power: 1.0 Watts at 70°C + Temperature Coefficient of Resistance: +200 Electrical Specifications: + Resistor Tolerance: +1.0% + Maximum Resistor Power: 0.05 Watts at 70°C 
(Not to exceed maximum package power) * Maximum Package Power (70°C): 1.0 Watt + Temperature 
Coefficient of Resistance: +200 ppm/°C + Operating Temperature Range: -55°C to +125°C 


ppm/°C + Operating Temperature Range: -55°C to +125°C 


8.00 


3 Al RT121_B7 F — 11.43 —— 4.32 
= cTSs 3 5.08 : Bottom View 
AI Identifier P (Pitch) : | 3 
ABCDEFGH 1 - t . " 
PC hen ABCDEFGHY Pin At Identifier 1.27 . | 
R1=4750 R2=1210 alec CHGE ED GBA 
Cut Tape | Tape & Reel 
Ri R2 | Array| Pitch | Digi-Key Price Each Pricing* | CTS 
Ohms | Ohms| Size | (mm) | Part No. ul 10 1,000 Part No. Cut Tape Tape & Reel 
330 470 | 3x8] 1.00 | RT1210B7CT-ND 1.97 1.58 760.00 RT1210B7TR7 Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
220 | 1800 | 3x8 | 1.00 | RT1211B7CT-ND 1.97 1.58 760.00 RT1211B7TR7 Part No. 1 10 Part No. 1,000 CTS Part No. 
*For Tape & Reel Part No., change CT to TR. RT1300B6CT-ND 2.81 2.25 RT1300B6TR-ND 1086.00 RT1300B6TR7 


CTS Environmental Performance Specifications 
® Max. 


Test Deltar Test Description 
. . . . 

Thermal Cycle 1.0% 5 Cycles -55°C to 125°C 
Th I ck Fi I m Cc h I p Resisto r Arrays Short Time Overload 1.0% 2 1/2 x Rated voltage. 5 sec. (or max voltage) 
Features: + Thick Film Chip Resistor Arrays High Density Packaging: 30% less space per resistor Nero oe ote 240 nO eS ad Noe ee 90%RH 
than 0603 chip resistors and 75% less space per resistor than 0805 chip resistors +» Placement Lead lee prsienposule 50% 1000 hours @ 70°C ae load 
Efficiency: Require fewer placements than discrete components, larger overall size eases handling ac © - a = as 
compared to discrete components + Low Profile: Suitable for PCMCIA applications » Solder Coated Resistance to Solder Heat 1.0% 10 seconds @ 260°C solder 
Nickel Barrier Pads + Resistance Tolerance Standard: +5% or .5 ohms, whichever is greater aia to eo _ ioe secanes e re Cc oor 
+ Operating Temperature Range: -55°C to +125°C + Temperature Coefficient (TCR) Standard: Haha ae _ RMA fi 1 Hoe, pease! aa 7 
+200ppm/*C lerability UX, , 5 se is dip, 95% coverage 


742 SERIES 743 SERIES 744 SERIES 745 SERIES 746 SERIES 


i L : +——._ 6.40 
Moo 5 : 


DOA a a 
lve I Leo ni aia te 5h 


Electrical Specifications: Electrical Specifications: Electrical Specifications: Electrical Specifications: Electrical Specifications: 
+ PCB Area (in’) per Resistor: .0037 + PCB Area (in*) per Resistor: .0071 + PCB Area (in’) per Resistor: .0094 + PCB Area (in*) per Resistor: .0058 + PCB Area (in’) per Resistor: .0013 


+ Circuit Type: Isolated + Circuit Type: Isolated + Circuit Type: Isolated + Circuit Type: Bussed + Circuit Type: Bussed 

+ Resistance Range ©: 10-1M + Resistance Range ©: 10-1M +» Resistance Range ©: 10-1M + Resistance Range ©: 100-100K +» Resistance Range ©: 100-100K 

+ Power per Resistor: .063W + Power per Resistor: .100W + Power per Resistor: .125W + Power per Resistor: .063W + Power per Resistor: .031W 

+ Maximum Operating Voltage: 50V + Maximum Operating Voltage: 100V + Maximum Operating Voltage: 200V + Maximum Operating Voltage: 50V + Maximum Operating Voltage: 25V 


Series 742 Only Series 742, 743, 744 Series 745 and 746 


rngigs 23 272: Tem 


16 Terminations / 8 Resistors 4 Terminations / 2 Resistors 8 Terminations / 4 Resistors 


Resistance Values Resistance Values 
742C043, 7420163, 743C043, 744C043 Series Chip Arrays 742C083, 743C083, 744C083 Series Chip Arrays 
All values listed in ohms All values listed in ohms 
Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) 
220 (22) 331 (330) 472 (4.7K) 104 (100K) 100 (10) 111 (110) 122 (1.2K) 153 (15K) 184 (180K) 
330 (33) 471 (470) 103 (10K) 224 (220K) 120 (12) 121 (120) 152 (1.5K) 183 (18K) 224 (220K) 
101 (100) 222 (2.2K) 203 (Sak) a4 (470K) 150 (15) 151 (150) 182 (1.8K) 223 (22K) 274 (270K) 
i 180 (18) 181 (180 222 (2.2K 273 (27K 334 (330K) 
ai) (AN) 332 (3.3K) RTE ZASS) goSMEG) 220 (22) 221 oe 272 on 333 eK 394 oon) 
. 270 (27) 271 (270) 332 (3.3K) 393 (39K) 474 (470K) 
Resistance Values 330 (33) 331 (330) 392 (3.9K) 473 (47K) 514 (510K) 
745 Series Chip Arrays 390 (39) 391 (390) 472 (4.7K) 513 (51K) 564 (560K) 
All values listed in ohms 470 (47) 471 (470) 512 (5.1K) 563 (56K) 684 (680K) 
510 (51) 511 (510) 562 (5.6K) 683 (68K) 824 (820K) 
Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) 560 (56) 561 (560) 682 (6.8K) 823 (82K) 105 (1MEG) 
101 (100) 681 (680) 222 (2.2K) 103 (10K) 473 (47K) 680 (68) 681 (680) 822 (8.2K) 104 (100K) 
151 (150) 471 (470) 332 (3.3K) 153 (15K) 683 (68K) 820 (82) 821 (820) 103 (10K) 124 (120K) 
221 (220) 102 (1K) 472 (4.7K) 223 (22K) 104 (100K) 401 (100) 102 (1K) 123 (12K) 154 (150K) 
331 (330) 152 (1.5K) 682 (6.8K) 333 (33K) 
Resistance Values 
=< A Dimensions - mm 746 Series Chip Arrays 
Series A B Cc D All values listed in ohms 
B 742 1.80 80 50 90 
— _ 190 37 - {20 Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) 
ba E44 so 744 3.00 1.27 80 1.30 101 (100) 331 (330) 152 (1.5K) 332 (3.3K) 153 (15K) 473 (47K) 
—S 745 3.00 1.27 80 1.30 151 (150) 471 (470) 222 (2.2K) 472 (4.7K) 223 (22K) 104 (100K) 
Dik 746 1.52 64 35 80 221 (220) 102 (1K) 272 (2.7K) 103 (10K) 333 (33K) 
Resistor Cut Tape Tape & Reel 
No. of No. of Dim. “L” Power Rating Digi-Key* Pricing Digi-Key* Pricing 
Series Term. Res. (mm) (mW@70°C) Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 4,000 5,000 
4 2 1.60 742C043LILILNCT-ND 07 60 4.68 39.95 742C043LILILNTR-ND = 34.00/M 
742 8 4 3.20 63 742C083LILILNCT-ND 12 1.09 8.56 72.85 742C083LILILNTR-ND _ 62.00/M 
16 8 6.40 742C163LILILNCT-ND 32 2.84 22.28 190.35 742C163_ILILWTR-ND 162.00/M = 
eas 4 2 2.54 i00 743C043LILI_NCT-ND 13 1.16 9.08 77.55 743C043_LILILNTR-ND 66.00/M = 
8 4 5.08 743C083_ILILWCT-ND AZ 1.51 11.87 101.05 743C083_ILILWTR-ND 86.00/M = 
via 4 2 2.54 ioe 744C043LILILNCT-ND 13 1.16 9.08 77.55 744C043_LILLNTR-ND 66.00/M = 
8 4 5.08 744C083LILILNCT-ND 19 1.65 12.97 110.45 744C083LILILWTR-ND 94.00/M = 
745 10 8 — 63 745C101CILILNCT-ND 40 3.54 27.78 237.35 745C101LILILNTR-ND 202.00/M = 
746 10 8 = 31 746X101L-I-NCT-ND 40 3.54 27.78 237.35 746X101C-I-NTR-ND = 202.00/M 


* For complete part number, substitute the corresponding resistance code (listed above) for 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Series 753 in-line surface mount leadless resistor networks 
provide the highest density per area of any conventional surface 
mount solution. In a bussed configuration, the networks provide 
two times the resistors per area compared to 0603 sized chips, 
and more than six times that offered by 0805 sized chips. 


SPECIFICATIONS: + Resistance Tolerance: +2% or 0.5Q, 
whichever is greater + Max. Operating Voltage: 25V, not to 


In-Line Surface Mount 
Leadless Resistor Networks 


exceed rated power + Temp. Coefficient: +200ppnv/°C + Oper- 
ating Temperature Range: -55°C to +125°C. 

FEATURES: + High density packaging + Solid ceramic 
construction * Available terminations per package: Single Row 
Terminations: 8, 9, 10; Dual Row Terminations: 16, 18, 20, 24 
* Solder coated pads + Designed for visual inspection of solder 
joints and board cleaning 


Fig. 1 — SRT Isolated 


rik 


Fig. 2— SRT Bussed 


Fig. 3 — 


DRT 
Bussed 


Fig. 4— 
DRT 
Isolated 


N N- 


Fig. 5 — GTL Termination 


RESISTANCE VALUES (All values listed in ohms) 
SRT SRT SRT SRT DRT DRT DRT DRT DRT DRT DRT 
Bussed Isolated Bussed Bussed Bussed Isolated Bussed Bussed Bussed Isolated GTL 
8 Terminal | 8 Terminal | 9 Terminal | 10 Terminal | 16 Terminal | 16 Terminal | 18 Terminal | 20 Terminal | 24 Terminal | 24 Terminal | 24 Terminal 
(Code) Value | (Code) Value | (Code) Value | (Code) Value | (Code) Value | (Code) Value | (Code) Value | (Code) Value |(Code) Value | (Code) Value | (Code) Value — A——+ 
(102) 1K (330) 33 (101) 100 (102) 1K (aia) 110") (220), 22 (102) 1K (103) 10K | (103) 10K | (220) 22 (390) 39 
(103) 10K | (101) 100 | (102) 1K | (103) 10K | (108) 10K | (390) 39 | (472) 4.7K (101) 100 | (510) 51 Solder! OBd + 
(104) 100K | (222) 2.2K | (332) 3.3K (470) 47 (562) 5.6K (680) 68 Coated . 
(472) 4.7K | (472) 4.7K (101) 100 | (103) 10K 
(103) 10K | (473) 47K (103) 10K | (223) 22K 
(223) 22K Dual Row 
(104) 100K Termination Recommended 
Land Pattern 
No. of | No. of Dim. (mm) Res. Pwr. Rating} Digi-Keyt Cut Tape Pricing Digi-Key+ Tape & Reel 
Fig. | Term. | Resistors A B (mW@70°C) Part No. i 10 100 Part No. Size | Price Solder 0. . 0.64 
1 8 4 622 444 80 753083_J_I_IGCT-ND 243 2228 20250 | 753083_IILIGIR-ND | 1,000 | 1215.00 Seating 1247 f 3.0.43 
2 9 8 6.86 4.90 40 753091 ILAGCT-ND 2.52 23.10 210.00 753091J JIGTR-ND | 1,000 | 1260.00 Plane “Oo ane 
2 10 9 7.49 5.72 40 7531011 U1GCT-ND 252 23.10 210.00 7531011 JLIGTR-ND | 1,000 | 1260.00 ie 
3 | 16 14 622 4.44 40 753161 ILIGCT-ND 252 23.10 210.00 | 753161LIDLIGTR-ND | 1,000 | 1260.00 DODNDO0000 
4 16 8 6.22 4.44 80 753163 JLIUGCT-ND 243 22.28 202.50 753163_JILIGIR-ND_| 1,000 | 1215.00 a= BY. =" 
3 18 16 6.86 4.90 40 753181L_ILIGCT-ND 252 23.10 210.00 753181 J_ILIGTR-ND | 1,000 | 1260.00 
3 20 18 7.49 5.72 40 753201 AGCT-ND 2.52 23.10 210.00 753201 IIGTR-ND | 1,000 | 1260.00 Keep out zone for standoffs. 
3 | 24 22 876 6.98 40 753241 ILIGCT-ND 252 23.10 210.00 | 7532410IDICIGTR-ND | 1,000 | 1260.00 SinaieR Circuit board traces should 
4 | 24 12 876 6.98 80 753243_IILIGCT-ND =. 2.43. 22.28 202.50 | 753243CILILIGIR-ND | 1,000 | 1215.00 be ied be avoided in this area to 
5 | 24 18 876 6.98 60 75324GIIIGCT-ND 243 22.28 202.50 | 75324G IDLIGIRND | 1,000 | 1215.00 Henmination allow the standoff to rest 
directly on the PCB 
Res. Pwr. Res. zABI9 
No. of| No. of | Dim. (mm) | Rating | Value | —_Digi-Keyt Cut Tape Pricing Digi-Keyt Tape & Reel Cosed 064 O59 SAT 0.43, il 
ig.|Term.| Res. | AB | (mW@70°C) |(ohms) | __ Part No. 1 10 100 Part No. Size | Price Seating 1241 ; 
2 8 rg 6.22 4.44 40 1K 753081 102GBK-ND 3.15 25.20 176.40 753081 102GTR-ND 1,000 | 1092.00 iene ian Mth l 
2 8 ts 6.22 4.44 40 10K 753081103GBK-ND 3.15 25.20 176.40 753081 103GTR-ND 1,000 | 1092.00 
2 9 8 6.86 4.90 40 4.7K 753091472GBK-ND 3.15 25.20 176.40 753091472GTR-ND 1,000 | 1092.00 CB cal 
3 18 16 6.86 4.90 40 22K 753181223GBK-ND 3.15 25.20 176.40 753181223GTR-ND 1,000 | 1092.00 
3 18 16 6.86 4.90 40 47K 753181472GBK-ND 3.15 25.20 176.40 753181472GTR-ND 1,000 | 1092.00 
t+ For complete part number, substitute the corresponding resistance “code ” (from chart above) in DUI. 


752 SERIES — 


Surface Mount 
Single Row & Dual 
Row Termination 


SPECIFICATIONS: Res. Range: Standard: 220 to 1 Meg. Res. Tolerance: The Bussed 


and Isolated circuits are 2%, the Dual Terminator circuit is 5% Max. Operating Voltage: 
25V not to exceed rated power Temp. Coefficient: Standard: +200 PPMW/°C Dielectric 
Strength: 100 VAC. Operating Temp. Range: -55°C to +125°C In-line Surface Mount 


Resistor Networks: +» High density packaging + Low profile + Input/outputs available: 
Dual Row Terminations 16, 18, 20, 24; Single Row Terminations 8, 9, 10, 12 * Solder 
coated pads + Designed for visual inspection of solder joints and for board cleaning 


+ 24mm tape and reel packaging * Meets UL-94VO requirements 


SRT 
Solder Coated 


773 SERIES Single-In-Line 


Fig. 1 — SRT Bussed Fig. 2— DRT Bussed Fig. 3 — SRT Isolated Fig. 4 — SRT Dual Term. Fig. 5 — DRT Isolated DRT 127 1.27 2} 
Bes Na ane NoNet Nee F rtaooonatta 
z 3\\ 3 3 \ J Gees. tw! bel Al *? Lponoonnnnnn 
neaieae h BS 
a a 
1 2 Ni2 Keep out zone for standoffs. 
Circuit board traces should 
RESISTANCE VALUES Bussed & Dual Satow te standot forest 
SRT SRT DRT SRT DRT Terminator —_Isolated directly on the PCB 
Bussed Bussed Bussed Isolated Isolated Schematic Schematic SRT | 0.76, | 
9 Term. 10 Term. | 16,18,20,24Term.| 8,10,12Term. |24Term. [@p5°C  12w DAw 127-6) IP 
100 1K 10K 1K 1K 47K 22 100 3.3K 22 @70°c— .08w 16w Wi 
560 2.2K 22K} 3.3K 10K 100K 33 1K 4.7K L. 
680 4.7K 100K 10K 47 22K 10K All values listed in ohms br B —| 
‘ No. of| No. of | Dim. (mm! Res. Pwr. Rati Digi-Ke Bulk Pricin Tape & Reel* 
Pin #1 Part # & Date Code Fig. | Term.| Res. A oy) (mW@70°C) ee Part au 1 10 ” 100 Size | Pricing 
ID mark\ a 1 9 8 13.08 10.16 80 752-091-(Value)BK-ND 2.51 20.10 140.70 | 1,000} 871.00 
(Ipoonoondoar 203 2 | 16) 14 | 11.81 889 80 752-161-(Value) BK-ND 251 20.10 140.70 | 1,000] 9871.00 
- 2 18 16 | 13.08 10.16 80 752-181-(Value)BK-ND 2.51 20.10 140.70 | 1,000} 871.00 
ae A 2 20 18 | 14.35 11.43 80 752-201-(Value)BK-ND 2.51 20.10 140.70 | 1,000} 871.00 
51 Bp ie 2 24 22 | 16.89 13.97 80 752-241-(Value)BK-ND 2.51 20.10 140.70 | 1,000} 871.00 
aes 1 3 8 4 11.81 8.89 160 752-083-(Value)BK-ND 2.36 18.90 132.30 | 1,000} 819.00 
Wi 10 3 10 5 14.35 11.43 160 752-103-(Value)BK-ND 2.36 18.90 132.30 | 1,000} 819.00 
1.52 >] F 3 12 6 16.89 13.97 160 752-123-(Value)BK-ND 2.36 18.90 132.30 | 1,000} 819.00 
Solder Coated 4 | 10 | 16 | 1435 11.43 80 752-105-220/330BK-ND 270 21.60 151.20 | 1,000| 936.00 
i 1 10 9 14.35 11.43 80 752-101-(Value)BK-ND 2.51 20.10 140.70 | 1,000} 871.00 
Max. Resistor Power (Not to exceed 5 | 24 | 12 | 1689 13.97 16 752-243-(Value) BK-ND 2.36 18.90 132.30 | 1,000} 819.00 
total network power) 
* For Tape & Reel Part No. change BK to TR t+ For complete part number, substitute the corresponding value from chart above in (value). 


All Resistance values listed in ohms 


773101 Series (Bussed) 


SPECIFICATIONS: + Resistance Tolerance: 2% + Maximum Operating Voltage: 100VDC 28-| - |———A | 773061 Series (Bussed) 778088 Series (Isolated) (Code) Value | (Code) Value 
+ Temperature Coefficient: +100 PPM/°C250Q, +200 PPM/°C<50Q = Dielectric ne (Code) Value | (Code) Value (Code) Value | (Code) Value (470) 47 (332) 3.3K 
Withstand Voltage: 200VDC + Operating Temperature Range: -55°C to +125°C + Re- T ; (220) 22 (102) 1K (101) 100 (472) 4.7K 
sistance Power @ 70°C: -1 and -5 Schematic = .10 Watts and -3 Schematic = .20 Watts | | | | a | | | Ez (151) 150 (472) 4.7K (270) 27 (122) 1.2K (121) 120 (512) 5.1K 
ES. 5 5 ‘ ‘ Me el leer lis (221) 220 (103) 10K (330) 33 (152) 1.5K (221) 220 (103) 10K 
FEATURES: + Low cost + High reliability cermet resistors + 2% standard resistor toler- 035 254 0.Ssolder coated (271) 270 (153) 15K (470) 47 (222) 29K (271) 270 (153) 15K 
ance » Laser marking for permanent identification » High temperature solder * Low profile steel leads (331) 330 (203) 20K (510) 51 (272) 27K (331) 330 (203) 20K 
: . : (471) 470 (223) 22K (560) 56 (332) 3.3K (471) 470 (228) 22K 
Fig. 1 - Bussed Fig. 2 - Isolated Fig. 3 - Dual Term (102) 1K (333) 33K (101) 100 (472) 4.7K (681) 680 (333) 33K 
(152) 1.5K (473) 47K (121) 120 (103) 10K (102) 1K (473) 47K 
(" (" 1 Saray (272) 2.7K (104) 100K (151) 150 (153) 15K (152) 1.5K (104) 100K 
. 181) 180 203) 20K (222) 2.2K 105) 1MEG 
Mn 773063 Series (Isolated) oa Be oS x ee oe (ale) 
Code) Value Code) Value (271) 270 (333) 33K ; 
SRE EOF (331) 330 (563) 56K 773103 Series (Isolated) 
a ; aT a (471) 470 (104) 100K (Code) Value | (Code) Value 
No. of | No. of |Dim. “A”| Res. Pwr. Rating | Digi-Key Pricing (102) 1K (224) 220K 511) 510 474) 470K AOE ee | eee) eee 
Fig. | Pins | Res. | (mm) | (mW@70°C) | PartNo. 110 100 ——*1,000 (222) 22K |) (105) MEG RA fej aMes |) S30)ss (152) 1.5K 
1 6 5 15.55 100 773061_IL-ND 35 «62.78 ~=618.50 ~~: 92.50 (103) 10K re Bes u a foe 
2 6 3 15.55 200 773063(0-ND 35 278 1850 92.50 ' 773085 Series (Dual Term 
1 | 8 7 | 2065 100 773081C1-ND 46 360 24.00 -—«*120.00 773081 Series (Bussed) Cis as u (471) 470 (473) 47K 
2 8 4 20.65 200 773083_J.10-ND AB 3.60 24.00 120.00 (Code) Value | (Code) Value (Ezra NAS (561) 560 (104) 100K 
3 8 12 20.65 100 773085.010/01000-ND 97 7.65 51.00 255.00 (151) 150 (102) 1K (221/331) 220/330 (102) 1K (224) 220K 
1 9 8 23.15 100 7730911010-ND 71 563 37.50 ‘187.50 181) 180 222) 2.2K , : 
1 to 7 25.65 100 773101 EID-ND 7 ABD. 80100 16000 op Le fe aoe 773091 Series (Bussed) 773105 Series (Dual Term) 
2 10 5 25.65 200 773103. 0-ND 57 4.50 30.00 150.00 (331) 330 (103)10K (Code) Value (Code) Value 
3 | 10 16 25.65 100 7731050 0/0100-ND 122 960 64.00 320.00 (471) 470 (473) 47K (270) 27 (221/331) 220/330 
*For complete part number, substitute the corresponding resistance “code ” (listed to the right) in OU. (511) 510 LOS LOOKS (103) 10K (331/471) 330/470 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1023) 693 


AVAILABLE VALUES 
(listed in ohms) 


Isolated and Bussed Circuits 


CTS. 


OVER 1,500 


: 22 «51 «120 270 «560 «15K «3.3K «6.8K 18K 39K 100K 270K 680K 
Resisto r Netwo rks VALUES AVAILABLE 27 56SsC«S5SD.:Ss«380.s«BO.sd1.BK 3.9K 8.2K 20K «ATK = 120K 330K «820K 
33 68 180 390 820 2K 47K 10K 22K 56K 150K 390K 1Meg 

39 82 200 470 1K 22K 51K 12K 27K 68K 180K 470K 

750 SERIES 47 100 220 510 1.2K 27K 56K 15K 33K 82K 220K 560K 


Single-In-Line 
Solid ceramic networks are more efficient because 


+——— A——+| 


AVAILABLE VALUES 


they operate at lower temperatures. This translates 
into long term reliability in a resistor network. 


+ Resistance Values: 22© through 1 MegQ 
+ Resistance Tolerance: +2% + Temperature 
Coefficient: +100PPM/°C typical 

Features: 

+ Low-profile construction + Excellent power 
dissipation + High reliability + Alumina substrate 


770 SERIES 


Single-In-Line Conformal 

Standard Products 770 series is available in 6, 8, 
and 10 pin sizes, and in many available resistance 
values. 

Specifications: 

+ Resistance Values: 229 through 1 MegQ 
+ Resistance Tolerance: +2% + Temperature 
Coefficient: +100PPM/°C typical 

Features: 

+ High reliability resistors + Low-profile construction 
* .100” lead spacing » High reliability + Alumina 
substrate 


Dual-In-Line 

Thin cover coating generates higher power ratings. 
Thin proprietary cover protection keeps resistors 
near the surface, allowing the alumina substrate to 
act as a heat sink. That means higher power ratings 
than molded networks. 

Specifications: 

+ Resistance Values: 220 through 1 MegQ 


part number 
CTS date 10 es 
MUTTTTT Myr 


j 
I 
99 


Specifications: H 


2.26 


os tL 254 io” 


+ Resistance Tolerance: +2%. + Temperature 
Coefficient: +100PPM/°C typical 


766/767 SERIES 
Dual-In-Line Surface Mount 


Requires 30% less board space than molded 
networks of the same power rating. 

Specifications: 

+ Resistance Range: 229 through 1 MegQ 
+ Resistance Tolerance: Standard: +2% + Max. 
Operating Voltage: 50V not to exceed rated power 
+ Temp. Coefficient: 1002 through 1 MegQ 
+100PPM/°C typical, Below 1002 +200PPM/°C 
typical + Operating Temp. Range: —55°C to 125°C 
+ Storage Temp. Range: —55°C to 125°C 
+ Dielectric Strength: 100V 


0°-8° 


applied on 


768 SERIES 


Dual-In-Line Surface Mount 


Medium body, small outline products. Low profile — 
board to network clearance of 0.005"/0.010". 
Specifications: 

+ Resistance Range: Standard: 102 to 1MegQ 
+ Resistance Tolerance: Standard: +2% or 0.52 
(whichever is greater) + Max. Operating Voltage: 
50V not to exceed rated power + Temp. 
Coefficient: Standard: 1002 to 1 MegQ 
+100PPM/°C typical, 10Q to 99Q +200PPM/°C 
typical + Operating Temp. Range: -55°C to 125°C 
+ Dielectric Strength: 100VAC 


Digi-Key® 766 Series Assortment Kits 


Bussed Circuits 

Set of 5 each of values in the series. 62 values (310 total pieces). 
*Kit does not include value 330K ohm. 

766-141-KIT-ND. $249.00 


Set of 5 each of values in the series. 63 values (315 total pieces). 
766-161-KIT-ND. 


Isolated Circuits 
Set of 5 each of values in the series. 63 values (315 total pieces). 
766-143-KIT-ND $249.00 


Set of 5 each of values in the series. 61 values (305 total pieces). 
*Kit does not include values 820, or 1.2K ohm. 
766-163-KIT-ND. $249.00 
Dual Terminator Circuits 

Set of 5 each of values in the series. 8 values (40 total pieces). 
766-DUAL-KIT-ND 


5.99 (#766) |" p 
7.62 (#767) Le sete code 


Insulation coating 


two surfaces 


(listed in ohms) 


750 and 770 SERIES 


ry 
+ 
ne Dual Terminator Circuits 


AVAILABLE VALUES 
(listed in ohms) 


760/761 SERIES 
Dual Terminator Circuits 


AVAILABLE VALUES 
(listed in ohms) 


766/767 and 768 SERIES 
Dual Terminator Circuits 


51 dia. 81/130 
121/195 
162/260 
180/390 
220/330 
330/390 


Fig. 1 - Bussed 


180/390 180/390 
220/270 220/330 
220/330 330/390 
330/390 330/470 
680/1.5K 
1.5K/3.3K 


2 - Isolated Fig. 3 - Dual Term 


7 
4.95 


51 


5 - Isolated 


Resistor 
Dim Power 
No. of | No. of) “A” Rating Digi-Key* Pricing 
Series) Fig. | Pins | Res. | (mm) |(mW@70°C)| Part No. al 10 100 1,000 
1 6 | 5 | 1468] 250 750-61-R(Value)-ND 91 7.95 6243 454.00 
1 8 | 7 |1976) 250 750-81-R(Value)-ND 1.05 917 7205 524.00 
1 | 10 | 9 |2484] 250 750-101-R(Value)-ND 1.25 1092 85.80 624.00 
2] 6 | 3 |1468] 400 750-63-R(Value)-ND 91 7.95 62.43 454.00 
70 | 2 | 8 | 4 | 19.76} 400 750-83-R(Value)-ND 1.05 917 7205 524.00 
2 | 10 | 5 |2484] 400 750-103-R(Value)-ND 1.25 1092 85.80 624.00 
3 | 8 | 12 J1976] 250 750-85-R(Value)-ND 141 1236 97.08 706.00 
3 | 10 | 16 | 2484] 250 750-105-R(Value)-ND 1.70 1491 117.15 852.00 
1 6 | 5 |1519] 100 770-61-R(Value)-ND 21 180 1350 90.00 
1 8 | 7 |2027) 100 770-81-R(Value)-ND 29° 240 18.00 120.00 
1 | 10 | 9 |2535] — 100 770-101-R(Value)-ND 30 263 20.63 ~— 150.00 
2] 6 | 3 1519] 200 770-63-R(Value)-ND 21 180 1350 90.00 
7 | 2 | g | 4 |2027} 200 770-83-R(Value)-ND 29° 240 18.00 120.00 
"3.91 (#766) 2 | 10 | 5 | 2535] 200 770-103-R(Value)-ND 30 263 20.63 ~—- 150.00 
5.59 (#767) 3 | 8 | 12 |2027] 100 770-85-R(Value)-ND 55 460 3450 230.00 
3 | 10 | 16 | 2535] 100 770-105-R(Value)-ND 52 455 35.75 260.00 
4 | 14 | 13 J1905] 150 760-1-R(Value)-ND 98 813 6825 422.50 
4 | 16 | 15 |2159] 150 761-1-R(Value)-ND 1.00 916 83.25 499.50 
70 | 5 | 14 | 7 | 19.05} 300 760-3-R(Value)-ND 98 813 6825 422.50 
71 | 5 | 16 | 8 |21.59} 300 761-3-R(Value)-ND 1.00 916 83.25 499.50 
6 | 14 | 24 |1905] 150 760-5-R(Value)-ND 135 11.28 94.71 586.30 
6 | 16 | 28 |2159] 150 761-5-R(Value)-ND 1.38 1262 114.75 688.50 
4 | 14 | 13 | 864 80 766-141-R(Value)-ND 1.22 972 68.04 421.20 
4 | 16 | 15 | 991 80 766-161-R(Value)-ND 1.22 972 68.04 421.20 
5 | 14 | 7 | 864] 160 766-143-R(Value)-ND 1.22 972 68.04 421.20 
76 | 5 | 16 | 8 | 991 160 766-163-R(Value)-ND 1.22 972 68.04 421.20 
6 | 14 | 24 | 864 80 766-145-R(Value)-ND 143 11.40 79.80 494.00 
6 | 16 | 28 | 991 80 766-165-R(Value)-ND 143 11.40 79.80 494.00 
4 | 14 | 13 | 991 100 767-141-R(Value)-ND 75 600 4200 260.00 
4 | 16 | 15 | 11.18] 100 767-161-R(Value)-ND 75 600 42.00 260.00 
5 | 14 | 7 | 991 200 767-143-R(Value)-ND 75 600 42.00 260.00 
77 | 5 | 16 | 8 | 11.18] 200 767-163-R(Value)-ND 75 600 42.00 260.00 
6 | 14 | 24 | 991 100 767-145-R(Value)-ND 90 720 5040 312.00 
6 | 16 | 28 | 11.18] 100 767-165-R(Value)-ND 90 720 5040 312.00 
4 | 14 | 13 | 991 130 768-141-R(Value)-ND 75 600 4200 260.00 
4 | 16 | 15 |1148] 150 768-161-R(Value)-ND 75 600 4200 260.00 
wa | 5 | 4 | 7 | 991 130 768-143-R(Value)-ND 75 600 4200 260.00 
5 | 16 | 8 1148] 150 768-163-R(Value)-ND 75 600 4200 260.00 
6 | 14 | 24 | 991 130 768-145-R(Value)-ND 90 720 50.40 312.00 
6 | 16 | 28 | 1118] 150 768-165-R(Value)-ND 90 720 5040 312.00 


Digi-Key® 767 Series Assortment Kits 


Bussed Circuits 

Set of 5 each of values in the series. 62 values (310 total pieces). 
*Kit does not include value 3.9K ohm. 

767-141-KIT-ND $159.95 


Set of 5 each of values in the series. 63 values (315 total pieces). 
767-161-KIT-ND 


Isolated Circuits 
Set of 5 each of values in the series. 62 values (310 total pieces). 
*Kit does not include value 27 ohm. 


767-143-KIT-ND $159.95 


Set of 5 each of values in the series. 63 values (315 total pieces). 
767-163-KIT-ND $159 


Dual Terminator Circuits 
Set of 5 each of values in the series. 8 values (40 total pieces). 
767-DUAL-KIT-ND $34. 


* For complete part number, substitute the corresponding value from above chart in (Value). 


Digi-Key® 768 Series Assortment Kits 


Bussed Circuits 

Set of 5 each of values in the series. 62 values (310 total pieces). 

* Kit does not include value 3.9K ohm. 

768-141-KIT-ND $159.95 


Set of 5 each of values in the series. 63 values (315 total pieces). 
768-161-KIT-ND 


Isolated Circuits 
Set of 5 each of values in the series. 62 values (310 total pieces). 
* Kit does not include value 27 ohm. 


768-143-KIT-ND $159.95 


Set of 5 each of values in the series. 63 values (315 total pieces). 
768-163-KIT-ND $159.95 


Dual Terminator Circuits 
Set of 5 each of values in the series. 8 values (40 total pieces). 
768-DUAL-KIT-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 


694 (1023) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


BOURNS 


4100R Series 
4116R 


Thick Film Molded DIPs 


* Compatible with automatic insertion equipment + Copper 
leads for excellent heat dissipation » High temperature 
lead attachment to withstand reflow solder temperatures 
up to 260°C » Trifurcated Krimp-Joint™lead attachment 
for product reliability and strength 

Electrical Characteristics: 

* Max. Operating Voltage: 100V. + Temp. Coefficient 
of Resistance: 50Q to 2.2MQ: +100ppm/°C, below 
502: +250ppm°C. + Operating Temperature: -55°C to 
+125°C 

Environmental Characteristics: 

+ Insulation Resistance: 10,000 megohms minimum 
+ Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS » Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements of 
MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

+ Flammability: Conforms to UL94V-0 + Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 90/10 electroplate + Body 
Material: Novolac Epoxy 

Resistance Tolerance: 

+ Isolated/Bussed: Below 50 ohms +1 ohms; Above 50 
ohms +2% + Dual Terminated: Below 100 ohms +2 
ohms; Above 100 ohms +2% 


Resistor Networks 


4800P Series 
4816P 


Thick Film Surface Mount 
Medium Body (5.59mm) 


+ Standard El.A (SOGN-0002) package compatible with 
automatic placement equipment. + High temperature 
lead attachment to withstand reflow temperatures up to 
260°C. 

Electrical Characteristics: 

+ Max. Operating Voltage: SOV + Temp. Coefficient of 
Resistance: 50Q and above: +100ppm/°C; below 500: 
+250ppm°C + Operating Temperature: -55°C to +125°C 
Environmental Characteristics: 

+ Insulation Resistance: 10,000 megohms minimum. 
+ Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS = Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements of 
MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

+ Flammability: Conforms to UL94V-0 + Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 60/40 solder dip + Body 
Material: Novolac Epoxy 

Resistance Tolerance: 

+ Isolated/Bussed: Below 50 ohms +1 ohms; Above 50 
ohms +2% + Dual Terminated: Below 100 ohms +2 
ohms; Above 100 ohms +2% 


4300R Series 
4306R, 4308R and 4310R 


Thick Film Molded SIPs, 
Low Profile 


+ Low profile provides compatibility with DIPs + Compatible 
with automatic insertion equipment + High temperature 
lead attachment to withstand reflow temperatures up to 
260°C + Copper leads for excellent heat dissipation 
Electrical Characteristics: 

+ Max. Operating Voltage: 100V + Temp. Coefficient of 
Resistance: 502 to 2.2MQ: +100ppm/°C; below 502: 
+250ppm°C + Operating Temp. : -55°C to +125°C » Power 
Rating: Derate to zero power from + 70°C to +125°C 
Environmental Characteristics: 

+ Insulation Resistance: 10,000 megohms minimum 
+ Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS + Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements of 
MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

+ Flammability: Conforms to UL94V-0 + Lead Frame 
Material: Copper (OLIN 194) 90/10 plated + Body 
Material: Novolac Epoxy 

Resistance Tolerance: 

+ lsolated/Bussed: Below 50 ohms +1 ohms; Above 50 
ohms +2% + Dual Terminated: Below 100 ohms +2 
ohms; Above 100 ohms +2% 


4600X Series 
4606X, 4608X and 4610X 


Thick Film Conformal SIPs, 
Low Profile 


+ Low Profile is compatible with DIPs » High temperature 
lead attachment to withstand reflow temperatures up to 
260°C 

Electrical Characteristics: 

* Max. Operating Voltage: 100V + Temp. Coefficient of 
Resistance: 50Q to 2.2MQ: +100ppm/°C, below 502: 
+250ppm°C + Operating Temperature: -55°C to 
+125°C 

Environmental Characteristics: 

+ Insulation Resistance: 10,000 megohms minimum 
+ Dielectric Withstanding Voltage: 200 VRMS + Lead 
Solderability/Solvent Resistance: Meet requirements 
of MIL-R-83401 

Physical Characteristics: 

+ Flammability: Conforms to UL94V-0 
Material: Copper (OLIN 194) 60/40 solder dip + 
Material: Epoxy resin/anhydride disphenol A 
Resistance Tolerance: 

+ Isolated/Bussed: Below 50 ohms +1 ohms; Above 50 
ohms +2% + Dual Terminated: Below 100 ohms +2 
ohms; Above 100 ohms +2% 


+ Lead Frame 


Body 


eh A 


Pi ns Fourie 


oF 
L 


4.57 


ete 254» LL 


1.65 


oie a 


5.59 


i 12.16 


25 


48.64 >| 


Resistance Values (001 and 002) 
Isolated and Bussed Circuits 


Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 
221 (220) 202 (2K) 183 (18K) 
271 (270) 222 (2.2K) 208 (20K) 
331(330) 272 (2.7K) 223 (22K) 
391 (390) 332 (3.3K) 273 (27K) 
471 (470) 392 (3.9K) 333 (33K) 
561 (560) 472 (4.7K) 393 (39K) 
681 (680) 562 (5.6K) 473 (47K) 
821 (820) 682 (6.8K) 563 (56K) 
102 (1K) 822 (8.2K) 683 (68K) 
122 (1.2K) 103 (10K) 823 (82K) 
152 (1.5K) 123 (12K) 104 (100K) 
182 (1.8K) 153 (15K) 124 (120K) 


Resistance Values (003) 
Dual Terminator Circuits 


Code (Value) 


Resistance Values (001 and 002) 
Isolated and Bussed Circuits 


Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 
221 (220) 202 (2K) 183 (18K) 
222 (2.2K) 203 (20K) 
272 (2.7K) 223 (22K) 
332 (3.3K) 273 (27K) 
392 (3.9K) 333 (33K) 
472 (4.7K) 393 (39K) 
562 (5.6K) 473 (47K) 
682 (6.8K) 563 (56K) 
822 (8.2K) 683 (68K) 
103 (10K) 823 (82K) 
123 (12K) 104 (100K) 
153 (15K) 124 (120K) 


Resistance Values (004) 
Dual Terminator Circuits 


Code (Value) 
161/241 (160/240) 
181/391 (180/390) 
221/271 (220/270) 
( 
( 


All values 
listed in ohms. 


Code (Value) 
220 (22) 
270 (27) 
330 (33) 
390 (39) 
470 (47) 
560 (56) 
680 (68) 
820 (82) 
101 (100) 
121 (120) 
151 (150) 
181 (180) 


All values 
listed in ohms. 


Code (Value) 
220 (22) 
270 (27) 
330 (33) 
390 (39) 
470 (47) 
560 (56) 
680 (68) 
820 (82) 
101 (100) 
121 (120) 
151 (150) 
181 (180) 


Code (Value) 
154 (150K) 
184 (180K) 
224 (220K) 
274 (270K) 
334 (330K) 
394 (390K) 
474 (470K) 
564 (560K) 
684 (680K) 
824 (820K) 
105 (1M) 


Code (Value) 
154 (150K) 
184 (180K) 
224 (220K) 
274 (270K) 
334 (330K) 
394 (390K) 
474 (470K) 
564 (560K) 
684 (680K) 
824 (820K) 
105 (1M) 


181/391 (180/390) 
221/271 (220/270) 
221/331 (220/230) 
331/391 (330/390) 
331/471 (330/470) 
302/622 (3K/6.2K) 


221/331 (220/330) 
331/391 (330/390) 
331/471 (330/470) 
302/622 (3K/6.2K) 


Fig. 1 - Isolated Fig. 2- Bussed Fig. 3 — Dual Term Fig. 4 -— Dual Term Fig. 6 —- Bussed Fig. 7 — Dual Term 


16 14 12 109 16, 9 16 9 
Ri R1 
He | : HAG 
2 NT: 
12345678 8 
Element 
Power 
No. of No. of Dim. “A” Rating Digi-Key* Pricing Bourns* 

Series Fig. Pins Res. (mm) (W @ 70°C) | Part No. 1 10 50 100 500 1,000 Part No. 

1 16 8 21.97 25 4116R-1- -ND 60 5.27 22.10 37.78 57.41 264.00 4116R-001-| 
4100 2 16 15 21.97 125 4116R-2- -ND -60 5.27 22.10 37.78 57.41 264.00 4116R-002-| 

3 16 28 21.97 125 4116R-3- -ND 1.27 11.28 47.32 80.89 337.04 566.00 4116R-003- 

6 6 5 14.83 .20 4306R-1- -ND AT 4.19 17.55 30.00 25.00 210.00 4306R-101- 

5 6 3 14.83 -30 4306R-2- -ND A7 4.19 17.55 30.00 25.00 210.00 4306R-102-| 

t 6 8 14.83 .20 4306R-4- -ND .67 5.89 24.70 42.22 75.93 296.00 4306R-104- 

6 8 L 19.91 .20 4308R-1- -ND 54 4.81 20.15 34.44 43.52 241.00 4308R-101-| 
4300 5 8 4 19.91 -30 4308R-2- -ND 54 4.81 20.15 34.44 43.52 241.00 4308R-102-| 

t 8 12 19.91 .20 4308R-4- -ND 74 6.51 27.30 46.67 94.44 327.00 4308R-104- 

6 10 9 24.99 .20 4310R-1- -ND 65 5.74 24.05 41.11 71.30 288.00 4310R-101-| 

5 10 5 24.99 -30 4310R-2- -ND 65 5.74 24.05 41.11 71.30 288.00 4310R-102-| 

7 10 16 24.99 .20 4310R-4-ODL/O000-ND 88 7.75 32.50 55.56 231.48 389.00 4310R-104-O0 O00 

6 6 5 15.19 .20 4606X-1-| -ND 25 2.23 9.36 16.00 66.67 112.00 4606X-101- 

5 6 3 15.19 -30 4606X-2-| -ND 25 2.23 9.36 16.00 66.67 112.00 4606X-102-| 

7 6 8 15.19 .20 4606X-4-| -ND 53 4.65 19.50 33.33 38.89 233.00 4606X-104-| 

6 8 L 20.27 .20 4608X-1-| -ND 32 2.79 11.70 20.00 83.33 140.00 4608X-101-| 
4600 5 8 4 20.27 -30 4608X-2-| -ND 32 2.79 11.70 20.00 83.33 140.00 4608X-102-| 

7 8 12 20.27 .20 4608X-4-| -ND 63 5.58 23.40 40.00 66.67 280.00 4608X-104-| 

6 10 9 25.35 .20 4610X-1-| -ND 39 3.41 14.30 24.44 01.85 171.00 4610X-101-| 

5 10 5 25.35 -30 4610X-2-| -ND 39 3.41 14.30 24.44 01.85 171.00 4610X-102-| 

7 10 16 25.35 .20 4610X-4-| -ND .70 6.20 26.00 44.44 85.19 311.00 4610X-104- 

1 16 8 12.45 -160 4816P-1-| -ND 112 9.92 41.60 71.00 300.00 500.00 4816P-T01- 
4800 2 16 15 12.45 080 4816P-2-| -ND 1.12 9.92 41.60 71.00 300.00 500.00 4816P-T02- 

4 16 28 12.45 080 4816P-3- -ND 1.75 15.50 65.00 110.94 468.75 781.00 4816P-T03- 

* For complete part number, substitute the corresponding resistance code (listed above) for (ILI. 
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Panasonic. “ZNR” Transient/Surge Absorbers Type D and E 


Features: + Excellent clamping voltage characteristic and fast response time (50nsec.) when subjected to 
impulse surges. Eliminates the discharge lag that is indurative of gap-type arrestors. + Bilateral and 
symmetrical V-1 characteristic curve. The ZNR can, therefore, be used both in AC and DC circuits, for 
protection of either positive or negative transients. Panasonic ZNRs are zinc oxide nonlinear resistors whose 
resistance changes as a function of the applied voltage. The ZNR has a bilateral and symmetrical V-1 
characteristic curve and can therefore be used in circuits in place of back-to-back zener diodes. This gives 
your circuit clamping protection in either direction. The ZNR thus provides a highly reliable and economical 
way to protect against repeated high voltage transients and surges such as those produced by lightning, 
switching surges and noise spikes. 


Ratings: Varistor Voltage: The voltage between two terminals with the specified measuring current CmA 
DC applied is called Vc. The measurement shall be made as fast as possible to avoid heat affection. 


Maximum Allowable Voltage: The recommended maximum sine wave voltage (rms) or the maximum DC 
voltage that can be applied continuously. 


D-Type 
Series V 


Protected 
circuit 


Withstanding Surge Current: The maximum current within the varistor voltage change of 510% with the 
standard impulse current (8/20p sec.) applied one time. 

Maximum Clamping Voltage: The maximum voltage between two terminals with the specified standard 
impulse current (8/20u sec.) illustrated. 

V Series: ZNR Surge Absorbers Type D, Series V, have been put on the market as a result of the 
development of a new ceramic material composition, higher quality of parts and materials used in the varistor 
and an improvement of manufacturing process control. They have a smaller size but a larger surge current 
and energy ratings so that they can be used in smaller equipment and exhibit their excellent surge protection 
ability in severe conditions. Features: « Improved in “Surge Current Handling Capability (@ 8/20 ps, 2 times)" 
by 1.6 to 3.0 times over the current conventional type. + Very large “Energy Handling Capability” absorbing 
transient overvoltages in compact sizes + Varistor voltages 250V-1850V are listed under UL1414, UL1449 
and CSA 2221 01, varistor voltages 82-150V are UL1449 only + Wide products range for transient/surge 
protection on AC 100V to AC 480V nominal system with the maximum peak current ratings of 600A to 6500A 
(@ 8/20 us, 2 times) + Operating Temperature Range -40°C to 85°C 


Line to Line Protection 
DC AC Single Phase 


AC Three Phase 


Maximum Clamping Voltage 


f ZNR3 


Protected 
Circuit 


Impulse width 


Max. Var- Max. Clamp 
Allow. istor Volt. @ Test Surge 
Volt. Volt. Current Cur- Dimensions (mm) 
Ser- (V) £10% (8/20usec.) rent D ih WwW H }E Digi-Key Pricing Panasonic 
ies |Type| AC DC (V) Vc(V) _ Ip(A) (A) Max. Max. +1 Max. #1 Part No. i 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
11 14 18 40 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7282-ND 27 2.28 19.00 108.00 101.00/M 98.00/M ERZ-V05D180 
14 18 22 48 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 15 P7283-ND 27 2.28 19.00 108.00 101.00/M 98.00/M ERZ-V05D220 
17 22 27 60 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 15 P7284-ND 27 2.28 19.00 108.00 101.00/M 98.00/M ERZ-V05D270 
20 26 33 73 1 125 7.0 45 5.0 10.0 1.5 P7285-ND 27 2.28 19.00 108.00 101.00/M 98.00/M ERZ-V05D330 
25 31 39 86 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7286-ND 27 2.28 19.00 108.00 101.00/M 98.00/M ERZ-V05D390 
30 38 47 104 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7287-ND 27 2.28 19.00 108.00 101.00/M 98.00/M ERZ-V05D470 
35 45 56 123 1 125 7.0 4.5 5.0 10.0 1.5 P7288-ND 27 2.28 19.00 108.00 101.00/M 98.00/M ERZ-VO5D560 
40 56 68 150 1 125 7.0 45 5.0 10.0 1.5 P7289-ND 27 2.28 19.00 108.00 101.00/M 98.00/M ERZ-V05D680 
50 65 82 145 5 600 7.0 41 5.0 10.0 1.4 P7180-ND 27 2.28 19.00 108.00 101.00/M 98.00/M ERZ-V05D820 
5 D 60 85 100 175 5 600 7.0 4.3 5.0 10.0 1.6 P7240-ND 27 2.28 19.00 108.00 101.00/M 98.00/M ERZ-V05D101 
Ser.V | 75 100 120 210 5 600 7.0 4.5 5.0 10.0 1.8 P7241-ND 23 1.98 16.52 94.00 88.00/M 85.00/M ERZ-V05D121 
95 125 150 260 5 600 7.0 48 5.0 10.0 241 P7242-ND 27 2.28 19.00 108.00 101.00/M 98.00/M ERZ-V05D151 
130 170 200 355 5 600 7.0 4.4 5.0 10.0 1.7 P7181-ND 27 2.28 19.00 108.00 101.00/M 98.00/M ERZ-V05D201 
140 180 220 380 5 600 7.0 4.5 5.0 10.0 1.8 P7182-ND 27 2.28 19.00 108.00 101.00/M 98.00/M ERZ-V05D221 
150 200 240 415 5 600 7.0 46 5.0 10.0 1.9 P7183-ND 27 2.28 19.00 108.00 101.00/M 98.00/M ERZ-V05D241 
175 = 225 270 475 5 600 7.0 48 5.0 10.0 21 P7184-ND 27 2.28 19.00 108.00 101.00/M 98.00/M ERZ-V05D271 
210 270 330 570 5 600 7.0 5.1 5.0 10.0 2.4 P7185-ND 27 2.28 19.00 108.00 101.00/M 98.00/M ERZ-V05D331 
230 300 360 620 5 600 7.0 5.3 5.0 10.0 2.5 P7243-ND 27 2.28 19.00 108.00 101.00/M 98.00/M ERZ-V05D361 
250 320 390 675 5 600 7.0 5.4 5.0 10.0 27 P7244-ND 27 2.28 19.00 108.00 101.00/M 98.00/M ERZ-V05D391 
275 = 350 430 745 5 600 7.0 5.6 5.0 10.0 2.9 P7245-ND 27 2.28 19.00 108.00 101.00/M 98.00/M ERZ-V05D431 
300 385 470 810 5 600 7.0 5.8 5.0 10.0 3.1 P7186-ND 27 2.28 19.00 108.00 101.00/M 98.00/M ERZ-V05D471 
1 14 18 36 25 250 8.5 45 5.0 11.5 1.3 P7290-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M ERZ-V07D180 
14 18 22 43 2.5 250 8.5 4.6 5.0 11.5 1.4 P7291-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M ERZ-V07D220 
17 22 27 53 25 250 8.5 47 5.0 11.5 1.5 P7292-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M ERZ-V07D270 
20 26 33 65 2.5 250 8.5 4.9 5.0 11.5 17 P7293-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M ERZ-V07D330 
25 31 39 77 2.5 250 8.5 48 5.0 11.5 1.6 P7294-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M ERZ-V07D390 
30 38 47 93 2.5 250 8.5 4.9 5.0 11.5 1.7 P7295-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M ERZ-V07D470 
35 45 56 110 25 250 8.5 5.0 5.0 11.5 1.8 P7296-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M ERZ-V07D560 
40 56 68 135 2.5 250 8.5 5.2 5.0 11.5 2.0 P7297-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M ERZ-V07D680 
50 65 82 135 10 1250 8.5 41 5.0 11.5 1.4 P7187-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M ERZ-V07D820 
60 85 100 165 10 1250 8.5 4.3 5.0 11.5 1.6 P7246-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M ERZ-V07D101 
75 100 120 200 10 1250 8.5 4.5 5.0 11.5 1.8 P7247-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M ERZ-V07D121 
7 D 95 125 150 250 10 1250 8.5 48 5.0 11.5 21 P7248-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M ERZ-V07D151 
Ser.V | 130 170 200 340 10 1250 8.5 4.4 5.0 11.5 1.7 P7188-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M ERZ-V07D201 
140 180 220 360 10 1250 8.5 4.5 5.0 11.5 1.8 P7189-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M ERZ-V07D221 
150 200 240 395 10 1250 8.5 4.6 5.0 11.5 1.9 P7190-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M ERZ-V07D241 
175 = 225 270 455 10 1250 8.5 48 5.0 11.5 21 P7200-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M ERZ-V07D271 
210 270 330 545 10 1250 8.5 5.1 5.0 11.5 24 P7201-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M ERZ-V07D331 
230 300 360 595 10 1250 8.5 5.3 5.0 11.5 2.5 P7249-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M ERZ-V07D361 
250 320 390 650 10 1250 8.5 5.4 5.0 11.5 27 P7250-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M ERZ-V07D391 
275 350 430 710 10 1250 8.5 5.8 5.0 11.5 2.9 P7251-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M ERZ-V07D431 
300 385 470 775 10 1250 8.5 5.8 5.0 11.5 3.1 P7202-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M ERZ-V07D471 
320 410 510 845 10 1250 8.5 6.0 5.0 11.5 3.3 P7203-ND 28 2.40 20.00 114.00 107.00/M 103.00/M ERZ-V07D511 
1 14 18 36 5 500 11.5 46 75 14.5 1.3 P7298-ND 42 3.60 30.00 171.00 160.00/M 155.00/M ERZ-V10D180 
14 18 22 43 5 500 11.5 47 75 14.5 1.4 P7299-ND 42 3.60 30.00 171.00 160.00/M 155.00/M ERZ-V10D220 
17 22 27 53 5 500 11.5 4.8 75 14.5 15) P7300-ND 42 3.60 30.00 171.00 160.00/M 155.00/M ERZ-V10D270 
20 26 33 65 5 500 11.5 5.0 75 14.5 fat P7301-ND 42 3.60 30.00 171.00 160.00/M 155.00/M ERZ-V10D330 
10 D 25 31 39 7 5 500 11.5 4.9 75 14.5 1.6 P7302-ND 42 3.60 30.00 171.00 160.00/M 155.00/M ERZ-V10D390 
Ser.V| 30 38 47 93 5 500 11.5 5.0 75 14.5 1.7 P7303-ND 42 3.60 30.00 171.00 160.00/M 155.00/M ERZ-V10D470 
35 45 56 110 5 500 11.5 §.1 75 14.5 1.8 P7304-ND 42 3.60 30.00 171.00 160.00/M 155.00/M ERZ-V10D560 
40 56 68 135 5 500 11.5 5.3 75 14.5 2.0 P7305-ND 42 3.60 30.00 171.00 160.00/M 155.00/M ERZ-V10D680 
50 65 82 135 25 2500 11.5 4.5 75 14.5 1.6 P7204-ND 42 3.60 30.00 171.00 160.00/M 155.00/M ERZ-V10D820 
60 85 100 165 25 2500 11.5 47 75 14.5 1.8 P7252-ND 42 3.60 30.00 171.00 160.00/M 155.00/M ERZ-V10D101 
(Continued) 
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Panasonic. “ZNR” Transient/Surge Absorbers type D andE (Cont) 


Max. Var- Max. Clamp 
Allow. istor | Volt.@Test | Surge 
Volt. Volt. Current Cur- Dimensions (mm) 
Ser-| (V) +10% (8/20psec.) rent D it WwW H Le Digi-Key Pricing Panasonic 
ies |Type) AC DC | (V) | Vc(V) Ip(A)| (A) | Max. Max. #1 Max. #1 Part No. 1 10 100 1,000 5,000 40,000 | Part No. 
75 100 120 200 25 2500 11.5 4.9 TS 14.5 2.0 P7253-ND 42 3.60 30.00 171.00 160.00/M 155.00/M ERZ-V10D121 
95 125 150 250 25 2500 11.5 5.2 75 14.5 2.3 P7254-ND 48 4.13 34.44 196.00 184.00/M 178.00/M ERZ-V10D151 
130 170 200 340 25 2500 11.5 48 75 14.5 1.9 P7205-ND 42 3.60 30.00 171.00 160.00/M 155.00/M ERZ-V10D201 
140 180 220 360 25 2500 11.5 4.9 75 14.5 2.0 P7206-ND 42 3.60 30.00 171.00 160.00/M 155.00/M ERZ-V10D221 
150 200 240 395 25 2500 11.5 5.0 75 14.5 21 P7207-ND 42 3.60 30.00 171.00 160.00/M 155.00/M ERZ-V10D241 
175 225 270 455 25 2500 11.5 5.2 75 14.5 23 P7208-ND 42 3.60 30.00 171.00 160.00/M 155.00/M ERZ-V10D271 
210 270 330 545 25 2500 11.5 5.5 75 14.5 26 P7209-ND 42 3.60 30.00 171.00 160.00/M 155.00/M ERZ-V10D331 
230 300 360 595 25 2500 11.5 5.7 75 14.5 28 P7255-ND 42 3.60 30.00 171.00 160.00/M 155.00/M ERZ-V10D361 
250 320 390 650 25 2500 11.5 5.8 75 14.5 29 P7256-ND 42 3.60 30.00 171.00 160.00/M 155.00/M ERZ-V10D391 
10 D 275 350 430 710 25 2500 11.5 6.0 7.5 14.5 3.1 P7257-ND 42 3.60 30.00 171.00 160.00/M 155.00/M ERZ-V10D431 
Ser.V| 300 385 470 775 25 2500 11.5 6.2 75 14.5 3.3 P7210-ND 42 3.60 30.00 171.00 160.00/M 155.00/M ERZ-V10D471 
320 96410 510 845 25 2500 11.5 6.4 75 14.5 3.5 P7211-ND 57 4.92 41.00 234.00 219.00/M = 212.00/M ERZ-V10D511 
385 505 620 1025 25 2500 12.5 7A 75 15.5 4.2 P7258-ND 56 4.83 40.25 229.00 215.00/M  208.00/M ERZ-V10D621 
420 560 680 1120 25 2500 12.5 7.4 75 15.5 4.5 P7259-ND 56 4.83 40.25 229.00 215.00/M 208.00/M ERZ-V10D681 
460 615 750 1240 25 2500 12.5 7.8 75 15.5 49 P7260-ND 58 4.95 41.25 235.00 220.00/M = 213.00/M ERZ-V10D751 
510 670 820 1355 25 2500 12.5 8.1 1S 15.5 5.2 P7212-ND 58 4.95 41.25 235.00 220.00/M = 213.00/M ERZ-V10D821 
550 9745 910 1500 25 2500 12.5 8.6 75 15.5 5.7 P7213-ND 77 6.57 54.75 312.00 292.00/M 283.00/M ERZ-V10D911 
625 825 | 1000 | 1650 25 2500 12.5 Fal 75 15.5 6.2 P7261-ND 77 6.57 54.75 312.00 292.00/M  283.00/M ERZ-V10D102 
680 895 | 1100 | 1815 25 2500 12.5 9.7 75 15.5 6.8 P7214-ND 77 6.57 54.75 312.00 292.00/M  283.00/M ERZ-V10D112 
1000 1465 | 1800 | 2970 25 2500 13.5 14.4 11.0 16.5 10.5 P7215-ND 1.33 11.40 95.00 542.00 507.00/M  490.00/M ERZ-V10D182 
1 14 18 36 10 1000 15.5 46 75 18.5 1.3 P7306-ND AT 4.02 33.50 191.00 179.00/M 173.00/M ERZ-V14D180 
14 18 22 43 10 1000 15.5 47 75 18.5 1.4 P7307-ND AT 4.02 33.50 191.00 179.00/M 173.00/M ERZ-V14D220 
17 22 27 53 10 1000 15.5 48 75 18.5 1.5 P7308-ND AT 4.02 33.50 191.00 179.00/M 173.00/M ERZ-V14D270 
20 26 33 65 10 1000 15.5 5.0 75 18.5 1.7 P7309-ND AT 4.02 33.50 191.00 179.00/M 173.00/M ERZ-V14D330 
25 31 39 77 10 1000 15.5 4.9 7.5 18.5 1.6 P7310-ND AT 4.02 33.50 191.00 179.00/M 173.00/M ERZ-V14D390 
30 38 47 93 10 1000 15.5 5.0 75 18.5 17 P7311-ND AT 4.02 33.50 191.00 179.00/M 173.00/M ERZ-V14D470 
35 45 56 110 10 1000 15.5 5.1 75 18.5 1.8 P7312-ND AT 4.02 33.50 191.00 179.00/M 173.00/M ERZ-V14D560 
40 56 68 135 10 1000 15.5 5.3 7.5 18.5 2.0 P7313-ND AT 4.02 33.50 191.00 179.00/M 173.00/M ERZ-V14D680 
50 65 82 135 50 4500 15.5 4.5 75 18.5 1.6 P7216-ND AT 4.02 33.50 191.00 179.00/M 173.00/M ERZ-V14D820 
60 85 100 165 50 4500 15.5 47 75 18.5 1.8 P7262-ND AT 4.02 33.50 191.00 179.00/M 173.00/M ERZ-V14D101 
75 100 120 200 50 4500 15.5 4.9 nS 18.5 2.0 P7263-ND AT 4.02 33.50 191.00 179.00/M 173.00/M ERZ-V14D121 
95 125 150 250 50 4500 15.5 5.2 7.5 18.5 2.3 P7264-ND 58 4.95 41.25 235.00 220.00/M = 213.00/M ERZ-V14D151 
130 170 200 340 50 4500 15.5 48 75 18.5 1.9 P7217-ND 58 4.95 41.25 235.00 220.00/M = 213.00/M ERZ-V14D201 
140 180 220 360 50 4500 15.5 4.9 75 18.5 2.0 P7218-ND 58 4.95 41.25 235.00 220.00/M _213.00/M ERZ-V14D221 
14 D 150 200 240 395 50 4500 15.5 5.0 75 18.5 21 P7219-ND 58 4.95 41.25 235.13 220.00/M _213.00/M ERZ-V14D241 
Ser.V| 175 225 270 455 50 4500 15.5 5.2 75 18.5 2.3 P7220-ND AT 4.02 33.50 191.00 179.00/M 173.00/M ERZ-V14D271 
210 270 330 545 50 4500 15.5 5.5 75 18.5 26 P7221-ND 67 5.70 47.50 271.00 253.00/M  245.00/M ERZ-V14D331 
230 300 360 595 50 4500 15.5 5.7 75 18.5 28 P7265-ND 67 5.70 47.50 271.00 253.00/M  245.00/M ERZ-V14D361 
250 320 390 650 50 4500 15.5 5.8 7.8 18.5 29 P7266-ND 67 5.70 47.50 271.00 253.00/M  245.00/M ERZ-V14D391 
275 350 430 710 50 4500 15.5 6.0 75 18.5 3.1 P7267-ND 67 5.70 47.50 271.00 253.00/M  245.00/M ERZ-V14D431 
300 385 | 470 | 775 50 4500 | 15.5 62 75 18.5 3.3 P7222-ND 67 5.70 47.50 271.00 253.00/M  245.00/M | ERZ-V14D471 
320 410 510 845 50 4500 15.5 6.4 75 18.5 3.5 P7223-ND 1.02 8.70 72.50 413.00 387.00/M  374.00/M ERZ-V14D511 
385 505 620 1025 50 4500 16.0 hel 75 19.0 4.2 P7268-ND 1.05 8.97 74.75 426.00 399.00/M  386.00/M ERZ-V14D621 
420 560 680 1120 50 4500 16.0 74 75 19.0 4.5 P7269-ND 1.05 8.97 74.75 426.00 399.00/M  386.00/M ERZ-V14D681 
460 615 750 1240 50 4500 16.0 7.8 75 19.0 4.9 P7270-ND 1.05 8.97 74.75 426.00 399.00/M  386.00/M ERZ-V14D751 
510 670 | 820 | 1355 50 4500 | 16.0 8.1 75 19.0 5.2 P7224-ND 1.05 8.97 74.75 426.00 399.00/M  386.00/M | ERZ-V14D821 
550 = 745 910 1500 50 4500 16.0 8.6 75 19.0 5.7 P7225-ND 1.44 12.33 102.75 586.00 548.00/M 530.00/M ERZ-V14D911 
625 825 | 1000 | 1650 50 4500 16.0 ell 75 19.0 6.2 P7271-ND 1.44 12.33 102.75 586.00 548.00/M 530.00/M ERZ-V14D102 
680 895 | 1100 | 1815 50 4500 16.0 9.7 75 19.0 6.8 P7226-ND 1.44 12.33 102.75 586.00 548.00/M 530.00/M ERZ-V14D112 
1000 1465 | 1800 | 2970 50 4500 17.0 14.4 15.0 20.5 10.5 P7227-ND 1.99 17.04 142.00 809.00 757.00/M__733.00/M ERZ-V14D182 
1 14 18 36 20 2000 21.5 5.1 10.0 24.5 1.5 P7314-ND 78 6.66 55.50 316.00 296.00/M  286.00/M ERZ-V20D180 
14 18 22 43 20 2000 21.5 5.2 10.0 24.5 1.6 P7315-ND 78 6.66 55.50 316.00 296.00/M  286.00/M ERZ-V20D220 
17 22 27 53 20 2000 21.5 5.3 10.0 24.5 47 P7316-ND 78 6.66 55.50 316.00 296.00/M  286.00/M ERZ-V20D270 
20 26 33 65 20 2000 21.5 5.5 10.0 24.5 1.9 P7317-ND 78 6.66 55.50 316.00 296.00/M  286.00/M ERZ-V20D330 
25 31 39 77 20 2000 21.5 5.5 10.0 24.5 1.9 P7318-ND 78 6.66 55.50 316.00 296.00/M  286.00/M ERZ-V20D390 
30 38 47 93 20 2000 21.5 5.6 10.0 24.5 2.0 P7319-ND 78 6.66 55.50 316.00 296.00/M  286.00/M ERZ-V20D470 
35 45 56 110 20 2000 21.5 5.7 10.0 24.5 21 P7320-ND 78 6.66 55.50 316.00 296.00/M  286.00/M ERZ-V20D560 
40 56 68 135 20 2000 21.5 5.8 10.0 24.5 2.2 P7321-ND 78 6.66 55.50 316.00 296.00/M  286.00/M ERZ-V20D680 
50 65 82 135 100 6500 21.5 4.9 10.0 24.5 1.8 P7228-ND 78 6.66 55.50 316.00 296.00/M  286.00/M ERZ-V20D820 
60 85 100 165 100 6500 21.5: 5:1 10.0 24.5 2.0 P7272-ND 78 6.66 55.50 316.00 296.00/M  286.00/M ERZ-V20D101 
75: 100 120 200 100 6500 21.5 5.3 10.0 24.5 2.2 P7273-ND 78 6.66 55.50 316.00 296.00/M  286.00/M ERZ-V20D121 
95 125 150 250 100 6500 21.5 5.6 10.0 24.5 25 P7274-ND 78 6.66 55.50 316.00 296.00/M  286.00/M ERZ-V20D151 
20 D 130 170 200 340 100 6500 21.5 5.2 75 24.5 201 P7322-ND 1.14 9.75 81.25 463.00 433.00/M 419.00/M ERZ-V20R201 
Ser.V| 130 170 200 340 100 6500 21.5 5.2 10.0 24.5 2.1 P7229-ND 78 6.66 55.50 316.00 296.00/M  286.00/M ERZ-V20D201 
140 180 220 360 100 6500 21.5 5.3 75 24.5 2.2 P7323-ND 1.14 9.75 81.25 463.00 433.00/M 419.00/M ERZ-V20R221 
140 180 220 360 100 6500 21.5 5.3 10.0 24.5 2.2 P7230-ND 78 6.66 55.50 316.00 296.00/M  286.00/M ERZ-V20D221 
150 200 240 395 100 6500 21.5 5.4 75 24.5 2.3 P7324-ND 85 7.29 60.75 346.28 324.00/M 313.47/M ERZ-V20R241 
150 200 240 395 100 6500 21.5 5.4 10.0 24.5 2.3 P7231-ND 78 6.66 55.50 316.00 296.00/M  286.00/M ERZ-V20D241 
175 9-225 270 455 100 6500 21.5 5.6 75 24.5 25 P7325-ND 85 7.29 60.75 346.28 324.00/M —313.47/M ERZ-V20R271 
175 225 270 455 100 6500 21.5 5.6 10.0 24.5 25 P7232-ND 78 6.66 55.50 316.00 296.00/M  286.00/M ERZ-V20D271 
210 270 330 545 100 6500 21.5 5.9 75 24.5 28 P7326-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M  463.11/M ERZ-V20R331 
210 270 330 545 100 6500 21.5 5.9 10.0 24.5 28 P7233-ND 1.14 9.81 81.75 466.00 436.00/M  422.00/M ERZ-V20D331 
230 300 360 595 100 6500 21.5 6.1 05 24.5 3.0 P7327-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M  463.11/M ERZ-V20R361 
230 300 360 595 100 6500 21.5 6.1 10.0 24.5 3.0 P7275-ND 1.14 9.81 81.75 466.00 436.00/M  422.00/M ERZ-V20D361 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 697 


Panasonic. “ZNR” Transient/Surge Absorbers type D andE (Cont) 


Max. Var- Max. Clamp 
Allow. istor Volt. @ Test Surge 
Volt. Volt. Current Cur- Dimensions (mm) 
Ser- (V) £10% (8/20pusec.) rent D ue WwW H (L, Digi-Key Pricing Panasonic 
ies | Type | AC DC (V) Vc(V) _ Ip(A) (A) Max. Max. #1 Max. #1 Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
250 320 390 650 100 6500 21.5 6.2 75 24.5 3.1 P7328-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M  463.11/M ERZ-V20R391 
250 320 390 650 100 6500 21.5 6.2 10.0 24.5 3.1 P7276-ND 1.14 9.81 81.75 466.00 436.00/M  422.00/M ERZ-V20D391 
275 ~=350 430 710 100 6500 21.5 6.4 75 24.5 3.3 P7329-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M  463.11/M ERZ-V20R431 
275 350 430 710 100 6500 21.5 6.4 10.0 24.5 3.3 P7277-ND 1.14 9.81 81.75 466.00 436.00/M  422.00/M ERZ-V20D431 
300 385 470 tf5. 100 6500 21.5 6.6 75 24.5 3.5 P7330-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M  463.11/M ERZ-V20R471 
300 385 470 775 100 6500 21.5 6.6 10.0 24.5 3.5 P7234-ND 1.14 9.81 81.75 466.00 436.00/M  422.00/M ERZ-V20D471 
320 410 510 845 100 6500 21.5 6.8 75 24.5 3.7 P7331-ND 1.26 10.77 89.75 511.58 478.67/M  463.11/M ERZ-V20R511 
20 D 320 ©6410 510 845 100 6500 21.5 6.8 10.0 24.5 3.7 P7235-ND 1.14 9.81 81.75 466.00 436.00/M  422.00/M ERZ-V20D511 
Ser.V | 385 505 620 1025 100 6500 22.5 75 10.0 25.5 44 P7278-ND 1.82 15.63 130.25 742.00 695.00/M  672.00/M ERZ-V20D621 
420 560 680 1120 100 6500 22.5 7.8 10.0 25.5 47 P7279-ND 1.82 15.63 130.25 742.00 695.00/M  672.00/M ERZ-V20D681 
460 615 750 1240 100 6500 22.5 8.2 10.0 25.5 5.1 P7280-ND 1.82 15.63 130.25 742.00 695.00/M  672.00/M ERZ-V20D751 
510 670 820 1355 100 6500 22.5 8.5 10.0 25.5 5.4 P7236-ND 1.82 15.63 130.25 742.00 695.00/M  672.00/M ERZ-V20D821 
550 745 910 1500 100 6500 22.5 9.0 10.0 25.5 5.9 P7237-ND 2.41 20.67 172.25 982.00 919.00/M  889.00/M ERZ-V20D911 
625 825 | 1000 | 1650 100 6500 22.5 9.5 10.0 25.5 6.4 P7281-ND 241 20.67 172.25 982.00 919.00/M  889.00/M ERZ-V20D102 
680 895 | 1100 | 1815 100 6500 22.5 10.1 10.0 25.5 7.0 P7238-ND 2.41 20.67 172.25 982.00 919.00/M 889.00/M ERZ-V20D112 
1000 1465 | 1800 | 2970 100 6500 23.5 14.8 15.0 28.0 10.7 P7239-ND 3.75 32.13 267.75 1526.00 1428.00/M 1382.00/M ERZ-V20D182 
D 140 180 220 360 10 1200 9.0 5.3 5.0 12.0 21 P7066-ND 46 3.90 32.50 185.00 173.00/M 168.00/M ERZ-C07DK221U 
10 D 95 125 150 250 25 2500 13.5 5.5 75 16.5 2.2 P7057-ND 63 5.40 45.00 257.00 240.00/M  232.00/M ERZ-C10DK151 
20 D 60 85 100 165 100 6500 23.0 5.6 10.0 27.0 2.0 P7049-ND 1.13 9.69 80.75 460.00 431.00/M 417.00/M ERZ-C20DK101 
385 505 620 1025 100 6500 24.0 7.6 10.0 28.0 41 P7102-ND 2.65 22.68 189.00 1077.00 1008.00/M  975.00/M ERZ-C20DK621U 
130 170 200 340 100 8000 = = 48.0 42.0 39.0 P7126-ND 20.58 176.40 1470.00 8379.00 7840.00/M 7585.00/M ERZ-C20EK201 
20 E 150 200 240 395 100 8000 — on 48.0 42.0 39.0 P7127-ND 20.58 176.40 1470.00 8379.00 7840.00/M 7585.00/M ERZ-C20EK241 
250 320 390 650 100 8000 = _ 48.0 42.0 39.0 P7128-ND 24.50 210.00 1750.00 9975.00 9333.00/M 9030.00/M ERZ-C20EK391 
130 170 200 340 150 15000 | — = 60.0 55.0 51.0 P7129-ND 36.72 314.73 2622.75 14950.00 13988.00/M 13533.00/M ERZ-C25EK201 
150 200 240 395 150 15000 | — = 60.0 55.0 51.0 P7130-ND 36.72 314.73 2622.75 14950.00 13988.00/M 13533.00/M ERZ-C25EK241 
= . 250 320 390 650 150 15000 | — _ 60.0 55.0 51.0 P7131-ND 43.72 374.70 3122.50 17798.00 16653.00/M 16112.00/M ERZ-C25EK391 
510 670 820 1355 150 15000 | — _ 60.0 55.0 51.0 P7157-ND 45.17 387.15 3226.25 18390.00 17207.00/M 16647.00/M ERZ-C25EK821 
130 170 200 340 200 25000 | — _ 60.0 55.0 51.0 P7132-ND 45.56 390.51 3254.25 18549.00 17356.00/M 16792.00/M ERZ-C32EK201 
150 200 240 395 200 25000 | — = 60.0 55.0 51.0 P7133-ND 45.56 390.51 3254.25 18549.00 17356.00/M 16792.00/M ERZ-C32EK241 
88 e 250 320 390 650 200 25000 | — = 60.0 55.0 51.0 P7134-ND 47.39 406.17 3384.75 19293.00 18052.00/M 17465.00/M ERZ-C32EK391 
550 1500 | 910 1500 200 25000 | — _ 60.0 55.0 51.0 P7135-ND 62.70 537.42 4478.50 25527.00  23885.00/M 23109.00/M ERZ-C32EK911 


Panasonic. Multilayer Varistor strontium Titanate (0805 Size) Surface Mount 


oN Dim.: (mm) For EMI noise suppression and transient surge protection. Features: + Multilayer (IEC1000-4-2) + dV/dt reduction resulting from the large capacitance + Large 
2.0 ~ monolithic construction of SrTiO3 ceramics + Low varistor voltage with high parallel _ withstanding surge and energy capabilities + Operating Temperature Range: -40°C to 
5 H capacitance + Fast response to high speed transient overvoltage for ESD protection 85°C 
~~ 
50< S 5 , 
e Appl. | Max. | Varistor Max. Peak Max. | Dim. Cut Tape Tape & Reel 
50< 1.25 Circuit | Allow.) Voltage | Cap. Current Energy | (mm) | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
1 Dc Volt. | (VO.1mA) | @ 1KHz | Tolerance |(8/20us, 2 times) | (2ms) H_ | Part No. i 10 100 Part No. 2,000 5,000 Part No. 
. Varistor 77 5VLine | DOO6 | 8-15V | 22000 | +80%/-20% 25A, 0.2J 1.0 | P223ZJCT-ND 1.46 1.30 1.09 | P223ZJTR-ND _ 597.00/M_ | EZJ-S2VB223Z 
Equivalent [C.J] |12V Line} Dcis | 24-35v | 8200 | +80%/-20% 25A 0.2) | 1.45 |P822ZJCT-ND 1.46 1.30 1.09 | P822ZJTR-ND 597.00/M _ EZJ-S2YCB22Z 
siteult T 24V Line] DC30 | 40-60V | 4700 | +80%/-20% 25A 0.2) | 1.45 |P472ZJCT-ND 1.46 1.30 1.09 _| P472ZJTR-ND 597.00M == — EZJ-S2YD472Z 


Multilayer Varistor Zinc oxide Type (0402, 0603 and 0805 Sizes) Surface Mount 


co Features: 
L Multilayer Varistor of Zinc Oxide ceramics suppresses pulse noise (ESD, burst-noise) and protects equipment from the transient surges. This Varistor is suitable for high-speed signal line 
PET due to small capacitance. + Low insertion signal loss due to small capacitance + Large withstanding capabilities to ESD (Max. 8kV by IEC test method) + Excellent solderability and 
ie superior heat resistance due to plate (Ni/solder) electrode 
eae a Application: 
L2<“< Ww For suppression of pulse noise (ESD etc.) in electronic equipment + Cellular phone + PDA + PC and Peripheral equipment 
Max. Clamping Peak Cut Tape Tape & Reel 
Varistor Voltage Voltage Cap. Current Dimensions (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Size Voltage vDCc 8/20ps, 2A (pF) (A) L Ww iF L2 Part No. 1 10 100 Part No. 4,000 10,000 Part No. 
0402 12 6.7 30 220 10 1.0 0.5 05 0.25 P11403CT-ND 57 51 43 P11403TR-ND = 232.00/M EZJ-ZOV120JA 
0402 27 16 50 47 10 1.0 0.5 05 0.25 P11404CT-ND 57 51 AB P11404TR-ND = 232.00/M EZJ-Z0V270EA 
0603 27 20 50 100 20 1.6 0.8 0.8 0.3 P10862CT-ND 1.09 97 81 P10862TR-ND 443.00/M _— EZJ-Z1V270G 
0603 33 26 58 100 20 1.6 0.8 0.8 0.3 P10863CT-ND 1.09 97 81 P10863TR-ND 443.00/M = EZJ-Z1V330G 
0805 27 20 50 100 30 2.0 125 08 0.5 P10864CT-ND 119 1.06 .89 = = _ EZJ-22V270G 
0805 33 26 58 100 30 2.0 1.25 08 0.5 P10865CT-ND 1.19 1.06 89 = = mi EZJ-Z2V330G 


Features: 
Multilayer Varistor of Zinc Oxide ceramics suppresses pulse noise (ESD, burst-noise) and protects equipment from transient surges. Antenna 
This Varistor is suitable for RF antenna/RF amplifier due to ultra-low capacitance. 

+ Low insertion signal loss due to ultra-low capacitance (3pF) » Large withstanding capabilities to ESD (Max. 8kV by IEC test method) 
+ Excellent solderability and superior heat resistance due to plate (Ni/solder) electrode 


Application: 
For suppression of pulse noise (ESD etc.) in RF antenna/RF amplifier + Cellular phone + PDA »+ Wireless LAN applications + PC and 
Peripheral equipment - Interface: USB, IEEE 1394 


Max. ESD Cut Tape Tape & Reel 
Varistor Voltage Max. Cap. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Size Voltage VDC (KV) (pF) Part No. i 10 100 Part No. 10,000 Part No. 
0402 170 18 8 3 P11402CT-ND 57 51 43 P11402TR-ND 232.00/M EZJ-ZOV171AA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
698 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. ZNR/Surge Absorbers With Tabs — Type C Series 32 and 40 


These are heavy duty type ZNR with very unique tab terminals which are used as electrical connecting terminals and also its mounting iT 
legs. This ZNR is meant for application in power supplies or transient voltage surge suppressor units where high surge current or high 7.01 D 
surge energy absorption is required. ina H 
Features: + High energy handling capability (210 to 710 joules) + Large withstanding surge current (25 to 30kA) * Compact size 2 —-) 
+ Common terminals for electrical connection and mounting + UL recognized 2 @ 3.40 bee 
Max. Varistor | Max. Clamp Volt. | Surge 
Allow. Volt. @ Test Current Cur- Dimensions (mm) 
Ser- Volt. (V) +10% (8/20psec.) rent D i H Digi-Key Pricing Panasonic 
ies |Type| AC DC (V) Ve(V) Lp(A) (kA) max. +.99 max. | Part No. 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Part No. 
130 170 200 340 200 25 35.99 7.49 46.00 | P7158-ND 16.53 141.69 1180.75 6730.00 6297.00/M 6093.00/M ERZ-C32CK201B 
150 200 240 395 200 25 35.99 7.49 46.00 | P7159-ND 16.53 141.69 1180.75 6730.00 6297.00/M 6093.00/M ERZ-C32CK241B 
230 300 360 595 200 25 35.99 8.99 46.00 | P7160-ND 17.70 151.71 1264.25 7206.00 6743.00/M 6524.00/M ERZ-C32CK361B 
250 320 390 650 200 25 35.99 8.99 46.00 | P7161-ND 17.70 151.71 1264.25 7206.00 6743.00/M 6524.00/M ERZ-C32CK391B 
275 350 430 710 200 25 35.99 8.99 46.00 | P7162-ND 17.70 151.71 1264.25 7206.00 6743.00/M 6524.00/M ERZ-C32CK431B 
32 Cc 385 505 620 1025 200 25 35.99 9.70 46.00 | P7163-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M ERZ-C32CK621B 
420 560 680 1120 200 25 35.99 9.70 46.00 | P7164-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M ERZ-C32CK681B 
460 615 750 1240 200 25 35.99 11.51 46.00 | P7165-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M ERZ-C32CK751B 
485 640 780 1290 200 25 35.99 11.51 46.00 | P7166-ND 19.96 171.09 1425.75 8127.00 7604.00/M 7357.00/M ERZ-C32CK781B 
510 670 820 1355 200 25 35.99 11.51 46.00 | P7167-ND 21.75 186.45 1553.75 8856.00 8287.00/M 8017.00/M ERZ-C32CK821B 
550 745 910 1500 200 25 35.99 11.51 46.00 | P7168-ND 23.39 200.49 1670.75 9523.00 8911.00/M 8621.00/M ERZ-C32CK911B 
130 170 200 340 250 30 43.99 7.49 50.01 P7169-ND 24.79 212.52 1771.00 10095.00 9445.00/M 9138.00/M ERZ-C40CK201B 
150 200 240 395 250 30 43.99 7.49 50.01 P7170-ND 24.79 212.52 1771.00 10095.00 9445.00/M 9138.00/M ERZ-C40CK241B 
230 300 360 595 250 30 43.99 8.99 50.01 P7171-ND 26.43 226.56 1888.00 10762.00 10069.00/M 9742.00/M ERZ-C40CK361B 
250 320 390 650 250 30 43.99 8.99 50.01 P7172-ND 26.43 226.56 1888.00 10762.00 10069.00/M 9742.00/M ERZ-C40CK391B 
275 350 430 710 250 30 43.99 8.99 50.01 P7173-ND 26.43 226.56 1888.00 10762.00 10069.00/M 9742.00/M ERZ-C40CK431B 
40 Cc 385 505 620 1025 250 30 43.99 9.70 50.01 P7174-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK621B 
420 560 680 1120 250 30 43.99 9.70 50.01 P7175-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK681B 
460 615 750 1240 250 30 43.99 11.51 50.01 P7176-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK751B 
485 640 780 1290 250 30 43.99 11.51 50.01 P7177-ND 31.03 265.98 2216.50 12634.00 11821.00/M 11437.00/M ERZ-C40CK781B 
510 670 820 1355 250 30 43.99 11.51 50.01 P7178-ND 32.28 276.66 2305.50 13141.00 12296.00/M 11896.00/M ERZ-C40CK821B 
550 745 910 1500 250 30 43.99 11.51 50.01 P7179-ND 33.84 290.04 2417.00 13777.00 12891.00/M 12472.00/M ERZ-C40CK911B 
Surface Mount ZNR/Surge Absorbers Type CF, SF, VFM and VFT = 
Dim.: (mm) 
Features: + Compact package with large withstanding surge Applications: i" 25 
+ Temperature Char. of Varistor Voltage 0 to -0.05%/°C capability + For suppression of surge in electronic equipment 6.0 —4 
+ Operating Temperature Range: -40°C to 85°C + Low Clamping Voltage for better surge protection . petleane inci + Type Height* 
+ Storage Temperature Range: -40°C to 125°C + SF Type has the ability to withstand 2 or 3 times the | Baanadiles See lonsystem a "i = 5 
+ Designed for flow/reflow soldering surge cutrentotthe GF Tyee + Router. Terminal adapter (Digital modem) -1.3- vEM 33 
+ Excellent response against high steep surge voltage + VFT Type has low height + Power supply 8.0 VET 24 
Varistor Max. Allow- Max. Clamp- | Rated | Energy | Maximumt Cut Tape Tape & Reel 
Voltage | able Voltage (V)} ing Voltage | Power | (2ms) Peak i Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
[Type | 10% (V) AC Dc Vxa(V)* (Ww) (J) Current 10 100 1,000 Part No. 2,000 6,000 10,000 Part No. 
22 14 18 48 0.01 0.4 50 P220ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P220ZFTR-ND 851.00/M 793.00/M 744.00/M ERZ-CF2MK220 
af 17 22 60 0.01 0.5 50 P270ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P270ZFTR-ND 851.00/M 793.00/M 744.00/M ERZ-CF2MK270 
33 20 26 73 0.01 0.6 50 P330ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P330ZFTR-ND 851.00/M 793.00/M 744.00/M ERZ-CF2MK330 
39 25 31 86 0.01 0.8 50 P390ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P390ZFTR-ND 851.00/M 793.00/M 744.00/M ERZ-CF2MK390 
47 30 38 104 0.01 1.0 50 P470ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P470ZFTR-ND 851.00/M 793.00/M 744.00/M ERZ-CF2MK470 
56 35 45 123 0.01 1.0 50 P560ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P560ZFTR-ND 851.00/M 793.00/M 744.00/M ERZ-CF2MK560 
68 40 56 150 0.01 1.2 50 P680ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P680ZFTR-ND 851.00/M 793.00/M 744.00/M ERZ-CF2MK680 
82 50 65 145 0.1 1.7 200 P820ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P820ZFTR-ND 851.00/M 793.00/M 744.00/M ERZ-CF2MK820 
100 60 85 175 0.1 2.0 200 P101ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P101ZFTR-ND 851.00/M 793.00/M 744.00/M ERZ-CF2MK101 
CF 120 75 100 210 0.1 2.5 200 P121ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P121ZFTR-ND 851.00/M 793.00/M 744.00/M ERZ-CF2MK121 
150 95 125 200 0.1 3.0 200 P151ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P151ZFTR-ND 851.00/M 793.00/M 744.00/M ERZ-CF2MK151 
200 130 170 355 0.1 4.0 200 P201ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P201ZFTR-ND 851.00/M 793.00/M 744.00/M ERZ-CF2MK201 
220 140 180 380 0.1 4.5 200 P221ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P221ZFTR-ND 851.00/M 793.00/M 744.00/M ERZ-CF2MK221 
240 150 200 415 0.1 5.0 200 P241ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P241ZFTR-ND 851.00/M 793.00/M 744.00/M ERZ-CF2MK241 
270 175 225 475 0.1 6.0 200 P271ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P271ZFTR-ND 851.00/M 793.00/M 744.00/M ERZ-CF2MK271 
360 230 300 620 0.1 6.0 200 P361ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P361ZFTR-ND 851.00/M 793.00/M 744.00/M ERZ-CF2MK361 
390 260 320 675 0.1 6.0 200 P391ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P391ZFTR-ND 851.00/M 793.00/M 744.00/M ERZ-CF2MK391 
430 275 350 745 0.1 6.3 200 P431ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P431ZFTR-ND 851.00/M 793.00/M 744.00/M ERZ-CF2MK431 
470 300 385 810 0.1 7.0 200 P471ZFCT-ND 1.85 1.55 1.25 P471ZFTR-ND 851.00/M 793.00/M 744.00/M ERZ-CF2MK471 
22 14 18 43 0.02 0.9 125 P220ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P220ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK220 
2h 17 22 53 0.02 1.0 125 P270ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P270ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK270 
33 20 26 65 0.02 1.2 125 P330ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P330ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK330 
39 25 31 77 0.02 1.5 125 P390ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P390ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK390 
47 30 38 93 0.02 1.8 125 P470ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P470ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK470 
56 35 45 110 0.02 2.2 125 P560ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P560ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK560 
SF 68 40 56 135 0.02 2.5 125 P680ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P680ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK680 
82 50 65 135 0.25 3.5 600 P820ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P820ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK820 
120 75 100 200 0.25 5.0 600 P121ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P121ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK121 
220 140 180 360 0.25 9.0 600 P221ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P221ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK221 
240 150 200 395 0.25 10.0 600 P241ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P241ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK241 
270 175 225 455 0.25 12.0 600 P271ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P271ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK271 
390 250 320 650 0.25 12.0 400 P391ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P391ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK391 
470 300 385 775 0.25 12.0 400 P471ZSCT-ND 2.01 1.68 1.36 P471ZSTR-ND 924.00/M 861.00/M 808.00/M ERZ-SF2MK471 
82 50 65 135 0.1 2.5 600 P7337CT-ND 1.49 1.25 1.01 P7337TR-ND 687.00/M 641.00/M 601.00/M ERZ-VF2M820 
100 60 85 165 0.1 3.0 600 P7338CT-ND 1.49 1.25 1.01 P7338TR-ND 687.00/M 641.00/M 601.00/M ERZ-VF2M101 
120 75 100 200 0.1 3.5 600 P7339CT-ND 1.49 1.25 1.01 P7339TR-ND 687.00/M 641.00/M 601.00/M ERZ-VF2M121 
VEM 150 95 125 250 0.1 4.5 600 P7340CT-ND 1.49 1.25 1.01 P7340TR-ND 687.00/M 641.00/M 601.00/M ERZ-VF2M151 
200 130 170 340 0.1 6.0 600 P7341CT-ND 1.49 1.25 1.01 P7341TR-ND 687.00/M 641.00/M 601.00/M ERZ-VF2M201 
220 140 180 360 0.1 6.5 600 P7342CT-ND 1.49 1.25 1.01 P7342TR-ND 687.00/M 641.00/M 601.00/M ERZ-VF2M221 
240 150 200 395 0.1 7.5 600 P7343CT-ND 1.49 1.25 1.01 P7343TR-ND 687.00/M 641.00/M 601.00/M ERZ-VF2M241 
270 175 225 455 0.1 8.0 600 P7344CT-ND 1.49 1.25 1.01 P7344TR-ND 687.00/M 641.00/M 601.00/M ERZ-VF2M271 
82 50 65 145 0.1 1.7 400 P7332CT-ND 1.59 1.34 1.08 P7332TR-ND 732.00/M 682.00/M 640.00/M ERZ-VF2T820 
100 60 85 175 0.1 2.0 400 P7333CT-ND 1.59 1.34 1.08 P7333TR-ND 732.00/M 682.00/M 640.00/M ERZ-VF2T101 
VFT 150 95 125 260 0.1 3.0 400 P7334CT-ND 1.59 1.34 1.08 P7334TR-ND 732.00/M 682.00/M 640.00/M ERZ-VF2T151 
240 150 200 415 0.1 5.0 400 P7335CT-ND 1.59 1.34 1.08 P7335TR-ND 732.00/M 682.00/M 640.00/M ERZ-VF2T241 
270 175 225 475 0.1 6.0 400 P7336CT-ND 1.59 1.34 1.08 P7336TR-ND 732.00/M 682.00/M 640.00/M ERZ-VF2T271 


t (8/20 us, 2 times), * Measuring Current of Maximum Clamping Voltage is as follows: For Varistor Voltage of 22 to 68 V: xA=1A, For Varistor Voltage of 82 to 470 V: xA=5A, For Varistor Voltage of VFM: xA=10A 
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Biss COMPONENTS 


A Dimensions (mm) 
Leaded Varistors Sze | D A L T T 
Code Max. Max. Min. Max. Min. c F 
The varistors consist of a disc of low-B ceramic material with A 7.0 9.0 27.0 6.0 41 0.6 +0.05 5.0 +0.6/-0.1 
ne eee ee T 3 e | 90 | mo | ao | 60 | 41 | oszo05 | 50.06/04 
mechanical and climatic protection. ; T Cc | Cc 13.5 15.5 17.0 7.0 4.4 0.8 +0.05 7.5 +0.8 
The encapsulation is resistant to all cleaning solvents in | | D 17.0 19.0 16.0 7.0 4.4 0.8 +0.05 7.5 +0.8 
accordance with "IEC 60068-2-45". I F 
Maximum Varistor Max. Volt. Maximum Varistor Max. Volt. 
Continuous Volt. | Voltage@| Stated Current Continuous Volt. | Voltage@| Stated Current 
Size | AC DC | @1mA Vv I Digi-Key Price Each BC Components Size); AC DC | @1imA Vv | Digi-Key Price Each BC Components 
Code} (Vv) | (V) (vy) (Vv) | (A) | Part No. 1 10 100 | Part No. Code} (Vv) | (V) (vy) (V) | (A) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
A 30 38 47 96 1.0 | BC1382-ND -30 -26 .22 | 2322 592 53006 Cc 40 56 68 130 5.0 | BC1422-ND 53 46 388 | 2322 594 54006 
A 35 45 56 123 1.0 | BC1383-ND -30 -26 .22 | 2322 592 53506 Cc 50 65 82 140 25.0 | BC1423-ND 53 A6 .38 | 2322 594 55006 
A 40 56 68 145 1.0 | BC1384-ND -30 -26 .22 | 2322 592 54006 Cc 60 85 100 165 25.0 | BC1424-ND 53 A6 .38 | 2322 594 56006 
A 50 65 82 145 5.0 | BC1385-ND 380 26 .22 | 2322 592 55006 Cc 75 100 120 200 25.0 | BC1425-ND 53 A6 .38 | 2322 594 57506 
A 60 85 100 165 5.0 | BCI386-ND 30 26 .22 | 2322 592 56006 Cc 95 125 150 250 25.0 | BC1426-ND 53 AG .38 | 2322 594 59506 
A 75 100 120 190 5.0 | BC1387-ND 30 26 .22 | 2322 592 57506 Cc 130 170 205 340 25.0 | BC1427-ND 53 AG .38 | 2322 594 51316 
A 95 125 150 230 5.0 | BC1388-ND 30 26 .22 | 2322 592 59506 Cc 140 180 220 370 25.0 | BC1428-ND 53 A6 .38 | 2322 594 51416 
A 130 170 205 310 5.0 | BC1389-ND .30 26 .22 | 2322 592 51316 Cc 150 200 240 400 25.0 | BC1429-ND 53 AG .38 | 2322 594 51516 
A 140 180 220 350 5.0 | BC1390-ND 80 26 .22 | 2322 592 51416 Cc 175 225 275 455 25.0 | BC1430-ND 53 AB .38 | 2322 594 51716 
A 150 200 240 395 5.0 | BCI391-ND .30 26 .22 | 2322 592 51516 Cc 230 300 360 600 25.0 | BC1431-ND 53 A6 .38 | 2322 594 52316 
A 175 225 275 410 5.0 | BC1392-ND 30 26 .22 | 2322 592 51716 Cc 250 320 390 650 25.0 | BC1432-ND 53 AG .38 | 2322 594 52516 
A 230 300 360 560 5.0 | BC1393-ND .30 26 .22 | 2322 592 52316 Cc 275 350 430 710 25.0 | BC1433-ND 53 A6 .38 | 2322 594 52716 
A 250 320 390 600 5.0 | BCI394-ND .30 26 22 | 2322 592 52516 Cc 300 385 470 800 25.0 | BC1434-ND 53 A6 .38 | 2322 594 53016 
A 275 350 430 695 5.0 | BC1395-ND .30 26 .22 | 2322 592 52716 Cc 320 420 510 850 25.0 | BC1435-ND 53 A6 .38 | 2322 594 53216 
A | 300 385 470 750 5.0 | BC1396-ND 30 26 .22. | 2322 592 53016 Cc | 385 505 620 1025 | 25.0 | BC1436-ND 53 46 388 | 2322 594 53816 
A 320 420 510 800 5.0 | BC1397-ND .30 26 .22 | 2322 592 53216 Cc 420 560 680 1120 | 25.0 | BC1437-ND 53 AG .38 | 2322 594 54216 
A 385 505 620 1000 5.0 | BC1398-ND .30 26 .22 | 2322 592 53816 Cc 460 615 750 1240 | 25.0 | BC1438-ND 53 A6 .38 | 2322 594 54616 
A 420 560 680 1100 5.0 | BC1399-ND .30 26 22 | 2322 592 54216 Cc 510 670 820 1355 | 25.0 | BC1439-ND 53 A6 38 | 2322 594 55116 
A 460 615 750 1200 5.0 | BC1400-ND .30 26 .22 | 2322 592 54616 Cc 550 745 910 1500 | 25.0 | BC1440-ND 53 AB .38 | 2322 594 55516 
B 30 38 47 93 2.5 | BC1401-ND 35 .30 .25 | 2322 593 53006 D 30 38 47 90 10.0 | BC1441-ND 67 58 49 | 2322 595 53006 
B 35 45 56 115 2.5 | BC1402-ND 35 80 .25 | 2322 593 53506 D 35 45 56 105 10.0 | BC1442-ND 67 58 49 | 2322 595 53506 
B 40 56 68 135 2.5 | BC1403-ND 35 30 .25 | 2322 593 54006 D 40 56 68 130 10.0 | BC1443-ND 67 58 49 | 2322 595 54006 
B 50 65 82 140 10.0 | BC1404-ND 85 30 .25 | 2322 593 55006 D 50 65 82 140 50.0 | BC1444-ND 67 58 49 | 2322 595 55006 
B 60 85 100 165 10.0 | BC1405-ND 35 .30 .25 | 2322 593 56006 D 60 85 100 165 50.0 | BC1445-ND 67 58 49 | 2322 595 56006 
B 75 100 120 200 10.0 | BC1406-ND 35 -30 .25 | 2322 593 57506 D 75 100 120 200 50.0 | BC1446-ND 67 58 49 | 2322 595 57506 
B | 9 | 125 | 150 | 250 | 100 | BCI407-ND 35 30 25 | 232259359506] | D | 95 | 125 | 150 | 250 | 50.0 | BCI447-ND 67 = .58_-—AB | 2322 595 59506 
B 130 170 205 340 10.0 | BC1408-ND 35 .30 .25 | 2322 593 51316 D 130 170 205 340 50.0 | BC1448-ND 67 58 49 | 2322 595 51316 
B 140 180 220 370 10.0 | BC1409-ND 85 30 .25 | 2322593 51416 D 140 180 220 370 50.0 | BC1449-ND 67 58 49 | 2322 595 51416 
B | 150 | 200 | 240 | 400 | 100 |BCi4t0-ND 35 30 25 | 232250351516] | D | 150 | 200 | 240 | 400 | 50.0 | BCI450-ND 67 58 49 | 232259551516 
B | 175 | 205 | 275 | 455 | 100 | BCI4t1-ND 35 30 25 | 232050351716 | D | 175 | 225 | 275 | 455 | 50.0 | BCI451-ND 67 58 49 | 232259551716 
B 230 300 360 600 10.0 | BC1412-ND 35 .30 .25 | 2322 593 52316 D 230 300 360 600 50.0 | BC1452-ND 67 58 49 | 2322 595 52316 
B | 250 320 390 650 10.0 | BC1413-ND 35 30 .25 | 2322 593 52516 D | 250 320 390 650 50.0 | BC1453-ND 67 58 49 | 2322 595 52516 
B 275 350 430 710 10.0 | BCI414-ND 85 30 .25 | 2322 593 52716 D 275 350 430 710 50.0 | BC1454-ND 67 58 49 | 2322 595 52716 
B | 300 385 470 800 10.0 | BC1415-ND 35 30 .25 | 2322 593 53016 D | 300 385 470 800 50.0 | BC1455-ND 67 58 49 | 2322 595 53016 
B | 320 | 420 | 510 | 850 | 100 | BCI4ieND 35 30 25 | 232250353216] | D | 320 | 420 | 510 | 850 | 500 | BCI456-ND 67 58 49 | 232259553216 
B 385 505 620 1025 10.0 | BCI417-ND 35 .30 .25 | 2322 593 53816 D 385 505 620 1025 | 50.0 | BC1457-ND 67 58 49 | 2322 595 53816 
B | 420 560 680 1120 | 10.0 | BC1418-ND 35 30 .25 | 2322 593 54216 D | 420 560 680 1120 | 50.0 | BC1458-ND 67 58 49 | 2322 595 54216 
B 460 615 750 1240 10.0 | BC1419-ND 85 30 .25 | 2322 593 54616 D 460 615 750 1240 | 50.0 | BC1459-ND 67 58 49 | 2322 595 54616 
Cc 30 38 47 93 5.0 | BC1420-ND 53 46 .88 | 2322 594 53006 D | 510 670 820 1355 | 50.0 | BC1460-ND 67 58 -49 | 2322 595 55116 
Cc 35 45 56 110 5.0 | BC1421-ND 53 AG 38 | 2322 594 53506 D 550 745 910 1500 | 50.0 | BC1461-ND 67 58 49 | 2322 595 55516 
Multilayer Chip Varistor an 
. L 
(0805 Size) Surface Mount 
T 
Features: Applications: 
+ Multilayer Surface Mount surge + Suitable for wave or reflow + Data lines and I/O port protection Dimensions (mm) 
suppressor soldering + Protection against EMI and ESD transients > ; 
+ Inherent bidirectional clamping + Compliance to IEC 1 000-4-2 + On-board protection of ICs and transistors Ne w Size L WwW T Max. 
+ Low capacitance types available + Operating Temperature Range: + Modem protection 0805 | 2.0+0.2 1.25 40.15 12 
+ Excellent energy/volume ratio -55°C to 125°C. + LCD protection 
Max. Operating Varistor Max. Max. Peak Max. Surge 
Voltage Volt. @ 1mA Clamping Current Energy Cut Tape Tape & Reel 
RMS Dc Min. Max. Volt. @ 1mA 8x 20us 10 x 1000 ps Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing BC Components 
(VAC) | (VDC) (V) (V) (V) (A) (J) Part No. 1 10 100 Part No. 4,000 Part No. 
4 5.5 6.4 9.6 21 30 0.1 BC1500CT-ND 46 Al 34 BC1500TR-ND 188.50/M 2322 574 10403 
6 8 = = 27 80 0.3 BC1501CT-ND 46 Al 34 BC1501TR-ND 188.50/M 2322 574 10601 
8 1 te _ 33 80 0.3 BC1502CT-ND 46 Al 34 BC1502TR-ND 188.50/M 2322 574 10801 
10 14 15.3 21.0 35 30 0.1 BC1503CT-ND 46 Al 34 BC1503TR-ND 188.50/M 2322 574 10003 
14 18 19.8 25.7 40 30 0.1 BC1504CT-ND 46 Al 34 BC1504TR-ND 188.50/M 2322 574 11403 
17 22 24.3 29.7 46 30 0.1 BC1505CT-ND 46 Al 34 BC1505TR-ND 188.50/M 2322 574 11703 
20 26 29.7 38.6 56 80 0.3 BC1506CT-ND 46 Al 34 BC1506TR-ND 188.50/M 2322 574 12001 
25 31 a rs 65 80 0.3 BC1507CT-ND 46 Al 34 BC1507TR-ND 188.50/M 2322 574 12501 


700 (1023) 
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. . 
Litte lfuse Multilayer Surface Mount Transient pal Maniietpemaeunaa: 
Voltage Surge Suppressors ML Series a 
| R é . . sees V18MLA1206xxx 
These components are designed to suppress a variety of transient events, including those specified in by the IEC 
and other standards used for Electromagnetic Compliance (EMC). The ML Series is typically applied to protect PACKING OPTIONS 
integrated circuits and other components at the circuit board level. H: Diameter Reel; 7in (178mm) 
— Seal pahenaaalae END TERMINATION OPTION 
+ Typical leakage at 25°C<25uA, maximum leakage 50uA al é 
. ance Sues dissipation of transients for 0603. 0805, 1206 and 1210 sizes not to exceed 0.03W, 0.05@, 0.1W, 0.1W No Letter: Ag/Pt (Standard) 
and 0.15W respectively W: Ag/Pd 
N: Nickel 
FEATURES: APPLICATIONS: 
+ Multilayer ceramic construction technology + Suppression of inductive switching or other transient events such as CAPACITANCE OPTION 
* Operating Temperature Range: -55°C to +125°C EFT and surge voltage at the circuit board level No Letter: Standard 
* Operating Voltage Range: 5.5V to 120V + ESD Protection for components sensitive to IEC 61000-4-2, MIL-STD L: Low Capacitance Version. (Where 
+ Inherent Bi-directional clamping 883C Method 3015.7 and other industry specifications. (See also the available — see device ratings for 
* No plastic or epoxy packaging assures better than 94V-0 flammability MLE Series) standard version). 
rating + Replace larger surface mount TVS zeners in many applications 
Max. Non- Max. Non- Nominal Voltage 
Max. Cont. Repetitive Repetitive @ 1mA DC Cap- Cut Tape 
Working Voltage Surge Current Surge Current Test Current acitance Digi-Key Pricing Digi-Key Tape & Reel Littelfuse 
Package DC AC (8/20ps) (A) (10/1000p1s) (J) Min. Max. (pF) Part No. 1 10 100 Part No. Size | Price Part No. 
0603 3.5 2.5 30 0.1 3.7 7.0 1100 F2205CT-ND 53 4.88 36.75 | F2205TR-ND | 2,500 | 202.50/M| V3.5MLA0603H 
0805 3.5 2.5 40 0.1 3.7 7.0 1200 F2207CT-ND 56 5.20 39.20 | F2207TR-ND | 2,500 | 216.00/M| V3.5MLAO805LH 
0805 3.5 2.5 120 0.3 3.7 7.0 2200 F2206CT-ND 56 5.20 39.20 | F2206TR-ND | 2,500 | 216.00/M| V3.5MLA0805H 
1206 3.5 2.5 100 0.3 3.7 7.0 6000 F2208CT-ND 1.26 11.70 88.20 | F2208TR-ND | 2,500 | 486.00/M | V3.5MLA1206H 
0603 5.5 4.0 30 0.1 TA 9.3 660 F2214CT-ND 53 4.88 36.75 | F2214TR-ND | 2,500 | 202.50/M| V5.5MLA0603H 
0805 5.5 4.0 40 0.1 7.1 9.3 860 F2216CT-ND 56 5.20 39.20 | F2216TR-ND | 2,500 | 216.00/M| V5.5MLAO805LH 
0805 5.5 4.0 40 0.1 TA 9.3 860 F2217CT-ND 70 6.50 49.00 | F2217TR-ND | 2,500 | 270.00/M) V5.5MLAO805LNH* 
0805 5.5 4.0 120 0.3 7.1 9.3 1600 F2215CT-ND 56 5.20 39.20 | F2215TR-ND | 2,500 | 216.00/M| V5.5MLA0805H 
1206 5.5 4.0 150 0.4 7.1 9.3 4500 F2218CT-ND 1.19 11.05 83.30 | F2218TR-ND | 2,500 | 459.00/M | V5.5MLA1206H 
1206 5.5 4.0 150 0.4 7.1 9.3 4500 F2219CT-ND 88 8.13 61.25 | F2219TR-ND | 2,500 | 337.50/M| V5.5MLA1206NH* 
0603 9 6.5 30 0.1 11 16 420 F2226CT-ND 53 4.88 36.75 | F2226TR-ND | 2,500 | 202.50/M| V9MLA0603H 
0603 9 6.5 30 0.1 11 16 420 F2227CT-ND 67 6.18 46.55 | F2227TR-ND | 2,500 | 256.50/M| V9MLA0603NH 
0805 9 6.5 40 0.1 11 14 450 F2228CT-ND 56 5.20 39.20 | F2228TR-ND | 2,500 | 216.00/M) V9MLA0805LH 
0805 12 9.0 40 0.1 14 18.5 350 F2171CT-ND 56 5.20 39.20 | F2171TR-ND | 2,500 | 216.00/M| V12MLA0805LH 
0603 14 10 30 0.1 15.9 20.3 150 F2173CT-ND 53 4.88 36.75 | F2173TR-ND | 2,500 | 202.50/M) V14MLA0603H 
0603 14 10 30 0.1 15.9 20.3 150 F2174CT-ND 67 6.18 46.55 | F2174TR-ND | 2,500 | 256.50/M| V14MLAO603NH* 
0805 14 10 40 0.1 15.9 20.3 270 F2176CT-ND 56 5.20 39.20 | F2176TR-ND | 2,500 | 216.00/M) V14MLAO805LH 
0805 14 10 40 0.1 15.9 20.3 270 F2177CT-ND 70 6.50 49.00 | F2177TR-ND | 2,500 | 270.00/M| V14MLAO805LNH* 
0805 14 10 120 0.3 15.9 20.3 480 F2175CT-ND 56 5.20 39.20 | F2175TR-ND | 2,500 | 216.00/M) V14MLA0805H 
1206 14 10 150 0.4 15.9 20.3 1600 F2178CT-ND 1.19 11.05 83.30 | F2178TR-ND | 2,500 | 459.00/M | V14MLA1206H 
1206 14 10 150 0.4 15.9 20.3 1600 F2179CT-ND 81 7.48 56.35 | F2179TR-ND | 2,500 | 310.50/M| V14MLA1206NH* 
0603 18 14 30 0.1 22 28 125 F2181CT-ND 53 4.88 36.75 | F2181TR-ND | 2,500 | 202.50/M) V18MLA0603H 
0805 18 14 40 0.1 22 28 250 F2183CT-ND 56 5.20 39.20 | F2183TR-ND | 2,500 | 216.00/M) Vi8MLA0805LH 
0805 18 14 40 0.1 22 28 250 F2184CT-ND 70 6.50 49.00 | F2184TR-ND | 2,500 | 270.00/M| V18MLAO0805LNH* 
0805 18 14 120 0.3 22 28 450 F2182CT-ND 56 5.20 39.20 | F2182TR-ND | 2,500 | 216.00/M) V18MLA0805H 
1206 18 14 150 0.4 22 28 1100 F2185CT-ND 1.19 11.05 83.30 | F2185TR-ND | 2,500 | 459.00/M| V18MLA1206H 
1210 18 14 500 2.5 22 28 1250 F2186CT-ND 1.72 15.93 120.05 | F2186TR-ND | 2,000 | 661.50/M| V18MLA1210H 
0603 26 20 30 0.1 31 38 90 F2191CT-ND -39 =©3.58 26.95 | F2191TR-ND | 2,500 | 148.50/M) V26MLA0603H 
0805 26 20 40 0.1 29.5 38.5 115 F2193CT-ND 56 5.20 39.20 | F2193TR-ND | 2,500 | 216.00/M) V26MLA0805LH 
0805 26 20 40 0.1 29.5 38.5 115 F2194CT-ND -70 6.50 49.00 | F2194TR-ND | 2,500 | 270.00/M| V26MLAO805LNH* 
0805 26 20 100 0.3 29.5 38.5 190 F2192CT-ND 56 5.20 39.20 | F2192TR-ND | 2,500 | 216.00/M) V26MLA0805H 
0805 26 20 100 0.3 29.5 38.5 190 F2195CT-ND 70 6.50 49.00 | F2195TR-ND | 2,500 | 270.00/M| V26MLAO805NH* 
1206 26 20 150 0.6 29.5 38.5 900 F2196CT-ND 88 8.13 61.25 | F2196TR-ND | 2,500 | 337.50/M) V26MLA1206H 
1206 26 20 150 0.6 29.5 38.5 900 F2197CT-ND 81 7.48 56.35 | F2197TR-ND | 2,500 | 310.50/M| V26MLA1206NH* 
1210 26 20 300 1.2 29.5 38.5 1000 F2198CT-ND 1.09 10.08 75.95 | F2198TR-ND | 2,000 | 418.50/M| V26MLA1210H 
0603 30 25 30 0.1 37 46 75 F2199CT-ND 53 4.88 36.75 | F2199TR-ND | 2,500 | 202.50/M) V30MLA0603H 
0805 30 25 30 0.1 37 46 80 F2200CT-ND 56 5.20 39.20 | F2200TR-ND | 2,500 | 216.00/M) V30MLA0805LH 
1210 30 25 220 0.9 35 43 1530 F2202CT-ND 1.72 15.93 120.05 | F2202TR-ND | 2,000 | 661.50/M | V30MLA1210LH 
1210 30 25 280 1.2 35 43 1575 F2201CT-ND 1.09 10.08 75.95 | F2201TR-ND | 2,000 | 418.50/M | V30MLA1210H 
1206 33 26 180 0.8 38 49 550 F2203CT-ND 88 8.13 61.25 | F2203TR-ND | 2,500 | 337.50/M) V33MLA1206H 
1206 33 26 180 0.8 38 49 550 F2204CT-ND 1.40 13.00 98.00 | F2204TR-ND | 2,500 | 540.00/M | V33MLA1206NH* 
1206 42 30 180 0.8 46 60 550 F2209CT-ND 88 8.13 61.25 | F2209TR-ND | 2,500 | 337.50/M) V42MLA1206H 
1206 42 30 180 0.8 46 60 550 F2210CT-ND 81 7.48 56.35 | F2210TR-ND | 2,500 | 310.50/M| V42MLA1206NH* 
1210 48 40 250 1.2 54.5 66.5 450 F2211CT-ND 1.09 10.08 75.95 | F2211TR-ND | 2,000 | 418.50/M| V48MLA1210H 
1206 56 40 180 1.0 61 77 150 F2212CT-ND 84 7.80 58.80 | F2212TR-ND | 2,500 | 324.00/M) VS56MLA1206H 
1210 60 50 250 4.5 67 83 375 F2220CT-ND 1.72 15.93 120.05 | F2220TR-ND | 2,000 | 661.50/M| V60MLA1210H 
1206 68 50 180 1.0 76 90 150 F2221CT-ND 84 7.80 58.80 | F2221TR-ND | 2,500 | 324.00/M) V68MLA1206H 
1206 68 50 180 1.0 76 90 150 F2222CT-ND 1.40 13.00 98.00 | F2222TR-ND | 2,500 | 540.00/M| V68MLA1206NH* 
1210 85 67 250 2.5 95 115 225 F2223CT-ND 1.09 10.08 75.95 | F2223TR-ND | 2,000 | 418.50/M| V85MLA1210H 
1210 85 67 250 2.5 95 115 225 F2224CT-ND 1.05 9.75 73.50 | F2224TR-ND | 2,000 | 405.00/M | V85MLA1210NH* 
1210 120 107 125 2.0 135 165 65 F2170CT-ND 1.09 10.08 75.95 | F2170TR-ND | 2,000 | 418.50/M | V120MLA1210H 
* Nickel Plated Terminations 
Mu Itilayer MLE Series FEATURES: APPLICATIONS: _ 
+Protection of components and circuits 


Surface Mount 
ESD Suppressor/ 
Filter 


These components are designed 
to suppress ESD events, including 
those specified in IEC61000-4-2 or 
other Standards used for Electro- 
magnetic Compliance testing. 


+ Rated for ESD (IEC 61000-4-2) 

+ Characterized for Impedance and 
Capacitance 

+ Operating Temperature Range: -55°C to 
+125°C 

+ Multilayer Ceramic Construction Technology 


sensitive to ESD Transients occurring on 
power supplies; control and signal lines. 

+ Suppression of ESD events such as specified 
in IEC 61000-4-2 or MIL-STD-883C method 
3015-7: for Electromagnetic Compliance 
(EMC). 


Max. Cont. Nominal Voltage Max. ESD Max. Cap- Cut Tape Tape & Reel 
Working @1mA DC Clamp Voltage§ Leakage acitance Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Littelfuse 
Package Voltaget Min. Max. | 8kV Contactt 15kV Airt+| IL@18V(pA) (pF) Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 Part No. 
0603 18 22 28 75 85 25 100 F2188CT-ND 54 51 38 F2188TR-ND 208.44/M V18MLE0603H 
0805 18 22 28 70 75 25 500 F2189CT-ND 56 52 40 F2189TR-ND 216.00/M V18MLE0805H 
1206 18 22 28 65 65 25 1700 F2190CT-ND 1.19 A117 84 F2190TR-ND 459.00/M V18MLE1206H 


NOTE: + For applications of 18VDC or less. Higher voltages available. § Tested to IEC6100-4-2 Human Body Model (HBM) discharge test circuit. + Direct discharge to device terminals (IEC preferred test method). 
++ Corona discharge through air (represents actual ESD event). Capacitance may be customized, contact your Littelfuse Sales Representative. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 701 


BiG... Cermet Potentiometers 


Model ST-32 


Surface Mount, Single-Turn 


10—L1—03 


20—~> CW ROTATION 


ST-32TA - Top Adjustment, J -Hook 


FEATURES: « Top and side adjustment styles + Has a rotor with a cross slot for 
ease of adjustment + Leaded terminals provide strong as adhesive strength against 
P.C.B. bending + J-hook, Gull wing and leaded terminal configurations +» Com- 
patible with P.C. B. pad outline dimensions for ST-3 series + Sealed/Washable 


ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20%. Power Rating: 0.125W at 70°C, 
OW at 125°C. Input Voltage Maximum: 200VDC or power rating, whichever is 
less. Wiper Current Maximum: 100mA or power rating, whichever is less. 


ST-32TB - Top Adjustment, Gull Wing 


Effective Electrical Angle: 210° (1 turn). End Resistance: 1% or 2 Ohms, 
whichever is greater. Contact Resistance Variation: 1% or 3 Ohms, whichever is 
greater. Operating Temperature Range: -55°C to +125°C. Insulation 
Resistance: 1000 MQ minimum at 500VDC. Dielectric Strength: SOOVAC, 60s. 


MECHANICAL: Mechanical Angle: 250° (1 turn). Operating Torque: 51 gram 
force-cm maximum. Stop Strength: 204 gram force-cm minimum. Rotational 
Life: 100 cycles (A R/R <2 Q +3%). 


ST-32TG - Side Adjustment, J -Hook 
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— 2 t=0.12 E-AMNBA | lo.12 1.2) |1.2| 2-2 4-2 
solder-plated 0.8 a non 0.8 0.8 
P 3.2+1 solder-plated L "3.944 I-—3 0-1 
Res. Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Digi-Key T&R Pricing* Res. | Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key T&R Pricing* 
(Ohms) | Part No. Part No. 10 100 Part No. Part No. 500 (Ohms) | Part No. 10 100 Part No. 500 
10 | ST32TA100CT-ND | ST32TB100CT-ND 2.21 1.60 | ST32TA100TR-ND _| ST32TB100TR-ND 551.25 10 | ST32TGIO0CT-ND 2.66 1.92 | ST32TGIOOTR-ND 663.75 
20 | ST32TA200CT-ND | ST32TB200CT-ND 2.21 1.60 | ST32TA200TR-ND _| ST32TB200TR-ND 551.25 20 | ST32TG200CT-ND 2.66 1,92 ST32TG200TR-ND 663.75 
50 | STS2TASOOCT-ND | ST32TB500CT-ND 2.07 1.50 | ST82TASOOTR-ND | ST32TBS500TR-ND 517.50 50 | ST32TG5OOCT-ND 2.48 1.79 | ST32TG500TR-ND 618.75 
100 | ST32TA101CT-ND | ST32TB101CT-ND 2.07 1.50 | ST32TAI01TRND | ST32TB101TR-ND 517.50 100 | ST32TGIOICTND = 2.48 179 (RETO NDR 86 618.75 
200 | ST32TA201CT-ND | ST32TB201CT-ND 2.07 1.50 | ST32TA201TR-ND _| ST32TB201TR-ND 517.50 200 [ESTSZICSDICENGH 2.48 1.79 (ESIS2TG2OMTSNO@ 618.75 
300 | ST32TA301CT-ND | STS2TBQOICT-ND | 248 1.79 | STB2TA301TRND _| ST32TBGO1TR-ND 618.75 900 | SEecieEyoy 270 1 eee = — 675.00 
500 | ST32TG501CT-ND 2.48 1.79 ST32TG501TR-ND 618.75 
500 ST32TA501CT-ND ST32TB501CT-ND 2.07 1.50 ST32TASO1TR-ND ST32TB501TR-ND 517.50 
1K | ST32TGI02CT-ND 2.48 1.79 ST32TG102TR-ND 618.75 
1K ST32TA102CT-ND $T32TB102CT-ND 2.07 1.50 ST32TA102TR-ND ST32TB102TR-ND 517.50 2k | ST32TG202CT-ND 2.48 1.79 ST327G202TR-ND 618.75 
2k | STS2TAZOZCT-ND | ST32TB202CT-ND | 207 1.50 | ST82TA202TR-ND | ST327B202TR-ND 517.50 3k | ST32TC3OZCLND 270 405 | ST32TC3O2TR.ND 675.00 
3K ST32TA302CT-ND ST32TB302CT-ND 2.48 1.79 ST32TA302TR-ND. ST32TB302TR-ND 618.75 5K | ST32TG502CT-ND 248 1.79 ST32TG502TR-ND 618.75 
5K | STB2TAS02CT-ND | ST32TB502CT-ND 2.07 1.50 | ST32TA502TR-ND | ST32TB502TR-ND 517.50 ok | ST32TGIO3CT-ND 2.48 479 | sT32TG103TR-ND 618.75 
10K ST32TA103CT-ND ST32TB103CT-ND 2.07 1.50 ST32TA103TR-ND ST32TB103TR-ND 517.50 20K | ST32TG203CT-ND 2.48 4.79 ST32TG203TR-ND 618.75 
20K ST32TA203CT-ND ST32TB203CT-ND 2.07 1.50 ST32TA203TR-ND ST32TB203TR-ND 517.50 30K | ST32TG303CT-ND 2.70 1.95 ST32TG303TR-ND 675.00 
30K | ST32TA303CT-ND | ST32TB303CT-ND 2.48 1.79 | ST32TA303TR-ND —_| ST32TB303TR-ND 618.75 50K | ST32TGSOSCI-ND 2.48 1.79 | ST32TGS503TR-ND 618.75 
50K ST32TASO3CT-ND ST32TB503CT-ND 2.07 1.50 ST32TASO3TR-ND ST32TB503TR-ND 517.50 100K | ST32TGIO4CT-ND 2.48 1.79 ST32TG104TR-ND 618.75 
100K ST32TA104CT-ND ST32TB104CT-ND 2.07 1.50 ST32TA104TR-ND ST32TB104TR-ND 517.50 200K | ST32TG204CT-ND 2.48 1.79 ST32TG204TR-ND 618.75 
200K ST32TA204CT-ND ST32TB204CT-ND 2.07 1.50 ST32TA204TR-ND ST32TB204TR-ND 517.50 500K | ST32TG504CT-ND 2.48 1.79 ST32TG504TR-ND 618.75 
500K ST32TASO4CT-ND ST32TBS04CT-ND 2.07 1.50 ST32TAS04TR-ND ST32TB504TR-ND 517.50 1M_| ST82TGI05CT-ND 2.48 1.79 ST82TG105TR-ND 618.75 
1M_| ST32TA10SCT-ND__| _ST32TB105CT-ND 2.07 1.50 | ST32TA105TR-ND _| ST32TB105TR-ND 517.50 “T&R Denotes Tape & Reel Pricing. 
Model ST3 FEATURES: + Sealed to Allow for Automatic Processing + Precious Metal Alloy Contact » Chip Style Design for Compact 
Size. ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% Standard. Temp. Coeff. of Resistance: 10 Ohms to 50 Ohms + 250 
lar Moun mm re ingle-Turn ppm/°C, 100 Ohms to 1 Meg. Ohm + 100 ppm/°C. Power Rating: 0.125W at 70°C. Operating Voltage Max.: 200VDC or 
Su ace ee t 3 Squa ed s gen Power Rating, whichever is less. Wiper Current Max.: 100mA or Power Rating, whichever is less. Nom. Electrical Angle: 
a 210°. Electrical Continuity: Continuous Over Full Mechanical Range. End Resistance: 1% or 2 Ohms, whichever is 
ST3A - Top Adjust ® greater. Resolution: Essentially Infinite. Contact Resistance Variation: 1% or 3 Ohms, whichever is greater. Oper. 
OAW—® Temperature Range: -55°C to +125°C. Min. Insulation Resistance: 1000 Meg. at SOOVDC. Dielectric Strength: 
0.4W =— cw S5O0VAC rms, 1 min., 1 milliamp max. MECHANICAL: Nom. Mechanical Angle: 240°. Operating Torque: 50 gram-cm 
> 1.5L x 05D »/! 40 max. (.69 Oz. in.). Min. Stop Strength: 200 gram-cm min (2.8 Oz. in.). Rotational Life: 100 cycles (& R/R < 2 Q +3%). 
y 
a 60 Res. Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key T & R Pricing* 
2.10 K >| (Ohms) Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 
0.9 i 1K ST3A102CT-ND 1.56 1.44 1.35 ST3A102TR-ND 843.00 
“tT 1.9 Y 2K ST3A202CT-ND 1.56 1.44 1.35 ST3A202TR-ND. 843.00 
| [y A ++ 4.6 5K ST3A502CT-ND 1.56 1.44 1.35 ST3A502TR-ND 843.00 
0.90 >' = 0.90 y i 10K ST8A103CT-ND 1.56 1.44 1.35 ST3A103TR-ND 843.00 
| { 20K ST3A203CT-ND 1.56 1.44 1.35 ST3A203TR-ND. 843.00 
Ty) 46 50K ST3A503CT-ND 1.56 1.44 1.35 ST3A503TR-ND 843.00 
| 1.2) 0.8 100K ST3A104CT-ND_ 1.56 1.44 1.35 ST3A104TR-ND. 843.00 
12.016 3.2 Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. *T&R Denotes Tape & Reel Pricing. 
Model ST4 (2) FEATURES: : Sealed to Allow for Automatic Processing + Vertical and Horizontal Adjustment Styles + Precious 
. j Metal Alloy Contact + Gull Wing, J Lead and Thru Hole Pin Styles. ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +20% 
Surface Mount, 4mm Squared Single-Turn ® =—Ccw oO) Standard. Temp. Coeff. of Resistance: 100 Ohms to 2 Meg. + 100 ppm, other +250 ppm. Power Rating: 1/4W 


ST4A -J Lead, Top Adjust 
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at 70°C. Operating Voltage Max.: 200VDC or Power Rating, whichever is less. Wiper Current Max.: 100mA or 


ST4B - Gull Wing, Top Adjust 


Mechanical Range. 


Power Rating, whichever is Less. Nom. Electrical Angle: 210°. Electrical Continuit 
End Resistance: 1% or 2 Ohms, whichever is Greater. 


ty: Continuous Over Full 
Resolution: Essentially Infinite. 


Contact Resistance Variation: 1% or 3 Ohms, whichever is Greater. Oper. Temp. Range: -55°C to +125°C. 


60Wx2.3L “1.2 ip 5.0 "| Min. Insulation Resistance: 1000 Meg. at 5S00VDC for 2 minutes. Dielectric Strength: 500VAC rms, 1 min., 1 
x0.5D “lol milliamp max. MECHANICAL: Nom. Mechanical Angle: 240°. Operating Torque: 100 gram-cm max. (1.39 
To Oz. in.). Min. Stop Strength: 300 gram-cm min (4.17 Oz. in.). Rotational Life: 100 cycles (A R/R <2 2 +3%). 
4.50 
1 Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Digi-Key T&R Pricing* 
3 wi L. 2.35 (Ohms)| Part No. Part No. i 10 100 Part No. Part No. 500 
80 1K | ST4A102CT-ND | ST4B102CT-ND 1.46 1.35 1.26 | ST4A102TR-ND | ST4B102TR-ND 486.50 
20 2K | ST4A202CT-ND | ST4B202CT-ND 1.46 1.35 1.26 | ST4A202TR-ND | ST4B202TR-ND 486.50 
[2.3] 1 LS ae 5K | ST4A502CT-ND | ST4B502CT-ND 1.46 1.35 1.26 | ST4A502TR-ND | ST4B502TR-ND 486.50 
f Er t 10K | ST4A103CT-ND | ST4B103CT-ND 1.46 1.35 1.26 | ST4A103TR-ND | ST4B103TR-ND 486.50 
6.20 55 20K | ST4A203CT-ND | ST4B203CT-ND 1.46 1.35 1.26 | ST4A203TR-ND | ST4B203TR-ND 486.50 
| | 50K | ST4A503CT-ND | ST4B503CT-ND 1.46 1.35 1.26 | ST4A503TR-ND | ST4B503TR-ND 486.50 
i 23 100K | ST4A104CT-ND | ST4B104CT-ND 1.46 1.35 1.26 | ST4A104TR-ND | ST4B104TR-ND 486.50 
35 a 
plisraleg Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. *T&R Denotes Tape & Reel Pricing. (Continued) 


702 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


BG... Cermet Potentiometers (Cont) 


Model SM4 Surface Mount 4mm, 


12-Turn, Sealed 


SM4W -J Lead, Top Adjust 


SMA4A - Side Adjust 


® 
d 


+ 
Cw 


is less. 


FEATURES: « Sealed to Allow for Automatic Processing 
ELECTRICAL: Resistance Range: 102 —2MQ. Resistance Tolerance: +10%. Max. Temp. Coefficient: + 100 
ppm/°C. Power Rating: 0.25 W at 85°C, 0 W at 150°C. Max. Input Voltage: 300VDC or Power Rating, whichever 
Max. Wiper Current: 100mA or Power Rating, whichever is less. Max. End Resistance: 1% or 2Q, 


* Stable Cermet Element + Precious Metal Contact. 


whichever is greater. Contact Resistance Variation: 1% or 3, whichever is greater. Operating Temp. Range: 


MECHANICAL: Mechanical Turn: 12 Turns. 


-65°C to +150°C. Min. Insulation Resistance: 1000MQ at 500VDC Dielectric Strength: 600VAC, 1 minute. 


Operating Torque: 20-300 g.cm. Min. Stop Strength: Clutch 


Top View Side View Top View Action. Rotational Life: 200 cycles, +3Q +3%. 
3.8} 2 ar ae 
@ 381 nets Id Alceniccaca ei oi Res. | Digi-Key Price Each Res. | Digi-Key Price Each 
"4 | se ; slot hd fs § (Ohms) | Part No. 1 10 100 500 | | (Ohms) | Part No. 1 10 100 500 
+4. a 

are lee || seace 49 100 [SM4WI01-ND 375 325 294 250 100 |SM4A10I-ND 375 325 294 250 
el YF | 1 | 200 |SM4W201-ND 375 325 294 250| | 200 |SW4A20I-ND 375 325 294 250 
HE f 500 | SM4W501-ND. 3.75 3.25 2.94 2.50 500 | SM4A501-ND 3.75 3.25 2.94 2.50 

[==] \@1.5 Slot : i : : 
26 osewxosp | "57174 3.74 ® ik (oz Ne = 3.75 325 204 2.50 1K |SV4A102ND 375 325 294 250 
er - pean 8 = oor = 2k |SM4A202-ND 3.75 3.25 294 250 
Bottom View jottom View | . ; ; : 5K |SM4A502-ND 3.75 325 294 250 
—5 — 10K |SVAWIOS-ND 375 325 294 250] | ion |guaaioaND 378 «328284280 

12 3-1 lo 95 Pag eee 20k |SM4w203-ND 375 3.25 294 250 : ; ; : 
i rar ee 28 | een 24.3 | sox |smewsosND 375 328 204 280| | 20K |SMMAZIGND = 3.75 3.25 294 250 
5.4 1 oO ' =, 100k |svawiod-n 3753.25 294 2.50| | AK moat pe aoe ae a 
i r i 2 23 10 | SM4A100-ND 375 325 294 250] | cox | eyanso4-ND 375 325 294 250 

AS og = =F t J— 20 |SM4A200-ND 375 «325° «294 2.50 : z 2 : 
tosale = 10.15" 2@08 gl ca 50 |SM4A500-ND 375 3.25 2.94 250] |1Meg. |SM4A105-ND 375 325 294 250 

Solder-plated 3-2 


Model ST5 Surface Mount, 6mm Squared Multi-Turn 4 


Units Marked with Resistance Code and 2-Digit Date Code. 


“ew 
ST5P - Gull Wing, Side Adjust ST5W - Gull Wing, Top Adjust 
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Model ST7 


ST7A -J Lead, Top Adjust 


Low Profile, Surface Mount, 
7mm Squared Multi-Turn 
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ST7B - Gull Wing, Top Adjust 


FEATURES: Sealed to Allow for Automatic Processing + Vertical and Horizontal Mount + Precious Metal Alloy 
Contact. ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Standard. Temp. Coeff. of Resistance: 100 Ohms to 2 
Meg. + 100 ppm/°C, others +250 ppm/°C. Power Rating: 1/4W at 85°C. Operating Voltage Max.: 200VDC or 
Power Rating, whichever is less. Wiper Current Max.: 100mA or Power Rating, whichever is less. Nom. 
Electrical Angle: 11 Turns. Electrical Continuity: Continuous Over Full Mechanical Range. End Resistance: 
1% or 2 Ohms, whichever is greater. Resolution: Essentially Infinite. Contact Resistance Variation: 1% or 3 
Ohms, whichever is greater. Oper. Temp. Range: -55°C to +125°C. Min. Insulation Resistance: 1000 Meg. at 
500VDC for 2 minutes. Dielectric Strength: 600VAC rms, 1 min., 1 milliamp max. MECHANICAL: Nom. 
Mechanical Angle: 14 Turns. Operating Torque: 200 gram-cm max. (2.78 Oz. in.). Min. Stop Strength: N/A, 
Wiper Idles. Rotational Life: 200 cycles, 10 to 200 (& R/R< 0.5 Q +3%), 5000 to 2MQ (A R/R<0.5 Q +2%). 


Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Digi-Key T&R Pricing* 
(Ohms) | Part No. Part No. 1 10 100 Part No. Part No. 500 
1K | ST5P102CT-ND| ST5W102CT-ND| 3.51 3.18 2.70 | STS5P102TR-ND| ST5W102TR-ND 1200.50 
2K | ST5P202CT-ND| ST5W202CT-ND| 3.51 3.18 2.70 | ST5P202TR-ND| ST5W202TR-ND 1200.50 
5K | ST5P502CT-ND| ST5W502CT-ND| 3.51 3.18 2.70 | ST5P502TR-ND| ST5W502TR-ND 1200.50 
10K | ST5P103CT-ND| ST5W103CT-ND| 3.51 3.18 2.70 | STSP103TR-ND| ST5W103TR-ND 1200.50 
20K | ST5P203CT-ND| ST5W203CT-ND| 3.51 3.18 2.70 | ST5P203TR-ND| ST5W203TR-ND 1200.50 
50K | ST5P503CT-ND| ST5WS03CT-ND| 3.51 3.18 2.70 | ST5P503TR-ND| ST5W503TR-ND 1200.50 
100K | ST5P104CT-ND| ST5W104CT-ND| 3.51 3.18 2.70 _| ST5P104TR-ND| ST5W104TR-ND 1200.50 
Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. *T&R Denotes Tape & Reel Pricing. 
FEATURES: + Sealed to Allow for Auto. Processing + Precious Metal Alloy Contact. ELECTRICAL: 


Resistance Tolerance: +20% Standard. Temp. Coeff. of Resistance: 100 Ohms to 1 Meg. + 100 ppm/°C, 
50Q +250 ppm/°C. Power Rating: 1/4W at 70°C. Operating Volt. Max.: 200VDC or Power Rating, 
Whichever is less. Wiper Current Max.: 100mA or Power Rating, Whichever is Less. Nom. Electrical 
Angle: 2.5 Turns. Electrical Continuity: Continuous Over Full Mechanical Range. End Resistance: 1% or 3 
Ohms, Whichever is Greater. Resolution: Essentially Infinite. Contact Resistance Variation: 1% or 3 
Ohms, Whichever is Greater. Oper. Temp. Range: -55°C to +125°C. Min. Insulation Resistance: 1000 
Meg. at 500VDC for 2 minutes. Dielectric Strength: 5S00VAC rms, 1 min., 1 milliamp max. MECHANICAL: 
Nom. Mechanical Angle: 3 Turns. Operating Torque: 50 gram-cm max. (0.70 Oz. in.). Min. Stop Strength: 
N/A, Wiper Idles. Rotational Life: 100 cycles (A R/R < 2.0 Q +3%). 


i jk 2-0.80 Res. | Digi-Key Digi-Key Cut Tape Price Each | Digi-Key Digi-Key T&R Pricing* 
a 2.30 (Ohms)| Part No. Part No. 1 10 100 | Part No. Part No. 500 
1K | ST7A102CT-ND | ST7B102CT-ND| 5.33 4.82 4.10 | ST7A102TR-ND) ST7B102TR-ND 1710.00 
20 2K | ST7A202CT-ND | ST7B202CT-ND| 5.33 4.82 4.10 | ST7A202TR-ND| ST7B202TR-ND 1710.00 
5K | ST7A502CT-ND | ST7B502CT-ND| 5.33 4.82 4.10 | ST7A502TR-ND| ST7B502TR-ND 1710.00 
ZA _ 10K | ST7A103CT-ND | ST7B103CT-ND| 5.33 4.82 4.10 | ST7A103TR-ND| ST7B103TR-ND 1710.00 
5.50 20K | ST7A203CT-ND | ST7B203CT-ND| 5.33 4.82 4.10 | ST7A203TR-ND| ST7B203TR-ND 1710.00 
1.6 l 50K | ST7A503CT-ND | ST7B503CT-ND| 5.33 4.82 4.10 | ST7A503TR-ND| ST7B503TR-ND 1710.00 
2.0 100K | ST7A104CT-ND | ST7B104CT-ND| 5.33 4.82 4.10 | ST7A104TR-ND| ST7B104TR-ND 1710.00 
ead 
35 Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. *T&R Denotes Tape & Reel Pricing. 


Model CT6 6mm Squared Single Turn g 
O) 


=— CW 


CT6P - Top Adjust | CT6R - Top Adjust | CT6W - Top Adjust 


0.60 W 0.60 W 
x2.6Lx1.6D x26Lx1.6D 
7.0 [ES 7.0 
rd a 
L7.0+| 47.0% 
pe seco ee = 5.8 ;« Solder plate 
; 3-00.45 
a —— aot fi 
= aes 
7.0 
Y Caan) 
25 ' 
2 2alf 2 
aici re J 
~15.0/= 15.08 


FEATURES: « Sealed to Allow for Automatic Processing + Precious Metal Alloy Contact +» Highly Automated Assembly. 
ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Standard. Temp. Coeff. of Resistance: 50 Ohms to 2 Meg. + 100 ppm/°C, 
others +250 ppm/°C. Power Rating: 1/2W at 70°C. Operating Voltage Max.: 200VDC or Power Rating, Whichever is less. 
Wiper Current Max.: 100mA or Power Rating, Whichever is Less. Nom. Electrical Angle: 220°. Electrical Continuity: 


Continuous Over Full Mechanical Range. End Resistance: 1% 
or 2 Ohms, Whichever is Greater. Resolution: Essentially 


CT6X - Side Adjust 


0.60 W Infinite. Contact Resistance Variation: 1% or 3 Ohms, 
x2.6Lx1.6D 3.50 ww» 60 Wx Whichever is Greater. Oper. Temp. Range: -55°C to +125°C. 
a 3 | | 10.0 26 Lx16D Min. Insulation Resistance: 1000 Meg. at 500VDC for 2 
7.0 7 er 4 [ree mae H minutes. Dielectric Strength: 900VAC rms, 1 min., 1 milliamp 
Vi 5 jom2 7.0 max. MECHANICAL: Nom. Mechanical Angle: 260°. 
7g Vga T Y h Operating Torque: 20-200 gram-cm max. (0.27-2.78 Oz. in.). 
. WW Solder plate ~/4-6'= | +! 7.0 4 Min. Stop Strength: 500 gram-cm min. (6.94 Oz.-in.). 
ml le p Is p g g 
2.50 300.45” 82 Rotational Life: 200 cycles (A R/R < 22 +3%) Solderab 
Solder plate Mil-Std-202 Method 208. Min. Terminal Strength: 1 Kg. 
>| 5.8 = 3-00.45 
ey y Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 

E_ (Ohms) | Part No. Part No. Part No. Part No. 1 10 100 500 1,000 

= = 7.0 |. 1K | CT6P102-ND CT6R102-ND CT6W102-ND CT6X102-ND 84 73 66 56 AQ 

7 2K | CT6P202-ND CT6R202-ND CT6W202-ND CT6X202-ND 84 73 66 56 49 

5K | CT6P502-ND CT6R502-ND CT6W502-ND CT6X502-ND 84 73 66 56 49 

25 10K | CT6P103-ND CT6R103-ND CT6W103-ND CT6X103-ND 84 73 66 56 49 

™ 20K | CT6P203-ND CT6R203-ND CT6W203-ND CT6X203-ND 84 73 66 56 49 

1B WS I 50K | CT6P503-ND CT6R503-ND CT6W503-ND CT6X503-ND 84 73 66 56 49 

a “BLT 0 100K | CT6P104-ND CT6R104-ND CT6W104-ND CT6X104-ND 84 73 66 56 AQ 

SOE Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. : 

(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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BG... Cermet Potentiometers (cont) 
Model CT94 9mm Squared Multi-Turn 


CT94W - Top Adjust 


CT94X - Side Adjust 


CT94P - Side Adjust 


CT94Y - Top Adjust 


CT94Z- Side Adjust 


: 23 123 vil . yd 
TT i ‘ Sst T * Cc \ 
Yaya) 1d 22.3, slot 0.6 W 25 ) ok 
1 X0.8 
Unmarked Marked Unmarked: Unmarked 
Side 9.6 Side side | Side 
4 base ; 
3-00.5, 5 5 7 7 
solder-plated v Y 
25 an 25 25 an 25 25 an 2.5 2.5 an 2.5 2.5 A 25 
ccw cw ELECTRICAL: Resistance Tol.: +10%. Temp. Coeff. of Resistance: 50 Ohms to 2 Whichever is Greater. Oper. Temp. Range: -55°C to +125°C. Min. Insulation 
@o——_———}—"£+o Meg. + 100 ppm/°C, others +250 ppm/°C. Power Rating: 1/2W at 70°C, OW at 125°C. Resistance: 1000 Meg Ohms. at 500VDC. Dielectric Strength: 900VAC rms, 1 min. 
! Operating Voltage Max.: 300VDC or Power Rating, Whichever is less. Wiper Number of Mechanical Turns: 18 turns. MECHANICAL: Operating Torque: 357 
CW SHAFT Current Max.: 100mA or Power Rating, Whichever is Less. End Resistance Max.: gram-cm max. Mechanical Stop: Clutch Action. Minimum Terminal Strength: 
WIPER ©) ROTATION 1% or 2 Ohms, Whichever is Greater. Contact Resistance Variation: 1% or 3 Ohms, 1.02Kg. Rotational Life: 200 cycles (A R/R + 2 2 +3%) 
Res. Digi-Key Digi-Key Price Each Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
(Ohms) Part No. Part No. 1 10 100 500 (Ohms) | Part No. Part No. Part No. 1 10 100 500 
10 CT94W100-ND CT94X100-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 10 CT94P100-ND | CT94Y100-ND CT94Z100-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
20 CT94W200-ND CT94X200-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 20 CT94P200-ND | CT94Y200-ND CT94Z200-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
50 CT94W500-ND CT94X500-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 50 CT94P500-ND | CT94Y500-ND CT94Z500-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
100 CT94W101-ND CT94X101-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 100 CT94P101-ND | CT94Y101-ND CT94Z101-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
200 CT94W201-ND CT94X201-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 200 CT94P201-ND_ | CT94Y201-ND CT94Z201-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
500 CT94W501-ND CT94X501-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 500 CT94P501-ND | CT94Y501-ND CT94Z501-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
1K CT94W102-ND CT94X102-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 1K CT94P102-ND | CT94Y102-ND CT94Z102-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
2K CT94W202-ND CT94X202-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 2K CT94P202-ND | CT94Y202-ND CT94Z202-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
5K CT94W502-ND CT94X502-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 5K CT94P502-ND | CT94Y502-ND CT94Z502-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
10K CT94W103-ND CT94X103-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 10K CT94P103-ND_ | CT94Y103-ND CT94Z103-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
20K CT94W203-ND CT94X203-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 20K CT94P203-ND | CT94Y203-ND CT94Z203-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
50K CT94W503-ND CT94X503-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 50K CT94P503-ND | CT94Y503-ND CT94Z503-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
100K CT94W104-ND CT94X104-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 100K CT94P104-ND | CT94Y104-ND CT94Z104-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
200K CT94W204-ND CT94X204-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 200K CT94P204-ND | CT94Y204-ND CT94Z204-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
500K CT94W504-ND CT94X504-ND. 1.43 1.33 1.20 1.02 500K CT94P504-ND_| CT94Y504-ND CT94Z504-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
1 Meg CT94W105-ND CT94X105-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 1 Meg CT94P105-ND | CT94Y105-ND CT94Z105-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
2 Meg CT94W205-ND CT94X205-ND 1.43 1.33 1.20 1.02 2 Meg CT94P205-ND | CT94Y205-ND CT94Z205-ND 1.57 1.46 1.32 1.12 
Units Marked with Resistance Code and 1 Digit Date Code. 
Model CT9P 9mm Squared Multi-Turn 2) 
. , —=——CW FEATURES: Greater. Resolution: Essentially Infinite. Contact Resistance 
CT9P — Side Adjust + Sealed to Withstand Board Washing + Precious Metal Variation: 1% or 3 Ohms, Whichever is Greater. Operating 
42.5 @2.30 Slot =7.0 Contact » Highly Automated Assembly. Temperature Range: -55°C to +125°C. Minimum Insulation 
25 .60 W x 0.8D | *° - Resistance: 1000 Meg. at 500VDC for 2 minutes. Dielectric 
{Sn ee St jth: 9OOVAC 1 1 milli 
Y 9.6 — Resistance Tolerance: +10% Standard. Temperature rengu: PMs. TWN et) NAM Ta 
l*4.8 Fl 1.4 —_ Coefficient of Resistance:. 50 Ohms to 2 Meg. + 100 ppm/°C, MECHANICAL: 
e| A i u T others +250 ppm/°C. Power Rating: 1/2W at 70°C. Operating Nominal Mechanical Angle: 18 Turns. Operating Torque: 
1.10» la : be 9.6 -| jis la Solder plate Voltage Maximum: 300VDC or Power Rating, Whichever is 360 gram-cm max. (5 Oz.-in.). Min. Stop Strength: N/A, 
14.84 155 |. 390-50 jess. Wiper Current Maximum: 100mA or Power Rating, Wiper Idles. Rotational Life: 200 cycles, 10 2 - 200 0, & 
Whichever is Less. Nominal Electrical Angle: 16 Turns. R/R < +t (0.52 + 3%), 5002-5MQAR/R<+ (0.50 + 2%). 
CT9W — Top Adjust Electrical Continuity: Continuous Over Full Mechanical Solderability: Mil-Std-202 Method 208. Minimum Terminal 
550 4 Solder plate Range. End Resistance: 1% or 2 Ohms, Whichever is Strength: 1 Kg. 
° 3-00.50 
Y ck Pp S4_ 3 Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Price Each 
46 = i 9.6 boWx 8 2 (Ohms) | Part No. Part No. Part No. i 10 100 500 1,000 
T r am 1o+k., | 1K CT9P102-ND CT9W102-ND CT9X102-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
el be 2.7 eo! 1.5 : & 9.6 [5.0K 
2K CT9P202-ND CT9W202-ND CT9X202-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
CT9X, Side Adjust aoa aci 5K CT9P502-ND CT9W502-ND CT9X502-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
mis 1.50 : 60 Wr 80 Solder plate 10K CT9P103-ND | CT9W103-ND CT9X103-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
i 48 L_- = ia ene 20K CT9P203-ND | CT9W203-ND CT9X203-ND 1.65 1.56 1.32 1.28 1.07 
9.60 a 30 1.10 : 50K CT9P503-ND CT9W503-ND CT9X503-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
ah 2 =] ee 1 100K CT9P104-ND CT9W104-ND CT9X104-ND 1.65 1.56 1.32 1.23 1.07 
15.50 en rset 9.6 5.0 i i igi 
ais g Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. 
Model CT20 20mm Rectangular Multi-Turn FEATURES: : Sealed to Allow for Automatic Processing * Precious Metal Alloy Contact + Highly Automated Assembly. 
ELECTRICAL: Resistance Tolerance: +10% Standard. Temperature Coefficient of Resistance: 50 Ohms to 2 Meg. + 100 ppm/°C, 
CT20P — Side Adjust others + 250 ppm/°C. Power Rating: 3/4W at 70°C. Operating Voltage Maximum: 300VDC or Power Rating, Whichever is less. 
Wiper Current Maximum: 100mA or Power Rating, Whichever is Less. Nominal Electrical Angle: 12 Turns. Electrical Continuity: 
Continuous Over Full Mechanical Range. End Resistance: 1% or 2 Ohms, Whichever is Greater. Resolution: Essentially Infinite. 
r 19.0 + rl 50 Contact Resistance Variation: 1% or 3 Ohms, Whichever is Greater. Operating Temperature Range: -55°C to +125°C. Minimum 
= =a Q Insulation Resistance: 1000 Meg. at SOOVDC for 2 min. Dielectric Strength: 600VAC rms, 1 min., 1 milliamp max. 
6.40 4.8 i) MECHANICAL: Nominal Mechanical Angle: 15 Turns. Operating Torque: 360 gram-cm max. (5 Oz.-in.). Minimum Stop Strength: 
B aa 0 5.00 2 N/A, Wiper Idles. Rotational Life: 200 cycles, 10Q-2002 & R/R < + (0.5 2 + 3%), 500 2- 5MQ ARR < + (0.5 D + 2%) 
7.00 . al | mn Solderability: Mil-Std-202 Method 208. 
1_! ° 
2) 1 2 3 lal ° Res. Digi-Key Price Each 
2.5 2 (Ohms) Part No. 1 10 100 500 1,000 
OM GyO Solder plate | | < 1K CT20P102-ND 1.65 1.54 1.39 1.18 1.07 
3-00.50 ™! x 2K CT20P202-ND 1.65 1.54 1.39 1.18 1.07 
1.25 o 5K CT20P502-ND 1.65 1.54 1.39 1.18 1.07 
v oo 10K CT20P103-ND 1.65 1.54 1.39 1.18 1.07 
= is) 20K CT20P203-ND 1.65 1.54 1.39 1.18 1.07 
a $ 50K CT20P503-ND 1.65 1.54 1.39 1.18 1.07 
2.5 | 5.10l i 100K CT20P104-ND 1.65 1.54 1.39 1.18 1.07 
= 12.7 = 3.30 


Units Marked with Resistance Mark and 1 Digit Date Code. 


704 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Bours Precision Potentiometers 
SERIES 50 = Sealed 1/2” (12.5mm) Square Control 


+ Effective Electrical Angle: 270° +5° + Contact Resistance Variation: 2.0% + Dielectric Withstanding Voltage: Sea 
Level: 1,500 VAC minimum; 70,000 Feet: 500 VAC minimum = Insulation Resistance: 1,000 megohms minimum 


51 & 53 Series 51 Series 53 Series 


Shaft/Bushing Styles 


SERIES 3540/3541 


2 Watt -10 Turn Pe sz 
Wirewound/Hybritron® @10.32 


| 3/8" 32-UNEF-2ATHD 
+ Resistance Tolerance: +5% for 3540 series +10% for T nee Ue eipes 
3541 series + Effective Electrical Angle: 3600° +10°, -0° 1d 96.342 
+ Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 792-+| Le | 
301 (Sea Level: 1,000 VAC minimum) »* Insulation 19.05. | 20.62 
Resistance (500 VDC): 1,000 megohms minimum SS 


Reso- Digi-Key Price Each 
3/8-32 UNEF-2A Ohms lution % Part No. i 50 100 500 
6.35-SHAFT Wirewound 
9.53-BUSHING dl db ts° 1K 027 | 3540S-1-102-ND 13.38 10.84 9.90 937 
Fig. 2 - |. lL. 16 5K 021 3540S-1-502-ND 13.38 10.84 9.90 9.37 
ia 6.35 078 aa : 10K 019 3540S-1-103-ND 13.38 10.84 9.90 9.37 
“ry |e !2-4.70 100K .008 3540S-1-104-ND 16.72 13.54 12.37 11.70 
=] ty. 79 Hybritron 
1K Essen- 3541H1-102-ND 28.28 22.91 20.93 19.80 
1/4-32 UNEF-24 5K tially 3541H-1-502-ND 28.28 22.91 20.93 19.80 
3.18-SHAFT 10K Infinite 3541H-1-103-ND 28.28 22.91 20.93 19.80 
6.35-BUSHING 
Bush. Resis. Element | Digi-Key Price Each SERIES 3590 2 Watt - 10 Turn Wirewound 
Fig. | Taper | Tolerance | Ohms | Watts Material Part No. 1 25 50 100 
2 ILinear| +10% | 1K 1 Cermet 51CAD-E28-A10-ND 7.39 5.75 4.70 3.98 + Resistance Tolerance: +5% + Effective Electrical Angle: 3600° +10°, -0° + Dielectric Withstanding Voltage: MIL- 
2 [Linear] +10% BK 1 Cermet 51CAD-E28-A13-ND 7.39 5.75 4.70 3.98 STD-202, Method 301 (Sea Level: 2,000 VAC minimum) * Insulation Resistance (500 VDC): 1,000 megohms minimum 
T | Audio| +20% | 10K | 1/4 | Conductive Plastic [51AAD-B28-DI5-ND 7.97 621 5.07 429 
2 | Audio| +20% | 10K | 1/4 | Conductive Plastic)51CAD-E28-D15-ND 7.97 6.21 5.07 4.29 Recommended PC Board 
2 |Linear} +20% | 10K | 1/2 | Conductive Plastic|51CAD-E24-BI5-ND 739 575 470 3.98 Mounting Hole Locations 
1 [Linear] 410% | 10K] 1 Cermet 51AAD-B24-A15-ND 7.39 5.75 4.70 3.98 
2 |Linear| +10% | 10K | 1 Cermet 51CAD-E24-A1S-ND 7.39 5.75 4.70 3.98 FMS 
2 [Linear | +10% [100K]; 1 Cermet SICAD-E28-A20-ND 7.39 5.75 4.70 ~~ ~—232.98 92.08 
1 [Linear | +20% | 10K | 1/2 | Conductive Plastic [S3AAA-B28-BISND 851 663 541 458 
fe F 19 (PLASTIC) koosa 
” .81 (METAL . 
SERIES 81 2 Watt Cermet - 5/8” (15.88mm) ? 
Square Single - Turn 
+ Resistance Tolerance: +10% + Continuity: Maintained for full mechanical angle + Effective Electrical Angle: 240° +6° Resolu- Bushing Shaft Diameter Digi-Key Price Each 
+ Contact Resistance Variation: +1% or 3 ohms (whichever is greater) + Theoretical Resolution: Essentially Infinite Ohms | tion% | Type & Dim. | Inches (mm) Part No. 1 50 100500 
* Dielectric Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 1500 VAC minimum; 70,000 Feet: 500 VAC 1K | .029 3590S-1-102-ND 810 656 599 567 
minimum) * Insulation Resistance (500 VDC): 1,000 megohms minimum 2k 023 3590S-1-202-ND 8.10 6.56 5.99 5.67 
- 5K | 025 | gg x sig" 3590S-1-502-ND 810 656 5.99 5.67 
Shaft/Bushing Styles 10K | .020 Plastic .2480” (6.30) 3590S-1-103-ND 810 656 599 5.67 
20K | .016 2 3590S-1-203-ND 810 656 5.99 5.67 
Fig. 1 50K | .013 3590S-1-503-ND 10.24 829 758 7.17 
ag 100K | .009 3590S-1-104-ND. 11.08 897 820 7.76 
pe eete ml 500 | .033 3590S-2-501-ND 10.02 812 741 7.02 
9.50 [+ ase UNEF 1/4-32UNEF 1K | .029 3590S-2-102-ND 10.02 812 741 7.01 
+ | I+ 931 (Ww) x 2K | .023 3590S-2-202-ND 10.02 812 7.41 7.02 
ji 3. 19 (W) = 5K | 025 | 98"x5/16" | pag7 6.34) 3590S-2-502-ND 10.02 812 7.41 7.01 
mii 35 X1.60 10K | .020 Metal : : 3590S-2-103-ND 10.02 812 741 7.01 
7.92 20K | .016 3590S-2-203-ND 10.02 812 7.41 7.01 
50K | .013 3590S-2-503-ND 1210 980 895 847 
100K | .009 3590S-2-104-ND 12.98 1051 961 9.09 
Bushing Digi-Key Price Each 10K | .o20 | 9mMx 794mm) d965» (6.00) 3590S-6-103-ND 1210 980 895 847 
Fig. Ohms Part No. 1 25 50 100 Metal 
1 1K 81A1A-B28-A10-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 
1 5K 81A1A-B28-A13-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 
2 5K 81C1A-E28-A13-ND 9.02 7.02 5.74 4.85, ” . 
1 TOK BT ATA B28-ATS-ND 9.02 7.02 5.14 4.85 SERIES 3852 2 Watt Cermet 3/4 (19.05mm) Diameter 
2 10K 81C1A-E28-A15-ND 9.02 7.02 5.74 4.85 
2 700K BICTA-E28-A20-ND 9.02 7.02 574 4.85 Panel Control 


SERIES 91 


5/8” Square Single- 137 pia 
Turn Conductive Plastic 
- Bushing Mount 


+ Resistance Tolerance: +20% » Continuity: Maintained for 
full mechanical angle Effective Electrical Angle: 240° +5° 
+ Contact Resistance Variation: +1% + Dielectric With- 
standing Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 
1,500 VAC minimum; 70,000 Feet: 500 VAC minimum) «+ In- 
sulation Resistance (500 VDC): 1,000 megohms minimum 
+ Theoretical Resolution: Essentially infinite 


+ Resistance Tolerance: +10% + Con- 
tinuity: Maintained for full mechanical =A 


6.35, <— 
a paps 
Pr | | 3/8-32 UNEF 


angle + Effective Electrical Angle: 
250° +5° + Contact Resistance 
Variation: +3% of total resistance or 3 
ohms (whichever is greater) » Dielec- 
tric Withstanding Voltage: MIL-STD- 
202, Method 301 (Sea Level: 900 VAC 
minimum; 70,000 Feet: 350 VAC 
minimum) = Insulation Resistance 
(500 VDC): 1,000 megohms minimum 


*| in 2.79-3 PLCS. 


Bi 3.0.81 
14.02 ay vin WIRES PER 


Y aw. TERMINAL LUG 


[3 Fooas 


SLOT-1.19 (W) 
012.19 X 1.60 DEEP 


Dim. Shaft Dia. | Digi-Key Price Each 
Ohms | A(mm) (mm) Part No. if 25 50 100 250 
1K 12.7 3.18 3852A-162-102A-ND 9.16 7.13 5.83 4.93 4.58 
1K 22.20 6.35 3852A-282-102A-ND 9.16 7A3 5.83 4.93 4.58 
10K 22.20 6.35 3852A-282-103A-ND 9.16 73 5.83 4.93 4.58 


Shaft Length 
From Mtg. Surface) Digi-Key Price Each 
Taper | Ohms Watts inches (mm) Part No. il 25 50 100 
Linear 1K 1/2 7/8” (22.23) 91A1A-B28-B10-ND. 4.74 3.69 3.01 2.55 
Linear 5K 1/2 3/4” (19.05) 91A1A-B24-B13-ND 4.74 3.69 3.01 2.55 
Linear 5K 1/2 7/8” (22.23) 91A1A-B28-B13-ND 4.74 3.69 3.01 2.55 
Audio 10K 1/4 3/4” (19.05) 91A1A-B24-D15-ND 5.37 4.18 3.42 2.89 
Linear 10K 1/2 3/4” (19.05) 91A1A-B24-B15-ND 4.74 3.69 3.01 2.55 
Linear 10K 1/2 7/8” (22.23) 91A1A-B28-B15-ND 4.74 3.69 3.01 2.55 


SERIES 6639 


—[11.25-— 


1.57") r3/g"-32UNEF 
Siot2.29x 1.60 


1 Watt Conductive Plastic - Bushing Mount 


+ Resistance Tolerance: Standard +15% » Resolution: Essentially 

infinite * Effective Electrical Angle: 340° +3° + End Voltage: 0.5% 

max. * Output Smoothness: 0.1% + Dielectric Withstanding 

Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 750 VAC min.) 

+ Insulation Resistance (500 VDC): 500 megohms min. 

Digi-Key Price Each 

Ohms| Part No. 1 50 100 500 
1K | 6639S-1-102-ND 11.46 9.29 8.48 8.30 
5K | 6639S-1-502-ND 11.46 9.29 8.48 8.30 
10K | 6639S-1-103-ND 11.46 9.29 8.48 8.30 


— 
5/4.83 R 


[30° +3° 


SERIES 3862 1 Watt Cermet 1/2” (12.5mm) Diameter 


Single-Turn Panel Control 


+ Resistance Tolerance: +10% + Continuity: Maintained for full mechanical angle + Effective Electrical Angle: 260° 
+10° + Contact Resistance Variation: +3% of total resistance + Theoretical Resolution: Essentially infinite + Dielectric 
Withstanding Voltage: MIL-STD-202, Method 301 (Sea Level: 750 VAC minimum; 70,000 Feet: 350 VAC minimum) 
+ Insulation Resistance (500 VDC): 1,000 megohms minimum 


Js-— A 


}+.89-2 PLCS. 
2.38 | 93.18 


jet 


Dim. | Shaft Dia. | Digi-Key Price Each 
Ohms | A(mm) (mm) Part No. 1 25 50 100 250 
10K 12.7 3.18 3862C-162-103A-ND 14.69 11.44 9.34 7.90 7.35 
10K | 22.20 6.35 3862C-282-103A-ND 14.69 11.44 9.34 7.90 7.35 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


¢ Fax: 218-681-3380 


WING. 


BOURNS Trimmer Potentiometers 


SERIES 3/8" (9.52mm) Square/Single-Turn 
Cermet/Indusirial/Sealed 


3386 


SERIES 1/4" (6.35mm) Square/Single-Turn Common Dimensions Common Dimensions 
. Side Adjust Top Adjust 
3362 Cermet/Industrial/Sealed 
Adj. Slot 3.05 Long x ea 
.76 Wide x .76 Dee 5. i 
Common Dimensions Common Dimensions : 9.52 9.52 4.8354 Wiper 
3362H, P, R, U 3362M, W, X iets || | ccw cw 
8 Min 9.82 e- [_ Clockwise 
" 6.60 Adj. Cross Slot po i Ba me a iM Boar 
Adj. Cross Slot 2.77 Long x 549 38 Min. 
2.77 Long x .64 Wide x i f 
‘6A Wide x n | .89 Deep 5.97 -51 Dia. Pins 
.89 Deep 6.98 S54 6.98 
.25 Typ. 1 °3362 i 
L1°3362°3 | 25 Tye Pin Marking 3 3386C 3386F 3386H 
Re df 
3.84 aol 25 Typ. t ; 2b4a tt 24 2.54 2 
—=+ H 
U 6 Dia. 3 Ples. Ae 85 oO fs 3] 
ae l 054 fs ; aa Ps ‘Boll 
2.54 2.54 3.56 | 5 rt —2 t 2.54 
2.54 5.08 a 7 1.40 
2.24 2.54 
Wiper 
ccw cow 3386P 3386R 3386W 3386X 
Clockwise ——= 2.54 
2.54 
eS oe 4 aa 
2.54 l 
3362M 3362P ei fe | 122 | sis) 
ts 1.40 
moet oka 7 i 2.54 
T 3.53 : 
H 2.54 
9.09 4.70 7 
: no | { | Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 megohms min. Adjustment Angle: 280°. Power 
a a hy pL ft id Rating (300 volts max.): 85°C — 0.5 watt; 125°C — 0 watt. Temperature Range: —55°C to +125°C. Temperature 
Af @ A Coefficient: +100ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 70°C (3% ATR; CRV, 1% or 1 ohm, whichever is greater). 
Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 1% or 1 ohm, whichever is greater). Mechanical Angle: 310° nom. Torque: 
5.0 oz-in. max. Stop Strength: 15.0 oz-in. min. 
Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
i, 1 i 1 “. ai: (Ohms)) Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
J i 3.53 
1.02 t | " 1 fl l i 1 if 50 | 3386C-500-ND* | 3386F-500-ND* | 3386H-500-ND | 3386P-500-ND* | 3386R-500-ND* | 3386W-500-ND | 3386X-500-ND* 
i | mae { | | v6 is en i 100 | 3386C-101-ND* | 3386F-101-ND* | 3386H-101-ND | 3386P-101-ND* | 3386R-101-ND* ) 3386W-101-ND | 3386X-101-ND* 
boo d®® 1.02@ © 1020 © 200 | 3386C-201-ND" | 3386F-201-ND" | 3386H-201-ND | 3386P-201-ND’ | 3386R-201-ND" | 3386W-201-ND |3386X-201-ND* 
500 | 3386C-501-ND*) 3386F-501-ND* | 3386H-501-ND | 3386P-501-ND* | 3386R-501-ND* | 3386W-501-ND | 3386X-501-ND* 
+ Miniature package + Rotor designed for automatic machine adjust interface + Multi-wire wiper to minimize ORV » With- - 
stands harsh environments and immersion cleaning process. Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: Biase Salah 9 SSR Sia Be een LN Res reatt ho ela WN br SC ORICA ORS ence 2 
500vde. 1,000 megohms min. Adjustment Angle: 240° nom. Power Rating (300 volts max.): 70°C— 0.5 watt; 125°C — 2K | 3386C-202-ND* | 3386F-202-ND* | 3386H-202-ND | 3386P-202-ND* | 3386R-202-ND* | 3386W-202-ND | 3386X-202-ND* 
0 watt. Temperature Range: —55°C to +125°C. Temperature Coefficient: +100ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt ey 
@70°C (3% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, 5K | 3386C-502-ND" | 3386F-502-ND* | 3386H-502-ND | 3386P-502-ND" |) 3386R-502-ND" | 3386W-502-ND | 3386X-502-ND* 
whichever is greater). Mechanical Angle: 270° nom. Torque: 3.0 oz-in. max. Stop Strength: 7.0 oz-in. min. 140K | 3386C-103-ND* | 3386F:103-ND* | 3386H-103-ND | 3386P-103-ND* | 3386R-103-ND* | 3386W-103-ND | 3386X-103-ND* 
Res. | Digi-Key” Digi-Key* Digi-Key Digi-Key” Digi-Key* Digi-Key Digi-Key” 20K | 3386C-203-ND* | 3386F-203-ND* | 3386H-203-ND | 3386P-203-ND* | 3386R-203-ND*] 3386W-203-ND | 3386X-203-ND* 
(Ohms)| Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
100 | 3362H-107-ND | 3362M-101-ND | 3362P-107-ND | 3362R-101-ND | 3362U-107-ND | 3362W-101-ND | 3362X-101-ND pei) ESEEREAEEAN DY CES SR RENN D) SERRA [ES AREA) | ERAS OSES TARY 
200 | 3362H-201-ND | 3362M-201-ND | 3362P-201-ND | 3362R-201-ND | 3362U-201-ND | 3362W-201-ND | 3362X-201-ND 50K | 3386C-503-ND* | 3386F-503-ND* | 3386H-503-ND | 3386P-503-ND* | 3386R-503-ND* | 3386W-503-ND | 3386X-503-ND* 
500 | 3362H-501-ND | 3362M-501-ND | 3362P-501-ND | 3362R-501-ND | 3362U-501-ND | 3362W-501-ND | 3362X-501-ND 
1K | 3362H-102-ND | 3362M-102-ND | 3362P-102-ND | 3362R-102-ND | 3362U-102-ND | 3362W-102-ND | 3362X-102-ND 100K | 3386C-104-ND* | 3386F-104-ND* | 3386H-104-ND | 3386P-104-ND* | 3386R-104-ND" | 3386W- 104-ND | 386%: 104-ND* 
2K | 3362H-202-ND | 3362M-202-ND | 3362P-202-ND | 3362R-202-ND | 3362U-202-ND | 3362W-202-ND | 3362X-202-ND 200K | 33860:204-ND*| 3386F:204-ND* | 3386+-204-ND | 3386P-204-No* | 33868-204-ND* me 3986X-204-ND* 
5K | 3362H-502-ND | 3362M-502-ND | 3362P-502-ND | 3362R-502-ND | 3362U-502-ND | 3362W-502-ND | 3362X-502-ND 
10K | 3362H-103-ND | 3362M-103-ND | 3362P-103-ND | 3362R-103-ND | 3362U-103-ND | 3362W-103-ND | 3362X-103-ND 250K | 3386C-254-ND | 3386F-254-ND | 3386H-254-ND | 3386P-254-ND | 3386R-254-ND | 3386W-254-ND | 3386X-254-ND 
20K | 3362H-203-ND | 3362M-203-ND | 3362P-203-ND | 3362R-203-ND | 3362U-203-ND | 3362W-203-ND | 3362X-203-ND i 
25K | 3362H-253-ND | 3362M-253-ND | 3362P-253-ND | 3362R-253-ND | 3362U-253-ND | 3362W-253-ND | 3362X-253-ND eal ES CEI AN Ds SEER SLANE! CESS RASTAN DRE E AN Br ESSE AN TEE MAND) Ree neu any 
50K | 3362H-503-ND | 3362M-503-ND | 3362P-503-ND | 3362R-503-ND | 3362U-503-ND | 3362W-503-ND | 3362X-503-ND 1M | 3386C-105-ND* | 3386F-105-ND* | 3386H-105-ND | 3386P-105-ND* | 3386R-105-ND* | 3386W-105-ND | 3386X-105-ND* 
100K | 3362H-104-ND | 3362M-104-ND | 3362P-104-ND | 3362R-104-ND | 3362U-104-ND | 3362W-104-ND | 3362X-104-ND. ,, 
200K | 3362H-204-ND | 3362M-204-ND | 3362P-204-ND | 3362R-204-ND | 3362U-204-ND | 3362W-204-ND | 3362X-204-ND 2M _ | 3386C-205-ND" | 3386F-205-ND" | 3386H+205-ND | 3386P-205-ND" | 3386R-205-ND" | 3386W-205-ND |3386X-205-ND* 
500K | 3362H-504-ND | 3362M-504-ND | 3362P-504-ND | 3362R-504-ND | 3362U-504-ND | 3362W-504-ND | 3362X-504-ND 
1M_| 3362H-105-ND | 3362M-105-ND | 3362P-105-ND | 3362R-105-ND | 3362U-105-ND | 3362W-105-ND | 3362X-105-ND Pricing 
= Series 1 10 50 
Pricing 
Series 1 10 50 3386C/3386R 1.43 13.00 55.90 
3362H / 3362M / 3362P / 83 7.50 36.75 3386F/3386H/3386P/3386W/3386X 1.29 11.75 50.53 
3362R / 3362U / 3362W / 3362X i ; : 
* 3362[_|-KIT-ND Digi-Key” Series 3362 Trimmer Potentiometers Kit * 3386(_-KIT-ND Digi-Key” Series 3386 Trimmer Potentiometer Kit 


10 each of all values in denoted series (140 total pieces). Notebook sve storage case and bin storage guide included. For 


5 each of values denoted in series (75 total pieces). Notebook style kit box and bin storage guide included. 


complete number, substitute corresponding letter (H,R,U,M,X) for --$89.95 For complete number, substitute corresponding letter (C,F,P,R,X) for T)..........ceeeeceeeeeeeeeeeeeee esse eeeee ee $65.95 
SERIES 1/4" (6.35mm) Square SMD/Single-Turn 
3361 Cermet/Industrial/Sealed 
WIPER Res. | Digi-Key Digi-Key 
3361 >) 3361 S (Ohms) | Part No. Part No. 
CCW. cw 
CLOCKWISE 100 3361P-101GL1-ND | 3361S-101G_L1-ND 
4 1.19 ro e119 Pa 200 | 3361P-201GLIC-ND | 3361S-201GCIL-ND 
| o 2.77 Long | : 2.77 Long Resistance Tolerance: +10% std. Insulation 500 3361P-501G01-ND | 3361S-501GI1-ND 
970 | 0.64 Wide | 7.62 | 0.64 Wide _ Resistance: 500vdc. 1,000 megohms min. Adjustment 1K 3361P-102G_ILI-ND | 3361S-102G_IL1-ND 
y Seale 0:89-DeeP | 3he0 | | A ale 0.89 Deep Angle: 240° nom, Power Rating (S00 volts mac): 77°C | 2k | $961P-202GCIC-ND | $961S-202GCIC-ND 
3.30 me 3 { ee 3 — 0.50 walt; 125°C— . Temperature Range: -55° ‘ ‘ 
4 * J | to +125°C. Temperature Coefficient: +100ppm/°C. Load a 3361P-502GLIO-ND | 3361S-502GI0-ND 
L508.) 54 Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 70°C (3% ATR; CRV, 3% 10K | 3361P-103G_IL1-ND | 3361S-103G_1-ND 
or 3 ohms, whichever is greater). Rotational Life: 200 20K 3361P-203G_IL-ND | 3361S-203G_IC-ND 
2.54 ooo} 2.54 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is 50K 4 P- -ND 1 ND 
Pa 0.78 re tt 2.29 greater). Mechanical Angle: 270° nom. Torque: 3.0 oz- ccol-aisene CIEE 
Hk 0.46 2 a Nae rer i 2 in. max. Stop Strength: 7.0 oz-in. min. 100K | 3361P-104GHIO-ND | 8361S-104G0-ND 
8.53 3! Ti 
+13) 4 aoe 4 [I J229 Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
Ll coplanar ras | | ST I Leads tobe gabe. Pics, Series | Part No. 1 10 50 Part No. 500 750 
within 0.10 7254. 2.54 L 4 within 0.10 (Bottom View) 3361P | Add“CT-ND” 96 8.75 42.00 Add “TR-ND” = 459.75 
“10.38 apetoaisiey) ae 3361S | Add“CT-ND” 96 8.75 42.00 ‘| Add“TR-ND" 306.50 = 


More Product Available Online: www.digikey.com 


706 (T023) Toll-Free: 1-800-344-4539 -« Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


poms Trimmer Potentiometers 


ine 


SERIES 3/8" (9.52mm) Square/Multiturn (25) 


3292 Cermet/Industrial/Sealed 

3292W 3292P 

Adj. Slot 2.29 Dia. x 

51 Wide x .64 Deep abe asa 7] [tT 4.75 


m 3.81 ry 
sealon — 
[31 Dia. 2.54 


2.544) Le 
2.54 
Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 
3292X megohms min. Effective Travel: 25 turns nom. Power Rating (400 volts max.): 
85°C — 0.5 watt; 150°C — 0 watt. Temperature Range: —65°C to +150°C. Tem- 
perature Coefficient: +100 ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (2% 
71 1.02 ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Rotational Life: 200 cycles (2% 
a ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Torque: 5.0 oz-in. max. 
1.27 Mechanical Stops: Wiper idles. 
Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
1.91->4 (Ohms) _|_ Part No. Part No. Part No. 


3292X-101-ND 
3292X-201-ND 
3292X-501-ND 
3292X-102-ND 
3292X-202-ND 
3292X-502-ND 
3292X-103-ND 
3292X-203-ND 
3292X-503-ND 
3292X-104-ND 
3292X-204-ND 
3292X-504-ND 


100 3292P-101-ND 
200 3292P-201-ND 
500 3292P-501-ND 

1K 3292P-102-ND 

2K 3292P-202-ND 
3292P-502-ND 
3292P-103-ND 
3292P-203-ND 
50K 3292P-503-ND 
3292P-104-ND 
200K 3292P-204-ND 
500K 3292P-504-ND 


3292W-101-ND 
3292W-201-ND 
3292W-501-ND 
3292W-102-ND 
3292W-202-ND 
3292W-502-ND 
3292W-103-ND 
3292W-203-ND 
3292W-503-ND 
3292W-104-ND 
3292W-204-ND 
3292W-504-ND 


1M 3292P-105-ND 3292W-105-ND 3292X-105-ND 
Wiper 
ere ie aie 
Series 1 10 50 
Clockwise——> 3292P/3292W/3292X 15.51 141.00 606.30 


SERIES = 1/2" (12.70mm) Square/Multiturn (25) 
3250 Wirewound/Sealed 


Resistance Tolerance: +5% std. Insulation Resistance: S00vdc. 1,000 megohms min. Adjustment Travel: 25 turns 
nom. Power Rating: 85°C—1 watt; 150°C— 0 watt. Temperature Range: 65°C to +150°C. Temperature Coefficient: 
+70 ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 1 watt @85°C (2% ATR; ENR, 500 ohms). Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; 
ENR, 500 ohms). Torque: 5.0 oz-in. max. Mechanical Stops: Wiper idles. 


250W 7 Nominal 
3250 Wiper Res. Digi-Key Resolution 
(Ohms) Part No. (Percent) 
‘ 200 3250W-201-ND 0.70 
Clockwise———= 500 3250W-501-ND 0.60 
1K 3250W-102-ND 0.40 
2K 3250W-202-ND 0.30 
t 12.79 5K 3250W-502-ND 0.25 
yt 6.35 fr 10K 3250W-103-ND 0.19 
dF ] 20K 3250W-203-ND 0.16 
2.54 Be : Pricing 
. Series 1 10 50 
3250W 12.49 113.50 488.05 
SERIES 3/8" (9.52mm) Square/Multiturn (25) 
3296 Cermet/Indusirial/Sealed 
Common Dimensions 3296W 2.54 ~ esis 
rq 4.83 -— a ‘ 
i ba 
1.12 1 
10.03 tL we 2.54 
8.255) 67] f |-1.09 3296X 
os4| “tt - 254 
to Ee 7 
— —s + 
=F j —— 
2.54 ‘ by } Al oat 
51 Dia.» Adj. Slot 2.29 Dia. with 2.54 : 
-56 Wide x .76 Deep 
3296Y 1.14 
2.54 =| 
ee — 
= > 
cow cw 5 a 
Clockwise ——» 
2.54 2.54 
3296Z Bier 
2.54 2.54 
1 4 —_et 4] 
= b—— = 
— LS 
2.54 2.54 1 |-2.54 


Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 megohms min. Effective Travel: 25 turns nom. 
Power Rating (300 volts max.): 70°C— 0.5 watt; 125°C— 0 watt. Temperature Range: -55°C to +125°C. Temperature 
Coefficient: +100 ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @70°C (3% ATR; ORV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). 
Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Torque: 3.0 oz-in. max. Mechanical 
Stops: Wiper idles. 


Digi-Key Digi-Key 
Part No. Part No. 


Res. | Digi-Key 
(Ohms)| Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


Digi-Key 
Part No. 


SERIES | 1/2" (12.70mm) Square/Multiturn (25) 
3252 Cermet/Industrial/Sealed 
3252P 
7 2.54 
ed a 
70 Typ. @Qr+\ 
ws2itK fen 15q| E== “| ffs Ow 
—e = e—254 Ot lockwise ——= 
1.98 Dia. Thru 12.70 Typ. spmeriaset I Leas 
3252W 3252X 
P5589 + F279 Qa ae 5 ! 254 
i : lo LAA 1635 “ys =e 
‘ fe) 254s | OQ 2.54 


Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc 1,000 megohms min. Effective Travel: 25 turns nom. 
Power Rating (400 volts max.): 85°C — 0.75 watt; 150°C — 0 watt. Temperature Range: —65°C to +150°C. 
Temperature Coefficient: +100ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.75 watt @ 85°C (3% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, 
whichever is greater). Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; ORV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Torque: 5.0 oz- 
in. max. Mechanical Stops: Wiper idles. 


10} 3296P-100-ND* 
20] 3296P-200-ND 
50] 3296P-500-ND* 
100 | 3296P-101-ND* 
200 | 3296P-201-ND 
500 | 3296P-501-ND* 
1K | 3296P-102-ND* 
2K | 3296P-202-ND* 


3296W-100-ND* 
3296W-200-ND 

3296W-500-ND* 
3296W-101-ND* 
3296W-201-ND 

3296W-501-ND* 
3296W-102-ND* 
3296W-202-ND* 


3296X-100-ND* 
3296X-200-ND 

3296X-500-ND* 
3296X-101-ND* 
3296X-201-ND 

3296X-501-ND* 
3296X-102-ND* 
3296X-202-ND* 


3296Y-100-ND* _ 
3296Y-200-ND 3296Z-200-ND 
3296Y-500-ND* | 3296Z-500-ND* 
3296Y-101-ND* | 3296Z-101-ND* 
3296Y-201-ND 3296Z-201-ND 
3296Y-501-ND* | 3296Z2-501-ND* 
3296Y-102-ND* | 3296Z-102-ND* 
3296Y-202-ND* | 32962Z-202-ND* 


* 3252-KIT-ND Digi-Key® Series 3252 Trimmer Potentiometer Kit 
5 each of values denoted (90 total pieces). Notebook style kit box and bin storage guide included... 


----$599.00 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 5K | 3296P-502-ND* | 3296W-502-ND* | 3296X-502-ND* | 3296Y-502-ND* | 3296Z-502-ND* 
cohms) SULA BetuNG: PELE 10K | 3296P-103-ND* | 3296W-103-ND* | 3296X-103-ND* | 3296Y-103-ND* | 3296Z-103-ND* 
100 3252P-101-ND* 3252W-101-ND* 3252X-101-ND* 20K | 3296P-203-ND* | 3296W-203-ND* | 3296X-203-ND* | 3296Y-203-ND* | 3296Z-203-ND* 
200 3252P-201-ND 3252W-201-ND = 25K | 3296P-253-ND | 3296W-253-ND | 3296X-253-ND | 3296Y-253-ND | 3296Z-253-ND 
500 3252P-501-ND* 3252W-501-ND* 3252X-501-ND* 50K | 3296P-503-ND* | 3296W-503-ND* | 3296X-503-ND* | 3296Y-503-ND* | 3296Z-503-ND* 
1K 3252P-102-ND* 3252W-102-ND* 3252X-102-ND* 100K | 3296P-104-ND* | 3296W-104-ND* | 3296X-104-ND* | 3296Y-104-ND* | 3296Z-104-ND* 
2K 3252P-202-ND 3252W-202-ND 3252X-202-ND 200K | 3296P-204-ND* | 3296W-204-ND* | 3296X-204-ND* | 3296Y-204-ND* | 3296Z-204-ND* 
5K 3252P-502-ND* 3252W-502-ND* 9252X-502-ND* 250K | 3296P-254-ND | 3296W-254-ND | 3296X-254-ND | 3296Y-254-ND | 3296Z-254-ND 
10K 3252P-103-ND* 3252W-103-ND* 9252X-103-ND* 500K | 3296P-504-ND* | 3296W-504-ND* | 3296X-504-ND* | 3296Y-504-ND* | 3296Z-504-ND* 
20K 3252P-203-ND 3252W-203-ND 3252X-203-ND 1M| 3296P-105-ND* | 3296W-105-ND* | 3296X-105-ND* | 3296Y-105-ND* | 3296Z-105-ND* 
50K FBEB STEN BoE eoaNDe BDEDCEOTINDE 2M | 3296P-205-ND* | 3296W-205-ND* | 3296X-205-ND* | 3296Y-205-ND* | 3296Z-205-ND* 
danke CREED CREE NSIDND BORON EAVLNTD 5M] 3296P-505-ND | 3296W-505-ND | 3296X-505-ND = 3296Z-505-ND 
200K 3252P-204-ND 3252W-204-ND 3252X-204-ND - 
Pricing 
Series 1 10 50 
R Pricing 3296P/3296Z 2.70 24.50 105.35 
peries A a 50 3296W/3296X/3296Y 2.50 22.75 97.83 
3252P/3252W/3252X 14.44 131.25 564.38 


* 3296[_] -KIT-ND Digi-Key® Series 3296 Trimmer Potentiometer Kit 
5 each of values denoted in series (75 total pieces). Notebook style case and bin storage guide included. For complete 
number, substitute corresponding letter (P,W,X.Y,Z) for [_]. ..$139.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1023) 707 


B 


INC. 


oumns Trimmer Potentiometers 


SERIES 3/8" (9.52mm) Square/Multiturn (25) 
3299 Cermet/Industrial/Sealed 
} ]s® 38 Min. += *b 5A 3299X 
9.52 EH a 
=i 52 ek = p—_ 7 on F 
“nase 1.09 | 6.22 =e oF | 
6.10 7" 854 
Wiper 
een eee 3299Y 
Clockwise ——> 
3299P — 7 gf” 
@- = i 
at | LFS - oy 
alsa) Fls.29 
3299W 3299Z 
sree + 1.91 _ 
=e 3 = 198+ 
AL 38 Min, Om = bet 
2.54 E254 


Adj. Slot 2.29 Dia. x .51 Wide x .64 Deep 


Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 megohms min. Effective Travel: 25 turns nom. 
Power Rating (300 volts max.): 70°C — 0.5 watt; 125°C — 0 watt. Temperature Range: —55°C to +125°C. Temperature 


Coefficient: +100ppnv/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 70°C (3% ATR; ORV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). 
Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; ORV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Torque: 3.0 oz-in. max. Mechanical 
Stops: Wiper idles. 


SERIES 1/4" (6.35mm) Square/Multiturn (12) 
3262 Cermet/Indusirial/Sealed 
3262P 1.02 2.54 my : 

76 = 2.54 Wiper 

4 Sb —t 
spe 4.37 7 Ll] -76 P23} 4.70 coped 

3262W a ; é 

2.54 “4 -.76 i [acl eras 6.35 

a - rae" a7 [hss 

v1 02 "51 Deep hea? 
3262X i 

2.54) -K.76 t+ ie 123} 402 

1-654 1.52 7% JT 

Peed toad he ag arr 


Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 megohms min. Effective Travel: 12 turns nom. 
Power Rating: (300 volts max.) 85°C — 0.25 watt; 150°C — 0 watt. Temperature Range: —65°C to +150°C. 
Temperature Coefficient: +100ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.25 watt @ 85°C (3% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, 
whichever is greater). Rotational Life: 200 cycles (2% ATR; ORV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Torque: 3.0 oz- 


in. max. Mechanical Stops: Wiper idles. 
Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Ohms) Part No. Part No. Part No. 
10 3262P-100-ND 3262W-100-ND 3262X-100-ND 
20 3262P-200-ND 3262W-200-ND 3262X-200-ND 
50 3262P-500-ND 3262W-500-ND 3262X-500-ND 
100 3262P-101-ND 3262W-101-ND 3262X-101-ND 
200 3262P-201-ND 3262W-201-ND 3262X-201-ND 
500 3262P-501-ND 3262W-501-ND 3262X-501-ND 
1K 3262P-102-ND 3262W-102-ND 3262X-102-ND 
2K 3262P-202-ND 3262W-202-ND 3262X-202-ND 
5K 3262P-502-ND 3262W-502-ND 3262X-502-ND 
10K 3262P-103-ND 3262W-103-ND 3262X-103-ND 
20K 3262P-203-ND 3262W-203-ND 3262X-203-ND 
25K 3262P-253-ND 3262W-253-ND 3262X-253-ND 
50K 3262P-503-ND 3262W-503-ND 3262X-503-ND 
100K 3262P-104-ND 3262W-104-ND 3262X-104-ND 
200K 3262P-204-ND 3262W-204-ND 3262X-204-ND 
250K 3262P-254-ND 3262W-254-ND 3262X-254-ND 
500K 3262P-504-ND 3262W-504-ND 3262X-504-ND 
1M 3262P-105-ND 3262W-105-ND 3262X-105-ND 
Pricing 
Series 1 10 50 
3262P/3262W/3262X 14.30 130.00 559.00 
SERIES _ 1/4" (6.35mm) Square/Multiturn (12) 
3266 Cermet/Indusirial/Sealed 


Rare: can 
cow cw 


Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 


500vde. 1,000 megohms min. 


Effective Travel: 12 turns 


nom. Power Rating (300 volts max.): 70°C — 0.25 watt; 
150°C — 0 watt. Temperature Range: —55°C to +125°C. 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Ohms) Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
10 3299P-100-ND | 3299W-100-ND | 3299X-100-ND | 3299Y-100-ND 3299Z-100-ND 
20 3299P-200-ND | 3299W-200-ND | 3299X-200-ND | 3299Y-200-ND 3299Z-200-ND 
50 3299P-500-ND | 3299W-500-ND | 3299X-500-ND | 3299Y-500-ND 3299Z-500-ND 
100 3299P-101-ND | 3299W-101-ND | 3299X-101-ND | 3299Y-101-ND 3299Z-101-ND 
200 3299P-201-ND | 3299W-201-ND | 3299X-201-ND | 3299Y-201-ND 3299Z-201-ND 
500 3299P-501-ND | 3299W-501-ND | 3299X-501-ND | 3299Y-501-ND 3299Z-501-ND 
1K 3299P-102-ND | 3299W-102-ND | 3299X-102-ND | 3299Y-102-ND 3299Z-102-ND 
2K 3299P-202-ND | 3299W-202-ND | 3299X-202-ND | 3299Y-202-ND 3299Z-202-ND 
5K 3299P-502-ND | 3299W-502-ND | 3299X-502-ND | 3299Y-502-ND 3299Z-502-ND 
10K 3299P-103-ND | 3299W-103-ND | 3299X-103-ND | 3299Y-103-ND 3299Z-103-ND 
20K 3299P-203-ND | 3299W-203-ND | 3299X-203-ND | 3299Y-203-ND 3299Z-203-ND 
25K 3299P-253-ND | 3299W-253-ND = 3299Y-253-ND 3299Z-253-ND 
50K 3299P-503-ND | 3299W-503-ND | 3299X-503-ND | 3299Y-503-ND 3299Z-503-ND 
100K 3299P-104-ND | 3299W-104-ND | 3299X-104-ND | 3299Y-104-ND 3299Z-104-ND 
200K 3299P-204-ND | 3299W-204-ND | 3299X-204-ND | 3299Y-204-ND 3299Z-204-ND 
250K 3299P-254-ND | 3299W-254-ND | 3299X-254-ND | 3299Y-254-ND 3299Z-254-ND 
500K 3299P-504-ND | 3299W-504-ND | 3299X-504-ND | 3299Y-504-ND 3299Z-504-ND 
1M 3299P-105-ND | 3299W-105-ND | 3299X-105-ND | 3299Y-105-ND 3299Z-105-ND 
2M 3299P-205-ND | 3299W-205-ND | 3299X-205-ND | 3299Y-205-ND 3299Z-205-ND 
5M 3299P-505-ND | 3299W-505-ND | 3299X-505-ND | 3299Y-505-ND 3299Z-505-ND 
Pricing 
Series 1 10 50 
3299P/3299Z 3.14 28.50 122.55 
3299W/3299X/3299Y 2.92 26.50 113.95 
SERIES _ 1/4" (6.35mm) Square/Multiturn (11) 
3260 Wirewound/Industrial/Sealed 
3260H 4.32 Resistance Tolerance: 15% std. Insulation Resistance: 
afk 500vde. 1,000 megohms min. Adjustment Angle: 11 turns 
\ + 1.27 nom. Power Rating: 85°C— 0.25 watt; 150°C— 0 watt. Tem- 
7 perature Range: -65°C to +150°C. Temperature Coefficient: 
T_| &~Adj. Slot +70ppmv/°C. Load Life: 1,000 hours 0.25 watt @ 85°C (2% 
1.27 1.78 Dia. x DTR; ENR, 500 ohms). Rotational Life: 200 cycles (2% 
-51 Wide x DTR; ENR, 500 ohms). Torque: 3.0 oz-in. max. Mechanical 
ee. 51 Deep Stops: Wiper idles. 
-41 Dia. 
Nominal 
Res. Digi-Key Resolution 
| + 6.35 (Ohms) Part No. (Percent) 
1.02 | 76 { +89 100 3260H-101-ND 1.00 
2.54 1 76 200 3260H-201-ND 0.94 
4_=— Le 6.35 |i 23, | 500 3260H-501-ND 0.58 
7 + 1K 260H-102-ND 0.50 
| —2.54 ' | 4.83 2K See 0.45 
a 10K 3260H-103-ND 0.29 
20K 3260H-203-ND 0.28 
Wiper 
a tee oi 
cow! cw Series 1 10 50 
Clockwise——= 3260H 27.17 247.00 1062.10 


708 (1023) 


Clockwise Temperature Coefficient: +100ppm/°C. Load Life: 1,000 
hours 0.25 watt @ 70°C (3% ATR; CRV, 3%). Rotational 
Life: 200 cycles (4% ATR; ORV, 3% or 3 ohms, whichever is 
3266W greater). Torque: 3.0 oz-in. max. Mechanical Stops: Wiper 
idles. 
.35 Typ. 
1.52 aad Adj. Slot Res. Digi-Key Digi-Key 
i i 5 i aay 1.78 Dia. x (Ohms) | Part No. Part No. 
: r = a ae x 10 3266W-100-ND* | 3266X-100-ND* 
. Pp 20 3266W-200-ND* | 3266X-200-ND* 
50 3266W-500-ND* | 3266X-500-ND* 
100 3266W-101-ND* | 3266X-101-ND* 
i 2") Ese 200 3266W-201-ND* | 3266X-201-ND* 
t==p-4 je +1.02 500 3266W-501-ND* | 3266X-501-ND* 
Fee | Io 1K 3266W-102-ND* | 3266X-102-ND* 
2.54 i 2K 3266W-202-ND* | 3266X-202-ND* 
6.86 Typ. jy 2 9}-98 Min. 5K 3266W-502-ND* | 3266X-502-ND* 
i | L¥ 46 Dia. 10K 3266W-103-ND* | 3266X-103-ND* 
Tl be: 20K 3266W-203-ND* | 3266X-203-ND* 
254-7254 25K 3266W-253-ND* | 3266X-253-ND* 
50K 3266W-503-ND* | 3266X-503-ND* 
3266X 1.52 100K 3266W-104-ND* | 3266X-104-ND* 
t 200K 3266W-204-ND* | 3266X-204-ND* 
4 250K 3266W-254-ND* | 3266X-254-ND* 
500K 3266W-504-ND* | 3266X-504-ND* 
1,02—-| L. 1M 3266W-105-ND | 3266X-105-ND 
Pricin: 
1.02 Series 1 10 i 50 
, +4R-76 3266W/3266X 3.58 32.50 139.75 
. 0 
fe 13 i * 3266[_|-KIT-ND Digi-Key” Series 3266 
{ i Trimmer Potentiometer Kit 
2.54 47 123 1.02 5 each in values denoted in series (85 total pieces). 
718 | Notebook style storage case and bin storage guide included. 
oF te) 2.54 For complete number, substitute corresponding letter (WX) 
2.54 -| for. -$199.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


eumns Trimmer Potentiometers 


INC. 


B 


SERIES = 1/2" (12.70mm) Round/Single-Turn 
3345 Wirewound/Industrial/Sealed 
3345P + Industrial wirewound. + 1.0 watt power rating at 70°C. 


Adj. Slot 5.97 Long x Resistance Tolerance: +5% std. Adjustment Angle: 280° nom. 
ponee : 64 Wie Power Rating: 70°C — 1 watt; 150°C — 0 watt. Temperature 

—— Pore Range: —55°C to +150°C. Temperature Coefficient: +50ppm/°C. 
} Load Life: 1,000 hours 1 watt @ 70°C. Rotational Life: 200 


11.43 Dia. cycles (2% ATR; ENR, 500 ohms). Mechanical Angle: 310° nom. 
| Torque: 5.0 oz-in. max. Stop Strength: 15 oz-in. min. 
———s Nominal 
Res. Digi-Key* Resolution 
(Ohms) Part No. (Percent) 
50 3345P-500-ND 0.58 
100 3345P-101-ND 0.49 
; 200 3345P-201-ND 0.49 
Soh e8 Mh. 500 3345P-501-ND 0.38 
Standoffs 1K 3345P-102-ND 0.30 
ob 2K 3345P-202-ND 0.24 
P=—~- 9.54 5K 3345P-502-ND 0.18 
~ f 10K 3345P-103-ND 0.14 
20K 3345P-203-ND 0.13 
5.08 Min. Length -71 Dia. 
Pricing 
Series 1 10 50 
Wiper 3345P 8.28 75.25 323.58 
CCW CW *3345P-KIT-ND Digi-Key” Series 3345 Trimmer 
3 Potentiometers Kit 5 each of all values (45 total pieces). 
Clockwise ——> 


Notebook style case and bin storage guide included... . $199.95 


SERIES 5/16" (7.95mm) Round/Four-Turn 


3339 Cermet/Industrial/Sealed 
3339P 3339H 
6.35 || Adi. Cross Sict 80° Ref. 
ke 2.54 Long x .64 Wide 
7.62 Dia. 54 


7.62 Dia. 


ou 0 Wiper 
5-97 mre ieee 
Clockwise ——> 
5.08; | 


+ Unique planetary drive offers precise wiper setting of a multiturn in a single-turn package size. + Top and side adjust 
styles. Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 megohms min. Effective Travel: 4 turns 
nom. Power Rating (300 volts max.): 85°C — 0.5 watt; 150°C — 0 watt. Temperature Range: —55°C to +150°C. Tem- 
perature Coefficient: +100 ppnv/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (3% ATR; ORV, 3% or 3 ohms, whichever 
is greater). Rotational Life: 200 cycles (3% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Torque: 3.0 oz-in. max. 
Mechanical Stops: Wiper idles. 


Res. Digi-Key Digi-Key* Digi-Key* 
(Ohms) Part No. Part No. Part No. 

50 3339H-500-ND 3339P-500-ND 3339W-500-ND 
100 3339H-101-ND 3339P-101-ND 3339W-101-ND 
200 3339H-201-ND 3339P-201-ND 3339W-201-ND 
500 3339H-501-ND 3339P-501-ND 3339W-501-ND 

1K 3339H-102-ND 3339P-102-ND 3339W-102-ND 
2K 3339H-202-ND 3339P-202-ND 3339W-202-ND 
5K 3339H-502-ND 3339P-502-ND 3339W-502-ND 
10K 3339H-103-ND 3339P-103-ND 3339W-103-ND 
20K 3339H-203-ND 3339P-203-ND 3339W-203-ND 
50K 3339H-503-ND 3339P-503-ND 3339W-503-ND 
100K 3339H-104-ND 3339P-104-ND 3339W-104-ND 
200K 3339H-204-ND 3339P-204-ND 3339W-204-ND 
500K 3339H-504-ND 3339P-504-ND 3339W-504-ND 

1M 3339H-105-ND 3339P-105-ND 3339W-105-ND 

Pricing 
Series 1 10 50 
3339H/3339P 5.28 48.00 206.40 
3339W 7.59 69.00 296.70 


* 3339_-KIT-ND Digi-Key® Series 3339 Trimmer Potentiometers Kit 


5 each of all values in denoted series (70 total pieces). Notebook style case and bin storage guide included. For complete 
number, substitute corresponding letter (P,W) for (_] ....... 00. .sc cece cece eec eee eee eec esse esse eesesseeeeeeseesenee $269.00 


SERIES 6mm Round/Single-Turn 


3306 Cermet/Industrial/Open Frame 
3306F Suggested PWB Layout 
} -99 Dia. 
Wiper (NP | 3 Ples. 5.00 
ene tc ae fi 
ccw cw Surface Ke 
Clockwise = a 3.51 
5.00 “S007. 
Adj. Cross Slot .79 Wid 
3306K S306W a ener oes 
y = 6.81 
F Suggested PWB Layout Tk ST 
| 99 Dia. - sat 
F L)— 5.00 
t | 
2.49 ne) Mounting a ‘ ia 
450 2.49 |-+| Surface 2 40\—-| 3.00 
4.50 + |-—-| 5.00 
3306P 6.81 
a n 3.40 
Suggested PWB Layout ey 
99 Dia. : ‘ Ins | 
3Plos. \. 2.49 Mate Ei 8.10 
urface 
Lod he | 
249 =| 2.49 Adj. Cross Slot .79 Wide x 
5.00 L._+15.90 5.08 3.40 Long x 2.01 Deep 


+ Goss slot rotor design suitable for automatic adjustment equipment. + Board retention feature. + Dust resistant/splash 
resistant cover. » Front and top adjust styles. Resistance Tolerance: +25% std. Adjustment Angle: 215° nom. Power 
Rating (100 volts max.): 70°C — 0.2 watt. Temperature Range: —25°C to +100°C. Temperature Coefficient: 
+250ppnv°C. Load Life: 1,000 hours 0.2 watt @ 70°C (5% ATR). Torque (Operating): 4.5 oz-in. max. Stop Strength: 
6.5 oz-in. min. 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Ohms) Part No. Part No. Part No. 
100 3306F-101-ND 3306K-101-ND 3306P-101-ND 3306W-101-ND 
200 3306F-201-ND 3306K-201-ND 3306P-201-ND 3306W-201-ND 
500 3306F-501-ND 3306K-501-ND 3306P-501-ND 3306W-501-ND 
1K 3306F-102-ND 3306K-102-ND 3306P-102-ND 3306W-102-ND 
2K 3306F-202-ND 3306K-202-ND 3306P-202-ND 3306W-202-ND 
5K 3306F-502-ND 3306K-502-ND 3306P-502-ND 3306W-502-ND 
10K 3306F-103-ND 3306K-103-ND 3306P-103-ND 3306W-103-ND 
20K 3306F-203-ND 3306K-203-ND 3306P-203-ND 3306W-203-ND 
50K 3306F-503-ND 3306K-503-ND 3306P-503-ND 3306W-503-ND 
100K 3306F-104-ND 3306K-104-ND 3306P-104-ND 3306W-104-ND 
200K 3306F-204-ND 3306K-204-ND 3306P-204-ND 3306W-204-ND 
500K 3306F-504-ND 3306K-504-ND 3306P-504-ND 3306W-504-ND 
1M 3306F-105-ND 3306K-105-ND 3306P-105-ND 3306W-105-ND 
Pricing 
Series 1 10 100 
3306F / 3306K / 3306P / 3306W 57 4.30 40.16 
SERIES © 1-1/4" (31.75mm) Rectangular/Multiturn (22) 
3059 Cermet/Industrial/Sealed 
3.43 
=m tZ 
— Qe 
— aia 
T | +l6.10 Typ. 2.67 7 
12.70 3.43 
{ Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 


500vde. 1,000 megohms min. Effective Travel: 22 turns 
nom. Power Rating: 70°C — 1 watt; 150°C— 0 watt. Tem- 
perature Range: —55°C to +150°C. Temperature Coefficient: 
+100ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 1 watt @ 70°C (3% 
ATR; ORV, 1% or 1 ohm, whichever is greater). Rotational 

3.18 Life: 200 cycles (2% ATR; CRV, 1% or 1 ohm, whichever is 
(*— 25.40 =| +147 greater). Torque: 5.0 oz-in. max. Mechanical Stops: Wiper 


! idles. 
Y siot .64 Wide x Res. 


Digi-Key Digi-Key 

U .76 Deep (Ohms) Part No. Part No. 
QO ©} | ; 100 3059P-101-ND | 3059Y-101-ND 
|. 17.78 fee Dia, Mig. 200 3059P-201-ND | 3059Y-201-ND 
}-— 22.86 6.60 Holes (2) 500 3059P-501-ND | 3059Y-501-ND 


1K 3059P-102-ND 
3059P-202-ND 
3059P-502-ND 


3059Y-102-ND 
3059Y-202-ND 
3059Y-502-ND 


10K 3059P-103-ND | 3059Y-103-ND 

@ 20K 3059P-203-ND | 3059Y-203-ND 

50K 3059P-503-ND | 3059Y-503-ND 

100K 3059P-104-ND | 3059Y-104-ND 

t 7.62]6.60 200K 3059P-204-ND | 3059Y-204-ND 
17.78 500K 3059P-504-ND | 3059Y-504-ND 

12.70 1M 3059P-105-ND | 3059Y-105-ND 


4 Pricing 
re Series 1 10 50 
, 3059P/3059Y 6.49 59.00 253.70 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(to23) 709 


B 


INC. 


SERIES 9mm Round/Single-Turn 


oumns Trimmer Potentiometers 


3309 Cermet/Industrial/Open Frame Sg maaieniaiegon 
3309P Adj. Cross Slot .79 Wide x 
hein 3.40 Long x 2.01 Deep 
lountini ofr 
abs CL] surlace 
| : 
on ] © 
L 3.99 @| 2.49 
10.34-+| 5.00 
~ Resistance Tolerance: +25% std. Adjustment Angle: 235° nom. 
3309W pets Power Rating (250 volts max.): 70°C — 0.5 watt. Temperature 
SPlos.\, 2.49 Range: —25°C to +100°C. Temperature Coefficient: +250ppm/°C. 
Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 70°C (5% ATR). Torque: 5.0 oz- 
Ie 2.49 in. max. Stop Strength: 11.0 oz-in. min. 
is Res. Digi-Key Digi-Key 
Suggested PWB Layout (Ohms) Part No. Part No. 
100 3309P-101-ND* 3309W-101-ND* 
OF] F=14:60 Ad, cross Sot. 86 Wide x 200 3309P-201-ND 3309W-201-ND 
I-71 2.49 3.40 Long x 2.01 Deep 500 3309P-501-ND* 3309W-501-ND* 
j= 8.99--} 1K 3309P-102-ND* 3309W-102-ND* 
2K 3309P-202-ND* 3309W-202-ND* 
t i 5K 3309P-502-ND* 3309W-502-ND* 
41.00 = 10K 3309P-103-ND* 3309W-103-ND* 
jl Sir {12.50 20K 3309P-203-ND* 3309W-203-ND* 
| Cet 800 50K 3309P-503-ND* 3309W-503-ND* 
l 100K 3309P-104-ND* 3309W-104-ND* 
Mounting suff If 3) 13.99 200K 3309P-204-ND 3309W-204-ND 
q@ = 500K 3309P-504-ND 3309W-504-ND 
as 1M 3309P-105-ND 3309W-105-ND 
5.00 Pricing 
Series 1 10 100 
3309P / 3309W 56 4.77 39.54 


ieee 
ccW cw 


Clockwise: 


storage case and bin storage guide included. 


SERIES 3/8" (9.52mm) Round/Single-Turn 


* 3309-KIT-ND Digi-Key® Series 3309 Trimmer Potentiometers Kit 
10 each of values denoted (180 total pieces). Notebook 
$6: 


style 
19.95 


SERIES 


1/4" (6.35mm) Round/Single-Turn 


3329 Cermet/Indusirial/Sealed 
meer a3329P 3329S 
ae Clockwise -——> om 
6.98 | — 4 6.10 
3329H 
— -1 16.35 
-46 Dia. Typ. 4.57 = | i 7 3 
J +-5.46 TM 
I-89 
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Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 megohms min. Adjustment Angle: 240° nom. 
Power Rating (300 volts max.): 85°C — 0.5 watt: 150°C — 0 watt. Temperature Range: —55°C to +150°C. Tem- 
perature Coefficient: +100 ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @85°C (3% ATR; CRV, 3%). Rotational Life: 200 
cycles (4% ATR; ORV, 4%). Mechanical Angle: 260° nom. Torque: 5.0 oz-in. max. Stop Strength: 5.0 oz-in. min. 


3352 Cermet/Industrial/Open Frame Res. | Digi-Key* Digi-Key* Digi-Key* Digi-Key* Digi-Key* 
(Ohms) Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
Adjustment Slot 1 |*-3.81 Typ. 50 | 3329H-500-ND | 3329P-500-ND | 3329S-500-ND | 3329W-500-ND | 3329X-500-ND 
-86 Wide x .08 Deep Typ. A he 100 | 3329H-101-ND | 3329P-101-ND | 3329S-101-ND | 3329W-101-ND | 3329X-101-ND 
i safe a 200 | 3329H-201-ND | 3329P-201-ND | 3329S-201-ND | 3329W-201-ND | 3329X-201-ND 
EES 8.89 Typ. 500 | 3329H-501-ND | 3329P-501-ND | 3329S-501-ND | 3329W-501-ND | 3329X-501-ND 
5.08 Typ wed +|-.64 Typ 1K | 3329H-102-ND | 3329P-102-ND | 3329S-102-ND | 3329W-102-ND | 3329X-102-ND 
i oth1.27 Typ. 2K | 3329H-202-ND | 3329P-202-ND | 3329S-202-ND | 3329W-202-ND | 3329X-202-ND 
5K | 3329H-502-ND | 3329P-502-ND | 3329S-502-ND | 3329W-502-ND | 3329X-502-ND 
3352E 3352H 10K | 3329H-103-ND | 3329P-103-ND | 3329S-103-ND | 3329W-103-ND | 3329X-103-ND 
: 254 20K | 3329H-203-ND | 3329P-203-ND | 3329S-203-ND | 3329W-203-ND | 3329X-203-ND 
: \\ 2} ——— { 50K | 3329H-503-ND | 3329P-503-ND | 3329S-503-ND | 3329W-503-ND | 3329X-503-ND 
/ f . 100K | 3329H-104-ND | 3329P-104-ND | 3329S-104-ND | 3329W-104-ND | 3329X-104-ND 
200K | 3329H-204-ND | 3329P-204-ND | 3329S-204-ND | 3329W-204-ND | 3329X-204-ND 
500K | 3329H-504-ND | 3329P-504-ND | 3329S-504-ND | 3329W-504-ND | 3329X-504-ND 
1M | 3329H-105-ND | 3329P-105-ND | 3329S-105-ND | 3329W-105-ND | 3329X-105-ND 
Pricing 
Series 1 10 50 
aaa! 3329H/3329P 2.61 23.75 102.13 
: : 3329S/3329W/3329X 3.14 28.50 122.55 
2.54 Typ. Wiper * 3329, ]-KIT-ND Digi-Key” Series 3329 Trimmer Potentiometers Kit 
\—— 5 each of all values in denoted series (70 total pieces). Notebook style case and bin storage guide included. For complete 
=| | ccw pare se cw number, substitute corresponding letter (H,P,S,W,X) for |] 02.22... 06 cece e eens cece eee ee eee eee eee eeaeeeteeeeeeee $129.95 


Clockwise——> 


Resistance Tolerance: +20% std. Adjustment Angle: 205° nom. Power Rating (250 volts max.): 85°C — 0.5 watt; 
125°C — 0 watt. Temperature Range: —55°C to +125°C. Temperature Coefficient: Below 2K — +150ppmV/°C; 2K & up 
— +100ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.5 watt @ 85°C (3% ATR). Rotational Life: 200 cycles (10% DTR). 
Mechanical Angle: 250° nom. Torque: 3.0 oz-in. max. Stop Strength: 8 oz-in. min. 


Res. Digi-Key* Digi-Key* Digi-Key* Digi-Key* Digi-Key* 
(Ohms) Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. 
100 3352E-101-ND 3352H-101-ND | 3352P-101-ND | 3352T-101-ND | 3352W-101-ND 
200 3352E-201-ND 3352H-201-ND | 3352P-201-ND | 3352T-201-ND | 3352W-201-ND 
500 3352E-501-ND 3352H-501-ND | 3352P-501-ND | 3352T-501-ND | 3352W-501-ND 
1K 3352E-102-ND 3352H-102-ND | 3352P-102-ND | 3352T-102-ND | 3352W-102-ND 
2K 3352E-202-ND 3352H-202-ND | 3352P-202-ND | 3352T-202-ND | 3352W-202-ND 
5K 3352E-502-ND 3352H-502-ND | 3352P-502-ND | 3352T-502-ND | 3352W-502-ND 
10K 3352E-103-ND 3352H-103-ND | 3352P-103-ND | 3352T-103-ND | 3352W-103-ND 
20K 3352E-203-ND 3352H-203-ND | 3352P-203-ND | 3352T-203-ND | 3352W-203-ND 
25K 3352E-253-ND 3352H-253-ND | 3352P-253-ND | 3352T-253-ND | 3352W-253-ND 
50K 3352E-503-ND 3352H-503-ND | 3352P-503-ND | 3352T-503-ND | 3352W-503-ND 
100K 3352E-104-ND 3352H-104-ND | 3352P-104-ND | 3352T-104-ND | 3352W-104-ND 
200K 3352E-204-ND 3352H-204-ND | 3352P-204-ND | 3352T-204-ND | 3352W-204-ND 
250K 3352E-254-ND 3352H-254-ND | 3352P-254-ND | 3352T-254-ND | 3352W-254-ND 
500K 3352E-504-ND 3352H-504-ND | 3352P-504-ND | 3352T-504-ND | 3352W-504-ND 
1M 3352E-105-ND 3352H-105-ND | 3352P-105-ND | 3352T-105-ND | 3352W-105-ND 
Pricing 
Series i 10 50 
3352E / 3352H / 3352P / 3352T / 3352W 1.10 10.00 43.00 


* 3352) 


-KIT-ND Digi-Key Series 3352 Trimmer Potentiometers Kit 


5 each of all values in denoted series (75 total pieces). Notebook style kit box and bin storage guide included. For 


complete number, substitute corresponding letter (EH,P,T,W,) for [1 


710 (1023) 


$49.95 


SERIES _ 1-1/4" (31.75mm) Rectangular/Multiturn (22) 
3057 Wirewound/Industrial/Sealed 
3057Y 254 Resistance Tolerance: +5% std. Insulation Resistance: 
a be 500vde. 1,000 MQ min. Adjustment Travel: 22 turns 
+ 4.83 nom. Power Rating: 70°C — 1 watt; 150°C — 0 watt. 
sz 2 i Temperature Range: -55°C to +150°C. Temperature 
+ 6.10 Typ. ~F Coefficient: +50ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 1 watt 
@ 70°C (2% ATR). Rotational Life: 200 cycles (2% 
@) ae Torque: 5.0 oz-in. max. Mechanical Stops: Wiper 
a ae ais 
Nominal 
Res. Digi-Key Resolution 
12.70 CLOCKWISE ———> (Ohms) Part No. (Percent) 
{ 200 3057Y-201-ND 0.86 
254-| fe 500 3057Y-501-ND 0.89 
j}-—— 31.75 ——+| 1K 3057Y-102-ND 0.72 
/- Dead 4 pele 2K 3057Y-202-ND 0.58 
>| peta? 5K 3057Y-502-ND 0.43 
2.36 Dia. Mtg. a] 10K 3057Y-103-ND 0.34 
Holes (2k ° 20K 3057Y-203-ND 0.31 
Tw 
Ou Sy Oy 6.35 Pricing 
7.62 7 Series al 10 50 
| 17.78 3057Y 17.99 163.50 703.05 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


BOURNS Trimmer Potentiometers 


ING. 


SERIES 3/4" (19.05mm) Rectangular/Multiturn (20) 


SERIES 3/4" (19.05mm) Rectangular/Multiturn (15) 


3009 


Adj. Slot 2.36 Dia. 4, 444.93 


.64 Wide x .79 Deep 
t |_ 
8.89 


3005 Wirewound/Industrial/Sealed 
>| 4.06 f 19:08 =: (1.52 
i, ae .38 Min. a: 
yaa os Adj. Slot 2.54 Di = a 
ij. Slot 2. ia. 
.64 Wide x .76 Deep l l l 
QD @® 
Lp eal WIPER 
ond 3.30 
: 5.08 OWWVWW-S 
12.70 CLOCKWISE ———> 
Sealed to prevent contamination from fluxing, soldering Nominal 
and cleaning. Resistance Tolerance: +10% std. Res. Digi-Key Resolution 
Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 MQ min. 
: h Part No. Pr 
Adjustment Travel: 20 turns nom. Power Rating: 70°C keine) aul Wee) 
— 1 watt; 125°C — 0 watt. Temperature Range: —65°C. 100 3005P-101-ND 0.8 
to +125°C. Temperature Coefficient: +50ppm/°C. Load 200 3005P-201-ND 0.7 
Life: 1,000 hours 1 watt @ 70°C (3% ATR). Rotational 500 3005P-501-ND 0.5 
faschatuear nice: WiC aul Torque: 5.0 oz-in. max. 1K 3005P-102-ND 05 
PSE PEE Ie 2K 3005P-202-ND 0.4 
Pricing 5K 3005P-502-ND 0.3 
Series il 10 50 10K 3005P-103-ND 0.3 
3005P 10.15 92.25 396.68 20K 3005P-203-ND 0.2 


SERIES 3/4" (19.05mm) Rectangular/Multiturn (15) 


3006 Cermet/Industrial/Sealed 
P1808 462 + 4.83 ae 
ey Min. 
6.35 
76 +Il- eat 33 Ze, Slot 2.36 Dia. en CLOCKWISE me 
Or. @@ .79 Deep x .64 Wide 
-51 Dia. Pins Typ. 
3006P 3006W 3006Y 
- 1.40 
LT IL-T Fk okt 
Tie =| (te | ee 
; x : 7.62 
12.70 12.70 17.78 
254-1 ao 


Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 megohms minimum. Adjustment Angle: 15 
turns nominal. Power Rating (400 volts max.): 70°C — 0.75 watt; 150°C — 0 watt. Temperature Range: —55°C to 
+125°C. Temperature Coefficient: +100ppm/°C. Load Life: 1,000 hours 0.75 watt @ 70°C (4% ATR). Rotational Life: 
200 cycles (3% ATR; ORV, 1% or 1 ohm, whichever is greater). Torque: 5.0 oz-in. max. Mechanical Stops: Wiper idles. 


Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
(Ohms) Part No. Part No. Part No. 

100 3006P-101-ND* 3006W-101-ND 3006Y-101-ND 
200 3006P-201-ND* 3006W-201-ND 3006Y-201-ND 
500 3006P-501-ND* 3006W-501-ND 3006Y-501-ND 

1K 3006P-102-ND* 3006W-102-ND 3006Y-102-ND 

2K 3006P-202-ND* 3006W-202-ND 3006Y-202-ND 

5K 3006P-502-ND* 3006W-502-ND 3006Y-502-ND 
10K 3006P-103-ND* 3006W-103-ND 3006Y-103-ND 
20K 3006P-203-ND* 3006W-203-ND 3006Y-203-ND 
25K 3006P-253-ND* 3006W-253-ND 3006Y-253-ND 
50K 3006P-503-ND* 3006W-503-ND 3006Y-503-ND 
100K 3006P-104-ND* 3006W-104-ND 3006Y-104-ND 
200K 3006P-204-ND* 3006W-204-ND 3006Y-204-ND 
250K 3006P-254-ND 3006W-254-ND 3006Y-254-ND 
500K 3006P-504-ND* 3006W-504-ND 3006Y-504-ND 

1M 3006P-105-ND* 3006W-105-ND 3006Y-105-ND 
2M 3006P-205-ND* 3006W-205-ND 3006Y-205-ND 
Pricing 
Series 1 10 50 
3006P 1.73 15.75 67.73 
3006W/3006Y 1.87 17.00 73.10 


* 3006P-KIT-ND Digi-Key® Series 3006 Potentiometers Kit 


10 each of values denoted (150 total pieces). Notebook style storage case & bin storage guide included. . - $159.00 


Y 
5.54 |[[—.51 
1.40-+| Dia. Pins 
3009P Ix 19.05 | 
89 Typ. 
+ 
[© ®® 
Y 
ry 
>| | 3.30 
2.54 a here 
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Cermet/Indusirial/Sealed 


| WIPER 
ccw cw 


CLOCKWISE ———> 


Resistance Tolerance: +10% std. Insulation Resistance: 
500vde. 1,000 megohms minimum. Adjustment Travel: 15 
turns nominal.Temperature Coefficient: +100ppm/°C. Load 
Life: 1,000 hours 0.75 watt @ 70°C (4% ATR). Rotational 
Life: 200 cycles (3% ATR; CRV, 1% or 1 ohm, whichever is 
greater). Torque: 5.0 oz-in. max. Mechanical Stops: Wiper 
idles. 


Res. Digi-Key Digi-Key 

(Ohms) Part No. Part No. 
100 3009P-101-ND 3009Y-101-ND 
200 3009P-201-ND 3009Y-201-ND 
500 3009P-501-ND 3009Y-501-ND 


1K 3009P-102-ND 
2K 3009P-202-ND 
5K 3009P-502-ND 


3009Y-102-ND 
3009Y-202-ND 
3009Y-502-ND 


10K 3009P-103-ND | 3009Y-103-ND 
20K 3009P-203-ND | 3009Y-203-ND 
25K 3009P-253-ND | 3009Y-253-ND 
50K 3009P-503-ND | 3009Y-503-ND 
100K 3009P-104-ND | 3009Y-104-ND 
200K 3009P-204-ND | 3009Y-204-ND 
500K 3009P-504-ND | 3009Y-504-ND 


1M 3009P-105-ND | 3009Y-105-ND 


Pricing 
Series 1 10 50 
3009P/3009Y 2.72 24.75 106.43 


SERIES SMD 4mm Sauare/Single-Turn 


3364 Cermet/Industrial/Open Frame 
3364W and X Q 
g 
4.50 Owiper z= 
] 

CCW CW 
Clockwise Sent 
Qross-slot rotor designs suitable for automatic adjustment equip- 
ment. Supplied in 12mm embossed tape, compatible with automatic 
1.09 pick-and-place assembly equipment . Rear adjust versions available. 
+ Resistance Tolerance: +25% std. Adjustment Angle: 260°+20' 


Powei 


r Rating (50 volts max.): 70°C — 0.2 watt. Temperature 


Range: -40°C to +100°C. Temperature Coefficient: +250ppmv/°C. 


150 Load Life: 1,000 hours 0.2 watt @ 70°C (5% ATR). Rotational 
T Life: 20 cycles (15% ATR). Torque: 20 to 200g-cm. Mechanical 
Angle: Continuous. 
1.30 ky) [k™11.30 
aie Res. Digi-Key* Digi-Key 
1.60 (Ohms) | Part No. Part No. 

500 3364W-501ELILI-ND 3364X-501ELIL-ND 
1K 3364W-102ELL1-ND 3364X-102EL-ND 
2K 3364W-202EL1L]-ND 3364X-202ELIL-ND 

@ 5K 3364W-502EL-1-ND 3364X-502ELI-ND 
10K 3364W-103ELL-ND 3364X-103ELL-ND 
20K 3364W-203ELIL1-ND 3364X-203EL-ND 
Adj. 50K 3364W-503ELILI-ND | 3364X-503ELL-ND 
cross slot 100K 3364W-104ELL1-ND 3364X-104ELI-ND 
.36 deep 200K 3364W-204ELC-ND 3364X-204ELL-ND 
500K 3364W-504ELIL1-ND 3364X-504ELI-ND 
qa) ® 1M 3364W-105ELIL-ND 3364X-105ELL-ND 
Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
Series Part No. 5 100 Part No. 1,000 
3364W/3364X | Add “CT”-ND 4.23 56.55 Add “TR"-ND 321.00 
* 3364W-KIT-ND Digi-Key” Series 3364W Trimmer Potentiometers Kit 5 each of all values (55 total pieces) ......... $35.95 
SERIES Surface Mount 3mm Single-Turn 
TCO3 Top Adjust Cermet 
1.50 1.60-+ 
TCO3X Pig 1.850 : ase 
3.00. 0.95 “ : 
3 3a ‘go + | E4100 
pen 1.20 
2 0. a 7 14 fi *bo7 
f 1 4 ai 1+ 3.20 1 
1.50 3.60 0.80 0. os 
1.90, | , Res. | Digi-Key 
1 > 5913.00 Wiper (Ohms) | Part No. 
: ccw CW 100 | TCO3X-101EO)-ND 
Clockwise > 1K | TCO3X-102EO-ND 
2K TCO3X-202E0N-ND 
Resistance Tolerance: +25%. Adjustment Angle: 270°. Power Rating: .1 jae LE ESD 
watt. Temperature Range: -40°C to +85°C. Temperature Coefficient: 20K TC03X-203EC]CJ-ND 
+250ppm°C. Rotational Life: 20 turns. Rotational Torque: 20-200g-cm max. 
Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
Series Part No. u 10 100 Part No. 2,000 
TCO3X | Add “CT-ND” 20 1.65 14.40 Add “TR-ND” 100.00/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


¢ Fax: 218-681-3380 


(to23) 711 


ING. 


BOURNS Trimmer Potentiometers 


SERIES Surface Mount 4mm Square/ 


3214 


Multi-Turn Cermet/Industrial/Sealed 


SERIES SMD 4mm Square/Single-Turn 3214) 3214W ® vine 
. 1 
3314 Cermet/Industrial/Sealed ara cow OVVV A/V 
\ 
, I . Z Styl i 5.08 
(J, G Styles) 178 Ea Spaced 21.0 Dia (S,Z Styles) 7.55 4300 22] 4.80 am =] a0 aa 
1.500 —+ 
i sé 13.00 Dia. 89 
af Lt ae 6.000 3 4.80 
‘ -99-3 ples. 
274 beel ees a 5.50 1.19 ey FT 
ae re 3 ples. | ioe i 
100 mA] {5.500 (8) v Piginer 
177.80 Dia. —-| Tape bi 6.000 (2) 130 | 1:19 
5.26 (J) NSO se 79 
|---| “12.000 Ret. ca dues 79-2 ples. 
ee are 7.600 Ret oe S31 
A — a 
5.26 _——— 0.400 Max. O1.52 3.48 
: neh o1.52|_ 
| iat s90Ret. [1 1 ' -. 
8.08 = 16:09 450, SV 
7 
athe A 
| 11.99 12.42 Wiper 5.51 cm 
21.50 i 1.50 ais 2.59" Adj 
Tape Reel ccW cw Adjustment Slot : : Adjustment Slot 
P Clockwise ——> 5 5.56 .56 Wide X .51 Deep .56 wide X .51 Deep 
3.99 | ° 5.31 
= 
Lo 3.99 i 7 i 
+ lo ° 450 2.90 | 1.30-2 ples. 
I 296 7 229 >| 497 1 ina 01 y {0 - t 
ealle Standoff] TL V2 ples. 2.01 JO i 201 S 
10 cm 2 Ples. tando' 20 Typ. 4 L ° 21 2 ma" 2.01/0 = + Aa i 
U =) = i} 4 fat 
B20 | (| —+— 559 ae 1.30 7 a) eeu 7] 
Ll] | 6.10 Typ. 11.99-+1 ' 7 1.60-3 ples. 
5— tar re 2 ples. '+16.00-+1 
| 5° Max. | 7 3 Ples. 
Ad, Slot 2:44 Long x | Lo Typ. +L eee 1.78-3 ples. 
51 Wide x .56 Deep 5.00 —="' => 2.67 
913.00 921.01 
3314J 4504 - 
a J+ 2.29 T 
5 Y [2:36 coy| ctlb?! 59.18 
[| 2: —|||#:76 - 2 Ples. I" 2 ples. t 
LT cout 
t (7 P)o [] 4.50 UF ! 
abil A> | uit —{t— 399 +1h416.41 
20 Typ. t 5.00 1.02 : 
(] T ii en (Ty + 
(OREO) aa | 2.03 + Sealed to withstand board wash processing + Pick and place centering design, with flush adjustment + Patent 
bess i 15 Adj. Slot 2.44 Long x a 130 L_ 2.03 #5047746 advanced drive/wiper mechanism. Resistance Tolerance: +10% std. Absolute Minimum Resistance: 1% or 
Standoff 51 Wide x .56 Deep I-—5.00 —| 3 ples. 2.0 ohms (whichever is greater). Contact Resistance Variation: 3% or 3 ohms max. Resolution: Essentially Infinite. 
Insulation Resistance: 500 vdc., 100 megohms min. Dielectric Strength: Sea Level: 600 vac (1 minute). Adjustment 
331 4S 2.54 Angle: 5 turns nom. Power Rating (300 volts max.): 85°C: 0.25 watt, 150°C: 0 watt. Temperature Range: -65°C to 
+150°C. Temperature Coefficient: +100ppm/°C. Humidity: MIL-STD 202 Method 106, TRS +2%; IR 10 megohms. 
[7450-4 | | | 1.30 - 2 Ples. Vibration: 20G TRS +1%; VRS +1%. Shock: 100G Res Digi-Key Digi-Key 
= elt se , TRS 21%; VRS +1%, Load Life (@ 85°C Rated | (ohms) | Part No. Part No- 
t ee 348 Power 1000 Hours): TRS 3 ohms or 3% / 109 | -go14J-101ECIG-ND | 3214W-101ELIC-ND 
is 533 4 mai (whichever is greater). Rotational Cycling: 200) 559 | 3914-201EDID-ND | 3214W-201EC]0-ND 
| Max. cc cycles, TRS 3 ohms or 3% (whichever is greater). | 599 | 3214J-501ELID-ND | 3214W-501EDO-ND 
Fr . Thermal Shock: 5 cycles, TRS +2%; VRS +1%. 
an Ni cassie uinee: ch 1 ect : ycles, q 1K | 3214J-102E00-ND | 3214W-102E00-ND 
Oe ® ta Wiens Deeb q L+.61 Typ. i ; Mechanical Stop: wiper idles. Torque: 180g-cm 2K 3214J-202ECILJ-ND | 3214W-202ECD-ND 
standot 2.791 |--5.00—-| 1.47 I-—+1 2.01 max. Weight: Approximately 0.01 oz. Marking: 5K 3214J-502ELID-ND | 3214W-502ECD-ND 
Manufacturer's code, resistance code and date 10K 3214J-103EDD-ND | 3214W-103EL/L-ND 
331 4Z code. Solderability: Per MIL-STD-202, Method 20K 3214J-203ELD-ND | 3214W-203ELIL-ND 
208. Wiper: Set at 50% nominal. Flammability: 50K 3214J-503E-ND UWE ESN 
Adj. slot 2.41 Long Sea 254 UL94VO 100K | 3214J-104EDD-ND | 3214W-104ECIDJ-ND 
fee aes] <° Wide +1330 sorte P2007 
x .51 Deep im — 2.54 ru ch Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
<@O> QO) (Oe f 
5.84 oa t +t 3.18 11.68 Series | Part No. 1 10 100 Part No. 250 500 
I B ii ey 3.48 + 20.07 \ — 3214J ‘Add “CT-ND” 3.22 27.60 239.20 | Add“TR-ND” = 750.00 
CST i i 20 Coy 72.70 3214W Add “CT-ND” 3.22 27.60 239.20 Add “TR-ND” 414.00 750.00 
{th 5.59 120.07 at beet 
* Compatible with all surface mount soldering processes. » Very low CRV — 1%. + Standoffs facilitate boardwashing and H 3 
mechanical stability. Resistance Tolerance: +20% std. Insulation Resistance: 500vdc. 100 megohms min. Adjustment SERIES Surface Mount 3mm Single Turn 
Angle: 210° nom. Soldering Heat: 260°C, 10 seconds, TRS +1%. Power Rating (300 volts max.): 70°C — 0.25 watt; i 
125°C — 0 watt. Temperature Range: —55°C to +125°C. Temperature Coefficient: +100ppm/°C. Load Life: (@ 70°C TC73 Top Adjust Carbon 
Rated Power 1,000 hours) TRS +3%. Rotational Life: 100 cycles TRS +3%. Mechanical Angle: 240° nom. Torque: 180 
g-cm. typical. Stop Strength: 300 g-cm. typical. TC73X/W 1.30 
Res. | Digi-Key Digi-Key Digi-Key Digi-Key ae [73.10 ; 0.80 
(Ohms)| Part No. Part No. Part No. Part No. le 1:80, te 50 2 1 t 
100 | 3314G-101ECLI-ND 3314J-101EDD-ND = 3314Z-101EDL-ND t ¥,! ‘60 1.30 
200 | 3314G-201ED-ND 3314J-201ED0D-ND = 3314Z-201EDL-ND Y @ 2.20 1.25 
500 | 3314G-501EDIL-ND | 3314J-501ELL-ND = 3314Z-501ELIL-ND oes te 3.60 + r 1.254 [ | 
1K | 3314G-102EDD-ND 3314J-102ELD0-ND = 3314Z-102ELDL-ND ‘ig rl? 80 1 11 eo FE 
2K | 3314G-202ELL-ND 3314J-202ELD-ND = 3314Z-202ELIL-ND 
5K | 3314G-502ELD-ND | 3314J-502ECID-ND | 3314S-502EDIC-ND | 33142-502ECIC-ND wel 1.15 eT a 120+} fo} 1.20 
10K | 3314G-103EDL-ND 3314J-103ED0-ND = 3314Z-103ELDL-ND 0: 50 0.80 Ba 
20K | 3314G-203EDL-ND 3314J-203EDL-ND = 3314Z-203EL.-ND @ 1.80 . 
25K | 3314G-253ED_-ND 3314J-253EDLD-ND = 3314Z-253ELD-ND . : 
50K | 3314G-503ELIL-ND | 3314J-503EC0-ND _ 3314Z-503ELIL-ND i] DPS Wiper Res. | Digi-Key 
100K | 3314G-104EL-ND 3314J-104EDLD-ND = 3314Z-104ELL-ND h Part No. 
200K | 3314G-204ELL-ND 3314J-204ELLD-ND 3314S-204ELD-ND 3314Z-204EL.-ND ‘ — ry SLi | cow . cw ome) TATE ND 
250K | 3314G-254EDL-ND | 3314J-254EDL-ND | 3314S-254EDL-ND | 3314Z-254EC0-ND Driver slot © 0.20 Clockwise > 1k | Te73X102EDIE-ND 
500K | 3314G-504ELL-ND 3314J-504ELL-ND 3314S-504EDLI-ND 3314Z-504EL-ND depth 2K TC73X-202EC]0-ND 
1M | 3314G-105ED0-ND 3314J-105EDL-ND = 3314Z-105EDL-ND 5K T 73X-502ECD)-ND 
2M | 3314G-205ECL-ND 3314J-205EDL-ND 3314S-205ED.-ND 3314Z-205EL_J-ND Resistance Tolerance: +30%. Adjustment Angle: 260°. Power Rating: C73X- 7 
watt. Temperature Range: -25°C to +85°C. Temperature Coefficient: pore Dee eeeSoING 
Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 4250ppnv’°C. Rotational Life: 20 turns. Rotational Torque: 10-150g-cm max. 
Series Part No. 5 100 Part No. 200 500 Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing 
3314G/3314J | Add “CT-ND” 9.00 156.00 Add “TR-ND” = 489.00 1 
3314S ‘Add “CT-ND” 9.90 170.28 aan = is Series | Part No. il 10 100 Part No. 2,000 
3314Z Add “CT-ND” 9.90 170.28 Add “TR-ND” 244.20 = TC73X | Add “CT-ND” .20 1.65 14.40 Add “TR-ND” 100.00/M 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 


¢ Fax: 218-681-3380 
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INC. 


SERIES SMT 4mm Multi-Turn (11) 


3224 


Top Adjust/Cermet 


1.78-3 ples. 


Wiper 
ccw CW 


Clockwise —» 


177.80 


oumns Trimmer Potentiometers 


7.49 


"lo boo 6 oo] 


ny 
a 
° 
i) 
t 


3224W 


] 
81 
v 

] 
T 


1.30 
2.90 -2 aa 
2.01 
I 2.54 
Adjustment Slot yo 
.56 Wide x .51 Deep | | 7 
>| 
1.52-3 ples. 


Resistance Tolerance: +10% standard. Absolute Minimum Resistance: 1% or 2.0 ohms (whichever is greater). 
Contact Resistance Variation: 1% or 3 ohms maximum. Resolution: Essentially Infinite. Insulation Resistance: 
500 vdc., 100 megohms minimum. Dielectric Strength: Sea Level: 600 vac (1 minute), Adjustment Angle: 11 
turns nominal. Power Rating (300 volts max.): 85°C: 0.25 watt, 150°C: 0 watt. Temperature Range: —-65°C to 
+150°C. Temperature Coefficient: +100ppmv/°C. Humidity: MIL-STD 202 Method 106, TRS +2%; IR 10 megohms. 
Vibration: 20G TRS +1%, VRS +1%. Shock: 100G TRS +1%, 


VRS +1%. Load Life (@ 85°C Rated Power 1000 Hours): TRS 3 


SERIES SMD 5mm Square/Single-Turn 
3335 Cermet/Indusirial/Sealed 


Common Dimensions 3335A, B 3335A 
=||+.38 Typ. 
fe 1.22 Dia, el 
7 7 z= 
6.22 5.08 Sq. +6 is .64 Typ 
| nl + 
‘OF 
Adj. Cross Slot 2.41 Long x py ee te7 
51 Wide x .64Deep 1.27 1 
Common Dimensions 3335W, X 
3335-4 Pad 
1:27: ee} 2.54 
20 7] ce 
Te oO 
ry ii A -1.22 Dia. 
5.08Sq. |g 
t tf 
L2) 
1+ .38 
Adj. Cross Slot 2.41 Long x 
-51 Wide x .64 Deep 
4 Max. 6.86 Typ. 4 2.54 
~F 3.81 .64 Typ. Hou 
sp. } 
49 t | 4.32 Typ. 
FF 6.22 | 
| | i ea i 
8.00 —! lL 4.02 Typ. 
1.50 Dia. 
3335X 
1— 1.73 
406 4.02 Typ, 810Typ. +4 2.54 
16.00 Tape | —1 
Meets EIA specification 481 = ny 
‘ 5.08 || 
Wiper Jt “=/l+-1.02 Typ. 
ccw CW 
Clockwise ——> 


+ Available in 3 and 4 pad SMD design * Auto adjust rotor design, packaged in 16mm wide (7' reel) embossed tape, 
compatible with automatic placement equipment * Rugged lead frame construction * Multi-wire hoetip wiper + Recom- 


Res. Digi-K 
ohms or 3% (whichever is greater). Rotational Cycling: 200 Gn en Ne mended for reflow processing only. Resistance Tolerance: +20% standard. Insulation Resistance: 500vdc. 1,000 
cycles, TRS 3 ohms or 3% (whichever is greater). Thermal = megohms minimum. Adjustment Travel: 240° nominal. Maximum Exposure (Temp./Time): +215°C/3 minimum. 
Shock: 5 cycles, TRS #2%, VRS +1%. Mechanical Stop: Wiper 2K 3224W-202E.JL-ND Power Rating (100 volts max.): 85°C — 0.2 watt; 150°C — 0 watt. Temperature Range: -55°C to +150°C. Temper- 
idl tT : 180 eh = Wei ht: 3 satel 0.01 5K 3224W-502EL]LJ-ND ature Coefficient: +100pprv/°C. Load Life: 1,000 hours 0.2 watt @ 85°C (3% ATR; ORV, 3% or 3 ohms, whichever is 
q = igs i aa ea ad cig! i aie a ie 10K 3224W-103ECO-ND greater). Rotational Life: 200 cycles (4% ATR; CRV, 3% or 3 ohms, whichever is greater). Mechanical Angle: 270° 
oz. Marking: Manufacturer's code, resistance code ani e : i i : i 
ae 9: 20K 3224W-203ECID-ND nominal. Torque: 3.0 oz-in. maximum. Stop Strength: 4.0 oz-in. minimum. 
Res. Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
‘Oh Part No. Part No. Part No. 
Cut Tape Pricing Tape & Reel Pricing (ohms) 2 is 
Series | Part No. 1 10 100 Part No. 250 100 = 3335B-101ECT-ND | 3335W-101ECT-ND 3335X-101ECT-ND 
3224W | Add “CT-ND” 5.22 44.70 387.40 | Add “TR-ND" 670.50 200 = a = GE. p Ln ID) 
500 = = = 3335X-501ECT-ND 
1K = = 3335W-102ECT-ND 3335X-102ECT-ND 
2K = 3335B-202ECT-ND | 3335W-202ECT-ND = 
10K = = = 3335X-103ECT-ND 
SERIES 9mm Square Panel Control 20K | 3335A-203ECT-ND | 3335B-203ECT-ND = == 
i i 25K = = 3335W-253ECT-ND 3335X-253ECT-ND 
3310 Conductive Plastic, Sealed 50K 3335A-503ECT-ND 3335B-503ECT-ND = 3335X-503ECT-ND 
200K 3335A-204ECT-ND 3335B-204ECT-ND = = 
250K = = = 3335X-254ECT-ND 
3310C 3310Y 500K | 3335A-504ECT-ND | 3335B-504ECT-ND = =— 
1/4-32 UNF-2A Pricing 
threaded Series 5 
-38> bushing 1/4-32 UNF-2A =) 508 
¥ 23.18 uy ; threaded ° 3335A / 3335B / 3335W / 3335X 12.00 
-I/*| |* bushing Ty 
tt 1 1 03,18 ( = 8 
“76 cr ||| ; 
eas 1 Atle SERIES 6mm Single-Turn Carbon 
4.37. Lk 2.54 2.54 2.54 TC76 
4.06 2.54 2.54 
I 12.70 
8-7, 
+ Conductive plastic * Linear * PC board and Sirsa 5 
bushing mount + Plastic bushing and plastic shaft pea 
+ Withstands typical industrial washing processes 5.2f | i 6 
+ Compact package saves board and panel space 1K | 3310C-1-102-ND] 3310Y-1-102-ND 1 
Standard Resistance Range (Linear): 1K ohms to 1 2k 3310C-1-202-ND 3310Y-1-202-ND 15 
megohm Total Resistance Tolerance (Linear 5K 3310C-1-502-ND 3310Y-1-502-ND 0 ell ° 
Tapers): +20% Independent Linearity: +5% 10K 3310C-1-103-ND 3310Y-1-103-ND ° 
Absolute Minimum Resistance: 2 ohms maximum ene See eee 5 
Effective Electrical Angle: 270° +15° Contact nee renee ‘ . . - 
Resistance Variation: 1% or 1 ohm (whichever is 100K 3310C-1-104-ND 3310Y-1-104-ND ee Tolerances 290%e.. Mdluaunent Angle: 280 Res. Digi-Key Digi-Key 
greater) Dielectric Withstanding Voltage: (Sea 200K | 3310C-1-204-ND | 3310Y-1-204-ND Power Rating: .1 wait Temperature Range: -25°Cto | (Ohms) | Part No. Part No. 
Level) 900 VAC minimum; (70,000 Feet) 350 VAC | 500K | 3310C-1-504-ND | 3310Y-1-504-ND 420 O.. Tomperatilre: (Coatticlent:® 2300ppIn=c 100 | TC76B-101-ND | 1C76Z-101-ND 
minimum Insulation Resistance: 1,000 megohms 1M | 3310C-1-105-ND | _3310Y-1-105-ND Rotational Life: 100 turns Rotational Torque: .2 to 3 1K | TC76B-102-ND | TC76Z-102-ND 
minimum Power Rating @ 70°C: (Derate ti Oat Nem mrenimurn ek Wee AN) Weneaee ND 
as Hints eee ee 5K | TC76B-502-ND | TC76Z-502-ND 
125°C - Voltage limited by power dissipation or 200 Pricing Pricing 10K TC76B-103-ND TC76Z-103-ND 
VAC, whichever is less) 0.25 watts Stop Strength: Series aT 10 50 Series ul 10 100 20K TC76B-203-ND TC76Z-203-ND 
5.65 nominal Mechanical Angle: 300° nominal TC76B 20 1.65 14.40 50K YC76B-503-ND TC76Z-503-ND 
Torque (Running): 3.53 nominal. S310C/S310Y 2.94 26.04 109.20 TC76Z 20 165 14.40 100K | TC76B-104-ND | TC76Z-104-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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CTs. Stock Pot™ Potentiometers 23.81mm Diameter Series 450 


11.54 Fig. 1 — SD Slot Fig. 2 — Flat A r 7 
rT [ner SAcTOAD 9 Se 9 To determine shaft length, use appropriate variable (1-8) shown below. 
= FO Cc 3 Shaft Length (mm)| _ 12.70 15.88 19.05 22.23 25.40 50.80 
23.80) sea Figure 1 - Slot 1 2 3 4 5 = 
esis tnsn 7 _ Figure 2 - Flat = = = 6 7 = 
fe 33 Fig. 3— Round Figure 3 - Round 8 
207, Length q - 
72 70 Max Res. Digi-Key Price Each 
: , Ohms | Part No. * 1 10 100 250 500 1,000 
Features: 500 | 450D501-L-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 141 
+ Off the shelf availability » Wide Resistance Range » Available with three shaft styles: knurled & slotted, flatted or 1K 450D102-(-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.44 
round + Economical in limited volume applications 2.5K 450D252-[-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
. 1 a . 5K 450D502-L]-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
Electrical and Mechanical Specifications: 40K | 450D103-C-ND 3.18 287 244 202 1.70 141 
+ Resistance Range: 500 through 500KQ + Resistance Tolerance: +20% + Power Rating, Watt: Through 25K 450D253-C-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
10KQ, 1/2 watt; above 10KQ through 100KQ, 1/3 watt; above 100KQ, 1/4 watt + Voltage Rating: Bushing to 7 
terminals: High pot test, one minute - 1080 VAC + Shaft Information: Diameter: 6.35mm (Dia. over knurl 6.10mm iene pata ne ae Sak os oe -_ 
— 6.25mm) + Angle of Rotation: Total rotation — 300° +5°; Effective Rotation approximately 300° - Bushing 250K 450D254-C-ND { 287 244 2.02 170 141 
Information: Material - Diecast zinc; Diameter — EIA st. 3/8” - 32 UNEF-2A thread; Length - 6.35mm + .40mm 0 -O 3.18 7 7 “ . i 
+ Terminal Information: Solder lug, formed to rear * Locating Lug: Left side, terminals down 500K 450D504-L-ND 3.18 2.87 2.44 2.02 1.70 1.41 
Mounting hardware included *For complete part number, substitute corresponding variable (from chart above) for 1 


CTS. Miniature 15.08mm Trimmer Potentiometers Series 201 


4.78 Min. Dia. 4.78 Min. Dia. 


4.37 4.37 


—|r081 x 3.58 Slot 


1.057 56 Slot 


Slot 
Details of Thru Slot Details of Thru Slot 


Features: Res. | Digi-Key PartNo.* | Digi-Key Part No.** Price Each CTS Part No. CTS Part No. 
+ Miniature size — knob 15.08mm diameter + Rim to guide | Ohms. | Laydown Version Standup Version 1 10 100 500 1,000 Laydown Version | Standup Version 
screwdriver + Printed circuit mounting with knob parallel or 100 201UR101B-ND 201XR101B-ND 50 46 42 33 .27 201UR101B 201XR101B 
perpendicular to printed circuit board + Wide resistance range 250 201UR251B-ND 201XR251B-ND 50 46 42 33 27 201UR251B 201XR251B 
+ Knob slotted for front or rear screwdriver adjustment « Reliable 500 | 201UR501B-ND 201XR501B-ND 50 46 42 33 27 201UR501B 201XR501B 
CTS composition resistance element « Press fit self-supporting 1K | 201UR102B-ND 201XR102B-ND 50 46 42 33 27 201UR102B 201XR102B 
mounting 2.5K | 201UR252B-ND 201XR252B-ND 50 46 42 33 27 201UR252B 201XR252B 
5K | 201UR502B-ND 201XR502B-ND 50 46 42 33 27 201UR502B 201XR502B 
Electrical and Mechanical Specifications: 10K | 201UR103B-ND 201XR103B-ND 50 46 42 33 27 201UR103B 201XR103B 
- Resistance Range: 1000 through 1 Megohm « Resistance 25K | 201UR253B-ND 201XR253B-ND 50 46 42 33 27 201UR253B 201XR253B 
50K | 201UR503B-ND 201XR503B-ND 50 46 42 33 27 201UR503B 201XR503B 
Tolerance: +20% + Power Rating, Watts: Below 50002 — 1/4 | 199K | 201UR104B-ND 201XR104B-ND 50 46 42 33 27 201UR104B 201XR104B 
watt @ 40°C; 50002 and above — 1/4 watt @ 55°C + Voltage | a59K | 201UR254B-ND 201XR254B-ND 50 46 42 33 27 201UR254B 201XR254B 
Rating: 350 VDC + Resistance Tapers: Linear + Adjusting 500K | 201UR504B-ND 201XR504B-ND 50 46 42 33 27 201UR504B 201XR504B 
Knob Information: Blue nylon knob, 15.08mm diameter, slotted 1M_| 201UR105B-ND 201XR105B-ND, 50.46 42 33 27 201UR105B 201XR105B 


for front or rear screwdriver adjustment with rim to guide 


* -| | igi- ie i il rt 
screwdriver. « Angle of Rotation: Total rotation — 260° + 5° 201U-KIT-ND Digi-Key” Series 201 Potentiometer Kit (Q656225) - 5 each of 13 values ... 


** 201X-KIT-ND Digi-Key” Series 201 Potentiometer Kit (Q656235) - 5 each of 13 values ... 


- $29.95 


niature 10mm Trimmer Potentiometers Series 262 


1.40 Dp. Slot | 02/ .264 Hex 1.40 Dp. 
.264 Hex J 
1.40 Dp. Slot [saab Xt uae 
< t 


1.17 Ref. t | 4 01.30-01.40 
-_ . 72 
0.30 ? 
9.35 (Et 


— i ey Gi 
ole Stee 


f Mtg. 
5.71 of surface || H 


| ~ cas] + ? mr j : thi 0.894 lL 


\ 
2.49 x 0.81 fe . . 2.49 x 0.81 4 4 
Widih Thru Slot Pelee ; a | Width Thru Siot ae 


Features: Res. Digi-Key Part No.* | Digi-Key Part No.** Price Each CTS Part No. CTS Part No. 
+ Miniature size + Adjustment knob slotted for front or rear | Ohms. | Color Laydown Version Standup Version 1 10 100 500 1,000 Laydown Version | Standup Version 
screwdriver adjustment * P.C. mounting with knob parallel or [599 | Green | U262A501B-ND X262R501B-ND St 48—COASs—=“i«i‘:SCiSCSY«(262RRGOIB X262R501B 
perpendicular to printed circuit board + Low height profile» Wide | 4x | Yellow | U262R102B-ND X262R102B-ND 51 484303428 |: U262R102B X262R102B 
resistance range « Reliable screened CTS composition element 2.5K | Red | U262R252B-ND X262R252B-ND 51 48 8=6.43— 848 U262R252B X262R252B 

5K | Blue | U262R502B-ND X262R502B-ND 51 48433428 |: U262R502B X262R502B 


Electrical and Mechanical Specifications: 


Resistance Range: Standard S00 ohme through 1 | 10K | White [iMIBSeHiiasaiNS X262R103B-ND 51 48 43—si384Ss28—s|:U262R103B X262R103B 
rmegorm = Resistarce Tolerance: Gtandand220% = Power | 25K | Black (MMeagaaime X262R253B-ND 51 48 = 43,—si34Ss28s«|s:U262RZ53B X262R253B 
Rating Wette: O18 watts @ 40°C « Voltage Rating: | 50S | Orange | U262R503B.ND X262R503B-ND 51 48 «= 43, 34—S28—|:U262R503B X262R503B 

ating, Watts: 0: to watts (0 tage mating: | 400K | Gray | U262R104B-ND X262R104B-ND 51 48 43 34 28 U262R104B X262R104B 
Operating maximum — 350 VDC. » Resistance Tapers: | 559K | violet | U262R254B-ND X262R254B-ND 51 6.480 43ti«iKSsSs*|s«U262R254B X262R254B 
Linear + Adjustment Knob: Color coded nylon knob with hex / Sook | Brown | U262R504B-ND X262R504B-ND 51 48 = 43s 34—Ss28—s|:U262R504B X262R504B 
hole for top adjustment plus slot for either top or bottom | 1m | Lt. Blue | _U262R105B-ND X262R105B-ND 51 48 43,348 U262R105B X262R105B 


screwdriver adjustment. * Angle of Rotation: Total rotation 
265° +5% + Rotational Torque: .3 to 5 inch ounces + Stop * U262-KIT-ND Digi-Key® Series 262 Potentiometer Kit (Q656346) - 5 each of 11 values 
Strength: 16 inch ounces ** X262-KIT-ND Digi-Key® Series 262 Potentiometer Kit (Q656436) - 5 each of 11 values 


More Product Available Online: www.digikey.com 
714 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


CTS. Wirewound Potentiometers - 5 Watt 


SPECIFICATIONS: 


Series 026 


Resistance Range: 5Q through 25KQ Resistance Tolerance: +20% Power Rating Watts: 5 Watts @ Bushing Information: Diameter: EIA Std. 3/8”-32, UNEF-2A Thread Length: 3/8” + 1/64” (9.52mm + .40mm) 
25°C Derated to No Load @ 105°C Voltage Rating: Operating Max. 500VDC Shaft Information: 1" FMS Terminal Information: Solder Lug, Formed to Rear Locating Lug: Left Side, Terminals Down 
x .250” (25.40mm FMS x 6.35mm) Diameter, Metal, Plain Round Angle of Rotation: 300° +5° 


-410 (10.41) 


062+. | 2.38(9.65) 


ES?) 164 (4.17) 
* cent. 


469 
(11.91), 
r 
938) 
(23.83) 


L 


3/8"-32 unef 


.250(6.35) 


SPECIFICATIONS: 


Resistance Range: 500 ohms through 1 megohm. Fig. 1 - Vertical Adjust 


Digi-Key Price Each cTs 
Ohms Part No. 1 10 50 100 Part No. 

5 CT2150-ND 3.61 3.36 2.79 2.52 026T332R5A0B1A4 
10 CT2151-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026T332R100B1A4 
25 CT2152-ND 3.61 3.36 2.79 2.52 026T332R250B1A4 
50 CT2153-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026T332R500B1A4 

100 CT2154-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026T332R101B1A4 
250 CT2155-ND 3.61 3.36 2.79 2.52 026T332R251B1A4 
500 CT2156-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026T332R501B1A4 

1K CT2157-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026T332R102B1A4 

5K CT2158-ND 3.61 3.36 2.79 2.52 026T332R502B1A4 
10K CT2159-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026T332R103B1A4 
25K CT2160-ND* 3.61 3.36 2.79 2.52 026T332R253B1A4 


Resistance tolerance: +20%. 343 540 
Power Rating Watts: 0.15 Watts @ 40°C derated to no load Tee 
@ 85°C. 098 039 
Voltage Rating: Across End Terminals: 250VDC. (2.49) (0.99) 
as 
Rotational Torque: 20-144gcm. 4 -236(5.99) 
Angle of Rotation: Total rotation: 300° +5°, Effective (10.01) e's 
Rotation: 280° (Approx.) 106(2.69) 
Stops: 0.57 N-m Minimum Stop Strength. -016(0.41) PC Pattern 
Shaft Information: Length: 13.72mm Beyond Cover, Style: 
KnurFFled, Diameter: 6mm. 
Mounting Information: P.C. Board Mounting. DEG Price Each Gs 
igi-Key rice Eac'! 
Fig. Ohms Description Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Fig. 2 - Horizontal Adjust 500 Vertical CT2261-ND* 1.51 1.26 1.05 84 296UD501B1N 
1K Vertical CT2262-ND* 1.51 1.26 1.05 84 296UD102B1N 
2.5K Vertical CT2263-ND* 1.51 1.26 1.05 84 296UD252B1N 
5K Vertical CT2264-ND* 1.51 1.26 1.05 84 296UD502B1N 
10K Vertical CT2265-ND* 1.51 1.26 1.05 84 296UD103B1N 
1 25K Vertical CT2266-ND* 1.51 1.26 1.05 84 296UD253B1N 
50K Vertical CT2267-ND* 1.51 1.26 1.05 84 296UD503B1N 
100K Vertical CT2268-ND* 1.51 1.26 1.05 84 296UD104B1N 
250K Vertical CT2269-ND* 1.51 1.26 1.05 84 296UD254B1N 
500K Vertical CT2270-ND* 1.51 1.26 1.05 84 296UD504B1N 
1MEG Vertical CT2271-ND* 1.51 1.26 1.05 84 296UD105B1N 
500 Horizontal CT2250-ND** 1.51 1.26 1.05 84 296XD501B1N 
492 (12.50) 1K Horizontal CT2251-ND** 1.51 1.26 1.05 84 296XD102B1N 
al ina ‘ 2.5K Horizontal CT2252-ND** 1.51 1.26 1.05 84 296XD252B1N 
5K Horizontal CT2253-ND** 1.51 1.26 1.05 84 296XD502B1N 
.283 .283 : = 10K Horizontal CT2254-ND** 1.51 1.26 1.05 84 296XD103B1N 
7,19) oe : 2 25K Horizontal CT2255-ND** 1.51 1.26 1.05 84 296XD253B1N 
118r4, a 051(1.30) - |L.|035(0.89) 50K Horizontal CT2256-ND** 1.51 1.26 1.05 84 296XD503B1N 
(3.00) 1083? q 063(1 60) Hl 598 |, 100K Horizontal CT2257-ND** 1.51 1.26 1.05 84 296XD104B1N 
(2.11) . . (15.19) 250K Horizontal CT2258-ND** 1.51 1.26 1.05 84 296XD254B1N 
147 147 500K Horizontal CT2259-ND** 1.51 1.26 1.05 84 296XD504B1N 
(3.73) (3.73) 1MEG Horizontal CT2260-ND** 1.51 1.26 1.05 84 296XD105B1N 
Pe Pattern * 296U-KIT-ND Digi-Key® Series 296 Potentiometer Kit (Q656135) - 5 each of 11 values... - $59.95 
** 296X-KIT-ND Digi-Key” Series 296 Potentiometer Kit (Q656146) - 5 each of 11 values .. -. $59.95 


CTS. Two Axis, Ministick Controller with Optional Momentary Switch Series 252 


SPECIFICATIONS: 


Controller without Switch: Resistance Tolerance: Standard: +20% Resistance Taper: Linear +5% Insulation Resistance: 100MQ 
min @ 250 VDC Rotational Torque: 153 +102 gf-cm Power Rating: 0.01 watt @50°C, 0.003 watt @ 70°C Maximum Operating 


Voltage: Maximum 50 VAC or 5 VDC Angle of Rotation: 60° Life: 1,000,000 cycles 


Controller with Momentary Switch: Contact Resistance: 100 mQ max. Dielectric Strength: 250 VAC 50/60 Hz for 1 minute 
Insulation Resistance: 100 MQ min @ 100 VDC Operational Force: 520 +260 gf Power Rating: 12 VDC, 50 Milliamps Travel: 0.5 


+0.5 -0.4mm Life: 100,000 cycles 


46 (11,8) 


Ne 


37 


(9.3) (11.2) 


Digi-Key Price Each cTs 
Ohms Description Part No. 1 10 50 100 250 Part No. 
10K | Controller without Switch 252A103B60NA-ND 5.74 5.33 5.18 4.15 3.32 252A103B60NA 
10K | Controller with Switch 252A103B60NB-ND 6.09 5.66 5.53 4.43 3.54 252A103B60NB 
100K | Controller without Switch 252A104B60NA-ND 5.74 5.33 5.18 415 3.32 252A104B60NA_ 
100K | Controller with Switch 252A104B60NB-ND 6.09 5.66 5.53 4.43 3.54 252A104B60NB 


20 (5.0) +=! 


he 
52 (13.3) 


Mtg. hole detail 
viewed from mtg. side 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Carbon Slide Potentiometers - 1/5 Watt 


Fig. 2 - Horizontal 


Series 448 
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Vertical Version 


SPECIFICATIONS: Resistance Range: 5K ohms through 1 megohm 


Resistance Tolerance: +20% Power Rating Watts: 0.2 Watts @ 55°C Derated Dimensions — In. (mm) Dimensions — In. (mm) 
to No Load @ 85°C Voltage Rating: Across End Terminals: 300VDC LxAxB Digi-Key cTs LxAxB Digi-Key cis 
Operating Life: 10,000 Cycles Stop Strength: Maximum: 3K gf Resistance Ohms (L = Travel) Part No. Part No. Ohms (L = Travel) Part No. Part No. 
Taper: Linear Slide Travel: Mechanical - 20, 30, 45mm Terminal Information: 
Printed Circuit: Vertical or Horizontal Mounting Available Mounting Information: 50K CT2312-ND 448XD2503BDN 50K CT2320-ND 448XE2503BDN 
Type “X” - Vertical Mount, See Figure 1 for Dimensional Details. 
250K 1.18 x 1.75 x 1.834 CT2314-ND 448XD2254BDN 250K 1.77 x 2.3242 x 2.245 CT2322-ND 448XE2254BDN 
Digi-Key Price Each 
Part No. 1 10 50 100 500 500K (29.97 x 44.48 x 46.58) | CT2315-ND 448XD2504BDN 500K (44.96 x 59.03 x 57.02) | CT2323-ND 448XE2504BDN 
CT2312-ND - CT2316-ND 1.44 1.20 1.00 80 67 
CT2320-ND - CT2323-ND 1511.26 = 1.0584. 7g._—«|:*| MEG lea Neag| “48X02 10520N | — = = 
Horizontal Version 
SPECIFICATIONS: Resistance Range: 5K ohms through 1 megohm Resis- Dimensions - In. (mm) Dimensions =In. (mm) 
tance Tolerance: +20% Power Rating Watts: 0.2 Watts @ 55°C Derated to No e ae 5 am 
Load @ 85°C Voltage Rating: Across End Terminals: 300VDC Operating Life: LxAxB Digi-Key CTS LxAxB Digi-Key CTS 
10,000 Cycles Stop Strength: Maximum: 3K gf Resistance Taper: Linear Ohms (L= Travel) Part No. Part No Ohms (L = Travel) Part No. Part No. 
Slide Travel: Mechanical - 10, 15mm. Terminal Information: Printed Circuit: 
Vertical or Horizontal Mounting Available Mounting Information: Type “V” - — = — 50K T2337-ND 448VB1503BDN 
a Mount, See Figure 2 for Dimensional a 56 398 x 1.188x 1.129 SN dees _ 590 x 1.385 x 1.326 _ _ 
Digi-Key Price Each (9.98 x 30.18 x 28.68) (14.99 x 35.18 x 33.68) 
Part No. i 10 50 100 500 500K CT2332-ND 448VA1504BDN 500K C12340-ND 448VB1504BDN 
CuBr HN = (e aseeaNlD 1.51 1.26 1.05 84.70 MEG 72333-ND | 448VA1105BDN | 1MEG c72341-ND | 448VB1105BDN 
CT2337-ND - CT2341-ND 1.51 1.26 1.05 84 .70 


CTs. Carbon Potentiometers - 1/4 Watt Series 270 
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Mount. Surface 


SPECIFICATIONS: Effective Rotation: Without Switch 300° (Approximate), with Switch Say = 
Resistance Range: 500 ohms through 1 megohm 290° (Approximate) bilgi Key) [iteol=etan 
Resistance Tolerance: +20% Resistance Taper: Linear, Logarithmic Part No. 1 10 50 100 250 
Power Rating Watts: 1/4 Watt through 100K, 1/5 Watt above 100K Locating Lug: Left Side, Terminals Down CT2223-ND -CT2233-ND 348 3.24 269 243 2.16 
Voltage Rating: Operating Maximum: 500 VDC Bushing Information: Length: 1/4” (6.35mm), Thread Size: 1/4"-32, | ¢72901-ND-CT2211-ND 2.71 2.52 210 189 1.68 
Mechanical Rotation: 300° 15° : diameter: 1/4” (6.35mm) , : ; : ; CT2212-ND -CT2222-ND 3.53 3.28 273 2.46 2.19 
Available Power Switch: Type: Rotary Rating: 3A @ 125VAC (UL Shaft Information: Length: 1” (25.40mm) including bushing, Diameter: CT2234-ND -CT2244-ND 2.77 258 2415 1.94 1.72 
Approved) -125” (3.18mm) 
Linear Taper with Switch Linear Taper without Switch Logarithmic Taper with Switch Logarithmic Taper without Switch 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 1 Fig. 2 
Digi-Key cTs Digi-Key cTs Digi-Key cTs Digi-Key cTs 
Ohms Part No. Part No. Ohms Part No. Part No. Ohms Part No. Part No. Ohms Part No. Part No. 
500 CT2223-ND* 270-XS8773 500 CT2201-ND** 270-XS8784 500 CT2212-NDt 270-XS8762 500 CT2234-NDtt 270-XS8751 
1K CT2224-ND* 270-XS8774 1K CT2202-ND** 270-XS8785 1K CT2213-NDt 270-XS8763 1K CT2235-NDtt 270-XS8752 
2.5K CT2225-ND 270-XS8775 2.5K CT2203-ND 270-XS8786 2.5K CT2214-ND 270-XS8764 2.5K CT2236-ND 270-XS8753 
5K CT2226-ND 270-XS8776 5K CT2204-ND. 270-XS8787 5K CT2215-ND 270-XS8765 5K CT2237-ND 270-XS8754 
10K CT2227-ND* 270-XS8777 10K CT2205-ND** 270-XS8788 10K CT2216-NDt 270-XS8766 10K CT2238-NDtt 270-XS8755 
25K CT2228-ND* 270-XS8778 25K CT2206-ND** 270-XS8789 25K CT2217-NDt 270-XS8767 25K CT2239-NDtt 270-XS8756 
50K CT2229-ND* 270-XS8779 50K CT2207-ND** 270-XS8790 50K CT2218-NDt 270-XS8768 50K CT2240-NDtt 270-XS8757 
100K CT2230-ND* 270-XS8780 100K CT2208-ND** 270-XS8791 100K CT2219-NDt 270-XS8769 100K CT2241-NDtt 270-XS8758 
250K CT2231-ND 270-XS8781 250K CT2209-ND 270-XS8792 250K CT2220-ND 270-XS8770 250K CT2242-ND 270-XS8759 
500K CT2232-ND* 270-XS8782 500K CT2210-ND** 270-XS8793 500K CT2221-NDt 270-XS8771 500K CT2243-NDtt 270-XS8760 
1MEG CT2233-ND* 270-XS8783 1MEG CT2211-ND** 270-XS8794 1 MEG CT2222-NDt 270-XS8772 1 MEG CT2244-NDtt 270-XS8761 
* 270-A-KIT-ND Digi-Key® Series 270 Potentiometer Kit (Q652415) - 5 each of 8 values. -- $109.95 + 270-C-KIT-ND Digi-Key® Series 270 Potentiometer Kit (Q653103) - 5 each of 8 values .. -$109.95 


** 270-B-KIT-ND Digi-Key® Series 270 Potentiometer Kit (Q653056) - 5 each of 8 values . 


-.- $89.95 


tt 270-D-KIT-ND Digi-Key® Series 270 Potentiometer Kit (Q655519) - 5 each of 8 values... 


- $89.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 


716 (1023) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Precision 
PRECISION Electronic 


Components Lid. 


Specifications: 
+ Resistance Tolerance: +5% 


Wirewound Precision Ten-Turn 


+ Electrical/Mechanical Rotation: 3600° + 10° -0° 


+ Effective Rotation: 3600° nominal 


+ Dielectric Strength: 1000 VAC for 60 seconds at ATM 


+ Working Voltage: 500 volts max 
+ Power rating: 2 watt at 70° C 


+» Shaft Length and Size: 13/16" (20.64mm) FMS screwdriver 


slotted, stainless steel 
+ Bushing Style: 5/16” (7.95mm) Plain 


+ Temp. Coefficient of Wire: + 20 PPM/°C wire 


MIL Style RV6 - 


Potentiometers — 2 Watt 


GU Series: 


Resistance Code Chart 


1/2 Watt Carbon Potentiometer 


RV6L Series ; 


Code Code | Code 
(Value) (Value) (Value) 
101 (100) | 202(2K) | 253 (25K) 
201 (200) | 502 (5K) | 503 (50k) 
501 (500) | 103 (10K) |104 (100K) 
102 (1K) — | 203 (20k) 
@12.70 >| }+-12.09 
1.65-3Plcs. Ses M432 NEF-2A 2.31 


a 14 
a Es 23.18 


45.33 die 15.88 
> }+-12.09 
lof 1/4-32 NEF-2A 
7] 6.35 t 
q I" i 7 23:18 
F = 
RVEN Series 417 "22.23 


Specifications: - Resistance Tolerance: +10% through SO0K, +20% from 1 Meg + Resistance Taper: Linear + Power 


Rati 


exceed rating + Operating Temperature: -55°C to 120°C + Mechanical Rotation: 295° 
CPL listed under MIL R 94 Specifications. Metal housing, stainless steel shaft 


Resistance Code Chart 


ig: .5 Watts @70°C = Dielectric Strength: 750V RMS + Working Voltage: 350VDC Maximum, but power not to 


Code (Value) | Code(Value) | Code(Value) | Code(Value) | Code (Value) 
101 (100) 102 (1K) 103 (10K) 104 (100K) 105 (1Meg) 
251 (250) 252 (2.5K) 253 (25K) 254 (250K) 505 (5Meg) 
501 (500) 502 (6K) 503 (50K) 504 (500K) 

Resistance 
Range Digi-Key* Price Each Precision 

(Ohms) _|_Part No. 1 1050100 ~—-250_| PartNo. 

{00-5Meg | RVELOIDLICND 881 813 610 393 3.61 |RV6LAYSA(Code)A 

100-5Meg | RVENCIILIC-ND 7.93 792 549 354 3.25 | RV6NAYSD(Code)A 


* For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for 


MIL Style RV4 - 


2 Watt Carbon Potentiometer 


Specifications: 

+ Resistance Tolerance: +10% through 
500K, +20% from 1 Meg 

+ Resistance Taper: Linear 

+ Power Rating: 2 Watts @ 70°C, Derate 
to 0 Watt @ 120°C 

+ Dielectric Strength: 900V RMS 

+ Working Voltage: 500 volts, but power 
not to exceed rating 

+ Operating Temperature: -55°C to 120°C 

+ Mechanical Rotation: 314° CPL listed 
under MIL R 94 Specifications. Metal 
housing, stainless steel shaft. 


j 


RV4N 


RVAL Series 


13.61 


I3/8-32 NEF-2A 
(ee 


5a 
6.35 
<P 


+| 027.78 jx 


| 27.78 f 


Series 22.23 


Resistance Code Chart 


RV4L SERIES 


Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) 
500 (50) 102 (1K) 153 (15K) 104 (100K) 
101 (100) 252 (2.5K) 253 (25K) 254 (250K) 
251 (250) 502 (5K) 353 (35K) 504 (500K) 
501 (500) 103 (10K) 503 (50K) 105 (1 Meg) 
RVA4N SERIES 
Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) Code (Value) 
500 (50) 501 (500) 502 (5K) 253 (25K) 254 (250K) 
101 (100) 102 (1K) 752 (7.5K) 353 (35K) 504 (500K) 
151 (150) 152 (1.5K) 103 (10K) 503 (50K) 105 (1 Meg) 
251 (250) 252 (2.5K) 153 (15K) 104 (100K) 
Resistance 
Range Digi-Key* Price Each Precision 
(Ohms) Part No. u 10 50 100 250 | Part No. 
50-1Meg RV4L C00 C-ND 7.05 6.37 5.42 4.50 3.93 | RV4LAYSA(Code)A 
50-1Meg RV4N CIID C-ND 5.95 5.39 4.58 3.81 3.33 | RV4NAYSD(Code)A 


* For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for 


Model 15 Turns Counting Dial 


E15-1-11-ND: The left digit indicates the number of complete 
revolutions of the turning knob and the right two digits indicate the 
percent of a revolution. The unit registers a total count of 999. 
E15-2-11-ND: The left two digits indicates the number of complete 
revolutions of the turning knob and the right two digits indicate the 
percent of a revolution. The unit registers a total count of 9999. 


Rear View 


Digi-Key Price Precision 
Description Part No. Each Part No. 
Digital Dial (3 Digit/10 turn) E15-1-11-ND 29.37 E15-1-11 
Digital Dial (4 Digit/100 turn) E15-2-11-ND NEW! 31.40 E15-2-11 


a i 


15.88 R 
0.76 MAX. <—| 
MAX 
38-32 UNEF-24 © “©> 
10.31 ©) 
6.34 
Resistance 
Range Digi-Key* Price Each Precision 
(Ohms) Part No. 1 10 50 100 250 Part No. 
100-100K GU 1S26-ND | 16.29 13.45 12.63 12.14 11.10 | GU 1S26 


* For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for 


Type SPR Washable, 
1/2 Watt - Carbon Potentiometer 


el — 

12.70 St; 14-32 NEF-2A 9.34 

5.08 [ 4 Ay 635 | Se \ 

SPR G2) iat { il 7 23.18 45° 
‘ 14.7141 | aN 


Series eee a= haoaF 6.07 


Specifications: 

+ Resistance Tolerance: +10% through 500K, +20% from 1Meg to SMeg * Resistance Taper: Linear 
+ Power Rating: .5 Watts @ 70°C »- Dielectric Strength: 750V RMS + Working Voltage: 350VDC 
Maximum, but power not to exceed rating + Operating Temperature: -55°C to 120°C + Mechanical 
Rotation: 295°. 

Meets or exceeds MIL R 94 Specifications. Metal housing, stainless steel shaft. 


Resistance Code Chart 


Code (Value) Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 
TOT (100) 252 (2.5K) 503 (50K) 105 (1Meg) 
251 (250) 502 (5K) 104 (100K) 255 (2.5Meg) 
501 (500) 103 (10K) 254(250K) 505 (5Meg) 
102 (1K) 253 (25K) 504 (500K) 

Resistance 
Range Digi-Key* Price Each Precision 
(Ohms) Part No. i 10 50 100 250 | Part No. 
100-5Meg SPRU (U0) C-ND 6.42 5.81 4.94 4.11 3.59 | SPRU(Code)1S28 


* For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for 


MIL Style RV4 - 
2 Watt Carbon Potentiometer 


13.61 
I3/8-32 NEF-2A 
pe 


-— 50.80 


+ ©27.78 j 
fs} 
> 
we 
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RV4NJ Series 


Specifications: 
+ Resistance Tolerance: +10% through 500K, +20% for 1 Meg 


Resistance Code Chart 
Code (Value) | Code (Value) 


+ Resistance Taper: Linear » Power Rating: 2 Watts @ 70°C, derate 500 (50) 502 (5K) 
to 0 Watt @ 120°C + Dielectric Strength: 900V RMS + Working 101 (100) 103 (10K) 
Voltage: 500VDC Max., but power not to exceed rating + Operating 251 (250) 253 (25K) 
Temperature: -55°C to 120°C + Mechanical Rotation: 314° 501 (500) 404 (100K) 
QPL listed under MIL R 94 Specifications. Metal housing, stainless 102 (1K) 504 (500K) 
steel shaft 252 (2.5K) 105 (1Meg) 
Resistance 
Range Digi-Key* Price Each Precision 
(Ohms) Part No. 1 10 50 100 250 | Part No. 
50-1Meg RV4NJ C1000) C-ND 5.95 5.39 4.58 3.81 3.33 | RV4NAYSJ(Code)A 


* For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for 


Style V - 
2 Watt Cermet Potentiometer 


8.28 = 18.54 8.28 : 18.54 
~2. JE127 2.29 1.27 
3/8-32 NEF 24 1 | "||" 37-32 NEF 2.84 | 
19.5 i 
26.35 =| © | 6 4 26.35 : Baa 
aes {IE 9.52 19.56 
L—19.05—| 10.16 554 7 19.05—| Max. 
4 


VU Series VPU Series 10.1 


Specifications: Resistance Code Chart 


* Resistance Tolerance: +10% Code (Value) | Code (Value) 
+ Resistance Taper: Linear 101 (100) 502 (5K) 
+ Power Rating: 2 Watts @ 70°C, derated to 0 Watts @ 120°C 251 (250) 103 (10K) 
+ Dielectric Strength: 2500V RMS at sea level 501 (501 253 (25K 
* Operating Voltage: 1000 V, subject to power rating ea a ae oe 
* Operating Temperature: -50°C to +110°C 252 (2.5K 104 (100K 
* Mechanical Rotation: 274° (Cass) ool 
Resistance 
Range Digi-Key* Price Each Precision 

(Ohms) Part No. i 10 50 100 250 Part No. 

100-100K | VUCILILI-ND 5.75 5.20 4.42 3.67 3.21 | VU(Code)1SS24 

100-100K VPU C100 -ND 5.23 4.73 4.02 3.34 2.92 | VPU(Code)1SS24 


* For complete number, substitute corresponding code (from Resistance Code Chart) for 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1023) 717 


[<j Push-to-Turn Machined Aluminum 


mrewarionas ~=Aluminum Knobs Instrumentation Knobs 
DDSPT Series Made inthe USA | Features: Maden the USA 
+ Knobs are anodized in construction 
Side View Top View + Set screws accept a 1/16” hex allen wrench 


+ All knobs will accept round shafts with sizes indicated below. DDS, DD and JD Series: Two 6-32 set screws set 120° 


Indicator, apart. HD Series: Two 6-32 set screws set 90° apart. ML Series: One 6-32 set screw. 


Fig. 1- ML Series “Soft Touch” Fig. 2 - DD Series 


595 | 0.2 
[595] (5.08) 


Features: 
Precision aluminum machined surfaces from bar stock. 


Anodized finish gloss or matte. Colors are clear or black. DDSPT Series knobs have a single 
4-40 set screw. 


Shaft Dia. Color/ Digi-Key Price Each 

Inch (mm) Finish Part No. 1 10 50 100 
-250 (6.35) Clear/Gloss 226-1045-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 
-125 (3.18) Clear/Gloss 226-1046-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 
-236 (6.00) Clear/Gloss 226-1047-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 


-250 (6.35) Black/Gloss 226-1048-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 
-125 (3.18) Black/Gloss 226-1049-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 


-236 (6.00) Black/Gloss 226-1050-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 Shaft Dia. Dim. A Digi-Key* Price Each 
.250 (6.35) | Clear/Matte | 226-1051-ND 1676 1490 1230 11.18 Fig. | _ Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 10 50 100 
125 (3.18) | Clear/Matte 226-1052-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 .125 (3.18) -50 (12.70) 226-[_]000-ND 5.13 4.56 3.77 3.42 
-236 (6.00) Clear/Matte 226-1053-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 125 (3.18) 75 (19.05) 226-[-]026-ND 6.26 5.56 4.59 4.17 
.250 (6.35) | Black/Matte | 226-1054-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 -125 (3.18) .925 (23.50) 226-[]027-ND 6.86 6.10 5.04 4.58 
-125 (3.18) Black/Matte 226-1055-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 = 
-236 (6.00) Black/Matte 226-1056-ND 16.76 14.90 12.30 11.18 250 (6.35) 50 (12.70) ease rues pede ore ea 
1 -250 (6.35) -75 (19.05) 226-[J001-ND 6.26 5.56 4.59 4.17 
-250 (6.35) -925 (23.50) 226-[]002-ND 6.86 6.10 5.04 4.58 
Concentric Scale Dials 236 (6.00) 50 (12.70) 226-[]003-ND 5.13 4.56 3.77 3.42 
.236 (6.00) -75 (19.05) 226-[_]004-ND 6.26 5.56 4.59 4.17 
SERIES: 400, 500, 600, 3400 Made in the USA 236 (6.00) 925 (23.50) 226-[]028-ND 6.86 6.10 5.04 4.58 
-125 (3.18) .50 (12.70) 226-[_]005-ND 4.73 4.20 3.47 3.15 
125 (3.18) -75 (19.05) 226-[]042-ND 4.88 4.34 3.59 3.26 
125 (3.18) -925 (23.50) 226-[]043-ND 5.13 4.34 3.59 3.26 
.250 (6.35) -50 (12.70) 226-(_]041-ND 4.73 4.34 3.59 3.26 
2 -250 (6.35) -75 (19.05) 226-[]006-ND 4.88 4.34 3.59 3.26 
-250 (6.35) -925 (23.50) 226-[_]007-ND 5.13 4.56 3.77 3.42 
.236 (6.00) -50 (12.70) 226-[]008-ND 4.73 4.20 3.47 3.15 
.236 (6.00) -75 (19.05) 226-[]009-ND 4.88 4.34 3.59 3.26 
.236 (6.00) -925 (23.50) 226-[]044-ND 5.13 4.56 3.77 3.42 
Features: 
Anodized precision machined aluminum exterior. Accommodates potentiometer shaft - 1/4” 125 (3.18) 50 (12.70) Bee) a 20: ay, S315 
(6.35mm) with 3/8” x 32-NEF-2A bushing. Requires only one square inch of panel space. -125 (3.18) -75 (19.05) 226-[_]034-ND 4.88 4.34 3.59 3.26 
400 Series: 125 (3.18) .925 (23.50) 226-[J035-ND 5.13 4.56 3.77 3.42 
1" (25.40mm) 10 Turn Calibration. This world class turns-counting dial is designed for multi-turn 7 
potentiometers up to ten turns or other rotary devices. The knob/scale attaches directly to the -250 (6.35) 50 (12.70) 226-[_]033-ND 4.73 4.20 3.47 3.15 
shaft, and the body of the dial is mounted rigidly to the panel, therefore, accurate readings with a 3 .250 (6.35) -75 (19.05) 226-(]011-ND 4.88 4.34 3.59 3.26 
ratio of 1000 to 1 for ten turns are provided with no backlash or reading error. Available with or .250 (6.35) .925 (23.50) 226-(]012-ND 5.13 4.56 3.77 3.42 
without locking mechanism. 
500 Series: .236 (6.00) 50 (12.70) 226-[]013-ND 4.73 4.20 3.47 3.15 
1” (25.40mm) 1 Turn Calibrated scale. .236 (6.00) -75 (19.05) 226-[]014-ND 4.88 4.34 3.59 3.26 
600 Series: .236 (6.00) -925 (23.50) 226-[]036-ND 5.13 4.56 3.77 3.42 
1" (25.40mm) Uncalibrated dial. 
3400 Series: -125 (3.18) -50 (12.70) 226-(]015-ND 5.38 4.78 3.95 3.59 
7/8” (22.23mm) 20 Turn Calibration. Calibrated dial designed for multi-turn potentiometers up to -125 (3.18) .75 (19.05) 226-[_]030-ND 6.48 5.76 4.76 4.32 
twenty turns or other rotary devices. The turns counting digit appears in the window as the dial is 125 (3.18) .925 (23.50) 226-[]031-ND 7.29 6.48 5.35 4.86 
rotated. Mounting bracket plate is installed between panel and panel nut, with the dial mounting 
directly to the potentiometer shaft. .250 (6.35) .50 (12.70) 226-[]029-ND 5.38 4.78 3.95 3.59 
Digi-Key Price Each Kilo 4 .250 (6.35) -75 (19.05) ZAIN D 6.48 5.76 4.76 4.32 
Fig.| Description Part No. 1 5 10 Part No. .250 (6.35) -925 (23.50) 226-(]017-ND 7.29 6.48 5.35 4.86 
Commercial 10 Turn .236 (6.00) 50 (12.70) 226-[018-ND 5.38 4.78 3.95 3.59 
Black Anodize, No Lock 411KL-ND 19.32 17.94 16.56 | 411 e0(8'00) #19(19:00) 226 ole ND Gas coh “8 482 
1 Black Anodize, With Lock 412KL-ND 18.71 17.38 16.04 | 412 1236,(6:00) 925 (23.50) Cea ee 6.48 aad 4.86 
Clear Anodize, No Lock 461KL-ND 17.77 16.50 15.23 | 461 125 (3.18) .685 (17.40) 226-[020-ND 5.20 4.62 3.82 3.47 
Clear Anodize, With Lock | 462KL-ND 18.71 17.38 16.04 | 462 125 (3.18) 1.00 (25.40) 226-[]038-ND 6.21 5.52 4.56 444 
Commercial Single Turn 125 (3.18) 1.25 (31.75) 226-(]039-ND 671 5.96 4.92 4.47 
Black Anodize, With Lock 512KL-ND 17.24 16.09 15.32 | 512 -250 (6.35) -685 (17.40) 226-(]037-ND 5.20 4.62 3.82 3.47 
2 | Clear Anodize, No Lock 561KL-ND 13.28 12.39 11.80 | 561 5 -250 (6.35) 1.00 (25.40) 226-[]021-ND 6.21 5.52 4.56 4.14 
Clear Anodize, With Lock 562KL-ND 17.24 16.09 15.32 | 562 .250 (6.35) 1.25 (31.75) 226-[]022-ND 6.71 5.96 4.92 4.47 
3 Black Anodize, With Lock 612KL-ND 16.67 15.57 14.82 | 612 .236 (6.00) .685 (17.40) 226-[023-ND 5.20 4.62 3.82 3.47 
Clear Anodize, With Lock 662KL-ND 16.67 15.57 14.82 | 662 .236 (6.00) 1.00 (25.40) 226-[(]024-ND 6.21 5.52 4.56 4.14 
Commercial 20 Turn .236 (6.00) 1.25 (31.75) 226-(]040-ND 671 5.96 4.92 4.47 
4 Black Anodize, at Look CNEL 170 a IA OM | eAle * For complete part number, substitute the corresponding color choice (listed below) for (1: 
leat Anode) Numizer’s pean 16:70 ip) ASI: | Se 1=Black Gloss 2=Aluminum Gloss 3= Aluminum Matte 4 = Black Matte 


More Product Available Online: www.digikey.com 
718 (t023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Washable, Conductive Plastic 
Potentiometers — 1/2 Watt 


CLAROSIAT 


SERIES 392JB 

SPECIFICATIONS: 

+ Power Rating: .5 Watts at 70 C. voltage not to exceed rating. 
+ Electrical Rotation: 295° +5° 

- Effective Rotation: 265° +0°, -10° 

+ Mechanical Rotation: 295° +5° 

+ Resistance Tolerance: +10% through 500k. +20% @ 1 Meg 
+ Dielectric Strength: 750 VAC for 60 sec., @ ATM pressure. 350 VAC for 60 sec., in. Hg 
+ Working Voltage: 350 VDC across terminals, but power not to exceed rating 
+ Operational Temperature Range: -40 C. to + 120 C. 


wT 


Series 392JB: Plastic Shaft and Bushing 
| 26.59 ——-— Mtg. Surface 


79 RESISTANCE CODE CHART 


1/4x32-NEF-2A (Resistance Value — Linear) 
3.18 DIA. 


UPin #2 


LL Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 
; Lor 101 (100) 502 (5K) 104 (100K) 
ie 251 (250) 103 (10K) 254 (250K) 
—6.35 JE ih seveh 501 (500) 253 (25K) 504 (500K) 
SIA. ieee jam. 102 (1k) 503 (50K) | 105 (1 Meg.) 
: 252 (2.5K) 
Resistance | Digi-Key* Price Each Clarostat 
Range (Ohms) | Part No. 1 10 50 100 250 —-500 | Part No. 
100-1Meg. |392JBO0C)-ND 7.30 641 538 3.99 3.41 3.07 | 392JB (Value) 


* For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for 000. 


Conductive Plastic Potentiometers — 1/2 Watt 


SERIES 590SX 

SPECIFICATIONS: 

+ Resistance Tolerance: +10% 

+ Power Rating (Watts): 0.5W @ 70°C. Derated linearly to 0 Watts at 120°C 

* Mechanical and Electrical Rotation: 295° +5° 

* Working Voltage: 350 VAC Max. across end terminals, but within Power Rating 
+ Effective Rotation: 265° +5°. Hardware included. 


11.91 22.23 
* "i 23.18] 


RESISTANCE CODE CHART 
(Resistance Value — Linear) 


Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 


102(1K) | 502(5K) | 103 (10K) 
Resistance Digi-Key* Price Each Clarostat 
Range (Ohms) | Part No. 10 50 100 Part No. 
1K-10K 590SXCIILI-ND 4.90 4.45 4.05 3.50 | 590SXiN56SLILILISP 


* For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for TOO. 


Conductive Plastic Potentiometers — 1 Watt 
SERIES 381 


The “Quiet One” with 1% dynamic noise and 5% independent linearity. Manufactured to MIL-R-94D 

specification. 381N — Bushing, Plain, 1/4” (6.35mm) long. Shaft 3/4” (19.05mm) FMS screwdriver slotted. 

SPECIFICATIONS: 

+ Resistance Tolerance: Linear, up to 500K, +10%, above 500K, +20% 

+ Power Rating (Watts): 1 watt maximum continuous power rating for linear taper, but voltage not to exceed 
rating. Full rating at 70°C, derated linearly to zero watts at 120°C 

+ Mechanical and Electrical Rotation: 300° +5° without switch 

+ Working Voltage: 350 VDC across end terminals, but power not to exceed rating 

+ Effective Rotation: 270° +0° -10° 

+ Dielectric Strength: 1,000 VAC for 60 Sec. ATM 


RESISTANCE CODE CHART 
(Value — Linear) 


Code (Value) Code (Value) 


EYSTONE 


ELECTRONICS CORP. 


Instrumentation Knobs 


Double Bar Single Bar 
Shaft Dimensions Digi-Key Price Each 
Fig. Dia. A B c Part No. i 10 100 
3.18 12.70 12.95 3.81 8554K-ND 3.47 3.08 2.72 
1 6.35 17.78 15.49 4.32 8555K-ND 3.60 3.20 2.84 
6.35 22.86 20.07 5.59 8556K-ND 3.71 3.30 2.93 
3.18 12.70 13.97 22.86 8558K-ND 4.34 3.86 3.41 
2 6.35 17.78 18.03 29.21 8559K-ND 5.20 4.62 4.08 
6.35 22.86 22.10 38.74 8560K-ND 5.92 5.26 4.66 
3 6.35 17.78 15.49 29.21 8565K-ND 4.41 3.92 3.46 
6.35 22.86 16.26 38.74 8566K-ND 4.73 4.20 3.70 
3.18 12.70 12.95 8.89 8567K-ND 5.22 4.64 4.11 
4 6.35 17.78 15.49 11.68 8568K-ND 6.01 5.34 4.73 
6.35 22.86 20.07 14.99 8569K-ND 6.50 5.78 5.12 


Knobs have a spun aluminum inlay with a clear coat finish. 


C 


Conductive Plastic 
Potentiometers — 1/4 Watt 


SERIES 574SFX 575SSX 
8.71} >| Slotted Shaft Flatted Shaft 
as 1.73 ie &- 3/4" FM.S. = 
i Cl ? 5 Y ? 5.54 
=> oy 1.19 Sey A 
M9 (574 Series) at a 
3/8-32UNEF-2A (575 Series) Series 574 and 575 
Series 574 Series 575 
3.96 >| s=|9.20 gig ON ™%)_tyagcex) | Solder Hook pf 
etal P “se co Terminals 
21.08 10.54 We. 15242X) | on 5.08 Spacing 
$0: : A orl 2.54(2X) it, 0: 
+ Ht 3.68(2x) 42x) i 8 
2.54 a1 le 
RESISTANCE CODE CHART SPECI ICA TIONS: 


+ Resistance Tolerance: +20% + Power Rating 
(Watts): 0.25W @ 70°C + Mechanical and 
Electrical Rotation: 300° +5° » Working Voltage: 


(Resistance Value — Linear) 
Code (Value) | Code (Value) 


‘we ae | 503 (50K) 350VAC Max + Effective Rotation: 270° 
( 104\(100K) Hardware must be ordered separately. 
Resistance Shaft | Digi-Key* Price Each Clarostat 
Range (Ohms) | Type Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
10K-100K Flatted | 574SF O00 -ND 240 219 1.99 1.72 | 574SX1M48F (10D SD 
10K-100K Slotted | 574SS (100) -ND 2.40 2.19 1.99 1.72 | 574SX1M48S [ILL SD 
1K-50K Flatted | 575SF UU -ND 1.94 1.76 1.60 1.39 | 575SX1A48F LILIL SS 
1K-50K Slotted | 575SS (100 -ND 1.94 1.76 1.60 1.39 | 575SX1A48S UL SS 
Mounting Nut (574 Series) | 02318603-ND — 14 12 -11 | 02318603 
Mounting Nut (575 Series)} 01051301-ND = 29 26 -23 | 01051301 
Lock Washer 01070602-ND = 29 26 -23 | 01070602 


* For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for (J 0. 


Conductive Plastic Potentiometers — 1/2 Watt, 1 Watt 
SERIES 308N 308NPC 309NPC 


12.29 19.05 
435 + 19.05 —»| 


1/4x32-NEF-2A 6.35 


| 1 79 
i a 7 5 


18.64 1/4x32-NEF-2A 
36 >| L 3.18 [~* Mounting 
| 5.08 ® " Surface 


308NPC/309NPC Series 
PC Terminals 


308NPC Series 
309NPC Series “=900 
4 @. 


308N Series 
Hook Terminals 


RESISTANCE CODE CHART 
(Resistance Value — Linear) 


SPECIFICATIONS: 

- Resistance Tolerance: +10% up to 500K, +20% above 

+ Electrical and Mechanical Rotation: 295° +5° 

- Dielectric Strength: 750 VAC (308 Series), 900 VAC 


Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 
(309 Series), for 60 SEC ATM 


* For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for 0). 


101 (100) 503 (50K) 101 (100) 502 (5K) 254 (250K) + Working Voltage: 350 VDC across terminals 
9.93 251 (250) 104 (100K) 251 (250) 108 (10K) 504 (500K) + Power Rating: .5 watt at 70°C (308 Series), 1 watt at 
paeiees Pee 501 (500) 254 (250K) 501 (500) 253 (25K) | 105(1 Meg.) 150°C (309 Series) 
[ tid’ 32-NEF-2A 102 (1K 504 (500K' ; + Operating Temperature: -40° to +120°C (308 
F038 18, a @ a6 oe : + ) ; 102 (1K) 503 (50K) | 255 (2.5 Meg.) Series), -40°C to +150°C (309 Series) 
a ; - eg. + Rotational Life: 50,000 cycles under load (308 Series) 
st 252 (2.51 104 (1001 505 (5 Meg. p y\ A 
um | | re 79 502 (5K) 255 (2.5 Meg.) (e88) se (one 25,000 cycles under load (309 Series). 
6.35 103 (10K) 505 (5 Meg.) 
eo 253 (25K) Resistance | Digi-Key* Price Each Clarostat 
: Range (Ohms) | Part No. 1 10 50 100 250 Part No. 
Resistance Range | Digi-Ke sy* Price Each Clarostat 100-5 Meg. | 308N DILL] -ND 10.70 823 7.16 5.73 4.09 | 308N (Value) 
(Ohms) Part No. 1 10 50 Part No. 100-1Meg. |308NPCLILILI-ND 10.74 827 7.20 5.77 4.13 | 308NPC (Value) 
100-5 Meg. |309NPCCILILI-ND 10.92 8.87 7.40 6.77 5.18 | 309NPC (Value) 
100-5 Meg. 381N O00 -ND 13.35 11.77 10.19 381N (Value) 


* For complete number, substitute corresponding code (from chart above) for (J 0. 
N = Shaft: 1/8 in. (3.18mm) diameter x 3/4 in. (19.05mm) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(to23) 719 


Panasonic. Audio Potentiometers 


9mm Potentiometers 


Specifications: Resistance Range: 5K ohm through 50K ohm =« Tolerance: +20% 


+ Power Rating: .05w @ 50°C » Voltage Rating: E = VPR but E < 50VAC/20VDC 
+ Rotation Angle: 300° +5° «+ Life: 10000 turns min. * Application: Audio mixer 


9.5 


i 9.7 
Shaft :9 6.0 mm 


Shaft © 6.0 mm 


5 15.5 


Shaft :@ 6.0 mm 


* Hardware Included 


10.6 
elrts 
21-0 
#14243 7 
3-01.1Q00 


Eel 
(View from mtg. side) 


Footprint Applies to af 


Figures 1,2 &3 


Shaft :@ 6.0 mm 


* Hardware Included 


12mm Potentiometers 


Specifications: Resistance Range: 5K ohm through 50K ohm =» Tolerance: +20% 
+ Power Rating: .05w @ 50°C + Voltage Rating: E = VPR but E < 50VAC/20VDC 


Shaft :@ 6.0 mm 


Shaft :@ 6.0 mm 


8.2 
ort i 
zo , 
TAL #243 3.3 
3-21.1TQ0O0— 


(View from mtg. side) 


Footprint Applies to 
Figures 4, 5, &6 


* Hardware for Fig. 2 
and Fig. 5 


(Do not use DC Voltage) + Rotation Angle: 300° +5° + Life: 15000 turns min. 


+ Application: Audio mixer 


1 
AZ A,B,B2Bg Ag 
rroheal 
6-G0.8 


(A-Resistor 1 
B-Resistor 2) 
(View from mtg. side) 


Footprint Applies to Figures 7, 8, & 9 


4G 15. 
~< 
Shaft :© 6.0 mm 
12.2 — 
“2 
oa oe 
2. 3.3 
6-00.8'0900000— 
Bx 5-10" 
Ap A;B;B2B3A3 
(A-Resistor 1, B-Resistor 2) 
(View from mtg. side) 


Footprint Applies to 
Figures 7, 8, &9 


Thumbwheel 
Potentiometers 


Shaft :@ 6.0 mm 
* Hardware Included 


*Shatt © 6.0 mm 


* Hardware for Fig. 8 
and Fig. 11 


z 
pa = 
8 A(15), B(1B), D & C(15C) 
= 100, S 100 
%~ 90 x 90 
a 80 > 80 
= 70 bad 
= bo B(1B) So 
Ef 5 NE 50 
Resistance Code Chart 5 § 40 ee 
Code (Resistance Value) ee § 5 40 
gz 30 ‘A(15A) 5g 30 
38 20 $= 20 
Code (Value) | Code (Value) 3 3 io D(10A) g 3 a5 (150) 
SOAK) 103 (108) > 20 1020 40 60 a 100 23 
Le ;2 100 80 60 40 20100 
203 (20K) 503 (50K) 2 gs Term.1 Term.3 z = Term Term.3 
66 Effective rotation clockwise £8 Effective rotation (Counterclockwise) 
ain eia LS 6é <—_—___—_ 
Center Digi-Key Pricing Panasonic* 
Fig. | Taper Detent Bushing Part No. 1 10 100 1,000 Part No. 
9MM Audio Potentiometers 
B Y None P3A1 /ND 1.05 8.73 65.48 483.06 | EVU-F3AF30B| 
1 D ¥ None P3B2| -ND 1.05 8.73 65.48 483.06 | EVU-F3AF30D| 
B N None P3C3| /ND 1.12 9.33 69.98 516.26 | EVU-F2AF30B| 
D N None P3D4| /ND 99 8.22 61.65 454.84 | EVU-F2AF30D| 
B Y Metal P3E5| /ND 1.90 15.84 118.80 876.48 | EVU-F3MFL3B| 
2 D Y Metal P3F6 /ND 1.90 15.84 118.80 876.48 | EVU-F3MFL3D| 
B N Metal P3G -ND 1.84 15.33 114.98 848.26 | EVU-F2MFL3B| 
D N Metal P3H8| /ND 1.84 15.33 114.98 848.26 | EVU-F2MFL3D| 
B ¥ Plastic P3ig| /ND 1.25 10.44 78.30 577.68 | EVU-F3LFL3B 
3 D ¥ Plastic P3JO| -ND 1.25 1044 78.30 577.68 | EVU-F3LFL3D| 
B N Plastic P3K1 -ND 1.19 9.90 74.25 547.80 | EVU-F2LFL3B 
D N Plastic P3L2| -ND 1.19 9.90 74.25 547.80 | EVU-F2LFL3D| 
B Y None P3M3| -ND 1.08 9.03 67.73 499.66 | EVU-E3AF25B| 
4 D ¥ None P3N4| /ND 1.08 9.03 67.73 499.66 | EVU-E3AF25D| 
B N None P3P5| /ND 1.02 8.49 63.68 469.78 | EVU-E2AF25B| 
D N None P3Q6| -ND 1.02 8.49 63.68 469.78 | EVU-E2AF25D| 
B Y Metal P3R7| /ND 1.94 16.17 121.28 894.74 | EVU-E3JFK4B| 
5 D ¥: Metal P3S8| /ND 1.94 16.17 121.28 894.74 | EVU-E3JFK4D| 
B N Metal P3T9Q| /-ND 1.87 15.60 117.00 863.20 | EVU-E2JFK4B| 
D N Metal P3U0| /ND 1.87 15.60 117.00 863.20 | EVU-E2JFK4D| 
B y: Plastic P3w1 -ND 1.29 10.77 80.78 595.94 | EVU-E3KFK4B| 
6 D ¥ Plastic P3x2| /ND 1.29 10.77 80.78 595.94 | EVU-E3KFK4D| 
B N Plastic P3Y3| /ND 1.22 10.20 76.50 564.40 | EVU-E2KFK4B| 
D N Plastic P3Z4| /ND 1.22 10.20 76.50 564.40 | EVU-E2KFK4D| 
12MM Audio Potentiometers 
B ¥. None P2A5| -ND 2.36 19.68 147.60 1088.96 | EVJ-Y81F30B| 
7 AC ¥. None P2Bé6| /ND 2.36 19.68 147.60 1088.96 | EVJ-YE1F30| 
A N None P2C7| /ND 2.29 19.11 143.33 1057.42 | EVJ-YOOF30A| 
D N None P2D8| /ND 2.29 19.11 143.33 1057.42 | EVJ-YOOF30D| 
B ¥ Metal P2E9| -ND 2.69 22.41 168.08 1240.02 | EVJ-Y91F03B 
8 AC Y Metal P2FO| /ND 2.69 22.41 168.08 1240.02 | EVJ-YK1F03| 
A N Metal P2G10010-ND 2.62 21.87 164.03 1210.14 | EVJ-Y10FO3AC]C] 
D N Metal P2H2| /ND 2.62 21.87 164.03 1210.14 | EVJ-Y10F03D| 
B ¥ Plastic P2i3i /ND 2.57 21.39 160.43 1183.58 | EVJ-Y96FO3B| 
9 AC Y Plastic P2J4| -ND 2.57 21.39 160.43 1183.58 | EVJ-YK6FO03| 
A N Plastic P2K5| /ND 2.51 20.88 156.60 1155.36 | EVJ-Y15F03A| 
D N Plastic P2L6| -ND 2.51 20.88 156.60 1155.36 | EVJ-Y15F03D| 
B Y None P2M7| -ND 2.39 19.95 149.63 1103.90 | EVJ-C31F25B| 
10 AC Y None P2N8| /ND 2.39 19.95 149.63 1103.90 | EVJ-CV1F25 
A N None P2P9| -ND 2.33 19.38 145.35 1072.36 | EVJ-COOF25A| 
D N None P2Q0| -ND 2.33 19.38 145.35 1072.36 | EVJ-COOF25D| 
B ¥ Metal P2R1 /ND 2.73 22.71 170.33 1256.62 | EVJ-C51F02BI 
1 AC ¥ Metal P2s2| -ND 2.73 22.71 170.33 1256.62 | EVJ-CC1F02| 
A N Metal P2T3| /ND 2.66 22.14 166.05 1225.08 | EVJ-C20F02A| 
D N Metal P2U4| /ND 2.66 22.14 166.05 1225.08 | EVJ-C20F02D| 
B Y Plastic P2Ww5| -ND 2.60 21.66 162.45 1198.52 | EVJ-C56F02B| 
12 AC Y Plastic P2x6| -ND 2.60 21.66 162.45 1198.52 | EVJ-CC6F02| 
A N Plastic P2yY7| -ND 2.53 21.12 158.40 1168.64 | EVJ-C25F02A| 
D N Plastic P2Z8| /ND 2.53 21.12 158.40 1168.64 | EVJ-C25F02D| 


Resistance Code Chart Sods Waive) 


Code (Value) 


502 (5K) 


Code (Resistance Value) 103 (10K) 


For complete number, substitute corresponding code (from above chart) for 
* Call Digi-Key for help in assembling manufacturer part number. 


Resistance Range: 5K ohm through 50K ohm * Tolerance: +20% »* Power Rating: B taper - .03W, All others 
.01W + Voltage Rating: SOVAC/20VDC =» Rotation Angle: 260° +10° = Life: 


10000 turns min. 


Footprint Applies to both Fig. 13 & 14 


Element Circuit 
Diagram 


(View from mtg. side) 


203 (20K) 
503 (50K) Center | Digi-Key Pricing Panasonic* 
Fig. | Taper | Detent | PartNo. 1 10 100 1,000 Part No. 
13 A N P4A9| -ND 2.07 17.25 129.38 954.50 | EVL-HFAA01A| 
B N P4BO} -ND 2.07 17.25 129.38 954.50 | EVL-HFAA01B| 
14 A N P4C1 -ND 2.07 17.25 129.38 954.50 | EVL-HFAAO6A| 
B N P4D2| -ND 2.07 17.25 129.38 954.50 | EVL-HFAAO6B| 
13 A Y P4E3| -ND 2.32 19.32 144.90 1069.04 | EVL-HFKA01A| 
B Y P4F4| -ND 2.32 19.32 144.90 1069.04 | EVL-HFKA01B| 


For complete number, substitute corresponding code (from chart at left) for 
* Call Digi-Key for help in assembling manufacturer part number. 


720 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Slide Potentiometers for Audio Mixer Applications 


Fig. 1 - Rail Guide Type 


Features: + 
travel with wet slide feel 
reliability due to exclusive specular 
glossing resistive elements for low 
distortion and precise precious metal 


Wobbleless, smooth 
+ High 


Fig. 5 —- Motor Type 


Features: + Excellent operation feeling, high 
speed driving and power saving design + Dust- 
proof mounting possible by 90° off set lever 
design Recommended Application: + Auto- 
mated Audio Mixers (Common/Amateur Type) 


3s 
8 
x 
N 
contacts + Precise attenuation =| 
characteristics + Long life 100,000 hee 
cycles min. Recommended Appli- Travel = B/E 
cations: + Fader controls for audio 100 i. © 
mixers + Audio Equipment Dual (EVB) Details 60 8) a 
5\3 
BS 
Fig. 2- Thin Type # % 
Features: + Thin and compact design with 8mm body height and 15mm width » Light sliding force and 2 S 0 — 50 700 
excellent operation + Highly accurate attenuation characteristics, maximum attenuation of more than 2 3 Tere 1 Term. #3 
100dB, and low noise Recommended Applications: + Fade control for common type audio mixers Sle Traveling in % from terms #1 to #3 
#3 2-02.0 ulevaet Taper "A" Taper "D" 
S 
———— FE Taper "B" Taper "Y" 
3-01.6 
Travel = ist. Single/ Digi-Key Price Each Panasonic 
100 z Fig. | (ohms) | Style | (mm) | Dual | Taper | Part No. 1 10 50 100 |Part No. 
60 i 10K | Rail | 100 Ss Y |PJY100SY-ND 37.67 34.04 31.77 30.19 |EVA-JYBPO8Y14 
10K | Rail | 100 Ss B  |PJY100SB-ND 37.67 34.04 31.77 30.19 | EVA-JYMPO08B14 
Fig. 3 - Mono Type 1 10K | Rail | 100 D Y |PJY100DY-ND 47.09 4255 39.72 37.73 |EVB-JYBPO8Y14 
‘ 10K | Rail 60 Ss Y |PJXO60SY-ND 31.39 28.37 2648 25.16 |EVA-JXOPO8Y14 
Features: + Slim type fader, 9mm width, 8mm height + Excellent cost performance applicable to audio 10K _| Rail 60 D Y__|PUXO60DY-ND 40.81 36.88 34.42 32.70 |EVB-JXCPO8Y14 
mixers for amateur use Recommended Applications: + Fade control for audio mixers + Multi-Track 10K | Thin | 100 Ss Y |PJQIOOSY-ND 8.51 6.81 5.65 5.11 |EVAJQKRI5Y14 
Recorders + Paper position sensors for copiers 10K | Thin | 100 Ss A |PJQIOOSA-ND 8.51 6.81 5.65 5.11 |EVA-JOKRI5A14 
7-O1.5 1. 75; 10K | Thin | 100 Ss D |PJQIOOSD-ND 8.51 6.81 5.65 5.11 |EVA-JQKR15D14 
pt a 10K | Thin | 100 Ss B |PJQIOOSB-ND 8.51 6.81 5.65 5.11 | EVA-JQLR15B14 
10K | Thin | 100 D Y |PJQIOODY-ND 10.88 8.70 7.23 6.53 |EVB-JOKRI5Y14 
10K | Thin | 100 D A |PJQIOODAND 10.88 8.70 7.23 6.53 |EVB-JQKR15A14 
2 10K | Thin | 100 D D |PJQIOODD-ND 10.88 8.70 7.23 6.53 | EVB-JQKR15D14 
10K | Thin 60 Ss Y |PNAO60SY-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 | EVA-NADR15Y14 
10K | Thin 60 Ss A |PNAO60SA-(ND 8.04 6.43 5.34 4.83 | EVA-NADR15A14 
10K | Thin 60 Ss D_ |PNAOQ60SD-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 | EVA-(NADR15D14 
10K | Thin 60 Ss B_ |PNAO60SB-ND 8.04 6.43 5.34 4.83 | EVA-NAHR15B14 
10K | Thin 60 D Y |PNAOGODY-ND 10.40 8.32 6.91 6.24 | EVB-NADRI5Y14 
10K | Thin 60 D A |PNAO60DA-ND 10.40 8.32 6.91 6.24 | EVB-NADRI15A14 
Fig. 4 -— Standard Type 10K | Thin 60 D D_ |PNAOQ60DD-ND 10.40 8.32 6.91 6.24 | EVB-NADR15D14. 
10K |Mono} 100 Ss Y |PNFIOOSY-ND = 7.09 5.68 4.71 4.26 | EVA-NFARI5Y14 
Features: + Excellent operational feeling + Low noise, long operational life, highly accurate attenuation 10K |Mono} 100 s A |PNFIOOSAND 7.09 5.68 4.71 4.26 |EVA-NFARISA14 
Recommended Applications: + Fade control for audio mixers and musical key boards + Heat control or 10K |Mono} 100 s D |PNFIOOSD-ND 7.09 5.68 471 4.26 |EVA-NF4R1SD14 
mode switching for car air conditioners + Measurement instruments 3 10K |Mono} 100 Ss B |PNFIOOSB-ND 7.09 5.68 4.71 4.26 | EVA-NF3R15B14 
10K |Mono| 60 Ss Y |PNEO60SY-ND 6.15 492 4.09 3.69 |EVANEARISY14 
10K |Mono| 60 Ss A |PNEQ60SA-ND = 6.15 492 409 3.69 |EVANEARI5A14 
10K |Mono| 60 Ss D |PNEO60SD-ND 6.15 492 409 3.69 |EVA-NEAR15D14 
10K |Mono| 60 Ss B |PNEO60SB-ND 6.15 492 409 3.69 |EVA-NEBR15B14 
10K | Std. 60 Ss A |PQI060SAND 3.31 2.65 2.20 1.99 | EWA-QIOCI5A14 
3'T VR2 1'2' 10K | Std. 60 Ss D |PQIO60SD-ND 3.31 265 2.20 1.99 | EWA-QI0C15D14 
= YANG 10K | Std. 60 Ss B |PQI060SB-ND 3.31 2.65 2.20 1.99 | WA-Q12C15B14 
Eten Seer} 10K | Sd. | 60 | D | A |POBOGODAND 4.02 3.22 267 242 |EWA-CBOCI5A14 
CIRCUITDIAGHAN 4 | 10K | Sd} 60 | D | D |PCBOBODD-ND 402 322 267 242 |EWA-CBOCISDI4 
(Note for Single: Do not connect 10K | Std. 45 Ss A |PP1045SAND = 2.84 2.27 1.89 1.71 | EWA-P10C15A14 
dummy terminal 1' and others 10K | Std. 45 Ss D |PP1045SD-ND 2.84 2.27 1.89 1.71 | EWA-P10C15D14 
3 and T- short terminals 10K | Std. 45 Ss B  |PP1045SB-ND 2.84 2.27 1.89 1.71 | EWA-P12C15B14 
1’, 2', 3! and T- dummy terminals 10K | Std. 45 D A |PP3045DAND = 3.55 2.84 2.36 2.13 |EWA-P30CI5A14 
Note sakes en ae 10K | Sd. | 45 | D D |PP3045DD-ND 355 284 236 2.13 |EWA-P30CI5D14 
5 10K |Motor} 100 Ss Y |PNCI00SY-ND 47.09 4255 39.72 37.73 |EVB-NC2P088BL. 
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SPECIFICATIONS: 

+ Mechanical Characteristics: + Total rotation angle: Adjustment angle 200° nom. + Soldering: Within 5 seconds max. at 300°C - Electrical Characteristics: - Resistance Range: 1002 to 2 MQ + Tolerance: +20% » Power 
Rating: 0.5W at 70°C » Maximum Voltage: 200V * Dielectric Withstanding Voltage: 600V AC for one minute + Temperature Coefficient: +100ppm/°C + Insulation Resistance: 100MQ + Environmental Characteristics: 
+ Operating Temperature Range: —55°C to +125°C + Vibration: 20G +» Shock: 180G + Seal: MIL-R-22097 Immersion 


Panasonic/Matsushita Electric has announced a change in the Corporate Trademark. Present trademark: Ax. New trademark: M) . 


Digi-Key Digi-Key Digi-Key 
Part No. Part No. Part No. Panasonic Panasonic Panasonic 
Res. Top Side Top Pricing Part No. Part No. Part No. 
(Ohms) Adjust Adjust Adjust 1 10 100 1,000 5,000 Top Adjust Side Adjust Top Adjust 
500 = MBG52-ND = 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M a EVM-MBGA01B52 _— 
1K = = MSG13-ND 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M = _ EVV-MSGA01B13 
20K = MBG24-ND = 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M = EVM-MBGA01B24 = 
200K MAG25-ND MBG25-ND = 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M EVM-MAGA01B25 EVM-MBGA01B25 = 
500K = = MSG55-ND 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M — = EVV-MSGA01B55 
1M = MBG16-ND = 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M = EVM-MBGA01B16 = 
2M = = MSG26-ND 1.59 13.23 121.67 814.00 756.00/M = _ EVM-MSGA01B26 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 +« Phone: 218-681-6674 


Fax: 218-681-3380 
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Panasonic. 


Surface Mount 
Trimmer Potentiometers 


Derating Ration (%) 


Series P7J — Panasonic Series #EVM-7JSX30BXX 


Features: - 3mm sealed type for flow and reflow soldering + Labor cost saving 
filmless sealed construction; Resistance Range: 220-1M OHM; Tolerance: +25%; 
Taper: Linear; Power Rating: .0SW; Adjustment Angle: 260 +20.; Rotation 
Torque: 10-150 gF; Operating Temperature: -40°C to +100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C to +85°C); Rotation Life: 10; Soldering Heat: 
250C 10s/260C 5s 
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Profile for Reflow Soldering 
Pre-Heat: 130°C to 160°C 
Melting Temp.: TM = 183.3°C. 
Peak Time: Tp < 240°C. 
Melting Temp.: TM < 30s 
Solder: Eutectic 

Flux: Rosin Flux 


2.5+ 0.3 mifutesi 


Temp. of Cupper Surface (°C) 


1 2 3 4 (min) 
Profile Of Temperature (Reflow Soldering) 


Series P1S — Panasonic Series #EVM-1SSX50BXX 


Features: + 3mm open frame type for reflow soldering + Excellent mounting 
efficiency; Resistance Range: 100-1M OHM; Tolerance: +25%; Taper: Linear; 
Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 20-200 
gF; Operating Temperature: -40°C to +100°C; Temperature Coefficient: 
+250 ppm/C (-20°C to +85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 260C 10s 
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Series P1G — Panasonic Series #EVM-1GSX30BXX 


Features: + 4mm open frame type for reflow soldering + Two terminal 
construction; Resistance Range: 100-1M OHM; Tolerance: +25%; Taper: 
Linear; Power Rating: .2W; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 
20-200 gF; Operating Temperature: -40°C to +100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C to +85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 
260C 10s 
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Recommended Land Layout 


Series P1D — Panasonic Series #EVM-1DSX30BXX 


Features: - 4mm open frame type for reflow soldering + Triangle terminal 
construction; Resistance Range: 100-1M OHM; Tolerance: +25%; Taper: 
Linear; Power Rating: .2W; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 
20-200 gF; Operating Temperature: -40°C to +100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C to +85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 
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Recommended Land Layout 


Series P1E — Panasonic Series #EVM-1ESX30BXX 


Features: - 4mm open frame type for reflow soldering + Inline terminal 
construction; Resistance Range: 100-1M OHM; Tolerance: +25%; Taper: 
Linear; Power Rating: .2W; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 
20-200 gF; Operating Temperature: -40°C to +100°C; Temperature 
Coefficient: +250 ppm/C (-20°C to +85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 
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Recommended Land Layout 


Series P5C — Panasonic Series #EVN-5CSX50BXX* 
Series P5E — Panasonic Series #EVN-5ESX50BXX 


Features: + 3mm carbon dust proof type for reflow soldering + Excellent 
mounting efficiency for pick and place assembly; * Rotation stopper feature 
(EVN-5E); Resistance Range: 500-1M OHM; Tolerance: +30%; Taper: 


260C 10s Linear; Power Rating: .0SW @50C; Adjustment Angle: 260 +20; Rotation 
Torque: 10-150 gF; Operating Temperature: -20°C to +70°C; Temperature 
OT: Coefficient: +500 ppm/C(+25°C to +70°C) / +750 ppm/C (-20°C to +25°C); 
Rotation Life: 20; Soldering Heat: 280C 3s 
@T 
Adjust Slot 
.35 Depth fs ke 2.4 
i —! 
| 17 15 
5.1 3.6 4 4 
1.9 1.8] ° 
T tle Hl 
soo at 
Soldered i Bolt. od Resistance a! 0.5 
Recommended Land Layout 
* No stopper, 360° mechanical rotation. 
Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing | Panasonic Code Resistance Value For P7J Series 
Part No. 1 10 100 Part No. 1,000 2,000 Part No. Code (Value) |Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) 
5 5 = 7 - 221 (220) | 331 (330) | 471 (470) | 102 (7.0K) | 222 (2.2K) | 332 (3.3K) | 472 (4.7K) 
P7J0 OO CT-NDt 63 5.28 48.53 P7JO OO TR-NDt 325.00 EVM-7JSX30BXX 103 (10K) | 223 (22k) | 333 (33k) | 473(47K) | 104 (100K) | 224 (220K) | 334 (330K) 
P1SC) O01 CT-NDt 46 «3.85 35.42 P1SC) OO TR-NDt —  237.00/M | EVM-1SSX50BXX* 474 (470K) | 105 (1.0M) 
P1GO OO CT-NDt 44 3.65 33.58 PiGO OO TR-NDt 225.00 = EVM-1GSX30BXX* Code Resistance Value For P1/P5C Series 
PIE) 0 CT-NDt 54 4.50 41.40 PIED OO TR-NDt 277.00 = EVM-1ESX30BXX* | | Code (Value) [Code (Value) [Code (Value) | Code (Value) [Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) 
P1DD CCI CT-NDt 50 4.13 37.95 P1D000 TR-NDt 254.00 - EVM-1DSX30BXX* 201 (200) | 501 (500) | 102(1.0K) | 202 (20K) | 502 (5.0K) | 103 (10K) 
P5CD OD CT-NDt 31 255 23.46 P5C0 O10 TR-NDt — — 157.00/M | EVN-5CSX50BXX* 208 (20K) | 503 (50K) | 104 (100K) | 204 (200k) | 504 (500K) | 105 (1.0M) 
P5E0 OO CT-NDt 28 2.35 21.62 P5E0) 00 TR-NDt _ 145.00/M | EVN-SESX50BXX* Code Resistance Value For P5E Series 
Code (Value) |Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) 
* For assistance with Panasonic Part Number please call Digi-Key. 501 (500) | 102 (1K) 202 (2K) 502 (5K) 103 (10K) | 203 (20K) | 503 (50K) 
t For complete number, substitute corresponding code (from chart) for (] 1) C1. 104 (100K) | 204 (200K) | 504 (500K) | 105(1M) 
Digi-Key® SMT Trimmer Potentiometers Kits 
P7J-KIT-ND 10 each of Series P7J, values 220-22K, 47K-1.0M (150 pieces) $59.95 P1E-KIT-ND 10 each of Series P1E values 100 - 1.0M (130 pieces) .............0. cess eceeceec eee eeeeseee eee eeee $43.95 
P1S-KIT-ND 10 each of Series P1S, values 200 - 1.0M (120 pieces) $43.95 P1D-KIT-ND 10 each of Series P1D, values 100 - 1.0M (130 pieces) ............0.. cess cceee eee eeeeeeeee eee een eens $43.95 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Surface Mount Trimmer Potentiometers (Cont) 


Profile for Reflow Soldering 3. Heat-Up Zone: 
Preheat Zone ~200°C (20~40s) 


1. Heat-Up Zone: 4. Melting-Heat Zone: 


Room Temperature - (Preheat Zone 30~60s) Peak Temperature (5s max.) 


2. Pre-Heat Zone: 5. Cooling Zone: 


140°C to 160°C (60~120s) 200°C to 100°C (1~4C/s) 


Series P2W — Panasonic Series #EVM-2WSX80B XX Series P2X — Panasonic Series #EVM-2XSX50BXX 


Features: + 2mm open frame type for reflow soldering; Resistance Range: 200- Features: - 2mm open frame type for reflow soldering; Resistance Range: 
1M OHM; Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .15W; Adjustment 200-1M OHM; Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .15W; 
Angle: 260 +20.; Rotation Torque: 10-150 gF; Operating Temperature: -20°C Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 10-150 gF; Operating 
to +85°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-20°C to +85°C); Rotation 5 Temperature: -20°C to +85°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C 
Life: 20; Soldering Heat: 240C 5s (-20°C to +85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240C 5s 


Features: » 3mm open frame type for reflow soldering; Resistance Range: Features: + 3mm open frame type for reflow soldering + Rotation stopper 
100-1M OHM; Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .15W; feature; Resistance Range: 500-1M OHM; Tolerance: +25%; Taper: Linear; 
Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 20-200 gF; Operating i Power Rating: .15W; Adjustment Angle: 240 +20; Rotation Torq 
Temperature: -20°C to +85°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-20°C : EA gF; Operating Temperature: -20°C to +85°C; Temperature Coeffic! 

to +85°C) ; Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240C 5s ppm/C (-20°C to +85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240C 5s 


el 
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Series P3W — Panasonic Series #EVM-3WSX80BXX Series P1U — Panasonic Series #EVM-1USX30BXX 


Features: + 3mm open frame type for reflow soldering; Resistance Range: a Features: * 4mm open frame type for reflow soldering; Resistance Range: 
100-1M OHM; Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .15W; 100-1M OHM; Tolerance: +25%; Taper: Linear; Power Rating: .2W; 
Adjustment Angle: 240 +20; Rotation Torque: 20-200 gF; Operating 4 j Adjustment Angle: 260 +20; Rotation Torque: 20-200 gF; Operating 
Temperature: -20°C to +85°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C (-20°C Temperature: -20°C to +100°C; Temperature Coefficient: +250 ppm/C(+25°C. 
to +85°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240C 5s to +100°C); Rotation Life: 20; Soldering Heat: 240C 5s 
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Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Pricing Panasonic Code Resistance Value For P2W / P2X Series 
Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 2,000 3,000 | PartNo. Code (Value) |Code (Value) ] Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) 
P2WOOIOCT-NDt 63 5.25 48.30 |P2WO OO TR-NDt _— _ 323.00/M | EVM-2WSX80BXx* 201 (200) | 501 (500) 102 (1.0K) 202 (2.0K) 502 (5.0K) 103 (10K) 
203 (20K) | 503(50K) | 104(100K) | 204(200kK) | 504(500K) | 105(1.0M) 
P2XOOOCT-NDt 61 5.05 46.46 |P2xX0 OO TR-NDt — 311.00/M - EVM-2XSX50BXX* 
Code Resistance Value For P3Y / P3W/P1U Series 
P3YOOOICT-NDt 42 350 32.20 |P3YO OD TR-NDt — 215.00/M - EVM-3YSX50BXX' Code (Value) Code (Value) |Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) [Code (Value) [Code (Value) 
P3VIOOCTNDt 52 435 40.02 |P3VO.OCITR-NDt — 268.00/M - EVM-3VSX50BXX* 101 (100) | 201 (200) | 501 (500) | 102(1.0K) | 202 (2.0K) | 502 (5.0K) | 103 (10K) 
P3WOOOCT-NDt 52 435 40.02 |P3WOODITR-NDt = — _268.00/M_ | EVM-3WSX80BXX* 203 (20K) | 503 (50K) | 104 (100K) | 204 (200K) | 504 (500K) | 105 (1.0M) 
PIUTOOCT-NDt 61 5.05 4646 |PIUDOOTRNDt 311.00 — — | EVM-1USX30BXx" Code /Resistance Value For/Rev. series 
Code (Value)| Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) | Code (Value) |Code (Value) |Code (Value) 
* For assistance with Panasonic Part Number please call Digi-Key. 501 (500) | 102(1K) | 202 (2K) 502 (5K) | 103(10K) | 203 (20K) | 503 (50K) 
t For complete number, substitute corresponding code (from chart) for 1 C1. OS (LODIS) | 208 (200K) 1504) (500K) 1} 105(1M) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 723 


Panasonic. 6mm Square Ceramic Trimmer Potentiometers 


EVM-EAG / EAS / EGG/ EGS Series: 


Dustproof Type with Knob Protection: Features: + No readjustment needed 
through knob protected construction * Excellent mounting efficiency due to 
cubic shape » Automated adjustment available. Face side: Standard cross slot 
screwdriver suited to automatic adjustment applicable. Back side: Penetrated 
slot for easy driving. Applications: » Audio visual equipment, home appliances. 


Specifications + Rotation Torque: 20 to 300gf*cm. + Stopper Strength: 
500gf*cm. + Rotation Angle: 210°C +20°C. + TCR: +200ppm (-30°C- 100°C) 
+ Nominal Total Resistance & Tolerance: +25% + Power Rating & Max. 
Qperating Voltage: 0.3W, 100V (70°C) * Residual Resistance: 10Q max. for 
Rs1kQ, 1% max. for 1kQ<R<100kQ, 5% max. for R2100kQ_ + Soldering Heat: 


EVM-EYG and EVM-EYS Series: 


Specifications: + Rotation Torque: 20 to 300gf*cm. + Stopper Strength: 
500gf*cm. + Rotation Angle: 210°C +20°C. +» TCR: +100ppm (-40°C — 120°C) 
+ Nominal Total Resistance & Tolerance: +20% + Power Rating & Max. 
Operating Voltage: 0.5W, 200V (70°C) + Residual Resistance: 2% + Soldering 
Heat: 260°C +5°C for 5 +1 Sec. + Rotation Life: 50 turns. 


EVM-AAS Series: 


Specifications: + Resistance Range: 100Q—1mQ + Tolerance: +25% * Taper: 
Linear + Residual Resistance: 2% + Wattage Rating: 0.3W + Volt Rating: 100V 
+ TOR: +200ppm + Torque: 20 to 300gf * Stopper Strength: 350gf + Rotational 


EVM-F6S Series: 


Features: + Higher performance dustproof type. * Excellent reliability for heat 
and humidity. * High speed radial automatic mounting and excellent mounting 
performance. 

Applications: + Audio visual equipment, home appliances. 

Specifications: + Rotation Torque: 20 to 300gf cm. »* Stopper Strength: 350gf 
cm. + Rotation Angle: 240°C +20°C. + TCR: +300ppm (-30°C - 100°C) * Nom- 
inal Total Resistance & Tolerance: +25% + Power Rating & Max. Operating 
Voltage: 0.3W, 100V (70°C) + Residual Resistance: 10Q max. for R<1kQ, 1% 
max. for 1kQ<R<100kQ, 5% max. for R2100kQ. * Soldering Heat: 5s max. 240 


5s max. 240 to 280°C, 3s max. 280 to 300°C * Rotation Life: 50 turns. 


Fig. 1 - Top Adjust 
Bulk Lead 


315 
toe 


Tape & Box 
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ig. 2 - Side Adjust 


Angle: 240°C +20°C + Operational Temperature: -30°C—+100°C. 


Fig. 3 - 


to 280°C, 3s max. 280 to 300°C * Rotation Life: 50 turns. 


Top Adjust 


Fig. 4 - Top Adjust 


Res. Digi-Key Pricing Panasonic Res. Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. | (9) Part No. 1 10 100 500 Part No. Fig. | (Q) Part No. 1 10 100 500 Part No. 
100 EAG12BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B12 100 EGG12BK-ND 7 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B12 
200 EAG22BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B22 200 EGG22BK-ND Wal 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B22 
500 EAG52BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAOOB52 500 EGG52BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGAQOB52 
1K EAG13BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B13 1K EGG13BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGAQ0B13 
2K EAG23BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B23 2K EGG23BK-ND Wal 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B23 
5K EAGS53BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA0OB53 5K EGGS53BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGAO00B53 
1 10K EAG14BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B14 2 10K EGG14BK-ND wal 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B14 
20K EAG24BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B24 20K EGG24BK-ND 7 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B24 
50K EAG54BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B54 50K EGGS54BK-ND wal 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGAQ0B54 
100K | EAG15BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA0OB15 100K | EGG15BK-ND wal 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B15 
200K | EAG25BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B25 200K | EGG25BK-ND wal 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGA00B25 
500K | EAGS5SBK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGAQOB55 500K | EGG55BK-ND 71 5.88 54.05 235.00 | EVM-EGGAOQOB55 
1M EAG16BK-ND 73 6.05 55.66 242.00 | EVM-EAGA00B16 1M EGG16BK-ND 1 5.88 54.05, 235.00 | EVM-EGGAQ0B16 
EVM-EAS Series - Top Adjust (Tape) EVM-EGS Series - Side Adjust (Tape) 
Cut Tape Tape & Box Cut Tape Tape & Box 
Res. | Digi-Key Pricing Pricing Panasonic Res. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. | (Q) | Part No. 1 10 100 1,000 5,000 _| Part No. Fig.| (Q) | Part No. 110 100 | PartNo. 1,000 _5,000_| Part No. 
100 |EAS12CT-ND .59 4.90 45.08 /EAS12TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B12 100 |EGS12CT-ND .65 5.40 49.68|EGS12TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B12 
200 |EAS22CT-ND .59 4.90 45.08 |EAS22TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B22 200 |EGS22CT-ND 65 5.40 49.68 | EGS22TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B22 
500 — - = — |EAS52TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B52 500 |EGS52CT-ND 65 5.40 49.68 |EGS52TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSAO0B52 
1K |EAS13CT-ND .59 4.90 45.08 |EAS13TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B13 1K |EGS13CT-ND 65 5.40 49.68 | EGS13TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B13 
2K |EAS23CT-ND .59 4.90 45.08 |EAS23TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B23 2K |EGS23CT-ND .65 5.40 49.68 |EGS23TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B23 
5K |EAS53CT-ND .59 4.90 45.08 |EAS53TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASAQ00B53 5K |EGS53CT-ND .65 5.40 49.68 |EGS53TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B53 
1 10K} — - = — |EAS14TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B14 2 ]|10K|EGS14CT-ND 65 5.40 49.68 |EGS14TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B14 
20K |EAS24CT-ND .59 4.90 45.08 |EAS24TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASAQ0B24 20K |EGS24CT-ND .65 5.40 49.68 |EGS24TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B24 
50K | — —* — |EAS54TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B54 50K |EGS54CT-ND .65 5.40 49.68 |EGS54TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B54 
100K} = — - = — |EAS15TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B15 100K]EGS15CT-ND 65 5.40 49.68 |EGS15TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B15 
200K) — - = — |EAS25TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B25 200K} — - = — |EGS25TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B25 
500K|EASSSCT-ND .59 4.90 45.08 |EASS5TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B55 500K|EGSS5SCT-ND .65 5.40 49.68|EGS55TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B55 
iM |EAS16CT-ND .66 5.49 50.48 |EAS16TB-ND 362.00 336.00/M | EVM-EASA00B16 iM = - = — __|EGS16TB-ND 372.00 346.00/M | EVM-EGSA00B16 
EVM-EYG Series — High Grade, Top Adjust (Bulk) EVM-F6S Series — Top Adjust (Tape) 
Res. Digi-Key Pricing Panasonic Cut Tape Tape & Box 
Fig. (Q) Part No. a 10 100 500 Part No. Res. | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
1K EYG13BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 EVM-EYGA00B13 Fig.) () | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 5,000 Part No. 
2K EYG23BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B23 
5K EYG53BK-ND 79 658 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B53 500 |RESAS2CTEND) 38 3.28 27.20 = _ | /EVMERSSADOBS2 
10K EYG14BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B14 1K a3 — —  — | F6SA13TB-ND 213.00 197.00/M |EVM-F6SA00B13 
20K EYG24BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B24 5K |F6SA53CT-ND .38 3.28 27.20 _ - - EVM-F6SA00B53 
1 50K EYG54BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 EVM-EYGAO0B54 3 |50K|FG6SA54CT-ND .38 3.28 27.20 = = = EVM-F6SA00B54 
100K | EYG15BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B15 400K|F6SA1SCT-ND 38 3.28 27.20 fad _ _ EVM-F6SA00B15 
200K | EYG25BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B25 
500K | EYGS55BK-ND 79 658 60.49 263.00 | EVM-EYGAQOB5S 200K |RESAZSCIEND) 38 3.28 27.20 ms = =. | EWM-FESAQOB25 
1M EYG16BK-ND ‘79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGAQOB16 500K| F6ESASSCT-ND .38 3.28 27.20 | FESASSTB-ND 213.00 197.00/M |EVM-F6SA00B55 
2M EYG26BK-ND 79 6.58 60.49 263.00 | EVM-EYGA00B26 1M |F6SA16CT-ND .38 3.28 27.20 _ _ —  |EVM-F6SA00B16 
EVM-EYS Series — High Grade, Top Adjust (Tape) EVM-AAS Series - Top Adjust (Tape) 
Tape & Box Cut Tape Tape & Box 
Res. Digi-Key Pricing Panasonic Res. Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. | (0) Part No. 1,000 5,000 10,000 Part No. Fig.| (Q) | Part No. ite ONMEEALOO Part No. 1,000 _| Part No. 
1K EYS13TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSAO0B13 100 | AAS12CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS12TB-ND 255.00  |EVM-AASA00B12 
200 | AAS22CT-ND .50 4.15 38.18 | AAS22TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B22 
ai EYS23 71ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSAQ0B23 500 | AASS2CT-ND 50 4.15 38.18 | AASS52TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B52 
5K EYS53TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B53 1K | AAS13CT-ND .50 4.15 38.18 | AAS13TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B13 
10K EYS14TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B14 2K | AAS23CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS23TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B23 
20K EYS24TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B24 5K | AASS5S3CT-ND .50 4.15 38.18 | AAS53TB-ND 255.00 |EVM-AASAOOB53 
1 50K EYS54TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSAO0B54 4]/10K | AAS14CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS14TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B14 
took | EYS15TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B15 20K | AAS24CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS24TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B24 
200K | EYS25TB-ND prannt 375. 00/M 351.00/M EVM-EYSA00B25 50K | AAS54CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS54TB-ND 255.00 |EVM-AASAOOB54 
100K} AASIS5CT-ND .50 4.15 38.18 | AAS15TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B15 
500K | EYSS5STB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSAQOB55 200K| AAS25CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS25TB-ND 255.00 |EVM-AASA00B25 
1M EYS16TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B16 500K| AAS55CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS55TB-ND 255.00 | EVM-AASAOOB55 
2M EYS26TB-ND 405.00 375.00/M 351.00/M EVM-EYSA00B26 1M | AAS16CT-ND 50 4.15 38.18 | AAS16TB-ND 255.00 _|EVM-AASA00B16 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Ceramic Trimmer Potentiometers 


Series EVM-L4G, EVM-L1 G, EVM-5AG, and EVM-4LG Res. Digi-Key Pricing Panasonic 
eee . Fig. | (Ohms) | Part No. 1 10 100 500 Part No. 
Specifications: + Voltage Rating: EVM-L4G and EVM-L1G: 50V; 2 5 2 
EVM-5AG and EVM-4LG: 100V EVM-L4G Series — 4mm, Vertical, Top Adjust 
+ Resistance Range: 1002 — 1mQ 
+ TCR: EVM-L4G and EVM-L1G: +300ppm; 100 L4G12BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 | EVM-L4GA00B12 
* Tolerance: 25% EVM-5AG and EVM-4LG: +200ppm 200 L4G22BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 | EVM-L4GA00B22 
+ Taper: Linear + Torque: 20-250 gf 500 L4G52BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 | EVM-L4GA00B52 
* Residual: EVM-L4G and EVM-L1G: 5% * Stopper Strength: EVM-L4G and EVM-L1G: 400gF; us SsGilelebanlD) 77 643 59.11 257.00 | EVM-LAGA00B13 
EVM-5AG and EVM-4LG: 2% EVM-5AG and EVM-4LG: 300gF 2K L4G23BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 | EVM-L4GA00B23 
tage Rtn: EVAELSG an EWLIG: 2, “Art Rltn: 2020 | & Pee SBN wey | crue 
EVM-5AG and EVM-4LG: .3W + Operating Temperature: —30°C ~ +100°C. : : : ; 
peraling 1 e0p 20K L4G24BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 | EVM-L4GA00B24 
50K L4G54BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 | EVM-L4GA00B54 
Fig. 1 — 4mm, Vertical Fig. 2— 4mm, Right Angle 100K L4G15BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 | EVM-L4GA00B15 
200K L4G25BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 | EVM-L4GA00B25 
500K L4G55BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 | EVM-L4GA00B55 
1M L4G16BK-ND 77 6.43 59.11 257.00 | EVM-L4GA00B16 
EVM-L1G Series — 4mm, Right Angle, Side Adjust 
100 L1G12BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 | EVM-L1GA00B12 
200 L1G22BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 | EVM-L1GA00B22 
500 L1G52BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 | EVM-L1GA00B52 
1K L1G13BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 | EVM-L1GA00B13 
2K L1G23BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 | EVM-L1GA00B23 
5K L1G53BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 | EVM-L1GA00B53 
2 10K L1G14BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 | EVM-L1GA00B14 
20K L1G24BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 | EVM-L1GA00B24 
50K L1G54BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 | EVM-L1GA00B54 
100K L1G15BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 | EVM-L1GA00B15 
200K L1G25BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 | EVM-L1GA00B25 
500K L1G55BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 | EVM-L1GA00B55 
1M L1G16BK-ND 83 6.88 63.25 275.00 | EVM-L1GA00B16 
EVM-5AG Series — 5mm, Vertical, Top Adjust 
100 5AG12BK-ND wal 5.95 54.74 238.00 | EVM-SAGA00B12 
200 5AG22BK-ND wal 5.95 54.74 238.00 | EVM-SAGA00B22 
500 5AG52BK-ND ral 5.95 54.74 238.00 | EVM-SAGAO0B52 
1K 5AG13BK-ND 7 5.95 54.74 238.00 | EVM-SAGA00B13 
2K 5AG23BK-ND wal 5.95 54.74 238.00 | EVM-SAGA00B23 
5K 5AG53BK-ND wal 5.95 54.74 238.00 | EVM-SAGA00B53 
3 10K 5AG14BK-ND wal 5.95 54.74 238.00 | EVM-SAGA00B14 
20K 5AG24BK-ND wal 5.95 54.74 238.00 | EVM-SAGA00B24 
50K 5AG54BK-ND wil 5.95 54.74 238.00 | EVM-SAGA00B54 
100K | 5AG15BK-ND wal 5.95 54.74 238.00 | EVM-SAGA00B15 
IE 200K | 5AG25BK-ND ral 5.95 54.74 238.00 | EVM-SAGA00B25 
] 500K | 5AG55BK-ND 7 5.95 54.74 238.00 | EVM-SAGAO0B55 
0 38 r 1M 5AG16BK-ND 71 5.95 54.74 238.00 | EVM-SAGA00B16 
T6081 L A 4 EVM-4LG Series — 6mm, Vertical, Top Adjust 
7 100 4LG12BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 | EVM-4LGA00B12 
200 4LG22BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 | EVM-4LGA00B22 
500 4LG52BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 | EVM-4LGA00B52 
1K 4LG13BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 | EVM-4LGA00B13 
wt 2K 4LG23BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 | EVM-4LGA00B23 
0.7... depth:1.0 R03 : 5K 4LG53BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 | EVM-4LGA00B53 
i] r Tats 4 10K 4LG14BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 | EVM-4LGA00B14 
5.5(\ | ))2.6 p 20K 4LG24BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 | EVM-4LGA00B24 
| | 72 t +6 \ 3@01.0 50K 4LG54BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 | EVM-4LGA00B54 
55 Center Terminal @2.5 100K | 4LG15BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 | EVM-4LGA00B15 
200K | 4LG25BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 | EVM-4LGA00B25 
500K | 4LG55BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 | EVM-4LGA00B55 
1M 4LG16BK-ND 59 4.93 45.31 197.00 | EVM-4LGA00B16 


KOA Series 


Specifications: + Resistance Range: 300 to 2MQ + Taper: Linear + Tolerance: +30% + Working Voltage: 200 V max. + Power Rating: 0.1 W/50°C + Residual Resistance:Up to 1kQ: 10Q max. Over 1kQ: 5% of total 
resistance + Rotation Angle: 260° + 20° + Rotation Torque: 0.4 to 4.2 in-oz. + Stop Strength: 1 in. lb. + Operating Temperature: —25°C to 75°C 


Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Part No. Part No. Part No. Part No. 
Res. Laydown Standup Pricing Laydown Standup 
Ohms Version Version 1 10 100 1,000 5,000 10,000 Version Version 
300 = KOA32-ND 31 2.59 23.81 159.00 148.00/M 138.00/M = EVN-64AA00B32 
2K K4A23-ND KOA23-ND 31 2.59 23.81 159.00 148.00/M 138.00/M EVN-65AA00B23 EVN-64AA00B23 
50K K4A54-ND = 31 2.59 23.81 159.00 148.00/M 138.00/M EVN-65AA00B54 _ 
200K K4A25-ND KOA25-ND 31 2.59 23.81 159.00 148.00/M 138.00/M EVN-65AA00B25 EVN-64AA00B25 
1M K4A16-ND = 31 2.59 23.81 159.00 148.00/M 138.00/M EVN-65AA00B16 a 
2M = KOA26-ND 31 2.59 23.81 159.00 148.00/M 138.00/M a EVN-64AA00B26 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 725 


Panasonic. 6mm Carbon Trimmer Potentiometers 


SPECIFICATIONS: 


Mechanical: + Rotation angle: 210° +20° + Rotation torque: 20 to 250g-cm Panasonic. 
* Stopper Strength: 750gfcm + Soldering Heat: 240°C to 280°C, 5 sec. 


EVN-D2A (Side Adjust) 28 G1s04x8 


1 PCB max.; 280°C to 300°C, 3 sec. max. * Rotation life: 100 cycles Carbon Trimmer Potentiometers 
At Piercing Plan Electrical: + Power rating: 0.1W (when under 50°C) + Max. operating Digi-Key® Assortment Kit 
voltage: 50V + Taper: B (Linear) * Resistance: 2002 to 1MQ * Tolerance: | ¢ 14 Panasonic 6mm Carbon 


430%. Trimmer Potentiometers 


Panasonic Quality 


FEATURES: 

+ Miniature size, lightweight, 6.4 x 6.7mm + Suitable for automatic insertion 
as square housing + Suitable for automatic adjustment as stable rotation 
torque + Dust proof and flux proof construction + Adjustable from both top 140 6mm Carbon Trimmer Potentiometers: Price 
and bottom sides + Snap-in mounting terminal for EVN-D8A/D2A includes convenient divided notebook style storage 
Applications: case with bin guide for easy storage and quick access. 
* Consumer equipment such as TV, VTR (VCR), stereo, radio. 


EVN-D2A Side Adjust (Bulk) Series 


x Bi EVN-D8A Top Adjust (Bulk) Series 
Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
PCB Part No. Part No. Bulk Part No. Part No. 
Piercing Plan Res. Side Adjust Top Adjust Price Each Side Adjust Top Adjust 
(Q) Version Version 1 10 100 500 1,000 | Version Version 
200 | D1AA22-ND* | D4AA22-ND* _.36 27 20 15 12 | EVN-D2AA03B22 | EVN-D8AA03B22 
500 | D1AA52-ND* | D4AA52-ND 36 2 20 15 12 | EVN-D2AA03B52 | EVN-D8AA03B52 
1K D1AA13-ND* | D4AA13-ND* —.36 27 20 15 12 | EVN-D2AA03B13 | EVN-D8AA03B13 
2k D1AA23-ND | D4AA23-ND 36 27 20 15 12 | EVN-D2AA03B23 | EVN-D8AA03B23 
5K D1AA53-ND* | D4AA53-ND* —.36 2 20 15 12 | EVN-D2AA03B53 | EVN-D8AA03B53 
10K D1AA14-ND D4AA14-ND 36 27 20 15 12 EVN-D2AA03B14 | EVN-D8AA03B14 
20K D1AA24-ND* | D4AA24-ND 36 2e 20 15 12 EVN-D2AA03B24 | EVN-D8AA03B24 
— 1.3 50K D1AA54-ND* | D4AA54-ND 36 27 20 15 12 EVN-D2AA03B54 | EVN-D8AA03B54 
{4 2-01.0 100K | D1AA15-ND* | D4AA15-ND* 36 .27 20 15 12 EVN-D2AA03B15 | EVN-D8AA03B15 
6.4 oo 200K | D1AA25-ND* | D4AA25-ND 36 .27 20 15 12 EVN-D2AA03B25 | EVN-D8AA03B25 
View from 500K | D1AA55-ND* | D4AA55-ND* 36 .27 20 15 12 EVN-D2AA03B55 | EVN-D8AA03B55 


Mig. mig. side 
Surface 


* Denotes part included in DXA-KIT. 


EVN-DCA Side Adjust (Tape) Series 
EVN-DJA Top Adjust (Tape) Series 


Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Part No. Part No. Cut Tape Tape & Box *| Part No. Part No. 
Res. | Side Adjust | Top Adjust Price Each Pricing Side Adjust Top Adjust 
(Q) Version Version 1 10 100 500 1,000 Version Version 
200 | DCA22CT-ND | DJA22CT-ND At .30 23 17 129.00 EVN-DCAA03B22 | EVN-DJAA03B22 
500 | DCA52CT-ND | DJA52CT-ND At .30 23 17 129.00 EVN-DCAA03B52 | EVN-DJAA03B52 
1K DCA13CT-ND | DJA13CT-ND Al .30 23 17 129.00 EVN-DCAA03B13 | EVN-DJAA03B13 
2K DCA23CT-ND | DJA23CT-ND Al -30 23 AZ 129.00 EVN-DCAA03B23 | EVN-DJAA03B23 
5K DCAS53CT-ND | DJA53CT-ND At .30 23 17 129.00 EVN-DCAA03B53 | EVN-DJAA03B53 
10K | DCA14CT-ND | DJA14CT-ND At .30 23 17 129.00 EVN-DCAA03B14 | EVN-DJAA03B14 
20K | DCA24CT-ND | DJA24CT-ND Al -30 23 17 129.00 EVN-DCAA03B24 | EVN-DJAA03B24 
50K | DCAS54CT-ND | DJA54CT-ND At .30 23 17 129.00 EVN-DCAA03B54 | EVN-DJAA03B54 
100K | DCA15CT-ND | DJA15CT-ND At .30 23 17 129.00 EVN-DCAA03B15 | EVN-DJAA03B15 
200K | DCA25CT-ND | DJA25CT-ND At .30 23 ie 129.00 EVN-DCAA03B25 | EVN-DJAA03B25 
500K | DCA5SCT-ND | DJA5S5CT-ND At -30 23 Wf 129.00 EVN-DCAA03B55 | EVN-DJAA03B55 


* For Tape and Box Part No. change “CT-ND” to “TB-ND” 


Cermet Series Trimmer Potentiometers 


Panasonic. 6mm Diameter Cermet Dust-Proof Type 


vientenied * Stopper Strength: 200g-em min. 1” Eyi-31GA (Horizontal Both Sides Adjust EVN-36CA* 
* Resistance Range: 10010 1M2_—_. Rotation Angle: 200° +20°C (Horizontal Bo es ‘ a ) EVM-36GA (Vertical Both Sides Adjust) 
* Tolerance: 425% + Operating Temperature: 20°C to Se 7 


* Taper: Linear 100°C (EVN-36CA) 


ey 
+ Residual Resistance: 5% max. — -40° to 101°C (EVM-31G36G) BS oS () ao 
i ; i. 


i. oar Rating: 0.3W max. Cross Reference Chart 

7 B 
+ Voltage Rating: 100V max. Series Bourns 1 oe a 
* TCR: +200PPM/°C 31G 3306W | ry 
+ Rotation Torque: 20 to 250g-cm |_36C/36GA 3306P le 5 =| 


. Digi-Key Digi-Key Panasonic Panasonic 
Panasonic. Part No. Part No. Part No. Part No. 
. Res. | Horizontal Vertical Price Each Horizontal Vertical 
Cermet Potentiometers Ohms 31GA 36CA 36GA i 10 100 31GA 36CA 36GA 
Digi-Key® Assortment Kits 100 | 31G12-ND _ 36G12-ND 67 53 AT EVM-31GA00B12 _ EVM-36GA00B12 
13 Popular Cermet Trimmers 200 | 31G22-ND _ 36G22-ND 67 53 47 EVM-31GA00B22 _ EVM-36GA00B22 
Panasonic Quality j 500 | 31G52-ND _ 36G52-ND 67 53 47 EVM-31GAQ0B52 - EVM-36GA00B52 
1K 31G13-ND = 36G13-ND 67 53 47 EVM-31GA00B13 _ EVM-36GA00B13 
2K 31G23-ND = 36G23-ND 67 53 47 EVM-31GA00B23 = EVM-36GA00B23 
5K 31G53-ND = 36G53-ND 67 53 47 EVM-31GA00B53 = EVM-36GA00B53 
10K | 31G14-ND = 36G14-ND 67 53 47 EVM-31GA00B14 — EVM-36GA00B14 
31G-KIT-ND 20K | 31G24-ND = 36G24-ND 67 53 47 EVM-31GA00B24 _ EVM-36GA00B24 
50K | 31G54-ND = 36G54-ND 67 53 47 EVM-31GA00B54 = EVM-36GA00B54 
36G-KIT-ND 100K | 31G15-ND = 36G15-ND 67 53 47 EVM-31GA00B15 _ EVM-31GA00B15 
200K | 31G25-ND 36C25-ND* | 36G25-ND 67 53 47 EVM-31GA00B25 EVN-36CA00B25* EVM-36GA00B25 
130 Cermet Trimmers : : : 500K | 31G55-ND _ 36G55-ND 67 53 AT EVM-31GA00B55 _ EVM-36GA00B55 
Price includes convenient divided plastic box with bin guide 1M 31G16-ND = 36G16-ND 67 53 47 EVM-31GA00B16 = EVM-36GA00B16 
for easy storage and quick access. 


* Not for new design, use EVM-36GA type 


More Product Available Online: www.digikey.com 
726 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Slide Switches 


aa 


1.85 


; (si 
Slide Pole Operating on the 


center position only 


OP Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. Description Rating Force Part No. i 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 

il SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC 200mA 216gf P11157SCT-ND 2.35 1.77 1.53 1.18 P11157STR-ND 2,000 853.00/M ESD-165225 
2 SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC 200mA 216gf P11158SCT-ND 2.35 1.77 1.53 1.18 P11158STR-ND 2,000 853.00/M ESD-165226 
3 SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC 200mA 2169f P11159SCT-ND 2.35 17 1.53 1.18 P11159STR-ND 2,000 853.00/M ESD-165235 
4 SMD 2mm Horizontal Self-return 5VDC 200mA 216gf P11160SCT-ND 2.35 1.77 1.53 1.18 P11160STR-ND 2,000 853.00/M ESD-165236 
5 SMD Multi Function Slide + Push 10VDC 1mA 40gf P11155SCT-ND 6.72 5.04 4.37 3.36 P11155STR-ND 1,400 | 2520.00/M ESE-15700 
6 SMD Multi Function Slide 10VDC 1mA 125gf P11156SCT-ND 2.02 1.52 1.32 1.01 P11156STR-ND 1,500 756.00/M ESE-15800 
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OP Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Description Rating Force Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
1 PC 5mm Vertical Mount 5VDC 10mA 35gf P8039S-ND 95 AY 62 = 40 ESE-105SV1 
2 PC 5mm Horizontal Mount 5VDC 10mA 35gf P8040S-ND 1.08 81 70 _ 45 ESE-105SH1 
3 Surface Mount, 5mm Horiz. Mount 5VDC 10mA 35gf P8043S-ND 86 3 .67 = At ESE-105MH1 
4 Panel 5mm w/ Mounting Hole 5VDC 10mA 35gf P8041S-ND 99 75 65 = 42 ESE-105HS1 
5 PC 5mm Vertical Mount 5VDC 10mA 35gf P8062S-ND. fi 54 AT -38 32 ESE-11SV1 
6 PC 5mm Horizontal Mount 5VDC 10mA 35gf P10862S-ND 71 54 A7 36 30 ESE-11SH1C 
7 PC 5mm Horizontal Mount 5VDC 10mA 35gf P10863S-ND 71 54 A7 36 -30 ESE-11SH2C 
8 Tabbed 5mm with Mounting Hole 5VDC 10mA 35gf P10864S-ND 78 59 51 40 33 ESE-11HS1 
9 Tabbed 5mm with Mounting Hole 5VDC 10mA 35gf P10865S-ND 78 59 51 40 33 ESE-11HS2 
10 SMD 5mm Vertical Mount 5VDC 10mA 35gf P10866S-ND 78 59 51 -40 33 ESE-11MV1 
11 Snap-In 5mm w/Tabs, Horiz. Mount 5VDC 10mA 35gf P10867S-ND 78 59 51 40 33 ESE-11SF1 
12 SMD 5mm Vertical Mount 5VDC 10mA 30gf P10868S-ND 78 59 51 -40 33 ESE-22MV1 
13 PC 5mm Vertical Mount SPDT 5VDC 10mA 35.79f P10870S-ND 1.12 84 73 56 A7 ESE-24SV3 
14 PC 5mm Horizontal Mount SPDT 5VDC 10mA 35.7gf P10871S-ND 1.12 84 73 56 AT ESE-24SH1 
15 SMD 5mm Vertical Mount SPDT 5VDC 10mA 35.7gf P10872S-ND 1.12 84 73 56 AT ESE-24MV1 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Panasonic. Detector Switches (cont) 


Fig. 20 — Surface Mount 
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oP Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig.| Description Rating Force Part No. 1 10 100 500 Part No. Size Pricing Part No. 
16 SMD 5mm Horiz. Mount 5VDC 10mA 35.7gf P8097SCT-ND 82 62 54 Al P8097STR-ND 1,500 | 308.00/M ESE-11MH1T 
17 SMD 5mm Horiz. Mount 5VDC 10mA 35.7gf P8098SCT-ND 82 62 54 AL P8098STR-ND 1,500 | 308.00/M ESE-11MH2T 
18 SMD 2mm Horiz. Mount 5VDC 10mA Sigf P8094SCT-ND 82 62 54 At P8094STR-ND 4,000 | 297.00/M ESE-22MH2 
19 SMD 2mm Horiz. Mount 5VDC 10mA 3igf P8095SCT-ND 82 62 54 Al P8095STR-ND 4,000 | 297.00/M ESE-22MH4 
20 SMD 2mm Vert. Mount 5VDC 10mA Sigf P8096SCT-ND 82 62 54 Al P8096STR-ND 2,000 | 308.00/M ESE-2101BT 
21 SMD 5mm Vert. Mount 5VDC 10mA Sigf P10869SCT-ND 78 59 51 -40 P10869STR-ND 2,000 | 294.00/M ESE-2131BT 
22 SMD 5mm Horiz. Mount SPDT 5VDC 10mA 35.7gf P10873SCT-ND 1.12 84 73 56 P10873STR-ND 1,000 405.00 ESE-24MH1T 
23 SMD 5mm Horiz. Mount 5VCD 10mA 36gf P11149SCT-ND 74 56 49 37 P11149STR-ND 1,500 | 277.00/M ESE-11MH5T 
24 SMD 5mm Horiz. Mount 5VCD 10mA 36gf P11150SCT-ND 74 56 49 37 P11150STR-ND 1,500 | 277.00/M ESE-11MH6T 
25 SMD 1mm Vert. Mount flip down 5VCD 10mA 30gf P11151SCT-ND 1.08 81 -70 54 P11151STR-ND 3,000 | 390.00/M ESE-13V01 
26 SMD 1mm Vert. Mount flip up 5VCD 10mA 30gf P11152SCT-ND 1.08 81 -70 54 P11152STR-ND 5,000 | 390.00/M ESE-13H01 
27 SMD 1mm Horiz. Mount 5VCD 10mA 30gf P11153SCT-ND 1.01 -76 66 51 P11153STR-ND 5,000 | 365.00/M ESE-18RJ02 
28 SMD 1mm Horiz. Mount 5VCD 10mA 30gf P11154SCT-ND 1.01 76 66 51 P11154STR-ND 5,000 | 365.00/M ESE-18LJ02 


Panasonic. Power / Push Switches 


Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Description Part No. al 10 100 500 1,000 Part No. 
1 Power Switch SPST 5A, 250VAC P8100S-ND* 2.32 1.75 1.52 AA? = ESB-92S21B 
2 Power Switch DPST 5A, 250VAC. P8101S-ND* 3.62 2.72 2.36 1.82 _— ESB-92D21B 
3 Push Switch DPST 3A, 12VDC P8102S-ND 3.08 2.31 2.00 1.54 1.16 ESB-32101A 
4 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC P11161S-ND 2.02 1.52 1.32 1.01 = ESE-20C321 
5 Push Switch Momentary SPST, 200mA, 14VDC P11162S-ND 2.02 1.52 1.32 1.01 = ESE-200441 
6 Push Switch Soft Sound DPDT, 200mA, 14VDC P11163S-ND 2.69 2.02 1.75 1.35 = ESB-30A105 
7 Push Switch Soft Sound DPDT, 200mA, 14VDC P11164S-ND 2.69 2.02 1.75 1.35 = ESB-30B102 


More Product Available Online: www.digikey.com 
728 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Momentary Pushbutton Switches 


Sr 


CIRCUIT DIA. 1 CIRCUIT DIA. 2 : = é 
= aali N 


Center: 4 
A B 2 


Dim. Volt Current 
Circuit (mm) Operating Rating | Rating | Operating | Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. |Description Dia. H WwW Force (VDC) (mA) Life Part No. 1 10 100 1,000 | Part No. 
6mm Type 
Light Touch Switch Standard | 4.3 6 100gf 15 20 100K P8006S-ND 29 22 19 13 EVQ-PAC04M 
Light Touch Switch Standard 1 4.3 6 130gf 15 20 100K P8007S-ND .29 22 19: 13 EVQ-PAD04M 
Light Touch Switch Standard 1 43 6 160gf 15 20 100K P8008S-ND. 29 22 19 13 EVQ-PAE04M 
Light Touch Switch Standard 1 4.3 6 250gf 15 20 100K P8009S-ND 29 22 19 13 EVQ-PAGO4M 
1 Light Touch Switch Standard 1 5 6 100gf 15 20 100K P8010S-ND .29 22 19 13 EVQ-PACO5R 
Light Touch Switch Standard 1 5 6 130gf 15 20 100K P10890S-ND 42 32 28 18 EVQ-PADO5R 
Light Touch Switch Standard | vf 6 100gf 15 20 100K P8011S-ND 29 22 19 13 EVQ-PACO7K 
Light Touch Switch Standard 1 7 6 130gf 15 20 100K P10891S-ND 50 38 33 21 EVQ-PAD07K 
Light Touch Switch Standard (Long Post) 1 9.5 6 100gf 15 20 100K P8012S-ND 29 22 9 A3 EVQ-PACO9K 
Light Touch Switch Standard (Long Post) 1 9.5 6 130gf 15 20 100K P10892S-ND 1.42 1.07 93 59 EVQ-PADO9K 
Light Touch Switch Standard w/Ground Terminal | 4.3 6 100gf 15 20 100K P8013S-ND 34 26 23 AS EVQ-PBC04M 
Light Touch Switch Standard w/Ground Terminal 1 5 6 100gf 15 20 100K P8014S-ND 34 26 23 AS EVQ-PBC05R 
2 Light Touch Switch Standard w/Ground Terminal 1 5 6 130gf 15 20 100K P10893S-ND 34 26 23 AS EVQ-PBD05R 
Light Touch Switch Standard w/Ground Terminal 1 7 6 100gf 15 20 100K P8015S-ND 34 26 23 5 EVQ-PBC07K 
Light Touch Switch Standard w/Ground Terminal 1 if. 6 130gf 15 20 100K P10894S-ND 40 30 26 A7 EVQ-PBD07K 
Light Touch Switch Standard w/Ground Terminal (Long Post) 1 9.5 6 100gf 15 20 100K P8016S-ND .34 26 23 15 EVQ-PBCO9K 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.15 7.5 100gf 15 20 100K P10877S-ND 39 30 26 a? EVQ-PF003M 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.15 7.5 130gf 15 20 100K P10881S-ND 39 30 26 ae EVQ-PF103M 
Light Touch Switch Right Angle 2 3.85 7.5 100gf 15 20 100K P10878S-ND 39 30 26 A7 EVQ-PF004R 
3 Light Touch Switch Right Angle 2 3.85 7.5 130gf 15 20 100K P10882S-ND 39 30 26 A7 EVQ-PF104R 
Light Touch Switch Right Angle 2 5.85 7.5 100gf 15 20 100K P10879S-ND .39 30 26 A7 EVQ-PFOO6K 
Light Touch Switch Right Angle 2 §.85 7.5 130gf 15 20 100K P10883S-ND 39 -30 26 rad EVQ-PF106K 
Light Touch Switch Right Angle (Long Post) 2 835 7.5 100gf 15 20 100K P10880S-ND 39 30 26 Ae EVQ-PFO08K 
Light Touch Switch Right Angle (Long Post) 2 8.35 7.5 130gf 15 20 100K P10884S-ND 39 -30 26 ake EVQ-PF108K 
4 Light Touch Switch With Over Travel 2 7.45 6.2 75gf 30 50 100K P10843S-ND 51 39 34 22 EVQ-POE07K 
Light Touch Switch With Over Travel 2 7.45 6.2 130gf 30 50 100K P10844S-ND 58 44 38 25 EVQ-POD07K 
DPST Bi-Directional Type 
5 Light Touch Switch = Chl 8.5 130gf 12 50 500K P10859S-ND 1.46 1.10 .95 61 EVQ-PW007K 
6mm x 3.5mm Type 
Light Touch Switch 2 4.3 6 100gf 12 20 50K P8056S-ND ve 58 50 35 EVQ-PJA04Q 
Light Touch Switch (Long Post) 2 5 6 100gf 12 20 50K P8057S-ND 77 58 50 35 EVQ-PJA05Q 
6 Light Touch Switch 2 4.3 6 160gf 12 20 50K P8058S-ND 77 58 50 35 EVQ-PJB04K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 5 6 160gf 12 20 50K P8059S-ND ft 58 50 35 EVQ-PJBO5K 
Light Touch Switch 2 4.3 6 240gf 12 20 50K P8060S-ND 79 60 52 36 EVQ-PJC04T 
Light Touch Switch (Long Post) 2 5 6 240gf 12 20 50K P8061S-ND 79 -60 52 36 EVQ-PJCO5T 
Dim. Volt Current Cut Tape Tape & Box 
Circuit (mm) Operating| Rating Rating |Operating| Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. |Description Dia. H WwW Force (VDC) (mA) Life Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 Part No. 
6mm Round Type 
7 L. T. Switch Long Travel-Tape Pkg 2 5 8 80gf 12 15 1000K | P8029SCT-ND 76 57 .50 | P8029STB-ND* 292.00* EVQ-QUJ05Q 
Light Touch Switch 1 43 60 100gf 15 20 100K P8070SCT-ND 38 29 .25 | P8070STB-ND 141.00/M_ | EVQ-11A04M 
Light Touch Switch 1 43 6.0 130gf 15 20 100K P8074SCT-ND 38 29 .25 | P8074STB-ND 141.00/M | EVQ-11G04M 
Light Touch Switch 1 43 6.0 160gf 15 20 100K P8078SCT-ND 38 29 .25 | P8078STB-ND 141.00/M | EVQ-11L04M 
Light Touch Switch 1 43 6.0 260gf 15 20 100K P8082SCT-ND 38 29 .25 | P8082STB-ND 141.00/M | EVQ-11U04M 
Light Touch Switch 1 5.0 6.0 100gf 15 20 100K P8071SCT-ND 38 29 .25 | P8071STB-ND 141.00/M | EVQ-11A05R 
Light Touch Switch 1 5.0 6.0 130gf 15 20 100K P8075SCT-ND 38 29 .25 | P8075STB-ND 141.00/M_ | EVQ-11G05R 
8 Light Touch Switch 1 5.0 6.0 160gf 15 20 100K P8079SCT-ND 38 29 .25 | P8079STB-ND 141.00/M_ | EVQ-11L05R 
Light Touch Switch 1 5.0 6.0 260gf 15 20 100K P8083SCT-ND 38 29 .25 | P8083STB-ND 141.00/M | EVQ-11U05R 
Light Touch Switch 1 7.0 6.0 100gf 15 20 100K P8072SCT-ND 38 29 .25 | P8072STB-ND 141.00/M | EVQ-11A07K 
Light Touch Switch 1 7.0 6.0 130gf 15 20 100K P8076SCT-ND 38 .29 .25 | P8076STB-ND 141.00/M_ | EVQ-11GO07K 
Light Touch Switch 1 7.0 6.0 160gf 15 20 100K P8080SCT-ND 38 .29 .25 | P8080STB-ND 141.00/M | EVQ-11L07K 
Light Touch Switch 1 7.0 6.0 260gf 15 20 100K P8084SCT-ND 38 29 .25 | P8084STB-ND 141.00/M_ | EVQ-11U07K 
Light Touch Switch 1 95 60 100gf 15 20 100K P8073SCT-ND 38 29 .25 | P8073STB-ND 141.00/M | EVQ-11A09K 
9 Light Touch Switch 1 9.5 6.0 130gf 15 20 100K P8077SCT-ND 38 29 .25 | P8077STB-ND 141.00/M_ | EVQ-11GO09K 
Light Touch Switch 1 9.5 6.0 160gf 15 20 100K P8081SCT-ND -38 29 .25 | P8081STB-ND 141.00/M | EVQ-11L09K 
Light Touch Switch 1 95 60 260gf 15 20 100K P8085SCT-ND -38 29 .25 | P8085STB-ND 141.00/M_| EVQ-11U09K 
Light Touch Switch Long Travel 1 5.0 6.0 200gf 12 50 100K P10856SCT-ND 1.25 94 82 | P10856STB-ND 470.00/M_ | EVQ-PVGO5K 
10 Light Touch Switch Long Travel 1 5.0 6.0 220gf 12 50 100K P10855SCT-ND 1.25 94 82 | P10855STB-ND 470.00/M_ | EVQ-PVAOSK 
Light Touch Switch Long Travel 1 5.0 6.0 250gf 12 50 100K P10858SCT-ND 1.25 94 82 | P10858STB-ND 470.00/M_ | EVQ-PVFOSK 
Light Touch Switch Long Travel 1 5.0 6.0 350gf 12 50 100K P10857SCT-ND 1.25 94 82 | P10857STB-ND 470.00/M_ | EVQ-PVHO5K 


* Tape & Box Size: 1,000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (t023) 729 


Panasonic. Surface Mount Momentary Pushbutton Switches 
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Dim. Volt. | Current Cut Tape 
Circuit (mm) | Operating | Rating | Rating | Oper. Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. | Description Dia. H Ww Force (VDC) | (mA) Life Part No. if 10 100 Part No. Reel Size Pricing Part No. 
Surface Mount Light Touch Switch 
1 LT. Switch Standard 1 2 63 130gf 15 20 100K P8000SCT-ND 1.15 87 7 P8000STR-ND 1,000 442.00 EVQ.GFA02K 
LT. Switch Standard w/Ground Terminal 1 2 63 130gf 15 20 100K P8001SCT-ND. 1.10 83 72 P8001STR-ND 1,000 422.00 EVQ.QFU02K 
2 | LT. Switch Std w/Actuator/Solvent Washable 1 3.1 64 130gf 15 20 100K P8002SCT-ND 83 63 54 P8002STR-ND 2,000 318.00/M EVQ-PHP03T 
LT. Switch Standard w/Actuator 1 25 62 160gf 15 20 100K P8004SCT-ND -70 53 46 P8004STR-ND 2,000 269.00/M EVQ.QHVW02W 
LT. Switch Rugged Design, Low Profile 1 15: °5 100gf 12 50 500K P8045SCT-ND 1.03 78 67 P8045STR-ND 5,000 367.00/M EVQPLDAI5 
4 | LT. Switch Rugged Design, Low Profile 1 15 5 160gf 12 50 500K P8046SCT-ND 1.03 78 67 P8046STR-ND 5,000 367.00/M EVQ-PLHAI5 
LT. Switch Rugged Design, Low Profile 1 15°45 260gf 12 50 500K P8047SCT-ND 1.24 93 81 P8047STR-ND 5,000 441.00/M EVQPLMA15 
5 Light Touch Switch Long Travel 1 5 61 250gf 12 50 30K P10888SCT-ND 1.53 1.15 1.00 P10888STR-ND 2,000 588.00/M EVQP1D05M 
Light Touch Switch Long Travel 1 5 6.1 350gf 12 50 30K P10889SCT-ND 1.53 1.15 1.00 P10889STR-ND 2,000 588.00/M EVQ-P1B05M 
LT Switch (Non-Extending Actuator) 1 2 62 130gf 15 20 100K P10885SCT-ND 76 57 50 P10885STR-ND 4,000 270.00/M EVQ.QWP01W 
6 | Light Touch Switch 1 25 62 160gf 15 20 100K P10886SCT-ND 76 57 50 P10886STR-ND 2,000 291.00/M EVQ.Qws02W 
Light Touch Switch 1 3.1 6.2 260gf 15 20 100K P10887SCT-ND 76 57 50 P10887STR-ND 2,000 291.00/M EVQ.QWT03W 
7 L. T. Switch, Side Push 1 18 #4 160gf 12 50 50K P8088SCT-ND 1.16 87 76 P8088STR-ND 4,000 421.00/M EVQ-PSD02K 
L. T. Switch, Side Push 1 18 #4 220gf 12 50 50K P8089SCT-ND 1.16 87 76 P8089STR-ND 4,000 421.00/M EVQ-PSHO2K 
8 LT. Switch, Super Small 1 55 4.5 160gf 15 20 50K P8090SCT-ND 68 51 45 P8090STR-ND 10,000 221.00/M EVQPOQHBSS 
L. T. Switch, Super Small 1 55 4.5 220gf 15 20 50K P8091SCT-ND 68 51 45 P8091STR-ND 10,000 221.00/M EVQ-PQMB55 
9 | LT. Switch, SPDT Straight Leads w/Mitg. Boss — 1.5 6.2 | 100/260gf 15 20 100K P10845S-ND* 83 72 59 = = = EVQPWAAI5 
10 | L. T. Switch, SPDT J Bent Leads = 1.5 6.2 | 100/260gf 15 20 100K P10846SCT-ND 1.16 88 76 P10846STR-ND 5,000 416.00/M EVQ-PWBAI5 
6mm x 3.5mm Type 
Light Touch Switch 2 43 6 100gf 12 50 50K P8048SCT-ND 1.16 87 76 P8048STR-ND 2,500 435.00/M EVQ-PJSO4K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 50 6 100gf 12 50 50K P8049SCT-ND 1.16 87 76 P8049STR-ND 2,000 435.00/M EVQ-PJSO5K 
1 Light Touch Switch 2 43 6 160gf 12 50 50K P8050SCT-ND 1.16 87 76 P8050STR-ND 2,500 435.00/M EVQ-PJX04M 
Light Touch Switch (Long Post) 2 50 6 160gf 12 50 50K P8051SCT-ND 1.16 87 76 P8051STR-ND 2,000 435.00/M EVQ-PJX05M 
Light Touch Switch 2 43 6 240gf 12 50 50K P8052SCT-ND 1.19 90 78 P8052STR-ND 2,500 446.00/M EVQ-PJU04K 
Light Touch Switch (Long Post) 2 50 6 240gf 12 50 50K P8053SCT-ND 1.19 90 78 P8053STR-ND 2,000 446.00/M EVQPJUOSK 
12 Light Touch Switch 2 25 6 160gf 12 50 50K P8086SCT-ND 1.03 78 67 P8086STR-ND 4,000 373.00/M EVQ-PPBA25 
Light Touch Switch 2 25 6 240gf 12 50 50K P8087SCT-ND 1.03 78 67 P8087STR-ND 4,000 373.00/M EVQPPDA25 
4.7mm x 3.5mm Type 
LT. Switch Straight Leads, No Mtg. Boss 1 1.65 4.7 | 220gf 12 50 100K P10847SCT-ND 1.13 85 74 P10847STR-ND 4,000 410.00/M EVQ-PUA02K 
13 LT. Switch Straight Leads,w/ Mtg. Boss 1 1.65 4.7 | 220gf 12 50 100K P10849SCT-ND 1.13 85 74 P10849STR-ND 4,000 410.00/M EVQ-PU002K 
L. T. Switch Straight Leads, No Mtg. Boss 1 165 47 160gf 12 50 100K P10851SCT-ND 1.13 85 74 P10851STR-ND. 4,000 410.00/M EVQ-PUJ02K 
LT. Switch Straight Leads, w/ Mtg. Boss 1 165 47 160gf 12 50 100K P10853SCT-ND 1.13 85 74 P10853STR-ND 4,000 410.00/M EVQPULO2K 
LT. Switch J Bent Leads, No Mtg. Boss 1 1.65 4.7 | 220gf 12 50 100K P10848SCT-ND 1.13 85 74 P10848STR-ND 4,000 410.00/M EVQ-PUB02K 
14 L. T. Switch J Bent Leads, w/ Mtg. Boss 1 165 4.7 | 220gf 12 50 100K P10850SCT-ND 1.13 85 74 P10850STR-ND. 4,000 410.00/M EVQ-PUD02K 
LT. Switch J Bent Leads, No Mtg. Boss 1 165 47 160gf 12 50 100K P10852SCT-ND 1.13 85 74 P10852STR-ND 4,000 410.00/M EVQ-PUKO2K 
L. T. Switch J Bent Leads, w/ Mtg. Boss 1 165 47 160gf 12 50 100K P10854SCT-ND 1.13 85 74 P10854STR-ND 4,000 410.00/M EVQ-PUM02K 
15 L. T. Switch J Bent Leads 1 21 47) 240gf 15 20 500K P11080SCT-ND 1.28 96 83 P11080STR-ND 4,000 463.00/M EVQ-P2402M 
L. T. Switch J Bent.Leads 1 25 47) 240gf 15 20 500K P11081SCT-ND 1.28 96 83 P11081STR-ND 4,000 463.00/M EVQ-P2402W 
16 L. T. Switch J Bent Leads, w/Gnd 1 21 47) 240gf 15 20 500K P11082SCT-ND 1.41 1.06 92 P11082STR-ND 4,000 512.00/M EVQ-P2T02M 
L. T. Switch J Bent Leads, w/Gnd 1 25 47 | 240gf 15 20 500K P11083SCT-ND 1.41 1.06 92 P11083STR-ND 4,000 512.00/M EVQP2T02W 
17 | L.T. Switch J Bent Leads 1 25 47) 350gf 15 20 500K P11084SCT-ND 1.28 96 83 P11084STR-ND 4,000 463.00/M EVQ-P2K02Q 
18 | L.T. Switch J Bent Leads, w/Gnd 1 25 47) 350gf 15 20 500K P11085SCT-ND 1.41 1.06 92 P11085STR-ND 4,000 512.00/M EVQ-P2D02Q 


Note: All switches are non-washable unless otherwise noted. * Bulk 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. Momentary Tact Switches 


Characteristics: + Shock: Mechanical durability: 1,000 m/s* (approx. 100G); Malfunction 


oor ; ‘ durability: 100 m/s? (approx. 10G 
+ Switching Capacity: 50 mA 24 VDC (resistive load) « Ambient Temperature: Operating: -25°C to 70°C 
+ Contact Resistance: 100 mQ max. 


A + Service Life: 
* Bounce Time: 5 ms max. + B3F-1 Series — B3F-3 Series — Mechanical/electrical: 1 x 10° (0.3 x 


+ Vibration: Malfunction durability:10 to 55 Hz, 1.5 mm double 10°) operations min. 
amplitude + B3F-4 Series — Mechanicalelectrical: 3 x 10° (0.3 x 10°) operations min. 


+ B3S-1 Series — Mechanical/electrical: General-purpose type: 
500,000 operations min. High-load type: 300,000 operations min. 

+ B3W-1 Series — Mechanical/electrical: General-purpose type: 
1,000,000 operations min. High-load type: 300,000 operations min. 

+ B3W-4 Series — Mechanical/electrical: General-purpose type: 


3,000,000 operations min. High-load type: 1,000,000 operations 
min. 


(Top View) 


Note: Eliminate center pad (One-Side PCB 
for "without GND Terminal” t=1.6) 
Dim. H Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Description (mm) Part No. 1 25 50 100 250 500 Part No. 
6 MM 
1 Tact Switch Standard, Flat Actuator w/o Ground Terminal — 100gf 4.3 SW400-ND -20 18 16 5 14 12 B3F-1000 
1 Tact Switch Standard, Flat Actuator w/o Ground Terminal — 150gf 4.3 SW401-ND 23 21 18 7 16 14 B3F-1002 
1 Tact Switch Standard, Flat Actuator w/o Ground Terminal — 100gf 5.0 SW402-ND 23 21 18 alt 16 14 B3F-1020 
1 Tact Switch Standard, Flat Actuator w/o Ground Terminal — 150gf 5.0 SW403-ND 23 i224 18 Ae 16 14 B3F-1022 
1 Tact Switch Standard, Flat Actuator w/o Ground Terminal — 100gf 9.5 SW406-ND 25 23 .20 18 ale: 15 B3F-1070 
2 Tact Switch Standard, Projected Actuator w/o Ground Terminal — 100gf _ SW404-ND 23 21 18 BI 16 14 B3F-1050 
2 Tact Switch Standard, Projected Actuator w/o Ground Terminal — 150gf = SW405-ND 23 21 18 ae: 16 14 B3F-1052 
3 Tact Switch Rt. Angle, Flat Actuator — 100gf _ SW407-ND -30 27 24 22 21 18 B3F-3120 
3 Tact Switch Rt. Angle, Flat Actuator — 150gf = SW408-ND -30 27 24 22 21 18 B3F-3122 
4 Tact Switch Rt. Angle, Projected Actuator — 100gf = SW409-ND 30 27 24 22 21 18 B3F-3150 
4 Tact Switch Rt. Angle, Projected Actuator — 150gf _ SW410-ND -30 27 24 22 21 18 B3F-3152 
12MM 
5 Tact Switch Standard, Flat Actuator w/o Ground Terminal — 130gf — SW411-ND. 30 27 24 .22 .21 18 B3F-4000 
5 Tact Switch Standard, Flat Actuator w/o Ground Terminal — 260gf = SW412-ND -30 27 24 22 21 18 B3F-4005 
6 Tact Switch Standard, Projected Actuator w/o Ground Terminal — 130gf _ SW413-ND -30 27 24 22 at 18 B3F-4050 
6 Tact Switch Standard, Projected Actuator w/o Ground Terminal — 260gf = SW414-ND -30 27 24 22 21 18 B3F-4055 
6 MM Process Sealed (not water washable) 
7 SMT Flat Actuator w/o Ground Terminal — 160gf _ SW415-ND A5 Al 36 33 31 127 B3S-1000 
7 SMT Flat Actuator w/o Ground Terminal — 230gf = SW416-ND 45 Al 36 33 31 27 B3S-1002 
8 Tact Switch Flat Actuator w/o Ground Terminal — 160gf _ SW417-ND 35 32 28 26 24 21 B3W-1000 
8 Tact Switch Flat Actuator w/o Ground Terminal — 230gf = SW418-ND 35 32 .28 26 24 21 B3W-1002 
9 Tact Switch Projected Actuator w/o Ground Terminal — 160gf _ SW419-ND 35 32 28 26 24 21 B3W-1050 
9 Tact Switch Projected Actuator w/o Ground Terminal — 230gf = SW420-ND 35 32 .28 26 24 21 B3W-1052 
12 MM Process Sealed (not water washable) 
10 Tact Switch Flat w/o Ground Terminal — 200gf _— SW421-ND A3 39 34 31 29 26 B3W-4000 
6 Tact Switch Projected w/o Ground Terminal — 200gf = SW422-ND 43 39 34 31 29 26 B3W-4050 
Key Caps 
11 Key Cap 4x 4mm Light Grey, Fits 6mm Projected Actuator Types _ SW450-ND 18 16 14 13 12 A B32-1000 
11 Key Cap 4x 4mm Black, Fits 6mm Projected Actuator Types _ SW451-ND 18 16 14 3 2 1 B32-1010 
11 Key Cap 4 x 4mm Yellow, Fits 6mm Projected Actuator Types _ SW249-ND. 18 16 14 13 12 1 B32-1030 
11 Key Cap 4 x 4mm Blue, Fits 6mm Projected Actuator Types = SW250-ND 18 16 4 3 12 al B32-1040 
11 Key Cap 4 x 4 mm White, Fits 6mm Projected Actuator Types _ SW251-ND 18 16 14 13 12 1 B32-1060 
11 Key Cap 4 x 4 mm Red, Fits 6mm Projected Actuator Types = SW252-ND 18 16 14 13 12 ld B32-1080 
12 Key Cap 9 x 9mm Light Grey, Fits 12mm Projected Actuator Types 9 SW452-ND 18 16 14 AB 12 ra B32-1200 
12 Key Cap 9 x 9mm Black, Fits 12mm Projected Actuator Types 9 SW453-ND 18 16 4 AB 12 al B32-1210 
12 Key Cap 9 x 9mm Yellow, Fits 12mm Projected Actuator Types 9 SW253-ND 18 16 14 13 12 al B32-1230 
12 Key Cap 9 x 9 mm Blue, Fits 12mm Projected Actuator Types 9 SW254-ND 18 16 14 13 12 1 B32-1240 
12 Key Cap 9 x 9mm White, Fits 12mm Projected Actuator Types 9 SW255-ND 18 16 4 AB 2 ld B32-1260 
12 Key Cap 9 x 9 mm Red, Fits 12mm Projected Actuator Types 9 SW256-ND 18 16 14 AB 12 A B32-1280 
12 Key Cap 12 x 12 mm Light Grey, Fits 12mm Projected Actuator Types 12 SW454-ND 18 16 4 AB 12 = B32-1300 
12 Key Cap 12 x 12 mm Black, Fits 12mm Projected Actuator Types 12 SW455-ND 18 16 14 3 12 A B32-1310 
12 Key Cap 12 x 12 mm Yellow, Fits 12mm Projected Actuator Types 12 SW257-ND 18 16 14 13 12 eld B32-1330 
12 Key Cap 12 x 12 mm Blue, Fits 12mm Projected Actuator Types 12 SW258-ND. 18 16 14 13 12 alt B32-1340 
12 Key Cap 12 x 12 mm White, Fits 12mm Projected Actuator Types 12 SW259-ND 18 16 4 AB 2 A B32-1360 
12 Key Cap 12 x 12 mm Red, Fits 12mm Projected Actuator Types 12 SW260-ND 18 16 14 AB 2 1 B32-1380 
6MM Long Stroke Tact Switch 
13 Tact Switch with Long Stroke and Positive Click — 70gf = SW426-ND 63 57 50 A5 43 38 B3M-6009 
Dim. H Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Omron 
Fig. Description (mm) Part No. 1 25 50 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
6 MM Auto Placement 
14 Tact Switch Auto-Placement 6mm Sq. — 100gf 43 SW263CT-ND 30 28 25 .22 SW263TB-ND* 1,000 125.00 | B3F-6000 
14 Tact Switch Auto-Placement 6mm Sq. — 150gf 5.0 SW264CT-ND 32 29 27 24 SW264TB-ND* 1,000 137.50 | B3F-6022 
15 Tact Switch Auto-Placement - Water Tight - Dust Sealed = SW425CT-ND 51 46 42 37 SW425TB-ND* 1,000 212.50 | B3WN-6002 
6 MM Process Sealed (not water washable) 
16 SMT Flat Actuator w/o Ground Terminal — 160gf = SW261CT-ND 76 69 62 55 SW261TR-ND** 3,000 325.00/M | B3SN-3012P 
16 SMT Flat Actuator w/ Ground Terminal — 160gf = SW262CT-ND -76 69 62 55 SW262TR-ND** 3,000 325.00/M_| B3SN-3112P 
17 SMT Tact Switch 6mm Sq. (snap-action) — 100gf — SW423CT-ND 45 AN 37 33 SW423TR-ND** 3,000 187.50/M | B3FS-1000 
17 SMT Tact Switch 6mm Sq. (snap-action) — 150gf = SW424CT-ND 45 At 37 33 SW424TR-ND** 3,000 187.50/M_ | B3FS-1002 


* TB = Tape and Box ** TR= Tape and Reel 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 731 


E-SWITTH* Momentary Tact Switches 


A Division of Electronic Components Groupe 


Process Sealed Illuminated 
Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel E-Switch 
Fig. | Description Part No. i 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
1 Tact Switch 12mm Square Extended Actuator, Actuator Length = 7.3......... EG1821-ND AT 38 34 = = — TL1100F160Q 
2 Tact Switch Right Angle 12mm Square Extended Actuator, Actuator Length = 7. EG1822-ND 58 AZ 42 = = = TL1100CF160Q 
Key Cap, W=12 x 12mm Black, Fits 12mm Extended Actuator Types .. EG1080-ND 22 18 ole = — _ 4J BLACK 
Key Cap, W=12 x 12mm Grey, Fits 12mm Extended Actuator Types. EG1079-ND 22 18 AZ = _ = 4J GREY 
Key Cap, W=12 x 12mm Red, Fits 12mm Extended Actuator Type: EG1078-ND 22 18 AZ = = — 4J RED 
Key Cap, W=12 x 12mm White, Fits 12mm Extended Actuator Type: EG1077-ND 22 18 UZ. = = = 4J WHITE 
3 Key Cap, W=8 x 8mm Black Fits, 12mm Extended Actuator Types EG1885-ND 18 16 14 = = _ 6J BLK 
Key Cap, W=8 x 8mm Red Fits, 12mm Extended Actuator Types . EG1886-ND 18 16 4 = _ = 6J RED 
Key Cap, W=8 x 8mm White Fits, 12mm Extended Actuator Types EG1887-ND 18 16 14 = = a 6J WHT 
Key Cap, W=8 x 8mm Grey Fits, 12mm Extended Actuator Types EG1888-ND 18 16 14 = = i 6J GRY 
Tact Switch 12mm Square Flat Actuator ............ EG1023-ND 50 40 37 = _ a TL1100DF160Q 
4 Tact Switch SMT 3.44mm Actuator 160gf Gull Wing . EG2530CT-ND -81 65 59 EG2530TR-ND* 1,500 324.00/M_| TL3304AF160QG/TR 
5 Tact Switch 12mm Square Post Actuator, Actuator Length = 12.0 EG1024-ND 44 36 33. = = = TL1104FF160Q 
6 Tact Switch 12mm Square Right Angle Post Actuator, Actuator Lengt EG1025-ND 83 67 61 = = = TL1100GF160Q 
Key Cap, Rectangular Black, Fits 12mm Post Actuator Types. EG1076-ND 45 36 -33 = _ = TAA BLACK 
— Key Cap, Rectangular White, Fits 12mm Post Actuator Types . EG1075-ND 45 36 -33 = = = TAA WHITE 
Key Cap, Rectangular Grey, Fits 12mm Post Actuator Types EG1074-ND 45 36 -33 = _ = TAA GREY 
Key Cap, Rectangular Red, Fits 12mm Post Actuator Types . EG1073-ND AS 36 33 — = = TAA RED 
7 Tact Switch 12mm Square Long Flat Actuator EG1826-ND 44 36 33 = = = TL1100EF160Q 
Tact Switch 6mm Square 4.3mm Actuator 160gf EG1827-ND 30 25 122 = = a TL1105F160Q 
Tact Switch 6mm Square 4.3mm Actuator 250gf EG1828-ND 30 25 .22 = _ = TL1105F250Q 
Tact Switch 6mm Square 5mm Actuator 160gf EG1829-ND 30 25 .22 = = = TL1105AF160Q 
Tact Switch 6mm Square 5mm Actuator 250gf EG1830-ND 30 25 .22 = = — TL1105AF250Q 
Tact Switch 6mm Square 7mm Actuator 160gf .. EG1831-ND 30 25. .22 = = = TL1105EF160Q 
Tact Switch 6mm Square 7mm Actuator 250gf .. EG1832-ND 30 25 .22 = = — TL1105EF250Q 
Tact Switch 6mm Square 9.5mm Actuator 100gf EG2497-ND 19 16 4 = — = TL1105BF100Q 
Tact Switch 6mm Square 9.5mm Actuator 160gf EG1833-ND 30 25 .22 = ac _ TL1105BF160Q 
Tact Switch 6mm Square 9.5mm Actuator 250gf EG1834-ND 30 25 .22 = _ = TL1105BF250Q 
Tact Switch 6mm Square 13mm Actuator 160gf. EG1865-ND 30 25 22 = = = TL1105DF160Q 
Tact Switch 6mm Square 13mm Actuator 250gf. EG1866-ND 30 25 .22 = — = TL1105DF250Q 
8 Tact Switch 6mm Square 5mm Actuator 100gf.. EG2495-ND 9 16 14 = = = TL1105AF100Q 
Tact Switch 6mm Square Gold Plating 5mm Actuator 160g} EG2493-ND 99 -80 2 = _ = TL1105AF160R 
Tact Switch 6mm Square 13.0mm Actuator 100gf.. EG2498-ND 19 16 14 = — _ TL1105DF100Q 
Tact Switch 6mm Square 7.3mm Actuator 100gf... EG2496-ND 19 16 14 = = = TL1105EF100Q 
Tact Switch 6mm Square 4.3mm Actuator 100gf EG2494-ND 16 AB 12 = _ = TL1105F100Q 
Tact Switch 6mm Square Gold Plating 4.3mm Actuator 160gf EG2492-ND 99 -80 2 = = _ TL1105F160R 
Tact Switch 6mm Square 17mm Actuator 100gf. EG2504-ND 19 16 14 = — = TL1105LF100Q 
Tact Switch 6mm Square 17mm Actuator 160gf. EG2505-ND 19 16 14 = = _ TL1105LF160Q 
Tact Switch 6mm Square 17mm Actuator 250gf. EG2506-ND 19 16 14 = = = TL1105LF250Q 
Tact Switch 6mm Square 5.0mm Actuator 160gf : EG2491-ND 29 24 21 = — _ TLE1105AF160Q 
Tact Switch 6mm Square 4.3mm Actuator 160gf w/ESD. EG2490-ND 29 24 21 = _ = TLE1105F160Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 3.15mm Actuator 160gf. EG1835-ND 44 36 -33 = = _ TL1105WF160Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 3.15mm Actuator 250gf. EG1836-ND 44 36 -33 = _ = TL1105WF250Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 6.15mm Actuator 160gf. EG1837-ND 44 36 -33 = = _ TL1105RF160Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 6.15mm Actuator 250gf. EG1838-ND 44 36 -33 = es = TL1105RF250Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 8.35mm Actuator 160gf. EG1839-ND 40 32 .29 = = = TL1105SF160Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 8.35mm Actuator 250gf. EG1840-ND 40 32 .29 = — _ TL1105SF250Q 
9 Tact Switch 6mm Square 6.15mm Actuator 100gf.. EG2500-ND 36 29 26 = — = TL1105RF100Q 
Tact Switch 6mm Square 8.35mm Actuator 100gf.. EG2501-ND 36 29 26 = — _ TL1105SF100Q 
Tact Switch 6mm Square 2.8mm Extended Actuator EG2502-ND 9 16 14 = _ = TL1105SPF100Q 
Tact Switch 6mm Square 3.85mm Actuator 100gf.. EG2507-ND 36 29 26 = = = TL1105VF100Q 
Tact Switch 6mm Square 3.85mm Actuator 160g EG2508-ND 36 29 26 = a = TL1105VF160Q 
Tact Switch 6mm Square 3.85mm Actuator 250gf.. EG2509-ND 36 29 26 = = — TL1105VF250Q 
Tact Switch 6mm Square 3.15mm Actuator 100gf EG2499-ND. 36 .29 26 = => = TL1105WF100Q 
10 Tact Switch 6mm Square 2.8mm Extended Actuator 160gf. EG1861-ND 36 .29 .26 = = _ TL1105SPF160Q 
Tact Switch 6mm Square 2.8mm Extended Actuator 250gf... EG1862-ND 36 29 26 = = = TL1105SPF250Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 2.8mm Extended Actuator 100gf. EG2503-ND -50 40 36 = ak i TL1105JAF100Q 
1 Tact Switch 6mm Square Right Angle 2.8mm Extended Actuator 160gf. EG1863-ND 61 49 45 = = _ TL1105JAF160Q 
Tact Switch 6mm Square Right Angle 2.8mm Extended Actuator 250gf. EG1864-ND 61 49 A5 = _ = TL1105JAF250Q 
Tact Switch 6mm Square SMT 4.3mm Actuator 160gf. EG1867CT-ND 56 45 At EG1867TR-ND* 1,200 222.30/M | TL8301NF160QG/TR 
Tact Switch 6mm Square SMT 4.3mm Actuator 260gf . EG1868CT-ND 56 45 AI EG1868TR-ND* 1,200 222.30/M | TL3301NF260QG/TR 
12 | Tact Switch 6mm Square SMT 5.0mm Actuator 160gf Gull Wing . EG2526CT-ND A5 36 33 EG2526TR-ND* 1,000 192.00 | TL3301AF160QG/TR 
Tact Switch 6mm Square SMT 5.0mm Actuator 260gf Gull Wing . EG2527CT-ND A5 -36 33 EG2527TR-ND* 1,200 180.00/M_| TL3301AF260QG/TR 
13 Tact Switch 6mm Square SMT 2.8mm Extended Actuator 160gf.. EG1869-ND 56 45 At = = _ TL3301SPF160QG 
Tact Switch 6mm Square SMT 2.8mm Extended Actuator 260g} EG1870-ND 56 45 AL = = = TL3301SPF260QG 
44 Tact Switch 6.2mm Square, H=5.00mm Actuator 160gf.. EG2533CT-ND 31 25 23 EG2533TB-NDt 1,000 133.28 | TL59AF160Q 
Tact Switch 6.2mm Square, H=4.3mm Actuator 160qf . EG2532CT-ND 31 225 23 EG2532TB-NDt 1,000 133.28 | TL59F160Q 
—_| Tact Switch SMT 1.5mm Actuator 160gf Gull Wing. EG2531CT-ND 1.08 87 78 EG2531TR-ND* 4,000 431.55/M_| TL3342F160QG/TR 
Tact Switch 6 x 3.5mm, H=4.3mm 130gf.. EG2510-ND 36 29 26 = = = TL1107AF130W 
Tact Switch 6 x 3.5mm, EG2511-ND 36 .29 .26 = = _ TL1107AF180W 
15 Tact Switch 6 x 3.5mm, R EG2512-ND 36 29 .26 = _ = TL1107BF130W 
Tact Switch 6 x 3.5mm, H=5.0mm 180gf.. EG2513-ND 36 .29 26 = = = TL1107BF180W 
Tact Switch SMT 4.3mm Actuator 180gf G E EG2528CT-ND 59 AT 43 EG2528TR-ND* 1,800 234.00/M | TL3302AF180QG/TR 
Tact Switch SMT 5.0mm Actuator 180gf Gull Wing. EG2529CT-ND 59 AT 43 EG2529TR-ND* 1,800 234.00/M_| TL3302BF180QG/TR 
Tact Switch Process Sealed 10mm Actuator 130g EG2519-ND 1.02 82 74 = J _ GS10.00F130QP 
Tact Switch Process Sealed 10mm Actuator 300gf. EG2520-ND 1.02 82 74 = _ — GS10.00F300QP 
Tact Switch Process Sealed 4.70mm Actuator 130gf EG2517-ND 1.02 82 74 = = _ GS4.70F130QP 
16 | Jact Switch Process Sealed 4.70mm Actuator 300gf .. EG2518-ND 1.02 82 74 = _ = GS4.70F300QP 
Tact Switch Process Sealed 6.34mm Right Angle Actuator 130gf. EG2521-ND 1.22 98 89 = = _ GS6.34F130QR 
Tact Switch Process Sealed 8.54mm Right Angle Actuator 130gf. EG2522-ND 1.22 98 89 = _ = GS8.54F130QR 
Tact Switch Process Sealed 10mm Actuator 130gf w/ESD Pin. EG2524-ND 1.02 82 74 = = _ GSE10.00F130QP 
Tact Switch Process Sealed 4.70mm Actuator 130gf w/ESD Pin................... EG2523-ND 1.02 82 74 = = = GSE4.70F130QP 
Illuminated Tact Switch 
Illuminated Tact Switch, 12mm Sq. Momentary, Green EG2515-ND 7.95 6.36 5.73 = _ = 720AF300GRNQ 
17 | Illuminated Tact Switch, 12mm Sq. Momentary, Red... 7 EG2514-ND 7.95 6.36 5.73 = eu _ 720AF300REDQ 
Illuminated Tact Switch, 12mm Sq. Momentary, Yellow....................0.0:00e EG2516-ND 7.95 6.36 5.73 = = = 720AF300YELQ 
900 Series - Subminiature SMT Pushbutton Switches 
18 | Tact Switch Subminiature Radial SMT 160gf .. EG2525CT-ND 1.10 89 -80 EG2525TR-ND* 2,000 441.00/M | 901AGQF160/TR 


* TR = Tape & Reel 


732 (1023) 


+ TB = Tape & Box 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Contact Materials 


tt G Contacts: Coin silver, with gold plate over nickel plate. Terminals: Copper alloy, with gold 
si) f plate over nickal plate. Rating: 0.4 VAmax. @20 VAC or DCmax. or 1 amp @120 VAC or 28 
VDC 


H Terminals: Brass. Contact Rating: 5mA max. @ 12 VDC. 50uA min. @ 2 VDC. 
Operating Temperature: -30°C to 80°C 

Q Movable Contacts: Beryllium copper, silver plated. 25mA max. @ 50V AC or DC max. 
Stationary Contacts & All Terminals: Copper alloy, silver plated. 

B Contacts: Gold Terminals: Gold Rating 25mA max. @50V AC or DC max. 


Dim Cut Tape Tape & Reel 
H Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing C&K 
Fig. Description (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 3,000 Part No. 
PTS Momentary Tact Switches (Non-Washable) 
1 6mm, without ESD pin — 130gF 4.3 CKN9009-ND 33 27 21 = = PTS645SL43 
1 6mm, without ESD pin — 130gF 5.0 CKN9010-ND 33 27 21 = =— PTS645SL50 
1 6mm, with ESD pin — 130gF 4.3 CKN9011-ND 33 27 21 = = PTS645TL43 
| 6mm, with ESD pin — 130gF 5.0 CKN9012-ND 33 27 21 = — PTS645TL50 
2 6mm, Right Angle, — 130gF 3.15 CKN9013-ND 42 34 i2f = = PTS645VL31 
2 6mm, Right Angle, — 130gF 3.85 CKN9014-ND 42 34 .27 — = PTS645VL39 
3 12mm, without ESD pin — 160gF 4.3 CKN9015-ND 36 .29 23 = = PTS125SM43 
4 6 x 3.5 mm, without ESD pin — 130gF 4.3 CKN9016-ND 45 36 .29 = = PTS635SL43 
4 6 x 3.5 mm, without ESD pin — 130gF 5.0 CKN9017-ND 45 36 29 = a PTS635SL50 
5 4.5mm, without ESD pin — 130gF 3.8 CKN9018-ND 69 56 44 = = PTS453SL38 
5 4.5mm, with ESD pin — 130gF 3.8 CKN9019-ND 69 56 44 = — PTS453TL38 
6 5.25mm, Sq. SMT, — 130gF 1.5 CKN9020CT-ND 78 63 -50 CKN9020TR-ND 375.00/M PTS525SM10SM 
Switch Contact Dim. (mm) Cap Digi-Key Price Each C&K 
Fig. Circuit Function Material LxwxD Color Part No. 1 25 100 Part No. 
Momentary Tact Switches (Process Sealed; Washable) 
7 SPST Mom (N/O) G 6.22 x 6.37 x 2.84 — CKN4050-ND 2.16 1.73 1.37 KT11BOCM 
7 SPST Mom (N/O) G 6.22 x 6.37 x 3.48 — CKN4070-ND 2.40 1.92 1.52 KT11B1CM 
7 SPST Mom (N/O) G 6.22 x 6.37 x 5.08 = CKN4071-ND 2.49 2.00 1.58 KT11B2CM 
Fé SPST Mom (N/O) G 6.22 x 6.37 x 5.21 a CKN4051-ND. 2.28 1.83 1.45 KT11P2CM 
7 SPST Mom (N/O) G 6.22 x 6.37 x 3.96 — CKN4052-ND 2.34 1.88 1.49 KT11P3CM 
Ultra Low Profile Momentary Tact Switches (Process Sealed; Non-Washable) 
10 SPST Mom (N/O) H 6.3 x 6.6 x 5.0 — CKN1257-ND 49: 60 48 RT11P2BCHD1 
10 SPST Mom (N/O) H 6.3 x 6.6 x 5.0 —= CKN1258-ND fd: -60 48 RT11P2ECHD1 
KS Momentary Tact Switches (Non-Washable) 
11 SPST Mom (N/O) G 488 x .488 x .388 White CKN4077-ND 2.25 1.80 1.43 KS11R21CBD 
11 SPST Mom (N/O) Q 488 x .488 x .388 White CKN4078-ND 1.35 1.08 86 KS11R21CQD 
11 SPST Mom (N/O) G 488 x .488 x .388 Black CKN4079-ND 2.25 1.80 1.43 KS11R22CBD 
11 SPST Mom (N/O) Q 488 x .488 x .388 Black CKN4080-ND 1.35 1.08 86 KS11R22CQD 
11 SPST Mom (N/O) B 488 x .488 x .388 Red CKN4081-ND 2.34 1.88 1.49 KS11R23CBD 
1 SPST Mom (N/O) Q 488 x .488 x .388 Red CKN4082-ND 1.35 1.08 86 KS11R23CQD 
Actuator Cut Tape 
Switch Height Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel C&K 
Fig. Function (PushForce) Term. Part No. 1 25 100 Part No. Pricing Part No. 
Surface Mount (Process Sealed; Washable) 
8 Mom (N/O) Flush J-Lead CKN9001CT-ND 2.47 2.13 1.71 CKN9001TR-ND 1504.80/1100 KT11BOJM 
8 Mom (N/O) 088” J-Lead CKN4069CT-ND 2.83 2.44 1.96 CKN4069TR-ND 1722.60/1100 KT11B2JM 
8 Mom (N/O) 089” J-Lead CKN9002CT-ND 2.60 2.24 1.80 CKN9002TR-ND 1584.00/1100 KT11P2JM 
8 Mom (N/O) 044” J-Lead CKN9003CT-ND 2.70 2.33 1.87 CKN9003TR-ND 1643.40/1100 KT11P3JM 
8 Mom (N/O) Flush Gull Lead CKN4072CT-ND 2.41 2.08 1.67 CKN4072TR-ND 1465.20/1100 KT11BOSM 
8 Mom (N/O) 025” Gull Lead CKN4073CT-ND 2.70 2.33 1.87 CKN4073TR-ND 1643.40/1100 KT11B1SM 
8 Mom (N/O) 088” Gull Lead CKN4074CT-ND 2.76 2.38 1.92 CKN4074TR-ND 1683.00/1100 KT11B2SM 
8 Mom (N/O) 093” Gull Lead CKN9004CT-ND 2.54 2.19 1.76 CKN9004TR-ND 1544.40/1100 KT11P2SM 
8 Mom (N/O) 044” Gull Lead CKN9005CT-ND 2.60 2.24 1.80 CKN9005TR-ND 1584.00/1100 KT11P3SM 
9 Mom (N/O) Flush Gull Lead CKN9006CT-ND 2.76 2.38 1.92 CKN9006TR-ND 1224.00/800 KT11BOSAM 
9 Mom (N/O) 025” Gull Lead CKN9007CT-ND 3.02 2.61 2.10 CKN9007TR-ND 1339.20/800 KT11B1SAM 
9 Mom (N/O) 088” Gull Lead CKN9008CT-ND 3.09 2.66 2.14 CKN9008TR-ND 1368.00/800 KT11B2SAM 
Surface Mount Ultra Low Profile Tact Switches (Process Sealed; Non-Washable) 
12 Mom (N/O) 120gF Gull Lead CKN1259-ND 75 60 48 al =, RT11P2BSHD1 
12 Mom (N/O) 300gF Gull Lead CKN1260-ND 75 60 48 = _— RT11P2ESHD1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 733 


Cannon KSC Series KSJ Series Tact Switches, with Spherical 


__ Sealed Surface Mount Tact AESUatOr (ASSIS) 
ITT Industries Switches, (Washable) KSJ long travel is a miniature tact switch using a single pole Vertical Right Angle 


Engineered for life normally open contact and is equipped with a spherical actuator. 
This new version is specially designed for applications where 
the actuation force can be off center about +30°. With regard to 6.4 
vertical and even be parallel to the PCB .Switching: Voltage 

Gullwing Max.: 50mA, Current Max.: 50mA Operating Life: 10° 
2.5 PCB Operating Force: 100Grams Operating Temperature: -40°C 


Switching: Voltage Max.: 50VDC Current Max.: Silver: 50mA Contact Resistance: 100mQ Operating 
Temperature: -40°C to 85°C IP67 Rated Contact Material: Silver Plated 


es to 90°C Contact Material: Silver Plated 
x Digi-Key Price Each ITT Industries 
J-Lead Shown 7 Circuit | Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Vertical, Tact Switch 7.4mm sq, 
Digi-Key Price Each Tape @ Reel [iT ind. wio ESD Pin -300gF, 401-1089-ND 1.14 1.06 97 | KSJOM411 
Circuit _| Description Part No. 125 100 Pricing* _| Part No. io Chaifetminal 
Tact Switch, 6.2mm sq Vertical, Tact Switch 7.4mm sq, 
w/o ESD Pin - 300gF, 401-1071-1-ND 74.69.63 | 822.96/2,000 | KSCI41G SPST-NO | w/o ESD Fin -300gF, BUC = 1141.06 7 | KSHMatt 
No Actuator, Gullwing w/Gnd Terminal 
Tact Switch, 6.2mm sq, Right Angle, Tact Switch 
w/o ESD Pin - 300gF, 401-1072-1-ND 74 69 63 | 822.96/2,000 | KSCI41J 7.4mm sq, w/o ESD Pin -300gF, | 401-1091-ND 1.11 1.03 95 KSJOV411 
No Actuator, J-Lead wio Gnd Terminal 
Tact Switch, 6.2mm sq, 
w/o ESD Pin - 5500gF, 401-1073-1-ND 97 90  .83 | 1078.92/2,000 | KSCI51G 
No Actuator, Gullwing . 
Tact Switch, 6.2mm sq, KSL Series 
w/o ESD Pin - 5500gF, 401-1074-1-ND. 97 ~=.90 83 | 1078.92/2,000 | KSCI51J . 
No Actuator, J-Lead Tact Switches (Washable) 
Tact Switch, 6.2mm sq, 
wio ESD Pin - 200gF, 401-1075-1-ND 72 67 61 | 793.80/2,000 | KSC@221G MARK II Versions are improved seal versions for immersed 
w/Short Actuator, Gullwing cleaning. Switching: Voltage Max.: SOVDC, Current Max.: 
Tact Switch, 6.2mm sq, 50mA Contact Resistance: 50mQ Contact Material: Silver 
w/o ESD Pin - 200g9F, 401-1076-1-ND 72 67 61 | 793.80/2,000 | KSC221J plated Operating Temperature: -40°C to 90°C 
w/Short Actuator, J-Lead 
Tact Switch, 6.2mm sq, Digi-Key Price Each ITT Industries 
w/o ESD Pin - 350gF, 401-1077-1-ND 74 69 63 | 822.96/2,000 | KSC241G Circuit_| Description Part No. 1 25 100 | PartNo. 
w/Short Actuator, Gullwing 
Tact Switch, 6.2mm sq, Vertical, 7.4mm sq, 1309F, 
wo ESD Pin - 350gF, 401-1078-1-ND 74 69 63 | 822.96/2,000 |KSC241J Long, Manual Insertion, 401-1055-ND 2 6 7 ome12 
w/Short Actuator, J-Lead 500,000 Operations, lees — . _ es 
Tact Switch 6.2mm sq Mark II Improved 
Sern ti aS . 401-1079-1-ND 86 80 73 | 476.28/1000 /KSC421G Vertical, 7.4mm sq, 130gF, 
+ w/Long Actuator, Gullwing Long, Manual Inserti 
Tact Switch, 6.2mm sq, 160600 Gostione, 401-1056-ND 94 .87_——«.80_| KSLOM312 
wio ESD Pin - 170gF, 401-1080-1-ND 86 80 .73 | 476.28/1,000 |KSC421J :000,000 Cperations, 
w/Long Actuator, J-Lead Mark II Improved 
Tact Switch, 6.2mm sq, Vertical, 7.4mm sq, 300gF, 
w/o ESD Pin - 320gF, 401-1081-1-ND. 86 80.73 | 476.28/1,000 | KSCA41G Long, Manual Insertion, 
wiLong Actuator, Gullwing 100,000 Operations, 401-1057-ND 82.76 ~—.70_‘| KSLOM412 
Tact Switch, 6.2mm sq, Mark II Improved 
w/o ESD Pin - 320gF, 401-1082-1-ND 86 80 73 | 476.28/1,000 |KSC441J 
w/Long Actuator, J-Lead Vertical, 7.4mm sq, 500gF, 
Tact Switch, 6.2mm sq, Long, Manual Insertion, i ‘| 
wio ESD Pin - 160gF, 401-1085-1-ND 80 -«.74_—«68 | 332.91/750 | KSO621G 100,000 Operations, ESSA 105 88 -90_| KSLOMS12 
w/Long Actuator, Gullwing Mark II Improved 
AMO ESD Pin. 160g 401-1086-1-ND 80-74-68 | 392.91/750 | KSO521J Bek geile 
vling hctudoe ices : z ; : : : 500,000 Operations, 401-1063-ND zo 84 .77_‘| KSLOV2t1 
Tact Switch, 6.2mm sq, SPST-NO eae 
w/o ESD pin - 3009F, 401-1087-1-ND 80 74 68 332.91/750 | KSO641G Rt Angle, 7.4mm sq, 130 gF, 
w/Long actuator Gullwing 1,000,000 Operations, 401-1064-ND 1.14 1.06 97 KSLOV311 
Tact Switch 6.2mm sq Sealed 
be een vear ee 401-1088-1-ND 80 74 68 332.91/750 |KSO841J Rt Angle, 7.4mm sq, 300 g,F 
Tact ouch 6 ‘2mm 5q, 100,000 Operations, 401-1065-ND. 1.14 1.06 97 KSLOV411 
w/o ESD Pin - 300gF, 401-1083-1-ND -80 -74 68 | 443.88/1,000 | KSC541G Sealed 
w/Rocker, Gullwing Rt Angle, 7.4mm sq, 500 gF, 
Tact Switch, 6.2mm sq, 100,000 Qperations, 401-1066-ND 137 1.27. 147 | KSLOV511 
w/o ESD Pin - 300gF, 401-1084-1-ND .80 -74 68 | 443.88/1,000 | KSC541Jd Sealed 
w/Rocker, J-Lead Vertical, 7.4mm sq, 130g,F 
* For tape and reel part number, change -1-ND to -2-ND. Long, Manual Insertion, 401-1059-ND 82 76 70 | KSLIM211 
500,000 Operations, Sealed 
= = Vertical, 7.4mm sq, 130gF, 
KSF Series Low Profile Tact Long, Manual Insertion, 401-1060-ND 94 87 -80 KSLIM311 
Switches, (Washable) 1,000,000 Operations, Seeled 
Flat Mini itch designed f : li : Vertical, 7.4mm sq, 300gF, 
lat iniature tact switcl designe 1 for automatic or manual insertion. Long, Manual Insertion, 401-1061-ND 82 76 70 KSLIM411 
Sealed against Immersion. Switching: Voltage Max.: SOVAC, 100,000 Operations, Sealed 
Current Max.: 50mA Contact Resistance: 50mQ Contact Material: ¥ 7 7A = F 
Silver plated Operating Temperature: -40°C to 90°C ertica, 7.4mm sq, 500gF, 
Long, Manual Insertion, 401-1062-ND 1.05 98 -90 KSL1M511 
Digi-Key Price Each ITT Industries 100,000 Cperations, Sealed 
Circuit Description Part No. i 25 100 | Part No. 
7.4mm sq . 
wo ESD Pin - 160gF, ani OeeN a oe es ei KSM Series SMT 
500,000 Operations, ep 4 ‘ ‘ a ; 
Fanaa Detector Switches 
7.4mm sq KSM is a miniature low profile switch, single pole, 
w/o ESD Pin - 130gF, normally closed contacts. Actuation is made parallel 
1,000,000 Operations, 401-1068-ND a 84 7 KSFOMS11 to the PCB. Volume control and push to talk switch 
Manual Insertion for portable phone. Soft tactile feel applications. 
SPST-NO Switching: Voltage Max.: 24VDC, Current Max.: 
7.4mm sq 7 50mA Operating Life: >504 Operating Force: 90 
wio ESD Pin - 300gF, 401-1069-ND 79 73 67 KSFOM411 Grams Operating Temperature: -40°C to 85°C 
100,000 Operations, . : : 
Manual Insertion Price Each Tape & Reel | ITT Industries 
7.4mm sq Circuit Description 1 25 = =100 Pricing” Part No. 
w/o ESD Pin - 500gF, Side Actuated, 90gF, 
. < | SPST-NC 401-1092-1-ND 112 104 95 1237.68/2,000 | KSM1131 
100,000 Qperations, 401-1070-ND 1.02 95 87 | KSFOMS11 Flux Sealed 
Manual Inserti 
amcadieiloa * For tape and reel part number, change -1-ND to -2-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
734 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Cannon SD Dome Switches 


ITT Inc Switch Products (Cont.) SD domes are designed for PCB applications. Available in stainless steel or gold C) 


Engineered fo plating and are intended to short PCB traces on your board. Perfect for flat panel 
. layouts and low porfile mounting. Switching: Voltage/Current: MOS, TTL 
K6 Series 


Compatible Operating Temperature: -40°C to 85°C. 
Tactile Switches 


Digi-Key Price Each ITT Industries 
Circuit | Description Part No. 1 25 100} Part No. 
Follow the trend toward miniaturization. SD Dome Switch 
Distinctive tactile feel. High switching reliability. M tary Action, Long life, 2259F, 
Custom designed button required. Switching: Suh Sed. De aarin So 401-1013-ND 34 32 ~~ .29 | S270225Ss 
Voltage Max.: 30 VDC, Current Max.: 100 mA SPST- M — 
itary Action, Long life, 2259F, 
Contact Resistance: 50mQ Total Travel: Seles Sica. We soni 59 401-1012-ND 34.32.29 | SD350225SS 
1.5mm Contact Material: Gold over Nickel * 
Operating Temperature: -40°C to 85°C 
: _ KSA Series Sealed Vertical Right Angle 
Dim. H_ | Digi-Key Price Each ITT Industries i 
Circuit_| Description (mm) _| Part No. 125 100 | Part No. Tact Switches 47 
Momentary Action, 3009F | g.4 | 401-1163-ND 1.44 116 92 | K6B1.53N 
aoe a " : ; é : (Washable) 
‘omentary Monon: SO | 12.3 | 401-1164-ND 230 1.84 1.46 | K6BL GN 1.5 3NL906 0.3- 
Greer LED Illumination Miniature tact switch is a single pole, single throw, BST SNE 
Moment yaa S00gF: 123 401-1166-ND 230 1.84 1.46] K6BLOG1.53NL405 normally open and designed for automatic or manual Ground 0-0; TS 90.9 
Momentary Fation, 300gF, insertion. Switching: Current Max.: 50mA, Voltage Term.~2 __p:08 1 alee 
Sara Red-LED Illumination | 123 | 401-1167ND = 2.30 1.84 1.46 | KOBL RD 1.5 3NL352 Max.: 50VDC Contact Resistance: 50mQ Total (opt) TJ { 
PST-| = : i ife: 105 62 ‘actuator 
Momentary Action, 300gF, e 7 Travel: .03 —- 0.5mm Operating Life: 10° Op- 
Yellow-LED Illumination ae | Ee 200 USE TAS | MBE YE TO ONT Ser erating Temperature: -40°C to 90°C 
Momartary notion, 200g | 123 | 40i-168ND 2301.84 1.46 | KBBL RD 1.55NL352 
Momentary Action, 5000, Digi-Key Price Each ITT Industries 
Gree-LED Iumination | 125 |BQESIUGEAND| 2901.84 1.46 | KOBLCNT.5 SN L906 Circuit | Description Part No. 1 25 100 _| Part No. 
Momentary Action, 500gF; | 42.3 | 401-1170-ND 2.30 1.84 1.46 | K6BL YE1.5 5NL327 Vertical, 7.4mm sq, 130gF, 
Yellow-LED Illumination i i : i ° I = ° sie al a 401-1047-ND 79 73 67 KSAOM211 
w/o Ground Termin: 
Vertical, 7.4mm sq, 130gF, 
K1 2 Series Dust Tight/ Led Illum. Long Life, 401-1048-ND 91 84 At KSAOM311 
S FR Flat Top ys w/o Ground Terminal 
Tactile Switches 1 1 Vera 7Amm en. S00RF | 
‘ NI . -1049-ND 79 73 67 KSAOM411 
Successful in measurement and control NN w/o Gound Terminal 
equipment, in industrial electronics, as well 1 7.5 0 Vertical, 7.4mm sa, 500gF, 
as in automotive applications. +3, ae ad ae 401-1050-ND 1.02 95 87 | KSAOMS511 
Switching: Voltage Max.: 30 VDC, Current 5 t wlo Ground Terminal 
Max.: 100mA Contact Resistance: 50 mQ $ = Right Angle 
Contact Material: Gold over Nickel 2.6 7.4mm sa, 1300F. 401-1051-ND 88 81 5 KSAOV211 
Operating Temperature: -40°C to 85°C ¢ Sq, 130gr, : c : 
w/o GoundTerminal 
Dim. H| Digi-Key Price Each ITT Industries ¥ 
Circuit | Description (mm) | Part No. 125 100 | PartNo. Right Angle 
Round, Mom., 500gF, 7.4mm sq, 130gF, Long Life | 401-1052-ND 99 92 85 | KSAOV311 
Dust Tight 12 401-1159-ND 8.02 642 5.09 K12C 1 5N w/o Ground Terminal 
(Process Sealed) SPST-NO} 
Round, Mom., 250gF, Right Angle 
Dust Tight, 12 401-1158-ND. 8.02 642 5.09 K12C BK 1 2.5N 7.4mm sq, 3009F, 401-1053-ND 88 81 75 KSA0V411 
Process Sealed) : ‘ , : 
Fa Top, Mom SOE w/o Gound Terminal 
ak t 1 401-1156-ND. 281 225 1.78 K12P BK 1.5 2.5N 
SPST-No |-_—_C®: Right Angle 
he 11 | 401-1157-ND 281 2251.78 | KI2PBK155N 7.4mm sq, 500gF; 401-1054-ND 14 4.03 95 | KSAOVSt1 
Mom.,500gF, a ‘i w/o Ground Terminal 
Green-LED Illumination 14.5 | 401-1160-ND 423 339 269 K12PL GN 1.5 5N Sd fair 
Mom.,5009F, “161- ee 401-1043-ND 79 73 67 | KSAIM211 
Red-LED Illumination 14.5 | 401-1161-ND 423 339 269 K12PL RD 1.5 5N w/Cround Terminal : 
Mom.,500gF, a J 
Yellow-LED Illumination 14.5 | 401-1162-ND 423 339 269 K12PL YE 1.5 5N Vertical, 7.4mm sq, 130gF, 
Long Life 401-1044-ND 91 84 77 KSAIM311 
. w/Ground Terminal 
aie il pias se aversion i hee a eeu ts ak 401-1045-ND 79 73 67 | KSAIM411 
and EDM Series Domes Shown w/Ground Terminal 
ED Series: Disc contact is a momentary tact switch with short travel Vertical, 7.4mm sq, 5009F, 
and good tactile feedback. The ED series of discs are a snap dome w/Ground Terminal 401-1046-ND 1.02 5 87 KSAIMS11 
short travel dome contact for mounting directly on a PCB. Designed for 


low profile applications where end users want to use a customized 
overlay to go over these domes. PC mount leads or SMT terminals 
available. Switching: Voltage Max.: Silver/Gold 100VAC/DC, Current . 
Max.: (Silver: 100mA), (Gold: 50mA) Contact Resistance: (Silver: 10 TPA Series Surface Mou nt 
mQ), (Gold: 15 mQ) Total Travel: 0.3mm Operating Temperature: . . 

25°C to 70°C 4-Way Navigation 


EDM Series:The EDM series of discs are higher performance longer travel snap domes specifically Tact Switches 
designed for applications such as aircraft instrumentation, radio keypads or other demanding applications. 


PC mount leads or SMT terminals available. Switching: Voltage Max.: 100VDC, Current Max.: 50mA Actuating the shaft in the up, down, right or left direction individually closes 
Contact Resistance: 15mQ Total Travel: 0.4mm Operating Temperature: -55°C to 85°C four momentary contacts, which provide the scanning function. Switching: 
Digi-Key Price Each TTT industries Voltage Max.: ae Current Max.: silver: SOmA, Gold: 10mA Operating 
Circuit Description Part No. 1 25 400 | Part No. Temperature: Silver: -40°C to 85°C, Gold: -40°C to 110°C 
ED Series S Doi 
ion anne oe eres Snap Domes Digi-Key Price Each Tape & Reel [ITT Ind. 
Flux Sealed, Gold Prating : 401-1015-ND 3.75 3.01 2.38 | EDGACO Circuit Description Part No. 1 25 100 Pricing” Part No. 
Momentary with PC Pins, 240gF, 5 q Momentan 
Fully Sealed, Gold Ptating 401-1017-ND 3.75 3.01 2.38 | EDGAC1 . ih 
SPST- M t ith PC Pins, 240g 4-directional w/o Selection, | 401-1129-1-ND 3.95 3.65 3.35 | 2187.00/1,000 | TPA413G 
leet Ad » 240g, 401-1014-ND 1.35 1.08 .86 | EDSACO 
Aux Sealed, Silver Plating 180gF, Gold, Gullwing 
Momentary with PC Pins, 240gF, nie 
Fully Seolod, Siiver Paling 401-1016-ND 135 1.08 86 | EDSAC1 Momentary, 
EDM Series Domes SP4T-NO 4-Directional w/Selection, | 401-1131-1-ND = 4.10 3.79 3.47 | 2269.62/1,000 | TPA5S13G 
Moenyay with POPins, 450gF, | 401-1019-ND 620 497 3.93] EDM450GAC 400gF, Gold, Gullwing 
ing 
Momentary with SMT Tabs, 4509, | 401-1020-ND 620 497 393) EDM450GSC Momentary, 
SPST-NO} Venn ath PG Pins, 450gF; 4-Directional w/Selection, | 401-1130-1-ND = 3.19 2.95 2.71 | 1769.04/1,000 | TPA511G 
Silver Plaing BOOS 401-1021-ND 355 285 226] EDM450SAC 400gF, Silver, Gullwing 
Momentary with PC Pins, 65007, | 491-1018-ND 719 576 4.56] EDM650GAC 
Gold Plating : i i * For tape and reel part no., change -1-ND to -2-ND. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 735 


Cannon 


& _ Switch Products (Cont) 
ITT Industries 


Engineered for life 


KSR Series Low Profile Tact Switches 


Is a miniature tact switch, single pole, normally open 
contact. The extremely small overall dimensions make 
the KSR fit perfectly in small applications where 
density of components is a major constraint. 
Applications: cellular phones, recorders, computers, 
pointers, radios, medical instrumentation and car entry 
remote. Switching: Voltage Max.: 20mV/50V 
Current: 1mA/SOmA Operating Temperature: -40°C 
to 85°C Contact Material: Silver Plated 


Le 


401050 
7.6 to 9.3— 


450gF, J-Lead, SMT 


Digi-Key Price Each Tape & Reel | ITT Industries 

Circuit Description Part No. 1 25 100 Pricing” Part No. 
Miniature Tact Switch, 

2009F, J-Lead, SMT 401-1094-1-ND Wi) 70.64 1044.90/2,500 | KSR221J 
Miniature Tact Switch. 

300gF, J-Lead, SMT 401-1095-1-ND 81 76 69 1125.90/2,500 | KSR231J 
Miniature Tact Switch, 

401-1096-1-ND 87 81 74 1210.95/2,500 | KSR251J 


* For tape and reel part number change -1-ND to -2-ND. 


KSS Series 
Miniature Side- 
Actuated Tact 


Switches (SMT) Std Actuator 


The KSS is a normally open, momentary, single pole- 


Large Actuator 


KSU Series Subminiature 
Detect Switch 


The KSU is a top actuated ultraminiature detector switch 
without tactile feedback and normally open contacts. 
Maximum Voltage: 50V Min/Max Current: 1mA/10mA 
Life Expectancy: 500,000 operations Operating 
Force: 70 Grams Contacts: Gold Operating 
Temperature: -40°C to 125°C 


Digi-Key Price Each Tape & Reel | ITT Industries 
Circuit Description Part No. 1 25 100 Pricing” Part No. 
Detect Switch - 7 x 3.5mm, 
SPST NO Standard Actuator, 401-1093-1-ND 90 84 -77 | 748.44/1,500 | KSU113G 
Gallwing 


* For tape and reel part number change -1-ND to -2-ND 


MD and MDP Series 
Pushbutton Switches 


MD Series: Small momentary key switch including a protective rubber actuator. Switching: Voltage Max.: 
100VAC/DC Current Max.: (Silver: 100mA AC/DC), (Gold: 50mA AC/DC) Operating Temperature: 
-25°C to 70°C 


MDP Series: Small momentary key switch equipped with button, can be PC mounted. Switching: Voltage 
Max.: 100V AC/DC, Current Max.: (Silver: 100mA AC/DC), (Gold: 50mA AC/DC) Operating 
Temperature: -25°C to 70°C 


MDP (Shown w/Optional Cap) 


single throw miniature switch. It is mainly dedicated to Dim. H_ | Digi-Key Price Each ITT Industries 
applications with a high density of components. pent Descnnion hal Part N 1 25 400 N 
Voltage Max.: 50V Min./Max Current: 1mA/50mA Life ares [ED ecri belo (um) al a OO Ear! 
Expectancy: 10° operations Operating Temperature: MD Series PB 
-40°C to 85°C. Push-Button, Momentary, 
Digi-Key Price Each Tape & Reel | ITT Ind. w/Rubber Actuator, 5 401-1172-ND 5.18 4.15 3.29) MDG 
Circuit Description Part No. 125 100 Pricing” _| Part No. gpct |__240gF Gold Plated 
Standard Actuator, Push-Button, Momentary, 
200gF, 401-1097-1-ND 65 .61_~—«56_|_ 1083.78/3,000 | KSS221G wiPubber Actuator, 5 BTN 246 197 1.56} MDS 
Gullwing 2609F, Silver Plated 
Standard Actuator, MDP Series PB 
250gF, 401-1098-1-ND 65 61 56 | 1083.78/3,000 | KSS231G Push-Button, Momentary, 3 
Gullwing No Cap, 240gF, Gold Plated 44 401-1174-ND 4.41 3.53 2.80 | MDPG 
Standard Actuator, Push-Button Momentary, 
400gF, 401-1099-1-ND 65.61 ~—-.56_| 1083.78/3,000 | KSS241G No Cap,260gF; Silver Plated | “1 | 401-1173ND = 224 1.79 1.42) MDPS 
SPST-NO Gullwing 
Large Actuator, Digi-Key Price Each ITT Industries 
2009F, 401-1100-1-ND. 65 61 56 1083.78/3,000 | KSS321G Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Gullwing Switch Caps for MDP Series 
Large Actuator, White, 12mm sq, Finger Recessed 401-1175-ND 60 AQ 39 BTN MDP 00 
2509F, 401-1101-1-ND 65 61 56 1083.78/3,000 | KSS331G Gey, 12mm sq, Finger Recessed 401-1176-ND. 60 49 39 BTN MDP 20 
Gullwing Red, 12mm sq, Finger Recessed 401-1177-ND 60 AQ 39 BTN MDP 40 
Large Actuator, Blue, 12mm sq, Finger Recessed 401-1178-ND. 60 49 39 BIN MDP 60 
400g9F, 401-1102-1-ND 65 61 56 1083.78/3,000 | KSS341G Black, 12mm sq, Finger Recessed 401-1179-ND. 60 49 39 BTN MDP 90 
Gaillwing 
* For tape and reel part no. change -1-ND to -2-ND ‘ 
MDPL Series 
KST Series SMT Momentary Pushbutton 
Rubber Tact Switches Rocker Type Switches 


The KST is a miniature tact switch with a rubber actuator used to 
provide a tactile effect similar to the feeling given by the conductive 
rubber products and a travel which is more than twice the standard tact 
switch travel of the KSA or KSC product line. Switching: Voltage 
Max.: 30V, Current Max.: 50mA Life Expectancy: 100,000 cycles 
Operating Temperature: -40°C to 85°C 


Digi-Key Price Each Tape & Reel | ITT Ind. 
Circuit Description Part No. 1 25 100 Pricing” Part No. 
Tact Switch - 
6.2mm sq - 200gF, 401-1103-1-ND 78 72 66 | 429.30/1,000 | KST221G 
Gillwing 
Tact Switch - 
6.2mm sq - 200gF, 401-1104-1-ND. 78 72 -66 | 429.30/1,000 | KST221J 
SPST-No | __ Type 
Tact Switch - 
6.2mm sq - 350gF, 401-1105-1-ND. 81 75 .69 | 447.12/1,000 | KST241G 
Qaillwing 
Tact Switch - 
6.2mm sq - 350gF, 401-1106-1-ND. 81 78 69 | 447.12/1,000 | KST241J 
J-Type 


* For tape and reel part number change -1-ND to -2-ND 


Switching: Power Max.: 6W AC/DC, Voltage Max.: 
100V AC/DC, Current: 100mA AC/DC Operating 
Temperature: -25°C to 70°C Contact Material: Silver 
Plated 


Digi-Key Price Each ITT Industries 
Circuit Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Rocker Type, 200gF, 
w/White Cap, No LED 
Rocker Type, 200gF, 
w/Lt Grey Cap, No LED 
Rocker Type, 200gF, 
w/Red Cap, No LED 
Rocker Type, 200gF, 
w/Black Cap, No LED 


401-1183-ND 3.15 2.53 2.00 | MDPLOSBTN0O 


401-1180-ND 3.15 2.53 2.00 | MDPLOSBIN20 


401-1181-ND 3.15 2.53 2.00 | MDPLOSBIN40 


401-1182-ND 3.15 2.53 2.00 | MDPLOSBIN90 


Sr Rocker Type, 200gF, 
NO Lt Grey Cap w/Red LED 401-1185-ND 630 5.05 4.00 | MDPL1S40BTN20 
pad 401-1184-ND 5.96 477 78 | MDPL1$40 BTIN9O 

Black Cap w/Red LED es 9 . 3.78 Ss 9 

Rocker Type, 200gF, 
Red Cap wiGreen LED 401-1187-ND 625 5.00 396 | MDPL1S50BTN40 

Rocker Type, 200gF, 
Black Cap wiGreen LED 401-1186-ND 625 5.00 3.96 | MDPL1S50BTN90 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
736 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Cannon 


REKN Series 


ITTIndustries. Switch Products (Cont,) Pushbutton Switches 


Engineered for life 


D6 Series Pushbutton Switches 


The D6 is an open keyswitch specially designed for 
digital electronic controls. Comes complete with 


Switching: Voltage Max.: (Gold: 25V DC), 
(Silver: 6(0V DC) Switching Current: (Gold: 
10mA DC), (Silver: 6(0mA DC) Operating 
Life: 500,000 operations Contact Res- 
istance: (Gold: 100mQ), (Silver: 50mQ) 
Operating Temperature: -25°C to 70°C 


O11 


©’ (standoffs) 
5.08 


7-9 9 0 
-l5.08ls.osl- 


colored cap already attached. Switching: Current 
Max.: 100mA AC Dielectric Strength: 1000VAC Digi-Key Price Each ITT Industries 
Contact Resistance: 100mQ Switching Travel: Circuit Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
0.031 Contact watotlel sis! Plated Operating Momentary Action, 120gF, 401-1190-ND 753 6.03 4.78. | RECNL-AGOI-1-1 
Temperature: -20°C to 85°C w/Ped LED, Black Cap - | z . E -NL- -1- 
Digi-Key Price Each ITT Industries Momentary Action, *200F; Moree tino 808 647 5.12 | REKNL-AGO1-1-3 
Circuit Description Part No. 1 25 100__| Part No. SPST-NO |__W/Green LED, Black Cap . : : 
- Momentary Action, 120gF, 
Square Cap, White, Momentary Yell a Bi a 401-1189-ND. 8.08 6.47 5.12 | REK-NL-AU-01-1-2 
Action, 1900 401-1004-ND 11794 75 | D6C00 w/Yellow LED, Black Cap 
u i) Momentary Action, 120gF, 
401-1188-ND 3.27 2.62 2.07 | REXKNBKAU 
Square Cap, Grey, Momentary Black Cap 
Action, 130gF 401-1005-ND. Tz: 94 15 D6 C10 
Square Cap, Red, Momentary 
Action, 130gF 401-1002-ND. 1.17 94 75 Dé C40 
Square Cap, Blue, Momentary RTE02 — SPDT 
Action, 130gF 401-1006-ND 1.17 94 15 D6 C60 74% 
Square Cap, Black, Momentary 
SPST Action, 130gF 401-1003-ND. 1.17 94 i) D6 C90 
Round Cap, White, Momentary 
Action, 130gF 401-1009-ND. 1.17 94 75 D6 ROO 4 
Round Cap, Grey, Momentary Be angle 
Action, 130gF 401-1010-ND A? 94 75 D6 R10 
Round Cap, Red, Momentary 2.54 2.54 2.54 12.54 
Action, 130gF 401-1007-ND. 1.17 94 15 D6 R40 4 q if be 
= 28 34 = 4 
Stee ene 401-1011-ND 1.1794 75 | DBREO 128 baie 
Action, 130gF . , . Button Act. Rt. Angle PCB 
Round Cap, Black, Momentary 
Action, 130gF 401-1008-ND. Ae 94 75 D6 R90 
Switching: Voltage Max.: RTEO2, RTEO3: 50V DC; RTE10, RTE16: 30V DC Current: 100mA Contact 


Resistance: RTE02, RTEO3: 100mQ; RTE10, RTE16: 150mQ Operating Temperature: -25°C to 85°C 
Storage Temperature: -40°C to 85°C 


Digi-Key Price Each Tape & Reel | ITT Industries 
This series is the most versatile electronic switch for Circuit_| Description Part No. 1 25100 Pricing* _| Part No. 
printed circuit boards, especially when used with dual Wide Body 2 Position Selector, 401-1022-1-ND 1 48. 4167: (4a6a7AAIDSO 200c01 
in-line packages. Vibration free, short smooth travel 473 Gullwing, Silver Plating rile 6 : . d 2 00 
through pivoted button tops. Available as momentary ; 2 Position Selector, PC 
button switch as well as push-push action with over- Narrow Body spot Mount, Silver Plating eorlczs 158 1.27 1.00 = RTEQ200N01 
travel release. Micro SPDT system with tactile feeling. 412.3 2 Position Sdlector, 4x7.5mm 401-1024-ND 169 136 1.08 _ 201NO1 
Two integral molded "standoff" pins for alignment on Shaft, Silver Plating 
i ing: 7 2 Positit But 
PC boards. Switching: Voltage Max.: 24V AC si ion Selector, : ton 401-1025-ND 469 136 1.08 _ pent 
Current Max.: 10mA DC Operating Life: OA: Actuator, Silver Plating ae 
5,000,000 operations, EE: 500,000 operations 3 Position Selector, Gullwing, 
Switching Travel: .0591 Silver Ptaing 401-1026-ND 181 145 1.15 _ RTEO300G01 
3 Position Selector, POB Mount, 
Digi-Key Price Each ITT Industries Silver Plating 401-1027-ND 1.58 1.27 1.00 = RTEO300NO01 
Circuit | Description Part No. 1 25 100 | Part No. SP3T 3 Position Selector, 4x 7.5mm ane ae ea ute 
Alternate Action, Black Cap, Shaft, Silver Plating es ‘ . 
401-1108-ND 5.65 5.03 4.40 | SERBKAUEE 3 Position, Button Act 
NOES Nertow Body. pees ‘ 401-1029ND 1.69 1.36 1.08; = — | RTED302N01 
Silver Plating 
Alternate Action, Grey Cap, F . 
401-1110-ND 5.65 5.03 4.40 | SERGYAUEE Decimal Code, Gullwing, 
No LED, Narrow Body Gold Plated 401-1030-1-ND 247 2.28 2.09 | 1709.10/1,250| RTE1000G13 
Alternate Action, Black Cap, Decimal Code, POB Mount, 
oe, 401-1116-ND 739 657 5.75|SERLBKGNAUEE Gold Plating 401-1031-5-ND 2.04 1.64 1.30 = RTE1000N13 
w/Green-LED, Narrow Body Decimal Code, Fi Angh 
im: le, gle, 
Alternate Action, Black Cap, BD | old ating 401-1033-5-ND 2.04 1.64 1.30 a RTE1000V13 
F LD Bod 401-1114-ND 7.00 623 5.45 | SERLBKRDAUEE Decimal Code, 4.x 7.5mm Shaft 
Whee ED aro Foy Gad Raina | 401-1032-5-ND 216 1.73 137; — — |RTEIO0IN3 
Atternate Action, Grey Cap, Decimal Code, Button Act 
wiGreen-LED, Narrow Body SBEAN 739° 6.57 5.75 | SERL GY GNAUEE Gold Plating 7 401-1084-5-ND 216 173 1.37 a RTE1002N13 
Alternate Action, Gr , Hexadecimal Code, Gullwing, 
Sy Cee 401-1118-ND 7.00 623 5.45 | SERLGYRDAUEE Gold Platin 401-1035-1-ND 263 243 2.23 |1818.45/1,250| RTE1600G43 
w/Red-LED, Narrow Body 9 
Hexadecimal Code, Rt Angle, 
SPDT | Altemate Action, Red Cap Gold Prating 401-1036-5-ND 219 1.76 1.39 = RTE1600N43 
No LED, Nan 401-1112-ND 5.65 5.03 4.40 | SERRDAUEE Hexadecimal Code, 
—— HEX , | 401-1037-5-ND 231 1.85 1.47 _ RTE1601N43 
7 4x 7.5mm Shaft, Gold Plating 
Atemete ction, [Blac Ge, 401-1120-ND 859 7.64 6.69 | SERELBKRDGNAUEE Hexadecimal Code, Rt Angle, 
w/Red/Green LED, Narrow Body pide j ; : Gold Plating _ ° | 401-1038-5-ND 242 194 1.54 _ RTE1601V43 
i Hexadecimal Code, Button Act. 
Alternate Action, Gr , . B 5 =. 
is 401-1121-ND 8597.64 6.69 | SERALGYRDGNAUEE Gold Plating ce St 8S 1.47 neice 
w/Red/Green LED, Narrow Body 
Alternate Action, Black Cap, * For tape and reel part no. change -1-ND to -2-ND Note: Only N version with Rush Top for automatic insertion. 
No LED, Wide Bo 401-1123-ND 5.65 5.03 4.40 | SETBKAUEE 
nice Eo Digi-Key Price Each ITT Industries 
Alternate Action, Black Cap, Description Part No. 1 25 100 | Part No. 
w/Green LED, Wide Body ee tek “GOT. “81S Set Easy Optional Switch Caps for RTE Series 
Alternate Action, Black Cap, Red, Open Window Style for Button Act. Switch only 401-1040-ND 2.35 1.88 1.49 | BINRTE4O 
401-1126-ND 7.00 623 5.45 | SETLBKRDAUEE Green, Qpen Window Style for Button Act. Switch only 401-1041-ND 2.35 1.88 1.49 | BTINRTESO 
w/Red LED, Wide Body Black, Qpen Window Style for Button Act. Switch only | 401-1042-ND 2.35 1.88 1.49 | BINRTE90 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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rayhill Series 96 Keypads 


Fig. 1 — 3x4 Rear 
Panel Mount 


Grayhill’s Series 96 are their most economical 3x4 
and 4x4 keypad family. They have such features as 
conductive rubber contacts with an operational life 
of 3 million operations and a good tactile feel for 
positive feedback to the operator. GH5001 thru 
GH5004 have black legends with white keys and a 


Fig. 2 — 4x4 Front 
Panel Mount 


+ Operating Force: 175 +40 grams 
Temperature: -30°C to +80°C 


+ Operating 


Material and Finishes: + Terminal Pin: Phosphor 
Bronze, solder plated * PC Board: FR-4 glass cloth 
epoxy +» Keypad: Silicone rubber + Housing: ABS, 


Cannon 


C&K Sealed 
Membrane Keypads 


with Removable Legends 


FEATURES: = Adhesive backed for easy mounting + Tactile 
feedback on all keys + Attached .1” female connector + Leg- 
ends easily swapped + Allows for custom legends + Rim 
embossed keys for finger placement + Splash proof, sealed 
switches + Low profile height (.059 inches) 


SPECIFICATIONS: + Contact Rating: 0.5 VA, 100 mA, 30 VDC 


ITT Industries 


Engineered for lite 


max. + Actuation Force: 300 grams + Contact Bounce: Below 10 
msec. typ. * Travel: 0.63 — 0.76mm typ. + Operating Temperature: —30°C to 
+60°C. 


MATERIALS: - Overlay: Polyester/polycarbonate blend with uniform low gloss fine texture + Connector: 
Single row female connector, tin lead plating 


cycolac “KJW” + Housing Color: Black + Output: 3 
black ABS housing. GH5008 thru GH5011 have —jyatrix (Rear SIL Header) 3 
white legends with black keys and a black ABS 1 
housing. 12 Key mating connector use Digi-Key part 2 ¢ 9 
é numbers: A3016-ND (connector, 1 piece) / A3007- 3 # 
eee vo . ND (contacts, 1 package) 4 Cc 
Rating Criteria: » Rating at 12Vdc: 5 mA for .5 Graphi 
seconds + Contact Bounce: <12 milliseconds -Con- 16 Key mating connector use Digi-Key part fheorte: F 
tact Resistance: <100Q (@ stated operating force) numbers: A3017-ND (connector, 1 piece) / A3007- | 
+ Operation Life: 3,000,000 min. cycles per key _ND (contacts, 1 package) Lp; 0 
Pin # e 5 - 
2.54 fe Graphic Graphic 
Digi-Key Price Each Grayhill (2 Inserts Inserts 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
1 12 Key Keypad, Front Mount, White Keys | GH5001-ND 11.56 10.15 8.67 | 96AB2-102-F 
1 | 12 Key Keypad, Rear Mount, White Keys | GH5002-ND 11.56 10.15 8.67 | 96AB2-102-R Digi-Key Price Each C&K 
2 | 16 Key Keypad, Front Mount, White Keys | GH5003-ND 12.87 11.30 9.66 | 96BB2-006-F Fig. | Description Part No. 1 10 100__| Part No. 
2 | 16 Key Keypad, Rear Mount, White Keys | GH5004-ND 12.87 11.30 9.66 | 96BB2-006-R 1__| 4-Key with 1 legend set- A-D/ 1-4 | CKN6009-ND 17.34 14.98 12.61 | 4214A1 
1 | 12 Key Keypad, Front Mount, Black Keys | GH5008-ND 11.56 10.15 8.67 | 96AB2-152-F o ||) a hevwtn.e legend CKN6010-ND 25.37. —s«21.91 18.45 | 4234A1 
1 | 12 Key Keypad, Rear Mount, Black Keys | GH5009-ND 11.56 10.15 8.67 | 96AB2-152-R sets -A-L/ 1-9, *, # 
2 | 16 Key Keypad, Front Mount, Black Keys | GH5010-ND 12.87 11.30 9.66 | 96BB2-056-F 3 16-Key with 2 legend CKN6011-ND 20.44 17.66 14.87 | 424401 
2 | 16 Key Keypad, Rear Mount, Black Keys | GH5011-ND 12.87 11.30 9.66 | 96BB2-056-R sets - A-F, 1-9/ 1-9, *, #, ENT 


rayhilf Series 88 Sealed Keypads 


Versatile keypads that work indoors or outdoors. 


SPECIFICATIONS: 

Rating Criteria: + Rating at 24 Vdc: 10 milliamps, resistive + Contact Resistance: Compatible with MOS, TTL and DTL (10 ohms max.) + Vol- 
tage Breakdown: 250 Vac between mutually insulated parts + Life Expectancy: 3,000,000 operations per button + Contact Bounce: Less 
than 4 milliseconds at make, 10 milliseconds at break + Operating Temperature: -40°C to +80°C. 

Operating Features: + Button Travel: 0.015” (.381mm) nominal total travel » Typical Operating Force: 350 grams. 

Materials and Finishes: + Housing: ABS polycarbonate, black + Graphic Overlay: Polyester + Contact Dome: Stainless steel, selectively 
gold plated +» Terminals: Copper alloy, CDA No. 725, Tin-lead plated. 


Grayhill Series 88 keypads are fully sealed keypads for use indoors or 
outdoors that offer a fully sealed snap-dome contact with an operational life 
of 3 million operations per key. Various colored graphic overlays are 
available or you can create your own keypad by using 3 items: (1) a blank 
keyboard; (2) the clear window overlay; (3) a sheet of legend transfers. 
Optional panel seal gasket provides a dust and water weather seal 
between your keypad and your equipment panel. 


Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig. Description Part No. u 10 100 Part No. 
Series 88 Keypads 

1 12-Key Keypad with Black housing; White keys and Black lettering ................ 0.0. eee se cece eee ee cence teen ene eee GH5012-ND 23.14 20.31 17.36 88AB2-143 

2 12-Key Keypad with Black housing; White keys and Blue lettering . GH5013-ND 23.14 20.31 17.36 88AB2-152 

2 12-Key Keypad with Black housing; Blue keys and White lettering . GH5014-ND 23.14 20.31 17.36 88AB2-172 

3 16-Key Keypad with Black housing, Blue/White keys and Black/Blue lettering GH5015-ND 26.73 23.46 20.05 88BB2-052 

3 16-Key Keypad with Black housing, Blue keys and White lettering . GHS5016-ND 26.73 23.46 20.05 88BB2-072 

3 16-Key Keypad with Black housing, Red keys and White lettering. . GH5017-ND 26.73 23.46 20.05 88BB2-082 

Series 88 Clear Key Keypads — Customize Your Own Keypad Layout 

4 12-Key Keypad with Blank keys for use with Legend sheets below . GH5018-ND 18.36 16.12 11.76 88AB2 

4 16-Key Keypad with Blank keys for use with Legend sheets below. GH5019-ND 20.41 17.92 15.31 88BB2 

4 20-Key Keypad with Blank keys for use with Legend sheets below GHS5020-ND 27.20 23.87 20.40 88JB2 

oa Legend Sheet, Small Print lettering for Blank Keys, dry transfer type GH5021-ND 3.89 3.57 3.24 87-DT-2096-088 
_ Legend Sheet, Medium Print lettering for Blank Keys, dry transfer type .. GH5022-ND 3.89 3.57 3.24 87-DT-2096-125 
_ Legend Sheet, Large Print lettering for Blank Keys, dry transfer type GHS5023-ND 3.89 3.57 3.24 87-DT-2096-187 
_ Legend Sheet, Medium Print lettering for Blank Keys, self-adhesive type .. GH5024-ND 5.54 5.08 4.62 87AC2046 

4 Clear Protective Overlay for 12-Key Keypad (protects your customized lettering) ... GH5025-ND 17.01 15.60 14.18 88-101 

4 Clear Protective Overlay for 16-Key Keypad (protects your customized lettering) GHS5026-ND 15.36 14.09 12.81 88-001 

4 Clear Protective Overlay for 20-Key Keypad (protects your customized lettering) ...................0ceeeeeeees eens ees GH5027-ND 15.46 14.18 12.89 88-201 

Panel Seal Gaskets for Series 88 Keypads 

= Optional Panel Gasket Seal for all 12-Key Series 88 Keypads - Subpanel Mount... GHS5028-ND 1.36 1.26 1.14 88M2001-2 

= Optional Panel Gasket Seal for all 16-Key Series 88 Keypads - Subpanel Mount... GH5029-ND 1.40 1.28 VAG 88M2009-2 

= Optional Panel Gasket Seal for all 20-Key Series 88 Keypads - Subpane! Mount GHS5030-ND 1.42 1.31 1.19 88M2019-1 

= Optional Panel Gasket Seal for all 12-Key Series 88 Keypads - Top Panel Mount .. GH5031-ND 1.67 1.54 1.40 88M2012-1 

= Optional Panel Gasket Seal for all 16-Key Series 88 Keypads - Top Panel Mount .. GH5032-ND 1.75 1.61 1.46 88M2015-1 

= Optional Panel Gasket Seal for all 20-Key Series 88 Keypads - Top Panel Mount GHS5033-ND 1.78 1.64 1.49 88M2018-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 


738 (T023) Toll-Free: 1-800-344-4539 -« Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Ziorm K Range Keypad System Interchangeable for Different Environments/Applications 


Storm K Range keypads are 100% interchangeable to suit any application. Each series is identical in size and mounting specifications, allowing for easy 
price/performance selection for different environments. Each keypad is available in calculator or telephone formats (arrows or F-Keys on the 4-key 
version) or the end user may customize by using optional blank keys. All keypads are compatible with the Storm Universal Encoder and includes 
instructions and a gasket seal. Storm K Range Keypads are ideal for access control, pin numbering/banking functions and kiosk application. Storm 
1000 and GFX Series keypads are available with illumination for low light applications. GENERAL SPECIFICATIONS: + Contact bounce: 5ms (max.) 
+ Contact resistance: 100 ohms (max.) + Insulation resistance: 50 Meg ohms (min.) + Breakdown Voltage: 500V AC (60 Secs) + Operating 
Voltage: 24V DC (max.) +» Operating Current: 50mA (max.) ACCESSORIES: + Rear Casing: Provides space to house additional components and 
circuitry (12 Key format only) * Privacy-Protection Shroud: Front-mounted shroud conceals sensitive data entry info. i.e. PINS (12 key format only) 


Fig. 1 Storm 1000 Series Available with (6 
Public/Outdoor Environments Character Illumination : cH 
+ Anti-Vandal design ideal for public environment + 
+ Features metal casing and keys 
+ Fully sealed, to IP67, for use in outdoor environments 
+ 4, 12 and 16 key formats available 
+ Available with red/green LED illumination “ | 
+ Key color: Silver - F | [-— 
* Case Color: Silver 74.00 
. iii A l-—— 99.50 ——+| 118.50 ———+ 
+ Operational life: 4 Million cycles (min) per key 
+ Operational temp. range: -40°C to +100°C Digi-Key Price MGR 
+ Gold on nickel plated FR4 contact PCB Fig. | Description Part No. Each Part No. 
+ Connector: 0.1” pitch, gold plated, square pin, male 1000 Series (Silver Diecast Housing) 
Vandal Resistant 4 Key Keypad, Arrow keys MGR1512-ND* 45.00 | 1K041103 
Vandal Resistant 4 Key Keypad, F1-F4 keys MGR1511-ND* 45.00 | 1K042103 
Fig. 2 Storm PLX Series Vandal Resistant 12 Key Keypad, Telephone MGR1513-NDt¢ 65.00 | 1K12T103 
F; i Vandal Resistant 12 Key Keypad Calculator MGR1501-NDt 65.00 | 1K120103 
Anti-Vandal, Industrial Sealed Keypad Vandal Resistant 16 Key Keypad, Telephone MGR1514-ND¢ 75.37 | 1K16T103 
7 . 4 | Vandal Resistant 16 Key Keypad Calculator MGR1601-ND+ 75.37 | 1K160103 
+ Tough metal key keypad with polymer housing Illuminated Vandal Resistant 4 Key Keypad, Arrow keys MGR1574-ND 56.12 | 1KLO41103 
+ Ideal for public and industrial environments Illuminated Vandal Resistant 4 Key Keypad, F1-F4 keys MGR1575-ND 56.12 | 1KL042103 
im il Illuminated Vandal Resistant 12 Key Keypad, Calculator MGR1576-ND. 81.06 | 1KL120103 
: rere aes - oe oo illuminated Vandal Resistant 12 key Keypad, Telephone | MGR1877-ND 81.06 | 1KL12T103 
» Te, an ey Jormals available Illuminated Vandal Resistant 16 Key Keypad, Calculator MGR1578-ND 97.27 | 1KL160103 
+ Case Color: Black Illuminated Vandal Resistant 16 Key Keypad, Telephone MGR1579-ND 97.27 | 1KL16T103 
+ Key Color: Silver PLX Series 
* Operational life: 4 million cycles (min) per key 4-Key Keypad, F1-F4 Keys, Black Case MGR1541-ND 39.14 | PLX042203 
se aie estate 2001S A T2-Kay Keypad, Calor Foal, Black MGRis4sND 88.85] PLXi20003 
. “Kel eypad, Calculator Format, Blact ase eh ee 
* Gold on nickel plated FR4 contact PCB 2 | 12:key Keypad, Telephone Formal, Black Case MGR1544-ND 56.55 | PLX12T203 
+ Connector: 0.1” pitch, goldplated, square pin, male 16-Key Keypad, Calculator Format, Black Case MGR1545-ND 69.05 | PLX160203 
16-Key Keypad, Telephone Format, Black Case MGR1546-ND 69.05 | PLX16T203 
P . 2000 Series (Mid-Grey Impact Polymer Housing) 
Fig. 3 Storm 2000 Series Industrial 4 Key Keypad, Arrow keys MGR1516-ND* 30.93 | 2K041103 
Harsh Industrial/Wet Environments Industrial 4 Key Keypad, F1-F4 keys MGR1517-ND* 30.93 | 2K042103 
3 Industrial 12 Key Keypad, Calculator Format MGR1518-NDt 44.89 | 2K120103 
Industrial 12 Key Keypad, Telephone Format MGR1519-NDt 44.89 | 2K12T103 
+ Impact resistant industrial keypad Industrial 16 Key Keypad, Calculator Format MGR1520-ND+ 54.87 | 2K160103 
+ High impact resistant polymer casing and keys Industrial 16 Key Keypad, Telephone Format | MGR1521-ND+ : 54.87 | 2K16T103 
+ Sealed to IP65, allowing pressure hose wash a “5 200s series (ideGrey. General Service Polymer Housing) 75 ROTTS 
° i] ommerciat e' eypad, Arrow keyS sat ie I. 
. pie Esenageit Abe avallable Commercial 4 key Keypad. F1-F4 keys MGR1524-ND* 19.75 | 3K042103 
ee Commercial 12 Key Keypad, Calculator Format MGR1525-NDt 29.12 | 3K120103 
+ Key Color: Light Gray 4 | Commercial 12 Key Keypad, Telephone Format MGR1526-ND+ 29.12 | 3K12T103 
* Operational life: 4 million cycles (min) per key Commercial 16 Key Keypad, Calculator Format MGR1527-ND¢ 35.41 | 3K160103 
+ Operational temp. range: -25°C to +85°C Commercial 16 Key Keypad, Telephone Format MGR1528-ND¢ 35.41 | 3K16T103 
* Gold on nickel plated FR4 contact PCB Accessories 
+ Connector: 0.1” pitch, gold plated, square pin, male — | Blank Keys for 1000 Series 4 pieces MGR1515-ND 6.02 | 1K000003 
— | Blank Keys for 2000/3000 Series 4 pieces MGR1522-ND 2.58 | 2K000003 
— | Rear Casing for 12 Key Keypad MGR1536-ND 27.50 | RC120203 
Fig.-4 Stoim Sane seHes ae ane me = Taree Numbers: WM2003-ND (Ci ETT mae (Ci eT ) 
. * e' latin. onnector use Digi-Ke\ ‘al jumbers: rl /onnector, PY ontacts, 
General Service/Sheltered Outdoor Use t+ 12 Key Mating Connector use Digi-Key Part Numbers: WM2006-ND (Connector, okay WM2200-ND (Contacts, 1 oka) 


16 Key Mati Digi-Key Part Numbers: WM2006-ND (C: tor, 1 pkg)/ WM2200-ND (Ci 1 pk 
« Reliable keypad for sheltered environments t ‘ey Mating Connector use Digi-Key Part Numbers: (Connector, 1 pkg), (Contacts, 1 pkg) 


+ General service polymer casing and keys 

+ Rain and splash proof to IP54 specifications 

+ 4, 12, and 16 key formats available 

* Case Color: Black 

+ Key Color: Black 

* Operational life: 2 million cycles (min) per key 

* Operational temp. range: -10°C to +85°C 

* Gold on nickel plated FR4 contact PCB 

* Connector: 0.1” pitch, gold plated, square pin, male 


Universal Encoder 


The Universal Keypad Encoder is a compact microprocessor 
controlled unit designed to interface between Storm Keypads and 
computers. The encoder converts signals from the keypad to PC 


XT/AT/PS2 as well as ASCII RS232 and is compatible with Storm 
700 Series and K Range Keypads The Universal Encoder can read 
up to 90 key positions with a single 5V power supply. Complete 
Instructions included. 


MGR1301-ND $140.56 


Fig. 5 Storm GFX Series Available with Digi-Key Price | MGR 
Customizable Keypad Full Key Illumination Fig. | Description Part No. Each | Part No. 

i é . 4-Key Graphic Keypad and 5 Keycaps, Common Bus MGR1547-ND 24.80 GS040203 

~~, _ Transparent pac grab Arrtlcate itp cea rate dd 12-Key Graphic Keypad and 13 Keycaps, Black, Matrix MGR1548-ND 36.00 | GS120203 

"Key Cap leach abies Hs the tianspafoht kevcan, hen cece 16-Key Graphic Keypad and 17 Keycaps, Black, Matrix MGR1549-ND 44.00 | GS160203 
Transparent the self-locking cap onto the key base. Once pressed 4-Key Illuminated Graphic Keypad (Red/Green LED) MGR1568-ND 29.67 GSRG040203 
=~ Legend Tile into place, the keycap provides a permanent cover 12-Key Illuminated Graphic Keypad (Red/Green LED) MGR1569-ND 43.09 GSRG120203 
=~ Colored Tile resistant to water, dust, and physical damage. : 16-Key Illuminated Graphic Keypad (Red/Green LED) MGR1570-ND 52.67 | GSRG160203 
_~ Key Base ; 4-Key Illuminated Graphic Keypad (White LED) MGR1571-ND 34.62 GSLW040203 
Illuminated Graphic Series Keypads are perfect for 12-Key Illuminated Graphic Keypad (White LED) MGR1572-ND 53.87 GSLW120203 
dimly lit environments. As well as featuring easily 16-Key Illuminated Graphic Keypad (White LED) MGR1573-ND _70.23 GSLW160203 

customizable legends, each keytop can illuminated in a 5 | Legend Set A, 0-9, Arithmetic Function, Arrows, 26 Tiles MGR1550-ND = 2.60 _| GSAOT203 

wide range of colors using the translucent color tiles. Legend Set B, Computer Legend, Arrows, 26 Tiles MGR1551-ND 2.60 _| GSBOT203 

Available with white or red/green LED key illumination. Legend Set C, Alphabet Legend, 26 Tiles MGR1552-ND_ 2.60 | GSCOT203 

% é * 7 Legend Set D, F1-F4 Keys, Misc. Keys, 26 Tiles MGR1553-ND 2.60 GSDOT203 

: es Pesgeplae rt Re ae Legend Set E, Blank Keys Legend, 26 Tiles MGR1554-ND 260 | GSEOT203 

Rai ska Legend Set F, 0-9, Ent., Off, +, -, #, *, 26 Tiles MGR1555-ND. 2.60 GSFOT203 

+ Rain and splash proof to IP54 specifications - 

+ 4, 12, and 16 key formats available Gray Colored Legends, 30 Tiles MGR1556-ND. 2.58 Gso000203 

* Case Color: Black Red Colored Legends, 30 Tiles MGR1557-ND 2.58 GS000303 

+ Operational life: 2 million cycles (min) per key Green Colored Legends, 30 Tiles MGR1558-ND =. 2.58 _| GS000403 

+ Operational temp. range -10°C to +85°C Blue Colored Legends, 30 Tiles MGR1559-ND 2.58 GS000503 

+ Gold on nickel plated FR4 contact PCB Yellow Colored Legends, 30 Tiles MGR1560-ND 2.58 | GS000603 

* Connector: 0.1" pitch, gold plated, square pin, mail Replacement Clear Keycaps, 4 pieces MGR1561-ND 5.17 GS000003 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 739 


M-2000: Work more 
effectively thanks to 
unsurpassed resolution 
and tracking speed. 
Assign functions to the 
additional keys to suit your 
requirements. Comes 
complete with Power 
Wheel Mouse software for 
easy programming. 


G80-11900: Compact 104-key IBM compatible keyboard 
with integrated, 2 button touchpad. Perfect for space 


critical applications. 


G83-6104: Economical, Windows compatible, 104-key laser 
printed caps with auto-repeat and full travel keyswitches. 


membrane, AT or PS/2 interface. 


G83-13000: The Blueline which is programmable for fast 
internet, e-mail and multimedia access at the touch of a 


single key. 19 programmable Hot keys with detachable 
wrist rest. Light grey with blue accents. 


CG 


\\ 


s% 


Xt) 


\%; 


G81-1800: Compact, 104 key, Windows compatible, data 
entry keyboard, featuring full travel, sealed contact and 


() 


G84-4100: Notebook size for applications with space 
limitations or mobile systems. Windows compatible. 


G84-4400: Notebook size with two functions 
in a single device. Ultra-low profile and an 
integrated, high quality, PS/2 compatible 
16mm trackball, makes this keyboard ideal 
for applications where space is limited. 


gp MX Key Switches 


Main Advantages: + The MX is a modern full-travel low-profile keyswitch + The key- 
switch module is designed to meet all current ergonomic standards demanded for 
word and data processing applications + Gold wire crossbar contacts ensure long life 
expectancy + High reliability also during quick actuation + All switches are momentary 


N/O type 


Specifications: - Max. Voltage 12 * Max. Current 10mA »* Contact Resistance 
200mQ + Capacity at 1MHz <1pf + Bouncing Time at 0.4 <5ms 


PCB Mount with 
Support Pins 


im 


Face Plate Mount 


Digi-Key Price Each Cherry 
Description Part No. 1 10 50 | Part No. 
PCB Mount 
Linear Feel CH160-ND 86 77.64 | MX1A-11NW. 
Click Tactile Feel CH197-ND 95 84 — .70 | MX1A-EINW 
PCB Mount Soft Tactile Feel CH310-ND 70 63 .53 |MX1A-C1INW 
PCB Mount with Diode CH311-ND 2.16 1.92 1.60 |MX1A-11DW 
Face Plate Mount 

Linear Feel CH162-ND 86 77.64 | MX1A-11NN 
Click Tactile Feel CH196-ND 86 .77  .63 |MX1A-EINN 
Soft Tactile Feel CH198-ND 1.16 1.04  .87 | MX1A-CINN 
Trans. Cover - use w/ CH696-ND | CH695-ND 84 75.59 | 6287379 
Keycap - use with MX Series 

Switch, Beige CH696-ND 84 75.59 | 6287750 


700 Series Sealed Keypads 


Environmentally 
Sealed Keypads 


The 700 Series of sealed keypads intended for use individually, or as modular building 
blocks to create more complex key-panel layouts. Unlike other sealed keypads, the 
700 series have excellent tactile characteristics providing fast and reliable data input. 
When a keytop is depressed a conductive rubber pill makes contact with a gold on 
nickel plated PCB. These contact materials provide the highest level of protection 
against corrosive atmospheres and contact oxidization. Each keypad has interchange- 
able keytop legend tiles. Keypads come in two colors, gray or black, and feature a 
matrix style output. Instructions and pinouts are included. Compatible with Storm 


Digi-Key Price Cherry Universal Encoder part number “MGR1301-ND”. 
Fig. | Description Part No. Each Part No. 
Power Wheel Mouse 
1 Scroll Wheel,'5 Key, Fully Programmable, PS/2 or USB CH754-ND 32.00 M-2000 
Interface, Light Grey and Blue in Color 
Full Size - 104 Key Computer Keyboards 
Full Size, Microsoft Windows™, Laser-Printed Keycaps, CH216-ND 28.35 G83-6104LPNUS 
2 PS/2 Interface, Beige in Color 
: : 7 Thi oA 
Full Size, Microsoft ae , Laser-Printed Keycaps, CH738-ND 25.50 G83-6104LPNUS-0 
PS/2 Interface, Light Grey in Color 
Space Saving Size, IBM Compatible with Touch Pad, PS/2 Interface, CH718-ND 192.10 G80-11900HVMUS 
3 for PC Systems, AT and Serial Adapters Included, Black in Color 
Space Saving Size, IBM Compatible with Touch Pad, PSi2 Interface, CH720-ND 175.10 G80-11900LTMUS 
for PC Systems, AT and Serial Adapters Included, Beige in Color 
4 Space Saving, Microsoft Windows™, PS/2 Interface, Linear CH731-ND 68.00 G81-1800LPMUS-0 
Feel with Laser-Printed Keycaps, Light Grey in Color 
Internet Keyboard, Full-Size, 19 Hot Keys, USB, PS/2 Interface, Digi-Key Price 
5 CH736-ND 40.80 G83-13000LCAUS-0 7 reer 
Detachable Ergonomic Palm Rest, Light Grey w/Blue Accents Fig. | Description Part No. Each 
4 Key Keypad with Legend Set A, Gray MGR1101-ND 26.01 
Notebook Style 83 - Key Computer Keyboards | | 4 Key Keypad with Legend Set A, Black MGR1111-ND 26.01 
PS/2 Interface, Tampo-Printed Caps, Beige in Color CH217-ND 75.60 | G84-4100PPAUS 2 12 Key Keypad with Legend Set A, Gray MGR1102-ND 34.68 
- z ; 12 Key Keypad with Legend Set A, Black MGR1112-ND 34.68 
USB Interface, Ti -Printed Caps, Light G Col CH742-ND 76.50 G84-4100PCAUS-0 = 
6 Ae ea ed ac OU 3 | 16 Key Keypad with Legend Set A, Gray MGRI103-ND 44.96 
PS/2 Interface, Tampo-Printed Caps, Black in Color CH746-ND 78.20 G84-4100PRAUS 16 Key Keypad with Legend Set A, Black MGR1113-ND 44.96 
USB Interface, Tampo-Printed Caps, Black in Color CH747-ND 86.70 | G84-4100PTAUS 4 36 Key Keypad with Legend Set B & C, Gray MGR1104-ND 77.16 
F 36 Key Keypad with Legend Set B & C, Black MGR1114-ND 77.16 
With Integrated Trackball, PS/2 Interface, Tampo-Printed Caps, | o1i759.ND 178.50 | G84-4400PRBUS Legend Set A 0-9, Arith. Function, Arrows MGR1201-ND 4.30 
Black in Color Legend Set B Computer Legend, Arrows MGR1202-ND 4.30 
With Integrated Trackball, USB Interface, Tampo-Printed Caps, Legend Set C Alphabet Legend MGR1203-ND 4.30 
7 | Black in Color CanGND TBO). GRE AOE TEES — | Legend Set D F1-F12, Misc. Keys MGR1204-ND 4.30 
- - Legend Set E Blank Legend MGR1205-ND 4.30 
With Integrated Trackball, USB Interface, Tampo-Printed Caps, CH752-ND 168.30 G84-4400PUBUS Legend Set F 0-9, Ent, Off, +.-,#,° MGR1206-ND 4.30 
Beige in Color Under Panel Mount Clip (2 pcs.) MGR1401-ND 3.87 
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SWITCHES Miniature Toggle Switches 


M Series: Over 350,000 different configurations possible, with the most popular listed here. Epoxy sealed 
terminals, high torque bushings, antijamming levers. Available as PCB mount or solder lug terminal for ease 
of wiring. Electrical Capacity: 6A @ 125V AC or 30VDC. Dielectric strength: 1,500V AC min. Mechanical 


Life: 100,000 operations min., 50,000 operations min. for flat and locking lever. Electrical Life: 25,000 
operations min. Operating Temperature: -30°C to + 85°C. Angle of Throw: 25° Standard Hardware: 2 


hex nuts, 1 locking ring, 1 lockwasher a 
Dim. in (mm) Inch 


Options (see diagrams) Fig. 1 Fig. 2 
Switching Act- | Bush-| Contact| Terminal] Digi-Key Price Each NKK 
Fig.|Circuit) | Function uator| ing |Material*| Option Part No. 1 25 100 Part No. (2.8) Dia. ~— 2.8) "T 
Bat Lever, Threaded Bushing, Solder Lug 
SPDT On-On s s1 w 01 360-1057-ND 4.20 3.36 2.66 M2012SS1W01 
SPDT | On-Off-On s s1 w 01 360-1058-ND 4.92 3.94 3.12 M2013SS1W01 
SPDT | — On-Mom s s1 w 01 360-1059-ND 5.52 4.42 3.50 M2015SS1W01 
SPDT | Mom-Off-Mom | S s1 w 01 360-1060-ND 5.64 4.52 3.58 M2018SS1W01 
SPDT | On-Off-Mom s s1 w 01 360-1061-ND 5.64 4.52 3.58 M2019SS1W01 
SP3T | On-On-On s s1 w 01 360-1062-NDt 9.00 7.20 5.70 M2024SS1W01 
SP3T | Mom-On-Mom | s | $1 w 01 360-1063-NDt 9.48 7.59 6.01 M2026SS1W01 (SPDT Shown) (DPDT Shown) 
SP3T | On-On-Mom s s1 w 01 360-1064-NDt 9.48 7.59 6.01 M2027SS1W01 
DPDT On-On s s1 w 01 360-1065-ND 6.30 5.04 3.99 M2022SS1W01 
1 |DPDT| On-Off-On s s1 w 01 360-1066-ND 7.32 5.86 4.64 M2023SS1W01 
DPDT | = On-Mom s s1 w 01 360-1067-ND 8.40 6.72 5.32 M2025SS1W01 
DPDT | Mom-Off-Mom | S s1 w 01 360-1068-ND 8.76 7.01 5.55 M2028SS1W01 
DPDT | On-Off-Mom s s1 w 01 360-1069-ND 8.76 7.01 5.55 M2029SS1W01 
DP3T | On-On-On s s1 w 01 360-1070-ND{t 21.00 16.80 13.30 M2044SS1W01 
DP3T | Mom-On-Mom | S s1 w 01 360-1071-NDtt 21.00 16.80 13.30 M2046SS1W01 
DP3T | On-On-Mom s 1 w 01 360-1072-ND{t 21.00 16.80 13.30 M2047SS1W01 
3PDT On-On s s1 w 01 360-1073-ND 10.50 8.40 6.65 M2032SS1W01 
3PDT | On-Off-On s s1 w 01 360-1074-ND 13.20 10.56 8.36 M2033SS1W01 
3PDT | Mom-Off-Mom | S$ s1 w 01 360-1075-ND 16.20 12.96 10.26 M2038SS1W01 
4PDT On-On s S1 w 01 360-1076-ND 14.46 11.57 9.16 M2042SS1W01 (2.7) Dia, 25° 
4PDT | On-Off-On s s1 w 01 360-1077-ND 17.28 13.83 10.95 M2043SS1W01 106, alr] 
Bat Lever, Threaded Bushing, PC Terminals (5.08) 
SPDT On-On s s1 w 03 360-1078-ND 4.35 3.48 2.76 M2012SS1W03 tp 
SPDT | On-Off-On s s1 w 03 360-1079-ND 5.07 4.06 3.22 M2013SS1W03 
SPDT | — On-Mom s s1 w 03 360-1080-ND 5.67 4.54 3.60 M2015SS1W03 
SPDT | Mom-Off-Mom | S s1 w 03 360-1081-ND 5.79 4.64 3.67 M2018SS1W03 
2 | SPDT | On-Off-Mom Ss s1 w 03 360-1082-ND 5.79 4.64 3.67 M2019SS1W03 
SP3T | On-On-On s SI w 03 360-1083-NDt 9.30 7.44 5.89 M2024SS1W03 
DPDT On-On s s1 w 03 360-1084-ND 6.60 5.28 4.18 M2022SS1W03 
DPDT | On-Off-On s s1 w 03 360-1085-ND 7.62 6.10 4.83 M2023SS1W03 
3PDT On-On s s1 w 03 360-1086-ND 10.95 8.76 6.94 M2032SS1W03 
4PDT On-On s s1 w 03 360-1087-ND 15.03 12.03 9.52 M2042SS1W03 (Long Large) 
Bat Lever, Large Threaded Bushing, Solder Lug 
SPDT On-On B BI w 01 360-1029-ND 6.84 5.48 4.34 M2012BB1W01 
SPDT | On-Off-On B BI w 01 360-1030-ND 7.56 6.05 4.79 M2013BB1W01 
SPDT | — On-Mom B BI w 01 360-1031-ND 8.16 6.53 5.17 M2015BB1W01 
SPDT | Mom-Off-Mom | B BI w 01 360-1032-ND 8.28 6.63 5.25 M2018BB1W01 s1 
1 | SPDT | On-Off-Mom B BI w 01 360-1033-ND 8.28 6.63 5.25 M2019BB1W01 
DPDT On-On B BI w 01 360-1034-ND 8.94 7.16 5.67 M2022BB1W01 {i440 Tha (6.0) Dia 
DPDT] On-Off-On B Bt w 01 360-1035-ND 9.96 7.97 6.31 M2023BB1W01 A_ {236 W440 Thd, 
3PDT On-On B BI Ww 01 360-1036-ND 13.14 10.52 8.33 M2032BB1W01 etal 
4PDT On-On B BI w 01 360-1037-ND 17.10 13.68 10.83 M2042BB1W01 ; 
Flat Lever, Threaded Bushing, Solder Lug 
SPDT On-On E s1 w 01 360-1043-ND 5.40 4.32 3.42 M2012ES1W01 
SPDT | On-Off-On E s1 w 01 360-1044-ND 6.12 4.90 3.88 M2013ES1W01 
SPDT | — On-Mom E s1 w 01 360-1045-ND 6.72 5.38 4.26 M2015ES1W01 
SPDT | Mom-Off-Mom | E s1 w 01 360-1046-ND 6.84 5.48 4.34 M2018ES1W01 
SPDT | On-Off-Mom E s1 w 01 360-1047-ND 6.84 5.48 4.34 M2019ES1W01 
SP3T | On-On-On E S1 w 01 360-1048-NDt 10.20 8.16 6.46 M2024ES1W01 
1 | DPDT On-On E s1 w 01 360-1049-ND 7.50 6.00 4.75 M2022ES1W01 
DPDT| On-Off-On E s1 w 01 360-1050-ND 8.52 6.82 5.40 M2023ES1W01 
DPDT| On-Mom E s1 w 01 360-1051-ND 9.60 7.68 6.08 M2025ES1W01 
DPDT | On-Off-Mom E s1 w 01 360-1052-ND 9.96 7.97 6.31 M2029ES1W01 ae (6 
3PDT On-On E s1 w 01 360-1053-ND 11.70 9.36 7A M2032ES1W01 Epomyy 4 (6:35) 
3PDT | On-Off-On E s1 w 01 360-1054-ND 14.40 11.52 9.12 M2033ES1W01 
4PDT On-On e | st | w ot 360-1055-ND 15.66 12.53 9.92 M2042ES1Wo1 (i.t7) Thk= (0.8) 
4PDT | On-Off-On —E | st w 01 360-1056-ND 18.48 14.79 11.71 M2043ES1Wo1 q ay Thk = (0.8) 046 , 
Bat Lever, Threaded Keyway Bushing, Solder Lug . .031 
SPDT On-On s2 | s1 w 01 360-1172-ND 4.20 3.36 2.66 M2012S2S1W01 (Solder) 
1 | SPDT On-On s2 | A w 01 360-1155-ND 4.20 3.36 2.66 M2012S2A1W01 
DPDT On-On s2 | Al w 01 360-1156-ND 6.30 5.04 3.99 M2022S2A1W01 
Bat Lever, Threaded Keyway Bushing, Straight PC Terminal 
1 | SPDT On-On s2 | Al w 03 360-1157-ND 4.35 3.48 2.76 M2012S2A1W03 
Large Bat Lever, Large Threaded Bushing, Solder Lug 
SPDT On-On B2 | Bt w 01 360-1038-ND 7.08 5.67 4.49 M2012B2B1W01 “98 (4.7) Typ 
SPDT | On-Off-On B2 | Bt w 01 360-1039-ND 7.80 6.24 4.94 M2013B2B1Wo1 oa 185 
1 | SPDT | Mom-Off-Mom | B2 | B1 w 01 360-1040-ND 8.52 6.82 5.40 M2018B2B1W01 Xa 8) Dia Typ 
DPDT On-On B2 | Bt w 01 360-1041-ND 9.18 7.35 5.82 M2022B2B1W01 073 NG 8) Dia 
DPDT | _On-Off-On B2 | Bi w 01 360-1042-ND 10.20 8.16 6.46 M2023B2B1W01 : yp 


*W=Silver rated 6A @ 125V AC and 3A @ 250V AC t=SP3T uses a Dp Body tt=DPS3T uses a 4p Body 
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Miniature Toggle Switches (cont) 


SWITCHES 
Options (see diagrams) 
Switching Act- | Bush- | Contact | Terminal | Digi-Key Price Each NKK 
Fig. |Circuit Function uator| ing |Material”| Option Part No. 1 25 100 Part No. 
Bat Lever, Threaded Splashproof Bushing, Solder Lug 
SPDT On-On Ss D3 Ww 01 360-1088-ND 5.40 4.32 3.42 M2012SD3W01 
SPDT On-Off-On Ss D3 Ww 01 360-1089-ND 6.12 4.90 3.88 M2013SD3W01 
SPDT On-Mom Ss D3 Ww 01 360-1090-ND 6.72 5.38 4.26 M2015SD3W01 
1 | SPDT | Mom-Off-Mom Ss D3 Ww 01 360-1091-ND 6.84 5.48 4.34 M2018SD3W01 
SPDT | On-Off-Mom Ss D3 Ww 01 360-1092-ND 6.84 5.48 4.34 M2019SD3W01 
DPDT On-On Ss D3 Ww 01 360-1093-ND 7.50 6.00 4.75 M2022SD3W01 
DPDT On-Off-On Ss D3 Ww 01 360-1094-ND 8.52 6.82 5.40 M2023SD3W01 
DPDT | Mom-Off-Mom Ss D3 Ww 01 360-1095-ND 9.96 7.97 6.31 M2028SD3W01 
Bat Lever, Threaded Splashproof Bushing, Solder Lug 
SPDT On-On Ss D3 G 01 360-1140-ND 6.06 4.85 3.84 M2012SD3G01 
SPDT On-Off-On Ss D3 G 01 360-1141-ND 6.78 5.43 4.30 M2013SD3G01 
1 | SPDT On-Mom Ss D3 G 01 360-1142-ND 7.38 5.91 4.68 M2015SD3G01 
SPDT | Mom-Off-Mom Ss D3 G 01 360-1143-ND 7.50 6.00 4.75 M2018SD3G01 
DPDT On-On Ss D3 G 01 360-1144-ND 8.79 7.04 5.57 M2022SD3G01 
Bat Lever, Threaded Bushing, Solder Lug 
SPDT On-On Ss S1 G 01 360-1118-ND 4.86 3.89 3.08 M2012SS1G01 
SPDT On-Off-On Ss St G 01 360-1119-ND 5.58 4.47 3.54 M2013SS1G01 
SPDT On-Mom Ss S1 G 01 360-1120-ND 6.18 4.95 3.92 M2015SS1G01 
SPDT | Mom-Off-Mom Ss Si G 01 360-1121-ND 6.30 5.04 3.99 M2018SS1G01 
SPDT | On-Off-Mom Ss S1 G 01 360-1122-ND 6.30 5.04 3.99 M2019SS1G01 
1 | SP3T On-On-On Ss St G 01 360-1123-NDt 10.29 8.24 6.52 M2024SS1G01 
SP3T | Mom-On-Mom Ss S1 G 01 360-1124-NDt 10.77 8.62 6.83 M2026SS1G01 
SP3T | On-On-Mom Ss S1 G 01 360-1125-NDt 10.77 8.62 6.83 M2027SS1G01 
DPDT On-On Ss Si G 01 360-1126-ND 7.59 6.08 4.81 M2022SS1G01 
DPDT On-Off-On Ss Sst G 01 360-1127-ND 8.61 6.89 5.46 M2023SS1G01 
3PDT On-On Ss Si G 01 360-1128-ND 12.45 9.96 7.89 M2032SS1G01 
4PDT On-On Ss St G 01 360-1129-ND 17.04 13.64 10.80 M2042SS1G01 
Bat Lever, Threaded Bushing, PC Terminal 
SPDT On-On Ss Si G 03 360-1130-ND 4.98 3.99 3.16 M2012SS1G03 
SPDT On-Off-On Ss Si G 03 360-1131-ND 5.70 4.56 3.61 M2013SS1G03 
SPDT On-Mom Ss Si G 03 360-1132-ND 6.30 5.04 3.99 M2015SS1G03 
SPDT | Mom-Off-Mom Ss S1 G 03 360-1133-ND 6.42 5.14 4.07 M2018SS1G03 
2 | SPDT | On-Off-Mom Ss S1 G 03 360-1134-ND 6.42 5.14 4.07 M2019SS1G03 
SP3T On-On-On Ss S1 G 03 360-1135-NDt 10.59 8.48 6.71 M2024SS1G03 
DPDT On-On Ss S1 G 03 360-1136-ND 7.89 6.32 5.00 M2022SS1G03 
DPDT On-Off-On Ss Si G 03 360-1137-ND 8.91 7.13 5.65 M2023SS1G03 
3PDT On-On Ss St G 03 360-1138-ND 12.87 10.30 8.16 M2032SS1G03 
4PDT On-On Ss S1 G 03 360-1139-ND 17.64 14.12 11.18 M2042SS1G03 
Locking Lever, Threaded Bushing, Solder Lug 
SPDT On-On L u Ww 01 360-1096-ND 7.29 5.84 4.62 M2012LL1W01 
SPDT On-Off-On L u Ww 01 360-1097-ND 8.01 6.41 5.08 M2013LL1W01 
SPDT On-Mom L uu Ww 01 360-1098-ND 8.61 6.89 5.46 M2015LL1W01 
SPDT | Mom-Off-Mom L u Ww 01 360-1099-ND 8.73 6.99 5.53 M2018LL1W01 
1 | SPDT | On-Off-Mom L u Ww 01 360-1100-ND 8.73 6.99 5.53 M2019LL1W01 
DPDT On-On L u Ww 01 360-1101-ND 9.39 7.52 5.95 M2022LL1W01 
DPDT On-Off-On L u Ww 01 360-1102-ND 10.41 8.33 6.60 M2023LL1W01 
3PDT On-On L u Ww 01 360-1103-ND 13.59 10.88 8.61 M2032LL1W01 
3PDT On-Off-On L u Ww 01 360-1104-ND 16.29 13.04 10.32 M2033LL1W01 
4PDT On-On L u Ww 01 360-1105-ND 17.55 14.04 11.12 M2042LL1W01 
Locking Lever, Threaded Bushing, Solder Lug 
SPDT On-On L u G 01 360-1145-ND 7.95 6.36 5.04 M2012LL1G01 
SPDT On-Off-On L u G 01 360-1146-ND 8.67 6.94 5.50 M2013LL1G01 
1 | SPDT On-Mom L u G 01 360-1147-ND 9.27 7.42 5.88 M2015LL1G01 
SPDT | On-Off-Mom L u G 01 360-1148-ND 9.39 7.52 5.95 M2019LL1G01 
DPDT On-On L u G 01 360-1149-ND 10.68 8.55 6.77 M2022LL1G01 
Bat Lever, Large Threaded Bushing, Solder Lug 
1 SPDT On-On B B1 G 01 360-1106-ND 7.50 6.00 4.75 M2012BB1G01 
SPDT On-Off-On B B1 G 01 360-1107-ND 8.22 6.58 5.21 M2013BB1G01 
Large Bat Lever, Large Threaded Bushing, Solder Lug 
SPDT On-On B2 B1 G 01 360-1108-ND 7.74 6.20 4.91 M2012B2B1G01 
4 DPDT On-On B2 B1 G 01 360-1109-ND 10.50 8.40 6.65 M2022B2B1G01 
*w-Silver rated 6A @ 125V AC &3A@ 250VAC G=Gold rated 0.4VA max. @ 28V AC/DC max. +=SP3T uses a Dp Body. (Continued) 
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SWITCHES 


M2T Series: Interior bushing is sealed with o-ring which surrounds the 
actuator. Bushing and top of the housing are one molded piece, 
achieving the exterior seal. Ultransonic welding is used to seal the 
bushing unit to the base. Terminals are epoxy sealed for safeguarding 
the switch at the base 

Features: Electrical Capacity: Logic Level (code G): 0.4VA maximum 
@ 28V AC/DC maximum. Dielectric Strength: 1,000V AC minimum 
between contacts; 1,500V AC minimum between contacts and case. 
Mechanical Life: 100,000 operations minimum. Electrical Life: 50,000 


Miniature Toggle Switches (cont) 


operations minimum for gold; 25,000 operations minimum for silver. 
Operating Temp Range: -30°C through +85°C. 

B Series: Sealed body construction permits switches to be subjected to 
time- and money-saving automated soldering techniques. Can be safely 
cleaned of flux without fear of compromising operating characteristics. 
Features: Electrical Capacity: Logic Level: 0.4VA maximum @ 28V 
AC/DC maximum. Dielectric Strength: 500V AC minimum. Mechanical 
Life: 100,000 operations min. for On-On and On-Off-On. Electrical Life: 
50,000 operations min. Operating Temp Range: -30°C through +85°C 


Fig. 2 
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*weSilver rated 6A @ 125V AC &3A@ 250V AC  G=Gold rated 0.4VA max. @ 28V AC/DC max. 


t=SP3T uses a Dp Body 


Dim. in (mm) Inch 
Options (see diagrams) 
Switching Act- | Bush-| Contact | Terminal Digi-Key Price Each NKK 
Fig.| Circuit} Function | uator| ing | Material*| Option Part No. 1 25 100 Part No. 
Flattened Lever, Threaded Bushing, Solder Lug (Standard) 
SPDT On-On E St G 01 360-1110-ND 6.06 4.85 3.84 M2012ES1G01 
SPDT | On-Off-On E S1 G 01 360-1111-ND 6.78 5.43 4.30 M2013ES1G01 
SP3T | On-On-On E St G 01 360-1112-NDt 11.49 9.20 7.28 M2024ES1G01 
1 DPDT On-On E St G 01 360-1113-ND 8.79 7.04 5.57 M2022ES1G01 
DPDT | On-Off-On E St G 01 360-1114-ND 9.81 7.85 6.22 M2023ES1G01 
3PDT On-On E St G 01 360-1115-ND 13.65 10.92 8.65 M2032ES1G01 
4PDT On-On E S1 G 01 360-1116-ND 18.24 14.60 11.56 M2042ES1G01 
4PDT | On-Off-On E S1 G 01 360-1117-ND 21.06 16.85 13.34 M2043ES1G01 
Flattened Bat Lever, Threaded Bushing, PC Terminal 
SPDT On-On E S1 Ww 03 360-1150-ND 5.55 4.44 3.52 M2012ES1W03 
1 SPDT | On-Off-On E St Ww 03 360-1151-ND 6.27 5.02 3.98 M2013ES1W03 - 1/4-40 Thd 
SPDT |Mom-Off-Mom| E S1 Ww 03 360-1152-ND 6.99 5.60 4.43 M2018ES1W03 ~ 
Bat Lever, Smooth Keyway Bushing, Vertical PC Terminal 
SPDT On-On S2 A2 G 40 360-1165-ND 5.94 4.76 3.77 M2012S2A2G40 
SPDT | On-Off-On s2 A2 G 40 360-1166-ND 6.66 5.33 4.22 M2013S2A2G40 
. SPDT | On-Off-Mom | S2 A2 G 40 360-1167-ND 7.38 5.91 4.68 M2019S2A2G40 
DPDT On-On $2 A2 G 40 360-1168-ND 9.81 7.85 6.22 M2022S2A2G40 
Bat Lever, Smooth Keyway Bushing, Straight PC Terminal 
— | SPDT On-On S2 A2 Ww 13 360-1169-ND 4.65 3.72 2.95 M2012S2A2W13 
— | SPDT On-On S2 A2 G 13 360-1158-ND 5.31 4.25 3.37 M2012S2A2G13 
Bat Lever, Smooth Keyway Bushing, Right Angle PC Terminal 
SPDT On-On S2 A2 G 30 360-1159-ND 5.64 4.52 3.58 M2012S2A2G30 
SPDT | On-Off-On s2 A2 G 30 360-1160-ND 6.36 5.09 4.03 M2013S2A2G30 
SPDT |Mom-Off-Mom| S2 A2 G 30 360-1161-ND 7.08 5.67 4.49 M2018S2A2G30 
SPDT | On-Off-Mom | S2 A2 G 30 360-1162-ND 7.08 5.67 4.49 M2019S2A2G30 
DPDT On-On S2 A2 G 30 360-1163-ND O2 7.30 5.78 M2022S2A2G30 
° 3PDT On-On $2 A2 G 30 360-1164-ND 14.82 11.86 9.39 M2032S2A2G30 
SPDT On-On S2 A2 Ww 30 360-1170-ND 4.98 3.99 3.16 M2012S2A2W30 
DPDT On-On S2 A2 Ww 30 360-1171-ND 7.83 6.27 4.96 M2022S2A2W30 
SPDT On-On Ss A2 G 30 360-1153-ND 5.64 4.52 3.58 M2012SA2G30 
SPDT | On-Off-On Ss A2 G 30 360-1154-ND 6.36 5.09 4.03 M2013SA2G30 
Washable Mini Toggle Switches 
SPDT On-On = = G 30 360-1173-ND 5.82 4.66 3.69 M2T12S4A5G30 
3 SPDT | On-Off-On = = G 30 360-1174-ND 6.36 5.09 4.03 M2T13S4A5G30 
SPDT |Mom-Off-Mom | — = G 30 360-1175-ND 7.02 5.62 4.45 M2T18S4A5G30 
SPDT On-On = — G 40 360-1176-ND 6.12 4.90 3.88 M2T12S4A5G40 
4 SPDT | On-Off-On _ _— G 40 360-1177-ND 6.66 5.33 4.22 M2T13S4A5G40 
SPDT |Mom-Off-Mom| — = G 40 360-1178-ND 7.32 5.86 4.64 M2T18S4A5G40 
DPDT On-On = = G 40 360-1179-ND 9.99 8.00 6.33 M2T22S4A5G40 
SPDT On-On _ = G 03 360-1180-ND 5.16 4.13 3.27 M2T12SA5G03 
> SPDT | On-Off-On = = G 03 360-1181-ND 5.70 4.56 3.61 M2T13SA5G03 
SPDT |Mom-Off-Mom | — = G 03 360-1182-ND 6.36 5.09 4.03 M2T18SA5G03 
DPDT On-On = = G 03 360-1183-ND 8.07 6.46 5.12 M2T22SA5G03 
3 SPDT On-On = = G 30 360-1184-ND 5.82 4.66 3.69 M2T12SA5G30 
Washable Sub-Mini Antistatic Toggle Switches 
SPDT On-On A _— G — 360-1012-ND 4.20 3.36 2.66 B12AP 
SPDT | On-Off-On A = G = 360-1013-ND 4.38 3.51 2.78 B13AP 
6 SPDT On-Mom A = G = 360-1014-ND 4.50 3.60 2.85 B15AP B (2.54) Typ 
DPDT On-On A = G = 360-1015-ND 5.46 4.37 3.46 B22AP “100 
DPDT | On-Off-On A = G = 360-1016-ND 5.88 4.71 3.73 B23AP i ep Sa 
SPDT | _On-On aA | — G = 360-1017-ND 4.56 3.65 2.89 B12JB (08) DieTyp 
SPDT On-On J = G _— 360-1018-ND 4.92 3.94 3.12 B12JH 
SPDT | On-Off-On J _— G = 360-1019-ND 5.10 4.08 3.23 B13JH 
7 SPDT On-Mom J _— G _— 360-1020-ND 5.22 4.18 3.31 B15JH 
DPDT On-On J = G = 360-1021-ND 6.54 5.24 4.15 B22JH 
DPDT | On-Off-On J = G = 360-1022-ND 6.96 5.57 4.41 B23JH 
— | SPDT On-On J = G — 360-1023-ND 4.92 3.94 3.12 B12JV 
Washable Ultra Mini SMT Toggle Switches 
SPDT On-On A - G - 360-1026-ND 5.70 4.56 3.61 G3T12AP 1100 
8 SPDT | On-Off-On A —_— G — 360-1027-ND 6.12 4.90 3.88 G3T13AP 
DPDT | _On-On A | — G = 360-1028-ND 7.62 610 4.83 G3T22AP ag 
(2 0.8) typ 
Switching Digi-Key Price Each Digi-Key T&R Pricing | NKK Oe 
Fig. Circuit Function Part No. 1 25 100 Part No. Part No. 
Washable Ultra-Miniature SMT Toggle Switch 
SPDT On-On 360-1024-1-ND 6.00 4.80 3.80 360-1024-2-ND 1400.00 G3T12AH-R 
8 SPDT On-Off-On 360-1025-1-ND 6.42 5.14 4.07 360-1025-2-ND 1498.00 G3T13AH-R 
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Cannon 


C&K Toggle Switches 9138B-ND C&K Switch Data Book............... $2.95 
ITT Industries 


Engineered for life Contact Material Options 


Contacts and Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Rating: 0.4 
VA max. @20 VAC or DC max. 
End Contacts: Coin silver, silver plated. Center Contact & All Terminals: Copper 


alloy, silver plated. Rating: 7000 Series: 5A @ 120 VAC or 2A @ 250 VAC; E- 
Series: 7.5A @ 125 VAC or 3A @250 VAC; T-Series: 3A @ 120 VAC. 
End Contacts: Coin silver, with gold plate over nickel plate. Center Contact & All 
Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. Rating: 0.4 VA max. @ 
Vertical Right Angle Vertical Rt. Ang 20 VAC or DC max. or 5 amps @ 120 VAC or 28 VDC; 2 amps @250 VAC. 
Options (see diagrams) nimenaions Actuator Options 
Switching Termi- Contact Inch (mm) Digi-Key Price Each C&K 
Circuit Function Actuator] Bushing nation | Material LxWxH Part No. 1 25 100 Part No. Ss @115 , ‘Add .070 
Fig. 1 — Vertical i { (o2.2) 1.78) for D, 
OQ s D9 c Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1002-ND 5.43 4.35 3.44 | 7101SD90QE aad (1.78) for D, 
Qn s Y Cc B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) KN1003-ND 5.43 4.35 3.44 | 7101SYOBE 410 D9 bushings. 
SPDT Q-Qn s Y Cc Q “500 x .270 x 350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1004-ND 543 435 3.44 | 7101SYOQE (10.41) * Subtract .020 
Onn Ss H3 Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1020-ND 7.02 5.62 4.45 | 7101SH3ZCE i (51) for 3 
Onn s Y Zz B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1021-ND 5.28 4.23 3.35 | 7101SYZBE bushings. 
Orn Ss y. Z G “500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) ‘OKN1022-ND 5.67 454 3.60 | 7101SYZGE 
On-Qn s Y Zz Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) KN1023-ND 5.28 4.23 3.35 | 7101SYZOE 
SPDT Onn Ss Y c Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1014-NDT 5.43 4.35 3.44 | Ut1SYOQE 9.105 
Onn Ss ¥. Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1040-NDT 5.28 4.23 3.35 | U11SYZCE (22.67) 
On-Cf-Cn Ss Y c Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) KN1005-ND 5.97 4.78 3.79 | 7103SYOQE 
On-Cif- Ss Y Z B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) ‘OKN1025-ND 5.82 4.66 3.69 | 7103SYZBE * Add.070 
Qn-Off-Cn s Y Zz Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1026-ND 5.82 4.66 3.69 | 7103SYZQE (1.78) for D, 
SPDT | Qn-Off-Mom s Y c Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) KN1008-ND 6.09 4.88 3.86 | 7107SYOCE D9 bushings. 
On-Cff-Mom s Y Zz Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) KN1028-ND 5.94 4.76 3.77 | 7107SYZQE 
Mom-Off-Mom| — S Y c Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1007-ND 6.09 4.88 3.86 | 7105SYOCE 
Mom-Of-Mom|—S ¥. Z Q “500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) ‘OKN1027-ND 5.94 4.76 377 | 7105SYZQE 
On-Mom Ss Y Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) KN1029-ND 5.94 4.76 3.77 | 7108SYZQE ; are 
Qn-Qn s Y We B -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1213-ND 6.72 5.38 4.26 | 7101SYW6BE P3 with Antirotation 
SPDT On-Qn Ss Y w B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) KN1379-ND 5.76 4.61 3.65 | 7101SYWBE 9.200 400 
Onn Ss y: w Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1381-ND 5.76 4.61 3.65 | 7101SYWOE | [-(25.08),, (254) 
Onn Ss H C Q 820 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) KN1091-ND 5.49 4.40 3.48 | T101SHOQE + 
Onn Ss H Zz Q 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) CKN1066-ND 5.67 4.54 3.60 | TI01SHZQE an 
On-Cif-n s H Cc Q 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) OKN1092-ND 6.60 5.28 418 | TI03SHOQE (11.43) 
Qn-Cf-On Ss H Zz Q 820 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) KN1087-ND 6.78 5.43 4.30 | TI03SHZCE t 
SPDT | Qn-Off-Mom Ss H Z Q 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) OKN1181-ND 7.02 5.62 4.45 | TI07SHZQE 
Mom-Off-Mom| —S H Zz Q 320 x .200 x .340 (8.13 x 5.08 x 8.64) KN1088-ND 6.78 5.43 4.30 | TI05SHZQE 
Onn M D c Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) KN1000-ND 5.43 4.35 3.44_| 7101MDOQE * Add 070 (1.78) for D, D9 bushings. 
Oh M D Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1016-ND 5.28 4.23 3.35 | 7101MDZQE 
omen M Y Zz Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) KN1017-ND 5.28 4.23 3.35 | 7101MYZQE K2 Locking Lever 
SPDT On-Cn M D9 V3 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1042-ND 6.60 5.28 418 | 7101MD9V3BE ig : 
Onn M D9 V3 Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1175-ND 6.60 5.28 418 | 7101MD9V3QE t A (Bead) 
On-0ff-On M Pe) v3 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1169-ND 7.14 5.72 4.53 | 7103MD9V3BE Ss =. . 
On-Of-On M D9 V3 Q “500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKNT176-ND 714 572 4.53 | 7103MD9V30E ns 
On-On 5 D9 V3 B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) KN1043-ND 6.60 5.28 418 | 7101SD9V3BE te 
SPDT Onn PB y’ c Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) KN1001-ND 7.38 5.91 4.68 | 7101P3YCCE Re 
Onn P3 Y Z B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) KN1018-ND 7.23 5.79 4.58 | 7101P3YZBE 
Onn PB ¥: Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) KN1019-ND 7.23 5.79 4.58 | 7101P3YZQE 
On-Of-On P3 Y Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) ‘OKN1024-ND 77 6.22 4.93 | 7103P3YZOE 
Qn-Cff-Mom | P3 ¥: Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1142-ND 7.89 6.32 5.00 | 7107P3YZQE 
SPDT | On-Mom P3 Y ra Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1143-ND 7.89 6.32 5.00 | 7108P3YZQE 
Mom-Off-Mom| — P3 y: Cc Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) KN1006-ND 8.04 6.44 5.10 | 7105P3YOQE 
On-On K2 - c B 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1215-ND 9.18 7.35 5.82 | 7101K20BE 
Oh K2 K2 c Q “500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1216-ND 9.18 7.35 5.82 | 7101K200E 
On-On K2 K2 Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1125-ND 9.03 7.23 572 | 7101K2Z0E ; jejgoan 
SPDT Onn K2 kK2 Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1126-NDT 9.03 7.23 572 | U11K2Z0E : UNS DA 
On-Off-Cn K2 k2 Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1151-ND 9.57 7.66 6.07 | 7103K2Z0E 
Mom-Off-Mom | — K2 K2 Zz Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1152-ND 9.69 7.76 6.14 | 7105K2Z0E 
orrey u Y Z Q “500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1147-ND 5.28 423 3.35 | 7101L1YZCE 
Qn-Cf-On u y. Zz Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1148-ND 5.82 4.66 3.69 | 7103L1YZCE 
SPDT Ori |L44(wht} oY Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1219-ND 7.53 6.03 4.77 | 7101L41YZQE1 
OQ | L4t(blk)| oY Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) KN1220-ND 7.53 6.03 4.77 | 7101L41YZ0E2 
Or | L4t(red)| oY Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1221-ND 7.53 6.03 4.77 | 7101L41YZ0E3 
orrey Ki2 Ki2 Z Q -500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1212-ND 9.03 7.23 572 | 7101K12Z0E 
Qn-Cf-n K12 K12 Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1155-ND 9.57 7.66 6.07 | 7103K12Z0E 
SPDT |Mom-Off-Mom| K12 K12 Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1156-ND 9.69 7.76 6.14 | 7105K12ZCE 
On-On T - Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1164-ND 8.19 6.56 5.19 | 7101TZQE 
Qn-Cf-On T - Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1165-ND 8.73 6.99 553 | 7103TZOE 
ores Ss ow Z Q “500 x 270 x 350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKNT159-ND 684 5.48 4.34 | 7101SOWZCE 
SPDT | On-Cff-Cn Ss cw Z Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) CKN1160-ND 7.38 5.91 4.68 | 7103SCWZCE 
Mom-Off-Mom| — S cw Zz Q 500 x .270 x .350 (12.70 x 6.86 x 8.89) OKN1161-ND 7.50 6.00 4.75 | 7105SCWZCE 
Onn s Y c B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1010-ND 8.01 6.41 5.08 | 7201SYCBE 
Onn Ss Y c Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1011-ND 8.01 6.41 5.08 | 7201SYOCE 
Onn s vy. Z B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) KN1034-ND 777 6.22 4.93 | 7201SYZBE 
DPDT Onn Ss Y Z Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) KN1035-ND 77 6.22 4.93 | 7201SYZQE 
Onn Ss Y w B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) KN1380-ND 8.67 6.94 550 | 7201SYWBE Plestic lever 
Onn Ss ¥ w Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) KN1382-ND 8.67 6.94 5.50 | 7201SYWOE handie 
Qn-Cf-On s Y c Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) KN1012-ND 8.94 7.16 5.67 _| 7203SYOQE antictalion 
On-Cf-h Ss ¥. Z Q “500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) ‘OKN1036-ND 8.70 6.96 551 | 7203SYZ0E 
Mom-Off-Mom| ¥: Z Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) KN1129-ND 8.70 6.96 551 | 7205SYZQE 
DPDT | On-Off-Mom s y. Zz Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) KN1130-ND 8.94 7.16 5.67 | 7207SYZGE K12 Locking Lever 
On-Mom Ss Y Z Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1131-ND 8.94 7.16 5.67 | 7208SYZQE 
Onn s H Z Q 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) OKN1089-ND 8.88 7AM 5.63 | T201SHZQE @.214 (6.44) 
Onn Ss H Cc Q 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) OKN1182-ND 8.46 6.77 5.36 | T201SHOQE 
On-Cf-On Ss H Zz Q 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) KN1090-ND 10.05 8.04 6.37 | T203SHZCE 
DPDT On-Qn M D Zz Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) KN1031-ND 77 6.22 4.93 | 7201MDZQE 
Onn M D9 V3 B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) KN1170-ND 9.42 7.54 5.97 | 7201MD9V3BE 
Qn-Cf-On M Pe) V3 B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1171-ND 10.35 8.28 6.56 | 7203MD9V3BE 
Orn PB Y Z B “500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1032-ND 9.72 7.78 6.16 | 7201P3YZBE 
On-On PB Y Z Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) KN1033-ND 9.72 7.78 6.16 | 7201P3YZQE 055 (1.40) 
DPDT | Mom-Off-Mom|  P3 ¥. Zz Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1144-ND 10.65 8.52 6.75 | 7205P3YZQE 
On-Off-Mom | P38 y: Z Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1145-ND 10.89 8.72 6.90 | 7207P3YZQE CW Splashproof 
Qn-Mom P3 ¥. Z Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1146-ND 10.89 8.72 6.90 | 7208P3YZQE 
Orn Ke Ke Cc B 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43x8.89) |  OXNI217-ND 11.76. 941 745 | 7201K20BE ee 
Onn K2 K2 c Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) KN1127-ND 11.76 9.41 7.45 | 7201K20Q£ Qo 
DPDT On-On K2 K2 Z Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8,89) OKN1128-ND 11.52 9.22 7.30 | 7201K2Z0E 020 $= 294 
On-Cf-On K2 K2 Z Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1153-ND 12.45 9.96 7.89 | 7203K2ZQE (0.51) (7.47) 
Onn u y Zz Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1149-ND 77 6.22 4.93 | 7201L1YZOE ‘7 ‘060 
On-Cf- ut ¥: Z Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1150-ND 8.70 6.96 551 | 7203L1YZGE rr | F (1.52) 
DPDT | On-Cff-Cn Ki2 K12 Z Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1157-ND 12.45 9.96 7.89 | 7203K12Z0E 
Qn T = Z Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1166-ND 10.68 8.55 6.77 | 7201TZQE Internal actuator seal and external 
5 bushing seal washer standard. 
(Continued) 
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C&K Toggle Switches (Cont.) 


ITT Industries 


Engineered for life 


a Options Options (see diagrams) Dimensions 
Switching Termi- Contact Inch (mm) Digi-Key Price Each C&K 
040 4/4-40NS Circuit Function Actuator} Bushing nation | Material LxWxH Part No. 1 25 100 Part No. 
1 .02) Y= On-Off-On T = Zz Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1167-ND 11.61 9.29 7.36 | 7203TZQE 
af 356 (9.04) DPDT On-Cn s cw Z Q 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1162-ND 9.33 7.47 5.91 | 7201SCWZCE 
Qn-Off-On SJ} Ow Z Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1163-ND 10.26 8.21 6.50 | 7203SQWZQE 
028 On-Qn Ss ag Cc Q -500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) OKN1013-ND 13.59 10.88 8.61 7301SYOQE 
(.71) On-Qn Ss Y Z Q -500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) OKN1037-ND 13.23 10.59 8.38 | 7301SYZQE 
3PDT Qn-Off-On Ss Y Z Q -500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) OKN1135-ND 13.98 11.19 8.86 | 7303SYZQE 
D, H3 (Threaded) Mom-Off-Mom Ss ¥: r4 Q -500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) OKN1136-ND 17.34 13.88 10.99 | 7305SYZQE 
D9 (Unthreaded) On-Off-On kK2 ke Zz Q -500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) OKN1154-ND 17.73 14.19 11.23 | 7303K2ZQE 
iF 40 NS On-Off-On Ki2 K12 r4 Q -500 x .650 x .415 (12.70 x 16.51 x 10.54) OKN1158-ND 17.73 14.19 11.23 | 7303K12ZQE 
‘ On-Q Ss Y Zz Q -500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) OKN1038-ND 18.30 14.64 11.59 | 7401SYZQE 
280 15 6 on} Ff 4PDT | On-Off-Cn s Y. Z Q 500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) | OKN1137-ND 19.38 15.51 12.28 | 7403SYZQE 
Mom-Off-Mom Ss Y Z Q -500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) OKN1138-ND 21.03 16.83 13.32__| 7405SYZQE 
“0, Do) 3-Way Toggle Switches 
Qn-On-On Ss Y. Z Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1132-ND 9.39 7.52 5.95 | 7211SYZQE 
DPDT | On-OQn-Mom Ss NY. Z Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1133-ND 10.08 8.07 6.39 | 7213SYZQE 
H 10-48 UNS Mom-On-Mom Ss Me Z Q -500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) OKN1134-ND 10.08 8.07 6.39 | 7215SYZQE 
H9 (Unthreaded) On-On-Qn Ss ¥: Zz Q -500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) OKN1139-ND 22.23 17.79 14.08 | 7411SYZQE 
10-48 UNS 4PDT | On-On-Mom Ss ¥: Z Q -500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) OKN1140-ND 22.23 17.79 14.08 | 7413SYZQE 
Mom-On-Mom Ss ™ r4 Q -500 x .850 x .415 (12.70 x 21.59 x 10.54) OKN1141-ND 22.23 17.79 14.08 | 7415SYZQE 
Fig. 2 — Right Angle 
On-Qn Ss Dg A B -500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) OKN1049-ND 6.00 4.80 3.80 | 7101SD9ABE 
Qn-Off-On Ss Dg A B -500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) OKN1051-ND 6.54 5.24 415 | 7103SD9ABE 
SPDT On-On M D R B -365 x .500 x .284 (9.27 x 12.70 x 7.21) OKN1044-ND 10.74 8.60 6.81 7101MDRBE 
On-Qn M Dg A B -500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) OKN1045-ND 6.00 4.80 3.80 | 7101MD9ABE 
On-Qn M Dg A G -500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) OKN1046-ND 6.39 5.12 4.05 | 7101MD9AGE 
On-On M Dg A Q -500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) OKN1047-ND 6.00 4.80 3.80 | 7101MD9AQE 
On-Off-On M Do A B -500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) OKN1050-ND 6.54 5.24 415 | 7103MD9ABE 
Mom-Off-Mom M Do A B -365 x .500 x .284 (9.27 x 12.70 x 7.21) OKN1172-ND 6.66 5.33 4.22 | 7105MD9ABE 
On-Off-Mom M Do A B -500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) OKN1053-ND 6.66 5.33 4.22 | 7107MD9ABE 
@} ey - eSares “ae as} renee On M H9 A B 820 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1067-ND 6.09 4.88 3.86 | T101MH9ABE 
“200 (5.08) ET SMT 162 be ah erSMT SPDT | On-Off-Cn M H9 A B 820 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) CKN1068-ND 7.20 5.76 4.56 | T103MH9ABE 
Mom-Off-Mom M H9 A B -320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) OKN1386-ND 7.20 5.76 4.56 | TI0S5MH9ABE 
Qn-Off-Mom M H9 A B -320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) OKN1387-ND 7.44 5.96 4.72 | T107MH9ABE 
On-Mom M H9 A B -320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) OKN1388-ND 7.44 5.96 4.72 | T108MH9ABE 
Qn-On P3 Dg A B -500 x .500 x .270 (12.70 x 12.70 x 6.86) OKN1048-ND 7.95 6.36 5.04 | 7101P3D9ABE 
é ia) Qn-On M Do A B -500 x .500 x .450 (12.70 x 12.70 x 11.43) OKN1055-ND 9.09 7.28 5.76 | 7201MD9ABE 
yi am 1.30 (8.30) DPDT On- M De A Q 500 x .500 x .450 (12.70 x 12.70 x 11.43) | CKN1056-ND 9.09 7.28 5.76 | 7201MD9AGE 
IT 950 |_| : OQn-Qn M Ho A B -320 x .360 x .352 (8.13 x 9.14 x 8.94) OKN1069-ND 9.54 7.64 6.05 | T201MH9ABE 
(ayo 27) 030 (.76) 3PDT On-On Ss D9 A B 500 x .500 x 500 (12.70 x 12.70 x 12.70) QKN1383-ND 15.21 12.17 9.64 | 7301MD9ABE 
7000 Series ET, T Series Fig. 3 — Vertical Right Angle 
On-Qn M Dg AV2 B 500 x .270 x .500 (12.70 x 6.86 x 12.70) OKN1059-ND 6.33 5.07 4.01 7101MD9AV2BE 
SPDT On-Off-On M Do AV2 B 500 x .270 x .500 (12.70 x 6.86 x 12.70) OKN1173-ND 6.87 5.50 4.36 | 7103MD9AV2BE 
Qn-Off-Mom M Dg AV2 B 500 x .270 x .500 (12.70 x 6.86 x 12.70) OKN1174-ND 6.99 5.60 4.43 | 7107MD9AV2BE 
Qn-On M H9 AV B -320 x .200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) OKN1070-ND 6.42 5.14 4.07 | TI01MH9AVBE 
DPDT Qn-On M Dg AV2 B -500 x .650 x .565 (12.70 x 16.51 x 14.35) OKN1384-ND 9.72 7.78 6.16 | 7201MD9AV2BE 
Optional Hardware and Accessories 
Dress Nut 10-48, .070” (1.78mm) high, for Series T and TP, nickel plated. . OKN1183-ND 63 51 40 | 465701201 
Dress Nut 1/4 x 40, .325” (8.26mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, E TP an OKN1184-ND 45 36 29 | 702501201 
Cc 189 (4.80 Dress Nut 1/4 x 40, .118” (3.00mm) high, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, E TP and E010 OKN1201-ND .30 24 19° | 780701201 
"130 (80) (ET Series) Dress Nut 15/32-32, .120” (3.05mm) high, for Series 7000 and 8500, nickel plated OKN1202-ND 1.20 96 76 | 895101201 
Hex Nut 1/4 x 40, for Series 7000, 8020, 8060, 8500, and T, nickel plated OKN1185-ND 27 22 18 | 700201201 
Vinyl Toggle Cap, White, .383” (9.73mm) long, for color coding option “S’ actuators, Series 7000 . OKN1203-ND 78 63 50 | 896801000 
050 aay Vinyl Toggle Cap, Black, .383” (9.73mm) long, for color coding option “S’ actuators, Series 7000 . 4 OKN1204-ND 78 63 50 | 896802000 
.030 (.76) (ET Series) Vinyl Toggle Cap, Red, .383” (9.73mm) long, for color coding option “S" actuators, Series 7000.................2005 OKN1205-ND 78 63 50 | 896803000 
Options (see diagrams) Dimensions 
Switching Termi- | Contact Inch (mm) Digi-Key Price Each C&K 
Fig. | Circuit Function _|Actuator| Bushing | nation | Material LxWxH Part No. 1 25 100 Part No. 
Process Sealed Toggle Switches (withstands soldering and cleaning processes) 
OQn-Qn Ss D1 Cc B -500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) OKN1074-ND 5.52 4.42 3.50 E101SD1CBE 
On-Off-On Ss D1 Cc B -500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) KN1075-ND 6.63 5.31 4.20 E103SD1CBE 
020 (.51) Mom-Off-Mom Ss D1 Cc B -500 x .219 x .350 (12.70 x 5.56 x 8.89) OKN1076-ND 6.63 5.31 4.20 E105SD10BE 
ily ok (3. Bo) 1 | SPDT On-Q Ss D1 Cc B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) KN1071-ND} 6.06 4.85 3.84 | ET01SD1CBE 
220 (5.59) | On-Off-On Ss D1 Cc B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) OKN1080-ND} 6.84 5.48 4.34 | ET03SD1CBE 
016 (.41 Fo (5.08) Typ. On-Mom Ss D1 Cc B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) OKN1081-ND} 6.84 5.48 4.34 | ET08SD1CBE 
-152 (3.86) obo (51) T On-On M D1 V3 B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) OKN1072-ND} 6.63 5.31 4.20 ET01MD1V3BE 
200 | |400 (2.54) ae On-Ch iS Di c B | .500 x 450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) CKN1077-ND 8.46 6.77 5.36 | E201SDICBE 
(5.08) On-On Ss D1 Cc B -360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) OKN1082-ND} 9.06 7.25 5.74 | Ef21SD1CBE 
1 | DPDT On-Off-On Ss D1 Cc B -360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) OKN1083-NDt 10.23 8.19 6.48 | ET23SD10BE 
Qn-On M D1 A B -360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) OKN1086-ND} 10.14 8.12 6.43 ET21MD1ABE 
On-Off-On M D1 A B -360 x .320 x .350 (9.14 x 8.13 x 8.89) OKN1177-ND 11.31 9.05 7.17 | ET23MD1ABE 
On-Qh Ss Dt A B | .500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) CKN1061-ND} 6.09 4.88 3.86 | E101SDIABE 
On-Qn M D1 A B -500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) OKN1060-ND} 6.09 4.88 3.86 E101MD1ABE 
2 | spoT Mom-Off-Mom M D1 A B -500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) OKN1062-ND} 7.20 5.76 4.56 E105MD1ABE 
On-Qn M D1 A B -365 x .320 x .249 (9.27 x 8.13 x 6.32) OKN1073-ND} 6.63 5.31 4.20 ETO01MD1ABE 
Qn-Off-On M D1 A B -365 x .320 x .249 (9.27 x 8.13 x 6.32) OKN1084-ND} 7.41 5.93 4.70 ETO3MD1ABE 
OQv-Mom M D1 A B -365 x .320 x .249 (9.27 x 8.13 x 6.32) OKN1085-ND} 7A1 5.93 4.70 ETO8MD1ABE 
On-Qn M D1 AV2 B -500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) OKN1065-ND} 6.42 5.14 4.07 | E101MD1AV2BE 
On-Off-On M D1 AV2 B -500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) OKN1078-ND 7.83 6.27 4.96 E103MD1AV2BE 
3 | SPDT | Mom-Of-Mom M D1 AV2 B -500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) OKN1079-ND 7.83 6.27 4.96 | EI0S5MD1AV2BE 
On-Q M Di AV B -320 x .200 x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) OKN1385-ND 7A7 5.74 4.55 ET01MD1AVBE 
Qn-Off-Mom M D1 AV2 B -500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) OKN1178-ND 7.83 6.27 4.96 E107MD1AV2BE 
3 | DPDT On-Qn M D1 AV2 B -500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) OKN1179-ND 10.47 8.38 6.64 | E201MD1AV2BE 
Qn-Off-On M D1 AV2 B -500 x .260 x .500 (12.70 x 6.60 x 12.70) OKN1180-ND 11.64 9.32 7.38 E203MD1AV2BE 
Options Dimensions Cut Tape 
Switching | (see diagrams) | Cont. Inch (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | C&K 
Fig.| Circuit} Function [Actuator] Bushing| Mat’l. LxWxH Part No. 1 25 100 Part No. Pricing Part No. 
020 (.51)! 030 x .050 5, Surface Mount (withstands soldering and cleaning processes) 
185 (4.70) TY (76 x 4.27) TYP. SPDT] Orn M Di B 462x320 x.200(11.73x8.13x5.08) | OXNIOSSCIND 822 7.09 5.70 | CKNIOSSTRND  2732.40/600 | ETOIMDISAKE( T&R) 
. 4 | SPDT) On-Off-Qn M DI B |.462 x .320 x .200 (11.73 x 8.13 x 5.08) | OXNIO94CT-ND 9.07 7.82 6.28 QKNIO94TR-ND = 3013.20/600 | ETO3MD1SAKE(T&R) 
SPDT | Mom-Off-Mom| M D1 B_|.462 x .320 x .200 (11.73 x 8.13 x 5.08) | OANIO95CT-ND__9.07 7.82 6.28 QKNIO9STR-ND —_3013.20/600 | ETOSMD1SAKE{T&R) 
SPDT OQn-Cn M None B | .340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) | CKNIO96CT-ND 7.25 6.25 5.02 QKNIO96TR-ND = 2408.40/600 | GT11MSAKE(T&R) 
5 | SPST Off-On M None B | .340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) | QXNI097CT-ND 7.70 6.64 5.34 Q<NI097TR-ND = 2559.60/600 | GT12MSAKET&R) 
SPDT | —On-Off-On M None B | .340 x .276 x .215 (8.64 x 7.01 x 5.46) | OXNI098CT-ND 8.29 7.14 5.74 QANIO98TR-ND —2754.00/600 | GT13MSAKET&R) 
SPDT Q-Qn M None B | .340 x .215 x .276 (8.64 x 5.46 x 7.01) | GQXNIO99CT-ND 6.79 5.86 471 QKN1099TR-ND 836.00/200 | GT11MSOKET&R) 
6 SPST Off-On M None B | .340 x .215 x .276 (8.64x 5.46 x 7.01) | QKNI100CT-ND = 7.35 6.33 5.09 QKN1100TR-ND 904.00/200 | GT12MSOKET&R) 
SPDT) On-Off-On M None B | .340 x .215 x .276 (8.64 x 5.46 x 7.01) | QKNI101CT-ND 7.87 6.78 5.45 QKN1101TR-ND 968.00/200 | GT13MSOKET&R) 
DPDT Qn-OCn M None B_ | .340 x .215 x .276 (8.64 x 5.46 x 7.01) | CKN1102CT-ND_ 9.07 7.82 6.28 QANI102TR-ND —_1116.00/200 | GI21MSCKET&R) 


Wire -Wrap Terminal 


t+ UL Approved Note: All threaded bushings include mounting hardware. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 745 


Toggle Switches 


Specifications: (Silver): Fixed terminal and moving contact: 
Contact Resistance: 10 milliohms max., Q Silver plated over copper alloy. Contact 
initial at 2-4VDC, 100mA for silver and Rating: 5A at 28VAC or VDC; 2A at 250VAC 


gold plated contacts Insulation Resis- 
tance: 1,000 megaohms min. Dielectric 
Strength: 1,000V RMS at sea level Oper- 
ating Temperature: -30°C to -85°C 


(Gold): Fixed terminal and moving contact: 
R Copper alloy with gold plate over nickel plate. 
Contact Rating: 0.4VA max. at 20VAC or DC 


Horizontal Right Angle Vertical Right Angle a 


All switches come complete with mounting hardware 
@ .240 


(6.09) 7 
iS [ 


Standard Extended Bat Flattened 


Bushings 


1 B2 f} 
1/4-40NS — 1/4-40NS 
YF | 1/4-40NS == 
.040 = .040 +. 315 
350 .350 4.02) + 7.280 ) 7.280 (1.02) ¥] (8.00) 
(8.89) (8.89) : (7.10) (7.10) ‘ 7 
t ‘ 133s ! ~| 028 04073 + 020 
(0.71) (0.71) (1.02) Ld (051) 
Threaded Unthreaded Threaded Unthreaded Threaded High Torque 
Bi2 B13 
Xt 
aa 1/4-40NS 497 15/32-32NS 
(7.56) © gy; KEYWAY _ 
0577 A774 
(1.44) : (4.50) 
Threaded Unthreaded Large threaded Unthreaded 
Switching Options (see diagrams) Contact Dim. Inch (mm) Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Circuit | Function Actuator Bushing | Termination Material LxWxH Part No. 1 10 100 Part No. 
100 Series — Miniature Toggle Switches (Metal Bushing) 
SPDT On-On 11 B1 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2350-ND 3.26 2.94 2.51 100SP1T1B1M1QE 
SPDT On-On 11 B1 M1 R -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2351-ND 3.55 3.20 2.73 | 100SP1T1B1M1RE 
SPDT On-On 11 B1 M2 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2352-ND 3.26 2.94 2.51 100SP1T1B1M2QE 
SPDT On-On 11 Bi M2 R -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2353-ND 3.55 3.20 2.73 | 100SP1T1B1M2RE 
SPDT On-On 1 Bi M5 R -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2354-ND 4.24 3.82 3.26 | 100SP1T1B1M51RE 
SPDT On-On T1 B4 M2 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2355-ND 3.26 2.94 2.51 100SP1T1B4M2QE 
SPDT On-On 171 B6 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2357-ND 4.46 4.02 3.42 | 100SP1T1B6M1QE 
SPDT On-On lal BO M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2358-ND 3.90 3.51 2.99 | 100SP1T1B9M1QE 
SPDT On-On T2 B1 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2359-ND 3.26 2.94 2.51 100SP1T2B1M1QE 
SPDT On-On T2 B3 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2360-ND 3.26 2.94 2.51 100SP1T2B3M1QE 
SPDT On-On T2 B3 M2 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2361-ND 3.26 2.94 2.51 100SP1T2B3M2QE 
SPDT On-On T4 Bi M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2367-ND 3.43 3.09 2.63 | 100SP1T4B1M1QE 
SPDT On-On Té B11 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2368-ND 4.46 4.02 3.42 | 100SP1T6B11M1QE 
SPDT On-On Té B11 M1 R -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2369-ND 4.74 4.27 3.64 | 100SP1T6B11M1RE 
SPDT On-On Té B11 M2 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2370-ND 4.46 4.02 3.42 | 100SP1T6B11M2QE 
SPDT On-On T8 B13 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2372-ND 4.85 4.37 3.73 | 100SP1T8B13M1QE 
SPDT | On-Mom 11 Bi M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2373-ND 3.51 3.16 2.70 | 100SP2T1B1M1QE 
SPDT | On-Mom T6 B11 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2374-ND 4.70 4.24 3.61 100SP2T6B11M1QE 
SPDT | On-Off-On 11 B1 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2375-ND 3.67 3.31 2.82 | 100SP3T1B1M1QE 
SPDT | On-Off-On 11 B1 M1 R -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2376-ND 3.96 3.57 3.04 | 100SP3T1B1M1RE 
SPDT | On-Off-On T1 Bi M2 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2377-ND 3.67 3.31 2.82 | 100SP3T1B1M2QE 
SPDT | On-Off-On 11 BO M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2380-ND 4.31 3.88 3.31 100SP3T1B9M1QE 
SPDT | On-Off-On T4 Bi M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2385-ND 3.83 3.46 2.94 | 100SP3T4B1M1QE 
SPDT | On-Off-On Té6 B11 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2386-ND 4.87 4.38 3.74 | 100SP3T6B11M1QE 
SPDT | On-Off-On T8 B13 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2387-ND 5.26 4.74 4.04 | 100SP3T8B13M1QE 
SPDT |Mom-Off-Mom T1 Bi M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2388-ND 4.16 3.75 3.20 | 100SP4T1B1M1QE 
SPDT |Mom-Off-Mom 11 B1 M2 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2389-ND 4.16 3.75 3.20 | 100SP4T1B1M2QE 
SPDT |Mom-Off-Mom T1 Bg M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2390-ND 4.79 4.32 3.68 | 100SP4T1B9M1QE 
SPDT |Mom-Off-Mom Té B11 M2 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2392-ND 5.36 4.82 4.11 100SP4T6B11M2QE 
1 SPDT | On-Off-Mom 11 B1 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2393-ND 4.41 3.97 3.38 | 100SP5T1B1M1QE 
SPDT | On-Off-On T1 Bi M2 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2394-ND 4.41 3.97 3.38 | 100SP5T1B1M2QE 
SPDT | On-Off-On T6 B11 M1 Q -500 x .270 x .350 (12.7 x 6.86 x 8.89) EG2397-ND 5.60 5.05 4.30 | 100SP5T6B11M1QE 
DPDT On-On 11 B1 M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2398-ND 4.37 3.93 3.35 | 100DP1T1B1M1QE 
DPDT On-On 11 Bi M1 R -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2399-ND 4.82 4.34 3.70 | 100DP1T1B1M1RE 
DPDT On-On 1 B1 M2 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2400-ND 4.37 3.93 3.35 | 100DP1T1B1M2QE 
DPDT On-On T1 Bi M2 R -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2401-ND 4.82 4.34 3.70 | 100DP1T1B1M2RE 
DPDT On-On 11 BO M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2402-ND 5.00 4.50 3.84 | 100DP1T1B9M1QE 
DPDT On-On T2 B3 M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2403-ND 4.37 3.93 3.35 | 100DP1T2B3M1QE 
DPDT On-On T4 B1 M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2407-ND 4.53 4.08 3.48 | 100DP1T4B1M1QE 
DPDT On-On Té B11 M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2408-ND 5.56 5.01 4.27 | 100DP1T6B11M1QE 
DPDT On-On T6 B11 M1 R -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2409-ND 6.07 5.47 4.66 | 100DP1T6B11M1RE 
DPDT On-On T8 B13 M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2410-ND 5.96 5.37 4.57 | 100DP1T8B13M1QE 
DPDT | On-Mom 11 B1 M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2411-ND 4.61 4.15 3.54 | 100DP2T1B1M1QE 
DPDT | On-Mom Té6 Bi M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2412-ND 5.81 5.23 4.46 | 100DP2T6B11M1QE 
DPDT | On-Off-On 1 Bi M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2413-ND 5.10 4.59 3.91 100DP3T1B1M1QE 
DPDT | On-Off-On T1 Bi M2 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2414-ND 5.10 4.59 3.91 100DP3T1B1M2QE 
DPDT | On-Off-On 11 Bg M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2415-ND 5.73 5.16 4.40 | 100DP3T1B9M1QE 
DPDT | On-Off-On T4 B1 M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2417-ND 5.26 4.74 4.04 | 100DP3T4B1M1QE 
DPDT | On-Off-On T8 B13 M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2418-ND 6.69 6.03 5.13 | 100DP3T8B13M1QE 
DPDT |Mom-Off-Mom 11 Bi M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2419-ND 5.43 4.89 4.17 | 100DP4T1B1M1QE 
DPDT |Mom-Off-Mom T6é B11 M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2420-ND 6.62 5.96 5.08 | 100DP4T6B11M1QE 
DPDT | On-Off-Mom 11 B1 M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2421-ND 5.59 5.03 4.29 | 100DP5T1B1M1QE 
DPDT | On-Off-Mom Té B11 M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2422-ND 6.78 6.11 5.21 100DP5T6B11M1QE 
DPDT | On-On-On Té6 Bi M1 Q -500 x .450 x .350 (12.7 x 11.43 x 8.89) EG2423-ND 6.57 5.92 5.04 | 100DP6T1B1M1QE 
3PDT On-On 1 Bi M1 Q -500 x .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06) EG2424-ND 8.97 8.07 6.88 | 1003P1T1B1M1QE 
3PDT On-On T1 Bi M2 Q -500 x .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06) EG2425-ND 8.97 8.07 6.88 | 1003P1T1B1M2QE 
3PDT | On-Off-On 11 B1 M1 Q -500 x .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06) EG2426-ND 9.54 8.59 7.32 | 1003P3T1B1M1QE 
3PDT |Mom-Off-Mom 11 Bi M1 Q -500 x .650 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06) EG2427-ND 10.43 9.40 8.00 | 1003P4T1B1M1QE 
4PDT On-On 11 B1 M1 Q -500 x .850 x .475 (12.7 x 16.51 x 12.06) EG2428-ND 12.72 11.45 9.76 | 1004P1T1B1M1QE 
(Continued) 
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L-SWITTH Toggle Switches (cont, 


Termination Options 
M1 M6 SPDT — Horizontal Right Angle M6 DPDT — Horizontal Right Angle 
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M7 SPDT — Vertical Right Angle M7 DPDT — Vertical Right Angle 
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VS2-VS3 SPDT — Vertical with Bracket i254 VS2-VS3 DPDT — Vertical with Bracket 
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Option Code| Dim. A (oan t .030 : : Option Code| Dim. A 
VS2 -460 (11.68) 185 he "| (0.76) (3.18) VSs2 -460 (11.68) 
Wirewrap Terminal WSS"__.| 680:(16:00) (4.70) “(i5.75) 326 (613) NSS = | 90:16:00) 
Switching Options (see diagrams) Contact Dim. Inch (mm) Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Circuit | Function Actuator Bushing | Termination Material LxWxH Part No. 1 10 100 Part No. 
4PDT | On-Off-On T1 B1 M1 Q -500 x .850 x .475 (12.7 x 21.59 x 12.06) EG2429-ND 13.62 12.26 10.44 | 1004P3T1B1M1QE 
1 4PDT | On-Off-On T1 B1 M1 Q -500 x .850 x .475 (12.7 x 21.59 x 12.06) EG2430-ND 14.43 12.99 11.07 | 1004P4T1B1M1QE 
4PDT | On-On-On TH B1 M1 Q -500 x .850 x .475 (12.7 x 21.59 x 12.06) EG2431-ND 14.43 12.99 11.07 | 1004P6T1B1M1QE 
2 SPDT | On-Off-On T2 B4 M6 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2391-ND 5.63 5.07 4.32 | 100SP4T2B4M6RE 
SPDT | On-Off-On T2 B4 M6 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2395-ND 5.87 5.29 4.51 100SP5T2B4M6RE 
DPDT On-On T2 B4 VvS2 R -500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) EG2406-ND 6.04 5.44 4.63 | 100DP1T2B4VS2RE 
DPDT | On-Off-On T2 B4 vs2 R -500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) EG2416-ND 6.77 6.10 5.20 | 100DP3T2B4VS2RE 
SPDT On-On T2 B4 vs2 Q -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2365-ND 4.49 4.04 3.45 | 100SP1T2B4VS2QE 
SPDT On-On T2 B4 VS2 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2366-ND 4.77 4.30 3.66 | 100SP1T2B4VS2RE 
SPDT | On-Off-On T2 B4 Vs2 Q -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2383-ND 4.90 4.41 3.76 | 100SP3T2B4VS2QE 
SPDT | On-Off-On T2 B4 VS2 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2384-ND 5.18 4.67 3.98 | 100SP3T2B4VS2RE 
SPDT | On-Off-On T1 B4 Vs2 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2379-ND 5.18 4.67 3.98 | 100SP3T1B4VS2RE 
2 DPDT On-On T2 B4 M6 Q -500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) EG2404-ND 5.63 5.07 4.32 | 100DP1T2B4M6QE 
DPDT On-On T2 B4 M6 R -500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) EG2405-ND 6.08 5.47 4.66 | 100DP1T2B4M6RE 
SPDT On-On T1 B4 M6 R -500 x .500 x .450 (12.7 x 12.7 x 11.43) EG2356-ND 4.73 4.27 3.63 | 100SP1T1B4M6RE 
SPDT On-On T2 B4 M6 Q -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2362-ND 4.45 4.01 3.41 100SP1T2B4M6QE 
SPDT On-On T2 B4 M6 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2363-ND 4.73 4.27 3.63 | 100SP1T2B4M6RE 
SPDT On-On T6 B12 M6 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2371-ND 5.93 5.34 4.55 | 100SP1T6B12M6RE 
SPDT | On-Off-On T1 B4 M6 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2378-ND 5.14 4.63 3.95 | 100SP3T1B4M6RE 
SPDT | On-Off-On T2 B4 M6 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2381-ND 5.14 4.63 3.95 | 100SP3T2B4M6RE 
SPDT On-On T2 B4 M7 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2364-ND 5.07 4.57 3.89 | 100SP1T2B4M7RE 
3 SPDT | On-Off-On T2 B4 M7 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2382-ND 5.48 4.93 4.20 | 100SP3T2B4M7RE 
SPDT | On-Off-On T2 B4 M7 R -500 x .500 x .270 (12.7 x 12.7 x 6.86) EG2396-ND 6.21 5.60 4.77_| 100SP5T2B4M7RE 
100A Series — Process-Sealed Miniature Toggle Switches (Plastic Bushing) 
SPDT On-On T1 B4 M2 R -504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2432-ND 4.37 3.93 3.35 | 100AWSP1T1B4M2RE 
SPDT On-On T2 B4 VS2 R -504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2436-ND 5.64 5.08 4.33 | 100AWSP1T2B4VS2RE 
1 SPDT | On-Off-On TH B4 M2 R -504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2437-ND 4.77 4.30 3.66 | 100AWSP3T1B4M2RE 
SPDT | On-Off-On T1 B4 M2 R -504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2439-ND 5.35 4.82 4.10 | 100AWSP4T1B4M2RE 
DPDT On-On T1 B4 M2 R -504 x .453 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2443-ND 5.06 4.56 3.88 | 100AWDP1T1B4M2RE 
SPDT | On-Off-On T2 B4 M6 R -504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2440-ND 6.81 6.14 5.23 | 100AWSP4T2B4M6RE 
2 SPDT On-On T1 B4 M6 R -504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2433-ND 5.84 5.26 4.48 | 100AWSP1T1B4M6RE 
SPDT On-On T2 B4 M6 R -504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2434-ND 5.84 5.26 4.48 | 100AWSP1T2B4M6RE 
SPDT On-On T2 B4 M7 R -504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2435-ND 6.21 5.60 4.77 | 100AWSP1T2B4M7RE 
SPDT | On-Off-On T2 B4 M7 R -504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2441-ND 7.19 6.48 5.52 | 100AWSP4T2B4M7RE 
SPDT | On-Off-On T2 B4 M7 R -504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2442-ND 7.35 6.62 5.64 | 100AWSP5T2B4M7RE 
3 SPDT | On-Off-On T2 B4 M7 R -504 x .272 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2438-ND 6.62 5.96 5.08 | 100AWSP3T2B4M7RE 
DPDT On-On T2 B4 M7 R -504 x .453 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2444-ND 7.04 6.34 5.40 | 100AWDP1T2B4M7RE 
DPDT | On-Off-On T2 B4 M7 R -504 x .453 x .453 (12.8 x 6.91 x 11.51) EG2445-ND 7.37 6.63 5.65 | 100AWDP3T2B4M7RE 
Caps for 100 Series 
Vinyl Toggle Cap, White, for T1 Actuators . . EG2470-ND 14 13 12 7100-1 WHTTOGGLECAP 
Vinyl Toggle Cap, Black, for T1 Actuators .. EG2471-ND 14 13 12 | 1100-2 BLKTOGGLECAP 
Switching Options (see diagrams) Contact Dim. Inch (mm) Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. | Circuit | Function Actuator Bushing | Termination Material LxWxH Part No. 1 10 100 Part No. 
200 Series — Subminiature Toggle Switches 
SPDT On-On T1 B1 M1 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2446-ND 3.31 2.98 2.54 200MSP1T1B1M1QE 
SPDT On-On EA B1 M2 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2447-ND 3.31 2.98 2.54 200MSP1T1B1M2QE 
SPDT | On-Off-On pint B1 M1 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2450-ND 4.45 4.01 3.41 200MSP3T1B1M1QE 
SPDT | On-Off-On T1 B1 M2 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2451-ND 4.45 4.01 3.41 200MSP3T1B1M2QE 
1 SPDT | On-Off-On 11 B1 M1 Q -320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2453-ND 4.65 4.19 3.57 200MSP4T1B1M1QE 
SPDT | On-Off-On EM Bi M1 Q 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2454-ND 4.49 4.04 3.45 200MSP5T1B1M1QE 
DPDT On-On T1 B1 M1 Q 320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) EG2455-ND 4.65 4.19 3.57 200MDP1T1B1M1QE 
DPDT On-On T1 B1 M2 Q -320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) EG2456-ND 4.65 4.19 3.57 200MDP1T1B1M2QE 
DPDT | On-Off-On 11 B1 M1 Q -320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) EG2458-ND 5.47 4.92 4.20 200MDP3T1B1M1QE 
SPDT | On-Off-On T2 B2 M6 R 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2452-ND 6.04 5.44 4.63 200MSP3T2B2M6RE 
2 SPDT On-On T2 B2 M6 R 320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2448-ND 4.79 4.31 3.67 200MSP1T2B2M6RE 
DPDT On-On T2 B2 M6 R -320 x .360 x .340 (8.13 x 9.14 x 8.64) EG2457-ND 6.38 5.75 4.90 200MDP1T2B2M6RE 
3 SPDT On-On T2 B2 M7 R -320 x .240 x .340 (8.13 x 6.10 x 8.64) EG2449-ND 5.28 4.76 4.06 200MSP1T2B2M7RE 
200A Series — Process-Sealed Subminiature Toggle Switches 
SPDT On-On T1 Al M2 R -320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39) EG2459-ND 4.16 3.75 3.20 200AWMSP1T1A1M2RE 
SPDT On-On T1 Al M2 R -320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39) EG2461-ND 5.30 4.78 4.07 200AWMSP2T1A1M2RE 
1 SPDT | On-Off-On T1 Al M2 R -320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39) EG2463-ND 4.33 3.90 3.32 200AWMSP3T1A1M2RE 
DPDT On-On T1 Al M2 R -320 x .360 x .527 (8.13 x 9.14 x 13.39) EG2465-ND 6.64 5.98 5.09 200AWMDP1T1A1M2RE 
DPDT | On-Off-On T1 Al M2 R -320 x .360 x .527 (8.13 x 9.14 x 13.39) EG2467-ND 015) 6.98 5.95 200AWMDP3T1A1M2RE 
SPDT On-On T2 Al M6 R -320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39) EG2460-ND 5.23 4.71 4.02 200AWMSP1T2A1M6RE 
SPDT On-On T2 Al M6 R -320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39) EG2462-ND 6.78 6.11 5.21 200AWMSP2T2A1M6RE 
SPDT | On-Off-On T2 Al M6 R -320 x .200 x .527 (8.13 x 5.08 x 13.39) EG2464-ND 5.81 5.23 4.46 200AWMSP3T2A1M6RE 
2 SPDT On-On T2 Al M6 R -320 x .360 x .527 (8.13 x 9.14 x 13.39) EG2469-ND 7.18 6.47 5.51 200BWMSP1T2A1SM6RE 
DPDT On-On T2 Al M6 R -320 x .360 x .527 (8.13 x 9.14 x 13.39) EG2466-ND 8.20 7.39 6.29 200AWMDP1T2A1M6RE 
DPDT | On-Off-On T2 Al M6 R -320 x .360 x .527 (8.13 x 9.14 x 13.39) EG2468-ND 9.31 8.39 7.14 200AWMDP3T2A1M6RE 
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NKK’ 
SWITCHES  POWer Toggle and Rocker Switches 
NKK offers one of the most extensive line of power toggle switches. Standard 


. ese p Suton pid aeey, BEcoleacis Abas switching currents of 15, 25 and 30 Amps. Locking lever type is ideal for preventing 
Fig. | Circuit Function Current (125VAC) Part No. 1 25 100 Part No. accidental switching, lever must be pulled out then switched. All toggles come 
complete with mounting hardware. Dielectric Strength: 2000V AV min. Mechanical 
Life: 50,000 operations min. Operating Temperature: -10°C through 70°C 


Medium and High Capacity, Solder Lug 


SPST On-Off 15A 360-1185-ND* 528 4.23 3.35 $301 mn 
SPDT On-On 15A 360-1186-ND* 528 423 3.35 | $302 Dim. in (mm) Inch 
SPDT On-Off-On 15A 360-1187-ND* 573 459 3.63 $303 Fig. 1 Fig. 2 
SPDT On-Mom 15A 360-1188-ND* 588 4.71 3.73 $305 a (6.0) Dia, 
SPDT Mom-Off-Mom 15A 360-1189-ND* 6.00 480 3.80 $308 ; 236 
SPDT On-Off-Mom 15A 360-1190-ND* 621 497 3.94 $309 
DPST On-Off 25A 360-1191-ND* 798 639 5.06 $331 
DPDT On-On 25A 360-1192-ND* 7.98 639 5.06 $332 
DPDT On-Off-On 25A 360-1193-ND* 939 7.52 5.95 $333 
1 DPDT On-Mom 15A 360-1194-ND* 945 756 5.99 $335 
DPDT Mom-Off-Mom 15A 360-1195-NDt 10.32 826 654 $338 
DPDT On-Off-Mom 15A 360-1196-NDt 10.32 826 6.54 $339 
Solder Term. 
3PST On-Off 25A 360-1197-ND¢ 11.43 9.15 7.24 $31 = Pole Stigwin 
3PDT On-On 25A 360-1198-ND+ 11.76 99.41 7.45 $32 
3PDT On-Off-On 25A 360-1199-ND¢ 1269 10.16 8.04 $33 
3PDT On-Mom 15A 360-1200-ND+ 1269 10.16 8.04 $35 
3PDT Mom-Off-Mom 15A 360-1201 -ND¢ 12.69 10.16 8.04 $38 
4PST On-Off 25A 360-1202-ND+ 13.56 10.85 8.59 S41 /] 73 
4PDT On-On 25A 360-1203-ND¢ 13.56 10.85 8.59 s42 : — 49 0) 
4PDT On-Off-On 25A 360-1204-ND+ 1464 11.72 9.28 $43 ; 
4PDT On-Mom 15A 360-1205-ND¢ 1464 11.72 9.28 $45 
Medium and High Capacity, .250” Quick Connect 
SPST On-Off 15A 360-1206-ND 453. 363 287 SIF 
SPDT On-On 15A 360-1207-ND 534 4.28 3.39 SOF 
SPDT On-Off-On 15A 360-1208-ND 555 444 3.52 S3F 
DPST On-Off 15A 360-1209-ND 6.75 540 4.28 S21F Siew Tem: 
DPDT On-On 20A 360-1210-ND 831 665 5.27 S6F - 
2 | DPDT On-Off-On 20A 360-1211-ND 837 670 5.31 S7F Panel Cutout for Figs. 1-5 
3PST On-Off 25A 360-1212-ND¢ 1236 9.89 7.83 S31F 
3PDT On-On 25A 360-1213-ND+ 1269 10.16 8.04 S32F 
3PDT On-Off-On 25A 360-1214-ND¢ 13.65 10.92 8.65 S33F ; 
4PST On-Off 25A 360-1215-NDt 1437. 11.50 9.11 S41F a7 (12.5) Dia 
4PDT On-On 25A 360-1216-NDt 1479 1184 937 | S42F 492 
4PDT On-Off-On 25A 360-1217-NDt 15.87 12.70 10.06 S43F : 
Medium and High Capacity, Solder Lug, Locking Lever 24.0) : 
SPST On-Off 15A 360-1218-ND 15.39 1232 975 STAL 1945 
SPDT On-On 15A 360-1219-ND 17.04 13.64 10.80 S2AL 
3 | SPDT On-Off-On 15A 360-1220-ND 1740 13.92 11.02 S3AL HD Screw Term. 
DPDT On-On 20A 360-1221-ND 20.40 16.32 12.92 S6AL 
DPDT On-Off-On 20A 360-1222-ND 2055 16.44 13.02 S7AL 
Medium Capacity, Screw Lug 
A 
SPST On-Off 15A 360-1223-ND* 582 466 3.69 $301T 
SPDT On-On 15A 360-1224-ND* 6.00 480 3.80 $302T x (28.0) Dia 
(17.2) Dia2><S 
SPDT On-Off-On 15A 360-1225-ND 636 5.09 4.03 $303T 1.102 
SPDT On-Mom 15A 360-1226-ND¢ 621 497 3.94 S305T 
SPDT Mom-Off-Mom 15A 360-1227-ND+ 6.90 552 4.37 $308T 
4 | SPDT On-Off-Mom 15A 360-1228-ND¢ 6.90 552 4.37 S309T 
DPST On-Off 15A 360-1229-NDt 891 713 5.65 $331T Red/Black Background with “ON” 
DPDT On-On 15A 360-1230-NDt 939 7.52 5.95 $332T and “OFF” in White Lettering 
DPDT On-Off-On 15A 360-1231 -NDt 1059 848 671 $333T 
DPDT On-Mom 15A 360-1232-NDt 10.86 869 6.88 $335T 
DPDT Mom-Off-Mom 15A 360-1233-NDt 11.40 912 7.22 $338T 
DPDT On-Off-Mom 15A 360-1234-NDt 11.76 99.41 7.45 $339T 
High Capacity, Screw Lug 
DPST On-Off 30A 360-1235-ND* 2090 18.91 16.42 $821 ; 
DPDT On-On 30A 360-1236-ND* 21.74 19.67 17.08 $822 ; : i ae! 
DPDT On-Off-On 30A 360-1237-ND* 21.53 19.48 16.92 | S823 57 a (28.0) 4-102°4 | 18 
; t+ (38.0) 1.496 —| 
5 3PST On-Off 30A 360-1238-ND* 31.25 28.28 24.56 $831 
3PDT On-On 30A 360-1239-ND* 37.91 34.30 29.79 $832 
3PDT On-Off-On 30A 360-1240-ND* 37.97 34.36 29.84 $833 
DPDT On-On 50A 360-1241-ND 51.77 46.84 40.68 $732 All rockers have white actuator. Solder lugs 
a accommodate 12 AWG wire. 30,000 operations 
Power Toggle Accessories min. Operating Temp. -10°C — +70°C. 
6A | On-Off-Plate, 12mm, Nickel, Brass 360-1001-ND 72 5846 AT201 
6B | On-Off-Plate, 12mm, Red/Black 360-1002-ND 216 1.73 1.37 AT202 
6A |  On-Off-Plate, 12mm, Red/Black 360-1003-ND 216 1.73 1.37 AT214 
Standard Size Rocker Switches 
DPDT On-On 20A 360-1498-ND* 491 445 3.87 SW3006A 
7 | DPDT On-Off-On 15A 360-1499-ND+ 521 4.72 4.10 SW3007A 
DPDT Mom-Off-Mom 15A 360-1500-ND 634 5.74 4.99 SW3008A 
a3.5 
DPST On-Off 30A 360-1501-ND* 20.85 1887 16.39 sw3821 rl ory 
DPDT On-On 30A 360-1502-ND* 21.63 19.57 17.00 SW3822 (24.0) (42.0 (37.0) 1.457-1 
g | DPDT On-Off-On 30A 360-1503-ND* 22.05 19.95 17.33 | SW3823 945 1.65 p= GEO) ei 
3PST On-Off 30A 360-1504-ND* 31.25 28.28 24.56 sw3831 
3PDT On-On 30A 360-1505-ND* 37.97 34.36 29.84 sw3832 ; ; 
3PDT On-Off-On 30A 360-1506-ND* 37.97 34.36 29.84 SW3833 All rockers have white actuator. M4.5 screw terminals. 


30,000 operations min. Operating temp: -10°C — +70°C 


* UL/CSA tUL 4CSA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
748 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


® 
NRK Environmentally Sealed Switches 
SWITCHES 


For use in outdoor or harsh applications. Toggles: Single and double pole. Rockers and pushbuttons: Single pole. Silver contacts, epoxy 
sealed solder lug or screw terminals or 7” wire leads, meets IP67 of IEC529 standards. Solder lug terminals have .094” dia. holes. Solder 
lug and screw models are dust tight and water protected at front panel, wire lead models also dust tight and water protected behind 
panel. Electrical Capacity: Toggle and pushbuttons: 10A @ 125V AC; Rockers: 15A @ 125V AC. Dielectric Strength: Toggles and 
Pushbuttons: 1,500V AC minimum; Rockers: 3.750V AC minimum between contacts and case. Mechanical Life: Toggles: 15,000 
operations min.; Rockers: 30,000 operations min.; Pushbuttons: 50,000 operations min. for On-On, 30,000 operations min. for On-Mom. 
Electrical Life: 15,000 operations min. (10,000 for momentary rockers). Operating Temperature: -30°C through +70°C (toggles and 
pushbutton); -25°C — +85°C (rockers). Angle of Throw: 24° (toggles & rockers). Panel Thickness: .157”. Standard Hardware: 1 hex 
nut, 1 locking ring, 1 O-ring (toggles and pushbuttons) 


Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Function Part No. 1 25 100 Part No. 
Sealed Toggles 
1 SPST On-Off 360-1242-ND 10.50 9.50 8.25 WT11S 
2 SPST On-Off 360-1243-ND 11.24 10.17 8.83 WT11T 
3 SPST On-Off 360-1244-ND 25.20 22.80 19.80 WT11L 
1 SPDT On-On 360-1245-ND 11.13 10.07 8.75 WT12S 
2 SPDT On-On 360-1246-ND 11.87 10.74 9.33 WT12T 
3 SPDT On-On 360-1247-ND 25.83 23.37 20.30 WT12L 
1 SPDT On-Off-On 360-1248-ND 11.72 10.61 9.21 WT13S 
2 SPDT On-Off-On 360-1249-ND 12.45 11.27 9.79 WT13T 
3 SPDT On-Off-On 360-1250-ND 26.42 23.91 20.76 WT13L 
1 DPST On-Off 360-1251-ND 15.39 13.93 12.10 WT21S 
2 DPST On-Off 360-1252-ND 16.86 15.26 13.25 WT21T 
3 DPST On-Off 360-1253-ND 36.39 32.93 28.60 WT21L 
1 DPDT On-On 360-1254-ND 16.02 14.50 12.59 WT22S 
2 DPDT On-On 360-1255-ND 17.49 15.83 13.75 WT22T 
3 DPDT On-On 360-1256-ND 37.02 33.50 29.09 WT22L 
1 DPDT On-Off-On 360-1257-ND 17.43 16.77. 13.70 WT23S 
2 DPDT On-Off-On 360-1258-ND 18.90 17.10 14.85 WT23T 
3 DPDT On-Off-On 360-1259-ND 38.43 34.77 30.20 WT23L 
Sealed Rockers 
4 SPST On-Off 360-1507-ND 12.87 11.65 10.12 WR11AS 
5 SPST On-Off 360-1508-ND 13.55 12.26 10.65 WR11AT 
6 SPST On-Off 360-1509-ND 26.25 23.75 20.63 WR11AL 
4 SPST On-Off 360-1510-ND 12.87 11.65 10.12 WR11BS 
5 SPST On-Off 360-1511-ND 13.55 12.26 10.65 WR11BT 
6 SPST On-Off 360-1512-ND 26.25 23.75 20.63 WR11BL 
4 SPDT On-On 360-1513-ND 13.65 12.35 10.73 WR12AS 
5 SPDT On-On 360-1514-ND 14.34 12.98 11.27 WR12AT 
6 SPDT On-On 360-1515-ND 27.05 24.48 21.26 WR12AL 
4 SPDT On-On 360-1516-ND 13.65 12.35 10.73 WR12BS 
5 SPDT On-On 360-1517-ND 14.34 12.98 11.27 WR12BT 
6 SPDT On-On 360-1518-ND 27.05 24.48 21.26 WR12BL 
4 SPDT On-Off-On 360-1519-ND 14.45 13.08 11.36 WR13AS 
5 SPDT On-Off-On 360-1520-ND 15.12 13.68 11.88 WR13AT 
6 SPDT On-Off-On 360-1521-ND 27.83 25.18 21.87 WR13AL 
4 SPDT On-Off-On 360-1522-ND 14.45 13.08 11.36 WR13BS 
5 SPDT On-Off-On 360-1523-ND 15.12 13.68 11.88 WR13BT 
6 SPDT On-Off-On 360-1524-ND 27.83 25.18 21.87 WR13BL 
Sealed Pushbuttons 
vA SPDT On-On 360-1421-ND 24.39 19.52 15.45 WB12S 
8 SPDT On-On 360-1422-ND 25.44 20.36 16.12 WB12T 
9 SPDT On-On 360-1423-ND 45.39 36.32 28.75 WB12L 
7 SPDT On-Mom 360-1424-ND 25.44 20.36 16.12 WB15S 
8 SPDT On-Mom 360-1425-ND 26.49 21.20 16.78 WB15T 
9 SPDT On-Mom 360-1426-ND 46.44 37.16 29.42 WB15L 


S=Solder Lug: T=Screw Lug: L= 8” Wire Lead 


Internationally Approved Rocker Switches 


JW Series: Industry's first molded rockers with TV rating (JWM: TV-5; JWL: TV-8). UL, CSA, VDE, SEMKO and SEV approved. Silver 
contacts, epoxy sealed solder lug terminals. Electrical Capacity: JWM; 10A @ 125/250V AC; JWL: 16A @ 125/250V AC. Dielectric 
Strength: 2,000V AC min. between contacts; 4,000V AC min. between contacts and case. Electrical Life: 25,000 operations min. 
Operating Temperature: -25°C — +70°C. Angle of Throw: 26° Terminals: JWM: Solder lugs, JWL: .187” QC All switches are black 
body with black actuator. 


Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Function Marking Part No. 1 25 100 Part No. 
Rocker Switches 
SPST On-Off None 360-1482-ND 7.05 5.64 4.47 JWM11RAA 
1 SPST On-Off A 360-1483-ND 7.65 6.12 4.85 JWM11RA1A 
SPST On-Off B 360-1484-ND 7.65 6.12 4.85 JWM11RA2A 
SPDT On-On None 360-1485-ND 8.55 6.84 5.42 JWM12RAA 
DPST On-Off None 360-1486-ND 9.39 7.52 5.95 JWM21RAA 
2 DPST On-Off A 360-1487-ND 9.99 8.00 6.33 JWM21RA1A 
DPST On-Off B 360-1488-ND 9.99 8.00 6.33 JWM21RA2A 
DPDT On-On None 360-1489-ND 11.19 8.96 7.09 JWM22RAA 
SPST On-Off None 360-1490-ND 9.39 7.52 5.95 JWL11RAA 
SPST On-Off A 360-1491-ND 9.99 8.00 6.33 JWL11RA1A 
1 SPST On-Off B 360-1492-ND 9.99 8.00 6.33 JWL11RA2A 
SPDT On-On None 360-1493-ND 11.19 8.96 7.09 JWL12RAA 
DPST On-Off None 360-1494-ND 12.99 10.40 8.23 JWL21RAA 
DPST On-Off A 360-1495-ND 13.59 10.88 8.61 JWL21RA1A 
7 DPST On-Off B 360-1496-ND 13.59 10.88 8.61 JWL21RA2A 
DPDT On-On None 360-1497-ND 16.14 12.92 10.23 JWL22RAA 
= Switch Boot Waterproof JWL Series 360-1011-ND 3.39 2.72 2.15 AT4126 
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Cannon 


C&K Pushbutton Switches 


ITT Industries 


Engineered for life 


Switch- Options (see diagrams) Dimensions 
Cir- ing Termi- | Bush- | Cont. Inch (mm) Digi-Key Price Each C&K 
Fig.| cuit Function | nation |_ingt | Mat'l. LxWxD Part No. 1 25 100__| Part No. 
Tiny Pushbutton Switches 
1] SPST | Mom(NWO)] C H9 B |] .320x .200x 340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | CKN4000-ND 435 348 276 |TP11SHOCBE 
1 | SPST | Mom(WO)] Z H7 Q | .320x.200x.340 (8.13 x 5.08 x 8.64) | OXN4001-ND 417 3.34 2.65 | TP11SHZCE 
2| SPST | Mom(NQ| A H8 B | .320x .200x 352 (8.13 x 5.08 x 8.94) | CKN4002-ND 4.92 394 3.12 | TP11SHBABE 
2| SPST | Mom(NOQ)| A H9 B | .320x .200x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) | CKN4003-ND 4.92 394 3.12 | TP11SHOABE 
2| SPDT | On-Mom A H8 Q | .320x.200 x .352 (8.13 x 5.08 x 8.94) | OXN4004-ND 642 514 4.07 | TP12SHBACE 
3] SPDT | On-Mom AV | HB B | .320x .200x 352 (8.13 x 5.08 x 8.94) | CKN4005-ND 645 5.16 4.09 | TPI2SHB8AVBE 
1 | SPST | Mom(NWO)] C D1 B | .320x .200x .350 (8.13 x 5.08 x 8.89) | CKN4006-ND 468 3.75 297 | EP11SDICBE 
2| SPST | Mom(NQ)| A D1 B | .320x .200x .365 (8.13 x 5.08 x 9.27) | CKN4007-ND 519 416 3.29 | EP11SDIABE 
3| SPST | Mom(NO)}| AV | Dt B | .320x.200x.365 (8.13 x 5.08 x9.27) | CKN4009-ND 543 4.35 3.44 | EPI1SDIAVBE 
2| SPDT | OnMom A D1 B | .320x .200x .365 (8.13 x 5.08 x 9.27) | CKN4008-ND 6.60 5.28 4.18 | EP12SD1ABE 
1 | SPDT | OnMom c D1 B | .320x .200x .365 (8.13 x 5.08 x 9.27) | CKN4043-ND 6.09 4.88 3.86 | EP12SDICBE 
1 | DPST | Mom(N/O)] C D1 B | .320x .200x .365 (8.13 x 5.08 x 9.27) | CKN4044-ND 8.91 713 5.65 | EP21SDICBE 
1 | DPST | Mom(NWO)] A D1 B | .320x .200x .365 (8.13 x 5.08 x 9.27) | CKN4045-ND 987 7.90 6.26 | EP21SDIABE 
3 | DPsT | Mom(NOQ | AV | Dt B_ | .320x.200x .365(8.13x5.08x9.27) | CKN4046-ND 10.23 8.19 6.48 | EP21SD1AVBE 
1] SPDT | OnMom Z SH Q | .340 x .360 x .340 (8.64 x 9.14x 8.64) | CKN4053-ND 5.70 456 3.61 | TPI2SHZCE 
1 | DPST | Mom(NWO) | Z SH Q_|_ .340x..360 x .340 (8.64 9.14.x 8.64) | OXN4054-ND. 8.94 7.16 5.67 | TP21SHZCE 
Snap-Acting Momentary Pushbutton Switches 
1] SPDT | OnMom Cc H G | 500x270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4010-ND 876 7.01 5.55 | 8121SHOGE . . 
1] SPDT | QnMom Zz H G_ | 500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | QKN4011-ND 861 689 5.46 | 8121SHZCE Fig. 11 — E Series 
2| SPDT | On-Mom A D9 G_ | 500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4013-ND 9.33 7.47 5.91 |8121SD9AGE Round Caps 62) (9.53) 8020, 
2| SPDT | On-Mom A D9 B_ | 500x270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4014-ND 6.39 512 4.05 | 8125SD9ABE 135 (6.35 8060, 
3| SPDT | QrMom | Av2 | D9 G_ | 500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4015-ND 951 7.61 6.03 | 8121SD9AV2GE . and -25(6.35) £020 
1| SPOT | Qrv-Mom | v3 | DB B | .500x.270x.410 (12.70 x 6.86x 10.41) | OXN4012-ND 6.33. 5.07 4.01 | 8125SD3V3BE Series EP, TP 08 (2. 12(3.05) 
1] SPDT | OnMom Z H B_ | .500x.270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4022-ND 5.67 4.54 3.60 | 8125SHZBE DeNe 
1] DPDT | QnMom Z H G_|.500 x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) ] QXN4023-ND 13.29 10.64 8.42 | 8221SHZGE 
1] DPDT | OnMom Z H B | .500 x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4024-ND 7.98 639 5.06 | 8225SHZBE 
5 | SPDT | On-Mom Z _ G_ | 500x.270x.410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | QKN4025-ND 981 7.85 6.22 |8121J81ZGE22 
5 | SPDT | On-Mom Z _ B_ | .500x.270 x .410 (12.70 x 6.86 x 10.41) | CKN4026-ND 687 550 4.36 |8125J81ZBE22 
5 | DPDT | O-Mom Z _ G_|.500 x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4027-ND 14.49 11.60 9.18 | 8221U81ZGE22 8020 Series 
5 | DPDT | On-Mom Z _ B_ |.500.x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4028-ND 918 7.35 5.82 | 8225J81ZBE22 
5 | SPOT On-Q Z _ G_|.500 x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4033-ND 519 416 3.29 |8161J81ZGE22 —719(4.80)-(8020 Series) 
5 | SPDT | QnMom Z _ G | .500x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CXN4034-ND 819 656 5.19 |8168J81ZGE22 oat ees Ki Series) 
5 | DPDT On-Qn Z _ G_|.500 x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4035-ND 14.22 11.38 9.01 | 8261U81ZGE22 “Pane (6.86)-( ones) 
1] SPDT | QnMom c H B  |.500 x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4029-ND 582 4.66 3.69 | 8125SHCBE .05(1.27)-(8020 Series) 
3| SPDT | OQrMom | Av2 | D9 B | .500 x .450 x .410 (12.70 x 11.43 x 10.41) | CKN4030-ND 657 5.26 4.17 | 8125SD9AV2BE .03(0.76)-(EP, TP Series) 
1] SPDT | QnMom c D1 G | 500x.219x.350 (12.70 x 5.56 x 8.89) | CKN4041-ND 9.24 7.40 5.86 | E121SDIOGE .05(1.17)-(8500/KM Series) 
1 | DPDT | OnMom c D1 G_| 500 x .450 x .350 (12.70 x 11.43 x 8.89) | CAN4042-ND 14.85 11.88 9.41 | E221SD10GE 
Alternate-Action & Momentary Pushbutton Switches EP Series 
4 | SPOT O-Gn Z H QJ 500 x .270 x .450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | OXN4016-ND 612 4.90 3.88 |8161SHZOE .02(0.51) 
4| SPDT | On-Mom Zz H Q_ | 500x.270 x .450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN4018-ND 612 4.90 3.88 | 8168LHZCE2 [730 0) Typ. 
5 | SPDT | On-Mom Z _ Q_ | .500 x .270 x .450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | O<N4017-ND 7.77 6.22 4.93 | 8168J81ZQE22 ove 
4| SPDT | On-Mom Z H G_ | 500x.270 x .450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN4031-ND 654 5.24 4.15 | 8168SHZGE 030.78) 5 I= i ; 
4 | DPDT Qn-Cn 4 H G_| 500x270 x .450 (12.70 x 6.86 x 11.43) | CKN4032-ND 12.57 10.06 _7.97_| 8261SHZGE2 (6.08) 15. 2.2(5.08) Typ. 
6 | SPST | Mom(NO) | — | BkCap | Q .620 x .469 Dia. (15.75 x 11.91 Dia) | CKN1121-ND 5.37 430 3.41 | 8532T1ZQ& Y Sera Ba Pp. 
6 | SPST | Mom(NQ| | — | BkCa~p|] B 620 x .469 Dia (15.75 x 11.91 Dia) | CKN1122-ND 537 4.30 3.41 | 8532T1ZBE 5 tL-13(3.18) -2(5.08) -1(2.54) Typ. 
6 | SPST | Mom(NO) | — |RedCap| Q 620 x .469 Dia (15.75 x 11.91 Dia) | CKN1123-ND 5.37 4.30 3.41 | 8532T1Z0B3 DIS + Middle terminal missing on 
6 | SPST | Mom(NO) | — |RedCap| B 620 x .469 Dia (15.75x 11.91 Dia) | CKN1124-ND 567 4.54 3.60 | 8532T1ZBE3 405(1.27) CKN4009-ND 
6 | SPST | Mom(NO) | — |WhtCap| Q 620 x .469 Dia (15.75 x 11.91 Dia) | CKN1222-ND 537 4.30 3.41 |8532T1ZQE1 
6 | SPST | Mom(NOQ | — |WhtGp| B 620 x .469 Dia (15.75x 11.91 Dia) | CKN1223-ND 5374.30 3.41 | 8532T1ZBE 
Subminiature Pushbutton Switches 
7 | SPST | Mom(NQ) | C H Q 427 x .375 Dia (10.85x9.53 Dia) | CKN4036-ND 462 370 293 |8531MOGE2 
7 | SPST | Mom(NC) | C H Q 427 x .375 Dia (10.85 x 9.53 Dia) | CKN4037-ND 516 4.13 3,27 | 8533MOQE2 
7 | SPST | Mom(NC) | C H Q 427 x 375 Dia (10.85x 9.53 Dia) | CKN1389-ND 447 3.58 2.84 | 8533MZCE2 
7 | SPST | Mom(NC) | C H B 427 x .375 Dia (10.85 x 9.53 Dia) | CKN1390-ND 5.01 4.01 3.18 | 8533MZBE2 
7 | SPST | Mom(NOQ) | — |8-40uns| Q .248 x .250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia) KN4038-ND 546 4.37 3.46 | 8631Z0bD2 i 
7 | SPST | Mom(NOQ) | — |8-40uns) B .248 x .250 Dia (6.30 x 6.35 Dia) OKN4039-ND 546 4.37 3.46 | 8631ZBD2 7) Bato-76) Solder Eyelet 
7 | SPST | Mom(NQ)}| C |8-40uns) B .248 x .250 Dia. (6.30 x 6.35 Dia) KN4040-ND 5.61 4.49 3.56 | 863108D2 
7 | SPST | Mom(NQ)| C H Q 427 x .375 Dia (10.85 x 9.53 Dia) | CKN4019-ND 462 370 2.93 | 8531SOQE 
7 | SPST | Mom(NOQ) | — H Q 427 x .375 Dia (10.85x 9.53 Dia) | CKN4020-ND 447 3.58 2.84 | 8531MZCE2 
7 | SPST | Mom(NOQ) | — H Q .315 x .375 Dia (8.00 x 9.53 Dia) KN4021-ND 447 3.58 2.84 | 8532MZQE2 i i 
7 | SPST | Mom(NO) | 05 H B .68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia) KN4057-ND 360 288 2.28 |KM1101RRO5B Bushing Options 
7 | SPST | Mom(NO) | 05 H Q .68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia) OKN4058-ND 261 2.09 1.66 | KM1101RRO5Q 
7 | SPST | Mom(NOQ) | C H B .68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia) KN4059-ND 360 288 228 |KM1101RRO2B D1 (Unthreaded) | D3 (Unthreaded) | D9 (Unthreaded) 
7 | SPST | Mom(NQ)| C H Q 68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia) OKN4060-ND 261 2.09 1.66 |KM1101RRO2Q 
8| SPDT | Mom(NQ| C _ B | .52x.54x.385 (13.21 x 13.72 x 9.78) | CKN4062-ND 519 416 3.29 |KM1202A08BE = 918 
8 | SPDT | Mom(NO)| C _ Q | 52x .54x.385 (13.21 x 13.72x 9.78) | OXN4061-ND 3.90 312 247 |KM1202A08QE LO (4.57) 9.21(5.23) .03(0.71) 
7 | sPstT_| Mom(N© | 05 H Q .68 x .388 Dia. (17.27 x 9.86 Dia) OKN4064-ND 261 2.09 1.66 _| KM3301RR05Q 
Ultra-miniature Pushbutton Switches (washable) 4c }+20.1(2.54) 5 .12(3.10) 
—] SPOT | Mom(NQ | — D1 G | .260x.276 x .215 (6.60 x 7.01 x5.46) | CKN4048-ND 558 4.47 3.54 | GP1iMOKE 2 (11.56) "Lh 
—| SPDT | Qv-Mom = D1 G_| .260x.276 x .215 (6.60 x 7.01 x 5.46) _| CKN4049-ND 6.27 5.02 3.98 | GP11MAKE 433.3010) 487) [ ] 2306.79) 
Panel Mount Detector Switch i oy 184 | ae 7 
10] SPST | Mom(NO | Wires] — B | .715.x.500 x .380 (18.16 x 12.70 x 9.65) | CKN4067-ND 450 3.60 285 ]KDS1102RSWC12CB ee) 
10| SPST | Mom(NC) | Wires} — B_| .715.x.500 x .380 (18.16 x 12.70 x 9.65) | CKN4068-ND 5.25 4.20 _3.33_| KDS3302RSWC12CB 
Pushbutton Caps for 8X2X, 8X6X, EX1X/X2X 
11] White Goss Cap for 122” (3.10mm) Diameter Plungers, .375” (9.53mm) Diameter CKNT103-ND 7258 46 | 752701000 H 1/4-40 NS ‘i 
11 Black Goss Cap for .122” (3.10mm) Diameter Plungers, .375” (9.53mm) Diameter OKN1104-ND 45 36.29 | 752702000 H9 (Unthreaded) “Are 
11] Red Goss Cap for .122” (3.10mm) Diameter Plungers, .375” (9.53mm) Diameter CKN1105-ND 72 58.46 | 752703000 H7 SH 10-48UNS-2A 
11 | Orange Goss Cap for .122” (3.10mm) Diameter Plungers, .375” (9.53mm) Diameter OKN1106-ND 54 44 .35_ | 752704000 
11] Yellow Goss Cap for .122” (3.10mm) Diameter Plungers, .375” (9.53mm) Diameter OKN1107-ND 54 44 .35 | 752705000 
11 | Green Goss Cap for .122” (3.10mm) Diameter Plungers, .375” (9.53mm) Diameter OKN1108-ND 54 44 .35 | 752706000 
11] Blue Goss Cap for 122” (3.10mm) Diameter Plungers, 375" (9.53mm) Diameter OKN1109-ND 54 44 35 | 752707000 
11 | Brown Goss Cap for .122” (3.10mm) Diameter Plungers, .375” (9.53mm) Diameter OKN1110-ND 54 44 35 | 752708000 .14(3.53) 
11 | Gray Goss Cap for .122" (3.10mm) Diameter Plungers, .375” (9.53mm) Diameter OKN1111-ND 54 44 -35_| 752709000 7(4.39)-(TP Series T 
Pushbutton Caps EP, TP Series silere (Roca ‘eries) .22(5.59) 
11| White Goss Cap for .100" (2.54mm) Diameter Plungers, .3” (7.62mm) Diameter CKN1112-ND 84 68 .54 | 465801000 .23(5.72)-(8060 Series) 
11) Black Goss Cap for 100” (2.54mm) Diameter Plungers, .3” (7.62mm) Diameter OKN1113-ND 48 39 31 | 465802000 
11] Red Goss Cap for .100” (2.54mm) Diameter Plungers, .3” (7.62mm) Diameter OKN1114-ND 84 68 54 | 465803000 Bushing | C&K 
11) Orange Goss Cap for .100” (2.54mm) Diameter Plungers, .3” (7.62mm) Diameter OKN1115-ND 81 65 52 | 465804000 Option | Series 
11] Yellow Goss Cap for .100” (2.54mm) Diameter Plungers, .3” (7.62mm) Diameter OKN1116-ND 1.08 87 69 | 465805000 H. HO TP 
11) Green Goss Cap for .100” (2.54mm) Diameter Plungers, .3” (7.62mm) Diameter OKN1117-ND 1.08 87 69 | 465806000 y 8020 
11] Blue Goss Cap for .100” (2.54mm) Diameter Plungers, .3” (7.62mm) Diameter OKN1118-ND 81 65 52 | 465807000 H 8060 
11) Brown Goss Cap for .100” (2.54mm) Diameter Plungers, .3” (7.62mm) Diameter OKN1119-ND 81 65 .52 | 465808000 SH TP 
11 | Gray Goss Cap for .100"(2.54mm) Diameter Plungers, .3” (7.62mm) Diameter OKN1120-ND 81 65 -52_| 465809000 
Pushbutton Caps, Snap-Fitting, for Fig. 4 and Other Snap-Fit Plungers 
—] White Goss Cap for Snap-Fit Plungers, .395” (10.03mm) Diameter OKN1209-ND 261 209 1.66 [894101000 
—| Black Goss Cap for Snap-Fit Plungers, 395" (10.03mm) Diameter OKN1210-ND 96 77 61 |894102000 — - 
—| Red Goss aye ‘Snap Ft Flinders, 395" ‘tose Diameter CKNIZ11-ND 261 ~=—«-2.:09_—‘1.66_ [894103000 Contacts & Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel 
7 plate. Rating: 0.4 VA max. @20 VAC or DC max. 
; Switch Acwator ee Cut Tape ee Tape & oct Contacts: Coin silver, silver plated. Terminals: Copper alloy, 
Cir- ing Height : Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing C&K silver plated. Rating: 1A @ 120 VAC; 8060 Series — 6A @ 120 
Fig.| cuit Function In. (mm) |Terminals | Part No. u 25 100 Part No. 600 Part No. VAC or 3A @250 VAG; 8500 Series — 1A @120 VAC. 
Surface Mount (Process Sealed, Washable) Contacts: Coin silver, with gold plate over nickel plate. 
9 | SPST ]Mom (N/O) | .215 (5.46) | Gull Lead] OXN4055CT-ND 6.66 5.74 4.62 | CKN4055TR-ND 2214.00 | EP11SDISAKE Terminals: Copper alloy, with gold plate over nickel plate. 
9 | SPDT [Mom (NO) | .215 (5.46) | Gull Lead_| CXN4056CT-ND 8.19 7.06 5.67_| OM4056TR-ND 2721.60 _| EP12SD1SAKE Rating: 0.4 VA max. @ 20 VAC or DC max. or 1 amp @ 120 


VAC or 28 VDC. 


t+ All threaded bushings include hardware 


More Product Available Online: www.digikey.com 
750 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Cannon PHA Series Fscuitorionte Nowehortig oe eee: choice for today's demanding switch 
Switch Products 


Switching: Voltage Max.: 30VDC, Current Max.: 100mADC. Operating 
Pushbutton Life: 10* operations. 

ITT Industries Switch Contact Resistance: 20mQ. Operating Temperature: -10°C to 60°C 

Engineered for life 


AYZ Series Slide Switches 


Slide switch for surface mount. Travel: 1.5 (0.0591) Switching: Voltage Max.: 12VDC, Current Max.: 


100mA Contact Resistance: 80m2 Contact Material: Silver, Non-shorting Operating Temperature.: 
-10°C to 60°C. 


Digi-Key Price Each ITT Industries 
Circuit Description Part No. 1 25 100 Part No. 
DPDT Alternate Action, 170gF 401-1192-ND 1.50 1.21 96 PHA2UEE, 
Momentary Action, 170gF 401-1195-ND 1.50 1.21 96 PHA2U0A 
4PDT Alternate Action, 170gF 401-1193-ND 2.03 1.63 1.29 PHA4UEE 
Momentary Action, 170gF 401-1196-ND 1.86 1.50 1.18 PHA4UOA 
6PDT Alternate Action, 170gF 401-1194-ND 2.53 2.03 1.61 PHA6UEE 
Digi-Key Price Each | Tape & Reel |ITT Industries Momentary Action, 170gF 401-1197-ND 2.45 1.96 1.55 | PHABUOA 
Circuit | Description Part No. 1 25 100 Pricing” Part No. 
Non-Shorting,100mA, 401-1001-1-ND 1.11 1.03.95 |2468.88/4,000| AYZ0102AG i 
SPOT] "Horizontal Actuator, Gullwing-lead yee ear Switch Caps Square »_ Rectangle 5 2.<* ag : 
Non-Shorting, 100mA, 
DPDT Vertical Actuator, Gullwing-lead 401-1000-1-ND. 1.51 1.40 1.28 |2502.90/3,000} AYZ0202AG for 4K J 3 
1 3G 
* For tape and reel part no., change -1-ND to -2-ND. PHA Series 7 
Digi-Key Price Each ITT Industries 
F Series Pushbutton Description Part No. 1 25 100 Part No. 
Ss it h Switch Caps for PHA Series 
ees Seuss See as 401-1198-ND 36 29 23 | @DOTA(BLACK) 
Essential features of the F push-button switch are the 5mm sq. x 9mm(H) : ‘ : 
bridge contact which is spring loaded, guaranteing Square, Indexed, Grey, 401-1199-ND 4 2 1G(GREY) 
constant pressure on the contacts. Travel: 4.7/3.3mm 5mm sq. x 9mm (H) i 3 aad le 
Operating Force: 650 grams Switching: Voltage Max.: Square, Indexed, Red, 
125VAC/30VDC (silver), S0VAC/30VDC (gold), Current 5mm sq. x 9mm (H) poll acO ND 8 a 25 | COO1R(RED) 
Max.: 0.5A (silver), 0.4VA (gold) Contact Resistance: Rectangle, Black, 
10 - 20mQ Contact Material: Silver or Gold Operating 5mm(W) x 10mm(L) 401-1201-ND 38 3 2 GO2A(BLACK) 
Temperature: -40°C to 70°C Rectangle, Grey, 
_ _ _ 5mm(W) x 10mm(L) 401-1202-ND 38 31 25 @002G(GREY) 
Dim. H | Digi-Key Price Each ITT Ind. Rectangle, Red 
Circuit | Description (mm) Part No. 1 25 100 | Part No. 5Smm(W) x 10mm(L) 401-1203-ND 38 31 25 @002R(RED) 
Alt Act., 650gF, 5A, PCB-Mnt, Silver Plating | 21 | 401-1223-ND 2.03 1.63 1.29 | FU Round, Black, 62mm Dia 701-1204-ND 38 BI 25 | COOBA(BLAGK) 
DPOT | Alt Act., 650gF, VA, PCB-Mnt, Gold Plating | 21 | 401-1224-ND 5.10 4.09 3.24 | F2UEEAU Round, Blue, 6.2mm Dia 401-1207-ND 38 31 25 | CO0SB(BLUB) 
Mom., 650gF, .5A, PCB-Mnt, Silver Plating 21 401-1225-ND 2.03 1.63 1.29 | FRUOA Round, Grey, 6.2mm Dia. 401-1205-ND 38 31 25 003G(GREY) 
Alt Act., 650gF, .5A, PCB-Mint, Silver Plating | 33 | 401-1226-ND 317 254 2.01 | FU Round, Red, 6.2mm Dia. 401-1206-ND 38 31 25 __| COOSR(RED) 
4PDT | Alt Act., 650gF, .4VA, POB-Mnt, Gold Plating 33 401-1227-ND 946 7.57 6.00 | AUEEAU 
Mom., 650gF, .5A, POB-Mnt, Silver Plating 38 CURRAN SAT 204 2.01,| AUK PVA Push Button Switching: Voltage Max.: 50VDC, Current Max.: 100mADC 
_ Operating Life: 10°operations Contact Resistance: 150m 
Switch Operating Temperature: -40°C to 85°C (without button) 


NE18 Series G x-NY 
Power Switches 


Switching: Voltage Max.: 250VAC/100VDC Current Max.: 6A 
Operating Life: >10* operations Total Travel: 4.7mm Contact 
Material: Silver Cadmium or Silver Nickel Ambient 
Temperature: -20°C to 70°C 


DPST Shown 


ane ae Digi-Key Price Each IT Industries DimH | Digi-Key Price Each ITT Industries 

Circuit Description Part No. 1 25100 Part No. Circuit | Description (mm) Part No. 1 25 100 | Part No. 

Alternate Action, 9509F, Alternate Action, 120gF 175 401-1132-ND 149 119 .95 | PVAl EEHI 
DPST ‘ : 401-1211-ND 676 541 4: NE18/2AEEP (#41 } 120g) 

with PCpins only 23 (#41) Alternate Action, 120gF 23 401-1134-ND 149 1.19 .95 | PVA1 EEH2 
Alternate Action, 950gF, Alternate Action, 120gF 20.5 401-1136-ND 1.49 1.19  .95 | PVAT EEH3 
DPDT with PCpins only i 401-1209-ND 751 6.01 4.76 NE18/2UEEP (#42) DPST.NO | Alternate Action, 1209F 15 401-1138-ND 1.49 1.19.95 | PVA1 EEH4 
‘Alternate Action, 950% ° Mom. Action, 120gF 175 401-1133-ND 1.49 1.19 95 | PVAT OAHt 
DPST ith Solder Lu eae : 401-1210-ND 676 541 4.29 NE18/2AEEX (#37) Mom. Action, 120gF 23 401-1135-ND 1.49 1.19  .95 | PVAT OAH2 
ba eo a EM Pins: Mom. Action, 120gF 20.5 401-1137-ND 149 119 95 | PVA1 QAH3 
ppoT Alternate Action, 950gF, AOIe0e ND 75 obi. 476 NE18/2UEEX (#38) Mom. Action, 120g 15 401-1139-ND 1.49 1.19 95 | PVATOAH4 
with Solder Lug and PCpins Alternate Action, 170gF 175 401-1140-ND 173 1.39 1.10 | PVA2 EEHI 
Alternate Action, 170gF 23 401-1142-ND 1.73 1.39 1.10 | PVA2 EEH2 
Atternate Action, 170gF 20.5 401-1144-ND 1.73 1.39 1.10 | PVA2 EEH3 
Switch Caps for F and NE18 Series DPDT.NO | Alternate Action, 170gF 15 401-1146-ND 1.73 1.39 1.10 | PVA2 EEH4 
Mom. Action, 170gF 175 401-1141-ND 1.73 1.39 1.10 | PVA2QAHt 
Ractanale Mom. Action, 170gF 23 401-1143-ND 1.73 1.39 1.10 | PVA2 OAH2 
ss Mom. Action, 170gF 20.5 401-1145-ND 1.73 1.39 1.10 | PVA2 OAH3 
Mom. Action, 170gF 15 401-1147-ND 1.73 1.39 1.10 | PVA2OAH4 


Switch Caps Rectangle 


Digi-Key Price Each ITT Industries for 

Description Part Number 1 25 100 Part No. = 

Switch Caps for F Series and NE18 Series PVA Series 
Round, Black, 8.8mm Dia 401-1215-ND 55 45 36 | FGBLK = : - 
Round, Grey, 8.8mm Dia. 401-1217-ND 55 45 36 | FGGRY Pens Ree 5 weasel Ase pret 
Round, Red, 8.8mm Dia 401-1218-ND 55 45 36 | FG/RED : 2 
Round, White, 8.8mm Dia 401-1216-ND 55 45 36 | FGWHT Switch Caps for PVA Push-Button Switches 
Bullet, Black, 7mm Dia 401-1212-ND 55 45 36 | AVRIBLK oe a his airs oe = is alas 
Bullet, Grey, 7mm Dia. 401-1214-ND 55 45 36 | FMRIGRY eee Sid oe bee 2 a i sick 
Bullet, White, 7mm Dia 401-1213-ND 55 45 36 | FMRWHT Pectenie, niaie PON ESINS oH Bs :) ee 
Rectangle, Black, 9.8 x 5.5mm 401-1219-ND 55 45 36 | FSOBLK Pound, Black 40 E4S.ND 8 38 31 PVIELK 
Rectangle, Grey, 9.8 x 5.5mm 401-1221-ND 55 45 36 | FSCGRY Round, Grey 401-1149-ND ” 38 31 PV/IGRY 
Rectangle, Red, 9.8 x 5.5mm 401-1222-ND 55 45 36 | FSORED Round, Red 204 150\ND 8 38 31 PV/RED 
Rectangle, White, 9.8 x 5.5mm 401-1220-ND 55 45 36 | FSOWHT Round, White 401-1151-ND 48 38 31 PVIWHT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 751 


L-SHWITLA ° 9157B-ND E-Switch Data Book .........$2.95 Push Button Switches TL SERIES 


DC 30V 0.1A Fig. 1 Fig. 2 
it: DPDT - 4PDT 335 516 *.335(8.5) 


Push Button Switches 1a series Hidatsa ae rae ex e 
315 


. ft Pe 7 ban Operating Force: TL2285 = . 335 
The industry standard used in applications such as audio, instrumentation, telecommunications, and test 180+50gf only. TL4201 = 250 (8.0) (8.5) 
equipment. Featuring momentary or alternate action switching. P.C. lugs available with or without solder lugs +100/-50gf 224 
for hand wiring. Contacts: Gold or Tin Plated 15pi. Contact Resistance: Initial — 5 milliohms max.; Current Life: 10,000 cycles min. ian 138 (5.7) 
and Voltage Ratings — 0.5A @ 100VAC, 0.2A @ 250VAC, 1A @ 25VDC. Test — 100,000 cycles min. 7 (3.5) 
Caps sold separately. Caps sold separately. 
. TL2285 Series: use MTH caps .098 Lan 
Terminal Types TL4201 Series: use 4J/6J caps (2.5), al 098(2.5) he, 
197 i Digi-Key Price Each E-Switch 
8 Fig.| Description Part No. 110 100 | PartNo. 
709 ay 1 Momentary Action, DPDT, PCB Mount, Silver Plating )EG1871-ND 1.22 98 .89 | TL22850A 
(18) => Alternate Action, DPDT, PCB Mount, Silver Plating EG1872-ND 1.22 98 -89 | TL2285EE 
236 2 Momentary Action, 4PDT, PCB Mount, Silver Plating |EG1873-ND 2.57 2.06 1.85 | TL42010AYA 
‘eo (6) Alternate Action, 4PDT, PCB Mount, Silver Plating EG1874-ND 2.57 2.06 1.85 | TL4201EEYA 


No Mounting Bracket 


be157(4) Type A Type B 


Switch Caps 


Side 354 |e 
Tate, — DOO 4 (9) Bottom i 
6 ge A F Yin. (mm) TA, JN, TL4201, P227, P197 Series 
i) | 39(9.8) 2PDT | 1.06:(42:15) All caps are gloss finish 
VE aoe. 4PDT | 2.13 (54.15) : 
(8.8) 6PDT | 2.60 (66.15 i i i i i 
Go) a 075 Ws) b—x—I 10PDT| 3.55 footey Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 6 Fig. § 
arc k#———_ eee oi 4s = (ary 4y, 376(9.55)2> 
ara} | \ 8) 492 KZ a 258k 
Digi-Key Price Each E-Switch Dh 378 413 (12.5) 413 (6.55) 4 | 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 _| Part No. 209 (9.6) (10.5) [T]28a7.2 (10.5) 201(5.1) I 
Gold Plating (6.3) pe 2887-2) 4 a Ny 
Alternate Action, DPDT, Terminal A &G1001-ND 3.99 320 288 | TA2UEEAAU 
Momentary, DPDT, Terminal A &G1002-ND 3.83. 3.07 2.76 | TA2UQAAAUPN Digi-Key Price Each E-Switch 
1 | Alternate Action, DPDT, Terminal B EG1003-ND 3.99 320 288 | TA2UEECAU Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Alternate Action, 4PDT, Terminal A EG1004-ND 635 5.08 4.57 | TA4UEEAAUPN Rectangle Cap, White EG1088-ND 33 -30 -26 |TAC WHT 
Momentary Action, 4PDT, Terminal A EG1005-ND 617 4.94 4.45 | TA4UDAAAU ; | Rectangle Cap, Black EG1081-ND 33 -30 26 | TAC BLK 
Silver Plating Rectangle Cap, Red EG1085-ND 33 .30 .26 |TAC RED 
Alt. Action, DPDT, Terminal A EGI000-ND «1.80 1.45 1.30 | TA2UEEAAGPN Rectangle Cap, Grey EGIOS2NDE) 393026 | TAC GRY 
Momentary, DPDT, Terminal A EG1006-ND 1.67 134 1.21 | TAZUQAAAGPN Round Cap, White EG1098-ND 33 30 26 |TAG WHT 
Alt. Action, DPDT, Terminal B G1007-ND 1.80 1.45 1.30 | TA2ZUBECAGPN Round Cap, Black EG1091-ND 33 30 26 |TAG BLK 
Att. Action, 4PDT, Terminal A EG1008-ND 221 1.77 1.60 _| TAAUEEAAGPN 2 | Round Cap, Gray EG1092-ND 33.30.26 | TAG GRY 
1] Momentary, 4PDT, Terminal A EG1009-ND 2.28 1.83 1.65 | TAAUOAA AGPN Round Cap, Red EG1095-ND 33 30.26 | TAG RED 
Alt. Action, 6PDT, Terminal A EG1543-ND 260 2.09 1.88 | TABUEEAAGPN Round Cap, Chrome EG1099-ND 63 57 49 | TAG CHROME 
Momentary, 6PDT, Terminal A EG1544-ND 248 1.98 1.79 | TABUQAAAGPN Bullet Shaped Cap, Black EG1012-ND 33 30 .26 |TAMBLK 
Alt. Action, 10PDT, Terminal A EG1545-ND 6.64 5.31 4.78 | TAIOUEEAAGPN 3 | Bullet Shaped Cap, White EG1013-ND 33 30 26 |TAM WHT 
Momentary, 10PDT, Terminal A EG1546-ND 6.60 528 4.75 | TAIOUQAAAGPN Bullet Shaped Cap, Grey EG1014-ND 133) 30 -26 | TAM GRY 
> | Chassis Mt, Alt. Action, DPDT Terminal A) EG1010-ND 214 1.93 1.65 | 1XTAQ00302/2UEEAAG Rectangle Cap, Red EG1019-ND 33 ©.30 ~=©.26 |TADRED 
Chassis Mt, Alt. Action, 4PDT Terminal A_ | EG1011-ND 2.51 2.26 1.93 _| 1XTA000302/4UEEAAG 4 Rectangle Cap, Black EG1877-ND 33 -30 -26 |TAD BLK 
Rectangle Cap, White EG1878-ND 33 -30 -26 | TAD WHT 
Rectangle Cap, Grey EG1879-ND 33 -30 -26 |TAD GRY 
p h B tt S it h -591(15), 5, | Rectangle Cap, w/Chamfered Edges, Black | EG1875-ND 44 40 .35 | TAK BLK 
u Ss u on WI Cc es — Rectangle Cap, w/Chamfered Edges, Grey _| EG1876-ND 44 40 -35 | TAK GRY 
@ .079 
JN SERIES T (2.0)-M3 
8 . 
Stand-up version of the TA Series. Contacts: Silver Plated Contact 472(12) M | n I at u re P u Ss h B u tto n Swi tc h es 
Resistance: 50 milliohms Max. Voltage Ratings: 30V DC Rating: ye 197 
0.1A. Use the TA Series caps. Caps sold separately. -| 5-0) MTH SERIES 
SAI ry 5 Miniature switches that feature an ultra light feel with a short stroke. Ideal for telecommunications and test 
D Aas pene 1 oes 1 owes equipment, and wherever miniaturization is required. Contact Material: Silver Plated. Contact Resistance: 
lescription EL: 60 ariNo! <0.1 ohm. Voltage Rating: 30V DC. Switching Current Max: 100mA. Life: >1 x 10° cycles. Moving 
Chassis Mt, Stand Up, Alternate Action DPDT EG1016-ND 1.60 1.44 1.23 | 1XJNOO2UEE Contacts: Phosphor bronze — 1 micron silver. Force: 170 +100g. Travel To Lock: .08” (2mm). Operating 
Chassis Mt, Stand Up, Momentary Action DPDT EG1017-ND 1.60 1.44 1.23 | 1XJNOO2U0A Temperature Range: -10°C to 60°C. Caps sold separately. 
Fig. 1 Fig. 3 Fig. 4 
a No Mounting Bracket 197(5) ix 
Power Switches p227/P197 sERIEs % a 
Travel .079(2)mm a A77 Mase 
P227 Series: Rating 125VAC @ 7A/250VAC @ 4A. DPDT Alternate Action Panel Mount. Approvals: UL, “th du) ea “Hcg We 
CSA, Demko, Semko, SEV, Femko, Nemko. P197 Series: Rating 5A @ AC250V. Approvals: UL, CSA, 0 ATL 1 2 | 38. ae J 
VDE, Semko, Nemko, Demko. Caps sold separately. 571 433 t 
* 5 (145) 
Fig. 1 Fig. 3 < 
Fig. 2 283 = 5a 
1.21(30.7) 7. : F 
(30.7) (7.2) ; alae tt028) (90) 
=| AWNO=-t 4 
421 Tt v 7197/5) 4 
(10.7) 157(4) k >1228(6.8) t iF 97. 
T | +1h.024(.6) (5) 
.098(2.5) Dim.: in.(mm) 
4-.047(1.2 
1 ena an 0) Digi-Key Price Each E-Switch 
: p Fig|Description Part No. i 10 100 | Part No. 
6-0.047 ee ; 2 P 
ri oe .236(6.0) 2-0.067|%-9) F567 -039(1.0) | Mounting Right Angle, Momentary, DPDT EG1101-ND 1.14 1.03.88 |MTH2UOANAGX 
A 236(6.0) (1ZGO)|_ (14.4) i [| Face 1 |Right Angle, Alternate Action DPDT . EG1102-ND 1.26 144 .97/MTH2UEENAGX 
@ 4g2@ \ 055(1.4) Right Angle, Alternate Action, 4PDT . EG2546-ND 1.31 1.19 1.01 | MTH4UEENAGX 
394] +! t 42 5 . mF .610_) Right Angle, Momentary, 4PDT EG2547-ND. 1.20 1.09.93 | MTH4UOANAGX 
(10.0) 492 (12.5) .315(8.0) (15.5) 2 [Chassis Mt, Rt Angle, 
(125) =516-" Alternate Action DPDT. £G1015-ND 1.73 1.56 1.33 | 14XMTHOO2UEE 
. (13.1) Rectangle Cap, Red . EG1185-ND 25° 23.19 /1C101 
9 Pp. 
3 |Rectangle Cap, Black.. EG1181-ND 25 23.19 }1C911 
Digi-Key Price Each E-Switch Rectangle Cap: aut oe eet i oeNB = 8 aE = 
Fig. | Descripti Part No. i] 1 1 Part No. ee alkane ecko i : : ; 
ig:| Description : : ate OE SH100s art Ne 4 |Long Square Cap, Black. EG1191-ND 25 23 119 |1D911 
4 |Push Button, DPDT, Alt. Act, Dim. A=.79" (20mm) |EG1018-ND 3.38 3.05 2.60 |P227EEB20 Long Square Gap, Light Grey. £G1192-ND 35 9349 |1D951 
Push Button, DPDT, Alt. Act., Dim. A= .71"(18mm)|EG1020-ND 3.38 3.05 2.60 |P227EEB18 Round Cap, Diameter, Red EG1880-ND 25 23 =.19}1R RED 
a Round Cap, Diameter, White . EG1881-ND 225) 23 .19 |1R WHT 
2 |Push Button, DPST, Alt. Act., PCB Mnt., 7A EG1026-ND 3.29 2.97 2.53 |P227EE1C 5 |Round Cap, Diameter, Black... £G1882-ND 05 53. 49 IR BLK 
3 Push Button, SPST, Alt. Act., PCB Mnt., 5A EG1021-ND 2.93 2.65 2.25 |P197PBEE Round Cap, Diameter, Light Grey EG1883-ND 25 23° .19|1RLGR 
Push Button, SPST, Alt. Act., Panel Mnt., 5A EG1022-ND 2.93 2.65 2.25 |P197SBEE Round Cap, Diameter, Dark Grey. EG1884-ND 25 23.19 |1RDGR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
752 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


9157B-ND 


E-SUITCH” 


Momentary Push Button Switches 
5500 Narrow and 5511 Wide Body Series 


These miniature, momentary switches have a crisp tactile feel and are available in a wide range of colors, 
available in two widths: the 5500 .47” (12mm) wide and the 5511 .67” (17mm) wide, meet all ESD protection 
requirements and are available with or without LED. Operating Travel: 1.8mm. Function: Momentary 
SPDT. Contact Bounce: <5m sec. Operating Life: 5 x 10° Cycles. Operating Force: <200 gf. Voltage 
Rating: 24V. Current Rating: 12mA. Contact Resistance: <50mQ. 


E-Switch Data Book....... $2.95 


Fig. 1 Fig. 2 Tove, 45.08) 
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Push Button Switches 


Fig. 1 Fig. 2 
ASAI 
ay 1.34 1.177 
(15) ii (29.9) 


Circuit: SPST (Momen- | Circuit: SPST (Momentary 
tary On) Rating: 3A 125V | On) Rating: 3A 125V AC 
AC Initial Contact Resis- | Initial Contact Resis- 
tance: < 50mQ Hole Cut- | tance: < 50mQHole Cut- 
out: .49” (12.4mm) Hard- | out: .28” (7.2mm) Hard- 
ware Included. ware Included. 


Fig. 4 


-555. 
(14.1) 


[496(12.6) 

445(11.3) 
Panel Cutout 

Circuit: SPST (Momen- 
tary Qn) 

Rating: 1A 125V AC 


Initial Contact Resis- 
tance: < 20mQ 


Circuit: SPST (Momentary 
On) Rating: 3A 125V AC. 
Initial Contact Resis- 
tance: < 50mQ Hole Cut- 
out: .49” (12.4mm) Hard- 
ware Included. 


Plastic Bushing Metal Bushing 


bs .760(19.3) 


i ‘Above PCB is for Two LED Series Panel Cutout 
Narrow Body Wide Body ( ) Circuit: SPST Rating: 3A 
Circuit: SPST Rating: 3A 125V AC/ 1.5A 250V AC 125V/1.5A 250 VAC. 
Digi-Key Price Each E-Switch Initial Contact Resistance: < 50mQ Hole Cutout: .50” (12.7mm) Hole Cutout: .62” (15.75mm) 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 | Part No. Hardware Included. Hardware Included. 
5500 Series - Narrow Body Gebcditaceta 
Momentary, SPDT, Black Cap, no LED EG1701-ND 406 3.66 3.12 ]550iM1X 
Momentary, SPDT, Grey Cap, no LED EG1702-ND 4.06 3.66 3.12 | 5501M2X Digi-Key Price Each E-Switch 
Momentary, SPDT, Red Cap, no LED EG1704-ND 4.06 3.66 3.12 | 5501M5X Fig. Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Momentary, SPDT, White Cap, no LED EG1708-ND 4.06 3.66 3.12 | 5501M8X Momentary Switches 
Momentary, SPDT, Black Cap, w/Red LED EGI7151-ND 5.30. 4.78 4.07 | 5501M11 7 % ¥ 
Nome) Or Seckcp weenie | SarritnD sat 36 4an fawn | | [1 [BRACeE-SEepmse-NO, | EsemeNR 255 2te 175 ESineeT are 
1 | Momentary, SPDT, Grey Cap, w/Red LED EGI7152-ND 5.30 4.78 = 4.07 | 5501M21 : = oe = = = 
Momentary, SPDT, Grey Cap, w/Green LED EGI7172-ND 5.84. 5.26 = 4.48 | 5501M22 ae ce Or ond rb NO Seapine ton ee 108 BeineaAe Bie 
Momentary, SPDT, Red Cap, w/Red LED EG17155-ND 5.30 4.78 4.07 |5501M51 2 ACK, Gap ce (Omm) a.) : e | a 
Momentary, SPDT, Red Cap, w/Green LED EGI7I75ND 584 526 4.48 | 5501M52 Red, Cap .39" (10mm) Dia., NO EG2025-ND 1.56 1.40 1.20] PS1024AL-RED 
Momentary, SPDT, White Cap, Red LED BGI7158-ND 530 4.78 4.07 |5501M81 Black, Cap .39” (10mm) Dia., NO EG2021-ND 1.56 1.40 1.20] PS1024AL-BLK 
Momentary, SPDT, White Cap, w/Green LED EGI7178-ND 5.84. 5.26 4.48 | 5501M82 3, | Red, Cap .55” (14mm) Dia., NO EG2035-ND 2.31 2.09 1.78} PS1040A-RED 
Momentary, SPDT, Black Cap, w/Red and Green LED | EGI71571-ND 6.62 5.96 5.08 | 5501M11/2 Black, Cap .55” (14mm) Dia..WO EG2031-ND 2.31 2.09 1.78] PS1040A-BLK 
Momentary, SPDT, Grey Cap, w/Red and Green LED | EGI71572-ND_ 6.62 5.96 5.08 _| 5501M21/2 4. | Red, Cap .55” (14mm) Sq., NO EG2045-ND 1.69 1.53 1.30] PS1057A-RED 
5511 Series - Wide Body Black, Cap .55” (14mm) Sq., NO EG2041-ND 1.69 1.53 1.30] PS1057A-BLK 
Momentary, SPDT, Black Cap, no LED EGI709-ND 4.06 3.66 3.12 |5511MIX Black Cap, Plastic Bushing, WO EG1900-ND 2.01 1.82  1.55| RP3502A-BLK 
Momentary, SPDT, Grey Cap, no LED EGI710-ND 4.06 366 3.12 |5511M2X Black Cap, Plastic Bushing, NC EG1929-ND 2.27 2.05 1.75] RP3502B-BLK 
Momentary, SPDT, Blue Cap, no LED §G1711-ND 4.06 3.66 3.12 |5511M4Xx Red Cap, Plastic Bushing, WO EG1930-ND 2.01 1.82 1.55} RP3502A-RED 
Momentary, SPDT, Red Cap, no LED §G1712-ND 4.06 3.66 3.12 |5511M5X Red Cap, Plastic Bushing, NC EG1931-ND 2.27 2.05 1.75| RP3502B-RED 
Momentary, SPDT, White Cap, no LED EG1714-ND 4.06 3.66 3.12 | 5511M8X Black Cap, Metal Bushing, WO EG1932-ND 2.98 2.68 2.29] RP3502MA-BLK 
Momentary, SPDT, Black Cap, w/Red LED EG1715-ND 5.30 4.78 4.07 |5511M11 5 Black Cap, Metal Bushing, NC. EG1933-ND 3.33 3.00 2.56} RP3502MB-BLK 
Momentary, SPDT, Black Cap, w/Green LED EG1719-ND 5.30 478 4.07 | 5511M12 Green Cap, Metal Bushing, NO EG1934-ND 2.98 2.68 2.29} RP3502MA-GRN 
2 | Momentary, SPDT, Grey Cap, w/Red LED §G1716-ND 5.30 478 4.07 | 5511M21 Green Cap, Metal Bushing, NC EG1935-ND 2.98 2.68 2.29| RP3502MB-GRN 
Momentary, SPDT, Grey Cap, w/Green LED EG1720-ND 5.30 4.78 4.07 |5511M22 Yellow Cap, Metal Bushing, NO EG1936-ND 2.98 2.68 2.29] RP3502MA-YEL 
Momentary, SPDT, Red Cap, w/Red LED EG1717-ND 5.30 4.78 4.07 | 5511M51 Yellow Cap, Metal Bushing, NC EG1937-ND 2.98 2.68 2.29] RP3502MB-YEL 
Momentary, SPDT, Red Cap, w/Green LED EG1721-ND 5.30 4.78 4.07 | 5511M52 Red Cap, Metal Bushing, NO EG1938-ND 2.98 2.68 2.29] RP3502MA-RED 
Momentary, SPDT, White Cap, w/Red LED EG1718-ND 5.30 4.78 4.07 | 5511M81 Red Cap, Metal Bushing, NC EG1939-ND 2.98 2.68 2.29] RP3502MB-RED 
Momentary, SPDT, White Cap, w/Green LED EG1722-ND 5.30 4.78 4.07 | 5511M82 Illuminating Red LED Alt Action EG2543-ND 6.77. 6.10 5.20] RP3508BL-RED 
Momentary, SPDT, Black Cap, w/Red and Green LED | EG1723-ND 5.84 5.26 4.48 |5511M11/2 6 | Illuminating Green LED Alt Action EG2544-ND 6.77 6.10 5.20) RP3508BL-GRN 
Momentary, SPDT, Grey Cap, w/Red and Green LED | EG1724-ND 5.84 5.26 4.48 | 5511M21/2 Illuminating Yellow LED Alt Action EG2545-ND 6.77 6.10 5.20] RP3508BL-YEL 
Momentary Push Button Switches ae Ei ee Eat 
Fig. |Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
Flat Square, Black EG1321-ND 2.23 2.02 1.72 |320.01E1-1BLK 
320 and 520 SERIES se 
Flat Square, Grey EG1322-ND 2.23 2.02 1.72 |320.01E1-1GRY 
320 Series switches are being used in a variety of Flat Square, Red EG1325-ND 2.23 2.02 1.72 |320.01E1-1RED 
applications in a great number of industries such as; 3 | Flat Square, White EG1328-ND 2.23 2.02 1.72 |320.01E1-1WHT 
Instrumentation, Test Equipment, Telecommu- Flat Square, Yellow EG2555-ND 2.05 1.85 1.58 |320.01E1-1YEL 
nications, Audio Visual, and Computers. Travel: Flat Square, Blue EG2556-ND 2.05 1.85 1.58 |320.01E1-1BLU 
.028" (.7mm). Operating Force: 120 grams. Type Flat Square, Green EG2557-ND 2.05 1.85 1.58 |320.01E1-1GRN 
Of Contact: SPST. Contact Rating: 25mA/50V Tilted Square, Black EG1341-ND 2.23 2.02 1.72 |320.22E1-1BLK 
i Aaa Reslpience: aa ue Life: 1 pel Tilted Square, Grey EG1342-ND 2.23 2.02 1.72 |320.22E1-1GRY 
switching cycles. + Snap Time: Closing: <S0us; Tilted Square, Red EG1345-ND 2.23 2.02 1.72 |320.22E1-1RED 
Opening: <200us. Materials: Housing: PC-CF; Knob: Tilted Square, White EG1348-ND 2.23 2.02 1.72 |320.22E1-1WHT 
alu iy Dome Contact ca Niven CuZn Ag (gold Tilted Square, Yellow EG2558-ND 2.07 1.87 1.59 |320.22E1-1YEL 
; : : Tilted Square, Blue EG2559-ND 2.07 1.87 1.59 |320.22E1-1BLU 
520 Series switches designed for digital 4 [Tilted Square, Green EG2560-ND 2.07 1.87 1.59 |320.22E1-1GRN 
electronics, offer a smooth, tactile feel. They feature Tilted Rectangular, Black EG2561-ND 212 1.91 1.63 |320.21E1-1BLK 
built-in square or round buttons and are available in Tilted Rectangular, Grey EG2562-ND 212 1.91 1.63 |320.21E1-1GRY 
seven colors. Travel: .03” (.8mm). Operating Tilted Rectangular, Yellow EG2563-ND 212 1.91 1.63 |320.21E1-1YEL 
Force: 130 grams. Type of Contact: SPST n/o. Tilted Rectangular, Blue EG2564-ND 2.12 1.91 1.63 |320.21E1-1BLU 
Contact Rating: 10mA, 35 V DC; 100mA, 100 V AC. Tilted Rectangular, Red EG2565-ND 2.12 1.91 1.63 |320.21E1-1RED 
Initial Contact Resistance: < 20mQ. Life: 500,000 Tilted Rectangular, Green EG2566-ND 212 1.91 1.63 |320.21E1-1GRN 
cycles. Operating Temp. Range: 20°C to +85°C. Tilted Rectangular, White EG2567-ND 212 1.91 1.63 |320.21E1-1WHT 
Sencha tanned she sesesing. Pepe 0) Rs 
: + rl : = mm Finger Recessed Cap, Grey | ‘ : é : cy U 
rT 7 7 Black Stem (Use’s TA/JN Caps) EG2548-ND 1.95 1.76 1.50 |320.02E1-1BLK 
Dighi Key BriceEacn Rowen 520 Series - Momentary Push Button, Sold With C. 
Fig.| Descripti Part No. 1 10 100 | Part No. 7 ry Ns peeeps 
siren 320 Series - Momentary Push Button, Sold With Caps ° Square, Black EG1401-ND 98 89.76 | 520.01-BLK 
- Square, Yellow EG1403-ND 98 89 76 |520.01-YEL 
Square, Recessed, Black EG1301-ND 2.23 2.02 1.72 |320E1-1BLK Square, White EG1408-ND ‘98 "39 ‘76 | 520.01-WHT 
seus Geren oy em 2 re tee lemecicey | |g [eon ss Eston 388 [senor aL 
: Pde : : : Square, Red EG1405-ND 98 89 76 |520.01-RED 
1 | Square, Recessed, White EG1308-ND 2.23 2.02 1.72 |320E1-1WHT id 
; F a : Square, Green EG1407-ND 98  .89  .76 |520.01-GRN 
same cen oe em 28 1 ee Sumer SiN a8 _‘s0_7o |seoorocn 
Square, Recessed, Green EG2551-ND 2.05 1.85 1.58 |320E1-1GRN Round, Black ES ENG 28 289. 216: S20.02 BE 
: : Round, Yellow EG1413-ND 98 89 76 |520.02-YEL 
Std. Round, Black EG1311-ND 2.02 1.74 1.50 |320.02E1-1.08BLK : 
Round, White EG1418-ND 98 89 76 |520.02-WHT 
Sid. Round, Grey EG1312-ND 2.02 1.74 1.50 |320.02E1-1.08GRY 
6 | Round, Blue EG1414-ND 98 89  .76 |520.02-BLU 
Std. Round, Red EG1315-ND 2.02 1.74 1.50 |320.02E1-1.08RED 
Std R ; Round, Red EG1415-ND 98  .89 76 |520.02-RED 
. Round, White EG1318-ND 2.02 1.74 1.50 |320.02E1-1.08WHT 
Std. Round. Y: Round, Green EG1417-ND 98  .89  .76 |520.02-GRN 
; , Yellow EG2552-ND 2.57 2.32 1.98 |320.02E1-1.08YEL 
Round, Grey EG1412-ND 98.89 _.76 | 520.02-DGR 
Sid. Round, Blue EG2553-ND 2.57 2.32 1.98 |320.02E1-1.08BLU 
i 3 Square, Black EG1419-ND 1.31 148 1.01 [520.03-BLK 
Std. Round, Green EG2554-ND 2.57 2.32 1.98 |320.02E1-1.08GRN 
2 Large Round, Black EG2568-ND 2.66 2.40 2.05 |320.02E1-1.09BLK Square, Grey EG1420-ND 1.31 1.18 1.01 |520.03-DGR 
Large Round, Grey EG2569-ND 2.66 2.40 2.05 |320.02E1-1.09GRY Square, Red EG1421-ND 1.31 1.18 1.01 | 520.03-RED 
Large Round, Yellow EG2570-ND 2.66 2.40 2.05 |320.02E1-1.09YEL 7 | Square, White EG1422-ND 1.31 1.18 1.01 | 520.03-WHT 
Large Round, Blue EG2571-ND 2.66 2.40 2.05 |320.02E1-1.09BLU Square, Blue EG1423-ND 1.31 1.18 1.01 /520.03-BLU 
Large Round, Red EG2572-ND 2.66 2.40 2.05 |320.02E1-1.09RED Square, Yellow EG1424-ND 1.31 1.18 1.01 /520.03-YEL 
Large Round, Green EG2573-ND 2.66 2.40 2.05 |/320.02E1-1.09GRN Square, Green - EG1425-ND 1.31 1.18 1.01 | 520.03-GRN 
Large Round, White EG2574-ND 2.66 2.40 2.05 |320.02E1-1.09WHT 8 [Black Stem (Use's TA/JN Caps) EG1426-ND 1.31 1.18 1.01 | 520.04 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. WWzEW/) A16 Series 16mm Swit 


Omron's unique A16 series design allows users to make any switch arrangement needed. By changing the 
rear switch block, users can have a SPDT or a DPDT with LED or incandescent illumination. Changing the 
rear switch block or lamp is a snap with Omron's exclusive extraction tool. Panel installation is easy, cut your 
hole and insert the switch into the front of the panel and fix the lock ring and mounting nut from the back of 
the panel using Omron's fitting wrench to tighten the nut. Switches are sold as a complete assembly with 
switch block and lamp options available. 


Pushbutton Switches 16mm AWG 


ches 


Specifications: 

Rating Contacts: + 250 VAC: 3A (resistive) + 125 VAC: 5A (resistive) + 30 VDC: 3A (resistive) 

LED Indicators: - Rated Voltage: 24 VDC + Rated Current: 10 mA + Operating Voltage: 24VDC+5% 
Dielectric Strength: 1000 VAC, 50/60 Hz for 1 min between terminals of same polarity 

Life Expectancy: 100,000 operations min. Operating Temperature: -10°C to 55°C. 

Ambient humidity: Operating 35% to 80% Degree of protection: IP65 


16mm Accessories AG 


, | Cont. Blocks | Illumin. | Lens | Digi-Key Price Each Omron Digi-Key Price Each Omron 
Fig.|__ Switch Type Include Voltage | Color | Part No. il 25 50 | Part No. Fig. | Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Nondituminated Momentary Wire les Repl. Switch Unit - SPDT, Solder Terminal | Z1330-ND 3.63 3.36 3.14 | A16-1 
Bue | Zi3i2ND 953 882 824 | AI65-AAM-2 SP ON at eee hoe ena : ; : : : 
Black | Z1313-ND 953 882 8.24] A165-ABM-2 1 Repl. Switch Unit - DPDT, Solder Terminal | Z1331-ND 4.99 462 4.32 | A16-2 
1 Square/Alush DPDT Geen | 21314-ND 953 882 8.24] A165-AGV-2 Repl. Switch Unit - SPDT, PCB Terminal Z1332-ND 7.26 6.72 6.28 | A16-1P 
Button oa Red | Z1315-ND 953 8.82 8.24] A165-ARM-2 Repl. Switch Unit - DPDT, PCB Terminal Z1333-ND 7.26 6.72 6.28 | A16-2P 
Whit Z1316-ND 9: 8.82 3.24 | A165-AWM-2 
Yalow Sees See chee a | Ale AWA Panel Hole Plug, Square Z1334-ND 2.72 252 2.36 | A16ZA-3003 
Black | Z1318-ND 953 882 8.24 |A165-JBM-2 2 Panel Hole Plug, Rectangular Z1335-ND 1.81 1.68 1.57 | A16ZJ-3003 
Rectangular/ush Geen | Z1319-ND 953 882 8.24] A165-JGV-2 Panel Hole Plug, Round Z1336-ND 1.81 1.68 1.57 | A16ZT-3003 
2 DPDT — | Red | Z1320-ND 953 882 8.24 | A165-JRM-2 ; 
Button White | 21321-ND 953 882 8.24] A165-JWM-2 3 Switch Guard, Square & Round, Black Z1337-ND 4.08 3.78 3.53 | A16ZA-5050 
Yellow | Z1322-ND 953 882 8.24 | AI65-JYM-2 Switch Guard, Rectangular Z1338-ND 4.08 3.78 3.53 | A16ZJ-5050 
Blue | Z1323-ND 8.16 7.56 7.06 | A165-TAM-1 4 Repl. Neon Lamp, 110V, Red Z1342-ND 2.72 2.52 2.36 | A16-1NRN 
Black (Paice 816 7.56 7.06 | AGS TENT Repl. Neon Lamp, 110V Z1343-ND 2.72 2.52 2.36 | A16-1NGN 
3 | Round/Extended | cor Green | Z1325-ND 8.16 7.56 7.06 | A165-TGV-1 el: Neon Eampy. HOV, Green ae : : : SING 
Button — Red | Z1326-ND 816 7.56 7.06 | A165-TRM-1 ___| Fitting Wrench for Tightening Lock Nuts Z1436-ND 5.44 5.04 4.71 | A3B-3004 
White | Z1327-ND 8.16 7.56 = 7.06 | A165-TWV-1 Extractor for Lamp and Switch Removal Z1437-ND 1.81 1.68 1.57 | A16Z-5080 
Yellow | Z1328-ND 8.16 7.56 7.06 | A165-TYM-1 
IMluminated Momentary Switches 
Geen | Z1300-ND 12.70 11.76 10.98 | A165L-AGV-24D-2 H Ht Indicator light only without the switch for indication 
1 | Swereush | coor | ogyog | Red | Z130-ND 1270 11.76 10.98 | A16SL-ARM-24D-2 M16 Pilot Lights of circuit status or warning. Matches switch «AL @ 
Button White | Z1302-ND 12.70 11.76 10.98 | A165L-AWM-24D-2 assembly for uniform panel look. 
Yellow | Z1303-ND 12.70 11.76 10.98 | A165L-AYM-24D-2 
Geen | Z1304-ND 13.61 12.60 11.76 | A165L-JGV-24D-2 
2 Rectangular/Rush DPDT 24VDC Red | Z1305-ND 13.61 12.60 11.76 | A165L-JRM-24D-2 
Button White | Z1306-ND 13.61 12.60 11.76 | A165L-JWM-24D-2 
Yellow | Z1307-ND 13.61 12.60 11.76 | A165L-JYM-24D-2 
Geen | Z1308-ND 12.70 11.76 10.98 | A165L-TGM-24D-2 
3 Round/Extended DPDT 24VDC Red | Z1309-ND 12.70 11.76 10.98 | A165L-TRM-24D-2 
Button White | Z1310-ND 12.70 11.76 10.98 | A165L-TWM-24D-2 
Yellow | Z1311-ND 12.70 11.76 10.98 | A165L-TYM-24D-2 
Illumination Lens Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Light Type Voltage Color Part No. 1 25 50 Part No. 
Omrons 16mm Emergency stop switches have positive 4 AG 
Emergency opening mechanism with minimum contact separation of 3mm Green cae BGs ne .206 Mise bee) 
. : 24 VDC Red Z1350-ND 8.16 7.56 7.06 M165-AR-24D 
Stop Switch in accordance with EN60947-5-1. Includes a safety lock 1 Square 3 
mechanism to prevent malfunction. “Turn to Reset” operation to @10mA White ZISOEND 816 7.56 7.06 M165-AW-24D 
prevent unintentional resetting. Clearly visible red button with \ Yellow | _21352-ND 8.16 7.56 7.06 M165-AY-24D 
AL € IP65 oil resistant seal. Contacts: 5A@110VAC/3A 30VDC Green Z1354-ND 8.16 7.56 7.06 M165-JG-24D 
2 | Rect f 24 VDC Red Z1355-ND 8.16 7.56 7.06 M165-JR-24D 
Switch Illumination Digi-Key Price Each Omron ectanguiar @ 10mA White 21356-ND 816 7.56 7.06 M165-JW-24D 
ype! Mollege me aC ontacuas BRert Nos i Zoe OS EartiNo! Yellow | Z1357-ND 8.16 7.56 7.06 | M165-JY-24D 
30-dia. Head = SPST-NC | Z1427-ND 28.58 26.46 24.70 | A165E-S-01 
Pushilack — DPST-NC | Z1428-ND 34.47 31.92 29.80 | A165E-S-02 Green | Z1359ND 8.16 7.56 7.06 | M165-TG-24D 
Turn-Reset 24 VDC SPDT-NC | Z1425-ND 38.56 35.70 33.32 | A165E-LS-24D-01 3 Round 24 VDC Red Z1360-ND 8.16 7.56 7.06 M165-TR-24D 
S| 24 VDC DPST-NC | Z1426-ND 44.91 41.58 38.81 A165E-LS-24D-02 @ 10mA White Z1361-ND 8.16 7.56 7.06 M165-TW-24D 
Emergency Stop Plate, 45mm dia., Yellow] Z1435-ND 3.18 2.94 2.75 | A16Z-5070 Yellow Z1362-ND 8.16 7.56 7.06 M165-TY-24D 
Key Type Selector Switch WE 
Number of Key Positions Key Removable Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Type Positions Contact Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Position Part No. 1 25 50 Part No. 
On Mom = 1 Z1399-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-A2AL-2 
2 Positi DPDT On On a 1,2,3 Z1400-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-A2M-2 
ice On On _ 1 Z1401-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-A2ML-2 
1 Square On On =. 3 Z1402-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-A2MR-2 
On On On 1,2,3 Z1403-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-A3M-2 
3 Position DPDT On On On 2 Z1404-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-A3MC-2 
On On On 1 Z1405-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-A3ML-2 
On On On 3 Z1406-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-A3MR-2 
On Mom = 1 Z1407-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-J2AL-2 
2 Positi DPDT On On = 1&2 Z1408-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-J2M-2 
ca On On _ 1 Z1409-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-J2ML-2 
On On = 2 Z1410-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-J2MR-2 
2 Rectangular 
On On On 1,2,3 Z1411-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-J3M-2 
3 Positi DPDT On On On 2 Z1412-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-J3MC-2 
cee On On On 1 Z1413-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-J3ML-2 
On On On 3 Z1414-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-J3MR-2 
On Mom = 1 Z1415-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-T2AL-2 
ren On On = 1&2 Z1416-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-T2M-2 
etrosition DEBT On On - 1 Z1417-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-T2ML-2 
On On — 2 Z1418-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-T2MR-2 
3 Round Mom On Mom 2 Z1419-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-T3AC-2 
On On On 1,2,3 Z1420-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-T3M-2 
3 Position DPDT On On On 2 Z1421-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-T3MC-2 
On On On 1 Z1422-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-T3ML-2 
On On On 3 Z1423-ND 28.12 26.04 24.31 | A165K-T3MR-2 
Replacement Key for A165K Series Z1424-ND 3.63 3.36 3.14 | A165K-KEY 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. WEW?! A16 Series Switches (Cont) 
Knob Type 16mm Selector Switch 


Specifications: Rating Contacts: » 250 VAC: 3A (resistive) * 125 VAC: 5A (resistive) * 30 VDC: 


3A (resistive) 


LED Indicators: + Rated Voltage: 24 VDC 


24VDC+5% 


+ Rated Current: 10 mA + Operating Voltage: 


Dielectric Strength: 1000 VAC, 50/60 Hz for 1 min between terminals of same polarity 


Life Expectancy: 100,000 operations min. Operating Temperature: -10C to 55C 


Rectangular 


Ambient humidity: Operating 35% to 80% Degree of protection: IP65 AL g 
Switch Illumination Lens Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Switch Type Position Function Contacts Voltage Color Part No. 1 25 50 100 Part No 
Non-IIluminated 
2 Position vonon SPDT - Black Z1363-ND 15.42 14.28 13.33 12.38 A165S-A2M-1 
a Spring Return 
1 Square 2 Position (Mornontary) SPDT _ Black Z1364-ND 15.42 14.28 13.33 12.38 A165S-A2A-1 
3 Position Monon DPDT - Black Z1365-ND 17.24 15.96 1490 13.84 A165S-A3M-2 
2 Position Monon SPDT - Black Z1375-ND 15.42 14.28 13.33 12.38 A165S-J2M-1 
2 | Rectangular 2 Position pce SPDT — Black 21376-ND 15.42 14.28 13.33 12.38 A165S-J2A-1 
3 Position Monon DPDT — Black 2Z1377-ND 17.24 15.96 1490 13.84 A165S-J3M-2 
2 Position Monon SPDT _ Black Z1387-ND 15.42 14.28 13.33 12.38 A165S-T2M-1 
3 Round 2 Position ey SPDT — Black Z1388-ND 15.42 14.28 13.33 12.38 A165S-T2A-1 
3 Position Monon DPDT — Black Z1389-ND 28.12 26.04 24.31 © 22.57 A165S-T3M-2 
IMluminated 
Saini Green Z1366-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-A2AG-24D-1 
2 Position Ml oldie SPDT 24VDC Red Z1367-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-A2AR-24D-1 
0 y) Yellow Z1368-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-A2AY-24D-1 
Reniaines Green Z1369-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-A2MG-24D-1 
1 Square 2 Position (Oncor SPDT 24VDC Red Z1370-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-A2MR-24D-1 
) Yellow 21371-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-A2MY-24D-1 
iainnied Green Z1372-ND 21.77 20.16 18.82 17.48 A165W-A3MG-24D-2 
3 Position ‘onoth DPDT 24VDC Red 21373-ND 21.77 20.16 18.82 17.48 A165W-A3MR-24D-2 
( Yellow Z1374-ND 21.77 20.16 18.82 17.48 A165W-A3MY-24D-2 
Perens Green Z1378-ND 19.96 18.48 17.25. 16.02 A165W-J2AG-24D-1 
2 Position Moeenta ; SPDT 24VDC Red Z1379-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-J2AR-24D-1 
y Yellow Z1380-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-J2AY-24D-1 
Wuisiciied Green Z1381-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-J2MG-24D-1 
2 | Rectangular 2 Position ‘onoth SPDT 24VDC Red Z1382-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-J2MR-24D-1 
( Yellow Z1383-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-J2MY-24D-1 
Meinanied Green Z1384-ND 21.77 20.16 18.82 17.48 A165W-J3MG-24D-2 
3 Position (Oncor DPDT 24VDC Red Z1385-ND 21.77 20.16 18.82 17.48 A165W-J3MR-24D-2 
) Yellow Z1386-ND 21.77 20.16 18.82 17.48 A165W-J3MY-24D-2 
sSrinid OKA Green Z1390-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-T2AG-24D-1 
2 Position Ml ae SPDT 24VDC Red Z1391-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-T2AR-24D-1 
o y) Yellow Z1392-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-T2AY-24D-1 
Nicinainga Green Z1393-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-T2MG-24D-1 
3 Round 2 Position (Oncor SPDT 24VDC Red Z1394-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-T2MR-24D-1 
) Yellow Z1395-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A165W-T2MY-24D-1 
Nerniainea Green Z1396-ND 21.77 20.16 18.82 17.48 A165W-T3MG-24D-2 
3 Position onoth DPDT 24VDC Red Z1397-ND 21.77 20.16 18.82 17.48 A165W-T3MR-24D-2 
( Yellow Z1398-ND 21.77 20.16 18.82 17.48 A165W-T3MY-24D-2 


NEW! A22 Series Switches 


Omron's A22 Series of pushbutton switches offer flexible features not found in other competitors switches. 
Switch blocks are hand snapped into the back of the switch body enabling the end user to replace, add or 
modify the switching outputs in seconds. Need a DP switch, no problem, simply snap on another switch 
block to complete your needs? Switch blocks feature screw-recessed (finger safe) terminals to meet both 
North American and European safety standards. Switches are water, oil and dust sealed to IP65 standards. 
Switch units come completely assembled and ready for installation. Purchase additional switch blocks for 


Rating Contacts: 

+ 24 VAC: 10A (inductive), 10A (resistive) + 110 VAC: 5A (inductive), 10A (resistive) + 220 VAC: 3A 
(inductive), 6A (resistive) LED Indicators: + Rated Voltage: 24 VAC/DC + Rated Current: 15 mA 
+ Operating Voltage: 24 VAC/DC+5% Dielectric Strength: 2,500 VAC, 50/60 Hz for 1 min between 
terminals of same polarity Life Expectancy: + PB Illum/Non-lllum: 500,000 operations min. + Emergency 
Stop: 300,000 operations min. + Selector: 500,000 operations min. Ambient humidity: Operating 35% to 


replacement and additions. 


80% Degree of protection: IP65 


22mm Accessories 


22M Pilot Light 


Indicator light only without the switch for 
indication of circuit status or warning. 
Matches switch assembly for uniform 


panel look. 
WE 
Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Description Part No. 1 25 50 | Part No. Illumination} Lens | Digi-Key Price Each Omron 
Replacement Contact Block, SPST-NC, General Purpose Z1547-ND 5.27 4.88 4.55] A22-01 Light Type Voltage | Color | Part No. 1 25 50 Part No. 
Replacement Contact Block, SPST-NC, Microload Z1548-ND 12.70 11.76 10.98] A22-01S 
lacement Contact Block, DPST-NC, General Purpose Z1549-ND 13.61 12.60 11.76] A22-02 Blue | Z1537-ND 24.49 22.68 21.17 | M22-CA-24A 
post 
1 | Replacement Contact Block, DPST-NC, Microload Z1550-ND 19.05 17.64 16.47 | A22-02S " ee 
Replacement Contact Block, SPST-NO, General Purpose ZI551-ND 527 488 4.55| A22-10 Green (BZISsz NER 19.05 17.64 16.47 | M22-CG-24A 
Replacement Contact Block, SPST-NO, Microload Z1552-ND 12.70 11.76 10.98] A22-10S 24VAC/DC | Red | Z1539-ND 19.05 17.64 16.47 | M22-CR-24A 
Replacement Contact Block, DPST-NO, General Purpose Z1553-ND 13.61 12.60 11.76] A22-20 f i ie 
Replacement Contact Block, DPST-NO, Microload Z1554-ND 19.05 17.64 16.47 | A22-20S White ieee §=619-05 (17.64 16.47 | M22-CW-24A 
Half Guard Operational Unit White Z1344-ND 5.44 5.04 4.71] A22-HW Square/Extended Yellow) Z1541-ND = 19.05 17.64 16.47 | M22-CY-24A 
Half Guard Operational Unit Red Z1345-ND 5.44 5.04 4.71] A22-HR 
2 | Half Guard Operational Unit Green Z1346-ND 5.44 5,04 4.71] A22-HG Blue | Z1542-ND 31.75 29.40 27.44 | M22-CA-T1 
Half Guard Operational Unit Black Z1347-ND 5.44 5.04 4.71] A22-HB cae: 
Half Guard Operational Unit Black Z1348-ND 5.44 5,044.71 | A22-HA Green (BZlose NER 31.75 29.40 27.44 | M22-CGT1 
g, | Emergency Stop Plate, 60mm dia, Yellow with Black Letters | Z1555-ND 4.81 4.46 4.16 | A222-3466-1 110 VAC |) Red |) 21544-ND = 31.75 29.40 27.44 | M22-CR-T1 
Emergency Stop Plate, 90mm dia, Yellow with Black Letters | Z1556-ND_ 4.81 4.46 4.16 | A227-3476-1 White | Z1545-ND 31.75 29.40 27.44 M22-CW-T1 
— | Fitting Wrench for Tightening Lock Nuts Z1557-ND 9.98 9.24 863] A22Z-3905 i re 
— | Extractor for Lamp and Switch Removal Z1558-ND 272 252 236| A227-3901 Yellow (RZiozoNE 31-75 20.40 27.44 | M22CY-Tt 
— | Lens Remover Tool Z1559-ND 1.81 1.68 1.57] A3PJ-5080 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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OMRON. jz! A22 Series Switches (Cont. 


Pushbutton Switch 22mm WE 
Contact Blocks Illumination Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Button Type Include Voltage Lens Color Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Non-IIluminated Switches (Momentary Operations) 
SPST-NC. = Red Z1438-ND 14.52 13.44 12.55 11.65 A22-CR-01M 
= Blue Z1561-ND 14.52 13.44 12.55 11.65 A22-CA-10M 
= Black Z1562-ND 14.52 13.44 12.55 11.65 A22-CB-10M 
SPST-NO = Green Z1563-ND 14.52 13.44 12.55 11.65 A22-CG-10M 
= White Z1564-ND 14.52 13.44 12.55 11.65 A22-CW-10M 
1 Square/Extended = Yellow Z1565-ND 14.52 13.44 12.55 11.65 A22-CY-10M 
Button = Blue Z1566-ND 19.96 1848 17.25 16.02 A22-CA-11M 
— Black Z1567-ND 19.96 1848 17.25 16.02 A22-CB-11M 
= Green Z1568-ND 19.96 1848 17.25 16.02 A22-CG-11M 
SRST NO FOrSING — Red Z1569-ND 19.96 1848 17.25 16.02 A22-CR-11M 
= White Z1570-ND 19.96 1848 17.25 16.02 A22-CW-11M 
= Yellow Z1571-ND 19.96 1848 17.25 16.02 A22-CY-11M 
a Blue Z1440-ND 14.52 13.44 12.55 11.65 A22-DA-10M 
= Black Z1441-ND 14.52 13.44 12.55 11.65 A22-DB-10M 
2 Square/Full SPST-NO a Green Z1442-ND 14.52 13.44 12.55 11.65 A22-DG-10M 
Guard Button a White Z1443-ND 14.52 13.44 12.55 11.65 A22-DW-10M 
= Yellow Z1444-ND 14.52 13.44 12.55 11.65 A22-DY-10M 
SPST-NO + SPST-NC = Red Z1445-ND 19.96 1848 17.25 16.02 A22-DR-11M 
= Blue Z1446-ND 10.89 10.08 9.41 8.74 A22-FA-10M 
= Black Z1447-ND 10.89 10.08 9.41 8.74 A22-FB-10M 
3 Round Flush SPST-NO oa Green Z1448-ND 10.89 10.08 9.41 8.74 A22-FG-10M 
Button = Red Z1449-ND 10.89 10.08 9.41 8.74 A22-FR-10M 
=: White Z1450-ND 10.89 10.08 9.41 8.74 A22-FW-10M 
— Yellow Z1451-ND 10.89 10.08 9.41 8.74 A22-FY-10M 
4 Round/Extended SPST-NC = Red Z1452-ND 9.98 9.24 8.63 8.01 A22-TR-01M 
Button SPST-NO + SPST-NC = Red Z1453-ND 14.52 13.44 12.55 11.65 A22-TR-11M 
= Blue Z1454-ND 10.89 10.08 9.41 8.74 A22-GA-10M 
a Black Z1455-ND 10.89 10.08 9.41 8.74 A22-GB-10M 
5 Round Full- SPST-NO = Green Z1456-ND 10.89 10.08 9.41 8.74 A22-GG-10M 
Guard Button a Red Z1457-ND 10.89 10.08 9.41 8.74 A22-GR-10M 
— White Z1458-ND 10.89 10.08 9.41 8.74 A22-GW-10M 
— Yellow Z1459-ND 10.89 10.08 9.41 8.74 A22-GY-10M 
SPST-NC = Red Z1460-ND 12.70 11.76 10.98 10.20 A22-MR-01M 
= Blue Z1461-ND 12.70 11.76 10.98 10.20 A22-MA-10M 
6 Medium-size Mushroom = Black Z1462-ND 12.70 11.76 10.98 10.20 A22-MB-10M 
(40-mm dia head) SPST-NO a Green Z1463-ND 12.70 11.76 10.98 10.20 A22-MG-10M 
= White Z1464-ND 12.70 11.76 10.98 10.20 A22-MW-10M 
= Yellow Z1465-ND 12.70 11.76 10.98 10.20 A22-MY-10M 
SPST-NC. a Red Z1466-ND 11.79 10.92 10.20 9.47 A22-SR-01M 
= Blue Z1467-ND 11.79 10.92 10.20 9.47 A22-SA-10M 
7 Small-size Mushroom = Black Z1468-ND 11.79 10.92 10.20 9.47 A22-SB-10M 
(30-mm dia. Head) SPST-NO = Green Z1469-ND 11.79 10.92 10.20 9.47 A22-SG-10M 
= White Z1470-ND 11.79 10.92 10.20 9.47 A22-SW-10M 
= Yellow Z1471-ND 11.79 10.92 10.20 9.47 A22-SY-10M 
Non-Illuminated Switches (Latching Operations) 
SPST-NC = Red Z1572-ND 20.87 19.32 18.04 16.75 A22-CR-01A 
1 | Square/Extended Button 
SPST-NO + SPST-NC = Black Z1573-ND 27.22 25.20 23.52 21.84 A22-CB-11A 
Iluminated Switches (Momentary Operations) 
1 Square/Extended Button SPST-NC 24 VAC/DC Red Z1472-ND 26.31 2436 22.74 21.12 A22L-CR-24A-01M 
LED Illuminated SPST-NC 110 VAC Red Z1473-ND 30.84 28.56 26.66 24.76 A22L-CR-T1-01M 
Blue Z1474-ND 42.64 39.48 36.85 34.22 A22L-DA-24A-10M 
Green Z1475-ND 26.31 2436 22.74 21.12 A22L-DG-24A-10M 
Shel ne. eeNDCIDG White Z1476-ND 26.31 2436 22.74 21.12 A22L-DW-24A-10M 
2 Square/Full Guard Button Yellow Z1477-ND 26.31 2436 22.74 21.12 A22L-DY-24A-10M 
LED Illuminated Blue Z1478-ND 46.27 42.84 39.99 37.13 A22L-DA-T1-10M 
Green Z1479-ND 30.84 28.56 26.66 24.76 A22L-DG-T1-10M 
SESTNO HONDAS White Z1480-ND 30.84 28.56 26.66 24.76 A22L-DW-T1-10M 
Yellow Z1481-ND 30.84 28.56 26.66 24.76 A22L-DY-T1-10M 
SPST-NC 24 VAC/DC Red Z1482-ND 19.96 18.48 17.25 16.02 A22L-GR-24A-01M 
Blue Z1483-ND 36.29 33.60 31.36 29.12 A22L-GA-24A-10M 
SPST-NO 24 VAC/DC Green Z1484-ND 19.96 1848 17.25 16.02 A22L-GG-24A-10M 
Round/Clear White Z1485-ND 19.96 1848 17.25 16.02 A22L-GW-24A-10M 
3 Full Guard Button Yellow Z1486-ND 19.96 1848 17.25 16.02 A22L-GY-24A-10M 
LED Illuminated SPST-NC 110 VAG Red Z1487-ND 24.49 2268 2117 19.66 A22L-GR-T1-01M 
Blue Z1488-ND 39.92 36.96 34.50 32.04 A22L-GA-T1-10M 
Green Z1489-ND 24.49 2268 21.17 19.66 A22L-GG-T1-10M 
Shs INO ONES White Z1490-ND 24.49 2268 21.17 19.66 A22L-GW-T1-10M 
Yellow Z1491-ND 24.49 2268 21.17 19.66 A22L-GY-T1-10M 
SPST-NC 24 VAC/DC. Red Z1492-ND 16.33 15.12 1412 13.11 A22L-TR-24A-01M 
Blue Z1493-ND 32.66 30.24 28.23 26.21 A22L-TA-24A-10M 
Green Z1494-ND 16.33 15.12 14.12 13.11 A22L-TG-24A-10M 
SPSTENO 24 VAGIDE White Z1495-ND 16.33 15.12 1412 13.11 A22L-TW-24A-10M 
4 | Round/Extended Button Yellow Z1496-ND 16.33 15.12 1412 13.11 A22L-TY-24A-10M 
LED Illuminated SPST-NC. 110 VAC Red Z1497-ND 20.87 19.32 18.04 16.75 A22L-TR-T1-01M 
Blue Z1498-ND 36.29 33.60 31.36 29.12 A22L-TA-T1-10M 
SPST-NO 110 VAC Green Z1499-ND 20.87 19.32 18.04 16.75 A22L-TG-T1-10M 
White Z1500-ND 20.87 19.32 18.04 16.75 A22L-TW-T1-10M 
Yellow Z1501-ND 20.87 19.32 18.04 16.75 A22L-TY-T1-10M 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. wew? A22 Series Switches (Cont.) 
Emergency Stop Pushbutton Switch AWE 


Omron Emergency stop switches feature a positive opening mechanism with minimal contact separation of 3mm in accordance with 
EN60947-5-1. Safety lock mechanism prevents misuse or tampering. Innovative two-piece snap together construction reduces installation 
time and shorter panel depth requirements. Use for Emergency Stop switching on equipment, conveyors and augers, construction equipment 
and vehicles. Red cap standard. Contacts: 10A@110VAC or 24VDC 


Switch Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Type Contact Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Non-Lighted Models 
60-dia. Head 
1 Push-lock SPST-NC Z1502-ND 27.22 25.20 23.52 21.84 A22E-L-01 
Turn-reset 
Bi), cia Head SPST-NC Z1503-ND 32.66 30.24 28.23 26.21 | A22E-LP-01 
Push-pull 
40-dia. Head 
3 Push-lock SPST-NC Z1504-ND 24.95 23.10 21.56 20.02 A22E-M-01 
Turn-reset 
‘ Bae i SPST-NC Z1505-ND 45.81 42.42 39.60 36.77 | A22E-MK-01 
spent SPST-NO/SPST-NC Z1560-ND 38.56 35.70 33.32 30.94 | A22E-MK-11 
Key-reset 
5 40-dia. Head SPST-NC Z1506-ND 30.84 28.56 26.66 24.76 A22E-MP-01 
Push-pull SPST-NO/SPST-NC Z1507-ND 37.65 34.86 32.54 30.22 A22E-MP-11 
30-dia. Head 
6 Push-lock SPST-NC Z1508-ND 30.84 28.56 26.66 24.76 A22E-S-01 
Turn-reset 
30-dia. Head 
ri Push-lock SPST-NC. Z1509-ND 38.56 35.70 33.32 30.94 A22E-SK-01 
Key-reset 
Lighted Models 
Switch Illumination Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Type Contact Voltage Part No. 1 25 50 100 Part No. 
40-dia. Head 
Push-lock SPST-NC 2 hee Z1510-ND 40.37 37.38 34.89 32.40 A22EL-M- 24A-01 
8 Turn-reset 
40-dia. Head 110 VAC 
Push-lock Turn- | SPST-NC (LED) Z1511-ND 4717 43.68 40.77 37.86 A22EL-M-T1-01 
reset withTrans. 
1 Key Selector switches for secured switching or resetting. Available in either momentary or Alternate Action. (p65 oil and dust AL GE 
Key Type Selector Switch tight construction. Comes complete with 2 keys. Contact: 10A@VAC or 24VCD i g 


Number of Key Positions Key Removable Digi-Key Price Each Omron 
Type Positions Contacts Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Position Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
On Mom = 1 Z1530-ND 19.05 17.64 16.47 15.29 | A22K-2AL-10 
2 SPST-NO On Off = 1&2 Z1531-ND 19.05 17.64 16.47 15.29 | A22K-2M-10 
Key Type On Off = 1 Z1532-ND 19.05 17.64 16.47 15.29 | A22K-2ML-10 
jae Mom Off Mom 2 Z1533-ND 26.31 24.36 22.74 21.12 | A22K-3AC-11 
4 SPSTNOxSPSENG On On Off 1&3 Z1534-ND 26.31 24.36 22.74 21.12 | A22K-3M-11 
On On Off 2 Z1535-ND 26.31 24.36 22.74 21.12 | A22K-3MC-11 
On On Off 1 Z1536-ND 26.31 24.36 22.74 21.12 | A22K-3ML-11 
Knob Type Large easy to switch knob selector switches for On-Off and selection for control of industrial controls. 
Snap acting type switch feedback ensures confident operator feedback during switching, even while 
Selector Switch wearing gloves. 
Available in either non-illuminated or LED illuminated versions. (IP65 oil and dust tight construction.) 
Contacts: 10A@110VAC or 24VDC. 
AE 
Switch Illumination Lens Digi-Key Price Each 
Switch Type Position Function Contacts Voltage Color Part No. 1 25 50 100 
Hluminated 
Blue Z1514-ND 38.10 35.28 32.93 30.58 ‘A22W-2AA-24A-10 
, Spring Return 3 Green Z1515-ND 22.68 21.00 19.60 18.20 A22W-2AG-24A-10 
ziposition (Momentary) SESTNO pe eGi0e Red Z1516-ND 2268 21.00 19.60 18.20 A22W-2AR-24A-10 
Yellow Z1517-ND 22.68 21.00 19.60 18.20 A22W-2AY-24A-10 
Blue Z1518-ND 38.10 35.28 32.93 30.58 A22W-2MA-24A-10 
: Maintained Green Z1519-ND 22.68 21.00 19.60 18.20 A22W-2MG-24A-10 
2 position (On-Off) SPS TANS PANACIDE Red Z1520-ND 2268 21.00 19.60 18.20 A22W-2MR-24A-10 
Knob-type Yellow Z1521-ND 22.68 21.00 19.60 18.20 A22W-2MY-24A-10 
Selector Switch Blue Z1522-ND 41.73 38.64 36.07 33.49 ‘A22W-3AA-24A-11 
. Spring Return Green Z1523-ND 26.31 24.36 22.74 21.12 A22W-3AG-24A-11 
PST-NO + SPST-N 24 VACID' 
3 position (Momentary) | SP 2) Nee SPSENG Ie Red Z1524-ND 26.31 24.36 2274 = 21.12 A22W-3AR-24A-11 
Yellow Z1525-ND 26.31 24.36 22.74 21.12 A22W-3AY-24A-11 
Blue Z1526-ND 41.73 38.64 36.07 33.49 A22W-3MA-24A-11 
ia Maintained Green Z1527-ND 25.40 23.52 21.96 20.39 A22W-3MG-24A-11 
Siposttion (On-Off) Sd ce ai aE NACIDG Red Z1528-ND 25.40 23.52 21.96 20.39 A22W-3MR-24A-11 
Yellow Z1529-ND 25.40 23.52 21.96 20.39 A22W-3MY-24A-11 
Non-Illuminated 
2 position Spring return SPST-NO = Black Z1512-ND 12.70 11.76 10.98 10.20 A22S-2A-10 
(Momentary) 
a Maintained 
2 PST-Ni a Black Z1513-ND 12.7 11.76 10.98 10.20 A228-2M-10 
Knob-type position (On-Off) SPST-NO lacl 3. 0 9 'S: 
Selector Switch | 3 position Spring return | spgT-NO + SPST-NC = Black Z1574-ND 1633 1512 1412 13.41 A22-3A-11 
(Momentary) 
3 position palety SPST-NO + SPST-NC = Black Z1575-ND 16.33 15.12 14.12 13.11 A22-3M-11 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 757 


Br: Surface Mount 
coroners Slide Switches CAs Series 


Electrical Characteristics: + Contact Rating: Non-switching DC50 V 100mA, Switching DOSV, 100mA DC24 V, 
25mA, Minimum DC20mvV tpa, + Contact Resistance: 50mQ maximum (1.5mA, 1kHz, 20mV) « Insulation resistance: 
1000MQ (DC 100V) minimum - Dielectric strength: AC500 V, 50Hz, 60s 


Fig. 1 
tel 0.3 


254 [nol 


ae 


NKK’ 
(18.0) Dia 


SWITCHES at 


(15; 0) Dia 


Illuminated 
Large Body 
Pushbutton 
Switches 


YB Series with Panel Seal: 


Dim. in (mm) Inch 


Improved LED illumination offers a bright full face illuminated area for easy identification in both lit and unlit 
conditions. High density design with less than 1” behind panel depth. Silver contacts with .110” quick 
connect solder lug terminals. Meets IP65 of IEC529 standards. 

Electrical Capacity: 3A @ 125/250V AC or 30V DC. 


Dielectric Strength: 1,000V AC min. between contacts; 1,500V AC min. between contacts and case. 
Mechanical Life: 1,000,000 operations min. for momentary: 200,000 operations min. for alternate action. 
Electrical Life: 100,000 operations min. 


Total Travel: .118” 

Operating Force: 170 grams for single pole: 300 grams for double pole. 
Operating Temperature: -25°C through +50°C. 

UL recognized and CSA certified. 


* For Tape & Reel Part No. change CT to TR 


€eoumns SMD Momentary Key Switches 


Electrical Characteristics: + Contact Rating: Max. Current: 100mA; Max. Voltage: 24V 
Resistance: 100 milliohms max. + Insulation Resistance: 100 megohms min. (DC500V) 
General Characteristics: + Switch Type: Normally Open + Operating Temperature Range: -55°C to 
+125°C + Dielectric Strength: 250 VAC. 

Mechanical Characteristics: + Cycle Life, Loaded: 10,000 actuations. 


+ Contact 


Gull Wing PCB Layout 
+2544 
a 
1.27 QB - 
& ote 
ry 
Cut Tape Tape & Reel 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Type Part No. 1 10 100 Part No. 500 1,000 5,000 


J-Hook 7914J-O00OECT-ND .95 .84 .71 
Gull Wing | 7914G-O00ECT-ND  .95 .84 .71 


7914J-000OETR-ND 
7914G-000ETR-ND 


270.00 473.00 405.00/M 
270.00 473.00 405.00/M 


Sealed Selector Switches 


Electrical Characteristics: + Contact Rating: Maximum Current: 100mA Maximum Voltage: 24V 
+ Contact Timing: Non-Shorting + Contact Resistance: 2 ohms max. - Insulation Resistance: 100 
megohms min. (DC500V) + Dielectric Strength: 250 VAC + General Characteristics: + Switch Type: 
SPDT + Operating Temperature Range: -55°C to +125°C 


+ Mechanical Angle: 245°C +15° = Posi- 
tions: 2 + Adjustment Torque: 50g. cm 
max. + Stop Strength: 200g. cm min. 
+ Switching Angle: 45° + 5° + Seal Test: 
85°C Fouriner + Rotational Life: -051: 50 
cycles; -023: 2000 cycles * Max. 
Soldering Heat: 260°C, 5 seconds 
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+ Mechanical Angle: 240°C +15° + Positions: 2 » Adjustment Torque: 180g. cm max. + Stop Strength: 300g. 
cm min. + Switching Angle: 45° + 5° + Pushover Strength (S Style): 2 kilograms min. + Rotational Life: -051: 50 
cycles 023: 2000 cycles * Max Soldering Heat: 260°C, 10 seconds 


Size Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Pricing 
Fig. |(mm)| Life | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 1,000 
1 3 50 7813J-051ECT-ND 2.10 1.86 1.56 | 7813J-051ETR-ND = 1050.00 
3 | 2000 | 7813J-023ECT-ND 2.31 2.05 1.72 | 7813J-023ETR-ND. _ 1155.00 
2 4 50 7814G-051ECT-ND 2.10 1.86 1.56 | 7814G051ETR-ND 600.00 1050.00 
4 | 2000 | 7814G023ECT-ND 2.31 2.05 1.72 | 7814G-023ETR-ND 660.00 1155.00 
3 4 50 7814J-051ECT-ND 2.10 1.86 1.56 | 7814J-051ETR-ND. 600.00 1050.00 
4 | 2000 | 7814J-023ECT-ND 2.31 2.05 1.72 | 7814J-023ETR-ND 660.00 1155.00 


Cut Tape Tape & Reel en nary ; 
F Switching Digi-Key Price Each NKK 
No. of | No. of Digi-Key Price Each Pricing* | BC Components Fig.| Circut ci 
.| Circuit] Functi Col Part No. 1 25 100 | PartNo. 
Fig. | Pos. | Poles | Description Part No. 10 100 | 1,000 _| PartNo. oe eee sae La 2 
ta| 1 | 1 | SPDT,J Hook CAS120JCT-ND 1.76 1.27 | 585.00 _| CAS120TA MB SeneswithiPanel seal 
1B 1 1 SPDT, Gullwing CAS120GCT-ND 1.76 1.27 585.00 CAS120TB SPDT | On- Mom Red 360-1427-ND 23.37 18.70 14.81 | YBISWCKW01-5C-JC 
SPDT |On-Mom| Yellow | 360-1428-ND 23.37 18.70 14.81 | YB15WCKW01-5D-JD 
2al 1 2__| DPDT, J Hook CAS220JCT-ND 338 2.44 | 1125.00 | CAS220TA 
OBA 3 |IDPOT: Guan CASSOCETND 398 244) 412500 | CAS0TB 1 | SPDT|On-Mom| Green | 360-1429-ND 23.37 18.70 14.81 | YB1S5WCKW01-5F-JF 
2 9 : : SPDT |On-Mom| Blue 360-1430-ND 29.58 23.67 18.74 | YB15WCKW01-6G-JB 
2c| 2 1_| SPDT 2 pos. J Hook _| CASD20JCT-ND 3.38 2.44 | 1125.00__| CASD20TA SPDT | On-On Red 360-1431-ND 25.26 20.21 16.00) YB16WCKW01-5C-JC 
a] 2 1 DT 2 pos. Gullwing | CASD20GCT-ND 38 2.44 | 1125.00 | CASD20TB 
SAD 2 pos ulwing ech ak SPDT] On-On | Yellow | 360-1432-ND 25.26 20.21 16.00] YB16WCKWO1-5D-JD 


SPDT} On-On Green 
1 | SPDT} On-On Blue 
DPDT | On - Mom Red 
DPDT | On- Mom Yellow 


DPDT | On - Mom Green 
DPDT | On - Mom Blue 
1 | DPDT| On-On Red 
DPDT} On-On Yellow 


360-1433-ND 25.26 20.21 16.00 | YB16GWCKW01-5F-JF 
360-1434-ND 31.47 25.18 19.94 | YB1GWCKW01-6G-JB 
360-1435-ND 26.49 21.20 16.78 | YB25WCKW01-5C-JC 
360-1436-ND 26.49 21.20 16.78 | YB25WCKW01-5D-JD 


360-1437-ND 26.49 21.20 16.78 | YB25WCKW01-5F-JF 
360-1438-ND 32.70 26.16 20.71 | YB25WCKW01-6G-JB 
360-1439-ND 27.75 22.20 17.58 | YB26WCKW01-5C-JC 
360-1440-ND 27.75 22.20 17.58 | YB26WCKW01-5D-JD 
DPDT |} On-On Green 360-1441-ND 27.75 22.20 17.58 | YB26WCKW01-5F-JF 


DPDT} On-On Blue 360-1442-ND 33.96 27.17 21.51 | YB26WCKW01-6G-JB 

SPDT | On- Mom | Red/Green | 360-1443-ND 27.15 21.72 17.20 | YB1SWCKW01-2CF02-JB 
1 | SPDT} On-On | Red/Green | 360-1444-ND 29.07 23.26 18.42 | YB16WCKW01-2CF02-JB 
DPDT | On- Mom | Red/Green | 360-1445-ND 30.30 24.24 19.19 | YB25WCKW01-2CF02-JB 
DPDT} On-On | Red/Green | 360-1446-ND 31.53 25.23 19.97 | YB26WCKW01-2CF02-JB 


2 | Protective Polycarbonate Guard | 360-1008-ND 2.97 2.38 1.89] AT4072 
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JB Series - Illuminated, Low Profile Switches: 


Bright full face LED illumination for extremely long life. Completely sealed for extreme operating 
environments and automated soldering processes. Higher operating force provides more pronounced 
operating feel. All lenses come standard with diffused colored lens unless noted as clear. Terminal spacing 
conforming to .100” PCB grid. Straight, molded-in PC terminals. Single pole, single throw, variety of cap 
colors. Red, yellow or green LEDs. Electrical Capacity: 50mA @ 24V DC, max. Dielectric Strength: 250V 
AC min. Mechanical Life: 5,000,000 operations min. Electrical Life: 5,000,000 operations min. Operating 
Temperature: -25°C through +70°C. Total Travel: .010" 

JF Series - Illuminated, Ultra-Thin Switches: 

JF Series are washable tactile switches with crisp tactile feedback. Terminal spacing conforming to .100” 
PCB grid. Single pole, single throw, variety of cap colors. Red, yellow or green LEDs. Electrical Capacity: 
50mA @ 24V DC max. Dielectric Strength: 250V AC min. Mechanical LIfe: 500,000 operations min. 


Electrical Life: 500,000 operations min. Operating Temperature: -25°C through +50°C. Total Travel: 
.016". 


Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. | Circuit Function Color Part No. 1 25 100 Part No. 
J B Series Illuminated Low Profile Switches 
SPST | Momentary Red 360-1260-ND 4.62 3.70 2.93 | JB1SLPC-JB 
SPST | Momentary Red Clear 360-1261-ND 4.62 3.70 2.93 | JB15LPC-JC 
1 SPST | Momentary Yellow 360-1262-ND 4.62 3.70 2.93 | JB1SLPE-JB 
SPST | Momentary Yellow Clear | 360-1263-ND 4.62 3.70 2.93 | JBISLPE-JE 
SPST | Momentary Green 360-1264-ND 4.62 3.70 2.93 | JB1SLPF-JB 
SPST | Momentary Green Clear | 360-1265-ND 462 3.70 2.93 | JBISLPF-JF 
J F Series Illuminated Ultra Thin Switches 
SPST | Momentary Red 360-1266-ND 7.68 6.15 4.87 | JF15AP1CC 
2 SPST | Momentary Yellow 360-1267-ND 9.24 7.40 5.86 | JF1SAP1EE 
SPST | Momentary Green 360-1268-ND 8.01 6.41 5.08 | JF1SAP1FF 


More Product Available Online: www.digikey.com 


758 (1023) Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


Fax: 218-681-3380 


NKK’ 
SWITCHES Illuminated Low Profile Pushbutton Switches 


Snap-action contact mechanism. Alternate action models with latchdown for indication of circuit status. Snap- action). Electrical Life: 10,000 operations min. (silver); 200,000 operations min. (gold). Total Travel: .091”. 
in mount (W01) with solder lug terminals and silver contacts: PCB mount (G03) with straight PC terminals and Operation Force: 160 grams for single pole, 260 grams for double pole. Contact Timing: Break before 
gold contacts. Electrical Capacity: Power Level (code W): 5A @ 125/250V AC or 5A @ 30V DC Logic make. Operating Temperature: -25°C through +50°C. 

Level (code G): 0.4VA maximum @ 28V AC/DC maximum. Dielectric Strength: 1,000V AC min. between UB models: UL recognized and CSA certified; UB2 models: UL recognized. (No UL/CSA mark on switch.) 


contacts. Mechanical Life: 1,000,000 operations min. (momentary); 200,000 operations min. (alternate Dim. in (mm) Inch 
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Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Function Color Part No. 1 25 100 Part No. 
Square Snap-in Mount, Single Element LED (UB Series) — 5A 
SPDT On-Mom Red 360-1525-ND 11.91 9.53 7.55 UB15KKW015C-CC. 
SPDT On-Mom Yellow 360-1526-ND 11.91 9.53 7.55 UB15KKW015D-DD 
SPDT On-Mom Green 360-1527-ND 11.91 9.53 7.55 UB15KKW015F-FF 
SPDT On-On Red 360-1528-ND 13.05 10.44 8.27 UB16KKW015C-CC 
SPDT On-On Yellow 360-1529-ND 13.05 10.44 8.27 UB16KKW015D-DD 
1 SPDT On-On Green 360-1530-ND 13.05 10.44 8.27 UB16KKW015F-FF 
DPDT On-Mom Red 360-1531-ND 15.12 12.10 9.58 UB25KKW015C-CC. 
DPDT On-Mom Yellow 360-1532-ND 15.12 12.10 9.58 UB25KKW015D-DD 
DPDT On-Mom Green 360-1533-ND 15.12 12.10 9.58 UB25KKW015F-FF 
DPDT On-On Red 360-1534-ND 15.93 12.75 10.09 UB26KKW015C-CC. 
DPDT On-On Yellow 360-1535-ND 15.93 12.75 10.09 UB26KKW015D-DD 
DPDT On-On Green 360-1536-ND 15.93 12.75 10.09 UB26KKW015F-FF 
Square PCB Mount, Single Element LED (UB Series) — .4VA 
SPDT On-Mom Red 360-1537-ND 11.43 9.15 7.24 UB15SKG035C-CC 
SPDT On-Mom Yellow 360-1538-ND 11.43 9.15 7.24 UB15SKG035D-DD 
SPDT On-Mom Green 360-1539-ND 11.43 9.15 7.24 UB15SKG035F-FF 
SPDT On-On Red 360-1540-ND 12.60 10.08 7.98 UB16SKG035C-CC 
SPDT On-On Yellow 360-1541-ND 12.60 10.08 7.98 UB16SKG035D-DD 
2 SPDT On-On Green 360-1542-ND 12.60 10.08 7.98 UB16SKG035F-FF 
DPDT On-Mom Red 360-1543-ND 15.30 12.24 9.69 UB25SKG035C-CC 
DPDT On-Mom Yellow 360-1544-ND 15.30 12.24 9.69 UB25SKG035D-DD 
DPDT On-Mom Green 360-1545-ND 15.30 12.24 9.69 UB25SKG035F-FF 
DPDT On-On Red 360-1546-ND 16.14 12.92 10.23 UB26SKG035C-CC 
DPDT On-On Yellow 360-1547-ND 16.14 12.92 10.23 UB26SKG035D-DD 
DPDT On-On Green 360-1548-ND 16.14 12.92 10.23 UB26SKG035F-FF 
Square Snap-in Mount, Multi Element LED (UB2 Series) — 5A 
SPDT On-Mom Red - White Diff. Lens 360-1549-ND 16.56 13.25 10.49 UB215KKW015C-1JB 
SPDT On-Mom Red - Clear Lens 360-1550-ND 16.56 13.25 10.49 UB215KKW015C-1JC. 
SPDT On-Mom Yellow - White Diff. Lens 360-1551-ND 16.56 13.25 10.49 UB215KKW015D-1JB 
SPDT On-Mom Yellow - Clear Lens 360-1552-ND 16.56 13.25 10.49 UB215KKW015D-1JD 
SPDT On-Mom Green - White Diff. Lens 360-1553-ND 16.56 13.25 10.49 UB215KKW015F-1JB 
SPDT On-Mom Green - Clear Lens 360-1554-ND 16.56 13.25 10.49 UB215KKW015F-1JF 
SPDT On-Mom Red/Green - White Diff. Lens 360-1555-ND 22.98 18.39 14.56 UB215KKW01CF-1JB 
SPDT On-On Red - Clear Lens 360-1556-ND 17.70 14.16 11.21 UB216KKW015C-1JB 
SPDT On-On Red - White Diff. Lens 360-1557-ND 17.70 14.16 W121 UB216KKW015C-1JC. 
SPDT On-On Yellow - Clear Lens 360-1558-ND 17.70 14.16 11.21 UB216KKW015D-1JB 
SPDT On-On Yellow - White Diff. Lens 360-1559-ND 17.70 14.16 11.21 UB216KKW015D-1JD 
SPDT On-On Green - Clear Lens 360-1560-ND 17.70 14.16 11.21 UB216KKW015F-1JB 
3 SPDT On-On Green - White Diff. Lens 360-1561-ND 17.70 14.16 11.21 UB216KKW015F-1JF 
SPDT On-On Red/Green - Clear Lens 360-1562-ND 24.15 19.32 15.30 UB216KKW01CF-1JB 
DPDT On-Mom Red - White Diff. Lens 360-1563-ND 19.92 15.94 12.62 UB225KKW015C-1JB 
DPDT On-Mom Red - Clear Lens 360-1564-ND 19.92 15.94 12.62 UB225KKW015C-1JC. 
DPDT On-Mom Yellow - White Diff. Lens 360-1565-ND 19.92 15.94 12.62 UB225KKW015D-1JB 
DPDT On-Mom Yellow - Clear Lens 360-1566-ND 19.92 15.94 12.62 UB225KKW015D-1JD 
DPDT On-Mom Green - White Diff. Lens 360-1567-ND 19.92 15.94 12.62 UB225KKW015F-1JB 
DPDT On-Mom Green - Clear Lens 360-1568-ND 19.92 15.94 12.62 UB225KKW015F-1JF 
DPDT On-Mom Red/Green - White Diff. Lens 360-1569-ND 26.37 21.10 16.71 UB225KKW01CF-1JB 
DPDT On-On Red - Clear Lens 360-1570-ND 21.57 17.26 13.67 UB226KKW015C-1JB 
DPDT On-On Red - White Diff. Lens 360-1571-ND 21.57 17.26 13.67 UB226KKW015C-1JC. 
DPDT On-On Yellow - Clear Lens 360-1572-ND 21.57 17.26 13.67 UB226KKW015D-1JB 
DPDT On-On Yellow - White Diff. Lens 360-1573-ND 21.57 17.26 13.67 UB226KKW015D-1JD 
DPDT On-On Green - Clear Lens 360-1574-ND 21.57 17.26 13.67 UB226KKW015F-1JB 
DPDT On-On Green - White Diff. Lens 360-1575-ND 21.57 17.26 13.67 UB226KKW015F-1JF 
DPDT On-On Red/Green - Clear Lens 360-1576-ND 28.02 22.42 17.75 UB226KKW01CF-1JB 
Square PCB Mount, Multi Element LED (UB2 Series) — .4VA 
SPDT On-Mom Red - White Diff. Lens 360-1577-ND 17.22 13.78 10.91 UB215SKG035C-1JB 
SPDT On-Mom Red - Clear Lens 360-1578-ND 17.22 13.78 10.91 UB215SKG035C-1JC 
SPDT On-Mom Yellow - White Diff. Lens 360-1579-ND 17.22 13.78 10.91 UB215SKG035D-1JB 
SPDT On-Mom Yellow - Clear Lens 360-1580-ND 17.22 13.78 10.91 UB215SKG035D-1JD 
SPDT On-Mom Green - White Diff. Lens 360-1581-ND 17.22 13.78 10.91 UB215SKG035F-1JB 
SPDT On-Mom Green - Clear Lens 360-1582-ND 17.22 13.78 10.91 UB215SKG035F-1JF 
SPDT On-Mom Red/Green - White Diff. Lens 360-1583-ND 23.64 18.92 14.98 UB215SKG03CF-1JB 
SPDT On-On Red - Clear Lens 360-1584-ND 18.36 14.69 11.63 UB216SKG035C-1JB 
SPDT On-On Red - White Diff. Lens 360-1585-ND 18.36 14.69 11.63 UB216SKG035C-1JC 
SPDT On-On Yellow - Clear Lens 360-1586-ND 18.36 14.69 11.63 UB216SKG035D-1JB 
SPDT On-On Yellow - White Diff. Lens 360-1587-ND 18.36 14.69 11.63 UB216SKG035D-1JD 
SPDT On-On Green - Clear Lens 360-1588-ND 18.36 14.69 11.63 UB216SKG035F-1JB 
SPDT On-On Green - White Diff. Lens 360-1589-ND 18.36 14.69 11.63 UB216SKGO035F-1JF 
4 SPDT On-On Red/Green - Clear Lens 360-1590-ND. 24.81 19.85 15.72 UB216SKGO3CF-1JB 
DPDT On-Mom Red - White Diff. Lens 360-1591-ND 21.24 17.00 13.46 UB225SKG035C-1JB 
DPDT On-Mom Red - Clear Lens 360-1592-ND 21.24 17.00 13.46 UB225SKG035C-1JC 
DPDT On-Mom Yellow - White Diff. Lens 360-1593-ND 21.24 17.00 13.46 UB225SKG035D-1JB 
DPDT On-Mom Yellow - Clear Lens 360-1594-ND 21.24 17.00 13.46 UB225SKG035D-1JD 
DPDT On-Mom Green - White Diff. Lens 360-1595-ND 21.24 17.00 13.46 UB225SKG035F-1JB 
DPDT On-Mom Green - Clear Lens 360-1596-ND 21.24 17.00 13.46 UB225SKG035F-1JF 
DPDT On-Mom Red/Green - White Diff. Lens 360-1597-ND 27.69 22.16 17.54 UB225SKG03CF-1JB 
DPDT On-On Red - Clear Lens 360-1598-ND 22.89 18.32 14.50 UB226SKG035C-1JB 
DPDT On-On Red - White Diff. Lens 360-1599-ND 22.89 18.32 14.50 UB226SKG035C-1JC 
DPDT On-On Yellow - Clear Lens 360-1600-ND 22.89 18.32 14.50 UB226SKG035D-1JB 
DPDT On-On Yellow - White Diff. Lens 360-1601-ND 22.89 18.32 14.50 UB226SKG035D-1JD 
DPDT On-On Green - Clear Lens 360-1602-ND 22.89 18.32 14.50 UB226SKG035F-1JB 
DPDT On-On Green - White Diff. Lens 360-1603-ND 22.89 18.32 14.50 UB226SKG035F-1JF 
DPDT On-On Red/Green - Clear Lens 360-1604-ND 29.34 23.48 18.59 UB226SKG03CF-1JB 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 759 


NKK’ 
SWITCHES 


KB Series Miniature Bushing Mount: 

The pushbutton is an SPDT snap acting type contact mechanism, 
providing long electrical life and pronounced sensitivity. Comes 
complete with nut. 12mm diameter makes this switch ideal for 
stacking into a panel using minimal room. LED illumination for long 
service life. 

Electrical Capacity: 1A @ 125/250V AC or 30V DC for silver 
contacts. Dielectric Strength: 1,500V AC min. between contacts 
and case. Mechanical Life: 100,000 operations min. Electrical 


Illuminated Pushbutton Switches 


Life: 50,000 operations min. (silver). Total Travel: .118”. Operating 
Temperature: -25°C through +50°C. UL recognized & CSA 
certified @ 1A rating. 


LB Series Standard Size Snap-in Mount: 

The pushbutton switch is a standard size illuminated panel mount 
switch that includes two rubber seal construction that protects the 
contact mechanism from oil, dust, water and other contaminants. 
This construction also features LED illumination along with a quick 


make and break contact design which limits arcing and prolongs 
electrical life. 

Electrical Capacity: 3A @ 125/250V AC or 30V DC for silver 
contacts. Dielectric Strength: 1,500 V AC min. between contacts 
and case. Mechanical Life: 1,000,000 operations min for 
momentary; 200,000 operations min. for maintained. Electrical 
Life: 100,000 operations min. Total Travel: .118” Operating Tem- 
perature: -25°C through +50°C. UL recognized and CSA certified 
@ 3A rating. 


Dim. in (mm) Inch 


Switching Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Circuit Function Color Part No. id 25 100 Part No 
KB Series Square Bezel Switches (11.6) Sq (3.5) 
SPDT On-Mom Red 360-1269-ND 12.87 10.30 8.16 KB15SKW01-C-JC A! 7 <=; £138 
SPDT On-Mom Yellow 360-1270-ND 12.87 10.30 8.16 KB15SKW01-D-JD 
SPDT On-Mom Green 360-1271-ND 12.87 10.30 8.16 KB15SKW01-F-JF 
SPDT On-On Red 360-1272-ND 13.77 11.02 8.73 KB16SKW01-C-JC 
SPDT On-On Yellow 360-1273-ND 13.77 11.02 8.73 KB16SKW01-D-JD 
1 SPDT On-On Green 360-1274-ND 13.77 11.02 8.73 KB16SKW01-F-JF 
DPDT On-Mom Red 360-1275-ND 15.84 12.68 10.04 KB25SKW01-C-JC 
DPDT On-Mom Yellow 360-1276-ND 15.84 12.68 10.04 KB25SKW01-D-JD Fig. 2 R 
DPDT On-Mom Green 360-1277-ND 15.84 12.68 10.04 KB25SKW01-F-JF oe (11.6) Dia 3 
DPDT On-On Red 360-1278-ND 16.68 13.35 10.57 KB26SKW01-C-JC AST ( y 
DPDT On-On Yellow 360-1279-ND 16.68 13.35 10.57 KB26SKWO1-D-JD ODT a 
DPDT On-On Green 360-1280-ND 16.68 13.35 10.57 KB26SKW01-F-JF ° M12P1~ RT: 
KB Series Round Bezel Switches s 
SPDT On-Mom Red 360-1281-ND 12.87 10.30 8.16 KB15CKW01-C-JC i | 
SPDT On-Mom Yellow 360-1282-ND 12.87 10.30 8.16 KB15CKW01-D-JD (@ 12.3) [ie he 
SPDT On-Mom Green 360-1283-ND 12.87 10.30 8.16 KB15CKW01-F-JF 484 Banel Cutout 
SPDT On-On Red 360-1284-ND 13.77 11.02 8.73 KB16CKW01-C-JC 
SPDT On-On Yellow 360-1285-ND 13.77 11.02 8.73 KB16CKW01-D-JD 
2 SPDT On-On Green 360-1286-ND 13.77 11.02 8.73 KB16CKWO01-F-JF 
DPDT On-Mom Red 360-1287-ND 15.84 12.68 10.04 KB25CKW01-C-JC 
DPDT On-Mom Yellow 360-1288-ND 15.84 12.68 10.04 KB25CKW01-D-JD 
DPDT On-Mom Green 360-1289-ND 15.84 12.68 10.04 KB25CKW01-F-JF 
DPDT On-On Red 360-1290-ND 16.68 13.35 10.57 KB26CKW01-C-JC 
DPDT On-On Yellow 360-1291-ND 16.68 13.35 10.57 KB26CKW01-D-JD 
DPDT On-On Green 360-1292-ND 16.68 13.35 10.57 KB26CKW01-F-JF 
KB Series Rectangular Bezel Switches 
SPDT On-Mom Red 360-1293-ND 12.87 10.30 8.16 KB15RKW01-C-JC 
SPDT On-Mom Yellow 360-1294-ND 12.87 10.30 8.16 KB15RKW01-D-JD 
SPDT On-Mom Green 360-1295-ND 12.87 10.30 8.16 KB15RKW01-F-JF 
SPDT On-On Red 360-1296-ND 13.77 11.02 8.73 KB16RKW01-C-JC 
SPDT On-On Yellow 360-1297-ND 13.77 11.02 8.73 KB16RKW01-D-JD 
3 SPDT On-On Green 360-1298-ND 13.77 11.02 8.73 KB16RKW01-F-JF 
DPDT On-Mom Red 360-1299-ND 15.84 12.68 10.04 KB25RKW01-C-JC 
DPDT On-Mom Yellow 360-1300-ND 15.84 12.68 10.04 KB25RKW01-D-JD 
DPDT On-Mom Green 360-1301-ND 15.84 12.68 10.04 KB25RKW01-F-JF 
DPDT On-On Red 360-1302-ND 16.68 13.35 10.57 KB26RKW01-C-JC 
DPDT On-On Yellow 360-1303-ND 16.68 13.35 10.57 KB26RKW01-D-JD 
DPDT On-On Green 360-1304-ND 16.68 13.35 10.57 KB26RKW01-F-JF 
KB Accessories 
Socket Wrench for Panel Mount KB Series 360-1000-ND 2.34 1.88 1.49 AT108 
4 Protective Guard for Square/Round KB Series 360-1004-ND 1.98 1.59 1.26 AT494. 
Protective Guard for Rectangular KB Series 360-1006-ND 2.16 1.73 1.37 AT4024 
LB Series Square Bezel Switches 
SPDT On-Mom Red 360-1305-ND 18.00 14.40 11.40 LB15SKW01-C-JC 
SPDT On-Mom Yellow 360-1306-ND 18.00 14.40 11.40 LB15SKWO1-D-JD (16.2) 
SPDT On-Mom Green 360-1307-ND 18.00 14.40 11.40 LB15SKW01-F-JF 638 Sq. 
SPDT On-On Red 360-1308-ND 19.98 15.99 12.66 LB16SKW01-C-JC Panel Cutout 
SPDT On-On Yellow 360-1309-ND 19.98 15.99 12.66 LB16SKW01-D-JD 
5 SPDT On-On Green 360-1310-ND 19.98 15.99 12.66 LB16SKW01-F-JF (23.7) Dia 
DPDT On-Mom Red 360-1311-ND 21.30 17.04 13.49 LB25SKW01-C-JC _933 _ (3.2) 
DPDT On-Mom Yellow 360-1312-ND 21.30 17.04 13.49 LB25SKW01-D-JD 
DPDT On-Mom Green 360-1313-ND 21.30 17.04 13.49 LB25SKW01-F-JF 
DPDT On-On Red 360-1314-ND 23.28 18.63 14.75 LB26SKW01-C-JC 
DPDT On-On Yellow 360-1315-ND 23.28 18.63 14.75 LB26SKW01-D-JD 
DPDT On-On Green 360-1316-ND 23.28 18.63 14.75 LB26SKW01-F-JF (© 22.0) | 
LB Series Round Bezel Switches 866 “01 7 bia 
SPDT On-Mom Red 360-1317-ND 18.00 14.40 11.40 LB15CKW01-C-JC 7 (11.5) B54 
SPDT On-Mom Yellow 360-1318-ND 18.00 14.40 11.40 LB15CKW01-D-JD 1.453 
SPDT On-Mom Green 360-1319-ND 18.00 14.40 11.40 LB15CKW01-F-JF 
SPDT On-On Red 360-1320-ND 19.98 15.99 12.66 LB16CKW01-C-JC Panel Cutout 
SPDT On-On Yellow 360-1321-ND 19.98 15.99 12.66 LB16CKW01-D-JD 
6 SPDT On-On Green 360-1322-ND 19.98 15.99 12.66 LB16CKW01-F-JF 
DPDT On-Mom Red 360-1323-ND 21.30 17.04 13.49 LB25CKW01-C-JC 
DPDT On-Mom Yellow 360-1324-ND 21.30 17.04 13.49 LB25CKW01-D-JD 
DPDT On-Mom Green 360-1325-ND 21.30 17.04 13.49 LB25CKW01-F-JF 
DPDT On-On Red 360-1326-ND 23.28 18.63 14.75 LB26CKW01-C-JC 
DPDT On-On Yellow 360-1327-ND 23.28 18.63 14.75 LB26CKW01-D-JD 
DPDT On-On Green 360-1328-ND 23.28 18.63 14.75 LB26CKW01-F-JF 
LB Series Rectangular Bezel Switches 
SPDT On-Mom Red 360-1329-ND 18.00 14.40 11.40 LB15RKW01-C-JC 
SPDT On-Mom Yellow 360-1330-ND 18.00 14.40 11.40 LB15RKW01-D-JD 
SPDT On-Mom Green 360-1331-ND 18.00 14.40 11.40 LB15RKW01-F-JF 
SPDT On-On Red 360-1332-ND 19.98 15.99 12.66 LB16RKW01-C-JC 
SPDT On-On Yellow 360-1333-ND 19.98 15.99 12.66 LB16RKWO01-D-JD 0 4) 
7 SPDT On-On Green 360-1334-ND 19.98 15.99 12.66 LB16RKWO01-F-JF ‘382 ~~ Cutout 
DPDT On-Mom Red 360-1335-ND 21.30 17.04 13.49 LB25RKW01-C-JC 
DPDT On-Mom Yellow 360-1336-ND 21.30 17.04 13.49 LB25RKW01-D-JD 
DPDT On-Mom Green 360-1337-ND 21.30 17.04 13.49 LB25RKW01-F-JF 
DPDT On-On Red 360-1338-ND 23.28 18.63 14.75 LB26RKW01-C-JC 
DPDT On-On Yellow 360-1339-ND 23.28 18.63 14.75 LB26RKW01-D-JD 
DPDT On-On Green 360-1340-ND 23.28 18.63 14.75 LB26RKW01-F-JF 
LB Accessories (28.0) nh) 
8 Protective Guard for Square LB Series 360-1005-ND 2.82 2.26 AT499 1.024 ~~" .827 
Protective Guard for Rectangular LB Series 360-1007-ND 2.82 2.26 AT4057 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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L=-SWITEA® Rocker Switches 


RATINGS: RA Series - 125VAC, 10A RC Series - 125VAC, 12A R1966 Series - 125VAC, 15A Contact Resistance: 
100mQ max. Electrical Life: 10,000 Oycle Terminals: .187 Faston (QC) or Solder Term. Approvals: UL, CSA, VDE, 


NEMKO, SEMKO, FEMKO, DEVIKO 


Rocker Switches 


RATINGS: R5 Series: 10A 250V, 15A 125' 

R6 Series: 6A 250VAC (UL/CSA) 
Contact Resistance: <20mQ (initial) 
Electrical Life: >10,000 Oycle 


VAC. 


Panel —_ Termination Options Approvals: UL, CSA, VDE, NEMKO, SEMKO, 
Cutout 4 as FIMKO, DEMKO 
Solder Lu 4 -187 Faston (QC) 
2 ie (i380) oe x'094 # te ac. Laas ma ceo) 
Dp za, (0.7 x 2.4) (4.75 x 0.8) 260 (66) 1713 (18.1) 
RRC -Ri966 + Fig. 1 Fig.2 Fig.3 Fig. 4_— Fig. 5 vs nT 
i = 669 
Hey i | | fe (17) 
( a 
Right Angle PCB «73 rl | | t 88 
ig =Fp931 (0.8) TPF Yada 6.3) 1.18 (30) 
Digi-Key Price Each E-Switch 1.067 (2711) 425 (10.8) 
Fig.| Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
RA/RC Series (Black Matte Finish) 
2] SPST, 10A Black Matte W Marking EGI500-ND 178 1.61 1.37 | RATO66AFC A 1 F188 (4-78) ieee 
3. | SPST, 10A Black Matte W/ Marking EG1501-ND 1.78 1.61 1.87 | RATO66AFF T ai 7 aed Panel Cutout 
4 | SPST, 10A Black Matte W/ Marking EG1502-ND 1.78 1.61 1.37 | RATO66ARK .079 (2.0) 693 (17.6) 
5 | SPST, 10A Black Matte W/ Marking EG1503-ND 1.78 1.61 1.37 | RATO66AFH FI 1.090 
1_| SPST, 10A Black Matte No Marking EG1504-ND 1.78 1.61 __1.37_| RA1O66AFX lallfo] (27.7) 
4 | DPST, 12A Black Matte W/ Marking EG1505-ND 295 266 2.27 |RCIO73K o}||Lo} |-280 (7.1) 756 (19.2) 
5 | DPST, 12A Black Matte W/ Marking EG1506-ND 295 266 2.27 | RCI073H .354 (9) LE, LB ie 
1_| DPST, 12A Black Matte No Marking EG1507-ND 295 2.66 2.27 | RCI073X 189 14.8) sik -039 (1) 081 (0.8) 
R1966 Series (Black Semi-Gloss Finish) . “—=1.736 (18.7) | 256 (6.5) 
1 [SPST, 15A, Black No Marking .187 QC EG1508-ND 156 140 1.20 | RI966ABLKBLKEF 
1_| SPST, 15A, Black No Marking Solder EG1843-ND 1.94 1.56 1.40 | RI966ABLKBLKES 
3 | SPST, 15A Black W Marking .187 QC Term. | EG1509-ND 1.56 140 1.20 | RIS66ABLKBLKIF Digi-Key Price Each E-Switch 
3. | SPST, 154, Black W/ Marking Solder Term. EG1844-ND 1.94 1.56 1.40 | RI966ABLKBLKIS Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
4 | SPST 15 BaxkW Making Solr Tarn | EGIGISND Lad .58 Lad | IOSOHELKELIGS R5 Non-iluminated 
i larking ler Term. | : R i i x 
5 | SPST, 154, Black W/ Marking 187 GC Term. | EG1511-ND 1.56 1.40 1.20 | RI966ABLKBLKGF ; Rae Oat ° AGE Fen oe re i feet cay 
5 _| SPST, 154, Black W/ Marking Solder Term. EG1846-ND 1.94 1.56 1.40 | RI966ABLKBLKGS 2 | DPST On-Off 15A Black EG1529-ND 182 164 140 RSABLKBLKFFO 
4 SPST, 15A Lt.Gey W Marking .187 QC Term. | _ EG2580-ND 1.87 1.50 1.35 | RI966AGRYGRYFF + | DPDT OnOF-On, 15A Black EG1539-ND 295 266 296 RSDBLKBLKEFO 
5 _| SPST, 15ALt. Grey W/ Marking .187 QC Term. | _EG2581-ND 1.87 1.50 _1.35 | RI966AGRYGRYGF 3 | DPDT OnGit-On, 15ABlack EG1540-ND 295 266 296 RSDBLKBLKOF) 
4 | SPST, 15A, White W/ Marking 187 QC Term. | EG2582-ND 1.87 1.50 1.35 | RI966AWHTWHTFE 4 | DPDT. On-Gft-On, 15A Black EGI541-ND 295 266 296 RSDBLKBLKHFO 
5 _| SPST, 154, White W/ Marking .187 QC Term. | _EG2583-ND 1.87 1.50 _1.35_ | RI966AWHTWHTGF 2 : Rs difuiminated 
6 | SPDT, 15A Black On-Off-On, .187 QC Term. | EG1841-ND 3.21 257 2.32 | RI966DBLKBLKCF 
1 | SPST. 154 Cff-Mom .187 QC Tem. EG1512-ND 221 200 170 | RI966FBLKBLKEF 1 | DPST, 125V Red Illum., 15A Black EG1530-ND 2.95 2.66 226 P5BBLKREDEFT 
1 | SPST, 15A, Red LED Illumination, 187 CC EG1514-ND 296 267 2.27 | RI966ABLKBLKEFRED 2 | DPST, 125V Red Illum., 15A Black EG1531-ND 2.95 2.66 2.26 RSBBLKREDFP 
1 | SPST, 154, Green LED Illumination .187QC | EG1515-ND 296 267 2.27 | RI966ABLKBLKERGRN 1 DPST, 125V Geen Illum., 15A Black EG1533-ND 2.95 2.66 2.26 ROBBLKGRNEF! 
1_| SPST, 15A, Yellow LED Illumination .187 QC | _EG1842-ND 296 267 2.27 | RI966ABLKBLKEFYEL 2 | DPST, 125V Green Illum., 15A Black EG1534-ND 2.95 2.66 2.26 ROBBLKGRNFFI 
1 | SPST, 15A, Red LED IIlum. Solder Term. EG1858-ND 296 267 2.27 | RI966ABLKBLKESRED 2 | DPST, 230V Red Illum., 15A Black EG1535-ND 2.95 2.66 2.26 ROBBLKREDAF2 
1 | SPST, 154, Green LED Illum. Solder Term. EG1859-ND 296 267 227 | RI966ABLKBLKESGRN 2 | _DPST, 230V Green Illum., 154 Black EG1536-ND 2.95 2.66 2.26 ROBBLKGRNFF2 
1_| SPST, 15A, Yellow LED Illum. Solder Term. EG1860-ND 296 267 2.27 | RI966ABLKBLKESYEL 2 | DPST, 12VDC Red Illum., 15 Black EG1537-ND 2.95 2.66 2.26 ROBBLKREDARS 
Right Angle PCB Mount 2 | DPST,12VDCGeenlilum., 15ABlack | EG1538-ND 2.95 2.66 2.26 R5BBLKGRNFF3 
1 | SPST, 15A, Black W Led Red, Rt. Angle PCB] EG2577-ND 4.11 3.29 2.96 | RI966ABLKBLKERR R6 Mini-Rocker 
4 | SPST, 15A Black W/ Marking, Rt. Angle PCB | EG2579-ND 245 1.96 1.77 | RI966ABLKBLKFR 1] SPST6A, Black Wiout Marking EG1525-ND 1.67 1.51 1.28 R6ABLKBLKEF 
5 _| SPST, 15, Black W/ Marking, Rt. Angle POB | _EG2578-ND 245 1.96 _1.77 | RI966ABLKBLKGR 2 | _SPST6A, Black With Marking EG1526-ND 1.67 1.51 1.28 R6ABLKBLKFF 


E-SWITEA ® Rocker Switches 


Rocker Switches and Paddle Switches for mounting in a round hole 


instead of a rectangular or square punch. Easy to gang together for 
panels or consoles. Offered in various switching options with white ink 


9157B-ND E-Switch Data Book ....$2.95 


stamping or LED illumination. All switches are black in color. 


Manufacturing Ine 


(Dimensions: inches) 
* 3/8-27 Thread (Nut is included) 


-4amp @14V 
+t amp @110V 
Digi-Key Price Each 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 
R .04 (1.1) a8 Owas i Black Body with Red Button 
750 (19)( | ip ; 1 | Push On-Push Off, Solder Terminal . .|501PBND 94 «BOs. 
pe 709 (18) 1 | Normally Qpen, Solder Terminal . 502PBND 94 80 72 
1_| Normally Closed, Solder Terminal ..[503PB-ND 1.25 1.06 95 
ra ; 5 2 | Push On-Push Of, 4.5° (114.30mm) Wire Leads -[505PBND 1.14 97 86 
Digi-Key Price Each E-Switch 7 
Fig. | Description Part No. 1 A Qu o0N | PartNG! 2 | Normally Open, 4.5° (114.30mm) Wire Leads... ..[506PBND 86 7365 
Rocker Switches Black Body with Black Button 
SPST (On-Off) 10A with I/O Marking EG1889-ND 315 284 242 | RR3130A 1 | Push On-Push Off, Solder Terminal. -|508PBND 948072 
1 | DPDT(Qr-Ch) 10Awith VOMarking £G1890-ND 473 426 3.63 | RA3130B 1 | Normally Qpen, Solder Terminal . pee 664 80 
SPDT (On-On) 10A with /O Marking EG1891-ND 350 3.16 2.69 | RR3130C 1_| Normally Qosed, Solder Terminal... SIOPBND 94 8072 
2_[_ SPST (On-Off) 10A Snap-In EGI542.ND 1.75. 1.58 1.35 | RR3112A 2 | Push On-Push Of, 4.5° (114.30mm) Wire Leads 504PBND 98 83 74 
- 2_| Normally Open, 4.5” (114.30mm) Wire Leads .... .-[507PB-ND 1.07 9184 
waddle Sweches: ULA d Push Button with Tactile Feel, Black Body with Black Butt. 
Mini, SPST (On-Off) 6A EG1892-ND 280 263 215 | RRS42A PRO E REO ROTET  Sae a eet tee eed nel 
3 Mini, SPDT (On-On) 6A EG1893-ND 3.15 284 2.42 RR3402C 2 | On-Off PB, 4.5" (114.30mm) Wire Leads, UL Approv. at 125VAC at 6A.......;511PB-ND 1.17 1.00  .89 
Mini, SPDT (On-Off-On) 6A FG1894-ND 3.41 3.08 262 RR3402D 2 | On-Off PB, 4.5” (114.30mm) Wire Leads, UL Approv. at 14VDCat 10A.......;512PB-ND 1.17 1.00.89 
Standard, SPST (On-Off) 10A EG1895-ND 4.34 3.91 3.33 RR3405A — _| Rubber Waterproof Boot w/molded in nut, Black, for above switches ....... 513PB-ND 56 AT A2 
Red Illum., SPST (On-Off) 104 EG1896-ND 5.87 5.28 4.50 | RR3405AL-RED 5 
4. | Geen Illum., SPST (On-Cif) 10A EG1897-ND 587 5.28 450 | RR3405AL-GRN Low Pronle PB switch 
Red Illum., SPDT (On-On) 104 EG1898-ND 673 6.06 5.17 | RR34050L-RED 3 ] On-Off Side Actuated PB, PC Mount Leads, SPST, 3A ..)518PBND 159° 1.35 1.20 
Green Illum., SPDT (Qn-On) 10A EG1899-ND 673 6.06 _5.17_| RR34050.-GRN 3_| On-Off Top Actuated PB, Rt. Angle, PC Mount Leads, SPST, 3A .|519PBND 1.06 90 80 
e Fig. 1 Fig. 2 Button | Digi-Key Price Each Grayhill 
Lai: hilt = = Ngee Fig. | Description Color | Part No. 1 100 500 | Part No. 
a 8-40 UNS-2A PB Mom, SPST-NO, 500mA, Panel Mount Black | GH1344-ND 3.48. 2.62 2.23 [30-1 
2a PB Mom, SPST-NO, 500mA, Panel Mount Red | GH1345-ND 3.49 262 2.24 |39-3 
Ne wy Miniature 2_| PBMom, SPST-NC, 250mA, Panel Mount Black | GHI346-ND_ 5.39 4.04 3.45 [39-2 
. PB Mom, SPST-NO, 150mA, Panel Mount Red | GH1350-ND 289 217 1.86 | 39-401 Red 
Pu sh button Switches PB Mom, SPST-NO, 150mA, Panel Mount Black_|_GH1349-ND 2.89 2.17 1.86 | 39-401 Black 
3. | PBMom, SPST-NO, 150mA, Right Angle POB Red | GH1351-ND 462 3.47 2.96 | 39-501 Red 
Grayhill’s Series 39 switches are compact PCB or panel | Fig. 3 PB Mom, SPST-NO, 150mA, Right Angle PCB Black | GH1352-ND 4.62 3.47 2.96 | 39-501 Black 
mounted switches for compact, low-profile, behind-panel PB Mom, SPST-NO, 150mA, Right Angle w/Seal Red GH1353-ND 4.84 3.63 3.10 | 39-503 Red 
pushbutton applications. Series 39 contacts are all plated with 8-40 UNS-2A 8-40 UNS-2A PB Mom, SPST-NO, 150mA, Right Angle w/Seal Black | GH1354-ND 4.84 3.63 3.10 | 39-503 Black 
either a gold or silver plating for reliable low level switching. x 4 PB Mom, SPST-NO, 500mA, Panel Mount Red GH1347-ND 6.52 4.89 4.18 | 39-351 Red 
Can be used with or without optional cap. PB Mom, SPST-NO, 500mA, Panel Mount Black _| GH1348-ND 6.52 4.89 4.18 | 39-351 Black 
Specifications: Series 39 Operations at rated load: 1,000,000 PB Cap, Red, .25” Diameter for all Series 39 Above GHI355-ND—«.62,—S«40.—Ss — ‘| 30 1012-5 
Contact rating at 28VDC: 150mA Bushing/Housing: Brass. PB Cap, Black, .25” Diameter for all Series 39 Above GHI357-ND  -«.62,-—s.40.-—«S — | 30B1012-9 
cadmium plated, , PB Cap, White, .25” Diameter for all Series 39 Above GHI356-ND 70 «45S — | 30B1012-8 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Cannon C&K Slide — Termination Options 


Switches |? ~~ |° ~% ee us 
ITT Industries K A+ | Epon! 1 T Boo: ool 
Engineered for life Epoxy 7 seal .189 ; (2.16). 
oar) by (762) The. ‘05 || | (4.80) ; é 
.047(1.19) TH cor 08 
“080~ (1.27). 0 (2.03) 
9138B-ND C&K Switch Data Book.............0.. 0c cece cence ees i (2.03) -03(0.76) Thk. F (9.53) 02(0.51) Thk. > 


Options (see diag.) Dimensions 
Switching | Actu-| Termi- | Contact Inches (mm) Digi-Key Price Each C&K 
Fig.| Circuit | Function | ator | nation | Mat'l LxWxD Part No. 1 25 +100 | PartNo. 
1 | SPDT} OQ-@ | xX | Cc B 5x .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) | QXN5000-ND 3.96 3.17 2.51 | 1101M2S30BE2 
1 | SPOT} OO |] x | Cc Q 5x .26 x .25 (12.70 x 6.60x 6.35) | QXN5001-ND 3.96 3.17 2.51 | 1101M2S300E2 
1 | DPOT} G@-@ | x | Cc B 5x .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) | QXN5002-ND 7.71 6.17 4.89 | 1201M2S30BE2 
1 | DPDOT} G&rm | xX | Cc Q 5x .26 x .25 (12.70 x 6.60x 6.35) | QXN5003-ND 7.71 6.17 4.89 | 1201M2S300E2 
1.| SPOT} OQ-O | x | Zz Q 5x .26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) | QXN5004-ND 3.84 3.08 2.44 | 1101M1S3ZQE2 
2 | SPOT) Q-m | xX] A B 5 x.26 x .25 (12.70 x 6.60x 6.35) | QXN5005-ND 4.53 3.63 2.87 | 1101M2S3ABE2 
2) SPOT) QO | xX] A Q 5 x.26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) | QXN5006-ND 4.53 3.63 2.87 | 1101M2S3AQE2 
3 | SPDT] Gr | X | ave B 5 x..26 x .25 (12.70 x 6.60 x 6.35) | QXN5007-ND 4.53 3.63 2.87 | 1101M2S3AV2BE2 
3 | SPDT] Qn | X | ave Q 5x .26 x .25 (12.70 x 6.60x 6.35) | QXN5008-ND 4.53 3.63 2.87 | 1101M2S3AV2CE2 
4 | DPOT] Gor | x | @ Q_ | .76x.43.x.36 (19.30 x 10.80 x 9.09) | OKC5100-ND 216 1.87 1.57 | L202011MSc2Q 
5 | DPST| Gof | xX | @ Q | .76x.43.x.36 (19.30 x 10.80 x 9.09) | OXC5101-ND 2.02 1.75 1.48 | L201011SSC8Q 
5 | DPOT| GQ | X | 03 Q | 1.38.x.53 x .28 (34.93 x 13.46 x 7.11) | KC5013-ND 2.97 238 1.89 | $602031SS03Q 
6 | DPDT|Mom(NO| — | 02 L 76 x .42 x .33 (19.30 x 10.79 x 8.38) | CKC5104-ND 4.98 3.99 3.16 | L212132MVv02Q 
7 | SPOT] Qe | — | 02 L 76 x .42 x .33 (19.30 x 10.79 x 8.38) | CKC5102-ND 1.83 1.47 1.16 | L102021ML04Q 
7 | DPOT| Geo | — | 02 Ss 76 x .42 x .33 (19.30 x 10.79 x 8.38) | CKC5103-ND 3.66 2.93 2.32 | L202021MAN4Q 
8 | DPOT] G- | Bk | @ V | 1.24 x .68 x .68 (31.50 x 17.27 x 17.27) | CKC5105-ND 3.15 252 2.00 | $302C21S207Q 
9 | DPOT| GQ | X | 03 Q_ | 1.42x.53x .64 (36.07 x 13.46 x 16.13) | OKC5014-ND 3.30 2.64 2.09 | $602031TS03Q 
10 | SPOT] O&M |— |] Cc B .28 x .16 x .28 (7.01 x 4.06 x 7.06) | QXN5009-ND 5.76 4.61 3.65 | GSOIMOKE 
10 | SPST} Of |— | Cc B .28 x .16 x .28 (7.01 x 4.06 x 7.06) _| QXN5010-ND 6.30 5.04 3.99 | GSO02MCKE 
11} SPDT] Or | Bk | 03 Q_ | 84x .62x.70 (21.34 x 15.75 x 17.68) | QXC5015-ND 3.24 2.60 2.06 | LP02C21T203DQ 
11} DPDT} On | Bk | 03 Q_ | 84x .62.x.70 (21.34 x 15.75 x 17.68) | OXC5016-ND 4.23 3.39 2.68 | LP22C@21T203DQ 
11} SPDT} On | Red} 03 Q_ | .84x.62x.70 (21.34 x 15.75 x 17.68) | QXC5017-ND 3.42 274 2.17 | LP02C31T203DQ 
11. | DPDT| Onn | Red} 03 Q | 84x .62x.70 (21.34 x 15.75 x 17.68) | OXC5018-ND 4.41 3.53 2.80 | LP22C31T203DQ 
115V/230V Volt Select 
, . 12| DPDOT| Gm |— | Cc V | 1.03 x .65 x .49 (26.16 x 16.51 x 12.57) | CKC3001-ND 4.53 3.63 2.87 | va0212MS02Q 
Contact Material Options xX A 13 | DPDT) O&M | — | o@ V_ | 1.61.x.65 x49 (41.00 x 16.51 x 12.57) | CKC3002-ND 4.53 3.63 287 | VE0212SS05Q 
B Contacts & Terminals: Copper alloy, with ctuator 44| ppoT} Gran |— |] cB] V_ | 13x.75x.54 (33.02 x 19.05 x 13.72) | CKC3005-NDNEW! 4.89 392 3.10 | va0212S205Q 
gold plate over nickel plate. Terminals for 15| DPOT} @Om |— | c V_ | 4.03 x .65 x .63 (26.16 x 16.51 x 16.00) | OXC3004-ND 4.07 352 296 | V802-12MA08Q 
the ES Series: Copper alloy, with tin-lead [rane a = : 
alloy over nickel plate. Rating: 0.4 VA max. == Fully Sealed Miniature Slide Switches 
@ 20 VAC or DC max. (For 1100, 1200, 0.2(5.08) 1 | SPDT] QM | X c B 39 x .24 x 36 (10x 6x 9.14) CKN1245-ND 5.58 4.47 3.54 | ESO1MOKE 
L200 Series). a 1 | SPST] Gof | X c B .39 x .24 x36 (10x6x9.14) CKN1246-ND 615 492 3.90 | ESO2MOKE 
Q 1100, 1200: End Contacts: Coin silver, —— 1 | SP3T | Qn-Off-On| X c B 39 x .24 x .36 (10x6x 9.14) CKN1247-ND 5.76 4.61 3.65 | ESOS3MOKE 
s Srrinie: Copper alley Sher al ot Rating: 6 anys @ 120. VAC ares 1 | DPOT] QM | xX | Cc B 39 x 24 x 36 (10x 6 x 9.14) OKN1248-ND 7.32 5.86 4.64 | ES21MOKE 
; , : 2 1 | DPST| Qvof | X | Cc B 89 x 24 x.36 (10x 6x 9.14) OKN1249-ND 8.04 6.44 5.10 | ES22MCKE 
VDC; 3 amps @ 250 VAC (UL/CSA). S602 Series: 12 amps @ 125 VAC | 4 | pest | onat-c| X | C B 39x .24 x 36 (10x 6x 9.14) CKN1250-ND 7.53 6.03 4.77 | ES23MCKE 
L200, LP Series: Contacts and Terminals: Copper, silver plated. (Std. 2 | SPDT! QM xX Cc B 39 x .24 x .36 (10x 6 x 9.14) CKN1251-ND 6.27 5.02 3.98) ESO{MAKE 
with all termination options.) Rating: 4 amps @ 125 VAC or 28 VDC; 2 2 | spst| on-off x Cc B 89 x .24x.36 (10x6x 9.14) (CKN1252-ND 681 545 4.32 | ESO2MAKE 
amps @ 250 VAG; 0.5 amp @ 125 VDC (ULICSA). . 2 | spst| Onaf-o| x | Cc B 39 x .24x 36 (10x 6x 9.14) (CKN1253-ND 642 514 4.07 | ESO3MAKE 
L Contact Rating: 4 AMPS @ 125 V AC or 28 V DC; 2 AMPS. Electrical | 46 | spor} Gra | xX | SMT] B 39 x .24.x 36 (10x 6 x 9.14) OKN1254-ND 5.67 4.54 3.60 | ESO1MSAKE 
Life: 10,000 make-and-break cycles at full load. Mechanical Life: 2 | peor] Gm x Cc B 39 x 24 x 36 (10x 6x 9.14) CKN1267-ND 7.98 639 5,06 | ES2iMAKE 
100,000 cycles min. Contact Resistance: Below 10 milliohms é . 5 a ' e 7 
& Contact Paling: 15:AMPS @ 125 V AC of 28: V'DG. sEleciioal Lifes. 2 | DPSh| Gear |x |) ¢ B 39 x 24 x.36 (10x6 x 9.14) OKN1268-ND 8.64 6.92 5.48 | ES22MAKE 
10.000. aug: @ oF we. rected 8. | 2\| (DP3T | QrO#Ch| X c B .39 x .24 x36 (10x6 x 9.14) (CKN1269-ND 813 651 5.15 | ES23MAKE 
. make-and-break cycles at full load. Mechanical Life: 100,000 
cycles min. Contact Resistance: Below 10 milliohms 3] SPOT] Qe | xX |] Cc B 39 x .24 x36 (10x6 x 9.14) CKN1270-ND 6.48 5.19 4.11 | ESOIMAVKE 
V Contact Rating: 10.1 AMPS @ 125 V AC or 4 amps @ 28 pc:5 | 3 | SPST] Gor | x | Cc B 89 x .24.x .36 (10x 6 x 9.14) KN1271-ND 681 5.45 4.32 | ESO2MAVKE 
9 p: ; 
AMPS @ 250 V AC. Electrical Life: 10,000 make-and-break cycles. | 3 | SP3T|OxOOn) xX 7 C B 99 x 24 x .36 (10x6x9.14) GNI22 ND 6.66 5.33 4.22 | ESOSMAVKE 
Mechanical Life: 100,000 cycles min. Contact Resistance: Below 10 | 16 | SPST | Onn xX | SMT B 39 x .24 x 36 (10 x6 x 9.14) OKN1255-ND 6.42 5.14 4.07 | ESO2MSAKE 
milliohms 16 | SP3T | Qn-Of-On| X | SMT | B 39 x 24 x .36 (10x 6 x 9.14) OKN1256-ND 5.85 4.68 3.71 | ESO3MSAKE 


Rocke r Switches 9138B-ND — C&K Switch Data Book . $2.95 
Options (see diag.) 
Actuator Switching | Termi- | Contact Digi-Key Price Each C&K 
Fig. | Circuit Color Function nation | Material Part No. 1 25 100 Part No. 
Rocker Switches 
1 | SPDT | Black On-Gn Z Q KN2002-ND 7A 5.93 4.70 | U11J51Z0E22 
2 | SPDT | Black On-Cn Zz Q KN2007-ND 6.51 5.21 4.13 | 7101J1Z0&2 
2 | SPDT | Black On-Off-On Zz Q KN2008-ND 6.99 5.60 4.43 | 7103J1Z02 
_ 2 | 4PDT | Black On-Cn Zz Q CKN2001-ND 19.47 1558 12.34 | 7401U1ZGE2 
2 | DPDT | Black On-Cn Zz Q CKN2000-ND 8.94 7.16 5.67_| 7201J1Z0E2 
3 | SPDT | Black On-Of-On v3 B CKN2003-ND 8.31 6.65 5.27 | 7103J1V3BE2 
ee 4 | DPDT | Black On-On A Q CKN2006-ND 10.26 8.21 6.50 | 7201J1AQE2 
85(18.97) 42(10.67) 4 | SPOT | Black Onn A B OKN2004-ND 717 574 4.55 | 7101J1ABE2 
T Vert. White Marking Illuminated 4 | SPDT | Black On-On A Q CKN2005-ND 7A7 5.74 4.55 | 7101J1AGE2 
: 25119-20), —|_SPDT_| Black On-Cn A Q KC2021-ND. 3.75 3.00 2.38 | JA01J12AQ 
Power Rocker Switches 
5 | SPDT | Black On-Gn (or Q KC2008-ND 4.55 2.63 2.21 | Cl21J12S2050F 
5 | SPDT Red On-Cn 05 Q KC2025-ND 4.47 3.58 2.84 | C121J13S205CF 
5 | DPDT | Black On-Cn 05 Q KC2026-NDt 5.19 4.16 3.29. | C221J12S205CF 
5_|_DPDT Red On-Cn 05 Q KC2027-NDt 5.52 4.42 3.50_| C221J13S205GF 
5 | SPDT | Black On-Cn 05 Q CKC1238-ND 2.21 1.28 1.08 | CA01J12207Q 
5 | SPDT | Geen On-Cn 05 Q KC1241-ND 257 1.49 1.25 | CA01J16207Q 
5 | SPDT | Illum/Red On-Cn 05 Q KC1242-ND 3.10 1.79 1.51 | CA04J137207 
5_ | SPDT_| IllunvYiw On-Cn 05 Q KC1244-ND 3.10 1.79 1.51 | CA04J157207 
6 | SPDT | Black On-Off-On a Q KC2012-ND 4 3.29 2.61 | D503J12S20504 
Contact Materials 6 | SPDT Black Qn-Mom a Q 0KC2013-ND 4.44 3.56 2.82 | D508J12S2050A 
‘ 6 | SPDT | Black | Mom-Off-Mom| 5 Q KC2022-ND 6.93 5.55 4.39 | D105J12S20504 
05 B Contacts and Terminals: | 6 | DPDT | Black Qn-O {o7) Q KC2009-ND 3.87 3.35 2.82 | DM61J12S205Q 
2.08(1 9116 Ser) Bie sie ne fel plate. 7 | SPST | Black On-Off (er Q CKC2011-NDE 3.60 2.88 228 | D502J12S215POF 
OSE EON See, ” Lee > | 7 | DPDT | Black On-On (e7) Q KC2018-ND¢ 5.70 4.56 3.61 | DM61J12S205PQ 
SGaromec) | "2% TB] reas | yar pa VA max @ 20 | 7 | pst | Back Onc fer Q__|_OKc2019-NDE 522 418__—_—3.31_| DMe2J125205PQ 
.250 QC (6.35)-(C Ser.) os(t-19) FH Q Contacts: Coin silver, silver 8 | SPST Black On-Off & Q OKC2017-ND 5.13 411 3.25 | DM54J72S20503 
110 QC (2.79)-(DM Ser.) | .08(2.03)-! | plated. Center Contact & | 8 | DPST | Black On-Off (er) Q CKC2020-ND 5.79 4.64 3.67 | DM64J72S20508 
All Terminals: Copper alloy, [|— | DPST | Black On-Off (er) Q CKC2016-ND¢ 6.51 5.24 4.13__| DF62J12S215PQF 
v3 a ee silver plated. Rating: 5 | 9 | SPDT | Black | QvOn(Vet) | A Q KC2010-ND¢ 4.95 3.96 3.14 | D501J12S2APCF 
" y pany See amps @ 120 VAC or 28 | 9 | SPDT | Black | OnQn(Horz)| A Q KC2023-NDt 4.95 3.96 3.14 | D501U12S2AHOF 
020 vay ‘gous VDC; 2 amps @ 250 VAC; | 10 | DPDT | Black Qn-On 05 Q OKC2024-ND 3.90 3.12 2.47 _| D201J52S21504 
(o.51yitt 21 31 .03(0.76) x 1 C Series — 15A @ 125 | 11] DPDT | Black On-Mom [os Q OKC2015-ND* 6.54 5.24 4.15 | D608J12S20504 
all [op 05(1-277Typ. 413(3.18) VAG or 10A @ 250 VAC | 11 | DPST | Black On-Off [e7 Q QKC2014-ND* ¢ 5.19 4.16 3.29 | D602J12S215POF 
(4-70) 5045.78) |«.05 (UL/CSA); DM Series — | 41 | DPDT | Black Qn-Off-On 05 Q KC2028-ND* 5.70 4.56 3.61 | D603J12S20504 
on (1.27)Typ. 10A @ 125 VAC or 5A @ 
250 VAC (UL/CSA). + Panel Cutout is 1.00” x 1.125” (25.40mm x 28.58mm)  * Panel Cutout is .756” x 887" (19.20mm x 22.53mm) + White Vertical Marking 


More Product Available Online: www.digikey.com 
762 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


E-SUMITLE ° Slide Switches 7 EG Series 9157B-ND E-Switch Data Book .......... $2.95 


Specifications: + Withstand Voltage: 500V AC for 1 minute between —+ Operating Temp.: -20°C to +70°C + Contact: Silver plated copper alloy 
+ Initial Contact Resistance: Less than 20 minimum any terminal and frame + Life: 10,000 cycles minimum + Timing: Non-shorting contacts Dimensions: inches (mm) 
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"L" Dim. Switching Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. Description Rating Circuit In. (mm) Function Terminal Part No. 1 10 100 250 Part No. 
4 Straight 0.2A @ 30VDC SPDT -16 (4) On-On Solder Lugs EG1901-ND 71 64 55 46 EG1201 
4 Straight 0.2A @ 30VDC SPDT .22 (5.5) On-On Solder Lugs EG1902-ND 71 64 55 46 EG1201A 
2 Straight 0.2A @ 30VDC SPDT .08 (2) On-On PC Board EG1903-ND 71 64 55 46 EG1218 
3 Straight 0.2A @ 30VDC DPDT -12 (3) On-On PC Board EG1904-ND -98 88 75 62 EG2201 
3 Straight 0.2A @ 30VDC DPDT .24 (6) On-On PC Board EG1905-ND -98 -88 75 62 EG2201A 
4 Right Angle 0.2A @ 30VDC. SPDT -20 (5) On-On PC Board EG1906-ND Wil 64 55 46 EG1213 
5 Right Angle 0.2A @ 30VDC SPDT .08 (2) On-On PC Board EG1847-ND 1.11 89 81 69 EG1270 
6 Straight 0.2A @ 30VDC DPDT .08 (2) On-On PC Board EG1907-ND -98 88 fDi 62 EG2209 
6 Straight 0.2A @ 30VDC DPDT -16 (4) On-On PC Board EG1908-ND 1.16 1.04 89 74 EG2209A 
7 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT -14 (3.5) On-On PC Board EG1909-ND 89 -80 69 57 EG2215 
8 Right Angle 0.2A @ 30VDC. SP3T -20 (5) On-On-On PC Mount EG2485-ND 82 74 63 52 EG1313 
9 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T -12 (3) On-On-On PC Board EG1910-ND 89 80 69 57 EG2301 
9 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T .24 (6) On-On-On PC Board EG1944-ND -90 81 69 57 EG2301A 
10 Right Angle 0.1A @ 12VDC DP3T -16 (4) On-On-On PC Board EG1911-ND 93 84 72 60 EG2308 
10 Right Angle 0.1A @ 30VDC DP3T .24 (6) On-On-On PC Board EG1945-ND -90 81 69 57 EG2308A 
1 Right Angle 0.2A @ 30VDC DP3T -14 (3.5) On-On-On PC Board EG1913-ND 98 88 75 62 EG2315 
12 Right Angle 0.2A @ 30VDC 4PDT .24 (6) On-On PC Board EG1949-ND 1.47 1.32 1.13 93 EG4208A 
12 Right Angle 0.2A @ 30VDC 4PDT -16 (4) On-On PC Board EG1914-ND 1.60 1.45 1.23 1.02 EG4208 
13 Right Angle 0.2A @ 30VDC 4P3T -20 (5) On-On-On PC Board EG1915-ND 1.78 1.61 1.37 1.13 EG4319 
14 Right Angle 0.2A @ 30VDC SPDT -12 (3) On-On PC Board EG1916-ND Fil 64 55 46 EG1206 
14 Right Angle 0.2A @ 30VDC SPDT .24 (6) On-On PC Board EG1917-ND Pall 64 5) 46 EG1206A 
15 Straight 0.3A @ 30VDC IC-2P. .08 (2) On-On PC Board EG1918-ND -80 72 62 51 EG1271 
15 Straight 0.3A @ 30VDC IC-2P -16 (4) On-On PC Board EG1919-ND -80 72 62 51 EG1271A 
16 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T -16 (4) On-On-On PC Board EG1920-ND 1.07 96 82 68 EG2305 
16 Straight 0.2A @ 30VDC DP3T .08 (2) On-On-On PC Board EG1921-ND 1.07 96 82 68 EG2305A 
17 Right Angle 0.3A @ 30VDC 8P4T -40 (10) On-On PC Board EG1928-ND 3.49 3.14 2.68 2.21 EG8402 
18 Straight 0.2A @ 30VDC DPDT -16 (4) On-On PC Board EG1940-ND 82 74 63 52 EG2207 
19 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT -16 (4) On-On PC Board EG1941-ND 82 74 63 52 EG2208 
19 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT .24 (6) On-On PC Board EG1942-ND 82 74 63 52 EG2208A 
20 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT -16 (4) On-On PC Board EG1943-ND 82 74 63 52 EG@2211 
20 Right Angle 0.2A @ 30VDC DPDT .08 (2) On-On PC Mount EG2486-ND 82 .74 63 52 EG2211A 
21 Right Angle 0.2A @ 30VDC DP3T .24 (6) On-On-On PC Board EG1946-ND -76 69 59 49 EG2310 
21 Right Angle 0.2A @ 30VDC DP3T -16 (4) On-On-On PC Board EG1947-ND 86 77 66 55 EG2310A 
22 Right Angle 0.2A @ 30VDC DP3T .28 (7) On-On-On PC Board EG1948-ND -90 81 69 57 EG2322 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 763 


CW noustaes Slide Switches 


CW Industries slide switches became popular with the industrial explosion after World War |. Thousands of consumer products have used CW Industries 
slide switches for applications such as: radios, TVs, appliances, and automotive. Aircraft, telephones, and marine equipment use CW Industries slide 
switches for both power switching and low level switching. Available in both solder eyelet versions for hand soldering or pc mount terminals for direct 
mounting. All slide switch actuators and buttons are black nylon 6/6. MATERIALS: Buttons: Type 6/6 nylon, black; Moving Contact: Copper; Moving 
Contact Plating: Silver; Terminals: Copper; Terminal Plating: Silver. High Voltage Breakdown: Min. of 1000 volts RMS, 60 Hz for one minute between 
parts of opposite polarity. Contact Resistance: Less than 0.01 ohm at 20 milliamperes dc. LIFE CYCLING (no load): Switches will be operative after 
10,000 (min.) cycles at the rate of 10 cycles per minute. LIFE CYCLING (load): Switches will be operative after 6,000 (minimum) cycles at the rate of 10 
cycles per minute at rated load. APPROVAL LISTING: UL/CSA 


* SW-KIT-ND 130 total pieces 


Made in U.S.A. 


Digi-Key® Slide Switches Kit 


Assortment of switches denoted. Includes notebook style 
storage case and bin storage guide. 


Volts | Curr. Rtg. (A) Dimensions - In. (mm) Digi-Key Price Each CW Industries 

Fig.) Circuit ;DC AC| DC AC LxWxH Description Part No. 1 10 100 500 | Part No. 

1 SPST /125 125] .5 & -250 x .320 x .620 (6.35 x 8.13 x 15.75) Vertical Mount PC Switch.....................665 SW100-ND 76 70 61 52 G105-0513 

2] SPDT |125 125) 5 15. -505 x .305 x .515 (12.83 x 7.75 x 13.08) Horizontal Mount PC Switch...................65 SW101-ND* 1.23 1.13 99 84 G107-0513 

3) SPST |125 125] 5 5 -705 x.385 x .395 (17.91 x 9.78 x 10.03) Panel Mount Snap-In Switch .. SW331-ND 1.64 1.48 1.11 74 G-107-SI-0005 

3) SPDT |125 125] 5 5 .705 x .385 x .395 (17.91 x 9.78 x 10.03) Panel Mount Snap-In Switch .. SW332-ND 1.84 1.65 1.24 83 G-107-S1-0511 

4} DPDT |125 125) 5 5 762 x .312 x .558 (19.35 x 7.92 x 14.17) Micro-Miniature Switch ....................000085 SW102-ND* 83 ae 67 57 GS113-0512 

5] SPDT |125 125) 5 5 -750 x .220 x .458 (19.05 x 5.59 x 11.63) Micro-Miniature Switch .............2....0.00.005 SW103-ND* 67 62 54 46 GS115-0511 

6} SPDT |125 125) 5 6.0 1.360 x .550 x .966 (34.54 x 13.97 x 24.54) Standard Size Switch Eyelet Terminal........... SW104-ND* 37 35 -30 26 GF624-6014 

6} SPDT |125 125) 5 6.0 1.360 x .550 x .966 (34.54 x 13.97 x 24.54) Standard Size Switch (Off-Mom) ................ SW338-ND 1.81 1.63 1.22 82 G-1132-0003 

7] DPDT |125 125) 5 11 1.360 x .550 x .747 (34.54 x 13.97 x 18.97) Standard Size Switch PCB Mount............... SW105-ND* 71 65 57 48 GF1126-1110 

7] DPDT |125 125) 5 11 1.360 x .550 x .747 (34.54 x 13.97 x 18.97) Standard Size Switch Eyelet Terminal........... SW333-ND 94 85 64 43 GF-1126-0033 

8] 4PDT |125 125) 5 6.0 1.360 x 1.000 x .767 (34.54 x 25.40 x 19.48) | Standard Size Switch PCB Mount............... SW106-ND* 1.20 t17 96 82 GF642-6010 

9] DP-3Pos |125 125) .5 11 1.656 x .550 x .757 (42.06 x 13.97 x 19.23) Standard Size Switch PCB Mount.... SW107-ND* 86 79 69 59 G1128S-1110 

9] DP-3Pos |125 125) .5 11 1.656 x .550 x .664 (42.06 x 13.97 x 16.87) Standard Size Switch Eyelet Terminal SW334-ND 1.15 1.03 aa 52 G1128S-0055 

9] SP-3Pos |125 125) .5 11 1.656 x .550 x .664 (42.06 x 13.97 x 16.87) Standard Size Switch (On-Off-Mom) ............ SW337-ND 1.48 1.33 1.00 67 G-633S-0000 
10 | 4P-3Pos ]125 125) 5 6.0 1.656 x 1.000 x .767 (42.06 x 25.40 x 19.48) | Standard Size Switch PCB Mount............... SW108-ND 1.55 1.43 1.24 1.06 G660S-6010 
11 | DP-4Pos /125 125) .5 11 1.968 x .560 x .757 (49.99 x 14.22 x 19.23) Standard Size Switch PCB Mount............... SW109-ND 1.03 95 83 .70 G1138S-1110 
11 | DP-4Pos }125 125) 5 11 1.968 x .560 x .757 (49.99 x 14.22 x 19.23) Standard Size Switch Eyelet Terminal........... SW335-ND 1.38 1.24 93 62 G1138S-0048 
12| DPDT /125 125) 5 3.0 1.360 x .550 x .610 (34.54 x 13.97 x 15.49) Side Actuated Switch PCB Mount............... SW110-ND 50 A6 40 34 GG350-3010 
13) SPDT /125 125]) 5 13 1.235 x .680 x 1.397 (31.37 x 17.27 x 35.48) Pop-in Mount Slide Switch... SW111-ND 73 68 59 50 G2012-1315 
14} DPDT /125 125) 5 6.0 1.375 x .550 x 1.167 (34.93 x 13.97 x 29.64) | Rocker Switch PCB Mount .. SW112-ND* 1.38 1.28 1.11 95 GR5-626-6010 
15| DPDT /125 125) 5 11 1.562 x .550 x 1.417 (39.67 x 13.97 x 35.99) Rocker Switch PCB Mount SW113-ND* 1.63 1.50 1.30 1.11 GR29-1126-1110 
16} DPDT /125 125) 5 3.0 1.000 x .404 x .484 (25.40 x 10.26 x 12.29) Miniature Side Actuated Switch PCB. SW114-ND* 82 76 66 56 GPI152-3013 
17 | DP-3Pos ]125 125) .5 3.0 1.170 x .404 x .484 (29.72 x 10.26 x 12.29) Miniature Side Actuated Switch PCB. SW115-ND* 1.00 92 80 68 GP1I154-3013 
18 | DPDT /125 125) 5 3.0 1.000 x .400 x .735 (25.40 x 10.16 x 18.67) Miniature Slide Switch Eyelet Terminal.......... SW116-ND 55 51 A4 38 GF126-3011 
18 | DPDT /125 125) 5 3.0 628 x .400 x .735 (15.95 x 10.16 x 18.67) Miniature Slide Switch w/o Mnt. Ears, PC Mnt. .... SW342-ND 1.44 1.29 97 65 GF-126-0159 
19| SPDT /125 125) .5 5 1.000 x .400 x .735 (25.40 x 10.16 x 18.67) Spring Return Switch Eyelet Terminal........... SW118-ND* 74 68 59 50 G133-3011 
20 | DP-3Pos |125 125) 5 3.0 1.190 x .400 x .745 (30.23 x 10.16 x 18.92) Miniature Slide Switch Eyelet Terminal.......... SW119-ND* 69 64 56 47 G128S-3011 
21) DP-4Pos }125 125) 5 3.0 1.377 x .400 x .745 (34.98 x 10.16 x 18.92) Miniature Slide Switch Eyelet Terminal. SW120-ND 1.05 97 85 fe G141S-3011 
22) 3PDT |125 125) 5 3.0 1.000 x .567 x .745 (25.40 x 14.40 x 18.92) Miniature Slide Switch Eyelet Terminal. SW121-ND* 94 86 15 64 GF161-3011 
23 | 3P-3Pos |125 125) 5 3.0 1.190 x .567 x .745 (30.23 x 14.40 x 18.92) Miniature Slide Switch Eyelet Terminal. SW122-ND 1.17 1.08 94 80 G168S-3011 
23 | 3P-3Pos |125 125) 5 3.0 1.656 x .780 x .674 (42.06 x 19.81 x 17.12) Standard Size Switch Eyelet Terminal. . SW336-ND 1.42 1.28 96 64 G-368S-0000 
24|} SPST |125 125) 5 Hit 1.360 x .550 x .654 (34.54 x 13.97 x 16.61) Standard Size Switch Eyelet Terminal... SW148-ND 73 68 59 50 GF-1123-0009 
25} SPST |— 125)— 16 1.360 x .550 x .654 (34.54 x 13.97 x 16.61) Standard Size Switch .250" QC Terminal ....... SW616-ND .70 63 A7 32 GF-1623-0001 
26 Black Topper Button for SW105-ND, SW107-ND, SW110-ND, SW148-ND, SW333-ND, SW337-ND & SW334-ND ...............4. SW149-ND .20 19 16 14 G-02-072 


764 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


CUD oustaes Panel Mount Rocker Switches 
Mini Rocker Switches 


CW Rocker switches are single pole or double pole switches capable of currents normally associated with much larger switches. Switch Markings 
Standard black body with either black or red rocker knob. Designed to satisfy unique styling requirements which can be the key to a : . B 
7 | 


products success. Switches with markings are white ink stamped markings on rocker knob. Illuminated “Soft Glow” switches are 
110VAC neon bulbs, red diffused lens. Typical applications: Motor-driven devices, instruments, household appliances, auto. access., 
recreational vehicles, and telecommunication, computer and computer peripheral equipment. All terminals are .187" QC MATERIALS: 
+ Rocker Knob: Nylon 94V-2. + Housing: Nylon 94V-2. + Terminal/Stationary/Moving Contact: Copper alloy, and/or copper alloy 
silver plated. MOUNTING: Self locks without hardware when popped into the panel cutout. Acceptable panel thickness range is from 
-050 to .150 (1.27mm_ to 3.81mm). PERFORMANCE STANDARDS: Contact Resistance: Less than .019 at 10mA (initial). 
Operating Temp.: 105°C maximum. Caution: Burr direction must be away from the direction of insertion. 


| O 


Vertical Horizontal 
Hot Stamp Hot Stamp 


Switch Rocker Switch Listing Digi-Key Price Each CW Industries 
Marking Color Circuit Finish Function Electrical Ratings Agencies Part No. 1 10 100 500 Part No. 

_ Black SPST Matte ON/OFF 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW339-ND* 1.22 1.10 83 55 GRS-4011-0024 
_ Black SPST Matte ON/OFF 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW301-ND 1.16 1.04 .78 52 GRS-4011-1600 
— Red SPST Matte ON/OFF 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW302-ND 1.16 1.04 78 52 GRS-4011-0040 
B Black SPST Matte ON/OFF 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW322-ND 1.33 1.20 90 60 GRS-4011-0068 
A Black SPST Matte ON/OFF 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW323-ND 1.33 1.20 90 -60 GRS-4011-0076 
= Black SPDT Matte ON/ON 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW303-ND 1.25 1.13 85 57 GRS-4012-1600 
_ Red SPDT Matte ON/ON 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE Sw304-ND 1.29 1.16 87 58 GRS-4012-0026 
A Black SPDT Matte ON/ON 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW324-ND 1.43 1.28 96 64 GRS-4012-0047 
= Black DPDT Matte ON/ON 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW307-ND 1.78 1.60 1.20 -80 GRS-4022-1600 
_ Red DPDT Matte ON/ON 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW308-ND 1.78 1.60 1.20 80 GRS-4022-0010 
A Black DPDT Matte ON/ON 16A 125-250VAC UL, CSA, VDE SW325-ND 1.96 1.76 1.32 88 GRS-4022-0013 
— Black SPDT Matte ON/OFF/ON 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW305-ND 1.59 1.43 1.07 72 GRS-4013A-1300 
— Red SPDT Matte ON/OFF/ON 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW306-ND 1.59 1.43 1.07 72 GRS-4013A-0008 
_ Black SPST Matte OFF/MOM 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW329-ND 1.34 1.20 90 60 GRS-4011B-1300 
= Black SPDT Matte MOM/OFF/MOM 13A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA SW340-ND 1.55 1.39 1.05 70 GRS-4013C-0001 
— Black DPDT Matte ON/OFF/ON 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW309-ND 2.12 1.90 1.43 95 GRS-4023A-1300 
_ Red DPDT Matte ON/OFF/ON 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW310-ND 2.12 1.90 1.43 95 GRS-4023A-0009 
_ Black DPST Matte OFF/MOM 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW330-ND 1.87 1.68 1.26 84 GRS-4021B-0000 
= Black DPDT Matte MOM/OFF/MOM 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW311-ND 2.12 1.90 1.43 95 GRS-4023C-1300 
_ Red DPDT Matte MOM/OFF/MOM 13A 125VAC, 10A 250VAC UL, CSA SW312-ND 2.12 1.90 1.43 95 GRS-4023C-0005 
= Red Illum. SPST Matte ON/OFF 16A 125VAC UL, CSA Sw300-ND 2.93 2.63 1.97 1.32 GRL-4011-1600 

* Note: Eyelet Terminals 

Standard Rocker Switches ig. Switch Marking 

CW Rocker Switches are designed to solve the switching problems of the user and styled to satisfy the 1.125 (28.58) 1.071 (27.20) 

designer...easy to mount, easy to terminate, and easy to actuate. Hot stamped versions are marked for = i ta mall i 

switch position identification illuminated version is 120VAC neon bulb. OPERATING STANDARDS: fF 550 , 872 Vertical 

Temperature: 105°C max. Contact Resistance: 0.019 at 10mA. MATERIALS: Rocker Knob: Nylon } | (13.97) = (22.15) Hot Stamp 

94V-4. Housing: Nylon 94V-2. Terminal Board: Nylon 94V-0. Terminal/Moving Contact: Copper 1 1 

and/or copper alloy silver plated. MOUNTING: No hardware or tools needed; self locks into proper * 1.072 X .480 

panel cutout. Acceptable panel thickness range is from .025 to .180 (0.64mm to 4.57mm). All terminals (27.23) X ( 12.19) 


are .250" QC. Caution: Burr direction must be away from the direction of insertion. 


Switch Rocker Switch Listing Digi-Key Price Each CW Industries 
Fig.| Marking Color Finish Circuit Function Electrical Ratings Agencies Part No. 1 10 100 500 | Part No. 

1 Red Illum. | Matte SPST-NO ON/OFF 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW313-ND 2.37 2.12 1.59 1.06 | GRL-2011-1600 
1 = Black Matte SPST-NO ON/OFF 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW314-ND 1.06 96 72 .48 | GRS-2011-2000 
1 _ Red Matte SPST-NO ON/OFF 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW315-ND 1.12 1.00 15 .50 | GRS-2011-2019 
1 A Black Matte SPST-NO ON/OFF 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW326-ND 1.23 1.11 83 -56 | GRS-2011-2080 
1 - Black Matte SPST-NO ON/OFF 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW316-ND* 1.12 1.00 75 -50 | GRS-2011-3000 
1 = Black Matte SPDT ON/ON 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW319-ND* 1.20 1.08 81 .54 | GRS-2012-3000 
1 A Black Matte SPST ON/OFF 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW341-ND* 1.29 1.16 87 .58 | GRS-2011-3020 
1 _ Black Matte SPDT ON/ON 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW317-ND 1.20 1.08 81 .54 | GRS-2012-2000 
1 _ Red Matte SPDT ON/ON 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW318-ND 1.20 1.08 81 .54 | GRS-1200-2009 
1 A Black Matte SPDT ON/ON 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW327-ND 1.38 1.24 93 .62 | GRS-2012-2028 
1 _ Black Matte SPDT ON/OFF/ON 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA SW320-ND 1.55 1.40 1.05 .70 | GRS-2013A-2000 
1 — Black Matte SPST-NO OFF/MOM 13A 125VAC UL, CSA SW613-ND 1.23 TA 83 .56 | GRS-2011B-2000 
1 _ Black Matte SPST-NC ON/MOM 13A 125VAC UL, CSA SW614-ND 1.23 1.11 83 .56 | GRS-2011C-2000 
2 _ Black Matte DPDT ON/ON 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW321-ND 2.88 2.58 1.94 1.29 | GR-2022-1600 
2 A Black Matte DPDT ON/ON 16A 125VAC, 12A 250VAC UL, CSA, VDE SW328-ND 3.06 2.74 2.06 1.37__| GR-2022-0007 
Di 


* 


imensions are 1.072” x .480” (27.23mm x 12.19mm) 


StyleLine Rocker Switches 


CW's GRS-2000 Series StyleLine Rocker Switches, available in SPST, SPDT, AND Center Off versions, are specially designed to 
meet contemporary product styling and global appearance trends. The contoured design and slim attractive profile of the switch knob 
and bezel provide superior styling, and are available in both high-gloss and matte finish. 

They are ideal for appliances, recreational equipment, medical and scientific devices, testing equipment, security systems, computers 
and peripherals, and many other products where performance and style are important. All terminals are .250" QC. 


Rocker Switch Electrical Listing Digi-Key Price Each CW Industries 
Color Finish Circuit Function Ratings Agencies Part No. 1 10 100 500 Part No. 

Black Matte SPST ON/OFF 16A-125VAC UL, CSA, VDE SW601-ND 1.33 1.19 -90 60 GRS-2011-2400 
White Matte SPST ON/OFF 16A-125VAC UL, CSA, VDE SW602-ND 1.39 1.25 94 63 GRS-2011-2401 
Black Hi-Gloss SPST ON/OFF 16A-125VAC UL, CSA, VDE SW603-ND 1.33 1.19 -90 60 GRS-2011-2500 
White Hi-Gloss SPST ON/OFF 16A-125VAC UL, CSA, VDE SW604-ND 1.39 1.25 94 63 GRS-2011-2501 
Black Matte SPDT ON/OFF 16A-125VAC UL, CSA, VDE SW605-ND 1.50 1.35 1.02 68 GRS-2012-2400 
White Matte SPDT ON/OFF 16A-125VAC UL, CSA, VDE SW606-ND 1.57 1.41 1.06 71 GRS-2012-2401 
Black Hi-Gloss SPDT ON/OFF 16A-125VAC UL, CSA, VDE SW607-ND 1.50 1.35 1.02 68 GRS-2012-2503 
White Hi-Gloss SPDT ON/OFF 16A-125VAC UL, CSA, VDE SW608-ND. 1.57 1.41 1.06 71 GRS-2012-2504 
Black Matte SPDT ON/OFF/ON 16A-125VAC UL, CSA, VDE SW609-ND 1.94 1.74 1.31 87 GRS-2013A-2400 
White Matte SPDT ON/OFF/ON 16A-125VAC UL, CSA, VDE SW610-ND 2.01 1.80 1.35 -90 GRS-2013A-2401 
Black Hi-Gloss SPDT ON/OFF/ON 16A-125VAC UL, CSA, VDE SW611-ND 1.94 1.74 1.31 87 GRS-2013A-2500 
White Hi-Gloss SPDT ON/OFF/ON 16A-125VAC UL, CSA, VDE SW612-ND 2.01 1.80 1.35 -90 GRS-2013A-2501 


IndicON rocker switches are the right choice wherever you want performance combined with style. Provides 


IndicON Rocker Switches users with a positive indication whether switch is “On” or “Off". Unlike lighted rocker switches which may 


Positive indication of electrical status | burn out over time, there’s never a safety concern with IndicON switches. 
using two-color rocker knob 


. = a ‘ af Features: + Economical alternative to lighted switches + Fast and secure mounting - no hardware required 
wWZJTs Altractive, soft alte finish. . + Long life, reliable operation + Two color molding process provides permanent legends + Compatible 
| 5 a BZ, Fasy self-loek panel mounting without appearance with other CW switches Electrical Specifications: 16A @ 125V AC rating without precious 

kA | Patented unique sliding and rotatin metals Agency Certifications: UL, CSA, and VDE 

et} -F I sell 1 
RH /, action eq unique contact ensures i 
a, 1125 1 Com ee ele anes sane emendeg Me Switch | Actuator| Circuit] Switch | Term. Type | Digi-Key Price Each CW Industries 
(28.58) ; 0 [oa {8-39} terminals permit use of Fig. | Color | Color | Funct.| Type In. (mm) _| Part No. 1 10 100 500 | PartNo. 

-550 a ; , 4 1 Black] Red | SPST | On-Off] .2500QC(6.35) | SW344-ND 1.20 1.08 81 54 | NAA-111-Bl11-00 
(13.97) Shallow housing design provides 1_| Black| Red | SPDT | On-On| .25000(6.35) | SW349-ND 1.28 1.15.87 58 | NBA-111-Bl11-00 
1 2 | Black/Red | SPST | On-Off | .2500C(6.35) | SW354-ND_ 1.20. 1.08.81 54 | NAA-111-Bl21-00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 765 


CHERRY & NEW) Rocker Switches 


Cherry’s new Rocker Switches were designed to be snapped into a panel without the need for additional hardware and are offered in a variety of styles and colors. Perfect for all types of power switching and control. 


SR/LR Series: Industry standard miniature 
switches with 10A switching current. 

Switch Current: 10A 125VAC/8A 250VAC 
Actuator Base: Nylon 66 94V-2 

Contacts: Silver Alloy 

Illuminated Versions: 125VAC Neon Lamp 


Terminals: .187" QC 


Legend Marks 


l- 1.12 
(28.6) 

CR Series: Standard size power rocker switches 

with two color molded buttons (red shaded) for 

maximum visibility on selected actuators. 

Switch Current: 20A 125VAC/16A 250VAC 

Actuator Base: Nylon 66 94V-2 

Contacts: Silver Alloy 

Illuminated Versions: 125VAC Neon Lamp 

Terminals: .250" QC 

Note: Panel cut out CH812-ND and CH813-ND 1.12 x .543. 


TR Series: Thin power rocker switches used 
extensively in appliance and white goods markets. 
Switch Current: 16A 125VAC/16A 250VAC 
Actuator Base: Nylon 66 94V-2 

Contacts: Silver Alloy 

Illuminated Versions: 125VAC Neon Lamp 
Terminals: .250” QC 


WR Series: Large DP power rocker switches for 


power switching. 


Switch Current: 16A 125VAC/16A 250VAC 
Actuator Base: Nylon 66 94V-2 


Contacts: Silver Alloy 


Illuminated Versions: 125VAC Neon Lamp 


Terminals: .250” QC 


Body Actuator Circuit Switch Legend Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. Color Color Function Type Marking Part No. 1 10 50 100 Part No. 
SR Series — 10 Amp Miniature Rocker Switches 
Black On/Off SPST A CH755-ND 76 68 56 46 SRB22A2FBBNN 
Black On/On SPDT D CH756-ND 81 72 60 49 SRB23A2BBBNN 
Black Black On/Off/On SPDT B CH757-ND 95 84 70 57 SRB24A2HBBNN 
1 Black On/Off SPST D CH758-ND 13 65 54 44 SRB22A2BBBNN 
Black On/Off SPST ej CH759-ND 73 65 54 44 SRB22A2GBBNN 
Black On/Off SPST E CH760-ND 13 65 54 44 SRB22A2DBBNN 
Black Red On/Off SPST A CH761-ND 76 68 56 46 SRB22A2FBRNN 
White On/Off SPST D CH762-ND 76 68 56 46 SRB22A2BBWNN 
LR Series — 10 Amp Multi-pole Rocker Switches 
Black Black On/Off SPST D CH763-ND 89 -80 66 54 LRA22H2BBBNN 
Black Black On/Off SPST A CH764-ND 89 80 66 54 LRA22H2FBBNN 
Black Black On/Off SPST E CH765-ND 89 -80 66 54 LRA22H2DBBNN 
Black Red On/Off SPST A CH766-ND 92 82 68 55 LRA22H2FBRNN 
White White On/Off SPST A CH767-ND -95 84 -70 57 LRA22H2FWWNN 
Grey Grey On/Off SPST A CH768-ND 95 84 70 57 LRA22H2FYYNN 
Black Black On/Off DPST D CH769-ND 97 87 72 59 LRA32H2BBBNN 
Black Black On/Off DPST A CH770-ND 97 87 72 59 LRA32H2FBBNN 
Black Black On/Off DPST E CH771-ND 97 87 72 59 LRA32H2DBBNN 
Black Red-Illuminated On/Off SPST D CH772-ND 1.11 99 82 67 LRA22H2BBRLN 
1 Red-Illuminated On/Off DPST D CH773-ND 1.19 1.06 88 72 LRA32H2BBRLN 
Red-Illluminated On/Off SPST A CH774-ND 1.11 99 82 67 LRA22H2FBRLN 
Black Red-Illuminated On/Off DPST A CH775-ND 1.19 1.06 88 72 LRA32H2FBRLN 
Green-llluminated On/Off SPST D CH776-ND 1.11 99 82 67 LRA22H2BBGLN 
Green-llluminated On/Off DPST D CH777-ND 1.19 1.06 88 f2 LRA32H2BBGLN 
Green-llluminated On/Off SPST A CH778-ND 1.11 99 82 67 LRA22H2FBGLN 
Green-llluminated On/Off DPST A CH779-ND 1.19 1.06 88 72 LRA32H2FBGLN 
Black Amber-llluminated On/Off SPST D CH780-ND 1.11 99 82 67 LRA22H2BBALN 
Amber-Illuminated On/Off DPST D CH781-ND 1.19 1.06 88 72 LRA32H2BBALN 
Amber-Illuminated On/Off SPST A CH782-ND 1.11 99 82 67 LRA22H2FBALN 
Amber-llluminated On/Off DPST A CH783-ND 1.19 1.06 88 72 LRA32H2FBALN 
CR Series — 20 Amp Standard Rocker Switches 
Black On/Off SPST D CH798-ND 92 82 68 55 CRE22F2BBBNE 
Black On/Off SPST A CH799-ND 92 82 68 55 CRE22F2FBBNE 
Black Black/Red Shade On/Off SPST G CH800-ND 95 84 70 of CRE22F4BBBNE 
Black/Red Shade On/Off SPST E/G CH801-ND 95 84 70 57 CRE22F4DBBNE 
Black On/Off SPST G CH802-ND 92 82 68 55 CRE22F2PBBNE 
Black Red On/Off SPST A CH803-ND 95 84 70 Ya CRE22F2FBRNE 
White White/Red Shade On/Off SPST G CH804-ND 97 87 72 59 CRE22F4BWWNE 
2 Grey Grey/Red Shade On/Off SPST G CH805-ND 7 87 72 59 CRE22F4BYYNE 
Black Black On/On SPDT D CH806-ND 1.00 89 74 -60 CRE23F2BBBNE 
Black Black On/Off/On SPDT B CH807-ND 1.03 92 76 62 CRE24F2HBBNE 
Red On/Off/On SPDT D CH808-ND 1.03 92 76 62 CRE24F2BBRNE 
Red-Illuminated On/Off SPST D CH809-ND 1.16 1.04 86 70 CRE22F2BBRLE 
Black Amber-Illuminated On/Off SPST D CH810-ND 1.16 1.04 86 70 CRE22F2BBALE 
Green-llluminated On/Off SPST D CH811-ND 1.16 1.04 86 70 CRE22F2BBGLE 
Black-Washable On/Off SPST A CH812-ND 1.35 1.20 99 81 CRE22F2FBBNW 
Black/Red Shade-Washable On/Off SPST G CH813-ND 1.35 1.20 1.00 82 CRE22F4BBBNW 
TR Series — 16 Amp Thin Power Rocker Switches 
Black On/Off SPST A CH792-ND 1.03 92 75 61 TRG22F2FBBNN 
Black On/Off SPST E CH793-ND 1.03 92 76 62 TRG22F2DBBNN 
3 Black Red On/Off SPST A CH794-ND 1.05 94 78 64 TRG22F2FBRNN 
Red-Illuminated On/Off SPST D CH795-ND 1.24 1.11 92 75 TRG22F2BBRLN 
Green-llluminated On/Off SPST D CH796-ND 1.24 1.11 92 75 TRG22F2BBGLN 
Red-Illuminated On/Off SPST D CH797-ND 1.24 1.11 92 15 TRG22F5BBRLN 
WR Series — 16 Amp Double-Pole Large Rocker Switches 
Black On/Off DPST A CH784-ND 1.35 1.20 1.00 82 WRG32F2FBBNN 
Black On/Off DPST A CH785-ND 1.35 1.20 1.00 82 WRG32F5FBBNN 
Black Black On/Off/On DPST B CH786-ND 1.62 1.44 1.20 98 WRG34F2HBBNN 
4 Red-Illuminated On/Off DPST D CH787-ND 1.67 1.49 1.24 1.01 WRG32F2BBRLN 
Red-Illuminated On/Off DPST A CH788-ND 1.67 1.49 1.24 1.01 WRG32F2FBRLN 
Red-Illuminated On/Off DPST D CH789-ND 1.67 1.49 1.24 1.01 WRG32F5BBRLN 
Black Green-llluminated On/Off DPST D CH790-ND 1.67 1.49 1.24 1.01 WRG32F2BBGLN 
Green-llluminated On/Off DPST A CH791-ND 1.67 1.49 1.24 1.01 WRG32F2FBGLN 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Fig. 1 -— PA, PB and PE Series 


SHERRY ¢ Thumbwheel Switches PA Series PB Series PE Series 


Posi- | Read- Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Output Code | tions | Out Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 
PA Pushwheel 
BOD 10 Extended Buttons (CH178-ND 16.15 14.36 9.41 8.75 | PACA-3000 
BOD Compl. 10 0-9 Extended Buttons CH179-ND 24.92 22.16 14.52 13.51 | PAEA-3000 
BOD 10 Ext. Board for Diodes CH180-ND 19.68 17.50 11.47 10.67 | PACA-4000 
Decimal 10 0-9 Extended Buttons CH682-ND 22.49 20.00 11.91 11.67 | PAAA-3000 
Cctal 8 | 0-7 Extended Buttons CH683-ND 18.77 1668 1093 10.17 | PABA-3000 Reconmnendea Recommended J oa 
1A Octal 8 | 0-7 Fush Buttons CH684-ND 810 7.20 4.72 4.39 | PABA-3114 Panel Cutout : Panel Cutout PEPE CHIGut 
BOD 10 0-9 Extended Buttons CH685-ND 8.10 7.20 4.72 4.39 | PACA-3100 
BOD 10 0-9 Aush Buttons CH686-ND 8.10 7.20 4.72 4.39 | PACA-3114 rR 
é — 
Hexadecima | 16 | 0-15 | Extended Buttons QH687-ND 13.99 1244 815 7.58 | PAGA-3100 A=(nX 7.62) + 3.30 path 509) cane 
Hexadecimal | 16 0-15 Flush Buttons (CH688-ND 13.99 12.44 8.15 7.58 | PAGA3114 A= (0X 7.62) + 3.51 
Hexadecimal | 16 0-15 Flush Buttons CH689-ND 15.61 13.88 9.09 8.46 | PAGE3114 sf ay a sf ‘i 
Hexadecimal | 16 | 0-15 Flush Buttons H690-ND 1561 13.88 9.09 8.46 | PAGN-3114 ne a a separate module. Combine each module to make a final unit, as 
Right End Caps for PA Switches OH188-ND 68 ©.60~—«50~—~42—: | (0609-0799 caida 
Left End Caps for PA Switches CH189-ND 68 60 50 42 | 0609-0801 Fig. 2-157 
Housing .300” (7.62mm) PA Blank Black Matte (CH678-ND 1.03 92 76 63 | 0609-0797 9- B 
Spacer .100” (2.54mm) PA Blank Black Matte (CH679-ND 1.03 92 76 63 | 0609-0803 eT 
PB Pushwheel — “Dustproof” Front Mount I di I Each digit is a separate 
oe Recommended: ||" module. Combine each 
1B BOD 10 | 09 - CH185-ND 786 699 4.08 — | PBCI-E015 Pace module to make a final 
Right End Caps for PB Switches CH194-ND 68 60 50 42 | 0609-1347 Bee aed ° unit, as shown above. 
Left End Caps for PB Switches CH195-ND 68 60 50 42 | 0609-1346 . 
Spacer .100” (2.54mm) for PB Series Black CH680-ND 1.03 92 76 63 | 0609-1348 
PE Pushwheel 
Decimal 10 0-9 Extended Buttons CH239-ND 18.66 16.59 10.87 10.11 | PEAA-3000 
BOD 10 0-9 Extended Buttons CH181-ND 18.20 16.18 10.61 9.87 | PECA-3000 
1c Hex 16 0-15 Extended Buttons CH240-ND 25.08 22.30 14.62 13.60 | PEGA-3000 © 134 
Hex 16 | 0-9,A-F] Extended Buttons CH281-ND 2476 22.01 14.43 13.42 | PEHA-3000 AS (4 Holes) 
BOD 10 0-9 Ext. Board for Diodes CH183-ND 23.06 20.50 13.44 12.50 | PECA-4000 K Recommended 
Right End Caps for PE Switches CH190-ND 68 60 50 42 | 0609-0756 | = e Panel Cutout a 
Left End Caps for PE Switches CH191-ND 68 60 50 -42__| 0609-0754 iw jah) A 
Spacer .300” (7.62mm) PE Blank Black Matte (CH677-ND 1.03 92 76 63 | 0609-0752 | tr 4B — 
T57 Pushwheel — Back Mount an yi S187 ee 
2 Decimal 10 0-9 Not for new designs H242-ND 14.50 12.89 8.45 7.86 | OT57-01M0 
T20 Thumbwheel — L20 Leverwheel Each digit is a separate module. Combine each module to make a final unit, as 
: shown above. 
Decimal 10 0-9 CH226-ND 12.96 11.52 7.56 7.03 | 0T20-01A0 
7 Hex 16 |0-9,A-F| Not recommended CH282-ND 20.84 18.53 12.15 11.30 | 0T20-13A0 Model A B 
Decimal 10 0-9 for new designs CH233-ND 16.28 14.48 9.49 8.83 | OL20-01A0 = 
Deima | 10 | 09 H234-ND 16.82 1496 9.80 9.12 _| 0L20-01MO POE) SOX EEN RTE AO) restos 
NOTE: PAGA: QCterminal PAGE: Right angle header PAGN: Locking right angle header. Fig. 4 — Connectors 
Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Connectors 
Connector for PA Series BCD/HEX, PC Mount Terminal (CH271-ND 3.94 3.51 2.44 (2KO-P107 
4 | Connector for PE Series BOD/HEX, PC Mount Terminal (CH274-ND 4.21 3.75 2.61 C2RO-P111 
Connector for PE Series BCD/HEX Solder Eyelet Terminal. (CH681-ND 4.21 3.75 2.61 C2RANI16 
F f™ 
OmRON. Thumbwheel Switches molex GC/Waldon 
A7B Series: A7CN Series: A7D Series: . 
Features: + Dustproof construction ensures highly reliable performance at Features: + Designed specially for printed circuit boards + The Features: + Cost effectiveness Switch Co n nector 
low voltage and very small current even under adverse environmental transparent window plate fitted in the readout section prevents and improved reliability achieved 


and Terminal (To be used 


with Omron “V” Series Lever Switch) 


conditions + Switch units can be assembled simply by fitting the integral the ingress of dust and also protects dial characters against wear through insert-molding and 
hook coupler of each unit into the mating unit, thus eliminating the need of by incorrect handling » Switch units can be assembled simply fewer component parts * Plastic 
nuts and bolts for assembly » Switch assembly can be mounted easily by by fitting the integral hook coupler of each unit, into the mating spring with minimal fatigue and a 


merely pushing the assembly into the mounting panel cutout from front unit, thus eliminating the need of nuts and bolts for assembly mechanical service life of 30,000 
No. of Digi-Key Price Each Omron 42.34 
Fig. Output Positions Color Part No. 1 25 50 Part No. 
BCD 0-9 SW266-ND 8.48 7.63 6.78 | A7BS-206-1 —— 
1 BOD 0-9 Black Gloss SW267-ND 8.48 7.63 6.78 | A7BS-206-S-1 
BOD with Ext. Brd. 0-9 SW268-ND 9.13 8.22 7.30 | A7BS-207-1 i 3.96 
+,- Display Only he SW269-ND 10.93 9.84 8.74_| A7BS-207-PM-1 y 
Connector for A7BS Series, Solder Terminal with Mount Ears SW270-ND 4.98 448 3.98 | A7B-C KZ kt 8.38 >| 
— _ | End Caps for A7BS Series, Left/Right 2 Pes. $w271-ND 1.38 1.24 1.10 | A7B-M-1 1.52 
Spacer for A7BS Series, Black No Marking SW272-ND 75 68 60 | A7B-PA1 ia=a=al 
BCD (Back Mount) $W273-ND 6.78 6.10 5.42 | A7ON-106-1 ya 
2 0-9 Black Goss a 
BCD (Front Mount) Sw274-ND 6.78 6.10 5.42_| A7ON-206-1 =—= I 
End Caps for A7ON Series, Back Mount Only SW275-ND 83 75 .66 | A7CN1M+4 18.72 eau =e 
____ | Spacer for A7ON Series, Back Mount Only, Black SW276-ND 65 59 52 | A7CNHPA1 : 
End Caps for A7ON Series, Front Mount Only $W277-ND 83 75 66 | A7CN2M-4 7.49 
Spacer for A7ON Series, Front Mount Only, Black Sw278-ND 65 59 52_| A7CN-2PA-1 t 
BOD (Back Mount) Black Goss SW279-ND 5.23 471 4.18 | A7D-106-1 lanl 
3 BCD (Front Mount) 6 Black Goss SW280-ND 5.23 471 4.18 | A7D-206-1 Switch Contagion: 
Eee wer ee 2 of 22s Sive Non UL ove ols 1.28 ANG 
& = : + No. of Grcuits: 3 + Max. Qurrent Rating: 10 + Max. 
End Caps for A7D Series, Back Mount Only, Black $w281-ND 83 75 66 | A7D-1M-1 Voltage Rating: 250 + Mounting Ears: No + Max. Panel 
End Caps for A7D Series, Front Mount Only, Black $w282-ND 75 68 60 | A7D-2M-1 Thickness: N/A + Eng. No.: 2191. 
Spacer for A7D Series, Back Mount Only, Black $W283-ND 83 75 66 | A7D-1PA-1 Switch Terminal: Without 
___ | Spacer for A7D Series, Front Mount Only, Black sw284-ND 83 75 .66 | A7D-2PA-1 Connector: Detent, Loose Form 
End Caps for A7D Series, Back Mount Only, Light Gray SW506-ND 83 75 .66 | A7D-1M WM2553-ND WM2514-ND 
Each digit is a separate End Caps for A7D Series, Front Mount Only, Light Gray SW508-ND 78 70 .62 | A7D-2M $.54/1 $.17/1 
module Combine eect Spacer for A7D Series, Back Mount Only, Light Gray sw507-ND 83 75 66 | A7D-1PA $4.73/10 $1.36/10 
imvoaule to mate afte for A7D Series, Front Mount Only, Light Gr $W509-ND 83 75 66. | A7D-2PA $31.50/100 $11.30/100 
unit, as shown above. Spacer ie ih NOY $252.00/1000 $90.40/1000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 767 


Cannon 


C&K PN Series Pushbutton Switches 


ITT Industries 


Ehetensted Welle Pushbutton Switches 
Specifications: » Contact Rating: 0.2 Amp @ 30 VDC max. = Electrical Life:10,000 Digi-Key Price Each Ca&K 
Make-and-Break Cycles at Full Load + Operating/Storage Temp.: -10°C to 60°C. Fig. | Circuit Description Part No. 1 100 500 Part No. 
Materials: + Frame: Tin Plated Steel + Terminals: Silver Plated Brass + Movable 1 SPDT Momentary, 230gf, Nonshorting CKN1188-ND 76 65 57 PN11SHNA03QE 
Contacts: Silver Plated (or Clad) Phosphor Bronze + Terminal Seal: Epoxy 1_| SPDT Alt. Action, 230 gf, Nonshorting CKN1189-ND 83 wal 62 PN12SHNA03QE 
2 DPDT Momentary, 330gf, Nonshorting CKN1190-ND 88 76 66 PN21SJNA03QE 
2 DPDT Alt. Action, 330gf, Nonshorting CKN1191-ND 93 81 -70 PN22SJNA03QE 
41.40 3 DPDT Momentary, 300gf, Nonshorting CKN1192-ND 88 -76 66 PN21LENA03QE 
@0.89 7| 3 DPDT Alt. Action, 300gf, Nonshorting CKN1193-ND -93 81 -70 PN22LENA03QE 
t 4 4PDT Momentary, 300gf, Nonshorting CKN1194-ND 1.05 89 78 PN41LENA02QE 
4 4PDT Alt. Action, 300gf, Nonshorting CKN1195-ND 1.19 1.01 89 PN42LENA02QE 
Switch Caps 
Digi-Key Price Each C&K 
Size Color Description Part No. i 10 100 Part No. 
| [3.18 °91.40 4.6mm Sq. | Black Fits CKN1188-1191-ND | CKN1196-ND 27 .25 21 979A02000 
5.86 mm Dia. | Black Fits CKN1188 - 1191-ND CKN1197-ND .27 25 21 981A02000 
7.7mm Sq. Black Fits CKN1192 - 1195-ND CKN1198-ND 27 25 .21 980A02000 
7.21 mm Dia. | Black Fits CKN1192 - 1195-ND CKN1199-ND 227 .25 21 982A02000 
12.2 mm Rect. | Black Fits CKN1192 - 1195-ND CKN1200-ND .27 25 21 983A02000 


Termination Options AL & 
1826 /ty Diceawe. J 
: . 9127-- a) 279 Le 5040 
woe in al 
Y Series Y Series YM Series P Series P Series, ; 0.51 Thk. 0.79 Thk. 12.7 
4 Tumbler 6 Tumbler YF Series Low Profile fo 
8.03| Fig. 2 6.02, -28.07- Amp Connected 
Asait 7)” F + 8.64 No. | Keypull | Switch Rtg. @ | Term- Terminals | Digi-Key Price Each C&K 
goalie F [ Fig. | Poles | Possible Type 125 VAC | ination| Pos.1 Pos. 2 Part No. 1 10 100 Part No. 
LA 1 | sp | 1&2 | On-On 4 B a4 1-3 CKC8000-ND 8.89 7.68 647 | Y1011U2C203NQ 
jo -760 ‘ a 260 1 | pp | 1&2 | On-On 4 B 8-1,4-5 1-3,5-7 | CKC8001-ND 1041 899 7.57 | Y2011U2C203NQ 
(19,30) (19.30) 1 SP | 1&2 On-On 4 A 8-1 1-3 CKC8002-ND 889 7.68 6.47 | Y1011U2C202NQ 
ci 1 | pp | 1&2 | On-On 4 A 8-1,4-5 1-3,5-7_ | CKC8003-ND 10.41. 8.99__7.57_ | Y2011U2C202NQ 
vig oF 1 | sP | tonly | On-Mom 4 B 81 1-2 CKC1230-ND 11.44 9.88 8.32 _| Y108122A203NQ 
1 | DP | tonly | On-Mom 4 B 8-1,4-5 1-2,5-6 | CKC1231-ND 1210 1045 8.80 | Y2081224203NQ 
Fig. 4 2.818 1_| SP | 2only |On-Of-Mom| 4 B 8-1, 1-2, 7-8 CKC1232-ND 12.58 10.87 9.16 _| Y108822A203NQ 
ae a 2 | sP | 1&2 | On-On 12 Cc 78 82 CKC8004-ND 12.10 10.45 880 | H1011U2F205NQ 
112.32 se 700 2 | DP | 1&2 | On-On 12 Cc 7-8,3-4 8-2,4-6 | CKC8005-ND 14.12 12.20 10.28 | H2011U2F205NQ 
E 1 | sp | 1&2 | On-On 4 B 84 1-3 CKC8006-NDt 12.34 10.66 8.98 | Y1011U2V203NQ 
1 | pp | 1&2 | On-On 4 B 8-1,4-5 1-3,5-7_ | CKC8007-NDt 13.93 12.03 10.13 | Y2011U2V203NQ 
420 M12THD 3 | sP | 1a2 | Onoff 4 Cc 1-2 CKC8008-ND 10.03 867 7.30 | YM061U2C205NQ 
Tio 5.84 js +27.28 3 | sP | 1&2 | Onoff 4 D 1-2 CKC8009-ND 11.26 = 9.73 8.20 | YM061U2C2WCNQ 
i E 1575 3 | SP | 1only | On-Off 4 Cc 1-2 CKC8010-ND 10.03 + 8.67_—_7.30_| YM06132C205NQ 
rt 3 | SP | 1only | On-Off 4 D 1-2 CKC8011-ND 11.26 ~—-9.73 8.20 _| YM06132C2WCNQ 
. ac 6.25 4 | SP | tonly | OnOn 4 B 1-8 CKC8012-ND ‘11.81 -9.77 8.23 | P10113TCMO3Q22 
9 4 | DP | 1only | On-On 4 B 1-8,4-5 1-3,5-7 | CKC8013-ND 13.02 11.25 9.48 | P20113TCM03Q22 
; <— 4 | sP | 1&2 | On-On 4 B 1-8 CKC8014-ND 11.31 9.77 8.23: | P1011UTCIM03Q22 
Fig. 5 2.760 4 | DP | 1&2 | On-On 4 B 1-8,4-5 1-3,5-7 | CKC8015-ND 13.02 11.25 9.48 _| P2011UTCM03Q22 
Sore 5 | sP | 1&2 | On-On 4 B 1-8 CKC8016-ND 458 3.96 3.33 | P1011U2WMO3NQ2 
| “6a 5 | pp | 1&2 | OnOn 4 B 1-8,4-5  1-3,5-7 | CKC8017-ND 5.06 4.37 3.68 | P2011U2WMO3NQ2 
Ti6.267 5 | SP | 1only | On-On 4 B 1-8 CKC8018-ND 447 3.86 3.25 | P101132WMO3NQ2 
991+ wo h24 5 | DP | tonly | On-On 4 B 18,45 1-3,5-7_ | CKC8019-ND 517 447 3.76 _| P201132WMO3NQ2 
5.59-{|4 eNe ThID: ’ 6 | SP | tony | OnOn 4 B at 13 CKC1234-ND 946 817 688 | YFO1132C203NQ 
(it 716.13 6 | DP | 1only | On-On 4 B 8-1,4-5 1-3,5-7 | CKC1235-ND 10.41 899 7.57 | YF21132C203NQ 
Uy ee = 6 | SP | 1&2 | On-On 4 B 8-1 1-3 CKC1236-ND 9.46 817 688 | YFO11U2C203NQ 
2.g2ee- M2 X 1.2669 THD 6 | DP | 1&2 | On-On 4 B 8-1,4-5 1-3,5-7 | CKC1237-ND 10.41. 8.99_—7.57_| YF211U2C203NQ 
Plastic housing 62.10 R 
+ 6 Tumbler Version NOTE: All switchlocks come with hardware and 2 keys. 


= 8 
Thumbwheel Fig. 2— Series 3U | Fig. 3—Series 3P Mini-thumbwheel 
. 
Switches SS Switches 
y CG, SPECIFICATIONS: Contact Rating: 
S Gi Carry — 1 amp continuous @ 28 V 
| DC. Switch —100mA max. @ 28 VDC 
+ Electrical Life: 10° detent operations @ 25°C 
* Contact Resistance: Below 100 milliohms typ. 8 
No. of Digi-Ke Price Each C&K initial @ 2-4 VDC, 100mA + Insulation Resistance: 10° ohms 
Fig.| Description Pos. | Color Part No. 1 25 100 | PartNo. TN te IO eG 
1 | Decimal Output Switch, Front Mount 0-9 Blk. Gloss CKN5013-ND 11.37 9.10 7.21 301109000 MATERIALS:. Cover: Thermoplastic polyester * Base: Glass 
1 | BCD Output Switch, Front Mount 0-9 Blk. Gloss CKN5014-ND 11.37 9.10 7.21 302109000 filled nylon : Thumbwheel: Nylon + Rotor Contact :Ha d gold 
: : Nylon + Rotor Contacts: Hard go! 
1 | Decimal Output Switch, Rear Mount 0-9 Blk. Gloss CKN1186-ND 11.37 9.10 7.21 301119000 over nickel over copper on epoxy fiberglass + Stator Contacts: 
1_| BCD Output Switch, Rear Mount 0-9 Blk. Gloss CKN1187-ND 11.37 9.10 7.21 302119000 Copper alloy with gold over nickel » Terminals: Solder clad over 
— | Front Mounted End Cap for Series 3 (2 required) CKNS5015-ND 1.86 1.49 1.18 413402000 copper alloy, insert molded. 
— | Front Mounted Spacer for Series 3 (optional) ... CKN5016-ND 2.25 1.80 1.43 413502000 
— | Rear Mounted End Cap for Series 3 (2 required) CKNS5017-ND 54 44 35 400402000 Common 
— | Rear Mounted Spacer for Series 3 (optional) CKN5018-ND 1.68 1.35 1.07 400802000 Bottom Bottom 
—| Rod Assembly for 1 Module (Series 3) .... CKN5019-ND 2.58 2.07 1.64 412707000 View View 
— | Rod Assembly for 2-4 Modules (Series 3) . CKN5020-ND 2.70 2.16 TAA 412701000 
—| Rod Assembly for 5-7 Modules (Series 3) . CKN5021-ND 2.70 2.16 1.71 412702000 Wheel Wheel 
— | Rod Assembly for 8-10 Modules (Series 3) CKN5022-ND 2.70 2.16 1.71 412703000 opening opening 
—| Fastener Nut for Rod Assemblies (Series 3). CKN5023-ND .27 22 18 403500000 this this 
— | Nut Driver hand tool for CKN5023-ND Fasteners ..| CKN5024-ND* 9.60 7.68 6.08 406100652 side 6 side 
2 | BCD Output without Dust Lens 0-9 Blk. Gloss CKN5025-ND 9.84 7.88 6.24 3U0210000 
2 | BCD Output with Dust Lens 0-9 Blk. Gloss CKN5026-ND 10.29 8.24 6.52 3U0210002 Function |(DiabKe Price Each CaK 
— | Left End Cap for 3U Series ... CKN5027-ND 42 34 27 113B02000 Code Pr ae 1 25 100 | Part No. 
— | Right End Cap for 3U Series... .-|_ CKN5028-ND 42 34 27 114B02000 - - 
3 | BCD type with Straight Board 0-9 | Bik. Gloss | CKN5029-ND 10.38 8.31 658 | 3P0210000 ee. Eee eee 
3 | Decimal type with Right Angle Board 0-9 | Blk. Gloss | CKN5030-ND 14.76 11.81 9.35 | 3P0110L00 NBs : 987.11 | M223 
BCD Comp|CKN5033-ND*x 12.81 10.25 8.12 |3M243 
— | Left End Cap for 3P Series ... CKN5031-ND 54 44 35 623502000 Decimal |CKN5034-NDx 11.22 8.98 7.11 |3M123 
— |_ Right End Cap for 3P Series... CKN5032-ND 54 44 35 623602000 - - - 


* Xcelite hand tool Wheel markings » None Horizontal 


More Product Available Online: www.digikey.com 
768 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


NK’ 
SWITCHES 


12mm, Miniature, Low and Medium Security: SK bushing mount 
keylock switches are available in single pole, double throw with 12mm 
diameter bushing, silver contacts, UL recognition. CSA certification, 
short behind panel dimension and epoxy sealed solder lug terminals. 
Terminals have .043” x .079” holes. Face and bezel have bushed 
chrome finish. 2 keys of chromate over zinc alloy provided. Electrical 
Capacity: 3A @ 125V AC. Dielectric Strength: 1,500V AC min. 
between contacts and case. Mechanical Life: 30,000 cycles min. 
Electrical Life: 10,000 cycles min. Operating Torque: 270 grams-cm. 
Operating Temperature: -10°C through +70°C. Angle of Throw: 90° 
for on-none-on models, 45° for on-off-on models. Panel Thickness: 
-315”. Standard Hardware: 1 hex nut and 1 locking ring 


16mm, High Security, Antistatic: CKM bushing mount keylock 
switches are available in single pole, double throw with 16mm diameter 
bushing, silver contacts, high insulating material (15kV ESD) and epoxy 
sealed solder lug terminals. Terminals have .047” x .094” holes. Face 
and bezel have black matte finish. 1 key with PBT handle provided. 
Electrical Capacity: 3A @ 250V AC. Dielectric Strength: 1,500V AC 
minimum between contacts and case. Mechanical Life: 30,000 cycles 
min. Electrical Life: 10,000 cycles min. Operating Torque: .04 milli- 
Newton/meter (5.67 ounce-in) for flat key (F code); .08 milli- 
Newton/meter (11.33 ounce-in) for tubular key (T code). Operating 


Keylock Switches 


Temperature: -10°C through +70°C. Angle of Throw: 90° for on-on 
models, 45° for on-off-on models. Panel Thickness: .496”. Standard 
Hardware: 1 hex nut. 


19mm High Security: CKL keylock switches are available in single 
pole, double throw with 19mm dia. bushing, silver contacts, and epoxy 
sealed solder lug terminals. Terminals have .055” x .0217” holes. Face 
and bezel have a brass with chrome or nickel finish. 1 key of chrome 
over brass provided. Electrical Capacity: 3A @ 250V AC. Dielectric 
Strength: 1,500V AC min. between contacts and case. Mechanical 
Life: 30,000 cycles min. Electrical Life: 10,000 cycles min. Operating 
Torque: .05 milliNewton/meter (7.08 ounce-in) for flat key (F Code); .07 
milliNewton/meter (9.91 ounce-in) for tubular key (T Code). Operating 
Temperature: -25°C through +70°C. Angle of Throw: 90° for on-on 
models and 45° for on-off-on models. Panel Thickness: .496” 
Standard Hardware: 1 hex nut. 


Antistatic PC SP3T and SPST Low Security: SK PCB mount keylock 
switches are available in single pole (SK13 models 3 throw, SK15 
models 5 throw). Straight PC with bracket. Gold contacts, 2 polyacetal 
keys supplied. Electrical Capacity: 0.4A @ 28V AC/DC. Dielectric 
Strength: 500V AC min. Mechanical Life: 30,000 cycles min. 
Electrical Life: 20,000 cycles min. Operating Torque: 2.039 grams- 


cm. Operating Temperature: -25°C through +70°C. Angle of Throw: 
90° for 3 Position models, 45° for 5 Position models. 


PC Miniature Low Security: SK series PCB mount switches in single 
and double pole. Straight or right angle PC with bracket. Gold contacts, 
2 keys supplied. Electrical Capacity: 0.4A @ 28V AC/DC. Dielectric 
Strength: 500V AC min. Mechanical Life: 30,000 cycles min. 
Electrical Life: 10,000 cycles min. Operating Torque: 270 grams-cm 
for momentary action models, 210 grams-cm for maintained action 
models. Operating Temperature: -25°C through +70°C. Angle of 
Throw: 90° for 2 Position models, 45° for 3 Position models. 


Dim. in (mm) Inch 


2 Keys Supplied 


(All Same Keycode) Replacement Key 


1 Key Supplied 
(25 different Keycode 
sent randomly) 


1 Key Supplied 


Key 
Key Positions Removable Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Positions Part No. 1 25 100 Part. No. 
12mm Miniature Low and Medium Security 
On None On 1&3 360-1459-ND 16.95 13.56 10.74 SK12AAW01 
On None On 1 360-1460-ND 16.95 13.56 10.74 SK12BAW01 
On Off On 1,2,3 360-1461-ND 17.85 14.28 11.31 SK13DAW01 
1 On Off On 2 360-1462-ND 17.85 14.28 11.31 SK13EAW01 
On None On 1&3 360-1463-ND 33.30 26.64 21.09 SK12ADW01 
On None On 1 360-1464-ND 33.30 26.64 21.09 SK12BDW01 
On Off On 1,2,3 360-1465-ND 34.20 27.36 21.66 SK13EDWO01 
Replacement Key for SK12..AW01 Switches, Chrome/Zinc Alloy 360-1010-ND 2.40 1.92 1.52 AT4081 
16mm High Security Antistatic - Flat Key Version 
On None On 1&3 360-1447-ND 16.68 13.35 10.57 CKM12AFWO01 
2 On None On 1 360-1448-ND 16.68 13.35 10.57 CKM12BFWO01 
On Off On 2 360-1449-ND 18.42 14.74 11.67 CKM13EFWO01 
16mm High Security Antistatic - Tubular Key Version 
On None On 1&3 360-1450-ND 16.68 13.35 10.57 CKM12ATWO1 
2 On None On al 360-1451-ND 16.68 13.35 10.57 CKM12BTW01 
On Off On 2 360-1452-ND 18.42 14.74 11.67 CKM13ETWO01 
19mm High Security - Flat Key Version 
On None On 1&3 360-1453-ND 16.89 13.52 10.70 CKL12AFWO1 
3 On None On 1 360-1454-ND 16.89 13.52 10.70 CKL12BFW01 
On Off On 2 360-1455-ND 18.63 14.91 11.80 CKL13EFWO1 
19mm High Security - Tubular Key Version 
On None On 1&3 360-1456-ND 16.89 13.52 10.70 CKL12ATWO1 
3 On None On 1 360-1457-ND 16.89 13.52 10.70 CKL12BTW01 
On Off On 2 360-1458-ND 18.63 14.91 11.80 CKL13ETWO1 
Key 
Key Positions Removable Digi-Key Price Each NKK 
Fig. | Pos.1 | Pos. 2 | Pos.3/ Pos.4| Pos. 5 Positions Part No. 1 25 100 Part. No. 
Antistatic PC SP3T and SP5T Low Security 
4 On On On = =, 1,.2,:3) 360-1466-ND 16.50 13.20 10.45 SK13AEG13 
5 On On On = = 1,2,3 360-1467-ND 17.25 13.80 10.93 SK13AEG30 
4 On On On On On 1,2,3,4,5 360-1468-ND 17.40 13.92 11.02 SK15AEG13 
5 On On On On On 1,2,3,4,5 360-1469-ND 18.15 14.52 11.50 SK15AEG30 
Key 
Key Positions Removable Digi-Key Price Each NKK 
Fig. Pole Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Positions Part No. 1 25 100 Part. No. 
PC Miniature Low Security 
6 SPDT On None On 1&3 360-1470-ND 17.25 13.80 10.93 SK12AG13 
6 SPDT On None On 1 360-1471-ND 17.25 13.80 10.93 SK12BG13 
6 SPDT On None Mom 1 360-1472-ND 18.69 14.96 11.84 SK15BG13 
6 SP3T On On On 1,2,3 360-1473-ND 18.69 14.96 11.84 SK14DG13 
6 SP3T On On On 2 360-1474-ND 18.69 14.96 11.84 SK14EG13 
6 DPDT On None On 1&3 360-1475-ND 18.60 14.88 11.78 SK22AG13 
6 DP3T On On On 1,2,3 360-1476-ND 20.49 16.40 12.98 SK24DG13 
6 DP3T On On On 2 360-1477-ND 20.49 16.40 12.98 SK24EG13 
ih SPDT On None On 1&3 360-1478-ND 17.70 14.16 11.21 SK12AG30 
7 SPDT On None On 1 360-1479-ND 17.70 14.16 11.21 SK12BG30 
ib SPDT On None Mom 1 360-1480-ND 19.14 15.32 12.13 SK15BG30 
ri SP3T On On On 1,23 360-1481-ND 19.14 15.32 12.13 SK14DG30 
Replacement Key, Plastic Coated for Above Switches 360-1009-ND 2.16 1.73 1.37 AT4080 


(50 different Keycode 
sent randomly) 


(9.0) Dia 

1354 
(3.5), | 
138-4 


2Keys Supplied (5.08) 
(All Same Keycode) .200 


Fig. 5 (11.7) (6.7) 


461 264 
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400 
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oF Bett ga 
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1.300 


(0.8) Dia Ty 
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PCB 
2 Keys Supplied 
(All Same Keycode) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


Fax: 218-681-3380 


(1023) 769 


OMRON. Basic Type Snap Switches 


V Series SS Series 


Pin Plunger 2 


f= 


Lever 


a: 
Rollet Lever 


| 


Simulated Roller Lever 


Simulated 


z] 
Roller Lever ie a 


V Series: 

Features: + Operating Frequency: Mechanical: 600 operations per minute; Electrical: 60 operations per 
minute + Contact Resistance: 15m maximum + Ambient Operating Temperature: -25°C to +80°C + Hu- 
midity: 85% RH maximum »* Service Life: Mechanical: 50,000,000 operations minimum Electrical: 100,000 
operations minimum 


D3V Series 


Features: + Reliable and safe basic switch 


contacts. 


SS Series: 

Features: +» Economical, subminiature basic switch offers long service life (30 million operations minimum) 
+ All models are free from overtravel restrictions, permit easy setting +» Wide switching capacity range from 
microvoltage/current loads ({mA at 5 VDC) to high-capacity loads 10.1A at 250VAC) Characteristics: + Op- 
erating Frequency: Mechanical: 400 operations per minute Electrical: 60 operations per minute + Ambient 
Operating Temperature: -25°C to +85°C + Humidity: 85% RH max. + Service Life: Mechanical: 30 million 
operations minimum (10 million operations minimum for the SS-10 series) Electrical: 200,000 operations 
minimum 

Watertight D2SW Miniature Basic Switch: 

Features: + High-quality watertight miniature basic switch—meets IP67 requirements + A wide operating 
temperature range of -40°C to 85°C is ideal for any operating environment + Ideal for the automobile, 
agricultural machinery, automatic vending machine, refrigerator, ice-manufacturing, bath equipment, hot-water 
supply, air conditioner, and factory machine industries Characteristics: + Operating Frequency: Mechanical: 
300 operations/min; Electrical: 60 operations/minute +» Contact Resistance: 50m maximum »* Life 
Expectancy: Mechanical: 5,000,000 operations minimum, Electrical: 200,000 operations minimum +» Ambient 
Operating Humidity: 95% maximum + Enclosure Rating: Reference to IP67 


+ Extended lever + Environment friendly with beryllium free 


Roller Lever 


9247B-ND Omron Switch Databook... - $2.00 


D2SW Series - Watertight D2MQ Series 


6405“ 19.81 


2.36, 


Pin Plunger 


14 kx 


Leaf Lever 


D8C Series: 

Features: + Built-in slide mechanism selects shorting or non-shorting switch timing » 3mm long stroke »* PCB 
mount switch with 100 milliamp capacity + Ideal for household appliances, sound equipment, office equipment, 
communications equipment, etc. + Compact size (SW x 6H x 4.2D mm) Characteristics: + Operating 
Frequency: Mechanical: 200 operations per minute; Electrical: 30 operations per minute + Contact Resistance: 
50mQ max. * Ambient Operating Temperature: -20°C to 80°C * Operating Humidity: 65% max. at 5° to 35°C 
+ Service Life: 50,000 operations minimum at the rated switch frequency 


D2F Series: 

Features: + Super compact, ideal for PCB mounting + Long life span assured by high-precision dual spring 
reverse-action mechanism * Flux penetration prevented by using an insert terminal and allowing a height 
difference at the case bottom + Ideal for a wide variety of applications, from household appliances and office 
equipment to audio equipment and communications equipment 


Watertight D2VW/D2FW Miniature Basic Switch: 


Features: + High-quality watertight, high-precision miniature basic switch—meets IP67 requirements » Mono- 
block construction assures high sealing capability and is ideal for dusty places or where water is sprayed + V- 
series internal mechanism assures high operating-position accuracy (+0.4mm) and long life (10 million 
operations) » Wide operating temperature range of -40°C to 90°C is ideal for any operating environment 
+ General-load (5A @ 250VAC) and micro-load (.1A @ 125VAC) available 


D2HW Series: 
Features: + Smallest sealed snap action switch + Fully sealed construction + Lead free construction » Con- 


forms to IP67 (wire leads) and IP5O (terminal type) + Long stroke, even without levers for reliable On-Off 
action 


Terminal Dim. | Actu- Terminal Dim. | Actu- 

Contact | Contact Size “X” | ation | Digi-Key Price Each Omron Contact | Contact Size “X" | ation | Digi-Key Price Each Omron 

Fig.| Style Rating Inch (mm) (mm) | Force | Part No. 1 25 50 | Part No. Fig.| Style Rating Inch (mm) (mm) | Force | Part No. 1 25 50 | Part No. 
V Series SS Miniature Series 
1] SPDT /10amps| .1870C(4.75) | 24.38 | 100gf |SW126-ND 1.85 1.67 1.48 | V-10G-1024-K 7 | SPDT Gold | .1 amp | .110QC(2.79) | 13.46) 50gf | SW138-ND 2.08 1.87 1.66|SS-O1FT 
2] SPDT |10 amps} .187GC(4.75) | 38.35 | 125gf | SW127-ND 1.88 1.69 1.50 | V-10G2-1025-K 5 | SPDTGold | .1 amp | .110QC(2.79) | 19.69) 50gf | SW139-ND 230 207 1.84|SS-01GT 
3] SPDT |10 amps} .1870C(4.75) | 24.38 | 240gf | SW128-ND 2.25 2.03 1.80 | V-10G5-1C25-K 7 | SPDTGold | 1amp |} PCMount | 13.46] 150gf | SWI55-ND 2.03 1.83 162)SS-01D 
1] SPDT |15amps| .1870C(4.75) | 24.38 | 200gf |SW129-ND 1.85 1.67 1.48 | V-15G-1025-K 5 | SPDTGold| 1amp] PCMount | 19.69] 50gf |Swe39-ND 200 1.80 1.60/SS-01GD 
1 SPDT _|15amps| .187 QC(4.75) | 24.38 | 400gf | SW130-ND 1.85 1.67 1.48 | V-15G-1026-K 6 | SPDT Gold | .1 amp PC Mount 21.59 | 50gf |SW240-ND 2.00 1.80 1.60/SS-01G@13D 
2] SPDT |15amps| .1870C(4.75) | 38.35 | 125gf | SW132-ND 1.88 1.69 1.50 | V-15G2-1026-K 8 | SPDTGold| 1amp| PCMount | 1961] 50gf |Swe43-ND 240 216 1.92/SS01G2D 
2] SPDT |15amps| .187QC(4.75) | 62.23] 70gf | SW133-ND 2.05 1.85 1.64 | V-15G3-1025-K 7| SPDT | 5amps| .11000(2.79) | 13.46 | 150gf | SW141-ND 1.35 1.22 1.08 |SS-5T 
2] SPDT |15 amps} .1870C(4.75) | 62.23 | 130gf | SW134-ND 2.05 1.85 1.64 | V-15G3-1026-K 5 | SPDT |5amps| .11000(279) | 19.69] 50gf |SW143-ND 123 1.11 .98/SS5QT 
4] SPDT |15 amps] .187QC(4.75) | 38.86 | 125gf | SW135-ND 1.98 1.78 1.58 | V-15G4-1025-K 6 | SPDT |5amps} .1100C(2.79) | 21.59) 50gf |SW144-ND 1.18 1.06 .94/SS5G\13T 
3] SPDT |15amps| .1870C(4.75) | 24.38 | 480gf | SW136-ND 2.25 2.03 1.80 | V-15G5-1026-K 7 | SPDT |5amps| .11000(279) | 13.46) 50gf |SW142-ND 123 1.11 .98|SS-5FT 
3 | SPDT [15 amps] .187 GC (4.75) | 34.04 | 250gf | SWI51-ND 2.25 2.03 1.80 | V-15G6-1026-K 8| SPOT |5amps Solder 19.61 | 50gf |SWI56-ND 145 131 1.16/SS5G2 
D3V Series 7 | SPDT |S5amps} PCMount | 13.46] 150gf |SW241-ND 1.23 1.11 .98/SS5D 

1| SPDT |11amps} 18700 20.2 | 200gf | SW707-ND 1.75 1.58 1.40 |D8V11GIC25K 5 | SPDT |S5amps| PCMount | 19.69) S0gf | Swe42-ND 148 1.33 1.18]/SS5GLD 
2] SPDT |11amps}| .1870C 35.6 | 125gf | SW708-ND 2.03 1.83 1.62 | D8V11G21C25K 6 | SPDT |S5amps} PCMount | 21.59) S0gf | SW243-ND 1.53 1.38 1.22/SS5@13D 
2| SPDT |11amps|  .1870C 35.6 | 125gf | SW709-ND 1.98 1.78 1.58 |D3V11G2M1C@25K 8| SPDT |S5amps| PCMount | 19.61 | 50gf |SW244-ND 1.73 1.56 1.38 |SS-5GL2D 
4] SPDT |11amps}| 18700 32.6 | 125gf |SW710-ND 2.03 1.83 1.62 | D8V11G41C25K 7 | SPDT |10amps| .1100C(2.79) | 13.46 | 150gf | SW245-ND 2.18 1.96 1.74|SS-10T 
4 | SPDT |11amps| —_ .1870C 32.6 | 125gf |SW711-ND 1.98 1.78 1.58 | D3V11G4M1@25K 5 | SPDT |10amps| .110QC(2.79) | 19.69) 50gf | SwWe46-ND 1.98 1.78 1.58 |SS-10G_T 
3] SPDT |11amps|  .1870C 34.0 | 125gf |SW712-ND 2.43 219 1.94 | D3V11G81C25K 6 | SPDT |10amps| .110QC(2.79) | 21.59) 50gf | Swe47-ND 2.00 1.80 1.60|/SS-10GL13T 
3] SPDT |11amps}| .1870C 34.0 | 125gf | SW713-ND 2.23 201 1.78 |D8V11G8M1C@25K 8 | SPDT |10amps| .11000(2.79) | 19.61 | 50gf |SW248-ND 2.23 201 1.78|SS-10@2T 
1 | SPDT |16amps} .1870C 20.2 | 200gf | SW700-ND 1.75 158 1.40 |D8V16GIC25K Watertight D2SW Series 
2 SPDT | 16 amps 187 CC 35.6 | 125gf | SW701-ND 2.03 1.83 1.62 | D8V16G21C25K 9 SPDT 3 amps Solder 13.46 | 180gf | SW228-ND 2.53 2.28 2.02 |D2SW-3HS 
2 | SPDT |16amps| 1870 35.6 | 125gf | SW702-ND 1.98 1.78 1.58 | D3V16G2M1C25K 9] SPDT |3amps | .1100C(2.79) | 13.46 | 180gf | SW229-ND 253 228 2.02 ]D2SW-3TS 
4 | SPDT |16amps| 187 QC 32.6 | 125gf | SW703-ND 2.03 1.83 1.62 | D8V16G41C25K 9] SPDT |3amps| PCMount | 13.46 | 180gf | SW291-ND 253 228 2.02 |D2SW-3DS 
4| SPDT |16amps| 187 QC 32.6 | 125gf | SW704-ND 1.98 1.78 1.58 | D3V16G4M1C25K 9] SPDT | 3amps | 12 Wires (304.8) | 13.46 | 180gf | SW292-ND 4.18 3.76 3.34|D2SW-3MS 
3) SPDT /16amps} — .187CC 34.0 | 125gf | SW705-ND 243 2.19 1.94 / D8V16G51025K 10] SPDT | 3amps Solder 19.69] 60gf | SW293-ND 2.68 241 2.14 /D2SW-3L1HS 
3 SPDT |16amps| —.187C 34.0 | 125gf | SW706-ND 2.23 201 1.78 |D8V16G8M1C25K (Continued) 


770 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


OMRON. Basic Type Snap Switches (cont) 


Terminal Dim. | Actu- Terminal Dim. | Actu- 
Contact | Contact Size “xX” | ation | Digi-Key Price Each Omron Contact | Contact Size “X” | ation | Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Style Rating Inch (mm) (mm) | Force | Part No. 1 25 50__| Part No. Fig. Style Rating Inch (mm) (mm) | Force | Part No. 1 25 50 | Part No. 
10; SPDT |3amps | .1100C(2.79) | 19.69) 60g | Sw294-ND 268 241 2.14 |D2SW-3L1TS Watertight D2FW Series Switches 
10; SPDT | 3amps | 12 Wires (304.8) | 19.69 60gf | SW295-ND 4.35 3.92 3.48 | D2SW-3LiMS 21| SPST-NO | .1 amp | 12 wires (304.8) | 228  250gf |SWS511-ND 348 313 278 |D2FW-GO73M 
11] SPDT | 3amps Solder 21.59 | 60gf |SW296-ND 268 2.41 2.14 |D2SW-3L3HS 21] SPST-NO | 1 amp | 12wires (304.8) | 228  250gf | SW512-ND 348 313 278 | D2FW-C273M 
11] SPDT | 3amps | 12 Wires (304.8) | 21.59 60gf | SW297-ND 4.35 3.92 3.48 | D2SW-3L3MS 21] SPST-NO | .1 amp | 12 wires (304.8) | 19.0 300gf | SW513-ND 348 313 278 | D2FW-GOB3M 
12; SPDT | 3amps Solder 19.61 | 60gt |SW237-ND 3.05 275 2.44 | D2SW-3L2HS 21 | SPST-NO | 1 amp | 12 wires (304.8) | 19.0 300g | SWS514-ND 3.48 313 278 | D2FW-G283M 
12| SPDT | 3amps | 12 Wires (304.8) | 19.61 | 60g |SW238-ND 4.60 4.14 3.68 | D2SW-3L2MS D2HW Miniature Sealed Switches 
D2MQ Switches 22a) SPDT 2A | RtAng.POB | 4 7é6gf |SW714-ND 243 219 1.94 | D2HWBR2OIDR 
13 | SPDT Silver] 500mA | 05 (1.27) 6.00 | 120gf | SW145-ND 280 252 2.24 |D2MQ1 22B) SPDT 2A Rt. Ang. POB 4 — 76gf | SW715-ND 2.43 2.19 1.94 | D2HWBL201DL 
14 | SPDT Silver| 500mA | _.05(1.27) _| 7.70 | 60gf | SW146-ND 288 259 2.30 | D2MQIL 220} SPDT 2A | StraightPOB | 4  76gf |SW716-ND 243 219 1.94 | D2HWA201D 
D3C Series Switches 22a) SPDT 2A |DownWireleads] 4  76gi |SW719-ND 493 4.44 3.94 | D2HWBR20IM 
15| Non-Short | .1amp | PCMount | 8.69 | 130gf |SW224ND 1.13 1.02 90 |D38C-1210 228) SPOT | 2A |DownWreleads| 4 76g [SN2ONE 493 444 3.94 | D2EWBL201M 
15| Shorting | .1amp| PCMount | 869 | 130gf | SW226-ND 1413 1.02 90 |D3C-2210 22D) SPDT |) 2A |Down Wireless) 4  76ot oie OS (480 454) DPEWC20IM 
15| Non-Short | .1 amp | PCMount | 869 | 40gf | SW225-ND 143 1.02 90 |D3C-1220 2A) SPOT | 2A | FLA POR | 13 Clot (EMMMANO) 258 252 2.06 | D2HWeReIIDR 
15| shorting |.1amp| PCMount | 869 | 40ot |Swe27-ND 113 1.02.90 |pac-2220 23a) SPDT 2A |DownWireleads| 13 Gigi |SW722-ND 518 466 4.14 | D2HWBR21iM 
DoF Seres Switches 238] SPDT 2A |DownWireleads| 13  6igf |SW723-ND 5.18 4.66 4.14 | D2HWBL211M 
16] Sur |saqs) PoMent | 61a | 150 JERESERE] 100 00 oo [ber 23D) SPDT 2A |DownWireleads | 13 6Igt | SW724-ND 5.60 5.04 4.48 | D2HWG21 iM 
16| seor |1am| PCMam | 618 | t50¢ FSRERMRET 1.00 90 20 [noro1 23a) SPST-NC | 2A /ight Wireleads 13 Bigf |SW725-ND 5.18 466 4.14 D2HWBR2T2MR 
238] SPST-NC | 2A |RightWireleads| 13  61gf |SW726-ND 518 4.66 4.14 | D2HWBL212MR 
16) SPOT | tam | POMount | 518°) reat (Sieg 200 «80.80 DAF OIF 23D| SPST-NC | 2A |RightWireleads| 13 igh [SW727-ND 560 5.04 4.48 | D2HWC12MR 
16) SEUT | Samps:| 1 Mount | 9.18: |< 750 aes 289 8 6 LEP 23A| SPST-NO | 2A |RightWireleads| 13  6tgf |SW728-ND 5.18 466 4.14 | D2HWBR213MR 
Dar Lever series 238] SPST-NO | 2A /|RightWireleads| 13 61gf |SW729-ND 5.18 466 4.14 | DOHWeL21aMR 
17) SPOT |3amps) PCMount | 13.97) 80gf |/SWHI52:ND) 1.10 99.88) DAFL 23c| SPST-NO | 2A |RightWireleads| 13  6igf |SW730-ND 560 5.04 4.48 | D2HWC213MR 
17) SPOT |3amps| PCMount 13.97) 25of |SWIS3-ND 1.10 99 88 | DAFA 23a) SPST-NC | 2A | LeltWireleads | 13 Gigf |SW731-ND 5.18 4.66 4.14 | D2HWBRO12ML 
17|_SPOT_| lamp | __PCMount__| 13.97 | 80gf |SWIS4ND 1.10 99 _.88 | D2F OIL 238) SPST-NC | 2A | LetWireleads | 13  Gigt |SW732-ND 518 466 4.14 | D2HWBL212ML 
Watertight D2VW Series Switches 23A) SPST-NO | 2A | LetWireleads | 13  Gigf |SW73¢-ND 5.18 4.66 4.14 | D2HWBRO1SML 
18| SPDT | Vamp | .187Q0(4.75) | — | 200gf | SW427-ND 3.55 3.20 2.84 | D2VW-01-1HS 23B] SPST-NO | 2A | LeftWireleads | 13  6igf | SW734-ND 5.18 4.66 4.14 | D2HWBL213ML 
18| SPDT | .1 amp | 12wires(304.8)| — | 200gf | SW428-ND 7.28 6.55 5.82 | D2VW-01-1MS 240) SPDT 2A |DownWireleads| 16  Gigf |SW737-ND 518 4.66 4.14 | D2HWBR231M 
19; SPDT | .1amp | .18700(4.75) | 59 | 120gf | SW429-ND 4.25 3.83 3.40 /D2VW-O1L1-1HS | | 24B] SPDT 2A |DownWireleads| 16  6igf |SW738-ND 5.18 4.66 4.14 | D2HWBL231M 
19| SPDT | .1 amp | 12wires (304.8) | 59 | 120gf | SW430-ND 7.63 687 6.10 /D2VW-O1L1-1MS | [23B] SPDT 2A | RtAng.PCB | 20 4igf |SW718-ND 258 232 2.06 | D2HWBL221DL 
20| SPOT | tamp | .18700(4.75) | 34 | 120gf | Sw431-ND 5.68 5.11 4.54 |D2VW-01L2-1HS | |23A| SPDT 2A |DownWireleads| 20 4igf |SW735-ND 518 4.66 4.14 | D2HWBR22iM 
20) SPOT | 1 amp | 12wires (304.8) | 34 | 120gf |Sw4s2-ND 743 6.69 594 |D2vwoiL2-1mMs | |23B| SPDT 2A _|DownWireleads| 20  4igf |SW736-ND 5.18 4.66 4.14 | D2HWBL221M 
18| SPDT | Samps| .18700(4.75) | — | 200gf | SW433-ND 340 3.06 2.72 | D2VW-5-1HS 25A| SPDT 2A |DownWireleads] 8 183gf |SW739-ND 518 4.66 4.14 | D2HWBR2GIM 
18| SPDT | Samps | 12 wires (304.8)| — | 200g | SW434-ND 5.63 5.07 4.50 | D2VW-5-1MS 25B] SPDT 2A |DownWireleads| 8  183gf |SW740-ND 5.18 4.66 4.14 | D2HWBL261M 
19; SPDT |Samps| .18700(4.75) | 59 | 120gf | SW435-ND 3.55 3.20 2.84 | D2VW-5L1-1HS 24a) SPDT 2A |DownWireleads] 16  183gf |SW741-ND 518 4.66 4.14 | D2HWBR27IM 
19| SPDT | Samps | 12 wires (304.8) | 59 | 120gf | SW436-ND 5.48 4.93 4.38 | D2VW-5L1-1MS 248; SPOT 2A __|DownWreleads| 16  183gf | SW742-ND 5.18 4.66 4.14 | D2HWBL271M 
20| SPDT |5amps | .1870C(4.75) | 34 | 120gf | SW437-ND 3.78 3.40 3.02 | D2VW-5L2-1HS 26A) SPDT 2A |Down Wrreleads | 20.85 92gf | SW743-ND 5.18 4.66 4.14 | D2HWBR281M 
20 SPDT 5 amps | 12 wires (304.8) | 34 120gf | SW438-ND 5.85 5.27 4.68 | D2VW-5L2-1MS 26B} SPDT 2A |Down Wrreleads | 20.85 92gf )SW744-ND 5.18 4.66 4.14 | D2HWBL281M 
Basic Switch Operating Switch Actuator Actuator | Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Force g max. | Current (A) Type Length (mm)| Part No. i 25 50 Part No. 
Omron’s “Z” Series switches feature 15A contacts which directly switches such loads as 1 350 15 Pin Plunger = SW190-ND 6.85 6.17 5.48 | Z15G-B 
ODA lade Wah kesge ivust cores Al guiches teabiia screwed corbeomneae! |g || sey | eee RN es ance on |ctecan 
are UL listed CSA certified. Both series are momentary action, SPDT versions. ; seo - canted ea _ see Ma ee ie ete 
5 350 15 Panel Roller a SW194-ND 13.58 12.22 10.86 | Z15GQ22-B 
6 70 15 Lever 63.50 |SW195-ND 9.20 828 7.36 | Z15GW-B 
7 100 15 Roller Lever 48.49 |SW196-ND 9.20 8.28 7.36 | Z15GW2-B 
8 160 15 Roller Lever 2659 |SW197-ND 860 7.74 6.88 | Z15GW22-B 
6 6 15 Low Force Lever} 63.50 | SW198-ND 9.50 8.55 __—7.60_| Z1SHW24-B7-K 
1 625 20 Pin Plunger = SW230-ND 9.28 835 7.42 | A20G-B7-K 
6 70 20 Lever 63.50 |SW231-ND 9.33 840 7.46 | A20GV-B7-K 
7 90 20 Roller Lever 48.49 |SW232-ND 9.33 840 7.46 | A20GV2-B7-K 
3 625 20 Panel Plunger a SW233-ND 1410 12.69 11.28 | A20GQ-B7-K 
8 160 20 Roller Lever 26.59 | SW234-ND 10.03 9.03 _8.02_ | A20GV22-B7-K 
Phenolic Terminal Cover for A/Z Series SW235-ND 88 79 70 | AP-B 
Terminal Cover with Strain Relief for A/Z Series SW236-ND 4.53 4.08 3.62 | AP-Z 


D4C Industrial Sealed Limit Switch aA E 


Omron's D4C series limit switches are industrial enclosed limit switches with rugged diecast housing, triple sealed construction 
and prewired 10' cable. Perfect for harsh environments and indoor/outdoor uses where small size is a consideration. 


Operating Switch Actuator Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Force g. max. | Current (A) Type Part No. 1 25 50 | Part No. 
1 1200 5 Pin Plunger Z1055-ND 50.35 46.62 43.52 | D4C-1601 
2 1200 5 Roller Plunger Z1056-ND 50.35 46.62 43.52 | D4C-1602 
3 580 5 Roller Lever Z1057-ND 61.24 56.70 52.92 | D4C-1620 


ZE Industrial Sealed High Capacity Switch 


Long service life, rugged die cast housing sealed industrial switches with a high capacity contact (15A). NEMA sealed for 


extremely long service life (SPDT 15A @ 125VAC). aN @ 
Operating Switch Actuator Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Force g. max. | Current (A) Type Part No. dl 25 50 Part No. 
1 640 15 Roller Arm Lever Z1058-ND 38.10 35.28 32.93 ZE-NA2-2S 
2 150 15 Coil Spring Z1059-ND 39.01 36.12 33.72 ZE-NJ-2S 
3 800 15 Plunger Z1060-ND 29.94 27.72 25.88 ZE-N-2S 
4 500 15 Roller Plunger Z1061-ND 40.82 37.80 35.28 ZE-N22-2S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (T023) 771 


. 
APM HEXSEAL Toggle Switch Boots “ge i 
boot toggle 
. Hexseal toggle switch boots are molded from a high tear strength, 
P u Ss h bu tto n Swi tch B oots silicon rubber bonded to a built-in mounting nut. Each encloses the 
base of the protruding switch bushing and forms a water and dust 
APM's sealing boots are designed to protect your switches and potentiometers from hostile environments tight seal against the front panel surface. 
without compromising or interfering with the switches basic function. Boots create a full environmental - — 
seal even under high-pressure washdowns. Each seal is made from a tough, high tear strength elastomer Thread =| Throat (I-D.)/ Height Digi-Key APM Hexseal 
that is resistant to most chemicals, lubricants, acids and solvents. UL and CSA recognized which facilitate Size Inch(mm) | Inch(mm) | Color | Part No. 100_| Part No. 
easier agency listings and most Hexseals are GPL approved under MIL-B-5423. 15/32-32NS-2B] .078 (1.98) | .437 (11.10) | Gray | 335-1007-ND* 3.18 2.55 2.02 | N1030B 
1/4-40NS-2B | .047 (1.19) | .250 (6.35) | Gray | 335-1006-ND* 381 3.05 2.42 | N5032B 
Throat Plunger 15/32-32NS-2B] .219 (5.56) | .844 (21.44) | Gray | 335-1005-ND** 3.18 2.55 2.02 | N1030 
Thread Size (.D.) Height Digi-Key Price Each APM Hexseal 1/4-40NS-2B | .062 (1.57) | .390(9.91) | Gray | 335-1000-ND** 3.81 3.05 2.42 | N5030R 
Size Inch(mm) | Inch(mm) | Color | Part No. 1 25 100 | PartNo. 1/4-40NS-2B | .062 (1.57) | .594 (15.09) | Gray | 335-1001-ND** 3.78 3.03 2.40 | N5030S 
15/32-32NS-2B .281 (7.14) | Gay | 335-1009-ND 318 255 2.02 | N3030 1/4-40NS-2B | .062 (1.57) | 500 (12.70) | Red | 335-1002-ND** 4.26 3.41 2.70 | N5030L(Red) 
15/32-32NS-2B 422 (10.72) .438 (11.13) | Gay | 385-1008ND 3.18 255 2.02 | NC3030 1/4-40NS-2B | .062 (1.57) | 500 (12.70) | Black | 335-1003-ND** 4.26 3.41 2.70 | N5030L(Black) 
15/32-32NS-2B | ~ i 438 (11.13) | Gear | 335-1010-ND 357 286 2.27 | NC3030(Clear) 1/4-40NS-2B | .062 (1.57) | 500 (12.70) | Yellow | 335-1004-ND** 4.26 3.41 2.70 | N5030L(Yellow) 
7/16-28UNEF-2B -438 (11.13) | Gear | 335-1013-ND 366 293 2.32 | NC3037/16-28(CLR) 


Rotary Shaft Seals 


panel surface. Color: Gray 


Hexseal’s rotary switch and potentiometer seals surround the shaft 
and form a watertight, and dust tight seal against the shaft and front 


Switch Seals 


Transparent Rocker 


Seals without compromising 
switch operation, position status 
viewing or legend visibility. 


Thread Max. Shaft Size | Hex Nut Flat | Digi-Key Price Each APM Hexseal Max. Rocker | Max. Rocker | Max. Rocker 
Size Inch. (mm) Inch. (mm) | Part No. ‘l 25 100 | Part No. Actuator Len.) Actuator Wid. | Above Panel Digi-Key Price Each APM Hexseal 
3/8-32NEF-2B | .125(3.18) | .500(12.70) | 335-1015-ND 291 233 1.85 | N9030x1/8 Inch (mm) | Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 25 100 _| Part No. 
3/8-32NEF-2B -250 (6.35) 500 (12.70) | 335-1016-ND 2.91 2.33 1.85 | N9030x1/4 -750 (19.05) -531 (13.49) | .228 (5.79) 335-1011-ND 1.98 1.59 1.26 | C1113/66(Cear) 
1/4-28NEF-2B -125 (3.18) .375 (9.53) | 335-1014-ND 2.91 2.33 1.85 | N9042x1/8 1.750 (44.45)| .900 (22.86) | .560 (14.22) 335-1012-ND 1.98 1.59 1.26 | C1113/80(Cear) 


Fig. 1 Subminiature — DG Series 


Actuator 
Length 


Fig. 2 Ultra-Subminiature — DH Series 


UL Recognized and CSA Certified 


Fig. 3 Water and Dust 


Sealed — DC Series 
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Ratings: DG1: 2 amps 30VDC, PCB. contacts, PCB. K— 332 — (2.69) 
G2: 50mA 30VDGPOB. (8.18) COM N.O. N.C. 
Terminal Actuator Length | Oper. Force Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. Description Circuitry Current Inch (mm) Actuator Inch(mm) (max gms.) Part No. 1 10 50 100 500 Part No. 
1A Vertical PCB Button = 140 CH167-ND 3.70 3.29 2.74 2.24 2.06 DG23-B1AA 
1A Right Angle - PCB Button = 140 (CH620-ND 3.81 3.39 2.82 2.30 2.12 DG23-B2AA 
1A Left Angle - PCB Button = 140 0H623-ND 3.81 3.39 2.82 2.30 2.12 DG23-B3AA 
1B Vertical PCB Lever -169 (4.29) 45 CH168-ND 3.81 3.39 2.82 2.30 2.12 DG23-BiLA 
1B SPDT 50mA Right Angle - PCB Lever 0.169 140 0H621-ND 3.94 3.51 2.92 2.38 2.19 DG23-B2LA 
1B Left Angle - PCB Lever 0.169 140 0H624-ND 3.94 3.51 2.92 2.38 2.19 DG23-B3LA 
1c Subminiature Vertical POB Poller Lever .075 (1.91) 45 CH169-ND 3.94 3.51 2.92 2.38 219 DG23-B1RA 
1C f Right Angle - PCB Poller Lever 0.075 140 H622-ND 4.08 3.63 3.02 2.46 2.27 DG23-B2RA 
1c Da Series Left Angle - PCB Poller Lever 0.075 140 (CH625-ND 4.08 3.63 3.02 2.46 2.27 DG23-B3RA 
1A Button — 140 CH164-ND 3.40 3.03 2.52 2.06 1.89 DG13-B1AA 
1B SPDT 2A Vertical PCB Lever -169 (4.29) 45 CH165-ND 3.56 3.17 2.64 2.16 1.98 DG13-B1LA 
1c Poller Lever .075 (1.91) 45 CH166-ND 3.70 3.29 2.74 2.24 2.06 DG13-B1RA 
1A Right Angle - PCB Button = CH617-ND 3.56 3.17 2.64 2.15 1.98 DG13-B2AA 
1B SPDT 3A Right Angle - PCB Lever 0.169 140 0618-ND 3.70 3.29 2.74 2.23 2.06 DG13-B2LA 
1c Left Angle - PCB Poller Lever 0.075 H619-ND 3.81 3.39 2.82 2.30 2.12 DGI3-B3RA 
2A Vertical PCB Button = 90 CH172-ND 4.97 4.42 3.68 3.00 2.76 DH2C-B1AA 
2B Ultra: SPDT 50mA Vertical PCB Lever — 50 CH173-ND 5.13 4.56 3.80 3.10 2.85 DH2C-B1PA 
2B Subminiature Right Angle Solder Lever .043 (1.09) 50 QH295-ND 5.24 4.66 3.88 3.17 2.91 DH2C-B2PA 
2B DH Series Left Angle Solder Lever -043 (1.09) 50 OH296-ND 5.24 4.66 3.88 3.17 2.91 DH2C-B3PA 
2B SPDT 500mA Right Angle Solder Lever -043 (1.09) 50 CH294-ND 4.97 4.42 3.68 3.00 2.76 DH1C-B2PA 
3A Solder Eyelet Button — 347 +293-ND 5.99 5.33 4.44 3.62 3.33 DC3C-A1AA 
3A Wire 18AWG Leads Button = 204 H614-ND 17.90 15.92 13.25 10.80 9.94 DC3C-D5AA 
3A SPDT 0.1A Vertical PCB Button = 204 CH615-ND 3.73 3.32 2.75 2.24 2.06 DC3C-K7AA 
3A Wire 20AWG Leads Button = 204 CH616-ND 17.90 15.92 13.25 10.80 9.94 DC3C-M3AA 
3B Solder Eyelet Lever 0.189 204 H613-ND 7.37 6.56 5.46 4.45 4.10 DC3C-A1LB 
3A Solder Eyelet Button = QH290-ND 4.08 3.63 3.03 247 2.27 DCIC-AIAA 
3A Sealed Wire 18AWG Leads Button _ (CH607-ND 12.85 11.43 9.51 7.75 7A3 DCIC-D5AA 
3A DC Series SPDT 5A Vertical PCB Button = 204 CH608-ND 3.62 3.22 2.69 2.19 2.02 DCIC-K6AA 
3B Water & Dust Solder Eyelet Lever -189 (4.80) CH291-ND 4.54 4.04 3.36 2.74 2.52 DCIC-AILB 
3B -110 (2.79) QC Lever 0.276 CH609-ND 4.40 3.92 3.26 2.65 2.44 DCIC-LILC 
3C Solder Eyelet Poller Lever 0.098 CH606-ND 8.72 7.76 6.47 5.27 4.85 DCIC-A1RB 
3A Solder Eyelet Button _ QH292-ND 4.51 4.01 3.34 2.73 2.51 DC2C-A1AA 
3B SPDT 10A Solder Eyelet Lever 0.189 347 0H610-ND 5.32 4.73 3.95 3.22 2.96 DC2C-A1LB 
3A Wire 16AWG Leads Button = 0H611-ND 15.04 13.37 11.13 9.07 8.35 DC2C-E5AA 
3B Wire 16AWG Leads Lever 0.189 CH612-ND 15.61 13.88 11.55 9.41 8.66 D@C-ELB 
Standard Lever for 1LB/1MB Suffix H657-ND 16 15 12 AW 10 0014-5576 
Simulated Roller Lever for 1SB/1UB Suffix CH658-ND 16 15 12 AW 10 0014-5594. 
Standard Lever for DC Series, LB Suffix. CH667-ND 16 15 12 AW 10 0614-1232 
Replacement Standard Lever for DC Series, LC Suffix. CH668-ND 16 15 12 AW 10 0614-1233 
= Actuator Extra Long Roller Lever, LD Suffix . OH669-ND AL 36 30 26 24 0614-1234 
Roller Lever for DC Series, RB Suffix. CH673-ND 68 60 50 A4 40 0714-0260 
Roller Lever for DC Series, RC Suffi 0H674-ND 68 60 50 A4 40 0714-0261 
Poller Lever for DC Series, RD Suffix. OH675-ND 70 63 52 45 42 0714-0262 
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CHERRY gp Snap and Lever Type Switches 


= Reference Line 
4.06 / 


Mouting holes 23.68 


Metal O 38 
~*x 32 


a 


E 


E13: 15A—125/250VAC, 3/4 HP — 125VAC, 1-1/2 HP—250VAC 
E14: 25A— 125/250VAC, 1 HP— 125VAC, 2 HP—250VAC 

E19: 15A — 125/250VAC, 3/4 HP — 125VAC 

E20: 20A— 125/250VAC, 1 HP— 125 VAC 

G13: 0.1A—125VAC. Gold crosspoint contacts. 


19,05. 

eons 
tg. 

ris 97*\surface 


AR 


Wire Form 
Included 


Counterclockwise 


E53: 0.1 amps 125VAC. Gold crosspoint contacts. Operating 
Torque: Standard force — 4.0 inch grams. Overtravel: 15° 
min. Movement differential: 3° min. 


Oper. A 
Actuator Force Fig. 1 
Terminal Length (Max. Digi-Key Price Each Cherry Series E13, E14, 
Fig. | Circuitry |Current} — Inch (mm) Actuator Inch (mm) gms.) Part No. 1 10 50 | Part No. E19, E20, G13 
General Purpose — E13, E14, E19, E20 and G13 Power Series 
1B Threaded Bushing - 425 4573-ND 556 495 4.12 | GI3-00J 
1C | spor | ota | 25000(635) Threaded Bushing _ 425 CH574-ND 640 569 4.74 | GI3-00M a _ oor 
1D Long Lever 1.5 (38.10) 100 0H572-ND 597 5.31 4.43 | G13-00H Shion Terminal 
1D Long Lever 1.75 (44.45) 65 H575-ND 597 5.31 4.43 | GI3-50H 
1A Plastic Button - 425 OH102-ND 278 248 206 | E13-00E 
1B THD Bushing/Plastic Button - 425 CH100-ND 311 276 231 | E13-00J 
1c THD Bushing/Metal Button - 425 CH101-ND 3.92 348 2.91 | E13-00M 
tp | SPOT | 15A | .250.00(6.35) Long Lever 1.5 (38.10) 100 OFB12-ND 381 339 283 | E13-00H 
Long Lever 1.75 (44.45) 65 O+814-ND 381 339 283 | E13-50H 
aE Long Roller 1.391 (35.33) 100 F813-ND 459 408 3.40 | E13-00K 
Roller 1.645 (41.78) 65 OH502-ND 459 4.08 3.40 | E13-50K 
d5 Long Lever 821 (20.85) 425 CH505-ND 959 852 7.11 | E20-00H 
SPDT | 20A | .2500C(6.35) Long Lever 1.071 (27.20) 285 CH506-ND 959 852 7.11 | E20-50H 
TE Button = 1280 0#827-ND 875 7.78 6.49 | E20-00A 
1A Plastic Button - 850 OH815-ND 348 310 258 | E14-00A 
1C THD Bushing/Metal Button - 850 4818-ND 467 416 3.47 | E14-00M 
1D | seor | 25a | 25000(6.35) Short Lever 821 (20.85) 285 OFB16-ND 473 420 351 | E14-00H 
Long Lever 1.071 (27.20) 170 O+819-ND 464 413 3.45 | E14-50H 
1e Short Roller 652 (16.56) 285 OFB17-ND 529 471 3.92 | E14-00K 
Roller .902 (22.9) 170 CH503-ND 529 471 3.91 | E14-50K 
1A Plastic Button - 850 04820-ND 583 5.19 4.33 | E19-00A 
1B THD Bushing/Plastic Button - 850 04822-ND 626 557 4.64 | E19-00J 
1C THD Bushing/Metal Button - 850 4824-ND 662 5.88 4.91 | E19-00M 
tp | OPET | 15A | .250 0(6.35) Long Lever 1.5 (38.10) 205 F821-ND 697 620 5.15 | E19-00H 
Long Lever 1.75 (44.45) 130 04825-ND 640 5.69 4.74 | E19-50H 
1E Long Roller 1.391 (35.33) 212 0H323-ND 799 7.11 5.92 | E19-00K 
Long Roller 1.645 (41.78) 150 04826-ND 8.07 7.18 _5.98 | E19-50K Button 
1C THD Bushing/Metal Button = 850 4829-ND 975 867 7.21 | E20-00M 
je | DPOT | 208 | .25000(6.35) Short Roller 652 (16.56) 425 07628-ND 10.29. 9.15 7.63 | E20-00K 
Long Roller 1.391 (35.33) 212 04830-ND 10.85 9.65 _8.04 | E20-50K 
1A | SPST | isn | 9560.00(6.35) Button - 425 CH500-ND 278 248 2.06 | E13-01E 
1D | NO Long Lever 1.5 (38.10) 100 H501-ND 381 339 282 | EI3-01H 
Brass Mounting Nut for Threaded Bushing... H284-ND 14 12 10 | 0012-0023 
Knurled Dress Nut Brass for J/M E13/19/G13 CH651-ND 143 1.28 1.06 | 0012-0025 
Hex Nut Nickel Plated for J/M E13/19/G13 . H652-ND 16 15 12 | 0012-0028 ; 
Lock Washer for J/M E13/E19/G13 : CH653-ND 22 20 16 | 0012-0073 Ratings: 
Low Torque — E51 and E53 Series 
Right Angle OW Lever = 4 QH150-ND 11.18 994 8.27 | 53-008 
2A | spor | 4a [20800 (521) 
187 QC (4.75) OW Lever = 4 CH152-ND 12.26 10.90 9.08 | E53-00R 
2B -187 QC (4.75) COW Lever = 4 CHI53-ND 12.26 10.90 9.08 | E53-00T 
187 QC (4.75) OW Lever - 4 +864-ND 937 833 6.93 | E51-50R : 
187 QC (4.75) OW Lever - 4 CH148-ND 9.37 8.33 _ 6.93 | E51-00R acs 2 or 
Vert. Straight erles , 
187 00(4.75) OWLever _ 4 H540-ND 7.67 682 5.67 | E51-60R 
2A Vert. Twist 
205 00(5.21) OWLever _ 4 CH536-ND 9.37 833 6.93 | E51-50B 
Vert. Straight 
205 O(6.21) OWLever _ 4 H538-ND 767 682 5.67 | E51-60B 
SPDT | 6A [ .205CC(5.21) OW Lever = 4 CHI46-ND 937 833 6.93 | E51-00B 
-187 QC (4.75) COW Lever = 4 CHI49-ND 937 833 6.93 | 51-00T ay 
187 QC (4.75) COW Lever - 4 4865-ND 9.37 833 6.93 | E51-50T 
.205 QC (5.21) COW Lever - 4 OH147-ND 937 833 6.93 | E51-00E 
2B Vert. Twist 
205 C0(6.21) OW Lever _ 4 CH537-ND 9.37 833 6.93 | E51-50E 
Vert. Straight 
PB CoIE2) COW Lever - 4 H539-ND 9.07 807 6.72 | E51-60E 
Actuator Wire Form for E51/E53........ccccecccceeseesseeseseeeseeseseeeseeseeseeeeeeeeeeesseseeseeseens CH655-ND 16 15 12 | 0014-0645 
Subminiature — E61, E62, E63 Series 
.098 GC (2.36) Plunger Only - 90 0+880-ND 694 617 5.14 | E63-00A 
3A .110 QC (2.36) Plunger Only - 90 CH554-ND 635 5.64 4.71 | E63-30A 
Solder Eyelet Plunger Only _ 90 +883-ND 5.94 5.28 4.40 | E63-10A 
093 CC (2.79) Lever Std. Ratio 271 (6.88) 27 07881-ND 756 672 5.61 | E63-00H 
3B PC Mount Lever Std. Ratio .396 (10.06) 9 +884-ND 756 672 5.61 | E63-50H 
Solder Eyelet Long Lever .271 (6.88) 27 CH551-ND 756 672 5.61 | E63-10H 
SPDT | .1A | Solder Eyelet Long Lever .396 (10.06) 9 H557-ND 756 672 5.61 | E63-60H 
Solder Eyelet Roller Lever 201 (5.11) 30 (H552-ND 810 720 5.99 | E63-10K 
3c .093 GC (2.36) Roller Lever 201 (5.11) 30 04882-ND 810 7.20 6.00 | E63-00K 
-110 QC (2.79) Roller Lever .201 (5.11) 30 CH555-ND 810 7.20 5.99 | E63-30K 
110 GC (2.79) Roller Lever .326 (8.28) 10 H558-ND 810 7.20 5.99 | E63-80K 
3D .093 QC (2.36) Sim. Roller Lever 197 (5.0) 30 (CH550-ND 780 694 5.78 | E63-00R 
Solder Eyelet Sim. Roller Lever 197 (5.0) 30 CH553-ND 7.80 6.94 5.78 | E63-10R 
.098 GC (2.36) Plunger Only - 90 CH103-ND 332 296 2.47 | E61-00A 
3A 110 QC (2.79) Plunger Only - 90 +870-ND 332 296 2.47 | E61-30A 
Solder Eyelet Plunger Only - 90 CH104-ND 332 296 2.47 | EBI-10A 
spor | 5a | 098 C(236) Lever Std. Ratio 271 (6.88) 27 CHI05-ND 478 425 3.54 | E61-00H 
110 CC (2.79) Lever Std. Ratio .271 (6.88) 27 04871-ND 4.78 4.25 3.54 | E61-30H Ratings: 
3B Solder Eyelet Lever Std. Ratio .271 (6.88) 27 CH106-ND 4.78 4.25 3.54 | EB1-10H E51: 6 amps 250VAC 
PC Mount Lever Std. Ratio .396 (10.06) 9 4873-ND 4.78 4.25 3.54 | EB1-50H 
Solder Eyelet Long Lever .396 (10.06) 9 H542-ND 4.78 4.25 3.53 | E61-60H 
(Continued) 
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seu Fo Sar : E61, E62, E63 
Terminal Length (Max. Digi-Key Price Each Cherry eles 
Fig. | Circuitry |Current) Inch (mm) Actuator Inch (mm) gms.) Part No. 1 10 50 | Part No. 
Subminiature — E61, E62, E63 Series (cont.) 
.093 QC (2.36) Roller Std. Ratio .201 (5.11) 30 CH107-ND 5.08 4.52 3.77 | &1-00K 2 36( 19:84 
Solder Eyelet Roller Std. Ratio .201 (5.11) 30 CH108-ND 5.08 4.52 3.77 | E61-10K ore I 
3C SPDT 5A -110 QC (2.79) Poller Lever .201 (5.11) 30 CH372-ND 5.08 4.52 3.77 | &1-30K } = 
-110 QC (2.79) Roller Lever .326 (8.28) 10 (CH544-ND 5.08 4.52 3.77 | E61-80K 
PC Mount Poller Lever .326 (8.28) 10 CH374-ND 5.08 4.52 3.77 | E61-50K 
Solder Eyelet Roller Lever -326 (8.28) 10 (CH543-ND 5.08 4.52 3.77_| E61-60K 
.093 QC (2.36) Plunger Only = 212 CH109-ND 3.75 3.34 2.79 | E62-00A 
3A -110 QC (2.79) Plunger Only = 212 CH377-ND 3.75 3.34 2.79 | E2-30A 
Solder Eyelet Plunger Only = 212 CH110-ND 3.75 3.34 2.79 | E62-10A 
3B .093 QC (2.36) Lever Std. Ratio .271 (6.88) 56 CH111-ND 4.78 4.25 3.54 | E62-00H 
SPDT 10A Solder Eyelet Lever Std. Ratio .271 (6.88) 56 CH112-ND 4.78 4.25 3.54 | E62-10H 
.093 QC (2.36) Roller Std. Ratio .201 (5.11) 65 CH113-ND 5.48 4.88 4.07 | E2-00K 
3C Solder Eyelet Roller Std. Ratio .201 (5.11) 65 CH114-ND 5.48 4.88 4.07 | E62-10K 
-110 QC (2.79) Roller Lever .201 (5.11) 65 H378-ND 5.48 4.88 4.07 | E2-30K 
PC Mount Poller Lever -326 (8.28) 33 H379-ND 5.48 4.88 4.07 | E62-50K 
3A PC Mount Plunger Only = 212 CH545-ND 3.75 3.34 2.78 | E62-50A 
3B PC Mount Long Lever -396 (10.06) 20 546-ND 4.78 4.25 3.53 | E62-50H B - Lever 
SPDT 10A Solder Eyelet Long Lever -396 (10.06) 20 H547-ND 4.78 4.25 3.53 | E62-60H 
3C Solder Eyelet Poller Lever .326 (8.28) 33 0548-ND 5.48 4.88 4.07 | E62-60K Actuator 
110 QC (2.79) Long Lever 396 (10.06) 20 4549-ND 478 4.25 3.53 | B62-80H Leno 
Replacement Actuator Lever, 2.163” (54.94mm) Long .........-..:.cseeeee see ee eee ee eeeeeeeeeeee tees (CH654-ND 24 22 -18 | 0014-0134 
Ultra Subminiature Snap Switches— DA3 Series 
-110 QC (2.79) Plunger Only = 90 CH285-ND 3.73 3.32 2.76 | DASC-BIAA 
4A .093 QC (2.36) Plunger Only = 90 CH140-ND 3.65 3.24 2.70 | DASC-FIAA 
Solder Eyelet Plunger Only = 90 CH141-ND 2.97 2.64 2.20 | DA3C-D1AA 
PC Mount Plunger Only _— 90 CH287-ND 4.48 3.99 3.32 | DA8C-HIAA D - Simulated 
.093 QC (2.36) Lever Std. Ratio .271 (6.88) 27 CH142-ND 5.51 4.90 4.08 | DA3C-FILB Roller 
4B Solder Eyelet Lever Std. Ratio .271 (6.88) 27 CH143-ND 5.75 5.12 4.26 | DASC-DILB 
SPDT 4A -110 QC (2.79) Lever - Standard Ratio .271 (6.88) 27 H599-ND 5.75 5.12 4.26 | DA3C-BILB 
Solder Eyelet Lever - High Ratio -396 (10.06) 9 CH602-ND 5.75 5.12 4.26 | DA3C-DIMB 
.093 QC (2.36) Roller Std. Ratio .201 (5.11) 30 CH144-ND 5.94 5.28 4.40 | DASC-FIRB 
4c Solder Eyelet Roller Std. Ratio .201 (5.11) 30 CH145-ND 5.94 5.28 4.40 | DA3C-D1IRB 
-110 QC (2.79) Roller - Standard Ratio -201(5.11) 30 CH600-ND 6.21 5.52 4.60 | DASC-BIRB 
-110 QC (2.79) Simulated Roller .197 (5.00) 30 CH286-ND 5.99 5.33 4.44 | DASC-BISB 
4D Solder Eyelet | Sim. Roller - Standard Ratio .197 (5.00) 30 CH603-ND 5.75 5.12 4.26 | DASC-DISB Ratings: 
.093 GC (2.36) | Sim. Roller - High Ratio .2365 (5.97) 10 (CH604-ND 5.94 5.28 4.40 | DASCFIUA E61: S amps — 125/250VAC 
Replacement Actuator Lever, 3.066" (77.88mm) Extra LOng...0..csss0cs-sssssvesesvessvestevesussns CHE56-ND 27. 24 | 0014-5519 E62: 10.1 amps — 125/250V/AG, 1/4 HP— 125VAC 
Panel Mount Pushbutton — E68, E69, E78, E79 and F79 Series Begs shiny 12 Virsa a SOND 
5A Momentary -845 (21.46) 425 +386-ND 5.24 4.66 3.89 | E68-00A Fig. 4 
5B Momentary Cheat Interlock .730 (18.54) 385 CH387-ND 5.54 4.92 4.10 | E68-30A fe 
go | SPOT | TA | 187 60(4.75) | O rort Button Mom. 420 (10.67) 425 CH388-ND 567 5.04 4.20 | EBB-40A Series DA3 
5D Auxiliary Push Button -4 (10.16) 425 H560-ND 5.81 5.16 4.31 | E68-50A 
5A Momentary .875 (22.23) 425 CH154-ND 3.70 3.29 2.73 | E69-00A 
Momentary -825 (20.96) 425 561-ND 5.10 4.54 3.78 | E69-00AA 
5B Push-Pull (Reset) .9 (22.86) 285 (CH562-ND 3.70 3.29 2.73 | E69-20A 
SPDT 10A | .187 QC(4.75) | Momentary Cheat Interlock -980 (24.89) 425/285 CH155-ND 4.40 3.92 3.26 | B69-30A. 
5C Short Button Momentary -450 (11.43) 425 CH156-ND 3.70 3.29 2.73 | E69-40A. 
Short Button Momentary -4 (10.16) 425 H563-ND 5.24 4.66 3.89 | E69-40AA 
5D Auxiliary Push Button -4 (10.16) 425 0H564-ND 4.67 4.16 3.47_| E69-50A 
5A Momentary 825 (20.96) 680 CH567-ND 1050 934 7.77 |E78-00A 
5B DPDT 4A | 187.00 (4.75) Push-Pull (Reset) .9 (22.86) 510 CH568-ND 10.50 9.34 7.77 | E78-20A 
Momentary Cheat Interlock .71 (18.03) 757 CH569-ND 12.34 10.97 9.14 | E78-30A 
5C Short Button Momentary -4 (10.16) 567 H570-ND 10.34 9.20 7.67 _ | E78-40A 
5A Momentary -875 (22.23) 680 CH157-ND 6.37 5.67 4.73 | E79-00A 
Momentary Cheat Interlock -71 (18.03) 757 CH571-ND 6.97 6.20 5.17 | F79-30A 
5B DPDT 10A | .187 Q0(4.75) Push-Pull (Reset) -920 (23.37) 510 H392-ND 6.37 5.67 4.73 | E79-20A l«—19 84 
Momentary Cheat Interlock -980 (24.89) 757/567 CH158-ND 8.51 7.56 6.30 | E79-30A . | 
5C Short Button Momentary -450 (11.43) 680 CH159-ND 6.37 5.67 4.73 |E79-40A a= 
Water and Dust Sealed - E72 and E73 Series 4 Ue 
6B SPDT O41A 10" Wires Poller -858 (21.79) 25 H566-ND 1715 15.24 12.71 |E73-40KT 
6C (25.4cm) Lever -858 (21.79) 67 CH565-ND 15.31 13.61 11.34 | E73-40HT 
6A 40” Wires Plunger Only .230 (5.84) 300 0+389-ND 10.91 9.70 8.09 | E72-40AT A - Plunger 
6B SPDT 10A (25.4cm) Roller Lever -858 (21.79) 25 CH390-ND 13.18 11.72 9.77 | E72-40KT 
6C Lever -858 (21.79) 67 0H391-ND 11.64 10.35 8.61 | E72-40HT 
Internationally Approved Ultra Subminiature — DB1 Series 
7 SPDT 5A Solder Plunger Only = 150 CH288-ND 4.27 3.80 3.15 | DBIC-AIAA 
PCB Pin Plunger Only = 150 CH289-ND 4.27 3.80 3.15 |DBIC-CIAA 
Replacement Actuator Simulated Roller Lever, SB Suffix . CH670-ND 19 Ne: 14 |0614-1237 
Replacement Actuator Simulated Roller Lever, SC Suffix H671-ND 19 A7 14 |0614-1238 
Replacement Actuator Simulated Roller Lever, SD Suffix . (CH672-ND 35 32 26 |0614-1239 D - Simulated 
Line Interrupt Switches — F8& Roller 
AA | .250QC(6.35) Barrier — 866 CH309-ND 16.58 14.74 12.29 | F83A-B120 
-187 QC (4.75) Plunger Only = 866 CH303-ND 10.91 9.70 8.09 | FB1A-A110 
SPST -250 QC (6.35) Plunger Only = 866 CH304-ND 10.91 9.70 8.09 | F81A-A120 
8 10A | .187 Q0(4.75) Barrier = 866 CH305-ND 11.21 9.96 8.30 | F81A-B110 
-250 QC (6.35) Barrier — 866 CH306-ND 11.21 9.96 8.30 | F81A-B120 
sesspot| 10a | .250.00(6.35) Push Button 238 (6.05) 866 CH626-ND 1204 10.71 8.93 | FBtU-A120 
SPST 16A | .250.00(6.35) Plunger Only = 866 CH307-ND 1245 11.07 9.22 | FB2A-A120 Ratings: 
Barrier = 866 CH308-ND 12.64 11.24 9.37 | F82A-B120 DAS: 0.1 amps 125VAC. 
(Continued) 
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f. 
Actuator fos Fig.5 Series 
Terminal Length (Max. | Digi-Key Price Each Cherry E68,E69 i 2.97 
Fig. | Circuitry |Current| Inch (mm) Actuator Inch (mm) gms.) | Part No. 1 10 50__| Part No. 28.32 for 
Light Force and Standard Force Switches - E Series ee 
9A Plunger Only = 75 CH331-ND 410 365 3.05 | F21-00A 2.54 thiokness 
Long Lever 1.400 (35.56) 35 (H333-ND 567 5.04 4.20 | E21-50H 1.27 RMax. 
9B Light Force - Long Lever 1.58 (40.13) 5 CH510-ND 637 567 4.73 | E21-75HX : 
Light Force - Long Lever | 2.992 (74.47) 2 CH512-ND 616 548 4.56 | E21-85HX Series E78, 
spoT | .1A | .18700(4.75) Light Force - Roller 1.34 (34.04) 8 (CH507-ND 667 593 4.94 | E21-50KX E7a, Frg 
9c Light Force - Roller 1.516 (38.50) 5 CH511-ND 610 5.43 4.52 | E21-75KX Seer ges 
Long Roller 1.340 (34.04) 35 CH334-ND 653 581 4.83 | E21-50K N] 36.96 for 
9D Short Roller 810 (20.57) 75 H332-ND 616 548 4.56 | E21-00K ool LP ESP inickness 
9E Light Force- Plastic Lever | 1.34 (34.04) 8 CH508-ND 608 540 4.49 | E21-50NX 
gc |SPST-NO| 1A | .1870C(4.75) Light Force - Roller 1.34 (34.04) 8 (CH509-ND 635 564 4.70 | E21-51KX 
oa Light Force - Button = 15 CH513-ND 305 272 227 | B22-00A A- Momentary B - Cheat Interlock 
Plunger Only = 15 CH835-ND 335 298 2.48 | E22-00AX om 
Light Force - Short Lever | .865 (21.97) 15 CHS14-ND 397 353 2.94 | E22-00HX AY Factuator —Factuator yen 
Light Force - Long Lever | 1.58 (40.13) 5 OH517-ND 375 334 2.77 | &22-75HX slength >t length : 
Light Force - Roller 1.516 (38.50) 5 CH518-ND 427 380 3.15 | E22-75KX (Pulled Out) 
9B Long Lever 1.400 (35.56) CH337-ND 375 334 278 | E22-50HX 
spot | 3A | 1870C(475) Long Lever 1.400 (35.56) 35 638-ND 348 310 259 | E22-50H c- rAd hat D - Push Button 
Long Lever 2.757 (70.08) 4 CHB40-ND 375 334 278 | E22-55HX 
Long Lever 2.982 (74.47) 2 H341-ND 3.92 348 2.90 | E22-85HX pers | tActuator 
9c Sid. Force - Roller 1.516 (38.50) 25 CH516-ND 410 365 3.05 | E22-50KL et jlength 
Long Roller 1.340 (34.04) 35 CH839-ND 410 365 3.05 | F22-50K 
55 Poller “865 (21.97) 15 CH515-ND 464. 413 3.44 | E22-00KX Ratings: E68/E78: 0.1 amps 125VAC 
Short Roller 810 (20.57) 75 CH336-ND 410 3.65 3.05 | E22-00K E69: 10 amps 125/250VAC, 1/3 E79/F79: 10 amps 125/250VAC, 
ain Plunger Only = 45 CH342-ND 305 272 227 | B23-00AK HLP., 125/250 VAC 1/3 HP., 125/250VAC 
Plunger Only = 170 CHB43-ND 284 252 2.10 | E23-00A ' 
Sid. Force - Long Lever 1.40 (35.56) 86 CH519-ND 354. 315 263 | 23-50H as E72, E73 
oR Long Lever 1.400 (35.56) 22 CHB45-ND 4.02 358 263 | E23-50HX 1 
Long Lever 2.757 (70.08) 10 CHB47-ND 386 3.44 2.86 | E23-55HX I< Ref 
Long Lever 2.932 (74.47) 6 CH348-ND 386 3.44 2.86 | E23-85HX en 
spoT | 5A | .18700(4.75) Light Force - Roller 1.516 (38.50) 14 (CH523-ND 467. 416 347 | E23-75KX [er 
9c Long Roller 1.340 (34.04) 86 CH346-ND 419 372 3.11 | B23-50K 19.56 
Light Force - Roller 1.34 (34.04) 22 CH520-ND 437 389 3.23 | E23-50KX t 
9B Light Force - Long Lever 1.58 (40.13) 14 (CH522-ND 386 344 286 | E23-75HX ie as 
9D Short Roller 810 (20.57) 170 CHB44-ND 419 372 3.11 | B23-00K Slotted Hole 
9E Std. Force- Plastic Lever | 1.382 (35.10) 86 CH521-ND 348 310 258 | E23-50N ( 
OF Plastic Sim. Roller 1.289 (32.74) 22 CH524-ND 340 3.03 252 | E23-90N 
187 00(4.75) | _ Ught Force- Button = 75 (CH525-ND 313 279 231 | B33-00Ax 
an Plunger Only = 285 CH349-ND 273 243 2.02 | E33-00A ay 
Screw Term. Light Force - Button = 75 (CH526-ND 659. 586 4.87 | E33-10A 2261 Line 
Solder Term. = 75 CH527-ND 297 264 2.21 | E33-20A 
Sid. Force - Long Lever 1.58 (40.13) 86 (CH528-ND 340. 3.03 252 | E33-S0HL 419) ood u 
a Long Lever 1.400 (35.56) 144 CH351-ND 313 2.79 231 | E33-50H Recessed (4) Pls. e234 
spor’ |! 404 Long Lever 2.757 (70.08) 17 CH353-ND 335 298 2.48 | E33-55HX 
Long Lever 2.932 (74.47) 10 CHB55-ND 383 341 2.84 | E33-85HX 
187 00(4.75) Sid. Force - Roller 1.516 (38.50) 86 (CH529-ND 397. 353 294 | E33-50KL 
9c Light Force - Roller 1.34 (34.04) 37 CH530-ND 427 3.80 3.15 | B33-S0KX 
Long Roller 1.340 (34.04) 144 CH352-ND 362 3.22 2.69 | E33-50K 
Long Lever 1.580 (40.13) 22 CH354-ND 335 298 2.48 | E33-75HX 
9D Short Roller B10 (20.57) 285 CHG50-ND 351 312 261 | E33-00K 
OF Plastic Sim. Roll 1.289 (32.74) 22 CH532-ND 332 296 2.46 | E33-90N 
oh 187 QC (4.75) Plunger Only = 400 CHG56-ND 313 279 231 | B34-00A Fig. 7 
Solder Term Std. Force - Button — 400 CH534-ND 284 252 2.10 | B34-20A Series DB 
Sid. Force - Lever 1.58 (40.13) 120 CH535-ND 370 329 273 | E3450HL 
- Long Lever 1.400 (35.56) 50 CH358-ND 3.46 3.08 2.57 | E34-50HX 7 
Long Lever 1.400 (35.56) 200 CH359-ND 346 3.08 257 | E3450H 6.5 
spoT | 154 Long Lever 2.757 (70.03) 22 CH362-ND 351 312 261 | B34-55HX u 
187 QC (4.75) Long Lever 2.932 (74.47) 13 CHG63-ND 370 3.29 2.73 | B34-85HX 
9C Long Roller 1.340 (34.04) 200 CH360-ND 397 353 294 | E34-50K 
55 Light Force - Roller “865 (21.97) 100 CH533-ND 410 365 3.05 | E34-00KX 
Short Roller 810 (20.57) 400 CH357-ND 402 358 2.99 | E34-00K 
9E Plastic Lever 1.382 (35.10) 200 CHG61-ND 332. 296 246 | E3450N 
Standard Size Insulator for E34 Series CH663-ND 27 24 -20 | 0015-0051 
Small Size Insulator for E62 Series... wed CH664-ND AL 36 -30 | 0015-0052 
Large Black Plasticilnsulator fof EB4 Series iin. cissicecnstesanansnneraesddamancesaranaanieaessaasandunsas CH665-ND 27 24 -20 | 0015-0054 
Miniature International — D4 Series 
iGn Button = 75 CH115-ND 454 4.04 3.36 | DAIC-RIAA 
Button = 15 CH119-ND 478 4.25 3.55 | D41L-RIAA , 
woe | spor | ta | ssvacta7g Lever Std. Ratio 1.400 (35.56) 35 (H297-ND 497. 442 3.68 | DACRILD A F80 
Lever High Ratio 2.93 (74.47) 2 CH118-ND 497 4.42 3.68 | DAL-RIXL 
aoc Roller Std. Ratio “B10 (20.57) 75 CHI17-ND 518 461 385 | DACRIRA 
Roller Std. Ratio 1.340 (34.04) 35 CH298-ND 518 461 3.85 | D41C-RIRD 
iGa Button = 75 CH120-ND 248 221 1.85 | D42C- RIAA 
gor | 3a | te7co(a7e Button — 15 CH124-ND 292 260 2.17 | D42L-RIAA 
10B Lever High Ratio 2.93 (74.47) 2 CHi23-ND 440. 392 3.26 | D42L-RIXL 
10C Roller Std. Ratio 810 (20.57) 75 CH122-ND 343 3.05 2.55 | D42C-RIRA 
_ Button = 170 CH125-ND 246 219 1.83 | D43C-RIAA | 36.708 for 1.143 thick panel 
spot | 5a | 48700(475) Button a 45 CH129-ND 278 248 2.06 | D43L-RIAA 36.957 for 2.54 thick panel 
{0B Lever High Ratio 2.93 (74.47) 6 CHi28-ND 346 3.08 257 | D43L-RIML 
10C Roller Std. Ratio 810 (20.57) 170 CH127-ND 356 317 2.65 | D43C-RIRA 13.97 
fie i 
(Continued) 
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currnry & Snap and Lever Type Switches (Cont) 


Oper. 
Actuator Force 
Terminal Length (Max. Digi-Key Price Each Cherry 
Fig. | Circuitry |Current Inch (mm) Actuator Inch (mm) gms.) Part No. 1 10 50__| Part No. 
Miniature International — D4 Series (cont.) 
404 Button _ 285 CH130-ND 248 221 1.85 | DAACRIAA 
Button _ 75 CH134-ND 273 243 2.02 | D44L-RIAA 
Lever Std. Ratio 865 (21.97) 285 CH131-ND 297 264 2.21 | DA4CRILA 
10B | SPDT | 10A | .1870C(4,75) Lever Std. Ratio 1.400 (35.56) 35 H299-ND 3.00 267 2.23 | D44L-RILD 
Lever High Ratio 2.93 (74.47) 10 CH133-ND 3.24 288 2.40 | D44L-RIML A- Plunger 
toc Roller Std. Ratio 810 (20.57) 285 CH132-ND 327 291 2.42 | D44CRIRA Oo ) 
Roller Std. Ratio —_ 75 0H301-ND 3.62 322 2.69 | D44L-RIRA Raa, 
404 Button _ 400 CH135-ND 297 264 221 | DASC-RIAA 
Button _ 100 CH139-ND 297 264 2.21 | D4SL-RIAA C - Long Roller D - Short Roller 
spor | tsa | 18700(475) Lever Std. Ratio 865 (21.97) 400 CH136-ND 327 291 2.42 | DASC-RILA 6 
10B Lever High Ratio 2.98 (74.47) 13 CH138-ND 313 2.79 2.31 | D45L-RIML 
Lever Std. Ratio 2.93 (74.47) 17 302-ND 297 264 2.21 | D4SL-RILL v# Qe 
10C Roller Std. Ratio 810 (20.57) 400 H137-ND 354 3.15 2.63 | DASC-RIRA 
Miniature International - D4 Series - U.S. Version E - Thermoplastic F - Simulated Thermo- 
i Lever plastic Roller 
10B Alum. Lever-Standard Ratio 1.4 (35.56) 8 0H578-ND 497 4.42 3.68 | D41L-RIYD 
joc | SPOT | -1A | .18700(4.75) | Roller - Standard Ratio 810 (20.57) 15 (0H576-ND 570 5.07 4.22 | D41L-RIRA OH 
Roller - Standard Ratio 1.340 (34.04) 8 CH577-ND 570 5.07 _4.22 | D41L-RIRD as oa 
Lever - Standard Ratio 1.4 (35.56) 35 H579-ND 286 255 212 | D42CRILD 
me] or | at | serccary [Meiners | acces | 2 SE SO Se 2 oe | ae 
it ees elena Pelle || eFC 7008) : z : : : z E21: 1 amp 125VAC, Goldcon- E23: 5 amps 250VAC 
10C Roller - Standard Patio 1.340 (34.04) 75 (CH580-ND 3.56 3.17 2.65 | D42C-RIRD tacts E33: 10 amps 250VAC 
Lever - High Ratio 1.580 (40.13) 51 0H583-ND 313 279 231 | D43CRIMD £22: 3 amps 250VAC E34: 15 amps 250V/AC, ULO4HB 
10B Lever - Standard Ratio 1.4 (35.56) 35 CH586-ND 443 3.94 3.28 | D43L-RILD 
spor | 5a | 18700(475) Lever - High Ratio 1.580 (40.13) 20 CH587-ND 335 298 2.48 | D43L-RIMD Fig. 10 
Roller - Standard Ratio 1.340 (34.04) 86 0H584-ND 356 317 2.65 | D43C-RIRD Series D4 
10C Roller - High Ratio 1.516 (38.51) 51 CH585-ND 3.56 317 2.65 | D43C-RITD 
Roller - Standard Ratio 810 (20.57) 45 CH588-ND 3.83 341 2.84 | D43L-RIRA 
Lever - Standard Ratio 1.4 (35.56) 144 0H589-ND 297 264 221 | D44CRILD f+— Actuator Length — 
10B Lever - Standard Ratio .865 (21.97) 75 (CH591-ND 3.05 272 2.27 | D44L-RILA 
SPDT | 10A | .1870C(4.75) Lever - High Ratio 1.580 (40.13) 20 CH592-ND 3.05 272 227 | D44L-RIMD 
406 Roller - Standard Ratio 1.340 (34.04) 144 (CH590-ND 327 291 2.42 | D44CRIRD 450 9.02 Mig. Hole 
Roller - Standard Ratio 1.340 (34.04) 37 (CH593-ND 359 3.20 2.67 | D44L-RIRD 
10A .250 GC (6.35) Button _ 400 CH594-ND 292 260 217 | DASCVIAA azat 
Lever - Standard Ratio 865 (21.97) 100 (CH595-ND 313 279 2.31 | D4SL-RILA 
10B | SPOT | 15A | ig7 qo(475) | Lever- Standard Ratio 1.4 (35.56) 35 CH596-ND 3.46 3.08 2.56 | D45L-RILD A- Plunger 
Lever - High Ratio 1.580 (40.13) 20 (CH597-ND 313 2.79 2.31 | D45L-RIMD 
10C Roller - Standard Ratio 1.340 (34.04) 50 (CH598-ND 410 3.65 3.05 | D45L-RIRD 
Oper. Force 
Cur- Terminal (Max. Digi-Key Price Each Cherry f ‘Switch 
Fig. | Circuitry | rent Inch (mm) Actuator gms.) Part No. 1 10 50 Part No. Width = 10.31 B - Lever 
High Performance Miniature Snap Switches - K Series 22.25 
Button - Standard Temp. 25 (CH627-ND 3.92 3.48 2.90 KWAA-QACA Ratings: 187 QC terminals. 
50mA .187 (4.75) Button- High Temp. 25 CH628-ND 4.75 4.23 3.53 KWAB-QACA D41: .1 amps 125VAG, Gold 
CC Straight Button - Standard Temp. 75 (CH629-ND 3.92 3.48 2.90 KWBA-QACA crosspoint contacts 
Button- High Temp. 75 CH630-ND 4.67 4.16 3.47 KWBB-QACA D42: 3 amps 125/250VAC 
Button - Standard Temp. 25 (4631-ND 2.94 2.62 2.18 | KWEA-QACA D43: 5 amps, 1/4 HP., 125/250VAC 
3A .187 (4.75) Button- High Temp. 25 CH632-ND 3.48 3.10 2.58 KWEB-QACA D44: 10 amps, 1.2 HP., 125/250VAC 
CC Straight Button - Standard Temp. 75 CH633-ND 2.94 2.62 218 | KWFA-GACA D45: 15 amps. V2 HP., 
Button- High Temp. a 4634-ND 348 3.10 2.58 | KWFB-QACA teens 
Button - Standard Temp. 50 CH635-ND 2.75 2.45 2.04 KWGA-QACA Fig. 11 Series K 
5A 187 (4.75) Button- High Temp. 50 CH636-ND 3.21 2.86 2.37 KWGB-QACA 
11 | SPDT QC Straight Button - Standard Temp. 150 CH637-ND 2.46 219 1.83 KWHA-QACA, Features: Centrally 
Button- High Temp. 150 CH638-ND 3.21 2.86 2.37 KWHB-QACA, located common terminal, 
Button - Standard Temp. 75 CH639-ND 2.70 2.40 2.00 KWJA-QACA wiping contact action, 
10A .187 (4.75) Button- High Temp. 75 (CH640-ND 3.16 2.81 2.33 KWJB-QACA standard temperature ratings 
CC Straight Button - Standard Temp. 150 (CH641-ND 2.46 2.19 1.83 KWKA-QACA up to 150° C 
Button- High Temp. 150 CH642-ND 3.21 2.86 2.37 KWKB-GACA Flammability Ratings: UL94V-O 
187 (4.75) Button - Standard Temp. 150 CH643-ND 2.67 2.38 1.97 KWMA-QACA Electrical Life: 100,000 cycles 
415A QC Straight Button- High Temp. 150 CH645-ND 3.27 2.91 2.42 KWMB-QACA Temperature Ratings: 
250 (6.35) Button - Standard Temp. 150 (CH644-ND 2.81 2.50 2.08 KWMA-VACA Standard Temperature:-40° to +85°C 
CC Straight Button- High Temp. 150 CH646-ND 3.27 291 2.42 KVWMB-VACA High Temperature:-40° to +150°C 
25A_ | .250 (6.35)CC Straight] Button - Standard Temp. 225 CH647-ND 3.46 3.08 2.56 KWSA-VACA UL and CUL Ratings: KWA/KWB: 50mA, 28 VDC KWE/KWF: 3 
Optional Short Lever Actuator for K SeVi€S eee ceceseeeseeeteseeeeeeseeseneeeeeeneeees CH659-ND 22 20 16 | 0014-6976 Se nen inet ete OLE ein ies 
Optional Long Lever Actuator for K Series .... CH660-ND .24 .22 18 0014-6978 a 1/2 HP. SB iis. 25 amp, 250 VAC ee 
Optional Extra Long Lever Actuator for K Series . CH661-ND 35 32 26 0014-6980 PSs . . e 
Optional Simulated Roller Lever Actuator for K Series .. CH662-ND 24 22 18 0014-6982 
molex GC/Waldom 06 3" (6.58) i Switch Connector: * 94V-2 Nylon + U.L. Approved + Accepts 14-28 AWG * No. of 
QL | ee (1.52)47==] — 1.67(42.34) | Circuits: 3 * Maximum Current Rating: 10 * Maximum Voltage Rating: 250 + Mount- 
i =! + i—>. | ing Ears: No » Maximum Panel Thickness: N/A * Eng. No.: 2191 
Switch Connector 74) (sa 22 (5.61) CT SB56 WM2553-ND Connector ........0..c0ccc0csceeeeeceee $.54/1; $4.73/10; $31.50/100 
* (18.72) it 3.96 
29 (7.49 (3.96) 
and Term inal | ed 1 ( ) Terminal: Without Detent, Loose Form 
(TO BE USED WITH D4 and E SERIES) WM2514-ND Terminal ..............0000eeeeeeeeeee ees $.17/1; $1.36/10; $11.30/100 


More Product Available Online: www.digikey.com 
776 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


“fy Adjustable Stop Rotary 


Switches 
Series 42, 44, 56 & 71 


Grayhill Engineering Catalog .................. 0.6 .ccc cece cece e eee een e eee $4.95 


9154B-ND 


Fig. 1 

42 and 44 Series: Adjustable Stop: Two 
removable stop washers allow you to limit the number of 
switch positions as needed. A knurled nut is supplied to 
secure the washers if desired. Electrical Ratings: 
Nonshorting 1 amp, carry 10 amps continuously. 
Contact Resistance: After 25,000 cycles of operation 
20 milliohms max. Insulation Resistance: 50,000 
megohms min. (initially). Voltage Breakdown: 
1,000VAC initially (SO00VAC or better after most 
environmental tests). Materials & Finishes: Terminals: 
Brass, lead-tin plated & fused. Common Plate, 
Including Solder Lug: Brass, silver plated .0003" min. 


Fig. 2 


56 Series: Electrical Ratings: 
Nonshorting 200mA, carry 6 amps 
continuously. Contact Resistance: 100 
milliohms max. (15 milliohms initially). 
Insulation Resistance & Voltage 
Breakdown: 10,000 megohms min. 
Materials & Finishes: Terminals: Brass, 
gold over silver over nickel plated. 


by .91 deep from a 99.53 
3/8-32 UNEF-2A Thread 
(Mtg. Hole = @9.53 min.) Dim.B 


1/4-28 UNF-2A Thread 


Angle Of Throw 
Series 44 30° 


Angle "A 


Series 42 
A/;B]c/A|]B|C 
14.27 | 25.40| 21.081 16.31 | 29.51| 25.40 105° 


71 Series: Electrical Ratings: Nonshorting 1/4 amp, carry 4 amps continuously. Contact 
Resistance: 50 milliohms max. (20 milliohms initially). Insulation Resistance: 10,000 megohms min. 
between mutually insulated parts (50,000 megohms initially). Materials & Finishes: Base Contacts, 
Common Plate & Terminals: Brass, gold plate 5 microinches min. over silver plate 50 microinches min. 
over nickel 20 microinches min. 


Fig. 3 Fig. 4 


hl LAE 
Bushing keyway 1.68 wide 

by 0.91 deep from a 09.52 
3/8-32 UNEF-2A Thread 


PC Mount — 
Rear view 


56 & 71 Series 

Adjustable Stop: Allows you to change number of positions per 
pole. 

Simply remove and relocate stop pins in the holes in front of 
switch. 

Pins are held in place by a self-adhesive sticker which fits over 
the front plate. 


: 
Adjustable Stop Pins 


Removable sticker for 
adjustment of stops 


Angle No. | Pos. | No. |Current 
of of | per | of | Rating | Digi-Key Pricing* Grayhill 
Fig. | Throw | Terminals | Poles | Pole |Decks| Amps | Part No. 1 25 100 | Part No. 


36 |Solder Lug} SP | 10 
36 |Solder Lug] DP | 5 
1] 30 |Solder Lug) SP | 12 
30 _|Solder Lug] DP | 6 


1 G4201-ND 34.70 694.00 2081.99) 42D36-01-1-AJN 
1 G4202-ND 36.18 723.58 2170.71) 42D36-01-2-AJN 
1 G4401-ND 35.61 712.12 2136.40) 44D30-01-1-AJN 
1 G4402-ND 37.11 742.15 2226.49] 44D30-01-2-AJN 


Cannon 


C&K Adjustable Stop 


ITT Industries Rotary Switches 


Engineered for life 


Specifications: + Contact Rating: Switch-2.5 AMPS @ 
125 V AC or 28 V DC; 150 mA @ 250 V AC or DC. Carry 
-5 AMPS - Electrical Life: 15,000 make-and-break cycles 
+ Contact Resistance: 20 milliohms typ. + Operating 
Temperature: -30°C to 85°C Materials: + Housing: Glass 
filled nylon, red * Movable Contact: coin silver, silver 
plated + Stationary Contacts & Terminals: Brass, silver 
plated » Hardware: Nut, Lockwasher, Stop Ring Included 


No. of Digi-Key Pricing C&K 
Fig. | Poles Pos. Part No. i 25 100 250 Part No. 
1 SP 12 CKC7001-ND 5.58 111.60 353.40 697.50 | A11215RNCQ 
2 SP 12 CKC7002-ND 5.58 111.60 353.40 697.50 _| A11215RNZQ 
1 DP 6 CKC7003-ND 5.91 118.20 374.30 738.75 | A20615RNCQ 
2 DP. 6 CKC7004-ND 5.91 118.20 374.30 738.75 | A20615RNZQ 
1 3P 4 CKC7005-ND 5.82 116.40 368.60 727.50 | A30415RNCQ 
2 3P 4 CKC7006-ND 5.82 116.40 368.60 727.50 | A30415RNZQ 
1 4P 3 CKC7007-ND 6.39 127.80 404.70 798.75 | A40315RNCQ 
2 4P 3 CKC7008-ND 6.39 127.80 404.70 798.75 | A40315RNZQ 


CTS. Adjustable Stop Rotary Switches 


SPECIFICATIONS: + Adjustable stop allows you to limit the number of switch positions as needed 
+ Rotor Contact: Standard with Silver plated Brass +» Rotor: Standard with Nylon maximum temperature 
requirements of 125°C + Voltage and Current ratings: UL ratings are 3/4 amp at 125 volts AC; 1/4 amp 
at 250 volts DC; 1/2 amp at 125 volts DC (non-shorting contacts) + Contact Resistance: .008 to .010 
ohms + Contact Life: Silver plated brass, solid silver rotor contacts, and silver plated brass stator contacts 
provide a minimum reliable life of over 1,100,000 operations or of 50,000 cycles through twelve positions 


and return without appreciable rise in contact resistance. “faz 


038.89 
to outside 3/8-3: 
of olterminals l 


{ 
6.35 


3.18 117.45 
0.814 
Mounting surface 
with 0.81 thick 170.95 
adjustable stop 


Angle Current 
of No. |No.| No. Rating Digi-Key Pricing 
Fig.|Throw| Type Terminals |Poles|Pos..Decks; Amps Part No. ‘ 10 50 


3/4A-125VAC| CT2121-ND 7.59 70.60 292.99 
3/4A-125VAC| CT2122-ND__7.59 70.60 292.99 
3/4A-125VAC] CT2123-ND 8.28 77.00 319.55 
3/4A-125VAC] CT2124-ND 8.23 76.60 317.89 


4 | 30° jNon-Short] SolderLug ) SP | 12] 1 
30° | Shorting | SolderLug | SP | 11 1 
2 | 30° |Non-Short|Printed Circuit) SP | 12] 1 
30° | Shorting [Printed Circuit] SP | 11 1 


® Adjustable Stop Rotary 
Z= "SWITCH Switches kc Series 


With applications ranging for test & measurement equipment to telephone base stations to hospital controls. 
These rotary switches have performed exceptionally well. 

Contacts (Non-Shorting). Available with solder lugs or printed circuit boards pins with adjustable stops to 
select any number of positions. Operating Force: 570 Grams. Indexing: 30° Index. Contact Rating 
(Switching): 150mA 250V AC/DC; 350mA 110V AC/DC. Contact Rating (Non-Switching): 5 Amps. Initial 
Contact Resistance: Silver = 50 milliohms max. Operating Temperature: —30°C to +85°C. Moving and 
Fixed Contact: Silver plated brass. 


ape 


13.20 
ia cm 
95 


= 


Dim. are in mm, 


14.1 
2.071618.1 

Printed circuit pins. 
Solder lugs 


200mA | GH5601-ND 10.20 203.97 611.90} 56D30-01-1-AJUN 
200mA | GH5602-ND 11.31 226.15 678.40} 56D30-01-2-AJN 
200mA | GH5603-ND 9.87 197.38 592.10} 56D36-01-1-AJN 
200mA | GH5604-ND 10.98 219.68 659.00} 56D36-01-2-AJN 


30 |Solder Lug) SP | 12 
30 |Solder Lug] DP | 6 
2 | 36 |Solder Lug] SP | 10 
36 |SolderLug| DP | 5 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
30 |SolderLug} DP | 6 1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 


30 |Solder Lug] SP | 12 250mA| GH7101-ND 14.37 287.39 862.17) 71BD30-01-1-AJN No. of |No. of Pricing E-Switch 
3 250mA | GH7102-ND 14.93 298.55 895.60) 71BD30-01-2-AJN Pole | Pos. | Termination 1 10 100 250 | PartNo. 
o leqae fe ales cae RG incr ese tiocae| MERE AN sp | 12 | PCMount |EGI951-ND 5.07 45.66 388.93 603.23 | KC-52-A-01-N-P-S 
: : 3 sp | 12 |SolderEyelet |EG1952-ND 5.07 45.66 388.93 803.23 | KC-52-A-O1-N-L-S 
30 PO | 8 | 12 250mA] GH7105-ND 22.33 468.94 1335.90) 71BDF30-01-1-AJN DP 6 | PCMount | EG1953-ND 5.07 45.66 388.93 803.23 | KC-26-A-01-N-P-S 
4| 3 Po |) OP) 6 250MA | GH/106-ND 23.16 486.36 1385.54) 71BDF30-01-2-AJN DP 6 | Solder Eyelet | EG1954-ND 5.07 45.66 388.93 803.23 | KC-26-A-01-N-L-S 
30 PO | $e | 12 250mA | GH7107-ND 30.62 643.19 1832.30) 71BDF30-02-1-AJN 3P 4 | PCMount | EG1955-ND 5.07 45.66 388.93 803.23 | KC-34-A-01-N-P-S 
30 Pe__| DP | 6 250mA | GH7108-ND 32.23 677.01 1928.66] 71BDF30-02-2-AJN 3P 4 | Solder Eyelet | EG1956-ND 5.07 45.66 388.93 803.23 | KC-34-A-01-N-L-S 
4P 3 | PCMount | EG1957-ND 5.07 45.66 388.93 803.23 | KC-43-A-01-N-P-S 
* Call for pricing of larger quantities 4P 3 | Solder Eyelet | EG1958-ND 5.07 45.66 388.93 _ 803.23 | KC-43-A-01-N-L-S 
E- ® Dim. L Switch Digi-Key Price Each E-Switch 
Fig. Circuit Rating In. (mm) Function Terminal Part No. 1 10 100 Part No. 
500 Series 
Sl ide Switches SPDT 5A @ 120VAG “152 (8.86) On-On SolderLug | £G2473-ND 3.59 3.24. 2.76 | 500SSP1SIMIQEA 
SPDT 5A @ 28VDG 152 (3.86) On-On Solder Lug | EG2476-ND+ 3.88 3.49 2.98 | 500SSP1S1M1QEB 
SPDT 0.4 VA @ 20VDC 152 (3.86) On-On P.C.Mount | EG2472-ND 3.88 3.49 2.98 | 500SSP1S1M2REA 
SPDT 5A @ 28VDG 152 (3.86) On-On Right Angle | EG2478-ND 4.21 3.80 3.23 | 500SSP1S1M6QE 
1 SPDT 0.4 VA @ 20VDC 152 (3.86) On-On Solder Lug | EG2477-ND 4.50 4.05 3.45 | 500SSP1S1M6RE 
SPDT 5A @ 28VDG 152 (3.86) On-On Right Angle | EG2480-ND 4.43 3.99. 3.40 | 500SSP1S1M7QEA 
SPDT 0.4 VA @ 20VDC 152 (3.86) On-On Right Angle | EG2479-ND 471 4.24 3.62 | 500SSP1S1M7RE 
DPDT 5A @ 28VDG 152 (3.86) On-On P.C.Mount | EG2475-ND 5.26 4.74 4.04 | 500SDP1S1M2QEA 
DPDT 0.4 VA @ 20VDC .152 (3.86) On-On P.C. Mount__|_EG2474-ND 5.71 515 4.38 _| 500SDP1S1M2REA 
SPDT 5A @ 28VDG 122 (3.10) On-On P.C.Mount | EG2481-ND 5.42 4.88 4.16 | 500ASSP1M2QE 
185 (4.7) : 2 SPDT 0.4 VA @ 20VDC 122 (3.10) On-On P.C.Mount | EG2482-ND 5.75 5.18 4.42 | 500ASSP1M2RE 
: SPDT 5A @ 28VDG 1122 (3.10) On-On Right Angle | EG2483-ND 5.93 5.34 4.55 | 500ASSP1M6QE 
~ With mounting ears SPDT 0.4 VA @ 20VDC 122 (3.10) On-On Right Angle | EG2484-ND 6.26 5.64 4.81_| 500ASSP1M6RE 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CTS. DIP Switches 


Electrical Specifications: 

Initial Contact Resistance: 25 milliohms (209, 219 Series); 50 milliohms (193, 
194, 204, and 206 Series); 100 milliohms (195, 208, and 218 Series). 

Max. Contact Resistance: 100 milliohms after 10,000 cycles switching 50mA 
@ 24VDC (206 Series); 100 milliohms after 7,000 cycles switching 50mA @ 
24VDC (193 and 194 Series); 500 milliohms after 2,000 cycles switching 50mA 
@ 24VDC (195 Series); 500 milliohms after 2,000 cycles switching 50mA @ 
15VDC or 100mQ after 1,000 cycles switching 25mA @ 24VDC (208 Series); 
50 milliohms max. at end of life (209 and 219 Series). 

Gold finish refers to internal contact area of the switch, terminals are solder 
coated. 

Max. Non-Switching Rating: 100mA or S50VDC. 

Insulation Resistance: Across open switch and between adjacent closed 
switches - 1 x 109 ohms (218 Series: 100m min.). 

Dielectric Breakdown: 500VDC max. for 1 min. (218 Series —- 300VDC max.). 
Switch Capacitance: Between adjacent switches max. - 5.0pF (218 Series: 
10pF). 


Shock: Per MIL-STD-202F, method 213B, condition A with no contact 
inconsistencies greater than 1ysec (206, 208, 209 and 219 Series); no 
mechanical damage or changes of switch settings with 25G applied (193, 194, 
195, 204 and 218 Series). 

Vibration: Per MIL-STD-202F, method 204D, condition B (.06” or 15G’s 
between 10Hz to 2KHz) with no contact inconsistencies greater than 1ysec 
(204, 206, 208, 209, 218, and 219 Series). No mechanical damage or changes 
of switch settings during or after testing when tested in three mutually perpen- 
dicular planes at 10-50Hz sweep or at 60Hz constant vibration (193, 194 and 
195 Series). 


Fig. 1 - Top Actuated Slide 
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Fig. 2 - Side Actuate 


0 
alle t.12 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


778 (1023) 


i138 - 


L10.41— 


6.17 11.05 


7 
8.89 
5 


No. of [Dim. Al Digi-Key Pricing CTs No. of |Dim. AJ Digi-Key Pricing cTs 
Fig. | Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 Part No. Fig. | Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 Part No. Fig. 3 - Right 
206 Series — SPST, Gold Finish, Lt. Blue Body 7 |19.25/CT2097LPST-ND 1.08 9.90 90.00 | 209-7LSTPT ° 
2) 7.26) CT2062.ND 7.28 11.73 106.65 | 2062 8 |21.79|CT2098LPST-ND 1.16 10.64 96.75 | 209-8LPST anon 
3 | 980|CT2063-ND 401 928 84.38 | 206-3 4 | 9 |24.33|/CT2099LPST-ND 1.27 11.63 105.75 | 209-9LPST i 
10 |26.87/CT20910LPST-ND 1.35 12.38 112.50 | 209-10LPST ‘ 
4 | 12.34] CT2064-ND 93 856 77.85 | 206-4 
5 | 14.88| CT2065.ND 112 1030 9360 | 206-5 12 |31.95|CT20912LPST-ND 1.51 13.86 126.00 | 209-12LPST Tora Der bl 
1 6 17.42| CT2066-ND 1.09 9.97 90.68 | 206-6 209-MS Series — SPST, Gold Finish, Extended, Sealed, Black Body A 4 
7 | 19.96] CT2067-ND 1.10 10.05 91.35 | 206-7 2 | 6.55/CT2092MS-ND 65 5.94 54.00 | 209-2MS > 
8 | 22.50| CT2068-ND 1.01 923 83.93 | 206-8 9.09 | CT2093MS-ND 70 6.44 58.50 | 209-3MS 96% oal BAROH 
9 | 25.04| CT2069-ND 1.06 9.73 88.43 | 206-9 4 |11.63|CT2094MS-ND 78 7.18 65.25 | 209-4MS pe 
10 | 27.58] CT20610-ND 1.08 9.90 90.00 | 206-10 5 |14.17|CT2095MS-ND 89 817 74.25 | 209-5MS 30st aT TUTTI 
12 | 32.66] CT20612-ND 1.24 11.39 103.50 | 206-12 4 | 8 |1671|/CT2096MS-ND 97 891 81.00 | 209-6MS 2544 wn4B 
206-ST Series — SPST, Gold Finish, Sealed, Lt. Blue Body 7 | 19.25 | CT2097MS-ND 1.05 9.65 87.75 See MS Fig. 4- Top Actuated - Auto Di 
8 |21.79|CT2098MS-ND 113 10.40 94.50 | 209-8M 4 : 
5 is ae tog eer vee ieee 9 | 24.33] CT2099MS-ND 1.24 11.39 103.50 | 209-9Ms =-8.00 
2 4234 Eger fos @ouey vaeice. obese 10 |26.87/CT20910MS-ND 1.32 12.13 110.25 | 209-10MS = 
5 | 14.90 Renee sar 4 figs 408 defoee Ser 12_|31.95|CT20912MS.ND___1.49 18.61 123.75 | 209-12MS 
i 6 | 17.42| CT2066ST-ND 4.25 11.48 104.40 | 206-6ST 219-LPST Series — SPST, Gold Finish, Flush, Sealed, Brown Body 
7 | 19.96] CT2067ST-ND 1.27 11.61 105.53 | 206-7ST 2 | 655/CT2192LPST-ND  .73 6.68 60.75 | 219-2LPST Extended 
8 | 22.50] CT2068ST-ND 1.10 10.07 91.58 | 206-8ST 9.09|CT2193LPST-ND 78 7.18 65.25 | 219-3LPST ‘Sihw 
9 | 25.04] CT2069ST-ND 1.21 11.09 100.80 | 206-9ST 4 |41.63|/CT2194LPST-ND 86 7.92 72.00 | 219-4LPST : 
10 |27.58|CT20610ST-ND 1.25 11.43 103.95 | 206-10ST 5 |14.17|/CT2195LPST-ND 95 8.66 78.75 | 219-SLPST 
12 | 32.66] CT20612ST-ND 1.45 13.27 120.60 | 206-12ST 5 6 |16.71/CT2196LPST-ND 1.03 9.41 85.50 | 219-6LPST 
. = AAT 7 |19.25]CT2197LPST-ND 1.13 10.40 94.50 | 219-7LPST 
208 S — SPST, Tin Finish, Black Bod 
kabhi a ha 8 |21.79/CT2198LPST-ND 1.19 10.89 99.00 | 219-8LPST 
2 | 7.26 ,eIeOee NY Moder aeey  Seteto: (Ete = 9 |24.33]/CT2199LPST-ND 1.30 11.88 108.00 | 219-9LPST 
3 | 9.80 zoe ge 97 8.91 81.00 | 208-3 10 |26.87/CT21910LPST-ND 1.35 12.38 112.50 | 219-10LPST 
; ‘ Gisseein 2 as ee ane 12 |31.95/CT21912LPST-ND 1.54 14.11 128.25 | 219-12LPST 
6 | 1742 CT2086-ND cai, “74a. iepeo: e086 219-MST Series — SPST, Gold Finish, Extended, Sealed, Brown Body 
1 | > | 49196] ct2087-ND 86 «792 «©7200 | 208-7 2 | 6.55/CT2192MST-ND 73 6.68 60.75 | 219-2MST 
3 | 22.50] CT2088-ND 399 817 74.25 | 208-8 3 | 9.09|/CT2193MST-ND 78 7.18 65.25 | 219-3MST 
9 |25.04| CT2089-ND ‘92 «842 7650 | 208-9 4 |11.63|CT2194MST-ND 86 7.92 72.00 | 219-4MST 
to |2758| CT20810-ND 400 916 83.25 | 208-10 5 |14.17|CT2195MST-ND 95 866 78.75 | 219-5MST 
42 |3266| CT20812-ND 411 1015 92.25 | 208-12 5 | §& |16.71/CT2196MST-ND 1.03 9.41 85.50 | 219-6MST 
—— 7 |19.25|/CT2197MST-ND 1.13 10.40 94.50 | 219-7MST 
206-124 — SPDT, Gold Finish, Lt. Blue Body 8 |21.79|/CT2198MST-ND 1.19 10.89 99.00 | 219-8MST 
1 4 | 22.50| CT206124-ND 2.08 19.03 173.03 | 206-124 9 |24.33/CT2199MST-ND 1.30 11.88 108.00 | 219-9MST 
206-214 — DPST, Gold Finish, Lt. Blue Body 10 |26.87/CT21910MST-ND 1.35 12.38 112.50 | 219-10MST 
1] 4 22.50 IGRBOSaIEND {62 1487 195.29 [206214 12 |31.95|CT21912MST-ND 1.54 14.11 128.25 | 219-12MST 
194-MST Series — SPST, Gold Finish, Sealed, Lt. Blue Body 3 73 asecelonnat ST. Sere z re ore ao sa Fig. 6 -SMT Side Actuated 
2 | 7.26)CT1942MST-ND 1.40 12.87 117.00 | 194-2MST : B ; ; : 4 244 
3 | 9.80/CT1943MST-ND 1.46 13.37 121.50 | 194-3MST 3 | 9.60 ee vegremmm 202 16.18 143.06 | 193: 3MS ot, -unnontat—; 
4 |1234GGRSGENEMIM 119 10.89 99.00 | 194-4MsT 4 | 12.34|CT1934MS-ND 1.78 14.25 130.63 | 193-4MS 4 ies eiy 11.05 
; : ; : 6 | 5  |14.88|CT1935MS-ND 2.06 16.50 151.25 | 193-5MS Yuu + ponooget 4 
5 |14.88)CT1945MST-ND 1.46 13.37 121.50 | 194-5MST a 
3 |174cRORERENTGGNIOM 155 i238 11220 | 194-6MsT 6 |17.42|CT1936MS-ND 2.09 16.74 148.01 | 193-6MS eae 7 ee 2 
2 : : : f 7 |19.96]CT1937MS-ND 2.28 18.20 160.88 | 193-7MS 
7 |19.96)CT1947MST-ND 1.59 14.60 132.75 | 194-7MST 8 |20-50 NeReaehietnn 467° 45-79) 49980 || doses 
8 |22.50|CT1948MST-ND 1.43 13.12 119.25 | 194-8MST : : wy iS: 790|"S345e72 
9 | 25.04] CT1949MST-ND 4.70 15.59 141.75 | 194-9MST 204 Series — SPST, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body | 
10 |27.58]CT19410MST-ND 1.54 14.11 128.25 | 194-10MST 2 | 7.26/CT2042ST-ND 210 18.00 165.00 | 204-2ST switch part # 
12 |32.66|CT19412MST-ND 1.89 17.33 157.50 | 194-12MST 3 | 9.80|CT2043ST-ND 1.79 14.28 126.23 | 204-3ST 2.54 yp. stamped here 
195-MST Series — SPST, Tin Finish, Sealed, Black Body 4 vies peer te lacy imece ome 
2 | 7.26/CT1952MST-ND 1.32 12.13 110.25 | 195-2MST 6 | 17.42|CT2046ST-ND 1.61 13.80 126.50 | 204-6ST 
3 | 9.80|CT1953MST-ND 1.38 12.62 114.75 | 195-3MST 7) > |49'96|cT2047ST-ND Ves 1440 132.00 | 204-78T 
4 | 12.34 ee oiog 1.05 9.65 87.75 | 195-4MST 8 |22.50/CT2048ST-ND 1.72 14.70 134.75 | 204-8ST 127 
5 |14.88)CT1955MST-ND 1.30 11.88 108.00 | 195-5MST 9 |25.04|CT20498T-ND 179 1530 14025 | 204-98T ee 
2 | § |17.42/CTI956MST-ND = 1.16 10.64 96.75 | 195-6MST 10 |27.58/CT20410ST-ND 1.89 16.20 148.50 | 204-10ST ca ay rl 
i ooee eee ED as ic sages ree eae 12 |32.66/CT20412ST-ND 2.07 17.70 162.25 | 204-12ST : 
9 | 25.04] CT1959MST-ND 151 13.86 126.00 | 195-9MST 204 Series — SPDT, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body 
40 |2758/CTI9510MST-ND 132 1213 110.25 | 195-10MST 7] 1 | 726[CT204121ST-ND 2.03 17.40 159.50 | 204-121ST Ssesseas 2.444 
42 |3266/CTI9512MST-ND 159 1460 13275 | 195-12MST 1 | 7.26|CT204121LPST-ND 2.17 18.60 170.50 | 204-121LPST ! yououoeoo Ff 
CT206-RAST Series — SPST, Gold Finish, Sealed, Lt. Blue Body 204 Series — DPST, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body A Sitch Par eer a | 
stam| ere }___ 
2 | 7.26/CT2062RAST-ND 1.82 16.66 151.43 | 206-2RAST 1 | 7.26 /CT204211ST-ND = 1.54 12.32 108.90 | 204-211ST Ka as4elle L112 
3 | 980/CT2063RAST-ND 143 13.12 11925 | 206-3RAST 2 |12.34)CT204212ST-ND 1.89 15.12 133.65 | 204-212ST Standard model shown. 
4 |1234/CT2064RAST-ND 137 1260 11453 | 206-4RAST , | 3 |17.42/CT204213ST-ND 2.03 17.40 159.50 | 204-213ST Low Profile also available (CT204121LPST-ND) 
5 |1488(CT206SRASTIND 155 1418 12893 |206-5RAST 4 |22.50|CT204214ST-ND 2.17 17.36 153.45 | 204-214ST 
6 |17.42|CT2066RAST-ND 1.50 13.74 124.88 | 206-6RAST 5 | 27.58/CT204215ST-ND = 2.20 18.30 167.75 | 204-215ST Fig.8-SMT Half Pitch, 4 57 412 
3] 7 |1996|cT2067RAST-ND 1.52 13.91 12645 | 206-7RAST 6 | 92.66 (ETEOSAISSIND EE 2.42 22.43 207.00 | 204-2168T Recessed Actuated goog, 
8 |22.50|/CT2068RAST-ND 1.62 14.83 134.78 | 206-8RAST 204 Series — DPDT, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body | 
9 | 25.04|CT2069RAST-ND 1.67 15.30 139.05 | 206-9RAST 1 ]12.34/CT204221ST-ND 2.99 25.65 235.13 | 204-221ST 6.3 
10 | 27.58] CT20610RAST-ND 1.93 17.65 160.43 | 206-10RAST 7 | 2 |22.50/CT204222ST-ND 1.89 15.12 133.65 | 204-222ST | 
12 | 32.66) CT20612RAST-ND 1.92 17.62 160.20 | 206-12RAST 3 | 32.66 |CT204223ST-ND 217 17.36 153.45 | 204-223ST oa ai 
209-LPST Series — SPST, Gold Finish, Flush, Sealed, Black Body 218 Series — SPST, Tape Sealed, Gold Finish, Brown Body de 
2 | 6.55/CT2092LPST-ND 68 6.19 56.25 |209-2LPST 2 | 3.71/CT2182LPST-ND 1.90 15.18 134.15 | 218-2LPST 5.79 —-| 
3 | 9.09|CT2093LPST-ND 73 668 60.75 | 209-3LPST 4 | 6.25/CT2184LPST-ND 2.30 18.37 162.36 | 218-4LPST 
4 | 4 |11.63}CT2094LPST-ND 81 7.43~—«67.50 | 209-4LPST 8 | 6 | 8.79|CT2186LPST-ND 2.80 22.37 197.75 | 218-6LPST 
5 |14.17|CT2095LPST-ND 92 8.42 76.50 | 209-5LPST 8 |11.33]/CT2188LPST-ND 3.25 25.98 229.68 | 218-8LPST 
6 |16.71|CT2096LPST-ND 1.00 9.16 83.25 | 209-6LPST 10 |13.87|CT21810LPST-ND 3.77 30.13 266.31 | 218-10LPST 


Cannon 


Specifications: - Contact Rating: 25mA @ 24VDC or 100mA @ 5VDC + Oper- 


C& K D j p Switches ating Temperature: -20°C to +85°C + Operating Force: 800 grams max. 


. Materials: - Housing: PPA color: Red (UL94V-0) +» Actuator: Nylon (UL 94V-0) 
ITT Industries + Contacts: Gold-plated BeCu + Terminals: SnPb-plated brass. 
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Dim. B (mm) 
2.54 
7.62 
12.70 
17.78 
22.86 
No. of Dim. A Digi-Key Price Each C&K No. of Dim. A Digi-Key Price Each C&K 
Fig. Pos. In. (mm) Part No. 1 25 100 250 Part No. Fig. Pos. In. (mm) Part No. 1 25 100 250 Part No. 
Dip Top Slide with Extended Actuator — Unsealed SMT Top Slide with Flush Actuator — Tape Sealed 
2 .278 (7.06) CKN1276-ND 1.05 84 67 53 | SDAO2H1KD 2 .278 (7.06) CKN1326-ND 1.68 1.35 1.07  .84 | SDAO2HOSK 
3 .378 (9.60) CKN1277-ND 1.44 89 71 56 SDA03H1KD 3 -378 (9.60) CKN1327-ND 1.77 1.42 1.13 89 SDAO3HOSK 
4 .476 (12.10) | CKN1278-ND 117 94 .75 59 | SDAO4H1KD ; pa i i SONG tee qe, ioe a6 S DARELEIC 
1 > | Frouo7) WEEE oie ion 6 6a | SDADTHIKD 4 | 8 | 676(17.18) | CKNI330-ND 2011.61 1.28 1.01 | SDADSHOSK 
a | 876 (2228) | cKNta2ND 150 120 95 78 | ‘SDAOBHTKO rae 9. 7) eee | 210 188 185 105 | sDADTHOSK 
9 .978 (24.84) | CKN1283-ND 1.65 1.32 1.05 .83 | SDAO9H1KD 9 ‘978 (24.84) | CKN1333-ND 255 204 162 128 | SDAOSHOSK 
10 1.076 (27.34) | CKN1284-ND 1.77 142 113.89 | SDA10H1KD 10 1.076 (27.34) | CKN1334-ND 267 214 170 134 | SDA10HOSK 
12 1.279 (32.50) CKN1285-ND 1.95 156 1.24 98 SDA12H1KD 12 1.279 (32.50) CKN1335-ND 2.94 236 1.87 1.47 SDA12HOSK 
SMT Top Slide with Extended Actuator — Unsealed Side Actuated Dip — Unsealed 
2 .278 (7.06) CKN1286-ND. 1.53 1.23 97 Wad SDA02H1SKD 2 -280 (7.11) CKN1336-ND 1.29 1.04 82 65 BPA02K 
3 .378 (9.60) CKN1287-ND 1.62 1.30 1.03 81 SDA03H1SKD 4 -480 (12.19) | CKN1337-ND 147° 118 94 .74 | BPA04K 
4 .476 (12.10) | CKN1288-ND 1.71 1.37 1.09 .86 | SDAO4H1SKD 5 578 (14.68) | CKN1338-ND 156 125 99  .78 | BPAOSK 
5 578 (14.68) | CKN1289-ND 186 149 118 .93 | SDAOSH1SKD 5 6 680 (17.30) | CKN1339-ND 1.74 140 1.11.87 | BPAO6K 
6 676 (17.18) | CKN1290-ND 1.98 1.59 1.26 99 | SDAO6HISKD i 778 (19.76) RCT G0 NEE AME: 2200 | BEAOri 
2 7 778 (19.76) | CKN1291-ND 1.98 159 1.26 99 | SDAO7H1SKD 2 878 (22.30) Ean TOO ee NE 208 BEADS 
; : : : : 9 .978 (24.84) | CKN1342-ND 1.95 156 1.24 .98 | BPAOSK 
8 .876 (22.26) | CKN1292-ND 216 1.73 1.37 1.08 | SDAO8H1SKD 10 1.078 (27.43) | CKN1343-ND 204 164 130 1.02 | BPA10K 
9 .978 (24.84) | CKN1293-ND. 2.40 1.92 1.52 1.20 | SDAO9H1SKD ‘SMT Side Actuated Dip — Unsealed 
10 1.076 (27.34) | CKN1294-ND 255 2.04 1.62 1.28 | SDA10H1SKD 
2 280 (7.11) ] CKN1344-ND 141° 113 90  .71 | BPAO2SK 
12 1.279 (32.50) | CKN1295-ND 282 2.26 1.79 1.41 | SDA12H1SKD 4 480 (12.19) | CKN1345-ND 162 130 103 81 | BPAO4SK 
Dip Top Slide with Flush Actuator — Unsealed 5 .578 (14.68) | CKN1346-ND 1.71 137 1.09  .86 | BPAOS5SK 
2 .278 (7.06) | CKN1296-ND 1.05 84 67 53 | SDAO2HOKD 6 6 -680 (17.30) | CKN1347-ND 1.92 154 1.22 .96 | BPAO6SK 
3 .378 (9.60) CKN1297-ND 1.11 .89 7 56 | SDAO3HOKD 7 778 (19.76) | CKN1348-ND 198 159 1.26 .99 | BPAO7SK 
4 476 (12.10) | CKN1298-ND 117. 94 .75 59 | SDAO4HOKD 8 B78 (22.30) | MCKNISSO-ND 1.98 1.59 1.26 = .99 | BPAO8SK 
9 .978 (24.84) | CKN1350-ND 216 1.73 1.37 1.08 | BPAO9SK 
5 .578 (14.68) | CKN1299-ND. 1.23 99 .78  .62 | SDAOSHOKD ba 4.078 (27.43) | CKN1381-ND 225 480 143 4.13 | BPAIOSK 
3 6 .676 (17.18) | CKN1300-ND 1.26 1.01  .80 63 | SDAO6HOKD : Tp sida single Indine sii Unsealed 
7 .778 (19.76) | CKN1301-ND 135 1.08 .86  .68 | SDAO7HOKD Pee one Ine OIF 
8 876 (22.26) | CKN1302-ND 1.50 1.20 95 .75 | SDAO8HOKD . 296 (7.58) | RCKNISSZ.ND 2.25 1.80 1.43 1.13 | SP02 
9 978 (24.84) | CKN1303-ND 1.65 1.32 1.05 .83 | SDAOSHOKD : 498 (12.66) | 1CKNISS3-ND ep, 208 1.62, 1:28.. | SPO4 
10 1.076 (27.34) | CKN1304-ND 1.77 142 1.413 89 | SDA10HOKD if S 698 (17.74) eee Sk, eee. es ee || See 
: : : : : : 8 .898 (22.82) | CKN1355-ND 3.45 2.76 219 1.73 | SP08 
12 1.279 (32.50) _| CKN1305-ND 1.95 156 1.24  .98 | SDA12HOKD 10 1.098 (279) | CKN1356-ND 435 348 276 218 | SPi0 
Dip Top Slide with Flush Actuator — Tape Sealed Rt. Angle Single In-Line Sip — Unsealed 
2 .278 (7.06) | CKN1306-ND 1.20 96 .76  .60 | SDAO2HOK 2 .298 (7.58) | CKN1357-ND 3.15 252 2.00 158 | SPO2A 
3 .378 (9.60) | CKN1307-ND 1.23 99 .78  .62 | SDAO3HOK 4 .498 (12.66) | CKN1358-ND 3.36 2.69 213 1.68 | SPO4A 
4 .476 (12.10) | CKN1308-ND 1.29 1.04 82 65 SDAO4HOK 8 6 -698 (17.74) | CKN1359-ND 405 3.24 257 2.03 SPO6A 
5 .578 (14.68) | CKN1309-ND 1.35 1.08 .86 .68 | SDAOSHOK 8 -898 (22.82) | CKN1360-ND 444 3.56 282 2.22 | SPO8A 
3 6 .676 (17.18) | CKN1310-ND 141 113 90 71 | SDAO6HOK 10 1 096 (27.9)_| CKN1361-ND 480 3.84 3.04 240 | SPI0A 
7 .778 (19.76) | CKN1311-ND 1.50 1.20 95  .75 | SDAO7HOK 
8 .876 (22.26) | CKN1312-ND 1.65 1.32 1.05 83 | SDAO8HOK a Digi-Key Price Each C&K 
9 .978 (24.84) | CKN1313-ND 177 142 1413 89 | SDAOQHOK Fig. Type Actuator__| Part No. 1 25 100 —-250_—| Part No. 
10 1.076 (27.34) | CKN1314-ND 192 154 122 96 | SDA1OHOK 10mm Rotary Dip - PC Mount - Process Sealed 
12 1.279 (32.50) | CKN1315-ND 2.07 166 1.32 1.04 | SDA12HOK BCD Flush CKN1367-ND 4.26 3.94 3.28 246 | CRDIORMOCK 
- = BCD Comp | Flush CKN1368-ND 4.26 3.94 3.28 246 | CRD10CMOCK 
SMT Top Slide with Flush Actuator — Unsealed 7 HEX Flush CKN1369-ND 468 432 360 2.70 | CRD16RMOCK 
2 .278 (7.06) CKN1316-ND 1.53 1.23 97 77 SDAO2HOSKD HEX Comp Flush CKN1370-ND 468 432 3.60 2.70 CRD16CMOCK 
3 .378 (9.60) CKN1317-ND 162 130 1.03 81 SDA03HOSKD 10mm Rotary Dip - Right Angle Mount - Process Sealed 
4 476 (12.10) | CKN1318-ND. 1.71 1.37 1.09.86 | SDAO4HOSKD BCD Flush CKN1371-ND 5.04 4.66 3.88 291 | CRDIORMOAK 
5 .578 (14.68) | CKN1319-ND 1.77 142 113 .89 | SDAOSHOSKD 19 | BCDComp| Flush CKN1372-ND 5.04 4.66 3.88 291 | CRDIOCMOAK 
7 6 .676 (17.18) | CKN1320-ND 186 149 118 93 | SDAO6HOSKD HEX Flush CKN1373-ND 5.54 5.12 4.26 3.20 | CRDIGRMOAK 
7 .778 (19.76) | CKN1321-ND 198 159 1.26 99 | SDAO7HOSKD HEX Comp). *_ Flush CSRRYE AND Sind G2 #26820 CRD IEOMOAK 
8 876 (22.26) | CKN1322-ND 216 1.73 1.37 1.08 | SDAO8HOSKD OD sate Rotary Dip _Suriace Mount z process Sealed GRDIORMOSK 
9 978 (24.84) (BC RNTS2o ND) 240 1,92 1.52 1.20' |. SDADSHOSKD BCD Comp | Flush CKN1376-ND 481 444 3.70 278 | CRD10CMOSK 
10 1.076 (27.34) | CKN1324-ND 255 2.04 1.62 1.28 | SDA10HOSKD 1 HEX Flush CKN1377-ND 528 488 406 305 | CRD16RMOSK 
12 1.279 (32.50) CKN1325-ND 2.82 2.26 1.79 1.41 SDA12HOSKD HEX Comp Flush CKN1378-ND 5.28 488 4.06 3.05 CRD16CMOSK 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 779 


Cannon ’ No. of Dim. A Digi-Key Price Each C&K 
C& K Di P Fig. | Pos. In. (mm) Part No. il 25 100 250 | PartNo. 
Top Slide, Extended Actuator — Unsealed 
. . 2 -280 (7.11) CKN3001-ND 1.59 1.28 1.01 .80 |BDO2 
ITTIndustries Switches 3 "380 (9.65) | | CKN3002-ND 159 128 1.01 80 |BD03 
Engineered for life 4 -480 (12.19) CKN3003-ND 1.74 140 1.11 .87 |BD04 
5 -580 (14.73) CKN3004-ND 1.77) 142 1.13 .89 |BDO5S 
SPECIFICATIONS: + Switch Function: SPST + Contact Rating: Switch: 100mA max @5VDC or 25 mA max. 1 6 -680 (17.27) CKN3005-ND 1.83 1.47 1.16 .92 |BDO6 
at 25 VDC + Mechanical & Electrical Life: 2,000 make-and-break cycles at full load, each circuit + Contact Resistance: vA -780 (19.81) CKN3006-ND 1.92 1.54 1.22 -96 )BDO7 
Below 50 milliohms typ. + Dielectric Strength: 500V RMS + Operating Temp.: -40°C to 85°C 8 -880 (22.35) CKN3007-ND 1.98 1.59 1.26 99 |BD08 
MATERIALS: » Case & Cover: Gass filled polyester (UL 94-0), Hame retardant, Red in color + Actuator: Gass filled na foao or a3) Soe NG ae tee 4 ees aed 
nylon 6/6, flame retardant (UL 94V-0) + Contacts: Copper alloy, with gold plate over nickel plate + Terminals: Copper 12 1.280 (32.51) CKN3010-ND 228 183 145 1.14 |BDI2 
alloy, with tin-lead alloy over nickel plate + Terminal Seal: Epoxy + Tape Seal: Polyimide + Proven washable design 7 7 
open base design allows cleaners to flush through + High temperature materials (UL 94-0) withstands soldering and Right Angle Slide, Extended Actuator — Unsealed 
cleaning temperatures and processes * Slide actuators with positive detent — prevent accidental actuation + Reliable 2 -280 (7.11) CKN3011-ND 270 2.16 1.71 1.35 /BDOZAV 
wiping contact mechanism * Tin-lead alloy coats all sides of terminals for joint integrity 3 -380 (9.65) CKN3012-ND 2.70 216 1.71 1.35 )BDOSAV 
4 -480 (12.19) CKN3013-ND 2.85 2.28 1.81 1.43 | BDO4AV 
5 -580 (14.73) CKN3014-ND 2.88 2.31 1.83 1.44 |BDO5AV 
Fig. 3 2 6 680 (17.27) CKN3015-ND 2.97 2.38 1.89 1.49 |BDO6AV 
a of. -780 (19.81) CKN3016-ND 3.03 243 1.92 1.52 |BDO7AV 
8 -880 (22.35) CKN3017-ND 3.09 248 1.96 1.55 |BDO8AV 
9 -980 (24.89) CKN3018-ND 3.18 2.55 2.02 1.59 |BDO9AV 
ie BAe GES 10 1.080 (27.43) CKN3019-ND 3.24 260 2.06 1.62 |BDI0AV 
1.421 12 1.280 (32.51) CKN3020-ND 3.39 2.72 215 1.70 |BDI2AV 
+254 969° Side Actuated — Tape Sealed 
2 -315 (8.00) CKN3021-ND 1.47 1.18 94 .74 |BPO2YT 
3 -413 (10.49) CKN3022-ND 1.62 1.30 1.03 .81 |BPO3YT 
4 512 (13.00) CKN3023-ND 1.65 1.32 1.05 .83 | BPO4YT 
5 610 (15.49) CKN3024-ND 1.74 140 1.11 .87 |BPOSYT 
3 6 -709 (18.01) CKN3025-ND 1.92 154 1.22 -96 |BPO6YT 
rs -807 (20.50) CKN3026-ND 1.98 1.59 1.26 .99 |BPO7YT 
8 -906 (23.01) CKN3027-ND 1.98 1.59 1.26 .99 |BPO8YT 
10 1.102 (27.99) CKN3028-ND 2.22 1.78 1.41 1.11 |BP10YT 
12 1.299 (32.99) CKN3029-ND 2.49 2.00 1.58 1.25 |BP12YT 
Low Profile — SD Series — Tape Sealed 
2 .258 (6.55) CKN3064-ND 1.32 1.06 84 .66 |SDO2HOK 
3 358 (9.09) CKN3065-ND 1.38 1.11 88 .69 |SDO3HOK 
4 458 (11.63) CKN3066-ND 1.44 1.16 92 .72 |SDO4HOK 
5 558 (14.17) CKN3067-ND 1.50 1.20 95 .75 |SDO5HOK 
4 6 -658 (16.71) CKN3068-ND 1.56 1.25 99 .78 |SDO6HOK 
ri -758 (19.25) CKN3069-ND 165 1.32 1.05 .83 | SDO7HOK 
ve Lhonoonon 1. 8 858 (21.79) CKN3070-ND 1.83 1.47 1.16 .92 |SDO8HOK 
ite + iF + 9 958 (24.33) CKN3071-ND 1.98 1.59 1.26 -99 |SDO9HOK 
ies HeggR8e8 ie wege8ees 10 | 1.058 (26.87) | CKN3072-ND 213° 1.71 1.35 1.07 |SD10HOK 
Pin #1 lB1.14 0.51 71k thi14 12 1.258 (31.95) CKN3073-ND 2.31 1.85 1.47 1.16 |SD12HOK 
Peelable polyimide Low Profile Surface Mount — SD Series — Tape Sealed 
tape seal a wa Tepesed” 39 2 258 (6.55) CKN3054-ND 186 149 118 .93 |SDO2HOSK 
Peelable _ pppoe ee 3 .358 (9.09) CKN3055-ND 195 1.56 1.24  .98 |SDO3HOSK 
‘olyimide a ISPS 4 458 (11.63) CKN3056-ND 2.04 1.64 1.30 1.02 )SDO4HOSK 
poy as4ail || 373 22 
tape seal ; i lL (without ; 5 558 (14.17) | CKN3057-ND 213 1.71 1.35 1.07 |SDOSHOSK 
wa ot 2.16 15 tape) 62 5 6 658 (16.71) CKN3058-ND 2.22 1.78 1.41 1.11 | SDO6HOSK 
ral 4.57 == 7 .758 (19.25) CKN3059-ND 144 116 92  .72 |SDO7HOSK 
0.89" | | 3.68 287 8 .858 (21.79) CKN3060-ND 255 2.04 1.62 1.28 |SDO8HOSK 
24 6" FL alee oon _19.08 9 .958 (24.33) CKN3061-ND 2.82 2.26 1.79 1.41 |SDO9HOSK 
2.54 0.51 0.69-|- 0.25 10 1.058 (26.87) CKN3062-ND 2.97 2.38 1.89 1.49 )/SD1O0HOSK 
10.29' 12 1.258 (31.95) CKN3063-ND 3.27. 262 2.08 1.64 |SD12HOSK 
ae 7: + go00000007 F v0.76 Half Pitch Surface Mount — TDA Series — Tape Sealed 
(both 6.10 11.04 Tat Oooogegoot 2 144 (3.67) CKN1362-ND 240 1.68 1.33 1.05 |TDAO2HOSK1 
ides) 7 goooocoo__4 762127 panne 4 .244 (6.21) CKN1363-ND 2.22 1.78 1.41 1.11. | TDAO4HOSK1 
. 124adk | F254 ij : 6 6 344 (8.75) CKN1364-ND 2.64 2.12 1.68 1.32 | TDAO6HOSK1 
254-| : ; jax oooeoue" 8 444 (11.29) | CKN1365-ND 3.03 243 1.92 1.52 |TDAO8HOSK1 
PCB Land Pattern — 10 544 (13.83) CKN1366-ND 4.47 3.58 2.84 2.24 |TDA10HOSK1 


cannon C&K 8mm DIP Coded 
ITT Industries Rotary Switches 


Engineered for life 
Specifications: + Contact Ratings: 0.4 VA max. @ 20 V AC or V DC max. + Mechanical & Electrical Life: 20,000 


LIFE EXPECTANCY: + Mechanical — 10,000 operations Fig. 2 
min. + Electrical — 2,000 operations min. + Contact —= 9g. 
Resistance — 200m2. 1 Bottom 


position changes + Contact Resistance: 50 milliohms max. initial + Operating Temperature: —25°C to 85°C. Materials: 
+ Cover & Base: Gass filled nylon, flame retardant, heat stabilized (UL 94V-0) » Actuator: LCP (UL 94V-0), internal o- BCD Output Codes 
ring seal standard with all actuators + Movable Contacts: Copper alloy, with gold plate over nickel plate + Terminals: Hexadecimal Type 
Copper alloy, with tin-lead alloy over nickel plate. All terminals are insert molded. BCD Type yp 
Pos-| Terminal No. Pos- Terminal No. 
Fig. 1- Fig. 2- ition| 1 | 2] 4] 8 | |itim{ 1 | 2 | 4/8 
Vertical 3 ax 5 : Right Angle 8.64 0 0 
, ° ~ 1/@ ae 
2 ° 
2 ® 3 |e\|e 
3/e/@ 4 e 
4 e 5 |@ e 
5 |e e 6 e\e 
6 ele 7 |@\|e/e 
N 7/e@/e/@ 8 e@ 
9 [|e e 
SS 8 e 
; ole e\4 e e 
* Designed for ; Bi i@|e@ e 
AO Diulips Screnenvet: Note: “@” in the tables | C e\e 
Digi-K Price Each Cak show the output terminal |_D | @ CK) 
igi-Key rice Eac! E e e e 
Fig. Type | Actuator | Part No. 1 25 100 250 Part No. ga can = oo 3S Ste 
1 BCD A CKN3044-ND 473 437 364 273  |CDI0RMOCK tl ha 
1 BCD B CKN3045-ND 5.43 5.02 4.18 3.14 |CD10RL1CK = 
1 BCD c CKN1224-ND 634 5.86 4.88 3.66  |CD10RK1CK No. | Output | Switching ; a ; 
2 BCD A CKN3046-ND 5.59 5.16 4.30 3.23 _|CD10RMOAK of | Code | Capacity | Operating | Digi-Key Price Each Omron 
2 BCD B CKN3047-ND 6.27 5.79 4.82 3.62 |CD10RL1AK Fig.|Pos.| Type | mA [VDC] Temp. _| PartNo. 1 25 50-100 250 [Part No. 
2 BCD c CKN1226-ND 718 663 5.52 4.14 |CD10RK1AK 1] 10] BOD |] 100 | 28 | -10°to 70°C] SW220-ND 3.75 3.38 3.00 2.70 2.55 | A6BA10R 
3 BCD A CKN3048-ND 5.33 4.92 4.10 3.08  |CD10RMOSK 1 | 16 | Hexdec.| 100 | 28 | -10°to 70°C] SW221-ND 3.88 349 3.10 279 2.64 | A6A16R 
Ses BeR e CRNIZ2E- ND! 6.99 646 _5.38__4.04_[CD10RK1SK 2] 10] Bcd | 100 | 28 | -10°t0 70°C} SW214ND 4.13 372 330 297 281 | ABA1ORS 
1 Hex. A CKN3049-ND 5.20 4.80 4.00 3.00 |CDi6RMOCK 2 | 16 | Hexdec.| 100 | 28 | -10°to 70°C] SW215-ND 4.38 3.94 350 3.15 298 | ABA-16RS 
ollie iB Se ETRE EET EE pan 2 | 40) BoD | 100 | 28 | -10°to 70°C) Sw222-ND 450 405 360 324 3.06 | ABA10RW 
2 Hex, A CKN3051-ND 616 569 «474 356  |CDIGRMOAK 2 | 16 | Hexdec.| 100 | 28 | -10°to 70°C| SW223-ND 4.63 4.17 3.70 3.33 3.15 | ABA16RW 
2 Hex. B CKN3052-ND 684 632 526 3.95  |CDI6RL1AK 3] 10] BOD | 100 | 30 | -20°to70°C] SW216-ND 288 259 230 207 1.96 | A6C-10R(N) 
2 Hex. c CKN1227-ND 775 716 5.96 4.47 |CDI6RK1AK 3 | 16 | Hexdec.| 100 | 30 | -20°to70°C| SW217-ND 3.00 2.70 240 216 2.04 | A6C-16R(N) 
3 Hex. A CKN3053-ND 5.88 5.43 4.52 3.39 |CD16RMOSK 4] 10] BCD | 100 | 30 | -20°to 70°C] Sw218-ND 3.88 349 310 279 2.64 | ABCV-10R 
3 Hex. c CKN1229-ND 754 696 5.80 4.35 |CD16RK1SK 4 | 16 | Hexdec.| 100 | 30 | -20°to 70°C] SW219-ND 4.13 3.72 330 297 2.81 | A6CV-16R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
780 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


rayhilf 2\P Switches 


Grayhill's unique spring and ball contact design offers Specifications: + Mechanical Life per switch position: 


7 unparalleled reliability compared to conventional wiping contact 76/78 — 20,000; 90B — 5,000 + Contact Resistance: Initially 
designs. When actuated the ball rests between two contacts < 30 mQ « Insulation Resistance: 5,000 + Dielectric 
h—y allowing multiple points of contact while the spring compression Strength: 750V + Current Carry: 3A + Switch Capacitance: 
is at maximum pressure. Temperature, humidity and vibration 2pF + Operating Temperature: -40°C to +85°C +» SMT 

have minimal affect on this design. Processing Temperature (9OHBW, 90HBY): 260°C Max. 


Fig. 1 -— Series 76 Rocker and Recessed Rocker Fig. 3 — Series 78 Fig. 5 — Series 90HBW, 90HBJ 
1s Length »| 


fe Length 7 


seonnn) BEG] is [4 ees co . | 


> 
Tape Tab 
ost “ie, rh L229  Recsssed » 7.37 DbAel Le 4 


pay 10.30 ao 


Fig. 2 - Series 76 Piano DIP Fig. 4 - Series 90 [10.03 |" 16.35 la 
m= Length i a ~* 


Extended 7.49 
Recessed»|6.27| 
3.96 >! 


j- Length ad 2.54 J-Lead 
WAe OW Gull Lead Pe ie 
: 4.19 prape TAALAFIA BBR 1—nqpooooo0 
EEE, Tt ee 
TESST OPEN. 9.65 43 yt 7 10.16(Gull wing) 
+ 4.57 | Tape Tab 6.35(J-wing) 
0.51715 eal , 216 fe 
254m! |e 
Fig. 6 —- Series 76HP SMT Piano DIP NEW! Fig. 7 - Series 97C Half Pitch NEW! 
9.65 i aie : 
J Length —+ 7] pa J 1.27 Pitch =| 1.27 Pitch+| |- 
7.75 ‘i : . i ale t | a.t0 >| 4.50 
t + OOO : ; a i 0.76 6.60 |“ 
ahee 254e] |. | 1.78 : : | 7.85 
sl 1077 ke ; iY ‘i 1+ 0.61 
PoE Eo I~ 310 + 
No. of] Length | Digi-Key Price Each Grayhill No. of | Length | Digi-Key Price Each Grayhill No. of| Length | Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. Fig.| Pos. | (mm) | Part No. au 10 100 | Part No. Fig.| Pos. | (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
Raise Rocker Unsealed PIANO DIP® Sealed Auto-Insertable Auto DIP Sealed 
2] 7.11] GH1102-ND 92 85 77 | 76SB02 2] 7.11] GH1203-ND 1.40 1.29 1.17 | 76PSB02S 2 6.86 | GH1282-ND 76 70 63) 90B02S 
3 | 9.65] GH1103-ND 92 85 77 | 76SB03 3] 9.65] GH204-ND 1.43 1.32 1.20 | 76PSB03S 3] 9.40 | GH1283-ND 84 77 .70| 90B03S 
4 | 1219] GH1104ND 92 85 77 | 76SB04 4 | 12.19 | GH1205-ND 1.16 1.07 .97 | 76PSB04S 4 | 11.94 | GH1284-ND 95 87  .79) 90B04S 
5 | 14.73 | GH1105-ND 1.38 1.27 1.15 | 76SBO5 5 | 14.73] GH206-ND 1.46 1.34 1.22 | 76PSBOSS 5 | 14.48 | GH1285-ND 1.00 .92 .84| 90B05S 
4 | © | 17.27 | GHI106-ND 1.35 1.24 1.13 | 76SBO6 2 | © | 1727) GH207.ND 1.32 1.22 1.11 | 76PSB06S 4| 6 | 17.02 | GH1286-ND 119 1.09 99] 90B06S 
7 | 19.81 | GH1107-ND 1.43 1.32 1.20 | 76SBO7 7 | 19.81 | GH1208-ND 1.59 1.46 1.33 | 76PSB07S 7 | 19.56 | GH1287-ND 1.24 114 1.04] 90B07S 
8 | 22.35 | GH1109-ND 1.43 1.32 1.20 | 76SB08 8 | 2235] GH209-ND 1.40 1.29 1.17 | 76PSB08S 8 | 22.10 | GH1288-ND 116 1.07  .97| 90B08S 
9 | 24.89) GHIT10-ND 1.43 1.32 1.20 | 76SB09 9 | 24.89) GH1210-ND 1.70 1.56 1.42 | 76PSB09S 9 | 24.64 | GH1289-ND 146 1.34 1.22] 90B09S 
10 | 27.43 | GHI112-ND 1.51 1.39 1.26 | 76SB10 10 | 27.43] GH211-ND 1.49 1.37 1.24 | 76PSB10S 10 | 27.18 | GH1290-ND 1.57 1.44 1.31] 90B10S 
12 | 32.51 | G1202-ND__ 1.62 1.49 1.35 | 76SB12 | 
Acc age Socted 12 | 3251 | GHt212ND_ 1.97 __1.81 1.65 | 76PSB12S SMT Gull Lead Sealed 
Raised Slide Switch, Unsealed 2 6.86 | GHI201-ND 86 80 72) SOHBWO2P 
2] 7.411] @1002-ND 1.05 97 .88 | 76SB802S 2] 741] @i233-ND 1.05 a "88 | 78B02 
3] 9.40 | GH1292-ND 89 82  .75| 9OHBWO3P 
3 | 9.65] GH1003-ND 1.05 7 .88 | 76SB03S 3 | 9.65 | @i234ND 1.05 97 88 | 78B03 ; 
4 | 11.94 | G41293-ND 1.00  .92 84] 90HBWo4P 
4 | 1219] GH1004-ND 1.05 7 .88 | 76SB04S 4 | 1219| @H235-ND 89. 82 75 | 78804 
: : 2 5 | 14.48 | G41294-ND 1.411 1.02.93] 90HBWOSP 
5 | 14.73] GH005-ND 1.46 1.34 1.22 | 76SB05S 5 | 14.73 | GH236-ND 1.08 99 90 | 78805 
zy ; : ‘ 5 | 6 | 17.02 | GH1295-ND 1.16 1.07  .97| 90HBWO6P 
6 | 17.27 | GH1006-ND 1.49 1.37 1.24 | 76SB06S 6 | 1727| @H237-ND 1.08 99 90 | 78806 
1 7 3 : ; : ; 7 | 19.56 | GH1296-ND 1.27 1.17 1.06} 90HBWO7P 
7 | 19.81 | GH1007-ND 1.51 1.39 1.26 | 76SB07S 7 | 19.81 | GH1238-ND 1.08 99 90 | 7807 
: ; : : 8 | 22.10 | G1297-ND 1.19 1.09  .99| 90HBWosP 
8 | 22.35] GH008-ND 1.46 1.34 1.22 | 76SB08S 3 | 2235 | GH230-ND 1.00 92 34 | 78B08 
: : : : 9 | 24.64 | GH1298-ND 1.49 1.37 1.24] 90HBWO9P 
14. eae 9 | 489 Pe SS BO" | a to | 2718 | GHI299ND 1.51 1.39 1.26 | SOHBWOP 
10 | 27.43) GHIO10-ND 1.62 1.49 1.35 | 76SB10S to | 27.43 | GHi241-ND 1.05 ‘7 ‘33 | 78810 : : : é 
12 | 3251] G@HOIZND 1.70 1.56 1,42" | 76SB125 12 | 3251 | GH1242-ND 1.24 1.14 1.04 | 78B12 SMT J -Lead Sealed 
Recessed Rocker Unsealed Raised Slide Switch, Sealed 2) 6.86 | G41300-ND 159 1.46 1.33} 90HBJO2P 
2) 741) G@H272ND 1.24 1.14 1.04 | 76RSBO2 2] 741) @223ND 1.05 7 e8 | 782028 3] 9.40 | G41301-ND 1.65 1.51 1.38] 90HBJO3P 
3] 9.65] @1273-ND 1.30 1.19 1.08 | 76RSB03 3 | 9651 GH224ND 1.05 ‘97 '88 | 7803S 4 | 11.94 | GH1302-ND 140 1.29 1.17] 90HBUOAP 
4) 1219] @1274-ND 1.35 1.24 1.13 | 76RSBO4 4 | 1219 | @i225-ND 95 ‘87 79 | 782048 5 | 14.48 | GH1303-ND 159 1.46 1.33] 90HBJOSP 
5 | 14.73 | GH1275-ND 1.43 1.32 1.20 | 76RSBO5 xi 5 | 6 | 17.02 | GH1304-ND 4.65 1.51 1.38} 9OHBJO6P 
5 | 14.73 | GH226-ND 1.30 1.19 1.08 | 78B05S 
4 | §& | 17.27) GH1276-ND 1.46 1.34 1.22 | 76RSBO6 6 | 1727|@H227-ND 1.24 114 1.04 | 78B06S 7 | 19.56 | GH1305-ND 1.67 1.54 1.40] 90HBJO7P 
7 | 19.81 | GH1277-ND 1.46 1.34 1.22 | 76RSBO7 3 _ 8 | 22.10 | GH1306-ND 1.38 1.27 1.15] 90HBJO8P 
7 | 19.81 | G228-ND 1.27 117 1.06 | 78B07S 
8 | 22.35 | GHI276-ND 1.49 1.37 1.24 | 76RSBO8 i 9 | 24.64 | GH1307-ND 1.73 1.59 1.44} 90HBJO9P 
8 | 2235] GH229-ND 1.05 97 .88 | 78B08S 
9 | 24.89 | GH1279-ND 1.57 1.44 1.31 | 76RSBO9 10 | 27.18 | G1308-ND 1.86 1.71 1.56] 90HBJ10P 
9 | 24.89] GH1230-ND 1.13 1.04 .95 | 78B09S 
10 | 27.43 | GH1280-ND 1.57 1.44 1.31 | 76RSBI0 . 
10 | 27.43] GH231-ND 1.24 1.14 1.04 | 78B10S NEW! Series 76HP PIANO DIP? NEW! 
12 | 32.51 | GH1281-ND 1.62 1.49 1.35 | 76RSB12 
12 _| 82.51 | GH232-ND__ 1.46 1.34 1.22 | 78B12S 2 7.1 | GHI325CT-ND 3.94276 1.82] 76HPSBO2GWR 
Recessed Rocker Sealed - - 
2] 741) G262ND 127 147 706 | 7eRSB028 Recessed Slide Switch, Unsealed 2 7.1 | GH1325TR-ND 792.75/500 76HPSBO2GWR 
3| 965 | GiizegND | 132 12 111 | 7eRS6038 2] 7.11 | GH1252-ND 1.05 97 .88 | 78RB02 4 | 122] GH326CT-ND 4.06 285 1.87| 76HPSBO4GWR 
4 | 1219 | @41264-ND 1.38 197 115 | 7eRSB04S 3] 9.65] GH253-ND 1.05 97 .88 | 78RB03 4 | 122] GH326TR-ND 817.25/500 76HPSBOAGWR 
5 | 1473) GHI2Z65-ND 146 134 122 | 76RSB0SS 4 | 1219] G1254ND 89 82 .75 | 78RB04 g| 6 | 173] GH1327CT-ND 4.29 3.01 1.98 | 76HPSBO6GWR 
| 8 | 1727 | Git266-ND 1.49 137 124 | 76RSB06S 5 | 14.73 | GH255-ND 1.08 99 .90 | 78RB05 6 | 17.3 | GH1327TR-ND 863.63/500 76HPSBO6GWR 
7 | 1981 | @it267-ND 1.49 137 toa | 76RSB07S 3 | 6& | 17.27 | GHI256-ND 1.08 99 .90 | 78RB06 8 | 224] GH328CT-ND 4.59 3.22 2.12| 76HPSBOSGWR 
3 | 2235| @H268-ND 151 139 426 | 7eRSB08S 7 | 19.81 | GH1257-ND 1.08 99 .90 | 78RB07 8 | 224 | GHI328TR-ND 924.00/500 76HPSBOSGWR 
9 | 2489 | GHI269-ND 1.59 146 133 | 76RSB09S 8 | 2235] G1258-ND 1.00 92 .84 | 78RB08 10 | 27.4 GHI329CT-ND 5.00 350 2.30] 76HPSBIOGWR 
jo | 27.43 | @Hi270-ND 1.59 1.46 133 | 7eRSB10S 9 | 24.89] GH259-ND 1.03 95 .86 | 78RB09 10 | 27.4 | GHI329TR-ND 1006.25/500 76HPSB10GWR 
12 | 3251 | GH1271-ND 165 1.51 1.38 | 76RSB12S 10 | 27.43 []GMZ00ND) 1.05 7 88 | 78RBI0 NEW! Series 97 Half Pitch NEW! 
12 | 32.51 | GH261-ND 1.24 1.14 1.04 | 78RB12 
PIANO DIP® Unsealed - - 2] 3.76 | GH1330-ND 429 3.84 3.44] 97002S 
Recessed Slide Switch, Sealed 
2) 741] @H213-ND 1.30 1.19 1.08 | 76PSB02 7| 4 | 630] GHI331-ND 4.41 396 353) 97004S 
31 965|@H214ND 1.32 4.29 1.11 | 76PSB03 2) 7.41] @1243-ND 1.05 97 .88 | 78RB02S 8 | 11.38 | GH1332-ND 465 415 372] 97008S 
4 | 12.19] GH1215-ND 1.08 99 90 | 76PSB04 3 9.65 | GH1244-ND = 1.05 97 .88 | 78RB03S 10 | 13.92 | GH1333-ND. 5.00 446 4.00} 97C10S 
5 | 1473] GHI216ND 138 1.27 1.15 | 76PSB05 4 | 1219] GH1245-ND 95 87 -79 | 78RB04S 2 | 376| GH1334-ND 429 3.84 3.44] 97RO2S 
6 | 17.27 | GH1217-ND 1.22 112 1.02 | 76PSBO6 5 | 14.73 | GH1246-ND 1.30 119 1.08 | 78RBO5S ‘ : : . 
2 8] 4] 6.30] GH1335-ND 4.41 396 3.53] 97R04S 
7 | 19.81 | GH1218-ND 1.38 1.27 1.15 | 76PSBO7 3| 6 | 17.27) GH1247-ND 1.24 1.14 1.04 | 78RBO6S 8 | 1138 [CRtaeine des. 16 375'| O7ROES 
8 | 2235] GHI219-ND 1.27 117 1.06 | 76PSB08 7 | 19.81 | GH248-ND 1.27 117 1.06 | 78RB07S : 2 : é 
9 | 24.89] @1220-ND 1.54 1.42 1.29 | 76PSB09 8 | 2235] GH249-ND 1.05 97 .88 | 78RB08S NEW! Hand Tool NEW! 
10 | 27.43 | GH1221-ND 1.30 1.19 1.08 | 76PSB10 9 | 24.89] GH250-ND 1.13 1.04 .95 | 78RBO9S Hand Tool for 
12 | 32.51 | GH1222-ND 1.89 1.74 1.58 | 76PSB12 10 | 27.43) GH251-ND 1.24 1.14 1.04 | 78RB10S Dip Switch GH1343-ND 400 —  .46| 90-DIPSTIaX 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 781 


ANP tyco Electronics 


) Electr DIP Switches 


Fig. 1 - Side Actuated 


Fig. 2-— 


Fig. 3 - Dip Shunts 


Max. Cycle Life: up to 7,000 cycles per Top Actuated : i757 al a 
pole. SPST. Contacts: Beryllium copper AIAIATAUAIA ate Materials: Housing: Glass- 
with 30 gold over 50p nickel plating in J sd igseele. t filled thermoplastic, 94V-0 
contact area. Materials: Housing: Glass- i rated. Current Rating: 
filled polyester, 94V-0 rated, black. Max. Cycle Life: up to 2,000 cycles per pole. SPST. Standard pressure - 2 amp. 
Rocker: Thermoplastic, 94V-0 rated, white. Contacts: Copper alloy 30p gold over 50 nickel plating in Resistance to Soldering 
Current_ Rating: Nonswitching —1.5 amp contact area. Current Rating: Nonswitching—1.0 amp max. Heat: Cut straps can be 
max. at 50 VDC. at 40 VDC. Materials: Same as 7000 Series reconnected by soldering bridging. 
No. of} Dim. A | Digi-Key Price Each AMP No. of] Dim. A) Digi-Key Price Each AMP No. of} Dim. A | Digi-Key Price Each AMP 
Fig| Cir. | (mm) Part No. 1 10 Part No. Fig.| Cir. | (mm) Part No. 1 10 Part No. Fig.| Cir. | (mm) Part No. 1 10 Part No. 
7000 Series - SPST, Side Actuated, Unsealed 7100 Series - SPST, Standard Profile, Unsealed 7100 Series - SPST, Low Profile, Unsealed 
2 7a bl A5002-ND 3.96 3.63 | 1-435802-0 2 TAM A5202-ND 3.69 3.39 | 2-435640-9 4 12.19 A5404-ND L77 1.63 | 435668-3 
3 9.65 AS003-ND 3.84 3.52 | 435802-2 3 9.65 A5203-ND 3.78 3.47 | 3-435640-0 5 14.73 | A5405-ND 1.44 1.32 | 435668-4 
4 12.19 | A5004-ND 1.35 1.24 | 435802-3 4 12.19 | A5204-ND 93 91 | 435640-2 2 6 17.27 | A5406-ND 1.47 1.35 | 435668-5 
5 | 14.73 |BesCOs omy 135 6 (1.24 | 4358024 5 | 14.73 | A5205-ND 1.08  .99 | 435640-3 8 | 22.35 | A5408-ND 1.74 1.60 | 435668-7 
1) 6 | 17.27 | ASOOB-ND 1.89 1.74 | 435802-5 6 | 17.27 A5206-ND 1.14 1.05 | 435640-4 10 | 27.43 | A5410-ND 2.10 _1.93_ | 435668-9 
£ 19.81 Lun) 1.59 1.46 | 435802-6 2 Z 19.81 A5207-ND 2.28 2.09 | 435640-1 7100 Series - SPST, Low Profile, Tape Sealed 
8 22.35 A5008-ND 1.92 1.86 | 435802-1 
9 24.89 (A5009-ND 1.86 1.71 | 435802-7 8 22.35 A5208-ND 1.32 1.21 | 435640-5 4 12.19 AS504-ND 1.38 1.27 | 3-435668-4 
to. | 2743 [BAEGHOIRM 201 15 | asse028 9 | 2489 | A5209-ND 1.50 1.38 | 435640-6 5 | 14.73 | A5505-ND 1.59 1.46 | 3-435668-5 
7000 Series - SPST, Side Actuated, Plastisol Sealed 10 | 27.43 | AS210-ND 258 2.87 | 435640-7 8 | 1727 Bete 162 1.49 | 24956685 
4 | 1219 | ASIO4-ND 1.62 149 | 1-4358025 y2 | 3251 | AS2I2ND 1.80 1.65 | 3-435640-2 2] 7 | 19.81 | A5507-ND 1.83 1.68 | 2-435668-7 
5 | 14.73 | AS5105-ND 1.53 1.41 | 1-435802-6 7100 Series - SPST, Standard Profile, Plastisol Sealed 8 | 2295 eScoeNDay 240 62.20 | 2-435668-8 
6 | 17.27 | AS5106-ND 1.86 1.71 | 1-435802-7 4 | 12.19 | A5304-ND 1.231.138 | 3-435640-5 9 | 24.89 | ASSO9ND 2.10 1.93 | 2-435668-9 
1 7 19.81 A5107-ND 1.92 1.76 1-435802-8 5 14.73 A5305-ND 1.77 1.63 | 3-435640-6 10 27.43 A5510-ND 2.31 2.12 | 3-435668-0 
8 | 22.35 | A5108-ND 1.74 1.60 | 435802-9 6 | 17.27 | A5306-ND 1.80 1.65 | 3-435640-7 7600 Series - Dip Shunt, Std Pressure 
9 24.89 A5109-ND 2.22 2.04 | 1-435802-9 2 7 19.81 A5307-ND 2.64 2.42 | 3-435640-8 4 10.16 A26235-ND 57 53 | 435704-4 
‘2 | sas | asiteno ase | 2asse02.2 8 | 2235 ey 17 100 | S4ssei02 7 | i778 | masosrnD 870 | 487087 
7000 Series - SPST, Side Actuated, UV Sealed 7 ace ASIEN ieee lee cucvay : 8 20.32 A26238-ND 81 75 | 435704-8 
2 741 A5602-ND 4.44 4.07 | 1-435802-3 10 27.43 A5310-ND 1.92 1.76 | 4-435640-1 7 ¢ 
5 10 25.40 A26239-ND 99 91 1-435704-0 
F 5 14.73 | AS5605-ND 159 1.46 | 1-382394-6 7100 Series - SPST, Standard Profile, UV Sealed 12 | 3048 | Az6240-ND 1.05 '97_| 1-435704-2 
6 | 17.27 | A5606-ND 1.65 1.52 | 1-382394-7 2| 2 7.11) AS702-ND 4.29 3.94 | 3-435640-3 
3 | 2235 | AS608-ND 186 1.71 | 382394-9 3 | 9.65 | A5703-ND 4.38 4.02 | 3-435640-4 |__| Prog. Hand Tool A5800-ND 64.65 — | 435862-1 


Dip Switches — Preprogrammed 


Material: 

Glass-filled polyester, 94V-0 rated, black. Contact: Copper alloy with gold over nickel plating. Voltage 
Rating: 120V ms max. Current Rating: 1 amp max. Contact Resistance: 750 milliohms max. at 
50mV open circuit. Life Expectancy: 500 revolutions Actuator: Screwdriver slot. 


Rotary Switches 


Material: 

Housing: 

Polyester, black. 

Detent Ball and Spring: Stainless steel. Printed Circuit 
Board: Flame retardant, glass epoxy laminate, copper 
clad. Contacts: Phosphor bronze, gold over nickel. 
Current Rating: Nonswitching—2.0 amp at 115 VAC 
max. Contact Life Expectancy: 25,000 rotations. 


Materials: Contacts: phosphor bronze, gold 
over nickel plated. Dielectric Breakdown 
Volt: 500 VDC min. Insulation Res: 1x10) 
ohms. Initial Contact Res.: 25 milliohms. 
Circuit Cap.: 5 picofarads (at 100 KHz). 
Durability: 1000 cycles 


Style | 
16 Position 


Style Il 
16 Position 


Style Ill 
10 Position 


Tape | Stamping | Digi-Key Price Each | AMP ; a No. of Output Code Digi-Key Price Each AMP. 
Switch Type Seal Legend Part No. 1 10 Part No. Fig. | Description Pos. Type Part No. 1 10 Part No. 
Hexadecimal w/Complement No Stylel | A26219-ND 12.33 11.31 | 53137-5 : 6000 Series Rotary Switch 
Hexadecimal w/Complement Yes Style | A26221-ND 18.84 17.27 | 54792-1 Pare eth 10 Single Pole A26200-ND 21.87 20.05 | 1-435097-1 
Hexadecimal w/Complement No Style Il A26220-ND 12.33 11.31 | 53137-6 1 Bar-Type Knob 10 BCD A26201-ND 24.84. 22.77 | 435123-1 
Hexadecimal w/Complement Yes Style Il A26222-ND 18.84 17.27 | 54792-2 Bar-Type Knob} 16 Hexadecimal A26202-ND 24.87 22.80 1-435167-1 
BCD w/Complement No Style Ill | A26223-ND 12.33. 11.31 | 53919-2 3100 Series Rotary Switch 
BCD w/Complement Yes Style Ill | A26224-ND 12.84 11.77 | 54778-1 2 | Right Angle 10 36 deg Throw BCD | _A26203-ND 75.00 68.75 | 435984-7 
. 
@ 
Gra hiff Rotary DIP Switches 
=e 
Specifications: microinches nickel a Code& | Typeof | Typeof Digi-Key Price Each Grayhill 
+ Mechanical Life: 10,000 cycles + Terminals: Copper alloy plated 150 microinches Positions | Mounting Actuator Part No. 1 10 100 Part No. 
+ Make and Break Current Rating: 30 mA at 30 _ {in lead solder over nickel Rotary Switches 
Vde for 10,000 cycles of operation + Internal O-ring: Silicon rubber Octal SMT Flush GH1309-ND 3.02 2.78 2.52 | 94HABOSW 
+ Carrying Current Rating: 100mA at 50 Vdc Flux Cleaning: Octal Perp. Flush GH1310-ND 3.02 278 2.52 94HABOS 
+ Contact Resistance: 50 milliohms maximum «Acceptable cleaning solutions include 1-1-1 Octal Perp. Extended GH1311-ND 3.02 2.78 2.52 | 94HBBO8 
+ Operating Temperature Range: -25°C to+85°C~—s Trichlorethane, Freon (TF, TE, or TMS), Octal Rt. Ang. Flush GH1312-ND 3.38 3.10 2.82 | 94HABOSRA 
‘ ne . 'sopropyl Alcohol, and detergent (140°F (60°C) Octal Rt. Ang. Extended GH1313-ND 3.38 3.10 2.82 | 94HBBO8RA 
Materials and Finishes: A Soluti hich t 
i : maximum). Solutions which are no BCD SMT Flush GH1314-ND 3.02 2.78 2.52 | 94HABIOW 
+ Rotor and Switch Body: Plastic, rated at UL recommended include Acetone, Methylene BCD Perp. Flush GH1315-ND 3.02 2.78 2.52 94HAB10 
SV Chlonde; and: Freon TMG: BCD Perp. Extended | GH1316-ND 3.02 2.78 2.52 | 94HBB10 
+ Contact Material: Copper alloy gold over 30 *All Grayhill Dip Switches are shipped in tubes. BCD Rt. Ang. Flush GH1317-ND 3.38 3.10 2.82 94HAB10RA 
BCD Rt. Ang. Extended GH1318-ND 3.38 3.10 2.82 | 94HBB10RA 
Switch HEX SMT Flush GH1319-ND 3.02 2.78 2.52 | 94HABI6EW 
5 HEX Perp. Flush GH1320-ND 3.02 2.78 2.52 | 94HABI6 
Markings HEX Perp. Extended GH1321-ND 3.02 2.78 2.52 | 94HBB16 
HEX Rt. Ang. Flush GH1322-ND 3.38 3.10 2.82 | 94HABIGRA 
Hex HEX Rt. Ang. Extended GH1323-ND 3.38 3.10 2.82 | 94HBBI6RA 
Knob fo! Knobs for Extended Actuators Only 
r 
Extended Black Knob, open window type GH5005-ND -76 = 64 947705-001 
Perp./Extended Rt. Angle/Flush Actuators Gray Knob, open window type GH5006-ND. 76 _ .64 | 947705-012 
Gray Knob, black arrowhead GH5007-ND 76 = 64 947705-017 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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resp hill Optical Rotary Encoders 
Series 61C 


Features: + Competitively priced to similar electromechanical switches + Optically coupled for more than a 
million trouble-free operations + Has data entry pushbutton switch activated by switch shaft * Compatible 
with CMOS, TTL and HCMOS Logic + Operationally used to move display icon and input data + Used to set 
radio frequency, drill depth, RPM, etc. Plastic shaft and bushing. 


Dimensions: + Shaft: .250” (6.35mm) dia., .375” (9.52mm) long + Pin Spacing: .1” x .025” (254mm x 
.64mm) diameter + Thread: 3/8 — 32 + Overall Diameter: .750" (19.05mm) 


Encoder Ratings: +» Operating Voltage: 5 +.25 VDC + Supply Current: 30ma max. at 5VDC = Life: 1 
million cycles of operation, 1 cycle is rotation through all positions and a full return + Rotational Torque: 
1.5 inch-ounces + 30% +» Load Current: SmA max. per channel + Turn-On Time: <30 mSec at 16.6 RPM 
+ Turn-Off Time: <30 mSec at 16.6 RPM 


Pushbutton Switch Ratings: + Rating: at 5VDC, 10 mA, resistive + Contact Resistance: <10Q = Life 
Expectancy: 3 million operations + Contact Bounce: <4 mSec at make <10 mSec at break + Operating 
Temperature Range: -40°C to +70°C. 


Clockwise Rotation 
Output | Output 


@ indicates logic high. 
O indicates logic low. 
Code repeats every 4 positions 


Position 
1 


2 
3 
4 


45V 


Output A 
Output B 
NO. 
Pushbutton 
Switch 
GND 


Output High} AH | | 
A tow YT PUT 

High |) Ay | 
ope as 
123456 


1 
1 
1 
\ 
1 
1 

Position Number 


Digi-Key Price Each Grayhill 
Description Part No. il 25 100 250 Part No. 
16-Position GH6101-ND 20.54 16.44 12.33 10.28 61C22-01-04-02 
32-Position GH6102-ND 20.54 16.44 12.33 10.28 61C11-01-08-02 


Optical Rotary Encoders Series 62A 


These low cost encoders offer long life (over 1 million operations) with small size and optional integrated 
pushbutton. These encoders are ideal for radio frequency setting, drill depth setting and other applications 
where detents are desired for operator feedback. Rugged metal shaft and bushing for long life. 

Electrical Ratings: 

+ Operating Voltage: 5 +.25 Vdc 

+ Supply Current: 30mA max. at 5 Vdc. 

+ Operating Torque: 1.5 in-oz +50in-oz initially 

+ Rotational Life: >1 million cycles of operation (cycle is rotation through all positions and return) 


Power+5v 


Output A 


Output B 


N.O. 
Pushbutton 
Switch 


Ground 


“External pull-up resistors required for operation. 
8.2kQ is suggested for TTL; 3.3kQ is suggested for CMOS. 


Industrial Optical Rotary Encoders 
Series 61K, 61R, 63R 


These rugged encoders are designed for continuous operations with high resolution. Made with stainless 
steel shaft and bushing for exceedingly long life (10 million life cycles). No detents. 


Features: 


* High resolution * Rugged construction + Cable or pinned version + 10 million life cycles + 300 RPM shaft 
rotation + 61K is a4 pin output » 61R is a5 pin output + 63R is a 5 pin output with 500 million life cycles 


Specifications: 

+ Operating Voltage: 5 + .25 Vdc + Supply Current: 30 mA maximum at 5 Vde + Logic Output Character- 
istics: Output Type: Open collector with integrated Schmitt Trigger and 10KQ pull-up resistor. Maximum Sink 
Current: 16mA at .40 Volts. + Power Consumption: 150 mW maximum + Optical Rise Time: 500 ns + Op- 
tical Fall Time: 16 ns + Mechanical Life: 10 million revolutions + Time Life: Guaranteed for 10 years of con- 
tinuous operation (calculated from emitter degradation data) + Operating Temperature Range: -40°C to 
85°C. 


Coe 
Ground 
2) 
Output B@)—~<t 
aoe 
Output A@—<t} 3 ie 
Power 5V @) NOK 
Pulse Per Digi-Key Price Each Grayhill 
Description Revolution Part No. it 25 100 250 Part No. 
4 Pin PC Mount 64 GH3064-ND 44.62 35.70 31.24 27.67 | 61K64 
4 Pin PC Mount 128 GH3065-ND 44.62 35.70 31.24 27.67 | 61K128 
5” Cable 128 GH3066-ND 48.52 38.82 33.97 30.09 | 61K128-050 
5 Pin PC Mount 64 GH3067-ND 44.62 35.70 31.24 27.67 | 61R64 
5 Pin PC Mount 128 GH3068-ND 44.62 35.70 31.24 27.67 | 61R128 
5 Pin PC Mount 128 GH3069-ND 49.54 39.64 3468 30.72 | 63R128 
5 Pin PC Mount 256 GH3070-ND 51.29 41.04 35.91 31.81 | 63R256 


Mechanical Rotary Encoders 
Series 25L 


The 25L series of encoders are inexpensive single deck 
mechanical encoders designed for human interface terminals. 
Has detents. 


Features: 

* Quality construction and contact materials 

* 100,000 life cycles 

Specifications: 

+ Switching Loads: 1.5mA @ 115Vac, resistive; 150mA @ 
14Vdc , resistive 


+ Life Expectancy: 100,000 cycles of operation @ rated loads; 
one cycle of operation is a rotation through all of the active 
positions and a return to the starting position 


+ Operating Temperature: -65°C to +85°C 


Digi-Key Price Each Grayhill 
Digi-Key Price Each Grayhill Description Part No. 1 25 100 250 | Part No. 
Description Part No. al 25 100 250 Part No. 
32-Position, 2” Cable GH3046-ND 33.20 -.26.56. ~=:119.92_—'16.60_|62A11-01-0208 86 Postion 2B SFinPC Mout gees 0 Off 2B es): erp 0G 
32-Position w/Switch 2” | GH3047-ND 36.29» 29.03. 21.78 ~—-18.15_|62A11-02-0208 24'Posttion,2.Bit-S.PinPG Mount Ree 0 SET 289. 205.) 25IBIS a 
32-Position, 5” Cable GH3048-ND 33.89 «2848. ~«=—«20.28~—=«16.94 «| 62A11-01-050S 16 Position, 2 Bit-3 Pin PC Mount | GH3073-ND 4.70 3.77 2.83 2.35 | 25LB22-Q 
32 Position w/Switch 5” GH3049-ND 22.20 17.02 62A11-02-050S 16 Position, Hex - 5 Pin PC Mount GH3074-ND 3.77 2.83 2.35 | 25LB22-H 
Mechanical Rotary Encoders One SNe Tut ese 
. Switch Code BCD Output* Gray Output* 
Series 26 Position Position 1,/2/4{|8|1{|2/4/8 
The series 26 rotary encoders are pc_ Specifications: 1 ) 
mounted mechanical encoders that come, Electrical Rating: 2 1 e e 
complete with a threaded shaft (mounting 8: 7 7 3 2 e e\|e 
hardware included) and internal detents for 25,000 cycles with logic compatible loads. 4 3 e\e e 
user feedback. Make and break 200mA. 5 4 e ele 
User selectable for either continues rotation or aan erica Kaliptated 6 5 e e e\e\e 
present stops (two supplied). an on SIG 1 MHCNEN Pray t 6 e\|e e e 
: + Terminals: 8 7 elele e 
Fully sealed with panel and shaft seal for use Brass, gold plated nickel plate; Contacts: Copper alloy, gold plated 
in the harshest environments. over nickel plate 9 8 id oe 
10 9 e e\e e\e 
Digi-Key Price Each Grayhill um 10 e @e\ee\el(e 
Description Part No. 1 25 100 250 Part No. 12 i e\e ® e\ele 
13 12 @\e e e 
8 Position, BCD - 5 Pin PC Mount GH3075-ND 13.87 11.10 8.32 6.83 26ASD45-01-1-AJS 14 13 e @,e'e\|e e 
16 Position, BCD - 5 Pin PC Mount GH3076-ND 13.87 11.10 8.32 6.83 26ASD22-01-1-AJS 15 es @\le\ele e 
16 15 @e\e\e\|e e 
16 Position, Grey Code - 5 Pin PC Mount GH3077-ND 21.26 17.00 12.75 10.63 26GS22-01-1-16S-C roars 7 
*Dot indicates terminal tied to common. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Optical Encoders 


+ Long life * High resolution * Metal shaft + Digital output 


Fig. 1 


Vertical 


0.236 M9 
(@6) 


Fig. 2 


Power: 5VDC @ 50mA Life: 2.5 million cycles min. 
Cycles/Rev.: 50/75/100/128/200 Output: TTL compatible 


Right Angle 


0.827 


All models are quadrature (dual channel), rugged and may be 


panel or pc board mounted. 


Maximum 300 RPM for integral applications; 1kHz max 


frequency response. 


Shaft turning clockwise 
viewed from front 


Sig. A 
Sig. B 


90°+ 45° 


Pr 


Digi-Key Price Each Iwatsu 
Fig. CPR Part No. il 10 Part No. 
1 50 102-1001-ND 39.85 27.90 EC202A050A-2TD 
2 50 102-1002-ND 39.85 27.90 EC202A050A-2SD 
al 75 102-1003-ND 39.85 27.90 EC202A075A-2TD 
2 75 102-1004-ND 39.85 27.90 EC202A075A-2SD 
HI 100 102-1005-ND 39.85 27.90 EC202A100A-2TD 
2 100 102-1006-ND 39.85 27.90 EC202A100A-2SD 
1 128 102-1007-ND 39.85 27.90 EC202A128A-2TD 
2 128 102-1008-ND 39.85 27.90 EC202A128A-2SD 
1 200 102-1009-ND 59.85 49.95 EC202C200A-2TD 
2 200 102-1010-ND 59.85 49.95 EC202C200A-2SD 


Optical 
Encoders 


+ Smallest in the world 
+ Lowest current draw 
+ Extremely economical 


0.4% 
= 0,787 (20) ~ “Gy 


~ 0,787 (20) ~ (11) 


Power: 5VDC @ 8mA Life: 1.0 million cycles min. Cycles/Rev.: 25 Output: TTL compatible 
Body Size: .709"x.965” (18.01mmx24.51mm) 


° . PC Board 


= 
0.315 
+ (8) > 0.433 


Digi-Key Price Each Tosoku 
Fig. CPR | Detent | Part No. 1 10 Part No. 
N 102-1015-ND 30.00 21.00 RE20NS2520RA 
ve 102-1016-ND 30.00 21.00 RE20NS25C20RA 
N 102-1011-ND 34.15 23.90 RE20NC2520RA 
ve 102-1012-ND 34.15 23.90 RE20NC25C20RA 
N 102-1013-ND 30.00 21.00 RE20NF2520RA 
bd 102-1014-ND 30.00 21.00 RE20NF25C20RA 
N 102-1017-ND 30.00 21.00 RE20NV2520RA 
Y 102-1018-ND 30.00 21.00 RE20NV25C20RA 
¥ 102-1021-ND 42.30 38.55 RE21NS25C20R 
Y 102-1019-ND 48.10 43.80 RE21NC25C20R 
¥ 102-1020-ND 42.30 38.55 RE21NF25C20R 


CLAROSIAT Optical Rotary Encoders 


Series: 600, 601H, 601V 


Electrical Specifications: Description: The Series 600 
and 601 controls are manually operated, rotary, optical 
encoders that output two square waves in quadrature at a 
rate of 128 pulses per channel per revolution as a stand- 
ard with other resolutions down to 60 pulses available. 
The outputs are TTL compatible. The variation by series is 
the terminal configuration, with the Model 600 having (4) 
cable leads, and the Model 601 having (4) pin leads and 
internal resistors. Input Power: 4 volts DC +5% @ 30 MA 
maximum plus external requirements. Output Rate: 128 
pulses/revolution per channel-standard. Channels: Two 
separate output channels in quadrature. 90° +45°. Output 


BLOCK DIAGRAM 


OUTPUT WAVEFORM 
>| }*-90° + 45° PHASE ERROR 


Voltage: High level voltage: 2.4 volts min. with 10KQ load 
to ground. Low level voltage: .4 volt maximum 


Environmental Characteristics: Operating Temp.: 
-20°C to 65°C. Mechanical Characteristics: Shaft 
Rotation: Continuous in either direction, 300 RPM max. 
Terminals: P/C Type: .025” (.64mm) by 0.12” (3.05mm) 
thick brass, gold plated to facilitate soldering. Cable Type: 
Four lead ribbon cable, color-coded, with .050” (1.27mm) 
spacing. 28 AWG stranded copper wire, .039” (.99mm) 
diameter. Strength: Terminals withstand 2 Ib. push and 
pull and a 90° bend. 


CABLE CODE 
Function 
| S5VDC +5% 


asi 


0 LOGIC @30 MA max. 


OUTPUT 


_ a LEVEL AQut 


0 Gound 


Model 600 - 
Cable Style 


<< 3/8 x 32 NEF-2A 
34 

= 
[oll 


-_ 9.53 
17.47 =] 
—— 

a {--190.5-+| 


B 
CCW ROTATION* 


BOut 


Model 601 - PC Terminal Model 601 - PC 
(Horizontal) Terminal (Vertical) 
at @ 
20.65 
| TT 64x lla 
el 30 THK ey 
127 i 64 x.30 THK 
Digi-Key Price Clarostat 
Description Part No. Each Part No. 
Cable Version 600CS-ND 46.14 600EN-128-CBL 
Horizontal Version 601HCS-ND 45.51 600EN-128-B66 
Vertical PC Version 601VCS-ND 600EN-128-C24 


CTs. 


Series 288 


Mechanical Rotary Encoders 


Features: Miniature 16mm style. Low cost. Metal shaft. Specifications: » Power Rating: .1W + Operating Temp.: 


-25°C to 100°C + Rotational Li 
MQ open circuit maximum + Continuous rotation 


Fig. 1 - Binary Switching Codes 


: 10K cycles + Contact Resistance: 50002 static closed circuit maximum and 1 


1A 1B — Vertical Mount with Switch 


Mtg. Surface 
J 3\8-32NEF 


1 
6.35 


T 
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1-25.41 


Mtg. Surface 


J 
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0.81 X 1.90 
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on 


isl le 
mae 13.30 
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1C — Horizontal Mount with Switch 
[" Mtg. Surface 
M8X.75P 


12.26- - 
10,76) + 
I 


it 
ed 


0.5 Travel 
(Reference) 


Fig. 2 - 


Gray Switching Code 4} Mig. Surface 


/ M7-.75 


i 5.99 


al 


Mtg. Surface 


Digi-Key Price Each cTs 
Fig. | Description Part No. 1 10 50 100 | Part No. 
1A | 2 Bit Non-Detented 16 Position CT3001-ND 2.58 2.40 2.00 1.80 | 288T232R161A1 
1A | 2 Bit Detented 16 Position CT3002-ND 2.58 2.40 2.00 1.80 | 288T232R161A2 
1B | 2 Bit Binary w/Switch, Vertical, 16 Pos. CT2999-ND. 5.42 5.04 419 3.78 | 288V232R161B2 
1C | 2 Bit Binary w/Switch, Horizontal, 16 Pos. | CT3000-ND 5.42 5.04 419 3.78 | 288X232R161B2 
2 | 4 Bit Non-Detented 16 Position CT3003-ND 3.50 3.26 2.71 2.45 | 288T232R162A1 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Mechanical Rotary Encoders 


EVQ-VEM Series: 

Specifications: Mechanical: 

+ Rotation Angle: 360° (endless) + Detent Points: 24 (each detent angle: 15 +3°) Electrical: + Output 
Signal: A, B 2 signal. 24 Pulse/360° (phase difference) + Switch Rating: DC 10V - 1mA (each bit) + ON 
Resistance Between Terminal: 1Q max. * Insulation Resistance: at DC 50V, 10MQ min. (between 
terminals at detent position) + Chattering: 5ms max. Rotation Speed: 60 r/min. Measurement circuit: See 
diagram + Detent Position: Output Signal “A” OFF and Output Signal “B” Off or On. Physical, 
Environment Life: + Temperature Range: -10°C to 70°C + Soldering Temperature: 300°C 3 sec~max. 
+ Rotation Life: 50,000 


EVEG/J/L/H Series: 

Specifications: Mechanical: 

+ Rotation Angle: 360° (endless) + Shaft Inclination: 0.7 x H/30 mm p-p max. * Detent Points: 24 + Rotation 
Torque: standard type, 3mN-m to 20mN-m Electrical: + Output Signals: Phase A and B + Resolution: 24 
pulses/360° + Rating: DC 5V 1mA + Contact Resistance: 19 max. » Insulation Resistance: DC 50V 10MQ 
min. * Dielectric Withstanding Voltage: 1 minute at 50 VAC + Bouncing: 3 ms max. Physical, Environment 
Life: - Operating Life: standard life, 30,000 cycles min. + Operating Temperature: -10°C to +70°C + Storage 
Temperature: -40°C to +85°C 


Dim. Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Description c D Part No. 4 10 100 Part No. 
14MM 125 7 P80685-ND 3.53 2.95 2.48 EVQ-VEMF0124B 
1 14MM 17.5 12 P80695-ND 3.53 2.95 2.48 EVQ-VEMF0224B 
14MM 22.5 12 P80705-ND 3.53 2.95 2.48 EVQ-VEMF0324B 
2 12 MM 17.5 — P10859-ND 1.52 1.35 97 EVE-GA1F1724B 
12 MM 200 — P10860-ND 1.52 1.35 97 EVE-GA1F2024B 


9mm Square/Sealed 
Encoders 


Electrical Characteristics: 


+ Output: 2-bit gray code, Channel A leads Channel by 90° electrically turning clockwise (CW): 6 pulses per 
resolution + Closed Circuit Resistance: 2 ohms maximum + Open Circuit Resistance: 100K ohms 
minimum + Contact Rating: 10 milliamp @ 10 VDC or 0.1 watt maximum »* Insulation Resistance (500 
VDC): 1,000 megohms minimum » Dielectric Withstanding Voltage: (Sea Level) 900 VAC minimum; 
(Electrical Travel) Continuous + Contact Bounce (15 RPM): 5 
milliseconds maximum + RPM (Operating): 120 maximum 


CW—+ Channel A 
Closed Circuit 


Environmental Characteristics: 


+ Temperature Range: -55°C to +125°C 
+ Rotational Life: 100,000 cycles 


Open Circuit 


i an Closed Circuit 
Mechanical Characteristics: 


+ Mechanical Angle: Continuous 


Open Circuit 


: . Channel B 
+ Torque: 5 oz-in. maximum 


Fig. 1 


HI 


1/4-32 UNF-2A 5.08 
threaded 


>1<.38 bushing 


93.18 1/4-32 UNF-2A 
L 


threaded 
5.97>| Is bushing 
Xu 


93.18 
5.08 2 
re 


12.54 


Digi-Key Price Each 
Fig.| Description Part No. 1 10 50 100 
1 9mm Square Right Angle Encoder 3315C-1-006-ND 2.70 2.39 2.01 1.72 
2 | 9mm Square Vertical Encoder 3315Y-1-006-ND 2.70 2.39 2.01 1.72 


Fig. i— EVQ-VEM Series 


Fig. 2— EVEG/J/L/H Series 


9.87.5, )0- surface 
5.2/0.8 
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Recommended PWB Piercing 
Plan pitch tolerance: +0.1 
(view from mounting side) 


Measurement 
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10k2_sy 
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Fig. 1 Fig. 3 


8.636 6.35, 


3/8-32 UNEF 35] Cast 


3/8-32 UNEF 


Electrical Characteristics: 
+ Output: 2-bit gray code, Channel A leads Channel B by 90° electrically turning clockwise + Supply 
Voltage: 5.0 VDC +0.25 VDC + Supply Current: 26 mA maximum + Output Voltage: 0.8V maximum for 
low output & 4V minimum for high output + Output Current (Low Output): 25 mA minimum = Insulation 
Resistance (500 VDC): 1,000 megohms + Rise/Fall Time: 200ns (typical) + Shaft RPM (Ball Bearing): 
3,000 rpm maximum * Power Consumption: 136 mW maximum »* Pulse Width (Electrical Degrees, Each 
Channel): 180° +45° TYP. + Pulse Width (Index Channel): 360° +90° + Phase (Electrical Degrees, 
Channel A to Channel B): 90° +45° TYP. + Index Channel Centered on 1-1 State Combination of A 
and B Channels: 0° +45° 

Environmental Characteristics: 

+ Operating Temp. Range (Standard): -40°C to +85°C 

Mechanical Characteristics: 

+ Mechanical Rotation: Continuous + Torque (Starting and Running): A & C Bushings (Spring Loaded 
for Optimum Feel); 1.5 oz-in. maximum and W,S & T Bushings (Ball Bearing Shaft Support): 0.1 oz-in 
maximum 


Output Voltage 
4.0V (Mit ‘ \ Channel Channel 
Channel A> 9 gy Wa aad Ground 
“.0V (Min) = 1 Index | Voc 
Channel BY g sy (Max) : or N.C. 
Index Channels, 4:0V (Min) ---- t 
‘omionaly? 0.8V (Max) -- + 
1 Cycle Clockwise ©* At s© 
360° + 90° rotation 
Cycles/ Digi-Key Price Each 
Fig. Revolution Part No. 1 25 50 
64 ENA1JB28L00064-ND 51.37 40.00 32.67 
1 100 ENA1JB28L00100-ND 51.37 40.00 32.67 
128 ENA1JB28L00128-ND 51.37 40.00 32.67 
2 128 ENC1JD28L00128-ND 51.37 40.00 32.67 
3 256 ENS1JB28L00256-ND 82.74 64.43 52.62 


Digital Contacting i 250 SHH 
Encoders a 


M9 x 0.75-6g SPL 


Full Cycle Per Detent 
(Normally Open in Detent Shown) 


1/4 Cycle Per Detent 


cw ——— Channel A 


cw ———> Channel A 


Electrical Characteristics: + Output: 2-bit gray code, Channel A leads Channel B by 90° electrically turning clockwise (CW) 


+ Closed Circuit Resistance: 5 ohms maximum + Open Circuit Resistance: 100K ohms minimum + Contact Rating: 10 
milliamp @ 10 VDC or 0.1 watt maximum + Insulation Resistance (500 VDC): 1,000 megohms minimum + Dielectric Anti- 
Withstanding Voltage: MIL-STD-202 Method 301 (Sea Level; 1,000 VAC minimum) » Electrical Travel: Continuous 


+ Contact Bounce (15 RPM): 5 milliseconds maximum » RPM (Operating): 120 maximum 
Environmental Characteristics: + Operating Temperature Range: +1°C to +125°C 


Mechanical Characteristics: » Mechanical Angle: Continuous + Torque (Detented): 0.75 to 2.25 oz-in. 


Closed Ciroui ' ' ' ' Closed Circuit | 111 tt 
Open Circuii L J ! i it}! ‘ 
Closed Circuil ' i i = it ‘ 
Open Circuii 7 H H kL Open Circuit —}) (Lt. 
ny) DB Db D b DoDDDDD 
Channel B 
Cycles 
Rotation Per Digi-Key Price Each 
Lug Position | Revolution | Part No. 1 25 50 
None 24 ECW1DB24BC0024-ND 4.86 3.78 3.09 
9:00 24 ECW1JB24BC0024-ND 4.86 3.78 3.09 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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HAMLIN Magnetic Reed Switches 


The basic reed switch consists of two ferromagnetic reeds, hermetically sealed in a gas filled capsule. 
When these reeds are introduced to a magnetic field, they assume opposite polarities and attract toward 
each other closing the contacts. When the magnetic field is reduced beyond the spring force of the reeds 
the contacts again spring open. Hamlin’s reed switches are ideal in auto, marine and moist environment 
applications and operating environments can be almost anywhere from air, submerged in water or fuels, to 


dust-laden atmospheres. 


HAMLIN Magnets 


Y 
Co] OA 
rel 7 


A permanent magnet is the most common source for operating the magnetic reed 
switch. The method used to position the magnet depends upon the switching 
requirement but can be used in one of four basic techniques; perpendicular or parallel 


Co] 
LL + 


a” 
O-4 


Max. DC Switching | Carry | Operate/ motion (up and down, side to side) rotation (revolving magnet or switch), shielding 
Ampere |Contact Rating | Current | Current] Release | Dimensions (mm) | Digi-Key Pricing Hamlin (passing a ferromagnetic material between the switch and magnet) or biasing which 
Fig. | Circuit | Turns | Watts Volts | (Amp) | (Amp) | (ms) AB C | PartNo. 1 10 50 _| Part No. is using one magnet of opposite polarity to cancel another magnet’s lines of force. 
1 | SPST | 10-20 10 200 0.5 0.8 6/.2 12.70 40.39 1.83 | HE500-ND 1.04 8.80 36.80 | MDSR-7 10-20 Dim. Use w/ 
1 | SPST] 17-28 | 10 300 0.5 15 | 6/2 | 15.24 40.39 229 | HESOI-ND 1.17 990 41.40| MDRR6 17-28 (nm) AT. | Gauss] Digi-Key Pricing Hamlin 
1 | SPST) 1223 | 10 200 05 1.2 | 612 | 15.24 40.39 2.29 | HEBO2-ND 1.27 10.73 44.85] MDSR-4 12-23 AxL Range |at Pole| Part No. 4 10 50. | PartNo. 
1 | SPST} 1233 | 10 200 0.5 1.8 | .6/.25 | 15.24 40.39 2.29 | HEBOS-ND 94 7.98 93.35 | MDOG4 12-33 1.57 Sq, x12.70 | 10-38 | 700 |HES10-ND 1.20 1018 4255|H-31 
1 | sPst| 2233 | 10 1000 05 15 | .75/.2 | 20.32 56.64 2.67 | HEBO4-ND 2.50 21.18 88.55 | MARRS 22-33 4.83 Sq. x 25.40 | 10-38 | 1400 | HES11-ND 3.02 25.58 106.95 | H-32 
1 | SPST |) 22-38 50 250 1.5 25 75/5 | 20.32 56.64 2.84 | HESO5-ND 1.56 13.20 55.20] MRPR-8 22-38 3.05 Sq. x 19.05 | 10-38 | 1200 | HE512-ND 1.66 14.03 58.65 | H-33 
2 | SPDT | 15-25 5 175 0.25 1.5 TA 14.73 52.32 2.67 | HESO6-ND 3.22 27.23 113.85) MDRR-DT 15-25 6.10 Sq. x 24.89 | 10-68 | 1300 | HE513-ND 3.41 28.88 120.75 | H-34 
2 | SPDT | 50-65 50 500 1.5 2.0 5.5/8 | 39.62 85.85 5.54 | HE508-ND 8.19 68.54 289.80) DRT-DTH50-65 3.81 Dia x 19.81] 10-38 | 1150 | HE514-ND 1.59 13.48 56.35 | 420 
1_| SPST | 47-68 100 400 3.0 6.0 4.5/2.5 | 50.80 82.55 5.26 | HES509-ND 3.61 30.53 127.65 | DRR-129 47-68 5.84 Dia x 24.89 | 10-68 | 1500 | HE515-ND 4.55 38.50 161.00 | 625 
Mag netic Operate AT- | Release AT- | Switching | Switching| Carry | Digi-Key Pricing SRC Devices 
S R Cc O D EV | C E S 2 Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt. (max.) | Current | Current} Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Reed Switches Fig. 1 — Magnetic Reed Switches 
SPST 10-15 5-15 200VDC/VAC) 0.5A 1.5A | QLA122-ND 91 7.70 32.20 52.50 FR2S1015-051500 
Reed switches have been used in thousands of applications from non- SPST 10-20 5-20 200VDC/VAC| 0.5A 4.54 | CLA123-ND 85 7A5 29.90 48.75 FR2S1020-052000 
contact switches to sensing direction, speed and position. SPST | 15-20 5-20 | 200VDC/VAC] 0.5A | 1.5A | QLA124-ND 91 7.70 32.20 52.50 | FR2S1520-052000 
Reed switches are a reliable, low cost, low current switch that are SPST 15-25 5-20 200VDC/VAC| 0.5A 1.5A | QLA125-ND 85 7A5 29.90 48.75 FR2S1525-0525 
hermitically sealed for operation in the most demanding environments. SPST 20-25 5-25 200VDC/VAC. 0.5A 1.5A | Q.A126-ND 91 7.70 32.20 52.50 FR282025-052500 
SPST 20-30 5-30 200VDC/VAC| 0.5A 1.5A | QLA127-ND 1.14 9.63 40.25 65.63 FR2S2030-053000 
Fig. 2— SMT Operate AT- | Release AT- | Switchin itchi igi- ici icing? i 
ig | Switching] Carry | Digi-Key Cut Tape Pricing T & R Pricing’ SRC Devices 
Circuit | (min.-max.) | (min.-max.) | Volt. (max.) | Current | Current} Part No. 1 10 50 3,000 6,000 Part No. 
}e— 15.24 —>| Fig. 2 — SMT Reed Switches on Tape 
SPST 15-25 5-22 200VDC/VAC| 0.5A 1.5A | QA128CT-ND 1.27 11.31 45.83 | 507.00/M 477.75/M) FR2249 
elipel ~ 53 SPST 10-20 5-18 200VDC'VAC) 0.5A 1.5A | QLAI29CT-ND 1.27 11.31 45.83 | 507.00/M 477.75/M| FR2259 
+ Operate and Release values are given in Ampere-Turns. * For Tape & Reel part number, change CT to TR. 
HAMILIRI Dim. Must Matching 
se cia (mm) Operate/Release Termination Digi-Key Pricing Actuator Pricing 
Mag netic Position Sensors Fig | A B__| Distance (mm) or Wiring Part No. 140 50_|_ PartNo. 11050 
SPST-N/O 
Specifications: 1 = = 3.81/28.32 304.8mm PVC Leads | 59025-010-ND* 4.58 38.78 162.15 57025-000-ND» 3.93 33.28 139.15 
+ Switching Voltage: SPST-N/O- 200VDC, 2 17.78 = 1.90/13.97 PCB Pins 59045-010-ND 296 25.03 104.65 57045-000-ND 475 4015 167.90 
SPST- HV- 300VDC, 2 22.86 = 3.81/19.05 PCB pins 59050-010-ND- 2.44 20.63 86.25 57050-000-ND+ 5.20 44.00 184.00 
SPDT- 175VDC. 3A | — - 3.81/28.32 | 304.8mm PVCLeads | 59065-010-ND- 5.82 49.23 205.85 | 57065-000-ND- 494 41.80 174.80 
+ Initial Contact Resistance: 0.2000. 3B = = 3.81/28.32 304.8mm PVC Leads | 59070-010-ND 5.82 49.23 205.85 57070-000-ND 494 41.80 174.80 
+ Typical Operate Time: 1.00 ms. 4 = = 2.54/6.35 304.8mm PVC Leads | 59085-010-ND 12.71 107.53 449.65 VANE = = = 
+ Shock w/o False Operation: 100 G’s, 11 ms, 1/2 sine wave. 5 _ _— 3.81/28.32 Connector 59105-010-ND 6.01 50.88 212.75 57105-000-ND 416 35.20 147.20 
+ Operate & Storage Temp: -40°C to +105°C. 6 | 2870 19.05) 381/28.32 Pins 59125-010-ND- 5.17 43.73 182.85 | 57125-000-ND- 4.16 35.20 147.20 
£ 28.58 19.05 8.89/29.21 304.8mm Teflon Leads | 59135-010-ND 9.82 83.05 347.30 57135-000-ND 5.56 47.03 196.65 
Fig. 3 6 23.01 14.00 4.44/20.32 304.8mm PVC Leads | 59140-010-ND 5.23 44.28 185.15 57140-000-ND+ 488 41.25 172.50 
z 6 28.58 19.05 5.71/20.32 304.8mm PVC Leads 59145-010-ND- 5.23 44.28 185.15 57145-000-ND+ 416 35.20 147.20 
7 28.85 19.05 5.71/20.32 304.8mm PVC Leads | 59150-010-ND* 5.17 43.73 182.85 57150-000-ND+ 416 35.20 147.20 
SPST-HV-N/O 
38.10 1 = = 3.81/28.32 304.8mm PVCLeads | 59025-020-NDt 5.23 44.28 185.15 57025-000-NDt 3.93 33.28 139.15 
SY 2 _ — 3.81/19.05 PCB Pins 59050-020-NDt 3.28 27.78 116.15 57050-000-NDt 5.20 44.00 184.00 
3A=5/16 - 24 Thread 3A | — — | 381/28.32 | 304.8mmPVCLeads | 59065-020-NDt 647 54.73 228.85 | 57065-000-NDf 494 41.80 174.80 
3B-MBx125 Thread | | 38 | — — | 381/28.32 | 304.8mmPVCLeads | 59070-020-NDt 6.47 54.73 228.85 | 57070-000-NDf 494 41.80 174.80 
5 = = 3.81/28.32 Connector 59105-020-NDt 6.66 56.38 235.75 57105-000-NDt 416 35.20 147.20 
6 28.70 19.05 3.81/28.32 Pins 59125-020-NDt 5.82 49.23 205.85 57125-000-NDt 416 35.20 147.20 
7 28.58 19.05 8.89/29.21 304.8mm Teflon Leads | 59135-020-ND 10.47 88.55 370.30 57135-000-ND 5.56 47.03 196.65 
6 23.01 14.00 4.44/20.32 304.8mm PVC Leads | 59140-020-NDt 5.88 49.78 208.15 57140-000-NDt 488 41.25 172.50 
6 28.58 19.05 5.71/20.32 304.8mm PVC Leads 59145-020-NDt 5.88 49.78 208.15 57145-000-NDt 416 35.20 147.20 
7 28.58 19.05 5.71/20.32 304.8mm PVCLeads | 59150-020-NDt 5.82 49.23 205.85 57150-000-NDt 4.16 35.20 147.20 
SPDT-N/C-N/O 
1 = = 3.81/28.32 304.8mm PVC Leads | 59025-030-ND* 7.54 63.80 266.80 57025-000-ND 3.93 33.28 139.15 
3A _ _ 3.81/28.32 304.8mm PVC Leads 59065-030-ND- 8.78 74.25 310.50 57065-000-ND 494 41.80 174.80 
3B = = 3.81/28.32 304.8mm PVC Leads | 59070-030-ND 8.81 74.53 311.65 57070-000-ND 494 41.80 174.80 
4 _ _— 2.54/6.35 304.8mm PVC Leads | 59085-030-ND 13.62 115.23 481.85 VANE _— — = 
7 28.58 19.05 8.89/29.21 304.8mm Teflon Leads | 59135-030-ND 12.77 108.08 451.95 57135-000-ND 5.56 47.03 196.65 
6 23.01 14.00 4.44/20.32 304.8mm PVC Leads 59140-030-ND- 8.19 69.30 289.80 57140-000-ND 488 41.25 172.50 
6 28.58 19.05 5.71/20.32 304.8mm PVC Leads | 59145-030-ND* 8.19 69.30 289.80 57145-000-ND 416 35.20 147.20 
7 28.58 19.05 5.71/20.32 304.8mm PVC Leads 59150-030-ND- 8.65 73.15 305.90 57150-000-ND 416 35.20 147.20 


Fig. 5 mates with Digi-Key part number WIM2900 (connector), WIM2510 (contact) 


+ HE1-KIT-ND Digi-Key” Magnetic Switches Kit Assortment of switches denoted. (22 total pieces) Includes notebook style standard case 
+ HE2-KIT-ND Digi-Key” Magnetic Switches Kit One each of switches denoted. (18 total pieces) Includes notebook style standard case . 


Cannon 


ITT Industries 


Engineered for life 


C&K 
Magnetic 
Sensors 


C&K’s MPS Series Magnetic Proximity Sensors operate when a magnetic field approaches two magnetic reed blades. The magnetic field 
overcomes the spring tension of the blades and brings the contacts together. When the magnetic actuator is removed, the reeds separate 


by their own spring tension. Comes complete with reed switch and matching actuator. 


FEATURES: = Long Life Expectancy — 10 million operations +» Housing made of rugged impact resistant ABS plastic that meets or 
exceeds UL requirements for fire retardation * Sealed Contacts allowing the reed to operate in damp and dusty environments + Wide gap 


performance makes magnet and switch alignment less critical. 


SPECIFICATIONS: + Contact Ratings: 100 VDC or 100 VAC max. @ 0.3 Amp Max.; 1.0 Amp Max. Carry Current + Operating 


Temperature: -40°C to 100°C +» Mechanical & Electrical Life: 10 Million Operations 


MATERIALS: + Housing/Spacer/Cover: ABS Plastic (UL94V-0), white + Wire Leads: UL1061, 22 AWG stranded, made of copper or 


aluminum; Length: 12" (30.48cm) with ends stripped; Color: white + Magnets: Alnico V and Ceramic Ferrite 8 (MPS80WG mode only). 
NOTE: Wide gap contacts are polarity sensitive. Use alignment dots for proper installation of surface mount contacts. 


Make | Release 
Gap Gap Digi-Key Pricing C&K 
Fig. | (mm) (mm) Part No. 1 10 100 250 Part No. 

1 31.75 40.64 | CKN6002-ND 5.61 48.45 408.00 924.38 | MPS9WGW 
2 31.75 31.75 | CKN6003-ND 6.93 59.85 504.00 1141.88 | MPS20WGW 
3 25.40 33.02 | CKN6004-ND 5.94 51.30 432.00 978.75 | MPS45WGW 
4 31.75 40.64 | CKN6005-ND 6.60 57.00 480.00 1087.50 | MPS70WGW 
5 31.75 40.64 | CKN6006-ND 6.60 57.00 480.00 1087.50 | MPS73WGW 
6 50.80 50.80 | CKN6007-ND 6.60 57.00 480.00 1087.50 | MPS80WGW 
t 31.75 40.64 | CKN6008-ND 5.61 48.45 408.00 924.38 | MPS95WGW 
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e2EAC Electronic Applications Company Reed Relays 


Fig. 1 Dip Reed Relays, Epoxy Molded 
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Fig. 2 Series 10 Reed Relays 
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Fig. Coil Coil Pickup/ Max. Cur. Cont. | Oper./ Release / Bounce | Power Ins. Digi-Key Price Each EAC 
Form | Volt. (VDC) | Res. (Q) | Dropout (VDC) | Volt. (VDC) | Rtg. (A) | Res. (Q) Time (msec. ) Rig. (W) | Res. (Q) | Part No. 1 10 50 100 | Part No. z = 
Dip Reed Relays, Epoxy Molded Fig. 3 Series 30 Reed Relays 
5 500 | 4.0/0.5 100 50] 20 55/5 10 10° | Z60ND 387 328 274 224 | DIADSA 020 375 
141A) 12 1000 | 9.6/1.2 400 50 | .20 5/.5/.5 10 10° | Z661-ND 387 328 274 224 | DIAIZA (51) (053) 187 (3.99) 
24 2200 | 19.2/2.4 100 50 | 20 5/.5/5 10 10° | 2612ND 390 330 276 225 | DIA24A ; 
5 150 | 40/05 700 50 | 20 B55 10 70" | Z62ND 569 482 403 329 | D2A05A Toon | 130 
1-20) 12 500 | 9.6/1.2 400 50 | .20 5/.5/.5 10 10° | 2614ND 569 482 403 3.29 | D2A12A —— (330 | 
24 1750 | 19.2/2.4 100 50 | 20 5/5/.5 10 10° | 2615-ND 5.85 495 414 3.38 | D2A24a [200 len a) eat 2.0 
5 450 40/05 700 50 | 20 35/.5/.5 10 10” | ZiGND 569 482 403 329 | DIBOSA (10.16) _{(608) 350 (8.89) 
11B) 12 450 | 9.6/1.2 100 50 | .20 .35).5/.5 10 10° | Z17ND 569 482 403 329 | DIBI2A 40(254) 341A 
24 1750 | 19.2/2.4 100 50 | 20 .35/.5/.5 10 10° | 2618-ND 5.69 482 403 3.29 | DIB24A 
5 200 | 40/05 28 25 | 20 | 5/SINO=5,NC=15 3 10 | Z63ND 692 586 490 400 | Di@bsC 
110] 12 500 | 4.0/0.5 28 25 | 20 | 5/.5INO=.5,NC=15 3 10 | 2664-ND 692 586 490 4.00 | DICI2C 
24 1750 | 19.2/2.4 28 25 | 20 | 5/5INO=.5,NC=15 3 jo | 2621-ND 7.15 6.05 5.06 4.13 _| Dice4c 
Series 10 Reed Relays Fig. 4 Open-Line Reed Relays 
3 250 | 225/03 200 5 10 5/.25/— 5 10° | Z622ND 413 350 293 239 | RIASAHH 
5 700 | 3.75/05 200 5 10 5/.25/— 5 10° | 2623-ND 4.13 350 293 239 | RIASAHH 
12 | 2000 | 9012 | 200 5 | 10 5) 25/— 5 | 10° | ze4nd 413 350 293 239 | RIAI2aHH| | 125 (5-18) 44 (11.18) 55 (13.97) 
oiaL—_24 4000 | 18.0/2.4 200 5 10 5/.25/— 5 10° | 2625-ND 5.17 438 3.66 299 | RIA24AHH Fr 
= 3 30 | 225/03 300 2 10 BB 50 10" | Z26ND 413 350 293 239 | PIAA Py E60 
5 100 | 3.75/05 300 2 10 5/.25/— 50 10° | 2627-ND 413 350 293 239 | PIASA 
12 500 | 9.0/1.2 300 2 10 5/.25/— 50 10° | 2628-ND 413 350 293 239 | PIAIZA (25.65) 
24 1000 | 18.0/2.4 300 2 10 5/.25/— 50 10° | 2629-ND 5.17 438 366 299 | PIAZ4A 85) (3.18) 
Series 30 Reed Relays try a 
5 500 | 3.8/0.5 200 5 20 0.4/0.1/0.3 10 10 | Z3OND 387 328 274 224 | SDIAD5A ry = 
12 500 | 8.0/1.0 200 5 20 0.4/0.1/0.3 10 10° | Z3I-ND 387 328 274 224 | SDIAI2ZA gg 062 12 L125 (3.18) 
aial__24 2000 | 16.0/2.0 200 5 20 0.4/0.1/0.3 10 10 | Z532-ND 4.13 350 293 239 | SDIAZ4A (689) (1.57) (3.05) 
5 500 | 38/05 250 i 20 0.5/0.3/0.3 50 1 | Z3eND 442 374 313 255 | SDIADSD 
12 500 | 8.0/1.0 250 1 20 0.5/0.3/0.3 50 10 | Z534-ND 419 355 297 242 | SDIAI2ZD 
24 2000 | 16.0/2.0 250 1 20 0.5/0.3/0.3 50 10° | Z535-ND 4.13 350 293 239 | SDIAZ4D A4A 
Open-Line Reed Relays 132 
5 500 | 38/05 250 1 10 0.4/0.2/0.25 20 10° | Z36ND 621 526 440 359 | 20-1051-10 
4iA| 12 500 | 8.0/1.0 250 1 10 0.4/0.2/0.25 20 10° | Z639-ND 621 526 440 3.59 | 20-1121-10 A 
24 2000 | 16.0/2.0 250 1 10 0.4/0.2/0.25 20 10° | Z640-ND 6.99 592 495 4.04 | 20-1241-10 atts 
5 200 | 38/05 250 i 10 0.5/0.2/0.25 20 10° | 264-ND 790 669 559 456 | 20-2051-10 4 
42A| 12 440 | 8.0/1.0 250 1 10 0.5/0.2/0.25 20 10° | 2642ND 7.96 674 564 4.60 | 20-2121-10 
24 1750 | 16.0/2.0 250 1 10 0.5/0.2/0.25 20 10° | 2643-ND 8357.07 5.92 4.82 | 20-2241-10 4-1B 
5 500 | 38/05 200 5 10 05/04/15 10 10° | 2644ND 741 642 551 471 | 20-1051-30 13 
41B] 12 500 | 8.0/1.0 200 5 10 0.5/0.4/1.5 10 10° | Z645-ND 7.41 642 551 4.71 | 20-1121-30 
24 2000 | 16.0/2.0 200 5 10 0.5/0.4/1.5 10 10° | Z646-ND 7.85 680 583 4.99 | 20-1241-30 
5 200 | 38/05 200 5 10 0.6/0.4/1.5 10 10° | Z647-ND 1097 950 815 697 | 20-2051-30 ahd 
4-28| 12 310 | 8.0/1.0 200 5 10 0.6/0.4/1.5 10 10° | Z648-ND 11.00 952 817 6.98 | 20-2121-30 45 
24 1250 | 16.0/2.0 200 5 10 0.6/0.4/1.5 10 10° | Z649-ND 11.23 972 834 7.13 | 20-2241-30 


Surface Mount Reed Relays 
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Electro Static Shield Top View Top View 
Coil Coil Pickup/ Maximum Current Cont. Operate Ins. Digi-Key Price Each EAC 
Fig. | Voltage (VDC) | Resistance (Q) | Dropout (VDC) | Voltage (VDC) | Rating mA Resistance (©) | Time (msec.) | Resistance (Q) | Part No. 1 10 50 Part No. 
1 4.5 150 3.5/0.5 250 500 a] 35 7x10% Z650-ND 9.52 8.24 7.07 SMRR1-5-150C 
2 5 150 3.75/0.4 200 500 150 35 7x102 Z651-ND 9.52 8.24 7.07 SMRR2-5-150C 
3 5 150 3.75/0.4 200 500 -150 35 7x10" Z652-ND 8.65 7.32 6.12 SMRR2-5-150E 
4 5 150 3.8/0.5 250 500 .150 35 7x10" Z653-ND 9.72 8.42 7.22 SMRR2-5-150F 
5 5 250 3.75/0.4 200 500 .150 35 7x10" Z654-ND 8.81 7.46 6.24 SMRR2-5-250 
6 5 150 3.8/0.5 28 250 2 5 7x10" Z655-ND 10.56 9.14 7.84 SMRR3-5-150 
Dim. - Inch | Digi-Key Price Each Cherry 
‘4 HE B DN Fig. | Description A B_ | Part No. 1 10 50 Part No. 
©. s) i Py Magnetic Position Sensor, 10W, SPST-NO, .5A 1.00 9.243 | CH402-ND 3.16 2.81 2.34 | MP201701 
1 | Magnetic Position Sensor, 3W, SPST-NC, .2A 1.00 9.243 | CH403-ND 4.75 4.23 3.52 | MP201702 
1 iti Magnetic Position Sensor, 3W, SPDT-OO, .2A 1.00 9.243 | CH404-ND 5.21 464 3.86 | MP201703 
Mag netic Posi ion Sensors — | Smooth Barrel Actuator — — _[owtt-np 297 264 2.20 | AS201701 
Features: 2 Mini Hange Mount Proximity Sensors,10W, SPST-NO, .5A | .906  .550 | CH405-ND 3.46 3.08 2.56 | MP201801 
+ Operating Temperature: -40° to 105°C + Leads: 24 AWG PVC, Pre-tinned, 12” long Mini ange Mount Proximity Sensors, 3W, SPST-NC, .2A | .906 _.550 | CH406-ND 5.21 4.64 3.86 | MP201802 
—_| Mini Range Mount Actuator = — _ |O4412-ND 3.11 2.76 2.30 | AS201801 
Flange Mount Proximity Sensors, 10W, SPST-NO, .5A 1.125  .750 | CH407-ND* 3.59 3.20 2.66 | MP201901 
2 | ange Mount Proximity Sensors, 3W, SPST-NC, .2A 1.125  .750 | CH408-ND« 5.37 4.78 3.98 | MP201902 
Fange Mount Proximity Sensors, 3W, SPST-OO, .2A 1.125.750 | CH409-ND« 5.89 5.24 4.36 | MP201903 
—_| Range Mount Actuator = —_ | O4413-ND 3.38 3.00 2.50 | AS201901 
Magnetic Position Sensor Aluminum 10W, SPST-NO, .5A 1.00 — | C4410-ND 10.13 9.00 7.50 | MP200701 
3 | Magnetic Position Sensor Aluminum 3W, SPST-NC .2A. 1.00 — _ | CH709-ND 12.56 11.16 9.30 | MP200702 
Magnetic Position Sensor Aluminum 3W, SPDT-OO.2A 1.00 =— _ | CH710-ND 13.10 11.64 9.70 | MP200703 
4 | Threaded Actuator, South pole magnet 1.00 — | QH397-ND 14.01 12.46 9.76 | HE61-0400 


* Wire leads extend from opposite side of switch 
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— wr) i— Reed Relays SPECIFICATIONS: - Life Expectancy: Varies with each series from a minimum of 100 x 10° 
=—s — operations to 1000 x 10° operations + Insulation Resistance: 10'2Q + Storage Temperature: -35°C 
‘TecHiNoLocy to +100°C + Operating Temperature: -20°C to +85°C + Vibration: 20 G's to 2000 Hz; Shock: 50 G's Dimensions: inches (mm) 
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Coil Coil Switching Carry 
Voltage Current Current Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
Fig. Circuit (DC) (mA) (A) (A) Features Part No. 1 10 50 100 Part No. 
SPST 5 33.3 0.5 1 With Electrostatic Shield 306-1001-ND 8.19 7.09 6.07 5.20 2200-2301 
SPST 5 33.3 0.5 1 With Coaxial Shield 306-1002-ND 8.40 7.27 6.22 5.33 2200-2302 
SPST 5 13.5 0.5 1 = 306-1003-ND 7.44 6.44 5.51 4.72 2204-05-401 
1 SPST 5 13.5 0.5 1 With Electrostatic Shield 306-1004-ND 7.64 6.62 5.66 4.86 2204-05-411 
SPST 12 8 0.5 1 — 306-1105-ND 7.38 6.39 5.47 4.69 2204-12-301 
SPST 12 8 0.5 1 With Electrostatic Shield 306-1005-ND 7.77 6.73 5.76 4.94 2204-12-311 
SPDT 5 21.8 0.25 0.5 = 306-1006-ND 12.84 11.12 9.51 8.16 2211-05-301 
SPDT 12 8 0.25 0.5 = 306-1007-ND 10.58 9.33 8.19 7.44 2211-12-301 
DPST 5: 28.5 0.5 1.5 = 306-1106-ND 7.28 6.30 5.39 4.62 2332-05-000 
DPST 12 12 0.5 1.5 = 306-1008-ND 7.64 6.62 5.66 4.86 2332-12-000 
SPDT 5 28.5 0.5 AS, = 306-1107-ND 10.14 8.78 7.51 6.44 2341-05-000 
SPDT 12 12 0.5 1.5 — 306-1108-ND 10.14 8.78 7.51 6.44 2341-12-000 
3PST 5 28.5 0.5 15 — 306-1109-ND 9.05 7.83 6.70 5.75 2333-05-000 
2 3PST 12 12 0.5 1.5 = 306-1110-ND 9.05 7.83 6.70 5.75 2333-12-000 
DPDT 5 28.5 0.25 0.5 a 306-1111-ND 14.09 12.20 10.44 8.95 2342-05-000 
DPDT 12 12 0.25 0.5 = 306-1112-ND 11.38 10.03 8.81 8.00 2342-12-000 
SPDT 5 13.5 0.25 1 With Coaxial Shield 306-1113-ND 9.83 8.66 7.61 6.91 2911-05-321 
SPDT 12 8 0.25 1 With Coaxial Shield 306-1114-ND 12.17 10.53 9.01 7.73 2911-12-321 
SPST 12 8 0.5 15 — 306-1009-ND 7.93 6.87 5.88 5.04 2904-12-301 
3 SPST 12 68.6 3.0 5 High Voltage - 7500V 306-1010-ND 19.09 17.25 16.39 15.53 5501-12-1 
SPST 24 41.7 3.0 5 High Voltage - 7500V 306-1011-ND 19.44 17.57 16.69 15.81 5501-24-1 
SPST 12 16.7 0.5 2 High Reliability w/E. S. 306-1012-ND 3.77 3.19 2.67 2.18 7101-12-1010 
4 SPST 12 16.7 0.5 2 High Reliability w/E. S. & Diode 306-1013-ND 3.93 3.33 2.79 2.27 7101-12-1011 
DPST 12 16.7 0.5 2 High Reliability w/E.S. 306-1014-ND 5.56 4.71 3.94 3.21 7102-12-1010 
DPST 12 16.7 0.5 2 High Reliability w/E. S. & Diode 306-1015-ND 5.72 4.84 4.05 3.30 7102-12-1011 
SPST 5 10 0.5 1 Extended Lifetime 306-1016-ND 3.77 3.19 2.67 2.18 8001-05-001 
DPST 5 10 0.5 1 Extended Lifetime w/E.S. 306-1017-ND 5.23 4.43 3.71 3.02 8002-05-10 
SPDT 5: 10 0.25 0.5 Extended Lifetime 306-1018-ND 6.44 5.45 4.56 3.72 8041-05-001 
SPST 5 10 0.5 1 Economy 306-1019-ND 2.05 1.74 1.45 1.19 8L01-05-001 
SPST 5 10 0.5 1 Economy w/Diode 306-1020-ND 2.21 1.87 1.57 1.28 8L01-05-011 
SPST 5 10 0.5 1 Economy w/E. S. 306-1021-ND 2.21 1.87 1.57 1.28 8L01-05-101 
SPST 5 10 0.5 1 Economy w/E. S. & Diode 306-1022-ND 2.41 2.04 1.71 1.39 8L01-05-111 
SPST 12 24 0.5 1 Economy 306-1023-ND 2.05 1.74 1.45 1.19 8L01-12-001 
SPST 12 24 0.5 1 Economy w/Diode 306-1024-ND 2.21 1.87 1.57 1.28 8L01-12-011 
SPST 12 24 0.5 1 Economy w/E. S. 306-1025-ND 2.21 1.87 1.57 1.28 8L01-12-101 
SPST 12 24 0.5 1 Economy w/E. S. & Diode 306-1026-ND 2.41 2.04 i741 1.39 8L01-12-111 
SPST 24 a hil 0.5 1 Economy 306-1027-ND 2.21 1.87 1.57 1.28 8L01-24-001 
SPST 24 114 0.5 1 Economy w/Diode 306-1028-ND 2.41 2.04 1.71 1.39 8L01-24-011 
SPST 24 114 0.5 1 Economy w/E. S. 306-1029-ND 2.41 2.04 1.71 1.39 8L01-24-101 
SPST 24 41.11 0.5 ‘| Economy w/E. S. & Diode 306-1030-ND 2.57 2.18 1.82 1.49 8L01-24-111 
5 DPST 5 10 0.5 1 Economy 306-1031-ND 3.09 2.62 2.19 1.79 8L02-05-00 
DPST 5 10 0.5 1 Economy w/Diode 306-1032-ND 3.25 2.75 2.30 1.88 8L02-05-01 
DPST 5 10 0.5 1 Economy w/E. S. 306-1033-ND 3.25 2.75 2.30 1.88 8L02-05-10 
DPST 5 10 0.5 1 Economy w/E. S. & Diode 306-1034-ND 3.41 2.89 2.42 1.97 8L02-05-11 
DPST 12 24 0.5 1 Economy 306-1035-ND 3.09 2.62 2.19 4:79 8L02-12-00 
DPST 12 24 0.5 | Economy w/Diode 306-1036-ND 3.25 2.75 2.30 1.88 8L02-12-01 
DPST 12 24 0.5 1 Economy w/E. S. 306-1037-ND 3.25 2.75 2.30 1.88 8L02-12-10 
DPST 12 24 0.5 1 Economy w/E. S. & Diode 306-1038-ND 3.41 2.89 2.42 1:97 8L02-12-11 
DPST 24 hPa 0.5 1 Economy 306-1039-ND 3.25 2.75 2.30 1.88 8L02-24-00 
DPST 24 1441 0.5 1 Economy w/Diode 306-1040-ND 3.41 2.89 2.42 1.97 8L02-24-01 
DPST 24 11.4 0.5 1 Economy w/E. S. 306-1041-ND 3.41 2.89 2.42 1.97 8L02-24-10 
DPST 24 qt 0.5 1 Economy w/E. S. & Diode 306-1042-ND 3.58 3.03 2.53 2.07 8L02-24-11 
SPDT 5 10 0.25 0.5 Economy 306-1043-ND 4.45 3.77 3.16 2.57 8L41-05-001 
SPDT 5 10 0.25 0.5 Economy w/Diode 306-1044-ND 4.62 3.91 3.27 2.67 8L41-05-011 
SPDT 5 10 0.25 0.5 Economy w/E. S. 306-1045-ND 4.62 3.91 3.27 2.67 8L41-05-101 
SPDT 5 10 0.25 0.5 Economy w/E. S. & Diode 306-1046-ND 4.78 4.05 3.39 2.76 8L41-05-111 
(Continued) 
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Reed Relays (cont) 


Tecindlocy 
Coil Coil Switching Carry 
Voltage Current Current Current Additional Digi-Key Price Each Coto 
Fig. Circuit (DC) (mA) (A) (A) Features Part No. il 10 50 100 Part No. 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy 306-1047-ND 4.45 3.77 3.16 2.57 8L41-12-001 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy w/Diode 306-1048-ND 4.62 3.91 3.27 2.67 8L41-12-011 
SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy w/E. S. 306-1050-ND 4.62 3.91 3.27 2.67 8L41-12-101 
5 SPDT 12 24 0.25 0.5 Economy w/E. S. & Diode 306-1051-ND 4.78 4.05 3.39 2.76 8L41-12-111 
SPDT 24 1141 0.25 0.5 Economy 306-1052-ND 4.62 3.91 3.27 2.67 8L41-24-001 
SPDT 24 1141 0.25 0.5 Economy w/E. S. 306-1053-ND 4.78 4.05 3.39 2.76 8L41-24-101 
SPDT 24 114 0.25 0.5 Economy w/E. S. & Diode 306-1054-ND 4.94 4.18 3.50 2.85 8L41-24-111 
SPST 5 10 0.5 1.5 Extended Lifetime 306-1055-ND 3.41 2.89 2.42 1.97 9001-05-00 
SPST 5 10 0.5 1.5 Extended Lifetime w/Diode 306-1056-ND 3.58 3.03 2.53 2.07 9001-05-01 
SPST 12 12 0.5 1.5 Extended Lifetime 306-1057-ND 3.41 2.89 2.42 1.97 9001-12-00 
SPST 12 12 0.5 1.5 Extended Lifetime w/Diode 306-1058-ND 3.58 3.03 2.53 2.07 9001-12-01 
SPST 5 10 0.5 1.5 50Q Coaxial Shield 306-1059-ND 4.45 3.77 3.16 2.57 9002-05-00 
SPST 5 10 0.5 1.5 50 Coaxial Shield w/Diode 306-1060-ND 4.62 3.91 3.27 2.67 9002-05-01 
SPST 12 16 0.5 1.5 50Q Coaxial Shield 306-1118-ND 4.38 3.71 3.11 2.53 9002-12-00 
SPST 12 12 0.5 15 50 Coaxial Shield w/Diode 306-1061-ND 4.62 3.91 3.27 2.67 9002-12-01 
SPST 5 10 0.5 1 Economy 306-1062-ND 1.37 1.16 97 79 9007-05-00 
6 SPST 5 10 0.5 | Economy w/Diode 306-1063-ND 1.46 1.24 1.04 85 9007-05-01 
SPST 12 12 0.5 1 Economy 306-1064-ND 1.37 1.16 97 79 9007-12-00 
SPST 5 10 0.5 1 Economy 306-1115-ND 1.17 1.02 87 fi 9081-05-00 
SPST 12 12 0.5 1 Economy 306-1116-ND 1.46 1.24 1.04 85 9081-12-00 
SPST 24 12 0.5 1 Economy 306-1117-ND 1.63 1.38 1.15 94 9081-24-00 
SPST 5: 10 0.5 1.0 With EMI Shield 306-1138-ND 1.63 1.38 1.15 94 9081-05-10 
SPST 12 16 0.5 1.0 With EMI Shield 306-1139-ND 1.72 1.46 1.22 1.00 9081-12-10 
SPST 24 12 0.5 1.0 With EMI Shield 306-1140-ND 1.79 1.52 1.27 1.04 9081-24-10 
SPST 5 10 0.25 1 Miniature Sip 306-1065-ND 4.26 3.61 3.02 2.46 9091-05-00 
SPST 5 10 0.25 1 Miniature Sip w/Diode 306-1066-ND 4.45 3.77 3.16 2.57 9091-05-01 
SPST 12 12 0.25 1 Miniature Sip w/Diode 306-1067-ND 4.45 3.77 3.16 2.57 9091-12-01 
SPST 5 10 0.25 0.5 With EMI Shield 306-1130-ND 6.76 5.72 4.79 3.90 9011-05-10 
SPST 5 10 0.25 0.5 With EMI Shield and Diode 306-1131-ND 6.99 5.92 4.95 4.04 9011-05-11 
SPST 12 16 0.25 0.5 With EMI Shield 306-1132-ND 7.05 5.97 5.00 4.07 9011-12-10 
7 SPST 12 16 0.25 0.5 With EMI Shield and Diode 306-1133-ND 7.28 6.16 5.16 4.20 9011-12-11 
SPST 5 10 0.5 15 With EMI Shield 306-1134-ND 5.49 4.65 3.89 3.17 9012-05-10 
SPST 5 10 0.5 15 With EMI Shield and Diode 306-1135-ND 5.72 4.84 4.05 3.30 9012-05-11 
SPST 12 16 0.5 15 With EMI Shield 306-1136-ND 5.79 4.90 4.10 3.34 9012-12-10 
SPST 12 16 0.5 AS With EMI Shield and Diode 306-1137-ND 6.01 5.09 4.26 3.47 9012-12-11 
Surface Mount 
SPST 5 20 0.5 1.5 SMT- J-Lead 306-1068-ND 5.98 5.06 4.24 3.45 9201-05-20 
8 SPST 5 20 0.5 1.5 50 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1069-ND 6.18 5.23 4.37 3.57 9202-05-00 
SPST 5 20 0.5 15 50Q Coaxial Shield, J-Lead 306-1070-ND 6.18 5.23 4.37 3.57 9202-05-20 
SPST 5 20 0.5 1 SMT - Gull Lead 306-1071-ND 6.83 5.78 4.83 3.94 9401-05-00 
SPST 12 14.5 0.5 i SMT - Gull Lead 306-1072-ND 6.83 5.78 4.83 3.94 9401-12-00 
9 SPST 5 25 0.5 1 50Q Coaxial Shield - Gull Lead 306-1119-ND 7.35 6.22 5.20 4.24 9402-05-00 
SPST 5 20 0.5 1 50Q Coaxial Shield, J-Lead 306-1073-ND 7.35 6.22 5.20 4.24 9402-05-20 
SPST 12 14.5 0.5 1 50 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1074-ND 7.35 6.22 5.20 4.24 9402-12-00 
SPST 12 14.5 0.5 1 50Q Coaxial Shield, J-Lead 306-1120-ND 7.35 6.22 5.20 4.24 9402-12-20 
10 SPST 5 33.3 0.25 0.5 50 Coaxial Shield, Gull Lead 306-1075-ND 8.48 7.34 6.28 5.38 9802-05-00 
SPST 5 33.3 0.25 0.5 50Q Coaxial Shield, J-Lead 306-1076-ND 8.48 7.34 6.28 5.38 9802-05-20 
"1 SPST 5 31 0.5 1.5 50 EMI Shield, Low Profile 306-1141-ND 5.95 5.04 4.21 3.44 9290-05-00 
SPST 12 20 0.5 1.5 50Q EMI Shield, Low Profile 306-1142-ND 5.95 5.04 4.21 3.44 9290-12-00 


HAMLIN Reed Relays 


i i 950 (24.13 i 
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: .800 (20.32) .400 (10.16) of .200 (5.08) nom. 
+ Transfer Molded Bod! 600 (15.24) 
Faneren Molded Peay: + Transfer Molded Body 800 (20.32) * Transfer Molded Body + Maximum Space Utilization 
, | Pickup/ : - Oper./ CROSS REFERENCE 
Coil Coil | Dropout | Switch. | Switch | Carry Cont. Rel. Ins. CHART 
Volt. | Res. (VDC@ Volt. | Current | Current | Res. Time Res. | Digi-Key Pricing Hamlin 
Top View (vpc) |_(@) | 25°C) | (vDC) | (Amps) | (Amps) | (2) | (msec) | (Q) | PartNo. 1 10 50 100 | PartNo. HAMLIN. | ELEC-TROL 
Fig. 1 — 700 Series DIP Reed Relays Part No. Part No. 
5 500 | 3.75/05 | 200 05 1.2 | 0.200 | 1.005 | 107 | HEI00-ND 244 -20.63—«86.25~—=«*140.63 | HE721A0500 
1A 141398 5 500 | 3.75/0.5 200 05 12 0.200 | 1.0/0.5 | 1019 | HE101-NDt 2.70 22.83 95.45 155.63 | HE721A0510 Neen seaprat 
SPST-NO ae 12 | 1000} 8.0/1.0 | 200 05 1.2 | 0.200 | 1.0/0.5 | 1010 | HE102-ND 270 2283 95.45 155.63 | HE721A1200 
‘Wai biodk Aa 12 | 1000} 8.0/1.0 | 200 05 1.2 | 0.200 | 1.00.5 | 1010 | HE103-NDt 296 2503 10465 170.63 | HE721A1210 HE721A1200 | RA30451121 
t eh erteond 24 | 2150} 16.0/2.0 | 200 05 1.2 0.200 | 1.0/0.5 | 1010 | HE104-ND 3.35 28.33 © 118.45 193.13 | HE721A2400 HE721A1210 | RA30461121 
Suppressor 42 67 24 | 2150] 16.0/2.0 | 200 05 1.2 | 0.200 | 1.00.5 | 1010 | HEIO5-NDt 361 3053 12765 208.13 | HE721A2410 HE721A2400 | RA30451241 
5 150 | 3.75/05 | 200 05 1.2 | 0.200 | 1.00.5 | 1010 | HE106-ND 4.06 34.38 143.75 234.38 | HE722A0600 HE721A2410 | RA30461241 
2a 14.18 128 5 150 | 3.75/05 | 200 0.5 12 0.200 | 1.0/0.5 | 10'9 | HE107-NDt 432 3658 152.95 249.38 | HE722A0610 HE722A0600 = 
DPST-NO i a | 12 | 500 | 8.0/1.0 | 200 05 1.2 | 0.200 | 1.00.5 | 1010 | HE108-ND 432 36.58 152.95 249.38 | HE722A1200 HE722A0610 a 
With Diod T= 12 | 500 | 8.0/1.0 | 200 05 1.2 | 0.200 | 1.0/0.5 | 1010 | HEIO9-NDt 458 3878 162.15 264.38 | HE722A1210 HE722A1200 | RA30981121 
a sae Phaeet 24 | 2150] 16.0/2.0 | 200 05 1.2 | 0.200 | 1.0/0.5 | 1010 | HE110-ND 536 45.38 189.75 309.38 | HE722A2400 HE722A1210 | RA31231121 
pp 120 67 24 | 2150} 16.0/2.0 | 200 05 1.2 | 0.200 | 1.00.5 | 1010 | HEI11-NDt 562 47.58 19895 324.38 | HE722A2410 HE722A02400 | RA30981241 
7" 14a 88 5 | 200 | 375/05] 175 0.25 1 0.200 | 3.0/3.0 | 10° | HE112-ND 5.56 47.03 196.65 320.63 | HE72100500 HE722A2410 | RA31231241 
5 | 200 | 3750.5 | 175 0.25 1 0.200 | 3.0/3.0 | 109 | HEN13-NDt 582 49.23 20585 335.63 | HE72100510 HE721C0500 | RA30421051 
SPDT-0O a 12 | 500 | 801.0 | 175 0.25 1 0.200 | 3.0/3.0 | 109 | HE114-ND 582 49.23 205.85 335.63 | HE721C1200 HE72100510 | RA30441051 
+With Diode | 1-4 12 | 500 | 801.0 | 175 0.25 1 0.200 | 3.0/3.0 | 109 | HEN1S5-NDt 611 51.70 216.20 352.50 | HE721C1210 HE72101200 | RA30421121 
esc 24 | 2000} 160/20] 175 0.25 1 0.200 | 3.0/3.0 | 109 | HE116-ND 6.66 56.38 235.75 384.38 | HE721C2400 ieaiG isin | (aAanaa aot 
Suppressor 120° 67 24 | 2000] 160/20 | 175 0.25 1 0.200 | 3.0/3.0 | 109 | HEI17-NDt 6.96 5885 246.10 401.25 | HE721C2410 fevai coany NBAsndetoAt 
Fig. 2 — 3300 Series SIP Reed Relays 
HE72102410 | RA30441241 
1A 1234 5 500 | 3.75/05 | 200 05 12 | 0200 | 1.005 | 1070 | HE200-ND 237 20.08 83.95 136.88 | HE3321A0400 HE3321A40400 | BBS1A05A10 
SPST-NO ro 12 | 500 | 9.0/1.0 | 200 05 1.2 | 0.200 | 1.0/0.5 | 1010 | HE201-ND 237 20.08 += 83.95. 136.88 | HE3321A1200 HES9181200 [TBBSTAISAIO: 
La~ 24 | 2000} 18.0/2.0 | 200 05 1.2 | 0.200 | 1.0/0.5 | 1010 | HE202-ND 299 25.30 105.80 _—-172.50 | HE3321A2400 Nessaineaso | BBSiAsaN 0 
1c 12 354 5 125 | 3.75/05 | 175 0.25 1 0.200 | 3.0/3.0 | 10° | HE203-ND 481 40.70 170.20 —-277.50 | HE332100500 
i HE3321C0500 | BBS1C05A10 
SPDT.CO roy 12 | 500 | 901.0 | 175 0.25 1 0.200 | 3.0/3.0 | 109 | HE204-ND 5.07 42.90 179.40 292.50 | HE3321C1200 HE33°1A1200 | BBSICI2A10 
Las") 24 | 2000} 18.020 | 175 0.25 1 0.200 | 3.0/3.0 | 109 | HE205-ND 553 46.75 195.50 —«-318.75 | HE3321C2400 siesaai¢oag0  BESICOAATO 
Fig. 3 — 3600 Series Ultra Miniature Reed Relays HE3621A0500 | RA32041051 
1A 5 500 | 3.75/05 | 200 05 1.25 | 0.200 | 1.005 | 101 | HE206-ND 215 1815 75.90 123.75 | HE3621A0500 
i HE3621A0510 | RA32051051 
SPST-NO 1234 5 500 | 3.75/05 | 200 05 1.25 | 0.200 | 1.00.5 | 1010 | HE207-NDt 241 20.35 85.10 13875 | HE3621A0510 HE3e21A1200| RAB2O4I121 
“da 12 | 1000] 8.0/1.0 | 200 05 1.25 | 0.200 | 1.00.5 | 1010 | HE208-ND 244 20.63. © 86.25 = 140.63 | HE3621A1200 
+With Diode UY 12 | 1000] 8.0/1.0 200 0.5 1.25 | 0.200 | 1.005 | 1010 | HE209-NDt 273 2310 96.60 157.50 | HE3621A1210 HE3621A1210 | RA32051121 
Suppressor —=—— 24 | 2150} 16.0/2.0 | 200 0.5 1.25 | 0.200 | 1.0/0.5 | 1010 | HE210-ND 3.06 25.85 108.10 176.25 | HE3621A2400 HE3621A2400 | RA32041241 
24 | 2150] 16.0/2.0 | 200 05 1.25 | 0.200 | 1.005 | 1010 | HE211-NDt 3.32 28.05 117.30 _—*191.25 | HE3621A2410 HE3621A2410 | RA32051241 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 789 


= Magnetic Reed 


. 
TeciinoLocy Switches 
Max. DC Switching Carry Operate/ 
Ampere Contact Rating Current Current Release Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Coto 
Fig. | Circuit | Turns Watts Volts (Amp) (Amp) (ms) A B Part No. 1 10 50 Part No. 
SPST 18-32 10 200 0.5 1 25/30 -591 (15.00) 1.811 (46.00) -100 (2.54) 306-1087-ND 94 80 67 RI-23A 
SPST 14-23 10 200 0.5 15 .25/30 591 (15.00) 1.811 (46.00) -100 (2.54) 306-1086-ND 91 tt 65 RI-23AA 
SPST 8-16 10 200 0.5 1 -10/70 -591 (15.00) 1.811 (46.00) 100 (2.54) 306-1085-ND 88 75 63 RI-23AAA 
SPST 28-52 10 200 0.5 2.5 -25/30 591 (15.00) 1.811 (46.00) -100 (2.54) 306-1088-ND 98 83 69 RI-23B 
SPST 46-70 10 200 0.5 2.75 25/30 -591 (15.00) 1.811 (46.00) -100 (2.54) 306-1089-ND 1.01 86 72 RI-23C 
SPST 18-32 15 200 1 2.5 -25/30 591 (15.00) 1.811 (46.00) 100 (2.54) 306-1092-ND 1.01 86 he RI-25A 
SPST 14-23 15 200 1 1.75 -25/30 -591 (15.00) 1.811 (46.00) 100 (2.54) 306-1091-ND 98 83 69 RI-25AA 
SPST 8-16 10 200 0.75 15 .25/70 591 (15.00) 1.811 (46.00) -100 (2.54) 306-1090-ND 94 -80 67 RI-25AAA 
SPST 28-52 25 200 1 2.75 .25/30 591 (15.00) 1.811 (46.00) 100 (2.54) 306-1093-ND 1.04 88 74 RI-25B 
SPST 46-70 25 200 1 3 .25/30 591 (15.00) 1.811 (46.00) -100 (2.54) 306-1094-ND 1.07 91 76 RI-25C 
SPST 20-34 10 200 0.5 1.75 .25/30 -531 (13.50) 1.811 (46.00) .071 (1.80) 306-1082-ND 1.04 88 74 RI-27A 
SPST 16-25 10 200 0.5 1.75 .25/30 -531 (13.50) 1.811 (46.00) .071 (1.80) 306-1081-ND 1.04 88 74 RI-27AA 
SPST 10-19 10 180 0.5 15 .25/30 531 (13.50) 1.811 (46.00) .071 (1.80) 306-1080-ND 1.04 88 74 RI-27AAA 
1 SPST 20-34 20 200 1 1.25 .25/30 -531 (13.50) 1.811 (46.00) .071 (1.80) 306-1084-ND 1.04 88 74 RI-29A 
SPST 16-25 15 200 1 1.25 -25/30 -531 (13.50) 1.811 (46.00) .071 (1.80) 306-1083-ND 1.04 88 74 RI-29AA 
SPST 15-28 30 200 1 2.5 -35/30 807 (20.50) 2.157 (54.80) 106 (2.70) 306-1099-ND 1.07 91 76 RI-46A 
SPST 10-19 30 200 0.75 2 -35/30 .807 (20.50) 2.157 (54.80) 106 (2.70) 306-1098-ND 88 75 63 RI-46AA 
SPST 24-51 40 200 1 3 -35/30 807 (20.50) 2.157 (54.80) 106 (2.70) 306-1100-ND VAT 94 79 RI-46B 
SPST 46-70 40 200 1 3 -35/30 .807 (20.50) 2.157 (54.80) 106 (2.70) 306-1101-ND 1.14 97 81 RI-46C 
SPST 15-28 70 200 1 1.75 -35/30 807 (20.50) 2.157 (54.80) -106 (2.70) 306-1102-ND 1.11 94 79 RI-48A 
SPST 24-51 70 200 1 2.25 -35/30 .807 (20.50) 2.157 (54.80) 106 (2.70) 306-1103-ND 1.14 97 81 RI-48B 
SPST 46-70 70 200 1 2.25 -35/30 807 (20.50) 2.157 (54.80) 106 (2.70) 306-1104-ND LAT 99 83 RI-48C 
SPST 10-15 10 200 0.5 0.5 15/20 .394 (10.00) 1.811 (46.00) .071 (1.80) 306-1121-ND 88 75 63 RIG0GP1015 
SPST 15-20 10 200 0.5 0.5 15/20 394 (10.00) 1.811 (46.00) 071 (1.80) 306-1122-ND 88 75 63 RIG0GP 1520 
SPST 7-15 10 200 0.5 2.5. .25/30 .276 (7.00) 1.811 (46.00) .071 (1.80) 306-1077-ND 1.63 1.38 1.15 RI-70CTA 
SPST 8-16 10 170 0.5 0.5 15/20 .276 (7.00) 1.811 (46.00) 071 (1.80) 306-1123-ND 1.30 1.10 92 RI70GP0715 
Max. DC | Switching Carry Operate/ Cut Tape 
Ampere | Contact Rating] Current Current Release Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Coto 
Fig.| Circuit Turns Watts Volts | (Amps) (Amps) (ms) A B Cc Part No. il 10 50 | Part No. Size Price Part No. 
SPST 15-30 10 200 0.5 0.5 = -458 (11.63) .095 (2.41) .115 (2.92) .635/.645 (16.13/16.38) | 306-1125-1-ND 1.04 .88 .74 | 306-1125-2-ND | 2,000 | 416.00/M | CT10-1530-G1 
2 | SPST 15-40 10 200 0.5 0.5 = -458 (11.63) .095 (2.41) .115 (2.92) .635/.645 (16.13/16.38) | 306-1124-1-ND 1.04 .88 .74 | 306-1124-2-ND | 2,000 | 416.00/M | CT10-1540-Gi1 
SPST 25-40 10 200 0.5 0.5 = -458 (11.63) .095 (2.41) .115 (2.92) .635/.645 (16.13/16.38) | 306-1126-1-ND 1.04 .88 —.74 | 306-1126-2-ND | 2,000 | 416.00/M | CT10-2540-G1 


131454 Magnetic Reed Sensors 


electronic 


Meder Magnetic Sensors are magnetically operated proximity switches for either surface mounting, PCB mounting or panel mounting. Use for telephone hook switch detection, door 
and window sensing, limit switches for garage doors and hoists and conveyers. Switches are completely sealed for indoor/outdoor operation and are available in various magnetic 
sensitivities, perfect for auto-insert equipment and automated processes. All sensors will actuate when a magnetic field is introduced to them and will remain actuated until the 
magnetic field is removed. Operating Temp: -20° to +85°C, -20°C to 130°C for Fig. 3, 4, and 5. 


Dimensions meh Cut Tape 
(mm) Swiltching Termination Digi-Key Price Each Digi-Key Tape &iReel Meder 
Fig. Circuit A B_ | Voltage | Current or Wiring Part No. al 10 50 | Part No. Size | Pricing | Part No. 
SPST-NO | 17.00 5.00 200 0.5 100 mm PVC Leads | 374-1023-ND 5.46 4.88 3.95 = = — MK18-B-100W 
SPST-NO | 17.00 5.00 200 0.5 100 mm PVC Leads | 374-1024-ND 5.46 4.88 3.95 = = — MK18-C-100W 
1 SPST-NO | 25.50 5.75 180 0.5 500 mm PVC Leads | 374-1027-ND 468 418 3.39 = _ — MK3-1A71B-SOOW 
SPST-NO | 25.50 5.75 180 0.5 500 mm PVC Leads | 374-1028-ND 468 418 3.39 = = = MK3-1A71C-500W 
SPST-NC | 25.50 5.75 175 0.25 | 500 mm PVC Leads | 374-1029-ND 7.44 665 5.39 = — = MK3-1B90C-500W 
SPST-NO-NC | 25.50 5.75 175 0.25 | 500 mm PVC Leads | 374-1030-ND 7.83 6.99 5.67 = = = MK3-1C90C-500W 
SPST-NO | 12.06 3.30 170 0.5 PCB Pins 374-1031-ND 3.32 2.96 2.40 = = = 
SPST-NO | 14.30 2.80 200 0.5 PCB Pins 374-1032-ND 2.11 1.89 1.53 = = = 
SPST-NO | 14.30 2.80 200 0.5 PCB Pins 374-1033-ND 2.11 1.89 1.53 — = = 
2 SPST-NO | 17.24 3.30 180 0.5 PCB Pins 374-1034-ND 1.92 1.72 1.39 — = — 
SPST-NO | 17.24 3.30 180 0.5 PCB Pins 374-1035-ND 2.05 1.83 1.49 = = = 
SPST-NO | 19.78 3.30 180 0.5 PCB Pins 374-1036-ND 1.89 1.69 1.37 = = = 
SPST-NO | 22.32 3.30 180 0.5 PCB Pins 374-1037-ND 1.79 1.60 1.30 = = = 
SPST-NO-NC | 22.32 3.30 175 0.25 PCB Pins 374-1038-ND 6.47 5.78 4.68 = = = 
SPST-NO | 18.80 3.70 180 0.5 SMT 374-1004-1-ND 1.72 1.54 1.25 | 374-1004-2-ND |2,000| 689.00/M 
8 SPST-NO_ | 18.80 3.70 180 0.5 SMT 374-1005-1-ND 1.72 1.54 1.25 | 374-1005-2-ND | 2,000 | 689.00/M 
SPST-NO | 16.00 2.50 200 0.5 SMT 10-15 A/T 374-1013-1-ND 1.20 1.08 .87 | 374-1013-2-ND |2,500) 481.00/M | MK15-B-2 
SPST-NO | 16.00 2.50 200 0.5 SMT 15-20 A/T 374-1015-1-ND 1.20 1.08 .87 | 374-1015-2-ND | 2,500} 481.00/M | MK15-C-2 
4 SPST-NO | 11.50 2.30 200 0.5 SMT 10-15 A/T 374-1017-1-ND 1.43 1.28 1.04 | 374-1017-2-ND | 2,500} 572.00/M | MK16-B-2 
SPST-NO | 11.50 2.30 200 0.5 SMT 15-20 A/T 374-1019-1-ND 1.43 1.28 1.04 | 374-1019-2-ND / 2,500} 572.00/M | MK16-C-2 
SPST-NO 8.50 2.10 170 0.5 SMT 10-15 A/T 374-1021-1-ND 2.76 2.47 2.00 | 374-1021-2-ND | 2,500 |1105.00/M | MK17-B-2 
SPST-NO | 16.00 2.50 200 0.5 SMT 10-15 A/T 374-1012-1-ND 1.20 1.08 -87 | 374-1012-2-ND |2,500) 481.00/M | MK15-B-1 
SPST-NO |16.00 2.50 200 0.5 SMT 15-20 A/T 374-1014-1-ND 1.20 1.08 87 | 374-1014-2-ND |2,500| 481.00/M | MK15-C-1 
5 SPST-NO | 11.50 2.30 200 0.5 SMT 10-15 A/T 374-1016-1-ND 1.43 1.28 1.04 | 374-1016-2-ND | 2,500} 572.00/M | MK16-B-1 
SPST-NO | 11.50 2.30 200 0.5 SMT 15-20 A/T 374-1018-1-ND 1.43 1.28 1.04 | 374-1018-2-ND |2,500 | 572.00/M | MK16-C-1 
SPST-NO 8.50 2.10 170 0.5 SMT 10-15 A/T 374-1020-1-ND 2.15 1.92 1.56 |374-1020-2-ND | 2,500} 858.00/M | MK17-B-1 
SPST-NO 8.50 2.10 170 0.5 SMT 15-20 A/T 374-1022-1-ND 2.76 = 2.47 2.00 | 374-1022-2-ND | 2,500 |1105.00/M_ | MK17-C-1 
6 SPST-NO_ | 24.90 = 180 0.5 500 mm PVC Leads | 374-1006-ND 8.00 7.14 5.79 = = — MK11-1A71B-500W. 
SPST-NO_| 24.90 = 180 0.5 500 mm PVC Leads | 374-1007-ND 8.00 7.14 5.79 = = = MK11-1A71C-500W 
SPST-NO | 32.00 14.90} 180 0.5 500 mm PVC Leads | 374-1008-ND 5.23 4.67 3.79 = a _ MK12-1A71B-500W 
SPST-NO | 32.00 14.90] 180 0.5 500 mm PVC Leads | 374-1009-ND 5.23 4.67 3.79 = = = MK12-1A71C-500W 
SPST-NO | 23.00 13.90] 180 0.5 500 mm PVC Leads | 374-1010-ND 5.23 4.67 3.79 = = = MK13-1A71B-500W 
7 SPST-NO | 23.00 13.90] 180 0.5 500 mm PVC Leads | 374-1011-ND 5.23 4.67 3.79 => a = MK13-1A71C-500W 
SPST-NO | 28.60 19.00] 180 0.5 |500 mm Teflon Leads| 374-1025-ND 5.88 5.25 4.26 = = = MK21-1A71B-500W 
SPST-NO | 28.60 19.00} 180 0.5 |500 mm Teflon Leads] 374-1026-ND 5.88 5.25 4.26 = a = MK21-1A71C-500W 
= 23.00 13.90 | Magnet | Magnet == 374-1003-ND 1.89 1.69 1.37 = = = M13 MAGNETS. 


Level Sensors with Magnetic Float 


Compact sensors for detection of liquid levels such as oils, petroleum and fluids. LSO01 and 02 series are for vertical tank 
mounting and LSO3 is for horizontal mounting. Perfect for tank monitoring in household, automotive and control-test, 
measurement industries. Sensors are made of strong Polyimide material and include seals and mounting nut. Switching 


Current: .5A, Switching Voltage: 200V, stripped and tinned leads. 


Dimensions Price 
(mm) Operating Termination Digi-Key Each Meder 
Fig.| A B_ |Bushing} Temp. or Wiring Part No. 1 10 50 | Part No. 
1 | 42.5 24 |M8x1.25) Oto 70°C | 500mm PVC Leads | 374-1000-ND 9.82 8.76 7.10 | LS01-1A71-PA-500W 
2 | 72.5 23.5 |M10x1.0|-20 to 100°C | 500mm PVC Leads | 374-1001-ND 9.82 8.76 7.10} LS02-1A71-PA-S00W 
3 80 17.2 |M16x1.5|-20 to 100°C | 500mm PVC Leads | 374-1002-ND 12.09 10.79 8.75 | LS03-1A71-PA-500W 
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Mtg. Hole Pattern & Connection Diagram 


Contact Rtg’s./ Oper. Volt. “Bottom view unless otherwise noted” 
Coil Resistive (A) | (% of Rated) | Oper./Rel. 
Contact | Volt. Res. 24 115 | Pull/Drop/Max. | Time/Time Dim. (mm) Digi-Key Price Each Omron Fig. 1 
Fig.| Form (VDC) (Q) | VDC VAC | On/Out/Cont. | (msec.) HxLxW Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
Tab terminals PCB terminals 
PC Mount Power Relays with Quick-Connect Terminals (Top View) (Bottom Term.) 
1 SPST-NO 12 160 20 20 70/10/110 20/10 23.5 x 30.5 x 16 2952-ND 5.78 5.20 462 416) GAIAEDCI2 
SPST-NO|] 24 640 20 20 70/10/110 20/10 23.5 x 30.5 x 16 2953-ND 5.78 5.20 462 416) GAA1A-EDC24 
SPDT 12 135 15 15 80/10/110 20/20 29x 50x 29 Z956-ND 9.33 8.40 746 6.72} GAB-112T10US-DC12 
2 SPDT 24 480 15 15 80/10/110 20/20 29x 50x 29 2957-ND 9.33 8.40 7.46 6.72} GAB-112T10US-DC24 
SPDT | 24VAC 260 15 15 80/30/110 20/20 29x 50x 29 Z958-ND 9.33 8.40 7.46  6.72| GAB-112T10US-AC24 
SPDT |120VAC 6500 | 15 15 80/30/110 20/20 29x 50x 29 Z959-ND 9.33 8.40 7.46  6.72| GAB-112T10US-AC120 
SPST-NO 12 135 15 15 80/10/110 20/20 29x 50x 29 Z196-ND 8.75 7.88 7.00 6.30} G4B-112TUS-DC12 
2 | SPST-NO}| 24 480 15 15 80/10/110 20/20 29x 50 x 29 Z197-ND 8.75 7.88 7.00 6.30} G4B-112TUS-DC24 
SPST-NO }120VAC 6500) 15 15 80/30/110 20/20 29 x 50 x 29 Z198-ND 8.75 7.88 7.00 6.30 | GAB-112TUS-AC120 
SPDT 5 47 10 10 70/15/110 15/5 29x 29x13 2Z850-ND 4.83 4.35 3.86 348) G@R1S-DC5 
SPDT 12 275 10 10 70/15/110 15/5 29x 29x13 2851-ND 4.83 4.35 3.86 3.48) G2R-1S-DC12 
—| SPDT 24 1100 | 10 10 70/15/110 15/5 29x 29x13 2852-ND 4.83 4.35 3.86 3.48} G2R-1S-DC24 
SPDT | 24VAC 260 10 10 80/30/110 15/10 29x 29x13 2853-ND 6.43 5.79 5.14 4.63} G@R1S-AC24 
SPDT |120VAC 6500 | 10 10 80/30/110 15/10 29x 29x13 Z854-ND 7.03 6.33 5.62 5.06} G@R1S-ACI20 
DPDT 5 47 5 5 70/15/110 15/5 29x 29x13 Z199-ND 5.65 5.09 452 4.07) @R2S-DO 
DPDT 12 275 5 5 70/15/110 15/5 29x 29x13 2Z200-ND 5.50 4.95 4.40 3.96 | G2R-2S-DC12 
DPDT 24 1100 5 5 70/15/110 15/5 29x 29x13 2Z201-ND 5.50 4.95 440 3.96| GR-2S-DC24 
—j| DPDT 48 4170 5 5 70/15/110 15/5 29x 29x13 Z202-ND 5.65 5.09 4.52  4.07| @R2S-DC48 
DPDT | 24VAC 260 5 5 80/30/110 15/10 29x 29x13 2203-ND 7.15 6.44 5.72 5.15} @R2S-AC24 
DPDT |120VAC 6500 5 5 80/30/110 15/10 29x 29x13 2204-ND 7.70 6.93 6.16 5.55} G@R2S-ACI20 
DPDT |220VAC 22000} 5 5 80/30/110 15/5 29x 29x13 2205-ND 1275 11.48 10.20 9.18 | G2R-2S-AC220 al 
— | Track Mounted Socket for G2R-1S Series 59x 85x15 2Z855-ND 3.65 3.29 2.92 2.63) P2RF05-E men 
— | Track Mounted Socket for G2R-2S Series 59x 85x15 2207-ND 6.03 5.43 4.82 4.34) P2RF08-E ie kg 
— | PC Mount Relay Socket for G2R-1S Series 35.5 x 14.47x 7.11] Z995-ND 2.05 1.85 1.64 1.48 | P2R-05P 
PC Mount Power Relays 
SPST-NO 5 62.5 12. «12 70/10/130 7/2 29x 16x 13 Z139-ND 2.70 2.43 2.16 1.95 | G2RL-1A-DC5 
3 | SPST-NO 12 360 12 «12 70/10/130 7/2 29x 16x13 2Z140-ND 2.70 2.43 2.16 1.95 | G2RL-1A-DC12 29 — 
SPST-NO | 24 1440} 12 12 70/10/130 7/2 29x 16x13 Z141-ND 2.70 2.43 2.16 1.95 | G2RL-1A-DC24 T Oe arpy| 
SPDT 5 62.5 12 «12 70/10/130 7/2 29x 16x 13 2Z142-ND 3.40 3.06 272 2.45} G2RL-14-DC5 bh TH. 
3 SPDT 12 360 12 «12 70/10/130 7/2 29x 16x13 2Z143-ND 3.40 3.06 272 245} GRL-14-DC12 
SPDT 24 1440} 12 12 70/10/130 7/2 29x 16x13 2Z144-ND 3.40 3.06 272 2.45) G2RL-14-DC24 
SPDT 48 5358; 12 12 70/10/130 7/2 29x 16x13 Z145-ND 3.78 3.40 3.02 2.72} G2RL-14-DC48 
DPDT 5 625| 8 8 70/10/10 7/2 29x 16x13 Z146-ND 4.03 363 322 290] C2RL-24-DC5 
| DPOoT 12 3600| 8 8 70/10/10 7/2 29x 16x13 Z147-ND 4.03 363 322 2.90) CeRL-24-Dc12 
DPDT 24 «1440/ 8 8 70/10/130 7/2 29x 16x13 Z148-ND 403 363 322 2.90) CeRL-24-Dc24 
DPDT 48 5358; 8 8 70/10/10 7/2 29x 16x13 Z149-ND 438 394 350 3.15] CeRL-24-Dc8 
SPDTt 5 47 10 10 70/15/110 15/5 25.5 x 29x 13 Z743-ND 3.40 3.06 272 245) G@R14-DC 
SPDTt 12 275 10 10 70/15/110 15/5 25.5 x 29x 13 Z744-ND 3.38 3.04 270 243} G@R14-DC1I2 
3 | SPDTT 24 1100 | 10 10 70/15/110 15/5 25.5 x 29x 13 Z745-ND 3.38 3.04 270 243} G@R14-DC24 Fig. 7 
SPDTt | 24VAC 260 10 10 80/30/110 15/10 25.5 x 29x 13 2Z843-ND 5.73 5.16 458 413} G@R14-AC24 
SPDTt |120VAC 6500] 10 10 80/30/110 15/10 25.5 x 29x 13 2Z844-ND 6.30 5.67 5.04 4.54 | G2R-14-AC120 a Veer 78 
DPDTt 5 47 5 5 70/15/1140 15/5 25.5 x 29x 13 Z746-ND 3.93 354 3.14 283) G@2R24-DO5 mee 7 1 1356: , 
DPDTt 12 275 5 5 70/15/110 15/5 25.5 x 29x 13 Z747-ND 3.93 3.54 3.14 283} G2R-24-DC12BYKUM aot 47 | f JT 
4 | DPDTt 24 1100 5 5 70/15/110 15/5 25.5 x 29x 13 Z748-ND 3.93 3.54 3.14 283} G2R-24-DC24BYKUM 757 6 ty 
DPDT | 24VAC 260 5 5 80/30/110 15/10 25.5 x 29x 13 2Z845-ND 6.55 5.90 5.24 4.72} G@2R-24-AC24 . I~ 30.48 —4 
DPDT |120VAC 6500 5 5 80/30/110 15/10 25.5 x 29x 13 Z846-ND 7.15 6.44 5.72 5.15} G2R-24-AC120 
SPDT 5 47 16 16 70/15/110 15/5 25.5 x 29x 13 2Z847-ND 3.48 3.13 278 251} @R1-EDC 
5 SPDT 12 275 16 «16 70/15/110 15/5 25.5 x 29x 13 2Z848-ND 3.48 3.13 278 251} @R1-EDCI2 
SPDT 24 1100 | 16 16 70/15/110 15/5 25.5 x 29x 13 Z849-ND 3.48 3.13 278 251} @R1-EDC24 
SPST-NO 12 160 20 20 70/10/110 20/10 23.5 x 30.5 x 16 Z054-ND 6.18 5.56 4.94 445) GAA-1A-P-EDCI2 
6 SPST-NO | 24 640 20 20 70/10/110 20/10 23.5 x 30.5 x 16 2Z955-ND 6.18 5.56 4.94 4.45) GAA-1A-P-EDC24 
SPST-NOf| 12 180 15 15 80/10/110 20/5 30.5 x 30.5 x 19.5 2Z961-ND 5.43 4.89 4.34 3.91) G4W1114PUSTV8HPDC12 
iy SPST-NOf| 24 720 15 15 80/10/110 20/5 30.5 x 30.5 x 19.5 2Z962-ND 5.43 4.89 4.34 3.91 | G4W1114PUSTV8HPDC24 
DPST-NOf| 12 180 10 10 80/10/110 20/5 30.5 x 30.5 x 19.5 2Z963-ND 6.45 5.81 5.16 4.65 | GAW-2214PUSHP-DC12 
: DPST-NOf} 24 720 10 10 80/10/110 20/5 30.5 x 30.5 x 19.5 2Z964-ND 6.45 5.81 5.16 4.65 | GAW-2214PUSHP-DC24 
SPDTt* 5 63 10 10 75/10/130 10/5 19.0 x 22.5 x 16.5 Z1011-ND 1.88 1.69 1.50 1.35 | G6BLE-14-DC5 
9 | SPDTt* 12 360 10 10 75/10/130 10/5 19.0 x 22.5 x 16.5 2Z1012-ND 1.88 1.69 1.50 1.35 | GBLE-14-DC12 
SPDTt* 24 1440 | 10 10 75/10/130 10/5 19.0 x 22.5 x 16.5 2Z1013-ND 1.88 1.69 1.50 1.35 | GBLE-14-DC24 
SPDT 5 63 10 10 75/10/130 10/5 19.0 x 22.5x 16.5 Z1014-ND 1.70 1.53 1.36 1.23 | GBLE-1-DC5 
9 SPDT 12 360 10 10 75/10/130 10/5 19.0 x 22.5 x 16.5 Z1015-ND 1.70 1.53 1.36 1.23 | GBLE-1-DC12 
SPDT 24 1440 | 10 10 75/10/130 10/5 19.0 x 22.5 x 16.5 Z1016-ND 1.70 1.53 1.36 1.23 | GBLE-1-DC24 
SPDTt 5 114 5 8 70/10/110 15/5 15x 28.5x 10 2987-ND 2.35 2.12 1.88 1.70 | GBRN-1-DC5 
10} SPDTt 12 665 5 8 70/10/110 15/5 15x 28.5x 10 2Z988-ND 2.35 2.12 1.88 1.70 | GBRN-1-DC12 
SPDTt 24 2620 5 8 70/10/110 15/5 15x 28.5x 10 Z990-ND 2.35 2.12 1.88 1.70 | GBRN-1-DC24 
SPST 12 720] 10 10 75/5/190 10/5 | 158x20.3x10.3] Z219-ND 215 1.94 172 1.55) GQ1A-DCI2 
SPST 24 2880; 10 10 75/5/190 10/5 15.8 x 20.3 x 10.3 2220-ND 2.15 1.94 1.72 1.55 | G6Q-1A-DC24 
SPDT 12 720 10 10 75/5/190 10/5 15.8 x 20.3 x 10.3 2221-ND 2.25 2.03 1.80 1.62 | GQ1-DC12 
SPDT 24 2880; 10 10 75/5/190 10/5 15.8 x 20.3 x 10.3 2222-ND 2.25 2.03 1.80 1.62 | G6Q-1-DC24 
11} SPSTt 12 720 10 10 75/5/190 10/5 15.8 x 20.3 x 10.3 2223-ND 2.30 2.07 1.84 1.66 | G6Q.1A4-DC12 
SPSTt 24 2880; 10 10 75/5/190 10/5 15.8 x 20.3 x 10.3 2224-ND 2.30 2.07 1.84 1.66 | G6Q-1A4-DC24. 
SPDTt 12 720 10 10 75/5/190 10/5 15.8 x 20.3 x 10.3 2225-ND 2.40 2.16 1.92 1.73 | GQ14-DC12 eae insta Bolen) 
SPDTt 24 2880; 10 10 75/5/190 10/5 15.8 x 20.3 x 10.3 2226-ND 2.40 2.16 1.92 1.73 | GQ-14-DC24 (Bottom View) Ses Tver 
+ Sealed case * Meets FOC Part 68 standards. All Relays UL/CSA approved & aw 
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OMRON. Low Signal - Power PCB Relays —sstenicrtnies stenwiss noted 


Fig. 1 Pin #1 is Positive 


i 254 
t 
2.54 
2.54 
Contact Rtg’s.| Oper. Volt. Hi 
Coil Resistive (A) | (% of Rated) | Oper./Rel. Px 
Contact Volt. Res. | 24 115 | Pull/Drop/Max.) Time/Time Dim. (mm) Digi-Key Price Each Omron es 
Fig.| Form | (VDC) (2) |VDC VAC | On/Out/Cont. | (msec.) HxLxW Part No. 1 25 50 100 | PartNo. g 
PC Mount Low — Signal Relays 
DPDTt* 5 50 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5 x 20.5x 10.1 Z767-ND 288 2.59 2.30 2.07 | GV-2-DC5 
1 DPDTt* 12 288) 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5 x 20.5x 10.1 Z768-ND 2.88 259 2.30 2.07 | GBV-2-DCI2 
DPDTt* 24 =1152| 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5 x 20.5x 10.1 Z769-ND 2.88 2.59 2.30 2.07 | GBV-2-DC24 
DPDTt* 5 70 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5 x 20.5 x 10.1 Z770-ND 3.08 2.77 246 2.22 | GbV-2-HDCS 
1 DPDTt* 12 400) 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5 x 20.5 x 10.1 Z771-ND 3.08 277 246 2.22 | GV-2-H-DCI2 
DPDTt* 24 1600); 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5 x 20.5 x 10.1 Z772-ND 3.08 2.77 246 2.22 | GbV-2-HDC24 
DPDT 5 166.7) 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5 x 20.5x 10.1 Z108-ND 3.18 2.86 2.54 2.29 | G5V-2-H1-DCS 
1 DPDT 12 960) 2 0.5 75/5/120 7/3 11.5 x 20.5x 10.1 Z109-ND 318 286 2.54 2.29 | GBV-2-H1-DCI2 
DPDT 24 2880/ 205 75/5/120 7/3 (41.5x20.5x10.1| _Z110-ND 318 286 254 2.29 | GBV-2-H1-DC24 ig. sos 204 
SPDTt 5 167] 1 0.5 80/10/200 5/5 10x 12.5x7.5 Z773-ND 2.33 2.10 1.86 1.68 | G5V-1-DCS = = 5 [-5- @ .04 Holes 
2 SPDTt 12 960) 1 0.5 80/10/200 5/5 10x 12.5x 7.5 Z774-ND 2.33 2.10 1.86 1.68 | GV-1-DC12 PEER 
SPDTt 24 3840) 1 0.5 80/10/200 5/5 10x12.5x7.5 Z775-ND 2.33 2.10 1.86 1.68 | GBV-1-DC24 
DPDTt* 5 125] 1 0.6 70/10/150 5/5 8.4x20.3x 10.1 Z105-ND 468 4.21 3.74 3.37 | GBA-234P-ST-US-DC5 
1 DPDTt* 12 720) 1 0.6 70/10/150 5/5 8.4x20.3x 10.1 Z106-ND 468 4.21 3.74 3.37 | GBA-234P-ST-US-DC12 
DPDTt* 24 2880) 1 0.6 70/10/150 5/5 8.4x20.3x 10.1 Z107-ND 468 4.21 3.74 3.37 | GBA-234P-ST-US-DC24 Fig. 5 
DPDTt* 3 45 | 2 0.5 70/10/150 5/3 8.4x 20.3x 10.1 Z122-ND 458 412 3.66 3.30 | G6A-274P-ST-US-DC3 — 9- 35.4. 
DPDTt* 5 125] 2 0.5 70/10/150 5/3 8.4x20.3x 10.1 Z123-ND 458 412 3.66 3.30 | G6A-274P-ST-US-DCS Sau ‘he = 3 
1 DPDTt* 12 720) 2 0.5 70/10/150 5/3 8.4x20.3x 10.1 Z124-ND 458 412 3.66 3.30 | G6A274P-ST-US-DCI2 te ae | ! 
DPDTt* 24  2880| 2 0.5 70/10/150 5/3 8.4x20.3x 10.1 2Z125-ND 458 412 3.66 3.30 | G6A-274P-ST-US-DC24 # oot . gue “ls | 
DPDT 5 125] 1 0.5 70/10/150 5/5 7.9 x 16.0x 9.9 Z706-ND 4.00 3.60 3.20. 2.88 | G5A-237P-DC5 
3 DPDT 12 720) 1 0.5 70/10/150 5/5 7.9 x 16.0x 9.9 Z707-ND 400 3.60 3.20 2.88 | GbA-237P-DCI2 
DPDT 24  ~=2880| 1 0.5 70/10/150 5/5 7.9 x 16.0x 9.9 Z708-ND 413 3.72 3.30 2.97 | GBA237P-DC24 
DPDT 5 125] 1 0.5 70/10/150 5/5 8.0 x 16.0x 9.9 2942-ND 433 3.90 3.46 3.12 | G5A-234P-DC5 
3 DPDT 12 720) 1 0.5 70/10/150 5/5 8.0 x 16.0x 9.9 2943-ND 433 3.90 346 3.12 | GBA234P-DCI2 
DPDT 24 2880] 1 0.5 70/10/150 5/5 8.0 x 16.0x 9.9 2944-ND 4.33 3.90 346 3.12 | GBA234P-DC24 
SPDT 5 63 2 0.4 70/10/190 5/5 8.0 x 16.0x 9.9 Z761-ND 3.85 3.47 3.08 2.78 | G6E134P-L-ST-US-DCS 
4 SPDT 12 360) 2 0.4 70/10/190 5/5 8.0 x 16.0x 9.9 Z762-ND 385 347 3.08 2.78 | G6E134P-L-ST-US-DC12 
SPDT 24 =1440| 2 0.4 70/10/190 5/5 8.0 x 16.0x 9.9 Z763-ND 385 347 3.08 2.78 | G6E134P-L-ST-US-DC24 
SPDTt* 5 125} 2 0.4 70/10/190 5/5 7.9 x 16.0x 9.9 2Z830-ND 4.03 3.63 3.22 2.90 | G6E134P-ST-US-DCS 
4 | SPDTt* 12 720) 2 0.4 70/10/190 5/5 7.9x 16.0x 9.9 2831-ND 4.03 3.63 3.22 2.90 | G6E134P-ST-US-DC12 
SPDTt* 24 2880) 2 0.4 70/10/190 5/5 7.9 x 16.0 x 9.9 2832-ND 4.03 3.63 3.22 2.90 | G6E134P-ST-US-D@24 
4PDTt* 5 69 1 0.3 70/10/150 7/5 8.4x35.4x 10.1 2940-ND 10.10 9.09 8.08 7.28 | G6A-434P-STUS-DCS 
5 | 4PDTt* 12 400) 1 0.3 70/10/150 7/5 8.4x35.4x 10.1 2Z206-ND 10.10 9.09 8.08 7.28 | G6A-434P-ST-US-DC12 
4PDTt* 24 1600) 1 0.3 70/10/150 7/5 8.4x35.4x 10.1 2941-ND 10.10 9.09 8.08 7.28 | G6A-434P-STUS-DC24 
PC Mount Low-Signal Relays — Latching Type 
DPDT* 5 139 | 1 0.3 70/70/200 5/5 8.4x20.2x 10.1 Z749-ND 5.85 527 468 4.22 | G6AK-234P-ST-US-DCS 
6 DPDT* 12 800) 1 0.3 70/70/200 5/5 8.4x20.2x 10.1 Z750-ND 468 4.21 3.74 3.37 | GBAK-234P-ST-US-DC12 
DPDT* 24  3200| 1 0.3 70/70/200 5/5 8.4x20.2x 10.1 Z751-ND 5.85 527 468 422 | GBAK-234P-ST-US-DC24 
SPDTt* 5 125] 1 0.3 70/70/190 5/5 7.9 x 16.0x 9.9 2833-ND 5.20 4.68 416 3.75 | G6EK-134P-ST-US-DCS 
—| SPDTt* 12 720) 1 0.3 70/70/190 5/5 7.9x 16.0x 9.9 2834-ND 5.20 4.68 416 3.75 | G6E-134P-ST-US-DC12 
SPDTt* 24  =2880| 1 0.3 70/70/190 5/5 7.9 x 16.0x 9.9 2835-ND 5.40 4.86 4.32 3.89 | G6EK-134P-ST-US-DC24 
DPDTt 5 125] 1 0.5 75/75/190 3/2 5.0 x 14.0x9 2Z965-ND 485 437 3.88 3.50 | GBHK-2-DCS 
7 DPDTt 12 720) 1 0.5 75/75/190 3/2 5.0 x 14.0x9 Z966-ND 485 437 3.88 3.50 | G6HK-2-DCI2 
DPDTt 24 1920} 1 0.5 75/75/190 3/2 5.0 x 14.0x9 2Z967-ND 6.23 4.71 418 3.77 | GBHK-2-DC24 
High Efficiency Power Relays (Low Power Consumption with High Coil Resistance) 
SPST-NOf 5 125| 8 8 70/10/130 10/10 12.44 x 20.0 x 9.9 Z712-ND 495 4.46 3.96 3.57 | G6B-1174P-US-DC5 
8 | SPST-NOt 12 720) 8 8 70/10/130 10/10 12.44 x 20.0 x 9.9 Z713-ND 495 4.46 3.96 3.57 | G6B-1174P-US-DC12 
SPST-NOt 24 2880) 8 8 70/10/130 10/10 12.44 x 20.0 x 9.9 Z714-ND 5.13 4.62 410 3.69 | G6B-1174P-US-DC24 
SPST-NOft 5 125 | 10 10 70/10/130 10/10 10.2 x 20.0 x 15.0 Z715-ND 498 4.48 3.98 3.59 | G6C-1114P-US-DC5 
9 | SPST-NOf 12 720} 10 10 70/10/130 10/10 10.2 x 20.0 x 15.0 Z716-ND 498 4.48 3.98 3.59 | G6C-1114P-US-DCI2 
SPST-NOt 24 2880} 10 10 70/10/130 10/10 10.2 x 20.0 x 15.0 2948-ND 5.13 4.62 410 3.69 | G6C-1114P-US-DC24 
SPST-NO/NC| 5 125| 8 8 70/10/130 10/10 9.9 x 20.0 x 15.0 2Z949-ND 5.73 5.16 458 4.13 | G6C-2114P-US-DC5 
10|SPST-NONC} 12 720] 8 8 70/10/130 10/10 9.9 x 20.0 x 15.0 2950-ND 5.73 5.16 458 4.13 | G6C-2114P-US-DC12 
SPST-NO'NC} 24 2880] 8 8 70/10/130 10/10 9.9 x 20.0 x 15.0 2951-ND 5.90 5.31 472 4.25 | G6C-2114P-US-DC24 
— |PC Mount Relay Socket for G6C Series 15 x 23 x 10.79 Z126-ND 190 1.71 1.52 1.37 | P6éC-06P 
SPST-NO* 5 125 | 10 15 75/10/110 10/10 11x 22x16 2Z960-ND 3.43 3.09 2.74 2.47 | GCE1-DO 
SPST-NO* 12 720} 10 15 75/10/110 10/10 11x 22x16 Z779-ND 3.43 3.09 274 2.47 | GBCE1-DC12 
1 SPST-NO* 24 2880] 10 15 75/10/110 10/10 11x 22x16 Z780-ND 355 3.20 2.84 2.56 | GSCE1-DC24 
SPST-NOf 5 125 | 10 10 75/10/130 10/10 11x 22x16 Z1048-ND 3.98 3.58 3.18 2.87 | GC14-DC5 
SPST-NOft 12 720} 10 10 75/10/130 10/10 11x 22x16 Z1049-ND 3.98 3.58 318 2.87 | GC14-DC12 
SPST-NOf 24 2880] 10 10 75/10/130 10/10 11x 22x16 Z1050-ND 3.98 3.58 3.18 2.87 | GbC-14-DC24 axe Eb 
SPST-NOt*] 5 125] 5 5 70/10/130 1010 | 99x20.1x99 2945-ND 413 372 330 297 | G6B-1114P-US-DC5 Mounting Holes-Bottom View 
SPST-NOt*| 6 180] 5 5 70/10/130 1010 | 99x20.1x99 Z752-ND 413 372 330 297 | GBB-1114P-US-DOS 
2 SPST-NOt* 12 720) 5 5 70/10/130 10/10 9.9 x 20.1 x 9.9 Z753-ND 413 3.72 3.30 2.97 | G6B-1114P-US-DCI2 4@01.09 
SPST-NOt* 24 2880) 5 5 70/10/130 10/10 9.9 x 20.1 x 9.9 Z754-ND 425 3.83 3.40 3.06 | G6B-1114P-US-DC24 . 
5 83 5 5 80/10/110 10/10 9.9 x 20.1 x 9.9 2Z946-ND 5.05 4.55 4.04 3.64 | G6B-2114P-US-DC5 
13 SPST-NO, 6 120]; 5 5 80/10/110 10/10 9.9 x 20.1 x 9.9 Z755-ND 5.05 4.55 4.04 3.64 | G6B-2114P-US-DO6 
SPST-NCt* 12 480) 5 5 80/10/110 10/10 9.9 x 20.1 x 9.9 Z756-ND 5.05 4.55 4.04 3.64 | G6B-2114P-US-DC12 
24 1920) 5 5 80/10/110 10/10 9.9 x 20.1 x 9.9 Z757-ND 5.28 4.75 4.22 3.80 | G6B-2114P-US-DC24 
5 83 5 5 80/10/110 10/10 9.9 x 20.1 x 9.9 2947-ND 5.05 4.55 4.04 3.64 | G6B-2214P-US-DC5 
13| DPST-NO 6 120|; 5 5 80/10/110 10/10 9.9 x 20.1 x 9.9 Z758-ND 5.05 4.55 4.04 3.64 | G6B-2214P-US-DO6 
12 480) 5 5 80/10/110 10/10 9.9 x 20.1 x 9.9 Z759-ND 5.05 4.55 4.04 3.64 | G6B-2214P-US-DC12 
24 1920) 5 5 80/10/110 10/10 9.9 x 20.1 x 9.9 Z760-ND 5.28 4.75 4.22 3.80 | G6B-2214P-US-DC24 
—|_PCMount Relay Socket for G6B Series SPST 23 x 9.9 x 10.16 2Z993-ND 1.50 1.35 1.20 1.08 | P6B-04P 
—J PCMount Relay Socket for G6B Series DPST 23 x 9.9 x 10.16 2Z994-ND 1.93 1.74 1.54 1.39 | P6B-26P Ee 
+ Sealed case. * Meets FOC Part 68 standards. (Continued) ~ oi gl “Zt Hin 4016 7.62 
Al Relays UL/CSA approved @ mY 9135B-ND Omron Relay Data Book .............:.2eseeeeeeeeeeee $2.95 
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OMRON. Low Signal - Power PCB Relays (Cont.) 


Mounting Hole Pattern & Connection Diagram 
“Bottom view unless otherwise noted” 
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G6K-2G-Y Top View 
7.6 41.8 


Glue Pads: 
57 For UV Adhesive 
or Epoxy Adhesive 


2.54 X 4-10.16 


Top View 
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2891- Z893 


Contact Rtg’s.| Oper. Volt. 
Coil Resistive (A) (% of Rated) | Oper./Rel. 
Contact Volt. Res.| 24 115 | Pull/Drop/Max.) Time/Time Dim. (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Form (VDC) (Q)| VDC VAC] On/Out/Cont. (msec.) HxLxW Part No. 1 25 50 100 Part No. 
SPST-NOt | 5 125 5 5 70/10/130 10/5 12.5x17.5x6.5 2Z856-ND 440 3.96 3.52 317 | GBD1ADCS 
—J SPST-NOfF| 12 720 5 5 70/10/130 10/5 12.5x17.5x6.5 2857-ND 440 3.96 3.52 3.17 | G6D-1ADC12 
SPST-NOt | 24 2880 | 5 5 70/10/130 10/5 12.5x17.5x6.5 2858-ND 473 4.26 3.78 3.41 | G6D-1A-DC24 Bottom View 
14 SPDT 12 360 5 5 75/5/110 10/5 15.5 x 20x 10 Z991-ND 140 1.26 112 1.01 | GS-1-DCI2 
SPDT 24 1440 | 5 5 75/5/110 10/5 15.5 x 20x10 2992-ND 1.55 1.40 1.24 1.12 | GS-1-DC24 
Ultracompact — TELECOM (SMT) 
DPDT 45 194 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z111-ND 3.80 3.42 3.04 2.74 | GBK-2FDC4.5 
16 DPDT 5 237 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z112-ND 3.80 3.42 3.04 2.74 | GBK-2FDOS 
DPDT 12 1407/ 1 0.3 75/5/200 3/3 5x 10x65 Z113-ND 3.80 3.42 3.04 2.74 | G6K-2FDC12 
DPDT 24 5220 | 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z114-ND 430 3.87 3.44 3.10 | G6K-2FDC24 
DPDT 45 194 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z127-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 | GBK-2FY-DC4.5 
16 DPDT 5 237 4 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z128-ND 3.70 = 3.33 2.96 2.67 | GBK-2FY-DCS 
DPDT 12 1407/ 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z129-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 | G6K-2F-Y-DC12 
DPDT 24 5220 | 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z130-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 | G6K-2F-Y-DC24 
DPDT 45 194 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z135-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 | C6K-2GY-DO4.5 
16 DPDT 5 237 u 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z136-ND 3.70 = 3.33 2.96 2.67 | GBK-2GY-DCS 
DPDT 12 1407 / 1 0.3 75/5/200 3/3 5x 10x65 Z137-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 | GBK-2GY-DCI2 
DPDT 24 5220 | 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z138-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 | G6K-2GY-DG24 
DPDT 45 140.4) 1 0.3 75/10/150 3/3 4.8x10.3x9 Z1207-ND 410 3.69 3.28 2.96 | G6J-2A_-DC4.5 
15 DPDT 171.1) 4 0.3 75/10/150 3/3 48x10.3x9 Z1208-ND 410 3.69 3.28 2.96 | G6J-2A.-DCS 
DPDT 12 9798] 1 0.3 75/10/150 3/3 48x10.3x9 Z1209-ND 410 3.69 3.28 2.96 | GBJ-2A.-DC12 
DPDT 24 2620 | 1 0.3 75/10/150 3/3 48x10.3x9 Z1210-ND 410 3.69 3.28 2.96 | G6J-2A-DC24 
DPDT 45 140.4) 1 0.3 75/10/150 3/3 4.8x10.3x9 Z1215-ND 410 3.69 3.28 2.96 | G6J-2FS-DC4.5 
15 DPDT 5 171.1} 1 0.3 75/10/150 3/3 48x10.3x9 Z1216-ND 410 3.69 3.28 2.96 | G6J-2FS-DOS 
DPDT 12 9798] 1 0.3 75/10/150 3/3 48x10.3x9 Z1217-ND 410 3.69 3.28 2.96 | G6J-2FS-DC12 
DPDT 24 2620 | 1 0.3 75/10/150 3/3 48x10.3x9 Z1218-ND 410 3.69 3.28 2.96 | G6J-2FS-DC24 
SPDT 3 625 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0x10.6x7 2Z1230-ND 1.75 = 1.58 1.40 1.26 | G6L-1FDC3 
a SPDT 45 140.4) 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0x 10.6 x7 Z1231-ND 1.75 = 1.58 140 1.26 | G6L-1FDC4.5 
SPDT 5 171.1) 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0x10.6x7 Z1232-ND 1.75 1.58 1.40 1.26 | G6L-1FDC5 
SPDT 12 9798] 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0x 10.6 x7 Z1233-ND 1.75 1.58 140 1.26 | GBL-1FDCI2 
Ultracompact — TELECOM Latching 
DPDT 45 2074) 1 0.3 75/75/150 3/3 4.8x10.3x9 Z1211-ND 420 3.78 3.36 3.03 | GBJU-2A-DC4.5 
DPDT 5 2453} 1 0.3 75/75/150 3/3 48x10.3x9 Z1212-ND 420 3.78 3.36 3.03 | G6JU-2AL-DCS H i 
16 DPDT 12 1309] 1 0.3 75/75/150 3/3 48x10.3x9 Z1213-ND 420 3.78 3.36 3.03 | G6JU2A_-DC12 Tot 2 £ 
DPDT 24 4430 | 1 0.3 75/75/150 3/3 4.8x10.3x9 2Z1214-ND 420 3.78 3.36 3.03 | GBJU-2A-DC24 
DPDT 45 2074) 1 0.3 75/75/150 3/3 48x10.3x9 Z1219-ND 420 3.78 3.36 3.03 | GBJU-2FS-D04.5 
DPDT 5 2453} 1 0.3 75/75/150 3/3 48x10.3x9 Z1220-ND 420 3.78 3.36 3.03 | G6JU-2FS-DOS 
18 DPDT 12 1309] 1 0.3 75/75/150 3/3 48x10.3x9 Z1221-ND 420 3.78 3.36 3.03 | GBJU-2FS-DCI2 
DPDT 24 4430 | 1 0.3 75/75/150 3/3 4.8x10.3x9 Z1222-ND 420 3.78 3.36 3.03 | GBJU-2FS-DC24 
DPDT 45 2074) 1 0.3 75/75/150 3/3 4.8x10.3x9 Z1203-ND 420 3.78 3.36 3.03 | GBJU-2P-DC4.5 
DPDT 5 2453] 1 0.3 75/75/150 3/3 48x10.3x9 Z1204-ND 420 3.78 3.36 3.03 | G6JU-2P-DCS 
eS DPDT 12 1309] 1 0.3 75/75/150 3/3 48x10.3x9 Z1205-ND 420 3.78 3.36 3.03 | G6JU-2P-DCI2 
DPDT 24 4430 | 1 0.3 75/75/150 3/3 4.8x10.3x9 Z1206-ND 420 3.78 3.36 3.03 | GBJU-2P-DC24 
Ultracompact — TELECOM (Thru-hole) 
DPDT 45 194 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z115-ND 430 387 3.44 3.10 | G6K-2P-DC4.5 
DPDT 5 237 ‘tT 0.3 75/5/200 3/3 5x 10x65 Z116-ND 3.80 3.42 3.04 2.74 | GBK-2P-DCS 
16 DPDT 12 1407 | 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z117-ND 3.80 3.42 3.04 2.74 | GBK-2P-DC12 
DPDT 24 5220 | 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z118-ND 430 3.87 3.44 3.10 | G6K-2P-DC24 
DPDT 45 194 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z131-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 | GBK-2P-Y-DC4.5 
DPDT 5 237 | 1 0.3 75/5/200 3/3 5x 10x65 Z132-ND 3.70 333 296 267 | GBK-2P-Y-DCS Surface Mount 
16 DPDT 12 1407 | 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z133-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 | GBK-2P-Y-DCI2 16 
DPDT 24 5220 | 1 0.3 75/5/200 3/3 5x10x6.5 Z134-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 | GBK-2P-Y-DC24 
DPDT 45 140.4) 1 0.3 75/10/150 3/3 4.8x10.3x9 Z1199-ND 410 3.69 3.28 2.96 | G6J-2P-DC4.5 
DPDT 5 171.1} 1 0.3 75/10/150 3/3 48x10.3x9 Z1200-ND 410 3.69 3.28 2.96 | GBJ-2P-DOS 
16 DPDT 12 9798] 1 0.3 75/10/150 3/3 4.8x10.3x9 Z1201-ND 410 3.69 3.28 2.96 | GBJ-2P-DCI2 
DPDT 24 2620 | 1 0.3 75/10/150 3/3 4.8x10.3x9 Z1202-ND 410 3.69 3.28 2.96 | GBJ-2P-D@24 7 
spor | 3 625/ 1 03] 75/10/150 5/5 4.0x 10.6 x7 Z1226-ND 1.75 1.58 = 1.40 1.26 | GBL-1P-DC3 Fig. 19 Mount 
_ SPDT 45 1404) 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0x10.6x7 Z1227-ND 1.75 1.58 1.40 1.26 | G6L-1P-D04.5 
SPDT 5 171.1} 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0x 10.6 x7 Z1228-ND 1.75 = 1.58 1.40 1.26 | G6L-1P-DC5 
SPDT 12 9798| 1 0.3 75/10/150 5/5 4.0x 10.6 x7 Z1229-ND 1.75 1.58 1.40 1.26 | G6L-1P-DCIi2 
Ultracompact, Ultrasensitive DPDT Relays (Low Power Consumption with High Coil Resistance) 
DPDT* 5 178 ‘1 0.5 75/10/170 2 5.0 x 14.0 x 9.0 Z740-ND 4.00 3.60 3.20 2.88 | G6H2-DCS 
17 DPDT* 12 1028 |} 1 0.5 75/10/170 2 5.0 x 14.0x 9.0 Z741-ND 4.00 3.60 3.20 2.88 | GBH2-DCI2 
DPDT* 24 2880 | 1 0.5 75/10/170 2 5.0 x 14.0x 9.0 Z742-ND 5.03 4.53 4.02 3.62 | CBH2-DC24 
Surface Mountable (IR, Vapor Phase and DWS Solderable) L-Style Leads 
18 | DPDTt* 5 125 1 0.2 75/10/130 5/3 8.0 x 16.0 x 10.0 Z709-ND$ 444 419 3.95 3.70 | GG234A-DOS 
DPDT 5 178 75/10/120 3/2 5.2 x 14.0x 9.0 Z827-ND 5.93 5.34 474 4.27 | GBH2FDCS 
19 DPDT 12 1028 |O0.SA@125VAC} = 75/10/120 3/2 5.2 x 14.0x 9.0 Z828-ND 5.93 5.34 474 4.27 | GBH2FDCI2 
DPDT 24 2880 | & 1A@80VDC} —_75/10/120 3/2 5.2 x 14.0x 9.0 Z829-ND 6.73 6.06 5.38 4.85 | G6H2FDC24 
DPDT 5 178 |O0.SA@125VAC} 75/10/200 4/4 7.3 X 14.8 x 9.2 Z888-ND 448 4.03 3.58 3.23 | G6S2FDO 
20 DPDT 12 1028 75/10/200 4/4 7.3 xX 14.8x 9.2 Z889-ND 448 4.03 3.58 3.23 | G6S2FDCI2 
DPDT 24 2880 | 2A@80VDC 75/10/200 4/4 7.3 X 14.8 x 9.2 Z890-ND 5.10 4.59 4.08 3.68 | C6S-2FD@24 
DPDT 5 178 |0.5A@125VAC) —75/10/200 4/4 7.3x148x9.2 2891-ND 448 403 3.58 3.23 | GS2GDC5 
20 DPDT 12 1028 75/10/200 4/4 7.3 X 14.8 x 9.2 2Z892-ND 448 4.03 3.58 3.23 | GS2GDCI2 
DPDT 24 2880 | 2A@80VDC 75/10/200 4/4 7.3 X 14.8 x 9.2 2Z893-ND 510 4.59 4.08 3.68 | G6S-2G-DC24 
High Frequency — Isolation of 68dB (typ.), Insertion Loss of .20dB (typ.) VSWR of 1.30 (typ.) @900MHz 
SPDTt* 5 83 |0.1@B80AC/DC} = 75/10/130 10/5 10.0 x 20.5x 11.5 Z723-ND 6.14 5.67 5.32 4.71 | GBY-1-DC5 
21 SPDTt* 12 480 |0.1@80AC/DC} 75/10/130 10/5 9.0 x 20.5 x 11.5 Z724-ND 6.14 5.67 5.32 4.71 | GbY-1-DC12 
SPDTt* 24 1920 |0.1@B0AC/DC} _75/10/130 10/5 9.0 x 20.5 x 11.5 Z725-ND 6.14 5.67 5.32 4.71 | GbY-1-DC24 
High Frequency — Isolation of 65dB, Insertion Loss of 0.2dB, VSWR of 1.5 max. @900MHz 
SPDT 5 125 | .01 01 75/10/150 10/5 20x 11.7x9.2 Z119-ND 420 3.78 3.36 3.03 | GBY-1-DCS 
22 SPDT 12 720 | .01 01 75/10/150 10/5 20x 11.7x9.2 Z120-ND 420 3.78 3.36 3.03 | GBY-1-DCI2 
SPDT 24 2880 | .01 01 75/10/150 10/5 20x 11.7x9.2 Z121-ND 420 3.78 3.36 3.03 | GBY-1-DC24 
+ Sealed case. * Meets FOC. Part 68 standards. + Not Recommended for New Design 7 
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OMRON. Solid State Relays 


Fig. 1 — G3VM Series 


LOAD. 
‘AC OR DC 
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54 


terminals (except SOP relays). 


Omron’s G3VM Relays are PCB mounted solid state switches available in a variety of packages and configurations. Extremely low input current and small package make 
these ideal for microprocessor and logic switching relays. G3M and G3MB relays are larger current relays but offered in a SIP package to reduce board space. Perfect for 
controlling pumps, alarms, solenoids, etc. G3NE series are larger current relays with CC terminals (.110" QC [2.79] Input, .250" QC [6.35] output) for easy connection. 


Built in varistor effectively absorbs external surges. G3NA are large power relays with screw terminals and a visible LED (operation indicator). Built-in MOV absorbs external 


surges. Comes with protective cover for safety. Phase controlled outputs are ideal for use in light dimming, motor-speed control, and other power control applications. 


to 80°C 


Fig. 3 — G3MB/MC Series 


+ Qherating Temperature: -30° to 80°C 


Fig. 4 — G3R Series 


Qperating Temperature: -30°C to 80°C 
+ For socket use Z855-ND 


Fig. 5 — G3NE Series 


Features: + Ideal for panel mounted 11.5 
applications » Compact aluminum PCB 

and power elements used + Quick- = 
connect #110 input terminals and #250 
output connections 


Fig. 6 — G3NA Series 


+ Protective cover for greater safety 
is standard + Operation indicator 
(red LED) is standard + Zero-cross 
or phase control 
Characteristic Data: + Leakage 
Current: 5mA max. (at 100VAC), 
10mA max. (at 200VAC) + Oper- 
ating Temperature: -30° to 80°C 


Fig. 7 — Accessories 


Onron heat sinks are designed to dissipate 
heat buildup during normal operation. 
Pretapped holes allow exact placement. 
Heatsink grease or a similar product 


Approved by UL and CSA 
Contact Input Input Output Output Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Arrange. Voltage Current (mA)| Volt. (Peak) | Current Package Part No. 1 25 50 Part No. 
MOS FET-Solid State Relays 
‘SPST-NO 1.15V 5-25 350V 120mA 4-Dip Z150-ND 310 279 248 |C3VM2S 
SPST-NO 1.15V 5-25 350V 120mA 4-SMT Z151-ND 310 279 248 | G3VM-2FS 
4 | SPST-NO 1.15V 5-25 350V 120mA 6-Dip Z152-ND 3.10 279 248 | G3VM3-S 
SPST-NO 1.15V 5-25 350V 120mA 6-SMT Z153-ND 310 279 248 | G3VM3FS 
DPST-NO 1.15V 5-25 350V 100mA 8-Dip Z154-ND 6.28 5.65 5.02 | G3VM-W-S 
DPST-NO 1.15V 5-25 350V 100mA 8-SMT Z155-ND 6.28 5.65 5.02 _| G3VM-WES 
‘SPST-NO 1.15V 75-25 60V 300mA 6-Dip Z156-ND 310 279 248 | G3VV-V-S 
SPST-NO 1.15V 75-25 60V 300mA 6-SMT Z157-ND 3.10 279 248 | G3VM-VFS 
4 | SPST-NO 1.15V 7.525 60V 300mA 6-Dip Z227-ND 9.03 813 7.22 | G3VM-XN-S 
MOS FET relays boast performance with long life, low input SPST-NO 1.15V 7.525 60V 300mA 6-SMT 2228-ND 9.03 813 7.22 | G3VM-XNFS 
drive, and high-speed response to handle minute analog signals SPST-NO 1.15V 7.525 400V 150mA 6-Dip 2229-ND 9.03 813 7.22 | G3VM4NS 
with minimum current leakage. The standard G3VM MOS FET SPST-NO 1.15V 7.525 400V 150mA 6-SMT 2230-ND 9.03 813 7.22 | G3VM-4NFS 
relays have dielectric strength of 2,500 VAC between |/O SPST-NO 1.15V 5-25 60 300mA 4-SCP Z1039-ND 443 3.99 3.54 | GVM-SI 
SPST-NO 1.15V 5-25 600 100mA 6-Dip Z1040-ND 8.60 7.74 688 | G3VM-601BY 
SPST-NO 1.15V 5-25 600 100mA 6-SMT Z1041-ND 8.60 7.74 688 | G3VM-6OIEY 
1 | DPST-NO 1.15V 5-25 200 150mA 8-Dip Z1042-ND 17.70 15.93 14.16 | G3VM-354C 
DPST-NO 1.15V 5-25 200 150mA 8-SMT Z1043-ND 17.70 15.93 14.16 | G3VV-354F 
SPST-NO 1.15V 5-25 400 150mA 4-Dip Z1044-ND 9.45 851 7.56 | G3VM-353A 
SPST-NO 1.15V 5-25 400 150mA 6-Dip Z1045-ND 9.45 8.51 7.56 | G3VM-353B 
SPST-NO 1.15V 5-25 400V 150mA 6-Dip Z158-ND 5.68 5.11 4.54 |@VM6S 
SPST-NO 1.15V 5-25 400V 150mA 6-SMT Z159-ND 5.68 5.11 4.54 | G3VM-6FS 
SPST-NO 1.15V 5-25 350V 120mA 4-SCP Z160-ND 3.58 3.22 2.86 | G3VM-S2-S 
1 | SPST-NO 1.15V 5-25 350V 120mA 6-SCP Z161-ND 6.00 5.40 4.80 | G3VM-S3-S 
SPST-NO 1.15V 5-25 200V 150mA 4-SCP Z162-ND 3.58 3.22 2.86 | G3VM-S5-S 
SPST-NO 1.15V 5-25 400 150mA 4-SMT Z1046-ND 9.45 8.51 7.56 | G3VM-353D 
SPST-NO 1.15V 5-25 400 150mA 6-SMT Z1047-ND 9.45 851 7.56 | G3VM-353E 
1 | DPST-NO 1.15V 5-25 350V 120mA 8-SCP Z163-ND 7.95 7.16 636 | G3VV-SW-S 
DPST-NO 1.15V 5-25 60V 200mA 8-SCP Z164-ND 7.95 7.16 6.36 | G3VMSY-S 
Zero-Cross Output 
Features: + Zero-cross type or random turn-on + Thin design for SPST-NO 4-6VDC = 75 to 264VAC | .1 to 2A Std. Sip 2900-ND 9.00 810 7.20 | GBM-202P-US-4-DC5 
high-density POB applications + DC input — AC output for 2A load 2 | SPST-NO | 9.6-14.4VDC _ 75to 264VAC | 1to2A | Std. Sip 2901-ND 9.00 810 7.20 | G3M-202P-US-4-DC12 
* Footprint compatible with industry standard I/O modules » Low SPST-NO | 19.2-28.8VDC = 75 to 264VAC | .1t02A | Sid. Sip 2902-ND 9.90 891 7.92 | GBM-202P-US-4-DC24 
cost Characteristic Data: + Operate time: 1ms max. + Qutput ON Phase Controlled Output 
SOONG, CA ran tt SOONG) Orca ton ieee SPST-NO|  46VDC = 7510 132VAC | 102A | Sid. Sip 2903-ND 7.38 664 5.90 | G3M-102PL-US-4-D05 
: : TS SPST-NO | 9.6-14.4VDC — 75to 132VAC | .1to2A | Std. Sip 2904-ND 7.38 6.64 5.90 | G3M-102PL-US-4-DC12 
2 | SPST-NO | 19.2-28.8VDC _ 75to 132VAC | .1to2A | Std. Sip 2905-ND 7.38 6.64 5.90 | G3M-102PL-US-4-DC24 
SPST-NO 4-6VDC =_ 7510 264VAC | .1to2A | Std. Sip 2906-ND 8.82 7.94 7.06 | G3M-202PL-US-4-D05 
SPST-NO | 9.6-14.4VDC _ 75to 264VAC | .1to2A | Std. Sip 2907-ND 9.08 817 7.26 | G3M-202PL-US-4-DC12 
24.5 SPST-NO | _19.2-28.8VDC = 75to 264VAC | .1to2A | Std. Sip 2908-ND 9.08 8.17 7.26 _| G3M-202PL-US-4-DC24 
To05 (G3MB) Zero-Cross Output 
| {13-5 (@sme) SPST-NO 4-6VDC = 75 to 264VAC | .1to2A | Mini Sip 2909-ND 4.33 3.90 3.46 | G3MB-202P-D05 
39 3 | SPST-NO | 9.6-14.4VDC _ 75 to 264VAC | 1to2A | Mini Sip 2910-ND 4.33 390 3.46 | G3MB-202P-DC12 
SPST-NO |_19.2-28.8VDC = 75 to 264VAC | .1to2A | Mini Sip 211-ND 4.33 3.90 3.46 | G3MB-202P-DC24 
‘SPST-NO 4-6VDC _ 75 to 132VAC | 1to 1A | Micro Sip Z1195-ND 3.73 3.36 298 | G3MC101P-D& 
3 | SPST-NO | 9.6-14.4VDC _ 75 to 132VAC | .1to1A | Micro Sip Z1236-ND 3.73 336 2.98 | G3MC-101P-DC12 
SPST-NO | 19.2-28.8VDC = 750 132VAC | .1to 1A | Micro Sip Z1237-ND 3.73 3.36 2.98 | G3MC-101P-DC24 
Random Turn-On Output 
SPST-NO 4-6VDC = 75 to 132VAC | .1to 1A | Micro Sip Z1196-ND 3.40 3.06 2.72 | G3MC-101PL-DOS 
error 3 | SPST-NO | 9.6-14.4VDC _ 75 to 132VAC | .1to 1A | Micro Sip Z1197-ND 3.40 3.06 2.72 | G3MC-101PL-DCI2 
SPST-NO | _19.2-28.8VDC = 75to 132VAC | 1 to 1A | Micro Sip Z1198-ND 3.40 3.06 2.72 _| G3MC-101PL-DC24 
Features: « Low-cost, subminiature, PCB-mounting, solid-state ‘SPST-NO 4-6VDC = 75 to 132VAC | .1t02A | Mini Sip 2912-ND 3.53 3.18 2.82 | G3MB-102PL-DO5 
relay switching 2A * DC input: AC output for 2A load at 25°C SPST-NO | 9.6-14.4VDC _ 75 to 132VAC | .1t02A | Mini Sip 2913-ND 3.53 3.18 282 | GBMB-102PL-DCI2 
+ Mono-block lead frame facilitates heat dissipation without use SPST-NO | 19.2-28.8VDC — 75 to 132VAC | .1to2A | Mini Sip 2914-ND 353 3.18 2.82 | G3MB-102PL-DC24 
of heat sink Characteristic Data: + Leakage Qurrent: 1.5mA max. 3 | SpsT-NO 4-6VDC _ 75 to 264VAC | .1to2A | Mini Sip 2915-ND 3.93 3.54 3.14 | G3MB-202PL-D05 
SPST-NO | 9.6-14.4VDC _ 75 to 264VAC | .1to2A | Mini Sip 216-ND 3.93 3.54 3.14 | G3MB-202PL-DC12 
SPST-NO | 19.2-28.8VDC _ 75 to 264VAC | .1to2A | Mini Sip 2917-ND 3.93 3.54 3.14 | G3MB-202PL-DC24 
Zero Cross Output 
SPST-NO | 5-24VDC 8 4to60VDC ].01to2A] CCStyle Z1193-ND 20.28 18.25 16.22 | G3R-ODX02SN-DO5-24 
4 | SPSENO |) — 5:24VDC 8 40 to 200VDC |.01 to 1.54) GCStyle Z1194-ND 23.33 21.00 18.66 | G8R-OD201SN-DC5-24 
SPST-NO | 5-24VDC 15 75 to 264VAC | .05to2A| QCStyle Z1192-ND 21.45 19.31 17.16 | G3R-OA202SZN-DO5-24 
SPST-NO | _5-24VDC 15 75 to 264VAC | .05to2A| QCStyle Z1235-ND 30.10 27.09 24.08 | G3R-O4202SLN-DC5-24 
Random Turn-on Output 
‘SPST-NO 4-6VDC 8 4 to 32VDC a Style Z1190-ND 18.18 16.36 14.54 | G3RIDZRISN-DOS 
w 4 | SPST-NO]  12-24VDC 8 4 to 32VDC A Style Z1191-ND 18.18 16.36 14.54 | G3R-IDZRISN-DC12-24 
= 128 Naxs SPST-NO | _100-240VAC 15 4 to 32VDC A Style Z1234-ND 22.88 20.59 18.30 _| G3R-IAZRISN-AC100/240 
Features: + Input / Output Modules that have the same Zero-Cross Output 
footprint as the G2R + Incorporating an easy-to-see monitoring ‘SPST-NO 4-6VDC = 75 to 264VAC] .1t010A] OCStyle Z175-ND 16.58 14.92 13.26 | G3NE210T-US-DCS 
indicator Characteristic Data: + Leakage Ourrent: uA max. + 5 | SPST-NO | 9.6-14.1VDC — 75 to 264VAC | .1t010A} QCStyle Z176-ND 16.58 14.92 13.26 | G3NE210T-US-DC12 
SPST-NO | _19.2-28.8VDC = 75to 264VAC | 1 to 10A|__QCStyle Z177-ND 16.58 14.92 13.26 | G3NE210T-US-DC24 
‘SPST-NO 4-6VDC _ 75 to 264VAC] .1to20A] QCStyle Z178-ND 19.43 17.49 15.54 | G3NE220T-US-DCS 
5 | SPST-NO | 9.6-14.1VDC _ 75 to 264VAC | .1t020A] QCStyle Z179-ND 19.43 17.49 15.54 | G3NE-220T-US-DC12 
SPST-NO | _19.2-28.8VDC = 75 to 264VAC | .1to20A| _QCStyle Z180-ND 19.43 17.49 15.54 | G3NE-220T-US-DC24 
Zero-Cross Output 
SPST-NO | 5-24VDC a 19 to 264VAC | .1 to 5A | Screw Style Z165-ND 18.38 1654 14.70 | G3NA-205B-DC5-24 
6 | SPST-NO | 100-120VAC _ 19 to 264VAC | .1 to5A | Screw Style Z166-ND 23.13 20.82 18.50 | G3NA-205B-AC100-120 
SPST-NO | 200-240VAC = 19to 264VAC | .1 to 5A | Screw Style Z167-ND 23.13 20.82 18.50_| G3NA-205B-AC200-240 
SPST-NO | 432VDC _ 19 to 264VAC | 1 to 10] Screw Style 218-ND 18.80 16.92 15.04 | G3NA-210B-DC5-24 
SPST-NO | 75-132VAC _ 19 to 264VAC | .1 to 10] Screw Style 2919-ND 25.93 23.34 20.74 | G3NA-210B-AC100-120 
g | SPST-NO | 150-264VAC _ 19 to 264VAC | .1 to 10) Screw Style 2920-ND 25.93 23.34 20.74 | G3NA-210B-AC200-240 
SPST-NO | 4-32VDC _ 19 to 264VAC | .1 to 254] Screw Style 221-ND 24.45 22.01 19.56 | G3NA-225B-D05-24 
Features: + Built-in varistor effectively absorbs external surges SPST-NO | 75-132VAC =_ 19 to 264VAC | .1 to 25A| Screw Style 2922-ND 29.45 26.51 23.56 | G3NA-225B-AC100-120 
SPST-NO | 150-264VAC = 19 to 264VAC | .1 to 25A | Screw Style 2023-ND 32.33 29.10 25.86_| G3NA-225B-AC200-240 
g | SPSENO | 5:24VDC = 180 to 528VAC| .1 to 25A] Screw Style Z170-ND 52.88 47.59 42.30 | G3NA-425B-D05-24 
, SPST-NO | 100-120VAC = 180 to 528VAC| .1 to 25A|_ Screw Style Z171-ND 55.23 49.71 44.18 | G3NA-425B-AC100-120 
functions SPST-NO | 5-24VDC _ 19 to 264VAC | 1 to 40A] Screw Style Z172-ND 38.08 34.27 30.46 | G3NA-240B-D05-24 
6 | SPST-NO | 100-120VAC =_ 19 to 264VAC | .1 to 40A] Screw Style Z173-ND 42.43 38.19 33.94 | G3NA-240B-AC100-240 
SPST-NO | 200-240VAC _ 19 to 264VAC | .1 to 40A | Screw Style Z174-ND 42.43 38.19 33.94 | G3NA-240B-AC200-240 
DC Output Voltage 
6 | SPSTNO] — 5-24VDC _ 4to 220VDC | .1 to 10A] Screw Style Z168-ND 33.45 30.11 26.76 | G3NA-D210B-DC5-24 
SPST-NO | _100-120VAC _ 4to 220VDC | .1 to 10A | Screw Style Z169-ND 34.83 31.35 27.86 _| G3NA-D210B-AC100-240 
Accessories 
Track Mount Heat Sink for 10A Relays (77 x 44mm) 2924-ND 13.98 1258 11.18 | Y92B-N50 
Track Mount Heat Sink for 10A/25A Relays (88.90 x 77mm) 2925-ND 22.60 20.34 18.08 | Y92B-N100 
7 | Track Mount Heat Sink for 254 Relays (100 x 104mm) 2926-ND 30.85 27.77 24.68 | Y92B-N150 
Chassis Mount Heat Sink for 10A (100 x 100mm) 2927-ND 1515 13.64 1212 | Y92B-A100 
Chassis Mount Heat Sink for 254 (150 x 100.5mm) 2928-ND 20.60 18.54 16.48 | Y92B-A150N 


should be used at the time of placement. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


794 (1023) 


OMRON. General Purpose Relays a 


LY SERIES: 250VAC/125VDC, MK SERIES: 500VAC/250VDC, 


Contact Oper. Volt. MY SERIES: 250VAG/125VDG, G7L SERIES: 250VAC, 
Coil Ratings (% of Rated) | Oper./Rel. G8P SERIES: 250VAC/28VDG 
Contact| Coil | Res. Resistive Pull/Drop/Max. | Time/Time Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Form | Volt. | (Q) (A) On/Out/Cont. (msec.) Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
Power Relays — Plug-In Terminals 
120VAC] 4430 80/30/110 25/25 Z781-ND 675 608 540 4.86 | LY1-ACI10/120 — 
1 | sept |24VAG] 180 | 15A@110VAC) — 80/30/110 25/25 7783-ND 675 608 540 4.86 | LY1-ACe4 mq 
2avoc| 650 | 15A@24vDC | 80/10/10 25/25 Z784-ND 645 581 516 4.65 | LY1-DC24 SS 
12vDC| 160 80/10/110 25/25 Z785-ND 645 581 5.16 4.65 | LY1-DC12 SS 
T20VAC) 4430 80/30/110 25/25 Z786-ND 758 682 606 5.46 | LY2-ACI10/120 5d 
+ | pppr | 24VAC| 180 | 10A@110vAC] — 80/30/110 25/25 Z788-ND 758 682 6.06 5.46 | LY2-AC24 
2avoc| 650 | 10A@24vDC | 80/10/10 25/25 7789-ND 758 682 606 5.46 | LY2-DC24 
12vDC| 160 80/10/110 25/25 Z790-ND 758 682 6.06 5.46 | LY2-DC12 
{2vDC] 160 80/10/10 25/25 Z193-ND 685 617 548 494 | LYIFDCI2 
1 | sept |24VOC] 650 | 15A@110VAC) 0/10/10 25/25 Z194-ND 685 617 548 4.94 | LY1FDC24 
2avac| 180 | 15A@24vDC | 80/30/110 25/25 Z195-ND 685 617 548 4.94 | LYIFACE4 
120VAC, 4430 80/30/110 25/25 Z782-ND 685 617 548 4.94 | LYIFACT10/120 oaoin view 
{2vDC] 160 80/10/10 25/25 Z190-ND 773. 696 618 557 | LY2RDCI2 SPDT 
+ | pppr |24V0C] 650 | 10A@110VAC) 0/10/10 25/25 Z191-ND 773 696 618 5.57 | LY2F-DC24 
2avac| 180 | 10A@24vDC | — 80/30/110 25/25 Z192-ND 773 696 618 5.57 | LY2FACO4 
120VAC, 4430 80/30/110 25/25 Z787-ND 773 696 618 5.57 | LY2F-ACI10/120 
Power Relays — PC Mount 3.05 
{2VDC] 160 BO/10/110 25/25 274-ND 675 608 540 486 | LY1-0-DCI2 
1 | spor | 24V00) 650 | 1SA@t10vAC] 80/10/10 25/25 2973-ND 675 608 540 4.86 | LY1-0-Dc24 
24vac| 180 | 15A@24vDC | 80/30/110 25/25 2972-ND 675 608 540 4.86 | LY1-0-AC24 Bottom View 
120VAC} 4430 80/30/110 25/25 2971-ND 675 6.08 540 4.86 | LY1-0-AC110/120 DPDT 
{2vDc} 160 80/10/10 25/25 7978-ND 758 682 606 5.46 | LY2-0-DCl2 
24VDC| 650 | son @1tovac| 80/10/1140 25/25 2977-ND 758 682 606 5.46 | LY2-0-DC24 
1 | DPOT |100VDq 6900 | ‘ion@oavnc | 80/10/110 25/25 979-ND 790 7.41 632 5.69 | LY2-0-DC100/110 
24VAC| 180 80/30/110 25/25 2976-ND 758 682 606 5.46 | LY2-0-AC24 
120VAq] 4430 80/30/110 25/25 2975-ND 758 6.82 6.06 _5.46 | LY2-0-AC110/120 
Power Relays — Plug-In Terminals 
{2VDC] 95 BO10/110 30/20 7800-ND 7068 961 854 7.69] MK2P-SDcl2 =a Sanaa view 
2 | pppr | 24VDC} 430 | 10A@220VAC] —80/10/110 30/20 Z799-ND 10.68 961 854 7.69 | MK2P-S-DC24 enon ee. 
24vac| 88 | 10A@28vDC | 80/30/10 20/20 Z798-ND 10.68 961 854 7.69 | MK2P-S-AC24 DEBT, SPDT 
120VAC, 2300 80/30/110 20/20 Z797-ND 11.60 10.44 9.28 8.36 | MK2P-S-ACI20 
12VDC] 95 80/10/10 30/20 7804-ND 1220 1098 976 879 | MK3P5-S-DCI2 
2 | appr |24VDC| 430 | 10A@2z0vAC] —80/10/110 30/20 7803-ND 12.20 1098 9.76 8.79 | MK3P5-S-DG%4 
24vac| 88 | 10A@28VDC | 80/30/10 20/20 7802-ND 1220 10.98 9.76 8.79] MK3P5-S-AC24 
120VAC, 2300 80/30/110 20/20 7801-ND 13.05 11.75 10.44 9.40 | MK3P5-S-AC120 
{2vDC] 160 80/10/10 20/20 Z181-ND 538 484 430 3.87 | MY2-DCI2(S) 
24VDC| 636 | sa @orovag | 80/10/110 20/20 Z182-ND 538 484 430 3.87 | MY2-DC24(S) 
3 | DPDT | 480} 2560 | “Ea Soavnc |  Bo/to/t10 20/20 Z183-ND 560 5.04 448 4.04 | MY2-DC48(S) 
24VAC| 180 80/30/110 20/20 Z184-ND 538 484 430 3.87 | MY2-AC24(S) 
120VAC, 4430 80/30/110 20/20 Z185-ND 5.60 5.04 4.48 4.04 | MY2-AC110/120(S) See 
12vDC] 160 80/30/10 20/20 Z186-ND 648 583 518 4.67 | MY4-DCI2(S) Z 
3 | appr | 24V0C] 636 | sa@z20vAC | 80/30/110 20/20 Z187-ND 648 583 518 4.67 | MY4-DC24(S) Z [3-_14@ 
24VAC] 180 | 3A@24vDC 80/30/110 20/20 Z188-ND 648 5.83 5.18 4.67 | MY4-AC24(S) Z Ley Gla kee? 
120VAC, 4430 80/30/110 20/20 Z189-ND 663 597 5.30 4.77 | MY4-AC110/120(S) Z P 
24VDC] 303 75/15/10 30/30 7B17-ND 1053. 948 842 7.58| G7L-1A-TUBJ-CB-DO24 
24VAc| 270 75/15/1410 30/30 7815-ND 11.30 1017 9.04 8.14] G7L-1A-TUBJ-CB-AC24 
4 | SPST | s5ovac] 5260 | SOA@220VAC| 5/45/10 30/30 7814-ND 11.30 1017 9.04 814 | G7L-1A-TUBJ-CB-AC100/120 
220VAC|21000 70/20/120 30/30 2816-ND 11.93 10.74 9.54 8.59 | G7L-1A-TUBJ-CB-AC200/240 
{2VDC] 75 75/15/10 30/30 ZI051-ND 15.75 14.18 1260 11.34 | G7L-1A-BUBJ-CB-DCI2 
4| sper | 24¥00} 303 75/15/110 30/30 Z1052-ND 15.75 14.18 1260 11.34 | G7L-1A-BUBJ-CB-DC%4 
2avac| 303 | S0A@220VAC| — 75/15/110 30/30 Z1053-ND 15.15 13.64 12.12 10.91 | G7L-1A-BUBJ-CB-AC24 
120VAC, 5260 75/18/1382 30/30 Z1054-ND 16.68 15.01 13.34 12.01 | G7L-1A-BUBJ-OB-AC100/120 
24VDC] 303 75/15/10 30/30 7821-ND 1095 986 876 7.89| G7L-2A-TUBJ-CB-DC24 
4| peer | 24vAC| 270 75/15/1410 30/30 7820-ND 11.70 10.53 9.36 843] G7L-2A-TUBJ-CB-AC24 
120VAG 5260 | A@220VAC)  gsis/110 | 30/30 2B18-ND 11.70 10.53 9.38 8.43 | G7L-2A-TUB-J-CB-AC100/120 f ete 
220VAC|21000 70/20/120 30/30 7819-ND 12.28 11.05 9.82 8.84 | G7L-2A-TUB-J-CB-AC200/240 c =~ 50.55 | 
ppsr. |120VA — 75/18/1382 50/50 Z1030-ND 44.85 40.37 35.88 32.30 | G7J-2A2-B BW1-ACI00/120 He 6.35 
5 | none |240VAC] — | 25A@z20vAC] 150/36/264 | 50/50 Z1031-ND 46.28 41.65 37.02 33.32 | G7J-2A2-B-B-W1-AC200/240 PPP) 
24vDC| 288 75/10/110 50/50 Z1032-ND 40.83 36.75 32.66 29.40 | G7J-2A2-B-B-W1-DC24 Dae 
apsy [20VA — 75/18/1382 50/50 Z1033-ND 44.85 40.37 35.88 32.30 | G7J-3A1-B B.W1-ACI00/120 . L 
5 | Sper |240VAC] — | 25A@z20VAC] 150/36/264 | 50/50 Z1034-ND 46.28 41.65 37.02 33.32 | G7J-3A1-B-B-W1-AC200/240 Loepacsl 
24vDC| 288 75/10/110 50/50 Z1035-ND ___-40.83—-36.75 32.66 29.40 | G7J-3A1-B-B-W1-DC24 : 
20vAC. — 75/18/1382 50/50 Z1036-ND 44.85 40.37 35.88 32.30 | G7J-4A-B-W1-AC100/120 <A 
5 | 4psT |24ovacl — | 25A@z220vAC| 150/36/264 | 50/50 Z1037-ND 46.28 41.65 37.02 33.32 | G7J-4A-B-W1-AC200/240 
24vDC| 288 75/10/1410 50/50 Z1038-ND 40.83 36.75 32.66 29.40 | G7J-4A-B-W1-DC24 sat OF el 
Power Relays — Hermetically Sealed Case a “lg By ehh gl 
42D | 160 80/10/10 20/20 Z1223-ND 44.18 39.76 35.34 31.81 | MY4H-DCI2 Top View Top View 
3 | 4PoT | 24Dc | 650 3A 80/10/110 20/20 Z1224-ND 44.18 39.76 35.34 31.81 | MY4H-DC24 eer 
120AC| 4430 80/30/110 20/20 Z1225-ND 44.18 39.76 35.34 31.81 | MY4H-ACI10/120 


All Relays UL/CSA approved @ oA 


Relay Sockets and Accessories 


Use With Digi-Key Price Each Omron 

Fig. Series Description Part No. 1 25 50 100 | Part No. 

6 LY Track Mounted Relay Sockets. Z791-ND 4.95 4.46 3.96 3.57 | PTRO8A-E 
_ LY: Back Connecting Socket - POB Mount . 2Z792-ND 1.80 1.62 1.44 1.30 | PTO8-0 
= LY Back Connecting Socket - Solder Ear . . Z793-ND 1.80 1.62 1.44 1.30 | PTO8 
= LY/MY Socket Mounting Plate for Back Connect : : Z794-ND 30 .27 24 22 | PYP-1 separately) 
= LY/MY Relay Hold-Down Qiip for Track Mounted Sockets . : Z795-ND 28 25 22 20 | PYCAI 
= LY/MY Relay Hold-Down Qip for Back Connecting Socket Z796-ND 28 25 .22 -20 | PYCP 
_ MY DPDT Track Mounted Relay Sockets Z882-ND 5.20 4.68 4.16 3.75 | PYRO8A-E 
_ MY APDT Track Mounted Relay Sockets 2811-ND 7.55 6.80 6.04 5.44 | PYFI4A-E 
_ MY APDT Back Connecting Socket - Pane! Mount 2812-ND 1.80 1.62 1.44 1.30 | PY14 
= MY 4PDT Back Connecting Socket - PCB Mount... Z813-ND 1.80 1.62 1.44 1.30_| PY14-02 
= MK DPDT Track Mounted Relay Sockets... 2Z805-ND 4.65 4.19 3.72 3.35 | PRO83A-E 
= MK DPDT Connecting Socket - Pane! Mount. Z836-ND 1.75 1.58 1.40 1.26 | PLOS 
= MK DPDT Connecting Socket - POB Mount Z837-ND 2.90 2.61 2.32 2.09 | PLEO8-0 
= MK 3PDT Track Mounted Relay Sockets Z806-ND 6.65 5.99 5.32 4.79 | PFI13A-E 
= MK 3PDT Connecting Socket - Panel Mount . Z838-ND 2.05 1.85 1.64 1.48 | PL1 
_ MK 8PDT Connecting Socket - POB Mount . . 2839-ND 2.90 2.61 2.32 2.09 | PLE11-0 

7 MY/LY/MK _ | 40” (101.60cm) DIN Rail Socket Mounting Track. Z840-ND 6.43 5.79 5.14 4.63 | PFP100N 

7 MY/LY/MK | 20” (50.80cm) DIN Rail Socket Mounting Track . Z841-ND 5.23 471 4.18 3.77 | PFP50N 
= = End Stop Plate for Din Track Rail . 2887-ND 70 63 56 51 | PFP-M 
= = W-Bracket for Omron Relay Z1238-ND 1.36 1.23 1.09 99 | R9904FORGSF 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 795 


OMRON. 


General Purpose Relays 


Contact Oper. Volt. 
Coil Ratings (% of Rated) | Oper./Rel. 
Contact | Coil Res. | Resistive Pull/Drop/Max. | Time/Time Digi-Key Price Each Omron 
Fig.) Form | Volt. (Q) (A) On/Out/Cont. (msec.) Part No. i 25 50 100 Part No. 
G8P Relay - PC Mount and QC Style 
SPST 5DC | 27 30A@250VAC 75/10/120 15/10 Z1002-ND 3.36 3.03 2.69 2.42 GS8P-1AP-DOS 
1) SPST | 12DC | 155 75/10/120 15/10 Z1003-ND 3.76 3.38 3.01 271 GS8P-1AP-DC12 
SPST | 24DC | 660 PORGEEG 75/10/120 15/10 Z1004-ND 3.36 3.03 2.69 242 G8P-1AP-DC24 
Dust Cover for Qoen Frame G8P Series Above Z1005-ND 13 12 10 .09 R99-002-G8PN 
ISPST-NO} 5DC | 27 | 30A@250VAC 75/10/120 15/10 2211-ND 5.16 4.76 4.47 3.95 G8P-1114P-US-DC5 
2 |SPST-NO} SDC | 27 | 30A@250VAC 75/10/120 15/10 Z1006-ND 3.43 3.16 2.97 2.63 G8P-1A4P-DCS 
ISPST-NO} 12DC | 155 | 20A@28VDC 75/10/120 15/10 Z1007-ND 3.14 2.90 2.72 2.40 G8P-1A4P-DC12 
SPST-NO| 24D | 660 |IPPCISVACE | ae/10/4129 15/10 Z1008-ND 314-290 © .272 =~ -2.40_ | caP-1a4P-Doed 
2 2hp@250VAC 
SPDT | 12DC | 155 |10A@250VAC 75/10/120 15/10 Z1009-ND 3.43 3.16 2.97 2.63 G8P-1C4P-DC12 
SPST | 12VDC | 155 30 75/10/120 15/10 2208-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 G8P-1A4TP-DC12 
3 SPST | 24VDC | 155 30 75/10/120 15/10 2Z209-ND 3.70 3.33 2.96 2.67 G8P-1A4TP-DC24. 
SPDT | 12VDC | 155 20 75/10/120 15/10 2210-ND 3.80 3.42 3.04 2.74 G8P-1C4TP-DC12 
SPDT | 24VDC | 155 20 75/10/120 15/10 2214-ND 3.80 3.42 3.04 2.74 G8P-1C4TP-DC24 
SPST | 12VDC | 155 30 75/10/120 15/10 2215-ND 4.00 3.60 3.20 2.88 G8P-1A2T-F-DC12 
SPST | 24VDC | 155 30 75/10/120 15/10 2216-ND 4.00 3.60 3.20 2.88 G8P-1A2T-F-DC24 
- SPDT | 12VDC | 155 20 75/10/120 15/10 2217-ND 4.10 3.69 3.28 2.96 G8P-1C2T-F-DC12 
SPDT | 24VDC | 155 20 75/10/120 15/10 2218-ND 4.10 3.69 3.28 2.96 G8P-1C2T-F-DC24 
G8J N-ISO Footprint Automotive Relay 
ISPST-NO} 12DC | 78 30 75/10/120 5/4 2980-ND* 4.90 441 3.92 3.53 GBJN-1A7P-DC12 
SPDT | 12DC | 78 35NO/20NC_ 75/10/120 5/4 2Z981-ND 5.20 4.68 4.16 3.75 G8JN-107T-DC12 
5 | SPDT | 12DC | 78 35NO20NC, 75/10/120 5/4 Z982-NDt 5.10 4.59 4.08 3.68 G8JN-1C7T-MF-DC12! 
SPDT | 12DC | 78 35NO/20NC_ 75/10/120 5/4 Z983-NDt 5.23 471 4.18 3.77 GBUN-106T-DC12 
SPDT | 12DC | 78 35NO/20NC_ 75/10/120 5/4 Z984-ND§ 6.45 5.81 5.16 4.65 GBUN-106T-F-DC12 
MJ N Relay - Plug-In Style 
DPDT | 12VDC | 120 10 85/10/120 15/6 2237-ND 11.70 10.53 9.36 8.43 MJN2C-DC12 
DPDT | 24VDC | 470 10 85/10/120 15/6 2236-ND 11.70 10.53 9.36 8.43 MJN2C-DC24 
DPDT | 24VAC | 75 10 85/10/120 15/6 2235-ND 12.45 11.21 9.96 8.97 MJN2C-AC24 
DPDT | 120VAC | 2250 10 85/10/120 15/6 2238-ND 12.25 11.03 9.80 8.82 MJN2C-AC120 
S 3PDT | 12VDC | 120 10 85/10/120 15/6 2233-ND 12.10 10.89 9.68 8.72 MJN3C-DC12 
3PDT | 24VDC | 470 10 85/10/120 15/6 2232-ND 12.10 10.89 9.68 8.72 MJN3C-DC24 
SPDT | 24VAC | 72 10 85/10/120 15/6 2231-ND 12.95 11.66 10.36 9.33 MJN3C-AC24 
3PDT | 120VAC | 1700 10 85/10/120 15/6 2234-ND 13.63 12.27 10.90 9.81 MJN3C-AC120 
MJ N Relay with mounting flange 
DPDT | 12VDC | 120 10 85/10/120 15/6 2244-ND 11.38 10.24 9.10 8.19 MJN2CF-DC12 
DPDT | 24VDC | 470 10 85/10/120 15/6 2245-ND 11.25 10.13 9.00 8.10 MJN2CF-DC24 
DPDT | 24VAC | 75 10 85/10/120 15/6 2243-ND 12.08 10.87 9.66 8.70 MJN2CF-AC24 
DPDT | 120VAC | 2250 10 85/10/120 15/6 2246-ND 12.08 10.87 9.66 8.70 MJN2CF-AC120 
DPDT | 12VDC | 120 10 85/10/120 15/6 2241-ND 12.40 11.16 9.92 8.93 MJN3CF-DC12 
DPDT | 24VDC | 470 10 85/10/120 15/6 2240-ND 13.03 11.73 10.42 9.38 MJN3CF-DC24 
6 DPDT | 24VAC | 72 10 85/10/120 15/6 2239-ND 13.78 12.40 11.02 9.92 MJN3CF-AC24 
DPDT | 120VAC| 1700 10 85/10/120 15/6 2242-ND 14.03 12.63 11.22 10.10 MJN3CF-ACI20 
DPDT | 12VDC | 120 20 85/10/120 15/6 2249-ND 15.00 13.50 12.00 10.80 MJN2CE-DC12 
DPDT | 24VDC | 470 20 85/10/120 15/6 2Z250-ND 15.00 13.50 12.00 10.80 MJN2CE-DC24 
DPDT | 24VAC | 75 20 85/10/120 15/6 2248-ND 15.38 13.84 12.30 11.07 MJN2CE-AC24 
DPDT | 120VAC | 2250 20 85/10/120 15/6 2247-ND 15.80 14.22 12.64 11.38 MJN2CE-AC120 
MGN Relay - Heavy Duty Power Type 
SPDT | 12VDC | 72 30 75/10/100 30/30 2257-ND 23.50 21.15 18.80 16.92 MGN1C-DC12 
SPDT | 24VDC | 290 30 75/10/100 30/30 2258-ND 21.05 18.95 16.84 15.16 MGNIC-DC 24 
SPDT | 24VAC | 11.5 30 85/10/100 30/30 2255-ND 23.38 21.04 18.70 16.83 MGN1C-AC24 
SPDT | 120VAC} 295 30 75/10/100 30/30 2256-ND 23.38 21.04 18.70 16.83 MGNIC-AC120 
SPST | 12VDC | 72 30 75/10/100 30/30 2261-ND 20.15 18.14 16.12 14.51 MGN1X-DC12 
SPST | 24VDC | 290 30 75/10/100 30/30 2262-ND 21.15 19.04 16.92 15.23 MGN1X-DC24 
SPST | 24VAC | 11.5 30 85/10/100 30/30 2Z260-ND 18.93 17.04 15.14 13.63 MGN1X-AC24 
7 SPST | 120VAC| 295 30 85/10/100 30/30 2Z259-ND 18.95 17.06 15.16 13.65 MGN1X-AC120 
DPST | 12VDC | 72 30 75/10/100 30/30 2265-ND 24.05 21.65 19.24 17.32 MGN2A-DC12 
DPST | 24VDC | 290 30 75/10/100 30/30 2Z266-ND 22.78 20.50 18.22 16.40 MGN2A-DC24 
DPST | 24VAC | 11.5 30 85/10/100 30/30 2264-ND 25.75 23.18 20.60 18.54 MGN2A-AC24 
DPST | 120VAC| 295 30 85/10/100 30/30 2263-ND 27.93 25.14 22.34 20.11 MGN2A-AC120 
DPDT | 12VDC | 72 30 75/10/100 30/30 2269-ND 34.25 30.83 27.40 24.66 MGN2C-DC12 
DPDT | 24VDC | 290 30 75/10/100 30/30 2270-ND 33.15 29.84 26.52 23.87 MGN2C-DC24 
DPDT | 24VAC | 11.5 30 85/10/100 30/30 2268-ND 34.65 31.19 27.72 24.95 MGN2C-AC24 
DPDT | 120VAC| 295 30 85/10/100 30/30 2267-ND 29.70 26.73 23.76 21.39 MGN2C-AC120 
All Relays UL/CSA approved @ mY *PC Mount t+ Molded Bracket +Weatherproof Shroud § Weatherproof Shroud w/Metal Bracket 
Relay Sockets and Accessories 
Use With Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Series Description Part No. 1 25 50 100 Part No. 
8 MJN Din rail socket w/screw terminals 2251-ND 8.03 7.23 6.42 5.78 PTFI1PC 
9 MJN Chassis mount w/@C terminals 2252-ND 1.70 1.53 1.36 1.23 PTF11QDC 
8 MJN Chassis mount w/screw terminals 2253-ND 7.80 7.02 624 5.62 PTF21PC 
9 MJN Chassis mount w/POB terminals 2254-ND 1.58 1.42 1.26 1.14 PTFPCB 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
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Aromat ig. TQ Series 
AA Sues PC Mount Relays 


N | Ss Your Partner for * All relays are UL, CSA approved 
J \l the 21st Century [ 9277B-ND Aromat Relay Guide $2.95 | 


Aromat's T-Series is a family of compact, high sensitivity relays that 
combine all the relay technologies accumulated over the past 20 
years. 


TQ Series 


T-Series relays are widely used in communications, instrumentation 
and control interface equipment. 


6 345008 0 
20 181716151413 Tt 
Direction Indication 


The proven quality of our T-Series relays will be maintained because 
of our commitment to cutting edge technology and a willingness to 
listen to our customer needs. 


TF Series TK Series TX Series 


Cont. Coil Coil Coil Contact Ratings (A) | Pickup/Dropout/ i-Key Price Each Aromat 
Fig. | Arrange.| Volt Res. |Curr.(mA)| 30 VDC 125 VAC Max. Voltage Part No. i 25 50 100 | PartNo. 
TQ Series Telcom Relays Glue-pad 8 
DPDT 3VDC 64.3 46.7 1 5 2.25/0.3/4.5 255-1225-ND 2.65 2.43 2.16 1.84 | TQ2-3V Glue-pad A 
DPDT |45VDC} 144 31.1 1 5 3.38/.45/6.7 255-1226-ND 2.65 2.43 2.16 1.84 | TQ2-4.5V 
1 DPDT 5VDC 178 28.1 1 5 3.75/0.5/7.5 255-1001-ND 2.65 2.43 2.16 1.84 | TQ2-5V ig. TF Series 
DPDT | 12VDC | 1,028 11.7 1 5 9/1.2/18 255-1002-ND 2.65 2.43 2.16 1.84 | TQ2-12V 10.16 
DPDT | 24VDC | 2,880 8.3 1 20: 18/2.4/36 255-1003-ND 3.16 2.91 2.58 2.20 | TQ2-24V . 
4PDT 5VDC 89 56.2 1 5 3.75/0.5/7.5 255-1013-ND 17.64 16.20 14.40 12.24 | TQ4-5V 
2 4PDT 12VDC. 514 23.3 1 5 12/9/18 255-1014-ND 17.64 16.20 14.40 12.24 | TQ4-12V 
4PDT | 24VDC | 2,056 11.7 1 5 24/18/36 255-1015-ND 19.11 17.55 15.60 13.26 | TQ4-24V 
TQ Series Telcom Single Coil Latching Relays 
DPDT 5VDC 250 20 1 roy 3.75/3.75/7.5 255-1004-ND 3.16 2.91 2.58 2.20 | TQ2-L-5V 
3 DPDT | 12VDC | 1,440 8.3 ll 5 9/9/18 255-1005-ND 3.16 2.91 2.58 2.20 | TQ2-L-12V 
DPDT | 24VDC | 1,920 12.5 1 5 18/18/28.8 255-1006-ND 3.58 3.29 2.92 2.49 | TQ2-L-24V 
TQ Series Telcom Dual Coil Latching Relays 
DPDT 5VDC 125 40 1 5 3.75/3.75/7.5 255-1007-ND 3.31 3.04 2.70 2.30 | TQ2-L2-5V 
4 DPDT 9VDC 405 22.2 1 5 6.75/.9/9 255-1355-ND 3.31 3.04 2.70 2.30 | TQ2-L2-9V 
DPDT | 12VDC 720 16.2 1 5 9/9/18 255-1008-ND 3.31 3.04 2.70 2.30 | TQ2-L2-12V 
DPDT | 24VDC | 1,920 12.5 1 ib 18/18/28.8 255-1009-ND 3.75 3.45 3.06 2.61 | TQ2-L2-24V 
TQ Series Telcom Relays SMT 
DPDT | 1.5VDC 16 93.8 2 Ro} 1.13/.15/2.2 255-1224-ND 3.01 277 246 2.10 | TQ2SA-1.5V 
DPDT 3VDC 64.3 46.7 2 5 2.25/.30/4.5 255-1228-ND 3.01 2.77 2.46 2.10 | TQ2SA-3V 
5 DPDT |4.5VDC) 145 31 2 5 3.38/.45/6.7 255-1229-ND 3.01 277 246 2.10 | TQ2SA-4.5V 
DPDT 5VDC 178 28.1 2 5 3.75/0.5/7.5 255-1010-ND 3.01 2.77 2.46 2.10 | TQ2SA-5V 
DPDT | 12VDC | 1,028 11.7 2 5 9/1.2/18 255-1011-ND 3.01 2.77 2.46 2.10 | TQ2SA-12V 
DPDT | 24VDC | 2,880 8.3 2 5 18/2.4/36 255-1012-ND 3.58 3.29 2.92 2.49 | TQ2SA-24V 
TF Series Telcom Relays \ 
DPDT 5VDC | 312.5 16 1 5 3.75/0.5/7.5 255-1016-ND 5.41 4.98 442 3.76 | TF2-5V hogs76 
6 DPDT | 12VDC | 1,800 6.7 1 5 9/1.2/18 255-1017-ND 5.41 4.98 442 3.76 | TF2-12V Direction Indication 
DPDT | 24VDC | 4,100 5.8 1 5: 18/2.4/36 255-1018-ND 6.32 5.81 5.16 4.39 | TF2-24V 
TF Series Telcom Dual Coil Latching Relays 
DPDT 5VDC | 227.3 22 1 5 3.75/3.75/7.5 255-1019-ND 7.03 6.46 5.74 4.88 | TF2-L2-5V 
7 DPDT | 12VDC | 1,309 9.2 1 5 9/9/18 255-1020-ND 7.03 6.46 5.74 4.88 | TF2-L2-12V 
DPDT | 24VDC | 2,880 8.3 1 5 18/18/36 255-1021-ND 7.15 6.57 5.84 4.97 | TF2-L2-24V 
TN Series Telcom Relays 
DPDT 5VDC 178 28.1 1 5 3.75/0.5/7.5 255-1022-ND 3.90 3.58 3.18 2.71 | TN2-5V 
8 DPDT | 12VDC | 1,028 11.7 1 AY 9/1.2/18 255-1023-ND 3.90 3.58 3.18 2.71 | TN2-12V 
DPDT | 24VDC | 2,880 8.3 1 5 18/2.4/36 255-1024-ND 4.63 4.26 3.78 3.22 | TN2-24V 
TN Series Telcom Dual Coil Latching Relays 
DPDT 5VDC 125 40 1 5 3.75/3.75/7.5 255-1025-ND 4.85 4.46 3.96 3.37 | TN2-L2-5V q S38 ise 
9 DPDT | 12VDC 720 16.7 1 5 9/9/18 255-1026-ND 4.85 4.46 3.96 3.37 | TN2-L2-12V 1-01 | Direction Indication 
DPDT | 24VDC | 1,920 12.5 1 5 18/18/36 255-1027-ND 5.49 5.04 448 3.81 | TN2-L2-24V 
7 TX Series SMT 
TK Series Telcom Relays o54 
SPDT 5VDC 178 28.1 2 5 3.75/0.5/7.5 255-1028-ND 4.43 4.08 3.62 3.08 | TK1-5V eet 3.16 12 1098 
10 SPDT 12VDC | 1,028 11.7 2 5 9/1.2/18 255-1029-ND 4.43 4.08 3.62 3.08 | TK1-12V 
SPDT | 24VDC | 2,133 11.3 2 5 18/2.4/28.8 255-1030-ND 5.10 468 4.16 3.54 | TK1-24V 
TX Series Telcom Relays Glue-pad | fe og] 
DPDT 5VDC 178 28.1 2 5 3.75/0.5/7.5 255-1031-ND 2.92 2.68 2.38 2.03 | TX2-5V qs) 
11 | DPDT | 12vDC | 1,028] 11.7 2 5 9/1.2/18 255-1032-ND 2.92 268 2.38 2.03 | TX2-12V . AGN Series 
DPDT | 24VDC | 2,133 11.3 2 ey 18/2.4/28.8 255-1033-ND 3.45 3.18 2.82 2.40 | TX2-24V 7 7.60 —» 12 304 
. + 
TX Series Telcom Relays SMT Nae é04 
DPDT 5VDC 178 28.1 2 5 3.75/0.5/7.5 255-1034-ND 3.01 2.77 246 2.10 | TX2SA-5V i fe) e ie} 9 
12 DPDT | 12VDC | 1,028 11.7 2 5 9/1.2/18 255-1035-ND 3.01 2.77 2.46 2.10 | TX2SA-12V + B 7 eS 
DPDT | 24VDC | 2,133 11.3 2 5 18/2.4/28.8 255-1036-ND 3.55 3.27 2.90 2.47 | TX2SA-24V Direction Indication 
AGN Series Compact Telcom Relays Fig. 14 AGN Series SMT 
DPDT |4.5VDC) 145 31 1 3 3.38/.45/6.75 255-1230-ND 3.38 3.11 2.76 2.35 | AGN2004H . 3.20. 
13 DPDT | 12VDC | 1,028 11.7 1 3 9/1.2/18 255-1231-ND 3.38 3.11 2.76 2.35 | AGN20012 Top View 
DPDT | 24VDC | 2,504 9.6 1 3 18/2.4/28.8 255-1232-ND 3.97 365 3.24 2.76 | AGN20024 1 
AGN Series Compact Telcom Relays SMT 3.10 
DPDT |4.5VDC) 145 31 1 3 3.38/.45/6.75 255-1233-ND 3.50 3.22 2.86 2.44 | AGN200A4H 
14 DPDT | 12VDC | 1,028 11.7 1 3 9/1.2/18 255-1234-ND 3.50 3.22 2.86 2.44 | AGN200A12 
DPDT | 24VDC | 2,504 9.6 1 3 18/2.4/28.8 255-1235-ND 4.12 3.78 3.36 2.86 | AGN200A24 
HX Series Compact Telcom Relays 
DPDT 5VDC 78.1 64 1 3 3.75/.5/5.5 255-1236-ND 3.43 3.15 2.80 2.38 | HX2-5V 
15 DPDT | 12VDC 450 26.7 1 3 9/1.2/13.2 255-1237-ND 3.43 3.15 2.80 2.38 | HX2-12V 
DPDT | 24VDC | 1,800 13.4 1 3 18/2.4/26.4 255-1238-ND 3.55 3.27. 2.90 2.47 | HX2-24V 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 797 


Aromat General Purpose PC Mount Relays ver 


Aromat Corpo ration Aromat has one of the largest and most extensive offerings in the general purpose relay area. Used in NCIC COM. t 


| * Your Partner for applications from telecommunications and networking to security and power switching. Common features 
N iS the 21st Century "many include 1,500V FOC breakdown voltage and both standard and high sensitivity coils. 


* All relays are UL, CSA approved 


DSP Series DS2E Series DS2Y Series 


Fig. 2 


>| 


Bottom ~9-> 


View 


DSP Series 
2.54 2.54 
“1X3 t X4 
Coil Contact Pickup/ 
Cont. Coil Coil |Curr. Ratings (A) Dropout Digi-Key Price Each Aromat 
Fig.| Arrange. Volt | Res. |(mA) | 30VDC 125VAC | Max. Voltage | Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
DF Series General Purpose Relays 
DPDT 5VDC 125 40 1 3 3.5/0.5/6 255-1037-ND 4.85 446 3.96 3.37 | DF2E-DC5V 
1 DPDT 12VDC | 720 | 16.7 1 3 8.4/1.2/14.4 255-1038-ND 4.85 446 3.96 3.37 | DF2E-DC12V 
DPDT 24VDC | 2,880 | 8.3 1 3 16.8/2.4/28.8 255-1039-ND 4.85 446 3.96 3.37 | DF2E-DC24V 
DF Series Dual Coil Latching Relays 
DPDT 3VDC 45 | 66.7 1 3 2.1/2.1/3.6 255-1040-ND 5.86 5.38 4.78 4.07 | DF2E-L2-DC3V 
DPDT 5VDC 125 40 1 3 4/4/6 255-1041-ND 5.86 5.38 4.78 4.07 | DF2E-L2-DC5V 
2 DPDT 6VDC | 180 | 33.3 1 3 4.2/4.2/7.2 255-1042-ND 5.86 5.38 4.78 4.07 | DF2E-L2-DC6V 2.54 2.54 
DPDT 9VDC | 405 | 22.2 1 3 6.3/6.3/10.8 255-1043-ND 5.86 5.38 4.78 4.07 | DF2E-L2-DC9V X34 X4 
DPDT 12VDC | 720 | 16.7 1 3 9.6/9.6/18 255-1044-ND 5.86 5.38 4.78 4.07 | DF2E-L2-DC12V a 
DPDT 24VDC | 2,880 | 8.3 1 3 19.2/19.2/28.8 | 255-1045-ND 5.86 5.38 4.78 4.07 | DF2E-L2-DC24V 
DSP Series General Purpose Relays 
DPST-NO/NC} 5VDC 83 60 5 5 4/0.5/6.5 255-1046-ND 6.98 642 5.70 4.85 | DSP1-DC5V 1.2 
3 |DPST-NO/NC}12VDC |} 480 25 5 5 9.6/1.2/15.6 255-1047-ND 6.98 642 5.70 4.85 | DSP1-DC12V 
DPST-NO/NC | 24VDC | 1,920 | 12.5 5 5 19.2/2.4/31.2 255-1048-ND 6.98 642 5.70 4.85 | DSP1-DC24V . 2.54 2.54 
SPST-NO | 5VDC 83 60 8 8 4/0.5/6.5 255-1049-ND 6.20 5.70 5.06 4.31 | DSP1A-DC5V Fig. 6 X3 1x3t 
4 SPST-NO |12VDC}| 480 25 8 8 9.6/1.2/15.6 255-1050-ND 6.20 5.70 5.06 4.31 | DSP1A-DC12V Soe s 
SPST-NO | 24VDC | 1,920 | 12.5 8 8 19.2/2.4/31.2 255-1051-ND 6.20 5.70 5.06 4.31 | DSP1A-DC24V Bottom 
DPST-NO_ | 5VDC 83 60 5 5 4/0.5/6.5 255-1052-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 | DSP2A-DC5V View 
5 DPST-NO |12VDC} 480 25 5 5 9.6/1.2/15.6 255-1053-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 | DSP2A-DC12V 
DPST-NO_ | 24VDC | 1,920 | 12.5 5 6 19.2/2.4/31.2 255-1054-ND 6.86 6.30 5.60 4.76 | DSP2A-DC24V 8-O1.2 Tolerance: +0.1 
DSP Series Dual Latching General Purpose Relays as 
DPST 5VDC 83 60 5 5 4/4/6.5 255-1055-ND 7.37 6.78 6.02 5.12 | DSP1-L2-DC5V DS2E Series 
6 DPST 12VDC} 480 25 5 5 9.6/9.6/15.6 255-1056-ND 7.37 6.78 6.02 5.12 | DSP1-L2-DC12V 
DPST 24VDC | 1,920 | 12.5 5 6 19.2/19.2/31.2 | 255-1057-ND 7.37 6.78 6.02 5.12 | DSP1-L2-DC24V 
DSP Relay Sockets fs: ‘ac: a eg 
PCB Mount Relay Socket for DSP1A Relays 255-1058-ND 2.57 2.37 2.10 1.79 | DSP1A-PS 
___ | PCB Mount Relay Socket for DSP1A-L2 Relays 255-1059-ND 3.01 2.77 2.46 2.10 | DSP1A-PSL2 
PCB Mount Relay Socket for DSP2A & DSP1 Relays 255-1060-ND 3.53 3.24 2.88 2.45 | DSP2A-PS 
PCB Mount Relay Socket for DSP2A-L2 & DSP1-L2 Relays 255-1061-ND 3.77. 3.47 3.08 2.62 | DSP2A-PSL2 
DS2E Series Telcom Relays (High Sensitivity and Standard Coils) 
DPDT 5VDC 125 40 2 6 4/3.5/7.5 255-1062-ND 4.04 3.72 3.30 2.81 | DS2E-S-DC5V 
7 DPDT 12VDC} 720 | 16.6 2 6 8.4/1.2/18 255-1063-ND 4.04 3.72 3.30 2.81 | DS2E-S-DC12V 516 
DPDT 24VDC | 2,880 | 8.3 2 6 16.8/2.4/36 255-1064-ND 4.04 3.72 3.30 2.81 | DS2E-S-DC24V 90 
DPDT 48VDC | 11,520) 4.1 2 6 33.6/4.8/76.8 255-1065-ND 5.49 5.04 4.48 3.81 | DS2E-S-DC48V ; ig 
DPDT 5VDC | 62.5 | 80 2 6 3.5/0.5/7.5 255-1070-ND 3.26 3.00 2.66 2.27 | DS2E-M-DC5V ., e 
7 DPDT 12VDC} 360 | 33.2 2 6 8.4/1.2/18 255-1071-ND 3.26 3.00 266 2.27 | DS2E-M-DC12V - ner on 2 4 
DPDT | 24VDC| 1,440 | 16.6 2 6 16.8/2.4/36 | 255-1072-ND 3.26 3.00 2.66 2.27 | DS2E-M-DC24V i ’ Didction Indication 
DPDT 48VDC | 5,760 | 8.3 2 6 33.6/4.8/76.8 255-1073-ND 4.07 3.74 3.32 2.83 | DS2E-M-DC48V 
DS2E Series Telcom Dual Coil Latching Relays (High Sensitivity and Standard Coils) 
DPDT 5VDC 125 | 35.9 2 6 3.5/3.5/10 255-1066-ND 4.78 439 3.90 3.32 | DS2E-SL2-DC5V 
8 DPDT 12VDC} 720 15 2 6 8.4/8.4/24 255-1067-ND 4.78 4.39 3.90 3.32 | DS2E-SL2-DC12V 9 11 13 
DPDT 24VDC | 2,880 | 7.5 2 6 16.8/16.8/48 255-1068-ND 4.78 4.39 3.90 3.32 | DS2E-SL2-DC24V 
DPDT 48VDC | 11,520] 3.25 2 6 33.6/33.6/96 255-1069-ND 5.71 5.25 4.66 3.97 | DS2E-SL2-DC48V ; 
DPDT 5VDC | 62.5 | 72 2 6 3.5/3.5/7.5 255-1074-ND 3.87 3.56 3.16 2.69 | DS2E-ML2-DC5V 1 
8 DPDT 12VDC} 360 30 2 6 8.4/8.4/18 255-1075-ND 3.87 3.56 3.16 2.69 | DS2E-ML2-DC12V N.O. N.C. COM + 
DPDT |24VDC} 1440) 15 2 6 16.8/16.8/36 | 255-1076-ND 3.87 3.56 3.16 2.69 | DS2E-ML2-DC24v sioaise isieton 
DPDT 48VDC | 5,760 | 7.5 2 6 33.6/33.6/72 255-1077-ND 5.17 4.75 4.22 3.59 | DS2E-ML2-DC48V 
DS2Y Series Telcom Relays 
DPDT 5VDC 125 40 2 3 3.5/0.5/10 255-1078-ND 2.65 2.43 2.16 1.84 | DS2Y-S-DC5V 
9 DPDT 12VDC} 720 | 16.7 2 3 8.4/1.2/24 255-1079-ND 2.65 2.43 2.16 1.84 | DS2Y-S-DC12V 
DPDT 24VDC | 2,880] 8.3 2 3 16.8/2.4/48 255-1080-ND 2.74 2.52 2.24 1.91 | DS2Y-S-DC24V 
DPDT 48VDC | 7,680 | 6.3 2 3 33.6/4.8/86 255-1081-ND 3.68 3.38 3.00 2.55 | DS2Y-S-DC48V 
DS2Y Series Telcom Dual Coil Latching Relays “1 fer ie 
DPDT 5VDC 139 36 2 3 3.5/3.5/10 255-1082-ND 3.04 2.79 248 2.11 | DS2Y-SL2-DC5V : - Direction Indication 
10 DPDT 12VDC} 800 15 2 3 8.4/8.4/24 255-1083-ND 3.04 2.79 2.48 2.11 | DS2Y-SL2-DC12V 
DPDT 24VDC | 3,200 | 7.5 2 3 16.8/16.8/48 255-1084-ND 3.04 2.79 248 2.11 | DS2Y-SL2-DC24V 
LK Series Slim High Inrush Power Relays 
11 SPST-NO |12VDC} 272 | 44.2 5 5 8.4/1.2/15.6 255-1266-ND 1.59 1.47 1.30 1.11 | LK1AF-12V 
SPST-NO | 24VDC | 1,087 | 22.1 5 5 16.8/2.4/31.2 255-1267-ND 1.69 1.56 1.38 1.18 | LK1AF-24V 
LKS Series High Sensitivity Power Relays 
SPST-NO | 5VDC 100 50 5 i) 3.5/0.5/6.5 255-1268-ND 1.37 1.26 1.12 .96 | LKS1AF-5V 
11] SPST-NO |12VDC} 576 | 20.8 5 5: 8.4/1.2/15.6 255-1269-ND 1.37 1.26 1.12 .96 | LKS1AF-12V 
SPST-NO | 24VDC | 2,304 | 10.4 5 5 16.8/2.4/31.2 255-1270-ND 1.45 1.33 1.18 1.01 | LKS1AF-24V 
LKP Series Slim Power Relays 
11 SPST 12VDC} 400 30 10 5 8.4/1.2/15.6 255-1271-ND 1.62 1.49 1.32 1.13 | LKP1AF-12V 2-00.9 j~ 15.0 +) j<5.0 
SPST 24VDC | 1,600 | 15 10 6 16.8/2.4/31.2 255-1272-ND 1.64 1.51 1.34 1.14 | LKP1AF-24V an: “74-013 
LA Series Slim Power Relays H 
DPST 5VDC 100 50 3 3 3.5/0.5/6.5 255-1273-ND 1.52 1.40 1.24 1.06 | ALA2FO5 
12 DPST 12VDC |} 272 | 44.2 3 3 9.0/0.6/15.6 255-1274-ND 1.52 1.40 1.24 1.06 | ALA2F12 
DPST 24VDC | 1,087 | 22.1 3 3 18/1.2/31.2 255-1275-ND 1.54 1.42 1.26 1.08 | ALA2F24 
ST Series IC Drivable Power Relays 
DPST-O/C | 5VDC 105 47 8 8 4.0/0.5/7.5 255-1288-ND 11.96 10.98 9.76 8.30 | ST1-DC5V 
DPST-O/C |12VDC | 600 20 8 8 9.6/1.2/18 255-1289-ND 11.96 10.98 9.76 8.30 | ST1-DC12V 
13 DPST-O/C | 24VDC | 2,400} 10 8 8 19.2/2.4/36 255-1290-ND 11.96 10.98 9.76 8.30 | ST1-DC24V 
DPST-NO | 5VDC 105 47 8 8 4.0/0.5/7.5 255-1291-ND 12.62 11.59 10.30 8.76 | ST2-DC5V 
DPST-NO |12VDC | 600 20 8 8 9.6/1.2/18 255-1292-ND 12.62 11.59 10.30 8.76 | ST2-DC12V 
DPST-NO | 24VDC | 2,400| 10 8 8 19.2/2.4/36 255-1293-ND 12.62 11.59 10.30 8.76 | ST2-DC24V ma (GPSVOG Batiaa Ven}- {(OPSTNIO Bototn View 
-OC Bottom View) FN/O Bottom View) 
— | PCB Mount Relay Socket for ST Series Relays 255-1294-ND 245 2.25 2.00 1.70 | ST-PS (Copper-side View) 2.54 
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Aromat Corporation Hi h F d P R | 
NAGS eres Ig requency an ower nmelayS _ Sea 
| the 21st Century * All relays are UL, CSA approved I 14131211109 8 
RP Series DK Relay JA Relay 
Socket . 
Cont. Coil Coil Coil Contact Ratings (A) | Pickup/Dropout Digi-Key Price Each Aromat 
Fig. | Arrange. Volt Res. | Curr.(mA) | 30 VDC 125 VAC | Max. Voltage Part No. 1 25 50 100 | Part No. 
RK Series High Frequency Relays 
SPDT 5VDC 125 40 01 _ 3.75/0.5/5.5 255-1085-ND 9.26 8.51 7.56 6.43 | RK1-5V 
1 SPDT 6VDC 180 34 01 _— 4.5/0.6/6.6 255-1086-ND 9.26 8.51 7.56 6.43 | RK1-6V 
SPDT 12VDC | 720 17 01 _ 9/1.2/13.2 255-1087-ND 9.26 8.51 7.56 6.43 | RK1-12V 
SPDT 24VDC | 2,880 9 01 _ 18/2.4/26.4 255-1088-ND 9.53 8.76 7.78 6.62 | RK1-24V 
RP Series High Frequency Low Profile Relays 
SPDT 5VDC 178 28 A _ 3.75/0.5/7.5 255-1089-ND 21.78 20.01 17.78 15.12 | RP1-5V 
2 SPDT 12VDC | 1,028 11.7 A _ 9/1.2/18 255-1090-ND 21.78 20.01 17.78 15.12 | RP1-12V 
SPDT 24VDC | 2,133 11.3 A _— 18/2.4/28.8 255-1091-ND 22.39 20.57 18.28 15.54 | RP1-24V 
HY Series General Purpose Relays 
SPDT 5VDC 166 30.1 1 _ 3.75/0.5/6.5 255-1092-ND 3.16 2.91 2.58 2.20 | HY1-5V 
3 SPDT 12VDC | 960 12.5 1 _— 9/1.2/15.6 255-1093-ND 3.16 2.91 258 2.20 | HY1-12V 
SPDT 24VDC | 3,840 6.25 1 _— 18/2.4/31.2 255-1094-ND 3.97 3.65 3.24 2.76 | HY1-24V 
DK Series General Purpose Relays 
SPST 5VDC 125 40 10 10 3.5/0.5/6.5 255-1095-ND 7.37 6.78 6.02 5.12 | DK1A-5V 
4 SPST 12VDC | 720 16.6 10 10 8.4/8.4/15.6 255-1096-ND 7.37 6.78 6.02 5.12 | DK1A-12V 
SPST 24VDC | 2,880 8.3 10 10 16.8/2.4/31.2 255-1097-ND 7.37 6.78 6.02 5.12 | DK1A-24V 
DPST 5VDC 125 40 8 8 3.5/0.5/6.5 255-1098-ND 10.83 9.95 884 7.52 | DK1A1B-5V 
5 DPST 12VDC | 720 16.6 8 8 8.4/1.2/15.6 255-1099-ND. 10.83 9.95 884 7.52 | DK1A1B-12V 
DPST 24VDC | 2,880 8.3 8 8 16.8/2.4/31.2 255-1100-ND 10.83 9.95 884 7.52 | DK1A1B-24V 
= PCB Mount Relay Socket for DK1A Relays 255-1101-ND 4.02 3.69 3.28 2.79 | DK1A-PS 
PCB Mount Relay Socket for DK1A1B Relays 255-1102-ND 3.99 3.67 3.26 2.78 | DK2A-PS 
J Q Series High Noise Immunity Power Relays 
SPDT 5VDC 62.5 80 5 5 3.75/.25/7.5 255-1263-ND 3.28 3.02 268 2.28 | JQ1-5V 
6 SPDT 12VDC | 360 33 5 5 9.6/1.2/20 255-1264-ND 3.28 3.02 268 2.28 | JQ1-12V 
SPDT 24VDC | 1,440 16.7 5 5 19.2/2.4/36 255-1265-ND 3.28 3.02 268 2.28 | JQ1-24V 
J S Series Power Relays 
SPDT 5VDC 69.4 72 5 10 3.5/0.5/6.5 255-1103-ND 1.20 1.11 .98 84 | JS1-5V 
it SPDT 12VDC | 400 30 5 10 8.4/1.2/15.6 255-1104-ND 1.20) 1.11 .98 84 | JS1-12V 
SPDT 24VDC | 1,600 15 5 10 16.8/2.4/36 255-1105-ND 1.30 1.20 1.06 .91 | JS1-24V 
SPST-NO | 5VDC 69.4 72 5 10 3.5/0.5/7.5 255-1106-ND 1.15 1.06 94 .80 | JS1A-5V 
8 SPST-NO | 12VDC | 400 30 5 10 8.4/1.2/18 255-1107-ND 1.15 1.06 94 80 | JS1A-12V 
SPST-NO | 24VDC | 1,600 15 5 10 16.8/2.4/36 255-1108-ND 1.18 1.08 .96 82 | JS1A-24V : 
J SM Series Automotive Power Relays 
9 SPDT 12VDC | 225 53.3 10 = 6.3/.9/16 255-1239-ND 1.30 1.20 1.06 -91 | JSM1-12V-4 Fig. 10 JR Series 
SPDT 12VDC | 225 53.3 15 _— 6.3/.9/16 255-1240-ND 1.42 1.31 1.16 -99 | JSM1-12V-5 6-013 
J R Series Power Relays t > 
SPST-NO | 6VDC 68 88 16 16 4.8/0.6/6.6 255-1109-ND 3.92 3.60 3.20 2.72 | JRIAF-DC6V ry i 
10 SPST-NO | 12VDC | 270 44 16 16 9.6/1.2/13.2 255-1110-ND 3.92 3.60 3.20 2.72 | JRIAF-DC12V 1 
SPST-NO | 24VDC | 1,100 22.1 16 16 19.2/2.4/26.4 255-1111-ND 3.92 3.60 3.20 2.72 | JRIAF-DC24V 
SPST-NO | 48VDC | 4,350 an 16 16 38.4/4.8/52.8 255-1112-ND 3.92 3.60 3.20 2.72 | JRIAF-DC48V 
J W Series Power Relays 
SPDT 5VDC 47 106 10 10 3.5/0.5/6.5 255-1113-ND 2.06 1.89 1.68 1.43 | JWIFSN-DC5V 
11 SPDT 12VDC | 270 44 10 10 8.4/1.2/15.6 255-1114-ND 2.06 1.89 1.68 1.43 | JWIFSN-DC12V 
SPDT 24VDC | 1,100 16.8 10 10 16.8/2.4/31.2 255-1115-ND 2.16 1.98 1.76 1.50 | JWIFSN-DC24V 
DPDT 5VDC 47 106 5 5 3.5/0.5/6.5 255-1116-ND 2.33 2.14 1.90 1.62 | JW2SN-DC5V 
12 DPDT 12VDC | 270 44 5 5 8.4/1.2/15.6 255-1117-ND 2.33 2.14 1.90 1.62 | JW2SN-DC12V 
DPDT 24VDC | 1,100 16.8 5 5 16.8/2.4/31.2 255-1118-ND 247 2.28 2.02 1.72 | JW2SN-DC24V 
DPDT 48VDC | 4,400 ply 5 5 33.6/4.8/62.4 255-1119-ND 2.55 2.34 2.08 1.77 | JW2SN-DC48V 
13 SPST-NO | 12VDC | 270 44 10 10 8.4/1.2/15.6 255-1120-ND 1.94 1.78 1.58 1.35 | JW1AFSN-DC12V 
SPST-NO | 24VDC | 1,100 16.8 10 10 16.8/2.4/31.2 255-1121-ND 2.01 1.85 1.64 1.40 | JW1IAFSN-DC24V 
J M Series Power Relays 
SPST-NO | 5VDC 27.8 180 20 20 3.5/0.5/5.5 255-1122-ND 8.94 8.22 7.30 6.21 | JM1AN-TMP-DC5V 
14 | SPST-NO | 12VDC | 160 75 20 20 8.4/1.2/13.2 255-1123-ND 8.94 8.22 7.30 6.21 | JM1AN-TMP-DC12V 
SPST-NO | 24VDC | 640 37.5 20 20 16.8/2.4/26.4 255-1124-ND 8.94 8.22 7.30 6.21 | JM1AN-TMP-DC24V 
J C Series Power Relays 
SPST-NO | 6VDC 40 150 15 15 4.8/0.6/6.6 255-1125-ND 5.61 5.16 4.58 3.90 | JC1AF-DC6V ig. J M Series 
15 | SPST-NO | 12VDC | 160 75 15 15 9.6/1.2/13.2 255-1126-ND 5.61 5.16 4.58 3.90 | JC1AF-DC12V = pa 27.6 4.018 
SPST-NO | 24VDC | 640 37.5 15 15 19.2/2.4/26.4 255-1127-ND 5.61 5.16 4.58 3.90 | JC1AF-DC24V L— on 7 Groce f 
= PCB Mount Relay Socket for JC1AF Relay 255-1128-ND 1.52 1.40 1.24 1.06 | JC1-PS | #250 42 
J A Series Power Relays (15A Steady State Inductive, 55A Inrush) 
SPDT 12VDC | 120 100 15 15 9.6/1.2/13.2 255-1129-ND 9.43 8.67 7.70 6.55 | JA1C-TM-DC12V 
SPDT 24VDC | 480 50 15 15 19.2/2.4/26.4 255-1130-ND 9.43 8.67 7.70 6.55 | JA1C-TM-DC24V 
SPDT 12VAC = 108 15 15 9.6/3.6/13.2 255-1131-ND 9.43 8.67 7.70 6.55 | JA1C-TM-AC12V 
SPDT 24VAC = 54 15 15 19.2/7.2/26.4 255-1132-ND 9.43 8.67 7.70 6.55 | JA1C-TM-AC24V 
16 SPDT 115VAC} — an 15 15 92/34.5/126.5 255-1133-ND 10.41. 9.57 850 7.23 | JA1C-TM-AC115V 
SPDT 240VAC| — 13 15 15 192/72/264 255-1134-ND 11.66 10.71 9.52 8.10 | JA1C-TM-AC240V 
SPDT 12VDC | 120 100 25 25 9.6/1.2/13.2 255-1135-ND 9.85 9.05 8.04 6.84 | JA1C-TM-DC12V-P 
SPDT 115VAC | — an 25 25 92/34.5/126.5 255-1136-ND 11.05 10.15 9.02 7.67 | JA1C-TM-AC115V-P 
SPDT 240VAC| — 13 25 25 192/72/264 255-1137-ND 12.30 11.30 10.04 8.54 | JA1C-TM-AC240V-P 
SPST-NO | 6VDC 30 200 15 15 4.8/0.6/6.6 255-1138-ND 8.62 7.92 7.04 5.99 | JA1A-TM-DC6V 
SPST-NO | 12VDC | 120 100 15 15 9.6/1.2/13.2 255-1139-ND 8.62 7.92 7.04 5.99 | JA1A-TM-DC12V 
16 | SPST-NO | 24VDC | 480 50 15 15 19.2/2.4/26.4 255-1140-ND 8.62 7.92 7.04 5.99 | JA1A-TM-DC24V 
SPST-NO | 24VAC —= 54 15 15 19.2/7.2/26.4 255-1141-ND 8.62 7.92 7.04 5.99 | JA1A-TM-AC24V 
SPST-NO | 115VAC | — an 15 15 92/34.5/126.5 255-1142-ND 9.70 891 7.92 6.74 | JA1A-TM-AC115V 
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General Purpose PC Mount Relays 


Fig. 3 — T73 Series 
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Mounting hole connection diagrams are all 
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Fig. 4 — T75 Series 


Fig. 8 — V23105 Series 
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+ Flux-Tight Version 


Contact Coil Coil | Contact Operate Volt Turn-on Potter & 
Arrange-| Coil Current | Power) Rating Release Volt Turn-off Digi-Key Price Each Brumfield 
Fig. ment | Voltage; (mA) | (mW) (A) pull/drop/max (mSec) Part No. 1 25 50 Part No. ea 
T7C Series — Economical (Ideal for Appliance and Automotive Applications) hea IY 
SPDT 5 VDC 71.4 360 12 3.5/0.5/5.5 VDC 10/5 PB335-ND 1.49 1.31 1.18 | T7CS5D-05 id 
SPDT 6 VDC 60 360 12 4.5/0.3/6.6 VDC 10/5 PB336-ND 1.49 1.31 1.18 | T7CS5D-06 254 127 
1 SPDT | 12 VDC 30 360 12 9/0.6/13.2 VDC 10/5 PB337-ND 1.49 1.31 1.18 | T7CS5D-12 aed i 
SPDT | 24 VDC 15 360 12 18/1.2/26.4 VDC 10/5 PB338-ND 1.49 1.31 1.18 | T7CS5D-24 F254 
SPDT 12VDC 30 360 12 9/0.6/13.2VDC 10/5 PB441-ND> 1.46 1.29 1.16 | T7CV5D-12 t 
T7N Series Power Relay fils 
SPDT 5 VDC 7125) 360 10 3.5/.25/5 10/5 PB379-ND 1.30 1.14 1.03 | T7NS5D1-05 . ra 
2 SPDT | 12 VDC 30 360 10 8.4/.60/12 10/5 PB380-ND 1.30 1.14 1.03 | T7NS5D1-12 Fig. 10 — V23026 Series (Surface Mount) 
SPDT | 24 VDC 15 360 10 16.8/1.2/24 10/5 PB381-ND 1.30 1.14 1.03 | T7NS5D1-24 
SPDT | 48 VDC 7.5 360 10 33.6/2.4/48 10/5 PB382-ND 1.97 1.73 1.56 | T7NS5D1-48 7.62. > 1 5 
; : 2713.00 eur [pF ° 
T73 Series — Low Profile Relay - Meets 3,500 Volt Surge Aa Index] 
SPDT 5 VDC 89 450 10 3.25/.25/5 VDC. 10/5 PB364-ND 2.23 1.96 1.77 | 1T73S5D15-05 Me % ° 
3 SPDT | 12 VDC 37.5 450 10 7.8/.6/12 VDC 10/5 PB365-ND 2.23 1.96 1.77 | T73S5D15-12 
SPDT | 24 VDC 20.9 450 10 15.6/1.2/24 VDC 10/5 PB366-ND 2.23 1.96 1.77 | 1T73S5D15-24 b2.54 
T75 Series — Miniature Relay 
SPDT 5VDC 42.4 230 14 3.6/0.5/S5VDC. 6/2.5 PB442-ND 2.95 2.59 2.34 | T75S5D112-05 
4 SPDT 12VDC 18.5 230 14 8.64/1.2/12VDC. 6/2.5 PB443-ND 4.90 4.29 3.88 | T75S5D112-12 
SPDT 24VDC 10.6 230 14 17.28/2.4/24VDC 6/2.5 PB444-ND 3.91 3.43 3.10 | T75S5D112-24 
177 Series Power Relay — Sealed and Semi-sealed 
SPST-NO]| 5 VDC 90 450 10 3.75/.25/5 10/4 PB367-ND 1.63 1.43 1.30 | T77S1D10-05 
SPST-NO]| 12 VDC 37.5 450 10 9.0/.6/12 10/4 PB368-ND 1.63 1.43 1.30 | T77S1D10-12 
SPST-NO | 24 VDC 18.75 450 10 18/1.2/24 10/4 PB369-ND 1.63 1.43 1.30 | T77S1D10-24 
5 SPST-NO | 24VDC 18.75 450 10 18/1.2/24VDC 10/4 PB445-ND> 1.63 1.43 1.30 | T77V1D10-24 
SPST-NO| 5 VDC 40 200 3 3.75/.25/5 10/4 PB370-ND 1.63 1.43 1.30 | 177S1D3-05 
SPST-NO| 12 VDC 16.7 200 3 9.0/.6/12 10/4 PB371-ND 1.63 1.43 1.30 | 177S1D3-12 
SPST-NO | 24 VDC 8.3 200 3 18/1.2/24 10/4 PB372-ND 1.63 1.43 1.30 | 1T77S1D3-24 
T81 Series — High Density Telcom Relay 
SPDT 5VDC 89.5 450 0.5 3.5/.25/5VDC. Sii2 PB446-ND 2.62 2.29 2.08 | T81H5D312-05 
6 SPDT 12VDC 37.5 450 0.5 8.4/0.6/12VDC 5/2 PB447-ND 3.19 2.80 2.53 | T81N5D312-12 
SPDT 24VDC 18.75 450 0.5 16.8/1.2/24VDC Sii2 PB448-ND 2.52 2.21 2.00 | T81N5D312-24 
V23079 Series — FCC Part 68, High Dielectric Relay 
7 DPDT 5 VDC 28 140 2 3.75/0.5/10.9 VDC 2/2 PB288-ND 2.14 1.87 1.70 | V23079A1001B301 
DPDT | 12 VDC 11.6 140 2 8.4/1.2/26.1 VDC 2/2 PB289-ND 2.14 1.87 1.70 | V23079A1003B301 
V23105 Series — Nonpolarized Dip Package Relay 
DPDT 5 VDC 30 150 2 3.5/.25/5 4.5/1.5 PB383-ND 1.68 1.47 1.33 | V23105A5001A201 
DPDT | 12 VDC 12.5 150 2 8.4/.60/12 4.5/1.5 PB384-ND 1.68 1.47 1.33 | V23105A5003A201 
DPDT | 24 VDC 6.25 150 2 16.8/1.2/24 4.5/1.5 PB385-ND 1.78 1.56 1.41 | V23105A5005A201 
8 DPDT 5 VDC 40 200 2 3.5/.25/5 4.5/1.5 PB386-ND 1.68 1.47 1.33 | V23105A5301A201 le— 20.32 —+| 
DPDT | 12 VDC 16.7 200 2 8.4/.60/12 4.5/1.5 PB387-ND 1.68 1.47 1.33 | V23105A5303A201 
DPDT |24VDC] 8.33 | 200 2 16.8/1.2/24 45/15 PB388-ND 178 156 1.41 | V23105A5305A201 SPDT 12A SPST-NO 12A 
DPDT | 48 VDC 4.16 200 2 33.6/2.4/48 4.5/1.5 PB389-ND 2.50 2.19 1.98 | V23105A5307A201 
DPDT 24VDC 10.8 260 2 16.8/1.2/24 4.5/1.5 PB344-ND 3.00 2.63 2.38 | V23105A3005B201 
V23026 Series — Miniature Sealed Relay (Up to 1 Billion Operations!) S 
SPDT 5 VDC 13.5 68 1 3.75/0.5/14.5 VDC 1/41 PB282-ND 2.54 2.23 2.02 | V23026A1001B201 
9 SPDT | 12 VDC 5.3 68 1 8.4/1.2/12 VDC 1/4 PB283-ND 2.54 2.23 2.02 | V23026A1002B201 
SPDT | 24 VDC 5.3 68 1 16.8/2.4/50 VDC 1/41 PB284-ND 2.86 2.50 2.27 | V23026A1004B201 
SPDT 5 VDC 16 80 1 3.75/0.5/13.3 VDC 1/41 PB285-ND 2.81 2.46 2.23 | V23026D1021B201 @1.30 5.00 5.00 
10 SPDT | 12 VDC 6.6 80 1 8.4/1.2/32 VDC 1/41 PB286-ND 2.81 2.46 2.23 | V23026D1022B201 
SPDT | 24VDC 5.3 80 1 16.8/2.4/50 VDC 1/1 PB287-ND 3.02 2.65 2.40 | V23026D1024B201 
RT Series — Low Profile Power PCB Relay 
SPDT 5 VDC 80 400 12 3.5/0.5/5 VDC 7/3 PB359-ND 2.35 2.06 1.87 | RTB14005F 
SPDT |12VDC| 33.3 | 400 12 8.4/1.2/12 VDC 7/3 PB360-ND 1.70 150 1.35 | RTB14012F SPDT 16A 
11-A SPDT 12VDC 33.3 400 12 8.4/1.2/12VDC 7/3 PB449-ND> 4.22 3.70 3.35 | RT114012F 
SPDT | 24 VDC 16.7 400 12 16.8/1.2/24 VDC 7/3 PB361-ND 1.70 1.50 1.35 | RTB14024F 
11-B SPST-NO| 12 VDC 33.3 400 12 8.4/1.2/12 VDC 7/3 PB362-ND 4.22 3.70 3.35 | RTB34012F a 
SPST-NO | 24 VDC 16.7 400 12 16.8/1.2/24 VDC 7/3 PB363-ND 3.86 3.39 3.06 | RTB34024F fom 
41-C SPDT 5 VDC 80 400 16 3.5/0.5/5 VDC 7/13 PB291-ND 2.81 2.46 2.23 | RTD14005F 
SPDT | 12 VDC 33.3 400 16 8.4/1.2/12 VDC 7/3 PB292-ND 3.62 3.18 2.87 | RTD14012F 
41-D SPST-NO] 12 VDC 33.3 400 16 8.4/1.2/12 VDC 7/3 PB293-ND 4.22 3.70 3.35 | RTD34012F 
SPST-NO | 24 VDC 16.7 400 16 16.8/2.4/24 VDC 7/13 PB294-ND 4.22 3.70 3.35 | RTD34024F 
DPDT 5 VDC 80 400 8 3.5/0.5/5 VDC 7/3 PB295-ND 2.86 2.50 2.27 | RTE24005F 
11-E DPDT | 12 VDC 33.3 400 8 8.4/1.2/12 VDC 7/3 PB296-ND 3.67 3.22 2.91 RTE24012F 
DPDT | 24 VDC 16.7 400 8 16.8/1.2/24 VDC 7/3 PB297-ND 2.81 2.46 2.23 | RTE24024F 
11-F |DPST-NO} 12VDC 33.3 400 8 8.4/1.2/12VDC 7/3 PB450-ND 2.09 1.83 1.66 | RTE44012F 
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* All relays are UL, CSA approved 
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PE Series Miniature Cadmium Free Contacts Relay 
5 VDC 40 5 3.75/3.75/5 VDC. PC Mount = PB353-ND 3.91 3.43 3.10 2.45 PE014005 
1 SPDT 12 VDC 16.7 5 9/1.25/12 VDC PC Mount _ PB354-ND 3.91 3.43 3.10 2.45 PE014012 
24 VDC 8.3 5 18/2.45/24 VDC. PC Mount = PB355-ND 3.91 3.43 3.10 2.45 PE014024 
RE Series Lower Profile Power Relay 
5 VDC 40 6 3.75/3.75/5 VDC PC Mount = PB356-ND 5.11 4.48 4.05 3.20 RE030005 
2 | SPST-NO 12 VDC 16.7 6 9/1.25/12 VDC PC Mount = PB357-ND 5.11 4.48 4.05 3.20 RE030012 
24 VDC 8.3 6 18/2.45/24 VDC. PC Mount = PB358-ND 5.11 4.48 4.05 3.20 RE030024 
K10 Series - General Purpose Miniature Power Relay 
12 VAC 100 15 10.2/2.4/12 VAC -187 (4.75) QC = PB319-ND 9.46 8.28 7.49 5.91 K10P-11A15-12 
24 VAC 52 15 20.4/4.8/24 VAC -187 (4.75) QC = PB320-ND 9.46 8.28 7.49 5.91 K10P-11A15-24 
120 VAC 11 15 102/24/120 VAC -187 (4.75) QC = PB321-ND 9.46 8.28 7.49 5.91 K10P-11A15-120 
6 VDC 150 15 4.5/0.6/6 VDC -187 (4.75) QC = PB323-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 K10P-11D15-6 
12 VDC 75 15 9/1.2/12 VDC -187 (4.75) QC = PB324-ND 8.86 7.15 7.02 5.54 K10P-11D15-12 
24 VDC 37 15 18/2.4/24 VDC -187 (4.75) QC = PB325-ND 8.86 7.15 7.02 5.54 K10P-11D15-24 
3 DPDT 110 VDC 10 15 82.5/11/110 VDC -187 (4.75) QC — PB326-ND 10.18 8.91 8.06 6.36 K10P-11D15-110 
12 VDC 75 15 9/1.2/12 VDC PC Mount = PB327-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 K10P-11D55-12 
24 VDC 37 15 18/2.4/24 VDC. PC Mount = PB328-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 K10P-11D55-24 
110 VDC 10 15 82.5/11/110VDC PC Mount = PB451-ND 5.35 4.69 4.24 3.35 K10P-11D55-110 
12 VDC 75 15 9/1.2/12 VDC -187 (4.75) QC With Bracket PB329-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 K10P-11DT5-12 
24 VDC 37 15 18/2.4/24 VDC -187 (4.75) QC With Bracket PB330-ND 8.86 7.75 7.02 5.54 K10P-11DT5-24 
120 VAC 11 15 102/24/120 VAC -187 (4.75) QC With Bracket PB322-ND 9.46 8.28 7.49 5.91 K10P-11AT5-120 
R10 Series — General Purpose Power Relay 
6 VDC 115 3 4.5/0.5/6.6 VDC Plug-In = PB116-ND 13.66 11.95 10.82 8.54 R10-E1Y2-V52 
DPDT 12 VDC 64 3 9/1.2/13.2 VDC. Plug-In = PB117-ND 13.66 11.95 10.82 8.54 R10-E1Y2-V185 
24 VDC 34 3 18/2.4/26.4 VDC Plug-In = PB118-ND 13.66 11.95 10.82 8.54 R10-E1Y2-V700 
48 VDC 19 3 36/4.8/52.8 VDC Plug-In = PB119-ND 13.66 11.95 10.82 8.54 R10-E1Y2-V2.5K 
6 VDC 115 3 4.5/0.5/6.6 VDC Plug-In — PB120-ND 14.64 12.81 11.59 9.15 R10-E1Y4-V52 
4PDT 12 VDC 64 3 9/1.2/13.2 VDC. Plug-In _ PB121-ND 14.64 12.81 11.59 9.15 R10-E1Y4-V185 
24 VDC 34 3 18/2.4/26.4 VDC Plug-In — PB122-ND 14.64 12.81 11.59 9.15 R10-E1Y4-V700 
48 VDC 19 3 36/4.8/52.8 VDC Plug-In = PB123-ND 14.64 12.81 11.59 9.15 R10-E1Y4-V2.5K 
4 6 VDC 115 5 4.5/0.5/6.6 VDC Plug-In — PB124-ND 13.37 11.70 10.59 8.36 R10-E1X2-V52 
12 VDC 64 5 9/1.2/13.2 VDC. Plug-In = PB125-ND 13.37 11.70 10.59 8.36 R10-E1X2-V185 
DPDT 24 VDC 34 5 18/2.4/26.4 VDC Plug-In = PB126-ND 13.37 11.70 10.59 8.36 R10-E1X2-V700 
48 VDC 19 5 36/4.8/52.8 VDC Plug-In = PB127-ND 13.37 11.70 10.59 8.36 R10-E1X2-V2.5K 
24 VDC 34 7.5 18/2.4/26.4VDC Plug-In = PB454-ND 14.42 12.63 11.42 9.02 R10-E1W2-V700 
24 VDC 34 5: 18/2.4/26.4VDC. Plug-In — PB452-ND 13.37 11.70 10.59 8.36 R10-E2X2-V700 
12 VDC 64 5 9/1.2/13.2 VDC Plug-In — PB129-ND 15.62 13.68 12.37 9.77 R10-E1X4-V185 
4PDT 24 VDC 34 5 18/2.4/26.4 VDC Plug-In — PB130-ND 15.62 13.68 12.37 9.77 R10-E1X4-V700 
48 VDC 19 5 36/4.8/52.8 VDC Plug-In = PB131-ND 15.62 13.68 12.37 9.77 R10-E1X4-V2.5K 
24 VDC 34 5 18/2.4/26.4VDC. Plug-In — PB453-ND 22.49 19.68 17.81 14.06 R10-E1M4-V700 
KHA/KHS Series — General Purpose Low Cost Power Relay 
DPDT 12 VDC 75 5 9/1.2/12VDC Plug-In _ PB455-ND 7.13 6.24 5.65 4.46 KHAU-11D12-12 
24 VAC = 3 20.4/2.4/24 VAC Plug-In = PB139-ND 8.11 7.10 6.43 5.07 KHAU-17A11-24 
120 VAC => 3 102/22/120 VAC Plug-In = PB140-ND 8.52 7.46 6.75 5.33 KHAU-17A11-120 
120 VAC = 3 102/22/120 VAC Plug-In With Indicator Light PB141-ND 11.88 10.40 9.41 7.43 KHAU-17A11N-120 
120 VAC = 5 102/12/120VAC Plug-In = PB456-ND 8.52 7.46 6.75 5.33 KHAU-17A12-120 
24 VAC = 1 20.4/2.4/24VAC Plug-In = PB457-ND 9.29 8.13 7.36 5.81 KHAU-17A16-24 
5 4PDT 12 VDC 75 3 9/2.4/12 VDC Plug-In _ PB142-ND 7.39 6.47 5.86 4.62 KHAU-17D11-12 
24 VDC 37 3 18/2.4/24 VDC Plug-In _ PB143-ND 7.39 6.47 5.86 4.62 KHAU-17D11-24 
24 VDC 37 5 18/2.4/24VDC Plug-In = PB458-ND 7.39 6.47 5.86 4.62 KHAU-17D12-24 
24 VDC 37 3 18/2.4/24VDC Solder Hermetically Sealed PB459-ND 46.06 40.30 36.47 28.79 KHS-17D11-24 
120 VAC — 3 102/12/120VAC Solder Hermetically Sealed PB460-ND 50.23 43.96 39.77 31.40 KHS-17A11-120 
24 VDC 37 5 18/2.4/24VDC Solder Hermetically Sealed PB461-ND 46.06 40.30 36.47 28.79 KHS-17D12-24 
120 VAC = 5 102/12/120VAC Solder Hermetically Sealed PB462-ND 50.23 43.96 39.77 31.40 KHS-17A12-120 
KUP Series — Enclosed Relays 
24 VAC = 10 20.4/2.4/24 VAC -187 (4.75) QC = PB151-ND 13.99 12.25 11.08 8.75 KUP-11A15-24 
120 VAC = 10 102/12/120 VAC -187 (4.75) QC = PB152-ND 13.82 12.10 10.95 8.64 KUP-11A15-120 
12 VDC 100 10 9/1.2/12 VDC -187 (4.75) QC = PB153-ND 12.38 10.84 9.81 7.74 KUP-11D15-12 
DPDT 24 VDC 51 10 18/2.4/24 VDC -187 (4.75) QC — PB154-ND 12.38 10.84 9.81 7.74 KUP-11D15-24. 
12 VDC 100 10 9/1.2/12 VDC -187 (4.75) QC Side Flange PB155-ND 12.05 10.55 9.54 7.53 KUP-11D55-12 
24 VDC 51 10 18/2.4/24 VDC -187 (4.75) QC Side Flange PB156-ND 12.05 10.55 9.54 7.53 KUP-11D55-24. 
24 VAC = 10 20.4/2.4/24 VAC -187 (4.75) QC Side Flange PB222-ND 13.39 11.72 10.61 8.37 KUP-11A55-24 
120 VAC =< 10 102/12/120VAC -187 (4.75) QC Side Flange PB463-ND 13.39 11.72 10.61 8.37 KUP-11A55-120 
6 DPST 24 VDC 75 10 18/2.4/24 VDC -187 (4.75) QC Side Flange PB223-ND 14.52 12.71 11.50 9.08 KUGP-7D55-24 
24 VAC = 10 20.4/2.4/24 VAC -187 (4.75) QC — PB157-ND 14.42 12.63 11.42 9.02 KUP-14A15-24 
120 VAC = 10 102/12/120 VAC -187 (4.75) QC = PB158-ND 14.42 12.63 11.42 9.02 KUP-14A15-120 
12 VDC 100 10 9/1.2/12 VDC -187 (4.75) QC = PB159-ND 14.69 12.86 11.63 9.18 KUP-14D15-12 
24 VDC 51 10 18/2.4/24 VDC. -187 (4.75) QC = PB160-ND 14.69 12.86 11.63 9.18 KUP-14D15-24. 
3PDT 24 VAC _ 10 18/2.4/24VAC -187 (4.75) QC With Indicator Light PB464-ND 16.08 14.07 12.73 10.05 KUP-14A35-24 
24 VDC 51 10 18/2.4/24VDC -187 (4.75) QC With Indicator Light PB465-ND 17.02 14.89 13.48 10.64 KUP-14D35-24. 
120 VAC = 10 102/12/120 VAC -187 (4.75) QC With Indicator Light PB161-ND 16.08 14.07 12.73 10.05 KUP-14A35-120 
120 VAC = 10 102/12/120 VAC -187 (4.75) QC With Test Button PB162-ND 18.91 16.55 14.98 11.82 KUP-14A45-120 
24 VAC a 10 20.4/2.4/24 VAC -187 (4.75) QC Side Flange PB163-ND 15.00 13.13 11.88 9.38 KUP-14A55-24 
120 VAC = 10 102/12/120 VAC -187 (4.75) QC Side Flange PB164-ND 15.00 13.13 11.88 9.38 KUP-14A55-120 
(Continued) 
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SPST-NO 24 VDC 61 10 18/2.4/24VDC -187 (4.75) QC _ PB466-ND 14.78 12.94 11.71 9.24 KUEP-3D15-24 
DPDT 24 VDC 51 10 18/2.4/24VDC -187 (4.75) QC _ PB467-ND 16.75 14.66 13.27. 10.47 KUEP-11D15-24 
3PDT 24 VDC 61 15 18/2.4/24VDC -187 (4.75) QC _ PB468-ND 16.18 14.16 12.81 10.11 KUMP-14D18-24 
6 120 VAC _— 10 102/12/120VAC -187 (4.75) QC Top Flange PB469-ND 17.11 14.98 13.55 10.70 KUIP-11AT5-120 
DPDT 24 VAC a 20 18/2.4/24VAC -250 (6.35) QC Side Flange PB470-ND 15.02 13.15 11.90 9.39 KUHP-11A51-24 
24 VDC 51 10 18/2.4/24VDC 187 (4.75) QC Latching Relay PB471-ND 43.94 38.46 34.79 27.47 KUL-11D15D-24 
120 VAC a 10 102/12/120VAC -187 (4.75) QC Latching Relay PB472-ND 33.82 29.59 26.78 21.14 KUL-11A15S-120 
KRP/KRPA/KR Series — Octal Plug Termination General Purpose Relay 
110 VDC 11.5 10 82.5/11/110VDC 8 Pin Octal = PB473-ND 48.55 42.49 38.44 30.35 KRP-11DG-110 
120 VAC — 10 102/12/120VAC 8 Pin Octal = PB474-ND 46.99 41.12 37.21 29.37 KRP-11AG-120 
24 VAC = 10 20.4/2.4/24 VAC 8 Pin Octal = PB167-ND 19.49 17.06 15.43 12.18 KRPA-11AG-24 
DPDT 120 VAC a 10 102/12/120 VAC 8 Pin Octal = PB168-ND 19.49 17.06 15.43 12.18 KRPA-11AG-120 
12 VDC 100 10 9/1.2/12 VDC 8 Pin Octal — PB169-ND 19.49 17.06 15.43 12.18 KRPA-11DG-12 
24 VDC 51 10 18/2.4/24 VDC 8 Pin Octal — PB170-ND 19.49 17.06 15.43 12.18 KRPA-11DG-24 
24 VDC 51 10 18/2.4/24VDC 8 Pin Octal With Indicator Light PB475-ND 22.42 19.62 17.75 14.01 KRPA-11DN-24 
110 VDC 11.5 10 82.5/11/110VDC 8 Pin Octal — PB476-ND 21.48 18.80 17.01 13.43 KRPA-11DG-110 
24 VAC _— 10 20.4/2.4/24 VAC 11 Pin Octal _ PB171-ND 24.36 21.32 19.29 15.23 KRPA-14AG-24 
7 3PDT 120 VAC = 10 102/12/120 VAC 11 Pin Octal = PB172-ND 24.36 21.32 19.29 15.23 KRPA-14AG-120 
12 VDC 100 10 9/1.2/12 VDC 11 Pin Octal — PB173-ND 24.19 21.17 19.16 15.12 KRPA-14DG-12 
24 VDC 51 10 18/2.4/24 VDC 11 Pin Octal = PB174-ND 24.19 20AL 19.16 15.12 KRPA-14DG-24 
DPDT 120 VAC = 10 102/12/120 VAC 8 Pin Octal With Indicator Light PB175-ND 21.48 18.80 17.01 13.43 KRPA-11AN-120 
3PDT 120 VAC = 10 102/12/120 VAC 11 Pin Octal With Indicator Light PB176-ND 27.48 24.05 21.76 17.18 KRPA-14AN-120 
DPDT 12 VDC 100 20 9/1.2/12VDC 8 Pin Octal — PB477-ND 91.15 79.76 72.17 56.97 KR-11DGE-12 
24 VDC 51 20 18/2.4/24VDC 8 Pin Octal = PB478-ND 91.15 79.76 72.17 56.97 KR-11DGE-24 
3PDT 24 VDC 51 20 18/2.4/24VDC 11Pin Octal _ PB479-ND 127.44 111.51 100.89 79.65 KR-14DGE-24 
120 VAC = 20 102/12/120VAC 11 Pin Octal = PB480-ND 124.15 108.64 98.29 77.60 KR-14AGE-120 
T90 Series — Low Cost PC Mount Power Relay 
SPST-NO 12 VDC 77 30 9/1.2/12 VDC PC Mount _ PB104-ND 2.16 1.89 1.71 1.35 T9ON1D12-12 
8 24 VDC 36 30 18/2.4/24 VDC PC Mount = PB105-ND 2.21 1.94 1.75 1.38 T9ON1D12-24 
SPDT 12 VDC 77 20 9/1.2/12 VDC PC Mount _ PB107-ND 2.30 2.02 1.83 1.44 T9ON5D12-12 
24 VDC 36 20 18/2.4/24 VDC PC Mount = PB108-ND 2.38 2.08 1.89 1.49 T9ON5D12-24 
Dust Cover for Open-Style T90 Series (Snaps onto Relay) PB216-ND 67 59 54 42 35C620A 
5 VDC 185 30 3.5/0.5/5 VDC PC Mount = PB109-ND 2.62 2.29 2.08 1.64 T90S1D12-5 
SPST-NO 12 VDC 77 30 8.4/1.2/12 VDC PC Mount = PB110-ND 2.69 2.36 2.13 1.68 T90S1D12-12 
24 VDC 36 30 16.8/2.4/24 VDC PC Mount = PB111-ND 2.69 2.36 2.13 1.68 T90S1D12-24 
8 5 VDC 185 20 3.5/0.5/5 VDC PC Mount = PB113-ND 2.62 2.29 2.08 1.64 T90S5D12-5 
SPDT 12 VDC 77 20 8.4/1.2/12 VDC PC Mount _ PB114-ND 2.69 2.36 2.13 1.68 T90S5D12-12 
24 VDC 36 20 16.8/2.4/24 VDC PC Mount a PB115-ND 2.71 2.38 2.15 1.70 T90S5D12-24 
T9A Series — Low Cost Industrial Relays 
12 VDC 83 30 9/1.2/12 VDC PC Mount = PB302-ND 2.88 2.52 2.28 1.80 T9AS1D12-12 
SPST-NO 24 VDC 42 30 18/2.4/24 VDC PC Mount _ PB303-ND 2.88 2.52 2.28 1.80 T9AS1D12-24 
12 VDC 83 30 9/1.2/12 VDC PC Mount With .250" QC Term. PB304-ND 3.19 2.80 2.53 2.00 T9AS1D22-12 
24 VDC 42 30 18/2.4/24 VDC PC Mount With .250" QC Term. PB305-ND 3.19 2.80 2.53 2.00 T9AS1D22-24 
12 VDC 83 15 9/1.2/12 VDC PC Mount = PB306-ND 2.26 1.98 1.79 1.41 T9AS5D12-12 
9 24 VDC 42 15 18/2.4/24 VDC PC Mount _ PB307-ND 2.95 2.59 2.34 1.85 T9AS5D12-24 
12 VDC 83 15 9/1.2/12 VDC PC Mount With .250” QC Term. PB308-ND 3.19 2.80 2.53 2.00 T9AS5D22-12 
SPDT 24 VDC 42 15 18/2.4/24 VDC PC Mount With .250” QC Term. PB309-ND 3.19 2.80 2.53 2.00 T9AS5D22-24 
12 VDC 83 15 9/1.2/12 VDC -250 (6.35) QC Chassis Mount PB310-ND 3.67 3.22 2.91 2.30 T9APSD52-12 
24 VDC 42 15 18/2.4/24 VDC -250 (6.35) QC Chassis Mount PB311-ND 3.67 3.22 2.91 2.30 T9APS5D52-24 
T92 Series — Power Relays with Quick Connect Terminals, Sealed and Unsealed 
12 VDC 139 30 9/1.2/12VDC PC Mount Sealed Case PB481-ND 9.22 8.07 7.30 5.76 T92S7D12-12 
24 VDC 68 30 18/2.4/24VDC PC Mount Sealed Case PB482-ND 9.22 8.07 7.30 5.76 T92S7D12-24 
240 VAC _ 30 192/24/240VAC PC Mount Sealed Case PB483-ND 12.19 10.67 9.66 7.62 T92S7A12-240 
12 VDC 139 30 9/1.2/12VDC PC Mount Unsealed Case PB484-ND 8.33 7.29 6.60 5.21 T92P7D12-12 
24 VDC 68 30 18/2.4/24VDC PC Mount Unsealed Case PB485-ND 8.33 7.29 6.60 5.21 T92P7D12-24 
DPST-NO 12 VDC 139 30 9/1.2/12 VDC -250 (6.35) QC Sealed Case PB298-ND 9.22 8.07 7.30 5.76 T92S7D22-12 
12 VDC 139 30 9/1.2/12VDC -250 (6.35) QC Unsealed Case PB486-ND 8.33 7.29 6.60 5.21 T92P7D22-12 
24 VDC 68 30 18/2.4/24 VDC -250 (6.35) QC Sealed Case PB299-ND 9.22 8.07 7.30 5.76 T92S7D22-24 
24 VAC a 30 19.2/2.4/24VAC -250 (6.35) QC Unsealed Case PB487-ND 9.55 8.36 7.57 5.97 T92P7A22-24 
24 VAC = 30 19.2/2.4/24VAC -250 (6.35) QC Sealed Case PB488-ND 10.61 9.29 8.40 6.63 T92S7A22-24 
10 120 VAC = 30 96/12/120 VAC -250 (6.35) QC Sealed Case PB301-ND 10.61 9.29 8.40 6.63 T92S7A22-120 
120 VAC a 30 96/12/120VAC -250 (6.35) QC Unsealed Case PB489-ND 9.55 8.36 7.57 5.97 T92P7A22-120 
12 VDC 139 30 9/1.2/12 VDC PC Mount Sealed Case PB351-ND 10.15 8.89 8.04 6.35 792S11D12-12 
24 VDC 68 30 18/2.4/24 VDC PC Mount Sealed Case PB352-ND 10.15 8.89 8.04 6.35 792S11D12-24 
12 VDC 139 30 9/1.2/12 VDC -250 (6.35) QC Unsealed Case PB349-ND 9.17 8.03 7.26 5.73 T92P11D22-12 
12 VDC 139 30 9/1.2/12VDC -250 (6.35) QC Sealed Case PB490-ND 10.15 8.89 8.04 6.35 792S11D22-12 
DPDT 24 VDC 68 30 18/2.4/24 VDC -250 (6.35) QC Unsealed Case PB350-ND 9.17 8.03 7.26 5.73 T92P11D22-24 
24 VAC = 30 19.2/2.4/24 VAC -250 (6.35) QC Sealed Case PB300-ND 11.69 10.23 9.26 7.31 T92S11A22-24 
24 VDC 68 30 18/2.4/24VDC -250 (6.35) QC Sealed Case PB491-ND 10.15 8.89 8.04 6.35 T92S11D22-24 
120 VAC _ 30 96/12/120VAC -250 (6.35) QC Unsealed Case PB492-ND 10.56 9.24 8.36 6.60 T92P11A22-120 
240 VAC = 30 192/24/240 VAC -250 (6.35) QC Unsealed Case PB348-ND 12.19 10.67 9.66 7.62 T92P11A22-240 
PRD Series — Heavy Duty Power Relay 
12 VAC = 25 10.2/1.2/12VAC Screw _— PB493-ND 22.08 19.32 17.48 13.80 PRD-5DY0-12 
11 SPDT 24 VAC = 25 20.4/2.4/24VAC Screw = PB494-ND 22.78 19.93 18.04 14.24 PRD-5AY0-24 
120 VAC = 25 102/12/120VAC Screw _ PB495-ND 22.78 19.93 18.04 14.24 PRD-5AY0-120 
(Continued) 
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Fig. ment Voltage (mA) (A) pull/drop/max Inch (mm) Features i 25 50 100 Part No. 
DPST-NO 120 VAC = 25 102/12/120VAC Screw _— PB496-ND 24.65 21.57 19.52 15.41 PRD-7AY0-120 
24 VDC 84 25 18/2.4/24VDC Screw — PB497-ND 23.88 20.90 18.91 14.93 PRD-7DY0-24 
12 VDC 169 25 9/1.2/12VDC Screw = PB498-ND 29.90 26.17 23.68 18.69 PRD-11DY0-12 
24 VDC 84 25 18/2.4/24VDC Screw = PB499-ND 29.90 26.17 23.68 18.69 PRD-11DY0-24 
1 24 VDC 84 20 18/2.4/24VDC Screw With Magnetic Blow Out PB500-ND 33.29 29.13 26.36 20.81 PRD-11DH0-24 
24 VDC 84 30 18/2.4/24VDC Screw = PB501-ND 29.86 26.13 23.64 18.66 PRD-11DG0-24 
DPDT 110 VDC 18.2 20 82.5/11/110VDC Screw With Magnetic Blow Out PB502-ND 36.31 31.78 28.75 22.70 PRD-11DHO-110 
120 VAC. — 30 102/12/120VAC Screw = PB503-ND 30.48 26.67 24.13 19.05 PRD-11AG0-120 
120 VAC = 20 102/12/120VAC Screw With Magnetic Blow Out PB504-ND 34.10 29.85 27.00 21.32 PRD-11AHO0-120 
120 VAC _ 25 102/12/120VAC Screw = PB505-ND 30.60 26.78 24.23, 19.13 PRD-11AY0-120 
240 VAC = 25 204/24/240VAC Screw = PB506-ND 31.13 27.24 24.65 19.46 PRD-11AY0-240 
PM Series — Heavy Duty Multicontact Power Relay 
12 VDC 364 25 9/1.2/12VDC Screw _— PB507-ND 79.32 69.41 62.80 49.58 PM-17DY-12 
12 4PDT 24 VDC 182 25 18/2.4/24VDC Screw = PB508-ND 79.32 69.41 62.80 49.58 PM-17DY-24 
110 VDC 40 25 82.5/11/110VDC Screw = PB509-ND 84.10 73.59 66.58 52.56 PM-17DY-110 
S86R, S87R, S89R Series Industrial Relays 
13 DPDT 120 VAC = 20 102/12/120VAC -250 (6.35) QC = PB510-ND 27.91 24.43 22.10 17.45 $86R11A1B1D1120 
120 VAC — 20 102/12/120VAC -250 (6.35) QC = PB511-ND 26.47 23.17 20.96 16.55 $87R11A2B1D1120 
SPDT 24 VAC _ 15 20.4/2.4/24VAC -250 (6.35) QC Impulse PB512-ND 30.00 26.25 23.75 18.75 S89R5ABD1-24 
14 12 VDC 533 15 9/1.2/12VDC .187 (4.75) QC Impulse PB513-ND 34.44 30.14 27.27 = 21.53 $89R11DAC1-12 
DPDT 12 VDC 533 15 9/1.2/12VDC -250 (6.35) QC Impulse PB514-ND 34.44 30.14 27.27 21.53 $89R11DBD1-12 
120 VAC = 15 102/12/120VAC 8 Pin Octal Impulse PB515-ND 41.42 36.25 32.80 25.89 S89R11APP1-120 
P25, P30, P40 Series — Heavy Duty Contactor 
24 VDC 180 25 18/2.4/24VDC -250 (6.35) QC = PB516-ND 59.95 52.46 47.47 37.47 P25P42D22P1-24 
15 | 3PST-NO 24 VDC 286 30 18/2.4/24VDC -250 (6.35) QC _ PB517-ND 70.68 61.85 55.96 44.18 P30P42D12P1-24 
24 VDC 286 40 18/2.4/24VDC -250 (6.35) QC = PB518-ND 74.35 65.06 58.87 46.47 P40P42D12P1-24 
120 VAC = 40 102/12/120VAC -250 (6.35) QC it PB519-ND 95.23 83.33 75.40 59.52 P40C42A12D1-120 
VKP Series — Open Frame Automotive Relay 
16 SPST-NO 12 VDC 133 40 6.8/1.2/12 VDC PC Mount =— PB312-ND 2.21 1.94 1.75 1.38 VKP-11F42 
SPDT 12 VDC 133 40 6.8/1.2/12 VDC PC Mount = PB313-ND 2.33 2.04 1.85 1.46 VKP-15F42 
VF4 Series — Enclosed Automotive Relay 
SPST-NO 12 VDC 133 40 7.2/1.2/20.2 VDC -250 (6.35) QC With Molded Bracket PB149-ND NEW! 3.82 3.34 3.03 2.39 VF4A-41F11 
SPST-NO 12 VDC 133 40 7.2/1.2/20.2 VDC PC Mount = PB229-ND 4.27 3.74 3.39 2.67 VF4-11F13 
17 SPDT 12 VDC 133 40 7.2/1.2/20.2 VDC PC Mount = PB230-ND 4.49 3.93 3.56 2.81 VF4-15F13 
SPDT 24 VDC 66.6 40 7.2/1.2/20.2 VDC -250 (6.35) QC = PB215-ND NEW! 3.26 2.86 2.59 2.04 VF4A-15H11 
SPDT 12 VDC 133 40 7.2/1.2/20.2 VDC -250 (6.35) QC With Metal Bracket PB527-ND 3.91 3.43 3.10 2.45 VF4A-45F 11 
. 
Relay Sockets and Accessories 
Use With Digi-Key Price Each Potter & Brumfield 
Fig. | Description Series Part No. 1 25 50 100 Part No. 
1 | Solder Terminal Socket, DPDT K10 PB331-ND 2.28 2.00 1.81 1.43 27E488 
2 | DIN Rail Screw Mount Socket, DPDT.. K10 PB332-ND 7.99 7.00 6.33 5.00 27E895 
3 | Wire Hold Down Spring, DPDT for DIN Rai K10 PB333-ND 50 A5 40 32 20C297 
1_| PCB Mount Socket, DPDT .... K10 PB334-ND 2.38 2.08 1.89 1.49 27E489 
1 | Solder Terminal Socket, DPDT. R10 PB132-ND 1.51 1.33 1.20 95 27E125 
1 | Solder Terminal Socket, 4PDT R10 PB133-ND 1.90 1.66 1.51 1.19 27E126 
1 | PCB Mount Socket, DPDT .. R10 PB134-ND 1:51 1.33 1.20 95 27E128 
1 | PCB Mount Socket, 4PDT... R10 PB135-ND 1.90 1.66 1.51 1.19 27E129 
3 | Wire Hold Down Spring, DPDT R10 PB136-ND 26 24 .21 7 200249 
3 | Wire Hold Down Spring, 4PDT R10 PB137-ND 26 24 .21 7 200250 
3 | Wire Hold Down Strap (for P.C. R10 PB138-ND 26 24 21 AK 200259 
1 | Solder Terminal Socket, 4PDT KHA PB144-ND 1.85 1.62 1.47 1.16 27E006 
1 | PCB Mount Socket, 4PDT. KHA PB145-ND 1.73 1.52 1.37 1.08 27E007 
3 | Wire Hold Down Spring, KHA-4PDT/K10-DPDT KHA/K10 PB146-ND 50 A5 40 32 200217 
— | Chassis Mount Screw Mount Socket, 4PDT . KHA PB147-ND 12.96 11.34 10.26 8.10 27E166 
2 | DIN Rail Mount Screw Term Socket, 4PDT KHA PB148-ND 15.72 13.76 12.45 9.83 27E894 
1 | PCB Terminal Socket, 4PDT KH PB523-ND 1.49 1.31 1.18 93 27E023 
— | Chassis Mount Screw Term Socket, all poles KUP PB165-ND 8.47 7.42 6.71 5.30 27E121 
2 | DIN Rail Mount Screw Term Socket, all poles KUP. PB166-ND 10.32 9.03 8.17 6.45 27E893 
Panel Mount Socket — | PCB Terminal Socket with Mounting Ears, DP, 3P ... KU PB522-ND 274 2.38 2.15 1.70 27E046 
(KRPA shown) 2 8-Pin Octal Screw Term Socket, all poles... KRPA PB177-ND 5:52’ 4.83 4.37 3.45 27E122 
2 | 11-Pin Octal Screw Term Socket, all poles KRPA PB178-ND 8.04 7.04 6.37 5.03 27E123 
— | Spacer for KRPA Series Relay.. KRPA PB179-ND 74 66 59 A7 21B212 
2 | DIN Rail Mount Socket, DPDT KRPA PB520-ND 6.48 5.67 5.13 4.05 27E891 
2_| DIN Rail Mount Socket, 3PDT. KRPA PB521-ND 9.77 8.55 7.74 6.11 27E892 
2 | DIN Rail Terminal Socket (for all RT Series) RT PB524-ND 5.69 4.98 4.51 3.56 RT78624 
2 | PCB Mount Socket (for all RT Series)...... RT PB525-ND 2.16 1.89 1.71 1.35 RP78602 
— | DIN Rail Track, 36” (91.44cm) for DIN Rail Sockets, Aluminum . ALL PB345-ND 10.37 9.08 8.21 6.48 24A110 
— | Hold Down Clip, for use with DIN Rail... ALL PB346-ND 60 53 48 38 24A071 
— | Plastic Spacer for DIN Rail Sockets.... ALL PB347-ND 70 61 56 A4 40G432 
— | Plastic Dust Cover, Snap On for PM Series HD Relay PM PB526-ND 4.80 4.20 3.80 3.00 35D203 
— | VF4 Relay Socket, PCB Mount. . VF4 PB232-ND 1.46 1.29 1.16 92 VCF4-1000 
Wire Hold — | VF4 Relay Socket (Wire Harness Style) . VF4 PB316-ND 55 49 44 35 VCF4-1001 
Down Spring — | VF4 Crimp Term 12-16 AWG for PB316-N VF4 PB317-ND = Af 16 12 26A1349A 
— | VF4 Crimp Term 14-18 AWG for PB316-ND . VF4 PB318-ND a 13 12 .09 26A1349B 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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PhotoMos relays combine the advantages of standard electromechanical relays with that of solid state 
products. This combination allows very fast response times with very low leakage and exceedingly long 
lifetimes. Reliability and lower input currents are also improved over conventional relays. 


AQV210, 212 and 214 Series are SPST solid state switches for applications such as high speed inspection 
machines, telecom and data communication equipment, instrumentation and security. Capable of switching 
both AC and DC voltages. 


AQW214 and 414 Series are independently triggered dual switches available in either Dip, SMT or SOP package. 


4-SIP - AQ2 
Series 


PhotoMos Relays and SSRs 


AQV221 Series are solid state switches designed for switching high frequencies (RF) such as audio/visual 
signals as well as CD, VCR, and scanners, etc. 

AQ2 SIP SSRs are designed as suitable drivers for AC motors, solenoids, valves, etc. These offer excellent 
noise resistance with an integrated snubber circuit and ultra thin body (only 9mm) for maintenance-free, long 
life switching. 

Zero-Cross is a low noise switching output whereas Phase Controlled are ideal for phase controlled 
applications such as motor speed control and light dimming. 


Fig. 3 AQ2 SIP Series 


27.94 

ws 3 
401.2954 254 2.54 
X2 X5 X4 


Load Load Isola- On Input T-On/T-Off 
Cont. Current Volt tion Resistance Current Time Digi-Key Price Each Aromat 
Fig. Arrange. (max.) (max.) Volt (min./max.) (mA) (mSec) Package Part No. 1 25) 50 100 Part No. 
AQV210 Series Solid State Relays 
SPST-NO 130mA 350V 1,500 23/35 5-50 2/1 6-Dip 255-1143-ND 2.43 2.23 1.98 1.69 AQV210E 
SPST-NO 130mA 350V 1,500 23/35 5-50 2/1 6-SMT 255-1144-ND 2.45 2.25 2.00 1.70 AQV210EA 
1 SPST-NO 130mA 350V 5,000 23/35 5-50 2/1 6-Dip 255-1145-ND 2.62 2.41 2.14 1.82 AQV210EH 
SPST-NO 130mA 350V 5,000 23/35 5-50 2/1 6-SMT 255-1146-ND 2.67 2.46 2.18 1.86 AQV210EHA 
SPST-NO 120mA 350V 1,500 23/35 5-50 2/1 6-SOP 255-1147-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 AQV210S 
AQV212 Series Solid State Relays 
SPST-NO 400mA 60V 1,500 -83/2.5 5-50 2/0.2 6-Dip 255-1148-ND 3.87 3.56 3.16 2.69 AQV212 
1 SPST-NO 400mA 60V 1,500 -83/2.5 5-50 2/0.2 6-SMT 255-1149-ND 3.87 3.56 3.16 2.69 AQV212A 
SPST-NO 350mA 60V 1,500 -83/2.5 5-50 2/0.2 6-SOP 255-1150-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 AQV212S 
AQV214 Series Solid State Relays 
SPST-NO 120mA 400V 1,500 30/50 5-50 -5/0.2 6-Dip 255-1151-ND 3.87 3.56 3.16 2.69 AQV214 
SPST-NO 120mA 400V 5,000 30/50 5-50 -5/0.2 6-Dip 255-1152-ND 4.14 3.81 3.38 2.88 AQV214H 
SPST-NO 120mA 400V 1,500 30/50 5-50 -5/0.2 6-Dip 255-1153-ND 2.43 2.23 1.98 1.69 AQV214E 
SPST-NO 120mA 400V 5,000 30/50 5-50 -5/0.2 6-Dip 255-1154-ND 2.62 2.41 2.14 1.82 AQV214EH 
SPST-NO 120mA 400V 1,500 30/50 5-50 -5/0.2 6-SMT 255-1155-ND 3.87 3.56 3.16 2.69 AQV214A 
1 SPST-NO 100mA 400V 1,500 30/50 5-50 -5/0.2 6-SOP 255-1156-ND 4.09 3.76 3.34 2.84 AQV214S 
SPST-NO 500mA 40V 1,500 6/1 5-50 1.7/.07 6-Dip 255-1352-ND 4.90 4.50 4.00 3.40 AQV251 
SPST-NO 400mA 60V 1,500 74/14 5-50 1.4/.07 6-Dip 255-1353-ND 4.90 4.50 4.00 3.40 AQV252 
SPST-NO 250mA 200V 1,500 2.6/4 5-50 1.5/.1 6-Dip 255-1354-ND 4.90 4.50 4.00 3.40 AQV257 
SPST-NC 120mA 400V 1,500 26/50 5-50 Ww 6-Dip 255-1157-ND 4.29 3.94 3.50 2.98 AQV414 
SPST-NC 120mA 400V 5,000 26/50 5-50 -47/.28 6-Dip 255-1348-ND 4.14 3.81 3.38 2.88 AQV414EH 
AQW210 and AQW214 Series Solid State Relays 
DPST-NO 120mA 350V 5,000 23/35 5-50 -25/.05 8-Dip 255-1349-ND 5.29 4.86 4.32 3.68 AQW210EH 
2 DPST-NO 100mA 400V 1,500 30/50 5-50 -31/0.5 8-Dip 255-1158-ND. 6.47 5.94 5.28 4.49 AQw214 
DPST-NO 100mA 400V 1,500 30/50 5-50 -31/0.5 8-SMT 255-1159-ND 6.47 5.94 5.28 4.49 AQW214A 
DPST-NO 80mA 400V 1,500 30/50 5-50 -31/0.5 8-SOP 255-1160-ND 6.91 6.35 5.64 4.80 AQW214S 
AQW414 Series Solid State Relays 
DPST-NG 100mA 400V 1,500 26/50 5-50 Ww 8-Dip 255-1161-ND 8.09 7.43 6.60 5.61 AQW414 
2 DPST-NG 100mA 400V 5,000 26/50 5-50 -46/.40 8-Dip 255-1350-ND 6.98 6.42 5.70 4.85 AQW414EH 
DPST-O/C 100mA 400V 5,000 27/50 5-50 -28/.04 8-Dip 255-1351-ND 5.76 5.29 4.70 4.00 AQW614EH 
DPST-NC 100mA 400V 1,500 26/50 5-50 WM 8-SMT 255-1162-ND 8.09 7.43 6.60 5.61 AQW414A 
AQV221 Series Radio Frequency Solid State Relays 
1 SPST-NO 80mA 40V 1,500 22/35 5-50 -3/0.1 6-Dip 255-1163-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 AQV221 
SPST-NO 80mA 40V 1,500 22/35 5-50 -3/0.1 6-SMT 255-1164-ND 4.34 3.99 3.54 3.01 AQV221A 
Input Dropout Output Output 
Cont. Voltage Voltage Current Voltage Price Each Aromat 
Fig. Arrange. (min-max.) (min.) (min-max.) (min./max.) Type 1 25 50 100 Part No. 
AQ2 Sip Series Conformal Coated SSR 
SPST-NO 9.6-14.4VDC 1.2V -025-2A 75-125VAC Zero-Cross 255-1166-ND 12.17 11.23 9.98 8.52 AQ2A1-C1-ZT12VDC 
SPST-NO 21.6-26.4VDC 2.4V -025-2A 75-125VAC Zero-Cross 255-1167-ND 12.17 11.23 9.98 8.52 AQ2A1-C1-ZT24VDC 
SPST-NO 4-6VDC V -025-2A 75-250VAC Zero-Cross 255-1168-ND 13.43 12.33 10.96 9.32 AQ2A2-C1-ZT5VDC 
SPST-NO 9.6-14.4VDC 1.2V .025-2A 75-250VAC Zero-Cross 255-1169-ND 13.43 12.33 10.96 9.32 AQ2A2-C1-ZT12VDC 
3 SPST-NO 21.6-26.4VDC 2.4V .025-2A 75-250VAC Zero-Cross 255-1170-ND 13.43 12.33 10.96 9.32 AQ2A2-C1-ZT24VDC 
SPST-NO 9.6-14.4VDC 1.2V .025-2A 75-125VAC Phase Controlled 255-1172-ND 9.45 8.71 7.74 6.62 AQ2A1-C1-T12VDC 
SPST-NO 21.6-26.4VDC 2.4V .025-2A 75-125VAC Phase Controlled 255-1173-ND 9.45 8.71 7.74 6.62 AQ2A1-C1-T24VDC 
SPST-NO 4-6VDC BV .025-2A 75-250VAC Phase Controlled 255-1174-ND 10.56 9.70 8.62 7.33 AQ2A2-C1-T5VDC 
SPST-NO 9.6-14.4VDC 1.2V .025-2A 75-250VAC Phase Controlled 255-1175-ND 10.56 9.70 8.62 7.33 AQ2A2-C1-T12VDC 
SPST-NO 21.6-26.4VDC 2.4V .025-2A 75-250VAC Phase Controlled 255-1176-ND 10.56 9.70 8.62 7.33 AQ2A2-C1-T24VDC 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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CLARE 


Figure 1 through 4: 

Single and dual output solid state switches housed in a6 or 8 pin dip package. 
Highly reliable bounce-free, arc-free switching with over 15 billion operations 
possible. UL, CSA approved and FOC compatible. 


“TS” Series Telecom Switches (Fig. 5): 

Incorporates an isolated solid state relay for hookswitch and dial pulse or loop 
start switching with a bi-directional Opto-coupler for ring detection and on- 
hook/off-hook detection. Biminates up to eight discrete components. 


Clare’s “LDA” Series Current Sensors (Fig. 6, 7): 


Provides optical isolation between control and switching circuits. Available in a 
single transistor output (33hfe min) or darlington output (300 hfe min.). 
Applications include Telecom, Industrial Control and Instrumentation. 


OptoMOS Solid State Switches 


Industrial Control and Instrumentation: 
Figure 8: Dual linear optocouplers with a wide bandwidth and high gain (55 - 
142%), available in either Dip, SMT, OR Fat package. 


Clare’s PLCA110 (Figure 9): 

Features a 1-Form-A Solid State Relay integrated with a Solid State Surge 
Arrester. The Solid State Surge Arrester is designed for secondary telecom line 
protection, meets FOC Part 68 and provides breakover voltage and repetitive 
surges with no degradation. The relay portion offers reliable bounce free 
switching. Ideal for handling hook switch/dial pulse functions. 


Specifications: 
Operating temperature: -40 to 85° C. Isolation voltage input to output; 2500 
vrms. Input power dissipation at 25°C; 150mW. Reverse voltage; 5V max. 


Fig. 2 
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Input* | Output Turn On/ T&Rt Fig. 8 SMT Mounting Pad 
Current | Current | Load | Turn Off | Digi-Key Cut Tape Price Each Pricing | Clare -LED 14 8 NIC 1001 F 
Fig. Circuit Pkg. | Min/Max Max. Voltage | (mS) Part No. 1 25 50 1,000 | Part No. +LED 20 h7 NIC 
1 | SPST-NO] 6Dip | 2/100 | 200mA | 350 5/3 | CLAI01-ND 299 253 2.07 —  |LCAt1o wee Sty Acpé +Voc 
1 | SPST-NO | SMT-6] 2/100 | 200mA | 350 5/3 | CLAT02CT-ND¢ 351 297 243 | 1128.00 |LCA110STR Hae pee 
1 | SPST-NC | 6Dip | 5/100 | 200mA | 350 3/3 | CLAI05-ND 338 © 2.86 2.34 — — |Lostio 
1 | SPST-NO] 6Dip | 5/100 | 150mA | 400 | 1/.25 | CLA107-ND 436 3.69 3.02 — — |PLAtIO 
2 | DPST-NO| 8Dip | 5/100 | 120mA | 350 3/3_| CLA103-ND 543 4.60 3.76 — ___|LAAtIO 
3 | DPST-NONO| 8Dip | 5/100 | 120mA | 350 3/3 | CLA104-ND 592 5.01 4.10 — — |LBATIO 8 DTE (Drain) FING. Ne 
4 | DPST-NONO] 8Dip | 8/100 | 120mA | 350 4/4 | CLA106-ND 533 4.51 3.69 — — |Loctio 7 (Common Source) a 
5 | THOOM | 8Dp | 26 | 120mA | 350 3/3 | CLA108-ND 354 3.00 2.46 —  |TS117 | 6 TIP (Orain) Lf 80 BEAIMODEM 
5 | Teo | surs}| 26 | 120mA| 350 3/3 | CLATIOCT-ND¢ 679 = 5.75 4.71 | 1320.00 |TS117STR | 5 RING/DTE RINGe—/PINS 
6 | DARLINGTON] 6Dip | 2/6 | 100mA| 100 33 | QLAT11-ND 1.01 86 70 — — |LDA110 (Surge Arrester) 
7 | DUALTRANS| 8Dip | 2/6 | 100mA| 100 3/3 | CLA112-ND 192 163 1.33 — — |LDA200 
8 | DUALTRANS| 8Dip | 1/2 | 120mA | 350 5/2 | CLA113-ND 3673.11 2.55 — — |Locti0 
8 | DUALTRANS| SMT-8] 1/2 | 120mA | 350 5/2 | CLAT14CT-ND¢ 488 = 4.13 3.38 | 1495.00 |/LOCI10STR 
8 | DUALTRANS| 8Dip | 2/50 | 120mA | 350 5/2 | CLA116-ND 413 3.50 2.86 — |Loci }-16 NC. 
8 | DUALTRANS| Flat Pk. | 2/50 | 120mA | 350 5/2 | CLAT18CT-ND¢ 527 4.46 3.65 | 1651.00 |LOCI11PTR Pte 
9 | THOM | 8Dip | 250 | 120mA | 350 5/2 | CLAT19-ND 696 5.89 482 —__ |PLCA110 131 
9 | TELOOM | SMT-8] 2/50 | 120mA | 350 5/2 | CLAT20CT-ND¢ 728 6.16 5.04 | 2912.00 | PLCA110STR 12 cep 
10 | QUADTRANS| Flat Pk.| 1/35 | 120mA | 100 5/2 ‘| CLA130-ND 10.01 8.47 6.93 —  |Loce1iP Ic #Lep 
11 | Taco | Aare | 26 | 120mA| 350 | 1/3 | QLAISI-ND 530 449 3.67 = __|iei7P ie’ 
* Input Voltage - 1.2V Typical, 1.4V Max. t Replace CT with TRin part number for Tape & Reel part number. $ CT- Out Tape package 
| nternationall Input Circuit Output 
Vf Imin Imax Circuit Ton/ Digi-Key Price Each 
(vy) RR tl Fig. | (led) (mA) Vrange Imax (mA) Toff Package Part No. 1 10 100 
I (aR eciifi er 1.0 5 25] 0-60V AC/DC 1000 2ms/0.5ms 8-SMT PVAZ172NS-ND 9.14 7.31 5.49 
. . 1.2 10 25 | 0-60V AC/DC 1000 2ms/0.5ms 8-Dip PVAZ172N-ND 10.00 8.00 7.00 
M | Cc roe | ect ro ni ( 7.0 2 25 |0to+100V AC/DC 375 150ys/70ys 8-Dip PVA1352N-ND 6.00 4.80 3.60 
7.0 2 25 |0to+100V AC/DC 375 150us/70us 8-SMT PVA1352NS-ND NEW! 6.08 4.17 3.65 
Powe r Ic R e | avs 7.0 2 25 |0to +100V AC/DC 375 150us/70us 8-Dip PVA1354N-ND 6.50 5.20 3.90 
y 7.0 2 25 |0to+100V AC/DC 375 150us/70us 8-SMT PVA1354NS-ND NEW! 6.58 451 3.95 
7.0 2 25 |0to +200V AC/DC 150 100us/70yus 8-Dip PVA2352N-ND 5.38 4.30 3.23 
Fig. 1 Fig. 2 7.0 — 25 |0to +200V AC/DC 150 100us/70us 8-SMT PVA2352NS-ND NEW! 5.45 3.74 3.27 
7.0 2 25 [0 to +300V AC/DC 50 60us/60us 8-Dip PVA3054N-ND 6.50 5.20 3.90 
7.0 2 25 |0to+300V AC/DC 50 60us/60us 8-SMT PVA3054NS-ND NEW! 6.58 451 3.95 
Anode - 2 7.0 2 25 |0to+300V AC/DC 50 60us/60us 8-Dip PVA3055N-ND 7.50 6.00 4.50 
2 Anode + 5 1 | 70 2 25 |0to+300v AC/DC 50 60us/60us 8-SMT PVA3055NS-ND NEW! 7.58 5.20 4.55 
3 Cathode 7.0 2 25 |0to+300V AC/DC 150 100ys/70ps 8-Dip PVA3324N-ND 7.50 6.00 4.50 
Cathode 3 7.0 1 25 |0to+300V AC/DC 150 100ys/70ps 8-SMT PVA3324NS-ND NEW! 7.58 5.20 4.55 
7.0 2 25 |0to+300V AC/DC 150 100us/70ps 8-Dip PVA3354N-ND 6.50 5.20 3.69 
7.0 — 25 |0to +300V AC/DC 150 100ys/70pus 8-SMT PVA3354NS-ND NEW! 6.58 4.51 3.95 
7.0 2 25 |0to+100V AC/DC 160 25us/15ys 8-Dip PVD1352N-ND 6.38 5.10 3.83 
7.0 2 25 |0to+100V AC/DC 550 25us/15ys 8-Dip PVD1354N-ND 6.88 5.50 4.13 
14 14 12 20 25 0-60V DC 7500 2ms/0.5ms 8-Dip PVDZ172N-ND 8.50 6.80 5.95 
— » | 125 5 25 0-60V DC 1500 2ms/0.5ms 8-SMT PVDZ172NS-ND 8.65 6.92 6.05 
Ey 70 2 25 0-100V DC 550 150ys/70us 8-SMT PVD1352NS-ND NEW! 6.45 4.43 3.87 
fposcer soseer| 70 2 25 0-100V DC 550 150us/70us 8-SMT PVD1354NS-ND NEW! 6.95 4.77 4.17 
es Role 2 70 2 25 0-200VDC 240 100p1s/70ps 8-Dip PVD2352N-ND 5.75 4.60 3.45 
= 70 2 25 0-300VDC 240 100us/70ys 8-SMT PVD2352NS-ND NEW! 5.83 4.00 3.50 
7.0 2 25 0-300VDC 240 100ys/70ps 8-Dip PVD3354N-ND 6.50 5.20 4.13 
70 2 25 0-300VDC 240 100ys/70ps 8-SMT PVD3354NS-ND NEW! 6.95 4.77 4.17 
7.0 2 25 [Oto +100V AC/DC 360 150ys/70s 16-Dip PVR1300N-ND 13.13 10.50 7.88 
7.0 2 25 |0to+100V AC/DC 360 150us/70pus 16-Dip PVR1301N-ND 14.00 11.20 8.40 
3 | 7.0 2 25 |0to +200V AC/DC 165 100ys/70ps 16-Dip PVR2300N-ND 11.88 9.50 7.13 
7.0 2 25 |0to+300V AC/DC 165 100ys/70pus 16-Dip PVR3300N-ND 13.13 10.50 7.88 
7.0 2 25 |0 to +300V AC/DC 165 100us/70us 16-Dip PVR3301N-ND. 14.00 11.20 8.40 
125 2 25 | 0-250V AC/DC 170 3ms/0.5ms 8-Dip PVT322-ND 5.35 4.28 3.75 
4 | 125 2 25 | 0-250V AC/DC 170 3.0ms/0.5ms 8-SMT PVT322S-ND 5.38 4.30 3.76 
125 2 25 |0to +250V AC/DC 170 3.0ms/0.5ms 8-SMT PVT322AS-TTR-ND NEW! 3956.25/750 
1.2 2 25 | 0-400V AC/DC 120 2ms/2ms 8-Dip PVT422-ND 5.20 4.16 3.64 
1.25 2 25 | 0-400V AC/DC 120 2ms/2ms SMT Thin-Pak| PVT422P-ND 5.68 4.54 3.98 
12. 5 25 | 0-60V AC/DC 7000 2ms/0.5ms 6-Dip PVG612-ND 5.96 4.30 3.52 
125 5 25 | 0to+60V AC/DC 1000 | 2.0ms/0.5ms 6-SMT PVG612S-ND 6.00 4.80 4.20 
7.0 5 25 | Oto +60V AC/DC 1.0 2.0ms/0.5ms 6-DiP PVG613-ND NEW! 9.48 6.50 5.69 
7.0 5 25 | Oto +60V AC/DC 1.0 2.0ms/0.5ms 6-SMT PVG613S-ND NEW! 9.58 6.57 5.75 
1.2 3 25 | 0-20V AC/DC 2500 5ms/0.5ms 6-Dip PVNO12-ND 5.85 4.68 4.10 
1.25 3 25 | 0to+20V AC/DC 2500 | 5.0ms/0.5ms 6-SMT PVNO12S-ND 6.00 4.80 4.20 
7.0 3 25 | 0to+20V AC/DC 25 5.0ms/0.5ms 6-Dip PVNO13-ND NEW! 9.48 6.50 5.69 
7.0 3 25 | 0to +20V AC/DC 2.5 5.0ms/0.5ms 6-SMT PVNO13S-ND NEW! 9.58 6.57 5.75 
122 25 | 0-250V AC/DC 190 3ms/0.5ms 6-Dip PVT312-ND 2.55 2.04 1.79 
5 [12 2 25 | 0-250V AC/DC 170 3ms/0.5ms 6-Dip PVT312L-NDT 2.60 2.08 1.82 
1.2 5 25 | 0-400V AC/DC 140 2ms/0.5ms 6-Dip PVT412-ND 2.55 2.04 1.79 
1.2 5 25 | 0-400V AC/DC 120 2ms/0.5ms 6-Dip PVT412L-ND 2.60 2.08 1.82 
125 3 25 |0to +400V AC/DC 140 2.0ms/0.5ms 6-SMT PVT412LS-ND 2.65 2.12 1.85 
125 3 25 |0to +400V AC/DC 140 2.0ms/0.5ms 6-SMT PVT412S-ND 2.58 2.06 1.81 
1.2 5 25 | 0-400V AC/DC 140 500us/200ys 6-Dip PVU414-ND 5.45 4.36 3.82 
6 [125 5 25 ee ng 1000 7ms/1ms 14-Dip | PVX6012-ND 10.88 870 6.69 
7 [125 3 25 | 0-400V AC/DC 120 2.0ms/0.5ms Thin-Pak | PVO402P-ND 5.55 aaa 3.89 
0.4 5 25 [0 to +400V AC/DC 150 1.0ms/0.5ms__| SMT Thin-Pak] PVO402AP-ND 5.36 4.29 3.22 


+t Employs current limiting circuitry to withstand current transients. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Input Output 
Current Voltage | Current Holding Tube Zere-erosa circuit 
Voltage | Min. Max. | VRMS IT (RMS) Current Package | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. Typ. (mA) Max. (A) (mA) Max. Type Part No. 1 10 25 Part No. 
5 50 280 1.5 25 16-Dip 425-1182-5-ND 2.55 2.13 1.81 PR21HD22NSZ 
4 1.2 10 50 280 1.5 25 16-Dip 425-1207-5-ND 2.52 2.10 1.79 $101DH2 
5 50 420 1.5 25 16-Dip 425-1193-5-ND 2.73 2.28 1.94 PR31HD22NSZ 
5 50 280 0.6 25 8-SMD 425-1380-1-NDt 1.60 —_ 1.20 PR26MF11NIP. 
425-1380-2-NDA# 520.00/1,000 PR26MF11NIP. 
5 50 280 0.6 25 8-Dip 425-1184-5-ND 1.30 1.10 1.00 PR26MF12NSZ 
5 50 280 0.9 25 8-Dip 425-1187-5-ND 1.56 1.32 1.20 PR29MF12NSZ 
10 50 280 0.6 25 8-Dip 425-1183-5-ND 1.27: 1.08 98 PR26MF11NSZ 
2 1.2 10 50 280 0.9 25 8-Dip 425-1186-5-ND 1.53 1.30 1.18 PR29MF11NSZ 
5 50 420 0.6 25 8-Dip 425-1197-5-ND 1.63 1.38 1.25 PR36MF12NSZ 
5 50 420 0.9 25 8-Dip 425-1202-5-ND 1.68 1.40 1.19 PR39MF12NSZ 
10 50 420 0.6 25 8-Dip 425-1196-5-ND 1.50 1.27 1.15 PR36MF11NSZ 
10 50 420 0.9 25 8-Dip 425-1201-5-ND 1.59 1.33 1.13 PR39MF11NSZ 
10 50 420 1.2 25 8-Dip 425-1205-5-ND 1.63 1.38 1.25 PR3BMF11NSZ 
10 50 280 0.6 25 8-Dip 425-1185-5-ND 1.40 1.19 1.08 PR26MF21NSZ 
10 50 280 0.9 25 8-Dip 425-1188-5-ND 1.56 1.30 1.11 PR29MF21NSZ 
5 50 420 0.3 25 8-Dip 425-1195-5-ND 1.74 1.45 1.24 PR33MD22NSZ Zero-cross 
3 12 5 50 420 0.6 25 8-Dip | 425-1199-5-ND 1.35 1.13 .96 | PR36MF22NSZ circuit 
5 50 420 0.9 25 8-Dip 425-1200-5-ND 2.19 1.83 1.56 PR39MD22NSZ 
5 50 420 0.9 25 8-Dip 425-1204-5-ND 1.83 1.53 1.30 PR39MF22NSZ 
10 50 420 0.6 25 8-Dip 425-1198-5-ND 1.63 1.38 1.25 PR36MF21NSZ 
10 50 420 0.9 25 8-Dip 425-1203-5-ND 1.74 1.45 1.24 PR39MF21NSZ 
4 1.2 10 50 420 06 3.5 6-Dip 425-1194-5-ND 1.11 94 85 PR31MA11NTZ 
5 12 10 50 280 1.5 25 16-Dip 425-1206-5-ND 2.22 1.85 1.58 $101DH1 
10 50 420 1.5 25 16-Dip 425-1240-5-ND 2.43 2.03 1.73 $201DH1 
8 50 280 8.0 50 4-Sip 425-1217-5-ND 8.15 7.34 6.52 $102S11 
6 12 15 50 280 3.0 50 4-Sip 425-1212-5-ND 4.68 4.21 3.74 $101S15V 
8 50 420 8.0 50 4-Sip 425-1248-5-ND 8.70 7.83 6.96 $202S11 
10 50 420 8 50 4-Sip 425-1189-5-ND 5.98 5.38 4.78 PR308S31ESU 
8 50 280 8.0 50 4-Sip 425-1218-5-ND 8.98 8.08 7.18 $102S812 
15 50 280 3.0 50 4-Sip 425-1213-5-ND 5.40 4.86 4.32 $101S16V 
f 1.2 8 50 420 8.0 50 4-Sip 425-1249-5-ND 9.40 8.46 7.52 $202S512 
8 50 420 16 25 4-Sip 425-1254-5-ND 7.00 6.30 5.60 S202TA1 
10 50 420 8 50 4-Sip 425-1190-5-ND 6.13 5.52 4.90 PR308S41ESU 
8 50 280 2 25 4-Sip 425-1219-5-ND 2.80 2.52 2.24 $102T01 Fig. 7 
8 50 280 5 50 4-Sip 425-1221-5-ND 3.80 3.42 3.04 S105T01 
8 50 280 8 50 4-Sip 425-1223-5-ND 4.13 3.72 3.30 $108T01 | ill Oo 
8 50 | 420 2 25 4-Sip | 425-1252-5-ND 3.08 277 2.46 | $202T01 writes 
8 12 8 50 420 2 25 4-Sip 425-1255-5-ND* 3.73 3.36 2.98 S202TY1 circuit 
8 50 420 5 50 4-Sip 425-1257-5-ND 4.13 3.72 3.30 S205T01 
8 50 420 5 50 4-Sip 425-1259-5-ND* 3.88 3.49 3.10 S205TY1 en] 
8 50 420 8 50 4-Sip 425-1261-5-ND 4.45 4.01 3.56 S208T01 
8 50 420 8 50 4-Sip 425-1263-5-ND* 4.23 3.81 3.38 S208TY1 
10 50 420 8 50 4-Sip 425-1191-5-ND 4.78 4.30 3.82 PR308T11ESZ ©® a® 
8 50 280 2 25 4-Sip | 425-1220-5-ND 3.20 288 2.56 | S102T02 Snubber circuit Snubber circuit 
8 50 280 5 50 4-Sip 425-1222-5-ND 4.28 3.85 3.42 $105T02 
8 50 280 8 50 4-Sip 425-1224-5-ND 4.35 3.92 3.48 $108T02 Fig. 9 
8 50 420 2 25 4-Sip 425-1253-5-ND 3.05 2.75 2.44 $202T02 
9 12 8 50 420 2 25 4-Sip 425-1256-5-ND* 3.80 3.42 3.04 S202TY2 
8 50 420 5 50 4-Sip 425-1258-5-ND 4.60 4.14 3.68 S205T02 Zero-cr08s 
8 50 420 5 50 4-Sip 425-1260-5-ND* 3.90 3.51 3.12 S205TY2 O 
8 50 420 8 50 4-Sip 425-1262-5-ND 4.80 4.32 3.84 S208T02 
8 50 420 8 50 4-Sip 425-1264-5-ND* 4.25 3.83 3.40 S208TY2 
10 50 420 8 50 4-Sip 425-1192-5-ND 4.93 4.44 3.94 PR308T21ESZ | 
10 5 — = 120 1.6 10 4-Sip | 425-1208-5-ND 4.78 4.30 3.82 | S101N11 ey ee 
= = 240 1.6 20 4-Sip 425-1241-5-ND 5.08 4.57 4.06 S201N11 
7 5 — — 120 1.6 10 4-Sip | 425-1209-5-ND 4.93 4.44 3.94 | S101N12 
= = 240 1.6 20 4-Sip | 425-1242-5-ND 5.25 4.73 4.20 | S201N12 Fig. 11 
5 50 280 8.0 50 4-Sip 425-1216-5-ND 5.20 4.68 4.16 $102S03 
8 50 280 8.0 50 4-Sip 425-1214-5-ND 4.13 3.72 3.30 $102S01 Zero-cross 
8 50 280 12 50 4-Sip 425-1225-5-ND 5.00 4.50 4.00 | S112S01 ireult 
8 50 280 16 50 4-Sip 425-1227-5-ND 5.55 5.00 4.44 $116S01 
15 50 280 3.0 50 4-Sip 425-1210-5-ND 3.98 3.58 3.18 $101S05V 
{5 12 5 50 420 8 50 4-Sip | 425-1247-5-ND 5.23 471 4.18 | S202S03 
8 50 420 8.0 50 4-Sip | 425-1245-5-ND 4.28 3.85 3.42 | S$202S01 
8 50 420 8.0 50 4-Sip | 425-1250-5-ND 4.73 4.26 3.78 | S202SE1 Be || cat 
8 50 | 420 12 50 4-Sip | 425-1265-5-ND 5.20 468 4.16 | S212S01 8 P/O OO oe 
8 50 420 16 50 4-Sip 425-1266-5-ND 5.50 4.95 4.40 $216S01 
8 50 420 16 50 4-Sip 425-1268-5-ND 6.08 5.47 4.86 S216SE1 
15 50 420 3.0 50 4-Sip 425-1243-5-ND 4.13 3.72 3.30 $201S05V 
8 50 280 8.0 50 4-Sip 425-1215-5-ND 4.33 3.90 3.46 $102S02 
8 50 280 12 50 4-Sip 425-1226-5-ND 5.55 5.00 4.44 $112S02 
8 50 280 16 50 4-Sip 425-1228-5-ND 6.05 5.45 4.84 $116S02 
15 50 280 3.0 50 4-Sip 425-1211-5-ND 4.28 3.85 3.42 $101S06V Zero-cross 
13 12 8 50 420 8.0 50 4-Sip | 425-1246-5-ND 5.25 4.73 4.20 | S202S02 otepit 
8 50 420 8.0 50 4-Sip | 425-1251-5-ND 5.25 473 4.20 | S202SE2 
8 50 420 16 50 4-Sip 425-1267-5-ND 5.83 5.25 4.66 $216S02 
8 50 420 16 50 4-Sip 425-1269-5-ND 6.23 5.61 4.98 S216SE2 
15 50 420 3.0 50 4-Sip 425-1244-5-ND 4.60 4.14 3.68 $201S06V 
* Approved by TUV, No. R9750791 and DIN-VDE 0884 # Pending UL and CSA approval } Cut Tape product A Tape & Reel product 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NX] E¢ Vioad | ! load PD Ron ton totf Output Digi-Key Price Each 
Fig. Vv mA mW Ohms ms ms Type Part No. 1 10 100 
1 60 1800 | 560 | 02 3.0 1.0 Tch NO PS710A-1A-ND NEW! 650 5.85 4.99 
OCMOS FET Solid State Relays 1 60 1800 | 560 | 02 3.0 1.0 ich NO PS710AL-1A-ND* NEW! _6.53__-5.88_5.01 
2 100 100 | 375 6 04 02 2ch NO PS7111-2A-ND 5.88 5.29 4.51 
2 100 too | 375 6 04 0.2 2ch NO PS7111L-2A-ND* 540 4.86 4.14 
1 100 200 | 560 6 04 0.2 ich NO PS7112-1A-ND 3.25 2.93 2.50 
1 100 200 | 560 6 04 0.2 ich NO PS7112L-1A-ND* 3.28 295 252 
1 100 350 | 560 | 25 3 0.2 ich NO PS7113-1A-ND 3.00 2.70 2.30 
1 100 350 | 560 | 25 3 0.2 ich NO PS7113L-1A-ND* 3.00 270 230 
2 100 350 | 375 | 25 3 02 2ch NO PS7113-2A-ND 580 5.22 4.45 
2 100 350 | 375 | 25 3 0.2 2ch NO PS7113L-2A-ND* 5.80 5.22 4.45 
1 200 200 | 560 5 2 0.2 Tch NO PS7122-1A-ND 3.25. 2.93 2.50 
1 200 200 | 560 5 2 0.2 ich NO PS7122L-1A-ND* 325 293 250 
2 200 200 | 375 5 2 02 2ch NO PS7122-2A-ND 650 5.85 4.99 
2 200 200 | 375 5 2 0.2 2ch NO PS71221-2A-ND* 650 5.85 4.99 
i 1 400 150 | 560 30 1 0.2 ich NO PS7141-1A-ND 250 2.25 1.92 
suspen” guosreroain | stepande, swoseer [1 [ae | 18 | a | | 1 | $2 | inn [esmanituo aus ae tae 
; 1 400 150 | 560 24 0.02 | 02 tch NC PS7141-1B-ND 275 248 211 

3NC 6 MOSFET Drain 3LED Anode 7 MOSFET 
SED Caliciss AVOSFER 1 400 150 | 560 24 0.02 | 02 tch NC PS7141L-1B-ND* 275 248 211 
2 400 150 | 375 24 002 | 02 1A&1B PS7141-1C-ND 5.00 4.50 3.84 
2 400 150 | 375 30 1 02 2ch NO PS7141-2A-ND 525 473 4.03 
2 400 150 | 375 24 0.02 | 02 2ch NC PS7141-2B-ND 575 5.18 4.41 
2 400 150 | 375 24 0.02 | 02 2ch NC PS7141L-2B-ND* 5.00 450 3.84 
1 400 200 | 560 10 5 0.2 Tch NO PS7142-1A-ND 250 2.25 1.92 
1 400 200 | 560 10 5 0.2 ich NO PS7142L-1A-ND* 355 3.20 273 
1 600 90 560 50 15 0.2 ich NO PS7160-1A-ND 3.00 2.70 2.30 
1 600 90 560 50 15 02 ich NO PS7160L-1A-ND* 3.00 270 230 
2 600 90 375 50 15 0.2 2ch NO PS7160-2A-ND 598 5.38 4.59 
2 600 90 375 50 15 0.2 2ch NO PS7160L-2A-ND* 598 5.38 4.59 
5 60 600 | 300 | 08 2.0 05 ich NO PS7206-1A-ND}t NEW! 425. 3.83 3.26 
5 2 100 100 | 150 6 2 02 2ch NO PS7211-2A-NDt 598 5.38 4.59 
5 100 400 | 300 | 12 2.0 1.0 ich NO PS7214-1A-ND+ NEW! 4133.72 3.17 
1LED Anode SLEDAnode |1LEDAnode 5 LED Anode/Cathode 4 400 120 430 30 1 0.2 |1A&PS2701 | PS7241-ATI-NDt 288 259 221 
2LED Cathode 6LED Cathode |2LED Cathode 6 LED Anode/Cathode 3 400 120 | 430 30 1 0.2 |1A&PS2705 | PS7241-AT5-NDt 313 282 2.40 
3Tr Collector 7 MOSFET oT Goleter {a teecer 5 400 120 | 300 30 2.0 0.2 tch NO PS7241-1A-NDt NEW! 242 202 1.70 
4Tr Emitter = 8 MOSFET ree 5 400 120 300 30 0.2 2.0 1ch NC PS7241-1B-NDt NEW! 3.45 3.11 265 
5 40 100 | 100 12 05 0.2 Tch NO PS7200A-1A-NDt NEW! 450 4.05 3.45 
5 40 250 | 100 | 15 1.0 0.2 ich NO PS7200B-1A-ND} NEW! 488 439 3.74 
Fig. 5 NEW! 5 40 160 | 100 | 35 05 1.0 ich NO PS7200H-1A-ND¢ NEW! 588 5.29 4.51 
5 40 200 | 100 | 20 1.0 1.0 ich NO PS7200K-1A-ND} NEW! 588 5.29 4.51 
5 40 120 | 100 14 0.5 1.0 ich NO PS7200R-1A-ND¢ NEW! 5.88 5.29 4.51 
4 4Lep Angas 1 400 150 | 560 10 2 02 tch NO PS7341-1A-ND 250 2.25 1.92 
: 1 400 150 | 560 10 2 0.2 ich NO PS7341L-1A-ND* 250 225 1.92 
2. LED Cathode 1 400 200 | 560 5 5 0.2 1ch NO PS7342-1A-ND 440 3.96 3.38 
3. MOS FET 1 600 90 560 50 2 0.2 Tch NO PS7360-1A-ND 325. 293 2.50 
4.MOS FET 1 600 90 560 50 2 0.2 ich NO PS7360L-1A-ND* 3.25 293 2.50 
1 200 200 | 560 5 12 65 tch NO PS7522-1A-ND 410 3.69 3.15 
2 200 200 | 375 5 12 65 2ch NO PS7522-2A-ND 6.00 540 460 
*Lead-Bent + SOP 

ee Solid State Relays 9213B-ND Solid State Relay Design Guide ............... $19.95 
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6-SOP 
Crydom's G2 series of SSR’s feature extremely low RDSon, low rectifier (SCR) or thyristor. Whatever the drive component, it’s the of cycles), low acoustic noise, no contact bounce/arcing, mechanical 
leakage and long lifetimes. Crydom's SSR’s typically comprise an _ optical-isolation and no-moving-part aspects of the device that grant its ruggedness, and low drive-current requirements. They are available in 


optical coupler, the output of which either drives the line directly or is many performance features. These features include high I/O isolation tube packaging for small quantities and prototype work. Tape and reel 
used to switch a high-power device, such as a silicon-controlled (though leakage current is a problem), long life (measured in millions — packaging for automated insertion equipment. 


Input Input Switch Switch Digi-Key Tube Price Each Crydom Digi-Key T&R Pricing | Crydom 
Fig. | Contact Volt. I (mA) Volt. I (mA) Package Part No. 1 10 25 Part No. Part No. 2,000 Part No. 
G2 Series Solid State Mosfet 
SPST 1.4V 10-30 400V 150 6-Dip CC1300-ND 2.48 2.25 1.80 G2-1A02-TT 
SPST 1.4V 10-30 400V 150 6-SOP CC1301-ND 2.48 2.25 1.80 G2-1A02-ST ©C1301TR-ND 1255.50/M | G2-1A02-SR 
SPST 1.4V 10-30 400V 150 6-Dip CC1302-ND 2.48 2.25 1.80 G2-1A03-TT 
SPST 1.4V 10-30 400V 150 6-SOP. CC1303-ND 2.48 2.25 1.80 G2-1A03-ST CC1303TR-ND 1255.50/M | G2-1A03-SR 
SPST 1.4V 10-30 400V 120 6-Dip CC1304-ND 2.26 2.05 1.64 G2-1A05-TT 
SPST 1.4V 10-30 400V 120 6-SOP CC1305-ND 2.26 2.05 1.64 G2-1A05-ST CC1305TR-ND 1147.50/M | G2-1A05-SR 
1 SPST 1.4V 10-30 250V 150 6-Dip CC1306-ND 2.48 2.25 1.80 G2-1A06-TT 
SPST 1.4V 10-30 250V 150 6-SOP CC1307-ND 2.48 2.25 1.80 G2-1A06-ST CC1307TR-ND 1255.50/M | G2-1A06-SR 
SPST 1.4V 10-30 150V 450 6-Dip CC1308-ND 3.03 2.75 2.20 G2-1A07-TT 
SPST 1.4V 10-30 150V 450 6-SOP CC1309-ND 3.03 2.75 2.20 G2-1A07-ST CC1309TR-ND 1525.50/M | G2-1A07-SR 
SPST 1.4V 10-30 350V 330 6-Dip CC1310-ND 3.03 2.75 2.20 G2-1B01-TT 
SPST 1.4V 10-30 350V 330 6-SOP CC1311-ND 3.03 2.75 2.20 G2-1B01-ST CC1311TR-ND 1525.50/M | G2-1B01-SR 
SPST 1.4V 10-30 250V 400 6-Dip CC1312-ND 3.03 2.75 2.20 G2-1B02-TT 
SPST 1.4V 10-30 250V 400 6-SOP. CC1313-ND 3.03 2.75 2.20 G2-1B02-ST CC1313TR-ND 1525.50/M | G2-1B02-SR 
G2 Series Multi-output Solid State 
DPST 1.4V 15-40 15V 150 8-Dip CC1314-ND 6.19 5.63 4.50 G2-2A03-TT 
DPST 1.4V 15-40 15V 150 8-SOP CC1315-ND 6.19 5.63 4.50 G2-2A03-ST CC1315TR-ND 3078.00/M | G2-2A03-SR 
DPDT 1.4V 10-30 400V 110 8-Dip CC1316-ND 5.23 4.75 3.80 G2-AB01-TT 
DPDT 1.4V 10-30 400V 110 8-SOP CC1317-ND 5.23 4.75 3.80 G2-AB01-ST C©C1317TR-ND 2605.50/M | G2-AB01-SR 
DPDT 1.4V 10-30 250V 150 8-Dip CC1318-ND 5.23 4.75 3.80 G2-AB02-TT 
DPDT 1.4V 10-30 250V 150 8-SOP CC1319-ND 5.23 4.75 3.80 G2-AB02-ST CC1319TR-ND 2605.50/M | G2-AB02-SR 
DPST 1.4V 10-30 400V 110 8-Dip CC1320-ND 4.95 4.50 3.60 G2-DA01-TT 
DPST 1.4V 10-30 400V 110 8-SOP CC1321-ND 4.95 4.50 3.60 G2-DA01-ST CC1321TR-ND 2470.50/M | G2-DA01-SR 
2 DPST 1.4V 10-30 400V 70 8-Dip CC1322-ND 4.73 4.30 3.44 G2-DA02-TT 
DPST 1.4V 10-30 400V 70 8-SOP CC1323-ND 4.73 4.30 3.44 G2-DA02-ST CC1323TR-ND 2362.50/M | G2-DA02-SR 
DPST 1.4V 10-30 400V 125 8-Dip CC1324-ND 4.95 4.50 3.60 G2-DA03-TT 
DPST 1.4V 10-30 400V 125 8-SOP CC1325-ND 4.95 4.50 3.60 G2-DA03-ST CC1325TR-ND 2470.50/M | G2-DA03-SR 
DPST 1.4V 10-30 250V 125 8-Dip CC1326-ND 4.95 4.50 3.60 G2-DA06-TT 
DPST 1.4V 10-30 250V 125 8-SOP CC1327-ND 4.95 4.50 3.60 G2-DA06-ST CC1327TR-ND 2470.50/M | G2-DA06-SR 
DPST 1.4V 10-30 350V 120 8-Dip CC1328-ND 5.36 4.88 3.90 G2-DB01-TT 
DPST 1.4V 10-30 350V 120 8-SOP CC1329-ND 5.36 4.88 3.90 G2-DB01-ST CC1329TR-ND 2673.00/M | G2-DB01-SR 
DPST 1.4V 10-30 250V 140 8-Dip CC1330-ND 5.36 4.88 3.90 G2-DB02-TT 
DPST 1.4V 10-30 250V 140 8-SOP CC1331-ND 5.36 4.88 3.90 G2-DB02-ST CC1331TR-ND 2673.00/M | G2-DB02-SR 


(Continued) 
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Solid State Relays (Cont.) 


Mini 


Series IAC, IDC, OAC, ODC 
+ Opto-Isolated + Solid state I/O switching modules deliver an electrically clean, photo-isolated, noise free “output” 
interface from logic level control systems to external loads such as motors, valves, solenoids, etc. DMP versions are 
epoxy conformal coated for fast heat transfer. 


Series 6 
Series 6 buffered output modules contain additional internal amplification to reduce drive requirements to a level suitable 
for the Mos devices used in many microprocessor systems. Models are available with either inverting or no-inverting 
inputs, for 5 and 15 volt logic. 
Turn Turn Turn Turn 
Input =| Input} Output @ Output On Off | Digi-Key Price Each Crydom Input | Input | Output @ Output On Off | Digi-Key Price Each Crydom 
Fig. Volt. [I (mA)| Current Voltage | Time | Time | PartNo. iJ 10 25 _|Part No. Fig. Volt. 1 (mA) | Current Voltage | Time | Time | PartNo. 1 10 25 |Part No. 
1/0 Modules — 5VDC System Voltage Series 6 — AC & DC Buffered Modules 
90-140VAC} 7 |.1-100mA .4-30VDC | 20ms | 20ms | OC1200-ND 7.33 688 6.65 /IAC5 0-.8VDC | 100HA) .02-3A — 3-60VDC | 100HS | 100US | OCI239-ND 19.17 17.78 16.54 |6311 
tgo-280vac] 5 |4-100mA .430vDC| 20ms | 20ms | colz01-ND 828 777. 751 |IAGSA 2.4-6VDC | 250uA|.02-3.5A  3-60VDC | 100uS | 100uS | Oc1240-ND 19.60 18.18 16.92 |6321 
weno] @ [tion 4an00| ame | ow |e 72 cam ofocs, | |* | BARE |i] soak vai) sone sone] cam 7= seat tat 
-. 02-3. e 5 cycle |.5 cycle | . . 
36 19 | .02-3A 12-140VAC| .5 cycle} .5 OC1203-ND 7. 88 6.65 |OACS 
bese : oreo) Boyde se EB 665 2.4-6VDC | 250)/A|.02-3.5A 12-140VAC| 5S cycle | S cycle | OC1243-ND 1751 16.24 15.11 [6421 
sevoc | 19 | .02-3A 24-280VAC| S cycle] 5 cycle] OC1204-ND 828 7.77 7.51 |OAC-5A : 
3 | 3evoc | 14 | 023A 560v0C| 3ms| 3ms | CCI205ND 7.33 688 665 |ODC5 Nae Serie ogre] repre be re BS ails a oe oo nee 
© z x i lounting ard Tor 4-pos. l. lOdules rew term. | hs f a 
SSI |. 18 | T0OMAS 4 SOVDG | “tims: |. ims eas 1082: 1577 1467 |IDOS8 Mounting Board for 8-pos. Std. /OModules (Card Edge Conn.) | OC1219-ND 52.46 49.93 48.70 |PB-8 
10-36VDC | 4 |.1-100mA .4-30VDC | Sms | Sms | OC1234-ND 11.51 10.68 9.94 |DMP6101A) | (Mounting Board for 16-pos. Std. I/OModules (Screw Term.) 0C1220-ND 121.61 115.75 112.90 |PB-16T 
90-140VDC| 6 |.1-100mMA .4-30VDC | 20ms | 20ms | 0C1235-ND 11.70 10.86 10.10 |DMP6201A} | Mounting Board for 16-pos. Std. /OModules (Card Edge Conn.) | OC1221-ND 95.92 91.30 89.05 |PB-16A 
l180-280VvDC. 4 |.1-100mA .4-30VDC| 20ms | 20ms | OC1236-ND 1264 11.73 10.91 |DMP6202A Mini 1/0 Module — 5VDC System Voltage 
sevoc | 3 | 023A 560VDC| .5ms | .5ms | OC1237-ND 11.82 10.97 10.21 |DMP6301A| mo140vac] 7 [tt0omA 4g0vDc] Some | 2oms NGGEEENON aco ass 770]macs 
sevoc | 4 | .02-3A 24-280VAC| Scycle| 5 cycle] OC1298-ND 1264 11.73 10.91 |DMP6402A) 40-36v0c| 8 |4-100mA 4-30voc| sms | sms |OC1223ND 899 83 776|MIDCS 
1/0 Modules — 15VDC System Voltage 3 | sevoc | 19 | 023A 12-140VAC| Scycle|.5 cycle} OC1224-ND 899 834 7.76 |MOACS 
90-140VAC] 7 |.1-100mA .4-30VDC} 20ms | 20ms | OCI210-ND 10.70 997 9.28 |IAC-15 SEVDC | 19 | 023A  24-280VAC) Scycle |S cycle |OCIZ25-ND) 10.16 9.49 8.77 |MOAG-SA 
g | 10-36vDC | 8 |.1-100mA .4-30vDC} Sms | Sms | CCI211-ND 11.67 10.88 10.12 |IDC-15 S6VOG | 14 | 085A __S-60V00 |_Sms_| Sms AOGIeeeRE 8.99 8.54 _7.76 |MO00S 
918VDC | 20 | 023A 12-140VAC| 5 cycle} 5S cycle) OCI212-ND 11.67 10.88 10.12 |QAC-15 Mini 1/0 Module — 24VDC System Voltage 
9-18VDC | 14 | 023A  560VDC} 3ms | .3ms | OC1213-ND 10.70 997 9.28 |ODC-15 10-36VDC | 8 |.1-100mA .4-30VDC} 5ms / Sms | 001227-ND 10.16 9.43 877 |MIDG-24 
3 |18-28VDC] 15 | .02-3A 12-140VAC| Scycle|.S cycle | OC1228-ND 10.75 997 9.28 |MOAG.24 
1/0 Modules — 24VDC System Volt 
UO. odiules ystem =a? 18-28vDc| 10 | .02-3A  5-60vDC | 3ms | ms | CCI229-ND 10.16 943 877 |MODC-24 
SO-140VAG) 7 |-1100mA 43000 | 20ms | 20ms Pees 972 (S06 843 IAC 24 Mounting Board for 4-pos. Mini I/O Modules (Screw Term.) CC1230-ND 26.86 25.56 24.94 |MS-4 
g | 186v0C) 8 | .1100mA 4-30VDC) Sms | Sms OCIZIS NO) 10.70 9.97 9.28 )IDC-24 Mounting Board for 8-pos. Mini I/O Modules (Card Edge Conn.) | CC1231-ND 52.46 49.93 48.70 |MS-8H 
18-28VDC | 10 ) 023A 12-140VAC} S cycle) .Scycle| OCI2ZIG-ND 10.70 9.97 9.28 |QAG-24 Mounting Board for 16-pos. Mini /OModules (Card Edge Conn.) | 001232-ND 9592 91.30 89.05 |MS-16H 
FF " % i . 7 lountin. ara tor Ss. MINI ules je nn. “ z . 
18-28vDC | 10 | .02-3A  5-60VDC| 3ms | ams | OCI217-ND 10.21 9.52 8.86 |ODC-24 Mounting Board for 24-pos. Mini Modules (Card Edge Oo 0C1233-ND 16225 154.42 150,62 [MS-24H 
e 
resgh ih 7 i 
Input/Output Modules and Racks 9154B-ND Grayhill Engineering Catalog................. $4.95 
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Our line of pluggable input and output modules provide a low cost, versatile method for interconnecting real 
world analog and digital signals to data acquisition, monitoring, or control systems. All modules provide an 
optically isolated barrier between sensitive microprocessor or digital logic circuits and field power devices. 
The case color of these modules identify their function: Digital AC Output Module = Black Case; Digital DC 
Output Module = Red Case; Digital AC Input Module = Yellow Case; Digital DC Input Module = White Case; 
Analog Output Module = Orange Case; Analog Input Module = Blue Case. 


Features: + Transient protection meets the requirements of IEEE472 "Surge Withstanding Capability Test”. 
+ 4000 Vac optical isolation. 


General Characteristics: + Operating Temperature Range: -40°C to +100°C + UL File No.: E58632 
CSA File No.: L38763 


General Specifications: + Operating Temperature: 0°C to 60°C »* Short Circuit Protection: Output 
signal can be shorted to ground without damaging the module 
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Voltage Output Modules: + Supply Voltage (Vcc) Range: 4.5 - 5.5 Vdc » Supply Current at 5 Vde: 140 
mA max. * Output Current (Sourcing): 73G-OVS5: -20mA max. at 5 Vde, 73G-OV10: -10mA max. at 10Vdc, 
73G-OV10B: -10mA max. at 10 Vde 


Current Output Modules: + Supply Voltage: 4.5 - 5.5 Vdc + Supply Current at 5 VDC: 240 mA max. 
¢ Output Current (Sourcing): 20mA max. 


Voltage Input Modules: + Supply Voltage: 4.5 - 5.5 Vdc _» Supply Current at 5 Vdc: 150 mA max. + Out- 
put Frequency: 14.4 to 72.0 KHz squarewave + Squarewave Duty Cycle: 40% to 60% + Accuracy: 
+0.1% (DC Version), +0.3% (AC Versions) 


Thermocouple Input Modules: + Supply Voltage: 4.5 - 5.5 Vdc + Supply Current at 5 Vdc: 150 mA max. 
+ Output Frequency: 14.4 to 72.0 KHz squarewave + Squarewave Duty Cycle: 40% to 60% + Accuracy, 
Across Range at 25°C: +3.0°C 


Input Circuit Output Circuit 
Vde. Volt. Load Ton T off Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig. Nom. Range Nom. Range Cur. (Rms) Time Time Part No. 1 10 100 Part No. 
Digital 1/O Modules — Standard Size 
5 VDC 2.5-10 120 VAC 24-140 -030-3.5A 8.3ms 8.3ms GH7018-ND 9.13 8.22 7.77 70-OAC5 
1 5 VDC 2.5-10 60 VDC 3-60 .020-3.5A 20us 50us GH7019-ND 9.13 8.22 7.77 70-ODC5 
120 VAC 90-140 5 VDC 3-60 1-50mA 20ms 20ms GH7020-ND 9.13 8.22 Tank 70-IACS 
5 VDC 3-32 VDC 5 VDC 3-60 1-50mA 250us 400us GH7021-ND 9.13 8.22 TAL 70-IDC5 


(Continued) 


808 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Grayhill Input/Output Modules and Racks (Cont, 


Input Circuit Output Circuit 
Vdc. Volt. Load Ton T off Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig. Nom. Range Nom. Range Cur. (Rms) Time Time Part No. 1 10 100 Part No. 
Digital 1/0 Modules — Miniature Size 
5 VDC 2.5-10 120 VAC 24-140 -030-3A 8.3ms 8.3ms GH7022-ND 9.13 8.22 7.77 70M-OAC5S 
5 VDC 2.5-10 240 VAC 24-140 .030-3A 8.3ms 8.3ms GH7023-ND 10.10 9.09 8.59 70M-OAC5A 
2 5 VDC 2.5-10 60 VDC. 3-60 -020-3A 20us 50us GH7024-ND 9.13 8.22 ttt 70M-ODC5 
15 VDC 10-18 60 VDC. 3-60 .020-3A 20us 50us GH7025-ND 9.13 8.22 CAT 70M-ODC15 
120 VAC 90-140 5 VDC 3-60 1-50mA 20ms 20ms GH7026-ND 9.13 8.22 TLE 70M-IACS 
5 VDC 3-32 VDC 5 VDC 3-60 1-50mA 250us 400us GH7027-ND 9.13 8.22 7.77 70M-IDC5 
Mounting Boards for Digital Modules 
Mounting Board for 4 Standard I/O Modules - Negative Logic Only GH7028-ND 19.26 18.30 _— 7ORCK4 
Mounting Board for 4 Standard I/O Modules - Negative or Positive Logic GH3035-ND 20.27 19.26 _— 7ORCK4R 
Mounting Board for 8 Standard I/O Modules - Card Edge Connector Only GH7029-ND 38.18 36.28 _ 7ORCK8 
Mounting Board for 8 Standard I/O Modules - Long Latch Socket Connector GH3044-ND 41.89 39.80 = 7ORCK8-HL 
3 Mounting Board for 8 Mini I/O Modules - Card Edge Connector Only GH7030-ND 41.55 39.48 a 70MRCK8-EC. 
Mounting Board for 16 Standard I/O Modules - Card Edge Connector Only GH7031-ND 61.82 58.73 _— 7ORCK16 
Mounting Board for 16 Standard I/O Modules - Long Latch Socket Connector GH3045-ND 65.54 62.27 = 7ORCK16-HL 
Mounting Board for 24 Standard I/O Modules - Card Edge Connector Only GH3007-ND 102.70 97.57 a 7ORCK24 
Mounting Board for 24 Mini I/O Modules - Card Edge Connector Only GH3008-ND 111.82 106.23 _ 7OMRCK24-EC 
Digital 1/0 Modules — G5 Full Size with Status LED 
5 VDC 2.5-10 120 VAC 24-140 -030-3.5A 8.3ms 8.3ms GH3037-ND 10.58 9.53 9.00 70G-OAC5 
5 VDC 2.5-10 240 VAC 24-280 -030-3.5A 8.3ms 8.3ms GH3038-ND 11.50 10.35 9.78 70G-OAC5A 
15 VDC 8-20 120 VAC 24-140 -030-3.5A 8.3ms 8.3ms GH3039-ND 10.58 9.53 9.00 70G-OAC15 
4 5 VDC 2.5-10 60 VDC 3-60 .030-3.5A 20us 50us GH3040-ND 10.58 9.53 9.00 70G-ODC5 
15 VDC 10-18 60 VDC. 3-60 -030-3.5A 20us 20us GH3041-ND 10.58 9.53 9.00 70G-ODC15 
120 VAC 90-140 5 VDC 3-60 1-50mA 20us 20us GH3042-ND 9.62 8.66 8.18 70G-IAC5S 
5 VDC 2.5-10 5 VDC 3-6 1-50mA 250us 400ys GH3043-ND 9.62 8.66 8.18 70G-IDC5 
Output Output Output Input Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig. Type Range Resolution Type Part No. 1 5 50 Part No. 
Analog Output Modules 
Voltage 0-5Vdce 1.22mV 12 Bit Serial GH3009-ND. 90.01 79.21 74.71 73G-OV5 
Voltage 0-10Vde 2.44mV 12 Bit Serial GH3010-ND. 90.01 79.21 74.71 73G-OV10 
5 Voltage -10 to 10Vde 4.88mV 12 Bit Serial GH3011-ND. 90.01 79.21 74.71 73G-OV10B 
Current 4-20mA 3.9UA 12 Bit Serial GH3012-ND 112.51 99.01 93.39 73G-O01420 
Current 0-20mA 4.9uUA 12 Bit Serial GH3013-ND 112.51 99.01 93.39 73G-O1020 
Input Input Input Output Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig. Type Range Resolution Type Part No. 1 5 50 Part No. 
Analog Input Modules 
Voltage 0-50mV 12.2uV 12 Bit Serial GH3014-ND 90.01 79.21 74.71 73G-IV50M 
Voltage 0-100mV 24.4uV 12 Bit Serial GH3015-ND 90.01 79.21 74.71 73G-IV100M 
Voltage 0-1Vde 244.1uV 12 Bit Serial GH3016-ND 90.01 79.21 74.71 73G-IV1 
Voltage 0-5Vde 1.22mV 12 Bit Serial GH3017-ND 90.01 79.21 74.71 73G-IV5 
Voltage 0-10Vde 2.44mV 12 Bit Serial GH3018-ND 90.01 79.21 74.71 73G-IV10 
6 Voltage -5 to 5Vde 2.44mV 12 Bit Serial GH3019-ND. 90.01 79.21 74.71 73G-IV5B 
Voltage -10 to 10Vde 4.88mV 12 Bit Serial GH3020-ND 90.01 79.21 74.71 73G-IV10B 
Voltage 28-140Vac 27.34mV 12 Bit Serial GH3021-ND 100.00 88.01 83.01 73G-IVAC120 
Voltage 28-280Vac 65.52mV 12 Bit Serial GH3022-ND 100.00 88.01 83.01 73G-IVAC240 
Current 4-20mA 3.91pA 12 Bit Serial GH3023-ND 90.01 79.21 74.71 73G-11420 
Current 0-5A 1.22mA 12 Bit Serial GH3024-ND 112.51 99.01 93.39 73G-1I5000 
Thermocouple Input Modules 
J Type 0-700C .18C 12 Bit Serial GH3025-ND 112.51 99.01 93.39 73G-ITCJ 
K Type -100 to 924C -25C 12 Bit Serial GH3026-ND 112.51 99.01 93.39 73G-ITCK 
R Type 0-960C -23C 12 Bit Serial GH3027-ND 112.51 99.01 93.39 73G-ITCR 
- T Type -200 to 224C .10C 12 Bit Serial GH3028-ND 112.51 99.01 93.39 73G-ITCT 
AD590 -188 to 150C -08C 12 Bit Serial GH3029-ND 90.01 79.21 74.71 73G-ITP590 
Plt. RTD -50 to 350C -10C 12 Bit Serial GH3030-ND 137.50 121.00 114.13 73G-ITR100 
Mounting Boards for Analog and 70G Series I/O Modules 
Mounting Board for 4 Analog I/O Modules Negative or Positive Logic GH3031-ND 20.27 = 18.25 7O0GRCK4R 
Mounting Board for 8 Analog I/O Modules Short Latch Socket Connector GH3032-ND 43.92 _ 39.53 70GRCK8-HS 
: Mounting Board for 24 Analog I/O Modules Short Latch Socket Connector GH3033-ND 110.81 _ 99.73 70GRCQ24-HS 
Mounting Board for 32 Analog I/O Modules Long Latch Socket Connector GH3034-ND 148.65 = 133.79 7O0GRCP32-HL 
. 
Oo pe n Li ne D u al Input Output Load Digi-Key Price Each Grayhill 
Fig.| Voltage mA | Nom. Range Current Part No. il 10 100 |Part No. 
Package Ke) Mod u les OpenLine Dual Package I/O Modules 
OpenLine modules are dual density and shrink the space required for traditional racks by pewanlee ? 120 24 T40VAG | 03 2.0A/CH eee ae 20-00. 18:00) 1700" (02 ONG 
50%. The OpenLine racks accept OpenLine modules which snap into place. Each dual 45 26VDG ? eat 24280VAG | 03 2.0A/CH eee 20.00: 18.00" 17,00" /70™OACA 
module is controlled independently with filtered inputs and optical isolation. yacactdens ? oY 2 GOVDe 03:2.0A/CH (Cpe 200 1800) 00) One 
4.5-28VDC 7 200 4-200VDC .03-2.0A/CH |GH3056-ND 26.00 23.40 22.11 |70L-ODCA 
4.5-28VDC 7 60 3-60VDC -03-2.0A/CH |GH3057-NDt 20.00 18.00 17.00 )70L-ODCB 
Fig. 1 1 0-140VAC 8 5VDC | 4.5-28VDC 6mA/CH GH3058-ND. 16.00 14.40 13.60 |70L-IAC 
0-280VAC 6 5VDC | 4.5-28VDC 6mA/CH GH3059-ND 16.00 14.40 13.60 /70L-IACA 
Ace bide aoe a oew eww em 35-60VDC 6 5VDC | 4.5-28VDC 6mA/CH GH3060-ND 16.00 14.40 13.60 |70L-IDCG 
(Outputs Only) Borieval unper 10-32VDC | 25 | 5VDC | 4.5-28vDC | 6mA/CH |GH3061-ND 16.00 14.40 13.60 |70L-IDCNP 
to Earth GND 0-32VDC. 18 5VDC | 4.5-28VDC 6mA/CH GH3062-ND. 16.00 14.40 13.60 |70L-IDC 
0-32VDC. 18 5VDC | 4.5-28VDC 6mA/CH GH3063-NDt 16.00 14.40 13.60 |70L-IDCB 
Mounting Boards for 70L OpenLine I/O Modules 
Mtg. Bd. for 8 OpenLine I/O Modules, Long Latch Conn. GH3050-ND 42.00 39.90 — |70LRCK8-HL 
Ela Pin One satan Standoff I.D. (@ 3.81) 2 | Mtg. Bd. for 16 OpenLine I/O Modules, Long Latch Conn. GH3051-ND 63.00 59.85 — |70LRCK16-HL 
Header Connector Tein Sta Mtg. Bd. for 24 OpenLine I/O Modules, Long Latch Conn. GH3052-ND 100.00 95.00 — |70LRCK24-HL 


t+ Low Leakage Outputs 
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COMPANY 


Series 1, HD, HA: +» These SPST-NO relays deliver proven reliability in the most demanding Series H12: + High voltage relays use IC driven circuits for switching loads up to 660 VAC with 1200 
applications. Output consists of an SCR AC switch, available in either zero voltage turn-on or random Volts blocking standard. 


turn-on, phase controlled models. (-10 versions are phase controlled. Qrydom part numbers ending in Series 1-DC: + Low On-State Resistance + Paralleling Capability for Higher Currents * DC output relays 
“B’ are normally closed versions.) feature MOSFET technology for low on-state resistance, assuring easy paralleling and switching 
capabilities to 40 amps at 100 VDC. 


Series T: + Industry Standard Package + Snubbers are included for high DV/DT applications and series CS: + Low Leakage » SCR AC switch output models feature low off-state leakage (snubberless), 
inductive loads, together with zero-voltage switching to reduce inrush currents and electrical noise. zero-voltage switching and have a broadened operating range at both 120V/240VAC line voltages. 


Fig. 3 
Dual Relay 


<1 2 


30 
(45.72) ~a > 4 (58.42) 
Series EZ: + Low Leakage * Quick Connect Terminals + SCR Output + ACor DC Control + LED Status IndicatorThree-phase solid state 
+ Offers a low profile package with the convenience of Two (Dual) or four (Quad) totally independent AC output relays come in a single standard | relays switch up to 530 Vrms directly to loads such as motors, transformers, 
quick connect terminals + 4000 Vrms opto-isolation panel-mount package. Utilizing an AC switch output with internal snubber, relays provide | heating elements, etc. Models are available with either AC or DC input (coil). 


and low off-state leakage are standard. greater protection against false triggering. For heatsink use part number OC1114-ND. 
Load Load 
Input Operate | Release | Output | Current | Digi-Key Price Each Crydom Input Operate | Release | Output | Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Fig. Volt. Volt. Volt. Volt. (Arms) | Part No. 1 10 25 Part No. Fig. Volt. Volt. Volt. Volt. (Arms) | Part No. 1 10 25 | Part No. 
Series 1 — DC Input, AC Output — SCR Type 90-280VAC| 90VAC | tovAC | 80-530VAC] .04-90 | OCI025-ND 74.90 67.15 64.46 | HM4890 
zeevpc | sovoc | 1ovoc | 24-140vacl .o+25 [GGoooNDN 1824 1798 4609 | Die 90-280VAC} 9OVAC | 10VAC | 80-530VAC] .04-110 | OCI148-ND 7291 71.84 65.26 | HM8110 
3-evoc | sovoc | tovoc | 24-140vac| 04-10 | cotootND 2889 2499 2450 | Dot0 90-280VAC} 90VAC | 10VAC | 80-530VAC] .04-125 | OCI149-ND 77.02 75.89 68.94 | HM48125 
320vpc | 3ovpc | 1ovpe | 24-140vac! 0425 | ocioo2ND 2732 2536 2377 | 1205 1 | 90-280VAC] 90VAC | 10VAC | 48-660VAC] .04-25 | CCI101-ND 38.56 38.00 34.52 | HAS025 
3-0vpc | aovoc | 1ovpc | 24-140vac! 04-40 | octoos-ND 3401 3061 2934 | Dio4o 90-280VAC| 90VAC | 10VAC | 48-660VAC] .04-50 | OCI102:ND 42.76 42.13 38.28 | HA6050 
3-32v0c | 30vpc | 1ovpc | 4s-2e0vac! 04-25 | Oc1004.ND 2032 1847 1757 | Dedo2 90-280VAC} 90VAC | 10VAC | 48-660VAC] .04-90 | OCI103-ND 5851 57.65 52.38 | HASO90 
3.32vpc | 30vpc | 1.ovoc | 48-280vac! 04-10 | CCI005-ND 3050 2760 2627 | Dedto 90-280VAC| 90VAC | 10VAC | 48-660VAC].04-125 | OCI104-ND 78.07 76.93 69.89 | HA60125 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0vDC | 48-280VAC| .04-25 | CCIO06-ND 30.88 27.91 26.69 | D2425 Series H12 — DC Input, AC Output — SCR Type 
3-82VDC | S.0VDC | 1-0VDC | 48-280VAC | .04-40 CCT 3154 31.08 28.24 | Dedd0 4-32VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 48-660VAC) .04-50 | OC1032-ND 53.64 41.18 39.57 | H12WwD4850 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0vDC | 48-280VAC| .04-50 | CCI007-ND 35.02 32.25 30.02 | D2450 , | 432m} 4ovoc | t.ovnc | 4e-scovac| 0490 | octogs.ND 71.42 5434 52.10 | HZWDA800 
S-32V0C | S.OVDG | 1.0VDC | 48 2B0VAG) 04-75 RS ieyeag 0745 S202 45.28 | Dats 4-32VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 48-530VAC| .04-50 | CCI105-ND 51.84 51.08 46.41 | H12D4850 
S-32VDG | S.OVDC | 1.0VDG | 48-280VAC) .04-90 | OCIOS7-ND!) 63.17 57.33 54.57 | D2490 4-32vDC | 4.0VDC | 1.0vDC | 48-530VAC] .04-90 | OCI106-ND 73.74 72.65 66.01 | H12D4890 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 48-280VAC].04-110 | OCI142:ND 56.10 55.27 50.22 | D24110 : 
3-32VDC | 3.0vDC | 1.0vDC | 48-280VAC].04-125 | OC1143-ND 65.87 64.90 58.96 | 24125 Series H12 — AC Input, AC Output — SCR Type 
1 | 3-32vpc | 3.0vnc | 1.0vpc | so-ssovac) .04-25 | cct072-ND 3463 3412 31.00 | D4ses ; | 90-140vac] govac | tovac | 48-60vac| .04-50 | Oct034-ND 54.67 41.96 40.42 | H12cM@a50 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 80-530VAC| .04-40 | OCI073-ND 39.48 38.90 35.34 | D4s40 90-140VAC| 90VAC | 10VAC | 48-660VAC] .04-90 | OCI035-ND 72.83 55.37 53.11 | H12CA4890 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 80-530VAC| .04-50 | OCI074-ND 38.46 37.89 34.43 | D4850 Series T — DC Input, AC Output — Triac Type 


S-82V06 | S.OVDG | 1.CVDG | B0-SS0VAG | 04-75 Ee IOiegemg 56-24 (55.41 0.94 | D4B75 3-32vDc | 3.0vDC | 1.0vDc | 24-140vAc] .05-10 | OCI026.ND 35.92 3403 31.96 | TD1210 
S206 | S.0VDG | ".0VDG | 80-S30VAG| .04-90 JEGEIDASND 62.19 6122 55.62 | Diba 3-32voc | 3.ovpc | 1.0vpc | 24-140VvAC| .05-25 | CCI027-ND 39.86 38.36 37.78 | TD1225 
3-32vpc | 3.ovpc | t.0vpc | 4e-2eovac| .04-10 | CCI0Be-ND 29.44 29.01 26.36 | D2410B 1) 33evoc | 3.0vne | tone | 4a-2eqvac| oso WEGIERREIN 2351 2777 2702 |ToosI0 
3-32vpc | 3.0vpc | t.0vpc | 48-280vac| .04-25 | CCI0e-ND 30.53 30,09 27.34 | De425B payee | avo | Lovoc | 4e-zsqvec| 0525 WOSEINEIN sais 3229 3140 |Tooa5 
3-32vpc | 3.0vpc | 1.0vpc | 48-280vac| .04-40 | CCIO90-ND 34.19 33.69 30.61 | 024408 
3-32vpc | 3.0v0C | 1.0vpc | 48-280vac| .04-75 | CCIO91-ND 54.67 53.87 48.94 | D2475B 


3.5-26VDC | 3.5VDC | 1.0VDC | 24-140VAC} .04-10 | OCI077-ND 29.67 29.24 26.56 | D1210-10 


Series T — AC Input, AC Output — Triac Type 


90-280VAC} 90VAC | 10VAC | 24-140VAC] .05-10 | OC1107-ND 27.80 27.40 24.89 | TA1210 
90-280VAC} 90VAC | 10VAC | 24-140VAC] .05-25 | OC1030-ND 3259 31.21 30.74 | TA1225 


3.5-26VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 24-140VAC] .04-40 | CCI078-ND 3248 32.00 29.07 | D1240-10 1 
3.5-26VDC| 3.5VDC | 1.0vDC | 48-280vAC] .04-10 | CC1079-ND 30.32 29.88 27.15 | D2410-10 90-280ViAC| 9OVAG | TOVAG | 48-2B0VAC) .05-10 |/OCII0E:ND)) 29.19 28.77 26.14 | TA2410 
3.5-26VDC| 3.5VDC | 1.0vDC | 48-280VAC] .04-25 | CCI080-ND 3061 30.16 27.40 | 02425-10 90-280VAC) 90VAC | 10VAC | 48-280VAC) .05-25 | OCIOSI-ND 28.83 28.08 27.32 | TA2425 
3.5-26VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 48-280VAC| .04-40 | OCIO81-ND 34.26 33.76 30.67 | D2440-10 Series 1 DC — DC Input, DC Output — MOSFET Type 
3.5-26VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 48-280VAC]| .04-50 | OC1082-ND 35.28 34.76 31.58 | D2450-10 3.5-32VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 0-100VDC| 0-7 OCI036-ND 44.34 39.89 38.36 | D1DO7 
3.5-26VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 48-280VAC| .04-90 | OCI083-ND 59.99 59.11 53.71 | D2490-10 3.5-32VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 0-100VDC | 0-12 | OCCIO37-ND 49.01 44.12 42.32 | DID12 
3.5-26VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 80-530VAC] .04-25 | CC1084-ND 37.27 36.73 33.37 | D4825-10 3.5-32VDC| 3.5VDC | 1.0vpc | o-100vpc| 0-20 | acioss-ND 5326 47.96 45,99 | DiD20 
3.5-26VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 80-530VAC] .04-40 | CCI085-ND 39.51 38.94 35.37 | D4840-10 3.5-32VDC| 3.5VDC | 1.0vbc | o-100vpc| 0-40 | oci039-ND 66.74 60.05 57.60 | DiD40 
3.5-26VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 80-530VAC] .04-75 | CCI086-ND 58.88 58.02 52.71 | D4875-10 1 | 35.30vpc! 35voc | 1.0voc | o-200v0c| 0-7 | cclodo-ND 51.23 46.15 44.30 | DeDo7 
3.5-26VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 80-530VAC]} .04-90 | OCI087-ND 64.77 63.82 57.99 | D4890-10 3.5-32vpc| 3.5voc | 1.0vpc | o-200vpc] 0-12 | Ccto41-ND 59.11 53.22 51.05 | DeD12 
Series 1 — AC Input, AC Output — SCR Type 3.5-32VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 0-400VDC| 0-7 | OCI042-ND 59.08 53.20 51.02 | D4D07 
90-280VAC] SOVAC | 10VAC | 24-140VAC| .04-25 | OCIO11-ND 31.86 2872 27.90 | A1225 3.5-32VDC) 3.5VDC | 1.0VDC |) 0-400VDC | 0-12 | CCI109-ND 72.89 71.82 65.25 | D4D12 
90-280VAC| S0VAC | 10VAC | 24-140VAC| .04-40 | OC1012-ND 36.02 32.47 31.08 | A1240 Series CS — DC Input, AC Output — SCR Type 


90-280VAC] 90VAC | 10VAC | 48-280VAC| .04-10 | OCI013-ND 32.52 29.28 28.12 | A2410 
90-280VAC} SO0VAC | 10VAC | 48-280VAC] .04-25 | OCI014-ND 33.10 29.81 28.60 | A2425 
90-280VAC] 90VAC | 10VAC | 48-280VAC| .04-50 | OCIOIS-ND 37.57 33.79 32.42 | A2450 
18-36VAC | 18VAC | 2VAC_ | 48-280VAC| .04-50 | OCI068-ND 37.57 33.79 32.42 | A2450-E 1 
1 | 90-280VAC|} SOVAC | 10VAC | 48-280VAC) .04-75 | OCIOI6-ND 60.43 54.38 52.22 | A2475 
90-280VAC} 90VAC | 10VAC | 48-280VAC | .04-110 | OC1144-ND 65.55 64.59 58.68 | A24110 
90-280VAC} S0VAC | 10VAC | 48-280VAC] .04-125 | OC1145-ND 68.41 67.40 61.24 | A24125 


3.5-15VDC} 3.5VDC | 1.0VDC | 24-280VAC} .1-10 | OCI043-ND 23.20 21.60 20.17 | CSD2410 
3.5-15VDC} 3.5VDC | 1.0VDC | 24-280VAC} .1-25 | OCI044-ND 29.56 27.49 25.69 | CSD2425 
3.5-15VDC} 3.5VDC | 1.0VDC | 24-280VAC} .1-50 | OCI045-ND 33.95 31.73 30.40 | CSD2450 
15-32VDC} 15VDC | 1.0VDC | 24-280VAC} .1-10 | CCI110-ND 22.19 21.87 19.87 | CSE2410 
15-32VDC} 15VDC | 1.0VDC | 24-280VAC} .1-25 | CCI111-ND = 27.15 26.75 24.31 | CSE2425 
15-32VDC} 15VDC | 1.0VDC | 24-280VAC} .1-50 | CCI112ND 31.91 31.44 28.57 | CSE2450 


90-280VAC] S0VAC | 10VAC | 80-530VAC| .04-25 | OC1092-ND 39.48 38.90 35.34 | A4825 Series DC60 — DC or AC Input, DC Output — Bipolar Type 
90-280VAC| 90VAC | 10VAC | 80-530VAC] .04-40 | OCI093-ND 43.41 42.78 38.86 | A4840 3-32vpc | 3.0vpc | 1.0voc | 3-6ovoc | 02-3 | OCt126-ND 11.98 11.81 10.73 | DO80S3 
90-280VAC| 90VAC | 10VAC | 80-530VAC] .04-50 | OCI094-ND 45.11 44.45 40.38 | A4850 3-32vDc | 3.0vpc | 1.0vDc | s6ovpc | .025 | OCI127-ND 1880 1853 16.84 | DOB0SS 
90-280VAC| 90VAC | 10VAC | 80-530VAC] .04-90 | OCIO95-ND 65.13 64.17 58.30 | A4890 , | 332voc } sovnc | 1.0voc | s-6ovoc | .02-7 | CcI12eND 23.48 2314 21.02 | DOsOS7 
Series HD — DC Input, AC Output — SCR Type 90-280VAC| 9OVAC | 10VAC | 3-60VDC | .02-3A | OCI1S50-ND 13.85 1365 12.40 | DO60SA3 
3-32vpC | 3.0VDC | 1.0VDC ] 80-s30vAc| .04-12 | CCIOI7-ND 37.34 33.57 3230 | HD4812 S0-280VAG SOVAG | 1OVAG | S-60VDG | 025A Ree ahe 2067 2037 18.51 | DOR0S!5 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 80-530VAC] .04-25 | OCIO1B-ND 39.63 35.65 34.28 | HD4825 90-280VAG 90VAC | 10VAC | S60VDC | .02-7A | OCIIS2ND 25.35 24.98 22.70 | DOS0SA7 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 80-530VAC] .04-50 | CCI019-ND 44.02 39.57 38.03 | HD4850 Series EZ — DC Input, AC Output — SCR Type 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0vDC | 80-530VAC| .04-50 | OCIO96-ND 42.12 41.51 37.71 | HD4850-10 > | 415v0c] 4.0voc | t.0vDc | 24-280vAc] .06-12 | OcI047-ND 1358 1332 13.00 | EZ40D12 
peo aan VRE neues pes peas os aa pe eae 4-15VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC] .06-18 | CCI048-ND 17.50 17.03 16.61 | EZ240D18 
‘| 3.3evpc | s.ovnc | 1.0vnc | go-szovac|.o4-110] cc1146-ND 69.47 68.45 62.19 | Ho4s110 Dual-Quad —'DG Input, AC Output — SCR Type’ 
3.32vpc | 3.0vpc | ¢.0vpc | 80-s3ovac| 04-125 | Co1147-ND 7354 7246 6583 | HD48125 4-15vbc | 4.0vDC | 1.0vpc | 24-280vac] .05-25 | OCI121-ND 50.15 4942 44.90 | D2425D 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 80-530VAC} .04-25 | CC1097-ND 36.97 36.43 33.10 | HD6025 3 | 415VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC) .05-40 | OC1122-ND 56.80 55.97 50.85 | D2440D 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 80-530VAC]| .04-50 | OC1098-ND 41.17 40.57 36.86 | HD6050 415VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC] .05-20 | OC1123-ND 79.17 78.01 70.87 | TD2420Q 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 80-530VAC| .04-90 | OCI099-ND 54.28 53.48 48.59 / HD6090 Series 53TP — DC or AC Input — SCR Type (for 3 Phase applications) 


3-32VDC | S.OVDC | 1.0VDC | 80-S30VAC).04-125 | OCI100-ND 76.49 75.36 68.47 | HD60125 3-32vDC | 3.0voc | 1.0vpc | 48-530vac] .05-25 | OC1135-ND 109.02 107.41 97.59 | DS3TP25D 


Series HA — AC Input, AC Output — SCR Type 4 | 332VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 48-530VAC| .05-50 | OC1136-ND 119.30 117.55 106.79 | DS3TPSOD 
90-280VAC] S0VAC | 10VAC | 80-530VAC] .04-25 | OC1022-ND 45.46 40.75 39.09 | HA4825 90-280VAC} QOVAC | 10VAC | 48-530VAC] .05-25 | OCI137-ND 113.69 112.02 101.77 | AS3TP25D 
1 | 90-280VAC] 90VAC | 10VAC | 80-530VAC] .04-50 | OC1023-ND 52.88 46.42 44.63 | HA4850 90-280VAC] 9OVAC | 10VAC | 48-530VAC] .05-50 | OCI138-ND 123.97 122.15 110.98 | AS3PT50D 


90-280VAC} SO0VAC | 10VAC | 80-530VAC| .04-75 | OC1024-ND 71.47 64.20 61.65 | HA4875 


(Continued) 
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Relays combine small size and high ratings in a 
package designed for easy heat sink or panel 
mounting. Standard .187 push-on terminals assure 
quick connection and are arranged to provide 
maximum isolation between signal and power circuits. 
Mode! S228C is a snubberless design for applications 
that require low off-state leakage. 


Series D2W 
Series D2W 


Solid State Relays, (cont, 


These solid state relays combine small size and high 
ratings in a PC-board-mounted SPST-NO design. 
Available with (S30 types) or without snubber network 
(S3 types), Series 3 is an ideal replacement for power 
reed relays in microprocessor or computer-based logic 
level systems. Designed for long, reliable service in 
demanding industrial environments. 


9213B-ND 


Solid State Relay Design Guide 


Fig. 7 
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+ SPST-NO miniature SIP solid state relays +» Designed for switching highly inductive, low current loads such as 


solenoids. Also suitable for all loads up to 1.5A R suffi 
Series DO061 


ix are random turn-on versions. 


+ SPST-NO DC bipolar transistor output relays in epoxy-coated packages utilize the popular .10” grid lead spacing. 


DMO063 is mosfet output rated at 3A60VDC. 


Series CX - CMX ia 


+ Printed Circuit Board Mounting + Features an epoxy-coated package for exceptional 


environmental protection. Pinouts are compatible with OAC type I/O modules. 


Series CX - CMX 


+ Ultra High Surge » Printed Orcuit Board Mounting + SPST-NO relays achieve the highest 
power switching capability in a PC-mounted air-cooled package. Advanced features include 
exceptional steady state current, plus ultra-high surge ratings. New DC output SPST-NO 
solid state relays use MOSFET output for high switching capabilities in a PC-mount air- 
cooled package. Pinouts are compatible with Series 6 and CDC type I/O modules. 


Fig. 11 


Form C SPDT True 

Break Before Make 

(BBM) - SCR Type 

The Form C Solid 

State Relays combine 

a precision timing 

control system and 

two solid state relays 

in one package. Internal logic, switches off one load 
before switching on the other load. Available in either AC 
output or DC output up to 40 amps. Dry closure inputs 
require a switch or electromechanical relay contact to 
trigger inputs. 


1 section on: .1 - 6.0A 
3 sections on: .1 - 3.0A 


Series PCV Analog Power 

Controller 

The Series PCV Analog 

Input Power Controllers are 

0-100% variable power 

controllers for 120 or 240 

VAC loads which vary with an analog input of 2 to 10 Volts 
DC. The input and output are proportional by integrating a 
complete phase fired logic system and a solid state relay in 
the same package. Applications include heaters and 
lighting, motors and feeders, etc. 


"700 (17.78) 
3.3 (83.82) ——| 


Series CTX - 4 Relay's in one Sip Pkg. — Triac Output 

CTX240D80 offers four independently controlled SSR's in one compact POB 
mount package. The CTX exhibits exceptional steady-state ratings utilizing 
highly efficient thermal management for increased cycle life. CTX240D3Q is 
azero-cross type and the CTX240D3QR is a random turn-on: 
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2 sections on : .1 - 4.0A 
4 sections on: .1 - 2.5A 
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Series DPA/SDV/SDI Dip Relays — SCR Output 
The series DPA is offered in your choice of voltage or current 
operated versions and are rated at 1A The series SDV/SDI's are 
rated at 1.5A at ambient temperatures of 40°C. Available in either 
zero-cross or random turn-on (R) versions and current or voltage 
operated (controlled) versions. SDV series are voltage controlled 
and SDI series are current controlled. 


For 


Typical Turn-On Delay 
Various Timing Resistances 


(Customer 


Resistor 


Time 
(DSD) 


furnished 
Timing 
Resistor) 


1.80 


(asaya Z ye (58.42) 


0 (Short) 
10KQ 
100KQ. 
470KQ. 
1.0MQ 


0.10 sec. 
0.19 sec. 
0.94 sec. 
4.0 sec. 
8.3 sec. 


Series DSD, DLD Time Delay Relay 
These Delay-On time delay relays offer customers to 


externally adjust their delay 


time by selecting the value of the external customer supplied resistor. DSD are 
short time delays and DLD are longer time delay durations. Timing resistors 


should be 1/4 watt or higher. 


Tl 


Load Load 
Input Operate | Release | Output | Current | Digi-Key Price Each Crydom Input Operate | Release | Output Current | Digi-Key Price Each Crydom 
Fig. Volt. Volt. Volt. Volt. (Arms) | Part No. 1 10 25 Part No. Fig. Volt. Volt. Volt. Volt. (Arms) | Part No. 1 10 25 | Part No. 
Series 2 — DC Input, AC Output Series DPA/SDV/SDI Dip Relays — SCR Output 
SS EDS | SSG: | LODGE) ONE) 02S: ee ook 2890. Sole 10-50mA | 10mA | 1.0mA | 20-140vAC].01-1.0A] Oct153-ND 4.52 4.45 4.05 | DPAAI11 
5) SS8VDG) S.SVDC | LOVDG | 40-280VAC) 028 ROU 217 2776 2522 | S228 3.5-10VDC] 3.5VDC | 1.0VDC | 20-140VAC].01-1.0A] OCI154ND 557 5.50 4.99 | DPA4119 
3.5-8VDC | 3.5VDC | 1.0VDC | 40-280VAC) .02-8 | OCI131-ND 23.67 23.33 21.19 | S228C 
10-50mA | 10mA | 1.0mA | 20-280VAC].01-1.0A] OCI155-ND 5.57 5.50 4.99 | DPAG111 
Series 3 — DC Input, AC Output 10 | 3.5-10VDC] 3.5VDC | 1.0vDC | 20-280VAC].01-1.0A| OCI156-ND 662 652 5.93 | DPA6I19 
3.5-BVDC | 3.5VDC | 1.0VDC | 20-140VAC) 023 | OCIT82ND 22.17 21.85 19.85 | $312 3.5-10VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 12-280VAC].01-1.5A] OCI157-ND 7.71 7.60 691 | SDv2415 
6 | SS-8VDC) S.SVDC | 1.0VDC | 20-140VAC) 02-8 RET 21.15 20.84 18.94 | S2012h 3.5-10VDC] 3.5VDC | 1.0vDc | 12-280vAC].01-1.5A] CCI1S8ND 7.71 7.60 6.91 | SDv24i5R 
SIS EDS | SOME: | OWDG: | 40-2000) 028: amas 2202 2209" 20.61 | 590224 10-50mA | 10mA | 1.0mA | 12-280VAC].01-1.5A] OCI159-ND 677 668 6.07 | SDI2415 
Series A241 — DC Input, AC Output — SCR Type Mini-SIP 10-50mA | 10mA | 1.0mA | 12-280VAC].01-1.5A| OCI160-ND 677 668 607 | SDI2415R 
410vDC | 4.0vDc | 1.0vDc | 24-280VAC] .02-1.0 | OCt049-ND 7.45 7.05 6.87 | ACR41 Form ¢ SPDT True Break Before Make (BBM) -5CR Type 
7 | 410vDc | 4.ovpc | 1.0voc | 24-280vAC .02-1.0 | OCH15-ND 7.87 7.76 7.05 | ACRAIR Ar = | heeac a IE ce sees as 
4-10VDC | 4.0VDC | 1.0vDC | 12-280VAC] .01-1.5 | OCIO50-ND 7.43 7.01 6.86 | ASCR41 : : : ; 
410vDC | 4.0vDC | 1.0vDC | 12-280VAC| .01-1.5 | OCI116-ND 7.87 7.76 7.05 | ASO241R Series PCV Analog Power Controller 
Series DO061 — DC Input, DC Output — Bipolar Type Mini-SIP 2-10VDC | 2.0VDC | 1.0VDC |100-240VAC).15-15A | OCI161-ND 68.80 67.79 61.59 | 10PCV2415 
39vpc | 3.0voc | 1.0voc | 3-sovoc | .02-1.0] octoso-ND 7.96 7.16 6.90 | DODSIA 12| 240vDC | 2.0VDC | 1.0vDC |100-240VAC].15-254 | OCI162-ND 76.20 75.09 68.22 | 10PCv2425 
7 | 1.7-9vpc| 1.7voc | o.evoc | 3-60vc | .02-1.0 | OcI061-ND 7.96 7.16 6.90 | Doo61B 2-40VDC | 2.0VDC | 1.0vDC |100-240VAC).15-40A | OCI163-ND 89.96 88.64 80.53 | 10PCv2440 
3-10vDc | 3.0vDc | 1.0vbc | 0-sovoc | 0-3A | OCt139-ND 13.85 13.65 12.40 | DMO063 Series DSD, DLD Time Delay Relay 
Series D2W — DC Input, AC Output — Triac Type SIP 3.5-15VDC] 3.5VDC | 1.0VDC | 48-280VAC].04-10A | CCI174-ND 34.91 34.40 31.25 | DsD2410 
3-32VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC! .06-2.0 | OCIO69-ND 6.68 6.47 6.26 | D2W202F 3.5-15VDC] 3.5VDC | 1.0VDC | 48-280VAC |.04-25A | OCI175-ND 36.02 35.49 32.25 | DsD2425 
8 | 382VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC| .06-3.0 | OOIIS-ND 8.13 8.02 7.28 | D2W203F 13 | 3.5-15VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 48-280VAC].04-50A | OC1176-ND 38.00 37.44 34.02 | DSD2450 
S82VDG | S.0VDG | 1.0VDG | 24-260VAG) 06-35 Ie 748 727 7.06 | DeN0or 11 3.5-15VDC] 3.5VDC | 1.0VDC | 48-280VAC].04-10A | CCI177-ND 34.91 34.40 31.25 | DLD2410 
Series CX — DC Input, DC or AC Output — SCR Type SIP 3.5-15VDC| 3.5VDC | 1.0vDC | 48-280VAC |.04-254 | OCI178-ND 36.02 35.49 32.25 | DLD2425 
3-15VDC | 3.0VDC | 1.0VDC | 12-280VAC| .06-5.0 | OCIO63-ND 9.02 860 8.33 | CX240D5 3.5-15VDC| 3.5VDC | 1.0VDC | 48-280VAC |.04-50A | OCI179-ND 38.00 37.44 34.02 | DLD2450 
15-32VDC] 15VDC | 1.0VDC | 12-280VAC] .06-5.0 | CCIO64-ND 9.02 860 8.93 | CXE240D5 Soild State Raiay Accessories 
3-15vpc | 3.0vDC | 1.0vDC | 12-280VAC) .06-5.0 | OcI119-ND 11.82 11.65 10.58 | CXe40D5R 
a | 419v0C | 40vnc | 10vDc | 4e-sa0vac| 06-50 | oci120-ND 12.17 1200 1090 | cxseo0s Heatsink for Relays up to 10A (3.3 "x 2.06") (8.380m x 5.23cm)| CCI113-ND 1669 1550 14.42 | HS-1 
34tovoc | 30vpc | 1.0vpc | o-t00voc | 06.08 | Oc1124-ND 26.20 25.81 23.45 | CVIXt00D6 44, | Heatsink for Relays up to 258 (3.3" x 41") (B.38omx 10.41cm)| OC1207-ND 17:94 1667 15.50 | HS-2 
3-10VDC | 3.0vDC | 1.0vDC | 0-60VDC | 0-10A | OCI125-ND 26.20 25.81 23.45 | OMX60D10 Heatsink for Relays up to 75A (5.5” x 4.8") (13.97cm x 12.19cm) | OC1208-ND 26.32 24.52 22.82 | HE54 
4-13VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 48-660VAC] .06-5.0 | OCIO65-ND 1261 12.03 11.66 | CX480D5 Heatsink for Relays up to 90A (6.0" x 6.0") (15.24om x 15.24om) | OCI114-ND 74.31 68.91 64.12 | HE9O 
15-32VDC| 15VDC | 1.0VDC | 48-660VAC] .06-5.0 | OCIO66-ND 1261 12.03 11.66 | CXE480D5 Protective Cover for Series 1 Relays OCIO70-ND 235 «223 «2.15 | KS-100 
Series CTX - 4 Relays In One Sip Pkg. — Triac Output __ | Protective Cover for 53TP Series Relays 0C1171-ND 4.00 3.95 3.59 | KS-300 
4-10VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC] .1-6.0A | OC1140-ND 35.16 34.64 31.47 | CTx240D8Q Bull biter tor Phase eley to, Peas CemuNoise) OCz 847 8357.58 | 15 
i 4-10VDC | 4.0VDC | 1.0VDC | 24-280VAC| .1-6.0A | OCI141-ND 38.07 _ 37.51 34.08 | CTX240D30R EMI Filters for 3 Phase Relay to Reduce Gen. Noise OC1173-ND 13.23 13.04 11.85 | 3F20 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 811 


Tester displays length of cable, cable remaining on spool, distance to short, 
distance to open, and injects tone into cable. The most accurate true TDR 
technology with +1.5% accuracy. Measures to 3200’. Built-in tone generator 
with warble tone. Scroll through pre-programmed NVP values for common 
cable types. Fast 1 second tests. Detects live voltage. Easy-to-read large 
display. Push-button controls. BNC-to-Alligator clips adapter make testing 
fast. Requires only one 9V battery, included. 


Digi-Key Price Mfg. 
Description Part No. Each Part No. 
Cable Fault Identifier TDR Tester PAL1549.1-ND 319.00 1549 


LAN ProNavigator™ Tester and Remote 


LAN ProNavigator™: Two-piece tester includes main unit and 
remote with test results at both ends. One-button, simple testing 
(PASS/FAIL or fault find). Detects opens, shorts, crossed wires and 
split pairs. Cable types, RG58, RG59, RG6, RG6 Quad, Belden 
8281, RG8, RG11, CAT-5, CAT-5e or CAT-6 (UTP/STP). 


Digi-Key Price Mfg. 
Description Part No. Each Part No. 
LAN ProNavigator Test Set (Main and Remote), 
2 RJ45 Patch Cords, 2 Belt Clips ARIS NHND 124.99 198 
Cable Stripping Tools 
Fig. 1 Fig. 2 
Coaxial stripping tool producing 2 and 3 level strips in AM12— Multi- 


cables from .100” to .315” (2.54 to 8mm) dia. 
Replacement blades and easy adjustment, make this tool 
the perfect choice. 


level adjustable 
cable stripper. 


Cassette Dim. (mm) 
Type A B 
Geen Cassette [7.09 5.17 Eo 
Brown Cassette} 7.49 3.48 AB 
Digi-Key Price Mfg. 
Fig. | Description Part No. Each Part No. 
3 Level Coaxial Cable Stripper 
1 Adjustable with Green Cassette PA1240-ND 69.64 1240 
1 Adjustable with Brown Cassette PA1243-ND 69.64 1243 
— | Replacement Blade for PA1240 PA2240-ND 27.96 2240 
= Replacement Blade for PA1243 PA2243-ND 27.96 2243 
Cutter and Stripper for UTP and STP Cables 
2 Cable Stripper PAL1112-ND 20.71 1112 


LC CST Strippers 


Coaxial stripping tool producing 2 and 3 level stripping of outer jacket, 
shield braid and inner dielectric. Hex key makes it easy to adjust the 
blades to set the cutting depth. Self-regulating tensions. Pre-set strip 
lengths for most common lengths. 


Preset Strip Strip Cable Digi-Key Price | Mfg. 

Lengths Types Usage Part No. Each | PartNo 

0.315” Outer Jacket 2&3 Level RGS58, RGSY, 

0.157" Inner Dielectric | Adjustable | RG62,AU & RGG | PAL1255.1-ND 16.99 | 1255.1 
” RG59, RG6 & 

0.236” Outer Jacket 2-Level RG6 QUAD CATV “F” PAL1257.1-ND 16.99 | 1257.1 


Universal Strippers and Cutters 


All-in-One Telephone Tool 


Ratcheted design. 6 position, (RJ11/RJ12). 8-position, (RJ45) modular 
telephone plugs. Cuts, strips, and crimps 28-24 AWG telephone and 
data cables. 


Digi-Key 


Description Part No. 


All-in-One Telephone Tool PAL1545.1-ND 


Datacomm Scissors and Knife Kit 


The cable-splicing ProSnips Kit in a leather pouch is designed for 
cutting cable, telephone wire and stripping insulation. Fiskars® 
datacomm scissors feature an ergonomic design for the professional 
user. Leather pouch slotted to fit 2” belts. Scissor is fastened with a 
solid steel rivet and have stainless steel blades to cut copper or fiber 
optic cables. Utility knife has a full-size, no-slip textured handle. 


Digi-Key 


Description Part No. 


Knife and Scissors in Leather Pouch PAL1912.1-ND 


Probe Pick 


Probe pick for pulling wire, slicing, stripping cable and cleaning debris 
off terminal panels. Small and light weight pen-sized with clip for 
carrying in pocket. Spludger tip, wire hook, wire stripper, slitter tooth, 
and a non-conductive scraping tip. 


Digi-Key Price Mfg. 
Description Part No. Each Part No. 
Pocket Probe Pick PAL1915.1-ND 5.95 1915.1 
Punchdown Stripper EBS 
Strips twisted-pair UTP/STP data cables and wires and terminates oD 
wires into 110 blocks. Use on UTP/STP data cable, multi-pair cable, 
hook-up wire and more. Comes in bright Paladin Tool orange. Length: 
4" (102mm) 
Digi-Key Price Mfg. 
Description Part No. Each Part No. 
Punchdown Stripper PAL1913.1-ND 3.99 1913.1 


Surepunch™ Tools 


Terminates and cuts telephone wire and data cable into a variety of 
termination panels including 66, 88, 108, 109, 110, BIX™ and Krone® LSA 
for insulation displacement type bifurcated terminals. Adjustable spring- 
compression HI/LO impact tool. For 28-22 AWG, solid or stranded wire. 
Latch cover blade storage area in end of handle. 


Digi-Key Price Mfg. 
Description Part No. Each Part No. 
SurePunch PDT Handle (no blade) PAL3570.1-ND 37.99 3507.1 
SurePunch 110 Reversible Blade PAL4572.1-ND 15.87 4572.1 
SurePunch 66 Reversible Blade PAL4573.1-ND 15.87 4573.1 


Non-Impact Punchdown Tools with 
Fixed Blades 


Terminates and cuts telephone and data wire into various types of 
terminating panels including the 66, 88, 108, 109, 110. For insulation 
displacement type bifurcated terminals. 28-22 AWG. Performs both cut and 
punch functions. Perfect for small jobs. Length: 4” 


The new Stripax® performs powerful stripping and cutting of igi- i 
standard and industrial insulations including PVC, THHN, THHW, Description Bee Nee ree pate No. 
silicone and polyethylene. The PAL1113.1-ND stripping blades are PI - - 
composed of 68 individual spring-compression blades to adjust 110 Punchdown Tool PAL3580.1-ND 10.95 3580.1 
precisely to the insulation. Not for Teflon or Kapton hard insulations. 66 Punchdown Tool PAL3581.1-ND 10.95 3581.1 
Digi-Key Price Mfg. 

Description Part No. Each Part No. z « we 

Stripax® Pro 6 (AWG 28-10) PAL1113.1-ND 75.48 1113.4 DataShark Network Termination Kit 

Mini-Stripax Plus (AWG 28-18) PAL1115-ND 82.94 1115.1 

SureStrip™4.0 (AWG 20-12) PA904893-ND 56.99 904893 Modular plug crimper for RJ45 and RJ11/12 connectors. Universal stripper for twisted pair and flat cable. 


Non-impact punchdown tool with 110 blade, 10 pieces of RJ45 modular plug connectors. Detailed 


P-Strippers 10 and 20 


Cuts and strips a wire range of AWG 30-10. Works well for round voice and 
data cable, electrical wiring, hook-up wire, multi-conductor cables and 
coaxial cable. These strippers cover the most common range of insulated 
wire with precise, reliable action and durable steel craftsmanship. Strip 
standard insulations including PVC, rubber, polyurethane, polyethylene and 
silicone. Includes built-in safety lock, nose clamp, steel screw cutter and 
wire loop. PAL1105 is for use on Romex household wiring cable. Not for 
steel or armored wire and cable. 


Digi-Key Price Mfg. 
Description Part No. Each Part No. 
P-Stripper 10 Cutter/Stripper (AWG 22-10) PAL1105.1-ND 10.99 1105.1 
P-Stripper 20 Cutter/Stripper (AWG 30-20) PAL1106.1-ND 10.99 1106.1 


instructions for cable assembly. 


Digi-Key Price Mfg. 
Description Part No. Each Part No. 
Network Tool Kit PAL70007.1-ND 41.99 70007.1 


Coaxial Crimper 


Fully ratcheted crimp tool for RG58, RG59, and RG6/6QS CATV “F” 


terminations. With safety release. 


Digi-Key Price Mfg. 
Description Part No. Each Part No. 
CATV “F” Coaxial Crimper PAL70006.1-ND 27.99 70006.1 


More Product Available Online: www.digikey.com 


812 (1023) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


a } a Conductor: + Fully annealed tinned copper per ASTM B-33. Insulation: » Premium grade color coded PVC + Temperature range: -40°C to +80°C. 
\e7 General Cable Hook-U Wi re + Voltage Rating: 300 volts + 0.016 (0.41mm) Nom. Insulation Thickness. Industry Approvals: + UL Style 1007 + CSA TR-64 + Passes UL VW-1 Vertical 
p Fame Test * OSHA acceptable. 
Cond. Ins. Digi-Key* Cond. Ins. 
Size Cond. 0.D. Part No. Price Mfg. Size Cond. O.D. Price Mfg. 
(AWG) Strand (mm) for 100 ft. 100 ft.t Part No. (AWG) Strand (mm) for 100 ft. 1000 ft.+ Part No. 
Solid Conductors Solid Conductors 
24 Solid 1.32 C2003L] -100-ND 12.10 C2003 24 Solid 1.32 C2003L -1000-ND 35.37 C2003 
22) Solid 1.45 C2004C -100-ND 12.45 C2004 22 Solid 1.45 C2004L] -1000-ND 38.87 C2004 
20 Solid 1.63 C2028L] -100-ND 13.30 C2028 20 Solid 1.63 C2028L] -1000-ND 47.31 C2028 
18 Solid 1.83 C2052C -100-ND 14.26 C2052 18 Solid 1.83 C2052] -1000-ND 56.96 C2052 
16 Solid 2.11 C2053L] -100-ND 15.84 C2053 16 Solid 2.11 C2053C -1000-ND 72.69 C2053 
Stranded Conductors Stranded Conductors 
24 7/32 1.42 C2015L) -100-ND 12.78 C2015 24 7/32 1.42 C2015L] -1000-ND 42.08 C2015 
22 7/30 1.57 C2016L] -100-ND 13.15 C2016 22 7/30 1.57 C2016L] -1000-ND 45.85 C2016 
20 10/30 1.78 C2040L) -100-ND 13.88 C2040 20 10/30 1.78 C2040L] -1000-ND 53.17 C2040 
18 16/30 2.03 C2064C -100-ND 15.11 C2064 18 16/30 2.03 C2064L -1000-ND 65.40 C2064 
16 26/30 2.34 C2065] -100-ND 16.77 C2065 16 26/30 2.34 C2065] -1000-ND 82.64 C2065 
Hookup Wire, Stranded, PVC Insulation UL Style 1015, TEW, PVC, 600V 105°C, VW-4 0 eee 
Conductor Nom. Insu- Digi-Key* Conductor Nom. Insu- Digi-Key* 
Size 0.D. lation Part No. Price Mfg. Size O.D. lation Part No. Price Mtg. 
(AWG) Strand (mm) Thick. for 100 ft. 100 ft.t Part No. (AWG) Strand | (mm) Thick. for 100 ft. 1000 ft. Part No. 
24 7732 2.24 0.81 C27100LJ -100-ND 13.18 C2100 24 7/32 2.24 0.81 C2100L] -1000-ND 46.75 C2100 
22 7/30 2.39 0.81 21010 -100-ND 13.82 C2101 22 7/30 2.39 0.81 21010 -1000-ND 53.16 C2101 
20 10/30 2.59 0.81 C2102] -100-ND 14.85 C2102 20 10/30 2.59 0.81 C2102C -1000-ND 63.39 C2102 
18 16/30 2.84 0.81 C2103L -100-ND 15.98 C2103 18 16/30 2.84 0.81 C2103Q -1000-ND 74.74 C2103 
16 26/30 3.15 0.81 21040 -100-ND 18.35 C2104 16 26/30 3.15 0.81 21040 -1000-ND 98.39 C2104 
14 41/30 3.58 0.81 C2105L) -100-ND 23.46 C2105 14 41/30 3.58 0.81 C2105L -1000-ND 134.86 C2105 
10 105/30 4.67 0.81 C2107L -100-ND 36.32 C2107 10 105/30 4.67 0.81 21070 -1000-ND 263.50 C2107 
Hookup Wire, Solid, PVC Insulation UL Style 1015, TEW, PVC, 600V 105°C, VW-1 
Conductor Nom. Insu- Digi-Key* Conductor Nom. Insu- 
Size O.D. lation Part No. Price Mfg. Size 0.D. lation Part No. Price Mfg. 
(AWG) Strand (mm) Thick. for 100 ft. 100 ft. Part No. (AWG) Strand (mm) Thick. for 100 ft. 1000 ft.t Part No. 
22 f 2.26 0.81 C2117L] -100-ND 13.30 C2117 22 1 2.26 0.81 C2117L] -1000-ND 47.31 C2117 
20 I 2.44 0.81 C2118L -100-ND 14.12 C2118 20 1 2.44 0.81 C2118L] -1000-ND 55.50 C2118 
18 1 2.64 0.81 C2119L] -100-ND 15.20 C2119 18 il 2.64 0.81 C2119L] -1000-ND 66.88 C2119 


* For CZ in Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: B=Black; W=White; R=Red; G=Green; A=Orange; Y=Yellow; L=Blue; N=Brown; S=Slate Gray; V=Violet. 
t Length tolerance is 1% + Wire is ordered per HA-359-A color specification which allows for some variation in shade. 


* Conductor: Fully annealed 1 bare, 1 tin stranded + Temperature Range: -20°C to +60°C 


a/ 
Le; General Cable copper per ASTM B-174; Fully annealed stranded. Voltage Rating: 90 Volts (UL)* , 300 Volts SPT-1 


bare copper per ASTM B- 33 (C1364 style 


only)* * + Industry Approvals: UL wires misc. 90 volts* 
PVC Coated + Insulation: Clear; Premium grade PVC Premium — (except C1364 series); UL recognized 300 volts 
grade Superflex PVC (C1364 style only)* * SPT-1 (except C1364 series); OSHA acceptable 
Spea ker Cable + Jacket: PVC Clear (except C1364 series) 
Nom. 
No. Cond. Insulation Nominal Suggested (X = No. of Ft. Per Roll)# 
of Size Thickness 0.D. Working Digi-Key Price Per Roll Mfg. 
Cond. (AWG) Strand (mm) (mm) Voltage Part No. 500 ft. 1,000 ft. Part No. WS4 STRIPPER: 
2 24 7/32 0.41 1.40 x 2.79 250 C1356-X-ND 11.61 21.65 C1356 Handy, lightweight, universal stripping tool cuts and 
2 22 7/30 0.51 1.78 x 3.68 300 C1362-X-ND 16.23 30.71 C1362" strips common wire sizes. Hardened blades. Vinyl 
2 20 10/30 0.51 2.16 x 4.06 300 C1360-X-ND 21.89 41.85 C1360, grips. Spring action to speed work. Full length: 
2 18 16/30 0.64 2.54 x 4.75 300 C1357-X-ND 25.31 49.01 C1357 4"/102mm. 
2 16 26/30 0.64 2.84 x 5.33 300 C1358-X-ND 35.01 66.84 C1358 
2 14 41/30 0.64 3.05 x 5.84 300 C1361-X-ND 52.76 103.59 C1361 
2 12 65/30 0.76 4.06 x 8.51 300 C1363-X-ND 85.86 166.61 C1363 WS5, WS6, WS7 
2 12 7 x 37/36 1.52 5.84 x 11.94 300 C1364-X-ND 164.79 319.38 C1364 


# Length tolerance is +10% 


DABURN PVC Coated Speaker Cable aun oe ee te single or 


stranded, AWG or metric. Each tool will strip 


several different wire sizes. Plier nose is an extra 
> E Co rice Barc niC Daburn feature along with cushion grips and spring 
. release. Hardened pivot joint for longer life. A 
Gong: Size Strand = COKE mO00ints macula: perfect tool for solder benches or assembly areas. 
+ Conductors are parallel, stranded copper 2 22 7/30 W200-X-ND 6.34 49.62 2753 
y packs ie Hi-Fi speaker cable * 18 16/30 W201-X-ND 10.97 90.61 2759 
* Gear insulation iad Tal 7] 
; . " 2 16 26/30 W202-X-ND 14.79 135.92 2760 Digi-Key Price 
* Temp. Rating: -20°C to +60°C ’ : Description Part No. Each 
* Operating Voltage: 300V 1 Conductor Tinned Copper; 1 Conductor Bare Copper AWG 10 - 22 WS4-ND 8.25 
AWG 10 - 20 (Yellow) WS5-ND 13.40 
— AWG 16 - 26 (Red) WS6-ND. 13.40 
TEAEGO Thermal Wire Strippers ai Bie ANG 2220 (Be) LMS INO ue 
§ SERVICE ING Description Part No. Each 
q : : ° i Thermal Wire Stripper, Battery Powered with Qeaning Brush PTS-20-ND* 97.41 
+ Nichrome, heating element: 450°F (232°C) in less than 5 seconds. [ =) 
+ Teflon stripper 1700°F (927°C) in less than 5 seconds. + Eliminates Replacement Blade for PTS-20 PTS-201-ND 5.04 AM EYCO etectronics 
nicks and broken strands of conductors. + Handles solid, stranded Thermal Wire Stripper with Qeaning Brush PTS-10-ND* 59.41 a 
and shielded wires. + Does not burn skin. + AC line power or i it Blade f 40-ND 101-ND 51 
rechargeable battery power versions. * Complete with cleaning 7 cen = 7a ae Sa 90: ; Cable Stripper 
brush and operating instructions. on Wire stripper Tor 16" 3 I 7 
Replacement Blade for PTS-30-ND PTS-302-ND 5.32 ive Digi-Key Price 
eatin Thermal Coax Stripper for RG 58, RG59, RG62 PTS-50-ND* 94.43 ae oar Bart Nos i 
PTS-30-N! get T 7 je Stripping Tool for 
pTs-20-nD WJ Replacement Blade for PTS-50-ND PTS-501-ND 6.23 RGIS8, 59 (AMP OND 43444 
PTS-50-ND * Will not strip Teflon wire. Part No. 603995-1) 


DABURN Plastic Kinkless Test Lead Wire —@==> Rubber Kinkless Test ee 


Soft formulation vinyl maximum flexibility. Temperature stability from -80°C to +105°C. Exceed requirements for MIL-I- Lead Wi re 
3930A Type JP(PVC). Suitable for text leads, etc. Resistant to gasoline and oil. Excellent abrasion resistance. 


Description: One conductor tinned copper stranded, special formulation vinyl insulation - smooth surface. Operating Suitable as Test Lead Wire in analyzers, instruments, oscillators, meters, etc. Wherever extra 


Temperature: —80°C to +105°C, 5000V rating. flexibility and limpness are necessary. Single conductor, extra flexible stranded soft tinned copper, 
ina! OD. Digi-Key Part Number Price color-coded rubber, smooth wax finish. Operating Temperature: -20°C to +60°C. 
Ft._| Size | Strand | (mm) | Nom. Red Black Yellow Green Per Roll Tar ; 
mann 7 Nom. | Breakdown Nom. 0.D. Digi-Key Part Number Price 
100 | 22 | 26/36 | 81 2.54 | W2722R-100-ND | W2722B-100-ND | W2722Y-100-ND | W2722G-100-ND 14.25 Ft. |Size| Strand|Insul. Wall | Voltage | Voltage | Nom. Red Black Per Roll 


1000 | 22 | 26/36 | .81 2.54 | W2722R-1000-ND | W2722B-1000-ND | W2722Y-1000-ND | W2722G-1000-ND 94.17 
100 | 18 | 65/36 | .81 2.84 | W2718R-100-ND | W2718B-100-ND | W2718Y-100-ND | W2718G-100-ND 24.05 100 | 20 | 41/36] 1.19mm | 12,000V) 3,000 | 3.48mm} W2715R-100-ND _W2715B-100-ND 41.16 
1000 | 18 | 65/36 | .81 2.84 | W2718R-1000-ND | W2718B-1000-ND | W2718Y-1000-ND | W2718G-1000-ND _ 164.65 1000} 20 | 41/36} 1.19mm_| 12,000V| 3,000 | 3.48mm}| W2715R-1000-ND _W2715B-1000-ND 271.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 813 


© General Cable Multi-Conductor Cable 


G BAR UL Style 2464 


80° 300/V. 
LL46351 £26174 
COLOR CODE CHART NO. 1 COLOR CODE CHART NO. 2 COLOR CODE CHARTNO.3 Notes: 12. California State Fire Marshal 
1. UL-2092 (UL: 60°C, 300V) 13. Passes CSA FT6 Fame Test 
No.| Color No.| Color No.| Color No.| Color No.| Color No. Color No.| Color | No. | Color 2. UL-2093 (UL: 60°C, 300V) 14, NEC Article 725 Type OL3 (UL: 
1| Black 11] Pink 21|WhiteBrown| | 1| Black 11 | Blue'Black | 21 \Crange’Green) [7 | pax 3) Red 3. UL-2106 (UL: 60°C, 600V) 75°C) 
2| White 12} Tan 22 White/Orange 2| White 12 |Black/White | 22) Blk/Wht/Red o'|  Nefurel 4\a@ 4. NEC Article 725 Type OL2 (UL: 15. NEC Article 800 (UL: 60°C) 
3| Red 13| Red/Green | 23] White/Gray 3| Red 13 | Red/White | 23] Wht/BIk/Red i back 75°C) 16. OV-CSA POCFT4, non UL2464 
4| Geen 14| Red/Yellow | 24| White/Violet 4| Geen 14 |@eerWhite | 24] Red/Bl/Wht 5. UL Style 2464 (UL: 80°C, 300V) 17. NEC Article 725 Power-Limited 
5| Brown 15| Red/Black | 25/WhvBik/Red| | 5] Orange | 15| Blue/White | 25) Gn/Bk/Wht| COLORCODECHARTNO.4 — & NECAtticle800 Type (UL:75°Q) Tray Cable (UL: 105°C, 300V) 
6| Blue 16] White/Black | 26) Whi/BIWG@n 6| Blue 16 | BlacWRed | 26] Qrg/Blk/Wht 7. CSAPOG (60°C) ; 19. NEC Type CLSP only 
7) Grange | 17] White'Red | 27) Wh/BK/Ye ) | 7|White'Black | 17| White/Red | 27| BwBK/Wht | |No.| Color | No. | Color 8. eaten Te 20. Passes CSA FT4 Flame Test 
8} Yellow 18| White/Green | 28) Why/BIk/Blu 8) Red/Black | 18 |Orange/Red | 28) Bik/Red/Gmn : Might 
9] Violet 19|White/Yellow | 29] whvBWBm | | 9 |GreerBlack | 19] Blue/Red | 29/Wh/Red/iGrn : pa ‘ pit ie oe Test . ie ee a 
‘ een i . 
10| Gay 20] White/Blue | 30] Whv/BK/Org | | 10|Qrange/Black | 20| Red/Green | 30] Red/BIW/Grn 11, NEGAtide 725 (UL: 60°) eka Gareaelis da 
Non-Plenum Plenum 


General Specifications: + Temperature Range: 
-20°C to +80°C (UL +80°C) + Voltage Rating: 
150V (UL) + Each conductor stranded tinned 
copper + Color coded PVC insulation + Nominal 
Ins. Thickness: .010" (.25mm) +» Gray PVC jacket 
+ Conductors: 22AWG 7 x 30 Tinned Copper; 24 
AWG 7 x 32 Tinned Copper + Insulation: SR 
PVC + Construction: Conductors cabled with 
Foil Shield 22/24 AWG stranded tin drain wire 
+ Jacket: Chrome Vinyl 80°C + Application: For 
use with computers & instrumentation. 80°C, 300 
V, CSA, SR-PC. Also for use in Class 2 and 3 
circuits as described in Art of NEDC 

Series C2514, C2534: + Conductor: fully 
annealed solid or stranded tinned copper per 
ASTM B-33 + Shield: 100% Flexfoil aluminum/ 
polyester, 25% overlap, foil facing out; Stranded 


tinned copper drain wire + Jacket: Gray PVC; 
Temperature Range: -20°C to +75°C 


Series C0454: + Conductor: 22-12AWG fully 
annealed stranded tinned copper per ASTM B-33 
+ Insulation: Premium grade color coded PVC 
+ Shield: 100% Flexfoil aluminum/polyester, 25% 
overlap, foil facing out; Stranded tinned copper 
drain wire + Jacket: Gray PVC; Temperature 
Range: -20°C to +105°C 


Series C2543: » Conductor: 18 AWG fully 
annealed stranded tinned copper per ASTM B-33 
+ Insulation: Premium grade color coded S-R 
PVC = Shield: 100% Flexfoil aluminum/polyester, 
25% overlap, foil facing out; Stranded tinned 
copper drain wire + Jacket: Gray PVC; 
Temperature Range: -20°C to +80°C 

Series C2830/C2404/C2412: » Conductor: 18 
AWG fully annealed stranded tinned copper per 
ASTM B-33 = Insulation: Premium grade color 
coded PVC per UL 1007 + Jacket: Gray PVC; 
Temperature Range: -20°C to +80°C 


* Conductor: Fully 
annealed stranded tinned copper per ASTM B-33 = Shield: 
100% Flexfoil aluminum/polyester, 25% overlap, foil 
facing out, stranded tinned copper drain wire = Insulation: 
Premium grade color coded polyethylene + Jacket: Gray 
PVC + Temperature Range: -20°C to +75°C 


Series C2534 / C2535 / C2536: 


Series C0755: + Conductor: Fully annealed stranded 
tinned copper per ASTM B-33 * Shield: 100% Flexfoil 
aluminum/polyester, 25% overlap, foil facing out, 
stranded tinned copper drain wire + Insulation: Premium 
grade color coded semi-rigid PVC per UL 1061 + Jacket: 
Gray PVC + Temperature Range: -20°C to +80°C 


Series C3062 / C3159 / C3063 / C3068 / C3068: + Con- 
ductor: Fully annealed stranded tinned copper per ASTM 
B-3, B8, or B33 * Insulation: Premium grade color coded 
Flexguard + Shield: 100% Flexfoil aluminum/polyester foil, 
25% overlap, stranded tinned copper drain wire + Jacket: 
Flexguard, Natural * Temperature Range: 0°C to +60°C 


+ Sequential footage marked to facilitate installations 
+ Includes ripcord 


Series C3162: + Conductor: Fully annealed stranded 
tinned copper per ASTM B-3, B8 or B33 = Insulation: 
Premium grade color coded Flexguard + Shield: 100% 
Flexfoil aluminum/polyester, 25% overlap, foil facing out, 
stranded tinned copper drain wire + Jacket: Natural 
Fluoropolymer * Temperature Range: -20°C to +60°C 


Series C2428: + Conductor: Fully annealed stranded 
tinned copper per ASTM B-33 = Insulation: Premium 
grade color coded PVC + Jacket: Gray PVC + Tem- 
perature Range: -20°C to +80°C 


Series C3112/C3113/C3120/C3121/C3122/C2127/C3128: 
* Conductor: Fully annealed stranded tinned copper or 
bare copper to ASTM B3, B8 or B33 = Insulation: Premium 
grade color coded Flexguard + Jacket: Flexguard, 
Natural + Temperature Range: 0°C to +60°C + Sequential 
footage marked to facilitate installation + Includes ripcord 


Nominal Nominal Nominal Nominal (X = No. of Ft. Per Roll) 

No. Cond. Size of| Insulation Jacket Suggested] Nominal Cap. pF/FT | Ohms/M @ Price Per Roll 

of Color Size Cond. Drain | Thickness | Thickness | Working O.D. (See Notes 20°C Digi-Key 100 500 1,000 | Mfg. 

Cond| Chart |(AWG)| Strand Wire | Inches (mm)| Inches (mm)| Voltage |Inches (mm) A/B) Conductor/Shield| Notes Part No. ft-t ft. # ft.# | Part No. 
NON-PLENUM 
Unshielded — 22AWG-7/30 Stranded 
2 Red/BIk 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.025 (0.64) 300V 0.150 (3.81) | 25.5 = = 9 W120-X-ND 19.61 34.65 69.28 | C6348-X-10 
3 | BIK/Rd/Gn}| 22 7/30 — 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.176 (4.47) | 25.5 — — 5, 6, 7, 8, 9, 10 W121-X-ND 23.67 57.74 102.44 | C4062-X-10 
4 1 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.189 (4.80) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W122-X-ND 27.15 72.97 130.95 | C4063-X-10 
5 1 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.203 (5.16) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W123-X-ND 28.81 77.51 144.47 | C4064-X-10 
6 1 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.218 (5.54) | 25.5 = — 5, 6, 7, 8, 9, 10 W124-X-ND 31.72 80.14 149.60 | C4066-X-10 
i J 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.218 (5.54) | 25.5 = _— 5, 6, 7, 8, 9, 10 W125-X-ND 35.02 95.44 173.62 | C4088-X-10 
8 1 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.234 (5.94) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W126-X-ND 37.63 100.90 192.62 | C4065-X-10 
9 1 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.249 (6.32) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W127-X-ND 42.59 135.50 257.22 | C4070-X-10 
10 1 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.268 (6.81) | 25.5 = — 5, 6, 7, 8, 9, 10 W128-X-ND 46.10 132.12 254.20 | C4071-X-10 
12 1 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.276 (7.01) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W129-X-ND 50.48 143.48 281.72 | C4067-X-10 
15 2 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.303 (7.70) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W130-X-ND 73.75 233.12 450.96 | C4073-X-10 
20 2 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.334 (8.48) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W131-X-ND 97.71 322.78 625.24 | C4075-X-10 
25 2 22 7/30 a 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.368 (9.35) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W132-X-ND 115.79 391.90 756.70 | C4076-X-10 
30 2 22 7/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V. 0.389 (9.88) | 25.5 = = 5, 6, 7, 8, 9, 10 W133-X-ND 141.37 494.32 942.76 | C4077-X-10 
Overall Foil Shielded (100% Aluminum Mylar Foil) — 22AWG-7/30 Stranded 
4 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.190 (4.83) | 36.0 65.0) 15.0 12.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W504-X-ND 30.67 79.85 159.71 | CO762-X-10 
6 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.219 (5.56) | 34.0 61.0) 15.0 12.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W506-X-ND 36.31 91.50 183.00 | CO763-X-10 
8 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.235 (5.97) | 34.0 61.0) 15.0 10.7 5, 6, 7, 8, 9, 10 W508-X-ND 45.14 128.52 247.22 | C0764-X-10 
10 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.269 (6.83) | 34.0 61.0) 15.0 10.7 5, 6, 7, 8, 9, 10 W510-X-ND 54.12 163.68 312.50 | CO765-X-10 
15 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.304 (7.72) | 34.0 61.0) 15.0 10.7 5, 6, 7, 8, 9, 10 W515-X-ND. 77.83 246.02 480.66 | CO766-X-10 
20 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.335 (8.51) | 34.0 61.0] 15.0 9.1 5, 6, 7, 8, 9, 10 W520-X-ND 98.85 330.52 633.54 | CO767-X-10 
25 2 22 7/30 22 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.369 (9.37) | 34.0 61.0] 15.0 9.1 5, 6, 7, 8, 9, 10 W525-X-ND 118.58 402.48 777.02 | CO768-X-10 
Overall Foil Shielded (100% Aluminum Mylar Foil) — 24AWG-7/32 Stranded 
4 1 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.175 (4.45) | 33.0 59.4) 26.0 18.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W404-X-ND 27.27 73.82 131.94 | C0742-X-10 
6 1 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.201 (5.11) | 33.0 59.4) 26.0 16.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W406-X-ND 31.75 90.90 168.55 | C0743-X-10 
8 1 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.215 (5.46) | 33.0 59.4) 26.0 16.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W408-X-ND 36.82 98.28 186.72 | C0744-X-10 
10 dl 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.245 (6.22) | 30.0 59.4) 26.0 14.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W410-X-ND 41.63 110.84 221.66 | C0745-X-10 
15 2 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.276 (7.01) | 30.0 59.4) 26.0 14.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W415-X-ND 65.65 207.68 346.82 | CO746-X-10 
20 2 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.303 (7.70) | 30.0 59.4) 26.0 14.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W420-X-ND 86.13 281.82 545.30 | C0747-X-10 
25 2 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.333 (8.46) | 30.0 59.4) 26.0 12.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W425-X-ND 103.00 347.24 663.68 | C0748-X-10 
30 2 24 7/32 24 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.351 (8.92) | 30.0 59.4 | 26.0 12.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 W430-X-ND 126.30 431.20 833.14 | CO749-X-10 
Multi-Conductor Foil Shield 

2 3 22 7/30 = 0.016 (0.41) | 0.026 (0.66) 300V 0.179 (4.55) | 26.0 47.0 _ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] C2514-1000-ND _ — 76.32 | C2514 

2 Blk/Red 18 16/30 a 0.013 (0.33) | 0.037 (0.94) 300V 0.227 (5.77) | 50.0 90.0 = 8,17 C0454-1000-ND = — 129.39 | C0454 

2 3 18 16/30 20.00 | 0.018 (0.46) | 0.030 (0.76) 300V 0.229 (5.82) | 24.0 43.0 — 1 C2534-X-ND 31.48 83.66 166.32 | C2534 

3 3 18 16/30 20.00 | 0.018 (0.46) | 0.030 (0.76) 300V 0.247 (6.27) | 22.0 40.0 = 2 C2535-X-ND 37.15 — 207.86 | C2535 

4 4 18 19/30 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V 0.238 (6.05) | 50.0 90.0 = 5, 6, 7, 8,19 C2543-1000-ND = — 195.57 | C2543 

2 3 16 19/.0117 18.00 | 0.032 (0.81) | 0.032 (0.81) 600V 0.314 (7.98) | 27.0 49.0 _ 3,4 C2536-X-ND 41.20 — 241.02 | C2536 

9 1 24 7/32 = 0.010 (0.25) | 0.032 (0.81) 300V. 0.228 (5.79) | 30.0 59.4 | 26.0 16.0 5, 6, 7, 8, 9, 10 C0755-X-ND 39.49 — 201.78 | C0755 

Multi-Conductor Unshielded 

2 Blk/Red 18 16/30 = 0.016 (0.41) | 0.025 (0.64) 300V 0.210 (5.33) | 28.0 — = C2830-1000-ND — — 87.30 | C2830 

4 2 18 16/30 = 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.258 (6.55) | 28.0 — _ C2404-1000-ND = — 153.63 | C2404 

12 2 18 16/30 = 0.016 (0.41) | 0.032 (0.81) 300V 0.401 (10.19) | 28.0 — = C2412-1000-ND =. — 444.20 | C2412 

15 ie 16 19/.0117 = 0.021 (0.53) | 0.032 (0.81) 300V 0.534 (13.56) | 28.0 — a C2428-X-ND = — 1300.16 | C2428 

PLENUM 
Multi-Conductor Foil Shield — Plenum 

4 1 22 7/30 TC =. 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.146 (3.71) | 44.0 79.2 = 11,15 C3159-1000-ND = — 117.05 | C3159 

2 q 18 7/26 BC —— 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.164 (4.17) | 61.0 109.8 _ 11,15 C3062-1000-ND — — 156.87 | C3062 

2 i] 18 7/26 BC — 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.147 (3.73) | 53.0 95.4 _— 6, 11, 12, 13 C3162-X-ND 41.29 — 241.79 | C3162 

t Length tolerance is +1%. Spools are not UL/CSA marked _# Length tolerance is +10% (Continued) 


814 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


Fax: 218-681-3380 


© General Cable 


Multi-Conductor Cable (cont) 


Nominal Nominal Nominal Nominal (X = No. of Ft. Per Roll) 
No. Cond. Size of| Insulation Jacket (Suggested) Nominal Cap. pF/FT | Ohms/M @ Price Per Roll 
of Color Size Cond. Drain | Thickness | Thickness | Working 0.D. (See Notes 20°C Digi-Key 100 500 1,000 | Mfg. 
Cond| Chart | (AWG)| Strand Wire |Inches (mm)| Inches (mm)| Voltage | Inches (mm) A/B) Conductor/Shield Notes Part No. chi ft. # ft. # | Part No. 
4 1 18 7/26 BC _ 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.186 (4.72) | 54.0 97.2 — 11,15 C3063-1000-ND _ — 159.75 | C3063 
6 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.223 (5.66) | 54.0 97.2 = 11,15 C3065-1000-ND = — 225.80 | C3065 
2 1 16 |19/0117 BC — 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.187 (4.75) |70.0 126.0 = 11,15 C3068-1000-ND = — 148.88 | C3068 
Multi-Conductor Unshielded — Plenum 

2 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.130 (3.30) | 35.0 = = 15,92;15 C3112-1000-ND = — 128.57 | C3112 
3 1 18 7/26 BC — 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.166 (4.22) | 35.0 _ _ 11,15 C3120-1000-ND a — 116.58 | C3120 
4 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.178 (4.52) | 35.0 = = 11,12, 15 C3113-1000-ND = — 204.12 | C3113 
6 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.219 (5.56) | 35.0 — _— 11,15 C3121-1000-ND _— — 203.88 | C3121 
8 1 18 7/26 BC = 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.239 (6.07) | 35.0 = = 11,15 C3122-1000-ND = — 259.70 | C3122 
2 1 16 |19/.0117 BC =. 0.008 (0.20) | 0.015 (0.38) 150V 0.147 (3.73) | 39.0 _— _ 11,15 C3127-1000-ND at — 115.62 | C3127 
2 1 14 |19/.0117 BC _ 0.010 (0.25) | 0.015 (0.38) 150V 0.182 (4.62) | 39.0 = _— 11, 15, 18 C3128-1000-ND _— — 162.15 | C3128 


t Length tolerance is +1%. Spools are not UL/CSA marked _# Length tolerance is +10% 


EeecAN Linc. Tight Seal IP68 Nylon Cable Grips (Glands) with Lock Nuts 


MFG. for AMERICAN ELECTRICAL INC. by AGRO 


Technical Data: 

+ Material: Polyamide PA 6, Self-Extinguishing, Halogen-free 

* Seal: Neoprene, Oil, and Petroleum Resistant 

* Operating Temperature: Static (-40°C to 100°C), Dynamic (-30°C to 80°C) 
+ Safety Class: IP68, Waterproof (5 Bar) 

+ VDE Test Report: 12 796-9000-4001/A 2 J 


Application: The use of synthetic cable grips is almost unlimited within the electrical and electronics 
industry. Installations where cables must be led safely through a wall of an enclosure will be specified with 
cable grips. Synthetic cable grips are specified to: + Secure the cable to the enclosure’s wall to provide 
excellent pull-out resistance. * Seal and protect the inside of the enclosure from the unwanted affects of 
the environment. These contaminants may be water, gas, chemical vapors, or fumes. * Reduce material 
cost due to use of lighter, less expensive materials, as well as, eliminating the need for running conduit. 


Cable Dim. American Cable Dim. American 
Thread Dia. (mm) Price Each Electrical Thread Dia. (mm) Digi-Key Price Each Electrical 
Color Type (mm) H ib 1 10 100 | Part No. Color Type (mm) H iL Part No. al 10 100 | Part No. 
7-PG 2.5-6.5 21 8 288-1164-ND 1.18 1.06 .83 |1545.07.06 7-PG 2.5-6.5 21 8 288-1184-ND 1.18 1.06 -83) 1555.07.06 
9-PG 3.0-8.0 23. «8 288-1165-ND 1.40 1.26 -98 |1545.09.08 9-PG 3.0-8.0 23. «8 288-1185-ND 1.40 1.26 -98) 1555.09.08 
11-PG 4.0-10.0 | 22 8 288-1166-ND 1.50 1.35 1.05 )1545.11.10 11-PG 4.0-10.0 | 22 8 288-1186-ND 1.50 1.35 1.05| 1555.11.10 
11-PG 2.0-7.0 22 8 288-1167-ND 1.73 1.56 1.21 1545.11.07 11-PG 2.0-7.0 22. 8 288-1187-ND 1.73 1.56 1.21| 1555.11.07 
13-PG 5.5-12.0 | 26 9 288-1168-ND 1.80 1.62 1.26 [1545.13.12 13-PG 5.5-12.0 | 26 9 288-1188-ND 1.80 1.62 1.26| 1555.13.12 
13-PG 3.0-7.0 26 9 288-1169-ND 2.00 1.80 1.40 |1545.13.07 13-PG 3.0-7.0 26 49 288-1189-ND 2.00 1.80 1.40| 1555.13.07 
16-PG 8.5-14.0 | 30 10 | 288-1170-ND 1.95 1.76 1.37 )1545.16.14 16-PG 8.5-14.0 | 30 10 | 288-1190-ND 1.95 1.76 1.37| 1555.16.14 
16-PG 5.0-11.0 | 30 10 | 288-1171-ND 2.23 2.01 1.56 |1545.16.11 16-PG 5.0-11.0 | 30 10 | 288-1191-ND 2.23 2.01 1.56) 1555.16.11 
21-PG 11.0-18.0 | 35 11 288-1172-ND 3.20 2.88 2.24 |1545.21.18 21-PG 11.0-18.0) 35 11 288-1192-ND 3.20 2.88 2.24) 1555.21.18 
21-PG 6.5-14.0 | 35 11 288-1173-ND 3.50 3.15 2.45 |1545.21.14 21-PG 6.5-14.0 | 35 11 288-1193-ND 3.50 3.15 2.45 | 1555.21.14 
Black 29-PG 17.0-25.0 | 36 11 288-1174-ND 4.25 3.83 2.98 |1545.29.25 Gray 29-PG 17.0-25.0 | 36 11 288-1194-ND 4.25 3.83 2.98] 1555.29.25 
36-PG 22.0-33.0 | 48 15 | 288-1175-ND 15.93 14.34 11.15 |1545.36.33 36-PG 22.0-33.0 | 48 15 | 288-1195-ND 15.93 14.34 11.15] 1555.36.33 
42-PG 28.0-38.0 | 48 15 | 288-1176-ND 26.63 23.97 18.64 |1545.42.38 42-PG 28.0-38.0 | 48 15 | 288-1196-ND 26.63 23.97 18.64) 1555.42.38 
48-PG 32.0-44.0 | 48 15 | 288-1177-ND 31.18 28.06 21.83 |1545.48.44 48-PG 32.0-44.0| 48 15 | 288-1197-ND 31.18 28.06 21.83] 1555.48.44 
3/8-NPT 3.0-8.0 23. «8 288-1178-ND 1.20 1.08 84 |1545.N0375.08 3/8-NPT 3.0-8.0 2 «8 288-1198-ND 1.20 1.08 -84) 1555.N0375.08 
1/2-NPT §.5-12.0 | 26 9 288-1179-ND 1.65 1.49 1.16 |1545.N0500.12 1/2-NPT 5.5-12.0 | 26 9 288-1199-ND 1.65 1.49 1.16} 1555.N0500.12 
1/2-NPT 3.0-7.0 26 9 288-1180-ND 1.80 1.62 1.26 |1545.N0500.07 1/2-NPT 3.0-7.0 26°49 288-1200-ND 1.80 1.62 1.26] 1555.N0500.07 
3/4-NPT | 11.0-18.0 | 35 11 288-1181-ND 2.63 2.37 1.84 |1545.N0750.18 3/4-NPT |11.0-18.0] 35 11 288-1201-ND 2.63 2.37 1.84] 1555.N0750.18 
3/4-NPT 6.5-14.0 | 35 11 288-1182-ND 2.85 2.57 2.00 |1545.N0750.14 3/4-NPT 6.5-14.0 | 35 11 288-1202-ND 2.85 2.57 2.00} 1555.N0750.14 
1-NPT 17.0-22.0 | 36 15 | 288-1183-ND 4.03 3.63 2.82 |1545.N1000.22 1-NPT 17.0-22.0 | 36 15 | 288-1203-ND 4.03 3.63 2.82] 1555.N1000.22 


Amphenol’ Cord Grips 


Aluminum Body and Compression Nut with Washer and 
Single Hole Oil-Resistant Grommet 


This small body connector is ideal for internal uses, as well as conduit hub and panelboard mounting into 


Straight Body Conduit Hub Panel Hole Dimensions - Inches Digi-Key Price Each Amphenol 
Size - Inch Size - Inch Cord Dia. Range A B c Part No. 1 10 50 Part No. 
Small Straight Body, Male Thread 
3/8 11/16 NPT -187-.250 0.88 1.53¢ = DB-414-ND 8.21 4.66 3.43 DB-414 
3/8 11/16 NPT -375-.437 0.88 1.53¢ = DB-4 -ND 8.21 4.66 3.43 DB-4 
1/2 7/8 NPT -187-.250 0.88 1.53¢ = DB-314-ND 8.11 4.60 3.39 DB-314 
1/2 7/8 NPT -250-.312 0.88 1.53t — DB-3516-ND 8.11 4.60 3.39 DB-3516 
1/2 7/8 NPT -312-.375 0.88 1.53t = DB-338-ND 8.11 4.60 3.39 DB-338 
1/2 7/8 NPT 375-.437 0.88 1.53¢ _ DB-3-ND 8.11 4.60 3.39 DB-3 
1/2 7/8 NPT -125-.250 1.13 1.84+ = DB-7-ND 8.97 5.39 4.19 DB-7 
1/2 7/8 NPT -250-.375 1.13 1.84+ _ DB-8-ND 8.97 5.39 4.19 DB-8 
1/2 7/8 NPT -312-.437 1.13 1.84+ = DB-9716-ND 9.03 5.42 4.22 DB-9716 
1/2 7/8 NPT -375-.500 1.13 1.84¢ = DB-9-ND 8.97 5.39 4.19 DB-9 
1/2 7/8 NPT -500-.625* 1.13 1.84+ = DB-10-ND 8.97 5.39 4.19 DB-10 
1/2 7/8 NPT -687-.750* 1.25 2.06¢ = DB-934-ND 14.08 9.86 7.32 DB-934 
3/4 11/8 NPT -500-.625 1.13 1.84+ = DB-6-ND 9.39 5.64 4.39 DB-6 
1 13/8 NPT -875-1.00* 1.63 2.69F = DB-14-ND 16.03 11.22 8.34 DB-14 
90° Elbow Body, Male Thread 

45° Elbow Body 1/2 7/8 NPT -125-.250 1.13 1.88+ 1.44 DB-790-ND 13.23 9.26 6.88 DB-790 
1/2 7/8 NPT -250-.375 1.13 1.88¢ 1.44 DB-890-ND 13.28 9.30 6.91 DB-890 
1/2 7/8 NPT -375-.500 1.13 1.88¢ 1.44 DB-990-ND 13.23 9.26 6.88 DB-990 
1/2 7/8 NPT -500-.625* 1.13 1.88¢ 1.44 DB-1090-ND 13.23 9.26 6.88 DB-1090 

45° Elbow Body, Male Thread 
1/2 7/8 NPT -375-.500 1.13 1.31¢ 1.31 DB-945-ND 17.29 11.29 9.47 DB-945 
1/2 7/8 NPT -500-.625 1.13 1.31¢ 1.31 DB-1045-ND 17.29 11.29 9.47 DB-1045 
* Maximum cord size will not pass through body without removing outer jacket. 
With nut snug, grommet not compressed. 


threaded bodies or with locknuts. Complete units listed require no other parts except cable. Suitable for use 
in hazardous locations per National Electric Code Class 1, Div.2; Class Il, Div. 1 & 2; Class Ill, Div. 1 & 2. UL 


listed File No. E53509 and Certified File No. LR-64107. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(to23) 815 


© General Cabl 


Instrumentation Control Cable 


FE ES 


Notes: 


UL Style 2464 (UL: 60°C, 600V) 


2. CSA PCC (CSA: 60°C) 

. Passes UL 70,000 BTU Vertical Tray Flame Test 
. Passes CSA FT4 Flame Test 

. California State Fire Marshal 

. Passes CSA FT6 Flame Test 

. NEC Article 725 Power-Limited Tray Cable (UL: 


105°C, 300V) 

NEC Article 800 Type CM 

UL Style 2835 (UL:60°C, 30V) 
NEC Article 800 Type CM 

UL Style 2919 (UL: 80°C, 30V) 
Passes CSA FT1 Flame Test 


Fire Alarm Cable 


Conductor: 
+ Fully annealed solid bare copper per ASTM B-33 


Insulation: 


+ Premium grade color-coded S-R PVC 


COLOR CODE CHART NO. 1 COLOR CODE CHART NO. 3 1 
No. Color No. Color No. Color No. Color 3 
; 1 Black, Red 4 Black, Blue 4 
Black 3 White 2 | Black, White 5 | Black, Yellow 5 
2 Red 4 Green 3 Black, Green 6 Black, Brown 6 
7. 
COLOR CODE CHART NO. 2 COLOR CODE CHART NO. 4 
8. 
No. Color No. Color No. Color No. Color 1a 
1 Black 3 Brown 1 4. 
1 Black, Red 2 Green, White Red 4 Blue 12. 
Communications and Computer Cable 
Control Cable cose1 C6047, C6048 
Conductor: Conductor: 
. ay annealed stranded tinned copper per ASTM B-  - Fully annealed stranded tinned copper per ASTM B- 
33 
+ Twisted Pairs + Twisted Pairs 
Insulation: Insulation: 


+ Premium grade color-coded PVC 
+ Color code: each pair black and red numbered 


at 
Shield: 


+ Premium grade color-coded polyethylene 


Shield: 


* Overall polyester supported aluminum foil, plus a 
stranded tinned copper drain wire to facilitate 


. UL Type FPLR (UL: 60°C, 300V) 

. NEC Article 760 

. Passes UL 1666 Flame Test 

. NEC Article 725 Type CL3R (UL: 75°C, 150V) 
. NEC Article 800 Type CMR (UL: 75°C, 300V) 
. NEC Type CL3R 

. NEC Article 725 Type CL3P (UL: 60°C, 150V) 
|. NEC Article 800 Type CMP (UL: 60°C, 300V) 
. UL Style 2464 (UL:80°C, 300V) 

. UL Type FPLP (UL: 60°C, 300V) 

- NEC CL3R 

A. Capacitance between conductors 

B. Cap. between 1 conductor & other conductors 
connected to shield 


Sound and Security Cable 


Conductor: 


+ Stranded bare copper to ASTM B-3, B-8 and B-286 


Insulation: 


+Premium grade color-coded S-R PVC (E2202S 


Series: Premium grade color-coded Flexguard) 
Shield: 


* Overall polyester supported aluminum foil, plus a 
stranded tinned copper drain wire to facilitate 


one inch intervals grounding grounding 
Shield: + Individually shielded pairs _ Jacket: Jacket: 
+ 100% Flexfoil aluminum/polyester, 25% overlap, foil * ee Flexfoil aluminum/polyester, 25% overlap, foil | Premium grade, Red PVC * Premium grade, Gray PVC (E2202S: Premium 
facing out ig In er , grade Natural Flexguard) 
+ Stranded tinned copper drain wire + Stranded tinned copper drain wire each pair + Suitable for use from -20°C to +60°C. + Sequential footage markings to facilitate installation 
Jacket: Jacket: + Round constructions have sequential footabe ~ Suitable for use from -20°C to +75°C (E2202S: 0°C 
+ PVC, gray + PVC, gray markings to facilitate installation to +60°C) 
+ Temperature Range: -20°C to +105°C + Temperature Range: -20°C to +80°C. + Includes ripcord on round constructions + Includes ripcord 
Nominal Nominal Nominal (X = No. of Ft. Per Roll) 
No. Cond. Insulation Jacket Suggested Nominal Cap. pF/FT 
of Color | Size | Cond. Thickness Thickness Working O.D. (See Notes Digi-Key Price Per Roll Mfg. 
Pairs| Chart (AWG)| Strand Inch (mm) Inch (mm) Voltage Inch (mm) A/B) Notes Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. | Part No. 
Shielded - Communication and Control Cable 
2 2 22 7/30 0.008 (0.20) 0.020 (0.51) 300V 0.165 (4.19) 35.0 63.0 2,3,4,8,9 C1352-X-ND 29.76 82.80 152.33 | C1352 
3 3 22 7/30 0.011 (0.28) 0.032 (0.81) 30V 0.292 (7.42) 24.4 43.9 2,3,10,11,12 C6040-X-ND 50.30 170.75 320.38 | C6040 
3 |Black/Red| 18 16/30 0.015 (0.38) 0.053 (1.35) 300V 0.403 (10.24) 33.5 60.3 2,3,4,7,21 C0561-1000-ND = = 294.83 | C0561 
3 3 18 16/30 0.016 (0.41) 0.032 (0.81) 30V 0.395 (9.75) 25.7 46.2 2,3,8,11,12 C6047-1000-ND = = 317.10 | C6047 
6 3 18 16/30 0.016 (0.41) 0.048 (1.19) 30V 0.556 (14.07) 25.7 46.2 2,3,8,11,12 C6048-1000-ND _ _ 665.48 | C6048 
Nominal Nominal 
No. Cond. Insulation Jacket Suggested Nominal Nominal Price Per 
of Color Size Cond. Thickness Thickness Working 0.D. Cap. Digi-Key Roll Mfg. 
Cond. Chart (AWG) Strand Inch (mm) Inch (mm) Voltage Inch (mm) pF/FT Notes Part No. 1,000 ft. Part No. 
Unshielded - Fire Alarm Cable 
a 4 14 Solid 0.013 (0.33) = 300V 0.210 (5.33) Standard 5,13,14,15 E1522S-1000-ND 106.19 E1522S 
4 4 14 Solid 0.013 (0.33) = 300V 0.248 (6.30) Standard 5,13,14,15 E1524S-1000-ND 188.16 E1524S 
Unshielded - Riser Sound and Security Cable 
ra 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.156 (3.96) = 16,17 E1032S-1000-ND 56.97 E1032S 
4 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.187 (4.75) = 16,17 E1034S-1000-ND 101.39 E1034S 
2 1 16 19/.0117 0.010 (0.25) 0.015 (0.38) 300V 0.178 (4.52) = 16,17 E1042S-1000-ND 82.91 E1042S 
4 1 16 19/.0117 0.010 (0.25 0.015 (0.38) 300V 0.209 (5.31) = 16,17 E1044S-1000-ND 148.89 E1044S 
2 1 14 19/.0147 0.013 (0.33) 0.015 (0.38) 300V 0.223 (5.66) = 16,17,23 E1052S-1000-ND 113.03 E1052S 
2 1 12 19/.0185 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.260 (6.60) = 16,17,23 E1062S-1000-ND 165.03 E1062S 
Shielded - Fire Alarm Cable 
2 4 14 Solid 0.013 (0.33) 0.015 (0.38) 300V 0.218 (5.54) Standard 5,13,14,15 E2532S-1000-ND 129.95 E2532S 
Shielded - Riser Sound and Security Cable 
2 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.127 (3.23) = 16,17 E2002S-1000-ND 51.86 E2002S 
4 1 22 7/30 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.146 (3.71) = 16,17 E2004S-1000-ND 74.52 E2004S 
2 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.164 (4.17) = 16,17 E2032S-1000-ND 75.77 E2032S 
3 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.173 (4.39) = 16,17 E2033S-1000-ND 95.48 E2033S 
4 1 18 7/26 0.009 (0.23) 0.015 (0.38) 300V 0.191 (4.85) = 16,17 E2034S-1000-ND 120.02 E2034S 
2 1 16 19/.0117 0.010 (0.25) 0.015 (0.38) 300V 0.189 (4.80) = 16,17 E2042S-1000-ND 104.49 E2042S 
2 1 14 19/.0147 0.013 (0.33) 0.015 (0.38) 300V 0.245 (6.22) = 16,17 E2052S-1000-ND 135.69 E2052S 
PLENUM 
Shielded - Fire Alarm Cable 
2 4 14 Solid 0.012 (0.30) 0.015 (0.38) 300V 0.218 (5.54) Standard 5,14,22 E3622S-1000-ND 158.97 E3622S 
Shielded - Riser Sound and Security Cable 
2 2 18 7/26 0.008 (0.20) 0.015 (0.38) 300V 0.164 (4.17) = 19,20 E2202S-1000-ND 98.43 E2202S 
. = 
Category 2 - Compatible Cross-Connect Wire 
Intended for cross-connecting between terminals of a distribution frame or other premis equipment; DC Resistance |Characteristics 
suitable for Data/Voice Transmission up to 4 Mbps. Cond. (max) Impedance 
No. of | Size O.D. | Ohms/1000 ft Ohms Digi Key Price Per Roll# Mfg. 
UL Listed Communications Cable Pairs |(AWG) |In. (mm) @20C @1MHz(nom) | Part No. 1,000 ft. Part No. 
+ Conductors: 24 AWG solid bare annealed copper * Insulation: Semi-rigid, flame retardant PVC 1 24 _|.06 (1.52) 28.6 100 €7023708-1000-ND 29.54 7023708 


+ Color coding: BL/W-W/BL » Pairing: Two twists per foot (min) » Packaging: 1000 ft spool 


816 (7023) 


# Length tolerance is +10% 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Cond. Type 1 


07 General Cable shiciaea Microphone Cable 


CONDUCTOR: SHIELD: FEATURES: Cond: 1ype 2 
Type 1: Fully annealed stranded tinned copper/ASTM Type 1: Conductive tape applied over the core; 100% Note 1: Excellent shielding to reduce noise 
B-33. Flexfoil aluminum/polyester 25% overlap, foil Note 2: Precision engineered to transmit clear, noise- 
Type 2: Fully annealed stranded bare copper per facing in; stranded tinned copper drain wire. free signals 
+ 80% ti 
ASTM B-33. Type 2: 80% tinned copper braid. Note 3: Eliminates hum pick-up ; COLOR CODE CHART NO. 1 
INSULATION: JACKET: Note 4: Resistant to oil, acid, sunlight, abrasion, and Conductor | Color | Conductor | Color 
Type 1: PVC, Black -20°C to +75°C, 200 voltage rating aging 1 Black 2 Red 
Type 1: Premium grade color coded polypropylene. Type 2: Black Rubber -20°C to +60°C, 300 voltage Note 5: Extreme noise reflection 
p ; Note 6: Provid i COLOR CODE CHART NO. 2 
Type 2: Premium grade color coded rubber. rating lote 6: Provides extra limpness di 7 Condi Col 
Type 3: Carolprene, Black -20°C to +60°C, 300 voltage © Note 7: Low impedance Conductor | Color onductor ‘olor 
COLOR CODES: See chart. rating Note 8: High impedance 1 White 2 Black 
Cond. Nom. Jacket | Nom. Insulation Nominal Nom. Cap. (X = No. of Ft. Per Roll) 
Cond. | Size | Cond. | Insul. | Color | Shield | Jacket Features No. of | Thickness Thickness O.D. pF ft. Digi-Key Price Per Roll Mfg. 
Type |(AWG.)| Strand | Type | Chart#]| Type Type Note No. Cond. Inch (mm) Inch (mm) In. (mm) AIB Part No. 100 ft.t 500 ft.# 1,000 ft.# | Part No. 
1 24 19/36 1 1 1 1 1 2 0.020 (.51) 0.008 (.20) 0.135 (3.43) 30/58 C1228-X-ND 33.23 60.39 120.47 C1228 
2 20 26/34 2 2 2 2 2,3,6,8 1 0.035 (.89) 0.040 (1.02) 0.230 (5.84) B=42 C1300-X-ND 47.85 _ 200.19 C1300 
2 20 26/34 2 2 2 2 2,3,6,7 2 0.035 (.89) 0.020 (.51) 0.270 (6.86) B=50 C1302-X-ND* 68.47 156.83 312.68 C1302 
2 18 41/34 2 2 2 3 2,3, 4,5,8 1 0.035 (.89) 0.040 (1.02) 0.240 (6.10) B=46 C1201-X-ND* 48.71 105.15 204.90 C1201 
2 18 41/34 2 2 2 3 2, 3,4, 5,7 2 0.035 (.89) 0.020 (.51) 0.295 (7.49) B=61 C1202-X-ND* 71.53 168.14 329.37 C1202 
2 16 65/34 2 2 2 3 2,3, 4,5,7 2 0.035 (.89) 0.025 (.64) 0.335 (8.51) B=55 C1602-X-ND* 77.11 _ 356.55 C1602 
t+ Length tolerance is +1% # Length tolerance is +10% * High and low impedance cable. A-=conductor to conductor. B = One conductor and other conductor connected to shield. 
y, Digi-Key RG Cond. | Dielec. O.D. Nom. O.D. Nom. Vel. | Nom. Cap./ | Nom. | Atten. 
\ e nl ep ld d pe Part No. Type |Size(AWG)| Inch(mm) | Shield | In. (mm) Imp. | Prop. | Ft.(M) | MHz* | dB** 
W300-X-ND 58/U 20 AWG Poly 1TC -195 (4.95) 50 66% 28.5 50 3.0 
Cc J | & bl Solid 116 Braid (8.7) 100 4.5 
oax la a e BC (2.95) 95% 200 6.2 
400 9.5 
+ For CATV, MATV, CB and HAM applications. 900 14.5 
+ All jackets are made of black PVC. W301-X-ND 59/U | 22 AWG Poly 1 Mil. C17] .242 (6.15) 73 | 66% 21.0 50 | 24 
Solid 144 BC Braid (6.4) 100 3.4 
(X = No. of Feet Per Roll) BC (3.66) 95% 200 4.8 
Clad 400 71 
(X = No. of Ft. per Roll) Steel 900_| 10.9 
Price Per Roll W302-X-ND 62A/U | 22 AWG Semi 1BC .242 (6.15) 93 84% 13.5 50 19 
Digi-Key 100 500 1,000‘ | mtg. Solid Poly Braid (4.1) 100 | 27 
BC 146 95% 200 3.8 
Part No. ftt ft# ft | Part No. | te is ea ae|| 28 
Steel 900 8.3 
W300-X-ND 31.19 85.66 164.03 | C1166 
W303-X-ND Twin 20 AWG Poly 1TC -320 (8.13) 100 66% 15.5 _ = 
W301-X-ND 32.44 88.22 174.24 | C1104 Coaxial | 7 x 28 .240 Braid .320 (8.13) (4.7) _— _— 
Solid (6.10) 95% 
W302-X-ND 29.68 103.30 205.63 | C1164 1BC 
W303-X-ND 47.79 173.06 339.40 | C8000 PME tiaSee Ut i 
C8005-X-ND 59/U }.023 AWG Poly 100% -242 (6.15) 73 66% 20.5 100 3.5 
C8005-X-ND — 229.12 444.38 | C8005 Dual Solid 144 Flexfoil | .478 (12.14) (6.2) 200 5A 
Bare (3.66) over 400 75 
Cee) ~~ ~~ 1Me-74:'| C5189 Copper- Dielectric 700 11.4 
C5025-1000-ND — — — 279.38 | C5025 weld &TC 900 | 120 
85% 1000 12.7 
# Length tol is £10% C5785-X-ND 6/U 18 AWG Cellular (2) 100% | 0.308 (6.86) 75 78% 17.30 1 0.22 
Cone h Berane hae tee NEC | Solid Polyethylene | Flexfoil Black (6.27) 10 | 077 
T Length tolerance is +1% CL2 | Copper 0.18 (2) 55% PVC 50 | 1.56 
CATV Clad (4.57) Aluminum 100 2.12 
. " . Steel Braid 200 | 3.00 
See How to Order" for note concerning 31.00/M 500 4.80 
shipping charges on prepaid orders. 4000 6.84 
C5025-X-ND 11/U 14 AWG Cellular 95% Bare | 0.405 (10.29) 75 78% 17.30 1 0.20 
* Percent signal remaining ** Loss per 100 ft. Solid Polyethylene | Copper Black (5.27) 10 0.50 
Bare 0.285 Braid Polyethylene 50 1.00 
db} 1 | 2] 3] 41/2) 6 | 8 | 10-12) 14] 20 Copper (7.24) 1.240/M 100 | 1.50 
2.6Q/M 200 2.20 
% | 90] 80] 70| 60 | 50/40] 30 | 20| 10 500 | 3.70 
1000 5.30 


Nominal Attenuation MHz (dB) 


H Length in Feet (Meters) 
Le General Cable Coaxial Cable Series 10 (3.0) 50 (15.2) 100 (30.5) 200 (61.0) 400 (121.9) 


C3500 0.97 2.21 3.18 4.60 6.72 
3520 0.85 1.90 2.70 3.80 5.30 
Fig. 1 Fig. 2 3521 0.70 1.57 217 3.10 4.68 


Length in Feet (Meters) 


aS Series | 50(15) _100(30) _200(61) 300 (91) 400(122) 500(152) 900 (274) 
C1112 22 3.0 42 56 69 = 


5770 23 3.3 47 coal — 7.0 10.0 


3775 1.5 21 3.1 _ = 5.0 6.9 
Conductor Jacket Core Nom. (X = No. of Ft. Per Roll) 
Size Color/ 0.D. Shield 0.D. Impedance Capacitance | Digi-Key Price Per Roll Mfg. 
Fig.| Size (AWG) Type Inch (mm) Type Inch (mm) Ohms | V.P. % | pF/FT (pF/M) | Part No. 100 ft.t+ 500 ft.# 1,000 ft.#/ Part No. 
High Speed Data/LAN FLEXGUARD J acketed Type MPP/CMP Plenum 
1 | RG69/U 20 (Solid BOCS) Fexguard/Natural | 0.138 (3.5) 95% BC braid 0.195 (4.95) 75 82 16.0 (52.5) | C3500-X-ND 59.91 — 503.01 | C3500 
1 | RG62/U 22 (Solid BOCS) Fexguard/Natural | 0.140 (3.56) 95% BC braid 0.195 (4.95) 93 84 13.5 (44.3) | C3520-X-ND 64.77 — 551.68 |C3520 
1 | RGB/U 18 (Solid BOCS) Fexguard/Natural | 0.178 (4.52) 100% Hexfoil plus 95% TC braid 0.235 (5.97) 75 82 16.0 (52.5) | C3521-X-ND 85.17 — 785.62 |C3521 
High Speed Data/LAN Type MPR/CMR 
1 | RGS9/U | 22 (Solid Bare Copperweld 55 Q/M) Black PVC 0.114 (3.65) 70% Bare Copper Braid 4.5 O/M 0.242 (6.15) 80 78 16.3 C1112-X-ND 28.22 67.41 — |c1112 
2 |RG59/U§ | 22 (Solid Bare Copperweld 55 Q/M) Black PVC 0.144 (3.66) / 100% Hexfoil plus 40% Alum. braid 55.8 Q/M_ | 0.238 (6.05) 80* 78° 16.5" S770-X-ND 25.33 55.60 — /|0770 
2 | RGB/Uf | 18 (Solid Bare Copper 75Q/M) Black PVC 0.180 (4.57) 100% Hexfoil plus 55% Alum. braid 0.270 (6.85) | 75"+ 78° + 17.3*+ | CS775-X-ND 24.06 7227.) — |GS775 
t+ Length tolerance is +1% # Length tolerance is +10% § NEC Type CL2-CATV UL Style 1354 $ NEC Type CL2-CATV 
* 100% Sweep Tested @ Frequency Band: 0-400MHz + Recommended for CATV applications * 100 ft. spools are not UL marked 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 817 


07 General Cable Category 3 - UTP High Speed Data/LAN Type 


Suitable for High Speed Data/LAN Transmission up to 16 Mbps. *10BASE-T 


*4Mbps Token Ring 


UL Listed Type MPR/CMR (2133017), UL Listed Type MPP/CMP (2131245), 


IBM Type 3, EIA/TIA 568 and TSB-36 


IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.5 (Token Ring), NEMA (Standard Cable) 


+ Insulation: Flame Retardant PVC 


Compound (2131245) 


+ Packaging: 1000 ft PULL-PAC Carton 


+ Conductor: 24 AWG solid bare annealed copper 


+ Jacket: Tough, flame retardant PVC (2133017), Tough FLEXGUARD 


+ Color Code: PR#1 = Blue/White - White/Blue, 


PR#2 = Orange/White - White/Orange, 
PR#3 = Green/White - White/Green, 
PR#4 = Brown/White - White/Brown 


+ Pairing: Two twists per foot (min) 


Dc Mutual Characteristics | Characteristics 
Resistance | Capacitance Impedance Impedance Attenuation Near-End Attenuation | Near-End 
Cond. (max) (nom) Ohms Ohms dB/1000ft Crosstalk db/1000ft Crosstalk Price 
No. of | Size | Jacket O.D. Ohms/1000 ft pF/ft @772kHz @ 1-16MHz (max) dB(min) @ (max) dB(min) @ | Digi-Key Per Roll# | Mfg. 
Pairs |(AWG)| Color | In. (mm) @ 20C @ 1kHz (min-max) (min-max) @ 772kHz 772kHz @16MHz 16MHz Part No. 1,000 ft. | Part No. 
High Speed Data/LAN Type MPR/CMR 
4 24 Gray | .16 (4.06) 28.4 18 87-117 85-115 6.8 43.0 40.0 23.0 C2133017-1000-ND 72.86 2133017 
High Speed Data/LAN FLEXGUARD J acketed Type MPP/CMP Plenum 
4 24 White | .15 (3.81) 28.4 18 87-117 85-115 6.8 43.0 40.0 23.0 C2131245-1000-ND 110.70 2131245 


# Length tolerance is +10% 


Plenum and Riser Rated Category 5 - UTP High Speed Data/LAN Type 


4 Pair, 24 AWG 


Excellent attenuation and crosstalk characteristics for extended 


+ Mutual Capacitance (nom) pF/ft @1kHz: 14 


+ Characteristics Impedance 2 @772kHz (min-max): 87-117 


+ Approvals: 
EIA/TIA TSB-36 (Category 5), IEEE 802.3 (Token Ring), NEMA 


distance runs in 4/16 Mbps LAN’s; varying short pair lay reduces the 
effect of EMI *10BASE-T *4/16 Mbps Token Ring *100 Mbps 
TPDDI 


+ Conductor: 24 AWG solid bare annealed copper 
+ Pairing: Varying short pair lay 
- DC Resistance (max) 2/1000ft @1kHz: 27.0 


+ Characteristics Impedance 2 @1-100MHz (min-max): 85-115 
+ Attenuation dB/1000ft (max) @772kHz: 5.5 

+ Near-End Crosstalk dB (min) @ 772kHz: 64 

+ Attenuation dB/1000ft (max) @16MHz: 67 

+ Near-End Crosstalk dB (min) @ 100MHz: 32 


(Extended Frequency), Proposed ANSIX3T9.5 TP-PMD 


+ Color Code: PR#1 = Blue/White - White/Blue, 


PR#2 = Orange/White - White/Orange, 
PR#3 = Green/White - White/Green, 
PR#4 = Brown/White - White/Brown 


Jacket O.D. UL Listed Digi-Key Price Per Roll# Mfg. 
Color Inch (mm) Insulation Type Type Packaging Part No. 1,000 ft. Part No. 
Gray PVC 0.20 (5.08) Polyolefin MPR/CMR Riser PULL-PAC C5133200E-1000-ND 102.31 5133200E 
Gray PVC 0.20 (5.08) Polyolefin MPR/CMR Riser SPOOL-PAC C5133329E-1000-ND 102.31 5133329E 
Blue Flexguard 0.16 (4.06) FEP MPP/CMP. Plenum PULL-PAC C5131431E-1000-ND 304.34 5131431E 
Blue Flexguard 0.16 (4.06) FEP MPP/CMP Plenum SPOOL-PAC C5131278-1000-ND 240.75 5131278 


# Length tolerance is +10% 


Telephone and Datacom Category Cables 


CC 


+ Conductor: Solid, bare, copper conductors to ASTM B-3 + Insulation: Premium grade, color coded PVC + Jacket: Premium grade PVC, Suit-able for use from -20°C to +60°C, 
Suggested voltage rating of 300 volts +» Compliance: UL Listed Type CMR/CMX-Indoor/Outdoor. NEC Article 800 Type CMR (UL: 60°C, 300V) + Packaging: 500 ft. Spool, 1000 ft. EZ 


OUT Carton 
Nominal Nominal 
Cond. Insulation Jacket Nominal 
No. of Size Jacket Cond. Thickness Thickness O.D. Digi-Key Pricing Mfg. 
Cond. (AWG) Color Strand Inch (mm) Inch (mm) In. (mm) Part No. 100 ft.t Series No. 
4 22 Beige Solid -006 (.15) .015 (.38) -129 (3.28) C4412-100-ND 19.27 C4412 
+ Length tolerance is +1% 
Plenum Cable Unshielded a eT ear 
No. of Size Cond. Jacket O.D. Digi-Key Pricing Mfg. 
(== Cond. (AWG) Strand. Thickness Inch (mm) Part No. 1,000 ft.# Series No. 
a —— 
2 22 7/30 008” (.20mm) 085 (2.16) C3105-1000-ND 127.60 C3105 
Power limited remote control signal cable. 4 22 7/30 .008” (.20mm) 117 (2.97) C3106-1000-ND 175.34 C3106 
Features: Installation in air plenums without the use of conduit. 2 18 7/26 008" (.20mm) -120 (3.05) €3102-1000-ND 189.72 C3102 
Outstanding oil and moisture resistance. 4 18 7/26 008” (.20mm) -166 (4.22) C3103-1000-ND 278.73 C3103 
Industry Approvals: UL listed for low smoke and fire 2 18 7/26 -008” (.20mm) -120 (3.05) C9522-1000-ND 257.40 C9522 
characteristics per NEC Code Article 725-2 (b). UL Subject 13 and 


910, CL2P. 


# Length tolerance is +10% 


Plenum Cable Shielded 


Color Code Chart for 
C3156-1000-ND and C3157-1000-ND 


Applications: 
+ Power limited circuits 


+ Intercom systems 


Features: Installation in air plenums 
without the use of conduit. 


No. of Pairs Color + Communication and signal applications + Burglar alarms . 
2 Black & White | * Cash registers sieeve smoke and fre charseteristios por NEC 
3 Black & Green + Computer systems interfaces + Low voltage applications. Code Article 725-2 (b) CL2P. 
No. No. Cond. Nom. Jacket Nom. Nom. 
of of Size Cond. Thickness O.D. Cap. Digi-Key Pricing Mfg. 
Fig. | Cond. Pairs (AWG) Strand. Inch (mm) In. (mm) Ft. (M) Part No. 1,000 ft.# Series No. 
Multi-Conductor, Foil Shielded 
1 4 —= 22 7/30 .008 (.20) -125 (3.18) 35 (10.7) C3155-1000-ND 198.86 C3155 
1 4 = 18 7/26 .008 (.20) .176 (4.47) 43 (13.1) C3163-1000-ND 335.09 C3163 
1 2 = 16 7/.0192 008 (.20) 177 (4.50) 35 (10.7) C3169-1000-ND 279.68 C3169 
Multi-Paired, Individually Shielded 
2 a 2 22 7/30 .008 (.20) .145 (3.68) 31 (9.4) C3156-1000-ND 379.22 C3156 
3 = 3 22 7/30 008 (.20) -160 (4.06) 31 (9.4) C3157-1000-ND 536.33 C3157 


# Length tolerance is +10% 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


= F Multiconductor Foil / Braid Shielded 
Pe Mu Iticonductor Cable Description: 28 AWG (0.089mm‘’), 7/36 (7 x 0.13mm), Insulation thickness: 


0.010” (0.25mm) 


Characteristics: + Operating Temperature Range: -20°C to +80°C (AWM), 
+75°C (CL2) + Voltage Rating: 300 volts (AWM), 150 volts (CL2) + Conductor: 
Stranded tinned copper + Insulation: Color-coded semi-rigid PVC + Shield: 


Multiconductor Unshielded 


Description: 22 AWG (0.35mm*), 7/30 (7 x 0.25mm), Insulation thickness: 0.010” 


(0.25mm) Aluminum/polyester/aluminum plus overall braid of tinned copper + Drain Wire: 
Characteristics: + Temp. Range: -20°C to +80°C (AWM), 75°C (CL2) + Voltage p BB/AWG)7/96 tinned copper * vecket: PYG. chrome gtay ; 
Rating: 150 Volt (AWM, CL2) + Conductor: Stranded tinned copper * Insulation: Color Specifications: + UL Type CL2, AWM 2464 +» CSAPCC FT4 = Flammability: 
coded PVC »* Tape: Clear polyester wrap + Jacket: Gray PVC Passes UL vertical tray flame test 
® Specifications: + Flammability: Passes UL Subject 13 vertical tray flame test Color Code Chart 
Cond. Cond. Cond. 
lor Code Chart 
ond ond Color Gods Cha Cond No. Color No. Color No. Color 
ond. ‘ond. ‘ond. 
No. Color No. Color No. Color q Black 10 Gray 19 White/Yellow 
7 2 Red 11 Pink 20 White/Blue 
pa : Bre i ‘ ce 3 White 12 Tan 21 White/Brown 
3 White 8 Yellow 13 Red/Green 4 Green 13 Red/Green 22 White/Orange 
4 Green 9 Violet 14 Red/Yellow 5 Orange 14 Red/Yellow 23 White/Gray 
5 Orange 10 Gray 15 Red/Black 6 Blue 15 Red/Black 24 White/Violet 
7 Brown 16 White/Black 25 White/Black/Red 
Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 8 Yellow 17 White/Red 
No. of Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha 9 Violet 18 White/Green 
Cond. In. (mm) In. (mm) Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. | Part No. 
Multiconductor Unshielded Cable Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
No. of | Thickness | Thickness i Price Per Roll Alpha 
2 .032 (.81) 16 (4.06) A120-X-ND 17.86 58.07 96.86 | 1172C-X 
3 .032 (.81) 17 (4.32) | A121-X-ND 23.25 7810 129.94 | 1173C-X auch || Mou) | aia) OOS OOO Elle 
4 -032 (.81) 19 (4.83) A122-X-ND 25.68 88.81 163.01 1174C-X Multiconductor Foil/Braid Shielded Cable 
5 032 (.81) 20 (5.08) A123-X-ND 31.26 113.33 205.54 | 1175C-X ey f 
6 .032 (.81) 21 (5.33) A124-X-ND 33.33 130.10 246.88 | 1176C-X : — . a pepe ‘ ie as a ie 
7 .032 (.81) .21 (5.33) A125-X-ND 36.78 137.80 281.14 | 1177C-xX . , , : ; , 
8 .032 (.81) 22 (5.59) A126-X-ND 40.61 158.29 318.94 | 1178C-X 15 .035 (.89) .26 (6.6) A3470/15C-X-ND 196.65 1017.23 3470/15C-X 
9 .032 (.81) 25 (6.35) A127-X-ND 43.38 170.10 328.39 | 1179C-x 25 -035 (.89) -30 (7.7) | A3470/25C-X-ND 364.57 929.81 3470/25C-X 
10 .032 (.81) 26 (6.60) A128-X-ND 46.87 193.35 385.09 | 1180C-X 
12 .032 (.81) 28 (7.11) A129-X-ND 53.79 266.06 507.94 | 1181C-X 
15 -032 (.81) 30 (7.62) A130-X-ND 82.43 386.43 609.53 | 1181/15C-X M . . . 
ulticonductor Braid Shielded 


Description: 28 AWG (0.09mm?*), 7/36 (7 x 0.13mm), Insulation thickness: 
0.010” (0.25mm) PVC - Type B 

Characteristics: + Operating Temp. Range: -55°C to +105°C + Voltage 
Rating: 600 Volt + Conductor: Stranded tinned copper + Shield: Braided 
tinned copper (90% coverage) + Insulation: Color-coded PVC = Jacket: 


Multipair Individually Shielded 


Description: + CL2 rated, 75°C, 150V + 22 AWG (0.36 mm*), 7/30 (7 x 


0.25mm), Insulation thickness: 0.008" (0.20mm) Color Code : PVC, gray 
ss . Pair Specifications: +» MIL-W-16878D Type B 
Characteristics: + Temperature Range: -20°C to +105°C + Voltage Rating: 400 No. | Color 
Volt * Conductor: Stranded tinned copper + Insulation: Polyproylene (PP) fi nore 
+ Shield: Aluminum/polyester tape + Drain Wire: Stranded tinned copper No. 24 1 | Red/Black Color Code 
* Gray PVC jacket 2 | Green/White Cond. Cond. Cond. 
No. Color No. Color No. Color 
Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
No. of | Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha 1 Black 6 Blue ait Blue/Black 
Pair In. (mm) In. (mm) Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft. | Part No. 2 White iA White/Black 12 Black/White 
Multipair Individually Shielded Cable 3 Red 8 Red/Black 13 Red/White 
2 .019 (.48) | .16 (4.06) | A131-X-ND 24.50 96.32 144.46 2466C-X 4 Green 9 Green/Black 14 Green/White 
5 Orange 10 Orange/Black 15 Blue/White 
ivi i i i i Jacket Diameter Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
Individually Foil Shielded Multi Pair No. of | Thickness | Thickness Digi-Key Price Per Roll Alpha 
Description: 22 AWG (0.35mm®), 7/30 (7 x 0.25mm), Insulation thick- Cond. | _ In. (mm) In. (mm) Part No. 100 ft. 1,000 ft. Part No. 
ness 0.010" (0.25mm) Multic onductor Braid Shielded Cable 
Characteristics: + Temperature Range: -20°C to +60°C (AWM, CL2) oye e 
+ Voltage Rating: 300 Volts (150 Volts - CL2) +» Conductor: Stranded 7 -012 (-30) 12 (3.1) ese AN) rd UuGAs ove 
tinned copper = Insulation: Color-coded polypropylene (PP) * Shield: 3 012 (.30) -13 (3.3) A3303-X-ND 221.22 1003.71 3303-X 
(Individual pairs) Aluminum/polyester tape, foil facing inward + Drain 4 -012 (.30) -14 (3.5) A3304-X-ND 269.89 1224.22 3304-X 
Wire: 22 AWG stranded tinned copper + Jacket: PVC, gray 6 .015 (.38) 17 (4.3) A3306-X-ND 345.06 1566.43 3306-X 
@® Specifications: + Flammability: Passes UL Subject 13 vertical tray 8 015 (38) 17 (4.4) A3308-X-ND 392.76 1783.41 3308-X 
flame te: 15 -020 (.50) .23 (5.8) A3315-X-ND 622.64 3115.23 3315-X 
lame test 
Color Code Chart 
Pair Pair Pair Hy H Hy 
Siar it Gaiae ie id Multiconductor Braid Shielded 
1 Black/Red 10 Red/Blue 19 White/Blue fe eiecces 5 P y o 
2 Black/White "1 Red/Yellow 20 White/Brown pte ane neat ie 0.010" (0.25mm) PVC. | Color Code 
3 Black/Green 12 Red/Brown 21 White/Orange é rae y ype Cond. 
4 Black/Blue 13 Red/Orange 22 White/Yellow ei aba . Operating Temperature Range: -55°C to No. Color 
5 Black/Brown 14 Green/Blue 23 Blue/Brown +105°C + Voltage Rating: 600 volts * Conductor: Stranded 1 White 
6 Black/Yellow 15 Green/White 24 Blue/Orange tinned eee one eee sue oe copper (ee % | 2 Black 
7 Black/Orange 16 Green/Brown 25 Blue/Yellow Goverage) insulation: Color-codet C + Jacket: . gray eee 
8 Red/Green 17 Green/Orange 26 Brown/Orange Specifications: + MIL-W-16878D Type B/N 
9 Red/White 18 Green/Yellow 27 Brown/Yellow 
Note: X in Part No. 
Jacket = Ft. Per Roll 
Jacket Diameter | Note: X in Part No. = Ft. Per Roll No.of | Conductor | Thickness | Diameter | Digi-Key Price Per Roll | Alpha 
No. of | Thickness | Thickness | Digi-Key Price Per Roll Alpha Cond. | AWG Strand In.(mm) | In.(mm) | Part No. 100 ft. 1,000 ft. | Part No. 
Pair In. (mm) In.(mm) | Part No. 100ft.  S500ft.  1,000ft. | Part No. eicend ieb Shisleisal Cabh 
Individually Foil Shielded Multipair Cable Multiconductor Brald. shielded Cable 
3 045 (1.14) ‘31 (7.87) A132-X-ND 37.73 152.06 273.42 6010C-X 3 24 19/36 016 (0.41) 16 (4.0) | A3212-X-ND 106.56 462.48 | 3212-X 
6 .045 (1.14) | .39(9.91) | A133-X-ND 64.78 267.55 511.57 | 6012C-X 4 24 = 19/36 | .017 (0.43) | .18 (4.6) | A3213-X-ND 127.40 535.12 | 3213-X 
9 .045 (1.14) | .46 (11.68) | A134-X-ND 129.54 597.58 982.54 6014C-X 2 22 19/34 | .016 (0.41) | .18(4.6) | A8221-X-ND 68.74 = 291.06 | 3221-xX 
6 -045 (1.14) | .48 (12.19) A135-X-ND 144.46 665.47 1049.58 6016C-X 3 22 19.34 .017 (0.43) 18 (4.6) | A3222-X-ND 81.77 363.39 | 3222-X 
12 045 (1.14) | .48 (12.19) A136-X-ND 194.69 830.85 1305.36 6017C-X 
15 | .060(1.52) | .56 (14.22) | A137-X-ND 185.30 910.51 1555.86 | 6018C-x 4 22 19/34 | .019 (0.48) | .20(5.1) | A8223-X-ND 92.12 419.84 | 3223-X 
17 .060 (1.52) | .61 (15.49) | A138-X-ND 308.70 1443.04 2302.02 6019C-X 2 20 = 19/32 | .019 (0.48) | .19 (4.8) 78.44 = 345.74 | 3231-X 
19 -060 (1.52) | .63 (16.00) A139-X-ND 252.51 1156.59 1931.58 6020C-X 3 20 19/32 019 (0.48) 21 (5.3) | A3232-X-ND 92.77 419.84 | 3232-xX 
27 -060 (1.52) | .68 (17.27) | A140-X-ND 465.14 1974.90 3058.78 | 6022C-X 4 20 19/32 | .021 (0.53) | .23 (5.9) | A3233-X-ND 110.63 515.09 | 3233-x 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 819 


FS Multiconductor Cable — XTRA-Guard® 


Operating Temperature: + -20°C to 80°C - AWM; -20°C to 75°C - CM 
Voltage Rating: 300 Volt 


Jacket Color: Gray 


insulated conductors of cable plus 70% overall braid of tinned copper + Nylon rip cord for ease of jacket 
stripping * Jacket: Premium PVC = Insulation Thickness: 22 AWG: 0.010: (0.25mm); 20AWG, 18AWG and 16 
AWG: 0.017” (0.43mm) 


Description: * Conductor: Stranded tinned copper « Insulation: Color-coded premium PVC Specifications: + UL Type CM, AWM Style 2464 » CSA PCC FT4 + Passes UL VW-1 Flame Test * Passes 
+ SUPRASHIELD: Aluminum/Polyester/Aluminum Foil with stranded tinned copper drain wire equal in size to CSA FT4 Flame Test 
Color Code Chart A Color Code Chart B 
Cond. | Base 1st 2nd Cond.) Base 1st 2nd Cond. | Base 1st 2nd Cond. | Base 1st 2nd 3rd |Cond.| Base ist 2nd 3rd | Cond.) Base 1st 2nd 3rd 
No. | Color Stripe Stripe No. | Color Stripe Stripe No. | Color Stripe Stripe No. | Color Stripe Stripe Stripe] No. | Color Stripe Stripe Stripe | No. | Color Stripe Stripe Stripe 
1 |Bak —- — 21 | White Bown — “1 | White Geen Red 1 [Bak — — — | 2 |White Back Bue — | 49 |White Yalow Ga — 
: f 2 |Brown — — — | 2 |White Black Violet — | 50 | White Geen Blue — 
2) eS es) Witte Gange | BE) Mile: Geen: Geen 3 | Rd — — — 1] 27 |White Back Gay — | 51 | White Gen Violet — 
3 White = — _ 23 | White Gray = 43 | White Geen Blue 4 |Qange — _ _ 28 |White Brown Red — 52 |White Gen Gay — 
4 | Gen — = 24 | White Violet = — 44 | White Geen Brown 5 |Yelow — — — | 29 | White Brown Qange — 53 | White Blue Violet — 
5 |Qange — _ 25 | White Black = Red 45 | White Geen Violet 6 Gen — = = 30 | White Brown Yellow — 54 | White Blue Ga — 
6 Blue = = 26 | White Black Green 46 | White Blue Black 7 Blue = = _ 31 | White Brown Geen — 55 | White Violet Gay — 
‘ ‘ 8 Violet = — = = 32. | White Brown Bue — 56 | White Black Brown’ Red 
als) 20) Writes Bau: Yalow" | “47 Witite: Bue: Red 9 | Gy — — — 1] 33 |White Brown Violet — | 57 | White Black Brown Orange 
8.) Yellow! = 28 | White Black Blue | 48 | White Blue Geen 10 | White — — — | 34 |white Brown Gay — | 58 | White Black Brown Yellow 
9 | Violet = — a 29 | White Black Brown | 49 | White Blue Blue 11 | White Black — — | 35 |White Red Orange — 59 | White Black Brown Green 
10 | Gay = > 30 | White Black Orange 50 | White Blue Brown 12 | White Brown — = 36 | White Red Yedlow — 60 | White Black Brown Blue 
W | Pink — = 31 | White Black Gay | 51 | White Blue Violet ‘ he a = i= = vies rat = oe ie a a pte 
f ‘ lite Orange — = ite Vd lite own 
pa SB) | Wille” Bak: “Mole | 52 | White: Brown, (Back 15 | Wite Yalow — — | 39 |Whte Red vow — | 63 | White Bax Red” Yalow 
13 Red Geen — 33 | White Black = Black 53 | White Brown Red 46 | White Gen — _ 40 |White Red Ga — 64 |White Black Red Green 
14 | Red Yellow — 34 | White = Red Black 54 | White Brown Green 17 | White Blue — — | 41 | White Crange Yalow — 65 | White Black Red Blue 
15 | Red Black — 35 | White Red Red 55 | White Brown Blue 18 | White Violet — — | 42 |White Qange Geen — | 66 |White Back Red Violet 
16 | White Blak  — 36 | White Red Green | 56 | White Brown Brown 19 | White Gay — — | 43 |White Qrange Blue — | 67 |White Black Red Gay 
17 | White Red a, 37 | White Red Blue 57 | White Brown Viole 20 White Black Brown — 44 White Qange Violet — 68 White Black Crange Yellow 
“ ‘ ; 21 White Black Red — 45 |White Oange Gay — 69 | White Black Orange Geen 
18 | White Gen — 38 | White Red Brown | 58 / White Violet Rod 22 | White Black Orange — | 46 | White Yellow Geen — | 70 | White Black Orange Blue 
19 | White Yellow — 39 | White Red = Violet 59 | White Violet Green 23 | White Black Ydlow — 47 |White Ydlow Bue — 
20 | White Blue = 40 | White Geen Black 60 | White Violet Blue 24 | White Black Geen — 48 | White Yellow Violet — 
Jacket Diameter Price Per Roll Jacket Diameter Price Per Roll 
Color |No. of | Thickness Thickness Digi-Key (Roll Size = 100 ft.) | Alpha Color |No. of | Thickness Thickness Digi-Key (Roll Size = 100 ft.) | Alpha 
Chart | Cond. | Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 Roll 5 Rolls | Part No. Chart | Cond. Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 Roll 5 Rolls| Part No. 
16 AWG (1.23mm*) 19/0.0117 (19 x 0.29mm) 16 AWG (1.23mm?) 19/0.0117 (19 x 0.29mm) 
2 .032 (.81) 26 (6.5) A5072C-100-ND 182.32 162.06 | 5072C-SLO0S 2 032 (.81) 28 (7.2) A5172C-100-ND 299.54 266.26 | 5172C SLO05 
2 -032 (.81) 26 (6.5) A5072/1C-100-ND 182.32 162.06 | 5072/1C-SLO0S 2 .032 (.81) .28 (7.2) A5172/1C-100-ND 299.54 266.26 | 5172/1C SLO05 
3 032 (.81) 29 (7.4) A5073C-100-ND 242.24 = 215.32 | 5073C SLO0S 3 .032 (.81) 32 (8.0) A5173C-100-ND 385.49 342.66 | 5173C SLO05 
3 032 (.81) 29 (7.4) A5073/1C-100-ND 242.24 = 215.32 | 5073/1C SLOOS 3 .032 (.81) .32 (8.0) A5173/1C-100-ND 385.49 342.66 | 5173/1C SLOOS 
4 .032 (.81) 32 (8.1) A5074C-100-ND 302.13 268.56 | 5074C SLO0S 4 .032 (.81) 34 (8.8) A5174C-100-ND 424.55 — 377.38| 5174C-SLO05 
6 082 (.81) 37 (9.3) A5076C-100-ND 401.11 356.54 | 5076C SLO0S A| 6 .032(.81) | .39(10.0) | A5176C-100-ND 570.42 507.04] 5176C-SL005 
a | & | .082(.81) | .41(10.4) | AS078C-100-ND 539.17 479.26 | 5078C SLO0S 8 .032(.81) | .43(11.0) | A5178C-100-ND 757.96  673.74| 5178C-SLOOS 
10 | .082(.81) | .44(11.3) | coe Or Ne) 742.32 659.84 | S080C SLOOS to | .032(.81) | .47(11.9) | 51800-100-ND 924.66 821.92] 5180C SLO0S 
15 | .032(.81) 52 (13.2) ‘A5080/15C-100-ND 922.05 819.60 | 5080/15C-SLO0S 
20 | .053 (1.35) 63 (159) VOERO LIND 130754 116208 | soaanCS1005 15 032 (.81) 55 (13.9) A5180/15C-100-ND 1294.52 1150.68] 5180/15C:SLOO5 
25 | 053(1.35) 68 (17.3) A5080/25C-100-ND 162270 1442.40 | 5080/25C SLO0S 20 | .053(1.35) | .65 (16.6) A5180/20C-100-ND 1706.04 1516.48 | 5180/20CSLO05 
30 | .053.(1.35) 73 (186) A5080/30C-100-ND 192483 1710.96 | 5080/30CSL005 25 | .053(1.35) | .71 (18.0) 5180/25C-100-ND 2052.47 1824.42) 5180/25CSLO0S 
40 | .083 (2.11) 88 (22.5) ‘A5080/40C-100-ND 2760.93 2454.16 | 5080/40C- SLOO5 18 AWG (0.81mm*) 16/30 (16 x 0.25mm) 
50 | .083(2.11) | .96(24.5) A5080/50C-100-ND 3419.91 3039.92 | 5080/50C SLO0S 2 "082 (81) 25 (65) A51620-100-ND 260.46 231.52] 5162CSL005 
18 AWG (0.81mm7) 16/30 (16 x 0.25mm) 2 .032 (.81) .25 (6.5) A5162/1C-100-ND 260.46 231.52 | 5162/1CSLOOS 
2 .032 (.81) .23 (5.8) A5062C-100-ND 143.26 127.34 | 5062C SLO05 3 .032 (.81) 28 (7.2) A5163C-100-ND 304.74 270.88 | 5163C SLO0S 
2 .032 (.81) 23 (5.8) A5062/1C-100-ND 143.26 127.34 | 5062/1C SLOOS 3 032 (.81) 28 (7.2) A5163/1C-100-ND 304.74 270.88| 5163/1C-SLO0S 
3 .032 (.81) 24 (6.1) A5063C-100-ND 182.34 162.08 | 5063C SLOOS 4 .082 (.81) 31 (7.8) A5164C-100-ND 341.21 303.30 | 5164C-SLO0S 
3 .032 (.81) .24 (6.1) A5063/1C-100-ND 182.32 162.06 | 5063/1CSLOOS 6 .082 (.81) 35 (8.9) A5166C-100-ND 450.61 400.54] 5166C SLO05 
4 .032 (.81) 26 (6.6) A5064C-100-ND 216.18 192.16 | 5064C SLOOS A| 8 032 (.81) 38 (9.7) A5168C-100-ND 54959 488.52| 5168C-SLO05 
6 032 (.81) -31 (7.9) A5066C-100-ND 312.57 277.84 | 5066C SLO05 10 .032 (.81) 1 (10.5) A5170C-100-ND 653.76 581.12 | 5170C SLO05 
8 032 (.81). 33 (8.4) A5068C-100-ND 375.08 333.40 | 5068C SLO05 15 .032 (.81) 48 (12.1) A5170/15C-100-ND 940.28 835.80 | 5170/15C-SLO05S 
a | 10 | .032(.81) 39 (9.8) A5070C-100-ND 440.19 391.28 | 5070C-SLO0S 20 032 (.81) 53 (13.5) A5170/20C-100-ND 1190.32 1058.06] 5170/20C SLO0S 
15 | .082 (.81) 45 (11.5) A5070/15C-100-ND 669.40 595.02 | 5070/15C SLO0S 25 | .053(1.35) | .62 (15.8) A5170/25C-100-ND 1487.25 1322.00] 5170/25C:SLOOS 
= eal Batre paulaeaa eae ee ees eee 30 | .053(1.35) | .67(169) | A5170/30C-100-ND 1724.29 1532.70| 5170/30C SLO0S 
30 | .053(1.35) 64 (163) (TERED fais oo, SiGkee | cavorsbe el oe 40 | .053(1.35) | .74(18.9) A5170/40C-100-ND 2138.42 1900.82] 5170/40CSLO0S 
40 .053 (1.35) .72 (18.2) A5070/40C-100-ND 1844.10 1639.20 | 5070/40C SLO05 20 AWG (0.56mm7*) 7/28 (7 x 0.32mm) 
50 .053 (1.35) -79 (20.0) A5070/50C-100-ND 2284.29 2030.48 | 5070/50C SLOOS 2 .032 (.81) 23 (5.9) A5152C-100-ND 164.85 154.55 | 5152CSLO05 
60 | .083(2.11) | .91 (23.1) ‘A5070/60C-100-ND 2823.46 2509.74 | 5070/60CSLO05 3 032 (.81) 26 (6.6) A5153C-100-ND 188.93 177.12| 5153CSL005 
20 AWG (0.56mm*) 7/28 (7 x 0.32mm) 4 032 (.81) 28 (7.1) A5154C-100-ND 205.60 192.75] 5154C SLO05 
2 | .032(.81) | .21(6:3) | A5052C-100-ND 11981 106.50 | 5052C SLO0S 6 | 0821-81) | 32180) Ea eoope> cevkle | S1seb Se 
3 082 (.81) 23 (5.9) A5053C-100-ND 151.07 134.28 | 5053C SLOOS 8 032 (.81) 35 (8.8) A5158C-100-ND 294.50 276.09) 5158C-SLO0S 
4 .032(.81) 25 (6.5) A5054C-100-ND 179.73 159.76 | 5054C SLOOS 10 032 (.81) 37 (9.5) A5160C-100-ND 366.74 343.82 | 5160C SLO05 
6 082 (.81) 29(7.4) ‘A5056C-100-ND 239.63 213.00 | 5056C SLOO5 A | 15 032 (.81) 43 (10.9) A5160/15C-100-ND 518.62 486.21 5160/15C SLOOS 
8 032(.81) 32(8.2) A5058C-100-ND 281.30 250.04 | 5058C SLO0S 20 082 (.81) 48 (12.1) A5160/20C-100-ND 648.27 607.76 | 5160/20C SLO05 
A | 10 032 (.81) 35 (8.8) A5060C-100-ND 325.58 289.40 | 5060C SLOOS 25 .082 (.81) 52 (13.2) A5160/25C-100-ND 798.30 748.41] 5160/25C SLO05 
15 032 (.81) 40 (10.3) ‘A5060/15C-100-ND 502.70 446.84 | 5060/15C SLOO5 30 032 (.81) 56 (14.2) A5160/30C-100-ND 924.24 866.48] 5160/30C SLO05 
20 | .032(.81) 45 (11.5) A5060/20C-100-ND 645.95 574.18 | 5060/20C SLO05 40 | .053(1.35) | .67(17.0) A5160/40C-100-ND 1268.75 1189.46 | 5160/40C SLOOS 
25 .032(.81) 49 (12.6) A5060/25C-100-ND 770.99 685.32 | 5060/25C SLO05 50 .053 (1.35) .73 (18.5) A5160/50C-100-ND 1520.66 1425.62] 5160/50C SLOOS 
a ee ie Roan abies Pres a aca bee 60 .053 (1.35) | .78 (19.8) A5160/60C-100-ND 1789.23 1677.41] 5160/60C SLOOS 
50 | .053 (1.35) mila) ‘A5060/50C-100-ND 1680.01 1493.34 | 5060/50 SLOOS 22 AWG (0.5mm?) 7/30 {7 x 0.25mm) 
22 AWG (0.35mm) 7/30 (7 x 0.25mm) 2 032 (.81) 20 (5.0) A5102C-100-ND 14262 — 133.71| 5102CSLO05 
3 032 (.81) 21 (5.4) A5103C-100-ND 159.30 149.34 5103C SLO0S 
2 .032 (.81) 17 (4.3) A5002C-100-ND 106.79 94.92 | 5002C SLO0S 4 ‘032 (81) 22 (56) A5104C-100-ND 46854  158.01| 51046005 
3 | 032(81) 19(48) | “A5003C-100-ND 127.62 118.44 | 5003C-SLO0S 6 032 (.81) 25 (6.4) | A5106C-100-ND 205.60 192.75] 5106C-SLO0S 
4 .032 (.81) 20 (5.2) ‘A5004C-100-ND 158.87 141.22 | 5004C-SLO05 
6 ‘032(81) 23(58) SUTSOs[OND 47973. 159.76 | s00ec- 1.005 8 032 (.81) 27 (6.9) A5108C-100-ND 238.93 224.00| 5108C-SLO05 
5 ‘032(81) 25 (6.4) ‘A5008C-100-ND 234.43 20838 | 5008C- $005 10 032 (.81) 30 (7.6) A5110C-100-ND 279.68 262.20] 5110C SLO05 
to | .032(81) 27 (69) 85010C-100-ND 25785 229.20 | 5010CSL005 p | 8 .082 (.81) 33 (8.4) A5110/15C-100-ND 394.51 369.86 | 5110/15C SLOOS 
B | 15 | .032(.81) 31 (7.9) | A5010/15C-100-ND 385.49 342.66 | 5010/15CSLO05 2 | 082(.81) | 35002) EE S6a8e" 3-21 | SUNG SL00S 
20 | .032(.81) 35 (8.8) A5010/20C-100-ND 513.11 456.10 | 5010/20 SL005 25 082 (.81) 39 (9.8) 5110/25C-100-ND 598.26 560.87] 5110/25C SLO0S 
25 .032 (.81) .38 (9.6) A5010/25C-100-ND 599.06 532.50 | 5010/25C-SLO05 30 .032 (.81) 42 (10.9) A5110/30C-100-ND 694.58 651.17 | 5110/30C SLO05 
30 .032 (.81) AM (10.3) A5010/30C-100-ND 742.32 659.84 | 5010/30C SLO0S 40 .032 (.81) A7 (11.8) A5110/40C-100-ND 918.69 861.27 | 5110/40C SLOOS 
40 | .032 (.81) 46 (11.6) A5010/40C-100-ND 1015.81 902.94 | 5010/40C SLO05 50 .082 (.81) 51 (12.9) 5110/50C-100-ND 1118.74 1048.82] 5110/50 SLOO5 
50 | .032(.81) 50 (12.7) A5010/50C-100-ND 1263.26 1122.90 | 5010/50C SLO05 60 | .053(1.35) | .60(15.4) A5110/60C-100-ND 1228.00 1151.25] 5110/60C SLOO5 
60 | .032(.81) 55 (13.7) ‘A5010/60C-100-ND 1502.89 1335.90 | 5010/60C SLO05 70 | .053(1.35) | .63(16.0) A5110/70C-100-ND 1541.02 1444.71 | 5110/70C SLOO5 


820 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


Fax: 218-681-3380 


Description: 


Fae I] ook-U p Wi re + Stranded or solid tinned copper conductor + Color coded PVC insulation 


+ Flammability: Passes UL VW-1 flame test + Wire is ordered per EIA-359-A 
color specifications which allows for some variation in shade 


Operating Temperature: + HU-KIT-20-ND § HU-KIT-40-ND S 


300 Volt: -40°C to +90°C (CSA TR-64), -40°C to +80° (UL AWM 1007) Five 100-ft. spools, 22AWG, 300V Five 100-ft. spools, 24AWG, 300V 
600 Volt: -20°C to +105°C (UL1015, CSA TEW-105), -55°C to +105°C (MIL- stranded wire (black, white, red, stranded wire (black, white, red, 
W-16878E Type B) also (MIL-W-76B Type LW) green and blue) $105.06 green and blue) ... $105.06 
1800 Series available in White, Black, or Red only. Each kit comes in convenient wall dispenser and includes wire cutter. 
Conductor Insulation Digi-Key Price Digi-Key Price 
Size Conductor Thickness Diameter Part No. Per Alpha Part No. Per Alpha 
(AWG) Strand Inch (mm) Inch (mm) for 100 ft.* 100 ft. Part No.** for 1,000 ft.* 1,000 ft. Part No.** 
Stranded — 300 Volt Ratin 
30 7/38 .016 (.41) .043 (1.09) A3047()-100-ND-+ 14.47 3047 () (005 A3047L]-1000-ND- 72.86 3047 (L001 
28 7/36 .016 (.41) .047 (1.19) A3048(]-100-ND- 13.03 3048 (] (005 A3048(]-1000-ND- 66.20 3048 (11001 
26 7/34 .016 (.41) 051 (1.30) A3049(]-100-ND- 13.95 3049 (] (005 A3049(]-1000-ND- 68.51 3049 (L001 
24 7/32 016 (.41) 057 (1.45) A2015{_)-100-ND§ 14.38 3050 L] (005 A2015(]-1000-ND 69.35 3050 (1001 
22 7/30 .016 (.41) 065 (1.65) A2016(]-100-ND$ 16.20 3051 (] (005 A2016L]-1000-ND 76.46 3051 (C1001 
20 10/30 .016 (.41) .071 (1.80) A2040()-100-ND 19.85 3053 L] (005 A2040(]-1000-ND 97.00 3053 (11001 
18 16/30 .016 (.41) .080 (2.03) A2064()-100-ND 21.06 3055 CL] (005 A2064(]-1000-ND 103.55 3055 (L001 
16 26/30 .016 (.41) .095 (2.41) A2065L)-100-ND 30.50 3057 (1) (1005 A2065(]-1000-ND 147.75 3057 (111001 
Solid — 300 Volt Rating 
24 Solid .016 (.41) .057 (1.45) A3050L]-100-ND- 10.44 3050/1 () (4005 = = = 
22 Solid .016 (.41) -065 (1.65) A3051(1-100-ND- 11.80 3051/1 () (005 = — = 
20 Solid .016 (.41) .071 (1.80) A3053(]-100-ND- 14.38 3053/1 [) (005 = _ _ 
16 Solid -016 (.41) 095 (2.41) A3057(1-100-ND- 21.64 3057/1 () (005 = = = 
Stranded — 600 Volt Rating (-20°C to +105°C) 
24 7/32 .032 (.81) .088 (2.24) A3070L]-100-ND 14.56 3070 (1) (005 = — = 
22 7/30 .032 (.81) .094 (2.39) A2101()-100-ND 17.42 3071 () (005 A2101L]-1000-ND 91.91 3071 (L001 
20 10/30 .032 (.81) -100 (2.54) A2102(]-100-ND 19.38 3073 C] (005 A2102(]-1000-ND 103.14 3073 (11001 
18 16/30 .032 (.81) -112 (2.84) A2103L]-100-ND 23.96 3075 CL] (005 A2103(]-1000-ND 123.20 3075 (L001 
16 26/30 .032 (.81) 124 (3.15) A2104()-100-ND 28.96 3077 (1) L005 A2104()-1000-ND 177.78 3077 (111001 
14 41/30 .032 (.81) -134 (3.61) A3079(]-100-ND- 41.32 3079 (] (005 = _ = 
12 65/30 .032 (.81) -162 (3.93) A3080(L1-100-ND 67.32 3080 C1] (005 = = = 
10 105/30 .032 (.81) -180 (4.83) A3081L)-100-ND 96.96 3081 (1) 1005 = — = 
Stranded — 600 Volt Rating (-55°C to +105°C) 
28 7/36 .010 (.25) .034 (.86) A1852[]-100-ND 15.91 1852 [005 = — = 
26 7/34 .010 (.25) .038 (.96) A1853[_]-100-ND 15.91 1853 lelels} = _ _ 
24 7/32 .010 (.25) .043 (1.09) A1854[_]-100-ND 16.20 1854 ]005 = = = 
24 19/36 .010 (.25) .043 (1.09) A185419[_]-100-ND 26.06 1854/19 005 = — = 
22 7/30 .010 (.25) -050 (1.27) A1855[_]-100-ND 17.42 1855 ]005 = = _ 
22 19/34 .010 (.25) .050 (1.27) A185519[_]-100-ND 34.38 1855/19 ]005 = = _ 
20 7/28 -010 (.25) -058 (1.47) A1856[_]-100-ND 21.80 1856 ]005 = a = 
20 19/32 .010 (.25) .058 (1.47) A185619[_]-100-ND 33.86 1856/19 ]005 = _ = 
18 19/30 .010 (.25) .068 (1.73) A185719[_]-100-ND 45.32 1857/19 ]005 = = = 
16 19/29 .010 (.25) .077 (1.96) A185819[_]-100-ND 29.84 1858/19 ]005 = — _— 
14 19/27 .010 (.25) .091 (2.31) A185919[_]-100-ND 60.68 1859/19 ]005 = = _ 
* For Cin Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: ** For CL in Alpha Part No. choose letters which represents color of your choice: 
= = = = = OR = Orange BK = Black GR = Green BL = Blue BR = Brown 
Ronco ee a7 Coyne! ewe ve ona RD = Red SL=Gray  Vi=Violet. | WH=White YL = Yellow 


GY = Green/Yellow (Stranded wire only) 


E = Green/Yellow (Stranded wire only) + Not available in green/yellow 


Teflon Hook-Up Wire 


Description: + Not degraded by chemicals, ideal for harsh environments 
+ Stranded Silver-Plated Copper Operating Temperature: 
* Color coded Extruded TFE Teflon® Insulation 600 Volt: -60°C to 200°C (UL 105°C), (MIL-W-16878E Type E, UL AWM Style 
+ Flammability: Passes UL VW-1 Flame Test 1213) 
Conductor Insulation Digi-Key Price 
Size Conductor Thickness Diameter Part No. Per Alpha 
(AWG) Strand Inch (mm) Inch (mm) for 100 ft. * 100 ft. Part No. ** 
Stranded 600 Volt Rating 
30 7/38 .010 (.25) 032 (.81) A5851[_]-100-ND 16.85 5851 (005 
28 7/36 .010 (.25) -036 (.91) A5852[_]-100-ND 17.10 5852 |005 
26 7/34 .010 (.25) -040 (1.02) A5853[_]-100-ND 18.38 5853 005 
24 19/36 .010 (.25) 045 (1.14) A5854{_]-100-ND 24.37 5854 j005 
24 7/32 .010 (.25) 044 (1.12) A58547[_]-100-ND 19.82 5854/7 ]005 
22 19/34 .010 (.25) 051 (1.30) A5855[_]-100-ND 24.82 5855 j005 
22 7/30 .010 (.25) .055 (1.27) A58557[_]-100-ND 29.09 5855/7 ]005 
20 19/32 .010 (.25) -059 (1.50) A5856[_]-100-ND 35.37 5856 j005 
18 19/30 .010 (.25) 070 (1.78) A5857[_]-100-ND 45.65 5857 |005 
16 19/29 .010 (.25) .077 (1.96) A5858[_]-100-ND 55.64 5858 j005 
14 19/27 .012 (.30) 094 (2.39) A5859[_]-100-NDt 80.57 5859 (005 
* For Cin Digi-Key Part No. choose letter which represents color of your choice: ** For (JL in Alpha Part No. choose letters which represents color of your choice: 
B = Black R = Red W = White BK = Black RD = Red WH = White t Not UL AWM Style 1213 
Local Area Network Unshielded Twisted Pair (UTP) 
Category 5 Category 5e (Enhanced) Color Code: 
4 Pair, 24 AWG, 300V / 75°C 4 Pair, 24 AWG, 300V / 60° C _ " 5 
+ Application: TIA/EIA 568-A, Category 5 ICEA 661, Category 5 NEMA WC- __ - Application: ANSI/TIA/EIA-568-A-5 Category 5e ISO/IEC 11801 Category 5 PR# 1s Blue/White: White/Blue 
63.1, Category 5, UL Listed * Nominal Impedance: 100+15%2 @ 1.0-100MHz NEMA WC-63.1 Category 5e + Nominal Impedance: 100+25%2 @ 100.1- PR#2 = Orange/White-White/Orange 
+ DC Resistance (max.) Q / 1000’: 28.4 (98.20/Km) +» Maximum Attenuation 200.0MHz + DC Resistance (max.) Q / 1000’: 28.40/1000' (98.2Q/Km) + Max- PR#3 = Green/White-White/Green 
@ 100MHz: 6.7dB/100' (22.0dB/100m) + Conductor: 24 AWG Solid Bare imum Attenuation @ 200MHz: 9.88dB/100' (32.4dB/100m) + Conductor: 24 PR#4 = Brown/White-White/Brown 
Copper + Maximum Capacitance @ 1KHz and 1MHz: 17pF/FT (55.8pF/m) AWG Solid Bare Copper » Maximum Capacitance @ 1KHz: 15pF/FT (49.2pF/m) 
Nominal Insulation Material 
Conductor Jacket Color 0.D. Type Thickness Diameter Digi-Key Pricing Alpha 
No. of Pairs & Material Inches (mm) Rating Code Inches (mm) Part No. 1,000ft./Roll Part No. 
Category 5 
Flame Retardant 
4 Slate Gray PVC 0.20 (5.08) Non-Plenum CM CMG FT4 Polyethylene 0.038 (0.970) A9504CSL-1000-ND 87.75 9504C SLO21 
Slate Gray Fluorinated Ethylene 
4 Plenum-PVC 0.17 (4.31) Plenum CMP CMP FT6 Propylene Teflon® 0.034 (0.860) A9504FSL-1000-ND 258.75 9504F SLO21 
Category 5e 
4 Slate Gray PVC 0.21 (6.33) Non-Plenum CMG/CMG FT4 hoa oon) A9504CESL-1000-ND 95.63 9504CE SLO21 
4 Slate Gray Plenum | 0.20 (5.08) Plenum CMP/CMP FT6 Pluorinetedie thylene A9504FESL-1000-ND 292.50 9504FE SLO21 


Propylene Teflon® 0.034 (0.860) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 821 


iam Coaxial, Ethernet, Thinnet, Twinaxial Cable 


A (___ & SC -<— 


Coaxial Cables, Thinnet — Non-Plenum 
Non-Plenum Coaxial and Plenum and Non-Plenum Twinaxial Cable 
Data Systems Ethernet Cables 


Cond. | Inner} Inner | Dielec. Shield Jacket Impe-| Cap- | Temperature NEC/UL Note: X in Part No. = Ft. Per Roll 
RG Size | Cond. | Cond. Dia. Dielec. Nom. Shield Dia. Jacket dance | tance Rate Volt (See | Digi-Key Price per roll Alpha 
Type |(AWG)| Strand. | Mat'lt | Inch(mm)| Materialt) Coverage Materialt Inch (mm) Materialt (Q) | pFift (°C) Rate Below) | Part No. 100 ft. 500 ft. 1,000 ft.| Part No. 
Coaxial Cable 
58AU ) 20 |19/0.0071"} TC | .116 (2.95) PE 95% TC Braid -195 (4.95) V Black 50 | 30.5 60 150 1 A305-X-ND 35.76 125.22 227.02 | 9058AC-X 
58C/U ) 20 /19/0.0071"} TC | .116 (2.95) PE 95% TC Braid 195 (4.95) |  NCV Black 50 | 30.5 60 = = A306-X-ND 68.08 165.16 313.80 | 9058C-X 
59/U 22 Solid CW | .146 (3.71) PE 95% BC Braid -242 (6.15) V Black 75 | 214 60 150/CL2, 30/AWM hed A301-X-ND 36.38 _ 209.20 | 9059C-X 
62ANU | 22 Solid OW |.146(3.71)| SSP 95% BC Braid -242 (6.15) V Black 93 | 13.2 60 150/CL2, 30/AWM 1,8 A302-X-ND 33.62 133.40 183.72 | 9062A-X 
174/U 26 7/34 CW .060 (1.52) PE 88% TC Braid -100 (2.54) V Black 50 | 31.1 _— = 9 A307-X-ND 33.40 11684 206.98 | 9174-X 
178B/U} 30 7/38 | SC'COW) .034 (.86) TFE 96% SC Braid .071 (1.80) | FEP Natural 50 | 28.4 A316-X-ND 142.26 545.80 567.52 | 9178B-X 
179B/U} 30 7/38 | SCCW| .063 (1.60))  TFE 93% SC Braid -100 (2.54) | Tint FEP Brown} 75 | 19.6 A317-X-ND 148.26 495.08 671.38 | 9179B-X 
214/U 13 | 7/0.0296"} SC | .285 (7.24) PE 99% SC Braid Dbl | .425 (10.79)} NCV Black 50 | 30.8 A308-X-ND+ 696.32 2653.20 4780.58 | 9214-X 
223/U 19 Solid SC | .116 (2.95) PE 99% SC Braid Dbl | .212(5.38)| NCV Black 50 | 31.5 A309-X-ND» 231.22 941.24 1811.64 | 9223-X 
316/U 26 | 7/0.0067" | SOCS | .060 (1.52) TFE 93% sc .098 (2.49) FEP 50 | 30.0 A315-X-ND 117.54 587.68 904.18 | 9316-X 
8/U 13 7/21 BC | .285 (7.24) PE 96% BC Braid -405 (10.29) V Black 52 | 29.5 A318-X-ND 91.32 371.28 694.38 | 9008-X 
Ethernet Cable 
Thinnetx «| 20 |19/0.0075"| TC | .112 (2.84)|FEP Teflon} 95% | AM/A+TCBraid| .182 (4.62) FGray 50 | 30.5 125 300 3,4,6 | A811-X-ND* = 482.79 877.80 | 9871F-X 
Thinnet +} 20 19/32 TC | .102 (2.59) FRE 95% | AM/A+TCBraid| .180 (4.57) V Black 50 | 25.5 60 300 2,4,5 | A812-1000-ND = _ 330.50 | 9881C-1000 
Twinaxial Cable 
Twinax #| 20 7/28 BO'TC | .236 (5.99) PE 95% TC Braid -330 (8.38) V Black 100 | 15.5 | 75/CL2, 80/AWM | 150/02, 30/AWM | 1,10 | A303-X-ND = 294.38 558.62 | 9818C-X 
Twinax 16 Solid BC | .150 (3.81) FPE 90% | AMA+TCBraid| .440 (11.18) V Black 124 | 10.9 60 150/CL2, 30/AWM | 1,11 | A314-X-ND = — 1290.85 | 9820C-X 
+ Code Description: NCV — Non-contaminating Polyvinylchloride,Type II * Plenum NEC Rating — 
ji ‘ PE — Solid Polyethylene 
A/M/A— Al /Pol JAI Ti . ‘i . 
juminum/Polyester/Aluminum Tape SC — Silver Coated Copper ** ETHERNET IEEE 802.3 10base2 10Mbps 1. CL2 2.CM 3. CMP 
BC — Bare Copper 
ce SCCS — Silverz-Coated Copper Clad Steel + THIN-NET 10Mb Sse Pele iae + (BIETe 
= | S 
cw Copper Coated Steel SSP — Semi-solid Polyethylene P UL Style — 
FO —FI I , 
uorapenmet TC — Tinned Copper # IBM SYSTEM (34/36/38/AS 400) 
FEP — Fluorinated Ethylene-Propylene TFE — Tetrafluoroethylene 7. UL AWM 1354 8. UL AWM 1478 9. UL 1354 
FPE — Cellular (foam) Polyethylene Vv — Polyvinylchloride - Type | + MIL-C-170D Type 10. UL AWM 2498 11. UL AWM 2704 
Tinned Copper Flat Braid 
Description: - 
" n Braid Construction Approx. 
* Ground/Shielding Terminations + Used as a Nom. Nom. AWG of Total No. of Approx. | Current Carrying Price 
ground strap, provides excellent, low-resistant Flat Width Thick’ Individual Individual AWG Cc A Digi-K Pp Alph 
ground path » Ideal shielding material for short-run at Widt peRneSS Individual : LeLuees e SIESTA) eg ESOy eu pha 
cables providing easy radial termination + Values Inch (mm) Inch (mm) Ends Carriers Ends Equivalent (Amps) Part No. 100ft. Part No. 
shown for Current Carrying Capacity are for bare 
cable in free air at 30°C (86°F) and intended as a -188 (4.76) .020 (.50) 36 24 120 15 25 A1230SV-100-ND* 38.12 1230 SVO005 
reference guide only. Actual values will depend on 
permissible temperature rise, permissible voltage .250 (6.35) -030 (.76) 36 24 168 14 32 A1231SV-100-ND* 51.73 1231 SVO05 
drop and other conditions of service. .375 (9.53) .030 (.76) 36 48 288 12 46 A1232SV-100-ND 82.82 1232 SV005 
Specifications: 
+ QQ-W-343E, ASTM-B-33 * Meets QQ-B-575B 


Non-Fraying Expandable Braid Sleeving 


Description: + Fungus Resistance: No growth Color Description: 
+ Protection of Wire, Cable and Hoses + Withstands short-term exposure to 230°C. * GRP-110NF: Black 
+ Wire bundling and Harnessing. Wire splicing i . i 
ting Te y + GRP-120NF: Black with White Tracer 
+ Frayless cuts without a hot knife Operating Temperature 
+ Use with automatic cutting machines *-70°C to 125°C (MIL-I-631D) (GRP-120NF passes UL VW-1 Flame Nominal Wall Thickness, Inches (mm): 
+ Not affected by most chemical environments and common solvents Test) * 027 (.69) 
Size Minimum Maximum Digi-Key Price Alpha Price Alpha 
O.D. Supplied I.D. Expanded I.D. Part No. Per Part No. Per Part No. 
Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) (General Purpose) 100ft. (General Purpose) (Flame Retardant) 100ft. (Flame Retardant) 
-125 (3.18) .093 (2.36) -250 (6.35) AG110NF18B-100-ND 56.70 G110NF1/8 BKOOS AG120NF18B-100-ND 82.69 G120NF1/8 BKOOS 
.250 (6.35) -125 (3.18) .440 (11.09) AG110NF14B-100-ND 77.96 G110NF1/4 BKOOS AG120NF14B-100-ND 118.13 G120NF1/4 BKOOS 
-500 (12.70) .250 (6.35) -750 (19.05) AG110NF12B-100-ND 155.93 G110NF1/2 BKOOS AG120NF12B-100-ND 210.26 G120NF1/2 BKOOS 
-750 (19.05) -500 (12.70) 1.250 (31.75) AG110NF34B-100-ND 233.89 G110NF3/4 BKOOS AG120NF34B-100-ND 314.21 G120NF3/4 BKOOS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
822 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


eZ FIT® Shrinkable Tubing FiT® 221B 


+ Economical bulk packaging Physical Properties: Chemical Properties: CONTENTS for FIT-221 Variety Pack 
+ Flexibility + Tensile Strength: 1800 psi, (127 kg/cm’) + Corrosive Effect: Passes copper 7 j 
+ Excellent flame retardancy + Ultimate Bongation: 400% stability test Tubing _ Number of Cut Pieces 
+ Military, UL/CSA requirements + Longitudinal Shrinkage: 5% + Fungus Resistance: No growth Size Black White Red Blue Yellow Green 
Characteristics: + Specific Gravity: 1.35 1/8" 4 3 2 2 2 1 
é . + Secant Modulus: 2.5 x 10* max. Specifications: 3/16” 4 3 2 2 2 1 
. ‘ating Temperature: -55°C to prides ‘ pecitications: 
peat Tomes + Rammability: Self-extinguishing + MIL-1-23053/5B 1/4" 4 3 2 2 2 1 
* Shrinkage Ratio: Approximately 2 to Electrical Properties: ; + UL Standard 224 (black only) 3/8” 3 2 1 1 1 1 
1 at 121°C + Dielectric Str 00V/mil (197 kV/cm) * CSA Standard 198 (black only) 4/2" 3 2 1 1 1 1 
* Color: Black, Clear + Volume Resistivity: 10'* ohm-cm 
Pricing 
Minimum Maximum Nom. Rec. sold in 4 Lengths 
Supplied 1.D. Rec. I.D. Wall Thickness Digi-Key 20° Digi-Key Spool Size | Price Per Alpha 
Color Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. (i aa (5 pes.) Part No. (Feet) Spool Part No. 
FIT® 221B — Irradiated Polyolefin 
Black A364B-4-ND 57 2.55 A364B-1000-ND 1000 143.33 FIT-221B-3/64 BKXXX 
Clear 0.046 (1.17) 0.023 (0.58) 0.016 (0.41) A364C-4-ND 57 2.55 A364C-1000-ND 1000 143.33 FIT-221B-3/64 CLXXX 
Black A116B-4-ND 58 2.60 A116B-1000-ND 1000 146.03 FIT-221B-1/16 BKXXX 
Clear 0.063 (1.60) 0.031 (0.78) 0.017 (0.43) A116C-4-ND 58 2.60 A116C-1000-ND 1000 146.03 FIT-221B-1/16 CLXXX 
Black A332B-4-ND 62 2.75 A332B-500-ND 500 77.29 FIT-221B-3/32 BKXXX 
Clear 0.093 (2:36) 0.046 (1.17) 0.020 (0.60) A332C-4-ND 62 2.75 A332C-500-ND 500 77.29 FIT-221B-3/32 CLXXX 
Black A018B-4-ND 67 2.96 A018B-500-ND 500 83.36 FIT-221B-1/8 BKXXX 
Clear 0.125 (3.18) 0.062 (1.58) 0.020 (0.50) A018C-4-ND 67 2.96 A018C-500-ND 500 83.36 FIT-221B-1/8 CLXXX 
Black A316B-4-ND 81 3.60 A316B-500-ND 500 101.36 FIT-221B-3/16 BKXXX 
Clear 0.187 (4.75) 0.098 (2-36) 0.020 (0.0) A316C-4-ND 81 3.60 A316C-500-ND 500 101.36 FIT-221B-3/16 CLXXX 
Black A014B-4-ND 1.01 4.50 A014B-250-ND 250 63.23 FIT-221B-1/4 BKXXX 
Clear 0.250 (6.35) 0.125 (3.18) 0.025 (0.63) A014C-4-ND 1.01 4.50 A014C-250-ND 250 63.23 FIT-221B-1/4 CLXXX 
Black ‘A038B-4-ND 1.13 5.03 A038B-200-ND 200 56.57 FIT-221B-3/8 BKXXX 
Clear 0.375 (9.53) 0.187 (4.75) 0.025 (0.63) A038C-4-ND 1.13 5.03 A038C-200-ND 200 56.57 FIT-221B-3/8 CLXXX 
Black ‘A012B-4-ND 1.28 5.67 A012B-150-ND 150 47.76 FIT-221B-1/2 BKXXX 
Clear 0.500 (12.70) 0.250 (6.35) 0.025 (0.63) A012C-4-ND 1.28 5.67 A012C-150-ND 150 47.82 FIT-221B-1/2 CLXXX 
Black ‘A034B-4-ND 1.70 7.56 A034B-250-ND 250 106.27 FIT-221B-3/4 BKXXX 
Clear | 9-750 (19.10) 0.375 (9.53) 0.030 (0.76) A034C-4-ND 1.70 7.56 A034C-250-ND 250 106.27 FIT-221B-3/4 CLXXX 
Black A100B-4-ND 2.54 11.30 A100B-250-ND’ 250 158.85 F221B1IN BKXXX 
Clear 1.000:(28-40) G00: (1270) 0:085:(0-88) A100C-4-ND 2.54 11.30 A100C-250-ND 250 158.85 F221B1IN CLXXX 
FIT MGKIT 1 (Heat Gun plus FIT-221 Variety Pack) FITMGKIT1-ND 93.69 each FITMGKIT1 NC032 
FIT-221 Variety Pack (60, 6 inch cut pieces, see chart to the right for contents)... FIT221R-ND 31.52 each FIT-221-R MC213 
SS Minimum Maximum Nom. Recovered 
. Supplied I.D. Recovered I.D. Wall Thickness Digi-Key Spool Size Price Per Alpha 
8 Heat Sh rin k Color Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. (Feet) Spool Part No. 
F b . Black 0.47 (12.0) 0.24 (6.0) 0.039 (0.99) A0471B-50-ND 50 99.88 FITFAB-1 BKOO7 
abdric Black 0.47 (12.0) 0.24 (6.0) 0.039 (0.99) A0471B-200-ND 200 285.95 FITFAB-1 BKO04 
Black 0.79 (20.0) 0.39 (10.0) 0.039 (0.99) A0792B-50-ND 50 119.34 FITFAB-2 BKOO7 
‘Characterigilest Black os 79 (20.0) 0.39 (10.0) 0.039 (0.99) A0792B-200-ND 200 339.48 FITFAB-2 BKO04 
mites : ; Black -18 (30.0) 0.59 (15.0) 0.039 (0.99) A1183B-50-ND 50 145.58 FITFAB-3 BKOO7 
* Operating Temp. -40°C to 125°C. + Shrink Ratio: approx. 2 Black i 18 (30.0) 0.59 (15.0) 0.039 (0.99) ‘A1183B-200-ND 200 413.71 FITFAB-3 BK004 
to 1 or 3 to 1 at 135°C depending on size * Color Description: Black 1.57 (40.0) 0.79 (20.0) 0.039 (0.99) A1574B-50-ND 50 175.50 FITFAB-4 BKOO7 
All standard packages: black Black 1.57 (40.0) 0.79 (20.0) 0.039 (0.99) A1574B-200-ND 200 498.89 FITFAB-4 BKO04 
Black 1.97 (50.0) 0.98 (25.0) 0.039 (0.99) A1975B-25-ND 25 107.73 FITFAB-5 BKO08 
Physical Properties: Black 1.97 (50.0) 0.98 (25.0) 0.039 (0.99) A1975B-100-ND 100 306.32 FITFAB-5 BKO05 
+ Longitudinal Shrinkage: up to 20%@ 2:1. shrink ratio, up to Black 2.36 (60.0) 1.18 (30.0) 0.039 (0.99) A2366B-25-ND 25 117.16 FITFAB-6 BKO08 
racebrt fa ca ‘ye Black 2.36 (60.0) 1.18 (30.0) 0.039 (0.99) A2366B-100-ND 100 333.70 FITFAB-6 BKOOS 
pal oye shrink: ratio: = emmebilty:: Meets MYSS'202". |” ‘Black 2.76 (70.0) 1.38 (35.0) 0.039 (0.99) A2767B-25-ND 25 160.25 FITFAB-7 BK008 
fizoréal'burn test Black 2.76 (70.0) 1.38 (35.0) 0.039 (0.99) A2767B-100-ND 100 455.38 FITFAB-7 BKO05 
il prasenlée: Black 0.71 (18.0) 0.24 (6.0) 0.039 (0.99) A0718B-50-ND 50 140.40 FITFAB-8 BKOO7 
Slee rope tues: Black 0.71 (18.0) 0.24 (6.0) 0.039 (0.99) ‘A0718B-200-ND 200 400.32 FITFAB-8 BK004 
* Corrosive Effect: non-corrosive + Fungus Resistance: no Black 1.18 (30.0) 0.39 (10.0) 0.039 (0.99) A1189B-50-ND 50 168.03 FITFAB-9 BKOO7 
growth + Chemical Resistance: antifreeze (50% ethylene glycol), Black 1.18 (30.0) 0.39 (10.0) 0.039 (0.99) A1189B-200-ND 200 478.19 FITFAB-9 BK004 
engine oil, mineral hydraulic fluid, detergent (1% teepol), brake Black 2.36 (60.0) 0.79 (20.0) 0.039 (0.99) A11810B-25-ND 25 124.18 FITFAB-10 BKO08 
fluid (DOT 4), unleaded gasoline, diesel fuel, battery acid Black 2.36 (60.0) 0.79 (20.0) 0.039 (0.99) A23610B-100-ND 100 353.18 FITFAB-10 BKO05 


FIT® Multi-Functional FIT® Powerful Flameless MASTER’ MASTERMITE® 
Heat Gun Butane Torch ngone ae 


The economical and multi-functional Lightweight and easy to use with a wide nozzle, Heat Gu 

FIT GUN-3 is a two-temperature heat the AT TORCH-1 is a convenient repair solution Quiet running. Comes standard 
gun that is lightweight in design. The for electrical and electronics technicians. With a with bench stand, heat shrink 
low setting is at 400°C (750°F) while temperature range of up to 750°C (1400°R), it can > attachment, and interchangeable 
the high temperature is rated at 585°C be used to shrink most heat shrinkable tubing heating element. High impact 
(1090°F). ices Meal 0 Sir: idea oe plastic housing, lightweight, draws 
It features a durable plastic housing tesing of decronic componerte, Cards and Al ela leds 
with a built-in ring stand and hanger, duty brushless motor, temperature: @) @ Certified 


refillable, only 7.5 inches long, it can be used continuously up to 120 minutes before fs " 
concentrator nozzle and hook reflector recharging with 100% butane fuel. Comes complete with one additional electronic ignition 650°F (343°C), 120V, 60Hz, 4.0. 
nozde attachments. 


Concentrator Reflector catalytic converter, one deflector attachment, and one tool stand. Butane fuel not included. MA1006-ND Heat Gun 
FITGUN3-ND Heat Gun......... $68.84 Nozzle Nozzle FITTORCH-1-ND Butane Torch . MA1007-ND — Replacement Heat Bement 


O; > Digi +. ® a 
7 igi-Key Price =a 
STETNEL Fig. 1 Fig. | Description Part No. Each MASTER Heat Gun t_ 
‘ 1 | 3 Speed Fixed Temp Heat Gun SDL1100-ND 89.95 . Lo 5 . 
Heat Guns — | Heat Shrink Attachment for SDL1100-ND SDL1300-ND 10.95 Features universal motor, high air velocity, volume and 
1 | Variable Temp Indust. Heat Gun SDL1200-ND 159.95 temperatures. Rugged die cast aluminum housing with ® @ 
\\ 1 | Variable, LCD Readout Heat Gun SDL1350-ND 189.95 externally replaceable carbon brushes, 3 wire oil resistant Certified 
Fig. 2 oe 2 pons Ergonomic Heat Gun SDL1250-ND 159.95 cord set, and reinforced ceramic heating element, tempera- 
_ leat Gun Stand Benchtop SDL1400-ND 24.95 ture: 500-750°F (260-399°C), 120V, 14 
e | { ‘com ygzee — | Reducer-Reflector Nozzle 3/8” (9mm) SDL1303-ND 15.95 ? : 2 
i" \ eee — | Reducer Nozzle Attachment 3/8” (9mm) SDL1301-ND 10.95 
? — | Reducer Nozzle Attachment 5/8” (14mm) SDL1302-ND 10.95 Digi-Key Price 
— | Reflector Nozzle 3” (75mm) SDL1304-ND 14.95 Description Part No. Each 
® (ay Certified |— Refl. Nozzle 5/8” (14mm) (does not fit SDL1100) | SDL1305-ND 12.95 Heat Gun MA1001-ND 105.55 
HL1502S (SDL1100-ND): Three temperature levels can be selected conveniently with one hand during use. Specifications: + Volt.: 120V AC Heat Shrink Attachment - MA1002-ND 16.49 
+ Output: 1400W + Temp.: « Step 1: 120°F (49°C) + Step 2: 800°F (427°C) + Step 3: 1050°F (566°C) + Air How: min. 8.8cfm, max. 17.6cfm. Shrink Tubing from 3/4” to 2” (19-51mm) O.D. : 
HL1802E (SDL1200-ND), HG3002LCD (SDL1350-ND), HG2000E (SDL1250-ND): Continuously adjustable, electronically controlled hot air. The Shrink Wrap Attachment - 8” (203mm) Wide MA1003-ND 43.91 
electronic temp. regulator allows ideal temp. setting. Model HG3002LCD has a LCD continuous temp. display. Specifications: + Volt.: 120VAC Heat Reducer Attachment - 3/4” (19mm) MA1004-ND 8.56 
* Output: 1500W + Temp.: 120°— 1100°F (49°— 593°C) + Air How: min. 8.8, max. 17.6cfm (HL1802E), min. 7, max. 17.6cfm (HG3002LOD) & min. Replacement Heat Element MA1005-ND 19.64 
11.3, max. 17.6cim (HG2000B). P : 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 823 


4 4 Tubi Expanded | Ri ed | Nominal 
Vi Heat Shrinkable Tubing Se? | Pepge| Rocz teres | ___(NOTE"XinPar No, Resets Mabe Fed 
Dia* (Min.) (Max.) Wall Digi-Key Price Per Length Reel | Price Per 
In. (mm) (mm) (mm) __|Thick. (mm) | Part No. 5 25h 50° Size | Full Reel 
KYNAR®, EPS-300, SFTW202 GYS, SFTW203, Se aWeas Gye Sadan c/a Elevina tonsieh 
. eries - Vel lexible Polyolefin 
8420, 8440, & SSC-100x Series ad ” 

ARO & 1/8 (3.18) 3.18 1.5 0.51 SFTW2018E-X-ND 7.10 28.40 40.71 500 293.97 
KYN. jeries-Modified Polyvinylidene Fluoride: Shrink Temperature: 175°C (347°F). Color: Clear. Shrink Ratio: 2:1. 16 (4.78) 4.76 25 05 FTW2316E-X-ND 9.85 39.39 56 2 203.84 
Qross-linked, thin-walled tubing offers a high degree of mechanical strength and high temperature resistance. This has a eae 635 30 ve yet ND 10.87 43.49 ee oe ae 
outstanding abrasion resistance and cut-through properties in combination with high dielectric strength. It is inherently (6.35) & . c a ° . : ° 
flame retardant, semi-rigid and highly resistant to most industrial fuels, chemicals and solvents. Kynar® is a registered 3/8 (9.52) 9.53 45 0.76 SFTW2038EXND 12.07 48.29 69.22 200 199.93 
trademark of Ef Atochem North America, Inc. 1/2 (12.70)| 12.70 6.0 0.76 SFTW2012E-X-ND 13.56 54.23 77.73 200 224.52 
EPS-300 Series-Adhesive-Lined Flexible Polyolefin: Shrink Temperature: 121°C (250°F). Color: Black. Shrink Ratio: 3:1. SFTW203 Series - Very Flexible Polyolefin 
Rapidly shrinks to a skintight fit, forcing the melted adhesive to flow and cover the substrate. The adhesive forms a flexible 
bond with a wide variety of rubbers, plastics and metals. Upon cooling, the adhesive solidifies forming a permanent, non- 1/16 (1.59) 15 -_ _ ANCES OND ea Ste 1eOt 1,000") 202.29 
drying, flexible and waterproof barrier. 1/8 (3.18) 3.0 1.0 0.55 SFTW2018K-X-ND 279° 11.15 15.99: 500 115.43 

1/4 (6.35 6.0 2.0 0.6! FTW201 4K-X-ND 4.24 16.94 24.28 200 70.14 
SFTW202 GYS Series-Very Flexible Polyolefin: Shrink Temperature: 100°C (212°F). Color: Green and yellow striped. 3/8 a 2 0 0 0 7 : KXND 473 1892 27412 200 78.34 
Shrink Ratio: 2:1. Meets performance requirements of MIL-I-23053/5 Qlass 1, and is UL Recognized (File No. £48398) for (9.52) | 9 3. ; SAMI : : ; 8. 
flame retardance. Can be easily surface painted. 1/2 (12.70) | 12.0 4.0 0.75 SFTW2012K-X-ND 5.34 21.35 30.59 200 88.37 
SFTW203 Series-Very Flexible Polyolefin: Shrink Temperature: 100°C (212°F). Color: Black. Shrink Ratio: 3:1. Meets _* Indicates size BEFORE shrinking occurs. 
performance requirements of MIL-I-23053/5 Class 1, and is UL Recognized (File No. E48398) for flame retardance. Can be 
easily surface painted. Relaxed Tube 
8420 Series-EPDM and 8440 Series-Silicone Rubber Tubes: Color: Black (8420 Series) and Gray (8440 Series). Cold saan ite) Pee, 4 Bueing a 
Shrink™ Insulators-Open-ended, tubular rubber sleeves that are factory expanded and assembled onto a removable plastic ~ ; ~ ~ 
core. Provides a reliable seal without the use of heat, a torch or adhesive - simply position and unwind the core allowing the 8420 - EPDM Cold Shrink Tubes 
tube to shrink and form a water-resistant seal. 0.31 - 0.56 (7.87 - 14.22) 6.0 (152.40) 8423-6-ND 10.60 96.78 
SSC-100x Series-Solder Splice Connector: Shrink Temperature: 175°C (347°F). Color: Identified by tint color of tubing. 0.10 - 0.82 (2.54 - 20.83) 8.0 (203.20) 8424-8-ND 13.62 124.35 
Shrink Ratio: 2:1. Simple, one-piece design. The outer layer is a tube of tinted, translucent, polyolefin heat-shrinkable tubing 0.40 - 0.82 (10.16 - 20.83) 8.0 (203.20) 8425-8-ND 11.92 108.83 
lined with hot melt sealant, which provides both insulation and a moisture seal, and allows easy inspection of the solder 0.55 - 1.18 (13.97 - 29.97) 9.0 (228.60) 8426-9-ND 14.22 129.83 
connection. Inside the tubing is a wire locking metal (tin-plated cartridge brass) barrel that holds a fluxed solder disk. 0.55 - 1.18 (13.97 - 29.97) 11.0 (279.40) 8426-11-ND 17.04 155.58 
0.67 - 1.38 (17.02 - 35.05) 6.0 (152.40) 8427-6-ND 10.72 97.87 
Tubing Expand. | Recov. | Nominal af 0.67 - 1.38 (17.02 - 35.05) 12.0 (304.80) 8427-12-ND 21.26 194.10 
Se cin mae waite nee ie eae ind pits ony ig? 0.67 - 1.38 (17.02 - 35.05) 16.0 (406.40) 8427-16-ND 28.36 258.93 
Ie a CS) | Oey 0.95 - 1.94 (24.13 - 49.28) 6.0 (152.40) 8428-6-ND 15.14 138.23 
Les(Gut) | Ga) || tana) || (Catia) pelle es) (Gee) (8) ees) _ (eae) 0.95 - 1.94 (24.13 - 49.28) 12.0 (304.80) 8428-12-ND 30.24 276.09 
KYNAR® Series - Modified Polyvinylidene Fluoride 0.95 - 1.94 (24.13 - 49.28) 18.0 (457.20) 8428-18-ND 45.46 415.05 
1.27 - 2.67 (32.26 - 67.82) 6.0 (152.40) 8429-6-ND 16.56 151.19 
3/64 (1.19)) 1.17 0.58 0.25 KY364C-ND 5.09 8.83 19.52 40.73 66.93 1.27 - 2.67 (32.26 - 67.82) 9.0 (228.60) 8429-9-ND 24.82 226.61 
1/16 (1.60)| 1.60 0.79 0.25 KY116C-ND 5.22 9.06 20.038 41.80 68.65 1.27 - 2.67 (32.26 - 67.82) 12.0 (304.80) 8429-12-ND 34.02 310.60 
9/82 (2.38) 296 | 1.17 | 0.25 SEEAOND 559-9690 2142 44 AS 1.27 - 2.67 (82.26 - 67.82) 18.0 (457.20) 8429-18-ND 49.68 453.58 
BA — bas ae acon ee pe on nad 140 1.68 - 3.69 (42.67 - 93.73) 9.0 (228.60) 8430-9-ND 34.30 313.16 
B78) Se : : : : : : = 1.68 - 3.69 (42.67 - 93.73) 18.0 (457.20) 8430-18-ND 54.22 495.03 
1/4 (6.35) | 6.35 3.18 0.30 KY014C-ND 10.51 18.59 40.42 76.50 _ _ Sif, : 
38 (9.52)| 953 | 4.75 | 030 KY038C-ND 1265 2239 4867 92.10 8440s silicone Cold Shrink Tubes 
4/2(12.70)} 1270 | 6.35 0.30 KY012C-ND 1679 2920 57.57 = — .27 - .56 (6.86 - 14.22) 2.0 (50.80) 8443-2-ND 6.48 59.16 
-27 - .56 (6.86 - 14.22) 6.5 (165.10) 8443-6.5-ND 8.96 81.80 
.35 - .72 (8.89 - 18.29) 2.5 (63.50) 8445-2.5-ND 6.70 61.17 
Tubing | Expand.| Recov. | Nominal | Meltable .35 - .72 (8.89 - 18.29) 7.5 (190.50) 8445-7.5-ND 9.82 89.66 
Size 1.D. 1.D. Recov. Recov. Sold in 4’ Lengths Only -48 - .95 (12.19 - 24.13) 3.2 (81.28) 8447-3.2-ND 8.26 75.41 
Dia.* | (Min.) | (Max.) | Wall Thick | Wall Thick | Digi-Key uy 8 20° 48° 100° 48 - .95 (12.19 - 24.13) 8.0 (203.20) 8447-8-ND 11.84 108.10 
In. (mm) | (mm) | (mm) (mm) (mm) Part No. (1pe.) (2pe.) (5pe.) (12pe.) (25pe.) 
EPS-300 Series - Adhesive-lined, Flexible, Polyolefin Wire Nominal 
1/8(3.18) | 3.18 | 1.02 1.02 0.51 | EPS3018K-ND 9.25 16.03 3546 74.00 110.24 an ie a tiacaae noes ‘ ee 38 SSC 100x ma 
3/16 (4.78)| 4.75 1.57 1.02 0.51 EPS3316K-ND 8.79 15.55 33.80 62.77 2 - Series x Y 
1/4(6.35) | 635 | 2.03 1.02 0.51 | EPS3014K-ND 10.88 1925 41.84 7770 — SSC 100x Series - Solder Splice Connector ee 
3/8 (9.52) 9.53 3.05 1.40 0.62 EPS3038K-ND 12.31 21.78 47.34 87.93 = 
1/2(1270)| 12.70 | 4.06 1.78 0.76 | EPS3012K-ND 14.38 25.45 5532 10274 — 22-10 | Blue | 2540 42.67 6.60 |SSCI002ND = 79 6.32 14.42 iat 
SR-350 EPS-200, CP-221,& VFP-876, Series Tubing Expand. | Recov. | Nom. (NOTE: “X” in Part No. 
: ar . : 3 ; . F Size LD. ID. Recov. Represents Number of Feet) 
SR-350 Series-Semi-Rigid Polyolefin: Shrink Temperature: 135°C, Color: Black, Shrink Ratio: 2:1. Ideally suited for Dia.* (Min.) (Max.) Wall Thick | Digi-Key Price Per Length 
strain-relief applications, wire marking, protective covering and packaging of delicate components. Inch (mm) (mm) (mm) (mm) Part No. 5 25° 50° 100’ 200° 
EPS-200 Series: Shrink Temperature: 121°C, Color: Black, Shrink Ratio: 2:1 Rapidly shrinks to a skintight fit, forcing the CP-221 Series - Commercial Grade Polyolefin 
melted adhesive lining to flow and cover the substrate. The adhesive forms a flexible bond with a wide variety of rubbers, 
plastics and metals. Upon cooling, the adhesive solidifies forming a permanent, non-drying, flexible and waterproof barrier. 3/64 (1.19) 1.17 58 A OP364-X-ND 1.79 801 13.26 25.84 — 
Rated for operation at -55°C (-67°F) to 110°C (230°F). 1/16 (1.59) 1.60 79 43 OP116-X-ND 1.83 8.19 1467 2641 — 
CP-221 Series-Commercial Grade Polyolefin: Shrink Temperature: 121°C, Color: Black, Shrink Ratio: 2:1. Recommended | 932 (2.38) ee ane o eee 1 6866 1996 2223 — 
as a general purpose heat shrinkable tubing for new commercial applications where other types of tubing are now used. 1/8 (3.18) 3.18 1.57 51 0P018-X-ND 2.07 9.25 14.92 2376 — 
VFP-876 Series-Very Flexible Polyolefin: Shrink Temperature: 100°C, Color: Black, Shrink Ratio: 2:1. Most flexible of slo 70) 43 20 OF ae 28 989 1418 2506 — 
the heat shrinkable, polyolefin tubings. Ideal for jacketing and insulation of flexible wire bundles and sensitive components. 1/4 (6.35) 6.35 3.18 & Ge END B11 1246 17.86 31.56 51.57 
3/8 (9.53) 9.52 4.75 64 P038-X-ND 3.54 1417 20.31 35.89 58.65 
Tubing | Expand.| Recov.) Nom. 1/2 (12.70 127 3 64 12-XND 4.24 16.94 2428 42.92 70.14 
Size I.D. LD. Recov. Sold in 4’ Lengths Only ( ) . 63 on ‘ 
Dia.* | (Min.) | (Max.)|Wall Thick] Digi-Key y 8 20° 48 ~«—«100’~=S« 200° 3/4 (19.05) 19.05 9.52 76 | CP034XND 5.72 2286 3277 57.91 94.64 
Inch(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Part No. (ipe.) (2pe.)  (Spe.)  (12pe.)  (25pc.)  (50pe.) 1 (25.40) 25.40 12.70 89 CP100-XND 859 3437 4927 7115 — 
SR-350 Series - Semi-rigid Polyolefin 1-1/2 (38.10) 38.10 19.05 1.02 OP112-XND 14.97 59.87 85.81 123.92 — 
3/64 (1.19) 1.17 58 51 SR364-ND 1.52 2.63 5.81 1212 2210 39.21 2 (50.80) 50.80 25.40 1.14 OP200-X-ND 20.48 81.92 11742 169.58 — 
1/16 (1.59) 1.60 79 5 SR116-ND 1.57 272 6.01 12.54 22.86 40.55 VFP-876 Series - Very Flexible Polyolefin, Self-extinguishing 
3/32 (2.38) 2.36 1.17 51 SR332-ND 1.66 2.88 6.37 13.29 24.22 42.97 
1/8 (3.18) 3.18 1.57 51 SR018-ND 1.77 3.07 6.80 1419 25.87 45.89 3/64 (1.19) 1.17 58 A VFP364-X-ND 1.45 649 1163 2093 — 
3/16(4.76)| 4.75 | 236] .64 | SR316-ND 218 377 834 «1741 31.75 56.32 1/16 (1.59) 1.60 79 43 | VFPIIGXND 1.48 6.61 11.84 21.30 — 
1/4 (6.35) 6.35 | 3.18 64 | SRO14-ND 2.70 467 10.34 21.57 34.89 — 3/32 (2.38) 2.36 1.17 51 VFP332-XND 156 698 11.26 1793 — 
3/8 (9.53) 9.52 4.75 76 SRO038-ND 2.53 4.38 9.68 20.21 32.68 = FPO r _ 
1/2 (12.70) | 12.70 6.35 76 SR012-ND 3.93 6.82 15.08 31.48 50.91 = VeKe 18) ale ier I He) Cot 12g 193 
- 7 7 7 3/16 (4.76) 4.75 2.36 51 VFP316-X-ND 2.06 8.22 11.78 2082 — 
ERS 200 Senes|iAdhesivertined, Flexible, Folyolenn 1/4 (6.35) 6.35 3.18 64 | VPOI4XND 257 1026 1471 25.99 42.48 
1/8 (3.18) 3.18 1.60 69 EPS2018-ND 5.19 8.99 1988 41.48 66.88 a 
3/16 (4.76) 4.75 2.36 69 EPS2316-ND 4.89 8.66 18.83 34.96 ps a. 3/8 (9.53) 9.52 4.75 64 VFP038-X-ND 2.86 11.45 1642 29.01 47.41 
1/4 (6.35) 6.35 | 3.18 76 —PS2014-ND 6.12 10.83 2355 43.74 = — 1/2 (12.70) 12.70 6.35 64 VFPO12-XND 3.23 12.92 1852 32.74 53.50 
3/8 (9.53) 9.52) 4.75 79 | EPS2038-ND 6.89 12.19 26.50 = 49.23 = = 3/4 (19.05) 19.05 9.52 76 VFP034-X-ND 4.31 17.24 24.70 43.66 71.35 
1/2 (12.70) | 12.70 6.35 81 EPS2012-ND 7.92 14.01 30.47 56.59 _ = 1 (25.40) 25.40 42.70 89 VFPIO0-XND 6.44 25.76 3693 5333 — 
9/4 (19.05) | 19.05 | 952) 94 | EPS203-ND 9.58 1666 92250 — — = 1-1/2 (38.10) | 38.10 19.05 1.02 | VPPH2XND 12.00 4802 6882 9939 — 
1 (25.40) 25.40 | 12.70 1.17 EPS2100-ND 14.09 24.50 47.41 = = = 
1-1/2 (38.10)| 38.10 | 19.05 1.24 FPS2112-ND 2465 4286 82.92 _ —. _ 2 (50.80) 50.80 25.40 1.14 VFP200-X-ND 16.59 66.35 95.11 137.35 — 
2 (50.80) | 50.80 | 25.40) 1.52 |ERSZ200;ND) 3429 53.06 _ _ _ = * Indicates size BEFORE shrinking occurs. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


824 (1023) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


ai Colored Heat Shrinkable Tubing (F--s01 series) 


Available in 7 Colors: (K = Black, C = Clear, B = Blue, G = Green, R = Red, W = White, Y = Yellow) 


Shrink Temperature: 121°C. Shrink Rati :1. Tubing is split resistant, mechanically tough, easily 
marked and resist cold flow, for UL, CSA and Mil-I-23053/5 applications at 600V @ 125°C. 


Tubing Expand. Recov. Nom. (NOTE: “X” in Part No. 
Size [Hey {Ilo}, Recov. Represents Number of Feet) 
Dia. * (Min.) (Max.) WallThick | Digi-Key Price Per Length 
Inch(mm) | (mm) (mm) (mm) | Part No. 5 25° 50’ = 100’. 200’ 250° 
FP-301 Series - Flexible Polyolefin, Self-extinguishing, Flame Retardant, Color 
3/64 (1.19) 1.17 58 A FP364L-X-NDt 1.68 7.50 1344 2420 — 4817 
1/16 (1.59) 1.60 s79) 43 FPI16L-XND 1.68 7.50 1343 2417 — 4810 
3/32 (2.38) 2.36 1.17 51 FP332L-XND 1.77 7.92 1277 2034 — 44.93 
1/8 (3.18) 3.18 1.57 51 FPO18L-XND 187 838 1350 2150 — 47.50 
3/16 (4.76) 4.75 2.36 51 FPS16L-XND 218 875 1254 2215 — 45.26 
1/4 (6.35) 6.35 3.18 64 FPO140-XND 2.72 10.92 1564 27.64 4517 — 
3/8 (9.53) 9.52 4.75 64 FPO38L-XND 3.05 1218 1747 3088 5046 — 
1/2 (12.70) 12.70 6.35 64 FP0120-X-ND 3.67 1465 2099 37.10 6064 — 
3/4 (19.05) 19.05 9.52 76 FPO34L-X-ND 488 19.52 2797 4943 80.80 — 
1 (25.40) 25.40 12.70 89 FPIO0L-XND 7.26 29.04 4161 6010 — = 
1-1/2 (38.10)} 38.10 19.05 1.02 FP11200-X-NDt 13.73 54.95 7875 11374 — = 
2 (50.80) 50.80 25.40 1.14 FP200L1-X-NDt 18.98 75.93 10883 157.18 — _ 


Note: For complete number, substitute 1] with appropriate color (K = Black, C = Clear, B = Blue, G= Green, R = Red, W= 
White, Y = Yellow) and substitute “X” with length choice. 
* Indicates size BEFORE shrinking occurs. — + Not available in green. 


FPC-KIT-ND Digi-Key® FP-301 Series Kit One 5 foot tubing of each color in the following series: FP364, FP116, 
FP332, FP018, FP316, FP014, FP038 and FP012 (55 pieces total of 8 sizes).......... 06. cee cee cec eee eee eee ee eee $59.95 


3M Heat Shrink Precut Lengths and Kits 


CP-221 Series-Commercial Grade Polyolefin: 


Shrink Temp.: 121°C, Color: Black, Shrink Ratio: 2:1, recommended as a general purpose heat shrinkable tubing for new 
commercial applications where other types of tubing are now used. 


FP-301 Series-Flexible Polyolefin: 


Shrink Temp.: 121°C, Color: Black, Shrink Ratio: 2:1, Tubing is split resistant, mechanically tough, easily marked and 
resist cold flow, for UL, CSA and Mil-l-23053/5 applications at 6(00V @ 125°C. 


VFP-876 Series-Very Flexible Polyolefin: 


Shrink Temp.: 100°C, Color: Black, Shrink Ratio: 2:1, Most flexible of the heat shrinkable, polyolefin tubings, Ideal for 
jacketing and insulation of flexible wire bundles and sensitive components. 


Tubing Expanded | Recovered Nom. 
Size 1.D. ID. Recovered Pricing 
Dia.* x Length (Min.) (Max.) Wall Thick. | Digi-Key (50 pes./ bag) 
Inch (mm) (mm) (mm) (mm) Part No. 1 Bag 5 Bags 
CP-221 Series 
3/64 x 1/2 (1.19 x 12.70) 1.19 0.58 0.41 P364-R50-ND 1.08 4.31 
1/16 x 1/2 (1.59 x 12.70) 1.60 0.79 0.43 0P116-R50-ND* * 1.10 4.40 
3/32 x 1/2 (2.38 x 12.70) 2.38 1.19 0.51 0P332-R50-ND* * 1.16 4.65 
1/8 x 3/4 (3.18 x 19.05) 3.18 1.57 0.51 P018-R75-ND* * 1.66 6.63 
3/16 x 3/4 (4.76 x 19.05) 4.76 2.38 0.51 0P316-R75-ND* * 1.98 7.91 
1/4. x 1 (6.35 x 25.40) 6.35 3.18 0.64 P014-1RO-ND** 3.11 12.46 
1/4 x 1-1/2 (6.35 x 38.10) 6.35 3.18 0.64 0P014-1R5-ND** 4.36 17.44 
3/8 x 1-1/2 (9.53 x 38.10) 9.53 4.76 0.64 0P038-1R5-ND 4.96 19.83 
1/2 x 1-1/2 (12.70 x 38.10) 12.70 6.35 0.64 P012-1R5-ND 5.93 23.72 


FP-301 Series — Self-extinguishing 


3/64 x 1/2 (1.19 x 12.70) 1.19) 0.58 0.41 FP364K-R50-ND 1.01 4.03 
1/16 x 1/2 (1.59 x 12.70) 1.60 0.79 0.43 FP116K-R50-ND$ 1.01 4.03 
3/32 x 1/2 (2.38 x 12.70) 2.38 1.19 0.51 FP332K-R50-ND$ 1.06 4.26 
1/8 x 3/4 (3.18 x 19.05) 3.18 1.57 0.51 FP018K-R75-NDf 1.50 6.00 
3/16 x 3/4 (4.76 x 19.05) 4.76 2.38 0.51 FP316K-R75-NDf 1.75 7.00 

1/4 x 1 (6.35 x 25.40) 6.35 3.18 0.64 FP014K-1RO-ND$ 2.73 10.91 
1/4 x 1-1/2 (6.35 x 38.10) 6.35 3.18 0.64 FP014K-1R5-NDf 3.82 15.28 
3/8 x 1-1/2 (9.53 x 38.10) 9.53 4.76 0.64 FP038K-1R5-ND 4.27 17.06 
1/2 x 1-1/2 (12.70 x 38.10) 12.70 6.35 0.64 FP012K-1R5-ND 5.13 20.51 


VFP-876 Series — Self-extinguishing 


3/64 x 1/2 (1.19 x 12.70) 1.19 0.58 0.41 \VFP364-R50-ND 87 3.49 
1/16 x 1/2 (1.59 x 12.70) 1.60 0.79 0.41 \VFP116-R50-NDt 89 3.55 
3/32 x 1/2 (2.38 x 12.70) 2.38 1.19 0.51 \VFP332-R50-NDt 94 3.75 
1/8 x 3/4 (3.18 x 19.05) 3.18 1.57 0.51 \VFP018-R75-NDt 1.35 5.40 
3/16 x 3/4 (4.76 x 19.05) 4.76 2.38 0.58 \VFP316-R75-NDt 1.64 6.58 
1/4 x 1 (6.35 x 25.40) 6.35 3.18 0.71 \VFP014-1RO-NDt 2.57 10.26 
1/4 x 1-1/2 (6.35 x 38.10) 6.35 3.18 0.71 \VFP014-1R5-NDt 3.59 14.36 
3/8 x 1-1/2 (9.53 x 38.10) 9.53 4.76 0.71 \VFP038-1R5-ND 4.01 16.03 
1/2 x 1-1/2 (12.70 x 38.10) 12.70 6.35 0.71 \VFP012-1R5-ND 4.52 18.09 


* — Indicates size BEFORE shrinking occurs. 
** CP-KIT-ND Digi-Key® CP-221 Series Kit 50 each of pieces denoted (Exception: OP116-R50-ND has 100 pieces), 


350 total pieces Plastic box and label card included ..............6.cccecceecesseeeeeseeeece eee sseeeeeeeteeenees $15.95 
$ FP-KIT-ND Digi-Key® FP-301 Series Kit 50 each of pieces denoted (Exception: FP116-R50-ND has 100 pieces), 
350 total pieces. Black. Plastic box and label card included.................cccceceeeceeece eee sseeeeeeeteeenees $14.95 


t+ VFP-KIT-ND Digi-Key® VFP-876 Series Kit 50 each of pieces denoted (Exception: VFP116-R50-ND has 100 
pieces), 350 total pieces. Plastic box and label card included. . $13.95 


DABURN Shrinkable Tubing, Polyolefin: Black 


The most widely used, general purpose heat shrinkable tubing. An 
irradiated flexible, flane-retardant polyolefin tubing with a wide scope of 
applications. These include: harnessing, wire bundling, strain reliefs, or 
any application where components or cables must be insulated or 
packaged. » UL E-38155 » CSA LR-31929 + MIL-I-23053/5A » MSFO- 
276B + AMS 3636B 


Operating Temperature: —55°C to +135°C. Shrinkage Ratio: To 50% of 
supplied diameter at 121°C. Electrical Properties: Dielectric Strength: 
1300 V/mil (512 kV/cm). Volume Resistivity: 10° ohm-cm. Physical 
Properties: Tensile Strength: 2500 PSI, nominal (176 kg/cm’). Ultimate 
Hongation: 400% nominal. 


DABURN Shrink Tubing 


Digi-Key® 
Assortment Kit 


Contains the following: 
5 ft/W181-ND 5 ft./W184-ND 
5 ft/W182-ND_ 5 ft./W185-ND 
5 ft/W183-ND_ 5 ft./W186-ND 


STA-KIT-ND $10.95 


Min. Maximum | Nom. Recov. (NOTE: “X” in Digi-Key Part No. Represents No. of Feet) 
Supp I.D. | Recov. |.D. | Wall Thick. | Digi-Key Price Per Length 
In. (mm) | In.(mm) | In. (mm) | Part No. 5 25° «50° = 100’ = «-200" = 500’ 1,000 
06 (1.60) | .03 (.78) 017 (.43) | W181-X-ND 2.25 10.05 1800 3240 51.60 114.00 198.37 
09 (2.36) - i 17) | .020(.50) | W182-XND 248 11.06 1980 35.64 56.76 125.40 209.16 
13 (3.18) 58) | .020(.50) | Wi83-XND 265 11.85 21.23 38.21 76.06 134.43 223.27 
19 (4.75) = a: 36) | .020(.50) | W184X-ND 3.14 14.03 25.13 45.23 72.03 159.13 265.60 
25 (6.35) | .13(3.18) | .025(.63) | W185-XND 3.94 17.59 31.50 56.70 90.30 199.50 _ 
38 (9.53) | .19 (4.75) | .025(.63) | W186-X-ND 4.35 19.43 34.80 6264 95.03 = = 
50 (12.7) | .25(6.35) | .025(.63) | W187-X-ND 4.99 22.28 39.90 71.82 108.36 = = 
75 (19.1) |_.38 (9.53) | .030(.76) | W188-XND 6.86 30.65 54.90 98.82 146.20 — = 
1.00 (25.4)} .50 (12.70) | .035(.88) | W189-XND 9.80 43.76 78.38 130.50 = = = 
3.00 (76.2) | 1.50 (38.10)| .050 (1.27) | W192-X-ND 41.30 185.85 321.75 — _ = = 
4.0 (101.6) | 2.00 (50.80)| .055 (1.40) | W193-X-ND 51.00 229.50 420.17 — = = = 


DABURN Irradiated Polyolefin Heat Shrink 


DAFLEX SH277 shrinkable irradiated polyolefin tubing is flame retardant and will withstand up to 300°C (572°F) for 
short durations and can be hot stamped. 

Specifications: + Shrink Ratio: 4:1 + Longitudinal Shrinkage: 10% maximum + Shrink Temperature: 120°C (250°F) 
+ Continuous Operation Temperature: -55°C to +135°C + Meets or exceeds MIL-I-23053/5 Class 1 and 3. 


Minimum | Maximum | Nom. Recov. 


Supplied | Recovery Wall cos in 4 Lengths Only 
ID. LD. Thickness | Digi-Key 4 20° 48° 100° 
Descrip. Inch(mm)) Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. (1pe.) Bay (5pe.)  (12pe.)  (25pc.) 
BLK1" x4’ | 1.0 (25.4)| .26 (6.5) -060 (1.5) W203-ND. 59.28 79.04 177.84 355.68 642.20 
BLK 2” x 4’ | 2.0 (50.8) | .50 (12.7) -060 (1.5) W204-ND 87.00 116.00 261.00 522.00 942.50 


DABURN Polyolefin Heat Shrink 


DAFLEX SM278 is a flexible, large ratio, heat shrinkable tubing with a meltable adhesive liner. As the outer wall shrinks, 
the inner adhesive liner melts and flows. When cooled, it offers protection for a variety of electrical applications as well 
as “sealed-in” protection from chemicals and oils. 

Specifications: + Shrink Ratio: 4:1 + Longitudinal Shrinkage: 10% maximum + Shrink Temperature: 120°C (250°F) 
+ Continuous Operation Temperature: -55°C to +135°C + Meets or exceeds MIL-I-23053/4 Class 3 + UL VW-1, CSA 
OFT (outer wall only) 


Min. Max. Nom. (NOTE: “X” in Digi-Key Part No. 
Supp. Recov. | Recov'd Represents No. of Feet) 
1.D. LD. |Wall Thick.) Digi-Key Price Per Length 

Description In. (mm) | In. (mm) In. (mm) | Part No. 5 bey 50° 100° 200° 


Dual Wall 3/16" BLK) .16 (4.0) | .04(1.0)] .035(.9) | W207-X-ND 9.25 39.54 67.30 114.41 212.56 
Dual Wall 5/16” BLK) 2.0 (50.8) | .50 (12.7)] .035(.9) | W208-X-ND 15.53 66.36 11295 178.35 — 


Min. Max. |Nom. Recov. Sold in 4’ Lengths Only 
Supplied | Recovery Wall 

1.D. 1.D. Thickness | Digi-Key 4 8 20° 48° 100° 
Description Inch (mm) |Inch(mm)} Inch (mm) | Part No. (1pe.) (2pe.) (5Spe.) (12pe.) (25pc.) 
Dual Wall 1/2” BLK | .47 (12.0) | .12 (3.0) | .051(1.3) | W206-ND 11.74 2230 52.81 119.71 231.60 
Dual Wall 3/4” BLK | .63 (16.0) | .16 (4.0) | .062(1.6) | W209-ND 13.96 26.52 62.82 142.39 275.55 
Dual Wall 1” BLK .94 (24.0) | .24(6.0) | .082(2.1) | W205-ND 2246 4268 101.09 229.13 443.40 
Dual Wall 1 1/4” BLK | 1.26 (32.0) | .31 (8.0) | .091(2.3) | W210-ND 27.88 52.97 125.46 284.38 550.25 


DABURN Butyl Rubber Shrink Tape 


DAFLEX ST250 cold shrinking Stretch-N-Seal tape requires no heat to provide a secure covering where the size and/or 
shape of an object does not permit the use of shrinkable tubing. Simply remove 2” to 3” of tape from the roll, remove 
the liner, stretch tape to 50% of the supplied width and wrap it spirally around the object, with 50% overlap. In minutes 
the tape will react with itself to form a mass which will provide protection from moisture, most chemicals, over 1KV per 
mil. DAFLEX ST250 can be removed easily without leaving any residue since the tape does not use a mastic or adhesive 
liner. Shelf life is over 5 years. It is helpful for covering, sealing, splicing, holding bundles, joining and repair applications. 
Specifications: + Operating Temperature: -40°C to +130°C + UL Approved for 80°C 


Nominal Nominal Roll 
Width Thickness Length Digi-Key Price Per Roll 
Description | Inch(mm) | Inch (mm) Feet Part No. 1 5 10 
Black 1” 1.0 (25.4) .015 (0.38) 15 W211-ND 8.50 38.25 71.29 
Write 1” 1.0 (25.4) .015 (0.38) 15 W212-ND 8.50 38.25 71.29 
Black 1” 1.0 (25.4) .015 (0.38) 8 W213-ND 6.50 29.25 53.80 
Black .75” .75 (19.05) | .015 (0.38) 30 W214-ND 16.20 72.90 142.88 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


Fax: 218-681-3380 (1023) 825 


Qualtek ELECTRONICS CORP. AC Line Cords 


+ Temperature Rating: 60°C 
+ Volt Rating: 125 V/AC. 

* Small Appliance Line Cord: NEMA 1-15 P Polarized Plug 
* Male Plug Power Cord: NEMA 5-15 P Plug 


+ Detachable Power Cord: NEMA 5-15 P Plug, IEC 320 Connector 


SPT-1: All thermoplastic, parallel-jacketed, with or without third 
conductor for grounding purposes only. Light duty cord for pendant or 
portable use in damp locations. 300V. 


SVT: Two or three-conductor, all plastic construction with or without 


third conductor for grounding purposes only. 300V, 60° C. 


SJT: Junior hard service thermoplastic or rubber-insulated conductors 


with overall thermoplastic jacket. 300V, 60°C to 105°C 


Rating 
Length Cord/Plug Amps @ | Cord Digi-Key Price Each Qualtek 
Description Fig. Feet (Meter) Color AWG 125V Type Part No. 1 10 100 250 Part No. 
Small Appliance 6'0” (1.83) Brown/Brown 18/2 10 SPT-1 Q100-ND 1.58 1.43 1.15 97 221001-03 
; 6'0" (1.83) White/White 18/2 10 SPT-1 Q101-ND 2.29 2.08 1.67 1.41 221001-08 
Line Cord 1 6'0" (1.83) Black/Black 18/2 10 SPT-1 Q114-ND 1.61 1.46 117 99 221001-01 
UL Listed 9'0" (2.74) Black/Black 18/2 10 SPT-1 Q121-ND 1.77 1.60 1.29 1.09 221002-01 
6'7" (2.01) Black/Black 18/3 10 SVT Q106-ND 3.78 3.42 2.75 2.32 311007-01 
9°10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SVT Q107-ND 4.62 4.18 3.36 2.84 311010-01 
Male Plug 6'7” (2.01) Black/Black 18/3 10 SJT Q108-ND 4.22 3.81 3.06 2.59 311013-01 
Power Cord 9°10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SUT Q109-ND 5.52 4.99 4.01 3.39 311016-01 
UL Listed 2 6'7” (2.01) Black/Black 16/3 13 SUT Q110-ND 5.05 4.57 3.67 3.10 311019-01 
CSA Certified 9°10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SUT Q111-ND 6.60 5.97 4.80 4.05 311022-01 
CEE Color Code 6'7” (2.01) Black/Black 14/3 15 SUT Q112-ND 5.58 5.04 4.05 3.42 311024-01 
9°10” (3.00) Black/Black 14/3 15 SUT Q113-ND 7.56 6.84 5.49 4.64 311027-01 
8'0” (2.44) Gray/Gray 18/3 10 SVT Q122-ND 4.06 3.67 2.95 2.49 211012-06 
Ni Amer. Color Code 2 8'0" (2.44) Gray/Gray 18/3 10 SUT Q123-ND 4.31 3.90 3.13 2.65 211018-06 
6'7” (2.01) Black/Black 18/3 10 SJT Q102-ND 5.02 4.54 3.65 3.08 312007-01 
9°10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SUT Q103-ND 7.04 6.36 5.44 4.32 312010-01 
6'7" (2.01) Black/Black 16/3 13 SJT Q115-ND 6.11 5.52 4.44 3.75 312011-01 
3 9°10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SUT Q116-ND 7.32 6.61 5.31 4.49 312014-01 
9°10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SJT Q120-NDt+ 10.14 9.13 7.34 6.20 312040-01 
76” (2.29) Black/Black 16/3 13 SJT Q124-ND 6.14 5.55 4.46 3.77 212013-01 
Detachable 76” (2.29) Black/Black 18/3 10 SVT Q125-ND 5.02 4.54 3.65 3.08 312003-01 
Power Cord 7'6” (2.29) Black/Black 18/3 10 SVT Q126-ND* 5.92 5.35 4.30 3.63 312021-01 
UL Listed 6'7" (2.01) Black/Black 18/3 10 SUT Q104-ND 5.95 5.38 4.32 3.65 313006-01 
CSA Certified 6'7" (2.01) Black/Black 16/3 13 SJT Q117-ND 6.39 5.77 4.64 3.92 313010-01 
CEE Color Code 4 9°10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SUT Q105-ND 6.85 6.19 4.98 4.20 313009-01 
9°10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SUT Q118-ND 7.66 6.92 5.56 4.70 313014-01 
9°10” (3.00) Black/Black 16/3 13 SUT Q119-NDt 10.14 9.16 7.36 6.22 313026-01 
3'3” (99) Black/Black 18/3 10 SVT Q127-ND 5.36 4.85 3.90 3.29 318002-01 
5 3'3” (.99) Black/Black 18/3 10 SUT Q128-ND 4.84 4.37 3.51 2.97 318005-01 
12 9°10” (3.00) Black/Black 14/3 15 SUT Q268-ND 15.05 13.60 10.93 9.23 331010-01 
6 9°10” (3.00) Black/Black 18/3 10 SUT Q129-ND 5.80 5.24 4.21 3.56 315008-01 
10'0” (3.05) Gray/Clear 18/3 10 SJT Q130-ND 10.70 9.66 777 6.56 232003-06 
Hospital Grade ¢ 10'0” (3.05) Gray/Gray 18/3 10 SUT Q131-ND 10.70 9.66 777 6.56 232011-06 
UL Listed 10'0” (3.05) Gray/Clear 18/3 10 SJT Q132-ND 11.50 10.39 8.35 7.05 233003-06 
CSA Certified 8 10'0” (3.05) Gray/Gray 18/3 10 SUT Q133-ND 11.50 10.39 8.35 7.05 233009-06 
N. Amer. Color Code 9 100” (3.05) Gray/Clear 18/3 10 SUT Q263-ND 13.51 12.20 9.81 8.28 243003-06 
Shielded with Mylar Foil * Temperature Rating: 105° C VW-1 
Rating 
Length Conductors Amps @ Digi-Key Price Each Qualtek 
Description Fig. Feet (Meter) Color Cordage (MM2) 250V Part No. 1 10 100 250 Part No. 
International Power Cords 
, 10 8'2" (2.5) Black HOSVV-F 3X 1.00 10 Q134-ND 5.36 4.85 3.90 3.29 363012-D01 
ee” 1" 8'2” (2.5) Black HO5VV-F 3X 1.00 10 Q135-ND 6.29 5.69 4.57 3.86 364002-D01 
5 8'2" (2.5) Black HOSVV-F/SJT 3X 1.00 10 Q136-ND 5.36 4.85 3.90 3.29 319004-T01 
United 13 8'2" (2.5) Black HOSVV-F 3X 1.00 10 Q137-ND 11.04 9.97 8.01 6.77 369003-E01 
Kingdom 14 8'2" (2.5) Black HOSVV-F 3X 1.00 10 Q138-ND 13.67 12.35 9.93 8.38 370001-E01 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Qualtek ELECTRONICS CORP. AC Receptacles 


Approvals: 701W-15/XX and 716W-15/XX: IEC 320. 736W-B-101, -102: UL, Mount | Panel Cutout Contact Digi-Key Price Each Qualtek 
CSA, VDE, AMKO, DEMIKO, NEMKO, SEMKO. 738W-CX2-01: UL, CSA. 743W- | Fig.| Description Type | HxW(mm) Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
00/0X: UL, CSA, VDE, SEV, DEVIKO, NEMIKO, SBVIKO, AMKO, CB. 744W- FF 7 
00/0X and 745W-XX/YY: UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, DEMKO, FIMKO, Power Inlets with Single 5x20mm Fuseholder 
SMEG OVE Co or OCI ie UL Coc Woe oer oa AC Receptacle, Straight, Male Screw | 31.4x 27.0 Solder Tab 201-ND 250 226 1.82 | 719W-00/02 
DEMKO, NEMKO, SEMKO, OE 770W-X2/10: UL. CSA, VDE NEMKO. TT1W- 1 | AC Receptacle, Straight, Male Screw | 31.4x 27.0 Ae (4.75mm) Fast-On @202-ND 250 2.26 1.82 | 719W-00/03 
X2/01, /02: UL, CSA, VDE, SEV, DEVIKO, NEVIKO, SEMKO. 761-18/xxx and AC Receptacle, Straight, Male Screw | 31.4x 27.0 .248” (6.35mm) Fast-On 203-ND 250 2.26 1.82 | 719W-00/04 
762-18/xxx: UL, CSA, VDE 763-00/xxx and 763-00/xxx: UL, CSA, VDE ‘AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) | Snap-In] 27.0x 31.4 Solder Tab 204-ND 250 226 1.82 | 723W-X2/02 
770W-00-01: UL, CSA, VDE, SEMIKO, DEMKO, NEMKO, SETI.771W- | 2 | ACReceptacle, Straight, Male, .031" (0.8mm) | Snap-In] 27.0 x 31.4 -187" (4.75mm) Fast-On 205-ND 250 2.26 1.82 | 723W-Xx2/03 
yood01: UL, CSA, VDE, NEMO, AC Receptacle, Straight, Male, .031" (0.8mm) | Snap-In} 27.0x 31.4 248" (6.35mm) Fast-Ch 206-ND 2.50 2.26 1.82 | 723W-x2/04 
AC Power Inlets 
AC Receptacle, Straight, Male Screw =| Solder Tab @210-ND 89 81 65 | 703W-00/02 
3 | AC Receptacle, Straight, Male Screw = .187” (4.75mm) Fast-On @211-ND 89 81 65 | 703W-00/03 
AC Receptacle, Straight, Male Screw — .248” (6.35mm) Fast-On @212-ND 97 88 .71_| 703W-00/04 
4 | Power Receptacle Screw | 24.5x 32.5 .248” (6.3mm) Quick Connect 35-ND 255 2.31 1.86 | 744W-00/04 
AC Power Plug Assemblies 
5 | In-Line Plug, Straight, Female Cord = Screw Terminals @213-ND 3.93 3.55 2.86 | 704-00/00 
6 | In-Line Plug, Right Angle, Female Cord = Screw Terminals @214-ND 5.08 4.59 3.69 | 705-00/00 
7 | In-Line Plug, Right Angle, Male Cord — Screw Terminals 215-ND 6.53 5.90 4.75 | 711-00/00 
8 | In-Line Plug, Straight, Male Cord = Screw Terminals @216-ND 6.53 5.90 4.75 | 712-00/00 
9 | In-Line Plug, Straight, Female Cord — Screw Terminals @217-ND 445 4.03 3.24 | 709-00/00 
Angled Inlet PCB Mount 
10 AC Receptacle, Right Angle, Male Screw | 22.8 x 30.8 Round PC Terminals @18-ND 1.28 1.16 93 | 703W-00/52 
AC Receptacle, Right Angle, Male Screw | 22.8x 30.8 Flat PC Terminals @219-ND 1.33 1.20 97 | 703W-00/53 
11 | AC Receptacle, Right Angle, Male Screw | 22.8x 30.8 Fat PC Terminals 220-ND 1.33 1.20 .97 | 703W-00/54 
AC Power Inlets IEC 320 
AC Receptacle, Straight, Female Screw | 24.2x 32.4 Solder Tab 21-ND 89 81 65 | 710W-00/01 
12 | AC Receptacle, Straight, Female Screw | 24.2x 32.4 .187" (4.75mm) Fast-On 222-ND 89 81 65 | 710W-00/02 
AC Receptacle, Straight, Female Screw | 24.2x 32.4 .248” (6.35mm) Fast-On @23-ND 97 88 .71_ | 710W-00/03 
AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) | Snap-In} 27 x 20.5 Solder Tab @07-ND 89 81 65 | 701W-X2/02 
13 | AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) | Snap-In} 27 x 20.5 .187" (4.75mm) Fast-On 208-ND 89 81 65 | 701W-X2/03 
AC Receptacle, Straight, Male, .031” (0.8mm) | Snap-In} 27 x 20.5 .248" (6.35mm) Fast-On @209-ND 97 88 71 | 701W-X2/04 
Power Receptacle, .059” (1.5mm), Male Snap-In} 27.2 x 19.7 Solder Tab 256-ND 1.00 -90 .73 | 701W-15/21 
13 | Power Receptacle, .059” (1.5mm), Male Snap-In} 27.2 x 19.7 |.187” (4.7mm) Fast-On/Solder Tab | ©257-ND 1.00 90 .73 | 701W-15/26 
Power Receptacle, .059” (1.5mm), Male Snap-In} 27.2 x 19.7 -250” (6.35mm) Fast-On 58-ND 1.07 97 78 | 701W-15/31 
Power Outlet, .059” (1.5mm), Female Snap-In} 25.2 x 32.8 Solder Tab 259-ND 1.00 -90 73 | 716W-15/05 
14 | Power Outlet, .059” (1.5mm), Female Snap-In} 25.2 x 32.8 |.187" (4.7mm) Fast-On/Solder Tab | Q260-ND 1.00 -90 73 | 716W-15/10 
Power Outlet, .059" (1.5mm), Female Snap-In} 25.2 x 32.8 -250” (6.35mm) Fast-On @61-ND 1.07 97 78 | 716W-15/15 
AC Recept., Straight, Female, .031" (0.8mm) | Snap-In} 25.2 x 32.8 Solder Tab 224-ND 89 81 65 | 716W-X2/01 
15 | AC Recept. Straight, Female, .031” (0.8mm) | Snap-In] 25.2 x 32.8 -187" (4.75mm) Fast-On 225-ND 89 81 65 | 716W-X2/02 
AC Receot., Straight, Female, .031” (0.8mm) | Snap-In} 25.2 x 32.8 .248” (6.35mm) Fast-On 226-ND 97 88 71 | 716W-X2/03 
NEMA 5-15R Power Outlets 
16 | AC Recept., Straight, Female, .031" (0.8mm) | Snap-In} 22.3 x 24.6 -187" (4.75mm) Fast-On @27-ND 95 86 69 | 738W-X2/03 
17 | AC Recept., Straight, Female, .031" (0.8mm) | Snap-In} 24.6 x 24.6 IDC Crimp Terminals @28-ND 95 86 69 | 739W-X2/03 
NEMA 5-20P Power Outlets 
18 | AC Recept., Straight, Female, .031" (0.8mm) | Snap-In} 24.5 x 24.5 IDC Crimp Terminals 82-ND 123 1.12 90 | 739W-X2/20 
Power Receptacles 
Power Receptacle Screw | 12.4x 21.0 Solder Tab @269-ND 59 54 43. | 770W-X2/03 
19 | Power Receptacle Panel | 12.4x 21.0 Right Angle, POB Pins @73-ND 51 AT 38 | 770W-X2/10 
Power Receptacle Snap-In} 12.5 x 24.5 PCB Pins @77-ND 1.28 1.16 93 | 771W-X2/02 
20 | Power Receptacle, 2 Con. Snap-In} 12.4 x 22.1 4.8mm Tab @81-ND 51 AT .38 | 738W-CX2-01 
AC Adapter 
21 | AC Adapter 3 Prong/2 Prong = — Wall Plug @80-ND 77 70 56 | 738W-E01 
Circuit Breaker Switch 
22 Illuminated, Black Body 
w/Red Actuator, 15 Amp Panel | 14.0 x 28.5 Solder Tab @78-ND 215 1.94 1.56 | 736W-B-101 
20 Nor-illuminated, Black Body 
w/Red Actuator, 15 Amp Panel | 14.0x 28.5 Solder Tab @79-ND 1.89 1.72 1.38 | 736W-B-102 
Multi-Function Modules 
2g | Mae, Plastic Housing, SPST, Sgl. Fuse 5x20 | Snap-In] 66.04 x 27.0 Solder Tab B00-ND 785 561 4.66 | 761-18/003 
Male, Plastic Housing, DPST, Sgl. Fuse 5x20 | Snap-In|66.04 x 26.92} Solder Tab 801-ND 10.83 7.74 6.43 | 761-18/004 
24 Male, Metal Housing, SPST, Single Fuse 5x20 | Snap-In| 66.04 x 27.0 .250 QD. 802-ND 10.45 7.47 6.20 | 762-18/002 
Male, Metal Housing, DPST, Single Fuse 5x20 | Snap-In| 66.04 x 27.0 .250 QD. 803-ND 16.34 11.67 9.69 | 762-18/003 
25 Male, Metal Housing, SPST, Single Fuse 5x20 | Snap-In| 66.04 x 27.0 .250 QD. 804-ND 16.34 11.67 9.69 | 762-18/004 
Male, Metal Housing, DPST, Single Fuse 5x20 | Snap-In| 66.04 x 27.0 .250 QD. @B05-ND 20.69 14.78 12.27 | 762-18/005 
26 | Male, Plastic Housing, DPST, Double + Fuse Screw |58.93 x 27.51 Solder Tab B06-ND 8.49 6.07 5.04 | 763-00/001 
27 | Male, Plastic Housing, DPST, Double 5x20 Screw |72.39 x 27.94| Solder Tab 807-ND 9.77 698 5.80 | 764-00/002 
28 | Male, Plastic Housing, DPST, Double 5x20 Screw |72.39 x 27.94| Solder Tab 808-ND 11.26 8.05 668 | 764-00/003 
Low Power Inlets 
29 | Male, Thermoplastic Housing Screw | 21x12.4 Solder Tab 809-ND 74 67 54 | 770W-00-01 
30 | Male, Thermoplastic Housing Screw | 24.5x 12.5 Solder Tab @B10-ND 123 1.12 90 | 771W-AX2/01 
31 | Male, Thermoplastic Housing Panel | 24.5x 12.5 Solder Tab @B11-ND 1.23 1.12 90 | 771W-BX2/01 
32 | Male, Thermoplastic Housing Panel | 24.5x 12.5 Solder Tab B12-ND 1.23 1.12 90 | 771W-CX2/01 


* Note: Fig. 3 - Front mount 19.8 x 27.4 and rear mount 22.8 x 30.0. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. A B c D Ee E Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Power Plug Retainer Clips 
Pr 1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.40(35.56) .250(6.35) .125(3.18) .196 (4.98) | G264-ND 2.02 1.65 1.47 1.40 | 730B-00/00 
e 
he 33 1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.40 (35.56) .218(5.54) .125 (3.18) .196 (4.98) | Q265-ND 2.56 2.09 1.86 1.77 | 732B-00/00 
1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.32 (33.53) .250(6.35) .125 (3.18) .196 (4.98) | Q266-ND 2.02 1.65 1.47 1.40 | 730-00/05 
1.80 (45.72) 1.11 (28.19) 1.40 (35.56) .250(6.35) .125 (3.18) .352 (8.94) | Q267-ND 2.19 1.79 1.60 1.51 731B-00/00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 827 
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Omni-Directional Electret Microphones 


CA Series: + Integral FET amplifier + Withstands severe environmental 
conditions + High resistance to mechanical shock + Sintered steel sound 
port treated with water repellent + 3-Wire configuration 


EA Series: + Integral FET amplifier + Electret condenser microphone * Rug- 
ged construction to withstand severe environmental conditions + High 
resistance to mechanical shock + 3-Wire configuration 


EK Series: + Integral FET amplifier * High electroacoustical sensitivity 
+ Low vibration sensitivity + Low noise + 3-Wire configuration 


FG Series: + Integral FET amplifier + Wide, flat frequency response + Low 
noise performance * High electroacoustic sensitivity + 3-Wire configuration 


WP Series: + Integral FET amplifier + High electroacoustical sensitivity + Low 
noise + Low vibration sensitivity +» Flat response down to very low frequency 
+ Survives submersion in water + 3-Wire configuration 


Sound Ports 


Sensitivity @ 1KHz Max. Amplifier Max. “A” Weighted Output 
(dB re (dB re DC Supply Current Noise (1KHz Impedance Digi-Key Price Each Emkay 
Fig. 1V/Pa) 1V/0.1 Pa) Voltage Drain (uA) Equivalent SPL) (Ohms) Part No. 1 10 100 Part No. 
1 4043 -60+3 1.0 - 20 100 31.0 dB 2500 423-1013-ND 19.25 17.33 13.65 CA-2856 
2 -3944 5944 1.0- 10 50 28.5 dB 3500 423-1005-ND 14.71 13.24 12.51 EA-1842 
2 3343 -53 +3 1.0-10 50 26.0 dB 4400 423-1006-ND 14.20 12.78 10.05 EK-3024 
2 -33 43 -534+3 1.0- 10 50 26.0 dB 4400 423-1007-ND 15.40 13.86 10.87 EK-3027 
3 3343 -53 +3 1.0-10 50 26.0 dB 4400 423-1009-ND 15.60 14.04 10.04 EK-3133 
4 3343 -53 +3 1.0-10 50 26.0 dB 4400 423-1008-ND 16.37 14.73 11.59 EK-3132 
5 3343 -53 +3 1.0-1.6 50 30.0 dB 4400 423-1000-ND 22.88 20.59 16.25 FG-3329 
Water Resistant Microphone 

6 -3443 -544+3 1.0- 10 50 28.0 dB 4400 423-1012-ND 20.00 18.00 15.90 WP-3502 


Piezo Ceramic, Accelerometer, 
Magnetic Balanced Armature 


BL Series: + High sensitivity +» Wide frequency range and flat response 
+ Integral FET amplifier + High resistance to mechanical shock +» BL-1785 
typically used for instrumentation applications + 3-Wire configuration 


BU Series: + Ceramic vibration transducer + High vibration sensitivity and 
small size » Wide frequency range « Internal FET preamplifier + 2 or 3-Wire 
configuration 

BJ Series: » Balanced armature technology + High efficiency, stability and 
reliability + Self-shielded against external magnetic fields + Small size + Omni- 
directional +» 2-Wire configuration 


Fig. 4 


Sound Port 


© 9.70 
(Inside) 


Sensitivity @ 1KHz Nominal Max. Amplifier Max. “A” Weighted Output Imp. 
(dB re (dB re (dB re DC Supply DC Res. Current Noise (1KHz @ 1KHz Digi-Key Price Each Emkay 
Fig. 1V/Pa) 1V/0.1 Pa) 1V/g) Voltage (Ohms) Drain (uA) Equivalent SPL) (Ohms) Part No. 1 10 100 Part No. 
Piezo Ceramic Microphones 
1 -494+3 -69+3 _ 3.0 _— 160 34.0 dB 4000 423-1003-ND 53.10 47.79 37.83 BL-1785 
2 -494+3 -69+3 _— 3.0 — 160 34.0 dB 4000 423-1002-ND 94.84 85.19 67.64 BL-1994 
Accelerometer (Vibration-Sensing Transducer) 
3 = = -45.044.5 1.5-10 _— —= 5200 423-1004-ND 42.56 38.30 30.30 BU-1771 
Magnetic Balanced Armature 
4 -55.543 -75.543 _— — 900 = 3900 423-1001-ND 21.21 19.09 16.05 BJ-1590 


Waterproof Acoustical 
Transducers 


MR Series: 


+ Highly waterproof, no loss of performance after immersion in 15 m 
water + Corrosion resistant + Withstands explosive decompression 
+ Excellent environmental performance »* High resistance to 
mechanical shock + Wire leads attached 


Orientation 
of hole 
pattern not 
fixed 


A Orientation 
of hole 
pattern not 
fixed 


ity @ 1 KHz DC Max. Amplifier DCR @ 20 Max. “A” Weighted Load Output Imp. 
(dB re Supply Current dc +10% Noise (1KHz Condition @ 1KHz Digi-Key Price Each Emkay 
Fig. 1V/0.1 Pa) Voltage Drain (uA) (Ohms) Equivalent SPL) (Ohms) (Ohms) Part No. il 10 100 Part No. 
Electret Microphone 
1 4144 6144 1.0 - 20 50 _ 30 10K 3.5K 423-1016-ND 46.68 42.01 33.24 MR-8406 
Magnetic Microphone 
2 -67.543 -87.543 = = 75.5 = 300 300 423-1015-ND 42.00 37.80 34.90 MR-3151 
j = i NR Series: + Integral FET amplifier + Diaphragm responds to pressure differential giving high 
Noise Canceling rejection of background noise * Small size + High electroacoustical sensitivity + Low vibration 
Close Talking sensitivity 
. CF Series: + Integral FET amplifier + Diaphragm responds to pressure differential giving high 
Microphones rejection of background noise + Withstands severe environmental conditions * Sound ports protected 
by woven mesh treated with water repellent + High resistance to mechanical shock 
WP Series: + Integral FET amplifier + Survives submersion in 1m water + Corrosion resistant + With- 
stands explosive decompression + High resistance to mechanical shock + Small size 
Sensitivity @ 1KHz Max. Amplifier Nominal 
(dB re (dB re Microphone DC Supply Current Output Imp. Digi-Key Price Each Emkay 
Fig. 1V/Pa) 1V/0.1 Pa) Configuration (Vv) Drain (uA) (Ohms) Part No. u 10 100 Part No. 
1 -3243 5243 2-Wire 1.0-10 200 2500 423-1010-ND 18.00 16.20 13.60 NR-3160 
2 -424+3 -62+3 3-Wire 1.0-10 50 3500 423-1014-ND 12.50 11.25 8.44 CF-2949 
Waterproof Microphone 
1 -3443 5443 2-Wire 1.0-10 300 2500 423-1011-ND 21.00 18.90 16.90 WP-3501 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Specialty Speakers 


CB Series: 


+ Balanced-armature, magnetic technology to give high efficiency, stability and reliability + Excellent 
sound quality * High speech intelligibility + Suitable for PCB mounting + Can function as a 
microphone or beeper » Stainless steel enclosure + 3 Position male header attached 

CM Series: 

+ Balanced-armature, magnetic technology to give high efficiency, stability and reliability + High 
acoustic efficiency enables sufficient sound output even when limited power is available + In-built 
static protection + Lightweight, matt-black, plastic housing + Ergonomically designed with rounded 
edge to fit the concha * High-quality sound output + Tailored bandwidth for superb speech 


intelligibility * Rugged construction + 2 Position flexi-circuit attached Orientation 
MR Series: of hole 

pattern not 
* Highly waterproof no loss of performance after immersion in 15m water + Corrosion resistant fixed 


+ Withstands explosive decompression + Excellent environmental performance + High resistance to 
mechanical shock + 3 Wire leads attached 


Nominal DC Impedance Sound Nominal Output @ Nominal Output @ 

Resistance @ 1KHz Port 1K Hz, Distance= 1K Hz, Sealed to IEC Distortion Digi-Key Price Each Emkay 

Fig. (Ohms) (Ohms) Location 30cm (dB SPL) 318 Coupler (dB SPL) Max% @ Hz Part No. 1 10 100 Part No. 
Handset Tranceiver 
4.2 12 Top Edge 73 = 15 500 423-1030-ND 20.00 17.00 15.40 CB-2844 
4.2 12 Face 73 = 15 500 423-1033-ND 20.00 17.00 15.40 CB-2846 
1 11.5 24 Face 73 = 15 500 423-1034-ND 20.00 17.00 15.40 CB-2847 
21.5 48 Face 73 = 15 500 423-1035-ND 20.00 17.00 15.40 CB-2848 
AS 24 Top Edge 73 = 15 500 423-1031-ND 20.00 17.00 15.40 CB-2849 
21.5 48 Top Edge 73 = 15 500 423-1032-ND 20.00 17.00 15.40 CB-2850 
Headset Speaker — Flexi-Circuit 
2 65 150 _ = 103 2 300 423-1036-ND 15.00 12.75 11.00 CM-3152 
8.5 30 = = 103 2 300 423-1037-ND 15.00 12.75 11.00 CM-8431 
Headset Speaker — Wire Lead Out 

3 10 21 _ = 100 5 300 423-1038-ND 48.00 40.80 33.24 MR-3243 


SiSonic™ Silicon Microphone 


Land Layout Pin Output Block Diagram 

Features: oN j~— 5.65 — F 

A 7 ; + 3.85 — Top View 
* Surface mount microphone * Compatible with standard surface mount soldering process 2.05, ———s 
+ Automated pick ‘n’ place using standard equipment * No off-line soldering or insertion : f _! fe) ie 1. Output 
* Highly shock resistant + Low vibration sensitivity + Operation at high and low a i 2. No Connection 
temperature = Ability to integrate additional electronics into package + Omni-directional . x i 3. Ground 
Applications: Begs 
* Cellular phones + Corded and cordless telephones + PCs, PC tablets, laptops + PDAs, Note: No board washing after solder re-flow 


MP3 players + Automotive and automotive accessories * General electronics 


Sensitivity @ Typ. Tape and Reel 
1KHz (dB re Freq. Range Voltage Current S/N Operating Built-in Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Emkay 
1V/Pa) (Hz) DC Consumption Ratio Temp. Capacitor Part No. 1 10 100 | Part No. 1,500 Part No. 
4244 100 to 10K 2.0 <0.250mA @2VDC 55dB -40° to 100°C. 33pF, 10pF | 423-1028-1-ND 7.50 6.60 5.50 | 423-1028-2-ND 4500.00/M SP0101NC1-2 
-424+4 100 to 10K 3-5 <0.500mA @5VDC 55dB -40° to 100°C. 33pF, 10pF | 423-1029-1-ND 7.50 6.60 5.50 | 423-1029-2-ND 4500.00/M SP0101NC2-2 
Electret Condenser Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 
i aos Term. #1 Output Term. #1 Output Term] OUDUE 7°956.0 an ARS 
Applications: + Headsets +» Corded and cordless : : p © 6.0 " v Term.#1 Output sy, 9 9.7 
telephones + PCs, PC tablets, laptops + PDAs, Term. #2 GND Term. #2 GND if Term. #2 GND. 5.2 ) . Term.#2 GN 


MP3 players + Automotive and automotive 
accessories * General electronics 


Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 
Term.#1 Output3< 2 Term. #1 Output i Term. #1 Output o60 Term. #1 Outpu' 9 Term. #1 Output @ 6.0 
Term.#2 GN Z i : Term. #2 end ESS) 2 Term. #2 GND. 
Term. #2 GND “fimo GND 27 ES) it Term. #2 GND 5.2 
Capacitors _ * 
mounted on exterior 
Physical Sensitivity @ Freq. Standard Max. Max. Current 
Size 1KHz (dB re Range Operating Operating | Consumption Sensitivity S/N Built-in Digi-Key Price Each Emkay 
Fig. (mm) 1V/Pa) (Hz) Voltage Voltage (mA) Reduction Ratio Capacitor Part No. 1 10 100 Part No. 
Omni-Directional 
1 96.0x2.2 -424+3 100-10K 2.0 10 0.500 within -3dB @ 1.5V 52dB 33pF, 10pF | 423-1017-ND 4.54 4.05 3.24 | MD6022ASC-0 
2 96.0 2.7 -3844 100-10K 3.0 10 0.500 within -3dB @ 2.5V 55dB None 423-1018-ND 3.93 3.51 2.81 | MD6030ASZ-1 
3 26.0x 5.2 4443 100-10K 2.0 10 0.500 within -3dB @ 1.5V 55dB None 423-1021-ND 2.13 1.90 1.52 | MD6052ASZ-2 
4 09.7x4.5 4143 100-10K 2.0 10 0.500 within -3dB @ 1.5V 55dB 10pF 423-1024-ND 97 87 -69 | MD9745APA-1 
5 09.7x4.5 4442 100-10K 2.0 10 0.500 within -3dB @ 1.5V 55dB None 423-1023-ND ott 69 -55 | MD9745APZ-F 
6 09.7x6.5 4244 100-10K 3.0 10 0.500 within -3dB @ 2.5V 55dB None 423-1026-ND 1.19 1.06 -85 | MD9765ASZ-0 
Noise Canceling 
7 96.0X 2.7 -3744 300-6K 3.0 10 0.500 within -3dB @ 2.5V 55dB 33pF, 10pF | 423-1020-ND 4.04 3.61 2.89 | MD6030NSC-0 
8 96.0 x 2.7 -3944 300-6K 3.0 10 0.500 within -3db @ 2.5V 55dB None 423-1019-ND 3.93 3.51 2.81 | MD6030NSZ-0 
9 @9.7x5.2 -3843 300-6K 3.0 10 0.500 within -3dB @ 2.5V 55dB None 423-1027-ND 2.76 2.46 1.97 | MD9752NSZ-0 
Unidirectional 
10 96.0x5.2 -424+3 100-10K 2.0 10 0.500 within -3dB @ 1.5V 55dB None 423-1022-ND 3.21 2.87 2.30 | MD6052USZ-1 
11 09.7x5.5 4442 100-10K 1.5 10 0.500 within -3dB @ 1.2V 55dB None 423-1025-ND 2.86 2.55 2.04 | MD9755USZ-1 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 829 


Panasonic. Micro Speakers 


Features: * Thin and lightweight design + High efficiency and high fidelity sound * High reliability 
Recommended Applications: » Compact AV equipment * Hectronic office equipment * Information and communication 


equipment 


Fig. 1 


015.55 -— 9315 


press (G-\\ 
jaz fs 


TL o36 —_|* 


4 


f 


Outer | Input | imped-) Frequency | Sound) Net 
Dims. | (W) | ance | Range | Press. | Wgt.| Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| (mm.)) Rated] () (Hz) Level | (g) | Part No. 1 10 100 Part No. 
1 36 0.20 8 325~3500 74 8 | P9604-ND 6.88 6.19 5.50 EAS-3P128A 
2 20 0.2 7 FullRange | 77 | 25|P10173-ND 4.29 3.82 3.17 EAS-2P113D 
3 28 0.3 8 Full Range | 81 5 | P10174-ND 6.01 5.34 4.44 EAS-2P104H 
4 36 0.5 8 Full Range | 84 8 | P10175-ND = 5.38 4.79 3.97 EAS-3P127A 


Oval 


Features: + 


Low magnetic 


Magnetic Shielded Speakers 


leakage flux + High tone quality Recommended Applications: + AV equipment 


4-(4.5X6) 


Hi-Fi Micro Speakers 


Features: 
+ Discrete edge surround, wide range reproduction + Slim 


design * Low magnetic leakage flux design 


Recommended Applications: 
+ Multimedia equipment 


baffle 
opening 


Outer | Input |imped-| Frequency /Sound| Net 
Dims. | (W) | ance} Range |Press.| Wgt. | Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | (mm.) |Rated| (Q) (Hz) Level| (g) | PartNo. 1 10 100 Part No. 
1 40x20 | 0.5 8 | FullRange| 78 8 | P9611-ND 8.69 7.73 6.42 EAS-4D06C 
2 | 40x20 a 8 | FullRange| 76 7 | P9612-ND 10.03 8.92 7.40 EAS-4D05A0 
3 | 40x30 1 16 | FullRange| 73 12 | P9613-ND 7.21 6.41 5.32 EAS-4D0200 


Small Size General Purpose Speakers 


Features: 

+ Wide frequency range + Apply to wide variety of needs 
+ Wide range of product selection 

Recommended Applications: 

* CD-radio-cassette recorders + Information and 


communication equipment 


Outer | Input |imped-| Frequency |Sound) Net 
Dims. | (W) | ance] Range /|Press.| Wot. | Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | (mm.) |Rated| (Q) (Hz) Level} (g) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
| 70x40 | 1.5 | 16 | FullRange} 90 | 107 | P10184-ND 3.63 3.23 2.68 | EAS-G7D504A2 
2 | 90x50 | 1.5] 16 | FullRange| 87 | 45 | P10185-ND 3.23 287 2.38 | EAS-G9D550B2 
3 | 90x50 3 8 | Full Range} 88.5 | 135 | P10186-ND 4.54 4.04 3.35 | EAS-G9D541A2 
4 | 120x60 8 | FullRange| 93.5] 180 | P10187-ND 605 5.38 4.47 | EAS-G12D531E2 


Balanced Dome 


Tweeter 


Features: 


+ High efficiency + High quality sound + Compact 


and lightweight 


Recommended Applications: 
+ Audio components + TV + Car speaker system 


Outer Imped-| Frequency | Sound | Net 
Dims.|__Input(W) | ance | Range [Pressure] Wot. | Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.|(mm.)| Rated] Max. | (Q) (Hz) Level | (g) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
il 40 | 0.10) — 8 530~3000 92 25 |P9605-ND 5.61 5.05 4.49 | EAS-4P15SA 
2 80 | 0.63 | — 8 185~4000 93 68 |P9607-ND 4.44 4.00 3.56 | EAS-8P29SG 
3 45 | 0.10) — 8 390~3000 93 24 |P9608-ND 4.50 4.05 3.60 | EAS-45P30S 
4 50 | 0.16 | — 8 350~3000 93 57 |P9610-ND 3.76 3.39 3.01 | FAS-5P13S 
5 45 | 0.25) — 8 Full Range 77 13 |P10176-ND 858 7.63 6.34 | EAS-45P104S 
6 57 | 0.5 = 8 Full Range 92 75 |P10177-ND 7.21 6.41 5.32 | EAS-6P22S 
ra 77 | 0.63 | — 25 | Full Range 95 83 |P10178-ND 6.87 6.11 5.07 | EAS-8P36S 


Card Type Speakers 


Ultra-thin and ultra-light, these new card type speakers deliver a wide 
frequency range of high-quality sound. These amazing new Card Type 
Speakers from Panasonic are only 1/5th the thickness of dynamic 
speakers (comparing the WM-R57A with dynamic speakers which have 
the same dimensions). Based on newly developed, original technology, 
they deliver top-quality, low-distortion reproduction across a wide 
frequency sound. So small and light, they are ideal for applications that 
range from notebook POs, PDAs, and other mobile communications to 


AV equipment and home electronics. 


Key Features: + Ultrathin, ultra-light design using a piezo ceramic 
diaphragm. + Outstanding broad-spectrum audio reproduction made 
possible by the two-way mechanical structure of the divided 
diaphragm, combining one large speaker for low-frequency sounds 
with four small speakers for high-frequency sounds. + Newly 
developed double construction damper and high polymer material 
minimize distortion, ensuring superior reproduction. * Because no coil 
or magnet is used, there is no leakage of electromagnetic radiation to 


interfere with magnetic media. » The vibrating membrane is covered 
completely with a high polymer coating, to protect against dampness, dust, and corrosion. 


Specifications: - Storage Temperature: -40°C to 70°C + Operating Temperature: -30°C to 60°C 


Input 
Outer | (W) |Imped-| Frequency | Sound | Net 
Dims. | Rated | ance Range Press. |Wgt.| Digi-Key Price Each Panasonic 
(mm.) | (Max) | (Q) (Hz) Level | (g) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
35 30 6 8khz~20khz 80 83 | P10183-ND 19.91 17.70 14.69 | EAS-13KH11HB4-A 


830 (1023) 


Dimensions Frequency S.P.L | Distance} Max. Price 
(HxW) | Depth| Response at of Mic &| Input | Wgt.| Digi-Key Each Panasonic 
(mm) _ | (mm) (Hz) 3V RMSt| Speaker | (V RMS) | (g) | Part No. 110 100 | Part No. 
30.0 x 30.0] 1.5 | 400Hz~100kHz| 70dB 0.3m E 1.0) P11123-ND 6.32 5.62 4.67 | WV-R30B 
57.5x 56.0 | 2.0 | 150Hz~100kHz| 70dB 0.5m 7 5.0 | P11124-ND 8.57 7.62 6.33 | WV-R57A 


t+ + 5dB average at .4 kHz, .8 kHz, 1.5 kHz, 3 kHz. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


GF ine Ferrite Magnet Speakers 


These low cost ferrite speakers are ideal for general applications such as information and communications equipment, portable audio equipment, and industrial use. 
Mylar cone versions offer additional protection in moist environments or conditions requiring enhanced weather resistance. 


Fig. 2 — Paper Cone Fig. 3 — Paper Cone or Mylar Cone 


Fig. 9 — Paper Cone or Mylar Cone Fig. 10 — Paper Cone Fig. 11 — Paper Cone 
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Fig. 12 — Paper Cone Fig. 13 — Paper Cone Fig. 14 — Paper Cone or Mylar Cone 
@5X6 @5.2X7.5 
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Fig. 16 — Mylar Cone Fig. 19 — Mylar Cone 
@5.2X7.5 
(4x) 


Diameter) Depth Speaker Frame _ |Impedance Frequency Input (W) Magnet S.P.L. | Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. (mm) (mm) Shape Shape (Q) Range Norm/Max. Weight (0z.) (dB) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
Paper Cone Type 
1 50 17.5 Round Round 8 450 4k 0.25 0.5 0.58 87 GF0501-ND 2.45 1.96 1.72 1.63 GFO0501 
2 50 17.5 Round Square 8 480 4K 0.25 0.5 0.58 80 GF0506-ND 2.48 1.98 1.73 1.65 GF0506 
3 57 18.5 Round Round 8 380 4k 0.25 0.5 0.58 86 GF0571-ND 2.45 1.96 1.72 1.63 GFO0571 
4 57 27.2 Round Round 8 450 12K 3.00 5.0 1.70 92 GF0573-ND 3.35 2.68 2.35 2.23 GF0573 
5 57 18.5 Round Square 8 380 4K 0.25 0.5 0.58 86 GF0576-ND 2.48 1.98 1.73 1.65 GF0576 
6 66 19.5 Round Round 8 300 4k 0.30 0.5 0.58 86 GF0661-ND 2.80 2.24 1.96 1.87 GF0661 
t 66 29 Round Square 8 300 16K 3.00 5.0 1.70 90 GFO0668-ND 3.67 2.93 2.57 2.44 GFO668 
8 70 21.5 Round Round 8 310 4k 0.50 1.0 0.58 91 GF0701-ND 2.88 2.31 2.02 1.92 GFO701 
9 77 24 Round Round 8 240 10K 1.00 2.0 0.58 90 GF0771-ND 2.88 2.30 2.01 1.92 GFO771 
10 77 31 Round Square 8 250 23K 3.00 5.0 1.70 95 GF0778-ND 3.86 3.09 2.70 2.57 GFO778 
11 87 32.5 Round Square 8 290 16K 2.00 4.0 1.70 99 GF0876-ND 4.06 3.25 2.84 2.70 GFO0876 
12 92 32 Round Round 8 300 5K 2.00 3.0 1.00 93 GF0922-ND 3.74 2.99 2.62 2.49 GF0922 
13 92 32 Round Square 8 300 5K 2.00 3.0 1.00 93 GF0927-ND 3.67 2.93 2.57 2.44 GF0927 
14 102 36.5 Round Square 8 145 17K 6.00 10.0 2.60 93 GF1004-ND 5.15 4.12 3.61 3.43 GF1004 
15 102 50.5 Round Square 8 100 15K 20.00 40.0 3.00 90 GF1004H-ND 8.36 6.69 5.85 5.57 GF1004H 
Mylar Cone Type (Weather Resistant) 
16 40 9.6 Round Round 8 150 3K 0.1 0.2 _— 113 GF0401M-ND 2.49 1.99 1.74 1.66 GF0401M 
1 50 18.2 Round Round 8 470 5K 0.25 0.5 0.58 84 GF0501M-ND 2.96 2.37 2.07 1.97 GFO0501M 
3 57 18.5 Round Round 8 420 9K 0.25 0.5 0.58 92 GF0571M-ND 2.96 2.37 2.07 1.97 GFO0571M 
6 66 22 Round Round 8 430 9K 0.5 1 0.58 88 GF0661M-ND 3.16 2.53 2,2) 2.10 GFO661M 
A. 66 22 Round Square 8 330 9K 0.5 i 0.58 83 GFO666M-ND 3.20 2.56 2.24 2.13 GFO666M 
9 77 24 Round Round 8 280 11K 1 2 0.58 90 GF0771M-ND 3.35 2.68 2.35 2.23 GFO771M 
18 77 24 Round Square 8 360 11K 1 2 0.58 91 GF0776M-ND 3.35 2.68 2.35 2.23 GF0776M 
19 100 36 Round Square 8 250 13K 3 5 1.70 93 GF1003M-ND 4.57 3.65 3.20 3.04 GF1003M 
14 100 37 Round Square 8 230 15K 6 10 3.00 93 GF1004M-ND 5.62 4.50 3.94 3.75 GF1004M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 831 


Noteboo k S ea ke rs Features: + Low profile rectangular design + Light weight rugged resin frame * Wide frequency range * Low resonant frequency 
Recommended Applications: + Notebook Computers + Portable communication equipment + Multimedia equipment. 


® 


[36 _| 
40 
6.4 4.5 2.3 —— 
“I ai 
7 
Resonant Freq. Power (W) Magnet 
Size Depth Frame Freq. HZ Range Impedance Input Size Digi-Key Price Each CUI Inc. 

Fig. (mm) (mm) Style +/-20% (HZ) Ohms NOM MAX (mm) Part No. 1 10 50 100 Part No. 
1 14x 25 5.2 Plastic 750 fo ~ 3.5K 8 1.0 1.5 7.9xX1.3 GC0251K-ND 3.95 3.16 2.77 2.63 GC0251K 
2 16x 30 5.0 Plastic 500 fo~ 4K 8 0.5 1.0 7.91.3 GC0301K-ND 4.05 3.24 2.84 2.70 GC0301K 
3 16x35 5.0 Plastic 650 fo ~ 20K 8 0.5 1.0 7.9xX1.3 GC0351M-ND 3.30 2.64 2.31 2.20 GC0351M 
4 16x35 5.0 Plastic 650 fo ~ 20K 8 0.5 1.0 7.9xX1.3 GC0351M-3-ND 3.30 2.64 2.31 2.20 GC0351M-3 
5 16x 35 4.2 Plastic 650 fo ~ 4K 8 1.0 1.5 7.9x1.0 GC0351N-ND 4.23 3.38 2.96 2.82 GC0351N 
6 16x35 8.0 Plastic 500 fo ~ 12K 8 1.0 2.0 8.0x 2.0 GC0351P-ND 4.33 3.46 3.03 2.88 GC0351P 
7 16x35 74 Plastic 630 fo~ 13K 4 1.0 2.0 8.1x1.4 GC0351P-1-ND 4,33 3.46 3.03 2.88 GC0351P-1 
8 16 x 35 7.4 Plastic 630 fo ~ 13K 4 1.0 2.0 8.1x 1.4 GC0351P-3-ND 4,33 3.46 3.03 2.88 GC0351P-3 
9 20 x 35 8.0 Plastic 550 fo~ 11K 8 1.0 1.5 11.0x1.5 GC0351K-ND 4.33 3.46 3.03 2.88 GC0351K 
10 20 x 40 8.0 Plastic 550 fo~ 12K 8 1.0 1.5 11.0x 1.5 GC0401S-ND 4.43 3.54 3.10 2.95 GC0401S 
11 28.5 x 40 11.3 Plastic 390 fo ~ 20K 8 1.0 2.0 12.5x 1.8 GC0401K-ND 4.43 3.54 3.10 2.95 GC0401K 


| I Ss. . z. +— 877.64— 
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Slot! -— 254-78) 
6.35 X 7.90 
Nominal Power Resonance Response Nominal Voice Coil 
Impedance Rating Frequency Range Sensitivity” Diameter Magnet Size Weight Digi-Key Pricing CTS 
Fig. Description Ohm + 15% Watt Hz Hz dB + 2.0 avg (mm) (mm) (Oz) Part No 1 25 50 Part No. 
1 2.5" Round 8 0.5 390 + 20% 390 ~ 3,000 82.0 12.70 12.96 X 9.98 0.34 10339-ND 16.51 373.06 682.63 400-212-08 
2 3.5” Round 10 15 135 + 15% 135 ~ 22,000 84.0 19.05 60.45 X 25.4 X7.11 2.94 10340-ND 16.90 381.88 698.75 400-312-10 
3 4" Round 4 15 245 + 10% 245 ~ 6,000 93.5 19.05 60.45 X 25.4 X7.11 2.94 10341-ND 20.80 470.00 860.00 400-400-04 
4 4X6" Oval 4 15 110 +15 Hz 110 ~ 18,000 88.5 19.05 60.45 X 25.4 X7.11 2.94 10346-ND 17.42 393.63 720.25 401-406-04 
5 4X10" Oval 4 25) 70 +15 Hz 70 ~ 15,000 92.5 25.40 87.75 X 32.51 X 10.8 9.40 10347-ND 27.95 631.56 1155.63 401-410-04 


* @ 300, 400, 500, & 600 Hz. 


Panasonic. Miniature Audio Transducer For General Application 


For use in: 


* burglar alarms Continuous Tone 
* paging systems Y : 

* smoke detectors 

* gas detectors 

* light and radiation detectors 
+ data entry terminals 

* cash registers 

* alarm clocks 

* fish finders 

* metal detectors 

* medical equipment Fig. 4 
* test instruments 
* telephones 


* movie cameras - Sound 
* automotive warning UU Outlet 28 
systems ig. | SS 
* production machinery 
+ various electronic i : tee ot 
equipment ; 
NOT WASHABLE UNLESS NOTED! 
Rated D.C. Impe- Fre- Physical Tape & Reel 
Input Resistance dance Sabals quency Size Digi-Key Pricing Pricing Panasonic 
Fig. | (mW) (Ohms) | (Ohms) | (dB/1W/1m)| (Hz) (mm) Terminal Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
1 50 12 35 86 3.8K~4.3K | 12x 8.5 Straight Pin P9965-ND 4.44 39.37 318.20 1121.21 = EAF-12RF04C 
2 50 15 45 93 2.5K~3K 14x10 Lead Wire P9977-ND 4.50 39.90 322.50 1136.36 = EAF-14RO06B 
3 50 15 45 93 2.5K~3K | 16x 14.5 Bent Pin P9980-ND 5.86 50.80 420.11 1480.30 = EAF-16R02B 
4 10 20 _— 92 2.5K~2.7K | 8.5x8.5 Surface Mount | P9902CT-ND¢ 4.76 43.03 384.55 1611.46 2435.00 EAF-8RMO8EF 


+ For Tape and Reel Part No. change “CT-ND” (cut-tape) to “TR-ND”. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
832 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Piezoelectric Ceramic Buzzer Units Example Driving Circuit 


(For Self Drive Type) 


Applications: + Low power consumption. Wide operating range of supply voltage: 3 to P9912 P9920 
Smoke detectors, alarms, detectors, home appliances, radio beepers, 20VDC. pasta ae 
electronic games, keyboard signalers, cameras, and telephone ringers. 

7 “ 2 E 9 Features For All Others: P9915 
P9948 and P9928 Features: + Low power consumption. + Long life and no noise due to non-contact. +» Thin 


j ‘ : F A Q: ZTX451 or equivalent 
+ Drive oscillator circuitry — will run directly from commonly used voltage thickness buzzer element. + External drive type. +» Covering wide frequency D: 1N4148 or equivalent 


source such as dry batteries. + High sound level and low input voltage. range. + No magnetic field is generated. +» High sound pressure level. 


| 224.0 pe 
‘ fit.o 


Te i” 
2.0-1|+ 3'6 


Sound Oscillating Cap. Current Input Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Pressure Level Freq. (@1 KHz) (12 VDC) Voltage Part No. 1 10 100 500 1,000 5,000 Part No. 
1 80dB min. @ 12VDC 3.7KHz — 15mA 3 ~ 20VDC P9948-ND 8.34 70.53 551.43 1943.00 3664.00 3420.00/M | EFB-CB37C11 
2 90dB min. @ 12VDC 2.8KHz = 15mA 3 ~ 20VDC P9928-ND 8.32 70.41 550.47 1939.50 3658.00 3414.00/M | EFB-CC28C15 
3 74dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) _ 8500pF = 25V p-p P9900-ND 3.19 27.01 211.18 744.00 1403.00 1310.00/M | EFB-AA14D001 
4 86dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) a 7000pF _ 25V p-p P9957-ND 2.13 17.99 140.63 495.50 934.00 872.00/M | EFB-AA40D102 
5 85dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) = 15000pF = 30V p-p P9929-ND 2.18 18.48 144.48 509.00 960.00 896.00/M | EFB-RD22C41 
6 80dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) = 15000pF = 30V p-p P9951-ND 2.14 18.14 141.83 500.00 942.00 880.00/M | EFB-RD22C413 
vd 98dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) = 15000pF = 30V p-p P9909-ND 2.26 19.10 149.30 526.00 992.00 926.00/M | EFB-RD22C415 
8 85dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) _ 10000pF = 30V p-p P9910-ND 2.80 23.72 185.42 653.50 1232.00 1150.00/M | EFB-RD24C41B 
9 80dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) = 12000pF = 30V p-p P9911-ND 2.18 18.48 144.48 509.00 960.00 896.00/M | EFB-RC24C41 
10 85dB min. @ (15V p-p, 4KHz Sq. Wave) = 10000pF = 30V p-p P9924-ND 1.80 15.25 119.20 420.00 792.00 739.00/M | EFB-RD24C411 
1 96dB min. @ 10VDC 3.5KHz _ _ 3 ~ 20VDC P9912-ND* 3.41 28.86 225.63 795.00 1499.00 1399.00/M | EFB-RM38C13 
12 93dB min. @ 10VDC 3.5KHz = = 3 ~ 20VDC P9913-ND* 3.41 28.86 225.63 795.00 1499.00 1399.00/M | EFB-RM38C123 
13 85dB min. @ 12VDC 2.0KHz _ _— 3 ~ 20VDC P9914-ND* 2.98 25.19 196.97 694.00 1309.00 1222.00/M | EFB-RL20C102 
14 104dB min. @ 12VDC 2.8KHz = _ 3 ~ 20VDC P9915-ND* 2.92 24.67 192.88 679.50 1282.00 1196.00/M | EFB-RL28C11 
15 106dB min. @ 12VDC 3.7KHz = _— 3 ~ 20VDC P9920-ND* 3.17 26.83 209.74 739.00 1394.00 1301.00/M | EFB-RL37C20 
16 106dB min. @ 12VDC 3.7KHz = _ 3 ~ 20VDC P9921-ND* 3.17 26.83 209.74 739.00 1394.00 1301.00/M | EFB-RL37C22 
17 106dB min. @ 12VDC 3.2KHz _— _— 3 ~ 20VDC P9923-ND* 6.08 51.41 401.90 1416.00 2670.00 2492.00/M | EFB-BD32B21 


* Driving circuit required. | NOTE: All buzzers and microphones are non-washable. 


Ultrasonic Ceramic Sensor/Transducer PR li bein Risa 


Ultrasonic Ceramic Sensor consisting of a disc/bimorph_ _It has wide applications for burglar alarm systems, 
type piezoelectric ceramic vibrator that is used as a sensor —_ automatic door openers, flow rate detectors, and remote- 


for transmitting and receiving ultrasonics in the air. Since —_ control systems in TV, home appliance and toys, etc. 
the ultrasonic sensor has a resonance type vibrator, it is 


high in sensitivity and has outstanding sound pressure level. Sensors are not washable. 


* Temp. Range: -20°C to 60°C 
** Temp. Range: -40°C to 100°C 


Ctr Min. | Sound Max. Dimensions (mm) 

Freq. Band- | Pressure | Input Physical 

51.0 | Sensitivity | Sensitivity | Width | Level Volt. Size Leads Digi-Key Pricing Panasonic 

Type Class (KHz) | (dB/V/mbar) | (OdB = 1V/Pa)| (KHz) (dB) (Vrms) | Dia. Ht. Length Space | Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 

Q Receiver 40.0 -75 -55 1.0 = =— 18.0 12.0 12.5 7.5 P9892-ND 21.63 194.64 1730.18 6488.16 12111.23 | EFR-RQB40K5 
Q Transmitter | 40.0 _ — 1.0 105 20 18.0 12.0 12.5 7.5 P9893-ND 21.63 194.64 1730.18 6488.16 12111.23 | EFR-RTQB40KS 
Ss Receiver 40.0 -70 -50 4.0 — — 16.0 12.0 10.0 10.0 P9894-ND 9.20 82.76 735.62 2758.56 5149.31 | EFR-RSB40K5 
Ss Transmitter | 40.0 = = 4.0 105 20 16.0 12.0 10.0 10.0 P9895-ND 9.20 82.76 735.62 2758.56 5149.31 | EFR-TSB40KS 
U Transmitter | 40.0 = = 4.0 110 20 16.0 12.0 10.0 10.0 P9851-ND 5.60 50.40 448.00 1680.00 3136.00 | EFR-OUB40K22 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 833 
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Piezo Ceramic Audio Transducers — External Drive Type 


Resonant Sound Current 

Frequency | Operating Pressure Consumption Operating Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. (KHz) Voltage Level (Max.) Capacitance | Temp. (°C) Terminal Part No. i 10 100 500 1,000 Part No. 
1 4.0 20V p-p 76dB min. @ 4.0KHz 10mA 17,000pF -20 ~ +60 PCB Pin 102-1133-ND 2.34 2.13 1.70 1.42 1.24 CEP-1160 
1 4.0 20V p-p 80dB min. @ 4.0KHz 7mA 14,000pF -20 ~ +85 PCB Pin 102-1134-ND 2.50 2.28 1.82 1.52 1.32 CEP-1162 
2 5.0 20V p-p 82dB min. @ 5.0KHz 11mA 7,500pF -30 ~ +80 PCB Pin 102-1135-ND 1.40 1.28 1.02 85 74 CEP-1152 
3 4.0 20V p-p 82dB min. @ 4.0KHz 7mA 13,000pF -30 ~ +85 PCB Pin 102-1136-ND 1.54 1.40 1.12 93 82 CEP-1153 
4 2.4 30V p-p 88dB min. @ 2.4KHz 18mA 80,000pF -30 ~ +85 PCB Pin 102-1137-ND 2.89 2.63 2.10 1.75 1.53 CEP-1106 
5 4.0 30V p-p 92dB min. @ 4.0KHz 11mA 21,000pF -30 ~ +80 PCB Pin 102-1138-ND 1.38 1.25 1.00 83 73 CEP-1112 
6 3.0 30V p-p 90dB min. @ 2.8KHz 10mA 18,000pF -30 ~ +80 PCB Pin 102-1139-ND 1.90 1.73 1.38 1.15 1.01 CEP-1130 
7 2.0 30V p-p 93dB min. @ 2.0KHz 11mA 45,000pF -30 ~ +80 PCB Pin 102-1140-ND 2.26 2.05 1.64 1.37 1.19 CEP-1114 
8 2.0 30V p-p 90dB min. @ 2.0KHz 8mA 28,000pF -30 ~ +85 PCB Pin 102-1141-ND 2.04 1.85 1.48 1.23 1.08 CEP-1116 
9 2.5 50V p-p 80dB min. @ 2.5KHz 7mA 18,000pF -30 ~ +85 PCB Pin 102-1142-ND 1.57 1.43 1.14 95 83 CEP-1108 
10 2.5 50V p-p 80dB min. @ 2.5KHz 7mA 18,000pF -30 ~ +85 SMD 102-1143-ND 1.73 1.58 1.26 1.05 92 CEP-1109 
11 41 30V p-p 90dB min. @ 4.1KHz 12mA 21,000pF -30 ~ +85 Lead Wire 102-1144-ND 1.40 1.28 1.02 85 74 CEP-1110 
12 2.8 30V p-p 92dB min. @ 2.8KHz 10mA 18,000pF -30 ~ +80 Lead Wire 102-1145-ND 1.79 1.63 1.30 1.08 95 CEP-1126 


Magnetic Audio Transducers — External Drive Type 


Resonant Sound Current 

Frequency Operating Pressure Consumption Operating Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. (KHz) Voltage Level (Max.) Temp. (°C) Terminal Part No. u 10 100 500 1,000 Part No. 
13 2.4 4~8V 85dB min. @ 2.4KHz 40mA -40 ~ +85 SMD 102-1150-ND 2.15 1.95 1.56 1.30 1.14 CD-1206 
14 2.048 1~2V 85dB min. @ 2.048KHz 20mA -20 ~ +60 PCB Pin 102-1151-ND 63 58 A6 39 34 CEM-1201(42) 
14 2.048 1-2V 80dB min. @ 2.048KHz 20mA -20 ~ +60 PCB Pin 102-1152-ND 63 58 A6 39 34 CEM-1201(50) 
14 2.048 3~5V 85dB min. @ 2.048KHz 20mA -20 ~ +60 PCB Pin 102-1153-ND he 65 52 44 .38 CEM-1203(42) 
15 2.4 1~3V 80dB min. @ 2.4KHz 40mA -20 ~ +60 PCB Pin 102-1154-ND 85 78 62 52 45 CEM-1201S 
15 2.4 3~8V 85dB min. @ 2.4KHz 45mA -20 ~ +60 PCB Pin 102-1155-ND 85 78 62 52 45 CEM-1206S 
15 2.4 6~16V 85dB min. @ 2.4KHz 40mA -20 ~ +60 PCB Pin 102-1156-ND 85 78 62 52 45 CEM-1212S 
16 2.048 1~3V 80dB min. @ 2.048KHz 20mA -20 ~ +60 PCB Pin 102-1112-ND 1.32 1.20 .96 80 -70 CEM-1601 
16 2.048 3~12V 85dB min. @ 2.048KHz 50mA -20 ~ +60 PCB Pin 102-1113-ND 1.32 1.20 .96 80 70 CEM-1606 
16 2.048 6~18V 85dB min. @ 2.048KHz 40mA -20 ~ +60 PCB Pin 102-1114-ND 1.32 1.20 .96 80 -70 CEM-1612 
17 2.8 1.0~1.7V 85dB min. @ 2.8KHz 40mA -30 ~ +70 PCB Pin 102-1169-ND NEW! 1.46 1.33 1.06 88 eA CEM-14RO6CT 


Piezo Ceramic Audio Transducers — Self Drive Type 


Resonant Sound Current 

Frequency Operating Pressure Consumption| Operating Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. (KHz) Voltage Level (Max.) Temp. (°C) Terminal Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
18 3.2 3~28VDC 74dB min. @ 12VDC 7mA -30 ~ +85 PCB Pin 102-1146-ND* 1.65 1.50 1.20 1.00 87 CEP-1123 
19 3.3 3~28VDC 81dB min. @ 12VDC 7mA -30 ~ +80 PCB Pin 102-1147-ND* 2.15 1.95 1.56 1.30 1.14 CEP-1172 
20 2.8 3~28VDC 85dB min. @ 12VDC 7mA -30 ~ +85 Lead Wire 102-1148-ND* 2.39 2.18 1.74 1.45 1.27 CEP-1136 
21 3.3 3~28VDC 82dB min. @ 12VDC 7mA -30 ~ +80 Lead Wire 102-1149-ND* 2.04 1.85 1.48 1.23 1.08 CEP-1173 


* Driving circuit required 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Piezo Audio Indicators 


Sound Resonant 
Pressure Frequency Input Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Level (KHz) Current Voltage Part No. 1 10 100 500 1,000 Part No. 
Buzzers With Drive Circuits 
1 70dB min. @ 12VDC 44 7mA @ 12VDC 3~16VDC 102-1115-ND* 2.72 2.48 1.98 1.65 1.44 CEP-2242 
2 85dB min. @ 12VDC 3.0 11mA @12VDC 3~20VDC 102-1116-ND 3.52 3.20 2.56 2.13 1.86 CEP-2202A 
2 85dB min. @ 12VDC 3.0 11mA @12VDC 3~20VDC 102-1117-ND* 3.85 3.50 2.80 2.33 2.03 CEP-2202AS 
3 93dB min. @ 12VDC 3.5 10mA @ 12VDC 3~20VDC 102-1118-ND 3.60 3.28 2.62 2.18 1.90 CEP-2272A 
4 78dB min. @ 12VDC 3.4 15mA @ 12VDC 3~20VDC 102-1119-ND 2.59 2.35 1.88 1.57 1.37 CEP-2224 
5 93dB min. @ 12VDC 3.5 10mA @ 12VDC 3~20VDC 102-1120-ND 3.36 3.05 2.44 2.03 177 CEP-2260A 
6 88dB min @ 12VDC 2.5 - 3.8 17mA @ 12VDC 6~18VDC 102-1121-ND 6.24 5.68 4.54 3.77 3.30 CEP-2280 
ri 85dB min. @ 12VDC 3.5 6mA @ 12VDC 3~28VDC 102-1122-ND 4.40 4.00 3.20 2.66 2.32 CEP-2250 
8 85dB min. @ 12VDC 2.3 35mA @ 12VDC 8~16VDC 102-1123-ND 2.37 2.15 1.72 1.43 1.25 CEM-1212C 
8 85dB min. @ 5VDC 2.3 35mA @ 5VDC 4-7VDC 102-1124-ND 2.37 2.15 1.72 1.43 1.25 CEM-1205C 
9 88dB min. @ 110VAC 2.8 7mA @ 110VAC 30~120VAC/DC 102-1125-ND 5.78 5.25 4.20 3.49 3.05 CEP-4411AC. 
* Wave Solderable and Washable 
Piezoelectric Ceramic Buzzer Elements 
Resonant Resonant | Electrostatic 
Dimensions (mm) Frequency | Impedance Capacity Input Digi-Key Price Each CUI Inc. 
A B t (KHz) (Max.Ohm) | (@1KHz) | Voltage |Part No. 1 40 100 500 1,000 | Part No. 
Standard Type — Fig. 1 
Black 32 AWG 
20.00 1460 0.43 0.20 6.5 350 13,000pF 30V p-p /102-1126-ND 1.05 95 76 .64 .56 |CEB-20D64 
27.00 19.80 0.53 0.25 46 250 16,000pF 20V p-p |102-1127-ND 1.10 1.00 80 .67 .58 |CEB-27D44 
35.00 25.00 0.53 0.25 2.6 300 30,000pF 30V p-p /102-1128-ND 1.43 1.30 1.04 .87 .76 |CEB-35D26 
100 44.00 25.00 0.23 0.1 0.6 1,000 70,000pF 20V p-p |102-1170-ND NEW! 1.62 148 1.18 .98 .86 |CEB-44D06 
(32 AWG) _ 
Black 5.0 Feed Back Type — Fig. 2 
20.00 15.00 0.43 0.20 6.4 400 10,000pF 30V p-p /102-1129-ND 1.18 1.08 86 .72 .63 | CEB-20FD64 
27.00 20.00 0.51 0.25 45 500 16,000pF 30V p-p |102-1130-ND 1.21 1.10 88 .74 .64 | CEB-27FD44 
35.00 25.00 0.53 0.25 2.9 500 25,000pF 30V p-p |102-1131-ND 1.57 143 1.14 .95 .83 | CEB-35FD29 
P leZo Electrostatic 
Sound Pressure Capacitance Input Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Telephone Level (@ 1KHz) Voltage Part No. 1 10 100 500 1,000 | PartNo. 
Ringer 81dB @ 1.1KHz 43,000pF 30V p-p 102-1132-ND 1.76 1.60 1.28 1.07 93 CEP-1141 


Fig. 1 Fig. 2 


Ic Ultrasonic Transducers 


The ITC piezoelectric transducers are designed using quarter wavelength 
matching technology for optimal performance in air. The narrow beam with no 
side lobes makes it a good choice for demanding proximity, position, and level 
sensor applications. It can be used as a transmitter, receiver, or both as needed. 


FEATURES: 
+ Aluminum housing * Coaxial Cable (RG174/U) » H/S Tubing Black Polyolefin 
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Transmit Receive Operates from 9-15VDC. 

Sensitivity Sensitivity Drive Beam Case size: 23mm(L) x 

Frequency | Transmit | (dB vs. 1 pbar/ (dB vs. Voltage Nominal Angle Operating Weight | Digi Key Pricing ITC 15mm(W) x 13.5mm(H) 

Fig. | at Receiving | Bandwidth | 1 Vrms @ 1 ft.) | 1 Vrms/pbar) | (10% duty cycle) | Impedance | (-3dB) Conical | Temperature | Humidity | (grams) | Part No. 1 10 25 Part No. with mounting hole cen- 
x 92 kHz. 12 kHz 417 -63 100Vp-p 1000 Q 10? 0-70°C. 0-90% 26 270-1000-ND 65.19 521.49 1199.50 | ITC-9071 ters at 27mm. 

2 150 kHz 20 kHz +23 -68 50Vp-p 1000 Q 10° 0-70°C. 0-90% 14 270-1001-ND 60.84 486.72 1119.53 | ITC-9072 440CU-ND $2.88/1 

All specifications typical at 22°C and subject to change without notice, ee $26.40/10 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 835 


Panasonic. 


Electret Condenser Microphone Cartridge 


Consists of a high voltage internal electret membrane, metal electrode and a Field Effect 
Transistor (FET). Doesn't need a high-voltage bias from the outside like ordinary condenser 


microphones. 


Features: Highly efficient electrical specification, pressure type operating principle, low 
impedance (2.2kQ), omnidirectional back directivity, and a high degree of reliability under 
adverse shock, vibration and environmental tests. 
Applications: Telephone and telephone answering devices, tape recorders, intercoms, 
computer modems, completed microphones for recording, testing and monitoring, hearing aids, 
sonic controlled toys and sensors, and others. All buzzers and microphones are non-washable. 


8|, 250uF 


Physical Frequency | Operating Current 
Size Sensitivity Range Voltage Consumption Sensitivity S/N Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Type (mm) (OdB = 1V/Pa) (Hz) Max./Std. Max. Reduction Ratio Part No. 1 10 100 Part No. 
7 Omnidirectional 96.0X 2.2 -45dB +4dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P9955-NDt 2.05 1.82 1.48 WM-64C 
Omnidirectional 06.0X 2.2 -45dB +4dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P9958-NDt 2.03 1.81 1.46 WM-64K 
4 Omnidirectional 06.0 X 2.7 -45dB +4dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P9933-ND 1.69 1.50 1.22 WM-62A 
7 Omnidirectional 06.0 X 2.7 -45dB +4dB 20-16k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P9926-NDt 2.04 1.81 1.47 WM-62CC 
6 Omnidirectional 26.0 X 3.4 -35dB +4dB 20-20k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >62dB P9925-ND 1.83 1.63 1.31 WM-61A 
3 Omnidirectional 26.0 X 5.0 -42dB +3dB 20-20k 10Vv/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB P9959-ND 2.64 2.35 1.90 WM-60AY 
2 Omnidirectional 09.7X4.5 -44dB +2dB 20-16k 10V/1.5V 0.3mA within -3dB @ 1.1V >60dB P9970-ND 1.06 95 77 WM-52BM 
2 Omnidirectional 09.7X4.5 -44dB +3dB 20-16k 10V/2.5V 0.6mA within -3dB @ 2V >60dB P9949-ND 82 73 59 WM-54BT 
1 Omnidirectional 09.7 X6.7 -42dB +3dB 20-16k 10V/4.5V 0.8mA within -3dB @ 3V >60dB P9956-ND 1.09 97 79 WM-034CY 
2 Omnidirectional 09.7 X 6.7 -42dB +3dB 20-16k 10V/4.5V 0.8mA within -3dB @ 3V >60dB P9931-ND 1.26 1.12 91 WM-034BY 
2 Omnidirectional 09.7 X6.7 -42dB +3dB 20-16k 10V/4.5V 0.8mA within -3dB @ 3V >60dB P9962-ND* 2.77 2.46 1.99 WM-034CY195M 
3 Unidirectional 26.0 X 5.0 -50dB +4dB 100-12k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >55dB P9964-ND 2.07 1.84 1.49 WM-65A103 
5 Unidirectional 09.7 X 5.0 -47dB +4dB 100-16k 10V/1.5V 0.5mA within -3dB @ 1V >60dB P9961-ND 2.58 2.30 1.86 WM-55A103 
5 Unidirectional 99.7 X 5.0 -50dB +4dB 100-16k 10V/1.5V 0.5mA within -3dB @ 1V >58dB P9963-ND 1.86 1.66 1.34 WM-56A103 
8 Noise Canceling 96.0 X 2.2 -51dB +4dB 100-10k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >50dB P9973-ND 2.19 1.95 1.58 WM-67D103 
8 Noise Canceling 06.0 X 2.7 -45dB +4dB 100-10k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >50dB P9968-NDt 2.48 2.20 1.78 WM-66DC103 
4 Noise Canceling 06.0 X 2.7 -51dB +4.5dB 100-10k 10V/2V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >50dB P9896-ND 1.95 1.74 1.40 WM-66D103 
5 Noise Canceling 09.7 X 5.0 -54dB +4dB 100-10k 10V/1.5V 0.5mA within -3dB @ 1V >58dB P9897-ND 2.66 2.37 1.91 WM-55D103 


* Has 18mm long leads. + With built-in cap. 


Microphone Holders 


Digi-Key Price Each Panasonic 

Fig. | Part No. 1 10 100 500 | PartNo. Use With Panasonic Part No. 

1 P9950-ND 59 50 39° .28 | M3CA0208A4 WM-52BM, WM-54BT, WM-55A103, WM-55D103, WM-56A103 
2 | P9952-ND 59 50 -39° .28 | M3CA0207A4 WM-52BM, WM-54BT, WM-55A103, WM-55D103, WM-56A103 
3 | P9974-ND 59 50 39.28 | YPM-CH022AA4 | WM-034 Series 

4 | P9953-ND -59 50 39.28 | M3CA0082A4 WM-034 Series 

5 | P9698-ND 51 44 34.24 | YPMCHO008 WM-034 Series 

6 | P9899-ND 59 50 39.28 | YPM-CHOO9AA4 | WM-034 Series 

7__| P9898-ND 59 50 39° .28 | YPM-CH021AA4 | WM-063T, WM60AT, WM60AY, WM65A103 


HORN Electret Condenser Microphone 


INDUSTRIAL 


Electret condenser microphones consist of a 
high voltage internal electret membrane, a 
metal electrode, and a field effect transistor 
(FET). Horn Industrial microphones are 
manufactured in a quality controlled facility in 
China. All microphones are produced with 
Japanese made FETs to ensure high quality 
and reliability. This along with 100% testing 
ensure a zero defect rate. Horn's commitment 
to quality has earned them approval from a 
famous global manufacturer of mobile 
phones. Horn’s ECMs utilize a highly efficient, 
low impedance design, available in omni 
directional, unidirectional, and noise canceling 
versions. Typical applications are telephone 
and telephone answering equipment, tape 
recorders, intercoms, hearing aids, and 
sonically controlled games and toys. All 
microphones are non-washable. 


Fig. 1 


Term. 2 Term. 1 


= 


Fig. 10 Fig. 11 


Term. 2Term. 1 


Term. 2 Term. 1 


Term.2 Term. 1 


Term. 2 Term. 4 


Term. 2 Term. 1 


Term. 2 Term. 1 


Fig. 9 


é Term. 1 | term, 2 Term. 1 
Fig. 16 


Term. Term. 1 


Physical Frequency Operating Current 
Size Sensitivity Range Voltage Consumption Sensitivity S/N Digi-Key Price Each Horn 
Fig. Type (mm) (OdB = 1V/Pa) (Hz) Std. Max. Reduction Ratio Part No. 1 10 100 Part No. 

1 Omnidirectional 09.7x6.5 -42dB +2dB 20-20k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1001-ND 86 65 43 EM9765-422 
2 Omnidirectional 09.7x6.5 -42dB +2dB 20-20k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1002-ND 94 71 A7 EM9765P-422 
3 Omnidirectional 09.7x4.5 -44dB +2dB 20-20k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1006-ND 97 73 49 EM9745-442 
4 Omnidirectional 09.7x4.5 -44dB +2dB 20-20k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1007-ND 1.05 79 53 EM9745P-442 
5 Omnidirectional 09.4 x 6.5 -44dB +2dB 20-20k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1008-ND 1.02 Wid 51 EM9465-442 
6 Omnidirectional 09.4x6.5 -44dB +2dB 20-20k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1009-ND 1.09 82 55 EM9465P-442 
7 Omnidirectional 06.0 x 5.0 -42dB +3dB 20-20k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1011-ND 1.09 82 55 EM6050-423 
7 Omnidirectional 06.0 x 5.0 -44dB +3dB 20-20k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1012-ND 1.09 82 55 EM6050-443 
8 Omnidirectional 06.0 x 5.0 -42dB +3dB 20-20k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1013-ND 1.17 88 59 EM6050P-423 
8 Omnidirectional 06.0 x 5.0 -44dB +3dB 20-20k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1014-ND 1.17 88 59 EM6050P-443 
9 Omnidirectional 06.0x3.5 -38dB +3dB 20-20k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1017-ND 2.65 1.99 1.33 EM6035-383 
9 Omnidirectional 06.0x3.5 -40dB +3dB 20-20k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1018-ND 2.65 1.99 1.33 EM6035-403 
10 Omnidirectional 26.0 x 2.7 -42dB +3dB 20-20k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1019-ND 2.65 1.99 1.33 EM6027-423 
11 Omnidirectional 26.0 x 2.7 -42dB +3dB 20-20k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1020-ND 2.96 2.22 1.48 EM6027PA-423 
12 Omnidirectional 04.5 x 3.0 -44dB +3dB 20-20k 4.5V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >60dB 359-1021-ND 3.12 2.34 1.56 EM4530-443 
13 Unidirectional 99.7x5.2 -47dB +4dB 20-20k 1.5V 0.5mA within -3dB @ 1V >58dB 359-1003-ND 2.96 2.22 1.48 EM9752U-474. 
13 Unidirectional 09.7x5.2 -51dB +4dB 20-20k 1.5V 0.5mA within -3dB @ 1V >58dB 359-1004-ND 2.96 2.22 1.48 EM9752U-514 
14 Unidirectional 98.0 x 5.0 -51dB +4dB 20-20k 1.5V 0.5mA within -3dB @ 1V >60dB 359-1010-ND 2.96 2.22 1.48 EM8050U-514 
15 Unidirectional 06.0 x 5.0 -51dB +4dB 20-20k 2.0V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB 359-1016-ND 2.81 2.11 1.41 EM6050U-514 
16 | Noise Cancelling 09.7x5.2 -51dB +4dB 20-20k 1.5V 0.5mA within -3dB @ 1V >60dB 359-1005-ND 2.88 2.17 1.45 EM9752N-514 
17 | Noise Cancelling 26.0x5.0 -51dB +4dB 20-20k 2.0V 0.5mA within -3dB @ 1.5V >58dB 359-1015-ND 2.81 2.11 1.41 EM6050N-514 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


3M Fastening Systems 


Scotchmate™ Hook and Loop 
Fastening Systems 


When the two sides of a 
Scotch-mate Hook and Loop 
Fastener are pressed together, 
hundreds of tiny, stiff hooks 
mesh with a surface of pliable 
loops. Simply press together to 
fasten and pull apart to open. 
And do it thousands of times 
during the life of your product. 
Depending on the application, 
select either plain-backed or 
adhesive-backed versions. 
Plain-backed versions are easily sewn or stapled in place. Adhesive-backed 
fasteners are available for bonding to bare or painted metal, many plastics 
including plasticized vinyl, plus wood, glass and more. 

Plain, standard sew on: Wash or dry clean + Operating Temperature: Up to 
250°F (121°C) continuous * Features: Tailored appearance for garments 
Pressure sensitive rubber adhesive: + Features: General purpose adhesion 
to most smooth surfaces + Operating Temp. : -20°F to 120°F (-29°C to 49°C) 


Note: Roll length is 50 yards (45.72 meters) 


Adhesive 


Woven Nylon“ 
Strip With 
Loops 


“\Liner 


Woven Nylon 
Strip With 


Adhésive <1 Hooks 


Digi-Key Price 

Description Part No. Each 

Hook & Loop Fastening Systems - 50 yds. (45.72meters) 
Loop, plain back sew on, 5/8” (15.88mm), black | SJ340158-0-ND 11.88 
Hook, plain back sew on, 5/8" (15.88mm), black | SJ340258-0-ND 11.88 
Loop, plain back sew on, 5/8” (15.88mm), white | SJ340158-9-ND 11.88 
Hook, plain back sew on, 5/8” (15.88mm), white | SJ340258-9-ND 11.88 
Loop, plain back sew on, 1” (25.40mm), black | SJ340110-0-ND 16.95 
Hook, plain back sew on, 1" (25.40mm), black | SJ340210-0-ND 16.95 
Loop, plain back sew on, 1” (25.40mm), white | SJ340110-9-ND 16.95 
Hook, plain back sew on, 1" (25.40mm), white | SJ340210-9-ND 16.95 


3M Bumpons? Protective Products 


Available in: White, Gray, Brown, Black. Dimensions in inches (mm). 


W: .50 (12.70) 
H: .12 (3.05) 


W: .50 (12.70) 
Ht: .14 (3.56) 


W: .81 (20.57) 
Ht: .30 (7.62) 


W: .50 (12.70) 
Ht: .23 (5.84) 


W: .63 (16.00) 
Ht: .31 (7.87) 


W: .44 (11.18) 
Ht: .20 (5.08) 


W: .50 (12.70) 
Ht: .14 (3.56) 


W: .44 (11.18) 
Ht: .20 (5.08) 


W: .40 (10.16) 


W: .88 (22.35) buen 


Ht: .40 (10.16) 


W: .81 (20.57) 
Ht: .52 (13.21) 


W: .75 (19.05) 
Ht: .38 (9.65) 


Foil Shielding Tape 

Scotch® EMI/RA Copper Foil Shielding Tapes provide an easy-to-apply, time 
saving, cost-effective way to shield against BMI/RA radiation. Foil tapes are 
conductive through the adhesive, and offer mechanical, electrical and thermal 
values to meet your shielding effectiveness/frequency requirements. 


Hook, adhesive back, 5/8” (15.88mm), black $J352658-0-ND 56.22 
Loop, adhesive back, 5/8” (15.88mm), black $J352758-0-ND 56.22 


Digi-Key Price Each 
Description Part No. 1 5 


Hook, adhesive back, 1” (25.40mm), black $J352610-0-ND 70.32 
Loop, adhesive back, 1” (25.40mm), black $J352710-0-ND 70.32 


Dual Lock™ Reclosable 
Fastening Systems 


When Dual Lock brand Reclosable 
Fasteners are pressed together, 
hundreds of mushroom-shaped i 
stems interlock with one another. Polyolefin ~ 
An audible snap announces that strip NS 
the fastener is locked. Compared to 
hook and loop fasteners, you get 
improved tensile strength with five 
times more holding power. Open 
and close hundreds of times 
during the life of your product. 
Depending on the applications, you can select either plain-backed or adhesive- 
backed versions. Plain-backed versions can be easily sewn, stapled or 
ultrasonically bonded in place. Adhesive-backed versions are available for 
bonding to bare or painted metal, many plastics including plasticized vinyl, plus 
wood, glass and more. Mating Type 400 and Type 170 stems provides the most 
universal Dual Lock fastener combination. As an alternative when the closure 
involves two flexible surfaces, Type 400 can be mated with itself. For even 
greater strength closures with limited openings and closing, Type 170 can be 
mated with Scotchmate Loop Products. Plain-backed: Sew on or staple. Wash 
or dry clean. * Operating Temperature: -20°F to 200°F (-29°C to 93°C) Pressure 
sensitive rubber adhesive: General purpose. Bonds to most surfaces. 
* Operating Temperature: -20°F to 120°F (-29°C to 49°C) continuous. 
Pressure sensitive very high bond Scotch™ VHB™ acrylic adhesive: High 
performance for aircraft, automotive, business equipment, electronics. Resists 
harsh wet/dry, hot/cold cycles. + Operating Temperature: -20°F to 158°F (-29°C 
to 70°C) continuous 


Note: Roll length is 50 yards (45.72 meters) 


‘ : Adhesive 


Adhésive 


Digi-Key Price 
Part No. Each 
Dual-Lock Fastening Systems 
Loop, plain back sew on, .5” (12.70mm), black | SJ344112-NDt 62.32 
Hook, plain back sew on, .5" (12.70mm), black | SJ344212-ND= 62.48 
Loop, plain back sew on, 1” (25.40mm), black | SJ344110-NDt 104.15 
Hook, plain back sew on, 1” (25.40mm), black | SJ344210-ND= 104.15 
Loop, pressure sensitive adhesive back, .5” 


Description 


(12.70mm), black $J354112-NDt 80.49 
Hook, pressure sensitive adhesive back, .5” 

(12.70mm), black SJ354212-ND+ 80.47 
Loop, pressure sensitive adhesive back, 1” 

(25.40mm), black $J354110-NDt 134.14 
Hook, pressure sensitive adhesive back, 1” 

(25.40mm), black $J354210-ND+ 134.14 

Dual-Lock High Bond Fastening Systems 

Loop, pressure sensitive adhesive back, .5” 

(12.70mm), black $J355112-NDt 113.40 
Hook, pressure sensitive adhesive back, .5” 

(12.70mm), black $J355212-ND+ 113.40 
Loop, pressure sensitive adhesive back, 1” 

(25.40mm), black $J355110-NDt 181.23 
Hook, pressure sensitive adhesive back, 1” 

(25.40mm), black SJ355210-ND> 181.23 


Hook, plain back sew on, .5” (12.70mm), clear | SJ346012-ND 72.55 


Loop, pressure sensitive very hi bond back, .5” 


(12.70mm), clear $J356012-ND 129.44 
Hook, plain back sew on, 1” (25.40mm), clear | SJ346010-ND 120.92 
Loop, pressure sensitive very hi bond back, 1” 

(25.40mm), clear $J356010-ND 206.87 


t+ Mating Type 400 + Mating Type 170 


1/4” x 18 yds. (6.35mm x 16.46 meters) | 3M1181A-ND 10.50 9.00 
1/2” x 18 yds. (12.70mm x 16.46 meters) | 3M1181B-ND 20.98 17.99 
1” x 18 yds.(25.40mm x 16.46 meters) 3M1181C-ND 44.07 37.77 


Scotchcode Wire Marker Tape Dispenser 


GY =Gray WH = White 
OR = Orange YL = Yellow 
RD = Red 

VL = Violet 


Digi-Key Price 
Part No. Each 
STD-ND 10.86 
STD-0-9-ND 33.04 
STD-C-ND 33.04 
SDR-CI-ND* 2.42 
SDR-CIX-ND* 2.42 


Description 

Dispenser Only 

Dispenser with 0-9 Marker Tape 

Dispenser with Colored Marker Tape 

Refill, 1 roll, number - 1 = 0 thru 9 

Refill, 1 roll, colors - O01 = Color Designation 


* Refill Rolls 8 Feet (2.44 Meters) in Length 


Scotch™ Adhesive Transfer 
Tapes 9703 


Scotch Adhesive Transfer Tapes aren't really “tapes” at all. They're actually 
thin strips of pressure sensitive adhesive pre-applied on special release liners. 
This allows you to quickly and easily apply a neat, precise strip of clean, dry 
adhesive exactly where you want it. Mounts flat, flexible circuits: Features 
electrical conductivity only through the adhesive thickness. Completely 
eliminates the need for soldering, solvents, messy cleanup. * Thickness: 
0.002” (.05mm) + Adhesive: Acrylic A-40 Applications: + Attach BMI/RA 
shields + Connect flat flexible circuits + Attach electronic components 


Digi-Key Price 
Part No. Each 
3M970334-ND 86.48 
3M970312-ND 63.59 


Description 


Width, 0.75 (19.05) 
Width, 0.5 (12.70) 


Scotch™ 130C-mil Linerless 
Rubber Splicing Tape 
3I's premier rubber-based, high-voltage insulating tape. Its thermally conductive 


design eliminates hot spots in splicing and terminating 600V to 69k V. Meets 
requirements of HH-I-553C, Grade A and B, and ASTM D-4388, Type III. 


Digi-Key Price 
Part No. Each 
3M130C-ND 11.38 


Description 
3/4” x 30 ft. (19.05mm x 9.1m) 


Scotch™ 35 7-mil Vinyl Electrical 
Color Coding Tape 


Agile and versatile performer that stretches to conform to virtually any shape that 
requires color-coded insulation. Its excellent elongation, flexibility and strength 
make it easy to handle. The eight fade-resistant colors are easily distinguished 
for fast identification of electrical phases, leads, piping and safety areas. Meets 
requirements of UL 510 & CSA 22.2 Features: + Aggressive pressure-sensitive, 
rubber-based adhesive + Excellent electrical insulating properties + Resists 
weather, abrasion, corrosion, alkalies and acids + Hame retardant 


BL = Blue RD = Red 
GN=Green VL = Violet 
GY =Gray WH =White 
OR = Orange YL = Yellow 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
3/4 inch x 66 feet 
(19mm x 20.1m) 
Color Designation 1 |3M35-CI-ND 4.64 


Digi-Key 
Fig. | Part No.* Pricing 
64 640 1,024 3,072 
1 | SU5508-LO-ND 4.95 42.39 55.20/M 38.09/M 
56 560 1,008 3,024 
2 | SI50120-ND 4.62 39.60 58.93/M 40.66/M 
64 640 1,024 3,072 
3 | SJ5518-C-ND 8.55 73.25 95.38/M 65.81/M 
4 36 504 1,008 
4 | SJ5523-L]-ND 81 6.25 72.90 99.82/M 
40 520 1,040 5,200 
5 | $J5027-L-ND 8.30 92.48 102.26/M 96.54/M 
56 560 1,008 3,024 
6t_| $J5303-7-ND 5.09 43.61 64.91/M 44.79/M 
56 560 1,008 3,024 
7t | SJ5312-7-ND 5.11 43.78 65.15/M 44.96/M 
56 560 1,008 3,024 
8 | SJ5003-L-ND 4.29 36.76 54.71/M 37.75/M 
24 72 504 1,008 
9 | SJ5009-C-ND 8.32 21.38 124.73 170.76/M 
4 36 504 1,008 
10 | SJ5514-C-ND 1.89 14.61 170.45 233.36/M 
54 540 1,080 3,024 
11 | SJ5007-0-ND 3.88 33.23 51.28/M 35.39/M 
40 520 1,040 5,200 
12 | SJ5017-L-ND 10.63 118.47 131.00/M 124.43/M 


To designate color, use the following numbers: 
9-white, 8-gray, 1-brown, 0-black, in the FJ of each part #. + Transparent. 


Scotch™ 70 Self- Fusing 


Silicone Rubber Electrical Tape 


High-temperature, arc- and track-resistant self-fusing tape. It’s composed of 
long-lasting silicone rubber with an easy-tear, easy-strip liner. Scotch 70 Tape 
is well-suited to protect high-voltage cable terminations against arcing and 
tracking. Operating Temperature: 180°C. 


Digi-Key Price Each 
Part No. 1 10 


3M70-ND 36.42 31.87 


Description 
1” x 30 ft. (25.4mm x 9.1 meters) 


Electrical Tape 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Super 33° Vinyl Plastic Bectrical Tape, 
3/4" x 66 ft. (19.05mm x 20.12m) 3M33+A-ND 5.00/Roll 
Super 88 Vinyl Plastic Hectrical Tape, 
3/4" x 66 ft. (19.05mm x 20.12m) 3M88A-ND 5.64/Roll 
Highland Vinyl Plastic Tape, 3/4" x 60 ft. 
(19.05mm x 18.2m) 3M1700-ND -94/Roll 
Vinyl Mastic Pad, 3-1/4"x 4-1/2" 
(82.55mm x 114.30mm) 3M11008-ND 2.90/Roll 
Scotch-Mount™ 
No. 4008 & 4026 


Double Coated Foam Tapes 


The foam carrier makes them flexible and conformable, great 
for filling space and ideal for joining rough and irregular 
surfaces. » Adhesive: Acrylic A-20 Applications: + Bond 
mirrors to walls or furniture * Bond acoustic panels to walls 


Digi-Key 
Description Part No. 
Thickness, 0.125 (3.18) 3M4008-ND 
Thickness, 0.062 (1.57) 3M4026-ND 


Scotch-Mount™ 
Double-Coated Foam Tape 


Urethane Foam: Soft, conformable, and high in internal strength which makes 
it ideal for general purpose mounting and joining. The excellent cold 
temperature properties make it suited for application on snowmobiles, 
freezers, etc. Vinyl Foam: Designed for general purpose mounting and 
joining, they offer one-piece removal. Their high degree of conformability 
makes them well suited for joining rough, miss-matched surfaces and the 
closed-cell foam makes excellent water and air seal in certain applications. 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Urethane 1/16” Thick, 1” x 36 yards, white 
(1.59mm x 25.40mm x 32.92meters) 
Vinyl 1/8” Thick, 1” x 36 yards 
(3.18mm x 25.40mm x 32.92meters) 
Vinyl 1/16" Thick, 1” x 36 yards, black 
(1.59mm x 25.40mm x 32.92meters) 
Vinyl 1/16” Thick, 1” x 36 yards, white 
(1.59mm x 25.40mm x 32.92meters) 


3M40161-ND 31.43 


3M44081-ND 64.86 


3M44161B-ND 49.74 


3M44161W-ND_ 49.74 


6969 Duct Tape 


3M Highland 6969 is a 10.8-mil (0.27mm) commercial grade 
polyethylene coated cloth tape with rubber adhesive for moisture 
proofing plumbing, duct sealing, protecting, holding and other 
general purpose uses. It is silver colored, high tack, 
conformable, strong and easily torn. 6969 resists backing 
distortion at temperatures up to 150°F (65°C) for one hour. 


Digi-Key Price 
Part No. Each 
3M69692B-ND 9.42 
3M69692S-ND 9.42 


Description 
2” x 60 yd roll (50.8mm x 54.8m), Black 
2" x 60 yd roll (50.8mm x 54.8m), Silver 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1023) 837 


SERPACG 


Electronic Enclosures 


Plastic Electronic Enclosures 


Models available with or without 9-volt battery compartments. All models come with 
vertical card guides and are bossed for mounting horizontal circuit boards. All enclosures 


are made from ABS GSM UL Rated 94 HB plastic. 


Fig. 5 — 9V Standard/ 
9V Standard with Insert 


CAL 


Fig. 6 — Slanted 


Fig. 7 — 9V Slanted 


— “A” Series 


QV End Panel 


Fig. 2 — Standard/ 
Standard with Insert 


DB End Panel 


Fig. 9— “M4”, “M6”, 
“M8” Series 


Fig. 3 — Standard 
Enclosure Copper Clad 
Board 


Fig. 4 — Gasket 


9V “H” Series 


Accessories Digi-Key Price Each Serpac 
Digi-Ke PFIGSIESGH Sernee A B ic D___|_PartNo. 125 ~——50_| Series No. 
Description Part No 1 25 50 Movil No. Fig. 2 — Standard 
F.65 Series Optiond End Panal, Gear SRH6S-FPC ND DM 41.68 145) 21050. 34 (161.04) | 9.50 (241.30)] 1.50(38.10)|  — SR1910-ND 1462 11.60 998 ]191 
H-65 Series Optional End Panel. Infrared SRH65-FPIND 394 313 269 | 2105IR 34 (161.04) | 9.50 (241.30)) 2.50 (63.50)|  — SR1937]-ND 15.28 1213 10.43 | 193 
Rubber Feat 11x, 2x ‘SR50-ND 49 15. 13 1 SR50 35 (161.29) | 9.50 (241.30)| 0.91 (23.11)|  — $R091C-ND 13.61 10.80 9.29 | 091 
Rubber Feet, Bumpon, Black ‘SR51-ND ‘08 23,20 ' | 1 35 (161.29) | 9.50 (241.30)| 1.90 (48.26) | __ — SR093C]-ND 14.36 11.40 9.81 _| 093 
Rubber Feet For A Series SR52-ND. .28 .23 20 | 52 Fig. 2 — Standard with Insert (Non-Textured Top) 
100 pe. Standoff Screws SR60KIT-ND 61.93 49.15 42.27 | 60KIT 25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 1.00 (25.40); — SR110-I-ND 387 3.08 265 | 110-1 
100 pc. Standoff Posts ‘SR61KIT-ND. 60.48 48.00__41.28 | 61 KIT 25 (57.15) | 3.60 (91.44) | 1.50(38.10)}  — SR111-I-ND 447 355 3.06 | 111-1 
‘Standoff with Hole ‘SR60-ND 38 +~.30.~+~«.26 ‘| 60 60 (66.04) : 10 (104.14)| 0.91 (23.11)]  — $R021-I-ND 432 343 295 | 021-1 
Standoff with Post SR61-ND 32.2522 | 6 25 (82. ah 38 (111.25)] 0.90 (22.86)|  — $R031-I-ND 520 413 3.55 | 031-1 
Que for SR60 and SR61 SR65-ND 11.69 9.28 7.98 | 65 25 (82.55) | 4.38 (111.25)| 1.50(38.10)|  — $R131-I-ND 570 453 3.90 | 131-1 
Battery Giip; dbl. contact for M-6, M8, H65-9V, H65-AA 25 (82: Be | 38 (111.25)] 1.91 (48.51)|  — ‘$R033-I-ND 6.08 483 4.15 | 033-1 
H67-9V, and H67-AA SR71-ND 6 4942 | 71 25 (82.55) | 4.38 (111.25)| 250 (63.50)|  — $R133-I-ND 643 510 4.39 | 133-1 
Battery Giip; single contact for M-6, IM-8, H65-9V, H65-AA, 25 (82.55) | 5.63 (143.00)| 1.51 (38.35)|  — SR151-I-ND 671 5.33 4.58 | 151-1 
H67-9V, and H67-AA boxes SR72-ND 61 49 42 | 72 25 (82.55) | 5.63 (143.00)| 2.51 (63.75)| 9 — SR153-I-ND 762 605 5.21 | 153-1 
Battery Oi; battery contacts for M-4 boxes ‘SR74-ND 61 49 42 | 74 26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 0.91 (22.86)| — ‘$R051-I[J-ND 614 4.88 4.20 | 051-1 
Battery Giip; battery contacts for M-4 boxes SR75-ND 61 AQ 42 | 75 26 (82.80) | 5.63 (143.00)| 1.91 (48.51)|  — SR053-I-ND 7.02 558 4.80 | 053-1 
Screw #0 x 9/16 Rat; fits M-4 ; SR6001-ND 200.1714] 6001 88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 0.90 (22.86)|  — $R071-I-ND 888 7.05 6.07 | 071-1 
Screw #2 x 1/2 Rat; fits M-6, M-8, C-4, CH-4 and H Series SR6003-ND 20.17 _~_—=«4 |: 6008 488 (123.95) | 6.88 (174.75) 1.50 (38.10) | — SR171ID-ND 973 7.73 6.65 | 1711 
Screw #4 x 1/4 HIL Pan; fits 110-1, 05-S, 88 (123.95) | 6.88 (174.75)| 1.41 (35.81)|  — $R072-IJ-ND 1040 825 7.10 | 072-1 
9V, 15-S, 9V Standoff Holes and All Bosses _ SR6004-ND 20.17 «14 | 6004 88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.00 (50.80) | — $R172-IL-ND 10.68 848 7.29 | 172-1 
Screw #4 x 3/8 HL Pan; fits All S and SL Series SR6005-ND 2000 17 14 | 6005 88 (123.95) | 6.88 (174.75)| 1.91 (48.51)}  — $R073-I-ND 1055 838 7.21 | 073-1 
Sole 4 7 oa A be + rd Mee IMCOda soe oy 44 4 ome 88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.50 (63.50)|  — SR173-I-ND 11.21 890 7.66 | 173-1 
i fits M-6, +8, ‘ : : : 88 (123.95) | 14.21 (360.93) 2.01 (51.05)|  — SR182I]-ND 16.44 13.05 11.23 | 1821 
Screw #2 x 5/8 Rat; fits C-6 and O+6 SR6008-ND 2017 «14 | 6008 34 (161.04) | 9.50 (241.30)| 1.50 (38.10) | — SR191I_-ND 1462 11.60 9.98 | 191-1 
34 (161.04) | 9.50 (241.30)) 2.50 (63.50)|  — SR1931C]-ND 15.28 1213 10.43 | 1931 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac 35 (161.29) | 9.50 (241.30)| 0.91 (23.11)|  — $R091-I-ND 13.61 10.80 9.29 | 091-1 
A B Cc D Part No. 1 25 50 _| Series No. 35 (161.29) | 9.50 (241.30) | 1.90 (48.26)| __ — SRO93I_-ND. 14.36 11.40 9.81_| 0931 
Fig. 1 — “A” Series Fig. 2 — Standard Wall Mount 
2.60 (66.04) | 4.25 (107.95) | .88 (22.35) = SRA20_]-ND 614 488 4.20 |A20 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25)) 0.91 (23.11) | — SR031-W_-ND 649 5.15 4.43 | 031-W 
2.60 (66.04) | 4.25 (107.95) | 1.12 (28.45)|  — SRA21C1-ND 6.33 5.03 4.33 |A21 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25)) 1.41 (35.81) | — — SR032-W_]-ND 6.96 5.53 4.76 | 032-W 
3.35 (85.09) | 5.30 (134.62) | 1.50 (38.10) _ SRA27_]-ND 9.23 7.33 6.30 | A-27 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25)) 1.91 (48.51) | — — SR033-W_-ND 7.34 5.83 5.01 | 033-W 
5.10 (129.54) | 5.30 (134.62) | 1.71 (43.43) = SRAS1L1-ND 11.72 930 8.00 |A31 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00)) 1.51 (38.35) ] — — SR151-WL-ND 891 7.08 6.09 | 151-W 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.30 (33.02)|  — SRA4101-ND 13.10 1040 895 |A41 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00)) 2.01 (51.05)]  — SR152-WL-ND 961 7.63 6.56 | 152-W 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.62 (41.15) = SRA42_1-ND 14.14 11.23 9.66 |A42 3.25 (82.55) oe (143.00) | 2.51 (63.75) | — SR153-W_-ND 10.08 8.00 6.88 | 153-W 
Fig. 1 — “A” Series - 9-Volt 3.25 62.80) |563(14300)| 141 3581)| — | SHUSWEIND St 783.658 | OSD.W 
2.60 (66.04) | 4.30 (109.22) | 1.10 (27.94), — SRA21-9V_-ND 794 630 542 |A2I9V : : = ane , ‘ . 
3.35 (85.09) | 5.30 (13469) 1.50 (30.10) — | SRA27-9VZ-ND 1241 985 848 | A279V 3.26 (82.80) 863 (143.00)] 1.91 (48.51) | _— _|PSHOSEWELNDI 9.86 7.83 6.73 | 053-W 
5.10 (129.54) | 5.30 (134.62) | 1.80 (45.72) | — SRA31-9V_]-ND 15.37 12.20 10.50 | A319V Fig. 2 — Standard Wall Mount with Insert 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.30 (33.02)|  — SRA41-9V_]-ND 15.31 12.15 10.45 | A419V 25 (82.55) | 4.38 (111.25)| 0.91 (23.11) | — SR031-WIL-ND 649 515 4.43 | 031-WI 
5.00 (127.00) | 7.10 (180.34) | 1.60 (40.64) |_— — SRA42-9V_]-ND 16.35 12.98 11.16 | A-429Vv 25 (82.55) | 4.38 (111.25)| 1.91 (48.51) | = — SR033-WIL]-ND 7.34 5.83 5.01 | 033-WI 
Fig. 1 — “A” Series Optional End Panels 25 2258) |563(14300| 251 (68 75)| — | SHISSWEIND 1008 800 688 | 150m 
20 Series End Panel SRA20-CL-ND 227 1.80 1.55 | 20 ‘ 4 : : : = i , 4 . ' 
120 Series End Panel with $F2003-DB9B-ND 476 378 325 oon DBO BK 26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 0.91 (23.11)|  — $R051-WIC-ND 891 7.08 6.09 | 051-Wi 
‘220 Series End Panel with DE25 $F2003-DB25B.ND 4.76 3.78 3.25 | 2003 DB25 BK 26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 1.91 (48.51) |_ — $R053-WIC]-ND 986 7.83 6.73 | 053-WI 
‘A21 Series End Panel SRA21-CC-ND 227. 180 1.55 | 2005 Fig. 3 — Standard Enclosure Prototyping Boards — .1” (2.54mm) Grid Perfboard 
21 9V Series Black End Panel SRA21-9VBK-ND 463 368 3.17 | 2006 BK For Box #'s "SAx1x” SR310-ND 983 7.80 6.71 | 310SR 
21 Series End Pane with DBS SR2005-DB9B.ND 476 3.78 3.25 | 2005 DB BK ie a a iene Soke aa 16s ieee en 
jor sete ee Pana ae Src oa os is 5010 OBES BK | For Box #'s “SFR7x" $R370-ND 28.38 22.53 19.38 | 370SR 
A27 QV Series Black End Panel SRA27-9VBK-ND 482 383 3.29 |2011BK Fig. 3 — Standard Enclosure Prototyping Boards — Copper Clad Board (1 Side) 
27 Series End Panel with DB9 $R2010-DB9B-ND 485 3.85 3.32 | 2010 DB9BK For Box #’s “SRx1x" SR410-ND 9.83 7.80 6.71 | 410SR 
27 Series End Panel with DB25 $R2010-DB25B-ND 4.85 3.85 3.32 _| 2010 DB25 BK | | For Box #’s “SRx3x" ‘SR430-ND 10.74 8.53 7.34 | 430SR 
‘AS1 Series End Panel SRA31-LIC-ND 356 283 2.43 12015 For Box #'s “SRx5x" ‘SR450-ND 11.69 928 7.98 | 450SR 
‘31 QV Series Black End Panel SRA31-9VBK-ND 482 3.83 3.29 | 2016 BK For Box #'s “SAx7x" __|_SRA470-ND 14.74_11.70_10.07 | 470SR 
AS1 Series End Panel with DB9 $R2015-DB9B-ND 5.76 4.58 3.94 | 2015 DB9 BK Fig. 4 — Gaskets 
AS1 Series End Panel with DB25 $R2015-DB25B-ND_ 5.76 4.58 3.94 | 2015 DB25 BK | | Gasket, 3.63” x 2.27" (92.20mm x 57.66mm); fits 
AA1 Series End Panel SRA41-CIL-ND 312 248 213 | 2020 114, 111-1, 112, and 113 SRPS-11-ND 3.75 298 256 | PS11 
AA1 QV Series Black End Panel SRA41-9VBK-ND. 5.07 4.03 3.47 | 2021 BK Casket, 4.38" x 3.25" (111.25mm x 82.55mm); fits 
AA1 Series End Panel with DB9 SR2020-DB9B-ND 545 433 3.72 | 2020DB9BK 131, 131-1, 132, 132-1; 133, and 133-1 SRPS-13-ND 416 3.30 284 | PS13 
AA1 Series End Panel with DB25 $R2020-DB25B-ND_ 5.45 4.33 3.72 | 2020 DB25 BK | | Gasket, 5.63" x 3.25" (143.00mm x 82.55mm); fits 
‘Ad? Series End Panel SRAA2-CIC-ND 356 283 2.43 | 2024 151, 151-1, 152, 153, and 153-1 SRPS-15-ND. 488 3.88 3.34 | PS-15 
‘Ad2 QV Series Black End Panel SRA42-9VBK-ND 5.29 4.20 3.62 | 2025 BK Fig. 5 — 9-Volt Standard 
‘A42 Series End Panel with DB9 SR2024-DB9B-ND 5.76 4.58 3.94 | 2024 DB9 BK 60 (66.04) 7 10 (104.14)} 1.51 (38.10) | = — SR2110-ND 545 433 3.72 | 211 
AA2 Series End Panel with DB25 $R2024-DB25B-ND 5.76 4.58 3.94 | 2024 DB25 BK 25 (82: 2 4 38 (111.25) | 1.51 (38.35) | — SR231[-ND 671 533 4.58 | 231 
Fig. 2 — Standard 25 (82.55) | 4.38 (111.25) 2.00 (50.80)|  — an) 7.09 563 4.84 | 232 
2.25 (57.15) ] 3.60 (91.44) | 1.50(38.10)]  — SRI11C-ND 447° 355 3.06 | 111 25 (82. 55) |4 38 (111.25) | 2.51 (63.75) | — 33[_)-ND 740 5.88 5.06 | 233 
2.27 (57.67) | 3.63 (9220) 2.01 Sr 05 _ SR112_-ND 479 380 3.27 | 112 25 (82. 2 |2 63 (143.00) 1.51 (38.35) | — SR25101-ND 819 6.50 5.59 | 251 
2.27 (57.67) | 3.63 (92.20) | 2.51 (63.75)|  — SR113C-ND 498 395 3.40 | 113 25 (82.55) | 5.63 (143.00) 2.00 (50.80) | = — SR252(]-ND 873 6.93 5.96 | 252 
2.60 (66.04) | 4.10 (104.14) | 0.91 (23.11)|  — SR021C-ND 432 343 295 | 021 3 25 (82. 5) [6 63 (143.00) 2.51 (63.75) | — SR253(_-ND 9.14 7.25 6.24 | 253 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 0.90 (22.86)] _ — SRO31C-ND 5.20 413 3.55 | 031 4.88 (i200 |6 88 (174.75) 1.51 (38.35) | — SR2710-ND 10.87 863 7.42 | 271 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.50 (38.10)]  — SR131C-ND 5.70 453 3.90 | 131 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) 2.00 (50.80) | — SR2720)-ND 1.66 9.25 7.96 | 272 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.41 (35.81)|  — SR032_]-ND 570 453 3.90 | 032 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75)] 2.51 (63.75) |_— SR273(-ND 11.84 9.40 __ 8.09 | 273 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.01 (51.05)| 9 — SR132_-ND 6.08 4.83 4.15 | 132 Fig. 5 — 9-Volt Standard with Insert (Non-Textured Top) 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 1.90 (48.26) | — SR033_-ND 6.08 4.83 4.15 | 033 2.60 (66.04) | 4.10 (104.14)) 1.51 (38.35) | = — $R221-I-ND 545 4.33 3.72 | 211-1 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.50 (63.50) | = — SR133-ND 6.43 510 4.39 | 133 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25)) 1.51 (38.35) | = — $R231-I-ND 671 5.33 4.58 | 231-1 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.50 (38.10) _ SR1511-ND 671 533 4.58 | 151 3.25 (82.55) = (111.25) | 2.51 (63.75) | = — SR233-IL-ND 740 5.88 5.06 | 233-1 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.40 (35.56)|  — SR052_-ND 6.52 518 4.46 | 052 3.25 (82.55) | 5.63 (143.00)| 1.51 (38.35) | = — $R251-I-ND 819 6.50 5.59 | 251-1 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.00 (50.80) _ SR152(_-ND 7.02 5.58 4.80 | 152 3.25 (82.55) 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75) | = — ‘SR253-IL-ND 914 7.25 6.24 | 253-1 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) |1.90 (48.26)|  — SRO53_]-ND 7.02 558 4.80 | 053 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) 1.51 (38.35)|  — $R271-I-ND 1087 863 7.42 | 271-1 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75)|  — SR153_}-ND 762 605 5.21 | 153 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) 2.00 (50.80)|_ — $R272-I-ND 11.66 925 7.96 | 272-1 
. 26 (82.80) | 5.63 (143.00) | 0.91 (23.11) _ SRO051C-ND 614 488 4.20 | 051 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.51 (63.75) ‘$R273-IL-ND 11.84 940 8.09 | 273-1 
88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 0.90 (22.86)|  — SRO71C-ND 888 7.05 6.07 |071 Fig. 5 — “9-Volt Standard Wall Mount 
‘ 88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.50 (38.10)|  — SR1710-ND 973 7.73 665 |171 25 (82.55) | 4.38 (111.25)| 1.51 (38.35)|  — ‘$R231-W_-ND 737 5.85 5.04 | 231-W 
88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.41 (35.81)|  — SRO72_]-ND 10.40 825 7.10 |072 25 (82.55) | 4.38 (111.25)| 2.01 (51.05)|  — $R232-W_-ND 784 623 5.36 | 232-W 
‘ 88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.00 (50.80) | — SR172C-ND 10.68 848 7.29 | 172 25 (82.55) pe (111.25)| 2.51 (63.75)|  — $R233-W_-ND 819 650 5.59 | 233-W 
88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 1.91 (48.51)]  — SRO73_]-ND 1055 838 7.21 |073 25 (82.55) | 5.63 (143.00)| 1.51 (38.35) | — $R251-W-ND 980 7.78 6.69 | 251-W 
ri 88 (123.95) | 6.88 (174.75) | 2.50 (63.50)|  — SR173C-ND 11.21 890 7.66 | 173 25 (82.55) | 5.63 (143.00)| 2.01 (51.05)]  — $R252-W_-ND 1049 833 7.16 | 252-W 
5.93 (150.62) |13.96 (354.58)| 2.01 (51.05)| _ — SR182_}-ND 16.44 13.05 11.23 | 182 25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75)|  — SR253-W_-ND 10.65 845 7.27 | 253-W 
Note: Box color _): B = Black, G= Gray, A=Almond Lens color (|) IR = Infrared, CL = Clear, BK = Black (Continued) 


838 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


¢ Fax: 218-681-3380 


i i Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each Serpac 
SERPAG Plastic Electronic Enclosures (cont) * c fr SSS ft ba Bech | Serpe 
: 2 = . Fig. 9 — "M" Series Translucent 
Dimensions — Inch (mm) Digi-Key Price Each | Serpac 2.20 (55.88) | 2.80(71.12) | 0.71(18.03)] — | SRM4TL]-ND* 10.02 7.95 6.84] M-47R 
A B c D Part No. 125 50 | Series No. 2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | 0.85 (21.59) ‘SRM6TL_-ND* 12.51 9.93 854/M-67R 
Fig. 5 — 9-Volt Standard Wall Mount with Insert (Non-Textured Top) Fig. 9 — a Series with Pocket Clip 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25)] 1.51 (38.35) — | SR231-WIL-ND 737 5.85 5.04 ]231-WI 2.20 (55.88) | 2.80(71.12) | 0.71(1803)] — | SRM4PO_-ND 810 643 553]/M-4PC 
3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) | 2.51 (63.75)) — | SR233-WIL-ND 8.19 6.50 5.59 |233-WI 2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | 0.85(21.59)| — | SRM6PO_]-ND 9.80 7.78 6.69|M-6PC 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00)| 1.51 (38.35)) — | SR251-WIC-ND 9.80 7.78 6.69 |251-WI 2.40 (60.96) | 6.97 (177.04) | 0.85(21.59)| _— | SRM8PQ_]-ND 11.66 9.25 7.96 | M-8 PC 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 2.51 (63.75)| — _| SR253-WIC-ND. 10.65 8.45 7.27 |253-M. Fig. 9 — "M" Series with External Screws 
Fig. 6 — Standard Slant 2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | 0.85(21.59)] — | SRMGIND_]-ND 828 6.58 5.66|M-6IND 
3.25 (82.55) (143.00) | 0.90 (22.86) | 0.39 (9.91) | SROSS_-ND 6.14 4.88 4.20 [05S 2.40 (60.96) | 6.97 (17.04) | 0.85 (21.59) | _— _| SRMBIND[_}-ND 9.61 7.63 6.56 | M-8 IND 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.50 (38.10) | 0.97 (24.64)| SR15-S_]-ND 671 533 4.58 |15-S Fig. 11 — “G10” Series — No Insert or Access Hole 
6.88 (174.75) | 4.88 (123.95) | 1.88 (47.75) | 0.90 (22.86) SRO7S_-ND 8.88 7.05 6.07 |07-S 4.38 (111.25) | 3.25 (82.55) [0.885 (22.48)| — | SRGIOL]-ND 671 5.33 4.58[ Gi0 
6.88 (174.75) (123.95) | 2.48 (62.99) | 1.50 (38.10) | SR17S_]-ND 9.73 7.73 6.65 |17-S Fig. 11 — “G10A” Series with Insert and Access Hole 
Fig. 6 — Standard Slant Wall Mount 4.38 (111.25) | 3.25 (82.55) | 0.885 (22.48)| — | SRGIOAT-ND 671 5.33 4.58] GI0A 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) ] 0.90 (22.86)| 0.39 (9.91) | SROSSW_-ND 649 5.15 4.43 ]05-SW “M” Series Lenses 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00)| 1.51 (38.35)| 1.0 (25.4) | SRISSW_I-ND 7.34 5.83 5.01 |15-SW M4 Series Clear SRM4-FPC-ND 3.65 2.90 2.50] 4004cL 
Fig. 6 — 9-Volt Standard Slant Wall Mount M4 Series Infrared ‘SRM4-FPI-ND 3.94 3.13 2.69] 4004IR 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) | 1.51 (38.35)| 1.0 (25.4) | SR25SWL-ND 8.82 7.00 6.02 [25-SW M@/8 Series Clear SRM6/8-FPC-ND 3.65 2.90 2.50| 4008CL 
Fig. 7 — 9-Volt Slanted ME6/8 Series Infrared ‘SRM6/8-FPI-ND 3.94 3.13 2.69 4008IR 
3.25 (82.55) | 5.63 (143.00) ] 1.50 (38.10) | 0.97 (24.64) | SR25-S_]-ND 819 650 5.59 ]25-S fia. 10 — “H” Series (Standard, AC, 9V, or AA) 
6.88 (174.75) | 4.88 (123.95) | 2.48 (62.99) | 1.50 (38.10) | SR27S_1-ND 10.87 8.63 7.42 |27-S 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) = ‘SRH65_]-ND 6.77 5.38 4.63) H65 
Fig. 8— “C” Series 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) — | SRH65-AAC-ND 7.65 6.08 5.23|H65 AA 
738 (6506) | 2.13 (6410) | 058(147)  — — | SCRAL-ND 324258 222]04 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) ot (23.88)} — — | SRH65-AC_/-ND 677 5.38 4.63|H-65 AC 
4161 (40.89) | 2.26(5740) | 075(1905)| — | SoRBC-ND 304 258 222/06 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88)} | — | SRH65-9V_]-ND 7.43 5.90 5.08|H659V 
1185 (48: anent gain : ; : 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51)|__— | SRH67CEND 6.93 5.50 4.73| H67 
85 (46.99) | 2.40 (60.96) | 0.93 (23.62) — | SCR8L]-ND 3.24 258 222|/C8 
1185 (46.99) | 5.00 (127.00) | 1.00(2540)| — | Soes--ND 422 335 280/028 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51) — | SRH67-AA_-ND 7.84 6.23 5.36|H67 AA 
220 (584) | 3 ; Aion: ( : : 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51)] — | SRH67-AC_I-ND 6.93 5.50 4.73|H67 AC 
.30 (58.42) | 3.25 (82.55) | 0.80 (20.32)| — | SCRIOL]-ND 353 280 241|/C10 ae bared 
2.40 (60.96) | 375 (9525) | 1.00(2540)| _—_| SCRIA-ND 140. (So5 280 Cte 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51) ‘SRH67-9V_]-ND 7.62 6.05 5.21|H679V 
a i = = righ a 9" series Tranei ria : : 3.65 (92.71) 720 (182.88) | 1.26 (32.00) — | SRH75C1-ND 8.63 6.85 5.90|H75 
19 8 — Chet Sie teat 3.65 (92.71) | 7.20 (182.88) : 26 (32.00)}  — SRH75-9V_]-ND 9.58 7.60 6.54|H759V 
1.38 (35.05) | 2.13 (54.10) | 0.58(14.73)) = — | SOR4TL_I-ND* 5.36 4.25 3.66 |C-47R 3.65 (92.71) | 7.20 (182.88) | 1.26 (32.00)|___— _| SRH75-4AA/]-ND 11.59 9.20 7.92] H754AA 
1254599) | 240 6098) | 096(2362)|  — | SORBT-ND 595 425 365 (087A gt MEER TE 
89 (46, d 93 (23. = Hl : : é 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88)| — | SRH6STLI-ND* 11.72 930 800) H65TR 
2.30 (58.42) | 3.25 (82.55) | 0.80(20.82)| _—-_SG/GT iat: G27) 98) 428 /CA0 TR 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94(23.88)| — | SRH65-AATL]-ND* 13.29 10.55 9.08) H-65 AATR 
Fig 8 — "C" Series with Key Holder 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88) | — ‘SRH65-9VT_I-ND* 12.95 10.28 8.84|/H659VTR 
1.38 (35.05) | 2.13 (54.10) | 058(14.73)] — | SOR4KH_}-ND 460 365 314/C4KH Fig. 10 — “H” Series with Pocket Clip 
be les or (aoe +e — = eee o 2 oa ied i 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) - (23.88) — | SRH6S-PO_-ND 954 7.58 6.52] H65PC 
85 (46: 40 (60: .93 (23.6: —__| SCR8KH{ i _ 4, A . 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88)| — | SRH65-AAPO_]-ND 10.43 8.28 7.12|H65AA-PC 
Fig 8 — "C" Series with Pocket Clip 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) ot (23.88)| — SRH65-ACPC_]-ND 9.54 7.58 6.52) H65AC-PC 
1.38 (35.05) | 2.13 (54.10) | 058(14.73)] — | SORAPQL-ND 6.02 4.78 4.11]C4PC 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.94 (23.88)} — | SRH65-9VPC_]-ND 10.21 8.10 6.97] H659V-PC 
1.61 (40.89) | 2.26 (57.40) | 0.75(19.05)| — — | SCR6PQL]-ND 6.02 4.78 4.11 |C6PC 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51)|_— _| SRH67-AAPCLI-ND 10.62 8.43 7.25 |H67 AA-PC 
1.85 (46.99) | 2.40 (60.96) | 0.93(23.62)| — — | SCR8PQ_]-ND 6.02 4.78 4.11 |C8PC 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.28 (7.11) — | SRH67-ACPO_-ND 970 7.70 6.63|H67ACPC 
1.85 (46.99) | 5.00 (127.00) | 1.00(25.40)| — — | SCR28PC_]-ND 699 555 478|C-28PC 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 0.28 (7.11) — | SRH67-PCLI-ND 9.70 7.70 6.63|H67PC 
2.30 (58.42) | 3.25 (82.55) | 0.80 (20.32) — | SCRIOPO_]-ND 652 518 4.46|C10PC 2.75 (69.85) | 4.94 (125.48) | 1.28 (32.51)| | — | SRH67-9VPO_]-ND 10.40 8.25 7.10] H679V-PC 
2.40 (60.96) | 3.75 (95.25) | 1.00(25.40)|_ | — _| SCRI2PQ_]-ND 6.87545 4.69 |C-12PC EMI Enclosures (No Battery Cl 
Fig. 8 — “CH” Series i “A” Series - EMI - 
2.265 (67.31) | 1.515 (38.48) | 0.585 (14.86) ~ SROH-4(]-ND 3.24 258 2.22 /CH4 3.35 (85.09) | 5.30 (134.62) ‘SRA27E-B-ND 14.25 12,26 | A-219V 
2.39 (60.71) | 1.74 (44.20) |0.755(19.18)/ — | SRO+6_]-ND 3.24 258 2.22 |CH6 Fig. 2 — Standard 
2.40 (60.96) | 1.85 (46.99) | 0.925 (23. =o). % — ne idl 3.24 258 2.22 |CH8 2.25 (57.15) ee (91.44) SRIT1EB-ND 450 358 3.08] 111-Bvi-BLAQK 
Fig. 8 — “CH” Series with Key Holder 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25) SR131E-B-ND 8.10 6.43 5.53 | 131-EMI-BLAQK 
2.265 (67.31) | 1.515 (38.48) | 0.585 (14.86) — | SROH-4KH_-ND 460 365 3.14 /CH4KH 3.25 (82.55) seo (142.75) SRI51EB-ND 9.61 7.63 6.56 | 151-EMI-BLAQK 
2.39 (60.71) | 1.74 (44.20) | 0.755(19.18)) — | SRCH-6KH_|-ND 4.60 365 3.14 |CH6KH 4.88 (123.95) | 6.88 (174.75) SR172E-B-ND 15.44 12.25 10.54] 172-EVI-BLAQK 
2.40 (60.96) | 1.85 (46.99) | 0.925 (23.50) SRCH-8KH_]-ND 4.60 3.65 3.14 |CH8KH 6.34 (161.04)| 9.50 (241.30) SR191E-B-ND 21.23 16.85 14.50 | 191-EMI-BLACK 
Fig. 8 — Za 'H” Series with Pocket Clip Fig. 5 — 9-Volt Standard 
2.265 (67.31) | 1.515 (38.48) | 0.585 (14.86), — | SRO44PC_]-ND 6.02 4.78 4.11 [CH4PC 2.60 (66.04) [4.10 (104.14) [1.50 (38.10)|_ — | SR211EBND 7.75 6.15 5.29 | 211-BMI-BLAQK 
2.39 (60.71) | 1.74 (44.20) | 0.755(19.18)) — | SRCH-6PO_]-ND 6.02 4.78 4.11 |CH6PC Fig. 5 — 9-Volt with Insert (Non-Textured Top) 
2.40 (60.96) | 1.85 (46.99) | 0.925(23.50)|_ _— _| SRCH-8PQ_]-ND 6.02 4.78 4.11 |CH8PC 3.25 (82.55) | 4.38 (111.25)| 1.50(38.10)| — | SR231EBND 9.61 7.63 6.56 | 231--EMI-BLAGK 
Fig. 9 — "M" Series Fig. 6 — Standard Slant 
2.20 (55.88) | 2.80 (71.12) | 0.71(1803)] — | SRM4Q)-ND 583 463 398|M4 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 1.50 (38.10) [.968 (24.59)| SROISE-B-ND 9.61 7.63 6.56 | 15-S-BVI-BLACK 
2.40 (60.96) | 4.15 (105.41)| 0.85(21.59)} — — | SRM@_]-ND 721 5.73 493|M6 Fig. 9 — Remote “M” Series 
2.40 (60.96) | 6.97 (177.04) | 0.86 (21.84)| — | SRMBL]-ND 8.54 6.78 583 |M8 2.40 (60.96) | 4.15 (105.41) | .85 (21.59) —___| SRM6E9VB-ND 10.33 8.20 7.06 | M-6-EMI-BLACK 
Note: Box color _): B = Black, G=Gray, A=Almond = * Translucent Box color (|: L = Translucent Blue, G = Translucent Green, S = Translucent Gray, R = Translucent Red 
SERPAC P-Series Enclosures cee tne Ieee | 
Flectronle Enclosures Internal External Part No. 1 10 Model No. 
Features: + Unbreakable light-weight structural resin * O-Ring watertight/airtight seal + Pressure purge f BxeenesiBleciGese 
valve under latch + Ergonomic handle + Corrosion proof +» Material: SR-R Polypropylene, SR-RX PVC Without Foam Insert 
7.73x51x33 8.88 x 7.59x3.97 | SR-RX120-B-ND 28.96 24.14 | RX-120 BLACK 
Dimensions — L x W xH (Inch) Digi-Key Price Each Serpac 9.61 x 7.42 x 4.15 10.90 x9.9x4.92 | SR-RX300-B-ND 44.58 37.16 | RX-300 BLACK 
Internal External Part No. 1 10 Model No- 13.72 x 10.07x6.14 | 15.11x12.40x6.94 | SR-RX520-B-ND 82.62 68.86 | RX-520 BLACK 
18.56 x 13.39 x 6.72 | 20.04x 15.76 x 7.59 _| SR-RX720-B-ND 135.06 112.56 | RX-720 BLAQK 
Without Foam Insert With Plastic Lock Without Foam Insert 
= 7.73x51x33 8.88x7.59x3.97 | SR-RX120-PLLBND 41.96 34.97 | RX-120 PLL BLACK 
7.3 x 5.00 x 3.23 8.70 x 7.45 x 3.89 SR-R120+ 1748 14.57 | R120 
959x742x398 | 1080x985x487 | SR-R300; 2584 2237 | R00 9.61 x 7.42x 4.15 10.90x9.9x4.92 | SR-RX300-PLLBND 57.58 47.99 | RX-300 PLL BLAQK 
13.49x9.78x6.00 | 1485x 1215x685 | SRRS20-(] 5176 4314 | R520 13.72 x 10.07x6.14 | 15.11x12.40x6.94 | SR-RX520-PLLBND 95.62 79.69 | RX-520 PLL BLACK 
18.29x13.19x6.62 | 19.75x1553x748 | SRR720--ND 8456 70.47 | R720 18.56 x 13.39 x 6.72 | 20.04x 15.76x 7.59 | SR-RX720-PLLB-ND 148.06 123.39 | RX-720 PLL BLACK 
With Plastic Lock Without Foam Insert With Metal Lock Without Foam Insert 
73x5.00x3.23 8.70 x7.45 x 3.89 SR-R120-PLL--ND 3048 2541 | R120PLL 7.73x51x33 8.88x7.59x3.97 | SR-RX120-MLLBND 44.96 37.47 | RX-120 MLL BLAQK 
9.59 x 7.42 x 3.98 10.80 x 9.85 x 4.87 SR-R300-PLL[]-ND 39.84 33.21 R-300 PLL 9.61 x 7.42 x 4.15 10.90 x 9.9 x 4.92 SR-RX300-MLLB-ND 60.58 50.49 | RX-300 MLL BLAQK 
13.49 x 9.78 x 6.00 14.85 x 12.15 x 6.85 SR-R520-PLL-]-ND 64.76 53.97 R-520 PLL 13.72 x 10.07 x6.14 | 15.11x12.40x6.94 | SR-RX520-MLLB-ND 98.62 82.19 | RX-520 MLL BLAQK 
18.29 x 13.19 x 6.62_| 19.75x 15.53x7.48 | _SR-R720-PLLEJ-ND 97.56 81.31_| R-720PLL 18.56 x 13.39 x 6.72 | 20.04x 15.76x7.59 | SR-RX720-MLLB-ND 151.06 125.89 | RX-720 MLL BLACK 
With Metal Lock Without Foam Insert With Foam Insert 
7.3.x 5.00 x 3.23 8.70 x 7.45 x 3.89 SR-R120-MLLE-ND 33.48 27.91 | R120MLL 7.73x51x33 8.88 x 7.59x3.97 | SR-RX120-FB-ND 32.40 27.01 | RX-120 BLACK FOAM 
9.59x7.42x3.98 | 10.80x9.85x4.87 | SR-R300-MLLC]-ND 42.84 35.71 | R30OMLL 9.61 x 7.42 x 4.15 10.90 x 9.9x4.92 | SR-RX300-FB-ND 52.46 43,72 | RX-300 BLACK FOAM 
13.49 x 9.78x6.00 | 14.85x12.15x6.85 | SR-R520-MLL]-ND 67.76 56.47 | R520MLL 13.72 x 10.07x6.14 | 15.11x12.40x6.94 | SR-RX520-F3-ND 94.40 78.67 | RX-520 BLACK FOAM 
18.29 x 13.19 x6.62_| 19.75 x 15.53x7.48 | _SR+R720-MLL[J-ND 100.56 83.81 R-720 MLL 18.56 x 13.39 x6.72 | 20.04x 15.76 x 7.59 | SR-RX720-FB-ND 195.36 _162.81_| RX-720 BLACK FOAM 
With Foam Insert With Plastic Lock With Foam Insert 
7.3x5.00 3.23 8.70x7.45 x3.89 | SAR120-FL-ND 19.54 16.29 | R120 FOAM 7.73X5.1x3.3 8.88x7.59x3.97 | SR-RX120-PLLFB-ND 45.40 37.84 | RX-120 PLL BLACK FOAM 
9.59 x7.42x3.98 | 10.80 x 9.85x 4.87 | SA-R300-FL-ND 31.56 26.31 | R300 FOAM 9.61 x7.42 x 4.15 10.90x9.9x4.92 | SR-RX300-PLLFB-ND 65.46 54.56 | RX-300 PLL BLACK FOAM 
pi is pee oe bie x ‘cs % ae Sui ie ae ne nee ete 13.72x 10.07 x 6.14 | 15.11x12.40x6.94 | SR-RX520-PLLFBND 107.40 89.51 | AX-520 PLL BLACK FOAM 
HO KTS TS XO! LS KASS XT - : : : zee a 18.56 x 13.39 x6.72 | 20.04x 15.76x7.59 | SR-RX720-PLLFB-ND 208.36 173.64 | RX-720 PLL BLACK FOAM 
With Plastic Lock With Foam Insert With Metal Lock With Foam Insert 
7.3 x 5.00 x 3.23 8.70 x 7.45 x 3.89 ‘SR-R120-PLLA_]-ND 3254 27.12 | R120PLLFOAM 
950x742x398 | 1080x9.85x487 | SR-RS00-PLLFSLND 4456 3714 | R300 PLL FOAM 7.73x51x33 8.88 x 7.59x3.97 | SR-RX120-MLLFB-ND 48.40 40.34 | RX-120 MLL BLACK FOAM 
13.49x9.78x6.00 | 14.85x 1215x685 | SR-R520-PLLAT-ND 7212 6011 | R520 PLL FOAM 9.61 x 7.42 x 4.15 10.90x9.9x4.92 | SR-RX300-MLLFB-ND 68.46 57.06 | RX-300 MLL BLACK FOAM 
18.29x13.19x6.62 | 1975x1553x748 | SRR720-PLLE--ND 11088 9241 | R720PLLFOAM | | 1372x10.07x6.14 | 15.11x 1240x694 | SR-RX520-MLLFB-ND 110.40 92.01 | RX-520 MLL BLACK FOAM 
With Metal Lock With Foam Insert 18.56% 13.39 x6.72 | 20.04x15.76x7.59_| SR-RX720-MLLFB-ND 211.36 176.14 | RX-720 MLL BLACK FOAM 
7.3.x 5.00 x 3.23 8.70 x 7.45 x 3.89 SR-R120-MLLA_]-ND 35.54 29.62 | R120MLL FOAM ‘R” Series Case Accessories 
9.59 x 7.42 x 3.98 10.80 x 9.85 x 4.87 ‘SR-R300-MLLF_|-ND 4756 39.64 | R300MLL FOAM Top plate for SR-R120-X-ND 8.0x5.5x.06 |) SR7150T-ND 18.28 0 — 7150T 
13.49x9.78x6.00 | 14.85x12.15x6.85 | SRR520-MLLAL-ND 75.12 62.61 | R520MLLFOAM | | Waterproof bottom plate for SR-R120-X-ND 
18.29 x 13.19x 6.62 | 19.75x 15.53x7.48 | SR-R720-MLLA-ND 113.88 94.91 | R-720MLLFOAM 8.31 x 5.75 x .06 with perimeter seal o-ring | SR7150B-ND 21.00 — | 7150B 
Note: (_] = Case Oolor: B = Black; G = Gray; Y = Yellow; O = Orange Note: SR-RX = Hame Retardant, UV protected, Chemical resistant 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 839 


IMSHEEGERN Aluminum Enclosures 


Fig. 1 - Aluminum Boxes: + .040” (1.02mm) Plain 
aluminum + Screw fastening, punched and tapped 

Fig. 2 - Snap Together Aluminum Boxes: + .040” 
(1.02mm) Plain aluminum + An ideal box for construction 
where screws cannot be used and where access to the 
box must be quick and often. the catches hold the box 
together tightly 

Fig. 2 - Crown Royal Series Chassis: + Versatile and 
rugged construction + Constructed of .050” (1.27mm) 
aluminum, Type 3003-H14 + Plain aluminum + Screws 
included 

Fig. 3 - Aluminum Consoles: + Plain aluminum + The 
length of the Flat Top of the MDC Series is 1/2 the total 
depth 

Figs. 3 and 4 - Uni-Cab Universal Cabinet System: 
+ Bases are .090 (2.29mm) aluminum. Covers are .063” 
(1.60mm) aluminum, Type 3003-H14 metal + Pem nuts 
used throughout for longer life and ease of assembly and 
disassembly + All parts are primed to protect the metal 
against the elements and to serve as a paint base. Bases 
are finished in textured blue, covers are finished in semi- 
gloss white * The base is approximately 1/4” (6.35mm) 
larger than the cover dimensions 

Fig. 5 - Small Cabinets: + Finished in Grey + By 
removing four screws in bottom, cover slides off for easy 
access to interior of enclosure + A housing for small 
instruments, amplifiers, intercoms, public address 
systems, and for any small or medium sized item that is 
being prepared for the market and where price and 


appearance is a major factor 

Fig. 6 - Die Cast Enclosures: Easily machined units 
useful as instrument and meter cases + Close-fitted flange 
lids fasten to bosses in the body with counter sunk screws 
+ Aluminum alloy (380) offers excellent screening 
properties. +» Lid adds .156” (3.96mm) to height of 
enclosure. 

Fig. 7 - LMB Perforated Box Chassis: + LMB perforated 
boxes are adaptable wherever heat dissipation is required, 
as well as utmost shielding + Plain aluminum 

Fig. 8 - UNI-PAC Universal Packaging System: A 
quality cabinet, engineered for versatility and value, at an 
affordable price. The Uni-Pac is constructed with .063” 
(1.60mm) aluminum, with .125” (3.18mm) aluminum sides 
and four adhesive rubber feet. The top, bottom, and sides 
are finished in textured blue, the front and rear panels are 
finished in semi-gloss white + Interchangeable front, back, 
top and bottom panels 

Fig. 9 - Cap Cover Chassis: + Cap cover construction 
enables the builder to use either the top or the bottom of 
the chassis for construction + Chassis can also be 
mounted on its side and construction can be on both top 
and bottom at the same time + Built from Aircraft quality 
-040” (1.02mm) aluminum, Type 3003-H14 = Plain 
aluminum 

Fig. 10 - Drawn Miniature Box: + Cold rolled steel, with 
mounting ears + Made of steel only * Covers are 
soldered-in when used in assembly + Not fabricated 
(holes punched in the box) = Plain steel 


Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Pricing Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Pricing 
DxWxH Part No. 1 10 100 DxWxH Part No. 1 10 100 
Fig. 1 - Aluminum Boxes Fig. 6 - Die Cast Enclosures 
2.75 x 2.13 x 2.75 (69.85 x 53.98 x 69.85) L100-ND 484 40.17 363.00 3.63 x 1.50 x 1.06 (62.20 x 38.10 x 26.99) 1149-ND 750 2.05 562.50 
3.50 x 2.13 x 1.63 (88.90 x 53.98 x 41.28) Hike) tl 4.60 38.18 345.00 4.38 x 2.38 x 1.06 (111.13 x 60.33 x 26.99) L150-ND 8.48 70.38 636.00 
800K 2:25 x 2.20.41 0160 007.194 57:15) Pie 5.82 20.31 peas 4.69 x 3.69 x 2.06 (119.08 x 93.65 x 52.40) L151-ND 13.54 112.38 1015.50 
BOO X 220% 2289 (2700x5719 97-18) ese B20 alee coo a0 7.39 x 4.70 x 2.06 (187.73 x 119.46 x 52.40) L152-ND 2154 178.78 1615.50 
5.00 x 4.00 x 3.00 (127.00 x 101.60 x 76.20) L104-ND 8.72 72.38 654.00 7°39 x 4.70 x 3.06 (187.73 x 119.46 x 77 80) 1153-ND 23 24 492.89 1743.00 
6.00 x 5.00 x 4.00 (152.40 x 127.00 x 101.60) L105-ND 12.20 101.26 915.00 : : : Fig G7 IMBiPelforated Box-Chacsi : : 
7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) L106-ND 12.34 102.42 925.50 19. errorated Boxe. nassis 
8.00 x 6.00 x 3.50 (203.20 x 152.40 x 88.90) L107-ND 15.02 124.67 1126.50 2.75 x 2.13 x 2.63 (69.85 x 53.98 x 66.68) L163-ND 7.60 63.08 570.00 
10.00 x 6.00 x 3.50 (254.00 x 152.40 x 88.90) L108-ND 17.78 147.57 1333.50 4.25 x 2.25 x 1.25 (107.95 x 57.15 x 31.75) L164-ND 7.16 59.43 537.00 
12.00 x 7.00 x 4.00 (304.80 x 177.80 x 101.60) L109-ND 24.68 204.84 1851.00 4.00 x 2.00 x 2.75 (101.60 x 50.80 x 69.85) L165-ND 9.28 77.02 696.00 
17.00 x 5.00 x 4.00 (431.80 x eas 101.60) L110-ND al ) 224.93 2032.50 oe meres me Sit eae ee) TeeNG pe 3 v eee 
Fig. 2 - Aluminum Boxes (Snap Together) 00 xX 2.25 x 2. -60 X 97.19 X97. = . ! : 
2.75 x 2.18 xX 1.63 (69.85 255.98 x 47.28) C111-ND 2 4.28 35.52 327.00 5.00 x 2.25 x 2.25 (127.00 x 57.15 x 57.15) L168-ND 10.12 84.00 759.00 
2.75 x 2.13 x 2.75 (69.85 x 53.98 x 69.85) L112-ND 4.84 40.17 363.00 3.75 x 3.00 x 2.13 (95.25 x 76.20 x 53.98) L169-ND 9.94 82.50 745.50 
3.25 x 2.13 x 1.13 (82.55 x 53.98 x 28.58) L113-ND 4.28 35.52 321.00 5.25 x 3.00 x 2.13 (133.35 x 76.20 x 53.98) L170-ND 11.26 93.46 844.50 
4.00 x 2.13 x 1.63 (101.60 x 53.98 x 41.28) L114-ND 4.84 40.17 363.00 8.00 x 3.00 x 2.75 (203.20 x 76.20 x 69.85) L171-ND 16.48 136.78 1236.00 
4.00 x 2.00 x 2.75 (101.60 x 50.80 x 69.85) L115-ND 5.84 48.47 438.00 6.25 x 3.50 x 2.13 (158.75 x 88.90 x 53.98) L172-ND 14.20 117.86 1065.00 
5.00 x 2.25 x 2.25 (127.00 x 57.15 x 57.15) L116-ND 6.26 51.96 469.50 5.50 x 3.00 x 1.25 (139.70 x 76.20 x 31.75) L173-ND 10.88 90.30 816.00 
5.00 x 4.00 x 3.00 (127.00 x 101.60 x 76.20) L117-ND 8.72 72.38 654.00 3.00 x 4.00 x 5.00 (76.20 x 101.60 x 127.00) L174-ND 14.56 120.85 1092.00 
6.00 x 5.00 x 4.00 (152.40 x 127.00 x 101.60) L118-ND 12.20 101.26 915.00 6.00 x 4.00 x 3.00 (152.40 x 101.60 x 76.20) L175-ND 16.92 140.44 1269.00 
7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) L119-ND 12.34 102.42 925.50 6.00 x 4.00 x 5.00 (152.40 x 101.60 x 127.00) L176-ND 20.56 170.65 1542.00 
8.00 x 6.00 x 3.50 (203.20 x 152.40 x 88.90) L120-ND 15.02 124.67 1126.50 4.00 x 4.00 x 2.00 (101.60 x 101.60 x 50.80) L177-ND 11.02 91.47 826.50 
10.00 x 6.00 x 3.50 (254.00 x 152.40 x 88.90) L121-ND 17.78 147.57 1333.50 10.00 x 4.00 x 2.50 (254.00 x 101.60 x 63.50) L178-ND 21.32 176.96 1599.00 
Fig. 2 - Crown Royal Series Aluminum Boxes 7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) L179-ND 21.14 175.46 1585.50 
fen aa ay oe inv eb ei iee ai) fa ee ae eg eee 8.00 x 6.00 x 4.50 (203.20 x 152.40 x 114.30) L180-ND 29.64 246.01 2223.00 
DDO SOO eo Woes) x Tabi) Hae Ne a Boo 725.00 7.00 x 12.00 x 1.75 anes ona 8G an oH nersa Ne eoa 558.26 5044.50 
5.25 x 3.00 x 2.13 (133.35 x 76.20 x 53.98) L201-ND 10.10 83.83 757.50 : : : : : : ; : 
6.25 x 3.50 x 2.13 (158.75 x 88.90 x 53.98) (202-ND 1270 405-41 952°50 9.00 x 12.00 x 3.50 (228.60 x 304.80 x 88.90) L182-ND 82.54 685.08 6190.50 
7.00 x 5.00 x 3.00 (177.80 x 127.00 x 76.20) 1203-ND 19.16 159.03 4437.00 9.00 x 17.00 x 3.50 (228.60 x 431.80 x 88.90) L183-ND 96.22 798.63 7216.50 
8.00 x 6.00 x 4.50 (203.20 x 152.40 x 114.30) L204-ND 25.84 214.47 1938.00 a0 epee Senet eos aes TESA pa 738.54 6655.50 
Fig. 3 - Aluminum Consoles OE LOUK Ds 80 X 309.00 X19. z B E 5 
4.00 x 3.00 x 2.00 (101.60 x 76.20 F580) L122-ND 7.94 65.90 595.50 9.00 x 17.00 x 5.25 (228.60 x 431.80 x 133.35) L186-ND 107.12 889.10 8034.00 
5.00 x 3.00 x 2.00 (127.00 x 76.20 x 50.80) L123-ND 9.16 76.03 687.00 12.00 x 17.00 x 5.25 (304.80 x 431.80 x 133.35) L187-ND 126.28 1048.12 9471.00 
6.00 x 4.00 x 2.25 (152.40 x 101.60 x 57.15) L124-ND 10.94 90.80 820.50 12.00 x 17.00 x 7.00 (304.80 x 431.80 x 177.80) L188-ND 141.32 1172.96 10599.00 
7.00 x 5.00 x 2.50 (177.80 x 127.00 x 63.50) L125-ND 12.62 104.75 946.50 14.00 x 17.00 x 7.00 (355.60 x 431.80 x 177.80) L189-ND 154.28 1280.52 _11571.00 
8.00 x 6.00 x 2.75 (203.20 x 152.40 x 69.85) L126-ND 16.58 137.61 1243.50 Fig. 9 - Cap Cover Chassis 
9.00 x 7.00 x 3.00 (228.60 x 177.80 x 76.20) L127-ND 18.24 151.39 1368.00 5.00 x 7.00 x 2.00 (127.00 x 177.80 x 50.80) L190-ND 18.02 149.57 1351.50 
10.00 x 4.50 x 2.50 (254.00 x 114.30 x 63.50) L128-ND 16.36 135.79 1227.00 5.00 x 7.00 x 3.00 (127.00 x 177.80 x 76.20) L191-ND 19.42 161.19 1456.50 
11.00 x 8.00 x 3.50 (279.40 x 203.20 x 88.90) L129-ND 27.28 226.42 2046.00 6.00 x 4.00 x 3.00 (152.40 x 101.60 x 76.20) L192-ND 17.30 143.59 1297.50 
13.00 x 10.00 x 4.00 (330.20 x 254.00 x 101.60) L130-ND 37.04 307.43 2778.00 7.00 x 10.00 x 3.00 (177.80 x 254.00 x 76.20) L193-ND 27.76 230.41 2082.00 
15.00 x 15.00 x 4.50 (381.00 x 381.00 x 114.30) L131-ND 60.40 501.29 4529.70 8.00 x 10.00 x 2.00 (203.20 x 254.00 x 50.80) L194-ND 25.36 210.49 1902.00 
Fig. 3 - Uni-Cab Universal Cabinet System 8.00 x 10.00 x 3.00 (203.20 x 254.00 x 76.20) L195-ND 29.00 240.70 2175.00 
5.00 x 5.00 x 1.75 (127.00 x 127.00 x 44.45) L155-ND 27.18 225.59 2038.50 8.00 x 10.00 x 4.00 (203.20 x 254.00 x 101.60) L196-ND 31.30 259.79 2347.50 
ie * eee x ae i eS : ott x aso if ae ae pegs peoeee 8.00 x 12.00 x 3.00 (203.20 x 304.80 x 76.20) L197-ND 32.18 267.09 2413.50 
5.00 x 7.00 x 3.00 (127.00 x 177.80 x 76.20) L158-ND 31.24 259.29 2343.00 WEI aaa _Prawe ET Box with Fars (Lids Sold Separately) +5000 
6.00 x 6.00 x 5.00 (152.40 x 152.40 x 127.00) L159-ND 36.16 300.13 2712.00 2.00 «1.75 x75 (50.80 x 44.45 x 19.05) TONSA ‘50 13.28 15000 
10.00 x 10.00 x 3.00 (254.00 x 254.00 x 76.20) L161-ND 49.86 413.84 3739.50 : phe : ‘ : : : : 
10.00 x 12.00 x 4.00 (254.00 x 304.80 x 101.60) L162-ND 61.78 512.77 4633.50 Ste : ue 10 ae ey a6 : aia ISIN ao {aaa ToRGG 
Fig. 4 - Uni-Cab Universal Cabinet System = = “ ss — —— =~ = : = 
6.00 x 4.00 x 2.00 (1 SEA0T TO1BOX 50.80) L154-ND Ba 08 234.23 2116.50 _ Optional Lids for Drawn Miniature Boxes 
10.00 x 6.00 x 4.00 (254.00 x 152.40 x 101.60) L160-ND 39.90 331.17 2992.50 ca ee Ieee ND ne mene ag ea bo 
Fig. 5 - Small Cabinets I'TOr a OX = : ‘ 
5.00 x 6.00 x 4.00 (127.00 x 152.40 x ra 60) 1147-ND 24.80 205.84 T860.00 Lid for L210-ND Box L209-ND 1.10 9.13 82.50 
6.00 x 8.00 x 5.00 (152.40 x 203.20 x 127.00) L148-ND 36.40 302.12 2730.00 Lid for L212-ND Box.. L211-ND 1.10 9.13 82.50 


Instrument Boxes 


Economical cases molded of high impact material. 
Mating cover has interlocking flange on lid, 
countersunk holes for flush mounting. Internal grooved 
guides to hold PC boards and circuit cards from .062 to 
.093 thick. Ideal for prototype or production usage. 
+ Low cost + Choice of 7 sizes » Sturdy construction 


KEYSTONE Instrument Boxes 


+ Panels: Mount flush inside of case, holes drilled in panel positioned for the inserts 
+ Phenolic Panel: < 3/32” (2.38mm) thick glossy black MIL-P-3115C + Aluminum 
Panel: .055” (1.40mm) thick, #5052-H34 per QQ318 C + Boxes: Precision molded with 
rounded outside corners, and < 3/16” x 3/16” (4.76mm x 4.76mm) deep threaded brass 
inserts in base. 


Note 1: 703 & 704 have 4-40 tapped hole in each corner - no inserts 


Gowns 
Nibbler Tool 


For Panels, Boxes 


Cases supplied 
with cover and 
mounting screws 


Note 2: 705 mounting holes untapped - Use #4 self tapping screw. Dimensions 

BIRCEPRSRT A Inches (mm) Digi-Key Price Each 

act enolic juminum 3 

Dimensions case Only Panel Only Panel Only A B Cc Color/Material | Part No. 1 100 
Inches (mm) Digi-Key Price | Digi-Key Price | Digi-Key Price 2.00 (50.80) | 4.00 (101.60) | .812 (20.62) | Blue Styrene /760KEND 3.45 
A B ic PartNo, Each | PartNo. Each | PartNo. Each 2.44 (61.90) | 4.38 (111.13) | 1.06 (26.97) | Blue Styrene ]761KEND 4.16 Spring loaded nibbling tool for 

2.88 (73.15) [3.94 (100.08)| 1.44 (36.58)| 703K-ND 2.16 | 2042K-ND 84 | 2044K-ND 1.34 2.50 (63.50) | 4.75 (120.65) | 1.40 (35.56) | Blue Styrene | 762K-ND 4.49 cutting plastic and metal. Cut from 
2.88 (73.15) |3.94 (100.08)] 1.44 (36.58) 705K-ND 1.98 | 2042K-ND 84 | 2044K-ND 1.34 “ the side or from a single .375" 
3.06 (77.72) |5.88 (149.35)/2.25 (57.15) 704K-ND 5.06 | 2043K-ND 1.39 | 2045K-ND 2.18 ae (enor peer at es aoa Hea es (9.52mm) hole. Will cut up to 18 
3.75 (95.25) |6.25 (158.75)/2.00 (50.80)) 700K-ND 4.93 | 2037K-ND 2.11 | 2046K-ND 1.99 3.75 (05.25) |625 (158.75) |200 (50.80) | Bleck ABS  |BOTRENGN 10.37 AWG steel or .062” (1.57mm) 
5.25 (133.35)|6.75 (171.45)|2.31 (58.67)| Z01KND 9.02 | 2038K-ND 3.17 | 2047K-ND 2.95 .75 (95.25) | 6.25 (158.75) | 2.00 (50.80) 3 : copper, brass, aluminum or plastics. 
7.38 (187.45)|8.38 (212.85)|3.00 (76.20)| 702K-ND 15.73 | 2039K-ND 6.91 | 2048K-ND 6.62 4.33 (109.98) 7.50 (190.50) | 2.22 (56.39) | Blue Styrene | 764K-ND 8.84 GC395-ND Nibbler Tool....$13.94 


More Product Available Online: www.digikey.com 


840 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Bip Enclosures 


Bud Industries, Inc. 


pr 
A 
c 
\ 


B 
Ser 


Welded at stress points for assured, max- Available in 20 gauge steel or .04” aluminum. 
imum strength and rigidity. Sides folded in at Sturdy, all-welded body. “CU” prefix: Steel 


bottom for additional support. Bottom plate ABS plastic, UL94-HB flammability rating, ABS plastic in a light gray finish, with UL94V-0 with Metallic Gray, “AU” prefix; Aluminum alloy 
easily attached. Natural finish. suggested service temperature -40°C to +60°C. flammability rating. in Natural. 


Style 1: Light gray polycarbonate 
body and cover. UV stabilized, UL94V- 
2 flammability rating, suggested 
service temperature -40°C to +120°C. 
Style 2: Light gray polycarbonate 
body and clear polycarbonate cover. 
UV stabilized, UL94V-2 flammability 
rating, suggested service temperature 
40°C to +120°C. 

Style 3: Dark gray ABS body and 
cover. UL94-HB flammability rating, 
suggested service temperature -40°C 
to +80°C. 


Style C 


ABS thermoplastic. Flammability rating: UL94V-0. Service temperature -20°C to +70°C. 
Optional close-fitting covers are available in all sizes. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Desc. A B c Part No. 1 10 50 | PartNo. Color A B Cc Part No. 1 10 | Part No. 
Fig. 1 — Chassis 1.52 (38.61) | 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 377-1159-ND 550 460 |PS11543-G 
1.50 (38.1) | 4.00(100.4) | 6.00(152.4) | 377-1000-ND 890 7.45 6.70 | AC-1405 Gay 1.52 (38.61) | 4.87 (123.70) | 6.87 (174.50) | 377-1160-ND 6.80 5.65 | PS-11553-G 
2.00 (50.8) | 6.00(152.4) | 8.00(203.2) | 377-1001-ND 11.30 940 845 | AC1413 2.52 (64.01) | 4.87 (123.70) | 6.87 (174.50) |_377-1163-ND 7.20 6.00_| PT-11557-G 
2.50 (63.5) | 8.00 (203.2) | 10.00(254) | 377-1002-ND 18.30 15.30 13.75 | AC-1418 Fig. 3 — Grabbers 
2.50 (63.5) | 8.00 (203.2) | 12.00 (304.8) | 377-1003-ND 2270 1890 17.00 | AC-1419 
5.00(127) | 10.00(254) | 17.00(431.8) | 377-1004-ND 5210 4350 3015 | Ac-1422 Gay 1.71 (43.43) | 5.16 (131.06) | 9.33 (286.98) |_377-1170-ND__19.00_ 15.85 _|HH-3420 
5.00 (127) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1005-ND 60.00 50.10 45.10 | AC1426 Accessories for Grabbers 
3.00 (76.2) | 14.00 (355.6) | 17.00 (431.8) | 377-1006-ND 43.70 36.45 32.80 | AC-1427 Tilt Stand for HH-3420 377-1171-ND 90 .75|HH-3440-TS 
4.00 (101.6) | 15.00 (381) | 17.00 (431.8) | 377-1007-ND 59.30 49.50 44.55 | AC-1428 Gasket for HH-3420 .. 377-1172-ND 1.00 85 |HH-3441-G 
“400 (782)_| 17.00(431 | 1700 (431.8) | 3771008ND 5090 4280. sB25 | AC 1400 Riga = Uelliey cabinets 
O62) 00 (S18) 431.8) [ESO Bs 50 Se a 5.00 (127) | 6.00(152.4) | 4.00(101.6) | 377-1056-ND 14.10 11.75 | AU-1029 
4.00 (101.6) | 17.00 (431.8) | 17.00 (431.8) | 377-1010-ND 59.60 49.75 44.81 | AC-1431 
2.00 (508) | 5.00(127) | 7.00(178) | 377-1011-ND 090 820 740 | Ac402 Aum,/Natural | 6.00 (152.4) | 6.00 (152.4) | 6.00(152.4) | 377-1057-ND 20.60 17.20‘ | AU-1039 
2.00 (50.8) | 5.00(127) | 9.50(241.3) | 377-1012-ND 1200 9.95 895 | AC-403 9.00 (228.6) | 6.00(152.4) | _5.00(127) | 377-1058-ND___22.40 18.70 _| AU-1040 
3.00 (76.2) | 5.00(127) 10.00 (254) | 377-1013-ND 15.20 1265 11.40 | AC-404 6.00 (152.4) | 6.00(152.4) | 6.00(152.4) | 377-1059-ND 2540 21.15 | OU1098 
2.00 (50.8) | 7.00(177.8) | 7.00(177.8) | 377-1014-ND 10.40 8.60 7.75 | AC-405 9.00 (228.6) | 6.00(152.4) | 5.00(127) | 377-1060-ND = 27.50 = 22.95 | OU-1099 
2.00 (50.8) | 7.00(177.8) | 9.00(228.6) | 377-1015-ND 12.50 10.40 9.35 | AC-406 12.00 (304.8) | 7.00 (177.8) | 6.00(152.4) | 377-1061-ND = 41.40 34.60 | QU-1124 
Aum | 2-00 (50.8) | 7.00(177.8) | 11.00 (279.4) | 377-1016-ND 14.50 12.05 10.85 | AC-407 Steel/Natural | 4.00(101.6) | 5.00 (127) 3.00 (76.2) | 377-1062-ND 1240 10.45 =| OU-728 
Natural | 3.00(76.2) | 7.00(177.8) | 12.00 (304.8) ] 377-1017-ND 19.20 16.05 14.45 | AC-408 5.00(127) | 6.00(152.4) | 4.00(101.6) | 377-1063-ND 15.80 1315 |QU-729 
2.00 (50.8) | 7.00(177.8) | 13.00 (330.2) | 377-1018-ND 15.80 13.25 11.95 | AC-409 10.00 (254) | 8.00 (203.2) | 7.00(177.8) | 377-1064-ND 41.60 34.75 | OU-879 
3.00 (76.2) | 7.00(177.8) | 15.00(381) | 377-1019-ND 25.00 20.85 1875 | AC-411 15.00 (381) | 9.00 (228.6) | 7.00(177.8) | 377-1065-ND 59.10 49.40 | CU-882 
3.00 (76.2) | 8.00 (203.2) | 17.00 (431.8) | 377-1020-ND 26.00 21.80 19.60 | AC412 Fig. 5A — Utilibox ABS Plastic 
3.00 (76.2) | 10.00 (254) | 12.00(304.8) | 377-1021-ND 29.20 24.45 22.00 | AC-413 
3.00 (76.2) | 10.00(254) | 14.00 (355.6) | 377-1022-ND 59.79 2490 2240 | ACdtA Black —_ [8.66 (219.96) | 5.32 (135.13) | 2.95 (74.93) | 377-1164ND* 21.70 18.10 | OU-1495 
2.00 (50.8) | 10.00(254) | 17.00(431.8) | 377-1023-ND 26.50 2215 1995 | AC-4I5 Black = / 5.30 (134.62) | 2.94 (74.68) | 1.95 (49.53) | 377-1165-ND 270 225 |) 0U-1874-B 
3.00 (76.2) | 10.00(254) | 17.00 (431.8) | 377-1024-ND 31.00 2585 23.25 | AC416 Gay 5.30 (134.62) | 2.94 (74.68) | 1.95 (49.53) | 377-1166-ND 2.70 2.25 | QU-1874-G 
3.00 (76.2) | 12.00 (304.8) | 17.00 (431.8) | 377-1025-ND 32.80 27.35 24.60 | AC-418 4.10 (104.14) | 2.23 (57.40) a 00 (50.8) | 377-1167-ND 4.10 3.40 | OU793 
2.00 (50.8) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1026-ND 33.50 27.90 25.10 | AC-419 Black 5.59 (141.99) | 4.34 (110.27) 84 (46.77) | 377-1168-ND 7.20 6.00 | OU387 
3.00 (76.2) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1027-ND 38.70 32.35 29.10 | AC420 4.31 (109.47) | 3.06 (77.72) ‘ -46 (37.08) | 377-1169-ND 580 4.85 | A388 
3.00(76.2) | 5.00(127) | 9.50(241.3) | 377-1028-ND 15.10 12.60 11.35 | AC-421 46 (116.84) | 3.1(78.74) | 1.87(47.50) | 377-1216-ND 720. 600 |OU-3281 
3.00 (76.2) 8.00 (203.2) | 12.00 (304.8) 377-1029-ND 23.00 19.20 17.30 | AC424 4.6 (116.84) | 4.6 (116.84) 2.37 (60.20) | 377-1217-ND 7.60 6.35 0U-3282 
4.00 (101.6) | 10.00 (254) | 17.00 (431.8) | 377-1030-ND 44.70 37.35 33.60 | AC-427 Black 6.1 (154.94) | 4.6 (116.84) | 2.37 (60.20) | 377-1218-ND 9.20 7.70 | OU3283 
4.00 (101.6) | 13.00 (330.2) | 17.00 (431.8) | 377-1031-ND 47.00 39.20 35.30 | AC-428 7.6 (193.04) | 4.6 (116.84) | 2.37 (60.20) | 377-1219-ND 10.60 8.85 | CU-3284 
Bee eo can oie Hess on NS te es Hes ae 5.07 (128.78) | 3.57 (90.68) | 1.59 (40.39) |_377-1220-ND 670 5.60 | OU-389 
200 (50.8) 4.00 (101 6) | 6.00(152.4) | 377-1034-ND 910 760 685 | AC-431 Fig. 5B — NEMA 4 Sealed Die-Cast Enclosures (Aluminum Alloy #ADC-10, Gasket-EPDM) 
1.38 (35.05) | 2.28 (57.91) | 252(64.01) | 377-1100-ND 6.00 5.00 | AN-1301 
: 1.18 (29.98) | 2.56 (65.02) | 4.53 (115.06) | 377-1101-ND 870 7.25 | AN-1302 
clases inp (EE | eee |e Oo ace (anes 
5 oy] ; jum. . . hs . is! | . . 
bimensionsilnen(nin) Digi-Key BaceiEach ESelllish Natural | 2.17 (55.19) | 5.75 (146.05) | 8.75 (222.25) 377-1106-ND 23.80 1985 | AN-1307 
Desc. Fits Width Chassis Length Part No. 1 10 100 _| PartNo. 1.18 (29.98) | 1.42 (36.07) | 3.54 (89.92) | 377-1099-ND§ 580 4.85 | AN-1300 
4.00 (101.6) 6.00 (152.4) 377-1035-ND 460 3.85 3.45 | BPA-1505 2.95 (74.93) | 4.25 (107.95) | 5.83 (148.08) | 377-1104-ND§ 22.20 1850 | AN-1305 
6.00 (152.4) 8.00 (203.2) 377-1036-ND 6.50 5.35 4.80 | BPA-1513 2.17 (55.19) | 4.76 (120.90) | 6.73 (170.94) | _377-1105-ND§ 22.60 18.85 _—_| AN-1306 
8.00 (203.2) 10.00 (254) SUG §=6«800 «6.65 6.00 | BPAI5IB 1.18 (29.97) | 2.56 (65.02) | 4.53(115.06)| 377-1190-ND 1410 11.75 | AN-1302-G 
8.00 (203.2) 12.00 (304.8) 377-1038-ND 9.70 8.10 7.30 | BPA-1519 
8.00 (203.2) 17.00 (4318) 377-1039-ND 1000 840 755 | BPA1520 2.17 (55.12) | 2.56 (65.02) | 4.53 (115.06) | 377-1191-ND 1650 1375 | AN-1303-G 
70.00 (254) 72.00 (304.8) 377-1040-ND 370810 ~7.30 | BPA-1503 Gay 2.17 (55.12) | 3.54 (89.92) | 4.53 (115.06) | 377-1192-ND 1980 1650 | AN-1304-G 
10.00 (254) 14.00 (3556) 377-1041-ND 070 810 730 | BPAIsO4 2.95 (74.93) | 4.25 (107.95) | 5.83 (148.08) | 377-1193-ND 31.80 26.50 | AN-1305-G 
42.00 (304.8) 17.00 (431.8) 377-1042ND 1390 1165 10.50 | BPA1528 2.17 (55.12) | 4.76 (120.90) | 6.73 (170.94) | 377-1194-ND 3220 26.85 ‘| AN-1306-G 
14.00 (355.6) 17.00 (431.8) 377-1043-ND 14.70 1230 11.05 | BPA-1529 2.17 (55.12) | 5.75 (146.05) | 8.75 (222.25) | 377-1195-ND 34.60 —-28.85_—| AN-1307-G 
Aum./ 15.00 (381) 17.00 (431.8) 377-1044-ND_ _ 18.40 15.35 13.80 | BPA-1530 Fig. 5B — Econobox Enclosure (Aluminum Alloy #ADC-10) 
Natural 10 (on. Foot AY Cates ee ve oe Bop ieas 1.21 (30.73) | 1.50(38.1) | 3.62(91.95) | 377-1107-ND 690 5.75 |Q123 
5.00 (127) 9.50 (241.3) SIND 400° 385 345. | BPAtb00 Aum/ 1.21 (30.73) | 2.37 (60.198) | 4.37(177.8) | 377-1108-ND 7.20 605 |Qs+124 
5.00 (127) 10.00 (254) SEINOND aep 37h 340 | BeAteot Natural | 2.21 (56.13) | 3.68 (93.47) | 4.68 (118.87) | 377-1109-ND 11.60 9.65 | QU-234 
7.00 (1778) 7.00 (1778) B77104g.ND 450: 376 340‘ | BPAieg2 2.21 (56.13) | 4.70 (119.38) | 7.39 (187.71) | 377-1110-ND 1960 1635 | QU-247 
7.00 (1778) 9.00 (228.6) aT CSEND B50 46) 416 | BPAI593 3.21 (81.53) | 4.70 (119.38) | 7.39 (187.71) | 377-1111-ND 23.00 19.20 | GU-347 
7.00 (177.8) 11.00 (279.4) 377-1051-ND 570 475 4.30 | BPA-1594 * ' f 
7.00 (1778) 12.00 (304.8) 377-1052-ND 630 525 4.75 | BPA-1595 Cover panel .05 inch aluminum § No wall mounting holes 
10.00 (254) 17.00 (431.8) 377-1053-ND 10.30 865 7.80 | BPA-1597 
13.00 (330.2) 17.00 (431.8) 377-1054-ND___ 14.30 11.90 10.70 | BPA-1598 NEMA 4X Sealed Polycarbonate and ABS Enclosures 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Color A B © Part No. 1 10 | Part No. A B G D Part No. 1 10 100 | Part No. 
Fig. 2 — Plasticase Fig. 5B — Style 1 
1.50 (38.1) 2.25 (57.15) | 3.62 (91.95) 377-1161-ND 5.40 4.50 | PT-11308-G 1.38 (35.05) | 2.56 (65.02) | 2.28 (57.91) | 0.99 (25.146) | 377-1112-ND 740 615 5.55 |PN-1320 
G 1.50(38.1) | 3.25(82.55) | 5.62(142.75) | 377-1157-ND 10.30 8.60 | PBS-11327-G| | 1.57 (39.88) | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 0.99(25.146) | 377-1114-ND 10.30 860 7.75 | PN-1321 
2. .48 (62.99) | 3.25 (82.55) | 5.62 (142.75) | 377-1162-ND 9.80 8.20 | PT-11388-G 2.17 (55.19) | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.58 (40.13) | 377-1116-ND 11.10 9.25 8.35 | PN-1322 
1.52 (38.61) | 3.25(82.55) | 4.37(110.99) | 377-1158-ND 4.80 4.00 | PBS-11532-G (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 841 


BEB Enclosures (cont) 


Se Ne a 


Cover .05” aluminum, panels 12” “Surface 
Shield” Aluminum. Sides vented for cooling. 


~8.2 
(209.04)~ 


SNe 


2 Piece Design 


Dual-slope keyboard styling. Base and side . 


Top and bottom, .05” aluminum; front panel, .09” 
aluminum. Extruded aluminum frame. Corner gussets 


Indoor Version: ABS/PC blended 
plastic with UL94-5VB flammability 


for added support. Carrying handle may be used as | Removable front panel. Hinged | 04” aluminum alloy. Two sections | rating. Suggested service 
tilting bail. Front panel, self-adhesive rubber feet and | top opens completely for access | slip together and may be joined | temperature range -40°C to +70°C. 
handle/bail included. Royal blue texture body with | to components mounted on | by either built-in snap lock or | Clear doors are polycarbonate with 
white frame and bail. chassis. sheet metal screws (included). UL94V-0 flammability rating. 


Ba 0) No screws on front or rear panel. Vent- 


09", back 3 Piece Design 


ilation slots in bottom and rear panel. | Designed for bench or portable use. 
Black top and bottom, white front and Louvered sides -05" aluminum. Metallic 
rear. .05” aluminum. Four adhesive | gray. Handle capacity 25 Ibs. Four plastic | Welded base and two-sided cover 


panel and cover .05” aluminum. Rubber feet furnished. rubber feet furnished. feet furnished. .05” aluminum. Natural finish. 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
A B G D Part No. 1 10 100 [Part No. Color A B Gg Part No. 1 10 _| PartNo. 
Fig. 5B — Style 1 Aum. | 8.00 (203.2) | 10.06 (255.5) | 8.00 (203.2) 377-1069-ND 53.40 44.60 | C1588 
Metall 8.00 (203.2) | 13. 1.7) | 8.50 (215.9) 377-1070-ND 61.80 51.65 | C-1892 
2.17 (55.19)| 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 1.58 (40.13) | 377-1119ND 1280 10.65 9.60 |PN-1323 etallic Gray TO08 Gh 1808 (1683) tae 263.) ea ae Brey, oe ae | etees 
2.17 (55.19) | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) | 377-1122-ND 17.90 14.90 13.40 | PN-1324 8.00 (203.2) | 14.06 (357.1) | 8.00 (203.2) 377-1072-ND 56.30 47.00 | C-1894 
2.17 (55.19) | 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) |_377-1125-ND 23.70 19.75 _17.80 | PN-1325 9.00 (228.6) | 18.06 (4587) | 8.18 (207.78) | 377-1073-ND 7840 6550! C1896 
3.15 (80.01) | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) | 377-1127-ND 19.40 16.15 14.55 | PN-1327 Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. 
3.15 (80.01) | 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.56 (65.02) | 377-1129ND 1490 1240 11.15) PN-1328 fealoe K B C Part No. 1 5 | PartNo. 
Serpe =| eared Slop Enclosures 09" Base, 05" Cover with Rubber Feed 
: f : 5 : ; ; a : : : | 4:25 (107.95) 4.93 (125.22) 5.00 (127 77-1074-ND¥ iE 1.15 12100 
2.95 (74.93) | 7.87 (199.90) | 4.72 (119.89) | 2.37 (60.199) | 377-1136-ND 23.40 1950 17.55 | PN-1334 Black/White} Cee ‘iiss (ana en see ar) ae Se isiey 
3.74 (94.99) | 10.43 (264.93) | 7.28 (184.91) | 2.95 (74.93) | _377-1258-ND 38.40 32.15 26.90 | PN-1835 pimersionsinchi iim) Digi-Key Price Each | Bud Ind. 
Fig. 5B — Style 2 Color A B Part No. 1 10__| Part No. 
2.17 (55.19)] 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.58 (40.13) | 377-1117-ND 11.40 9.50 8.55 | PN-1322-C Fig. 10 — Miniboxes 
2.17 (55.19)| 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 1.58 (40.13) | 377-1120-ND 13.20 11.00 9.90] PN-1323-C 1.62 (41.15) | 2.12 (53.85) | 2.75 (69.85) 377-1076-ND 460 3.80 | OU-2100-B 
2.17 (55.19)| 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) | 377-1123-ND 18.50 15.40 13.85] PN-1324-C 1.62 (41.15) | 2.12 (53.85) | 3.25 (82.55) 377-1077-ND 475 3.90 | CU-2101-B 
2.17 (55.19) | 6.30 (160.02) | 3.15 (80.01) | 1.58 (40.13) | _377-1133-ND _15.70_ 13.10 11.80 | PN-1332-C 1.62 (41.15) | 2.12(53.85) | 4.00(101.6) 377-1078-ND 495 4.05 | OU-2102-B 
1.57 (39.88)| 4.53(115.06) | 2.56 (65.02) | 0.99 (25.15) | 377-1255-ND 10.60 885 7.95 | PN-1321-C eevee Ae (HOLe evi SN oo ae era 
Zascr4s9| a7aczi [sr (eID | 126019 | SemEAD em zee westlowizeC | | wm | sree) | Senrma [saree | Srime 0 ai [waves 
- - - - : - nee rR - - - ay 4.00(101.6) | 5.00(127) | 6.00 (152.4) 377-1082-ND 1040 875 | Q+2107-B 
Fig. 5B — Style 3.00(76.2) | 5.00(127) | 7.00(177.8) 377-1083-ND 1010 845 | GU2108-B 
1.38 (35.05) | 2.56 (65.02) | 2.28 (57.91) | 0.99 (25.146) 377-1113-ND 5.90 4.90 4.40 | PN-1320-DG 3.50 (88.9) | 6.00(152.4) | 8.00 (203.2) 377-1084-ND 20.30 17.00 | OU-2109-B 
1.57 (39.88) | 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 0.99 (25.146) | 377-1115-ND 7.20 6.00 5.40) PN-1321-DG 3.50 (88.9) | 6.00(152.4) | 10.00 (254) 377-1085-ND 21.50 17.95 | OU-2110-B 
2.17 (55.19)| 4.53 (115.06) | 2.56 (65.02) | 1.58 (40.13) | 377-1118-ND 8.10 6.75 6.10] PN-1322-DG 4.00 (101.6) _| 7.00(177.8) _| 12.00 (304.8) 377-1086-ND 28.40 —-23.75 ‘| OU-2111-B 
2.17 (55.19)| 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 1.58 (40.13) | 377-1121-ND 9.80 815 7.35] PN-1323-DG 7.62 (41.15) | 2.12 (63.85) | 2.75 (69.85) 377-1087-ND 3.00 250 | OU-3000-A 
2.17 (55.19)| 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) | 377-1124-ND 14.20 11.85 10.65 | PN-1324-DG| 1.62 (41.15) | 2.12 (53.85) | 3.25 (82.55) 377-1088-ND 340 2.85 | CU-3001-A 
2.17 (55.19)| 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05) | 1.58 (40.13) | _377-1126-ND 19.20 16.00 14.40 | PN-1325-DG| 1.62 (41.15) | 2.12(53.85) | 4.00 (101.6) 377-1089-ND 3.70 3.10 | CU-3002-A 
3.15 (80.01) | 6.73 (170.94) | 4.76 (120.90) | 1.58 (40.13) | 377-1128-ND 13.40 11.15 10.05|PN-1327-DG 2.25 (57.15) | 2.25 (57.15) | 4.00 (101.6) 377-1090-ND 4.00 3.30 | QU-3003-A 
3.15 (80.01)| 4.53 (115.06) | 3.54 (89.92) | 2.56 (65.02) | 377-1130-ND 10.10 840 7.55 | PN-1328-DG| Ain BONE a AOD Cie eet eee aa oo ee ea 
2.95 (74.93) 8.74 (221.99) | 5.75 (146.05) 1.58 (40.13) | $77-1182ND 16.40 19.65 12.30) PN1920-DG_ | ahs 312 (638) | 300(762) |525(133.5) Bei ecain fox: Sa ont lclanoek 
3.35 (85.09) | 6.30 (160.02) | 3.15 (80.01) | 2.76 (70.10) | 377-1135-ND 13.00 10.85 9.75 | PN-1333-DG| 400(1016) | 5.00(127) | 600(1524) SPPLIASOND 870 730. | CLEBOO7-A 
2.95 (74.93)| 7.87 (199.90) | 4.72 (119.89) | 2.37 (60.199) | 377-1137-ND 17.30 14.40 12.95 | PN-1334-DG| 3.00 (76.2) 500(127) | 700(1778) AGED 730 680 | C3008 A 
3.74 (94.99) | 10.43 (264.93) | 7.28 (184.91) | 2.95 (74.93) | _377-1259-ND 29.10 24.35 20.36 | PN-1835-DG| 350 (88.9) | 600(1524) | 8:00 (2082) BTGCNOM 1230 1025 | OUg009A 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. 3.50 (88.9) | 6.00(152.4) | 10.00 (254) 377-1097-ND 1550 1290 | CU3010-A 
Style| Color A Bee Cc Part No. 1 10_| Part No. 4.00 (101.6) | 7.00(177.8) | 12.00 (304.8) 377-1098-ND 1960 16.35 | OU-3011-A 
Fig. 6 — Potting Boxes * Single knockout only — centered 
Black 1.00 (25.4) | 2.00(50.8) | 1.50(38.1) | 377-1173-ND 1.16 .97 |PB-1558 
A | Black 1.50 (38.1) | 3.00(76.2) | 2.00(50.8) | 377-1176-ND 1.69 1.41 |PB-1559 UL/NEMA/IEC Gasketed Enclosures 
Black .75(19.05) | 1.00(25.4) | 1.00(25.4) | 377-1180-ND 68 57 |PB-1577 
Black 1.00 (25.4) | 2.00(50.8) | 1.50 (38.1) 377-1175-ND 1.27 1.06 |PB-1558-TF Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
B | Black 1.50 (38.1) | 3.00(76.2) | 2.00(50.8) | 377-1178-ND 1.82 1.52 |PB-1559-TF A B ic D Part No. 1 5 15 | Part No. 
Black 1.50 (38.1) | 3.00(76.2) | 3.00(76.2) | 377-1179-ND 1.83 1.53 |PB-1576-TF Fig. 11 — NBA Series - Stainless Steel Hinges 
Cc Black 1.00 (25.4) | 2.00(50.8) | 1.50 (38.1) 377-1174-ND 1.27 1.06 /PB-1558-BF | [709 (780.09)| 11.80 (209.72) | 7.85 (199.39) ]5.90(149.86)| _377-1138-NDt 55.50 46.25 41.65) NBA-10144 
Black 1.50 (38.1) | 3.00(76.2) | 2.00 (50.8) 377-1177-ND 1,821.52 |PB-1559-BF | | 7.99 (180,09)| 15.75 (400.05) | 11.80 (299.72) |5.90 (149.86)|  377-1139-NDt 81.80 68.15 61.35/NBA-10148 
Optional Close-Fitting Covers 5.97 (151.64)| 11.80 (299.72) | 7.85 (199.39) | 4.80 (121.92)| _377-1140-ND§ 52.80 44.00 _39.60/NBA-10162 
Cover for PB-1558-BF 377-1181-ND 67 56 [PBC-1558-C Fig. 11 — NBB Series - Plastic Hinges 
Cover for PB-1558/1558-TF 377-1182-ND 67 56 /PBC-1558-ON 3.57 (90.68) | 5.90 (149.86) | 5.90 (149.86) | 2.75 (69.85) | 377-1141-NDf 1750 14.60  13.15)NBB-10240 
Cover for PB-1559-BF 377-1183-ND 78 = 65 /PBC-1559-C | | 5.50 (141.35)|11.28 (286.512)| 7.47 (189.79) | 4.33 (109.98) 377-1142-NDt 36.30 30.25 27.25/NBB-10243 
Cover for PB-1559/1559-TF 377-1184-ND 76 64 /PBC-1575-C | | 7.04 (178.82)| 13.00 (330.2) | 13.00 (330.2) |5.86 (148.84)| 377-1143-NDt 50.10 41.75 37.60|NBB-10245 
Cover for PB-1576-TF 377-1185-ND 99.83 /PBC-1576-C | | 6.30 (160.02)| 15.68 (398.27) | 11.73 (297.94) | 5.11 (129.79)| 377-1144-NDt 50.60 42.15 37.95|NBB-10247 
Cover for PB-1577 377-1186-ND 40.34 |PBC-1577-C 3.57 (90.68) | 5.90 (149.86) | 5.90 (149.86) | 2.75 (69.85) | 377-1245-ND§ 19.10 15.90 14.30|NBB-10260 
Small Cabinets 3.57 (90.68) | 6.90 (149.86) | 5.90 (149.86) | 2.75 (69.85)|_377-1246-NDt__19.30_16.10_14.50|NBB-15240 
Fig. 11 — NBD Series - Non-Metallic Phillips Drive Fasteners 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key price Each andi 5.03 (127.76)] 7.48 (189.99) | 11.02 (279.91) | 3.85(97.79) | S77-1145-NDt 36.90 30.75 _27.70|NBD-10442 
ze “ zs e soe LS 5.50 (141.35) Ta, eee rere Sas cg a 25] NBE- 10563 
Fig. 7 = SLIMCAB © Desktop Cabinets 6:30 (160.02)] 11.73 (297.94) | 15.68 (398.27) | 5.11 (129.79)| 377-1147-ND§ 89.20 74.50 67.05|NBE-10567 
Alum. Sand Text | 1.75 (44.45) | 8.50 (215.9) | 8.0 (203.2)_|_$77-1187-ND 63.40 — _52.90/CS-11221-S! | 7.85 (199.39)| 14.64 (371.86) | 19.17 (486.92) | 6.67 (169.42)|_377-1148-ND§ 135.10 _ 112.80 101.50/NBE-10573 
Fig. 8 — TR Series + Solid doors § Clear doors 
Alum. Blue/Wht.| 7.00 (177.8) | 11.06 (280.9) |13.25 (336.55) _377-1055-ND 253.60 211.75 — [TR6102 
BlueWhite | 3:50 (88.9) 18.31 (211.07) |10.75 (273.05)| 377-1312-ND 206.90 172.80 — |TR-6100 Small Cabinets 
5.25 (133.35)|8.31 (211.07) |13.25 (336.55)| _377-1313-ND 221.50 184.95 — |TR6101 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Desc. A B c Part No. 1 10 Part No. Description Part No. 1 5 15 Part No. 
Fig. 9 — Sloping Panel Cabinets Fig 12 - Small Metal Enclosures - Compucab Series 
‘Aun 6.50 (165.1) | 7.06 (179.3) | 7.31(185.7) | 377-1066-ND 44.10 36.90 | C-1584 2 po. Design 377-1296-ND 72.20 60.30 54.25 $C-13100 
Metallic Cr 6.50 (165.1) | 9.06 (230.1) | 7.31(185.7) | 377-1067-ND 42.50 35.45 | C-1585 3 pe. Design 377-1297-ND 140.50 117.30 105.55 $C-13101 
®Y | 6.50 (165.1) | 11.06 (280.9) | 7.31 (185.7) | 377-1068-ND 47.60 39.70 | C-1586 (Continued) 


842 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Bud Industri, le 


-05" aluminum. 
Frame, 6063- 
TS extrusion. Accommodate 19” 
panels. Mounting rails have 10-32 
tapped holes. Use 377-1403-ND 
screws. Cabinet 500 Ibs. load, 


Enclosures (cont) 


Fig. 17 


PC-11402 — PC-11416: Impact resistant poly- 
styrene. UL94-HB flammability rating. Molded-in 
card guides and mounting bosses. Double- 
textured PC Bone Gray. 

PC-11432: Black ABS covers. UL94-HB 
flammability rating. Clear anodized aluminum front 
and rear panels. Internal steel channels provide 
extra strength and ease of assembly. Formed 
guide tabs accept vertical or horizontal circuit 
boards. 

PC-11482-A: Dark gray ABS covers with natural 


Three section ventilated 
swing frame. Lockable door. 
Left or right hand hinge. Fan 
mounting option. 16-gauge 
steel. 19” rails in rear and 
center. Use 377-1405-ND 


cagenut and 377-1403-ND 


handles 100 Ibs. load capacity. Door 
screws. 150 Ibs. capacity. 


sold separately. 


finish aluminum end panels. UL94V-0 flammability 
rating, suggested service temp -40°C to +80°C. 


Fig. 22 
Chassis-type base holds 
heavy components for 
Steel construction. table mounting. Panel 
Rails tapped #10-32, holes tapped #10-32, 
Left or right hand use 377-1403-ND use 377-1403-ND 
hinge. Velcro cable screws. Heavy duty Screws. Base 20.37” 
straps included. 75 Aluminum rack. Panel steel rack. Panel (517.4)mm x 12.00” 
Ibs. load capacity. holes #12-24 tapped. Use holes are #12-24, (304.8)mm. Shipped 
Use 377-1404-ND 377-1404-ND. 1,000 Ibs. use 377-1404-ND knocked down. 
screws. Black texture. load capacity. screws. 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Dimensions - Inch (mm) Weight | Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Color A B c Part No 1 10 Part No. Color Height (A) Depth(B) | Panel Space | Lbs. | Part No. 1 3 Part No. 
Fig. 13 - Champion Series Cabinets Plexiglass Door 
6.00 (152.4) | 12.00 (304.8) | 10.00(254) | 377-1210-ND 7730 64.50 | CS11212BT Fig. 18 — Wall Mount Cabinets* 
Brack | 8.00(203.2) | 9.00(228.6) | 8.00(203.2) | 377-1211-ND 7540 62.90 | CS-11214-BT 9. Se 
8.00 (203.2) | 12.00(304.8) | 10.00 (254) | 377-1212-ND 84.60 70.60 | CS-11216-BT Black | 24.00 (609.6) | 11.00 (279.4) | 21.00 (533.4) | 46 =| 377-1327-ND 432.25 403.40 | WM-5442-BRT 
Dimensloris= Inch (mmm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Off-White} 24.00 (609.6) | 11.00 (279.4) | 21.00 (533.4) | 46 _| 377-1328-ND 432.25 403.40 | WM-5442-WRT 
Soler A B Cc Part No 1 5 Part No. Black | 48.50 (1231.9) | 11.00 (279.4) | 45.00(1143) | 96 | 377-1329-ND 602.10 561.90 | WiV-5444-BRT 
Fig. 14 - Portacab Cabinets Cff-White | 48.50 (1231.9) | 11.00 (279.4) | 45.00(1143) | _96 | 377-1330-ND 602.10 561.90 | WM-5444-WRT 
r - Black | 24.00 (609.6) | 11.00 (279.4) | 21.00 (533.4)| 66 | 377-1331-ND 438.40 409.15 | Wiv-5452-BRT 
Srey 800 (203.2) | B12 (So) oO ae eee Who Cff-White| 24.00 (609.6) | 11.00 (279.4) | 21.00 (533.4) | 66 _| 377-1332-ND 438.40 409.15 | WM-5452-WRT 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Color Ai B C Part No 1 5 Part No. Black | 48.50 (1231.9) | 16.00 (406.4) | 45.00(1143) | 107 | 377-1333-ND 614.75 573.70 | W-5454-BRT 
9.00 (228.6) | 8.12 (206.25) | 12.00 (304.8) | 377-1316-ND 97.90 81.75 | WA-1541 Cff-White | 48.50 (1231.9) | 16.00 (406.4) | 45.00 (1143) | 107 _| 377-1834-ND 614.75 573.70 | WM-5454-WRT 
G 8.00 (203.2) | 10.12 (257.05)} 8.00(203.2) | 377-1317-ND 83.30 —69.60_| WA-1542 * Due to weight and si duct will be drop shipped from Bud Industries direct t Joie. 
® | 41.00(279.4) | 11:12 (282.45)| 18.00(4572) | 377-1318-ND 133.60 _111.55_ | WA-1543 Contact Dig Key Sach Sos BOS. rae Utiee er cieere Cota 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Color A B c Part No 1 10 Part No. Open Racks 
Fig. 15 - Converta Boxes 
Aum) | 2.00 (50.8) 8.00 (203.2) | 4.00(101.6) | 377-1221-ND 14.40 12.00 | CU-482-A Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. 
| 2.50 (63.5) 9.50 (241.3) | 5.00 (127) 377-1222-ND 15.80 13.20 | CU592-A 
Natural | 5'50 (63.5) | 12.00(304.8)| 6.00(152.4) | 377-1223-ND 20.80 17.34 | CU622-A ales A : B : S paciNG) i J || cll 
Dimensions - Inch (mm) Weight Digi-Key Price Each Bud Ind. Fig. 19 - Open Rack Swing Frame - Knockdown Assembly 
Color Height Panel Space Lbs. Part No. 1 3 Part No. Black | 24:00 (609.6) | 21.25 (539.75) | 18.00(457.2) | 377-1298-ND 154.60 115.95] SF2184 
Fig. 16 - Classic II Portable Cabinets * 38.00 (965.2) | 21.25 (539.75) | 18.00(457.2) | 377-1299-ND 174.10 130.60] SF2194 
Gay | 22.81 (579.37) | 21.00 (533.4) 40 377-1335-ND 477.45 445.55 | AGC-9276-GT 
Blue | 22.81 (579.37) | 21.00 (533.4) 40 377-1336-ND 477.45 445.55 | AGC-9276-RB mae ra 5 
White mes ee 6.25 377-1398-NDt 100.60 90.55 | AGD-376-WH : Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Gay | 24.56 (623.82) | 22.75 (577.85) 4 377-1337-ND 494.55 461.60 | AGC-9277-GT Color Height Panel Space Part No. 1 5__| Part No. 
Blue | 24.56 (623.82) | 22.75 (577.85) 4 377-1338-ND 494.55 461.60 | AGC-9277-RB Fig. 20 - Aluminum Racks 
White = = 6.75 STNSRENTT 105.15 __94.65_| AGD-377-WH Black | 84.00(2133.6) | 77.00x 19.00 (1955.8x 482.6) ]377-1196-ND 168.00 140.30] ARR-1272-BT 
Gay | 26.31 (668.27) | 24.50 (622.3) 42 377-1339-ND 508.75 474.80 | AGC-9278-GT Natural | 84.00 (2133.6) | 77.00x 19.00 (1955.8 x 482.6) | 377-1197-ND 158.00 131.95) ARR-1272-NF 
Blue | 26.31 (668.27) | 24.50(622.3) ite 377-1340-ND = 508.75 474.80 | AGC-9278-RB | | netural | 50.00(1270) | 42.00x 19.00 (1066.8 x 482.6) | 377-1198-ND 150.00 125.26] ARR-1276-NF 
White - =- 7.25 377-1400-NDt 112.55 101.30_| AGD-378-WH : : : ! : : : 
Gay | 28.06 (712.72) | 26.25 (666.75) 43 377-1341-ND 527.45 492.25 | AGC-9279-GT — 7 - : 
Blue | 28.06 (712.72) | 26.25 (666.75) 43 377-1342-ND 527.45 492.25 | AGC-9279-RB Dimensions - Inch (mm) Weight | Digi-Key Price Each | Bud Ind. 
White = = 7.50 377-1401-NDf 115.70 104.15 _| AGD-379-WH Color Height Panel Space Lbs. | Part No. 1 5 _| PartNo. 
Gay | 29.81 (757.17) | 28.00 (711.2) 45 377-1343-ND 531.10 495.75 | AGC-9280-GT i 7 _ jack 
Blue | 29.81 (757.17) | 28.00 (711.2) 45 377-1344-ND 531.10 495.75 | AGC-9280-RB Fig. 21 - Open Racks ~ RR1263 Series 
White es a 8.00 377-1402-NDt 12220 110.00 | AGD-380-WH Black | 35.62 (904.75) | 31.50 x 19.00 (800.1 x 482.6) | 36 | 377-1274-ND 175.20 146.30] RR-1263-BT 
Gray | 35.62 (904.75) | 31.50 x 19.00 (800.1 x 482.6) | 36 | 377-1408-ND 175.20 146.30] RR-1263-MG 
* Due to weight and size, product will be drop shipped from Bud Industries direct to our customers. Black | 70.62 (1793.75) | 66.50 x 19.00 (1689.1 x 482.6) 46 | 377-1407-ND 210.50 175.80} RR-1264-BT 
Contact Digi-Key Specialty Sales at 1-888-671-1741. Gry | 70.62 (1798.75) | 66.50 x 19.00 (1689.1 x 482.6) | 46 | 377-1275-ND 210.50 175.80) RR-1264-MG 
t These are the doors that go with the cabinets. Black | 40.87 (1038.10) | 36.75 x 19.00 (933.45 x 482.6) | 37 | 377-1279-ND 186.50 155.75] RR-1363-BT 
— - : Gray | 40.87 (1038.10) | 36.75 x 19.00 (933.45 x 482.6) | 37 | 377-1280-ND 186.50 155.75] RR-1363-MG 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each | Bud Ind. Black | 75.62 (1920.75) | 71.75 x 19.00 (1822.45 x 482.6) | 46 | 377-1281-ND 215.20 179.70) RR-1364-BT 
Style | Color A B ee mPartiNo: 1 10 | Part No. Gray | 75.62 (1920.75) | 71.75 x 19.00 (1822.45 x 482.6) | 46 | 377-1282-ND 215.20 179.70) RR-1364-MG 
Fig. 17 - Plasticase Black | 81.12 (2060.45) | 77.00 x 19.00 (1955.8 x 482.6) | 49 | 377-1283-ND 219.90 183.60) RR-1366-BT 
1 | Gav] 153 (88.86) | 5.08 (129.03) | 5.30 (134.62) | 377-1149-ND 13.30 11.10 | PC-11402 Gray | 81.12 (2060.45) | 77.00 x 19.00 (1955.8 x 482.6) | 49 | 377-1284-ND 219.90 183.60] RR-1366-MG 
Gray | 2.52 (64.01) | 8.10 (205.74) | 6.32 (160.53) | 377-1150-ND _20.40_17.00 | PC-11408 Fig. 21 - Open Racks - RR1367 Series 
» | Ga| san\eas) | B10(e0s74) | ae (16089) | o7eiisend 240 20.0 | POttet2 | | Bak | 7397 (186960) | 70.00% 1e00 (1778x4826) | 77 | B77-T285ND 407.80 4050] AR 196887 
Gay | 4.04 (102.62) | 612 (155.49) | 6.32(160.53) | 377-115¢-ND 2210 1845 | PC-11414 Gray | 73.37 (1863.60) | 70.00 x 19.00 (1778 x 482.6) 77 | 377-1286-ND 407.80 340.50] RR-1368-MG 
Gay | 4.04 (102.62) | 810 (205.74) | 632 (16053) | 377-1154.ND 2580 21.55 | PC-11416 Black | 80.37 (2041.40) | 77.00 x 19.00 (1955.8 x 482.6) | 81 | 377-1287-ND 421.40 351.80) RR-1369-BT 
| | Black) 4.02 (102.11) | 9.72 (246.89) | 8.66(219.96) | 377-1155:ND 5290 44.15 | PO11498 Gray | 80.37 (2041.40) | 77.00 x 19.00 (1955.8 x 482.6) | 81 | 377-1288-ND 421.40 351.80] RR-1369-MG 
Gay |_2.56 (65.02) | 10.24 (260.10) | 7.09 (180.09) | 377-1156-ND 32.80 __27.35 | PC-11482-A Fig. 21 - Heavy Duty Steel Rack 
. 82.75 (2101.85) | 77.00 x 19.00 (1955.8 x 482.6) | 73 | 377-1276-ND 270.60 225.95] RR-1269 
Cabinets Black | 107.25 (2724.15) | 101.50 x 19.00 (2578.1 x 482.6) | 85 | 377-1277-ND 298.20 249.00] RR-1270 
82.75 (2101.85) | 77.00 x 23.00 (1955.8 x 584.2) | 79 | 377-1278-ND 289.60 241.80] RR-1291 
Dimensions - Inch (mm) Weight | Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Color Height Depth Panel Space | Lbs. | PartNo. 1 3 Part No. * Due to weight and size, product will be drop shipped from Bud Industries direct to our customers. 
‘Steel Door Contact Digi-Key Specialty Sales at 1-888-671-1741. 
Fig. 18 — Wall Mount Cabinets* 7 7 Fai 3 
Black | 24.00 (609.6) | 11.00 (279.4) | 21.00(533.4)| 46 | 377-1319-ND 385.75 360.00 | WW-5412-BRT Dimensions Inch (ram) eS) Pres ieach 7) | Sudine 
Off-White| 24.00 (609.6) | 11.00 (279.4) | 21.00 (533.4)| 46 | 377-1320-ND 385.75 360.00 | WM-5412-WRT Color Height Panel Space Part No. 1 5 Part No. 
Black | 48.50 (1231.9) | 11.00 (279.4) | 45.00(1143) | 96 | 377-1321-ND 522.65 487.75 | WV-5414-BRT. Fig. 22 - Table Top Racks 
Off-White] 48.50 (1231.9) | 11.00 (279.4) | 45.00 (1143) | 96 | 377-1322-ND 522.65 487.75 | WM-5414-WRT Black 24.00 (609.6) 21.00 (533.4) 377-1270-ND 114.20 95.35 | AR1248-BT 
Black | 24.00 (609.6) | 11.00 (279.4) | 21.00 (533.4)| 66 | 377-1323-ND 423.10 394.85 | WM-5422-BRT Gray 24.00 (609.6) 21.00 (533.4) 377-1271-ND 114.20 95.35 | RR-1248-MG 
Off-White] 24.00 (609.6) | 11.00 (279.4) | 21.00 (533.4)| 66 _| 377-1324-ND 423.10 394.85 | WV-5422-WRT Black 31.00 (5.6) 28.00 (711.2) 377-1272-ND 124.80 104.25 | RR-1249-BT 
Black | 48.50 (1231.9) | 16.00 (406.4) | 45.00 (1143) | 107 | 377-1325-ND 550.40 513.65 | WM-5424-BRT Gay 31.00 (5.6) 28.00 (711.2) 377-1273-ND_ 124.80 104.25 | RR-1249-MG 
Off-White] 48.50 (1231.9) | 16.00 (406.4) | 45.00 (1143) | 107 _| 377-1326-ND 550.40 513.65 | WV-5424-WRT (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 843 


BEEP Enclosures (cont) 


Fig. 25 


4 Welded Steel. 
Ventilated sides, i Louvered — side 
rear door, Econo- if panels and rear 
glas front door, | door. Econoglas 
right or left hand | locking front door. 
operation. Multiple | Full height panel 
cable access ports. It Welded frame. mounting rails, use 
Panel rails have | Panel mounting << 377-1403-ND 


rovisions for ver- i rails fully adjust- 
fical cable man- | 4 able, tapped #10-32, aecneeny. oe aluminum with “Surface Shield” | .10” thick. Chassis are .05” thick 


agement. RY a use 377-1403-ND screws. Remov- protection. Side panels are punched on a | aluminum. 
able side panels. 1,200 Ibs. load .87" grid. Handles and covers sold 
capacity. separately. 


Front panel -.12” thick mill finish | Small rack mount chassis. Panels are 


Side and front panel .09” aluminum: | Fits 19” panel. Mouse pad slides 


. i Fits 19” panel. Supports heavy loads | Fits 19" wide panel spaces. Supports up | Fits 19” wide panel spaces. Supports up 
base, rear and top .05" aluminum. Rack | underneath right or left. Takes up 2-U of even sah fully ianded. % to 200 Ibs. Requires two pair of panel | to 200 Ibs. Requires two pair of panel 


Maas aa eal feet | panel space. mounting rails per cabinet. mounting rails per cabinet. Ventilated. 


CABINET RACKS RACK MOUNT CHASSIS 
Dimensions - Inch (mm) Weight | Digi-Key Price Each Bud Ind. Height (A) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
HxWxD Panel Space Lbs. | Part No. 1 3 Part No. Inch (mm) Handles Part No. 1 5 10 Part No. 
Fig. 23 — Large Server Cabinets*¥ Fig. 26 — Rack Mount Chassis 
84.06 x 24 x 35.43 5.25 (133.35) H-9160-B 377-1268-ND 64.80 54.10 48.70 | RM-14212 
(2135.12 x 609.6 x 899.92) |78.75 x 19 (2000.25 x 482.6)|__ 247 | 377-1351-ND 1406.25 1312.50 | DC-8105 7.00 (177.8) H-9111-B 377-1269-ND 74.20 61.95 55.75 | RM-14213 
84.06 x 24 x 43.31 5.25 (133.35) 19160-B 377-1392-ND 73.00 60.95 54.85 | RM14222 
(2135.12 x 609.6 x 1100.07) |78.75 x 19 (2000.25 x 482.6)| 270 | 377-1352-ND 1461.70 1364.00 | DC-8110 7.00 (177.8) H9111-B 377-1393-ND 85.60 71.50 64.35 | RM14223 
8.75 (222.25) H9112-B 377-1394-ND 104.30 87.10 78.40 | RM14224 
* Due to weight and size, product will be drop shipped from Bud Industries direct to our customers. 10.50 (266.7) H9113-B 377-1395-ND 124.30 103.80 93.40 | RM14225 
Contact Digi-Key Specialty Sales at 1-888-671-1741. 
Dimensions - Inch (mm) Weight | Digi-Key Price Each | Bud Ind. Fits Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Color A B C Lbs. Part No 1 2 Part No. Description Chassis Part No. 1 10 25 ‘| Part No. 
Fig. 24 — Economizer Upright Cabinet Racks - Ventilated* Rack Mount Chassis Covers 
Black | 47.31 (1201.67) | 22.00 (558.8) | 18.50 (469.9)| 110 | 377-1360-ND 634.40 592.00 / ER-16602-BT Solid Top or Bottom Cover RM-14212-13 377-1310-ND 29.60 24.75 22.30 | TBC-14252 
Blue | 47.31 (1201.67) | 22.00 (558.8) | 18.50 (469.9)| 110 | 377-1361-ND _ 634.40 _592.00| ER-16602-RB Ventilated Top or Bottom Cover 377-1311-ND 33.10 27.65 24.90 | TBC-14262 
Black | 57.81 (1468.37) | 22.00 (558.8) | 18.50 (469.9) 124 | 377-1362-ND 653.75 610.05 | ER-16603-BT Solid Top or Bottom Caver RM-14222-25 S77-1396-ND 33.60 28.10 25.30 | TBC14253 
Blue | 57.81 (1468.37) | 22.00 (558.8) | 18.50 (469.9) | 124 | 377-1363-ND 653.75 610.05 | ER-16603-RB Ventilated Top or Bottom Cover 377-1397-ND 35.50 29.70 26.75 | TBC14263 
( 


Black | 66.56 (1690.62) | 22.00 (558.8) | 18.50 (469.9); 139 | 377-1364-ND 703.70 656.65/ER-16604-BT 


Blue | 66.56 (1690.62) | 22.00 (558.8) | 18.50 (469.9) |__ 139 | 377-1365-ND 703.70 _ 656.65 | ER-16604-RB 


Black | 75.31 (49.91) | 22.00 (558.8) | 18.50 (469.9)| 151 | 377-1366-ND 742.35 692.70|ER-16605-BT i ae Hs Rack ohare ve eit ae ie 
Blue | 75.31 (49.91) | 22.00 (558.8) | 18.50 (469.9) | 151 | 377-1367-ND 742.35 692.70 | ER-16605-RB Len Gini) bce Gulia) StUNG! att No 
Black | 84.06 (2135.12) | 22.00 (558.8) | 18.50(469.9)| 163 | 377-1368-ND 768.30 716.95| ER-16606-BT Fig. 27 — Small Rack Mount Chassis 


( 

Black | 47.31 (1201.67) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7)) 128 | 377-1370-ND 676.90 631.70 | ER-16612-BT | | 1.75 x 17.00 x 8.00 (44.45 x 431.8 x 203.2) | 19.00 (482.6) 377-1206-ND 41.60 34.75 | OH-14401 

Blue | 47.31 (1201.67) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7) |_ 128 | 377-1371-ND 676.90 __631.70|ER-16612-RB | }1.75 x 17.00 x 16.00 (44.45 x 431.8 x 406.4)|_ 19.00 (482.6) 377-1207-ND 60.00 50.15 | CH-14402 

Black | 57.81 (1468.37) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7)| | 145 | 377-1372-ND 704.05 657.00/ER-16613-BT | | 3.50 x 17.00 x 8.00 (88.9 x 431.8 x 203.2) | 19.00 (482.6) 377-1208-ND 61.40 51.25 | G414403 
( ( 
( 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
Blue _| 57.81 (1468.37) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7) |_145__| 377-1373-ND__704.05__657.00/ER-16613-RB | | 3.50 x 17.00 x 16.00 (88.9 x 431.8 x 203.2)| 19.00 (482.6) 377-1209-ND 78.80 65.80 | CH-14404 
Black | 66.56 (1690.62) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7) 162 | 377-1374-ND 765.20 714.05|ER-16614-BT 
Blue | 66.56 (1690.62) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7) | 162__| 377-1375-ND 765.20 _714.05|ER-16614-RB 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
Blue | 84.06 (2135.12) | 22.00 (558.8) | 18.50(469.9)| 163 | 377-1969-ND__ 768.20 _716.95|ER-16606-RB| 7.75% 17,004.00 (44.45 x431.8x101.6)| 19.00(482.6) | S77-1205ND 2430 2080 | G414400 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


Black | 75.31 (49.91) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7)| 175 | 377-1376ND 796.65 743.40|ER-16615-BT uN) ite Cae ey LAGE etallive 
Blue | 75.31 (49.91) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7)| 175 | 377-1377-ND 796.65 _743.40| FR-16615-RB Inch (mm) Inch(mm) | Part No. 1 5___| Part No. 
Black | 84.06 (2135.12) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7)| 189 | 377-1378-ND 840.05 783.96| ER 16616-BT Fig. 28 — ValuLine Series Cabinets (with handles) 

Blue | 84.06 (2135.12) | 22.00 (658.8) | 25.50(647.7)| 189 _| 377-1379-ND 840.05 783.96 |ER-16616-RB | | —gepa700x600(889x4318x5085) | 19.00 (4826) | S7712G8.ND 3700 67.00 [Ho 1a089 


Black | 47.31 (1201.67) | 22.00 (558.8) | 30.75 (781.05)|_ 143 | 377-1380-ND 716.95 669.05 | ER-16622-BT 3.50 x 17.00 x 13.00 (88.9 x 431.8 x 330.2) | 19.00 (482.6) | 377-1239-ND 188.90 157.70 | HC-14101 


Bue | 47.31 (1201.67) | 22.00 (558.8) | 30.75 (781.05) 


( 

( 

( 143 | 377-1381-ND__716.95 _ 669.05 | ER-16622-RB | 5.25 x 17.00 x 13.00 (133.35 x 431.8 x 330.2)| 19.00 (482.6) | 377-1240-ND 194.70 162.60 | HC-14103 
Black | 57.81 (1468.37) | 22.00 (558.8) | 30.75 (781.05) 

( 

( 


Blue | 57.81 (1468.37) | 22.00 (558.8) | 30.75 (781.05) 
Black | 66.56 (1690.62) | 22.00 (558.8) | 30.75 (781.05) 180 | 377-1384-ND 828.45 773.11 |ER-16624-BT 10.50 x 17.00 x 15.00 (266.7 x 431.8 x 381) | 19.00 (482.6) 377-1243-ND 239.60 200.05 | HC-14107 


) 

) 

) 

)| 160 | 377-1383-ND 747.75 697.75 | ER-16623-RB 8.75 x 17.00 x 13.00 (222.25 x 431.8 x 330.2)| 19.00 (482.6) 377-1242-ND 214.20 178.85 | HC-14105 

) 
Blue | 66.56 (1690.62) | 22.00 (558.8) | 30.75 (781.05)|_ 180 | 377-1385-ND 828.45 773.11 | ER-16624-RB 

) 

) 

) 

) 


( 
( 
160 | 377-1382-ND 747.75 697.75 | ER-16623-BT 7.00 x 17.00 x 13.00 (177.8 x 431.8 x 330.2) | 19.00 (482.6) 377-1241-ND 204.40 170.70 | HC-14104 
( 
( 


Black | 75.31 (49.91) | 22.00 (558.8) | 30.75 (781.05); 194 | 377-1386-ND 847.85 791.20|ER-16625-BT 
Blue | 75.31 (49.91) | 22.00 (558.8) | 30.75 (781.05)|__ 194 | 377-1387-ND 847.85 791.20 | ER-16625-RB ACCESSORIES 
Black | 84.06 (2135.12) | 22.00 (558.8) | 30.75 (781.05) 


209 | 377-1388-ND 921.55 859.95) ER-16626-BT 


Blue | 84.06 (2135.12) | 22.00 (558.8) | 30.75 (781.05)/ 209 | 377-1389-ND 921.55 859.95 | ER-16626-RB HMR eTS ey ce PIERS) Price Each Bud Ind. 
Economizer Upright Cabinet Racks - Non-Ventilated*¥ Color Width - Inch (mm) Part No. 1 10 Part No. 

Bue | 47.31 (1201.67) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7)| 128 | 377-1353-ND 635.60 593.10] ER-16512-RB Fig. 29 — Keyboard/Mouse Shelves 

Blue | 57.81 (1468.37) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7)| 145 | 377-1354-ND 663.35 619.00| ER-16513-RB Black 19.0x16.5 (482.6 x 419.1) 377-1244-ND 147.50 123.15 | KS-1785-BT 


Blue | 66.56 (1690.62) | 22.00 
Black | 75.31 (49.91) | 22.00 
Blue | 75.31 (49.91) | 22.00 
Black | 84.06 (2135.12) | 22.00 
Blue | 84.06 (2135.12) | 22.00 


( 
558.8) | 25.50 (647.7) | 162 | 377-1355-ND 725.60 677.10) ER-16514-RB 
558.8) | 25.50 (647.7)| 175 | 377-1356-ND 757.65 707.00 | ER-16515-BT 
( 
( 
( 


558.8) | 25.50 (647.7) | 175 | 377-1357-ND 757.65 707.00 | ER-16515-RB Dimensions - Inch(mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. 
558.8) | 25.50 (647.7)| 189 | 377-1358-ND 801.80 748.25) ER-16516-BT Color KR B c Part No. 1 5 Part No. 
558.8) | 25.50 (647.7)| 189 | 377-1359-ND 801.80 748.25 | ER-16516-RB Fig. 30 — Sliding Drawers (inside dimensions) 


* Due to weight and size, product will be drop shipped from Bud Industries direct to our customers. Black | 6.31 (160.27) | 16.56 (420.62) | 19.18 (487.17) 377-1224-ND 220.00 183.70 | D-1723-BT 
Contact Digi-Key Specialty Sales at 1-888-671-1741. 


Dimensions - Inch (mm) Weight |Digi-Key Price Each | Bud Ind. zens ons Ine) ee pice Each ae 
Color ry B c Lbs. | Part No 1 3 | Part No. Color Width : Depth _ Part No. 1 &} 5 Part No. 
Fig. 25 — Turn-Key Cabinet Assembly Fig. 31 — Stationary Shelves-Non Ventilated 
Black | 75.31 (1912.87) | 22.00 (558.8) ] 25.50 (647.7)] 208 |377-1345-NDt 1081.45 1009.40] DC-8002-BT 17.90 (454.66) 26.50 (673.1) 377-1306-ND 73.20 54.85 51.25 | SH-2382 
Blue | 75.31 (1912.87) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7)| 208 |377-1346-NDt 1081.45 1009.40] DC-8002-RB Black 17.90 (454.66) 19.25 (488.95) 377-1188-ND 65.10 52.08 48.80 | 60-2380 
Sand | 75.31 (1912.87) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7)| 208 |377-1347-NDt 1081.45 1009.40] DC-8002-S 17.90 (454.66) 22.75 (577.85) 377-1189-ND 68.30 54.64 51.20 | 60-2381 
Black | 75.31 (1912.87) | 22.00 (558.8) | 25.50 (647.7)| 208 |377-1348-ND§ 1030.45 961.60] DC-8075-BT Fig. 32 — Stationary Shelves-Ventilated 
Be ies aes Sa) oe ee ee ees. TMU | 177E a) | SIGN — a0 HOE A 
: : : : : : : : Black 17.90 (454.66) 21.25 (539.75) 377-1308-ND 70.70 53.00 49.50 | SH-2385 
* Due to weight and size, product will be drop shipped from Bud Industries direct to our customers. 17.90 (454.66) 26.50 (673.1) 377-1309-ND 76.60 57.40 53.60 _| SH-2386 
Contact Digi-Key Specialty Sales at 1-888-671-1741. 
t Includes two SH-2385 ventilated shelves § Includes leveler kits (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
844 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Bud Indust, Ie 


Enclosures (cont) 


5.2 
(132.59) 


Fits 19” panel spaces. Adjustable for 


Fits 19” panel spaces. One piece 
depth within rack. Supports 150 Ibs. 


construction. Supports 150 Ibs. 


Fits 19” panel spaces. Supports 200 Ibs. Heavy duty, ball Bearing, swivel type. 


Hard tread rubber. 


Fig. 39 


19.0 
(482.60) 
a A 
——To1.60) 
A 


Fig. 40 


19.0 
(482.60) 
A 


Hard aluminum 6061-T6. 


High Quality designed for long wear. Mill finish aluminum panels. Pressure- 
sensitive paper on one side to protect 


and provides a surface for layouts. 


Designed for mounting two and three 
piece slides. Sold in pairs. 


Attaches to panel mounting rail 


accessory flange. Sold in pairs. 


All necessary 
hardware included 


37 
(9.40) 
Telescoping slides are zinc plated, alloy | FN-1280 mounts in FT-1170 fan tray or can be used for individual applications. 


steel, with ball bearings. Supplied with finger guard. UL approved, 105 CFM. FN-1282 mounts in the top of 
ventilated Economizer racks. Supplied with finger guard. UL/CSA rated, 535 CFM. 


center) 

) Nickel-plated steel cap and stem. Kit 
consists of two levelers and mounting 
brackets. Used on Economizer and 
Classic Il. 


Prevent shut-downs caused by over- 
heating. Contacts open when there is a 
10° +5°F drop in temperature. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Height Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Color Width Depth Part No. 1 10 50 Part No. Inch (mm) Part No. i 10 50 Part No. 
Fig. 33 — Adjustable Shelf-Open Rack Fig. 40 — 19" Aluminum Panels - .12" Thick (Gray) 
Black | 17.62 (447.55) 16.00 (406.4) 377-1289-ND 8280 69.10 6221 | SA1278-BT 1.75 (44.45) 377-1247-ND 10.35 8.65 7.80 PA-1101-MG 
17.62 (447.55) 20.00 (508) 377-1290-ND 89.20. 74.45 _—«67.00 | SA1279-BT 3.50 (88.9) 377-1248-ND 14.40 12.00 10.80 PA-1102-MG 
Fig. 34 — Equipment Shelf-Open Rack-Non Ventilated 5.25 (133.35) 377-1249-ND 19.70 16.40 14.75 PA-1103-MG 
7.00 (177.8) 377-1250-ND 24.50 20.50 18.45 PA-1104-MG 
Black | 17.62 (447.55) 15.00 (381) 377-1291-ND 60.30 50.35 += 45.30 | SA1750-BT eS i 
eS aie D050 PEA 7210 020 5420 47BT 8.75 (222.25) 377-1251-ND 29.70 24.80 22.30 PA-1105-MG 
62 (447.55), .00 (508) Saas, z 60 2 Se 10.50 (266.7) 377-1252-ND 37.70 31.50 28.35 PA-1106-MG 
Fig. 34 — Equipment Shelf-Open Rack-Ventilated 12.25 (311.15) 377-1253-ND 41.40 34.50 31.05 PA-1107-MG 
Black | 17.62 (447.55) 15.00 (381) 377-1292-ND 65.90 55.05 49.55 | SA1751-BT 14.00 (355.6) 377-1254-ND 46.10 38.45 34.60 PA-1108-MG 
17.62 (447.55) 20.00 (508) 377-1294-ND 78.20 65.30 ‘58.75 | SA1753-BT 
Fig. 35 — Open Rack Shelf-Non Ventilated Length Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Black | 17.62 (447.55) 19.00 (482.6) 377-1295-ND 76.00 63.45 57.10 | SA1765-BT Inch (mm) Part No. 1 10 50 Part No. 
Fig. 41 — Chassis Support Brackets (Sold in Pairs) 
Wheel Height Load Digi-Key Price Each Bud Ind. 13.00 (330.2) 377-1213-ND 26.80 22.35 20.10 CSB-1352 
Description Inch (mm) Rating Part No. il 10 50 Part No. 16.00 (406.4) 377-1214-ND 29.00 24.20 21.80 CSB-1353 
Fig. 36 — Casters 23.00 (584.2) 377-1215-ND 31.40 26.20 23.60 088-1354 
Composition 3.25 (82.55) | 200Ib. | 377-1264-ND 28.60 23.85 21.45 _| RC-7758-PR = - 
Rubber w/Brake | 4.00 (101.6) 240 Ib. 377-1265-ND 6745 56.15 50.55 | RC-7761-PR Digi-Key Price Each Bud Ind. 
Rubber 4.00 (101.6) | 240lb. | 377-1266-ND 58.30 48.60 —_-43.75_| RC-7762-PR Description Part No. il 3 5 Part No. 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Fig. 42 — Slide Mounting Brackets (Sold in Pairs) 
Hand Clearance | Mounting Center| Diameter Part No. 1 10 100 Part No. Universal Kit 377-1204-ND 30.20 25.05 22.55 BAS-5106 
Fig. 37 — Chrome Plated Handles 
1.25 (31.75) 6.00 (152.4) | .37 (9.398) | 377-1228-ND* 830 6.95 625 | H9110-B Dimensions - Inch (mm) Load Rating| Digi-Key Price Each Bud Ind. 
98 (23.62) 4.00 (101.6) | .37(9.398) | 377-1229-ND* 640 5.30 475 | H9111-B Slide Length Travel (per pair) | PartNo. 1 3 5 Part No. 
93 (23.62) 6.00 (152.4) | .37(9.398) | 377-1230-ND* 7.80 650 585 | H9112B Fig. 43 — Sliding Mechani 2 Plece Sid 
93 (23.62) 8.00 (203.2) | .37(9.398) | 377-1231-ND 10.60 885 7.95 | H9113-B Bet) OGG Tec HAniSMs 226 e\aee, 
1.50 (38.1) 8.00 (203.2) 50 (12.7) 377-1232-NDt 16.50 13.80 1240 | H9114-B 12 (304.8) 8 (203.2) 140\bs. 377-1199-ND 30.50 25.45 22.90 | AS-5000-A 
1.68 (3.36) 3.50 (88.9) .37 (9.398) | 377-1233-NDt 1240 1035 9.30 | H9160-B 16 (406.4) 12 (304.8) 120Ibs. 377-1200-ND 40.10 3350 30.15 | AS-5O01-A 
1.68 (3.36) 5.25 (133.35) | .37 (9.398) 377-1234-NDt 10.60 890 8.00 H-9161-B 20 (508) 15 (381) 92lbs. 377-1201-ND 42.00 35.10 31.60 | AS5002-A 
1.00 (25.4) 1.90 (48.26) (25 (6.35) 377-1235-ND§ 600 5.00 450 | H9166-B 26 (660.4) 19 (482.6) 70lbs. 377-1202-ND 46.40 38.75 34.90 | AS5004-A 
1.00 (25.4) 3.00 (76.2) .25 (6.35) 377-1236-ND§ 5.70 4.70 4.25 H-9168-B 20 (508) 20.875 (530.23) 91lbs. 377-1203-ND* 91.00 76.00 6840 | AS5042-A 
* Includes 2 - #10-32 x .37" screws. * 3 Piece slide full extension 
t Includes 2 - #6-32 x .50" screws. 
§ Includes 2 - 1/4"-28 Hex nuts. Digi-Key Price Each Boing 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Bud Ind. Description Part No. 1 5 10 Part No. 
Hand Clearance | Mounting Center Part No. 1 10 100 Part No. Fig. 44-46 -— Fans 
Fig. 38 — Clear Anodized Aluminum Handles Tubeaxial, 110 Volt 21 Amps 377-1225-ND 46.88 37.50 28.15 | AV1280 
Exhaust, 10 inch 115 VAC 377-1226-ND 158.90 11920 111.25 | FN1282 
1.09 (27.69) 4.00 (101.6) 377-1237-ND* 10.85 9.05 8.15 H-9174-B Fan Tray Assembly 37-1227-ND* 20840 15630 14590 | FIL1170-MG 
* Includes 2-8.32 x .37" screws Fig. 47 — Tem-Stat Temperature Control 
Normally Qpen; G Temperature Rise] _377-1314-ND 23.70 = 17.80 | TS-15 
Height Digi-Key Price Each Bud Ind. mney OSes on Tempero - 
Inch (mm) Part No. 1 10 50 Part No. Fig. 48 — Stem Levelers Kit 
- : Kit (Two Levelers and Mounting Bracket: 377-1267-ND 47.90 = 40.00 | RL-7770 
Fig. 39 — 19" Aluminum Surface Shield Panels -.12” Thick Aifwo Bevelers endl Mounting Execs) 2 
1.75 (44.4 77-1300-ND 0 7.95 715 SFA-1831 Mounting Hardware 
<75 (44.45) Sto eae 95 ‘ ; 10-32X 62" Phillips Screw Truss Head 377-1403-ND 4.00/25 7346 
3.50 (88.9) 377-1301-ND 13.90 11.55 10.40 SFA-1832 Skil 
12-24X5" Phillips Screw Truss Head 377-1404-ND 5.00/25 9260 
5.25 (133.35) 377-1302-ND 17.80 14.90 13.40 SFA-1833 
10-32 Cage Nut, Zinc Plated 377-1405-ND 21.25/25 295 
7.00 (177.8) 377-1303-ND 22.80 19.05 17.15 SFA-1834 6-325" Phillips Screw Flat 377-1406-ND 600/25 3313 
8.75 (222.25) 377-1304-ND 25.00 20.85 18.75 SFA-1835 : i 
10.50 (266.7) 377-1305-ND 32.40 27.00 24.30 SFA-1836 * Order fans seperately. Part Number: 377-1225-ND. 
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A4 HAMMOND P 
MANUFACTURING. Racks and Accessories 


bi’ 


Desk Top Rack (Light-Duty)- RCBS 
Series - 18-gauge steel economy 19” 
table top rack. Rails are fixed at both 
front and rear. Includes rubber feet, 2 


lifting handles and 10-32 clip nuts. 
Overall width 20”, overall height 1” over 
a 


panel space. Finish textured; black or 
gray/beige (Ral7032) powder paint. 


Desk Top Rack (Heavy-Duty) - RCHS ~~] 
Series- 18 gauge steel 19” table top 
rack. Rails are fixed at both front and 
rear. Includes 2 pair of fixed accessory Knockdown Racks REFK Series - offer a standard 19” panel width (22” overall), 24” usable 
rails (for rear support of heavier Open Relay Rack DNRR Series- welded 19” racks (20” wide overall) depth (24.5” overall). Unit is shipped complete with 4 infinitely adjustable (front to back) 
equipment), rubber feet, 2 lifting handles are available in both light (12-gauge steel) and heavy duty (10-gauge | combination rack mount rails, drilled and tapped 10-32 (full EA spacing) and 4 leveling feet. 
and 10-32 clip nuts. Overall height: 2” steel) versions. No assembly required. Front flange is drilled and Shipped in a flat pack container for damage-free receipt. Simple assembly using one bolt in 
larger than panel height. Finish textured; tapped (10-32) EIA .5-1.25" spacing. For use as a single, free | each corner to lock the sides to the top and bottom Heavy duty 16-gauge steel tip, bottom 
black, gray/beige (RAL7032) or gulf blue standing unit for sturdy support of standard 19” rack mount devices. | and sides. Rails are made of 10-gauge steel finished in black powder paint. Rack is finished 


powder paint. Finished in textured black powder paint. in atextured black or gray/beige (RAL7032) powder paint. Order doors separately below. 
Dimensions-Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions-Inch (mm) Overall Wt. | Digi-Key Price Each Hammond 
Color Panel H Panel W Panel D Part No. il 3 e) Part No. Panel H Panel W | Panel Units Height \(Lbs.)} Part No. il 3 5 Part No. 
Fig. 1 RCBS Desk Top Racks (Light Duty) Fig. 3 DNRR Open Welded (Light-Duty) Relay Rack* 
3.50(89)  19.00(483) 13.00(330) | HM624-ND 88.12 81.34 70.50 | RCBS1900313BK1 42 (1067) 19 (483) 24 48.13 (1223) | 38 | HM683-ND 169.60 156.56 135.69 | DNRR42LDW 
5.25 (133) 19.00 13.00 (330) HM625-ND 94.82 87.53 75.86 | RCBS1900513BK1 S ea : ie a ot (1a96 2 ENeSE ND ace Te ie cL 
ee oe res 18.00 (830) | HM626-ND 102.54 94.65 82.03 | ROBSI9007138K1 | | 77 (1956) 19 (483) | 44 | 83.13(2112)| 45 | HM686-ND 199.55 184.20 159.65 | DNRR77LDW 
. . ) 


13.00 (330) | HM627-ND 116.17 107.24 92.94 | RCBS1900813BK1 | | g4 (2134) _19(483) | 48 90.13 (2289) | 47 | HM687-ND 203.58 187.92 162.87 | DNRR84LDW 
13.00 (330) | HM628-ND 121.51 11218 97.22 | RCBS1901013BK1 Fig. 4 DNRR Open Welded (Heavy-Duty) Relay Rack* 
13.00 (330) | HM629-ND 132.18 122.02 105.75 | RCBS1901213BK1 42 (1067) 19 (483) 24 48.13 (1223) | 65 | HM688-ND 205.36 189.57 164.30 | DNRR42HDW 
13.00 (330) | HM630-ND 165.57 152.83 192.46 | RCBS1901413BK1 | |63(1600) 19 (483) 36 69.13 (1756) | 77 | HM689-ND 229.52 211.86 183.61 | DNRR63HDW 
17.50 (445) HM631-ND 113.50 104.78 90.81 | ROBS1900517BK1 70(1778) 19 (483) 40 76.13 (1934) | 80 | HM690-ND 233.06 215.15 186.46 | DNRR70HDW 
) 
) 


10.50 (267) 19.00 
12.25 (311) 19.00 
14,00 (356) 19.00 
5.25(133) 19.00 
7.00(178) 19.00 
8.75 (222) 19.00 
10.50 (267) 19.00 
12.25(311) 19.00 
14.00 (356) _ 19.00 


Black 
1750 (445) | HM632-ND 192.18 122.02 105.75 | RoBsi900717eK1 | | 77 (1956) 19(483) | 44 83.13 (2112) | 82 | HM691-ND 241.60 233.02 193.29 | DNRR77HDW 
17.50 (445) HM633-ND 157.55 145.43 126.04 | ROBS1900817BK1 19 (483) 48 90.13 (2289) | 87 | HM692-ND 244.98 226.15 195.99 | DNRR84HDW 


17.50 (445) | HM634-ND 166.90 154.07 133.53 | RCBS1901017BK1 | * Due to weight and size, product will be drop shipped from Hammond direct to our customers. Contact Digi- 
17.50 (445) HM635-ND 182.94 168.86 146.35 | ROBS1901217BK1 Key Specialty Sales at 1-888-671-1741. 
17.50 (445) HM636-ND 186.91 172.54 149.54 | ROBS1901417BK1 


SESSEISISESSEE RISES IGEISE 


3.50 (89) 19.00 13.00 (830) | Hv637-ND €8.12 81.34 70.60 | RCBSt900130G1 | | 4, aN a Pel nee Rae : ula ‘ Hes 
5.25 (133) 19.00 13.00 (330) | HM638-ND 94.82 87.53 75.86 | RCBS19005130Gi Fig. 5 REFK Knockdown Rack* 
B75 (22) 9001469) 130010) MEME tet tor2n soot | rcmsoostoce 358) [2] AO.19(r021)] 103 [HEE ND S707 341.9 206-13 EHTsaK 
10.50 (267) _ 19.00 13.00 (330) _| HM641-ND 121.51 11218 97.22 | ROBS19010130cH pare 28 PAID aTe 126 | HMG96-ND 453.98 419.05 363.19 | RERK1904924BK1 
12.25 (311) 19.00 13.00 (330) | HM642-ND 132.18 122.02 105.75 | ROBS19012130Gi Black | 56 (1422) 32 | 61.19(1554) | 136 | HM697-ND 481.90 458.17 385.52 | REFX1905624BK1 
Gay | 14.00(356) 19.00 13.00 (330) | HM643-ND 165.57 152.83 132.46 | RCBS19014130G1 63 (1600) 36 | 68.19 (1732) | 145 | HM698-ND 502.87 464.18 402.29 | REH<1906324BK1 
5.25 (133) 19.00 1750 (445) | HM644-ND 113.50 104.78 90.81 | ROBS1900517CGI 70 (1778) 40_| 75.19(1910) | 160 | HM699-ND 558.75 515.77 447.00 | REFX1907024BKi 
7.00 (178) 19.00 17.50 (445) | HM645-ND 132.18 122.02 105.75 | RCBS19007170Gi Soe =a iment ” SRT 707 Bares eS ERKTSOSSEACST 
‘Gab eh ne me aa 0 a a aa edd ie aecios) | a4 | 4719,98)| 111 | Human 9803 967.47 3184 | REHCI9oMe240at 
ub (1245) 28 | 54.19(1376) | 126 | HM703-ND 453.98 419.05 363.19 | REFX19049240G1 
12.25(311) 19.00 17.50 (445) | HM648-ND 182.94 168.86 146.35 | RCBS19012170Gi Gray | 96(1422) 32 | 61.19(1554) | 136 | HM704-ND 481.90 458.17 385.52 | REF<19056240Gi 
14.00 (356) 19.00 17.50 (445) | HM649-ND 186.91 172.54 149.54 | ROBS19014170GI 63 (1600) 36 | 68.19 (1732) | 145 | HM705-ND 502.87 464.18 402.29 | RER<19063240G1 
Fig. 2 RCHS Desk Top (Heavy Duty) 70 (1778) 40 | 75.19 (1910) | 160 | HM706-ND 558.75 515.77 447.00 | REFK19070240Gi 
8.75 (222) 19.00 (483) 17.50(445) | HM650-ND 170.83 157.70 136.67 | RCHS1900817BK1 ANS Ais | 82-19 (2088) | "189 RARE 583.88 1998.97 48211 RESTON 7eN0a! 
10.50 (267) 19.00(483) 17.50 (445) HM651-ND 197.57 182.37 158.06 | RCHS1901017BK1 * Due to weight and size, product will be drop shipped from Hammond direct to our customers. Contact Digi- 
14.00 (356) 19.00 (483) 17.50(445) | HM652-ND 202.26 186.71 161.82 | RCHS1901417BK1 Key Specialty Sales at 1-888-671-1741. 
17.50 (445) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM653-ND 210.04 193.88 168.03 | RCHS1901717BK1 Dim.-Inch (mm) Wt) DighKey eo ER aol 
22.75 (578) 19.00 (483) _17.50(445) | HM654-ND 228.70 211.11 182.96 | RCHS1902217BK1 Color | Panel H Panel Units | (Lbs.) | Part No. 1 3 5 | PartNo. 
Black | 28.00(711) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM655-ND 268.81 248.14 215.06 | RCHS1902817BKi Fig. 6 - RSDF Solid Door* 
10.50 (267) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM656-ND 266.04 245.57 212.83 | RCHS1901024BK1 35 (689) 20 13. | Hwv03ND 97.79 9026 78.23 | RSDFI9035BKi 
14.00 (356) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM@57-ND 280.01 258.48 224.02 | RCHS1901424BK1 42 (1067) 24 18 | HM709ND 115.26 10641 92.22 | RSDF19042BK1 
17.50 (445) 19.00 (483)  24.50(622) | HM658-ND 289.37 267.11 231.50 | RCOHS1901724BK1 49 (1245) 28 26 HM710-ND = 127.80 117.97 102.25 | RSDF19049BK1 
22.75 (578) 19.00 (483) 24.50(622) | HM659-ND 298.70 275.73 238.96 | RCHS1902224BK1 Black | 56 (1422) 32 30 | HM711-ND 139.68 128.94 111.75 | RSDFI9056BK1 
28.00 (711) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM660-ND 311.11. 287.19 248.90 | RCHS1902824BK1 heed * 3 Aeon ie ~ sil amet 
8.75 (222) 19.00(483) 17.50(445) | HM661-ND 170.83 157.70 136.67 | RCHS19008170G1 77 (1956) 44 41 | RM7iEND | 16903 15604 19823 | RSDFISO77BKI 
10.50 (267) 19.00(483) 17.50 (445) | HM662-ND 197.57 182.37 158.06 | RCHS19010170G1 35 (689) 20 13 HVIIS-ND 97.79 90.26 78.23 | RSDFI90350GI 
14.00 (356) 19.00(483) 17.50 (445) HM663-ND 202.26 186.71 161.82 | RCHS19014170GI 42 (1067) 24 18 HM716-ND 115.26 106.41 92.22 | RSDF190420G1 
17.50 (445) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM664-ND 210.04 193.88 168.03 | RCHS19017170GI ii, 49 (1245) 28 26 | HM7I7-ND 127.80 117.97 102.25 | RSDF190490G1 
22.75 (578) 19.00(483) 17.50(445) | HM665-ND 228.70 211.11 182.96 | ROHS19022170G1 Gay 56 (1422) 32 30 HM718-ND 139.68 128.94 111.75 | RSDF190560G1 
Gray | 28.00(711) 19.00 (483) 17.50(445) | HM666-ND 268.81 248.14 215.06 | RCHS19028170GI 63 (1600) 36 33 EOIN 148.09 186.70 118.47 | RSDFI9063061 
10.50 (267) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM667-ND 266.04 245.57 212.83 | RCHS19010240GI ce an of ae ae ae ae oa 
14.00 (356) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM668-ND 280.01 258.48 224.02 | RCHS19014240G1 Fig. 7 -RSDL Louvered Door* 
17.50 (445) 19.00 (483) 24.00 (622) | HM669-ND 289.37 267.11 231.50 | RCHS19017240G1 35 (689) 20 13 | HM722ND 110.86 102.34 88.70 | RSDL19035BK1 
22.75 (578) 19.00(483) 24.50 (622) HM670-ND 298.70 275.73 238.96 | RCHS19022240G1 42 (1067) 24 18 HM723-ND 126.68 116.94 101.35 | RSDL19042BK1 
28.00(711) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM671-ND 311.11 287.19 248.90 | RCHS19028240G1 49 (1245) 28 26 | HM724-ND 142.56 131.61 114.06 | RSDL19049BK1 
8.75 (222) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM672-ND 170.83 157.70 136.67 | ROHS1900817GFI Black | 56 (1422) 32 30 HM725-ND 156.14 144.13 124.91 | RSDL19056BK1 
10.50 (267) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM673-ND 197.57 182.37 158.06 | RCHS1901017GFI 63 (1600) 36 33__| HM/26-ND 169.70 _156.65_135.76 | RSOL19063BK1 
14.00 (356) 19.00(483) 17.50 (445) | HM674-ND 202.26 186.71 161.82 | RCHS1901417GFI ee a _ tat ie qeeee oe apoio 
17.50 (445) 19.00 (483) 17.50 (445) | HM675-ND 210.04 193.88 168.03 | RCHS1901717GFI 35 (689) 0 73 oAM72o:NDU 110.86 10234 88.70 | RSDLTSG35OcH 
22.75 (578) 19.00 (483) 17.50 (445) HM676-ND 228.70 211.11 182.96 | RCHS1902217GFI 42 (1067) 24 18 HM730-ND 126.68 116.94 101.35 | RSDL190420G1 
Blue | 28.00(711) 19.00(483) 17.50(445) | HM677-ND 268.81 248.14 215.06 | RCHS1902817GFI ie 49 (1245) 28 26 | HM731-ND 14256 131.61 114.06 | RSDL190490G1 
10.50 (267) 19.00(483) 24.50 (622) | HM678-ND 266.04 245.57 212.83 | RCHS1901024GFI Gay 56 (1422) 32 30 HM732-ND 156.14 144.13 124.91 | RSDL190560G1 
14.00 (356) 19.00 (483) 24.50 (622) | HMG679-ND 280.01 258.48 224.02 | RCHS1901424CF1 63 (1600) 36 33 | HM733-ND___ 169.70 156.65 135.76 |_RSDL190630G1 
17.50 (445) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM680-ND 289.37 267.11 231.50 | RCHS1901724GFI aE i a ee ieee ee Lea eee ost 
22.75 (578) 19.00 (483) 24.50 (622) | HM681-ND 298.70 275.73 238.96 | RCHS1902224GF1 : : - 
28.00(711) 19.00 (483) 24.50 (622) HM682-ND 311.11 287.19 248.90 | RCHS1902824GF1 * Due to weight and size, product will be drop shipped from Hammond direct to our customers. 


Contact Digi-Key Specialty Sales at 1-888-671-1741. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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HAMMOND 


MANUFACTURING... 


Racks and Accessories (cont) 


Rack Mount/Desk Top Enclosure 
RMCS & RMCV Series- mounts in 
standard 19” rack space or can be 
used table top. Aluminum panels can 
be removed from any of all 6 sides 
with only 4 screws. Shipped knocked 
down and includes all hardware, rack 
Mount ears and rubber feet. Finished 
in textured black powder paint. 


Dual Modem Shelf DNDMS Series- 
permits front and rear access to 


modems on 19” relay racks.Formed 
16-gauge steel construction. Overall 
19.5” deep. Finished in textured black 


Rail Mount Shelf RFUS & RFVS Series - 14 gauge steel, 19” 
rack mount shelf available either solid or ventilated. Side slotted 
for easy front to back adjustment. Finished in textured black 
powder paint. 


Rail Mount Support Angles RASA Series- 14 gauge 
steel, 1.75" x 1.75” to support heavy equipment and 
reduce load on front panel. Slots allow up/down or 
front back adjustment. Finished in textured black 
powder paint. 


Equipment slides RSLIDE Series - 19” rack panel 
mount (to front and back panel rails). Occupies 
only 1U(1.75") of panel height. Heavy duty, ball 
bearing mechanism. Also converts RASC slides to 
apull out shelf. Sold in packages of 2. 


powder paint finish. 


Rack Mount Shelf RASU & RASV 
Series- 14 gauge steel, 19” relay rack 
mount shelf available either solid or 
ventilated. Finished in textured black 
powder paint. 


Fixed / Pull-Out Shelf RASC Series - 18 gauge steel with 14 
Qauge brackets. Mounts to internal rails. 19” relay rack mount 
shelf available either solid or ventilated. Brackets are side 
slotted for easy front to back adjustment. Shelf is finished in 
smooth white. 


19” Aluminum Rack Panels PBPA - .125” thick, 
19" rack mount panels. Finished in smooth black or 
gray/beige (RAL7032) powder paint and paper 
covered (one side) natural finish. 


Dimensions-Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Type Panel H Depth Panel Units | Part No. 1 3 5 Part No. Color Panel H Panel Units Part No. A 3 5 Part No. 
Fig. 8 RMCS & RMCV Rack Mount/Desk Top Fig. 15 PBPA Aluminum 19” Rack Panels 
1.75 (45) 8 (203) 1 HM736-ND 58.37 53.88 46.69 | RMCS19018BK1 1.75 (45) 1 HM772-ND 8.67 8.00 6.94 | PBPA19001BK2 
1.75 (45) 13 (330) 1 HM737-ND 68.67. 63.38 54.93 | RMCS190113BK1 3.50 (89) 2 HM773-ND 12.76 11.79 10.22 | PBPA19003BK2 
3.50 (89) 8 (203) 2 HM738-ND 65.23. 60.22 52.19 | RMCS19038BK1 5.25 (133) 3 HM774-ND 18.21 16.82 14.58 PBPA19005BK2 
3.50 (89) 13 (330) 2 HM739-ND 82.40 76.06 65.92 | RMCS190313BK1 7.00 (178) 4 HM775-ND = 22.76 21.02 18.22 | PBPA19007BK2 
Solid | 5.25(133) 13 (330) 3 HM740-ND 94.42 87.15 75.53 | RMCS190513BK1 8.75 (222) 5 HM776-ND 26.95 24.88_21.57 | PBPAI9008BK2 
7.00 (178) 13(330) 4 HVI741-ND 108.15 99.83 86.52 | RMCS190713BKi 10.50 (267) 6 prim § 3057 28.03 2429 | PRPAISOTOBKE 
8.75 (222)  13(330) 5 HM742-ND 130.47 120.43 104.37 | RMCS190813BK1 trims — : Rye eu os halts 
mone) (22 ho tes | moos | || mean 8 | fareone kro anes sot | ransonne 
2 : : : 17.50 (445) 10 HM781-ND 50.14 46.28 40.11 | _PBPA19017BK2 
1.75 (45) 8 (203) 1 HM745-ND 64.20 59.26 51.36 | RMCV19018BK1 19.25 (489) 1 HM782-ND 58.08 53.62 46.47 | PBPA19019BK2 
1.75 (45) 13 (330) 1 HM746-ND 75.53 69.72 60.43 | RMCV190113BK1 21.00 (533) 12 HM783-ND 62.25 57.47 49.80 | PBPA19021BK2 
3.50 (89) 8 (203) 2 HM747-ND 71.75 66.24 57.41 | RMCV19038BK1 22.75 (578) 13 HM784-ND 66.05 60.98 52.85 | PBPA19022BK2 
3.50 (89) 13 (330) 2 HM748-ND 90.63 83.67. 72.51 | RMCV190313BK1 24.50 (622) 14 HM785-ND 72.14 66.59 57.71 | PBPA19024BK2 
Vented | 5.25 (133) 13 (330) 3 HM749-ND 103.87 95.88 83.10 | RMCV190513BK1 26.25 (667) 15 HM786-ND__77.45 71.49 61.96 | PBPA19026BK2 
7.00 (178) 13 (330) 4 HM750-ND 118.97 109.82 95.18 | RMCV190713BK1 28.00 (711) 16 HM787-ND 82.75 76.38 66.20 | PBPA19028BK2 
8.75 (222) 13 (330) 5 HM751-ND 143.51 132.48 114.82 | RMCV190813BK1 29.75 (756) 17 HM788-ND = 86.55 79.89 69.24 | PBPA19029BK2 
10.50 (267) 13 (330) 6 HM752-ND 158.62 146.42 126.90 | RMCV191013BKi 31.00 (787) 18 HM789-ND 88.85 82.02_71.09 | PBPA19031BK2 
10.50 (267) 15 (381) 6 HM753-ND 156.73 144.68 125.40 | RMCV19015BKi 1.75 (45) 1 HM790-ND 8.67 8.00 6.94 | PBPA190010G2 
3.50 (89) 2 HM791-ND 12.76 11.79 10.22 | PBPA190030G2 
5.25 (133) 3 HM792-ND 18.21 16.82 14.58 | PBPA190050G2 
So ley LL DigeKey, bulele yen cca) 7.00 (178) 4 HM793-ND 22.76 21.02 18.22 | PBPA190070G2 
Denil : arto: ca 5 ae |BartING 8.75 (222) 5 HMI794-ND 26.95 24.88 21.57 | PBPA19008CG2 
Fig. 9 DNDMS Dual Modem Shelf 10.50 (267) 6 HVI795-ND 3037 28.03 24.29 | PBPAI9010G@2 
19.5 (495) HM754-ND 56.40 52.06 45.12 | DNDMS19BK1 12.25 (311) 7 HM796-ND 36.41 33.62 29.14 | PBPAI90120@ 
14.00 (356) 8 HM797-ND 40.98 37.84 32.79 | PBPA190140G2 
Dimensions-Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Lt. 15.75 (400) 9 HM798-ND 44.03 40.65 35.23 | PBPA190150G2 
Type Panel H Shelf Depth | Panel Units | Part No. 1 Si 5 Part No. Gay 17.50 (445) 10 HM799-ND 50.14 46.28 40.11 PBPA190170G2 
Fig. 10 RASU & RASV Panel Mount Shelf 19.25 (489) 1 HM800-ND 58.08 53.62 46.47 | PBPA190190G2 
Solid | 5.25 (133) 15 (381) 3 HM755-ND 60.60 55.94 48.49 | _RASU190515BK1 21.00 (533) 12 HM801-ND = 62.25 57.47 49.80 | PBPA190210G2 
Vented | 5.25(133) 15 (381) 3 HVI756-ND 68.44 63.17 54.75 | RASV190515BK1 22.75 (578) 18 pee «6.05 60.98 5285) PaPAIgZ20ce 
24.50 (622) 14 HM803-ND 72.14 66.59 57.71 | PBPA190240G2 
26.25 (667) 15 HM804-ND 77.45 71.49 61.96 | PBPA190260G2 
piiensions incu min) Digi-Key BricoiEscal Hammond 28.00 (711) 16 HM805-ND 62.75 76.38 66.20 | PBPAI90280G2 
Type EanelNy Shelf Depth PartNo: J’ 5 Barta: 29.75 (756) 17 HM806-ND 86.55 79.89 69.24 | PBPA190290G2 
Fig. 11 RFUS & RFVS Rail Shelf 31.50 (787) 18 HM807-ND 88.85 82.02 71.09 | PBPA190310G2 
19 (483) 19 (483) HM757-ND 35.84 33.08 28.67 | RFUS1918BK1 1.75 (45) 1 HM808-ND 8.67 8.00 6.94 | PBPA19001UNF 
Solid 19 (483) 21 (533) HM758-ND 37.98 35.07 30.39 | RFUS1921BK1 3.50 (89) 2 HMB09-ND 1276 11.79 10.22 | PBPAI9O03UNF 
19 (483) 26 (660) HM759-ND 40.68 37.56 32.55 | RFUSI926BK1 5.25 (133) 3 HM810-ND 18.21. 16.82 14.58 | PBPAI9005UNF 
19 (483) 19 (483) HM760-ND 35.84 33.08 28.67 | RFVS1918BK1 7.00 (178) 4 HM811-ND 22.76 21.02 18.22 | PBPA19007UNF 
Vented 19 (483) 21 (533) HM761-ND 37.98 35.07 30.39 | RFVS1921BK1 8.75 (222) 5 HM812-ND 26.95 24.88 21.57 | PBPA19008UNF 
19 (483) 26 (660) HM762-ND 40.68 _ 37.56 32.55 | RFVS1926BK1 10.50 (267) 6 HM813-ND 30.37 28.03 24.29 | PBPAT9010UNF 
12.25 (311) 7 HM814-ND 36.41. 33.62 29.14 | PBPA19012UNF 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 14.00 (356) 8 HM815-ND 40.98 37.84 32.79 | PBPA19014UNF 
Panel W Shell Depth Bracket Depth Part No. 1 3 5 Part No. Unfin- 15.75 (400) 9 HM816-ND = 44.03 40.65 35.23 | PBPA19015UNF 
Fig. 12 RASC Fixed/Pull Out Shelf ished 17.50 (445) 10 HM817-ND 50.14 46.28 40.11 | PBPA19017UNF 
19 (483) 11.9 (302) 13.2 (335) HM763-ND 57.75 53.31 46.21 | RASCI912WH2 19.25 (489) iy PIUCTEINI® 58.08 53.62 46.47 | PEPATOOISUNF 
19 (483) 15.9 (404) 14.9 (378) HM764-ND 64.86 59.88 51.90 RASC1916WH2 21.00 (533) 12 HM819-ND = 62.25 “57.47 49.80 PBPA19021UNF 
19 (483) 21.9 (556) 20.9 (531) HM765-ND 73.97 68.28 59.17 | RASC1922WH2 22.75 (578) 13 HM820-ND 66.05 60.98 52.85 | PBPA19022UNF 
24.50 (622) 14 HM821-ND 72.14. 66.59 57.71 | PBPA19024UNF 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Ramin 26.25 (667) 15 HM822-ND 77.45 71.49 61.96 | PBPA19026UNF 
Depth Part No. 1 3 5 Part No. 28.00 (711) 6 HM823-ND 82.75 76.38 66.20 | PBPATQO28UNF 
Fig. 13 RASA Rack Support Angles 29,75 (756) 17 HM824-ND 86.55 79.89 69.24 | PBPA19029UNF 
9.97 (253) HM766ND 21.70 2004.17.37 RASATOEKG 31.50 (787) 18 HM825-ND 88.85 82.02 71.09 | PBPA19031UNF 
14.95 (380) HM767-ND 23.67 21.85 18.94 RASA16BK3 
20.95 (532) HM768-ND 26.70 24.65 21.36 RASA22BK3 Qty. Per | Digi-Key Price Each Hammond 
Description Pack | Part No. i 3 5 | Part No. 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 19° Rack Mount /Hardware 
Side Length Capacity (Pair) Part No. 1 3 5 Part No. 10-32 x 0.75” Phillips oval head screw/plastic washer 4 | HM826-ND 246 2.28 1.98 |1421A 
Fig. 14 RSLIDE Chassis Slide Nickel plated 10-32 x 0.625” countersunk Phillips head | 100 | HM827-ND 14.28 13.19 11.43 |1421A100B 
12 (305) 420 Ibs. HM769-ND 54.33 50.15 43.47 RSLIDE12 Black plastic cup washer for countersunk 10-32 screws 100 HM828-ND 25.97 23.97 20.78 | 1421A100W 
16 (406) 130 Ibs. HM770-ND 56.63 52.28 45.31 RSLIDE16 Nickel plated cup washer for countersunk 10-32 screws 100 HM829-ND 10.53 9.73 8.43 |1421E100W 
22 (559) 120 Ibs. HM771-ND 60.07 55.45 48.05 RSLIDE22 10-32 clip nuts for all pane! rails 25 HM830-ND 11.32 10.45 9.06 |1421N25 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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LL’ Plastic and Aluminum Enclosures 


Fig. 1 — Plastic Instrument Enclosures - 1591 Series Fig. 2 — Diecast Aluminum Lid Height Dim. - Inch (mm) 
Enclosures for 1590 Heavy Part No. G 


Dim. Duty Watertight 1590A . 3.0 (76) 
Diecast Aluminum 1590B F 3.8 (97) 


~~ 
Inch (mm) fe B oe F 

Alloy Enclosure 1590BB 

Dim. 1590C 

. f| ry Part No. Inch (mm) 1590D 
. A G 1590Z100 | 0. joeono 

: 1590Z110 | 0. Lida 

: 15902120 | 0. tai 

’ 15902130 | 0. on 

ss & 1590J 


coe 1590K 4.3 (109) 
Lid adds 4mm to height of box (except for ae : 1590LB 14 (36) 


oe Sree) dimensions A, B, and 15902160 1590P1 I 5.4 (137) 
, see charts below. 
Lid adds 4mm to height of box. 1590S A 3.7 (94) 


For dimensions A, B and C, see 1590T 4.1 (104) 
charts below. i ¥ E 1590U 5 4.1 (104) 

125. nt 078, 1590V . 4.1 (104) 
i= 1590G F 3.3 (84) 


4 2.08 
he be PC Card Adapter 1500N1 | 1. 4.1(104) 
1590R1 | 4.0(102) 6.9(175) 


Available in both High Impact Polystyrene (black) and in Hame Retardant ABS (black, blue, 1590 Series: Drilled and tapped with lid and 6-32 x 1/2” (12.7mm) countersunk Phillips screws. Choice of standard, flanged or 
translucent blue, or light grey). Economical styrene versions come with four self-tapping #4 x 1/2” watertight lid. Interlocking flanged lid provides complete RF shielding. Watertight lid has a clear bead of rubberlike silicon around the 
(12.7mm) flat head screws countersunk into the lid. ABS versions carry a UL flammability rating of perimeter to provide protection against dust and water. Designed to meet IP54. 

94V-0 at 1.47mm thickness and a continuous use temperature rating of 60°C. ABS versions come 1590Z Series: Watertight, heavy duty - thick wall. Two piece “tongue and groove’ construction with a neoprene gasket provides 
with M3 x .5 x 10mm Phillips head screws, countersunk lid, and integral tapped brass bushings. Both protection against dust and water. Four recessed stainless steel machine screws and individual neoprene “O' rings secure lid. 
versions have interlocking flanged lid and integral card guides to accept .062” (1.57mm) PC cards. Optional M4x6mm copper grounding screws with designated enclosures. Designed to meet IP65. 


Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B c Part No. 1 10 100 | PartNo. Color A B c Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Fig. 1 - 1591 Economy Styrene Plastic Enclosures Fig. 1 - 1591 Translucent Polycarbonate Enclosures 
3.3 (85) 2.2 (56) 1.4 (35) HM100-ND 342 285 2.64 | 1591LSBK 3.9 (100) 2.0 (50) 0.8 (21) HM878-ND 5.08 424 3.91 | 1591ATBU 
3.3 (85) 2.2 (56) 0.8 (21) HM361-ND 288 240 222 | 1591MSBK IceBlue) 4.4 (112) 2.4 (62) 1.1 (27) HM876-ND 5.50 458 4.23 | 1591BTBU 
3.9 (100) 2.0 (50) 0.8 (21) HM102-ND 3.18 265 2.45 | 1591ASBK 4.7 (120) 2.6 (65) 1.4 (36) HM877-ND 5.86 4.89 4.51 | 1591CTBU 
4.3 (110) 3.2 (82) 1.6 (41) HM109-ND 4.63 3.87 3.58 | 1591SSBK Fig. 2 - PC Card Adapter 
4.4 (112) 2.4 (62) 1.1 (27) HM103-ND 3.44 287 2.65 | 1591BSBK PC Card Adapter for 1591 Boxes HM204-ND 226 1.91 1.78 | 1591Z6 
Black notes ee ica a a Patan oa ee ea qeereae Fig. 2 - 1590 Diecast Aluminum Alloy Enclosures 
Ba 47 (120) 47 f 20) 2.2(56) HIM111-ND 548 457 4.23 | 1591 eae 2.0 (51) 2.0 (51) 1.1 (28) HM157-ND 744 621 5.73 | 1590LB 
4.7(120)  4.7(120) 3.5 (90) HM112-ND 656 5.47 5,05 | 1591VSBK 2.1(53) 1.5(88) 1.1 (28) sean 640 5.34 4.93 | 1590H 
48 (121)  37(94) 1.230) HM107-ND 4.32 361 3.33 | 1591GSBK ce ay BeNNG te ee 8S | een 
5.9(150)  32(80) 1.8 (46) HM105-ND 5.42 452 4.18 | 1591DSBK Bie age). bee INeeS NG pe Be be | ee 
65(165)  28(71) 1.025) HM108-ND 430 359 331 | 1591HSBK 4 (112) -2 (81) 6 (41) : : ; 
75 (191) 43(110) 2256) HMiiog!ND 648 541 499 | 191ES8K 4.4(112) 2.3 (58) 1.1 (28) HM151-ND 824 687 6.34 | 1590B 
— : ~ ; a 4.7 (119) 3.7 (94) 1.2 (30) HM152-ND 10.72 894 825 | 1590BB 
Fig. 1 - 1591 ABS Flame Retardant Plastic Enclosures 4.7(119)  4.7(119) — 2.2(56) HM160-ND 16.48 13.73 12.68 | 1590U 
.3 (85) 2.2 (56) 1.4 (35) HM113-ND 546 4.56 4.21 | 1591LBK 4.7(119) 4.7(119) —-3.5(89) HM161-ND 22.66 18.88 17.43 | 1590V 
.3 (85) 2.2 (56) 0.8 (21) HM362-ND 432 3.61 3.33 | 1591MBK Un- 47 (119) 3.7 (94) 2.1 (53) HM153-ND 12.06 10.05 9.28 | 1590C 
3 (85) 2.2 (56) 1.4 (35) HM847-ND 5.74 4.79 4.42 | 1591LFLBK painted] 4.7 (119) 3.1 (79) 2.2 (56) HM159-ND 11.22 9.36 8.64 | 1590T 
- 3 (85) 2.2 (56) 0.8 (21) HM848-ND 454 3.79 3.49 | 1591MFLBK 4.8 (122) 2.6 (66) 1.4 (36) HM842-ND 11.24 9.37 8.65 | 1590N1 
3.9 (100) 2.0 (50) 0.8 (21) HM114-ND 5.08 4.24 3.91 | 1591ABK 4.9(124)  4.9(124) 3.0 (76) HM367-ND 20.60 17.17 15.85 | 1590K 
3.9 (100) 2.0 (50) 0.8 (21) HM858-ND 5.34 445 4.11 | 1591AR.BK 5.7 (145) 3.7 (94) 1.8 (45) HM366-ND 1266 10.56 9.75 | 1590J 
4.3 (110) 3.2 (82) 1.6 (41) HM849-ND 7.76 6.47 5.97 | 1591SAL.BK 6.0 (152) 3.2 (81) 1.8 (45) HM348-ND 14.72 12.27 11.33 | 1590P1 
4.3 (110) 3.2 (82) 1.6 (41) HM121-ND 740 6.17 5.70 | 1591SBK 7.4 (188) 4.7 (119) 2.1 (53) HM154-ND 19.74 16.46 15.19 | 1590D 
4.4 (112) 2.4 (62) 1.1 (27) HM850-ND 5.78 4.82 4.45 | 1591BFLBK 7.4 (188) 4,7 (119) 3.1 (79) HM155-ND 21.12 17.61 16.25 | 1590E 
4.4 (112) 2.4 (62) 4.1 (27) HM115-ND 550 4.58 4.23 | 1591BBK 7.4(188)  7.4(188)  2.5(64) HM156-ND 28.38 23.66 21.84 | 1590F 
4.7 (120) 4.7 (120) 3.5 (90) HM854-ND 11.00 9.17 8.47 | 1591VFLBK 7.4 (188) 4.7 (119) 1.3 (33) HM347-ND 17.36 14.47 13.36 | 1590DD 
4.7(120) 4.7(120) — 2.2(66) HIM853-ND 920 7.67 7.08 | 1591URLBK 7.6(193) _4.4(112)__2.2(56)_| _HM843ND__—23.62_‘*19.69_18.18 | 1590R1 
Black 4.7 (120) 2.6 (65) 1.4 (36) HM851-ND 6.14 512 4.73 | 1591CFLBK Fig. 2 - 1590 Flanged Lid Diecast Aluminum Alloy Enclosures 
4.7 (120) 3.2 (80) 2.2 (56) HM852-ND 858 7.16 6.61 | 1591TFLBK 2.0 (51) 2.0 (51) 4.1 (28) HM570-ND 8.18 6.82 6.29 | 1590LBA. 
4.8 (121) 3.7 (94) 1.2 (30) HM855-ND_ 7.26 6.06 5.59 | 1591GA_BK 3.7 (94) 1.5 (38) 1.1 (28) HM571-ND 794 662 6.11 | 1590AFL 
4,7 (120) 2.6 (65) 1.4 (36) HM116-ND 5.86 4.89 4.51 | 159108K 3.9 (99) 2.0(51) 0.8 (20) HM879-ND 8.50 7.09 654 | 1590GAL 
4.7 (120) 3.2 (80) 2.2 (56) HM122-ND 8.18 6.83 6.30 | 1591TBK 4.4 (112) 3.2 (81) 1.6 (41) HM575-ND 11.96 9.97 9.20 | 1590SF_ 
47(120)  4.7(120)  2.2(56) HM123-ND 8.76 7.31 6.74 | 1591UBK 4.4 (112) 2.3 (58) 1.1 (28) HM572-ND 9.06 7.55 6.97 | 1590BRL 
4.7(120)  4.7(120) 3.5 (90) HM124-ND 10.48 8.74 8.07 | 1591VBK 4.7 (119) 3.7 (94) 1.2 (30) HM573-ND 11.78 9.82 9.06 | 1590BBFL 
4.8 (121) 3.7 (94) 1.2 (30) HM119-ND 6.92 5.77 5.32 | 1591GBK 47(119) 4.7(119) —-2.2(56) HM580-ND 18.12 15.11 13.94 | 1590URL 
5.9 (150) 3.2 (80) 1.8 (46) HM856-ND 9.08 7.57 6.99 | 1591DFLBK tre 4.7(119)  4.7(119) — 3.5(89) HM583-ND 24.92 20.77 19.17 | 1590VFL 
5.9 (150) 3.2 (80) 1.8 (46) HM117-ND 8.66 7.22 6.67 | 1591DBK panted| 4.7 (119) 3.7 (94) 2.1 (53) HM578-ND 13.26 11.06 10.21 | 15900RL 
6.5 (165) 28 (71) 1.0 (25) HM120-ND 6.88 5.73 5.29 | 1591HBK 4,7 (119) 3.1 (79) 2.2 (56) HM579-ND 12.34 10.29 9.50 | 1590TFL 
6.5 (165) 2.8 (71) 1.0 (25) HM859-ND 7.22 6.02 5.56 | 1591HFLBK 4.8 (122) 2.6 (66) 1.4 (36) HM881-ND 11.44 9.54 880 | 1590NiAL 
75(191)  4.3(110)  2.2(56) HM857-ND 10.90 9.08 8.39 | 1591EFLBK 6.0 (152) 3.2 (81) 1.8 (45) HM576-ND 16.20 13.50 12.46 | 1590P1FL 
ce ee ee ee eee 74{188) 74 (188) 2564) | HMEBLND ——si.z2 2602 2402 | t590RRL 
3.3 (85) 2.2 (56) 1.4 (35) HM125-ND 546 4.56 4.21 | 159111 : . d H i j : 
33 (ee) 29 a 08 bn HM363-ND 432 361 333 qeoMEAl 7.4(188) 4.7(119) 3.4 (79) HM582-ND 23.22 19.36 17.87 | 1590EF_ 
3.9 (100) 2.0 (50) 08 (21) HIVi126-ND 508 424 391 | 1591ABU 7.4(188) 4.7(119) 1.3 (33) HM574-ND 19.10 15.92 14.70 | 1590DDFL 
43 (110) 3.2 (82) 16 (41) HMV134-ND 740 617 570 | 1591SBU 7.6(193) 4.4(112) 2.2 (56) HM880-ND 26.00 21.67 20.01 | 1590R1A 
4.4 (112) 2.4 (62) 1.1 (27) HM127-ND 550 4.58 4.23 | 1591BBU Fig. 2 - 1590 Watertight Diecast Aluminum Alloy Enclosures 
4,7 (120) 2.6 (65) 1.4 (36) HM128-ND 5.86 4.89 4.51 | 1591CBU 2.0 (51) 2.0 (51) 1.1 (28) HM584-ND 814 679 6.27 | 1590WLB 
Blue | 4.7 (120) 3.2 (80) 2.2 (56) HM135-ND 8.18 6.83 6.30 | 1591TBU 2.1 (53) 1.5 (38) 1.1 (28) HM835-ND 7.14 5.96 5.50 | 1590WH 
47(120)  4.7(120) 2.256) HM136-ND 8.76 7.31 6.74 | 1591UBU 3.6 (91) 1.5 (38) 1.1 (28) HM585-ND 832 6.94 6.40 | 1590WA 
4.7 (120) 4.7 (120) 3.5 (90) HM137-ND. 10.48 874 8.07 | 1591VBU 3.9 (99) 2.0 (51) 0.8 (20) HM837-ND 7.72 644 5.94 | 1590WG 
4.8 (121) 3.7 (94) 1.2 (30) HM132-ND 692 5.77 5.32 | 1591GBU 4.4(112) 3.2 (81) 1.6 (41) HM589-ND 12.04 10.04 9.26 | 1590WS 
5.9 (150) 3.2 (80) 1.8 (46) HM129-ND 8.66 7.22 6.67 | 1591DBU 4.4 (112) 2.3 (58) 1.1 (28) HM586-ND 9.44 7.87 7.27 | 1590WB 
6.5 (165) 2.8 (71) 1.0 (25) HM133-ND 6.88 5.73 5.29 | 1591HBU 4.7 (119) 3.7 (94) 1.2 (30) HMS87-ND 11.94 9.96 9.19 | 1590WBB 
SENG AS 2A O_o tet 47(119) 47(119) 35 (68) | FMSS7ND «24082007 82 | ISBN 
3.3 (85) 2.2 (56 1.4 (35) HM138-ND 546 4.56 4.21 | 1591L ; : : S ; ‘ j 
33 a 20 (ey 08 py HM364-ND 432 361 333 Teo Un- 4.7 (119) 3.7 (94) 2.1 (53) HM592-ND 13.20 11.00 10.16 | 1590WC 
3.9 (100) 2.0 (50) 08 (21) HM139-ND 508 424 391 | 1S91AGY painted] 4.7 (119) 3.1 (79) 2.2 (56) HM593-ND 12.38 10.32 9.52 | 1590WT 
43 (110) 3.2 (82) 1.6 (41) HM146-ND 740 617 570 | 1591SGY 4.8 (122) 2.6 (66) 1.4 (36) HM840-ND 13.28 11.07 10.22 | 1590WN1 
4.4 (112) 24 (62) 11 (27) HM140-ND 550 458 423 | 1591BGY 4.9(124)  4.9(124) — 3.0(76) HM838-ND 22.06 18.39 16.97 | 1590WK 
47 (120) 26 (65) 114 (36) HAI41.ND Bes 489 «451 | 1S910GY 57 (145) 3.7 (94) 1.8 (45) HM839-ND 13.86 11.55 10.66 | 1590WW 
Lt. a7 doo aD 6.0 (152) 3.2 (81) 1.8 (45) HM590-ND 16.22 13.52 12.48 | 1590WP1 
Grey 7 (120) (80) 2.2 (56) HM147-ND 818 6.83 6.30 | 1591TGY 7.4(188) 4.7(119) 2.1 (53) HM591-ND 21.36 17.80 16.43 | 1590WD 
47(120)  4.7(120) 2.256) HM148-ND 8.76 7.31 6.74 | 1591UGY 
7.4(188)  7.4(188)  2.5(64) HM595-ND 30.58 25.49 23.53 | 1590WF 
4.7(120)  4.7(120) 3.5 (90) HM149-ND 10.48 874 8.07 | 1591VGY 74 (188 
; ) = «4.7(119) 3.1 (79) HM596-ND 2274 18.95 17.49 | 1590WE 
48(121) 3.7 (94) 1.2 (80) Aen D) 892 5.77 5.32 | 1591GGY 7.4(188) 4.7(119) —-1.3(33) HM588-ND 19.02 1585 1464 | 1590WDD 
5.9(150) — 3.2(80) 1.8 (46) MRS) 866 7.22 667 | 1591DGY 7.6(193) 4.4(112) — 2.2(56) HM833-ND 26.00 21.67 20.01 | 1590WRI 
6.5 (165) 2.8 (71) 1.0 (25) HM145-ND 6.88 5.73 5.29 | 1591HGY 
7.5(191) 4.3(110) 2.2 (56) HM143-ND 10.38 8.65 7.99 | 1591EGY (Continued) 
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LL’ Plastic and Aluminum Enclosures (Cont) 


Fig. 3 — Plastic Instrument Cases - Fig. 4 - Plastic Hand Held Fig. 5 — Plastic Hand Held Instrument 
1598 Series = Cases - 1599 Series Boxes -1593 Series 

70.16,] 

Y_ 


q : Available in both High Impact Polystyrene 
Cc 
25.4 (light grey) and Hame Retardant ABS (black 
12.7> ——= or light grey). Both versions have these 7 A 
Example of Digi-Key features: attractively styled and ergonom- “a 
Cc 


hoi 7 
aD 5 mn Seng See Part #1598E . ically designed for use as a hand held en- ¢ 


= i closure; ends sized for infra-red applications; 
Cc Example of case with mounting bosses. extra deep top and ultra shallow base; two ee - ciel eee) 
optional tilt handle. piece lap joint construction; recessed top fe 

Available in both Rame Retardant ABS (black or light grey) and High Impact Polystyrene | 2/68 ideal for membrane display; internal 
(light grey). Both versions have a matte textured finish, .064” (1.63mm) thick brushed universal battery compartment; ee friendly 10mm x 10mm reference 
aluminum front and rear panels, integral horizontal PC board mounts on Eurocard centers, grid is molded into the top interior; six PC board mounting bosses molded 1593K 1593Q 
front and rear vertical PC board slots. Both versions accept optional tilt handles. ABS into both the top and the base; vertical mounting Slots molded into the top 
versions carry a UL flammability rating of 94V-0 and are secured with M3 x .5 x 10mm for PC boards or optional dividers. ABS versions carry UL flammability 


Phillips head screws into integral brass bushings. Styrene versions are secured with #4 x rating of 94V-0 and are secured with integral tapped brass bushings. 
1/2" (12.7mm) self-tapping screws. Styrene versions are secured with self-tapping screws. 


Electronic instrument enclosures. Two-piece lap joint 
construction. ABS plastic. Unit is secured with self-tapping 
screws. 


Fig. 6 — Miniature General Purpose Fig. 7 — Plastic Instrument Boxes - 1594 Series Fig. 8 — Plastic Instrument Consoles - 1595 Series 
Enclosures - 1551 Series 


Dimensions 

Part No. E G 1 
1595C F 62.2 | 21.8 | 10.2 
1595E E 85.1 | 21.8 | 10.2 


Bo 


Cover adds . =. eb) Aluminum lid and rubber feet included. 
12mm to 
height 


For dimensions A, B and C, see charts below. 


eB Lol “+ 3.0 eo 

Available in Hame Retardant ABS (black or light grey) which meets UL 94V-0 flammability tests. Unique 

Two piece lap joint construction. Choice of black or Available in both High Impact Polystyrene (light grey) and Hame sloped front design comes with 0.04” (1.02mm) thick brushed aluminum front panel, four self-adhesive 

grey ABS plastic. Designed to meet IP54. Retardant ABS (black or light grey). Both versions feature lap joint rubber feet, and four M3 x .5 x 10mm machine screws threaded into integral brass bushings. Integral 
construction, interlocking flange on lid, and a rugged and robust | card quides aocept .062" (1.57mm) PCboards. Base has four internal 0.20" (5.08mm) stand-off bosses. 


design. 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B C Part No. i 10 100 | PartNo. Color A B c Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Fig. 2 - 1590 Heavy Duty Watertight Diecast Aluminum Alloy Enclosures Fig. 4 - 1599 ABS Hand Held Case with Battery Box 
2.0 (50) 1.8 (46) 1.0 (25) HM834-ND 844 7.14 6.63 | 15902060 5.1 (130) 2.6 (66) 1.0 (25) HM351-ND 8.96 7.47 6.89 | 1599BBKBAT 
2.5 (64) 2.3 (58) 1.0 (25) HM836-ND 11.41 9.67 8.98 | 15902061 6.7 (170) 3.4 (86) 1.3 (33) HM353-ND 10.66 888 8.20 | 1599EBKBAT 
3.0 (76) 3.1 (79) 1.6 (41)t HM598-ND* 16.68 14.11 13.11 | 15902100 Black | 37 (221) 4.3 (109) 1.7 (43) HM863-ND 14.42 12.02 11.09 | 1599HBKBAT 
Sa Me ot ten aa rel Pres TNG 1e00 ee ae beat 8.7 (221) 5.5 (140) 1.6 (41) HM864-ND 15.66 13.06 12.05 | 1599KBKBAT 
48(121)  4.7(120) 2.4 (62) HM845-ND 36.71 31.07 28.85 | 15902119 os _ oy (5) ia a ecg ee fon e eal 
Un- 4.9 (124) 3.2(81) 1.7 (43)t HM600-ND* 20.22 17.11 15.89 | 15902120 Gey | giant) 43(109) 17 (43) Hve71-ND 1442 1202 1109 | 1S9SHGYBAT 
painted] 5.9 (150) 2.5 (64) 1.0 (25) HM832-ND 19.67 16.65 15.46 | 15902063 87(221) 55(140) 16/41) HMg72-ND 1866 1306 1205 | 1s99KGYBAT 
6.3(160)  6.3(160) = 2.8(71)t HM604-ND*¢ 48.69 41.20 38.27 | 1590Z160 : = z pe : d 
6.9 (175) 3.2 (81) 1.6 (41)t HM601-ND 23.96 20.28 18.83 | 15902130 Fig. 4 - 1599 Styrene Plastic Case with Battery Box 
6.9 (175) 3.2(81) 1.6 (41) t HM602-ND¥ 24.35 20.60 19.13 | 1590Z135 5.1 (130) 2.6 (66) 1.0 (25) HM349-ND 6.84 5.70 5.26 | 1599BSGYBAT 
8.7(221)  4.8(120) 2.4 (61)t HM603-ND* 44.02 37.25 34.59 | 15902150 G 6.7 (170) 3.4 (86) 1.3 (34) HM350-ND 7.92 660 6.09 | 1599ESGYBAT 
7.9(201)  9.1(231) 3.691) HM846-ND 106.75 90.32 83.88 | 15902231 Y | g7(22t) 4.3 (109) ~—-1.7(43) HM875-ND 11.94 9.96 9.19 | 1599HSGYBAT 
10.2 (259) _ 6.3 (160) 2.8 (71) HM844-ND 66.11 55.95 51.95 | 15902162 8.7(221) _ 5.5(140) 1.6 (41) HM874-ND 12.89 10.74 9.91 | 1599KSGYBAT 
Fig. 3 - 1598 ABS Flame Retardant 2-Piece Plastic Instrument Case Fig. 5 - 1593 ABS Plastic Hand Held Boxes 
ae ; i aon, aa (5s NG ines aa ae ion 2.6 (66) 2.6 (66) 1.1 (28) HM355-ND 216 1.80 1.66 | 1593KBK 
6.3(160)  6.3(160) —-3.4 (86) HM166-ND 16.52 13.77 12.71 | 1598EBK ac e ee on a ee nyse BAG He ed ionPee 
7.1 (180)  6.1(155) —-1.4.(36) HM368-ND 11.16 9.31 8.59 | 1598BBBK 3.6 (92) 2.6 (66) 0.8 (20) HMV371-ND 288 240 222 | 1593SBK 
Black | 7-1(180) 6.1155) 2.050) HM164-ND 13.76 11.47 10.59 | 15980BK Black | 4.4(412) 2.6 (66) 1.1 (28) HM359-ND 348 291 268 | 1593CBK 
7.1 (180)  8.1(206) —-2.5 (64) HM165-ND 16.80 14.01 12.93 | 1598DBK 44 (412) 26 (66) 08 (20) HVI372-ND 328 274 253 | 1593TBK 
9.8(249)  6.3(160) —‘1.6 (41) HM167-ND 17.64 14.70 13.57 | 1598FBK 45 (114) 14.(36) 4.0 (25) Hivee1-ND 322 268 248 | 1s0aDBK 
9.8(249)  6.3(160) —3.0(76) HM168-ND 20.68 17.24 15.91 | 1598GBK 55 (140) 26,(66) 11 (28) HMg62-ND 402 338 3.10 | 1593¥EK 
11.0(279) 7.9(201) ‘1.6 (41) HM169-ND 21.70 18.09 16.70 | 1598HBK z : B : : 2 
11.0(279) _7.9(201) 3.0 (76) HM170-ND 26.90 22.43 20.70 | 1598JBK 2.6 (66) 2.6 (66) 1.1 (28) HM356-ND 216 1.80 1.66 | 1593KGY 
5.3(135)  5.3(135)  2.0(50) HM172-ND 11.00 917 846 | 1598BGY 2.6 (66) 2.6 (66) 1.1 (28) HIM867-ND 216 1.80 1.66 | 1593JGY 
62(157) 3.7 (94) 1.4 (36) HM171-ND 10.02 836 7.71 | 1598AGY 3.6 (92) 2.6 (66) 1.1 (28) HM358-ND 3.10 2.59 2.39 | 1593PGY 
7.1 (180) 6.1 (155) 1.4 (36) HM369-ND 11.16 931 859 | 1598BBGY 3.6 (92) 2.6 (66) 0.8 (20) HM373-ND 288 240 2.22 | 1593SGY 
7.1 (180) 6.1 (155) 2.0 (50) HM173-ND 13.76 11.47 10.59 | 15980GY Gey 4.4 (112) 2.6 (66) 1.1 (28) HM360-ND 348 291 2.68 | 15930GY 
Lt. 7.1 (180) 8.1 (206) 2.5 (64) HM174-ND 16.80 14.01 1293 | 1598DGY 4.4 (112) 2.6 (66) 0.8 (20) HM374-ND 3.28 2.74 2.53 | 1593TGY 
Gey 6.3 (160) 6.3 (160) 3.4 (86) HM175-ND 16.52 13.77 1271 | 1598EGY 4.5 (114) 1.4 (36) 1.0 (25) HM868-ND 3.22 2.68 2.48 | 1593DGY 
9.8(249)  6.3(160) _—‘1.6(41) HM176-ND 17.64 14.70 13.57 | 1598FGY 5.5 (140) 2.6 (66) 1.1 (28) HM870-ND 4.02 3.36 3.10 | 1593xXGY 
9.8(249)  6.3(160) 3.076) HM177-ND 20.68 17.24 15.91 | 1598GGY 5.5 (140) 2.6 (66) 1.1 (28) HM869-ND 4.02 3.36 3.10 | 1593YGY 
11.0(279) 7.9(201) ‘1.6 (41) HM178-ND 21.70 18.09 16.70 | 1598HGY Infrared Replacement Panels for 1593 Series 
11.0(279) _7.9(201)__3.0(76) _HMI79-ND _ 26.90 22.43 20.70 | 1598JGY Replacement Pandl for 1593D Series HVi87-ND 40. 3431] 1593DIR10 
Fig. 3 - 1598 Styrene 2-Piece Plastic Instrument Cases Replacement Panel for 1593J, K, P, Q, Y, X Series HM888-ND 46 -.39_~—.36_ | 1593PIR10 
2 { ia a ( om aa ie Ne oa oe os4 ey Replacement Panel for 1593S, T Series HM889-ND 28 24 —_—.22 |: 1593SIR10 
6.3(160)  6.3(160) —-3.4 (86) HM249-ND 11.52 9.60 887 | 1598ESGY Fig. 6 - 1551 ABS Plastic General Purpose Boxes 
7.1(180)  6.1(155) —-1.4(36) HM370-ND 890 743 686 | 1598BBSGY 2.0 (50) 1.4(35) 0.7 (18) HIMI375-ND 1.04 87.80 | 1551GBK 
Lt. 7.1(180)  6.1(155) 2.050) HM247-ND 9.66 8.06 7.44 | 1598CSGY Black | 2.4 (60) 1.4 (35) 7 (18) HM376-ND 1.18 99.91 | 1551HBK 
Gey | 7.1(180)  81(206) 25 (64) HM248-ND 11.58 9.65 8.91 | 1598DSGY 3.2 (80) 1.6 (40) 7 (18) HM377-ND 124 1.04 96 | 1551KBK 
9.8(249)  6.3(160) _—‘1.6 (41) HM250-ND 11.28 9.41 8.69 | 1598FSGY Lt 2.0 (50) 1.4 (35) 0.7 (18) HM378-ND 1.04 87.80 | 1551GGY 
9.8(249)  6.3(160) 3.076) HM251-ND 13.22 11.02 10.17 | 1598GSGY Gy 2.4 (60) 1.4 (35) 7 (18) HM379-ND 118 99 91 | 1551HGY 
11.0(279) 7.9(201) ‘1.6 (41) HM252-ND 13.20 11.01 10.16 | 1598HSGY 3.2 (80) 1.6 (40) 0.7 (18) HM380-ND 1.24 1.04 _.96 | 1551KGY 
11.0(279) _7.9(201) _3.0(76) HM253-ND 15.38 12.82 11.84 | 1598JSGY Fig. 7 - 1594 Styrene Plastic Instrument Boxes 
Chrome Plated Tilt Handles for Instrument Cases 2.2 (56) 2 (56) 1.1 (28) HMV221-ND 3.72 310 286 | 1594ASGY 
Handle for 1598C, E, F, GSeries HM255-ND 11.48 9.58 8.84 | 1598TH1 3.2 (81) 2.2 (56) 1.1 (28) HM222-ND 3.92 3.27 3.02 | 1594BSGY 
Handle for 1598D, H, J Series HM256-ND 11.48 9.58 8.84 | 1598TH2 a 4.1 (105) 6 (66) 1.3 (33) HM223-ND 428 3.57 3.30 | 1594CSGY 
Fig. 4 - 1599 Styrene Hand Held Cases Y | 52(131) 2.6 (66) 1.7 (43) HM224-ND 458 3.82 3.53 | 1594DSGY 
5.1 (130) 2.6 (66) 4.0 (25) HM209-ND 540 4.50 4.16 | 1599BSGY 6.6 (167) 4.2 (107) 2.1 (53) HM225-ND 5.96 4.97 4.59 | 1594ESGY 
Gey | 67 (170) 3.4 (86) 1.3 (33) HM210-ND 6.08 5.07 4.68 | 1599ESGY Fig. 7 - 1594 ABS Plastic Instrument Boxes 
8.7(221) 4.3(109) ‘1.7 (43) HM211-ND 6.98 5.82 5.37 | 1599HSGY 2.2 (66) 2.2 (56) 1.1 (28) HIM226-ND 648. 541 499 | 1594ABK 
8.7 (221) 5.5 (140) _ 1.2 (30) HM873-ND 9.48 7.91 _7.30 | 1599KSGY pax | 32081) 2.2 (56) 4.1 (28) HM227-ND 678 565 522 | 1594BBK 
Fig. 4 - 1599 ABS Hand Held Cases a 4.1 (105) 2.6 (66) 1.3 (33) HM228-ND 834 6.95 6.42 | 1594CBK 
5.1 (130) 2.6 (66) 1.0 (25) HM212-ND 740 5.92 5.47 | 1599BBK 5.2 (131) 2.6 (66) 1.7 (43) HM229-ND 9.92 8.28 7.64 | 1594DBK 
Black 6.7 (170) 3.4 (86) 1.3 (33) HM213-ND 8.64 7.21 665 | 1599EBK 2.2 (56) 2.2 (56) 1.1 (28) HM231-ND 648 541 4.99 | 1594AGY 
87 an 4.3(109) __1.7(43) HM214-ND 10.58 882 814 | 1599HBK 3.2 (81) 2.2 (56) 1.1 (28) HM232-ND 678 5.65 5.22 | 1594BGY 
Lt 30) 2.6 (66) 1.0 (25) HM215-ND 710 5.92 5.47 | 1599BGY Lt. 4.1 (105) 2.6 (66) 1.3 (33) HM233-ND 834 6.95 6.42 | 15940GY 
Gey 67 (179 3.4 (86) 1.3 (33) HM216-ND 8.64 7.21 6.65 | 1599EGY Gey 5.2 (131) 2.6 (66) 1.7 (43) HM234-ND 992 828 7.64 | 1594DGY 
8.7 (221) _4.3(109) 1.7 (43) HM217-ND 10.58 8.82 8.14 | 1599HGY 66 (167) 4.2 (107) 2.1 (53) HM230-ND 12.22 1018 9.40 | 1594EBK 
Black | 87(221) 5.5(140) ‘1.6 (41) HM865-ND 11.34 9.45 8.73 | 1599KBK 6.6(167)  4.2(107) 2.1 (53) HM235-ND 12.22 10.18 9.40 | 1594EGY 
Gey 8.7 (221) 5.5 (140) 1.6 (41) HMB66-ND 11.34 9.45 8.73 | 1599KGY * With mounting shelf + With lid ground screw t+ Dimension “C” does not include lid height (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 849 
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Fig. 9 —- Aluminum Utility Cases - 


1411 Series 


.040” (1.02mm) 
thick aluminum. 
Four self-tapping 
screws included. 
Choice of un- 
painted or ASA 
61 grey baked 
enamel finish 
(outside only). 


Fig. 12 — Ventilat 
Instrument Case: 
-1426 Series 


20 gauge steel enclosure 
finished in satin off- 
white. 0.064” (1.63mm) 
thick aluminum panels 


ied Low Profile 
iS 


Plastic and Aluminum Enclosures (Cont) 


Fig. 10 - Heavy Duty Chassis Case and Cover Plates - 1444 Series 


Cover No. Use with 


Hammond # 


Use with 
Digi-Key # 


Cover No. 


Use with 
Digi-Key # 


Use with 
Hammond # 


HM275-ND 
HM276-ND 
HM277-ND 


HM257-ND 
HM258-ND 
HM259-ND 
HM260-ND 
HM261-ND 
HM262-ND 
HM263-ND 
HM264-ND 
HM265-ND 


1444-6 
1444-8 
1444-9 
1444-10 
1444-12 
1444-14 
1444-15 
1444-16 
1444-18 


HM278-ND 
HM279-ND 
HM280-ND 


HM281-ND 


HM282-ND 
HM283-ND 


HM284-ND 


HM285-ND 
HM286-ND 


HM266-ND 
HM267-ND 
HM268-ND 
HM269-ND 
HM270-ND 
HM271-ND 
HM272-ND 
HM273-ND 
HM274-ND 


1444-20 
1444-22 
1444-24 
1444-26 
1444-28 
1444-29 
1444-30 
1444-32 
1444-33 


Cover sold separately. 


Spot welded heavy duty construction chassis. Cover holes are punched with 4 holes 


(hardware not provided). Unpainted finish. 


Fig. 13 — Low Profile Instrument 
Cases - 1458 Series 


20 gauge steel case 
with black satin finish. 
0.064” (1.63mm) thick 
aluminum panels (one 
satin black and one 
satin white for each 
case). Symmetrical 


Fig. 14 — Ventilated High Profile 
Instrument Cases - 1401 Series 


20 gauge steel case 
finished in satin off- 
white. 0.064” (1.63mm) 
thick aluminum panels, 
front finished in satin 
black; vented back 
finished in satin off- 


Fig. 11 — Metal U 
1415 Series 


Sizes A to E are 20 
gauge 0.036” (.91mm) 
thick steel. Sizes Fto J 
are 18 gauge 0.048” 
(1.22mm) thick steel. 
Self-tapping screws 
included. ASA 61 grey 
baked enamel finish 
(outside only). Models 
A to D have 4 mount- 
ing holes. Models E to 
J have 6 mounting 
holes 


tility Cases - 


Fig. 15 — Plastic Sloping Consoles - 
1599 “T” Series 


Available in High Impact Polystyrene 


(light grey) which is non-Hame 


Retardant and Hame Retardant ABS (light grey or black) which meets 
UL94V-O flammability tests. Hame Retardant ABS plastic versions 
include integral threaded brass inserts and machine screws providing 
extra strength for repeated assembly and disassembly of lid. 


Dimensions - Inch (mm) 


front and rear. Front design so either end white. Rear panel is Part No. 

panel is satin black, rear can be front. 6-32 vented top and bottom 1599ETSBK 

panel matches case Phillips nickel plated Ae Phillips nee 1599HTSBK 

color. screws’ and. self: Plated screws and self 1599KTSBK 

adhesive rubber feet adhesive rubber feet “Both end panels 4599KTLBK i 
included, included. arecrecessed 1599KTLBKBAT 71 (18: 
Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Color A B c Part No. 1 10 100 | Part No. Color A B Part No. 1 10 100 | PartNo. 
Fig. 8 - 1595 ABS Plastic Instrument Consoles Fig. 10 - Cover Plates (See Fig. 9 Dia.) 

Lt. 6.3 (160) 3.8 (97) 2.3 (58) HM241-ND 10.36 864 7.74 | 15950GY 4.0(102) 4.0 (102) HM275-ND 3.82 3.23 3.00 | 1434-6 
Gey | 8.5(216) _5.1 (130) 3.0 (76) HM242-ND 12.82 10.69 9.57 | 1595EGY 6.0(152) 4.0 (102) HM276-ND 4.09 346 3.21 | 14348 
Back | 63( 160) — 38(97) 2.358) HM243-ND 10.36 864 7.74 | 1595CBK 7.0 (178) 5.0 (127) HM278-ND 4.01 3.39 3.15 | 1434-12 

85(216) 5.1(130) 3.0 (76) HM244-ND 12.82 10.69 9.57 _| 1595EBK 8.0 (203) 4.0 (102) eA S00) eS)! 205) |e 10 
= a 9.0(229) 5.0 (127) HM279-ND 4.09 346 3.21 | 1434-14 

Fig. 9 - 1411 Aluminum Utility Cases Un- | 10.0(254) 6.0 (152) Panel HI280-ND 614 519 482 | 1434-16 

2.7 (69) 2.2 (56) 1.6 (41) HM315-ND 5.00 416 3.84 | 1411B painted | 12.0(305)  8.0(203) Thickness HM283-ND 8.66 7.33 6.80 | 1434-22 
3.2 (81) 2.2 (56) 1.1 (28) HM316-ND 5.07 4.23 3.90 | 1411C 12.0(305) 10.0 (254) HM285-ND 8.66 7.33 6.80 | 1434-29 
3.2 (81) 2.2 (56) 1.6 (41) HM317-ND 510 4.25 3.92 | 1411D 13.5 (343) 5.0 (127) HM281-ND 6.55 5.54 5.14 | 1434-18 
4.0 (102) 2.2 (56) 3.0 (76) HM318-ND 5.60 4.66 4.30 | 1411F 16.0(406) 8.0 (203) HM284-ND 8.66 7.33 6.80 | 1434-26 

Lt. 4.0 (102) 2.2 (56) 1.6 (41) HM319-ND 530 441 4.07 |1411G 17.0 (432) 4.0 (102) HM282-ND 6.61 5.60 5.20 | 1434-20 

Gey | 4.0(102) 2.2 (56) 2.2 (56) HM320-ND 539 449 4.14 | 1411H 17.0 (432) _ 10.0 (254) HM286-ND 9.18 7.77 7.21 | 1434-30 
5.0 (127) 2.2 (56) 2.2 (56) HM321-ND 618 515 4.75 | 1411K Fig. 11 - 1415 Metal Utility Cases 
5.0(127)  4.0(102) —-3.0(76) HM322-ND 8.04 670 618 | 1411L 4.0 (102) 201) 4.0(102) HV305-ND 10.87 920 854 ] 1415A 
5.0 (127) 3.0 (76) 2.2 (56) HM324-ND 657 548 5.05 | 1411N 4.0 (102) 30 a 5.0 (127) HM306-ND 11.05 935 868 | 1415B 
6.0 (152) 3.0 (76) 3.0 (76) HM323-ND 9.00 7.50 6.92 | 1411M 6.0(152)  4.0(102) 5.0 (127) HIM307-ND 1405 11.88 11.04 | 1415 
Fig. 9 - 1411 Aluminum Utility Cases 6.0(152)  6.0(152) 6.0 (152) HM308-ND 21.55 1823 16.93 | 1415D 
6.0 (152) 5.0(127) 4.0 (102) HM325-ND 11.27 939 867 |1411P Gey 9.0 (229) 5.0(127) 6.0 (152) HM309-ND 23.33 19.74 18.33 | 1415E 
7.0(178) 5.0 (127) 3.0 (76) HM326-ND 10.98 915 845 /1411Q 10.0 (254) —7.0(178) 8.0 (203) HM310-ND 35.29 29.86 27.73 | 1415F 
8.0(203) 6.0 (152) 3.5 (89) HM327-ND 18.00 15.00 13.85 /1411R 10.0 (254) 8.0203) — 10.0 (254) HM312-ND 45.44 38.45 35.70 | 1415H 

Lt 8.0(203) 4.0 (102) 3.0 (76) HM328-ND 1650 13.75 1269 | 1411S iea _ ae loa} Ei ye ene on fa ries aoe 

crey | 10.0(254) 2.256) 1.6 (41) HM329-ND 18.08 15.06 13.90 | 1411T ieo ee Bo He ( ; : ; . 
10.0(254) 6.0(152) 3.589) HM330-ND 21.92 18.26 16.86 | 1411U .0(383)__7.0 (179) __9.0 (280) HM314-ND 50.15 42.44 39.42 | 1415) 
12.0(305) 3.0 (76) 2.2 (56) HM331-ND 21.00 17.50 16.16 | 1411W Fig. 12 - 1426 Ventilated Low Profile Cases 
12.0(305) 7.0(178) — 4.0(102) HM332-ND 26.25 21.88 20.19 | 1411X 6.0(152)  5.0(127) 4.0 (102) HM297-ND 34.36 29.08 27.00 | 1426K 
17.0 (432) 5.0(127) 4.0 (102) HM333-ND 28.50 23.75 21.93 | 1411Z 8.0(203) 6.0(152) 4.0 (102) HM298-ND 35.80 30.29 28.13 | 1426M 
2.7 (69) 2.2 (56) 1.6 (41) HM605-ND 3.24 2.70 249 | 1411BU 10.0 (254) 7.0(178) 4.0 (102) HM299-ND 40.09 33.92 31.50 | 14260 
3.2 (81) 2.2 (56) 1.1 (28) HM606-ND 3.45 288 265 | 14110U Off- | 11.0(279) 11.7 (297) 5.5 (140) HM300-ND 40.09 33.92 31.50 | 1426 
3.2 (81) 2.2 (56) 1.6 (41) HM607-ND 3.72 3.10 286 |1411DU White | 12.0 (305) 6.0 (152) 4.0 (102) HM301-ND 42.95 36.35 33.75 | 1426S 
4.0 (102) 2.2 (56) 3.0 (76) HM608-ND 417 348 3.21 |1411FU 12.0 (305) 8.0 (203) 4.0 (102) HM302-ND 42.95 36.35 33.75 | 1426V 
4.0 (102) 2.2 (56) 1.6 (41) HM609-ND 4.02 3.35 3.09 | 1411GU 12.0(305) 10.0 (254) 4.0 (102) HM303-ND 45.82 38.77 36.00 | 1426W 
4.0(102) 22(56) —- 2.2(56) HM610-ND 432 360 3.32 | 1411HU 12.0 (305)__6.0(152)_5.5 (140) ne eAND) 4295 36.35 33.75 | 1426Y 
5.0 (127) 2.2 (56) 2.2 (56) HM611-ND 5.36 4.46 412 | 1411KU Fig. 13 - 1458 Low Profile Instrument Cases 
5.0(127)  4.0(102) —-3.0(76) HM612-ND 666 5.55 5.12 | 1411LU 4.0(102)  4.0(102) 3.076) HM334-ND 28.64 24.23 22.50 | 145803 
Un. 5.0 (127) 3.0 (76) 2.2 (56) HM614-ND 5.29 4.41 4.07 | 1411NU 6.0(152)  4.0(102) 4.0 (102) HM335-ND 31.75 26.86 24.95 | 1458B4 
panted| 60 (152) 3.0 (76) 3.0 (76) HM613-ND 7.50 625 5.77 | 1411MU 6.0(152)  6.0(152) 3.0 (76) HM336-ND 28.64 24.23 22.50 | 1458C3 
6.0(152)  5.0(127) 4.0 (102) HM615-ND 9.52 7.93 7.33 | 1411PU 6.0(152)  6.0(152) 4.0 (102) HM337-ND 29.60 25.05 23.26 | 145804 
7.0(178)  5.0(127) — 3.0(76) HM616-ND 639 5.33 4.92 |1411QU 8.0(203) 8.0(203) 3.076) HM338-ND 34.62 29.29 27.20 | 1458D3 
8.0(203)  6.0(152) —-3.5 (89) HM617-ND 13.43 11.19 10.33 | 1411RU 8.0(203)  8.0(203) 4.0 (102) HM339-ND 36.52 30.90 28.70 | 1458D4 
8.0(203)  4.0(102) 3.076) HM618-ND 12.00 10.00 9.23 | 1411SU Black | 8.0(203)  8.0(203) —5.0(127) HM340-ND 39.38 33.33 30.95 | 1458D5 
10.0(254) 2.2 (56) 1.6 (41) HM619-ND 13.50 11.25 10.38 | 1411TU 8.0(203)  10.0(254) — 3.0(76) HM341-ND 37.47 31.71 29.44 | 145863 
10.0(254) 6.0 (152) 3.5 (89) HM620-ND 16.86 14.05 12.97 | 1411UU 8.0(203) 10.0(254) 4.0 (102) HM342-ND 39.61 33.52 31.13 | 145864 
12.0(305) 3.076) 2.2 (56) HM621-ND 16.50 13.75 12.69 | 1411WU 8.0(203) — 10.0(254) 5.0 (127) HM343-ND 41.77 35.34 32.82 | 145865 
12.0(305) 7.0(178) 4.0 (102) HM622-ND 21.36 17.80 16.43 | 1411XU 10.0(254) 8.0 (203) 3.0 (76) HM344-ND 39.61 33.52 31.13 | 145863 
17.0 (432) 5.0(127) _ 4.0 (102) HM623-ND 24.00 20.00 18.46 | 1411ZU re (ee aa (a0) aie eS a 2S Se tae 
Fig. 10 - 1444 Heavy Duty Chassis Cases s ee = = = s 
4.0(102)  4.0(102) _20(51) HVI257-ND 791 669 621 | 14446 Fig. 14 - 1401 Ventilated High Profile Cases 
6.0(152) 4.0 (102) 2.0 (51) HM258-ND 811 687 638 | 1444-8 2 (2) oe 1) eo Heer ree 38 30.71 ae 
7.0(178)  5.0(127) —-2.0(51) HM261-ND 886 7.50 6.96 | 1444-12 ee i a ot a 20 (27) ee NG par ee ok aaa 
Un- | 8.0(203)  4.0(102) 1.0 (25) HM259-ND 845 7.15 6.64 | 1444-9 .0 (152) .0 (254) 5.0 (127) “ . . . 
painted] 8.0(203)  4.0(102) 2.0 (51) HM260-ND 866 7.33 6.80 | 1444-10 8.0(203) 10.0 (254) 9.0 (229) HM290-ND 52.62 44.53 41.35 | 1401 
9.0(229)  5.0(127) —2.0(51) HM262-ND 10.69 9.05 840 | 1444-14 Of) 8.0(203) 8.0203) 8.0 (203) Hvi291-ND 49.62 41.99 38.99 | 1401E 
10.0(254) 6.0152) 1.0 (25) HM263-ND 933 789 «733 | 1444-15 White | 10.0(254)  12.0(305) 9.0 (229) HM292-ND 66.15 55.97 51.98 | 1401G 
10.0 (254)  14.0(356) 6.5 (165) HM293-ND 67.65 57.24 53.15 | 1401K 
10.0(254) _6.0(152) 2.051) HM264-ND 11.59 9.81 9.11 | 1444-16 120(305) 8.0203). 9.0 (229) GueonIND 7087 £980 5553 | 140iM 
12.0(305)  8.0(203) 2.0(51) HM267-ND 20.22 17.11 15.89 | 1444-22 14.0(356) 8.0 (208) + 9.0 (229) HM295-ND 7216 6106 5670 | 1401N 
120(905) 100(258) 20161) | HMOrtND «2035 7.22 1Be0 | 144a-20 140 (66) 100254) 60(127) [AE 0405 64.70 50.80 | 401P 
Un- 13.5 (343) 5.0 (127) 2.0 (51) HM265-ND 1227 1038 964 | 1444-18 Fig. 15 - 1599 "T" Series Flame Retardant Styrene ABS Plastic Short Slope Console 
painted} 16.0(406)  8.0(203) — 2.0(51) HM269-ND 20.39 17.25 16.02 | 1444-26 ak a3 af [an ia uey Been tae es tees anes 
16.0(406)  8.0(203) 3.076) HM270-ND 24.27 20.54 19.07 | 1444-28 ; . : i ‘ ; : TSB 
17.0 (432)  4.0(102) —3.0(76) HM266-ND 20.32 17.19 15.96 | 1444-20 5.5 (140) Breet) _1.6(41) EMCEE N 14.84 12.97 _11.42 | 1599KTSBK 
17.0 (432) 10.0 (254) 2.0 (51) HM272-ND 23.59 19.96 18.54 | 1444-30 Fig. 15 - 1599 "T" Series Flame Retardant ABS Plastic Long Slope Console 
Fig. 10 - 1444 Heavy Duty Chassis Cases Black | 8.7(221) 5.5(140) ‘1.6 (41) HM885-ND 14.84 12.37 11.42 | 1599KTLBK 

Un- 17.0 (432) 10.0 (254) 3.0 (76) HM273-ND 27.61 23.37 21.70 | 1444-32 Fig. 15 - 1599 "T" Series Flame Retardant ABS Plastic Long Slope Console w/Battery Box 

painted | 17.0(432) _ 10.0(254) 4.0 (102) HM274-ND 39.82 33.69 31.29 | 1444-33 Black | 8.7(221) 5.5(140) ‘1.6 (41) HM886-ND 18.54 15.45 14.26 | 1599KTLBKBAT 


850 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Richco Adjustable Kwik Klip 


Locking Circuit 


Strain Relief 


Bushing Dimensions 


y Fits 03.96 hole . 
in 1.59 a LD + 
Board Supports »@f "2" -. | Bushings D 
. m A . 
+ 4 sizes adjust to any fa ' i SRB-D/F/R Series leh 
holding diameter from 5/16" . ee lock by hand; no tools i a ( ) XE el 
to 1"(7.9-25.4mm) + Locks + Strong, dependable grip $89 450 int.gorom. = Bushing dliminetes sirein and weer of 
securely, easily reopened for + Material: Nylon 6/6 thk. bd. wires and cords : 
routing changes. Adhesive 6 Aliiash * Color: Natural + Withstands temperatures to 150°F Mounting 
site JC 7 z lesive 0 Hol B+ 
back + Materia: Nylon 6/6 | ZA 1 (65°C) joles [ 
* Color: Natural ye Location Gaal Dim. A] Digi-Key Pricing Richco + Material: Nylon 6/6, RMS-40 p 
(mm) | Part No. 10 100 500 1,000 | PartNo. Color Hecke A 
* : i 
Dia. Dimensions 457|RP425ND 2.24 1867 7468 112.02 | LOBS3 
Range (mm) Digi-Key Pricing —_| Richco 6.35 | RP426-ND 238 1987 7948 119.22 | LOBS4 » UL #640234, CSA #LFG2044 Sie Ay Style’ 
(mm) | A B__C_D |PartNo. 10 100 500 |PartNo. 9.40 | RP428-ND 2.50 2087 8348 125.22 | LOBS6 
7.87-10.16 | 25.40] 19.05 | 22.10] 10.16 | RP309-ND 7.79 64.93 250.70| AKKL-3140A-RT| 10.92 | RP429-ND 260 21.71 86.82 130.23 | LCBS7 Digi-Key | Approx. Wire | Mntg. Hole (mm) Dimensions (mm) 
11.68-14.22| 31.75] 19.05 | 27.69] 10.16|RP310-ND 9.74 81.17 324.68] AKKL-4756A-RT| 12.70 | RP430-ND 269 2245 8978 134.67 | LCBS8 PartNo. | Size(mm) [Style A|StyleB] CD EF 
14.48-19.05] 38.10] 19.05 | 31.75] 12.70] RP311-ND 13.43 111.91 447.64] AKKL-5775A-RT| 15.75 | RP431-ND 288 24.01 96.02 144.03 | LOBS-10 : 
22.10-25.40| 50.80| 25.40 | 44.45 | 12.70 | RP312-ND 15.20 126.66 506.62| AKKL-8710A-RT| 19.05 | RP432-ND 3.07 2559 10236 153.54 | LOBS-12 RP460-ND | 3.05 x .5.59| 11.10 | 10.03 | 11.68 10.41 4.06 1.57 
25.40 | RP434-ND 345 28.77 115.08 172.62 | LOBS-16 279 x 5.33 
RP461-ND 952] 8.76 10.79 1041 394 1.57 
2.29 x 4.57 
. Fig. 2 np | 4.09 x 7.62 | 13.08 
Tie Hol ders + Ramp feature allows ties to pass Wi re Saddle ReaD 3.81 x 7.11| 12.70 11.81 | 14.48 12.70 4.34 2.54 
Fig. 1 through easily » 4-way entry + Mat- 4.06 x 9.40 
+ Multi-directional + Material: | erial: Nylon 6/6, Adhesive, UV Stabilized Wire Saddles are ideal for routing wires or optical fiber. Wires can be easily 3.81 x 8.64 
Nylon 6/6, UV Stabilized Nylon | Nylon 6/6 inserted into the top side of the saddle to protect them from abrasion. The RP463-ND 5.08 x 9.40 14.27 | 13.46 | 15.49 15.24 610 3.30 
6/6 “micro” is ideal for low profile applications and takes up very little real estate. 4.57 x 8.89 
— A—| ne Wee The MOFNSA is designed to snap into a .125” diameter hole in a .093” thick 483 X 762 
7D IS : : ‘ i i 
T 5 Sal 2s. panel for applications that require a thicker board than the standard 1/16 Rp464-ND | 3.81 x 7.111 12.70 | 11.58 | 13.84 10.19 3.61 1.80 
Mtg. hole fo . 
8 IO) GAN #8 Screw MOFNSA 4.06 x 7.62 
| c D © 3.81-2 Pls Mtg. hole for 14:8 — _ 
1! S18. -¢ fo srrew RP465-ND : 08 | 4181 | 14.22 1092 419 254 
79 i 4 e i a 
E 79 thick E 7 6.86 12.70 
Typical release double adhesive tape + 8.25 
tab location with release tab 4 3.3 q 762 16.66 
Digi-Key | Digi-Key Description (mm) Tensile Tg snap leek ina ee acd 9.02 preety ane age 2h 
Part No. Part No. A B Cc D E_| Force (kg) To snap-lock (3.15) {ole ina 0s (2.36) 8.38 17.45 
RP3O1-ND | RP305-ND | 19.05 19.05 6.35 610 1.52]6.72/11.20 inei@.070n (128) hole norm: thie pene + headraneSrel Tah 
RP302-ND | RP306-ND | 25.40 25.40 11.68 7.11 1.78]18.66/22.39 Panel Thick. | Digi-Key Pricing Richco aubeal HORS 
RP303-ND | RP307-ND | 38.10 3810 10.92 7.62 203) 44.79 in.(mm) | In.(mm) PartNo. 10 100 500 |Part No. < i ; 
RP304-ND | RP308-ND | 50.80 50.80 10.92 7.62 203] 44.79 Standoff Micro Wire Saddle Digi-Key Pricing Richco 
DighKey Pricing REGS .070 (1.75)] .062 (1.57) ]RP738-ND 3.19 26.62 106.46/SMWS-1-01 Saas a rer — —T a 
" .070 (1.75) | .093 (2.36) | RP739-ND 3.19 26.62 106.46 | SMWS1-1-01 : : ‘ : 
Fig. | _ Part No. 1 1 00 | Part No. 
ig. art No. 0 ORES 500 art No. Mini Optical Fiber Network Saddle RP461-ND 9.74 33.40 20041 161.45/M | SRB-F2 
RP462-ND 4.14 1420 85.21 68.65/M | SRBF4 
125 (3.18)| .093 (2.36) [RP737-ND 2.55 21.26 85.02 |MORNSA-2-01 
' oe on Paes ee hierar (8.18) 098 (2.56) RP463-ND 13.15 45.07 270.43 —-217.85/M | SRB-F5 
5 Hee 1270 10581 42322 | PeART RP464-ND 3.37 11.57 69.41. —«55.92/M | SRB-F7 
2 RP304-ND 1693 141.08 56432 | FIH-10A-AT T : L k ; RP465-ND 3.59 1230 73.80  59.45/M | SRB-R5S 
Ultra Violet - Exterior or Outdoor Use (Black) Wist- ce) (TL Series) RP466-ND 7.97 27.31 163.87 132.01/M_| SRB-R6 
1 RP305-ND 461 3844 153.76 | FIHSART-UVB RPSRPL-ND SRBPincher Tool............- $88.26 each | SRPL-2 
1 RP306-ND 578 48.17 192.68 | FIH-7A-RT-UVB + Twist to secure wire bundles 
2 RP307-ND 13.97 116.39 465.54 | FTH-8A-RT-UVB + Material: Nylon 6/6, RMS-01 
2 RP308-ND 18.62 155.19 620.76 | FIH-10A-RT-UVB * Color: Natural i 
C-Type Flat — 
A” Overall) “B” Wire Digi-Key Pricing ' 
LED Spacers Hat. (mm) {Bundle Dia. (mm)| PartNo. 25 100 Cable Clamps B40 
p 22.86 | 5.08-7.62 |RP600-ND 281 9.64 (CFCC Series) Lk 
+ Spaces LED from surface of board » Easily installed by hand » Insulates and ape Charen aaah ao eat i ey 
spaces leads + Slots and holes for choice of mount + Material for LEDS1E § 7 : RP602- : 7 $ i i 7 aa 
sates eS united Se | Gia [BONAD 3 tar “Sees even sppge one 
. 2 . E 5. : . n .76 Doubl 
Fig. 1 Fig. 2 T-1-3/4 43.18 | Max.25.40 | RPGOS-ND 4.04 13.86 hesive backing for quick mount in any S06 hype lease 
TA direction + Material: Noryl-White, RMS-05; Tab Location 
55.63 | Max.30.23 | RP606-ND 5.47 18.77 PVC Gray RMS-04 31.75 Long 
al 26.0 68.07 | Max.36.58 | RP607-ND 6.51 22.33 
1.02 -- 74.42 Max. 39.62) RP608-ND 8.08 27.71 Digi-Key Dimensions (mm) 
apy i 68 87.63 | Max.45.97 | RP609-ND 8.57 _ 29.39 Part No. A B Material 
1 : 3.0 RP391-ND 14.27 12.45. 457 | Noryl (White) 
1.52 203 T RP392-ND 1427 10.16 6.35 Noryl (White) 
A A RP393-ND 26.97 2235 896.35 Noryl (White) 
1.02 07 | te Kurly-Lok On Base RP3O4-ND 2697 2235 —6.35__| Rigid PVC(Gay) 
© 3.56-| Lt Toe i 
Taq T (KLB Series) Digi-Key Pricing Richco 
Part No. 25 100 1,000__| Part No. 
Dim. A| Digi-Key Pricing Richco : ; RP391-ND 11.95 40.97 245.84 | CROC-3-05A-RT 
Fig. | (mm) | PartNo. 10 100 500 | PartNo. Maid None, BME OI 2031 = typ RP3Q2-ND 15.17 52.00 311.98 | CROC4-05A-RT 
457 | RPS00-ND 347 2893 115.72) LEDSIE3-01 “Color: Naturd Double eit, tape Tab Location RP393-ND 1893 64.89 389.34 | CFOC8-05A-RT 
6.35 | RPSO1-ND 367 3057 122.28) LEDSIE-4-01 p RP394-ND 14.60 50.05 300.28 _| CFOC-8-04A-AT 
1 | 1270 | RP502-ND 4.05 33.79 135.16) LEDS1E-8-01 _ = = : 
15.75 | RP503-ND 4.15 34.62 138.46) LEDSIE-10-01 [‘A" Overall] “B” Wire | Digi-Key Pricing Richco 
19.05 | RP504-ND 4.23 35.23 140.90] LEDS1E-12-01 Height (mm) | Bundle (mm) | Part No. 25 100 1,000 _| Part No. 04.37 
457 | RPS0SND 430 366114642) LED@ES-01 27.18 | 7.62-10.16 | RP610-ND 12.57 43.08 258.48|KLB-350A-RT Cable Clamps (03.18 or 
635 | RPS506-ND 459 3824 15294 LEDS2E401 31.24 |10.16-12.70] RP611-ND 13.89 47.63 285.77/KLB-450A-AT (N Series) i Ni only) f 
2 | 1270 | RPSO7-ND 497 41.44 16576) LEDS2E8-01 40.13 _|17.78-20.32| RP612-ND 14.60 50.04 300.24 |KLB-750A-RT, 4 | 19) 983 
15.75 | RP508-ND 5.06 42.13 168.50| LEDS2E-10-01 * Material: Nylon 6/6, RMS-01 1.59 Le [ese 
19.05 | RP509-ND 5.13 42.75 170.98| LEDS2E-12-01 » Colors: Natural ancl Black (1.14 for N1 only) 
. F 
Wi re Cord Klip ae Dim. (mm) | Digi-Key Pricing Richco 
LT4 WCK Series 7.62 Thick Double Description D E | Part No. 25 100 1,000 | Part No. 
Hole Grommet f is ( ) Aahechve Tape watt Black, RMS-49 | 1.60 6.86/RP322-ND 1.74 595 35.71 [N-1-BK 
+ Installs instantly WP. rye.| | Black, RMS-49 | 3.18 8.33]RP323-ND 1.77 6.07 36.40 |N-2-BK 
+ Material: Flexible vinyl | + Adhesive backing for [Hole Dimensions (mm) Black, RMS-49 | 4.78 9.91]RP324ND 2.03 697 41.83 |N-3-BK 
* Color: Black tp quick mounting Dia. A B c Black, RMS-49 | 6.35 10.69]/RP325-ND 2.11 7.24 43.42 |N-4-BK 
: _ * Material: Nylon 6/6,RMS- [4.57 [ 16.00 1575 7.87 4.06 Black, RMS-49 | 7.95 11.51]RP326-ND 2.14 7.32 43.92 |N-5-BK 
Inside} Hole Panel Outside | Grommet 01 11.438 | 2515 25.15 11.94 7.11 Black, RMS-49 | 9.52 12.29|RP327-ND 2.32 7.94 47.63 |N-6-BK 
Dia. | Size |Thick.| Dia. | Thick | ie * Color: Natural 18.29 | 2540 2540 1270 13.46 Black, RMS-49 |11.13 11.99]RP328-ND 240 8.23 49.39 )N-7-BK 
ID) H | P | OD | T | Digi-Key Pricing Richco Black, RMS-49 [12.70 14.27/RP329-ND 243 833 49.97 |N-8-BK 
ie eta ena ACen Ec ar OOO SOO. Bere No. igi id i Natural, RMIS-OT| 1.60 6.86/RP314-ND 1.93 662 39.71 [N41 
3.05] 4.57| 1.52) 7.87| 635 |RP450-ND 1.53 1273 50.90 HG2 DigtKsy Baicing Riche : : i lees : 
05] 4.57] 1. ; . ! . ; Description PartNo. 25 100 1,000 | Part No. Natural, RMS-01] 3.18 8.33/RP315-ND 1.97 674 40.43 |N-2 
3.81) 6.35] 1.52] 9.40) 6.35 |RP451-ND 157 1311 52.44 /HG25 Naurd FMSo1/ 478 9S1/RPSIGND 225 775 4e48\Ng 
4.57| 7.87| .76| 10.92| 4.57 | RP452-ND 1.73 14.40 57.58 4.57mm. Dia, wTe RP617-ND 13.90 47.66 285.95 | WOK-180-01A-RT me : “ z : : 7 
HG3 a., w/Tape 
5.33) 7.87] 1.52| 10.92 | 5.33 | RP453-ND 1.93 16.05 64.20/HG35 11.43mm. Dia, w/Tape |RP618-ND 24.40 83.64 501.84 | WOK-460-01A-RT Natural, FMS-01) 6.35 10.69) RRGIZND 2.95 6.04 48.24 N4 
6.35| 9.40| 2.29 | 14.22| 7.11 | RP454ND 212 17.68 70.72/HG4 18.29mm. Dia, w/Tape |RP619-ND 30.33 103.99 623.92 | WOK-720-01A-RT Natural, RMS-01] 7.95 11.51]RP318-ND 2.37 8.14 48.82 |N-5 
9.40/12.70| 1.52] 17.27) 7.11 | RP455-ND 3.53 29.46 117.82/HG6 457mm. Dia, wotape |RP62O-ND 469 15.10 130.18 |WOX180-07 Natural, RMS-01] 9.52 12.29/RP319-ND 2.57 882 52.92 |N6.173 
14.22|17.27| 1.52 | 22.10 | 4.57 | RP456-ND 4.48 37.32 149.28 |HG9 11.43mm. Dia, woTape |RP621-ND 9.45 30.45 262.50 | WOK-460-01 Natural, RMS-01]11.13 11.99]RP320-ND 2.67 9.15 54.90 |N-7 
17.27|19.05| 1.52 | 23.62 | 4.57 | RP457-ND 4.95 41.23 164.92 |HG-11 18.29mm. Dia, woTape |RP622-ND 11.68 37.64 324.50 | WOK-720-01 Natural, RMS-01|12.70 14.27|RP321-ND 2.70 9.25 55.51 |N8 
More Product Available Online: www.digikey.com 
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(T023) 


. . 
] » | h eee repeat am Tool H a n ki n g T I es | .25 (6.35) a 
Cc. co cee : + Wrap electrical cords for shipping and packaging 


: + Material: Polyethylene | + B | 
* Color: Natural 
Wrap-lt-Ties 
Max. Bundle Dimension 
+ Easy to use permanent lock + Strong, Dia. Inch (mm) Digi-Key Price Per Package Richco 
one-piece construction + Serviceable to Inch (mm) A B Part No. 100 1,000 Part No. 
185°F (85°C) + UL recognized #E71558 i RPWTG-ND. .9 (22.86) | 3.2 (81.28) 3.9 (99.06) RP701-ND 23.22 139.32 HT-3.9 
1 (27.94) | 4.2 (106.68) 4.9(124.46) | RP702-ND 25.57 153.43 HT-4.9 
Replace (_] with “C” for package of 100, “M” for package of 1,000. 1.4 (35.56) 5.2 (132.08) 5.9 (149.86) RP703-ND 26.09 156.56 HT-5.9 
Max. | Approx.| Tensile | Approx. Package Size 
Bundle | Length | Strength} Width Digi-Key Price Per Pkg. | Price Per Pkg. | Richco B Ti 
Dia.(in.) | (in.) | (Lbs.) | (in.) | Color | Part No. C= 100 M=1000 | Part No. eaded les + Easy to install and release + Material: Nylon 6/6 + Color: Natural 
Nylon 6/6 i. . 
06 | 325] 18 | 10 Natural | RP101C-ND 3.29 16.70 | WIT-18SF Fig.1 203 ee ee ie ée) H (Sopa 
06 | 325] 18 10 | Blue | RP101BLO-ND 4.42 16.88 | WIT-18SF.BL (5.16) Fs ale Pn odes (oa 2B hose 
06 | 325 | 18 | 10 | Geen | RP101G@\C-ND 4.42 16.88 | WIT-18SF-GN 453 (11.51) .125 (3.18) BINPE28). 125: (0195) 
06 | 325] 18 10 | Red | RP101RD—-ND 4.42 16.88 | WIT-18S-RD 
06 | 325 | 18 | .10 | Yellow | RP101YLC-4ND 4.42 16.88 | WIT-18SFYL 9.094 (2.39) 094 + ees 8) 
07 45 18 10] Natural | RP1021-ND 3.59 18.22 WIT-18R =x=0=0-0=0-0} fO-0=0-0-0=01 (2.39) f ,———,° 
07 45 18 10 | Blue | RP102BL—1-ND 3.88 18.36 | WIT-18R-BL I A 
07 45 18 10 | Green | RP102G\C-ND 3.88 18.40 | WIT-18R-GN 
07 45 18 10 | Red | RP102RDC-ND 3.88 18.40 WIT-18R-RD Dim “A” (approx.) | Digi-Key Price Per Package Richco 
07 45 18 -10 | Yellow | RP102YLC1-ND 3.88 18.40 WIT-18R-YL Fig. Inch (mm) Part No. 100 1,000 Part No. 
1.3 5.75 18 10 | Natural | RP213(]-ND 4.19 21.60 WIT-18L 4.0 (101.60) RP731-ND 8.95 53.68 BT-4-01-NT 
24 8.0 18 10 | Natural | RP103—1-ND 6.83 34.74 WIT-18V 1 5.0 (127.00) RP732-ND 9.89 59.33 BT-5-01-NT 
241 8.0 18 -10 | Blue | RP103BL71-ND 9.06 34.63 WIT-18V-BL 6.0 (152.40) RP733-ND 14.62 87.70 BT-6-01-NT 
24 8.0 18 10 | Green | RP103GNC-ND 9.06 = WIT-18V-GN 8.75 (222.25) RP734-ND 21.68 130.10 BT-8-01-NT 
24 8.0 18 10 | Red | RP103RDC-ND 9.06 34.63 | WIT-18V-RD 2 10.75 (273.05) RP735-ND 27.06 162.36 BT-10-01-NT 
24 8.0 18 10 | Yellow | RP103YLZ1-ND 9.06 34.63 WIT-18V-YL 12.75 (323.85) RP736-ND 30.86 185.18 BT-12-01-NT 
12 | 575 | 30 14 [Natural | RP104_-ND 6.64 33.77 | WIT-30R 
12 | 575 | 30 14 | Blue | RP104BL7-ND 6.97 34.56 | WIT-30R-BL 
12 | 575 | 30 14 | Green | RP104GNC-ND 6.97 34.56 | WIT-30R-GN 
(2 |s5| 9 | 4 | mw |meomeon | os | oss |wrame || Molded Nylon Insulators 
12 | 575 | 30 14 | Yellow | RP104YL1-ND 6.97 34.56 | WIT-30R-YL P 
18 73 30 14 [Natural | RP105_/-ND 7.16 36.32 | WIT-30L (MNI Series) 7 at 
18 73 30 14 Blue | RP105BL_]-ND 9.62 36.76 WIT-30L-BL + Use as screw insulators and in many bushing applications + Light- | at 
18 73 30 -14 | Geen | RP105GNCJ-ND 9.62 36.76 WIT-30L-GN weight + High dielectric strength + Resistant to corrosion and abrasion 
18 73 30 14 | Red | RP105RD—-ND 9.62 36.76 | WIT-30L-RD + Material: Nylon 6/6, RMS-48 = Color: Natural EE 
18 73 30 14 | Yellow | RP105YL1-ND 9.62 36.76 | WIT-30L-YL 
07 45 40 14~ [Natural | RP214_-ND 5.86 32.76 | WIT-408 Approx. We 
12 | 575 | 40 | 14 | Natural | RP106~)-ND 7.70 39.10 | WIT-40R Screw] Met. Dimenstans\ Inch) Digi-Key Pricing Richco 
12 5.75 | 40 14 | Blue | RP106BL1-ND 10.51 40.14 WIT-40R-BL Size |Equiv.| A BoC DE Part No. 25 100 1,000 _| Part No. 
12 | 575 | 40 14 | Green | RP106GNC-ND 10.51 40.14 | WIT-40R-GN 181.047 .120 .090 .031 RP330-ND 5.92 20.30 121.79 | MNI#2-2 
12 | 575 | 40 14 | Red | RP106RDC-ND 10.51 40.14 | WIT-40R-RD 181 .047 120 .090 .063 | RP331-ND 5.92 20.30 121.79 | MNI#2-4 
12 | 575 | 40 14 | Yellow | RP106YLC-ND 10.51 40.14 | WIT-40R-YL 181.047 .120 .090 .093 | RP332-ND 5.92 20.30 121.79 | MNI#2-6 
18 73 70 4] Natural | RP1O7C-ND 959 7871 WIT40L #2 |M22 | .181 .047 120 .090 .125 | RP333-ND 5.92 20.30 121.79 | MNI#2-8 
18 73 40 44 | Blue | RP107BLC-ND 1281 50.00 | WIT-40L-BL 181 .047 120 .090 .187 | RP834-ND 5.92 20.30 121.79 | MNI#2-12 
18 73 40 “44 | Geen | RP107GNCI-ND 4281 50.00 | WIT-40L-GN 181 .047 .120 .090 .250 | RP335-ND 5.92 20.30 121.79 | MNI#2-16 
18 73 40 44} Red | RP1O7RDCI-ND 1281 50.00 | WIT-40L-RD 181.047.120.090 .375 | RP836-ND 5.92 20.30 121.79 _| MNI#2-24 
18 73 40 “44. | Yellow | RP1O7YLCI-ND 1281 50.00 | WIT-40L-YL 235.047 145 115.031 RP337-ND 529 1815 10890 | MNI#4-2 
31 114 40 “45 | Natural | RP215C1-ND 1919 407.60 | WIT-40VL 252 .047 140 .115 .046 | RP338-ND 5.92 20.30 121.79 | MNI#4-3 
75 é0 50 79 | Natural REAGEETIND 7 eA 39.82 | WITS0S 235 .047 145 .115 .063 | RP339-ND 5.92 20.30 121.79 | MNI#4-4 
ne 2G 7 ‘19 | Bus femiGeatetn x Joes | var sosei! 252 .047 140 .115 .084 | RP340-ND 5.92 20.30 121.79 | MNI#4-5 
1s | 60] & | i [aun mesacne| om | es |wrasey || fa lao | 22 07 1 Ne op | ame se mm aim |uvees 
15 6.0 50 19 | Red | RP108RDC-ND 10.69 = WIT-50S-RD me ea rar tae S : : : 
15 6.0 50 19 | Yellow | RP108YL1-ND 10.69 40.86 | WIT-50S-YL oa es : : ne ee cere ele ee 
235 .047 145 115 .187 | RP344-ND 5.92 20.30 121.79 | MNI#4-12 
20 8.0 50 -19| Natural | RP109C]-ND 9.23 46.87 WIT-SOR 252 047 140 .115 .250 RP345-ND 5.92 2030 121.79 | MN #4-16 
2.0 8.0 50 19 | Blue | RP109BL/]-ND 9.97 47.27 WIT-SOR-BL 235 047.145.115.375 RP346-ND 5.92 20.30 121.79 | MNI #4-24 
2.0 8.0 50 -19_| Green | RP109GN_-ND 9.97 47.27 | WIT-SOR-GN #5 | M3 370.050.236.126 .050 | RP347-ND 710 24.34 146.05 | MNI#5.3 
20 | 80 ) 50) 19 ) Red | RP1O9RDL-ND 9.97 47.27 | WIT-SOR-RD 290 047 .170 .140 .031 | AP348-ND 593 2032 121.90 | MN #6-2 
20 80 | 50 -19__| Yellow _[ RP109YLL1-ND 9.97 47.27 | WIT-SOR-YL 290 .047 170 140 .063 | RP349-ND 5.93 2032 121.90 | MNI#6-4 
45 | 153 | 50 18 | Natural | RP110C/-ND 15.95 80.93 | WIT-50L 290 .047 .170 140 .093 | RP350-ND 5.93 20.32 121.90 | MNI#6-6 
45 | 153 | 50 18 | Blue | RP110BLC1-ND 21.74 83.09 | WIT-5OL-BL 290 .047 170 140 .125 | RP351-ND 5.93 20.32 121.90 | MNI#6-8 
45 | 153 | 50 | 18 | Geen | RPI10GNC-ND | 21.74 83.09 | WIT-50L-GN #6 (M35 | "590 1047 170 140 187 | RP352-ND 593 20.32 121.90 | MN #6-12 
45 | 153 | 50 18 | Red | RP110RDC-ND 21.74 83.09 | WIT-50L-RD 300 .047 .170 138 .250 | RP353-ND 5.93 20.32 121.90 | MNI#6-16 
45 | 153 | 50 18 | Yellow | RP110YLC1-ND 21.74 83.09 | WIT-5OL-YL 290 .047 170 140 .375 | RP354-ND 5.93 20.32 121.90 | MNI#6-24 
27 | 1071 60 48 | Natural | RP216C)-ND 13.74 60.84. |WITCOR 290.047 .170 .140 .500 | RP355-ND 5.93 20.32 121.90 _| MNI#6-32 
42 | 1506| 120 | .30. | Natural | RP111C-ND 37.18 = WIT-120R 344 063 .205 .173 031 RP356-ND 622 21.32 127.94 | MNI#8-2 
UV Stabilized Nylon 6/6 - Exterior or Outdoor Use a ae ue = ae oe Be era Me 
06 | 325) 18 | .10 | Black | RP201-ND 361 18.396 | WIT-18SF- UVB 344 063 205 173 .125 | RP359-ND 622 21.32 12794 | MN#B8 
O7 | 45 | 18 |) 10 | Black |/RE2OZEEND 3.95 20.02 | WIT18R-UVB #8 | M4 / "344 063 205 173 187 | RP360-ND 622 2132 12794 | MNI#8-12 
a4 80 | 18 | -10 | Black | RP203C-ND 7.51 38.200 | WIT18\V- UVB 344.063 .205 173 .250 | RP361-ND 622 2132 127.94 | MNI#8-16 
12) 875) 30 | 14 | Black |/RR2046END 731 $7.15 | WIT-S0R-UVB 344.063 .205 173 375 | RP362-ND 622 21.32 127.94 | MNI#8-24 
18 | 73 | 30 | .14 | Black ) RP205CI-ND 7.88 40.00 | WIT-30L-UVB 344.063.205.173 .500 | RP363-ND 622 21.32 127.94 _| MN #8-32 
12 | 575 | 40 | 14 | Back /REZ06ELND pee eo Ue. "| eres 399.063 .260 .200 .031 | RP364-ND 647 2219 13313 | MNI#10-2 
18) 73 | 40 | 614 | Back OEE 10.55 Soars | vedere 9 063 260 200 .063 | RP365-ND 647 22.19 133.13 | MN #10-4 
15 | 60 | 50 | 19 | Back RRZ06ELND Bee Sore. 4) MOOS VE pe 063 260 200 .093 | RP366-ND 647 22.19 13313 | MN#I0-6 
20 ) 80 | 50 | .19 | Black | RP209EEND pth puoei< || WIESOR CVE 399 .063 .260 200 .125 | RP367-ND 647 22.19 13313 | MN#10-8 
45 | 153) 50 | .18 | Black | RP210C-ND 17.55 89.06 | WITS0L-UVB #10) M5 | "399 063 260 200 187 | RP368-ND 647 2219 13313 | MN#10-12 
42 | 1506) 120 | 30 | Bleck [RRAIICND 40.89 = Witr120F- V8 399 .063 .260 200 .250 | P369-ND 647 2219 133.13 | MNI#10-16 
Nylon 6/6, Size 10 / Screw Mount 399 .063 .260 .200 .375 | RP870-ND 647 2219 133.13 | MNI#10-24 
15 | 675] 50 19] Natural | RP2247-ND 18.11 91.94 | WITSH-10-50MS 399 .063 .260 .200 .500 | RP371-ND 647 2219 — 133.13_| MNI#10-32 
2 869 | 50 19 | Natural | RP225C]-ND 20.47 103.90 | WITSH-10-50MRL 513 065 .312 260 .031 RP376-ND 731 25.05 150.30 | MNI1/4-2 
3 11.25 | 50 19 | Natural | RP226_]-ND 21.69 110.12 | WITSH-10-50MR 513 .065 .312 .260 .063 | RP377-ND 7.31 25.05 150.30 | MNI1/4-4 
Nylon 6/6 Release Tab 513 .065 .312 .260 .093 | RP378-ND 7.31 25.05 150.30 | MNI1/4-6 
725) 55] 40 Natural | RP217C-ND 1684 43 | WITATO550 value | 13 085 312 .260 125 | RP379-ND 7.31 25.05 150.30 | MNI1/4-8 
3 80 40 °o1| Natural | RP218C)-ND 18.55 9418 | WIT-RT-0800 513 .065 .312 260 .187 | RP380-ND 7.31 25.05 150.30 | MNI1/4-12 
25 | 105 | 40 ot | Natural | RP2197END 28.05 142.31 WIT-RT-1050 513 .065 .312 .260 .250 | RP381-ND 7.31 25.05 150.30 | MNI1/4-16 
535 .065 .315 .260 .375 | RP382-ND 7.31 25.05 150.30 | MNI1/4-24 
513.065.312.260 .500 | RP383-ND 7.31 25.05 150.30 | MNI 1/4-32 
Max. | Approx.| Tensile | Approx. 620 .063 .360 .320 031 RP384-ND 7.64 2618 157.10 | MNI5/16-2 
Bundle | Length| Strength | Width Digi-Key Pricing Richco 620 .063 360 .320 .063 RP385-ND 7.64 2618 157.10 | MN5/16-4 
Dia.(In.) | (In) | (Lbs.) | (In.) | Color Part No. 25 100 Part No. 620 .063 .360 .320 .093 RP386-ND 7.64 2618 157.10 | MNI5/16-6 
Nylon 6/6 Release Tab (Large Size) 5/16] M8 | .620 .063 360 .320 125 | RP387-ND 7.64 2618 157.10 | MNI5/16-8 
4 11525) 250 | 52 | Natural) RP227-ND 37.37 728.12 | WIT-RT-1525 620 .063 .360 .320 .187 | RP388-ND 7.64 26.18 157.10 | MNI5/16-12 
6 215 | 250 | 52 | Natural)  RP222-ND 44.84 153.74 | WIT-RT-2150 620 .063 .360 .320 .250 | RP389-ND 7.64 26.18 157.10 | MNI5/16-16 
8 | 27.75] 250 | 52 | Natural] RP223-ND 51.21 175.57__| WIT-RT-2775 620 .063 .360 .320 .375 | RP390-ND 7.64 26.18 157.10 | MNI5/16-24 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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rr Thermal Transfer Printer and Labels 
Desktop Thermal Transfer Printer — PTR2E Handheld Thermal Transfer Printer — LS6 


Specifications: 

+ 203 dpi resolution + 2” per second maximum print speed + 4.6” maximum roll 
width + 1.0” core diameter 

Thermal Transfer Labels 

Variety of materials available for labeling in harsh environments. Labels can be 
used with the PTR2E Printer or other desktop thermal transfer printers. 


Digi-Key Roll} Price/ | Panduit 
Description Part No. Size} Pkg. | Part No. 
VIPER™ LS6 Printer and Accessories 
Includes Printer, LS6-RWBLK Ribbon, Battery Pack, AC 
Adapter/Battery Charger, Hardside Case, Operator's Manual | 298-1228-ND 1 | 798.00 | LS6-KIT 
ce Digi-Key Price/ | Panduit Wax Ribbon, Black, 2”x100’, for use with Self-Laminating 
Description Part No. Pkg. _| Part No. and Heat Shrink Markers Listed Below 298-1230-ND 1_|_ 21.11 [LS6-RWBLK 
PTR2E Printer and Accessories Resin Ribbon, Black 2”x100’, for use with Component 
Printer, 120 VAC Power Cord, Qperator’s Manual... | 298-1263-ND | 1058.68 ] PTREE Labels Listed Below 298-1229-ND 1 | 21.11 | LS6-RRBLK 
External Label Roll Stand for use with TTC Labels .......... | 298-1179-ND 55.98 | PTR2-RS Thermal Transfer Hybrid Ribbon, Black, 4.33” x 299, 
Wax Ribbon, Black, 4.33" x 262’, For use with Self-Laminating and Heat for use with all Panduit Thermal Transfer Materials 298-4001-ND NEW! | 1 | 40.32 | TTRH-BL 
Shrink Markers Listed Below .... 298-1213-ND 41.10 | TTRW-BL ; Fatiery Pak END 7350 Las 
Resin Ribbon, Black, 4.33” x 280’, For use with Component Replacement Battery é : Z 
Webel Visted BOW. caanicdsansustarvavonnsdianiaice bana raawadbabnieaan ate 298-1212-ND 40.32 | TTR-BL Replacement AC Adapter/Battery Charger 298-1226-ND 1_| 98.37 | LS6-ACS 
Pan-Mark for Windows Labeling Software on CD-ROM 298-4000-ND NEW! | 1 | 319.56 | PROG-WIN2CD 
Includes ViperLink Software (CD) and 9 Pin Serial 
Thermal Transfer Labels for Desktop Cable for Connecting LS6 to PC 298-4002-ND NEW! | 1 | 44.61 | LS6-PCKIT 
Label Size Cable 0.D. For THHN Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit LS6 Geaning Kit 298-4003-ND NEW! | 1 | 1297 [LS6-CLN 
Fig.| AxBxC(in.) Range (In.) Cable Size Part No. Size Pkg. _| Part No. 
Self-Laminating Wire Markers-White Vinyl (Roll) 
0.50x 1.50x0.50] 0.16-0.32 8-6 AWG 298-1214-ND | 5,000 ] 135.37 | TTSL-1 Thermal Transfer Labels 
1.00x 0.94x 0.38 | 0.12-0.19 12-10 AWG 298-1216-ND | 2,500) 99.22 | TTSL-251 Label Size Cable 0.D.| ForTHHN | Digi-Key Rol | Pia | Bandari 
1.00 x 1.50x 0.50 | 0.16-0.32 86 AWG 298-1266-ND | 2,500 ) 134.72 | TTSL-2 Fig. | _AxBxC (In.) Range (In.)| Cable Size | Part No. Size | Pkg. | PartNo. 
1 | 100x244x 1.00} 0.32-0.46 441 AWG 298-1267-ND | 1,500) 129.61 | TTSL-4 ‘Saif aminating Wire Maric Vinvi 
1.00x3.94x 1.00 | 0.32-0.93__| 4AWG400 MOM | _298-1223-ND | 1,000 | 162.86 | TTSL-6 er Sa minating Wire: Datkersi= winy! 
2.00 x 1.50x 0.50 | 0.16-0.32 8-6 AWG 298-1217-ND | 1,000 | 94.22 | TTSL-3 0.50 x 0.75 x 0.38 0.12 12AWG | 298-1261-ND 500 | 27.04 | TWS6V 
2.00x2.44x 1.00) 0.32-0.46 4-1 AWG 298-1218-ND 500 101.61 | TTSL-5 0.50 x 1.00x 0.38 | 0.12-0.20 | 12-10 AWG | 298-1259-ND 400 28.84 | TWS-4V 
2.00x3.94x 1.00 | 0.32-0.93 | 4AWG400MOM | 298-1224-ND | 500 | 151.40 | TTSL-7 0.50x1.25x0.50 | 0.16-0.24 | 8AWG 298-1255-ND 350 35.31 | TWS1V 
Seif aminating Wire Markers Witte Tera (all) {00x 100x038 | 0.12-020 | 1210 NG | 296-1260-ND 50 | 2600 | TWSSV 
0.50x 1.50x0.50] 0.16-0.32 8-6 AWG 298-1219-ND | 5,000] 165.91 | TTSL-53 ; ; : ee : 
1 | 1.00x1.25x0.50 | 0.16-0.24 | 8AWG | 298-1256-ND 250 | 33.37 | TWS2Vv 
1.00 x 0.94x 0.38 | 0.12-0.19 12-10 AWG 298-1215-ND | 2,500) 260.22 | TTSL-250 1'00x250x075 | 024-056 | 6AWG2/0 | 298-1252-ND too | 1993 | TWS- tov 
1 | 1.00x1.50x0.50 | 0.16-0.32 8-6 AWG 298-1220-ND | 2,500 | 139.07 | TTSL-54 1'50x125x050 | 016-024 | g8AWG | 298-1257-ND 250 | 3428 | TWeav 
Toe otto! pea | aaveacenon Peewee ton | see | deco 150x2.50x0.75 | 024-056 | 6AWG2/0 | 298-1253-ND too | 2590 | TWS-ttv 
=a = : : 2.00 x 1.50x0.50 | 0.16-0.32 | 8-6AWG | 298-1258-ND 250 | 44.57 | TWS-40V 
1.50x4.00x 1.00 | 0.32-0.96 | 4AWG | 298-4005-NDNEW! | 100 | 30.94 | TWS-13V 
Marker Width Cable O.D. For THHN Digi-Key Roll Price/ | Panduit 
Fig. A(In.) Range (In.) Cable Size Part No. Size Roll Part No. Label 
Heat Shrink Wire Markers - 3:1 Flattened White Polyolefin (Roll) Size Cable O. D. For THHN Digi-Key Roll Price/ | Panduit 
0.50 0.04-0.13 18-12 AWG 298-1153-ND | 2,000 229.28 | LHS12W4 Fig. AxB(In.) Range (In.) Cable Size Part No. Size Pkg. Part No. 
oo eae re awe a eas oy aaa ae SM Heat Shrink Wire Markers - 3:1 Flattened White Polyolefin 
0.50 0.06-0.18 18-10AWG | 298-1156-ND | 2,000 | 296.13 | LHSt8w4 tte - ne nae eae ane potas He ie ey ie 
1.00 0.06-0.18 18-10 AWG 298-1155-ND | 1,000 | 296.13 | LHSi8w2 21 so0x044 0.08-0.25 18-8 AWG 298-1248-ND too | 474g | THSWw4 
2 2.00 0.06-0.18 18-10 AWG 298-1154-ND | 500 | 282.05 | LHSi8W1 100x084 017-050 8.1 AWG 298. 1249-ND too | 8097 | THSws 
0.50 0.08-0.25 18-8 AWG 298-1159-ND | 2,000 | 363.03 | LHS25w4 050x025 modo 78-12 AWG | 298-1045-ND 20071 35.19 | THEW 
1.00 0.08-0.25 18-8 AWG 298-1158-ND | 1,000 | 363.03 | LHS25w2 ee oe ; 
3 | 050x0.34 0.06-0.18 1810 AWG | 298-1250-ND 200 | 39.19 | THSW6 
2.00 0.08-0.25 18-8 AWG 298-1157-ND | 500 | 345.76 | LHS25W1 0500.44 Gon 0 2 1EBANG Ft END 200 | 4743 | TH 
1.00 0.17-0.50 8-1 AWG 298-1161-ND | 1,000 | 601.94 | LHSSOW2 eo — aleatls : z 
2.00 0.17-0.50 8-1 AWG 298-1160-ND | 500 | 573.27 | LHSSOW1 
1.00 0.33-1.00 | 3AWG500MOM | 298-1150-ND | 1,000 | 723.49 | LHS100w2 Label Size Digi-Key Roll Price) | Panduit 
2.00 0.33-1.00 | 3AWG500MOM | 298-1149-ND | 500 | 689.01 | LHS100W1 Fig. AxB Material Color__| Part No. Size Pkg. Part No. 
Component Labels 
Label Size ; Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit 0.65 x 0.20 Polyester White | 298-1243-ND 750 35.57 | TC19Y 
Fig. AxB(In.) Material Color Part No. Size Pkg. _| Part No. 1.00 x 0.38 Polyester White 298-1240-ND 500 30.66 TC-17Y 
Component Labels (Roll)+ 1.00 x 0.50 Polyester Silver | 298-1232-ND 500 37.82 | TC-10YS 
0.50 x 0.44 Polyester Silver 298-1197-ND | 10,000] 119.02 | TTC3YS-10 4 1.50 x 0.50 Polyester White | 298-1233-ND 500 34.16 | TC1Y 
0.50 x 0.44 Polyester White 298-1196-ND | 10,000] 73.78 | TTC3Y-10 2.00 x 0.25 Polyester White | 298-1237-ND 250 32.99 | TC-16Y 
0.50 x 0.44 Polyimide White 298-1195-ND | 10,000] 589.51 | TTC3KW-10 1.00 x 0.50 Vinyl Qoth White | 298-1231-ND 500 41.13 | TC-10C 
0.50 x 0.44 Polyimide Tan 298-1194-ND | 10,000] 589.51 | TTC3K-10 1.00 x 0.75 Vinyl Goth White | 298-4004-ND NEW! | 250 25.96 | TC-4C 
0.90 x 0.25 Polyester White 298-1203-ND | 10,000| 73.60 | TTO6Y-10 
0.90 x 0.25 Tedla* White 298-1202-ND | 10,000] 174.87 | TTOST-10 7 
1.00 x 0.38 Polyester Silver 298-1265-ND | 10,000] 198.36 | TTC7YS-10 . . . Ee 
1.00 x 0.38 Polyester White 298-1206-ND | 10,000] 81.61 | TTC7Y-10 Laser Printable Labels (Functions with 7 
1.00 x 0.38 Polyimide Tan 298-1204-ND | 10,000] 766.82 | TTC7K-10 . B 
1.00 x 0.38 Polyimide White 298-1205-ND | 10,000 766.82 | TTC7KW-10 most Desktop Laser Printers) i 
1.00 x 0.50 Polyester Silver 298-1211-ND | 10,000] 264.65 | TTC8YS-10 : = - : 
1.00 x 0.50 Polyester White 298-1210-ND | 10,000] 123.02 | TTC8Y-10 Label Size Cable 0.D. For THHN Digi-Key Pkg. Price’ | Panduit 
1.00 x 0.50 Polyimide Tan 298-1207-ND | 10,000 | 1022.08 | TTC8K-10 AxB(In.) Range (In.) | Cable Size Part No. Size Pkg. | Part No. 
1.00 x 0.50 Polyimide White 298-1208-ND | 10,000 | 1022.08 | TTC8KW-10 Laser Self Laminated Wire Markers-White Polyester (Box) 
fs 4 
1.00 x 0.50 Tedlar White 298-1209-ND | 10,000 | 282.58 | TTC8T-10 1.00 1.00x0.34 | 0.11-0.21 1210AWG | 298-1162-ND | 2,500 155.56 | LISL4-Y3-2.5 
2.00 x 0.25 Polyester White 298-1185-ND | 2,500 | 35.63 | TIC18Y-2.5 1.00x 1.33x0.50 | 0.16-0.26 8-6 AWG 298-1163-ND 2,500 185.35 | LJSL5-Y3-2.5 
3 2.00 x 0.25 Polyimide Tan 298-1183-ND | 2,500 | 320.29 ) TICI8K-2.5 1.00x3.17x0.97 | 0.31-0.70 4-4/0 AWG 298-1164-ND 1,000 152.22 | LJSL6-Y3-1 
2.00 x 0.25 Polyimide White 298-1184-ND | 2,500 | 320.29 | TICI8KW-2.5 2.00x3.17x1.00 | 0.32-0.69 4-4/0 AWG 298-1169-ND 1,000 192.20 | LJSL8-Y3-1 
1.50 x 0.25 Polyimide Tan 298-1180-ND | 10,000) 912.98 | TIC11K-10 0.50x 1.50x0.50 | 0.16-0.32 8-6 AWG 298-1174-ND 5,000 185.31 | LJSL2-Y3-5 
1.50 x 0.25 Polyimide White 298-1181-ND | 10,000 | 912.98 | TICI1KW-10 2.00x 1.50x0.50 | 0.16-0.32 8-6 AWG 298-1175-ND 1,000 203.01 | LUSL7-Y3-1 
1.50 x 0.25 Polyester White 298-1182-ND | 10,000] 85.09 | TTC11Y-10 
0.25 x 0.25 Polyimide Tan 298-1186-ND | 10,000] 338.60 | TTCIK-10 ; 7a ; , 
0.25 x 0.25 Polyimide White 298-1187-ND | 10,000| 338.60 | TTCIKW-10 rent car ea ne ae rie pana 
0.25 x 0.25 Polyester White 298-1188-ND | 10,000] 24.71 | TICtY-10 xB(In.) aterial or art No: Ize g. art No. 
3.00 x 0.25 Polyimide Tan 298-1189-ND | 2,500 | 469.02 | TTC23K-2.5 Laser Component Labels-Polyester (Box) 
3.00 x 0.20 Polyimide White 298-1190-ND | 2,500 | 469.02 | TTC23KW-2.5 1.50 x 0.25 Polyester White 298-1165-ND 10,000 208.63 | PLL-14-Y2-10 
3.00 x 0.25 Polyester White 298-1191-ND | 2,500 | 47.85 | TTC23Y-2.5 1.88 x 0.25 Polyester White 298-1166-ND 10,000 280.31 | PLL-15-Y2-10 
0.375 x 0.375 Polyimide Tan 298-1192-ND | 10,000] 314.94 | TTC2k-10 3.00 x 0.38 Polyester White 298-1167-ND 1,000 87.45 PLL-19-Y2-1 
0.375 x 0.375 Polyimide White 298-1193-ND | 10,000} 314.94 | TTC2KW-10 0.80 x 0.20 Polyester White 298-1168-ND 10,000 162.69 PLL-20-Y2-10 
0.38 x 0.38 Polyester White 298-1264-ND | 10,000| 51.33 | TTC2Y-10 0.38 x 0.38 Polyester White 298-1170-ND 10,000 121.97 | PLL-2-Y2-10 
0.50 x 0.125 Polyimide Tan 298-1198-ND | 20,000} 723.14 | TTC47K-20 0.25 x 0.25 Polyester White 298-1171-ND 10,000 153.64 PLL-30-Y2-10 
0.50 x 0.125 Polyimide White 298-1199-ND | 20,000} 677.21 | TTC47KW-20 0.50 x 0.44 Polyester White 298-1172-ND 10,000 206.89 PLL-31-Y2-10 
0.70 x 0.375 Polyimide Tan 298-1200-ND | 10,000) 468.76 | TTC48K-10 0.65 x 0.20 Polyester White 298-1173-ND 10,000 137.98 | PLL-32-Y2-10 
0.70 x 0.375 Polyimide White 298-1201-ND | 10,000| 468.76 | TTC48KW-10 0.80 x 0.25 Polyester White 298-1176-ND 10,000 162.69 PLL-5-Y2-10 
: , . 1.00 x 0.38 Polyester White 298-1177-ND 10,000 220.46 | PLL-8-Y2-10 
*Tedlar is the registered trademark of E.|. Dupont Co. +TTC Component labels are supplied on 3” cores : 
and must be rear fed from the PTR2E External Roll stand shown above when used with the PTR2E Printer 1.00 x 0.50 Polyester White 296 178ND) 10,000 286.23 PLL-9-¥2-10 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 853 


QUALITY 


Wire Ties and 
Accessories 


Standoff 
iT 
Min. #’s Max. Min. #’s Max. 
Loop Bundle Loop Bundle 
Tensile Length Width Diameter Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit Tensile Length Width Diameter Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 
Fig. | Strength | Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. Size Pkg | Part No. Fig. | Strength} Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. Size Pkg __| Part No. 
Se ae a | 77(4956) | 0095(24 | 200/80) | 206-1088.N> | too | 2394 |Brov-co 
18 | 4.3(109.2) | 0.100(25) | 0.75(19.1) | 298-1000-ND 28.56 | PLCIM-S4-C . . . . } ; Hs 
40 6.1 (154.9) | 0.135(3.4) | 1.25(31.8) | 298-1001-ND 28.99 | PLC1.5I-S8-C 18 10.9 (276.9) | 0.095 (2.4) | 3.00(76.2) | 298-1090-ND 100 26.94 | BT3M-CO 
1 50 7.9 (200.7) | 0.190(4.8) | 1.84(46.7) | 298-1002-ND 100 30.66 | PLC2S-S10-C 18 14.0 (355.6) | 0.095 (2.4) | 4.00 (ior 6) | 298-1091-ND 100 34.36 | BT4M-CO 
50 12.0 (304.8) | 0.190 (4.8) | 3.00(76.2) | 298-1003-ND 70.82 | PLC3S-S10-C 1 120 | 18.1 (459.7) | 0.275 (7.0) | 5.00(127.0) | 298-1092-ND 50 45.04 | BTSLH-LO 
50 15.0 (381.0) | 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | 298-1004-ND 79.28 | PLC4S-S10-C 120 | 21.2(538.5) | 0.275 (7.0) | 6.00(152.4) | 298-1093-ND 50 58.78 | BT6LH-LO 
PAN-TY® Clamp Tie With Mounting Hole — Weather Resistant — Black 120 24.4 (619.8) | 0.275 (7.0) | 7.00(177.8) | 298-1094-ND 50 63.90 | BI7LH-LO 
120 | 27.5(698.5) | 0.275 (7.0) | 8.00 (203.2) | 298-1095-ND 50 79.12 | BT8BLH-LO 
18 | 43(109.2) | 0.100(25) | 0.75(19.1) | 298-1005-ND 50.38 | PLCIM-S4-00 120 | 307(7798) | 0.275(70) | 9.00 (2286) | 298-1096-ND 50 8732 | BTOLH-LO 
40 | 6.1(154.9) | 0.135(3.4) | 1.25(31.8) | 298-1006-ND 36.28 | PLC1.5I-S8-00 : : : : : z : 
1 50 | 7.9(200.7) | 0.190(4.8) | 1.84(46.7) | 298-1007-ND 100 | 38.52 | PLC2S-S10-00 PAN-TY® Releasable Tie — Nylon 
50 12.0 (304.8) | 0.190 (4.8) | 3.00(76.2) | 298-1008-ND 82.08 | PLC3S-S10-00 7.4 (188.0) 1.88 (47.8) | 298-1057-ND 35.29 | PRT2S-C 
50 15.0 (381.0) | 0.190 (4.8) | 4.00(101.6) | 298-1009-ND 91.70 | PLC4S-S10-00 1 50 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00(76.2) | 298-1058-ND 100 62.68 | PRT3S-C 
PAN-TY® Cable Tie — Nylon 14.5 (368.3) 4.00 (101.6) | 298-1059-ND 72.66_|PRT4S-C 
{2 28(71.1) ] 0.070(1.8) | 0.60(15.2) | 298-1016-ND 100 | 1202 /PLT.6SM-C PAN-TY® Releasable Tie — Weather Resistant — Black 
12 2.8 (71.1) | 0.070(1.8) | 0.60(15.2) | 298-1017-ND 1,000 24.99 | PLT.6SM-M 7.4 (188.0) 1.88 (47.8) | 298-1060-ND 38.08 | PRT2S-CO 
18 3.1 (78.7) | 0.090(2.3) | 0.68(17.3) | 298-1018-ND 100 12.57 | PLT.7M-C 1 50 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00(76.2) | 298-1061-ND 100 70.10 | PRT3S-CO 
18 3.1 (78.7) | 0.090(2.3) | 0.68(17.3) | 298-1019-ND 1,000 23.78 | PLT.7M-M 14.5 (368.3) 4.00 (101.6) | 298-1062-ND 81.31 | PRT4S-CO 
18 3.9(99.1) | 0.098(2.5) | 0.87(22.1) | 298-1020-ND 100 13.51 | PLTIM-C PAN-TY® Marker Tie With Write On Area — Nylon 
18 39 (99 1) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) | 298-1021-ND | 1,000 | 27.15 | PLTIM-M 18 43 (109.2) 0.87 (22.1) | 298-1010-ND 30.05 | PLFIM-C 
40 .6 (142.2) | 0.142 (3.6) | 1.38(35.1) | 298-1022-ND 100 15.64 | PLT1.51-C 1 18 3.9(99.1) | 0.098 (2.5) | 0.75(19.1) | 298-1011-ND 100 31.21 | PLM1M-C 
3 A 2 | cose 2s) | 125 (318) | 29etorn> | ‘100 | i673 |pLtiswc 2 eee. 20 (Ge Bee Or2NO 5202 PLMaS 
x : i -1024- j M- aye la Wi 7 _ ji = 
18 6 (1422) | 0.098(25) | 125(31.8) | 298-1025-ND 1,000 30.80 | PLT1SM-M PAN-TY® Marker Tie With Write On Area — Weather Resistant — Black 
4 40 .0 (203.2) | 0.142(3.6) | 2.00(50.8) | 298-1026-ND 100 | 23.37 | PLT2I-C 18 | 4.3(109.2) 0.87 (22.1) SOI AD) 41.40 | PLFIM-CO 
40 0 (203.2) | 0142(36) | 200(50.8) | 298-1027-ND | 1,000 | 52.89 |PLT2LM 1 18 3.9(99.1) | 0.098 (2.5) | 0.75(19.1) | 298-1014-ND 100 40.60 | PLM1M-CO 
18 .0 (208.2) | 0.098 (2.5) | 2.00(50.8) | 298-1028-ND 100 | 18.83 | PLT2M-C 50_|_7.4 (188.0) 2.00 (50.8)_| 298-1015-ND_| _ 71.88 _| PLM2S-00 
18 .0 (203.2) | 0.098 (2.5) | 2.00(50.8) | 298-1029-ND 1,000 | 40.41 | PLT2M-M Cushion Sleeve For Use With Metal Locking Tie — Black 
Bs 4 (188.0) | 0.190(4.8) | 1.88(47.8) | 298-1030-ND 100 19.78 | PLT2S-C _ = Jroort,(g0.48m)| 0390 (80) = 298-1103-ND trea | 17276 |PCSSB-CR 
4 (188.0) | 0.190(4.8) | 1.88 (47.8) | 298-1031-ND | 1,000 | 56.16 | PLT2S-M 0.470 (12.0) 298-1104-ND 212.09 |PCSH-B-CR 
40 it 4 (289.6) | 0.145 (3.7) | 3.00(76.2) | 298-1032-ND 100 29.08 | PLT3I-C TAK TY® (VELCRO®)* Easy Release And Reuse Brand Cable Tie — Black 
50 | 11.5 (292.1) | 0.190(4.8) | 3.00(76.2) | 298-1033-ND 100 39.92 | PLT3S-C 50] 12.0(304.8) | 0.75(19.1) | 3.00(762) | 298-1108-ND 10 16.67 |HLC3S.x0 
50 | 11.5 (292.1) | 0.190(4.8) | 3.00(76.2) | 298-1034-ND | 1,000 | 147.71 |PLT3S-M 50 | 18.0(4572) | 0.75(19.1) | 5.00 (127.0) | 298-1109-ND 10 20.43 | HLCSS-x0 
50 | 14.5 (368.3) | 0.190(4.8) | 4.00 (101.6) | 298-1035-ND 100 45.44 | PLT4S-C 50 6.0(152.4) | 0.75(19.1) | 1.50(38.1) | 298-1110-ND 10 9.85 | HLS1.5S-X0 
50__| 14.5 (368.3) | 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) RESESICSESNOEM| 1,000 _| 166.64 | PLTASM 1 50 | 12.0(304.8) | 0.75 (19.1) | 3.00(76.2) | 298-1111-ND 10 | 16.12 |HLS3S-x0 
PAN-TY® Cable Tie — Weather Resistant — Black 50 18.0 (457.2) | 0.75(19.1) | 5.00 (127.0) | 298-1112-ND 10 23.49 | HLS5S-X0 
12 8 (71.1) | 0.070(1.8) | 0.60(15.2) | 298-1037-ND 100 16.54 ]PLT.6SM-O0 40 8.0 (203.2) | 0.50(12.7) | 1.90(48.3) | 298-1113-ND 10 11.14 | HLT2I-XO 
12 .8(71.1) | 0.070(1.8) | 0.60(15.2) | 298-1038-ND | 1,000 | 35.66 | PLT.6SM-MO 40 | 12.0(304.8) | 0.50(12.7) | 3.20(81.3) | 298-1114-ND 10 14.47 | HLT3I-XO 
18 Gel 0.090 (2.3) | 0.68 (17.3) | 298-1039-ND | 1,000 | 32.88 | PLT.7M-MO 50 | 15ft. (4.572m) | 0.75(19.1) | Various | 298-1115-ND 1red | 15.45 |HLS-15RO 
18 9 (99.1) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) | 298-1040-ND 100 17.56 | PLT1M-00 . 3 
18 : 9 (99.1) | 0.098 (2.5) | 0.87 (22.1) | 298-1041-ND 1,000 | 42.12 | PLTIM-MO VELCROis a registered trademark of the Velcro Companies 
40 | 56(142.2) | 0.142(3.6) | 1.38(35.1) | 298-1042-ND 100 19.25 | PLT1.51-O0 
40 | 56(142.2) | 0.142(3.6) | 1.38(35.1) | 298-1043-ND | 1,000 | 56.63 | PLT1.5I-MO Max. Bundle Thickness | Loop Tensile] Recommend 
18 | 5.6(142.2) | 0.098 (2.5) | 1.25(31.8) | 298-1044-ND 100 19.47 | PLT1.5M-CO Diameter | Length | & Width | Strength | Installation | Digi-Key Pkg. | Price/ | Panduit 
18 pate 2) | 0.098 (2.5) | 1.25(31.8) | 298-1045-ND | 1,000 | 57.20 | PLT1.5M-IMo Fig.| Inch(mm) | Inch(mm) | In.(mm) | Lbs. Tools _| PartNo Size | Pkg. | Part No. 
40 .0 (203.2) | 0.142(3.6) | 2.00 (50.8) | 298-1046-ND 100 28.10 | PLT2I-C0 ing Tla-— Stal 
1 40 0 (203.2) | 0.142(3.6) | 2.00(50.8) | 298-1047-ND | 1,000 | 7251 | PLT2I-Mo COVE Metal Locking Tie en re tee 7056 | MS 
i. 20a 3 node 3 ae (poe) aS ion ae AED 1 | 2.00(50.8) | 7.9(2007) |-210*-18} 499 | StamTor | 298-1101-ND | 100 | 72.59] MLTIS-CP 
; aa Naa: ; " (25x44) HIMT | 298-1102-ND 85.19| MLT1S-CP 
50 | 7.4(188.0) | 0.190(4.8) | 1.88(47.8) | 298-1050-ND | 100 | 21.11 |PLT2S-O0 SOO (1016). 12 (200.7) : 
50 | 7.4(188.0) | 0.190(4.8) | 1.88(47.8) | 298-1051-ND | 1,000 | 62.72 |PLT2S-Mo WAVE-TY™ Superior Grip Stainless Steel Ties 
40 11.4 (289.6) | 0.145 (3.7) | 3.00(76.2) | 298-1052-ND 100 39.60 |) PLT3I-O0 2.70(70) | 10.2 (259) GSAT 298-1330-ND 56.97 | MLT2.7WH-LP 
50 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00(76.2) | 298-1053-ND 100 42.79 | PLT3S-O0 4.00 (102) | 14.2 (361) 010 x31 200 STOMT 298-1331-ND 61.33 | MLT4WH-LP. 
50 11.5 (292.1) | 0.190 (4.8) | 3.00(76.2) | 298-1054-ND 1,000 | 172.20 | PLT3S-MO 2 | 6.00(152) | 20.5 (521) (25 et Mi 298-1332-ND | 50 | 91.85) MLT6WH-LP 
50 14.5 (368.3) | 0.190 (4.8) | 4.00(101.6) | 298-1055-ND 100 47.65 | PLT4S-O0 8.00 (203) eel (25x79) an. Or 298-1333-ND 418.47 | MLT8WH-LP 
50 14.5 (368.3) | 0.190 (4.8) | 4.00 (101.6) | 298-1056-ND 1,000 | 188.28 | PLT4S-MO 10.00 (254) 0 (838) HTMT 298-1334-ND 145.23 | MLT10WH-LP- 
BARB-TY® Cable Tie — Nylon Tie With Metal Clip 
18 | 4.0(101.6) | 0.095(2.4) | 0.90 (229) | 298-1063-ND 100 13.51 |BTiM-C Lenath Width DighKey Pig, Price’ | Panduit 
40 | 6.1(154.9) | 0.141 (3.6) | 1.50(38.1) | 298-1064-ND 100 15.64 | BT1.5I-C Fi inchi(enmny le Ga) Part No. Size Pk Part No. 
40 | 8.0(203.2) | 0.141 (3.6) | 2.00(50.8) | 298-1065-ND 100 23.37 | BT2I-C S = —_— 9 5 
40 | 11.1 (281.9) | 0.141 (3.6) | 3.00(76.2) | 298-1066-ND 100 29.08 | BT3I-C Tie Holder With Adhesive — Nylon 
40 | 14.3 (363.2) | 0.141 (3.6) | 4.00 (101.6) | 298-1067-ND 100 40.62 | BTAI-C 0.75 (19.1) 0.75 (19.1) 298-1116-ND 100 73.15 | ABMM-A-C 
50 | 8.0(203.2) | 0.185 (4.7) | 2.00 (50.8) | 298-1068-ND 100 19.78 | BT2S-C 1.00 (25.4) 1.00 (25.4) 298-1118-ND 100 98.53 | ABM100-A-C 
50 | 11.2 (284.5) | 0.185 (4.7) | 3.00(76.2) | 298-1069-ND 100 39.92 | BI3S-C 3 1.12 (28.6) 1.12 (28.6) 298-1268-ND 100 109.61 | ABM112-A-C 
50 | 14.4 (365.8) | 0.185 (4.7) | 4.00 (101.6) | 298-1070-ND 100 45.44 | BT4S-C 1.13 (28.7) 1.13 (28.7) 298-1117-ND 100 100.46 | ABMS-A-C 
1 18 | 6.1 (154.9) | 0.095 (2.4) | 1.50(38.1) | 298-1071-ND 100 16.93 | BT1.5M-C 1.50 (38.1) 1.50 (38.1) 298-1119-ND 50 78.65 | ABMSH-A-L 
18 | 7.7(195.6) | 0.095 (2.4) | 2.00(50.8) | 298-1072-ND 100 18.83 | BT2M-C 
18 | 10.9 (276.9) | 0.095 (2.4) | 3.00(76.2) | 298-1073-ND 100 20.74 | BT3M-C aa a 5 , 
18 | 14.0(355.6) | 0.095 (2.4) | 4.00 (101.6) | 298-1074-ND 100 | 27.44 | BT4M-C - A Cimeote och ram) e ae Apart ated , oes am Foe 
120 | 18.1 (459.7) | 0.275 (7.0) | 5.00 (127.0) | 298-1075-ND 50 39.24 | BTSLH-L 19. - Z or cea EartiNos = Tula 
120 21.2 (538.5) | 0.275 (7.0) | 6.00 (152.4) | 298-1076-ND 50 51.17 | BT6LH-L Swivel Cable Tie Mounts — Weather Resistant Black Nylon 
120 | 24.4 (619.8) | 0.275 (7.0) | 7.00 (177.8) | 298-1077-ND 50 55.19 | BI7LH-L 4. | 1-84 (41.66) | 0.73 (18.54) | 1.23 (31.24) | >250 Ibs. | 298-1307-ND 3.04 2.36 — | TMEH-X2-L0 
120 | 27.5 (698.5) | 0.275 (7.0) | 8.00 (203.2) | 298-1078-ND 50 68.12 | BT8LH-L 0.87 (22.10) | 0.62 (15.75) | 0.75 (19.05) | >120 Ibs. | 298-1308-ND 2.54 — 1.97 | TM3-x2-00 
120 | 30.7 (799.8) | 0.275 (7.0) | 9.00 (228.6) | 298-1079-ND 50 70.58 | BTOLH-L 
BARB-TY® Cable Tie — Weather Resistant Tie With Metal Clip — Black Width Max. Bundle Dia. | Digi-Key Pkg. Prices Panduit 
40 | e1tts4s) | ost 36) | 10(38.) | 296-106t-ND 1925 |B s-cD Fig. |__Inch (rum) _|_tpe(rum)__| arte. Sie _|__Pag_|_ Parte 
40 | 8.0(203.2) | 0.141 (3.6) | 2.00(50.8) | 298-1082-ND 28.08 | BT2I-00 Cable Clamp — Nylon 
1 40 11.1 (281.9) | 0.141 (3.6) | 3.00(76.2) | 298-1083-ND 400 38.85 | BT3I-C0 0.13 (3.2) 298-1120-ND 11.64 O0S12-S8-C 
40 | 14.3 (363.2) | 0.141 (3.6) | 4.00 (101.6) | 298-1084-ND 49.69 | BT4I-O0 5 0.4 (9.5) 0.25 (6.4) 298-1121-ND 100 12.09 O0S25-S8-C 
50 8.0 (203.2) | 0.185 (4.7) | 2.00(50.8) | 298-1085-ND 21.11 | BT2S-00 aie 0.38 (9.7) 298-1122-ND 13.07 00S38-S8-C. 
50 11.2 (284.5) | 0.185 (4.7) | 3.00 (76.2) | 298-1086-ND 42.79 | BT3S-C0 0.50 (12.7) 298-1123-ND 13.89 OCS50-S8-C 
50 | 14.4 (365.8) | 0.185 (4.7) | 4.00 (101.6) | 298-1087-ND 48.77 | BT4S-CO (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
854 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


7 5 a Length Width Height Panel Thickness Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 
Pan Wire Ties and Accessories (Cont.) Feet (meters) | Inch(mm) | Inch (mm) Inches (mm) Part No. Size | Pkg | PartNo. 
oe Grommet Edging — Natural 
DINenaonTA DighKay Price Each Panduit 0.106 (2.7) | 0.12 (8.0) | .026(.7) -.036 (.9) | 298-1145-ND 29.55 | GEEB6RC 
Fig. Inch Part No. 1 400 500 Part No. 4100 (30.48) | 9-131 (8:3) | 0.16 (4.1) | .036 (9) -.062 (1.6) | 298-1146-ND | | 4 | 91.46 | GEEBZEC 
PAN-CLAMP™ Heavy Duty Fixed Diameter Clamps 0.131 (3.3) | 0.16 (4.1) | .036 (.9) - .062 (1.6) | 298-1147-ND 42.46 | GEEB2FRC 
38 END 7A a 47 | Pose EDD 0.169 (4.3) | 0.19 (4.7) | .62 (1.6) - .099 (2.5) | 298-1148-ND 54.02 | GEEDOFR-C 
1/2 298-1300-ND. 81 64 51 PO050-H25D-CO 
5/8 298-1301-ND. 88 69 56 PO062-H25D-C0 Duct External Dim.- Bx H | Std. Length | Tape Width | Digi-Key Price Each Panduit 
6 3/4 298-1302-ND. 5 74 .60 PO075-H25D-C0 Fig. | Dim. BxH-Inch(mm) | Inch(mm) | Inch(mm)_| Part No. 1 10 50 | PartNo. 
78 298-1303-ND 1.02 80 .64 | PO087-H25D- 
1 apts 4.08 - 68 OOS eEneD PANDUCT® Type FL - Flexible Wiring Duct w/Adhesive Tape 
11/8 298-1305-ND 415 ‘90 72 PC112-H25D-00 Halogen-Free Polypropoylene Material - UL94-O Flammablity Rating 
11/4 298-1306-ND 1.22 6 a7 PC125-H25D-00 0.49 x 0.49 (12.5 x 12.5) 197 .24(25) | 298-1335-ND 5.72 4.59 4.07 | AL12X12GRA 
14 0.98 x 0.98 (25 x 25) (500) .58 (14.7) | 298-1336-ND 8.24 741 6.57 | AL25X25GR-A 
Max. Cable Dimension 1.97 x 1.97 (50 x 50) 58 (14.7)x2| 298-1337-ND 16.90 13.54 12.00 | ALSOX50GR-A 
Width Mounting A Digi-Key Price Each Panduit 
Fig. | Inch (mm) Method Inch (mm) Part No. 1 50 100 | PartNo. Standard No. of Each | Digi-Key Price Each Panduit 
Type FCM Adhesive Mount Package Legend Legend Part No. al 10 50 Part No. 
For Stack Height up to .17" (4.3mm) - Nylon, Gray Wire Marker Books 
1.0 (25.4) | Adh. Foam Tape 1.21 (30.7) |298-1309-ND 1.16 — 91 |ROMI-ACI4 09 45 298-1269ND 1769 1590 14.09 | PaVB4 
1.0 (25.4) #6 Screw 1.21 (30.7) |298-1314-ND 1.11  — 87 |FOMI-S6-Ci4 AZ 0-15, +,-,/ 10 298-1270-ND 1769 1590 14.09 | POMB2 
1.2 (30.5) | Adh. Foam Tape 1.37 (34.8) |298-1310-ND 144 — 1.13 /FOM1.2-ACI4 1-45 10 298-1271-ND 1769 1590 14.09 | POMB3 
aa | 1-2(80.5) #6 Screw 1.37 (34.8) |298-1315-ND 1.19  —  .98 | FOM1.2-S6-C14 1,23 150 298-1272-ND 1769 15.90 14.09 | POMB4 
2.0 (50.8) Adh. Foam Tape 2.22 (56.3) | 298-1311-ND 1.29 — 1.01 | FOM2-A-Ci4 115 6 
2.0 (50.8) #6 Screw 2.22 (56.3) | 298-1316-ND 1.23  — 97 |FOM2-S6-C14 16-90 4 298-1273ND 1769 1590 14.09 | POVB8 
3.25 (82.6) Adh. Foam Tape 3.38 (85.9) | 298-1312-ND 1.95 1.53 — | FOMS.25-A-L14 1 AZ +,-,/,0 2 
3.25 (82.6) #6 Screw 3.38 (85.9) | 298-1317-ND 1.68 132 — |FOM3.25-S6-L14 (10 pages) 123, AB ra ro 
Type FCH Adhesive Mount 14, 12,13, 71,72, 73 20 298-1274-ND 17.69 15.90 14.09 | POMB9 
For Stack Height up to .25" (6.3mm) - Nylon, TELCO Gray 1-30 15 298-1275-ND 17.69 75.90 14.09 | POVB-11 
Adh. Foam Tape 298-1313-ND 2.01 — 1.56 | FOH2-A-C14 AZ 15 
7B | 2.00 (50. 2.5 (63: 
(608) #6 Screw (63.5) 298-1318-ND 1.81 — 1.41 | FOH2-S6-C14 +- 8,7 298-1276-ND 17.69 15.90 14.09 | POMB-12 
Blank 21 
Dimension A Diameter DimensionB | Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit 46-90 10 298-1277-ND. 17.69 15.90 14.09 | POMB-14 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. Size Pkg Part No. 1 0-9 45 
298-1278-ND 17.69 15.90 14.09 | POMB-25 
Circuit Board Post — Nylon (12 pages) | L1, L2, L3, T1, T2, 13 15 
0.125 (3.2) 0.4 (10.3) 298-1128-ND. 21.77 CBP 12- 
(32) 108) 8 i Std. Write-on Area No. of Overall Size Digi-Key Price Each Panduit 
0.250 (6.4) 0.5 (13.5) 298-1129-ND 22.30 OBP25-C 
Pkg. | Dim. W x L - Inch (mm) | Markers Inch (mm) Part No. 1 10 50 | Part No. 
8 0.375 (9.5) 0.19 (4.7) 0.7 (16.6) 298-1130-ND. 100 22.71 CBP37-C a 5 
0.500 (12.7) ; . 0.8 (19.8) 298-1131-ND 23.11 CBP50-C Cable Marker Book for Self Laminating Wire Markers 
0.750 (19.1) 1.0 (26.2) 298-1132-ND 24.83 CBP75-C 1.00 x 0.75 (25.4x19.1) 60 1.00 x 3.00 (25.4x76.2) | 298-1279-ND 22.26 20.00 17.73 | PSCB3 
1.000 (25.4) 1.3 (32.5) 298-1133-ND 26.70 CBP100-C 1 1.00 x 1.00 (25.4x25.4) 30 1.00 x 5.00 (25.4x127) | 298-1280-ND 21.85 19.63 17.40 | PSCB-5 
A A ” ” 7. = (10 pgs.) | 0.50 x 0.63 (12.7x15.9) 180 0.50 x 1.50 (12.7x38.1) | 298-1281-ND 22.26 20.00 17.73 |PSCB-12 
Lock Circuit Board Support .156”/.187” (3.96 / 4.750mm) Diameter — Nylon 1.50 x 0.75 (38.1x19.1) | 40 | 1.50x 3.00 (38.1x76.2) | 298-1282-ND 21.85 19.63 17.40|PSCB-13 
0.25 (6.4) 0.156 / 0.187 0.980 (24.900) 298-1134-ND 20.60 CBLS25-C 
9 0.50 (12.7) | (3.960 /4.750) | 1-230 (31.200) | 298-1135-ND | 100 | 23.18 | GBLSSO-C DighKey Price Each Panduit 
0.75 (19.1) 1.480 (37.500) | 298-1136-ND 26.34 | CBLS75-C Fig. _| Description Part No. 1 10 25 Part No. 
Dim. A- Length Dim. B - Di Hole Di: te Digi-Ke' Pk Price/ | Panduit aire (Marker Tape: D’sparisels 
im. A- Len im. B- Dia. jole Diameter igi-Key ig. rice, andui : " mm 
4 0 - 9 Legends in Dispenser, 8" Black 298-1283-ND 35.17 31.73 28.91 PMD-0-9 
Fig. Inch (mm) Inch (mm) alien (mm) Part No. Size Pkg Part No. 15 Empty Dispenser 298-1294-ND 13.83 12.49 41.37 PMD 
Wire Standoff — Nylon 
0.25 (6.4) 0.25 (6.4) 298-1124-ND 31.93 | WS25-25-C Digi rF = 
igi-Key Price Each Panduit 
0.50 (12.7) 0.25 (6.4) 0.187 - 0.192 | 298-1125-ND 33.48 | WS25-50-C rai 
10 
0.25 (6.4) 0.48 (12.2) (4.71049) | 298-1126-ND 100 37.16 | WS50-25-C Pevehe cis got he i iy iti Ren! 
0.48 (12.2) 0.48 (12.2) 298-1127-ND 39.08 | WS50-50-C Refill Wire Marker Tape- 8 Ft. Length 
0 298-1284-ND 2.56 2.01 1.81 PMDR-0. 
Dim. A | Material/ Mounting Digi-Key Pkg. Price) | Panduit u 29081205 -NO) 2.56 2.01 1.81 PMDR-1 
Fig. | Inch(mm) | Color Method Part No. Size Pkg _| Part No. 2 298-1286-ND 2.56 2.01 1.81 PMDR-2 
7 3 z 298-1287-ND 2.56 2.01 1.81 PMDR-3 
Twister Push Mounts 4 {Fits PMD Dispenser | 998.1288-ND 2.56 201 1.81 | PMDR4 
= For Grouit Boards | 298-1823-ND 1894 | TPM-16-C 5 Teldabove) 298-1289-ND 2.56 201 181 | PMDRS 
0.20 (5.0) ch 2 298-1324-ND 20.62 TPM5-16-C. 6 298-1290-ND 2.56 2.01 1.81 PMDR-6 
0.39 (10.0) i _ mE 298-1325-ND 21.93 | TPM10-16-C 7 298-1291-ND 2.56 2.01 1.81 PMDR-7 
an 0.59 (15.0) eos 0. 64 = 267) thick 298-1326-ND 100 23.68 TPM15-16-C 8 298-1292-ND 2.56 2.01 1.81 PMDR-8 
0.79 (20.0) " ( ina.187" (47) 298-1327-ND 24.38 | TPM20-16-C 9 298-1293-ND 2.56 2.01 1.81 PMDR-9 
0.98 (25.0) di “mt hole 298-1328-ND 24.93 TPM25-16-C 
1.18 (30.0) fe Img 298-1329-ND 25.45 TPM30-16-C Std. | Digi-Key Price Each Panduit 
Fig. | Description Pkg. | Part No. i 5 25 ‘| Part No. 
Min. #’s Dispenser Kit and Tape 
Loop Tensile | Length Diameter | Hole Dia. Digi-Key Pkg. Price/ Panduit With PLDR-1 7: ‘ ” s 
a ape, Write-on Area 1” x 1.5” (25.4 x 38.1) 298-1295-ND 25.04 2249 19.94 | PLD-1 
Fig. Strength Inch(mm) | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. Size Pkg Part No. 16 With PLDR-2 Tape, Write-on Area 1” x 3” (25.4 x 76.2) : 298-1296-ND 25.04 2249 19.94 | PLD-2 
Push Cable Tie Mount, STD — Natural Refill Blank Tape — Self-Laminated 
12 18-50 0.6 (16.0) | 0.230 (5.8) | 0.25(6.4) | 298-1143-ND 100 39.51 PWMS-H25-C Write-on Area 1.00 x 0.38 (25.4 x 9.5) 200/ 
— | Overall-1.00 x 1.50 (25.4 x 38.1) roll jepzeeesena] 17-43 15.66 19.68 | PLORA 
Max. Bundle Dimensions Mat'l/ | Digi-Key Pkg. Price/ | Panduit Write-on Area 1.00 x 0.75 (25.4 x 19.1) 400/ 
Fig. | Dia. - Inch (mm) A B Color | Part No. Size Pkg | Part No. — | Overall-1.00 x 3.00 (25.4 x 76.2) roll |298-1298-ND 17.43 15.66 13.88 / PLDR-2 
Push Mount Wire Saddle (Vertical) 
42x 18 (11 x5) .58 (14.7) 298-1319-ND 9.62 VWS4218-C 
13 42x .40 (11x10) | .78 (19.8) 60 (15.2) Nylon | 298-1320-ND 100 9.95 VWS4238-C. 
42x .74 (11x19) | 1.14 (29) “| Natural | 298-1321-ND 14.54 VWS4274-C. 
-42 x 1.05 (11 x27) | 1.45 (36.8) 298-1322-ND 15.74 VWS42105-C 
Min. #’s Tie Base Base 
Loop Tensile} Length Width Length Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 
Fig. Strength Inch(mm) | Inch(mm) | Inch(mm) | Part No. Size Pkg Part No. 
Mount/Tie Combination — Natural 
1&3 50 7.3 (185.0) | 0.190 (4.8) | 1.85 (47.0) | 298-1144-ND 25 37.73 PLA2S-A-Q 
Length Diameter Digi-Key Pkg. Price/ Panduit 
Feet (meters) Inch (mm) Part No. Size Pkg Part No. Digi-Key Price Panduit 
Spiral Wrap — Natural Description Part No. Each Part No. 
0.125 (3.2) 298-1137-ND 37.02 T12F-C Tools 
100 (30.48) 0.250 (6.4) 298-1138-ND 1 real 49.97 T25F-C Gun Cable Tie Tool - Black Handle, Tensile Strength: < 50 Ibs. 298-1097-ND 23.23 STS2 
0.500 (12.7) 298-1139-ND 136.20 TSOF-C Gun Cable Tie Tool - Black Plastic & Metal Body, Tensile Strength: < 50 Ibs. | 298-1098-ND 174.62 GS2B 
0.750 (19.1) 298-1140-ND 165.90 TSEC Gun Cable Tie Tool - Red Handle & Metal Body, Tensile Strength: < 50 Ibs. | 298-1099-ND 299.25 GSH 
Corrugated Loom Tubing — Black Stainless Stl. Locking Tie Tool - Screwdriver Type, For Tension/Coil Tail of Tie | 298-1105-ND 17.69 HTMT 
400 (30.48) 0.250 (6.4) 298-1141-ND. 1 reel 32.36 QLT25F-C20 Stainless Steel Locking Tie Tool - Ratchet Type, To Control Tension & Qutoff | 298-1106-ND. 296.28 ST2MT 
. 0.500 (12.7) 298-1142-ND. 40.49 QLT50F-C20 Stainless Steel Locking Tie Tool - Gun Type 298-1107-ND 709.08 GS4MT 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Nylon S 
EYSTONE Terminals Ania ta cise 


Economical for terminal or printed circuit board supports. @-_) 
Hex Threaded Standoffs 


Material: Nylon 6/6 


abe 4-40 6-32 8-32 

Length Thread Thread Thread Pricing 
(Inch) Part No. Part No. Part No. 10 100 
250 1902AK-ND 1903AK-ND 1904AK-ND 4.91 25.23 
375 1902BK-ND 1903BK-ND 1904BK-ND 5.03 25.85 
500 1902CK-ND 1903CK-ND 1904CK-ND 5.24 26.98 
625 1902FK-ND 1903FK-ND 1904FK-ND 4.56 31.92 
.750 1902DK-ND 1903DK-ND 1904DK-ND 6.73 34.61 
875 1902GK-ND 1903GK-ND 1904GK-ND 5.14 36.05 
1.000 1902EK-ND 1903EK-ND 1904EK-ND 6.77 34.71 


Hex Threaded Standoffs - Flame Retardant 
Material: Monsanto 340 FR UL 94V-0 rating 


aye 4-40 6-32 8-32 

Length Thread Thread Thread Pricing 
(Inch) Part No. Part No. Part No. 10 100 
250 8440AK-ND. 8441AK-ND 8442AK-ND 5.44 38.00 
375 8440BK-ND 8441BK-ND 8442BK-ND 5.55 38.88 
-500 8440CK-ND 8441CK-ND 8442CK-ND 5.78 40.37 
625 8440DK-ND 8441DK-ND 8442DK-ND 6.89 47.48 
-750 8440EK-ND 8441EK-ND 8442EK-ND 6.91 48.31 
875 8440FK-ND 8441FK-ND 8442FK-ND 7.14 50.06 
1.000 8440GK-ND 8441GK-ND 8442GK-ND 7.48 52.32 

Round — 


Thru-Hole Spacers 
Material: Nylon 6/6 


Digi-Key Pricing Le #4 Screw #6 Screw #8 Screw 
Fig. | Description Part No. 10 100 Length .120 Hole -140 Hole .171 Hole Pricing 
PC Quick-Fit Tab Terminal (Inch) Part No. Part No. Part No. 10 100 
3 |.110" Female, Horizontal 3545K-ND 3.18 25.03 125 875K-ND 883K-ND 891K-ND 91 8.34 
3 |.110" Female, Horizontal 3549K-ND 3.18 25.03 250 876K-ND 884K-ND 892K-ND 99 9.17 
3 |.205" Female, Horizontal 3546K-ND 3.31 26.16 375 877K-ND 885K-ND 893K-ND 1.29 11.33 
3 |.205” Female, Horizontal 3550K-ND 3.31 26.16 
- : 500 878K-ND 886K-ND 894K-ND 1.37 12.57 
3 |.250" Female, Horizontal 3547K-ND 3.48 27.40 
- 625 879K-ND 887K-ND 895K-ND 1.48 13.07 
9 |.110" Female, Vertical 3534K-ND 1.51 9.17 
9 |.110" Female, Vertical 3544K-ND 1.51 9.17 iy Giang) ealesiND) ces a bee 
9 |.205" Female, Vertical 3525K-ND 1.51 9.17 875 881K-ND 889K-ND 897K-ND 1.63 15.55 
9 |.250" Female. Vertical 3528K-ND 154 9.17 1.000 882K-ND 890K-ND 898K-ND 1.73 17.00 
9 |.187" Female, Vertical 3548K-ND 2.81 23.38 
9 |.187" Female, Vertical 3551K-ND 2.81 23.38 
9 |.205” Quick-Fit Vert Terminal 3522K-ND 1.51 9.22 
10 |.110" Female, 18-22 Gage 1252K-ND 1.16 9.06 Round Clear Spacers (Non Threaded) 
10 |.187" Female, 16-22 Gage 1264K-ND 271 21. 
10 |.205” Female, 16-20 Se task ND on a0 7 Materials Brass: Nickel Plate (QQ-N-290) 7 © .250 
10 |.250" Female, 16-20 Gage 4470K-ND 211 16.68 * Aluminum: /naite Finish (MIC 241) L 
1 |.205” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter 1286K-ND .65 5.15 Clearance Hole: + .120” for #4 Screw + .140 t Hole 
1 |.205” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 1213K-ND .70 6.08 for #6 Screw + .171 for #8 Screw 
12 |.205” Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter 1286-STK-ND .65 3.56 
12 |.205” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 1213-STK-ND -70 3.83 Cae Brass Aluminum 
13 |.187” Male, .020 Brass, Tin Plate, .043 Diameter 4900K-ND 1.06 8.35 Screw Length Spacers Pricing Spacers Pricing 
1 |.187" Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter 1285K-ND 62 4.94 (Hole) (Inch) Part No. 10 100 Part No. 10 100 
1 |.187" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 1212K-ND .67 5.97 
12 |.187" Male, .020 Brass. Tin Plate, .046 Diameter 1285-STK-ND 62 4.94 a Helyelene! 1.90 16.27 eee 136" 10:20 
12 |.187" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 1212-STK-ND 67 5.97 250 ie Pcl) 216 18.54 aN U6. 10:40) 
14 |.110" Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter 1267K-ND 80 6.38 ate Herstelelp 2.30 19.77 eee Pet teee. 
14 |.110” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 1211K-ND 84 7.01 500 1454CK-ND 2.76 23.48 | 3459K-ND 2.09 14.00 
2 |.110" Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter 4903K-ND 1.66 13.09 #4 625 1919K-ND 3.08 26.47 | 2314K-ND 88 5.92 
2 |.110” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 4906K-ND 1.70 13.18 (.120) -750 1454DK-ND 3.12 26.88 | 3460K-ND 2.59 16.68 
2 |.187" Male, .020 Brass, Tin Plate, .046 Diameter 4904K-ND 1.59 12.56 875 1920K-ND 4.83 41.60 | 3402K-ND 291 20.91 
2 |.187" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 4907K-ND 1.63 12.67 1.000 1454EK-ND 4.97 42.80 | 3461K-ND 3.16 21.74 
2 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .056 Diameter 4966K-ND 1.16 7.00 1.500 1924K-ND 10.69 67.36 3462K-ND. 7.03 44.50 
2 |.250" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 1266K-ND 1.19 7.21 2.000 1925K-ND 14.16 89.30 3463K-ND 9.33 58.81 
15 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .106 Diameter 1265K-ND 1.61 9.17 af 7 
1 |.250" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 1287K-ND 76 6.08 ee TL SaOKS Bt ieee Senee a inap 
12 |.250" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 1287-STK-ND 76 6.08 
16 |.110".250" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter | 1282K-ND 76 6.08 a esraslieNo) 2.30 19.77 een Teg 1296 
13 |.250" Male, .032 Brass, Tin Plate, .067 Diameter 4901K-ND 1.06 8.35 500 ERIC SDD) 276 23.48 ND 08 | 14.00 
17 |.250" Male, .032 Brass, Tin Plate, .067 Diameter 4902K-ND 1.06 8.35 #6 625 1935K-ND 3.08 26.47 | 3429K-ND 231 15.45 
18 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 4908K-ND 2.25 17.81 (140) -750 1457DK-ND 3.12 26.88 | 3467K-ND 259 16.68 
11 |.250" Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 1289K-ND 1.18 6.18 875 1936K-ND 4.83 41.60 | 3438K-ND 291 20.91 
11 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 1289-STK-ND 1.65 9.01 1.000 1457EK-ND 4.97 42.80 | 3468K-ND 3.16 21.74 
19 |.250” Male, .032 Brass, Tin Plate, .052 Diameter 1281K-ND 1.87 9.68 1.500 1937K-ND 10.69 67.36 | 3469K-ND 7.03 44.50 
20 |.250" Quick-Fit Vinyl Boot, Clear 4471K-ND 85 6.80 2.000 1938K-ND 14.08 89.19 | 3470K-ND 9.33 58.81 
20 |.250" Quick-Fit Vinyl Boot, Red 4472K-ND 85 6.80 425 1942K-ND 7.90 16.271} 4258K-ND 1.38 10.20 
20 |.250" Quick-Fit Vinyl Boot, Blue 4473K-ND 85 6.80 "250 1480K-ND 216 18.54] 3471K-ND 161 10.40 
20 |.250" Quick-Fit Vinyl Boot, Yellow 4474K-ND 85 6.80 375 1481K-ND 230 19.77} 3472K-ND 191 12.36 
— |Terminal Hand Insertion Tool 1288K-ND 14.91 each 500 1482K-ND 2.76 23.48 3473K-ND 2.09 44.00 
MT Screw Terminal #8 625 2032K-ND 3.08 26.47 | 4259K-ND 2.31 15.45 
4 | Snap-In PC Horizontal 7690K-ND = 21.11 (.171) .750 1483K-ND 3.12 26.88] 3474K-ND 259 16.68 
4 Snap-In PC Horizontal, Captivated 7692K-ND* = 25.02 (875 2033K-ND 4.83 41.60 | 4260K-ND 2.91 20.91 
2 Ro Honor Sila GiN) = + AeGr 1.000 1484K-ND 497 42.64 3475K-ND 316 21.74 
5 |PC Horizontal, Captivated 7700K-ND* = 21.73 
6 | Snap-In PC Vertical 7691K-ND = 20.70 1.500 2034K-ND 10.69 67.36 | 3476K-ND 7.03 44.50 
6 |Snap-In PC Vertical, Captivated 7693K-ND* 33.79 eouy UENO 14.08 89.19 [Rais ooan ee) 
7 |PC Vertical 8191K-ND - 19.36 : 
7 |PC Vertical, Captivated 7701K-ND* — 22.35 Round Spacer Kits 
8 | Terminal PC Vertical Heavy Duty 8196K-ND — 60.15 Brass Nickel Plated - Assortment of 1500 pieces in 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” and 1” lengths with clearance 
21 | Terminal Insert 10/32 Thread Captivated 1202K-ND 7.54 59.25 holes for #4, #6, and #8. 100 pieces of each size complete with cabinet. 
21 | Screw Terminal Insert 10/32 1299K-ND 7.54 59.25 SPREABZKITEND oisecssacciise desinieaetb teediienaldily ancinisnanctaalnad cuted sipieraviaita slat sleiltiynlsdlatlndetatit $244.08 
22 | Screw Supplied Unassembled 8189K-ND 3.31 21.22 . ne . . a Ri - 2 iM . 
22 | Screw Installed and Captivated 7702K-ND 3.74 23.27 Aluminum Iridite - Assortment of 1500 pieces in 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” and 1” lengths with clearance holes 


for #4, #6, and #8. 100 pieces of each size complete with cabinet. 


* Screw Installed and Captivated SPR-34KIT-ND . . $229.74 


More Product Available Online: www.digikey.com 
856 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Threaded Standoffs 


+ Brass: ASTM-B16 


J 


+ Platii ‘ Zinc (ASTM B633) O.D.(across OD. 
. Aluminum: QQ-A-225/3, Alloy 2011-T3 flats) 
+ Plating: Clear Iridite (Mil-C-5541) ~F Thread Ee 
qe" Hex Round 
Length | Thread Pricing Thread Pricing 
Thread O.D. (Inch) Part No. 10 100 Part No. 10 100 
Aluminum Iridite Finish 
187 1797AK-ND 3.79 35.32 1801AK-ND 3.85 33.17 
2-56 156 250 1797BK-ND 4.07 37.90 1801BK-ND 3.81 32.96 
312 1797CK-ND 4.23 39.45 1801CK-ND 4.13 35.64 
375 1797DK-ND 3.21 29.97 | 1801DK-ND 4.77 41.09 
250 1891K-ND 217 15.86 | 2025K-ND 2.16 15.45 
375 1892K-ND 2.55 18.44 | 2026K-ND 2.49 18.22 
500 1893K-ND 2.81 21.52 | 2027K-ND 2.74 19.88 
4-40 187 625 1894K-ND 3.30 23.38 | 2028K-ND 3.24 21.73 
.750 1895K-ND 3.66 26.27 | 2029K-ND 3.61 25.24 
875 1896K-ND 4.03 29.04 | 2030K-ND 3.96 27.19 
1.000 1897K-ND 4.42 38.00 | 2031K-ND 4.42 38.00 
-250 2201K-ND 2.10 15.56 | 3478K-ND 1.91 13.39 
375 2202K-ND 2.35 17.10 | 3479K-ND 2.11 15.55 
-500 2203K-ND 2.60 18.96 | 3480K-ND 2.37 16.78 
625 1808K-ND 2.81 20.80 1839K-ND 257 24.72 
4-40 250 .750 2204K-ND 3.17 22.66 | 3481K-ND 2.89 20.81 
875 1809K-ND 3.91 31.32 1846K-ND 3.56 30.59 
1.000 2205K-ND 4.03 34.86 | 3482K-ND 3.93 33.88 
1.500 2206K-ND 6.87 59.02 | 3483K-ND 6.64 57.16 
2.000 2207K-ND 7.92 68.29 | 3484K-ND 7.69 66.23 
250 2208K-ND 2.10 15.56 | 3485K-ND 1.91 13.39 
375 2209K-ND 2.35 17.10 | 3486K-ND 2.11 15.55 
500 2210K-ND 2.60 18.96 | 3487K-ND 2.37 16.78 
625 1813K-ND 2.97 21.22 1847K-ND 2.82 24.30 
.750 2211K-ND 3.17 22.66 | 3488K-ND 2.89 20.81 
875 1816K-ND 3.38 23.99 1848K-ND 3.18 22.76 
6-32 250 1.000 2212K-ND 4.03 34.86 | 3489K-ND 3.93 33.88 
1.250 1818K-ND 6.08 52.32 1853K-ND 5.96 51.30 
1.500 2213K-ND 6.87 59.02 | 3490K-ND 6.64 57.16 
1.750 1819K-ND 7A7 61.79 1855K-ND 7.05 60.77 
2.000 2214K-ND 7.92 68.29 | 3491K-ND 7.69 66.23 
2.250 1820K-ND 8.79 75.71 1856K-ND 8.56 73.69 
2.500 1825K-ND 9.62 82.91 1857K-ND 9.38 80.85 
250 2215K-ND 2.10 15.56 | 3492K-ND 1.91 13.39 
375 2216K-ND 2.35 17.10 | 3493K-ND 2.11 15.55 
500 2217K-ND 2.60 18.96 | 3494K-ND 2.37 16.78 
625 1827K-ND 2.87 24.71 1858K-ND 2.57 19.16 
8-32 250 .750 2218K-ND 3.10 26.57 | 3495K-ND 2.89 20.81 
875 1828K-ND 3.85 33.06 1859K-ND 3.18 22.76 
1.000 2219K-ND 4.03 34.86 | 3496K-ND 3.93 33.88 
1.500 2220K-ND 6.87 59.02 | 3497K-ND 6.64 57.16 
2.000 2221K-ND 7.92 68.29 | 3498K-ND 7.69 66.23 
375 1926AK-ND 3.56 30.68 | 2315AK-ND 5.25 47.89 
500 1926BK-ND 3.71 31.92 | 2315BK-ND 5.89 50.68 
8-32 375 625 1926CK-ND 4.86 41.82 | 2315CK-ND 6.35 54.59 
.750 1926DK-ND 5.65 48.61 2315DK-ND 6.81 58.61 
1.000 1926EK-ND 6.86 58.92 | 2315EK-ND 8.12 70.03 
Brass Zinc Plate 
187 | 1798AK-ND 4.45 41.45 ] 1802AK-ND 3.81 32.96 
2-56 156 250 1798BK-ND 3.73 34.81 1802BK-ND 4.10 35.32 
312 1798CK-ND 5.76 53.77 | 1802CK-ND 4.25 36.67 
375 1798DK-ND 5.35 49.96 1802DK-ND 4.25 36.67 
250 | 1450K-ND 2.25 16.79 | 1547K-ND 245 15.45 
375 1803K-ND 2.86 19.26 1864K-ND 2.82 23.37 
500 1656K-ND 3.09 22.81 1657K-ND 3.06 22.35 
4-40 187 625 1804K-ND 4.07 30.69 1865K-ND 4.06 26.37 
-750 1656AK-ND 4.25 29.14 | 1657AK-ND 4.14 28.42 
875 1805K-ND 5.65 37.70 1866K-ND 5.64 36.36 
1.000 1656BK-ND 5.48 37.69 1657BK-ND 5.43 36.15 
.250 1450AK-ND 2.10 15.56 1547AK-ND 2.62 22.56 
375 1450BK-ND 2.63 18.02 1547BK-ND 3.07 26.37 
500 1450CK-ND 3.04 22.66 1547CK-ND 3.74 32.13 
4-40 250 625 1829K-ND 4.45 30.59 1867K-ND 4.23 36.36 
-750 1450DK-ND 4.70 35.74 | 1547DK-ND 4.73 40.79 
875 1830K-ND 5.42 37.18 1876K-ND 5.34 45.94 
1.000 1450EK-ND 5.29 36.16 1547EK-ND 5.94 51.18 
1.500 1831K-ND 10.86 93.52 1877K-ND 10.53 90.64 
2.000 1832K-ND 11.14 96.03 1878K-ND 10.76 92.70 
.250 1451AK-ND 2.10 15.56 1548AK-ND 2.10 14.32 
375 1451BK-ND 2.63 18.02 1548BK-ND 2.30 16.78 
500 1451CK-ND 3.04 22.66 1548CK-ND 3.06 21.73 
625 1451DK-ND 4.11 30.59 1548DK-ND 3.34 29.15 
.750 1451EK-ND 4.70 35.74 | 1548EK-ND 4.25 34.91 
875 1833K-ND 5.42 37.18 1879K-ND 5.08 36.26 
6-32 250 1.000 1635K-ND 5.29 36.16 1548FK-ND 4.87 35.54 
1.250 1636K-ND 6.89 64.33 1881K-ND 7.33 63.13 
1.500 1637K-ND 7.97 74.27 | 1882K-ND 10.53 90.64 
1.750 1638K-ND 10.15 94.66 1883K-ND 10.67 91.87 
2.000 1639K-ND 10.27 95.89 1884K-ND 10.76 92.70 
2.250 1642K-ND 10.48 97.79 1885K-ND 11.04 94.97 
2.500 1643K-ND 10.78 100.47 | 1886K-ND 11.35 97.79 


ania Hex Round 
Length | Thread Pricing Thread Pricing 
Thread 0.D. (Inch) Part No. 10 100 Part No. 10 100 
250 1474AK-ND 2.10 17.36 1692AK-ND 2.90 26.98 
375 1474BK-ND 2.63 18.02 1692BK-ND 3.04 28.43 
500 1474CK-ND 3.04 22.66 1692CK-ND 3.87 36.10 
8-32 -250 625 1834K-ND 4.45 30.59 1887K-ND 4.79 41.20 
750 1474DK-ND 4.70 35.74 | 1692DK-ND 5.24 48.83 
875 1836K-ND 5.42 37.18 1888K-ND 5.43 46.91 
1.000 1474EK-ND 5.29 36.16 1692EK-ND 5.40 50.37 
1.500 1837K-ND 10.86 93.52 1889K-ND 10.53 90.64 
2.000 1838K-ND 11.13 95.89 1899K-ND 11.32 97.54 
375 1452AK-ND 4.57 39.35 1549AK-ND 5.69 53.14 
500 1452BK-ND 5.88 50.57 1549BK-ND 6.14 57.26 
8-32 375 625 1452CK-ND 7.60 65.40 1549CK-ND 6.76 63.14 
750 1452DK-ND 8.19 70.56 1549DK-ND 7.43 69.32 
1.000 1452EK-ND 10.58 90.94 1549EK-ND 9.12 85.08 


Hex Threaded Standoff Kit 

Brass - Assortment of 1500 in 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” and 1” lengths with thread sizes of 4-40, 6-32 and 8-32. 
100 pieces of each size complete with cabinet. 

STH-14KIT-ND $394.88 
Aluminum - Assortment of 1500 pieces in 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” and 1” lengths with thread sizes of 4-40, 6-32 
and 8-32. 100 pieces of each size complete with cabinet. 

STHEZQKITEND ioicit, cisettss aliccishaenugascne ea ena eanivelaiitedlnd tite We tabiiecasanideay sidanieatacaniy dngnat da $285.62 
Round Threaded Standoff Kit 

Brass - Assortment of 1500 pieces in 1/4”, 3/8", 1/2”, 3/4” and 1” lengths with thread sizes of 4-40, 6-32 
and 8-32. 100 pieces of each size complete with cabinet. 

STR-15KIT-ND. . . $358.96 
Aluminum - Assortment of 1500 pieces in 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” and 1” lengths with thread sizes of 4-40, 6- 


32 and 8-32. 100 pieces of each size complete with cabinet. 
STRSSSIUT AND ceiies seniecscasinnenidenssuclssee anita Neautyitcentarbtonat his caisbiriens Gindenn sida uishstet nat anche cd $280.01 


Male/Female .250” Hex Threaded Standoffs 


+ Brass: ASTM-B16 

+ Plating: Nickel (QQ-N-290) 

+ Aluminum: QQ-Q-225/3 

+ Plating: Clear Iridite (Mil-C-5541) 


“L” | 4-40 6-32 8-32 
Length | Thread Pricing Thread Pricing Thread 
(Inch) | Part No. 10 100 Part No. 10 100 | Part No. 10 100 
Aluminum (lIridite MIL-C-5441) 
.250 | 8714K-ND* 2.44 20.71 |8717K-ND* 2.50 14.53 = _ _— 
-375 | 8400K-NDt 2.77 23.49 | 8413K-NDt 2.86 24.41 | 8426K-NDt 3.50 32.14 
-500 | 8401K-ND 3.86 32.86 | 8414K-ND 2.90 24.62 | 8427K-ND 3.56 32.86 
-625 | 8402K-ND 4.15 35.22 | 8415K-ND 3.66 31.11 | 8428K-ND 3.83 35.22 
-750 | 8403K-ND 4.22 35.85 | 8416K-ND 3.69 31.41 | 8429K-ND 4.08 37.54 
-875 | 8404K-ND 4.58 38.93 | 8417K-ND 4.02 34.20 | 8430K-ND 4.53 41.71 
1.000 | 8405K-ND 4.85 41.20 | 8418K-ND 4.22 35.85 | 8431K-ND 481 44.23 
1.125 | 8406K-ND 5.93 50.36 | 8419K-ND 4.35 36.98 | 8432K-ND 6.45 60.25 
1.250 | 8407K-ND 6.00 50.98 | 8420K-ND 4.65 39.44 | 8433K-ND 6.68 62.32 
1.375 | 8408K-ND 7.03 60.56 | 8421K-ND 5.27 44.80 | 8434K-ND 7.21 67.26 
1.500 | 8409K-ND 7.19 61.90 | 8422K-ND 6.03 51.29 | 8435K-ND 7.29 67.97 
1.625 | 8410K-ND 7.40 63.75 | 8423K-ND 6.13 52.02 | 8436K-ND 7.36 68.60 
1.750 | 8411K-ND 7.57 65.10 | 8424K-ND 6.43 54.59 | 8437K-ND 7.44 69.42 
2.000 | 8412K-ND 7.81 67.26 | 8425K-ND 6.56 55.82 | 8438K-ND 7.52 70.14 
Brass 
250 | 8713K-ND* 2.62 24.10 | 8716K-ND* 2.56 23.49 = = = 
-375 | 7200K-NDt 2.89 26.57 | 7210K-NDt 2.98 27.50 | 7220K-NDt 3.47 31.82 
-500 | 1944K-ND 4.09 34.76 | 1952K-ND 3.53 29.97 | 1957K-ND 3.79 32.14 
-625 | 1945K-ND 4.15 35.22 | 1953K-ND 4.48 38.00 | 1958K-ND 5.27 44.80 
-750 | 1946K-ND 4.94 42.03 | 1954K-ND 4.71 40.06 | 1959K-ND 5.54 47.17 
-875 | 7201K-ND 4.63 42.54 | 7211K-ND 4.99 45.94 | 7221K-ND 5.60 51.50 
1.000 | 1947K-ND 5.54 47.17 | 1644K-ND 5.14 47.38 | 1960K-ND 6.36 54.07 
1.125 | 7202K-ND 5.54 50.98 | 7212K-ND 5.48 50.36 | 7222K-ND 6.30 58.71 
1.250 | 1948K-ND 8.51 73.33 | 1955K-ND 7.02 59.64 | 1961K-ND 8.51 73.33 
1.375 | 1949K-ND 8.72 75.03 | 1956K-ND 7.61 64.68 | 1962K-ND 8.72 75.03 
1.500 | 1950K-ND 9.12 78.58 | 1645K-ND 7.12 65.50 | 1963K-ND 9.12 78.58 
1.625 | 7203K-ND 8.50 79.31 | 7214K-ND 8.50 79.31 | 7224K-ND 8.50 79.31 
1.750 | 7205K-ND 9.49 88.58 | 7215K-ND 9.49 88.58 | 7225K-ND 9.49 88.58 
2.000 | 1951K-ND 10.36 89.20 | 1646K-ND 9.56 89.20 | 1964K-ND 10.36 89.20 
Nylon 6/6 
-250 | 4800K-ND 3.06 24.51 |4814K-ND* 3.06 24.51 | 4828K-ND* 3.50 24.51 
-375 | 4801K-ND 3.13 25.03 | 4815K-ND 3.13 25.03 | 4829K-NDt 3.57 25.03 
-500 | 4802K-ND 3.25 25.95 | 4816K-ND 3.25 25.95 | 4830K-ND 3.72 25.95 
-625 | 4803K-ND 3.32 26.47 | 4817K-ND 3.32 26.47 | 4831K-ND 3.79 26.47 
-750 | 4804K-ND 3.38 26.98 | 4818K-ND 3.38 26.98 | 4832K-ND 3.86 26.98 
-875 | 4805K-ND 3.44 27.50 | 4819K-ND 3.44 27.50 | 4833K-ND 3.93 27.50 
1.000 | 4806K-ND 3.50 28.01 | 4820K-ND 3.50 28.01 | 4834K-ND 4.00 28.01 
1.125 | 4807K-ND 3.54 28.33 | 4821K-ND 3.54 28.33 | 4835K-ND 4.05 28.33 
1.250 | 4808K-ND 3.57 28.53 | 4822K-ND 3.57 28.53 | 4836K-ND 4.08 28.53 
1.375 | 4809K-ND 3.63 29.04 | 4823K-ND 3.63 29.04 | 4837K-ND 415 29.04 
1.500 | 4810K-ND 3.69 29.45 | 4824K-ND 3.69 29.45 | 4838K-ND 4.22 29.45 
1.625 | 4811K-ND 3.76 30.07 | 4825K-ND 3.76 30.07 | 4839K-ND 4.29 30.07 
1.750 | 4812K-ND 3.82 30.60 | 4826K-ND 3.82 30.60 | 4840K-ND 4.37 30.60 
2.000 | 4813K-ND 3.88 31.11 | 4827K-ND 3.88 31.11 | 4841K-ND 4.44 31.11 


* Internal Thread .130/.150 deep. t+ Internal Thread .250 deep. 


Hex Brass Standoff Kit 
Assortment of 750 in 1/2”, 3/4”, 1”, 1-1/4", and 1-1/2” lengths with thread sizes of 4-40, 6-32 and 8-32. 50 
pieces of each size complete with cabinet. 


STH-19KIT-ND . .- $358.96 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1023) 857 


KEYSTONE Metal Cable Clamps Recessed Bumpers 
aa aa Al 
Molded-In 


Metric 5mm Hex ae : ier ieee Molin 8 Fe 
Lat .218 WwW IZ 125 asher | eae C4 
Threaded Standoffs £2750 “ot Ql teed Ha i Ez} 
+L (Across flats) Ee - DS ako “0 
le ~ ae sie Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
Length | Digi-Key Pricing my 
(mm) | Part No. 10 100 A i } ® Provides excellent traction and shock absorbing qualities. Materials: 
5 4390K-ND 2.89 26.99 eye Dimensions — Inch Digi-Key Pricing Rubber, BUNA S, (fig. 1 & 2) Vinyl, (fig. 3). 
10 | 4391K-ND 3.42 31.92 yt al D E w H__|_ PartNo. 10 100 ASS cain TS = 
15 | 4392K-ND 3.81 35.43 mensions (In ‘crew | Digi-Key ricing 
20 | 4393K-ND 449 41.82 eT a ee a eee ta a7 Fig| A BC DE | Size |PartNo. 10 100 
25 | 4394K-ND 4.92 45.93 Thread ‘i750 00st (RBC fog {080 1/500 250 250 125 .125| #4 |720KND 1.53 12.25 
360950 B00 218 era $5910.39 1| 625.312 250.187 .125| #4 |721KND 243 19.46 
2 4 2s0 00s (EN Peet T 1/718 437.250 218 125; #4 |722KND 488 39.03 
M ic Male/F | ‘ : : s : : : 2| 937 375 375 .187_.187| #8 |723K-ND 4.68 37.55 
etric Male/Female nee oo! ae 3 | 687.250 343125 155] #6 | 724KND" 3.60 28.84 
5mm Hex Threaded Standoffs 50312625218 | BiaeKND 219 16.0 3 | t0s2 a7 ase 234 200 | #10 | 726KND™ 8.27 6613 
5 562312625218 | 8147K-ND 218 17.45 3| 562 375 218 187 _.115| #4 |727KND 4.35 34.81 
“Ll” 625 312625218 | 8148K-ND 228 18.33 3] .750 437 .265 .250 .148| #6 |728KND 4.91 39.25 
Length | Digi-Key Pricing 687 312625218 | 8149K-ND 234 18.75 3 | .937 625 359 297.174] #8 |729KND 7.25 57.99 
10 |4313K-ND 440 40.99 : : : : f : z 
875 «.375.~—750~—~«.281_~| 8152K-ND 276 22.04 
12 (BeieGNDe 6451 (42.03 i 987 437 750 281 | 8153K-ND 286 22.97 
ie pai a oe ta 804 1.000 .437_—.750_—«.281_|_8154K-ND 297 23.68 Flat Washers 
20 4317K-ND 5.23 48.81 OD 787 250 insulated Steet Malt Clamps 309 2440 Fibre: Commercial per MIL-F-1148A, Grade CH Nylon: Grade 6/6 per 
25 [4318K-ND 5.77 53.77 | L— 1 —| MSX05 250.250 500-218 _|_8161K-ND 350 27.60 ASTMIESOGS 
312 «312 ~«625.~—~«218 + | 8162K-ND 396 31.21 ae 
375.312.625.218 _| 8163K-ND 4.14 32.65 — L 
. 437. «312~—~«2HSC~CBS*T «BGAN 467 36.78 aa 
Ceramic Standoffs 500.312.625.218 _| 8165K-ND 3.43 27.09 tema, 
es 562.312 ~«625~—~=« 18 ~| -B16EK-ND 355 28.01 tot. 
Cpa abl = 625.312.625.218 | 8167K-ND 3.64 28.85 
4 ()ee 687 «.312~—~«625.~—=«218 +| B168KND 377 29.77 Dimensions = Inch 
(@) » (0 A 750.312.625.218 | 8169K-ND 411 32.44 A B c Digi-Key Pricing 
: 812.375. ~«.750~«.281 ~| 8170K-ND 5.18 40.79 OD. Thick LD. _ | Part No. 100 500 1,000 
875.437.750.281 _|_8171K-ND 5.37 42.33 Fibre Material — #4 Screw Size 
ape ‘937. 437.—~«.750~~—~«281_~| 8172K-ND 633 49.85 
Length | D(2) | Digi Pricing 1.000 437750281 | BI73KND —-5.96__47.07 ern oS. ea 
Thread} 0.D. | (Inch) | Depth | Part No. 10 100 Steel Clamps 375 ‘032 ‘420 3H17KND 278 118 — 
250 | .250 | thru |7710K-ND 18.42 126.20 187.218 ~=—=«500~—«.203-| 8100K-ND 1.36 10.77 or “a7 20 SRN 272 1181 
250 | .500 | .156 |7711K-ND 20.93 141.05 250.218 500.203 _| 8101K-ND 141 11.32 Be ne 100 MEREPINN 273 1185 1195 
375 | 375 | 156 |7712K-ND 17.43 118.67 312 218 500 ~.203 | 8102K-ND 147 11.74 75 _ 109 «ERERPIN 208 1284 i956 
375 | .500 | .187 |7713K-ND 17.93 122.49 375.218 500.203 _| 8103K-ND 1.48 11.90 : : : : : : 
6-32 | .500 500 | .140 |7714K-ND 19.44 133.62 437.218 ~—<500-~—«.208_- | 8104K-ND 154 12.40 250 062 120 | 3368KND 2.73 11.85 12.00 
500 .750 | .250 |7715K-ND 20.43 141.04 500.218 ~— 500.2038 _| 8105K-ND 1.67 13.34 312 062 120 | 3196KND 2.73 11.84 14.82 
500 | 1.000 | .375 |7716K-ND 21.90 148.37 562 «218 ~=—=<.500 ~=—«.2038 -| 8106K-ND 176 «14.11 375 -062 120 | 3197KND 279 11.86 14.13 
500 | 1.500 | .562 |7717K-ND 25.89 178.06 625.218 500.203 _ | 8107K-ND 1.81 14.52 Nylon Material — #4 Screw Size 
500 | 2.500 | 500 |7718K-ND 33.38 226.36 687.218 ~—~«.500~—~«.203-| 8108K-ND 1.87 15.04 250 032 120 [3348KND 263 1134 — 
q/a-29 | 750 | 2500 | -750 |7719K-ND 46.50 322.72 750.218 500.203 _ | _8109K-ND 1.93 15.45 312 032 ‘120 | 3959KND 310 1341 15.89 
.750_| 4.000 | .750 |7720K-ND 56.15 389.54 812. 218 500 +203 | 8110K-ND 1.99 15.86 375 032 120 | 3118KND 3.30 14.42 17.00 
875.218 ~— 500.203 _|_8111K-ND 2.06 16.48 250 “047 7201 M4SKND 3.09 13.13 
: ia ae pa oo ae te po 312 047 = -120.«-| 3157KND 2.67 11.31 15.32 
Hinged Standofts ities we wm aan eg ie 
a 125 218 500208 ek = eee 312 062,120 | 3198KND 3.09 13.37 20.26 
187.218 500.203 _ | _8121K-ND 264 21.12 
§ =a 375 062 120 | 3200K-ND 3.09 1313 19.16 
= 250.218 500 +~.203 | 8122K-ND 272 21.83 FikjalMatcnal = #6 sera size 
D f 312.218 500.203 _ | 8123K-ND 283 22.81 
_ 375218 ~—«500~—«.208_-| 8124KS-ND 284 22.70 250 032 140 | 8119KND 2.73 11.83 — 
TF L 437.218 500 —.203_|_8125K-ND 3.04 24.51 312 032 140 | 3120KND 2.72 11.82 0 — 
P | 500.218 ~=—.500.~=—«.203 -| 8126KND 3.15 25.23 375 032 140 | 3121KND_ 2.78 11.86 — 
& 562.218 ~—500~—=«.208_'|_8127K-ND 3.27 26.26 250 047 140 | 3159KND 272 1181 — 
Ss =| 625.218 +500 +~«.203 -| 8128K-ND 3.37 26.88 312 .047 140 | 3160K-ND 273 11.85 11.95 
687.218 500.203 _| 8120K-ND 346 27.70 375 .047 140 | 3161KND 298 1284 1356 
Female/Female Male/Female Male/Male 750.218 ~.500 ~—~.203 | 8130K-ND 357 28.63 250 062 140 | 3369K-ND 273 11.85 12.00 
812.218 500.203 _| _8131K-ND 3.66 29.25 312 062 140 | 3370K-ND 272 11.82 12.95 
7lppal Dimensions (Inch) DighKey Pricing 875.218 ~~.500~.203 -| 8132K-ND 377 30.18 375 062 140 | 3201KND 2.79 11.86 14.13 
Thread| (In) | LoS UM P |PartNo. 10 100 937 218 500 203 | 8133K-ND 387 30.79 Nylon Material — #6 Screw Size 
Female/Female Hinge 1.000 218 500 203 | 8134K-ND 397 31.83 250 032 7140 )312KND 263 1144 
440 | 187] 750 — 172 .375 375|/351KND 687 56.14 312 082 140 | S349KND 2.62 11.32 12.65 
4-40 | 187 |1.000 — .250 .375 .625|352K-ND 7.33 59.85 375 082 140 | 3123KND__3.30_14.42 17.00 
6-32 | 250] .750 — 172 375 .375|353K-ND 980 79.93 Nylon Cable Clamps 250 047° -140*| 3162KND 2.63 11.33 1225 
6-32 | .250 |1.000 — .250 .375 .625|354K-ND 10.01 81.78 312 047 140 | 346K-ND 3.29 1388 15.32 
8-32 | .250| .750 — 172 .375 .375|/355K-ND 886 72.51 Ideal for securing, insulating and routing cable wiring, piping, tubing, 375 .047 -140 3163K-ND 268 11.33 16.89 
8-32 | .250 {1.000 — .250 375 .625/356KND 9.32 76.22 components and fibre optics. Made of .050” thick nylon 6/6, white. .250 062 140 3360K-ND 262 11.32 15.33 
Male/Female Hinge 312 062 140 | 3361K-ND 309 1337 20.26 
440 | 187] 625 250 .172 .375 250]/333KND 8.06 65.81 KN ¥ 375 062 140 | 3202K-ND 3.09 1313 19.16 
4-40 | 187 | 875 250 .250 625 .250|334K-ND 851 69.42 218 y @Q W 
6-32 | 250 | 625 312 .172 .375 .250|/335K-ND 9.69 79.21 — ih H . 
6-32 | 250 | 875 312 .250 .625 .250|336K-ND 9.90 80.95 EE 
Male/Male Hinge Dimensions - Inch Digi-Key Pricing Pleat keane 
440 | 187] 500 250 — — .250]/357KND 9.24 75.60 D E w H__| Part No. 100500 1,000 
6-32 | 250] 500 312 — — .250/358K-ND 9.59 78.28 125 ~325.~«375 «140 | 7620KND 4.11 1800 2067 ashers/Bus ings 
8-32 | 250 | 500 312 — — _ .250| 359K-ND 10.77 87.86 125.325.375.203 | 7621KND 4.11 18.00 20.67 Material: ©) \ Tf : 
187.380 «375 ~«.140 | 7622KND 4.21 1850 2097 Nylon, Grades 6/6 per w ‘ B t 
187.380.375.203 | 7623KND 4.21 18.50 20.97 ASTM D4066 (oD). ose x x 
Prepunched 250 410 375.140 | 7624KND 4.33 18.55 21.75 * 
E 250.410.375.203 | 7625KND 4.33 18.55 21.75 Dimensions — Inch Digi-Key Pricing 
Insulating Boards 312 445° 375.140 | 7626K-ND = 4.32 19.04 22.24 L A B c D Part No. 100 500 
312.445 375.203 | 7627KND 4.32 19.04 22.24 #4 Screw Size 
375. ~«475.~—=«375—=«140 | 7628KND 464 19.84 23.91 031 218 040 115 135 |3040KND 361 1595 
7 — 7 375.475 375.203 | 7620KND 4.64 19.84 23.91 047 250.082.115.185 «| 7681K-ND 4.94 21.60 
peo neh Diol rey puciog || —_— ah) (le 093.235 047115145 | 3053KND 7.21 30.37 
wich FS gt is | Here: u 10)" | Part No. 125.235 «047 «115 ~«145.~«(| S102KND 7.21 30.37 
- 7 437.525.375.203 | 7631KND 4.94 21.10 24.81 . : : : : : . 
Perfboard — Holes .042” (1.07mm) Dia., Glass Epoxy 500 550 375 440 | 7632 ND 49421602541 18 235 047 115145 3103K-ND 721 30.37 
2.00 450 3405KND 2.72 22.58 [3405 500 580378 003 WEEN «404 2160 2541 250.235.047.115 145 | B40K-ND —3.80_16.22 
2.00 6.00 3406K-ND 3.50 29.05 |3406 a eo ae #6 Screw Size 
275 17.00 3407K-ND 10.52 87.32 |3407 : : : : : : ‘ 032.385 ~—~CG2S~C«CMSSSCMOSC« OBOKND 5.06 23.14 
3.00 450 3408K-ND 3.66 30.38 |3408 625 __.660_.500_.203 | 7635K:ND 8.24 34.52 __ 41.01 032 250 062 140 187 | 7683K-ND 4.74 20.09 
4.50 6.00 3409K-ND 5.14 42.66 | 3409 750 785 500.203 | 7636K-ND 9.16 39.12 47.05 032. 312.062, .140_~—«.187_—*| 7684KND 5.26 22.16 
4.50 6.50 3410K-ND 5.94 49.30 3410 875 845 500.203 | 7637K-ND 9.98 42.20 50.12 125.290 «047, «140.170 3054K-ND 7.22 30.41 
450 8.50 3411K-ND 650 53.95 |3411 1.000 910 500 .203 | 7638KND 1029 4375 52.40 187 290 047 140 170 |3104K-ND 7.52 32.46 
4.50 17.00 3412K-ND 14.46 120.02 |3412 1125 970 500 .203 | 7639K-ND 14.73 62.30 73.84 250 290 047 140 170 |341KND 8.08 34.49 
6.00 17.00 3413K-ND 19.46 161.52 |3413 1.125 1.060 500 203 | 7640K-ND 15.76 67.22 80.25 500.290 047 140.170 =| 3055KND 8.25 35.05 


More Product Available Online: www.digikey.com 
858 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Phillips Panhead Hex Head Sheet Phillips Nylon Rivets 


BUILDING Sheet Metal Screws Metal Screws Machine Screws BK aaa 
FASTENERS Steel, Zinc Plated Steel, Zinc Plated Nylon 66 - Melting Point is 500°F (260°C) Description | PartNo. 100 —_‘1,000 
- — — - — — Aluminum Rivets 
Deserlp- Digi-Key Pricing Desctlp- Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing 3/32 x.250 | HES51-ND 756 6048 
tion Part No. 100 1,000 tion Part No. 100 1,000 Description | Part No. 100 1,000 3/32 x .375 |H252-ND 7.60 60.80 
4x3/8 |HB00-ND 1.37 10.99 4x3/8 |HB09-ND 9.72 77.76 1/8x.212 |H253ND 615 4920 
4x1/2 |HBOI-ND 240 19.20 4x1/2 |HB10-ND 10.73 85.87 2:56x 1/4 | HS30-ND = 8.86 70.90 1/8x.275 | H254-ND 4.65 37.20 
4x3/4 |H802-ND 255 20.40 4x3/4 | HB11-ND 13.38 107.04 2-56 x 1/2 | H534-ND@ 9.10 72.82 1G ‘ Ae oa Hor 
6x3/8 |H803ND 1.68 13.44 6x3/8 |HBI2ND 558 44.64 256x9/4 |HS98-ND 926 74.411 Vex4eo [RESENBI 40 6720 
6x1/2 |H804ND 246 19.68 6x1/2 |HB13-ND 7.60 60.82 4/8x.650 |H258-ND 10.28 98220 
6x3/4 |HB05ND 260 20. 6x3/4 |HBI4ND 9.54 76.32 4-40x 1/4 | H542-ND@ 8.86 70.90 i ae Rive 
3 S 83 3/4 | HB Aluminum Large Flange Rivets 
axi2 |ramrn 278 208 | [ewe |wpienD ate esan| | [rote [AND 80 0D) | /iex2rs [ene be we 
x A . : x . . r 1/8x.400 | H261-ND 9.00 72.00 
8x3/4 |HB08-ND 4.41_——_-35.28 8x3/4 | HBI7-ND 9.95 79.63 eee eg | OO 7282 1/8x 525 | H262-ND 11.00 88.00 
4-40x5/8 |H548-ND 9.19 73.54 Steel Rivets 
4-40x3/4 |HB50-ND@ 9.26 74.11 3/32 x.250 | H263-ND 873 69.80 
xis 3/32 x.375 | H264-ND 9.00 72.00 
Phillips Panhead Slotted Panhead 6-32x 1/4 | H554-ND@ 9.26 74.11 4/8x.212 |HR65-ND 4.14 3308 
Machine Screws Machine Screws 6-32x3/8 |HS56-ND 9.43 75.46 V8x.275 | H266-ND 4.64 37.12 
: : 1/8x.337 | H267-ND 5.22 41.76 
Steel, Zinc Plated Steel, Zinc Plated 6-32x 1/2 | H560-ND@ 9.51 76.08 1/8x.400 |H268-ND 530 4236 
7 = 6-32 x 5/8 | H564-ND 9.57 76.56 18x .526 | H269-ND 7.98 63.80 
oe am Digi-Ke Pricing i 
Digi-Ke Pricin ey, 9 Steel L. Fi Rivet: 
- Description PartNo, 100. 1,000 | |Description |PartNo. 100 1,000 G82x3/4 PSC 9.59 76.75 a ae 
Digiey® Bectronic rerware Kits: : : 2-56x 1/4 |HIGO-ND& 4.12 32.93 6-32x1 | H572-ND 9.66 77.28 is : a HOD et es 
come complete with a divided See : Ne fore ee a 2-56x 12 |HIS4ND& 4.64 37.15 1/8x.525 | H272ND 11.25 90.00 
plastic box for easy storage. 256x3/4 |HGSBND 557 4454 | | 256x3/4 |HI38-ND 5.55 44.40 8-32x 1/4 | HS76-ND@ = 9.17 73.34 : : : 
740x148 | ERADNDR at aaa | | 436x172 |HI40-ND 240 19.20 8-32x3/8 |H580-ND 9.24 73.92 Hand Rivet Tools 
Zinc Plated Nuts 440x516 |H343ND 1.21 970 | |440x14 JHI42ND& 1.11 8.88 8-32x1/2 |H584ND 9.04 72.34 
440x%9/8 |H7BI-ND 162 1296) [440xS/16 |H143-ND 14.21 9.70 7) 
and Washers 4-40 x 1/2 “NDt 137 10.99 4-40x 1/2 |H146-NDx 1.37 10.99 8-32 x 5/8 | H588-ND 9.46 75.70 HP-2°/39000 
4-40 x 5/8 | H348-ND 1.52 12.14 440x5/8 |HI48-ND 152 12.14 8-32x 3/4 | H592-ND 9.42 75.36 
Descrip- | Digi-Key Pricing 4-40x3/4) |H350-ND 1.68 13.44) [440x3/4 |HISO-ND 1.68 13.44 8-32x1 | HS96-ND® 946 75.65 
tion Part No. 100 1,000) [¢a9x74 |HOS4NDI 148 11.81 6-32x 1/4 |HI54-ND&k 148 11.81 : : 
6-32x5/16 |HBS5-ND 154 1234| |692x5/16 |HISS-ND 1.54 12.34 10-32x 1/2 | H600-ND 10.19 81.55 
Hex Nuts ‘ : 6-32x3/8 |HI56-ND§ 1.59 1272 
6-32x9/8 |H356-ND® 1.59 1272 : : 10-32x 3/4 | H604-ND 10.20 81.60 
No.2-56 | H212-NDtk = 1.31 10.51] | 6-32x7/16 |H357-ND 4.74 3792 | |692x7/16 |HISZND = 1.65 13.20 
No.4-40 | HO16-NDE& 93 7.44 6-32x1/2 |H360-NDt 1.69 13.54 6-32x 1/2 |HI60-ND&k 1.69 13.54 10-32x1 | H608-ND@ — 10.38 83.04 
. ’ . 6-32x5/8 |H364-ND@ 1.84 14.69 | |6-32x5/8 |HIG4-ND§ 1.84 14.69 
No. 6-32 | HE2ONDOte§ 1.28 10.27) | oro) linen, tos i500 | |632x3/4 |HI6ND§ 1.95 15.0 ae mae 
No. 8-32 | H224-NDete§ 1.57 1258] |¢30x1 |H372NDe 229 18.34| |6-32x1  |H172-ND§ 229 18.34 oak 
Description | Part No. 100 1,000 The HP-2 is the largest selling hand 
No. 10-32] H228-ND@§ =—s-'1.76 14.11] [egox1/4 |H3VeND 201 1608) |832x14 |[HI76-ND 201 16.08 iveiicel tf ih fy Ack 9 
I ‘h k hi Sexo Pee 215 17.23 Se2x38 a oS 1728 Nylon Hex Nuts sho ulder fu (erin : in of cold-for rited 
Internal Tooth Lock Washers 8-32x1/2 |H384NDe 227 18.19| |832x 1/2 |H184-ND§ 227 1819 2-56 H612-ND@ 10.55 84.38 e ; ‘ 
heat-treated steel prevents pin rotation 
No. 2 H232-NDtx = 3.65 29.23 8-32x5/8 | H388-NDt 250 19.97 832x5/8 | HI88-NDk 250 19.97 4-40 H616-ND@ 10.50 84.00 that can elongate the engaging holes 
No. 4 H236-NDt* 1.07 8.59 832x3/4 | H892ND@ 2.71 21.70 8:32x3/4 |HI92ND§ 2.71 21.70 6-32 H620-ND@ 10.80 86.40 and cause premature tool failure in 
Nice HOAO-NDete§ 1.13 907] |232x1 _|H396-NDe 323 25.87 | |8-32x1 _|HI9E-ND§ 323 2567 imitation tools. The HP-2 Kanditivet tool 
. . . 10-32x 1/2 |H400-ND@ 3.30 26.40 | | 10-32x 1/2 |H200-ND§ 330 26.40 832 H624-ND# = 11.06 88.46 sets up to 3/16” steel rivets and comes 
No. 8 H244-ND¢t*§ 1.20 9.60 10-32 x 3/4 |H404-ND@ 4.06 32.45 10-32 x 3/4 |H204-ND§ 4.06 32.45 10-32 H628-ND@ 11.30 90.43 with four mounted nosepieces (3/32”. 
No.10 | H248-NDe 1.47 11.76| |10-32x1 |H408-ND@ 548 43.87| |10-32x1 |H208-ND§ 548 4387 1/8”. 5/32” and 3/16”) and a service 
s h 
wrencn. 
Flat Washers ae e 
a 5 j Digi-Key® Nylon Hardware Kits H1001-ND... . $37.70 
7 Digi-Key® Zinc Plated Hardware Kits 
No:2 inthe 1,62 1296 ; gERSY- ; Sizes #2, #4, #6, #8 and #10. 
No. 4 H777-ND 2.81 22.46 Srna Nien eel #8. Sees erg 1500 pieces total. 200 Kit ™/39001 
No. 6 H778-ND 97 7.78 100 pieces each of the following: 100 pieces each of the following: 100 pieces each The deluxe hand riveter kit includes the 
No. 8 H779-ND 1419 9.50 of the following: HP-2 and 200 assorted Klik-Fast rivets 
. : : *1600-KIT-ND (Slotted) ...$17.95 §1601-KIT-ND (Slotted) ... $27.95 4604-KIT-ND (Phill 59. in popular sizes. 
No. 10 H780-ND 1.62 12.96 +1602-KIT-ND (Phillips) ...$17.95 | #1603-KIT-ND (Phillips) .. $27.78 #1604-KIT-ND (Phillips) ....... $53.94 H1002-ND.....--eccccccceeceeeee $68.12 
i illi Metric Nuts Phillips, Panhead Stainless Steel 
letric Phillips, j 
Panhead Machine Screws and Washers Machine Screws Nuts and Washers 
Zinc Plated Zinc Plated Stainless Steel 
Digi-Key Pricing 
Digi-Key Pricing Digi-Ke' Pricin Digi-Key Pricing Description Part No. 100 1,000 
igi-Key 9 oe P' } 
Description _| Part No. 100 1,000) | Description PartNo. 100 1,000 Description | Part No. 100 1,000 
M2x 5mm H1738-ND§ 538 43.06 Hee nod 2-56 x 1/4 | H700-ND& 2.64 21.12 Hex: Nuts 
M2 x 8mm H739-ND§ 5.76 46.08 SxS 2-56 x 1/2 H701-ND* 3.84 30.72 No. 2 - 56 Hex Nut H723-ND*x 4.99 39.94 
M2 .x12mm __|H740-ND§ 5.90 47.23] | M2MetricHexNut |H761-ND§ 3.60 28.80 ee = = Sa one oaet No.4-40Hex Nut | H724-NDx 4.13 33.02 
M3 x 5mm H742-ND§ 5.94 47.52) | M3MetricHexNut — /FIZE2, NDS) 3.84 30.72 4-40 x 5/16 | H704-ND& 334 2674 | | No.6-32HexNut | H725-NDt 5.57 44.54 
M3 x 8mm nes 6.60 52.80) | M4 MetricHex Nut —||H763-ND% 4.20 33.60 4-40 x 1/2 | H705-NDx 3.79 30.34 | | No.8-32HexNut | H726-NDt 5.95 47.62 
M3 x 12mm H744-ND§ 6.90 55.20) | M5 Metric Hex Nut /H764-ND 4.80 38.40 4-40 x 3/8 | H782-ND 3.60 28.80 | | No. 10-32Hex Nut | H727-NDt 6.05 48.38 
M3x 20mm, [GIAESSNES 8.40 67.20] | Me Metric Hex Nut | H765-NDk 5.34 42.72 4-40x 5/8 | H706-ND* 416 33.31 
M3 x 25mm H746-ND§ 8.70 69.60 oii 4-40 x 3/4 | H707-ND* 6.36 50.88 Internal Tooth Lock Washers 
M4 x 5mm H747-ND* 7.20 57.60 plit Lock Washers 6-32x 1/4 | H708-NDt 408 92.64] Tho o.ock washer MOREENIGEM acs 2e4o 
M4 x 8mm H748-ND* 7.56 60.48] | M2 Lock Washers H771-ND§ 5.40 43.20 6-32 x 5/16 | H709-ND 4.39 35.09 N : Pres ‘ERAN 2 50 ioe? 
= | 10. OC! asher ol f 
ME bone sees oe ooan| | MSLeckWashers JH 7z2iNDSI§) 426 34.08 S : 7 ie oi ah Dae No.6 Lock Washer | H730-NDt 2.30 18.43 
st = x Ry, ' x le | = B 
M4 x20mm H750-ND& = 11.55 92.40 | Mia LockWashers |H773-NDk 4.74 37.92 eaoxs/a RAO! 552 (4416 
M4 x 25mm H751-ND« 12.60 100.80 -32 x H ; . No. 8Lock Washer | H731-NDt 2.88 23.04 
MS x 6mm H752-ND 10.56 84.48 M5 Lock Washers H774-ND 5.34 42.72 6-32 x 3/4 H713-NDt 5.38 43.01 
x . : ee No. 10 Lock Washer | H732-NDt 3.07 24.58 
Mex Bran TEND 10.80 86.40) |_M6 Lock Washers H775-NDx 6.30 50.40 -32 x H714-ND 6.64 53.09 
M5 x 12mm H754-ND 12.60 100.80 Flat Washers be : bs Has oS ie Flat Washers 
M5x20mm ee 17-70 141.60) | wo Flat Washers | H766-ND 3.30 26.40 8-32 x 5/8 | H717-ND 7:33 58.66 | | No.2FlatWasher | H733NDx 230 18.43 
MS x 25mm nl fetND 18.60 148.80) | 143 Fat Washers H767-ND 3.60 28.80 8-32 x 3/4 | H718-NDt 8.54 68.35 | | No.4 FlatWasher | H734-ND&k 3.36 26.88 
M6 x 8mm H757-ND*« 20.40 163.20 : : 7 ‘ 
M4 Flat Washers H768-ND&§ 3.66 29.28 8-32 x1 HZASND) 9.94 79.49 | | No.6 Flat Washer | H735-ND 3.66 29.28 
M6 x 12mm H758-ND« 21.60 172.80 ; : 10-32 x 1/2 | H720-NDt 9.31 74.50 | | No rit Washer [RZSGNIDIN 3.90 31.20 
M6 x 20mm H759-ND& 25.80 206.40] | MS Flat Washers H769-ND 3.75 30.00 10-32 x 3/4 | H721-NDt 11.68 93.46 ; : : 
M6 x 25mm H760-ND« 27.60 220.80| | M6 Flat Washers H770-ND*§ 4.80 38.40 10-32x1 | H722-NDt 14.74 117.89 | | No. 10FlatWasher | H737-ND 4.74 37.92 
Digi-Key® Metric Hardware Kits Digi-Key® Stainless Steel Hardware Kits 
Sizes M2 and M3. Zinc Plated. Sizes M4 and M6. Zinc Plated. Sizes #2 and #4. Sizes #6, #8, and #10. 
1400 pieces total. 1500 pieces total. 1400 pieces total. 1500 pieces total. 
100 pieces each of the following: 100 pieces each of the following: 100 pieces each of the following: 100 pieces each of the following: 
§1605-KIT-ND (Phillips)..........00...00065 $59.95 | + 1606-KIT-ND (Phillips) ................... $99.95 1607-KIT-ND (Phillips) ............0....06. $39.95 | +1608-KIT-ND (Phillips) .................... $79.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 859 


PC Test Points 


Features: + Color keyed for visibility and quick identification 
+ Economical choice for PC test point terminations + Snap-fit 
mounting provides positive retention for wave soldering * Wire 
form loop for safe, non-slip testing »* Space saving, ultra low 

and low profile designs + High profile for difficult to reach iS) 
applications + Suitable for high density packaging on .062” 
(1.57mm) & .093” (2.36mm) PC boards » Practical replace- 
ment for wire-wrap posts and turrets * Secure grip for J hooks, 
EZ hooks, grabbers, alligator clips, tips or probes »* Plastic 
base strengthens terminal for positive holding power = Ideal Compact 
for reliable production testing and field service troubleshooting n 


Fig. 1 Miniature 


Base Digi-Key Price Each Keystone 
Fig.| Color Part No. 10 100 500 |Part No. 
Red 5000K-ND 23° 17.16 |5000 
Black 5001K-ND 23° 17.16 |5001 
1 | White 5002K-ND 23° 17 = .16 |5002 
Orange 5003K-ND 23° 17.16 |5003 
Yellow 5004K-ND 23.17.16 |5004 
3.05 
Red | 5005K-ND 23.18 16 [5005 Se °e 
Black 5006K-ND 23° 18 .16 |5006 i 
2 | White 5007K-ND 23° 18 .16 |5007 
Orange 5008K-ND 23° 18 .16 |5008 
Yellow 5009K-ND 23.18 .16 |5009 
Red 5010K-ND 23° 18 .16 |5010 
Black 5011K-ND 23° 18 .16 |5011 
3 | White 5012K-ND 23° 18 = .16 |5012 
Orange 5013K-ND 23° 18 .16 |5013 
Yellow 5014K-ND 23.18 = .16 |5014 
4 Red 6043K-ND 1.27 1.00 .91 |6043 
Black 6044K-ND 1.27 1.00 .91 |6044 


SMT Test Points 


Miniature + Ultra low profile ideally suited for advanced surface mount printed circuit board applications 
+ Designed for long life and durability + Manufactured using flat wire to provide a large mounting surface 
area * Ideal for use with miniature probes, clips, and hooks * Efficient, safe, board level testing. 

Compact » Unique design provides exceptional strength and durability + Simplifies testing on dense SMT 
circuit boards = Ideal for use with most standard probes, clips and hooks = Efficient, safe, board level testing 


Fig. 1 Miniature Fig. 2 Compact 
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Cut Tape Tape & Reel] 
Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing | Keystone 
Fig.| Description) Part No. 50 250 500 Part No. 1,000 Part No. 
1 | Miniature 5015KCT-ND 25 .22 18 5015KTR-ND 108.55 | 5015 
2 |Compact 5016KCT-ND 23 .20 17 5016KTR-ND 100.93 | 5016 


EYSTONE ’ ig. Fig. 3 “é 
. . © 
Binding Post 


—+17.45, 
1349p) 32 


2.94 
5 Dp 
05, To 
rtoagp 
It 
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Base Digi-Key Price Each Keystone 
Fig. | Description Color Part No. 10 100 Part No. 
1 Standard Red 7004K-ND 3.68 2.89 7004 
1 Standard Black 7005K-ND 3.68 2.89 7005 
2 Economy Red 7006K-ND 4.10 3.22 7006 
2 Economy Black 7007K-ND 4.10 3.22 7007 
3 Dual Banana Plugs Red 6088K-ND 11.38 8.95 6088K 
3 Dual Banana Plugs Black 6089K-ND 11.38 8.95 6089K 


JM Electronics Vacuum and Accessories 


Electronic Vacuum 


Complete with hose, 32” - 10 ft. (81.28cm - 3.05 meters), wand, crevice tool, 
crevice tool brush, dusting brush, needle nozzle, 3-year warranty. 


OPTIONS: Shoulder strap with shoulder pad. 


SPECIFICATIONS: Electrical: 115 VAC, 50/60Hz, 5.0 amps. Dimensions: 
Length: 17.80" (45.21cm). Width: 7.75” (19.69cm). Height: 9.25" (23.50cm). 
Weight: 9 Ibs. 14 oz. (4.48kg). Motor: 1HP, continuous duty, thermally 
protected with automatic reset. Conducted RA filtered (reduces EVI to be 
below FOC requirements). 


Filter: Type 1, Small Particle: For trapping extremely fine particles. Typical applications color laser printers, color 
copiers and highly sensitive equipment. Type 2, Medium Particle: Designed to tran unwanted toner from copiers and 
laser printers, cleaning typewriters and data processing equipment. 


Digi-Key Price Each 3M 
Description Part No. i 10 Part No. 
Electronic Vacuum Cleaner 115 Vac SCP148-ND 220.88 206.15 SV-497AJM 
Carrying Strap with Shoulder Pad SCP149-ND 9.98 9.31 SV-CS1 
Type 1 Filter, Small Particle SCP150-ND 22.79 21.27 SV-SPF1 
Type 2 Filter, Medium Particle SCP151-ND 12.81 11.96 SV-MPF2 
Replacement Hose for Electronic and Tool Case Vacuum Cleaners 
30” Hose, Stretches to Approx. 10° SCP230-ND 33.00 — SV-SH32 
50” Hose, Stretches to Approx. 16" SCP231-ND 60.00 = SV-SH50 


Replacement Wire 


JM Breadboard 


Length | Qty./ Digi-Key Price/ 
Ju mper Wi re Kit In. (mm) _| Pkg. Color Part No. Pkg. 
0.1 (2.54) | 200 | (No Insulation) | 923345-01-ND 
t«—Length_»j 0.2 (5.08) | 200 Red 923345-02-ND 
0.3 (7.62) | 200 Orange 923345-03-ND 
7, 0.4 (10.16) | 200 Yellow 923345-04-ND 
6.35 0.5 (12.70) | 200 Green 923345-05-ND 
0.6 (15.24) | 150 Blue 923345-06-ND $9.78 
qt LI U 0.7 (17.78) | 150 Violet 923345-07-ND per 
r r 0.8 (20.32) | 150 Gray 923345-08-ND Pkg. 
* 350 wires * 14 different lengths + Wire 
i ainened: Leads bent ‘9070 Length is 0.9 (22.86) | 150 White SEE ETOND 
classified by color coding + Wire is solid 1.0 (25.40) | 100 Brown 923345-10-ND 
tinned 22 gauge « PVC insulation. 2.0 (50.80) | 100 Red 923345-20-ND 
Kit contains 25 each of 14 different 3.0 (76.20) | 75 Orange —_| 923345-30-ND 
lengths. 0 (101.60) | 75 Yellow 923345-40-ND 
923351-ND . $27.24 0 (127.00) | 75 Green —_| 923345-50-ND 


3M AeCeE Board™ soos 
Solderless Breadboards 


FEATURES: 

* 0.1" x 0.1" (2.54mm) solderless tie point matrix accepts all DIP sizes 
and a wide variety of discrete components with lead diameters up to 
.032” (.81mm) * Capacities range from 610 to 5424 tie points 


ive] 


{ a 
24.13 8: 1 
* Accommodate from 6 to 54, 14 pin DIPs + Separate distribution bases for 

power, ground and signal lines + Molded alphanumeric grid for faster, ft B 

easier tie point identification + Circuit elements are easily connected with #22 AWG solid wire + Strip bodies 
are constructed of durable Acetal Copolymer with Alloy 688 terminals + Durable baseplates keep boards 
stationary during use and help to minimize noise and voltage spikes in today’s high speed circuits. 


Total 

DIP Base Dim. Total | 5-Tie 
AxCxE | Capacity Inch (cm) Tie Point | Binding} Digi-Key Price 
Model (Size) A B Points | Term.| Posts | Part No. Each 
354 54(14-Pin) | 14.69 (37.31) 9.75 (24.77) 5424 768 922354-ND 111.56 
345 45(14-Pin) | 12.44 (31.60) 9.75 (24.77) 4520 640 4 922345-ND 91.07 
336 36 (14-Pin) | 10.25 (26.04) 9.25 (23.50) 3648 512 4 922336-ND 72.65 
327 27 (14-Pin) | 8.0 (20.32) 9.25 (23.50) 2712 384 4 922327-ND 55.88 
318 18 (14-Pin) | 7.75 (19.69) 6.25 (15.88) 1824 256 3 922318-ND 43.71 
309 9 (14-Pin) 7.0 (17.78) 4.0 (10.16) 840 128 3 922309-ND 21.89 
306 6 (14-Pin) 5.4 (13.72) 4.0 (10.16) 610 94 2 922306-ND 22.19 


3M Super Strips and Circuit Strips 


Universal Breadboarding Elements with Solderless Plug-In Tie Points 
As with all solderless breadboarding units from 3M, components simply plug-in and are interconnected with 
ordinary solid hook-up wire; #22 AWG is recommended. 

All sizes of DIPs and discrete components with lead diameters up to .032” (.82mm) can be accommodated. 


These handy strips may be permanently mounted with the integral non-shorting instant-mounting backing, 
or for quick removal, they may be mounted with screws on panels up to 1/8” (3.18mm) thick. 


Hardware and mounting templates are provided with every strip. 


165.10 
8.13 


Ginon_gome, ooony_nocon_oogen, oopon_aoone_goome aeaon_bace.|| 128 5-tie-point 
terminals; 


i (64 per side) 


6 Holes for 
No. 4 screws for 
rear mounting. 


fi 


= 124.46 


SPECIFICATIONS 


CIRCUIT-STRIP 
2.25” x 6.50” x .32” 2.25” x 4.90” x .32” 
(57.15mm x 165.10mm x 8.13mm) | (57.15mm x 124.46mm x 8.13mm) 
Plug-In Tie-Points: 840 610 
Materials: Body Acetal Copolymer Acetal Copolymer 


SUPER-STRIP 


Size: 


SUPER-STRIP CIRCUIT-STRIP 
Terminals Part No. Price Each Terminals Part No. Price Each 
Alloy 770 923252-ND 21.89 Alloy 923253-ND 15.44 
Gold (10m) 923748-ND 69.21 Gold (10m) 923749-ND 57.89 


More Product Available Online: www.digikey.com 


860 (1023) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Wesk"58 Prototype Boards 


ELECTRONIC COMPANY 


Vector Prototyping Boards with punched holes are convenient economical 
tools for assembling circuit components and cost effective alternatives to 
custom designs. Use general purpose Plugboards and Bus specific for 
edgeboard connection prototyping, while Circbords are ideal for cutting down 
to smaller board sizes. 

+ Holes on 0.1" (2.54mm) grid .042" (1.07mm) dia. (.043" [1.09mm] on V1018 


IBM PC, XT and AT Expansion Units. + Marked edge contact identification 
* Gold plated edge contacts on 0.1" centers + Power & ground buses terminate 
to connectors + Pads on board & bracket accepts DB9-, 15-, 25- or 37-Pin /O 
connector + Accepts Vector's press-terminals for wiring & soldering + Holes are 
.042" (1.07mm) dia. or 0.1" (2.54mm) grid + 1/16" (1.59mm) thick epoxy glass 
material, gold/nickel contacts + Universal mounting bracket and card guide incl. 


spaced header (AT unit only). 

Circbords™ + .042" (1.07mm) dia holes on 0.1" (2.54mm) grid + 1/16" 
(1.59mm) thick, epoxy glass composite boards + Hame retardant + Etched 
copper patterns are solder plated. 

EISA + Accepts DIPs, PGAs, PLOC, most component geometries + Multilayer 
design ensures signal handling integrity + Mounting area for D-sub and ribbon 


and V1029) * Kector Hole + Plating: Gold/Nickel * Board Material: Epoxy + Layout planning sheets & instructions incl. + Plugs into any IBM AT slot with header connectors + On-board I/O break out field at connector for circuit 
Gass Composite. dual connectors (AT unit only) + Pads for mounting dual, row 0.1" (2.54mm) analysis + Solder coated 
af yt Edge 16- Accessories 
General Purpose I O 3 Contacts Dimensions Pin Connectors 
O IBM PC,XT J PCB Spacing Inch (cm) Dip | Digi-Key Price Each Solder Wire Card Card Vector 
{ ang Pattern] No. | In. (mm) A B Cap. | Part No. 1 10 25 Tail Wrap | Extender Racks | Part No. 
+———B < ss General Purpose Plugboards 
A 4.50 (11.43) | 4.50 (11.43) | 40 | V1017-ND 18.71 1645 14.60) Vi062 V1196| V1024 1050-52 | 3662-5 
A 4.50 (11.4) | 6.50 (16.51) | 50 | VIO16-ND 22.26 1957 17.37) Vi062 V1196] Vi024 1050-52 | 3662 
O Commodore 64 | A 4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 90 | V1129-ND 27.85 2448 21.73) Vi062 V1196| Vi024  v1050 | 3662-2 
iBMAT ~ t O B1/B1 4.50 (11.48) | 6.50(16.51) | 45 | V1018-ND 43.41 3816 33.87) Vi062 V1196| V1024 1050-52 | 3662-9 
r —n 4 i G 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 24 | V1023-ND 28.70 25.24 2240) Vi062 V1196| V1024 1050-52 | 3682-2 
>i—a—t 31020 4 | D 4.50 (11.48) | 6.50 (16.51) | 12 | V1020-ND 25.46 2239 19.87) Vi062 V1196| V1024 1050-52 | 3677-2 
—— =) 
attaches here E | 44 .156” | 4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 40 | V1128-ND 41.02 36.07 32.01] VW1062 V1196] V1024  Vi050 | 4112 
E (3.96) | 4.50 (11.43) | 6.50(16.51) | 25 | V1031-ND 3267 28.72 25.49] V1062 V1196} V1024 1050-52 | 4112-4 
E 4.50 (11.43) | 4.50(11.43) | 8 | V1032-ND 30.30 2664 23.65] Vi062 Vi196) — _— 4112-5 
D 4.50 (11.48) | 9.60 (24.38) | 21 | V1019-ND 28.70 25.24 2240] VW1062 V1196) V1080 1053 | 3677 
<— A —} B 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 24 | V1130-ND 39.82 35.01 31.07) Vi062 V1196| Vi024  v1050 | 3682-4 
ry | H 4.50 (11.43) | 6.50(16.51) | 90 | V1131-ND 36.13 31.76 28.19] Vvi062 V1196| Vi024 — V1050_ | 3662A6 
B ea A 4.50 (11.48) | 6.50 (16.51) | 50 | V1027-ND 25.73 2263 20.08| S1364 Vi061/ V1079 1050-52 | 3719-1 
V |. Circbords EISA 4619-3, 4619C5LF Bi | 7 100 | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 40 | V1029-ND 47.34 41.62 36.94] S1364 1061} V1079 1050-52 | 3719-6 
meee Sere Mees a | — (2.54) | 4.50 (11.43) | 6.50(16.51) | 34 |V1132-ND 31.69 27.86 24.73} S1364 Vi061} V1024 — VI050 | 4066-4 
A 4.50 (11.43) | 9.60 (24.38) | 90 | V1028-ND 28.70 25.24 2240) S1364 V1061| V1079 1053 ‘| 3719-4 
STD Bus 
Ph D 4.50 (11.43) | 6.50(16.51) | 20 | V1111-ND 36.13 31.76 28.19] S2284 — | VI115 1050-52 | 4610V 
a A | 56 125 | 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 59 | V1112-ND 37.93 33.35 29.60] $2284 — | VI115 1050-52 | 4610-1 
A B1/B2 4.50 (11.48) | 6.50 (16.51) | 52 | V1114-ND 53.47 47.01 41.72) S2284 — | V1115 1050-52 | 4610-3 
Raut { IBM* AT/SA Expansion Units 
2.54) | 19-23 (33.60)| 4.20 (10.67) | 64 | VIOSE-ND 56.17 49.38 43.83/ S1314. — | W1025 _ 4613-1 
OM | (254) | 1303 (33.60)| 4.20 (10.67) | 91 | Vi038-ND 56.75 49.89 44.28] S1314. — | V1025 a 4613-3 
62196| 100 _ | 19-25 (83.66)] 4.80(12.19) | — /V1089-ND 72.25 63.52 56.38) — — | wi026 = 4617 
A e 54) 13.25 (33.66) | 4.80 (12.19) | 108 | V1040-ND 58.97 51.84 46.01 _ — | vi026 — 4617-1 
(A) ; 13.25 (33.66)| 4.80(12.19) | — | Vi041-ND 7225 63.52 5638}; — — | vi026 a 4617-3 
98 100 | 13.25 (33.66)) 4.80 (12.19) | 140 | V1137-ND 72.25 63.52 56.38 |S1499-967 — = = 4617-4 
(2.54) | 13.25 (33.66) | 4.80 (12.19) | 140 | V1138-ND 8270 7271 64.53 |S1499-967_ — —_ a 4617-5 
49/98 | .1 (2.54) = — — |$1020-ND 312 2475 — PCB Expansion Port Edge Card 
Bare Board Pad per Hole Buses only 3 Hole Solder Pad CIRCBORDS (Plugboard Patterns Without The Expense Of Edgeboard Connectors) 
D|— — 4.50 (11.48) | 6.50 (16.51) | 20 | V1044-ND 24.77 21.78 19.33} — _ — _ 8001 
Gi] — _— 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 35 | V1045-ND 2748 2416 21.45] — _— _— _— 8002 
J =_ _— 4.50 (11.43) | 6.50 (16.51) | 60 | V1046-ND 23.59 20.74 18.41 _ _ _ =_ 8003 
H | — _ 4.50 (11.48) | 6.50 (16.51) | 50 | V1047-ND 25.99 2285 20.28; — _ _ _ 8004 
B2/B2| — — 5.00 (12.70) | 13.25 (33.66)| 154 | V1048-ND 45.57 40.07 35.56] — — — _ 8006 
Bal | — _— 4.50 (11.48) | 6.50 (16.51) | 60 | V1049-ND 26.41 23.22 20.61 _ _ =_ =_ 8007 
D|— — 4.50 (11.48) | 8.08 (20.52) | 21 | V1021-ND 19.09 1679 14.90} — _ _ _ 3677-6 
JS | — _— 4.50 (11.48) | 8.08 (20.52) | 80 | V1034-ND 2881 25.33 2248; — — =_ — 45P80-1 
3 Hole w/Zig Zag Voltage/Gnd. Planes B2/B2| — — | 10.60 (26.92) | 10.60 (26.92)| 275 | Vi001-ND 71.07 6248 5546) — _ — _— 106P106-1 
—-|- — | 18.00 (45.72) | 10.69 (27.15)} — | V1116-NDt 146.91 129.16 11463] — _ =_ _ 106P180-4 
B2/B2| — — | 12.86 (32.66) 4.00 (10.16) | 124] V1117-ND 80.01 70.34 6243) — _ — _— 8010 
H ! B2/B2| — — | 11.00 (27.94)] 9.20 (23.37) | 283 | V1118-ND 68.34 60.08 53.33] — = _ _ 8012 
CIRCBORDS 2mm and Combo 2mm x .1” Board 
Bb | — — 6.3(16.0) | 3.94(10.0) | — | V2013-ND» 1593 14.00 1243} — _ _ — 8017 
Bb | — — 6.3(16.0) | 3.94(10.0) | — | V2014-NDE 1591 1399 1242} — _ =— — 8018 
Low Cost Prototype CIRCBORDS 
Ground Plane Volt/Gnd. Planes Square Pad per Hole | pa/B2| — = 4.00 (10.16) | 6.00 (15.24) | 40 | V2009-ND 10.47 920 8.17 = — _ _ 8015 
Bb | — =_ 4.00 (10.16) | 4.00(10.16) | 40 | V2010-ND 666 586 5.20} — - =_ =_ 8015-1 
PC BOARD PATTERNS B2/B2; — _ 6.00 (15.24) | 9.00 (22.86) | 60 | V2011-ND 1538 1352 1200} — _ _ =_ 8016 
B2 6.00 (15.24) | 6.00 (15.24) | 60 | V2012ND 963 847 7.52} — _— _ 8016-1 
A. | Edgeboard Contacts Only EISAIProt ing Gard 
B1. | Pad Per Hole W/ Buses rototyping Boards 
B2. | Pad Per Hole Only BI | tpg 050 | 4.50 (11.43) | 13.25 (33.66)} — ] V1107-ND 269.41 236.85 210.21 _ — | vitos — 4619-3 
C. | Buses Only Around Bare Board oa (1.27) | 13.25 (33.66) | 4.50 (11.43) | 140 | V1139-ND 295.22 259.54 230.34] — _ _ _ 4619-5 
D. | 3-Hole Solder Pad W/Buses S-100 Prototyping Boards 
E. | 3-Hole Solder Pad, Zig-Zag Buses & Ground Plane B2 ]50/100/ 45, | 10.00 (25.40)] 5.30 (13.46) ] 80 |V1134ND 63,75 5605 49.75] — = — = — | 8801-6 
F. | Voltage/Gnd. Planes A |50/100 (3 4g) | 10:00(25.40)] 5.30 (13.46) | 110 | VI135-ND 52.45 46.12 40.93) — = = — — | 8801-1 
G. | Interleaved Buses FF {50/100} 10.00 (25.40) 5.30 (13.46) | — | V1136-ND 63.61 55.92 4963} — _ _ _ 8804 
t. igarance Hole frou Plane * IBM is a registered trademark of International Business Machines. Apple I! and Ile are trademarks of Apple Computer, Inc 
»_| Voltage/Ground Planes V1116-ND has pad per hole with PTH, GND plane both sides. 
J. | Pad-Per-Hole Only + 2mm board only. + 2mm x .1” combo board. 
VECTOR | PCI Development Boards For fast development of adapter card to PCI bus. 
ELECTRONIC COMPANY 
P/N V1163-ND Features: Digi-Key Price Each Vector 
. . Description Part No. i 10 25 Part No. 
. rae board contains pad per hole PCI BUS, PCMCIA Prototype Kits 
. PCI Plugboard +5V or 3.3V, Pad Per Hole, PTH...........0.2-.00cseseeeeeeeeeeees V1163-ND 238.02 209.25 185.71 4624-3 
. Hiceles ground accessible throughout |” Bc) Extender Test Card 5V for 32 or 64 Bit. V1166-ND 367.28 322.88 286.56 3690-34-5V 
eneare PGI Extender Test Card 3.3V for 32 or 64 Bi . |__V1167-ND 367.28 322.88 286.56 3690-34-3V 
+ For use in 5 Volt or 3.3 Volt applications. | PCMCIA Adapter Board Assembly ..........0.000000ccsecseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees V1168-ND 123.40 108.48 96.28 4625-1 
+ For use with Vector prototype PCMCIA Proto Board Kit 4.5” x 6.00" (11.43cm x 15.24cm) Pad Per Hole . V1169-ND 192.83 169.52 150.45 4625-3 
accessoties. PCMCIA Extender Test Card for Type II or Ill Slots V1170-ND 180.49 158.68 140.83 3690-35 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 -« Phone: 218-681-6674 


¢ Fax: 218-681-3380 


(to23) 861 


| VECTOR | Circuit Boa rd Accessories Contacts slip on .025” (.64mm) squared wrap or pins. Contacts are tin plated, and offered in a reel of contacts 


ELECTRONIC COMPANY wired together, “daisy-chain” style, to 28 gauge blue insulated wire. Each contact is spaced 5” (127mm) 
apart. Sold in reels of 50. 


Pkg. | Digi-Key Price Each |Vector 


Fig.| Description Qty. | Part No. 1 10 [Part No. 
1 [Slip-On contacts For Tab-To-Wire Connection....... 50 | V1065-ND 150.73 132.52 |T120-1/50 
2 |Lo-Profile IC Socket Pins for .055” (1.40mm) 
Dia. Holes, Wrap Post. 100 | V1058-ND) = 27.01 23.75 |R31/C 
3 |Lo-Profile IC Socket Pins for .042” (1.07mm) 
Dia. Holes, Wrap Post................000ce cece eee 100 | V1059-ND 32.32 28.42 |R32/C 
54 : 3 |Lo-Profile IC Socket Pins for .042” (1.07mm) 
a line Dia. Holes, Wrap PoSt...........:-01seeeeeeeeeeeees 1000 | V1060-ND 236.58 207.99 |R32/M 
JS-| Terminnal J 1.6 me 4 |T44 Series Bifurcated Miniwrap Term. with 
788 18.88 é ts .025” (.64mm) Sq. Posts ........600:ceeeeeeeteeees 100 | V1071-ND 9.50 8.36 |T44/c 


4 |T44 Series Bifurcated Miniwrap Term. with 
.025” (.64mm) Sq. Posts . 
4 |T68 Series Bifurcated Miniwrap Term. with 
.025” (.64mm) Sq. Posts ............0..00ceee eee 100 | V1077-ND 8.81 7.75 | T68/C 
4 |T68 Series Bifurcated Miniwrap Term. with 
025” (.64mm) Sq. Posts 1000 | V1078-ND 51.91 45.64 | T68/M 

4 |T68A Series Miniwrap Terminal .. -| 1000 | V1110-ND_ 96.95 85.24 | T68A/M 
5A | Press-In Terminals with .025” (.64mm) Sq. Posts....] 1000) V1073-ND 85.89 75.51 | T46-4-9/M 


1000 | V1072-ND 54.67 48.07 | T44/M 


Miniwrap lk Square ~1k.64 square 
Terminal both ends 


46 2.41 
Lora poe 5B | Press-In Terminals with .025” (.64mm) Sq. Posts....| 100 | V1074-ND 12.85 11.30 | T46-5-9/C 
6 |Trifurcated Klipwrap Terminals with .025” 
4.32 (64mm) Sq. Posts .......00600cc0ccesesssseeeeeeeees 100 | V1075-ND 13.21 11.62 |T49/c 
©.46 4h81 6 |Trifurcated Klipwrap Terminals with .025” 


Ucopper alloy 


(.64mm) Sq. Posts . 
7 |\nboard Pins for 1/16” (1.60mm) Boards with 
.042” (1.07mm) Dia. Holes, Gold. . 
7 ||nboard Pins for 1/16” (1.60mm) Boards with 


1000 | V1076-ND 116.73 102.63 | T49/M 


1000 | V1054-ND 101.50 89.24 | K24A/M 


-042” (1.07mm) Dia. Holes, Tin ..................... 1000 | V1055-ND 56.22 49.43 | K24C/M 
8 |Micro-Klip Term. for 1/16” (1.60mm) Boards, 
.042” (1.07mm) Dia. Holes, Tin ...............2..265 100 | V1069-ND 8.77 7.72 | T42-1/C 
8 |Micro-Klip Term. for 1/16” (1.60mm) Boards, 
woe .042” (1.07mm) Dia. Holes, Tin ..................2.. 1000 | V1070-ND 42.11. 37.03 | T42-1/M 
: Install on circuit boards as an alternative to 
Phosphor éiched bus lines. 9 | Rolled Flange Eyelet..........0000.ccccceceeseeeeeees 500 | Vi066-ND 30.05 26.42 [T123/500 
prone 10 |Mini-Klip Term. for 1/16” (1.60mm) Boards with 
Fig. 12 .062” (1.574mm) Dia. Holes, Tin.................2.5 100 | V1067-ND 9.01 7.92 |28/C 
‘9. . 10 | Mini-Klip Term. for 1/16” (1.60mm) Boards with 
Cutter Detail .062” (1.574mm) Dia. Holes, Tin ... | 1000] V1068-ND 48.12 42.31 |T28/M 
Pilot Makes wisuating ngs 11 | Bus Strips With Round Punched Holes. «| 10 | V1064-ND 8.95 7.88 |T107/10 
i around pre-punche : 7 
Pin oles th insulate Rx 12 | Pad Cutter Tool with Handle, .040" (1.02mm) Hole: 
terminal points. 4 For Copper Clad Boards............-.-+:60s:eeeeeee 1 V1056-ND 50.83 44.69 |P138A 
12 | Pad Cutter Tool Shank only, .040” (1.02mm) Holes 
For: Copper Clad Boards. s.i.ccsseuessesecrsnisance 1 V1057-ND 61.12 53.73 |P138C 


14 | Hand Insertion Tool for T44. . 
14 | Hand Insertion Tool for T68. . 
15 | Hand Insertion Tool for T49. . 
16 | Hand Insertion Tool for T42-1 
17 | Hand Insertion Tool for K24A, T46 . 
18 | Hand Insertion Tool for R31, R32... 
13 | Die for R32 Socket Pins ... 
— |Die for R31 Socket Pins ... 


V1098-ND 22.13 19.46 |A13 
V1099-ND 23.53 20.69 |A13-1 
V1100-ND 21.55 18.95 |P156V 
V1101-ND 29.54 25.97 |P149V 
V1103-ND 61.90 54.42 |P133A 
V1104-ND 104.61 91.97 |P158V 
V1106-ND 57.77 50.79 |D9 
V1173-ND 22.84 20.08 |D10 


For 1/16" (1.60mm) 
Edgeboard Connectors st ti Prepunched ate eae 
Solder Eyelet Type Insulator Material: Phenolic, UL-94V-0 or Gass filled diallyl; Ti) Insulating + .062” (1.57mm) thick except 
Phthalate UL-94V-1 or Ryton R10. Wrap Tail Type Insulator Material: Phenolic, UL- $V1122-ND .047” (1.19mm) thick 
94V-0 or Gass filled diallyl; Phthalate UL-94V-1 or Polyester (VALOX) UL-94V-0. {ih | B oard s $V1123-ND .031” (.79mm) thick 
Contact Material: Phosphor bronze QQ-B-750 or Beryllium copper. Contact Plating: 7 
.000010" gold over .000050” nickel. Test Voltage: 650 VAC. Rated Current: 3 Amps. Y 0 
Contact Res. Drop: 30 Mv Max @ rated current. Insulation Resistance: 5000 Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Vector 
megohms, mon. @500 VDC. Solder-Eye Wire-Wrap Width x Length Part No. 1 10 25 Part No. 
Micro-Vectorboards — Holes .042” (1.07mm) Diameter; .100” (2.54mm) Grid 
Ctrs. No. Of | Termination | Mounting | Digi-Key Price Each Vector 4.5 x 17 (114.30 x 431.80) V1005-ND# 11.88 10.45 9.28 | 169P44XXXP 
In. (mm) _ | Contacts Type Ears _| Part No. 1 10 25 | Part No. 4.5 x 6.5 (114.30 x 165.10) V1043-ND# 6.44 5.67 5.03 | 64P44XXXP 
eee ed 8 8=—_ BR “ax 17 208.20% 431.80) | VI007-ND 2643 2324 2062 | 169P7OWE 
x js x id Si = il A 
ae tea a aed at vee ine ea, ee nantes 8.5 x 17 (215.90 x 431.80) | V1011-ND 24.17 21.25 1886 | 169P84WE 
-156 (3.96) re ree Ce . : : 8.5 x 17 (215.90 x 431.80) V1012-ND* 28.70 25.24 22.40 | 169P84WEC1 
-156 (3.96) 44 Wire Wrap Center| V1196-ND 10.57 9.30 8.26 | R644-3C 4.5 x 6.5 (114.30 x 165.10) V1042-ND 6.41 5.64 5.00 | 64P44WE 
~ ie. : 4.5 x 17 (114.30 x 431.80) V1002-NDt 11.12 9.78 8.68 | 169P44 
t Supplied with between-contact polarizing key. * Wrap Tail: 3-level, 025" (.64mm) Sq. 4.5 x 17 (114.30 x 431.80) V1003-ND*t 20.73 «18.23 = 16.18 | 169P44C1 
tt Supplied with between-contact polarizing key and in-contact polarizing key. 8 x 17 (203.20 x 431.80) V1006-ND+ 29.10 25.59 22.71 169P79 
8.5 x 17 (215.90 x 431.80) V1008-ND+ 29.10 25.59 22.71 | 169P84 
8.5 x 17 (215.90 x 431.80) V1009-ND*t 33.74 29.67 26.33 | 169P84C1 
Card Extenders E 10 x 17 (254 x 431.80) Vi013-NDt 35.65 31.85 27.82 | 169P99 
6.5 x 4.5 (165.10 x 114.30) V1119-ND+ 6.41 5.64 5.00 | 64P44 
Gurent rating: 5A @ 108°F temp. rise; Voltage —=_ = 4.5 x 8.5 (114.30 x 215.90) V1120-ND 10.10 8.88 7.89 | 84P44WE 
rating: 200 RMS or 300 VDC. Circuit contacts are 6 x 17 (152.40 x 431.80) V1122-ND$ 16.67 1466 13.01 | 169P59-047 
gold/nickel plated .000010" gold over .000050" 6 x 17 (152.40 x 431.80) V1123-ND$ 17.05 15.00 13.31 | 169P59-032 
oe ae ; 45x17 (11430243180) | VI126.ND" 1671466 13.01 | ieaPaawect 
thick, on CA725 copper/nickel alloy base. Board: Vector Card Extenders are specific- nox pO eS Ti Gag : ‘ : 
ik glass eripecie:2 be opps on FEM pel : ay Sosansd te wrowie ieecian 4.5 x17 (114.30 x 431.80) | V1127-ND 1745 15.35 13.62 | 169P44c2 
MIL-P-13949. testing of functioning circuit boards. Vectorboard® — Holes .062” (1.57mm) Diameter; .100” (2.54mm) Grid 
4.8 x 17 (121.92 x 431.80) V1014-ND 25.26 22.21 19.71 | 170H48WE 
Contacts Dimensions 8.51 x 17 (216.15 x 431.80) | V1015-ND 38.77. 34.08 30.25 | 170H85WE 
Each Ctrs. Width x Height Bus System | Digi-Key Price Each —_| Vector 8.5 x 8.5 (215.90 x 215.90) Vv1121-ND 26.19 23.03 20.44 | 85H85WE 
Total | Side In. (mm) Inch (cm) Application | Part No. 1 10 | Part No. 4.8 x 8.5 (121.92 x 215.90) V1125-ND 13.47 11.84 10.51 | 85H48WE 
44 | 22 156 (3.96) | 4.5x6.5(11.43x16.51)| = — V1024-ND 39.66 34.87 | 3690 Vectorboard® — Holes .025” (.64mm) Diameter; .050” (1.27mm) Grid 
36/62| 18/31 .100(2.54) | 6.7x5.6 (17.02 x 14.22)| IBMAT |V1026-ND 75.42 66.31 | 3690-26 4x65 (101.60 x 165.10) V1140-ND 49.36. 43.40 38.52 | 126M76-032 
62 | 31 100 (254) | 3.18.x5.7 (8.08x 14.48) | IBMPC |VI025-ND) 73.58 64.69 | 3690-22 4x 17 (101.60 x 431.80) V1141-ND 64.79 56.96 50.56 | 336M76-032 
res | Sed AGS 2 SBOE [10x75 (9048 1043] NaNwT WIDEERD) 1127 00-4 | 980-18 4x17 101,60%49180) ESRI 52.98 4.98 41.04 | saetwre-o2201 
Ale z i x7. .48 x 19. lultibus. x . }- ” 7, 7 ” 5 
188 | 94 1050 (1.27) | 6.7x5.6(17.02x14.22)| BSA |V1108-ND 279.08 245.59 | 3690-32 Vectorhoard®)— Holes :025*(.64mm) Diameter .079* (2mm)\Gnd 
56 | 28 125 (3.18) 4.5x6.5(11.43x 16.51)| SDT V1115-ND 49.10 43.17 | 3690-16 3.94 x 6.3 (100 x 160) V2015-ND 12.65 11.12 9.87 | 47Q78WE 
100 | 50 = Hat. 7.5 (19.05) S100 | V1144-ND 75.42 66.31 | 3690-12 # Material: Phenolic. * Copper clad, 1 side. ** Copper clad, 2 side. WE= Epoxy Gass. + Epoxy Gass Composite 


More Product Available Online: www.digikey.com 
862 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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ELECTRONIC COMPANY ELECTRONIC COMPANY 


Card Racks CompactPCl® Card Racks 


Designed in accordance with EIA standard, these 19” (48.26cm) subracks are compatible with Vector 
prototyping boards. All racks are adjustable in both height and depth and can be used with snap-in, plastic 
or metal card guides. Available in kit form (CCK) or fully assembled (CCA) all models feature brushed 
aluminum construction with a full line of prototyping boards, extenders and backplanes available. Card racks 
include nylon snap-in card guides. 


The newest specification for PCl-based computers is CompactPCI. It 
is electrically a superset of desktop PCI with a different physical form 
factor. CompactPCI utilizes the Eurocard form factor popularized by 
the VME bus. Card racks for CompactPC! Bus come completely 
assembled with card guides. Plug-in power supply and backplane are 
ordered separately. Standard 3U and 6U heights available with 4 or 8 


RN 
INNS 7) slot card configurations. + Vented top and bottoms are not 
is T included. 
V1050-51-53 Dim. - Inch (cm) Digi-Key Price Each Vector 
Description Width Depth | Hgt Part No. 1 10 25 |Part No. 
EES ai Card Rack cPO | 7.4 (18.80) 8.5 (21.59) | 3U V1176-ND 204.06 — — |0cae-36 
rd Size Range ize | = = 
Inch (cm) Inch (cm) Guide Mtg. | Digi-Key Price Each _| Vector Card Pack cPO | 9.0(22.86) 8.5(21.59) | SU tae Cee 
Width x Height | Widthx Depth |Hgt*| Method Mat. | Part No. 1 10 _ | Part No. Card Rack cPO | 7.4(18.80) 12 (30.48) | 38U | V1174-ND 234.11 — — |00A27-36 
Card Rack cPO | 9.0 (22.86) 12(30.48) | 3U V1175-ND 258.95 227.65 202.04 /OCA27-44 
3.00-5.00x4.5 | 19.00%9.00 | 34) | cnap-in Nylon | VI145-ND 119.08 104.64 | CoK12s’90 Card Rack cP! | 19 (48.26) 10(2540) | 6U | V117e-ND 270.89 238.15 211.36 |OCA28-64-00 
(7.62-12.70 x 11.43) | (48.26 x 22.86) 5. (25.40) . . : 
5.50-7.00 x 4.5 18.00x9.00 | ay] grain Nylon | VI052-ND 119.03 104.64 | caxiagi90 Optional Hardware Kit for Above Racks, 24 pes.. Total] V2003-ND 812 7.14  6.34/HD9 
(13.97-17.78 x 11.48) |_ (48.26 x 22.86) Card Guides Snap -In Style for Above Racks \v2008-ND 2.73 2.40 2.13]3250-0001-01 
5.50-7.00 x 4.5 19.00 x 9.00 


3U | Snap-In = Nylon | V1051-ND = 149.33 131.28 | OCA13S/90 
(13.97-17.78 x 11.43)| (48.26 x 22.86) 


5.50-7.00 x 4.5 19.00 x 9.00 
(13.97-17.78 x 11.43)| (48.26 x 22.86) 


3U | Riveted Znc | V1050-ND 179.07 157.43 | OCA13M/90 


[VECTOR | 


B00 10x ES 19.00x9.00 | 34) snap-in Nylon | VI146-ND 9.44 _87.43 | COKI3S-H/90 ELECTRONIC COMPANY 
(13.97-17.78 x 11.43)| (48.26 x 22.86) 
550-7.00x4.5 | 19.00x9.00 


3U | Snap-In = Nylon | V1147-ND 479.15 421.24 | OCK13S-16/90 


CompactPCl® Backplane 


Features: + Backplane design is compliant with the CompactPCI 
specification 1.0 * CPU slot is on the right + A Drive connector for 
Peripheral Power is provided + A 4-pin Connector is provided for 12 
VDC fan connection 


(13.97-17.78 x 11.43) | (48.26 x 22.86) 
8.60-10.1x4.5 19.00 x 12.00 
(21.84-25.65 x 11.43)| (48.26 x 30.48) 
8.60-10.1 x8 19.00 x 12.00 
(21.84-25.65 x 20.32)| (48.26 x 30.48) 


4.0-8.50 x 10.0 19.00 x 9.00 


3U | Snap-In Nylon | V1053-ND 155.86 137.03 | OCA14S/90 


5U | Snap-In = Nylon | V1148-ND = 187.88 165.17 | OCA17S/90 


7U | Snap-In = Nylon | V1149-ND = 151.26 = 132.98 | COK100S/90 


(10.16-21.59 x 25.40)| (48.26 x 22.86) DighkKey Price Vacion 
mo NBS 19.00X9.00 | gy] Guide Aum. | v2001-ND 161.29 141.80 | CCA130'90 Description EattiNo! Each BatuNo; 
(11.43 x 16.51) (48.26 x 22.86) Plate Backplane for CompactPCI, 8 Slot, 3U V1185-ND 486.67 CPCIBPS18-3-32 
Backplane for CompactPCI, 8 Slot, 6U V1184-ND 657.93 CPCIBP8-6-64 


* 3U = 5.25” (13.34cm); 5U = 8.75U (22.23cm); 7U= 12.25” (31.12cm) 


EIA Backplanes 


wa VECTOR : 
x Length board | Digi-Key Price Each Vector ELECTRONIC COMPANY Co m pact PC l Powe r Su pp ly 
Description Inch (cm) _| Series | Part No. i 10 Part No. 
4.35 x 7.00 
8 Slot CCK13 Series Backplane 4610 | V1096-ND 216.25 190.12 | 4610-8-1A 
(a O5 17-78) Available in 5 wattage outputs and 4 voltage outputs (5V, 3.3V, +12V, and 
16 Slot CCK13 Series Backplane | *°5% 13-00 | 4619 | vio97-ND 289.33 254.36 | 4610-16-1A ~12V), this cPCI power supplies plug directly into the CompactPC! card 
(11.05 x 33.02) rack and connect to the backplane to supply system voltages to all slots on 


backplane connectors. 


Supplies are hot swappable and redundant sharing with Overvoltage/Over- 
temperature/Short circuit protection on all outputs and inputs. Input voltage 
is 90-264VAC (47Hz to 440Hz) 


Card Rack Accessories 


Accessories for card rack enclosures for customizing your application. Card guides are tapered slides for 
PCB cards to slide along. Snap-In versions provide easy installation without the need for tools. Screw mount 
versions (comes with hardware) allow card placement anywhere within .25” (6.35mm) spacing. 


Length Digi-Key Price Each Vector 
Description Inch (cm) Part No. 1 10 Part No. Price Vector 
Optional Assemblies Description Part No. Each Part No. 
Gab Handle with Hardware for Card Racks 75 Watt cPCI, Closed Frame V1186-ND 282.10 2600-075 
5.25" (13.34cm) and 8.75" (22.23cm) height = VI161-ND 13.32 11.72 | HAI2 300 Wait cPCI, Open Frame V1180-ND 754.85 2600-300 
Bector Handle with Hardware 300 Watt cPCI, Closed Frame V1190-ND 859.95 2650-300 
for Cards (4 pes. bag) a MUIGND 8.72 7.67 | HAg4 350 Watt cPCI, Closed Frame V1191-ND 819.00 2600-350 
T-Strut 1" wide for Qustomizing Card Rack 16.85 (42.80) | V2002-ND 8.03 7.06 | TS169 
Ad: Board for Aux. Pi I V1181-ND 294.44 4626 
T-Strut 1" wide for Qustomizing Card Rack 20.85 (52.96) | V2005-ND 888 7.81 | TS209 apter Beard for. ux. Powel CUPP 
Hardware Kit for Backplane Connector (42 pcs. Total) = V2006-ND 10.68 9.40 | HD34 
Nut 4-40 Square Head for T-Strut (25 pes. bag) — v2007-ND 5.66 4.98 | NT4-7PA 
Flat Head Screw 4-40 THD for T-Struts (25 pes. bag) -25 (.64) v2004-ND 5.10 4.48 | S0427/25 
Bracket Kit for T-Struts (6 pcs. part) _ \v2000-ND 8.92 7.84 | BRIGA | VEC rt = eR 
Card Guides — Plastic Screw Mount ELECTRONIC COMPANY 
Plastic Screw Mount (Pkg.. of 12)* 2.89 (7.34) V1151-ND 21.57 18.96 | OG2-45P 
Plastic Screw Mount (Pkg.. of 12)* 5.42 (13.77) | V1153-ND 20.26 17.81 | OG2-65P 
Plastic Screw Mount (Pkg... of 12)* 6.93(17.60) | V1156-ND 2874 25.27 | OGe-80P Co m pact PC |® 
Plastic Screw Mount (Pkg.. of 12)* 8.14 (20.68) | V1160-ND 22.33 19.64 | OG2-95P Test L ad Bo rd 
Card Guides — Nylon Snap-In Mount Oo a Ss 
Nylon Snap-In Mount (Pkg.. of 12)* 3.17 (8.05) V1150-ND 13.09 11.51 | OG2-45S 
Nylon Snap-In Mount (Pkg.. of 12)* 5.42 (13.77) | V1152-ND 11.54 10.15 | OG2-65S For enclosure and backplane monitoring without separate probes. Gives test loading for power supply for 
Nylon Snap-In Mount (Pkg.. of 12)* 6.93 (17.60) V1155-ND 16.96 14.92 | aGe-80S remote voltage calibration. Mount-in card slot and is fully assembled and tested. 
Nylon Snap-In Mount (Pkg.. of 12)* 8.43 (21.41) | V1158-ND 14.71. 12.93 | OG2-95S 
Card Guides — Metal Screw Mount Digi-Key Price Each Vector 
Description Part No. 1 10 25 Part No. 
Metal Screw Mount (Pkg.. of 12)* 5.42 (13.77) | V1154-ND 26.14 22.98 | OG2-65M 
Metal Screw Mount (Pkg.. of 12)* 6.93 (17.60) | V1157-ND 32.92 28.95 | OG2-80M Resistive Load Board for 3U Systems V1182-ND 286.65 252.00 223.65 | CPCI-3U-25-L 
* Note: 1 pkg. = 12 pieces. Resistive Load Board for 6U Systems V1183-ND 317.39 279.03 247.64 | CPCI-6U-25-L 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 863 


= a 7 : ae A . . 5 ale . . 
Injectorall Electronics en eae ease inne Moa | cedine lesmilernnes 


ape eee 6x6 (15.24% 15.24) | PCTO-S-ND 6.65 | PC10-S 

Positive Coated Sensitized 014” (.036cm) Thick, 1 oz Copper 6 x 9 (15.24 x 22.86) PC11-ND 9.95 | PC11 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) | PC94P-ND 4.26 | PC94P 12 x 12 (30.48 x 30.48) PC11-T-ND 22.12 | PCI1-T 

Copper Clad Boards 4x6 (10.16 x 15.24) | PC95P-ND 7.16 | PC95P 12 x 18 (30.48 x 45.72) PC12-ND 33.17 | PC12 
4.5 x 7 (11.43 x 17.78) | PC95P-C-ND 8.51 | PC95P-C 18 x 18 (45.72 x 45.72) PC12-E-ND 42.13 | PC12-E 

Make your own professional looking 6 x 6 (15.24 x 15.24) PC95P-S-ND 9.75 | PC95P-S 

prototype boards with trace widths as 6 x9 (15.24 x 22.86 PC96P-ND 14.61 | PC96P ” i 

narrow as .005" (.13mm). All boards 12x 2 (30.48 x 30.48) PC96P-T-ND 30.72 | PC96P-T BAG (ASS) Thick 4/2 02 Copper, 

are FR4 material and come packaged 12x 18 (30.48 x 45.72)} PC97P-ND 46.05 | PC97P 3x 4.5 (7.62 x 11.48) neraAN) eee || male 

individually in a black bag with blue 18x 18 (45.72 x 45.72)| _ PC97P-E-ND 62.19 | PC97P-E 4x6 (10.16 x 15.24) BCISND 8.73 | PC7S 

header. CAUTION: Do not open in waante area 4.5 x7 (11.43 x 17.78) PC75-C-ND 7.93 | PC75-C 


direct sunlight, open in darkroom = 6 x 6 (15.24 x 15.24) PC75-S-ND 9.03 | PC75-S 
environment only. p +010” (.025cm) Thick, 1 oz Copper 6x9 ieee x pare PC76-ND 14.31 | PC76 
Developer and etchant solution Coated Copper Clad 3x 4.5 (7.62 x 11.43) | PC60P-ND 5.90 | PC60P 12 x 12 (30.48 x 30.48) PC76-T-ND 24.34 | PC76-T 
available from Injectorall. PC Board 4x 6 (10.16 x 15.24) PC61P-ND 9.81 | PC61P 12 x 18 (30.48 x 45.72) PC77-ND 36.50 | PC77 
4.5.x 7 (11.43 x 17.78) | PC61P-C-ND 11.66 | PC61P-C 18 x 18 (45.72 x 45.72) PC77-E-ND 45.68 | PC77-E 
Dimensions Digi-Key Price | Injectorall ae. tea : eM a toa pee 1/16” (.159cm) Thick, 1 oz Copper 
sheni(em) aruNG: Each) aruNe: 12x 12 (30.48 x 30.48)|  PC62P-T-ND 42.32 | PC62P-T 3x 4.5 (7.62 x 11.43) |  PC40-ND 4.26 | PC40 
12x 18 (30.48 x 45.72)| PC63P-ND 63.47 | PC63P 4 x 6 (10.16 x 15.24) PC41-ND 6.73 | PC4t1 
1/16” (.159cm) Thick, 1 oz Copper 18 x 18 (45.72 x 45.72)| _ PC63P-E-ND 85.36 | PC63P-E be ene een ao mata ie one 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) | PC17P-ND 4.95 |PC17P 005” (.013cm) Thick, .5 oz Copper x .24 x 15. S1 . i 
4x 6 (10.16 x 15.24) PC18P-ND 7.93 | PC18P 3x45 (7.62x1 “e Tek a PC9OP 6 x9 (15.24 x 22.86) PC42-ND 14.31 | PC42 
4.5 x7 (11.43 x 17.78) | _PC18P-C-ND 9.08 | PC18P-C 4x 6 (10.16 x 15.24) PC91P-ND 981 | PC91P 12 x 12 (30.48 x 30.48) PC42-T-ND 24.34 | PC42-T 
6x6 (15.24x 15.24) | PC18P-S-ND 10.36 | PC18P-S 4.5x7 (11.43 x 17.78) | PC91P-C-ND 11.66 | PC91P-C 12 x 18 (30.48 x 45.72) | PC43-ND 36.50 ) PC43 
6x9 (15.24% 22.86) RC ian p09 |e 6x6 (15.24 x 15.24) | PC91P-S-ND 13.33 | PC91P-S 18 x18 (45:72x 45.72) [GSN #5168" POSSE 
12 x 12 (30.48 x 30.48)| PC19P-T-ND 35.05 | PC19P-T 6x9 (1524 x 22.86) | PC92P-ND 19.98 | Pc92P 1/16” (.159cm) Thick, 2 oz Copper 
12 x 18 (30.48 x 45.72) PC19AP-ND 52.55 | PC19AP 12 x 12 (30.48 x 30.48)|  PC92P-T-ND 42.32 | PC92P-T 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC51-ND 4.66 | PC51 
18 x 18 (45.72 x 45.72) | _ PC19AP-E-ND 70.94 | PCI9AP-E 12 x 18 (30.48 x 45.72)| PC93P-ND 63.47 | PC93P 4x 6 (10.16 x 15.24) PC52-ND 7.45 | PC52 
1/16” (.159cm) Thick, 2 oz Copper 18 x 18 (45.72 x 45.72)| PC93P-E-ND 85.72 | PC93P-E 4.5 x 7 (11.43 x 17.78) PC52-C-ND 8.81 | PC52-C 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) | PC9P-ND 5.71 | PCOP 6 x 6 (15.24 x 15.24) PC52-S-ND 10.08 | PC52-S 
4x6 (10.16 x 15.24) | PC10P-ND 9.70 | PC10P 6x9 (15.24 x 22.86) PC53-ND 15.11 | PC53 
4.5 x7 (11.43 x 17.78) | PC10P-C-ND 11.70 | PC10P-c <5 12 x 12 (30.48 x 30.48 PC53-T-ND 28.46 | PC53-T 
6x6 ‘ 5.24 x 1eaay PC10P-S-ND 13.36 | PC10P-S Positive PC Board 12x18 oan x a PC54-ND 42.67 | PC54 
6x9 (15.24 x 22.86) | PC11P-ND 20.04 | PC11P . 18 x 18 (45.72 x 45.72) PC54-E-ND 54.64 | PC54-E 
12x 12 (30.48 x 30.48)| _ PC11P-T-ND 41.30 | PC11P-T Accessories 1/16” (.159cm) Thick, 4 oz Copper 
tae He aes . poe SNe eae BEIBEE Use re-useable exposure guide for determining your exposure time to 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC79-ND 4.56 | PC79 
- the distance of the exposure lamp for your application. The UV 4x6 (10.16 x 15.24) PC80-ND 7.36 | PC80 
exposure lamp is a 15W lamp for 45x 7 (11.43x 17.78) | | PC80-C-ND 9.66 | PC80-C 
1/16” (.159cm) Thick, 1/2 oz Copper exposing the presensitized board. PZ 6 x 6 (15.24 x 15.24) PC80-S-ND 10.08 | PC80-S 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) | PC74P-ND 7.06 | PC74P Intended to be used with your 6 x 9 (15.24 x 22.86) PC81-ND 15.11 | PC81 
4x6 (10.16 x 15.24) | PC75P-ND 11.61 | PC75P fluorescent 18" bi-pin fixture. Glass 12 x 12 (30.48 x 30.48) PC81-T-ND 36.64 | PC81-T 
4.5 x7 (11.43 x 17.78) | PC75P-C-ND 14.39 | PC75P-C exposure kit consists of two pieces 12 x 18 (30.48 x 45.72) PC82-ND 54.96 | PC82 
6 x 6 (15.24 x 15.24) PC75P-S-ND 16.46 | PC75P-S of properly sized glass with spring 18 x 18 (45.72 x 45.72) PC82-E-ND 82.45 | PC82-E 
6x9 (1524x2286) (i ae ae Tava poosive Brel Boond cing. 
12x 12 (30.48 x 30.48)|  PC76P-T-ND 57.74 | PC76P-T mylar positive and board during the mi : 
42 x 18 (30.48 x 45.72)| _ PC77P-ND 86.62 | PC77P exposure process. 1/32” (.079cm) Thick, 1 oz Copper 
18 x 18 (45.72 x 45.72)|__ PC77P-E-ND 116.92 | PC77P-E 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC55-ND 3.33 | PC55 
1/16” (.159cm) Thick, 1 oz Copper Digi-Key injectorall 4x 6 (10.16 x 15.24) PC56-ND 4.35 | PC56 
3x 4.5 (7.62x 11.43) | PC40P-ND 7.06 | PC40P Description Part No. Part No. 4.5 x7 (11.43 x 17.78) RESO 2 03:\| EGOS 
4x 6 (10.16 x 15.24) PC41P-ND 11.61 | PC41P Reusable Exposure GUS eee FOSSA) Bey eae 
ape = 6 x 9 (15.24 x 22.86) PC57-ND 7.78 | PC57 
4.5 x7 (11.43 x 17.78) | PC41P-C-ND 14.39 | PC41P-c Guide Kit PC50A-ND .78 | PC50A 
ee : ; 12 x 12 (30.48 x 30.48) PC57-T-ND 15.59 | PC57-T 
6 x 6 (15.24 x 15.24) | PC41P-S-ND 16.46 | PC41P-S 78” Fluorescent 42 x 18 (30.48 x 45.72) PC58-ND 23.37 | pcs8 
6x9 (15.24 x 22.86) | PC42P-ND 24.69 | PC42P Exposure Lamp, Bi-Pin_ | PC557F-ND PC557F 18x 18 (45.72 x 45,72) BCeelEND 59.34 | PCSB-E 
12 x 12 (30.48 x 30.48)| | PC42P-T-ND 57.74 | PC42P-T Glass Exposure Kit for : : : : 
12 x 18 (30.48 x 45.72)| | PC43P-ND 86.62 | PC43P 4x6” (10.16x15.24cm) 
18 x 18 (45.72 x 45.72) | PC43P-E-ND 116.92 | PC43P-E and smaller, 6 Pcs. PC-GL46-ND .78 | PC-GL46 1/32” (.079cm) Thick, 1 oz Copper 
1/16” (.159cm) Thick, 2 oz Copper Glass Exposure Kit for 3 x 4.5 (7.62 x 11.43) PC44-ND 3.23 | PC44 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC51P-ND 7.36 | PC51P 6x9" (15.24x22.86cm) 4x 6 (10.16 x 15.24) PC45-ND 5.10 | PC45 
4x6 (10.16 x 15.24) | PC52P-ND 12.16 | PC52P and smaller, 6 Pes. PC-GL69-ND -78 | PC-GL69 4.5 x7 (11.43 x 17.78) PC45-C-ND 6.06 | PC45-C 
4.5 x7 (11.43 x 17.78) | PC52P-C-ND 15.09 | PC52P-C Glass Exposure Kit for 6 x 6 (15.24 x 15.24) PC45-S-ND 6.93 | PC45-S 
6 x 6 (15.24 x 15.24) PC52P-S-ND 17.26 | PC52P-S 14x18" (35.56x45.72cm) 6 x 9 (15.24 x 22.86) PC46-ND 10.36 | PC46 
6x9 (15.24 x 22.86) | PC53P-ND 25.87 | PC53P and smaller, 8 Pcs. PC-GL1218-ND PC-GL1218 12 x 12 (30.48 x 30.48) PC46-T-ND 17.31 | PC46-T 
12 x 12 (30.48 x 30.48) | | PC53P-T-ND 60.89 | PC53P-T Clear Mylar Film, 12 x 18 (30.48 x 45.72) PC47-ND 25.97 | PC47 
12 x 18 (30.48 x 45.72) PC54P-ND 91.33 | PC54P 4x6” (10.16x15.24cm) 18 x 18 (45.72 x 45.72) PC47-E-ND 32.47_| PC47-E 
18 x 18 (45.72 x 45.72)|  PC54P-E-ND 123.32 | PC54P-E 2 Sheet Pack PC36-ND .00 | PC36 1/32” (.079cm) Thick, 2 oz Copper 
1/16” (.159cm) Thick, 4 oz Copper ree Cie aos Scns 3x45 (7.62x 11.43) | PC64-ND 4.66 | PC64 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) | PC79P-ND 10.13 | PC79P 2 Sheet Pack PC37-ND 85 | PC37 4x 6 (10.16 x 15.24) PC65-ND 7.45 | PC65 
4x6 (10.16 x 15.24) PC80P-ND 16.37 | PC80P Clear Mylar Film 4.5.x 7 (11.43 x 17.78) PC65-C-ND 8.81 | PC65-C 
4.5.x 7 (11.43 x 17.78) PC80P-C-ND 19.54 | PC80P-C 42x18” (30.48x45.72cm) 6 x 6 (15.24 x 15.24) PC65-S-ND 10.08 | PC65-S 
6 x 6 (15.24 x 15.24) PC80P-S-ND 22.36 | PC80P-S 2 Sheet Pack PC38-ND . PC38 6x 9 (15.24 x 22.86) PC66-ND 14.11 PC66 
6 x 9 (15.24 x 22.86) PC81P-ND 30.47 | PC81P 12 x 12 (30.48 x 30.48) PC66-T-ND 28.46 | PC66-T 
12 x 12 (30.48 x 30.48)| PC81P-T-ND 73.86 | PC81P-T 12 x 18 (30.48 x 45.72) PC67-ND 42.67 | PC67 
12 x 18 (30.48 x 45.72) | PC82P-ND 100.75 | PC82P 18 x 18 (45.72 x 45.72) PC67-E-ND 54.64 | PC67-E 


saan an RON -7-1-x: RaRRNNenNn Injectorall Electronics 


1/32” (.079cm) Thick, 1 oz Copper -014” (.036cm) Thick, 1 oz Copper 


3x 4.5 (7.62 x 11.43 PC94-ND 2.33 | PC94 
3x 4.5 (7.62x 11.43) | PC55P-ND 4.26 | PC55P Uncoated Copper Clad eee ee : 
4x 6 (10.16 x 15.24) PC95-ND 4.35 | PC95 
4x6 (10.16 x 15.24) | PC56P-ND 7.16 | PC56P 4.5x7 (11.43 x 17.78) PC95-C:ND 453 | PC95-C 
4.5 x7 (11.43 x 17.78) | PC56P-C-ND 8.51 | PC56P-C Boards : : : z 
6 x 6 (15.24 x 15.24) PC95-S-ND 5.18 | PC95-S 
6x6 (15.24x 15.24) | PCS56P-S-ND 9.75 | PC56P-S 
5 6x 9 (15.24 x 22.86) PC96-ND 7.78 | PC96 
6 x 9 (15.24 x 22.86) PC57P-ND. 14.61 | PC57P. All boards are made from FR4 material. 12x 12 (30.48 x 30.48 PC96-T-ND 15.59 | PCo6-T 
12 x 12 (30.48 x 30.48) | PC57P-T-ND 30.72 | PC57P-T 1/2 oz. copper is ideal for shorter etching {2 is 18 eae m see PC97-ND 23.37 PC97 
12 x 18 (30.48 x 45.72) PC58P-ND. 46.05 | PC58P times and very fine trace lines. Use 2 oz. : x 18 (30.48 x 45.72) 4 i 
18 x 18 (45.72 x 45.72)|  PC58P-E-ND 62.19 | PC58P-E and thicker for higher current applications 18x 18 (45.72 x 45.72) RCIEESND 29.34 | PC97-E 
Double Sided and heatsinking. 1/16 inch thick boards | ~”*~*~*~sCDouble Sided ssid Sided 
7 - are standard with thinner boards offering ” A 
1/32” (.079cm) Thick, 1 oz Copper board flexibility and reduced weight. +010" (.025cm) Thick, 1 oz Copper 
3 x 4.5 (7.62 x 11.43) PC44P-ND 5.90 | PC44P ’ x Rr x ‘ x“ ony BecriNG ee foe 
4x6 (10.16 x 15.24) | PC45P-ND 9.81 | PC45P Dimensions Digi-Ker Injectorall x .16 x 15. A 5 
4.5 x7 (11.43 x 17.78) | PC45P-C-ND 11.66 | PC45P-C Inch (cm) pert Now Part No. 4.5 x7 (11.43 x 17.78) PC61-C-ND 6.06 | PC61-C 
6 x 6 (15.24 x 15.24) PC45P-S-ND 13.33 | PC45P-S Single Sided 6x 6 (15.24 x 15.24) PC61-S-ND 6.93 | PC61-S 
6 x 9 (15.24 x 22.86) PC46P-ND 19.98 | PC46P 1/16” (.159cm) Thick, 1 oz Copper 6 x9 (15.24 x 22.86) PC62-ND 10.36 | PC62 
12 x 12 (30.48 x 30.48) | PC46P-T-ND 42.32 | PC46P-T g ick, ppe 12 x 12 (30.48 x 30.48) PC62-T-ND 17.31 | PC62-T 
12 x 18 (30.48 x 45.72)| | PC47P-ND 63.47 | PC47P 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC5-ND 3.10 | PCS 12 x 18 (30.48 x 45.72) PC63-ND 25.97 | PC63 
18 x 18 (45.72 x 45.72)| _ PC47P-E-ND 85.72 | PC47P-E ee see Pen ers es bee é 18 x 18 (45.72 x 45.72) |__ PC63-E-ND 32.47 | PC63-E 
1/32” (.079cm) Thick, 2 oz Copper 6 8 ds 24 pers Bh PC6-S-ND 620 PC6-S -005” (.013cm) Thick, .5 oz Copper 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) | PC64P-ND 7.36 | PC64P 6 x 9 (15.24 x 22.86) PC7-ND 9.30 | PC7 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC90-ND 3.23 | PC90 
4x 6 (10.16 x 15.24) PC65P-ND 12.15 | PC65P 12 x 12 (30.48 x 30.48) PC7-T-ND 19.58 | PC7-T 4x 6 (10.16 x 15.24) PC91-ND 5.10 | PC91 
4.5 x 7 (11.43 x 17.78) | PC65P-C-ND 15.09 | PC65P-C 12 x 18 (30.48 x 45.72) PC8-ND 29.32 | PC8 4.5 x 7 (11.43 x 17.78) PC91-C-ND 6.06 | PC91-C 
6x6 (15.24x 15.24) | PC65P-S-ND 17.26 | PC65P-S 18 x 18 (45.72 x 45.72) PC8-E-ND 37.85 | PC8-E 6 x 6 (15.24 x 15.24) PC91-S-ND 6.93 | PC91-S 
6x9 (15.24 x 22.86) | PC66P-ND 25.87 | PC66P 1/16” (.159cm) Thick, 2 oz Copper 6x 9 (15.24 x 22.86) PC92-ND 10.36 | PC92 
12 x 12 (30.48 x 30.48) | | PC66P-T-ND 60.89 | PC66P-T 3x 4.5 (7.62 x 11.43) PC9-ND 3.13] PCO 12 x 12 (30.48 x 30.48) PC92-T-ND 17.31 | PC92-T 
12 x 18 (30.48 x 45.72)| | PC67P-ND 91.33 | PC67P 4x 6 (10.16 x 15.24) PC10-ND 498 | PC10 12 x 18 (30.48 x 45.72) PC93-ND 25.97 | PC93 
18 x 18 (45.72 x 45.72)|  PC67P-E-ND 123.32 | PC67P-E 4.5 x7 (11.43 x 17.78) PC10-C-ND 5.81 | PC10-C 18 x 18 (45.72 x 45.72) PC93-E-ND 32.47 | PC93-E 


More Product Available Online: www.digikey.com 
864 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


EREM’ 3M Terminal and Distribution Strips 
Bit Holder 


6.5 (165.10) 


eee | 1 6.5 (165.10) 


For cleaning holes in a HSE EHF EH SEH EH SE HoH S28 68 2H EH SoH EH SEH EH SES EB SEB EB SEB ERB ES ERB ESE a 


circuit board or rework ——_———! = : Sem Reoes bee Rao 
applications. SEES SHEn are Ha niSHa GREE SESE GE SERGE SEBS -35 (8.89) 


Digi-Key Price | Erem 
Description Part No. Each | Part No. Be F k#-—— 4.9 (124.46) t 
Pin Vise Bit Holder up to ‘i : (paong fooo pooeg Boaoe eouco BonGe Sooo Bonoe Soooe 
025" Shank or Bit 227B-ND 7.51 227B boeeeeons “25 (6.89) 


Injectorall Electronics 
Drill Bits 


I} 3.5 (88.90) ——+, 


OOO Oo000 19000 ooo09 Oooo Oooo 


4 
Diameter | Digi-Key Price Each | Injectorall 35 (8.89) 
Inch (mm) | Part No. 1 10 Part No. 
High Speed Steel 
-062” (1.57) | PC300-52-ND 1.77 1.29 | PC300-52 6.5 (165.10) 
.052" (1.32) | PC300-55-ND 1.96 1.43 | PC300-55 Ieee seas eae reac Seat sest acess seucusear steers cee se2 |__________ 6.5 (165.10) —_______| 
. ee ee : f 
eS eo Se es | | 
033” (.84) | PC300-66-ND 2.23 1.63 | PC300-66 30 (7.62) 
.029” (.74) | PC300-69-ND 2.51 1.83 | PC300-69 , . 
.021” (.53) | PC300-75-ND 25 1.83 | PC300-75 
-0135” (.34) | PC300-80-ND 2.51 1.83 | PC300-80 


Carbide - All carbide bits have 1/8” (3.18mm) shank 5 (165.10) 


Ere eee 


63 (16) 4 


.062" (1.57) | PC300C-52-ND 9.26 8.11 | PC300C-52 

.052” (1.32) | PC300C-55-ND 7.55 6.61 | PC300C-55 

-040" (1.02) | PC300C-60-ND 7.55 6.61 | PC300C-60 

-033” (.84) | PC300C-66-ND 7.55 6.61 | PC300C-66 

031” (.79) | PC300C-68-ND 7.55 6.61 | PC300C-68 

.029” (.74) | PC300C-69-ND 7.55 6.61 | PC300C-69 
(5 


Digi-Key 
Fig.| Description Part No. Each 
Terminal Strip, 128 five-tie-point terminals ................... 923261-ND 16.92 


. 1 
021" (58) ES ea TeON 10-51, | RES00G: 75 2 | Distribution Strip, 24 four-tie-point terminals. . 923277-ND 6.87 
-0135" (.34) | PC300C-80-ND 12.01 10.51 | PC300C-80 3 | Terminal Strip, 96 five-tie-point terminals... 923265-ND 13.99 
4 | Distribution Strip, 18 four-tie-point terminal: 923281-ND 6.57 
5 | Terminal Strip, 68 five-tie-point terminals... 923269-ND 10.97 
U n cl ad PC B oa rd Ss 6 | Distribution Strip, 24 four-tie-point terminals. . 923285-ND 6.22 
7 | Terminal Strip, 128 four-tie-point terminals................... 923289-ND 15.72 

8 


Unclad (no copper) pc boards made of FR4 fiberglass material. Ideal Terminal Strip, 54 four-tie-point terminals w/solder 


for isolation of point-to-point wiring and wire wrapping applications. tails, vinyl backed, mounting screws provided... 923292-ND 12.80 
1/16" thick board. 9 | Terminal Strip, 54 four-tie-point terminals .... 923291-ND 10.10 
10 | Distribution Strip, 36 four-tie point terminals. . .. | 923293-ND 9.05 
Dimensions i-Key Price | Injectorall 11 | Terminal Strip, 34 five-tie-point terminals....................5 923273-ND 7.37 

Inch (cm) Part No. Each | Part No. 


1/16” (.159cm) Thick, Unclad 


oii Patch Cords and Accessories 


Compatible with 3M breadboards, terminal strips, super-strips, distribution strips, test clips, miniature 
8-pin connectors and .025” (.64mm) square wrap posts. 


3 x 4.5 (7.62 x 11.43) | PC5-UNCLAD-ND 3.00 | PC5-UNCLAD 
4x6 (10.16 x 15.24) | PC6-UNCLAD-ND 4.66 | PC6-UNCLAD 
6 x 9 (15.24 x 22.86) | PC7-UNCLAD-ND 9.00 |PC7-UNCLAD 
12 x 18 (30.48 x 45.72) | PC8-UNCLAD-ND 23.99 |PC8-UNCLAD 


+ Ideal for breadboarding and troubleshooting + Incorporate #26 AWG stranded wire with PVC 
insulation + Rugged, integral strain relief + Choices of two pin sizes — .019" and .030” (.48mm and 
-76mm), and two socket sizes — .019”-.028" and .028"-.028” (.48mm-.71mm and .71mm-.89mm) 
and E-Z Hook terminations 


ASSORTMENT A (20 Pieces) — 9 pieces 2” (50.80mm) long yellow, 6 pieces 4” (101.60mm) long 
blue, 3 pieces 6” (152.40mm) long red, 2 pieces 9” (228.60mm) long black. 


ASSORTMENT B (10 Pieces) — 5 pieces 15” (381mm) long red, 5 pieces 15” (381mm) long black. 


Drilled Copper Clad 
Breadboards 


Pin/Socket — Size Color/Length | Pieces/ | Recommended Digi-Key Price 
Inch mm Assortment Pak Applications Part No. Per Pak 
Pin Plug to Pin Plug 
019 48 Assortment A 20 IC Sockets 924961-ND 48.48 
.030 76 Assortment A 20 A P Hardware 924962-ND 48.48 
: . Socket to Socket 
ae oe ee tee Bee oe ee 019/.028 487.71 | AssortmentA | 20 | Extension for .019" (.48mm) Pin Plug 924963-ND 91.42 
sadiies sete ES NOS COMPONEI IO ete re .028/.035 .71/.89 Assortment A 20 TC to TC, TC to .025” (.64mm) Square Post 924964-ND —_ 106.00 
cutting tool to customize your circuits. 1/16” thick board. 
Pin Plug to Socket 
Dimensions Digi-Key Price | Injectorall -019 (.019/.028)  48(.48/.71) | Assortment A 20 IC Socket to .019” (.48m)m Pin Plug 924965-ND 71.08 
Inch (cm) Part No. Each | Part No. .030 (.028/.035) _ .76 (.71/ .89) | Assortment A 20 A P Hardware to TC, .025” (.64mm) Sq. Post 924966-ND 71.84 
3x 4.5 (7.62 x 11.43) | B3426D-ND 9.05 | B3426D Pin Plug to E-Z Hook 
4x6 (10.16 x 15.24) B3427D-ND 13.42 | B3427D 019 48 Assortment B 10 IC Socket to TC, .025” (.64mm) Sq. Post, etc. 924967-ND 45.18 
030 76 Assortment B 10 A P Hardware to TC, .025” (.64mm) Post, etc. 924968-ND 45.84 
5.75 x 8.5 (14.60 x 21.59) | B3428D-ND 22.80 | B3428D Socket to E-Z Hook 
5.75 x 17 (14.60 x 43.18) | B3429D-ND 38.00 | B3429D Cail dla 
.019/.028 48/71 Assortment B 10 .019” Pin Plug to TC, .025” (.64mm) Sq. Post, etc. | 924969-ND 49.74 
11.5 x 17 (29.21 x 43.18) | B3429AD-ND 70.00 | B3429AD .028/.035 .71/.89 _| Assortment B 10 TC, .025” Post to TC, .025” (.64mm) Post, etc. 924970-ND 51.90 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 865 


Dynafrt. 
Designs 
Superfuser Se 


Transferring the Image to the PCB Board 


Transfers an image via an iron, (e.g. too much pressure, not enough pressure 
ect.). The three elements, Time, Pressure and Temperature are paramount to 
attaining a perfect transfer. 

Because you can use any type of toner in printing the image to the TTS paper, 
there is one adjustment that controls the high-end temperature setting, 
making it universally usable for a wide range of different toners. 

Includes a 5-sheet pack of TTS paper, a sheet of prepared "sample" test 
images, and a sample of our 1/40z blank circuit board. 


1821 002¢ND ois uaicccrnsanawanddeseeaaciinanercaiadiansoysanccecs $303.00 


TONER 
TRANSFER 
SYSTEM ~ NO NEGATIVES! 


aaa NO CHEMICALS! 
Simple 3-Step Process : 1. Print circuit layout directly NO LOST TIME! 
to TTS paper; 2. Iron the image to copper-clad board; 
3. Soak in water to remove paper; now ready to etch! 
+ Detailed instructions included for making single & double sided pcb’s + Also 
shows how to make custom full color decals for any application + Available in 
5 and 10 sheet packs — sheet size: 8-1/2” x 11” (21.59cm x 27.94cm) 
182-1004-ND (5 sheet pack) . 
182-1003-ND (10 sheet pack) 


Make instant circuit boards using 
any laser printer or photocopier! 


NO DARKROOM! 


Wavemaster 


A revolutionary new etching tank design! 
Boards to be etched are placed 
horizontally into the tank. This allows you 
to watch the board being etched. A 
continuous flow of etchant bathes the 
board in a circular replenishment fashion 
providing a very clean etch pattern. New 
see through tank design allows for complete viewing during the 
etching process. Use only sodium persulfate etchant. 


ABQATOOS AND cscs icine Sebsaainieaiia Wawa snide aeiianulenaeaua $303.00 


Plated Thru-Hole Kit 


Registers double-sided artwork and for making plated thru-holes. 
Once the two images are attached to the board, it is run through the 
SuperFuser. Also it can be used for installing the eyelets after the 
PCB. The eyelets are so small they have to be inserted via a pin! Kit 
comes complete with bag of 250 eyelets, special forming tool, 10 
carbide drill bits, mounting pins, scrubbing pad with full instructions. 


ASZ-AOOIND 22.5: cecncsseorseatamesacsanaieiaenicatenetazes ened $70.00 


Printed Circuit 
Boards 


Copper Clad Boards 
1/40z. Copper ‘ 
182-1006-ND Single Sided 8"x10", .064" thick, 4 Panels ..... $40.00 
182-1007-ND Double Sided 8"x10", .064" thick, 4 Panels ....$45.00 
182-1008-ND Single Sided 8"x10", .032" thick, 4 Panels ..... $40.00 
182-1009-ND Double Sided "8x10", .032" thick, 4 Panels ....$45.00 
*Note: Must remove 10z. Copper carrier before using, peel 
completely off and discard. 


Silverlining Kit 


This kit provides you with everything that you need to plate your 
PCB'S in minutes. You simply dampen a corner of a soft cloth, dip it 
into the powder and rub over the copper surface. Within a minute, the 
copper traces are coated with silver plating that will protect the 
copper from oxidation and provide a highly conductive pad for 
soldering. 


AB21OTOND sci 2ciccnectacenensrezehiintiscamiesinaciaenaiiasd $30.00 


Ge. FLECTRONIES 


Professional PC 
Board Power 
Etching System 


Asemi-automatic etching device for use in labs, schools, prototype shops and 
for limited PC board production. Air pump agitates etching solution for fast, 
very even etches. Handles up to two 8” x 10” (20.32cm x 25.40cm) PC boards 
at atime, either single or double sided. 

Kit contains: + 1 Etching Tank (1.25 Gallon capacity; 4.73 Liters) and 
Reservoir Lid, 12”H x 2 1/2"W x 10 1/2’L (30.48cm x 6.35cm x 26.67cm), 
(Molded Polyethylene — ABS PC Board Holder), Capacity * 1 Etch-O-Matic 
Power Agitating Pump, 120V AC Operation + 1 Permanent or Portable Tip- 
Free Base » 1 PC Board Holder and Handle + 4 Feet (1.22 Meters) of Supply 
Hose 


Ges iis 


Etching 
Solution Heater 


Fits in tank and heats solution up to 
38°C (100°F). Used to further 
reduce etching time. Built-in adjust- 
able thermostat controls tempera- 
ture continuously to 100°F (38°C). 
120V AC/100 W Max. 


af 69 Samme= a) 
Black felt tip pen for making resist circuits directly on PC boards. Dries 
instantly for neat, easy application. 


GC220-ND Standard Size - draws lines approx. 1/32" (.79mm) wide. ...$4.19 
GC222-ND Fine Line - draws lines as thin as 1/64” (.40mm) wide. 


Board Layout Software 


An Effective and Low-Cost Software Tool 
for Creating Printed Circuit Artwork 


POBoards printed circuit layout software is ideal for creating high quality PCB 
artwork for your electronic projects. Its low cost and ease-of-use make it 
perfect for professional and hobbyist applications. 

FEATURES: + Supports EGA, VGA, and Super VGA + Copper flooding for 
building ground planes + Gerber and Exellon output * Mirror imaging for 
laser and deskjet printers » Positive and negative artwork printouts + Single 
or double-sided boards up to 6” x 13” (15.24cm x 33.02cm) or 8” x 16” 
(20.32cm x 40.64cm) for Windows version + 0.05” (1.27mm) Grid/Snap; 
0.001” to 0.05” (.03mm to 1.27mm) for Windows version * 1X Laser output - 
ideal for use with Toner Transfer System + Menu driven + Help screens + Silk 
screen layer + Parts library * Point A-B routing in Windows version 

System Requirements: DOS 


+ IBM PC or Compatible * DOS 3.0 or later * 640K minimum RAM. 
Windows: + Windows version 3.0 or later + 1Meg Memory 


PCBL-ND (3.5” disk; supports only orthogonal traces) . 
PCWN-ND (3.5” disk) 


SuperTools and SuperTools 
Plus for Windows™ 32-Bit Version 


System Requirements: Windows™ 95, 98, or NT + Graphics: EGA, VGA, 
SVGA + Printers: Any printer supported with Windows™ driver + Memory: 
4M or greater » Mouse: Windows™ compatible. required Microsoft and 
Windows are trademarks of Microsoft Corporation 


SuperTools for Windows™ 


FEATURES: + Schematic Capture: SuperCad schematic program and 
autorouter included + Visually Cued Command Entry: Pull-down menus, 
dialog boxes, toolbar buttons + On-Line Help Manual: Pull-down HELP 
menu, corresponding help topic selection + Draw-to-Fit and Zoom 
Operations: Display entire layout, zoom any portion to normal size + Object 
Entry Commands: Entry of traces, pads, rectangles, ellipses, text + Graphics 
Edit Commands: Copy, move, rotate, stretch, erase, single and group edits 
+ Advanced Editing Features: Rubberbanding, snap modes, auto- 
increment text + Routing: Point to point and incremental + Board Layers: 
Single and double sided boards with solder mask and silk screen + Board 
Size/Resolution: 8” x 16” (20.32cm x 40.64cm) boards, specify 
dimensions/traces down to 1 mil + Flexible Artwork Output: Dot-matrix, 
laser, postscript, plotter, Gerber file format output + Library Support: Dip, 
PGA, surface mount, discretes, format library parts from drawings + Library: 
1500 schematic/component library parts with parts editor/build utility 


PCBD3-ND SuperTools for Windows™ $399.00 


SuperTools Plus for Windows™ 


Includes all the features of the PCBoards SuperTools 

with the following additions: 

+ SuperCad Schematic Plus: Schematic layout/capture, netlist conversion, 
autowire and autoplacement utilities + Built-In Auto-router: Point to point, 
incremental, batch routing (1-16 layers) +» Large Boards/High Resolution: 
32” x 32” (81.28cm x 81.28cm) boards, specify dimensions/traces to 1 mil 
+ Multiple Circuit Layers: Up to 16 layers plus silk screen and solder mask 
layers + Library: 5000 schematic/component library parts with parts editor/ 
build utility 


PCBD4-ND SuperTools Plus for Windows™. $699.00 


MentalMAX Plus 32-Bit Version 


Contains: 

+ SuperTools Plus, 32-bit version. 

+ SuperSIM, a digital simulation program which works directly with 
SuperTools Plus. Includes a library of TTL and CMOS part models. Up to 
500 signal capacity. 

+MentalSPICE, an analog simulator program which works directly with 
SuperTools Plus. 350 discrete part models, 500 op amp-comparator 
models, and 30 mixed mode digital models. 30 ready-to-use examples. 

System Requirements: Windows™ 95, 98, or NT. 


PCBDS5-ND $1099.00 


UNI-SIP., 


UNIVERSAL SINGLE-IN-LINE PACKAGE 


Single-In-Line Universal Boards 
for Thru-Hole Components 


Miniature Breadboard Modules feature pins on .1” 
(2.54mm) Centers 


* Often useful hole patterns and pad designs + Greatly increase 
packaging density + Compatible with standard breadboards, sockets, and 
solderless breadboards using .1” (2.54mm) centerlines 


ABUANCED 
TECHAGLEGIES WIC} sy 


From simple networks and component arrays to IC circuits using up to 
.600 wide Dips, UNI-SIP breadboards offer the perfect packaging 
solution for building both prototype and production thru-hole circuit 
modules. Use a solderless breadboard to test your idea, use a UNI- 
SIP breadboard to “KEEP IT.” Specifications: + Board Material: G- 
10 FR-4 Glass Epoxy + Thickness: .032"(.81mm) + Foils: Solder 
coated 1 oz. copper 1-side * Holes: .036” (.9i1mm) Diameter + Pins: 
-1” (2.54mm) centers + Pin Length: .130” (3.30mm). Pins are 
soldered in position * Board Tolerances: +.015” (.38mm) Typ. Overall 


Fig. 1 — Series 1000 

For basic networks and 
component arrays 

Available in 6, 7, 8, 9, and 10 pin 
models. Excellent for prototype or 
production circuits. 


Fig. 2 — Series 2000 
Accepts components on 

.1” (2.54mm), .2” (5.08mm), 

.3” (7.62mm), or .4” (10.16mm) 
centers 

Available in 6, 7, 8, 10, and 12 pin 
models. Foil modifications expand 
layout options. 


Fig. 3 - Series 3000 

For Higher Density General 
Purpose Applications 

Available in 8, 10, 12, and 14 pin 
models. For general use 
applications where compatibility with 


a large number of device sizes is 
desirable. Features 2 holes per pad 
on a .100” (2.54mm) matrix. 


Fig. 4- Series 4000 

Accepts Dips on Standard .300” 
(7.62mm) Centerline 

Available in 7, 8, 10, 12, 14, and 16 pin 
models. Make selection based on 
signal connections required. Example: 
8 pin model can support 1-16 pin Dip, 
with 8 signal lines (pins). 


Fig. 5 — Series 5000 
Accepts Standard .300” 
(7.62mm) or .600” (15.24mm) 
Centerline Dips 

Available in 8, 10, 12, 14, 16, 
and 20 pin models. 20 pin model 
can hold 1-40 pin Dip with 20 
signal lines to input/output pins. 


No. of | Board Width | Digi-Key Pricing Mfg. 
Fig.| Pins Inch(mm) | Part No. 1 10 Part No. 

1000 Series 

6 6 (15.24) 1006CA-ND 92 7.02 | US-1006 

¢ .7 (17.78) 1007CA-ND 1.03 7.92 | US-1007 

1 8 8 (20.32) 1008CA-ND 1.15 8.82 | US-1008 

9 .9 (22.86) 1009CA-ND 1.27 9.72 | US-1009 

10 1.0 (25.40) | 1010CA-ND 1.39 10.62 | US-1010 
2000 Series 

6 6 (15.24) 2006CA-ND 1.03 7.92 | US-2006 

7 .7 (17.78) 2007CA-ND 1.15 8.82 | US-2007 

2 8 8 (20.32) 2008CA-ND 1.27 9.72 | US-2008 

10 1.0 (25.40) | 2010CA-ND 1.62 12.42 | US-2010 

12 1.2 (30.48) | 2012CA-ND 1.86 14.22 | US-2012 
3000 Series 

8 8 (20.32) 3008CA-ND 1.74 13.32 | US-3008 

3 10 1.0(25.40) | 3010CANND 2.09 16.02 | US3010 

12 1.2 (30.48) | 3012CA-ND 244 18.72 | US-3012 

14 1.4(35.56) | 3014CA-ND 2.80 21.42 | US-3014 
4000 Series 

7 .7 (17.78) 4007CA-ND 1.50 11.52 | US-4007 

8 8 (20.32) 4008CA-ND 1.74 13.32 | US-4008 

4 10 1.0(25.40) | 4010CAND 2.09 16.02 | US-4010 

12 1.2 (30.48) | 4012CA-ND 244 18.72 | US-4012 

14 1.4(35.56) | 4014CA-ND 280 21.42 | US-4014 

16 1.6 (40.64) | 4016CA-ND 3.15 = 24.12 | US-4016 
5000 Series 

8 8 (20.32) 5008CA-ND 1.97 15.12 | US-5008 

10 1.0(25.40) | 5010CAND 233 17.82 | US-5010 

5 12 1.2 (30.48) | 5012CA-ND 280 21.42 | US-5012 

14 1.4(35.56) | 5014CA-ND 3.15 24.12 | US-5014 

16 1.6 (40.64) | 5016CAND 3.50 26.82 | US-5016 

20 2.0 (50.80) | 5020CANND 4.32 33.12 | US-5020 


Master Assortment Kit for UNI-SIP: The MK260CA Assortment contains 2 
each of all 26 types in the UNI-SIP Series, packaged in reclosable bags 


grouped by series number. 
MK260CA-ND 


More Product Available Online: www.digikey.com 


866 (1023) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


SURFBOARDS* by 


The Surfboard Concept: The concept behind SURFBOARDS is 
elegantly simple. Many models incorporate foil patterns that are designed 
to accommodate a wide variety of component mounting footprints. 
SURFBOARD® models for SOICs and PLCCs provide standard 
mounting footprints for the IC and depending on the model chosen, will 
include a prototyping area for additional components or provide a direct 
pin-out. Most SURFBOARD® models feature SIP (single in line) pins that 


make prototyping and interfacing with other circuits easy. 
Specifications: + Material: G-10 FR-4 Fiberglass laminate, 10z. Cu. 
032” (.81mm). Thickness +.005” (+.13mm) + Finish: Level 60/40 Solder 
alloy + S.I.P. Pins: On applicable models. Soldered on .100” (2.54mm) 
centers. SURFBOARDS® can be hand soldered and are compatible with 
most industrial soldering processes. (Suggested soldering and assembly 
guidelines included). 


The universal circuit patterns 
allow for the mounting of 0603, 
0805, 1206 and mini-melf 


packages as well as a wide 
variety of 3 terminal devices. 


Fain, the Breadboarding Medium for Surface Mount 


&, 


Trimmers 0805, 0603, 1206 


6000 Series for Discrete Devices — .1” (2.54mm) Pin Spacing 9000 Series for ICs mS Peas 
Build + prototype circuits * Evaluate ICs easily + Build circuit upgrades “4: aN SOIC 
+ Adapt SMD to thru-hole Q081CAND 1.60 12.24 
- - 9082CA-ND 4.11 31.50 
Fig. 1 - Model 9081 Fig. 2 - Model 9082 16 Pin SOIC 
}-1.10 (27.94) >| 9161CAND 2.04 15.66 
[+ 1.20 (30.48) >| 9162CAND 2.16 16.56 
9163CAND 6.32 48.42 
. 9164CA-(ND 6.53 50.04 
For building: Q165CA-ND 6.89 52.74 
+ Resistor Networks All 6000 Series boards Pin, .3” (7.62mm) Wide 
< * are .5” (12.7mm) high 9210CA-ND 7.47 57.24 
Capacitor Networks with .1” (2.54mm) pin - 20 Pin PLCC 
+ R-C Networks spacing. a Fig. 3 - Model 9161 9301CA-ND 7.47 57.24 
+ Diode Arrays SURFBOARDS® with a }+1.05 (26.67) : SCGSNON 7.47 57.24 
. greater pin count repeat = 
+ Transistor Arrays the same basic pattern = = Master Asst. Kit for ICs: 
+ SMD Sub-Assemblies as shown. = PA 32 pes total (5 each of 9081, 9082, 
= a= 9161, 9162, and 2 each of 9163, 
= z= = 9164, 9165, 9210, 9301, 9302) 
No.of Digi-Key Pricing No.of Digi-Key Pricing = cS MK-9000CA-ND............ $99.00 
Fig.| Pins Part No. i 10 Fig. | Pins Part No. 1 10 
SURFBOARDS® for Discrete Components 5 6405CA-ND 1.93 14.76 ig. 5- ig. 6- ig. 7- 
; ant , a aa 3 fo EATOCAND Bik. Saen Fig. 5 - Model 9163 Fig. 6 - Model 91 Fig. 7 ere a 
6 6006CA-ND 204 15.66 15 6415CA-ND 4.23 32.40 “i 1.60 (40.64) —» | 1.60 ( as SU) —| 
cS : 10 6510CA-ND 3.08 23.58 L} 
7 pio 228 17.46 4 | 20 6520CA-ND 5.17 _39.60 
s 8 COUSCR ND 251 19.26 8 6808CAND 251 19.26 
10 SO10CA-ND 3.08 23.58 5 16 6816CA-ND 4.11 31.50 
lz SURCENDE 3.67 28.08 8 6908CAND 2.51 19.26 
3 6103CA-ND 1.48 11.34 6 16 6916CA-ND 4.11 31.50 
P : Scan pet pa SURFBOARDS® for SOT-89 Fig. 8 - Model 9210 Fig. 9 - Model 9301 Fig. 10 - Model 9302 
3 a z 3 6303CA-ND 1.48 11.34 }— 2.00 (50.80) — jk 2.00 (50.80) — 
12 6112CA-ND 3.67 28.08 7 6 6306CAND 2.04 15.66 200 (50.80)—~; x { = 4 (50-80) — 
15 6115CA-ND 4.23 32.40 9 6309CA-ND 2.63 20.16 ] 
Master Assortment Kit for Discretes: The MK-6000 assortment contains 2 each of all 23 models in the 6000 
series of SURFBOARDS? for discrete components. 
MIK-G000GASND noice siscesin vices nasidid tasted cameleon oldlp aap aibipn ave sais binsibib’p anenidiendiebaead ed paus aaa eadadeane $99.00 


Application-Specific Adapters 
+ Accept Wide Range of Surface Mount Discrete Semiconductors and ICs 
+ Provide Convenient Medium for Prototyping, Test, and Development 


SURFBOARDS* by 


— ea ——| 
TECHMOLOGIES TICS ry 


The 33000 Series of Surfboards® are application- Dimensions — Inch (mm) SIP i-Key Pricing 
specific adapters that convert surface mount Fig. A B Cc D E Pins | Accepts These Devices Part No. u 10 
component footprints to Single-In-Line (SIP) format. [4 [400 (10.16) | 300 (7.62) | .100 (2.54) | .080 (2.03) | .0512(1.30) | 3 | SC-70-3, SOT-323, NEC Pkg-30 33003CA-ND 1.01 7.74 
The boards feature pre-installed pins on .100” 2 |.400 (10.16) | .600 (15.24) | .100 (2.54) | .090 (2.28) | .0256 (.650) 6 | SC-70-6, SOT-363........ 33006CA-ND 2.07 15.84 
(2.54mm) centers making them compatible with 3 | .400 (10.16) | .800 (20.32) | .100 (2.54) | .180 (4.57) |.0375 (.9530)| 8 | SuperSOT-8™ (Fairchild). 33008CA-ND 2.80 21.42 
conventional breadboards, solderless breadboards, | 4 |.400(10.16)| 1.0 (25.4) | .100 (2.54) | .200 (5.08) | .0197(.500) | 10 | Micromax-10 (Maxim) 33010CA-ND 3.22 24.66 
and sockets. The SIP format provides ease of signal | 5 | .400 (10.16) | 500 (12.7) | 100 (2.54) | 165 (4.19) | .060(1.50) | 5 | SOT-89-5 33105CA-ND 1.81 13.86 
probing as well as higher densities when prototyping. 6 | .400 (10.16) | .800 (20.32)| .100 (2.54) | .200 (5.08) | .0256(.650) | 8 |MSOP-8, TSSOP-8, Micromax-8 (Maxim), 
Models are available to accept a wide range of Micro-8 (Int'l Rect.), Mini SO-8 (Burr-Brown) 33108CA-ND 2.80 21.42 
surface mount semiconductors and integrated | 7 | -800 (20.32) | .600 (15.24)| .100 (2.54) | .625 (15.87) | .100 (2.54) | 6 | TO-263AB, 3-Lead D-Pkg............ & 33113CA-ND+ 2.84 21.78 
circuits. 8 | .800 (20.32) | .500 (12.70) | .100 (2.54) | .625 (15.87) | .067 (1.70) 5 | 5-Lead DD Pkg., Surface Mount Device 33115CA-ND 2.37 18.18 
9 | .800 (20.32) | .700 (17.78) | .100 (2.54) | .625 (15.87) | .050 (1.27) 7 | 7-Lead DD Pkg., Surface Mount Device 33117CA-ND 3.22 24.66 

Models 33113 and 33623 feature two SIP pins for [79 \ 400 (10.16) | .400 (10.16)| .100 (2.54) | .100 (2.54) | .078(1.99) | 4 | SOT-143, Surface Mount Device 33143CA-ND 1.53 11.70 
each pad for higher current applications. Model 33213 | 44 | 400 (10.16) | .500 (12.7) | .100 (2.54) | .110 (2.79) | .0375(.953) | 5 | SOT-23-5, SC59-5, Burr-Brown Pkg. 331, 
features large soldering pads as connection points Tinylogic™ (Fairchild), Microgate (Texas Inst.)....| 38205CA-ND 1.86 14.22 
and SIP pins for measuring purposes. Boards are | 12 |.400 (10.16) | .600 (15.24)| .100 (2.54) | .110 (2.79) | .0375(.953) | 6 | SOT-23-6, SOT-23-L, SC59-6, TSOP-6t, 
031” + .005” (.79mm +.13mm) thick FR-4 and feature SuperSot-6™ (Fairchild), Micro-6™ (Int'l Rect.) ... | 33206CA-ND 2.07 15.84 
solder-coated 1-oz. Circuit Foils that can be hand- 13 | .400 (10.16) | .800 (20.32) | .100 (2.54) | .300 (7.62) 025 (.650) B | SSOPAB8 cis cedcecearawccnns 33208CA-ND 2.80 21.42 
soldered or soldered by most conventional processes. 14 |1.125 (28.57)| .850 (21.59) | .100 (2.54) | .625 (15.87) | .100 (2.54) 3 | TO-263AB, 3-Lead D-Pkg. 33213CA-ND> 3.45 26.46 
SIP pins are soldered in place on 100" (2.64mm) | +5 | Zoq (10.16) | 400 (10.16)| 100 (254) | 080203) | “os1(1a) | 4 |SoTa@.n 3a04S0AND 1.63. 11:70 
centers. All boards feature solder mask to limit flow of ‘ : : : : A 7 ; a ae : . 
solder to pad area and aid assembly. Just add parts 17_| .500 (12.70) | .600 (15.24) | .100 (2.54) | .275 (6.98) 090 (2.28) 6 | SOT-223.. 33623CA-ND+ 2.30 17.64 
and plug in. + Higher Current Applications $ Not exact device/pad match 

Fig. 1 - Model 33003 | Fig. 2 - Model 33006 Fig. 6 - Model 33108 Fig. 7 - Model 33113 Fig. 8 - Model 33115 Fig. 9 - Model 33117 

2 Ba -——B pr B— r-B— 8 
'33006/70-6 (G DN al 


HA viii 


c 


D 


OOO0000 


Fig. 11 - Model 33205 Fig. 12 - Model 33206 
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Fig. 15 —- Model 33223 
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Fig. 16 —- Model 33343 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 867 


Wire Wrap Gun 
and Bits 


Ck 


Division of OK international 


K477-ND (Kit) 


tC —————Tr > 
Sleeve: 


K471-ND 


K475-ND 
(Battery) 


K476-ND 
(Charger) 


The PTX Series Wire Wrapping Tools for OK Industries bring revolutionary 
new benefits to installers, telcom technicians and other users. With worker 
safety in mind, OK Industries created an ergonomic tool which includes a 
lightweight, well-balanced construction, dual finger short throw trigger, and a 
long handle to mitigate pressure on the palm. These features help to prevent 
repetitive stresses and result in an industry leading design from a comfort and 
safety standpoint. 

Choose either 115V powered wire wrap/unwrap gun or the portable battery 
powered wrap/unwrap tool. PTX wire wrapping kit includes the ergonomic 
battery wrap/unwrap tool, battery charger and 2 batteries for continuous wire 
wrapping jobs. 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Tools / Guns 
Wire Wrap/Unwrap Gun 115V K471-ND 235.00 
Wire Wrap/Unwrap Gun w/ Backforce 115V K472-ND 245.00 
Cordura Tool Pouch for Battery Powered Tool K473-ND 59.00 
Battery Powered Wrap/Unwrap Gun K474-ND 195.00 
Kit 
Complete PTX Wire Wrap Kit, Gun, 
Charger, 2 Batteries K477-ND 325.00 
Replacement Battery / Charger 
Replacement Battery for PTX Wire Wrap Gun K475-ND 45.00 
Battery Charger for PTX Wire Wrap Gun K476-ND 57.50 
Sleeves and Bits 
Sleeve, 22 AWG Insulated K479-ND 21.00 
Sleeve, 24-26 AWG Insulated K480-ND_ 21.00 
Sleeve, 26 AWG WV Gun, .046” Max. Insul. K481-ND 29.00 
Bit, 26 AWG for .025" sq. Post K483-ND_ 43.54 
Sleeve, 28 AWG WW K482-ND 29.00 
Bit, 28 AWG for .025" sq. Post K321-ND 41.12 
Sleeve for 26 AWG Bit K324-ND 24.50 
Bit, 26 AWG for .025" sq. Post, .031” Max. Insul. K323-ND 41.12 
Sleeve for 28 and 30 AWG Bit K322-ND 29.00 
Bit, 28 AWG for .025" sq. Post K484-ND 43.54 
Bit, 30-32 AWG for .025" sq. Post K485-ND 41.12 
Bit, 30 AWG for .025" sq. Post K320-ND 39.75 
Power Unwrap Bit / Sleeve 
Power Unwrap Bit/Sleeve for 20-26 AWG K384-ND 45.00 
Power Unwrap Bit/Sleeve for 26-32 AWG K385-ND 45.00 
Wire Wrap Wire 
26 AWG, Blue, 100' (30.48m) K327-ND 11.83 
26 AWG, Black, 100’ (30.48m) K386-ND 11.83 
26 AWG, Red, 100’ (30.48m) K387-ND 11.83 
26 AWG, Yellow, 100’ (30.48m) K388-ND 11.83 
26 AWG, White, 100’ (30.48m) K389-ND 11.83 
28 AWG, Blue, 100’ (30.48m) K326-ND 10.35 
28 AWG, Black, 100’ (30.48m) K390-ND 10.35 
28 AWG, Red, 100' (30.48m) K391-ND 10.35 
28 AWG, Yellow, 100’ (30.48m) K392-ND 10.35 
28 AWG White, 100’ (30.48m) K393-ND 10.35 
30 AWG, Blue, 100’ (30.48m) K325-ND 9.17 
30 AWG Black, 100' (30.48m) K394-ND 9.17 
30 AWG, Red, 100’ (30.48m) K395-ND 9.17 
30 AWG, Yellow, 100’ (30.48m) K396-ND 9.17 
30 AWG White, 100’ (30.48m) K397-ND 9.17 
Kynar, Blue 30 AWG 100" K329-ND 11.83 
Kynar, White 30 AWG K443-ND 11.83 
Kynar, Red 30 AWG K444-ND 11.83 
Kynar, Black 30 AWG K445-ND_ 11.83 
Manual Wire Wrap Tools 
Digi-Key Price 
Description PartNo. Each 
Manual Wrap Tool Lexan for 
use w/ bits and sleeves above K398-ND 93.50 
Manual Wrap Tool Aluminum for 
use w/ bits and sleeves above K399-ND 129.00 K398-ND 
Manual Wrap Tool Insulated Version K478-ND 149.00 K399-ND 


Hobby Wrap Hand Tools 


Modified = STD a 


Wire-wrapping, stripping, unwrapping tool for AWG 30 on .025” 
(0.63mm) Square Post 


oO oe 3s oe x 


K104-ND 
K105-ND 


Regular Wraps icniniictsenieniendcaseanera snare’ $21.00 
Modified Wrap i..0.0c.0sc.ciccceasscneraccoensascne $22.00 


Precision Hand Wrapping 
and Unwrapping Tools 


K463-ND Combination Hand 
Wrap-Unwrap Tool, 30AWG ..............2..00005 $84.50 
K464-ND = Combination Hand 
Wrap-Unwrap Tool, 22-24AWG... 
K465-ND = Hand Unwrap Tool, 20-26AWG... 
K330-ND Universal Wire Unwrap Hand Tool, 24-32 AWG ...$17.00 


Single Wire Dispenser 


+ With 50 ft. (15.24 meter) roll of AWG 30 KYNAR wire-wrapping wire 
+ Built-in Plunger cuts wire to desired length 

+ Built-In Stripper strips 1” (2.54cm) of insulation 

+ Refillable (for refills, see below) 


Digi-Key 
Part No. 
K223-ND 
K224-ND 
K225-ND 
K226-ND 
Dispenser Replacement Rolls 
30-AWG Blue 50 Ft. (15.24 meter) Roll K229-ND 
30-AWG Yellow 50 Ft. (15.24 meter) Roll K230-ND 


Description 
Blue Wire 
Yellow Wire 
White Wire 
Red Wire 


Wire Wrap Wire 


30-AWG. Pre-Cut/Pre-Stripped — 50 Wires/Pkg. 


1” (2.54cm) 
Stripped Ends 


Digi-Key Price 


Description PartNo. Each 


Blue Wire, 3” (7.62cm) Overall Length 
Yellow Wire, 3” (7.62cm) Overall Length 
White Wire, 3° (7.62cm) Overall Length 
Red Wire, 3” (7.62cm) Overall Length 


B3-ND 4.50 
Y3-ND 4.50 
Ws3-ND 4.50 
R3-ND 4.50 


B4-ND 6.00 
Y4-ND 6.00 


Blue Wire, 4” (10.16cm) Overall Length 
Yellow Wire, 4” (10.16cm) Overall Length 


Blue Wire, 5” (12.70cm) Overall Length 
Yellow Wire, 5” (12.70cm) Overall Length 
White Wire, 5” (12.70cm) Overall Length 
Red Wire, 5” (12.70cm) Overall Length 


B5-ND 6.50 
Y5-ND 6.50 
W5-ND 6.50 
R5-ND 6.50 


B7-ND 7.00 
Y7-ND 7.00 
W7-ND 7.00 
R7-ND 


Blue Wire, 7” (17.78cm) Overall Length 
Yellow Wire, 7” (17.78cm) Overall Length 
White Wire, 7” (17.78cm) Overall Length 


Red Wire, 7” (17.78cm) Overall Length 


Tri-Color Dispenser 


+ 3 Rolls of wire in one dispenser + 3 Colors: 
blue, white, red; 50 feet (15.24 meters) of each 
color * AWG 30 (0.25 mm) KYNAR insulated 
wire * Built-in plunger cuts wire to desired 
length + Built-In stripper strips 1” (25.40mm) of 
insulation + Refillable (for refills, see below) 


Digi-Key 
Part No. 
K227-ND 
K228-ND 


Description 
Tri-Color Dispenser 
Replacement Rolls 


VECTOR | 


ELECTRONIC COMPANY 


Slit-N-Wrap Tools and Wire 


No Pre-cutting or Pre-stripping. Fast, reliable, spool fed wire. 
Slits and opens insulation exposing bare wire before wire is wrapped 
on post, forming actual wire wrapped gas tight joint as tool is rotated. 


V1081-ND V1082-ND 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Manual Slit-N-Wrap Tool (#28), Includes 
Bit, 50’ (15.24m) Roll of Green Wire 
Replacement Wirewrap Bit #28 
Manual Slit-N-Wrap Tool (#30), Includes 
Bit, 200’ (60.96m) Roll of Blue Wire 
Replacement Wirewrap Bit #30 
150’ (45.72m) 28 AWG Tefzel Wire Green 
150' (45.72m) 28 AWG Tefzel Wire Red 
150’ (45.72m) 28 AWG Tefzel Wire Blue 
150’ (45.72m) 28 AWG Tefzel Wire White 
150’ (45.72m) 28 AWG Tefzel Wire Yellow 
200’ (60.96m) 30 AWG Tefzel Wire White V1090-ND 23.12 
200’ (60.96m) 30 AWG Tefzel Wire Blue V1091-ND 22.46 
200’ (60.96m) 30 AWG Tefzel Wire Orange | V1092-ND 22.54 


V1081-ND 183.57 
V1083-ND 59.95 


V1082-ND 188.52 
V1084-ND_ —_57.62 
V1085-ND 20.33 
V1086-ND 19.64 
V1087-ND 19.64 
V1088-ND 19.64 
V1089-ND 19.64 


BRAND @ TOOLS 


ATMO02-ND ATMO03-ND NEW! ATM04-ND 


\\ 


51/2” (13.97cm) Straight-Tip 
Hemoclamp/Hemostat 


Professional grade hemo made of 410 A.I.S.I. stainless steel. Hand 
finished and polished. Hand serrated for extra gripping power. Has 3 
locking positions. 


JATMOPND oii cescs cic acidepencicnaseasicabteadadcaacnaeiadadiics $4.95 


Curved-Tip Hemoclamp/Hemostat 


Professional grade hemo made of 410 A.I.S.I. stainless steel. Hand 
finished and polished. Hand serrated for extra gripping power. Has 3 
locking positions. 


JATMO2-ND) 55:32 cbcicg connie ec ntinaccaiaceaiinatsugacnsgheeaaia cde $4.95 


Compact Electrician’s Scissors 


Stainless steel double notched blade with file on back. Notches are 
for stripping wire. Can be used for many telephone installation and 
electrical service applications. 5 1/2” overall length, cut length is 1 
7/8". PVC comfort coated handles. 


NEW! ATMOS5-ND... 


4-Piece Probe Set 


Forged from 420 A.I.S.l. stainless steel. Set includes four probes and 
a plastic (vinyl) pouch. 


HASEMOS-ND ossicles cicsrerrncen aed cinsbenenaseaere land bavesmundineamehatirgied $7.88 


7-Piece Probe Set 


Hardened, tempered stainless steel. Set includes seven probes and a 
plastic (vinyl) pouch. 


NEW? ATMOA4SND oi cciniiscisanacndemusiyanle anh sie aiieanaatieninie $15.70 


$8.08 


Panasonic. 


Power 
Screwdriver 


Accurate, 
High Speed, Powerful! 


FEATURES: « “Auto Shut-Off Clutch” extends battery and clutch life 
by immediately stopping rotation once torque setting is reached + 22- 
stage clutch offers you more precise torque setting + Clutch torque 
accuracy is +5% +» Maximum 600 rpm for high speed screw driving 
+ Maximum 339 in.-lbs. torque (in low gear) even with compact size 
+ 1/4" hex quick connect chuck * 15-minute charging system + Easily 
converts from straight to pistol form 

TECHNICAL DATA: + Motor Voltage: 3.6V DC + Rotating Speed: 
Low: 200 rpm; High: 600 rpm + Max. Torque: Low: 39 in.-lb.; High: 
13 in.-lbs. + Clutch Torque/Auto Shut-Off Clutch: 21 stage/2.6 to 
26 in.-lb. + Size in Straight Position: 11-21/32” x 1-17/32” » Weight 
(includes battery): 1.15 lbs. + Battery Capacity: 1.2Ah +» Charging 
Time: 15 minutes + Working Capacity: Screw (@5/32 x 3/8): 600 
screws 

INCLUDES: 

Battery Pack, Battery Charger, #1 Phillips Bit, #2 Phillips Bit 
P10861-ND = Screwdriver (EY6225CQ).... 
P10862-ND Extra Battery Pack (EY9025B) 


Wiss 


Heavy Duty 
Utility Knife 


- $39.00 


Utility and Snap 
Knives 


Fig. 3 — 2-piece Snap 
Knife Set 


Fig. 2 — Retractable 
Utility Knife 


Digi-Key Price 

Fig.| Description Part No. Each 

1_|Heavy Duty Utility Knife w/3 Blades | WKSV-ND 5.82 

Retractable Utility Knife w/3 Blades | WK8V-ND 4.36 

Economy Snap Knife 2-Piece WSK34VCDP-ND 2.14 
Combination Set 


More Product Available Online: www.digikey.com 


868 (1023) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Xcelite’ 
Electronic Pliers 


All pliers are furnished with coil spring 

and ESD safe cushioned grip handles. 

Each plier is manufactured from extreme toughness and rigidity. 
Cutting edges are electronically hardened. Machining is to close 
tolerances, with individual finishing and testing for exact fit of jaws. All 
have polished heads with gun metal handles. 


Full Flushed Relieved Tapered Cutter 


Diagonal flush cutter, ground down on back side for reaching into 
confined places. Size: 4” (102.00mm). 


IMSS 4ESEND i soacee-dsesteiiaaticneaatsanadineinatooerdedmanaimascdans $14.54 
Semi-Flush Diagonal Cutter 

oT <1 

SORE <= _ 


Diagonal cutter with flush ground cutting edges. Size: 4”. (102.00mm). 
IMSSAAND icici sniediny encase casiisenag cueaulsdeealeasendaneemeaiys $12.77 


Cutting blade is flush ground and angled at 29°. Cutting plier is designed 
to give long wear for cutting soft wire. Size: 4” (102.00mm). 


—S 


Miniature very fine point for delicate work in very confined areas. Has 
scored jaws. Size: 4” (102.00mm). 


Curved Long Nose Pliers 


For reaching into confined places. Nose bent approximately 60°. 
Smooth jaws. Size: 5” (127.00mm). 
CNSAAND |. ccicsdeiccascaseasenserencsicimaimearcameancaawancnelé $15.69 


Long Nose Pliers 


RS 


—_A 


Has finely scored jaws. Size: 5” (127.00mm). 
GCOO-ENSAND 050205505 cde csdidanateeeesdepaeannanemsaaas daa $13.98 


Needle Nose Pliers 


INNS4-2-ND i ooicocdiieciacadisaciincich a ddeadecnosanscoaeanaiians $16.55 


Flat nose duck bill pliers with smooth jaws. Siz 
DN54-G-ND.. 


5” (127.00mm). 
$12.77 


Long Nose Side Cutter 


Similar to long nose pliers but with 7/32” (5.56mm) cutter near joint. 
Size: 5” (127.00mm). 


Reverse Action Tweezers 


S 


XHT412 4 1/2" (115mm). Self closing, smooth, sharp points for 
holding work. 


MET AIQND 3: vice sisissisidsiate ait naeicaedaisiiscicuie na cate git nea veaineas $4.83 


Xcelite’ 


Cordless Rechargeable 
Screwdriver Kit 


Kit contains: + Driver + Battery + Charger » 99PA adapter + 1 
slotted, 2 Phillips bits Features: + 3.6V power + 2 speeds + 1 
hour full recharge + 8 stage torque adjustable + Easily converts 
from in-line to pistol form + Replaceable battery pack » 99PA adapter enables 
use with all Xcelite Series 99 blades 


XP1-ND... 
XP1B-ND 


--.$108.00 
-$24.23 


4-in-1 Screwdriver —-, 


4 bits in one compact tool. Changes in seconds: pull out, reverse, snap back, 
2 Phillips bits and 2 slotted bits are always ready. Alloy steel, heat treated for 
maximum strength, precision ground and polished. Large, 6-spline. easy-to- 
grip red Tenite handle. 


Screwdrivers 


5 Piece Phillips Set Includes: Point #0, 1, 2, 3 and Short #2, Packed in Pouch 
5 Piece Slotted Set Includes: 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4” and 5/16” Packed in 
Pouch 

6 Piece Set Includes: 4 Round Blade for Slotted Screws & 2 Phillips Types, 
Slotted: 1/8", 3/16", 1/4” and 5/16”, Phillips: 1 & 2 Pt. Size, Packed In Pouch 
7 Piece PRO-SERIES Ergonomic Set Includes: 5 Slotted Screws & 2 Phillips 
Types, Slotted: 1/8", 5/32”, 3/16", 1/4” and 5/16” Phillips: 1 & 2 Pt. Size, 
Packed In Box 


Digi-Key Price | Xcelite 

Part No. Each | PartNo. 
SDX-22-ND 22.67 | SDX-22 
SDR-11-ND 20.84 | SDR-11 
SRX-33-ND 28.26 | SRX-33 
XPE700 


Description 

5 Piece Phillips Screwdriver Set 

5 Piece Slotted Screwdriver Set 

6 Piece Screwdriver Set 

7 Piece PRO-SERIES Ergonomic Set 


99-XTD7 Torx® 
Screwdriver Blade Kit 


* Interchangeable blades * Contains 6 blades 
(#10, 15, 20, 25, 27, 30), 4” (102.00mm) long 
and regular 99-1 handle + 4” (102.00mm) 
approximate working length 


99-XTD7-ND 


Screwdriver & Nutdriver Sets - 
Inch Sizes 


‘See-through stand-up plastic cases. 

99PS-50 Regular Nutdrivers: 3/16", 7/32”, 1/4", 9/32”, 
5/16”, 11/32”, 3/8”. 

Slotted Screwdriver: 3/16”, 1/4”. 

Phillips Screwdriver: No. 1, No. 2. Extension. 

Regular Handle. 

PS-120 Color-coded handles. Comes with 

black “piggyback” torque amplifier handle. 

Regular Nutdrivers: 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 

7/32", 1/4", 9/32”, 5/16", 11/32”, 3/8”. 


Xcelite 
Part No. 


Digi-Key 
Description Part No. 
Screwdriver and Nutdriver Set, 
13 pes it 
Nutdriver Set, 11 pes. 5 


99PS50-ND Z 99PS-50 
PS120-ND. i PS120 


Precision Electronic ae 
Screwdriver Set —-——47_)==})) 


+ Chrome-molybdenum vanadium steel blades. + Fast-turning swivel caps with 
cavity for precise centering. » Precision tolerance black tips. » No-roll handle 
design. 

XP600-ND Includes: 1.5mm x 60mm Slotted Screwdriver, 2.0mm x 60mm 
Slotted Screwdriver, 2.5mm x 60mm Slotted Screwdriver, 3.0mm x 60mm. 
Slotted Screwdriver, #00 Point Size Phillips Screwdriver, #0 Point Size 
Phillips Screwdriver 

XPTX600-ND Includes: #5pt. Standard Torx Screwdriver, #6pt. Standard Torx 
Screwdriver, #7pt. Tamper-proof Torx Screwdriver, #8pt. Tamper-proof Torx 
Screwdriver, #10pt. Tamper-proof Torx Screwdriver, #15pt. Tamper-proof 
Torx Screwdriver 


Digi-Key Price | Xcelite 
Part No. Each | Part No. 
XP600-ND 21.03 | XP600 
XPTX600-ND 24.74 | XPTX600 


Description 
6 Piece Screwdriver Set 
6 Piece Torx Screwdriver Set 


ToolZall® Technician 
Multipurpose Tool 


Tools included in the 

ToolZall Technician: 

+ Wire Stripper (20 to 10 AWG) + Small, 

Medium, and Large Flat Head 

Screwdrivers + Needle-Nose Pliers @3= 

+ Phillips Screwdriver + English and 

Metric Rulers + Can and Bottle Qpeners + Serrated Drop Point Knife + Metal 
and Wood Files + Wire Outter » Wire Bender + Awl 

Additional Features: + Comfort grip handles + Stainless steel construction 
XTZ1V-ND 


Xcelite’ 
Micro Series Shearcutters 


General <\ 
aa OC OO} 


Purpose 


+ Low profile + Superior blade by-pass shear cutting action + Better 
cuts with half the effort + Greatly reduced mechanical shock delivered 
to the work +» 170M, 175M feature light blue grips + 170D, 175D 
feature static-dissipative black grips + 175M, 175D feature safety 
clips + 170D, 175D especially hardened and plated 


-. $4.94 
$5.46 
$6.05 
-. $6.65 


Heavy Duly = eS 
> 


+ Heavy-duty for IC pins, cables and harnesses » Maximum durability 
+ Maximum operator safety + 1178M features light blue grips 
* 1178D features static-dissipative black grips +» 1178D especially 
hardened and plated 

WUPBMEND s siicsieteas sikccaccnnaehinsnaehieleas digeneien ebay caching $8.88 
ATVZBDAND: «conse scans iecssaacsivamcaasaaeiacaciianscanaenedad! $10.71 


Crescent’ 


Pliers, Wrenches 
DURA PIERS 


+ Laminated and riveted “ply” con- 
struction * Box-joint design + Textured 
air-cushioned grips + Multiple positions 


Wrenches 
+ Adjustable » Chrome finish 
Digi-Key Price | Crescent 

Description Part No. Each Part No. 
8” Dura-Plyers™.. LB8-ND 8.14 LB8& 
10” Dura-Plyers™ LB10-ND 9.16 LB10 
6” Crescent Wrench AC16V-ND 19.96 AC16V 
8" Crescent Wrench AC18V-ND 20.72 AC18V 
10” Crescent Wrench.... | AC110V-ND 26.40 AC110V 


Ratcheting Screwdriver Set 


SDMBRV-ND Includes: 6 Screwdriver 
Bits: #1 Phillips®, #2 Phillips®, 3/16" 
Slotted, 1/4" Slotted, #1 Square Recess, 
#2 Square Recess 


SDMBR2-ND Includes: 7 Fractional 
Power Nutdrivers: 3/16", 1/4", 9/32", 
5/16", 11/32", 3/8", 7/16". 7 Metric 
Power Nutdrivers: 5mm, 6mm, 7mm, 
8mm, 9mm, 10mm, 11mm. 18 Screw- 
driver Bits: #1, #2, #3. Phillips®, 1/4", 
5/32", 3/16". Slotted: #1, #2, #3 Square 
Recess. Stainless Steel Bit Holder w/ 1/4" Hex Drive: TX6, TX8, 
TX10, TX15, TX20, TX25. Torx®: 1/4", 5/32", 3/16" Hex. 


Digi-Key Price | Crescent 
Description Part No. Each Part No. 
7PC SDMBRV-ND 10.47 SDMBRV 
34 PC SDMBR2-ND 23.82 SDMBR2 


Tools included in the ToolZall Pro: 

+ Needle-Nose/Regular Pliers 

+ Wire Cutter 

+ 2 Flat Head Screwdrivers 

+ Metal/Wood File 

+ Phillips Screwdriver 

+ Drop Point Blade 

+ Serrated Sheepfoot 
Blade 

+ Ballistic Sheath 

+ Metric/English Ruler (measures up to 8"/20cm) 


ToolZall® Pro Multi-Purpose Tool 


Comes with its 
own carrying 


+ Lanyard Ring sheath. 
+ Can/Bottle Opener 
TZOVEND vied s acaveshcedeceessagattaanatdaieastusaadeemctees $70.80 


4 Piece Screwdriver Set 


* No-slip grip handle stops slippage for higher torque 
+ Extra long, rounded tri-oval shape reduces 
pressure points to improve comfort 


+ Enlarged handle middle optimizes grip ERGO- 
strength and turning efficiency to reduce 
fatigue LG 


+ Plated tool steel shafts specially hardened for strength 
and durability: Includes: #1 and #2 Phillips, 1/4” x 4” Slotted, 3/16” x 
3" Slotted 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1023) 869 


Swanstrom EREM’® Tweezers 
Tools USA - : 
. Straight Tapered Tip Tweezers 
Cutters and Pliers eT UI i ieee 


. for handling a variety of small components. 
Standard or Ergonomic Handles EROP2A-SA-ND $3.00 ——~___ 


[PAINEMISE® 


Straight Precision Tip Tweezers 
EROP 4.25” (107.95mm). Straight Point 

Tweezers. For general use. 

EROP3C-SA-ND ... 


Curved Precision Tip Tweezers 

EROP 4.5” (114.30mm). Curved precision tip ————— 
tweezers improve visibility when used under 

magnification. 

EROP7-SA-ND 


Straight Fine Tip Tweezers 

EROP 5” (127.00mm). General use straight | 
point tweezers with hardened tips. 

EROPAA-SA-ND 


Angled Cutting Tip Tweezers 


EREM 4.5” (114.30mm). Angled cutting 

tweezers. Tempered carbon steel, hard but low _———— 
rust resistance. 

15AGS-ND 


Straight Soft Carbon Tip Tweezers 


EREM 5” (127.00mm). 304/305 stainless steel. 
Soft carbon tipped handling tweezers. Soft tips 
minimize scratching or nicking of fragile wires 
and parts. Temp. range is 250° to 300°F (121° 
to 149°C). Nonmagnetic and non-corrosive. 
Resistant to hydrochloric and nitric acids. 
249-SA-ND 


Spartan Standard: 


+ High carbon, alloy forged American steel—for ee . 
long tool life. + Alloy steel rivets—for smooth Diagonal Cutters Must be used with 
action. + Machined and lapped joints. + Polished N Series - Magic Springs: » Superior to Leaf = Fig. 6 or Fig. 7 

eb i‘ . . a é se : - \ (sold separately). 
finish—for cleanliness and rust prevention. * Dou Springs * Invisible, internal EREM-Magic 
ble stainless steel leaf spring. + Soft touch static springs provide uniform, constant tension and “4 
dissipative foam grips—to minimize ESD & CTS. ultimate performance »* Linear closing and Ne 
opening force » High Precision Inter-Lock Screw Joint 


Fig. Digi-Key Price |Mfg. ‘System: Surfaces between the two halves are machine faced 
No. |Description Part No. Each |Part No. to provide smooth, wobble-free operation with no blade overlap Digi-Ke Pri 
Cutter Tapered | Series: « ESD Safe foam grips * Forged stainless steel inhibits oxidation + Pre- Fig. | Description palace aA 
cision box joint for perfect jaw alignment + Dual leaf springs give you smooth, 9. [i = 
1 Fush Standard. Size: 4” (101.60mm) |232-1010-ND 25.00 | 415 fast action 1 Deluxe Hectronic Work Center- 
Aush Standard. Size: 5" (127.00mm) |232-1016-ND 27.00 | 515 EGS = Solder wire & soldering station not included 324PV-ND 81.99 
ae ale lass 2 | Standard Station (303 head/300 base) 301PV-ND 44.99 
Long Nose Serrated Shear Cut Description | PartNo. Each | Part No. 3. | Wide Qpening Station (366 head/300 base) 396PV-ND 53.99 
2 | Standard. Size: 6” (152.40mm) 232-1012-ND 30.00 | 351 “N” Series Wide Opening: Saf Oantering Work 
Long Slim Nose Smooth J aw Hf aglow. ae cities SSN es et 4 | Station (376 head/300 base’312 tray base mount) | 350PV-ND 83.99 
eee .6mm), , Full-Alus! . = 7 Fy 
2 | Standard. Size: 5” (127.00mm) 232-1017-ND 22.00 | 324 4.75" (120.7mm), Large Oval, Sami-lush | 872N'ND 56.04 | 872N 5 melee é a 5 a wide,) Pee 2490 
Long Slim Nose Serrated J aw 4,75" (120.7mm), Large Oval, Full-Aush |_822N-ND 56.85 | 822N Wide Qoening Head -1 3/4" (44.45mm) 
| Standard. Size: 5° (127.00mm) 232-1013-ND 22.00 | 325 2 aaa ae cette SNS eel on 8 | wide, opens to 6” (152.40mm) 366PV-ND 33.99 
Standard. HD. Size: 6” (152.40mm) _|232-1019-ND 24.00 | 631 (127 Ornmn) Ora Hush — <4 : 7 | Wide Qpening-Saff Centering Head = 1 3/4” 
Cutter Oval 1” Series (44.45mm) wide, opens to 9" (228.6mm) S76PV-ND 45.99 
4.50" (114.3mm), Needle Nose Plier, Serr.) 11D-ND 21.00 | 11DI @. dorior Universal Vise DOIPVND 23.99 
Aush Standard. Size: 4" (101.60mm) |232-1009-ND 25.00 | 411 4.25” (108.0mm), Hd. Flat-Aush 92E-ND 27.00 | 928 Circatéboad Folder = 1S : 
3 | Rush Standard. Size: 5” (127.00mm) |232-1015-ND 27.00 |511 9 balan pausing haves (odsarny wide SISPV.ND 32.99 
Aush Standard. Size: 6" (152.40mm) |232-1018-ND 28.00 |611 . - 70 | Sendad Bao 3a 5 25mm) high S0OREND | 20.99 
Angle End Nipper Ceramic Tuning Tools, T1 | Low-Profile Base - Only 2 1/2” (63.50mm) high | 305PV-ND 20.99 
4 | Standard. Size: 4” (101.60mm) Rush |232-1011-ND 35.00 | 491 Tweezers, Knives & Blades 12 | Vacuum Base 380PV-ND 33.99 
7 13 Tray Base Mount - 8 1/2” (215.90mm) 
ices diameter, base mount only 312PV-ND 19.99 
r Ergonomic: ‘ : 
Supe go e : i , Ceramic blade 14 | Weighted Base Mount 308PV-ND 29.99 
+ Swedish American high chromium, alloy —— alignment tools —~ . 15 | Solder Station - Solder iron holder, wire holder & 2 
forged steel—for maximum tool life. + Elec- for zero electro- EA = slit sponges, can be used for left or right hand use| 371PV-ND 11.99 
A ec a e  e —————> magnetic oO 16 | Magnetic Base - Adapis to 201, 300 & 305 bases [S35PV-ND 18.99 
cutter life. +» Hard alloy self-lubricating l " A ‘ 2 ‘ LI 
bearings—for perfect jaw alignment. + Pre- induction ; 17_| Universal Wire Holder for 366 & 376 jaws 358PV-ND 21.99 


cision machined and lapped joints. + Double stainless steel leaf springs. 
+ Soft touch static dissipative foam grips—to minimize ESD and CTS. Plastic static 
dissipative tweezers 


Fig. 1- Fig. 2 — 506 Retrofit Kit 


Fig. Digi-Key Price | Mfg. 502 Precision PanaPress Converts 2502 Precision 
No. | Description Part No. Each _| Part No. =, PanaPress into the 505 IDC 
Cutter Tapered ASO1 Standard : Bench Assembly Press. The kit 
Flush Ee ic Size: 4" Pana: Press with includes the assembly base, 
ush Ergonomic Size: four nylon gibs for +), standard platen, modified 
(101.60mm) 232-1001-ND 54.00 |S415E precision directional ram, guid 
u Fush Ergonomic Size: 5” control of the vertical arm, and 
(127.00mm) 232-1007-ND 54.00 |S515E an allen 
Long Slim Nose Serrated J aw Digi-Key wrench: 
Micro. Needle Nose. Size: 4” ig. | Description Part No. 
2 (101.60mm) 232-1021-ND 26.00 |S109 1.7 mm Phillips Blade 243-1011-ND 
Ergonomic Size: 5” (127.00mm) | 232-1008-ND 32.00 |S325E 1.3 mm Rat Blade 243-1012-ND. 
Cutter Oval 2.6 mm Flat Blade 243-1013-ND 
a a 4in-1 Reversible, (#0 & #1 Phillips, 
Flush Ergonomic Size: 4' 9mm & 1.8mm at Blade) 243-1014-ND 
3 | (101.60mm) . 232-1000-ND 54.00 |S411E ‘Siraght, Fal, Founded Tips 343-1001-ND 
Fush Ergonomic Size: 5' Curved, Rounded Tips 243-1002-ND Digi-Ke Price 
(127.00mm) 232-1006-ND 54.00 |S511E Very Fine, Straight Tips 243-1003-ND. " qed ae 
= Very Fine. Curved Ti 243-1004-ND Fig.| Description Part No. Each 
Angle End Nipper Say bine, Ulver lips : 
———— Utility Knife with Rubber Grip 243-1005-ND 1 | Hand Press Bench Mount 502PV-ND 119.99 
4 | Hush Ergonomic Size: 4' Heavy Duty Utility Knife 243-1006-ND 2 | Hand Press IDC Conversion Kit 506PV-ND 59.99 
(101.60mm) 232-1002-ND 60.00 |S491E 3-Pieoe Knife Set (Light, Med. & 3 | Standard IDC Card Edge Connector Base Plate | 511PV-ND 29.99 
Crimp & Bend Cutter . Duty, 10 Asst. Blades) 243-1010-ND 4 | Standard IDC Dip Plugs Base Plate 512PV-ND 29.99 
wise Ses Cl a : nie ter ¢ Heavy Blade, 5 Po. 3A-1007-ND 5 | Standard IDC D-Sub Connector Base Plate | 513PV-ND* 29.99 
5) Hy gammn) ee Pee) 55.00 |s2058 040 No. 11 Precision Blade, Stainless Steel, 5 Po. | 243-1015-ND 6 | Standard Female IDC Socket Base Plate SIORVND! 29.99 
E - No. 24 Deburring Blade, 5 Pe. 243-1009-ND * Do not use with CW Industries all plastic D-sub connectors. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
870 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


NEW! (uty Quality Tools 


ESD Safe Tweezers 


Conductive ESD coating is also hypo-allergenic. Resistance is 10' to 10° ohm. 
All tweezers are made from premium stainless steel and are anti-magnetic and 


acid resistant. 

Style AA SAIND es 
130mm long 

Universal fine point tweezers with non-glare finish. 

431-1020-ND (44501)....... 0.0... e cee ee cece eee eeeeee eee eee een eee eee ees $12.88 
Style SS SAIND aaa 
135mm long 

Long narrow body, low force with non-glare finish. 

431-1021-ND (44503) ........... 00. ce cece cece eee eee eee eee eee eee een eeee $16.38 
Style 3 SAIND el 
120mm long 

Fine tip, round body assembly style with non-glare finish. 

431-1022-ND (44506)........... 00.0. c cece ee cece ee cece eee ee eee eeeeene es $16.38 
Style 7a SAIND | 
120mm long 

Qurved with extra fine round tip and non-glare finish. 

431-1023-ND (44510)... 0. cece cece cece esc ee eee eee eee eee eee een ees $21.20 
Style 22 SAIND ed 
150mm long 


Narrow rounded tip and guide pin, serrated and non-glare finish. 
431-1024-ND (44518) ...... 0.0... ccc cc cece ee cece eee ee eee eee eee een eens 


Style PSF SAIND 


125mm long 
Long rounded to 1mm blunt tip, serrated and non-glare finish. 


ASTATOZS IND (44523) is isisica sce sctatiatve nai diinnastenlecinteauleeaedauiiceds 


Style 7abb SA IND 


120mm long 
Qurved, extra fine with 3mm extended tip, non-glare finish. 


ASTATOQG-ND (44525). sisiinicedcessutaicaheevasdiintacencceatedaaeeenavan 


Style 8b SAIND 


120mm long 
Micro tip 30° bend, 0.5mm slot, 1mm flat, non-glare finish. 


431-1027-ND (44529)... 


Style 1 SAIND 


120mm long 
General purpose fine point with non-glare finish. 


SSTH102B-ND (44531)... ciisawiccdcesscwannvuesecduuinieceneanaueuaeseraeae $16.94 


Style 00 SAIND 


120mm long 
Universal fine point tweezers with non-glare finish. 


43121029-ND (44592), os jaicsiceciessawaricussesunnacerecsaauacaansnyainalal $21.56 


6 Piece Ergonomic Grip Driver 
Set with Two eee 


\> 
FS 
Comfort grip handles. Hardened tool steel blades. 


431-1019-ND (46094)............. ccc seecceecceeece nesses ceeeesseeeeeee $23.30 


OSLOTTED: PHILLIPS: 
3.0, 4.5, #1, #2 
5.5,6.5 


Safety Insulated Screwdrivers 


(SLOTTED: @PHILLIPS: 
3.5x100,  #1x80, GI 
4.5x125,  #2x 100, ‘ 
6.5x150  #3x 150 


6 pc. insulated screwdriver set. Tools certified to 1000 volts. Meets VDE 0680- 
2, IEC 900 and ASTM -F1505. Specifications for insulated tools. Blades of CVM 
hardened tool steel. Ergonomic molded on soft grips. 


431-1018-ND (32092)... -- $38.70 


ESD Safe Interchangeable 
Precision Screwdriver Sets 


+ Adjustable Blade Lengths — .75” to 3.75” + Anti-Static Conductive Handle 


S 


ee Tio 13 % 15 14 13 


{ILL 


pil 


(DRAWINGS ARE NOT TO SCALE) 


Slotted and Phillips Interchangeable Blade Precision 
Technicians Set 


Blades; CVM hardened tool steel, satin chrome finish with molded indexed 
storage box. Includes: Slotted - 1.5, 2.0, 3.0, 3.5mm; Phillips: #000, #00, #0, #1. 
431-1003-ND (26996)...............ccccccsecceeesseeeeeeeeneeeeeseeens $32.00 


Slotted, Phillips and TORX Interchangeable Blade 
Precision Technicians Set 


Includes: Slotted - 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0mm; Phillips: #000, #00, #0, #1, 
TORX: T6, 7, 8, 9, 10, T15. 
431-1004:ND (26997). voce scvisiisececsiucenaeresadancadesssadealeeaee aad $53.40 


TORX Interchangeable Blade Precision Technicians Set 


Blades CVM hardened tool steel. Storage box. Includes TORX Sizes: - T3, T4, 
TS, 16 + 8, T7 +9, 110 + 15, T15 +20. 


431-1005-ND (26987) .............0.ccccccs sees eeeceeeeeeeeeeeeeseeeeeee $38.00 


ESD Safe Fixed Handle 
Precision Screwdriver Sets 


+ With finger tip control cap 


(DSLOTTED: €BPHILLIPS: 
1.5, 2.5, 00, 0,1 
2.0, 3.5 


> —— i 


Slotted and Phillips Precision Technicians Set 
Blades are CVM hardened tool steel, satin chrome finish. 
431-1000-ND (27390) 


TORX Precision Technicians Set 

Blades are CVM hardened tool steel, satin chrome finish. Includes Torx sizes: 
T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. 

431-1001-ND (27890) 


Standard Precision Technicians 
Tool Sets 


+ Finger tip control cap » Narrow tapered handle 


(@ SLOTTED: €BPHILLIPS: 
1.5,2.5, 00, 0, 1 


2.0,3.0 


7 pc. Slotted and Phillips Standard Precision Technicians Set 
Blades of CVM hardened tool steel, satin chrome finish. Molded on handles 
proportioned to blade size. 

431-1006-ND (26190) 


7 pe. Slotted and Phillips Precision Extra Long Blade Set 
Slotted - 2.5 x 50, 2.5 x 100mm, 3.0 x 100, 3.0 x 150mm, 4.0 x 100, 4.0 x 
150mm. Phillips: #0 x 75mm. 

431-1007-ND (26092) 


8 pe. Precision Inch Size Hex Driver Set 
Tip sizes: .028, .035, .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8”. 
431-1008-ND (26391) 


7 pe. Precision Metric Size Hex Driver Set 
Tip sizes: .7, .9, 1.3, 1.5, 2.0, 2. 
431-1009-ND (26390) 


8 pc. Precision Inch Size Nut Driver Set 
Sizes: 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4”. 
431-1011-ND (26591). 


8 pc. Precision Metric Size Nut Driver Set 
Sizes: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0mm. 
431-1010-ND (26590) .... 


ESD Safe Field Service Kit 


o Torx: T5, T6, T7, T8, 
T9, 710, T15 


Tweezers: Fine 


Extra Fine 
fl ®@ Slotted: 2.0, 3.0, 4.0 — 
Flat 
@ Philips: 00, 0, 1 ——— 
(DRAWINGS ARE NOT TO SCALE) NS 


ESD Slotted, Phillips and TORX interchangeable blades with ESD safe tweezers. 
Packed in rugged canvas storage pouch. 


431-1002-ND (44590). . .- $99.88 


Security Bit Set 


© Tamper Resistant Torx: TR8, TR10, 
TR15, TR20,TR25, TR27, TR30, TR40 
© Tamper Resistant Hex: 5/64, 3/32, 
7/64,1/8, 9/64, 5/32 @ Spanner: 4, 6, 8, 10 
Slotted: 6.8, 8.0 fwing: 
®D 4 Triwing: 1, 2, 3,4 
® Phillips: 1,2 ® Souare: 1,2,3 
€% Pozidriv: 0, 1, 2,3 @B Torq: 6, 8, 10 


39 pc. set in molded storage box with hard-to-find security bit sizes. Includes: 
handle, 1/4” magnetic power tool adapter, and 1/4 socket bit holder. 


431-1013-ND (71990).......... 0... e cee ce cece ee cece cent eeeeeeeeee tenors $66.98 
MicroBit Set with ESD Handle 
ee 15, ® ert aan O _ 1/16, 5/64, 
T6, 17, T8, 3.0, 4.0 0,1 3/32, 7/64, 1/8, 


T9, 710, T15 9/64, 5/32 


a > aD 


27 pc. set with molded storage box extension, ESD handle and assorted 
MicroBits. 
431-1012-ND (75992) ......... 00. 0c cece cece cece cece ees eee teense tenes $49.98 


Interchangeable Blade Field 
Service Kits - ESD Safe 


* System 6 + Palm control cap + Tapered long reach design + Fast slide and 
lock design + ESD safe anti-static material 


oTORX SYSTEM 4 
15, T6, T7, T8, T9, 710, T15 


a TORX SYSTEM 6 
720, T25, T30 


(431-1015-ND IS SHOWN) 


9 pc. Interchangeable TORX Set 

Rugged pouch. Blades of CVM hardened tool steel, corrosion protected. 
Molded ESD safe ergo handles with collet lock blade holder. 

431-1015-ND (10791) ...... 00... cee cece cece e cee eee ese ee ee eee eee eee $37.55 


8 pc. Combination Set 

Rugged canvas pouch. Blades of CVM hardened tool steel, corrosion protected. 
Molded ESD safe ergo handle with collet lock blade holder. Blades extend 4" 
out of handle. OAL 9.25". Slotted blades: 3, 4, 6, 8mm; Phillips blades: #0, 
#1, #2. 

431-1014-ND (10191) . 


ESD Safe Chip-Lifter 
=D 


Split tip is perfect for reaching around pins and lifting chips and other 
components from sockets or from desoldered boards. Handle is conductive 
anti-static. 

431-1016-ND (27920) ............c0ccscscceeesseecenscenesseeseeesaeees $5.90 


TORX Insert Bit Set 


oOo Oo 8 Oo eo 
T10 T9 T8T7 T6 T5 
(DRAWINGS ARE NOT TO SCALE) 


$34.45 


— 


6 pc. Small Torx insert bit set. Bits of CVM hardened tool steel. Smallest hard- 
to-find sizes on standard 1/4" Hex Drive. 25mm (1") length. 
431-1017-ND (71570)... 02.2... ccc ce cece cece cece eee eee eee eeeeeaeee ee $9.98 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1023) 871 


D E S Cc oO Statfree ESD Bench Top Mat - Type B+ Jewel Premium Wrist Straps 


7 ESD Grounding Mats for use along benchtops and shelving. These ( j Desco-Charleswaters new Jewel series of 
Stat Ic Cc on trol Prod u cts 24” wide by 40’ long bench mats are reversible single layer vinyl | adjustable wristbands are a patented lifetime GN 
and can be easily cut to dimension — .100” thick. Their durability | ware oxe and wrist sa leat ee 
i i Fi \ and general purpose construction make them ideal for benchtops, ] to ground construction that are available in i i 
EMI Shielding Bags . shelving slat prea . (J a variety of matching colors. Hastic Adjust- Lu] @ | 
Moisture Vapor Barrier ) able Wrist Straps and Coil Cords 
. . ‘ 7 Digi-Key Price | Mfg. 
VARCRE i A el aan ae .~ y Description Part No. Each | Part No. a Digi-Key Price Mfg. 
factured from a Type 1 Glass N652-260M film which is 24” x 40’ (60.96cm x 12.2 M) ESD Bench Mat Description Part No. Each Part No. 
qualified to MIL-B-81705- Rev C Type. Blue, Lightly Textured............. 16-1009-ND 347.15 | 16350 Wrist Strap 6’ Cord (Sapphire) | 16-1037-ND 22.64 09100 
; 7 7 Gey, Lightly Textured ............ 16-1010-ND 347.15 | 16352 Wiist Strap 6' Cord (Ruby) 16-1038-ND 22.64 09102 
Size Digi-Key Price Each Mig. Universal Snap Kit for Mats, 6 Wrist Strap 6' Cord (Topaz) 16-1039-ND 22.64 | 09103 
Inch (cm) Part No. 25 100 Part No. (connects wid strap to aa. 16-1012-ND 210 | 09864 Wrist Strap 6' Cord (Emerald) | 16-1040-ND 22.64 09104 
6x 10 (15.24.x 25.40) | 16-1016-ND 31 17 | 13808 Push and Clinch Snaps Wrist Strap 6' Cord (Amethyst) |16-1041-ND  22.64_—-| 09110 
10 x 12 (25.40 x 30.48) | 16-1018-ND 56 =.30 | 13816 
12 x 16 (30.48 x 40.64) | 16-1019-ND 88 46 13824 Pronged 10mm Stud Snap... 16-1052-ND 1.70 | 09861 
18 x 24 (45.72 x 60.96)_| 16-1020-ND 1.84.97 | 13832 Pronged 10mm Socket Snap 16-1053-ND 1.70 | 09863 
WG Chemtronics ESD Hand Lotion 


Static Shielding Bags = Metal In \ rhe be Ground Poi nt $ Non-contaminating hand lotion for electronics. Contains no 
ESD shielding bags for safely storing and transporti ne ount silicon. Non-greasy formula with a fresh natural fragrance in an 8 
sensitive dlectronic components and assemblies, Mess Yah rae > oz. (.24 liter) pump. Minimizes potential for static damage and 
the electrical and mechanical requirements of MIL-B- Digi-Key Price build-up. Won't affect the solderability of components or PCBs. we] 
81705C. Superior durability at a low cost. Description Part No. Each Digi Key Ber CSRS y 
Size Digi-Key Price Each With 10’ (3.05M) Cord [16-1055-ND 13.55 Part No. 1 25 100 500 _| PartNo. NZ 
Inch (cm) Part No. 25 100 805-ND 6.04 546 510 465 | C805 ee 
3x 5 (7.62 x 12.70) 16-1027-ND 08 05 . 
4x6 (10.16 x 15.24) | 16-1028-ND 09 © 06 Ground Point for Bench Mat and 
5x 8 (12.70 x 20.32) 16-1029-ND 14 09 . A 
6x 10 (15.24x 25.40) | 16-1030-ND 4700411 Two Wrist Straps Without 


sxiniensex2A) EAN 256 Resistor SM static contro! Products 


Reusable Transparent Static-Shielding Bags 


H ial Hi Anti-Static Digi-Ke' 4 
Zipper-Style Static Polyethylene , \ Description Beicd ’ (2100 Series Metal-Out): 3M 2100R bags are produced witha 
Shieldi hg Bags — Metal In ¢ \ proprietary “metal-out” construction in which the shielding i 
i" | 10mm Socket, 10' (3.05M) Cord | 16-1050-ND 4 7 ‘ i ache 

cae . Ny fs layer is very near the exterior surface. A thin abrasion-resis- f 
ESD shielding bags for safely storing and = 10mm Stud, 15' (4.57M) Cord 16-1051-ND i tant coating protects this metal surface from scratches, but / 
transporting sensitive electronic components ‘ Bore seme 
and assemblies. Features a reclosable polyethylene zipper for safe and easy still permits measurement of electrical continuity with 


common volt-ohmmeters for easy verification of 
ESD Awareness Guide - Booklet shielding performance prior to reuse. 
An introduction to ESD. This booklet uses easy-to-understand language and Economy Static-Shielding Bags 


opening and reclosing of bag. Meets the electrical and mechanical require- 
ments of MIL-B-81705C. 


Size Digi-Key Price Each Mfg. drawings to describe the causes of static electricity and the importance of an ESD ; ‘ L edsece 
nhiem 7 ante. a 6 “ faa. program. Ideal for training personnel who handle static sensitive components. dg hart aac ne Son adi gente eae 
ae KG Nes 15 oy eae 46 rl ioe 7 7 consideration. The meta-in aluminum vapor coating is on a thinner 0.48 mil 
ot ; ; a Dig rey Hl ace Iyester as opposed to the 0.92 mil polyester in the 2100 series. 
5x8 (12.70 x 20.32) | 16-1034-ND 23 16 | 13630 Description Part No. Each | Part No. poly po: F poly . 
6x 10 (15.24 x 25.40) | 16-1035-ND 28 =§=.18 | 13645 ERA . . = es 
8x10 (20.32x 25.40) _| 16-1036-ND 39.26 | 13660 ESD Awareness Gide English JRIEAIDISNEI 9.00 _| 06821 Economy ZipBag Static-Shielding Bags 
1910 Series Metal-In): The 1910 features a dual track closure for easy 
a A opening and closing. 
Static Label for Packaging Adjustable Wrist Straps 7 —" — 
ize igi- ri cl 
Sac Aton bl use or sera Sing Bess and Inch (em) PartNo. «25.100 | Part No, 
eee ADS Ss ores ete oe ATTENTION 2100R Series Metal-Out Transparent Shielding Bags, 3 mil 
Digi-Key Price | Mfg. £: nN | 3x 5 (7.62 x 12.70) SCP193-ND .20 18 | 2100R 3x5 


Description Part No. Each _| Part No. OnSTRYE PRECAUTIONS 
i OF 108 HANDLING 
2" x 2" (50.8mm x ELECTROSTATIC. 


50.8mm), 500 pcs |16-1001-ND 14.80 | 06722 ‘SENSITIVE DEVICES 


4x6 (10.16x 15.24) | SCP194-ND 26 .23 | 2100R 4x6 
5x 8 (12.70 x 20.32) | SCP195-ND 43 38 | 2100R 5x8 
6x 10 (15.24 x 25.40) | SCP196-ND 49 44 | 2100R 6x10 


Elastic wrist straps have silver | Speidel wrist straps are Twist-O- 7 x 15 (17.78 x 38.10) | SCP200-ND 68 61 | 2100R 7x15 

impregnated nylon knitted inside | Hex metal wrist straps made of 8 x 10 (20.32 x 25.40) | SCP201-ND 54 49 | 2100R 8x10 

wo - with a soft lightweight fabric, | nonallergenic stainless steel for ‘ Saal, 5 
Humidity Card SMO HTSCTOR SS allowing softness, comfort and | reducing reactions and providing 1900 Series Metal-In Transparent Shielding Bags, 3.1 mil 


and Desiccant ©®@ DESI PAK flexibility. May be fitted to any size. | long service life. 3x5(7.62x 12.70) |SCPI53ND 10 09 | 190035 
Pack eemane a 4x6 (10.16x 15.24) |SOPI54ND 11 10 | 1900 4x6 
oe Le ig. Use for wrist straps, smocks and 4x24 (10.16x60.96) |SCPIS5ND 29 26 | 1900 4x24 
—E—_— f gloves. 4mm stainless steel contact 4x30 (10.16 x 76.20) | SCPIS6-ND 36 33 | 1900 4x30 
DigiKey Price Mig y oops rae Rote ey pte 5x8 (12.70x 20.32) |SOPI57-ND 16 14 | 1900 5x8 
Description Part No. Each _| Part No. : af series resistor at snap end to se iF ie 7 in a oP aN a - ‘on ab 
Humidity Card ESD 2" x 3° Protect operator Tom ine vollege: 8x 12(20.32x 30.48) | SCP160-ND 27 24 | 19008x12 
5 Or 100 pes. a 26 13870 10x 14 (25.40x35.56) |SOPI6I-ND 38 35 | 1900 10x14 
(76.20mm x 88.90mm) 550 posipk.... |16-1049-ND 74.58 |13850 amie _ 12x 16 (30.48 x 40.64) |SOP162-ND 52 _.47 | 1900 12x16 
Description Ba aw Each 1910 Series Metal-In Shielding ZipBags, 3.1 mil 
Fig. 1 — Elastic Band Wrist Strap 3x5(7.62x12.70) |SCPI65-ND 13 12 | 19103x5 
Statfree ESD Table Mat - Type B With 6 (1.8M) Coiled Cord (blue)... 16-1008-ND-— 20.22 - . Gen 7 pee ee 2 6 Ata pe 
These tabletop kits are perfect for individual Bie pe) eis Cord (blue). a ron 6x10 (15.24x25.40) |SCPI6ND 27 25 | 1910 6x10 
workstation ESD control. Smooth finish on rap Only (no cord) . : : f 8x 10 (2032x2540) | SoPi69-ND 34 30. | 810 axt0 
‘one side and a non glare finish on the other, Fig. 2 — Speidel Metal Band Wrist Strap 10x12 (25 40 x 30, 48) | SCP170-ND ‘45 “41 | 1910 10x12 
-100" (2.54mm). Complete common point With 6’ (1.8M) Coiled Cord (black)... 16-1006-ND 25.40 12x 16 (30.48x40.64) | SOPI71-ND 70 _.63 | 1910 12x16 
ground kit is included with table mat kits. Strap Only (extra large, no cord) 161008-ND 18.50 
7 ; ai 5 Economy Adjustable Wrist Strap 
Dimensions Kit Digi-Key Price haa - 
Ft. (Meters) | Color| Includes _| Part No. Each swith 6) (1.8M) Coiled Cords Lee 8.50 Labels 
2x3 Beige Bench 16-1042-ND 41.00 Fig. 3 — Replacement Coiled Cords : 
(61x91) | Blue | Ground | 16-1044-ND 41.00 6 (1.8M) Economy Coiled Cord Digi-Key Size Fig. 2 
ie a - oan ao Qnly, Bik, 4mm Snap 16-1022-ND 10.78 Fig. | Part No. Inch (mm) 
2x4 ige cl . 12 (3.66M) Economy Coiled Cord 1 |ecpioo ND | 175x258 (4445x035 
(.61x1.22) | Blue | Ground Reem (49.25 Only, Bik, 4mm Snap 16-1023-ND + | ScP128 ND 175 x25 (aieess 
Brown Kit 16-1047-ND 49.25 ailerien| 2 GosecoRT ATTENTION 
e é 2 |S0P126-ND) 2x2 (50.80x 50.80) ne 
desu / Heel Grounder' 2 |S0P130-ND| 4x4 (101.60 x 101.60) Severe 
Reztore Antistatic Cleaner cot /Heel Grounders a = 
J + Exceptionally tear resistant dual layer rubber with inner dé — —— = 
Qeans and restores ESD mats and will not degrade surface's scrim + Hook and loop fastening assembly + 8 strand y i = Quantities | Digi-Key Price | 3M 
ability to drain charges. Does not contain silicon or alcohol. — nylon polyester grounding tab + Will not mar shoes Ss ; Description (per roll) | Part No. Each | Part No. 
Ideal for cleaning mats, electronic instrumentation, medical ‘s ScPt 
equipment and computer monitors keyboards and equip- ws Digi-Key eee cal = Recah ee a 
ment. Descripti Part No. ji : 
Rahatebie Hock and Loop Fed cuiue (Mil. Std. 1294) Yellowt+ | 500 | SCP127-ND 39.38 | 7201 
Digi-Key Price Each . Strap wit Meg Res. 16-1024ND 7.63 (Mil. Std. 129J) Yellowt* | 500 | SOP126-ND 39.38 | 7202 
Description Part No. 1 12 ! D-Ring Adjustable Heal Strap (Mil. Std. 129J) Yellowt+ | 250 | SCP130-ND 63.78 | 7203 
leaner, (one quart) 16-1054.ND 948 5.95 W/1 Meg RES. .......cccccsscseeeees 16-1025-ND 10.80 ++ With Black type + Reusable * Destructible 


More Product Available Online: www.digikey.com 
872 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


oi Static Control Products 


Grounding Cord 


15 ft. (4.6 meter) Pre-installed male snap 
fastener with integral one megohm 
resistor on one end, solderless terminal 
on other end. 


Digi-Key 
Part No. 


SOP114-ND 


Description 
Grounding Cord 


Workstation 
Grounding Kits 


Grounding Kits provide the basic items 
needed to create a static-safe work 
environment They include a floor mat, table 
mat, adjustable wrist strap with grounding 
cord and accessories to properly connect 
all of the kit components. 


Kit includes: + Table Mat, 2 ft. x 4 ft. (.6m x 1.2m) + Foor Mat, 4 ft. x 6 ft. 
(1.2m x 1.8m) * 3M 3040 Ground Cord, 15 ft. (4.6m) * 3M 3048 Grounding 
System for Wrist Strap/Table Mat * 3M 2214 Adjustable Wrist Strap. 

8011 Workstation Grounding Kit: A complete static control solution for the 
work environment that requires more rigid surfaces with higher conductivity. 
Both table (1872) and floor (1864) mats are made from black Velostat 
conductive material for static protection. 

8020 Series Workstation Grounding Kit: The 3M 8020 Workstation 
Grounding Kits provide the complete static protection offered by all the 3M 
kits. Both the floor and table (8200) mats are made from soft three layer static 
dissipative material. 

8030 Series Workstation Grounding Kit: These kits contain two different 
types of static control mats. The table mat is made of the soft three-layered, 
static dissipative 8200 material, while the floor (1864) mat is of the more 
rigid, conductive Velostat material. 


Digi-Key Price | 3M 
Description Part No. Each | PartNo. 
Matching Table and Floor Mats 
Black, Velostat SCP120-ND 215.78 | 8011 
Brown, 3 Layer Construction | SOP121-ND 392.00 | 8021 
Beige, 3 Layer Construction SOP122-ND 392.00 | 8022 
Gay, 3 Layer Construction SCP123-ND 392.00 | 8023 
Blue, 3 Layer Construction $cP211-ND 392.00 | 8024 
Granite, 3 Layer Construction | SCP178-ND 392.00 | 8025 
Colored Table Mat With Black Velostat Floor Mat 
Gold, 3 Layer Table Mat $0P212-ND 369.23 | 8030 
Brown, 3 Layer Table Mat SCP179-ND 369.23 | 8031 
Gay, 3 Layer Table Mat SCP180-ND 369.23 | 8033 
Blue, 3 Layer Table Mat S0P213-ND 369.23 | 8034 
Ganite, 3 Layer Table Mat SCP181-ND 369.23 | 8035 


Velostat™ Pin Insertion Grade Foam 


Velostat™ 28 x 3 is approx. 3 Ib. density and is primarily a cushioning foam, 
but can be used for pin insertion application with sturdier device leads. 


Thickness Size Digi-Key Price 3M 

In. Feet Part No. Each Part No. 
1/8" Txt SOP146-ND 7.10 = 
1/4” Txt SCP147-ND 12.41 _ 
1/8” 2x3 SOP118-ND 25.87 2803(1/8") 
1/4” 2x3 SOP119-ND 45.29 2803(1/4") 
1/8” 2 x50" SCP112-ND 383.69 2823(1/8") 
1/4” 2x50" SOP113-ND 767.34 2823(1/4") 


Velostat™ Single Device Carrier 
The rugged Velostat Single Device Carrier provides 
cost-effective physical and static protection for DIPS. 


Dimensions (L x W x D): 1.55 in. x 1.01 in. x 0.46 in. 
(39.37mm x 25.65mm x 11.68mm) 


SCP131-ND 5701SP.................. $5.25/10 


Single Card Carrier 


Single card carriers protect individual POB's from static and physical damage 
during storage and transport. Interiors are lined with dissipative foam 
cushioning. The lid of each carrier can be modified for identification labels or 
company logos. The 12 compartment tray is a molded ESD safe tray for 
transporting components within the plant or for storing components during 
POB assembly. 


Digi-Key Price | 3M 


Description Part No. Each | Part No. 
12 compartment ESD safe molded 

tray for components . SOP236-ND 42.84 | 4063 
Card carrier 10”x 8"x 1. ged li S0P237-ND 23.27 | 8520 


Card carrier 12"x 9"x 1.25” w/hinged lid 
Card carrier 18°x 17”x 2” w/hinged lid 
Card carrier 10"x 8"x 2" w/hinged lid 


S0P238-ND 28.92 | 8521 
S0P239-ND 58.99 | 8522 
SOP190-ND 27.00 | 8523 


Wrist Strap Grounding System 


Grounding System for Wrist Strap/Table Mat 


Easily snaps onto mats and runners; grounds 
two single conductor wrist straps. Comes 
complete with ring connector and 15 ft. 
(4.6 m) ground cord. Ground cord has 1- 
megohm resistor for mat connection only. 


SCP2OG-ND.....2... 2... cece cence eee $16.29 each 


Wrist Strap Workstation Monitor 


The 3M 724 Wrist Strap Workstation Monitor continuously verifies the 
resistance of the operator and work surface ground connections. The monitor 
uses a reliable resistance method that actually includes the operator’s skin 
resistance to determine if the system is operating properly. If the operator's 
resistance exceeds 10 megohms or 35 megohms, or the wiring connections 
exceed 3.7 megohms, audible and visible alarms are triggered. The unit will 
also warn of potentially dangerous low-resistance situations. 

The monitor uses the light and compact dual conductor wrist strap. Dual 
conductors provide the resistance circuit that is monitored as well as provide 
grounding redundancy. If one conductor fails, the other will still function to 
prevent sensitive components from being exposed to static. 

Comes complete with a quick connect/disconnect 732 Remote Jack and 
mounting hardware. 6.5 in. x 3.25 in. x 1.5 in. (162mm x 82mm x 38mm) 


Digi-Key Price [3M 
Description Part No. Each | Part No. 
Workstation monitor kit w/HDWR SCP226-ND 145.14 | 724 
Dual Conductor Fabric Wrist Strap Adjust...|SOP232-ND 8.12 | 2368 
Dual Conductor Coiled Cord 5’. | S0P233-ND 16.36 | 2360 
Dual Conductor Coiled Cord 10° ; 18.99 | 2370 


Velostat™ Table Mat 


Velostat Table Mat. Conductive 1/15 in. (1.5mm) thick, 2 ft. x 4 ft. (0.6mm x 
1.2 mm), with two female snap connectors installed, and one Table Mat 
Grounding System. 


SCPLO2-ND ........ 0... eeeee cece eee $73.31 each 


Field Service Kit 


Static-Dissipative Portable Feld Service Kit: + Static-dissipative work mat with 
two pockets, .024 in. x 2 ft. x 2 ft. (0.6mm x 61cm x 61cm) * Grounding cord 
assembly with alligator clip + Qharge-Guard™Series adjustable wrist strap. 


Lightweight Field Service Kit 


The small lightweight kit offers the same level of static control as the full-sized 
3M 8501 Feld Service Kit, yet is small enough to fit in a shirt pocket. 

Kit Includes: + Static-Dissipative Work Surface with Pocket 0.015 in. x 15 in. x 
20 in. (.38mm x 38.10cm x 50.80cm) * 2204 Adjustable Wrist Band «+ Light- 
weight Heavy-Duty Coiled Ground Cords: 2240 Wrist strap ground cord, 5 ft. 
(1.52m); 2243 Extension ground cord, 5 ft. (1.52m); 3063 Work surface 
ground cord 5 ft. (1.52m) » 3038 Alligator Gip 


Digi-Key Price 3M 
Description Part No. Each Part No. 
Feld Service Kit SCP124-ND 59.89 8501 
Lightweight Field Service Kit SOP182-ND 87.69 8505 


SCP226-ND $145.14 each 


Dissipative Mats 


8200 Series: Vinyl mats are soft table and floor mats with a unique three- 
layer construction. The top layer is durable static dissipative vinyl, which has 
sufficiently low resistance to discharge static-laden conductors, yet will prevent 
the shorting of pins on the backs of printed circuit boards laid on the mat. 

8200 Series Floor Mats include one 15 ft (4.6m) 3040 Ground Cord and two 
3050 Snap Fasteners (installed). 

8210 Series Table Mats include two 3M 3050 Snap Fasteners (installed) and 
one 3M 3048 Wrist Strap Grounding System. Wrist Straos must be ordered 
separately. 

8800 Series: Rubber mats consist of a top layer of static dissipative rubber 
laminated to a bottom layer of conductive rubber. Both layers are made from 
vulcanized synthetic rubber, which offers excellent resistance to oil, grease 
and most common solvents. They offer superior resistance to heat and hot 
solder as compared to vinyl or olefinic materials. 

8810 Series Table Mats includes two 3034 Snap Fasteners (installed) and one 
3048 Wrist Strap Grounding System. 


Digi-Key Price [3M 
Part No. Each _ [Part No. 
Floor Mats 
Vinyl, Brown, 4 x 6 ft. Hoor Mat SCP214-ND 138.62 [8201 
i [8203 
Vinyl, Gray, 4 x 6 ft. Roor Mat SOP215-ND 138.62 FLOOR MAT 
8204 
Vinyl, Blue, 4 x 6 ft. Hoor Mat SOP216-ND 138.62 FLOOR MAT 
Vinyl, Granite, 4 x 6 ft. Hoor Mat S0P217-ND 198.59 |8205 
Table Mats 
i 8210 
ScP218-ND 84.11 TABLE MAT 
8211 
Vinyl, Brown, 2 x 4 ft. Table Mat 55.17 TABLE MAT 
Vinyl, Beige, 2 x 4 ft. Table Mat 84.11 [8212 
Vinyl, Gray, 2 x 4 ft. Table Mat 55.17 |8213 
Vinyl, Blue, 2 x 4 ft. Table Mat 55.17 [8214 
Vinyl, Granite, 2 x 4 ft. Table Mat 84.11 [8215 
Rubber, Gray, 2 x 4 ft. Table Mat 63.39 [8810 


Description 


Vinyl, Gold, 2 x 4 ft.Table Mat 


Charge-Guard™ Adjustable Wrist Strap @ 


Hex life 1,000,000. Wrist straps are 
the front line of defense in all static 
control processes. Ensure a 
comfortable fit with the Charge- 
Guard™ Series Adjustable Wrist 
Strap. One size adjusts to any size 
wrist to provide reliable, 360 degree 
protection. 


Charge-Guard™ Disposable Wrist Strap 


The Charge-Guard™ Disposable Wrist Strap provides cost-effective and 
reliable static protection. The wrist strap is suited for shipping valuable 
products to ensure protection at the receiving end. 


Highland Model™ 2272 
Adjustable Static Control Wrist Strap ® 


Fiex life 350,000. Conductive comfort band — 
Silver-plated, continuous monofilament threads 
establish a 360° contact zone and a reliable path 
to ground. The banding gently contacts the skin 
and allows it to breathe for extreme comfort. The 
stainless steel backplate secures the end of the 
band in the clasp and ensures reliable electrical 
bond. 


Digi-Key Price |3M 
Description Part No. Each | PartNo. 
Wrist Strap with Coiled Cord, 5 ft. ............ SOP141-ND 16.38 | 2214 
Wrist Strap with Coiled Cord, 10 ft SOP142-ND 22.75 | 2224 
Wrist Strap with Heavy-Duty, Coiled, 5 ft SCP143-ND 19.96 | 2244 


Pubber, Blue, 2 x 4 ft. Table Mat 63.39 |8811 


Conductive Mats and Runners 


1864 Floor Mat is a semi-flexible conductive floor mat that contains a rubber 
filler for resilience. It also has a textured surface for better traction. It includes 
two 3034 Snap Fasteners (installed) and one 15 ft. (3.0m) Ground cord with a 
1 megohm resistor. 

1864R Floor Runner is a 50 ft. (15.24m) long runner of the 1864 mat 
material. It includes two 15 ft. (3.0m) 3040 Ground Cords with 1 megohm 
resistor, five 3034 Snap Fasteners and one Snap Fastener Installation Tool. 


Digi-Key Price | 3M 
Part No. Each _| Part No. 


1864 
ScP209-ND 245.39 (1/8x4x6) 


SCP210-ND 920.79 | 1864R 


Description 

Foor Mat, Black, 0.125 in. (83mm) 
4x 6 ft. (1.2 x 1.8m) 

Aoor Runner, Black, 0.125 in. (3mm) 
2x 50 ft. (0.6 x 15m) 


Static Control Shoe Grounding 
Assemblies (Heel Straps) 


Long lasting Static Control heel straps provide static 

protection while retaining worker mobility » Increase 

personnel mobility + One size fits most shoe + Extra long 

contact ribbon accommodates most boots. 

Note: The Grounding Assemblies are not to be used in areas where the 
individual may come in contact with electrical circuitry exceeding 250 volts. 


Digi-Key Price 3M 


Description Part No. Each Part No. 


saczwiat susp 3M 
Wrist Strap Grounding System with two banana @L© 
jacks and one 10 ft. (3.0m) grounding cord. = = 
SGP LUSAND. pins cui tint dices sateen humiguce stat canis $20.60 each 


SOP163-ND 7.86 2051 
SCP164-ND 7.86 2052 


With 1meg ohm resistor 
With 240K ohm resistor 


Replacement Wrist Bands SCP144-ND 6.53 | 2204 
Disposable Wrist Strap ... SOCP145-ND 1.14 | 2209 
Adjustable Wrist Strap, with 5 ft. Coiled 

Grounding Cord and Alligator Clip .......... SOP172-ND 7.10 | 2272 
Adjustable Wrist Strap ...............ccecee eee SCP173-ND 3.09 | 2271 


5 ft. Qoiled Grounding Cord and Alligator Qip. 
Adjustable Lay-in Wrist Strap 


SCP174-ND 4.60 | 2270 
-|SCP176-ND 4.10 | 2216 


Charge-Guard™ 746 Wrist Strap Tester 


The 746 wrist strap tester is a compact unit much like the 745 but it 
operates on either battery or AC power. Can be used in production 
facilities to fidd service locations. Unit comes complete with an 
AC adapter, lithium battery and wall mounting kit. 
SCP235-ND ...00.... 0.0. cc ccc ceccceeees $195.21 


Wall Mount Wrist Strap Tester 


The 3M 740 Wrist Strap Tester is an AC-powered unit designed to be wall- 
mounted in a production facility for daily testing of employees’ static control 
wrist straps. Simple to operate, with red and green LEDs giving a clear “go” or 
“no go” indication. Comes with the base unit, output connector, wall-mounting 
system and template, cover for the wrist strap plug-in jack and the AC/DC 
transformer. 5.43 x 7.48 x 2.09 in. (13.8 x 19.0 x 5.3cm). 


SOP2ZOAND 355.5 56ci.cdi.dsccsadsiadind sinasdeassaasigadcase $414.12 
lonized Air Blowers 


The 963 neutralizes static charge on nonconductive materials and 
helps prevent static from damaging sensitive electronic components. 


SCP207-ND 120V, 6x6x2.5 in. (963) .............. $387.19 each 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1023) 873 


ac. Staticide. 


Static Control Products 
General Purpose Siaticide 


(For Non-Porous Surfaces) 

Solves static related problems such as: 

*The attraction of dirt, dust and bacteria to all 
environmental surfaces, products and product packaging. 

* Charge generation on surfaces of tote boxes and carriers 
used to process and store electronic components. 


+ Damage or destruction of sensitive electronic components 
and subassemblies during their manufacture, shipping or 
receiving. 

* Data processing “glitches” ... memory loss, data errors, Quote 
paper jams. 


ST1002-ND (quart) . 


Heavy Duty Staticide 


(For Porous Surfaces) 


.. $9.16 


+ Ideal for eliminating costly static problems on carpeting. 


+ Ideal for eliminating jamming or slipping of materials during printing, 
packaging or converting. 


+ Ideal for eliminating ignition of combustible vapors, dust or solvents 
causing fire or explosion. 


STLOOS:ND (Gualt) dc. cicccxsnrserrspsneccvavincrnvasaccuaanees $15.17 


Industrial Size Wipes 


These strong, highly absorbent lint free cloths are 
for use on any surface. Ideal for computer screens 


and computer screen filters. 
ves 


ST1031-ND (Bundle of 75)................. $10.04 | 4c. STATICIDE 


‘ : LINT FREE WIPES 
Twice the size of a conventional wipe 11 x 8. The 


extra big wipe with muscle. 


+ Ideal for use in industrial, commercial and 
technical environments. 


ST1006-ND (Box of 50) .................. $28.19 


Notebook/Laptop Cleaning Wipes 


Designed exclusively for all notebook computer screens for use to remove 
fingerprints, ink, nicotine and other contaminants. 


60 presaturated wipes in a handy dispenser. 
STLOZOND si. 5 cccsuis Seassrakeiaguanesasedanes aie danedsesasenteen $11.54 


Anti-Glare Screen Cleaner 


Perfect for monitors and screens, won't streak or stain. 
4oz. bottle with pump. 
SP LOZ SEND osc i cccnatinadeapnnnind Shinesen ghinsatieasedusdaenaaind $4.57 


CD-ROM Scratch Repair Kit 


Fix those damaged CD's. 


Repairs scratches and cleans fingerprints, dust and dirt. Staticide’s new 
solution combines safe and effective cleaners with special polymers that 
actually molecularly bond to the disc surface repairing the toughest 
scratches. Use on both old and new discs, regularly to actually make them 
more durable. 


STLOLOAND 0.2 .o5:0 65350000 ciaacecdnenaceanegbaeratieasasadaadaccas as $14.69 


Premoistened Wipes 


Meets or exceeds military electrostatic decay criteria. This long 

lasting wipe prevents dust attraction, is biodegradable, and is |[Ss 0 
safe and easy to use. For use on all materials that are not 
adversely affected by water or alcohol. 


Wipes supplied in reclosable container. 
ST1027-ND Premoistened Staticide Wipes.............. $12.11 


An effective way to clean and disinfect hard non-porous surfaces. Cleans 
and disinfects telephones, earphones, and other telecommunications 
equipment. 


Wipes supplied in reclosable container. 
ST1028-ND Staticide Telephone Cleaning Wipes....... $12.11 


These pre-moistened wipes contain a unique solution that cleans better 
and keeps lenses cleaner longer. Ideal for cleaning most types of glass and 
plastic lenses including goggles, cameras, binoculars, microscopes, 
camcorders and magnifiers. It also fights fog build-up. 


Wipes supplied in reclosable container. 
ST1029-ND Staticide Clean & Clear Optical Wipes ..... $12.11 


ESD Hand Sanitizer 


This product provides excellent sanitization without the 
use of water or towels; contains 60% ethyl alcohol to 
prevent bacterial transfer. Use in place of bacterial soap 
where static conditioning of the hands are not affected. 


STLOSO-ND........2....25:0cc2:s.ccecssccarnececesced $10.53 


nanyateal@ MX Series Rework Soldering 


DIVISION OF OK INTERNATIONAL Systems and Replacement Parts 


Features: SmartHeat® Technology. Metcal's tip cartridges sense the SmartHeat® technology systems need no dials or readouts, tip 
load and instantly adjust power to quickly deliver the right amount of cartridges specify the temperature by series, providing continuous 
heat precisely where it is needed. Metcal systems uses SmartHeat® temperature for fast, easy, and safe soldering. Metcal's Talon® easy- 
technology that is incapable of overshoot and can deliver high squeeze design makes removing SMD components a snap. Talon® 
throughput at lower temperatures. Because the interchangeable was designed with ergonomics, style, and superior performance in 
SmartHeat® cartridges contain a heater and temperature self- mind. Beveled edge tips allows rework of several different 
regulating alloy, Smart-Heat® systems require no calibration. components without changing tip cartridges. 


Digi-Key Price | Metcal 

Description Part No. Each | PartNo. 
Rework System with Dual Expansion 

Port,100/120VAC 389-1000-ND 670.00 | MX-500S-11 
Replacement Rework handpiece with 

cord, ESD Safe, for MX Systems 389-1001-ND 87.55 | MX-RM3E 
Optional Talon® SMT Tweezer kit, 

includes handpiece with cord, workstand, | 389-1002-ND 330.00 | MX-TALON-01 

sponge, and cartridge removal pad 


Tip Dimensions Digi-Key Price Metcal 

Inches (mm) Description Part No. Each Part No. Includes: Two port systems, workstation, 
500°F Tip Cartridges For MX Series Rework Systems sponge and cartridge removal pad. 

-203 (5.156) XL Chisel 389-1003-ND 22.60 STTC-517 Tips sold separately. 

-016 (0.406) Conical Sharp 389-1004-ND 22.60 STTC-522 

-031 (0.787) Chisel 389-1005-ND 22.60 STTC-525 

-094 (2.388) Chisel 389-1006-ND 22.60 STTC-536 

-047 (1.194) Chisel 389-1007-ND 22.60 STTC-538 

-008 (0.203) Bevel 389-1008-ND 22.60 STTC-545 
600°F Tip Cartridges For MX Series Rework Systems 

-203 (5.156) XL Chisel 389-1009-ND 22.60 STTC-017 

-016 (0.406) Conical Sharp 389-1010-ND 22.60 STTC-022 

.094 (2.388) Chisel 389-1011-ND 22.60 STTC-036 

-063 (1.600) Chisel 389-1012-ND 22.60 STTC-037 “ 

.047 (1.194) Chisel 389-1013-ND 22.60 STTC-038 Talon SMT Tweezer Kit 

-008 (0.203) Bevel 389-1014-ND 22.60 STTC-045 Tips sold separately. 


me i ali 
— 
a A 
a 
Slot Tip Tunnel Tip - SOIC Talon Tips 
Tip Dimensions Inches (mm) Price Metcal 
A B c D SMD Component Each Part No. 
500°F SMD Slot Tip Cartridges For MX Series Rework Systems 

= -090(2.286) -050(1.270) .070(1.778) Chip 0805 389-1015-ND 36.50 SMTC-501 

— -140(3.556) .060(1.524) .070(1.778) Chip 1206, 1210 389-1016-ND 36.50 SMTC-502 

= .068(1.727) -100(2.540) .050(1.270) SOT-23 389-1017-ND 36.50 SMTC-505 

= -110(2.794) -250(6.350) .080(2.032) SOT-89 389-1018-ND 36.50 SMTC-508 

= -070(1.778) -040(1.016) .035(0.889) Chip 0402, 0603 389-1019-ND 36.50 SMTC-596 

600°F SMD Tunnel Tip Cartridges For MX Series Rework Systems 
-200(5.080) -200(5.080) -170(4.318) .090(2.286) SOIC-8 389-1020-ND 41.75 SMTC-004 
-200(5.080) -200(5.080) -400(10.160) .090(2.286) SOIC-14, SOIC-16 389-1021-ND 41.75 SMTC-006 
-375(9.525) -375(9.525) -720(18.288) -125(3.175) SOIC-28, SOL-34 389-1022-ND 41.75 SMTC-007 
-375(9.525) -375(9.525) -620(15.748) -125(3.175) SOIC-24 389-1023-ND 41.75 SMTC-009 
-375(9.525) -375(9.525) -520(13.208) -125(3.175) SOIC-20 389-1024-ND 41.75 SMTC-010 
Tip Dimensions Digi-Key Price Metcal 
Inches (mm) Description Part No. Each Part No. 
500°F Tip Cartridges For Talon® Series Tweezer Handpiece 

0.250 (6.350) Beveled Blades 389-1025-ND 103.00 TATC-502 

0.620 (15.748) Beveled Blades 389-1026-ND 103.00 TATC-503 

0.810 (20.574) Beveled Blades 389-1027-ND 103.00 TATC-504 

600°F Tip Cartridges For Talon® Series Tweezer Handpiece 

0.250 (6.350) Beveled Blades 389-1028-ND 103.00 TATC-602 

0.620 (15.748) Beveled Blades 389-1029-ND 103.00 TATC-603 

0.810 (20.574) Beveled Blades 389-1030-ND 103.00 TATC-604 


Note: TATC tip cartridges are for use with Talon only. 


SP200 Soldering System 


Features: Price | Metcal 
The SP200 is an ideal choice for thru-hole Description Each Part No. 
soldering and surface mount touchup. As with all ; 

- riled Soldering system, 115VAC 389-1031-ND 310.00 | SP200-11 
os systems, there is no calibration | Reojacement Solder handpiece for SP200 | 389-1032-ND 61.80 | SP-HC1 
ge handle, cord (i Dimensions Digi-Key Price | Metcal 

. 9 pase Inches (mm) Description Part No. Each Part No. 
Tips are sold separately. > > 5 = 
500°F Soldering Tip Cartridges for SP200 Series 
031 (0.787) Conical Sharp 389-1033-ND 15.50 SSC-501A 
016 (0.406) Conical Sharp 389-1034-ND 15.50 SSC-522A 
-125 (3.175) Multi-lead Hoof 389-1035-ND 25.28 SSC-539A 
-016 (0.406) Conical Sharp 389-1036-ND 15.50 SSC-545A 
-050 (1.270) Mini Hoof 389-1037-ND 25.28 SSC-567A 
600°F Soldering Tip Cartridges for SP200 Series 
016 (0.406) Conical Sharp 389-1038-ND 15.50 SSC-622A 
.031 (0.787) Chisel 389-1039-ND 15.50 SSC-625A 
.094 (2.388) Chisel 389-1040-ND 15.50 SSC-636A 
-063 (1.600) Chisel 389-1041-ND 15.50 SSC-637A 
047 (1.194) Chisel 389-1042-ND 15.50 SSC-638A 
016 (0.406) Conical Sharp 389-1043-ND 15.50 SSC-645A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
874 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


WS System Calibration Unit 


+ Designed to work with WS series soldering stations + Allows user to calibrate tip 
temperature of soldering iron to outside temperature reference + Enables timer 
setback mode (allows station to set back to 350°F (177°C) after period of 
inactivity) + Insert fixed temperature into station and turning off front panel 
control knob + Switching station display between °F or °C + Resetting station 
electronics to original factory calibration * Unit uses four “AA alkaline batteries for 
power (included) * 3 month normal life expectancy of batteries + 16 button keypad 
* Three digit LED display + Connectors to attach to soldering station and iron 


WRS3000S Soldering Station 
(Through Hole and SMT Repair or Rework) 


The WRS3000S combines all of the tools needed to cover most through hole 
and SMT repair or rework applications. The soldering tool is the powerful 
EC1204, featuring 54 watts of power to cover even the most difficult multi- 
layered applications. The desoldering tool is the DS58. This tool features an 
inline design and 60 watts of power. Finally, the HAP1 Hot Air tool features a 
static free air stream that is heated by 100 watts of power. A full complement of 
nozzles are available for fine solder reflow or removing PLOC packages. The 
system is completely ESD safe, U.L. Approved and meets the Mil-Specs. 

Features: + Self-contained + Cosed loop controlled hand pieces * Digital dis- 
play + Microprocessor control for the ultimate in accuracy * Lock-out equipped 
* Temperature setback » Separate control of air flow rate, time and temperature 
* Three independently controlled channels * Burn resistant cords +» F/C degree 


Weller® 


WCBI-ND Calibration Unit ...............60ccccce cece eee e eee eeeee eee eens $224.73 


EC2002M Digital Soldering Station 


selector + ESD safe + Meets ULL. requirements + Full range of tips for rework : _ ; i ti é 
‘Thermal Tweezers and repair available + Hot air and desoldering applications can be run without re reset displays u cnpa le: settings and lip lemperaure with a fesouton 
Se any separate switching + Temperature Range: 350°F to 850°F (177°C to 454°O) of 1°F (1°C) and stability of +10°F (+6°C) + Display shows “Read” mode by 
lm Note: Tweezers will also work with EC series units. default which displays current temperature of the tip » To switch to “Set” mode, 
turn knob slightly, display will show current set temperature + Handles delicate 
Digi-Key Price Weller applications + Hectrostatic discharge safe (ESD safe) + Water reservoir will keep 
Description Part No. Each Part No. the sponge moist + Externally fused + UL listed and FOC approved. 
Rework Station w/Hot Air & Irons . WRS3000S-ND_ 1581.00 WRS3000S, 
SMT Thermal Tweezers w/Stand 0053313399-ND 316.19 WTASOSET Digi-Key Price | Weller 
Tip, 1 mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414199-ND 21.84 wrt Description Part No. Each | Part No. 
Tip, 3 mm Thermal Tweezers, 2 pc 0054414699-ND 21.84 WTA2 Complete Station with 
Tip, 6mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414799-ND 21.84 WTAS EC1201A Iron & Stand......... &C2002M-1-ND 343.11 | EC2002M-1 
Tip, 12.5 mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414399-ND 51.66 WI4 Complete Station with 
Tip, 18.5 mm Thermal Tweezers, 2 pc. 0054414499-ND 51.66 WIS EC1302A Iron & Stand. . - | EC2002M-2-ND 343.11 | EC2002M-2 


WS “Silver Series” Soldering Station 


The WSS80 (80 Watt analog dial station) 


EC1002 Variable Soldering Station 


WS80 Features: + Analog control electronics 
* Temperature dial control from 300°F to 
850°F (149°C to 454°C) + Temperature 
locking via key-operated switch * Accuracy 
+2% of final value * Visual control with LED 


WSD80 Features: + Digital control 
electronics + Temperature control from 
100°F to 850°F (38°C to 454°C) adjustable 
via buttons + Calibration box may be 
connected for time (setback), locking 
functions (lock-out), and calibration + 3- 
position digital display for PRE-SET and 
READ VALUE * Accuracy +2% from input 


and WSD80 (80 Watt digital dial station) 
irons heat up in one-third to one-fourth 
the time of regular irons. The patented 
Weller low-mass tip has a faster recovery 
time and very little temperature loss when 
compared to other conventional irons and 
tips. Perfect for the production line and 
any area where continuous soldering 
takes place. Features: + Pencil + Holder 
+ Antistatic housing +» Automatic tool 
recognition + All Weller accessories up to 
80W may be connected + Solder tool 
holder + Dimensions (L x W x H): 
165.10mm x 114.30mm x 101.60mm 


Replacement 


LT1 


LTH LTCS LTK LTA 


+ Dial calibrated in 10°F (6°C) increments + Power control with zero cross switching 
for tips free of high voltage spikes » Hectrostatic discharge safe (ESD safe) + Avail- 
able with 40, 20, 42 watt iron + Iron stand, with tip storage, position left, right or 
remote from main unit * Spec. Compliance: DOD-STD-2000, Mil-STD-2000, Mil-S- 
45743, W-S-6536, W-S-570 AND DOD-STD-1686 + Externally fused + UL Listed 


Digi-Key Price | Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Complete Station with 
EC1201A Iron & Stand .............. —cC1002-1-ND = 250.62 | EC1002-1 
Complete Station with 
EC1302A Iron & Stand .............. EC1002-2-ND 250.62 | EC1002-2 


Soldering Irons 


Tips 

Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Solder Station, 80 Watt w/Iron .. WS80-ND 262.56 WS80 
DIG Solder Station, 80 Watt w/Iron. WSD80-ND 353.72 WSD80 
Replacement Solder Pencil, 80 Wat WSP80-ND 111.00 WSP80 
Solder Pencil Stand WPH80-ND 19.08 WPH 
Replacement Tip, 0.25mm for WS. LT1-ND 5.39 LT1 
Replacement Tip, 0.8mm for WS LTH-ND 5.39 LTH 
Replacement Tip, 3.2mm for WS LTCS-ND 5.39 LTCS 
Replacement Tip, 1.2mm for WS LTK-ND 5.39 LIK 
Replacement Tip, 1.6mm for WS. . LTA-ND 5.39 LTA 


WES50 Soldering Station 


Features and Benefits: + Cordless temperature lockout to prevent operators from 
raising the temperatures to levels higher than specified for the board or 
component. Gives you control over the process + Cordless Tip Temperature 
Calibration, which provides the user with the capability of resetting station temper- 
ature readings to variations in tip sizes and styles * Quick heat-up and temperature 
recovery — allows continuous production soldering + Slim, comfortable hand 
piece — reduces operator fatigue » Accuracy within 9°F (5°C) +» Temperature 
range: 350°F to 850°F (177°C to 454°C) + ESD Safe to protect sensitive 
components * Uses ET Series Tips 


WESSO-ND 50 Watt Soldering Station.................:eeceeeeeeeeeeeeeees $117.74 
PES50-ND Replacement Iron .............0.00ccecce cess eee eee eee ee eee eee $34.85 


MT1500 Soldering Station (Microtouch) 


+ Immediate, accurate tip temperature for faster soldering (IMT202-3 seconds) 
* Quick tip change system, no tools required + Expanded tip selection: .010 
point to PLOO68 (over 50 available) + Touch feature for extended tip life 
reduces operating cost + Excellent thermal capacity improves performance 

in all applications + Immediate response to thermal loads improves productivity 


* Complete control with adjustable temperature and digital display + Three basic 
modes: (1) Touch Mode: Intended for soldering very small components with microtips; (2) 
Idle Mode: Similar to Touch Mode, but uses large tips; (3) Continuous Mode: Suited for very 


large surface mount device tips + Average tip temperature is calibrated to +9°F (+5°C) at idle with no 
load + Tip temperature range 400°F to 800°F (204°C to 427°C) » Stability +10°F (+6°C) + Control 
setting resolution 1°F (1°C) * Unit not provided with tip: tips to be purchased separately 


Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Microtouch Soldering Station MT1500-ND * 628.58 MT1500 
Tip, Screwdriver, 1.19mm Wx 5.08mm . MT301-ND 45.32 MT301 
Tip, Conical, .38 dia. x 5.08mm.. MT302-ND 45.32 MT302 
Tip, Screwdriver, 1.78mm MT601-ND 45.32 MT601 
Tip, Bevel, .Simm......... MT607-ND 45.32 MT607 
Tip, SMT Blade, 10.41mm Long . MT617-ND. 95.88 MT617 
Tip, SMT Blade, 20.83mm Long . MT1205-ND 95.88 MT1205 
Tip, PLOOS8, 25.53mm Sq. . MT1208F-ND 153.20 MT1208 


* 5 year unconditional warranty for “MT1500-ND”. 


EC1503B 


* Tool designed for difficult applications 
such as multilayer boards, large heat 
output from small tool. + Large tip iron 
for high wattage application 


EC1302B 


+ Micro-soldering tool + Stainless steel 
heater element construction + Fine tip 
iron for light duty applications 


EC1201A 

+ General purpose soldering tool + Stain- 
less steel plug-in heater element con- 
struction + General purpose iron for 
mid-range applications 


+ Specifically designed for use at electro 
static free work stations 


+ Non-burnable silicon rubber cord 
+ Lightweight, high impact plastic handle 


+ Blue plastic meets requirements for 
ESD, Hectrostatic Dissipative Materials 


+ Uses Weller EM series tips made of 
copper with heavy iron, nickel and 
chromium plating for long life 


+ ULlisted 


NOTE: EC1503B, EC1302B and EC1201A 
work with DECI001 and EC1002. 


Digi-Key Price Weller 
Description Part No. Each Part No. 
42w Soldering Iron w/EMA Tip . E01503B-ND 113.21 EC1503A 
20w Iron w/EPH 101 Tip. EC1302B-ND 97.35 EC1302A 
40w Soldering Iron w/ETA Tip E01201A-ND 97.35 ECi201A 
Replacement Sponge.........scccceesseseeseeteeseeeeeseeees TC205-ND 1.62 TC205 


Controlled-Ouitput Soldering Station 
WTCPT Weller’s Work Horse 


+ Transformer powered soldering station complete with macro style, low 


Ss 


pedo 


\ 


components * Power unit housin: 
durability + Quick disconnect plug 


800°F (427°C) + Uses PT series tips 


voltage, temperature controlled soldering iron + Special “closed loop” method 
of controlling maximum tip temperature ... to protect temperature sensitive 


9 features impact resistant plastic for 
for soldering iron and lighted on/off 


switch + Separate conductor grounds iron tip and terminates at third pin of 
power cord + PT series soldering tips come in a variety of shapes and sizes in 
three standard temperature ranges: 600°F (316°C), 700°F (371°C), and 


Digi-Key Price | Weller 
Description Part No. Each Part No. 
Complete Station-24V Output ....} WTCPT-ND 131.40 | WICPT 
Replacement Soldering Iron...... TC201T-ND 69.02 | TC201T 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1023) 875 


Flux and Scrub-It® (| 
Solvent Dispensers 


Weller® Weller® 


Replacement Tips for Irons 


Flux Dispensers: + Both static safe and standard hold 2 ounces + Avoid spills and waste and place 


Tip Dim. Digi-Key Price Weller : 3 ae i 
Fares flux precisely where needed + Squeeze bottles dispense one drop of liquid resin, flux, oil solvent 
(Inch) | Description = Battie: Exe) | elt through stainless steal needles + Static dissipative models protect static-sensitive components. 
EM Series Tips for EC1503A Iron Scrub-It® Solvent Dispensers: +» Squeeze dispenser to distribute solvent through brush + For 
062 Chisel Tip EMA-ND 12.80 EVA cleaning printed circuit boards and other connections + No mess, no waste * Available with nylon 
125 Chisel Tip, Long Reach 2 EMM-ND 12.80 BVM bristles or horsehair for static-safe applications + Dispenser holds 2 ounces 
015 CONICA TID. datainedessvareaneeeeeddaatigedetaan BVD-ND 12.80 BvD BigiKe Bi Wa 
7 r igi-| ice eller 
PT Series Tips For TC201T Iron Description Be Ne. Each Part No 
062 | Screwdriver, 700°F (371°C) .. PTA7-ND 5.72 PTA7 Flux Dispenser, 0.020” (508mm) Needle FD2-ND 2.48 Fo2 
.062 Screwdriver, 800°F (427°C) PTA8-ND 5.72 PTA8 Fux Dispenser, 0.008” (203mm) Needle FD21-ND 2.48 F021 
125 Screwdriver, 700°F (371°C) PTC7-ND 5.72 PTC7 Fux Dispenser, 0.050" (1.27mm) Needle FD22-ND 2.48 FD22 
125 Screwdriver, 800°F (427°C) PTC8-ND 5.72 PTC8 Scrub-It Bottle, Nylon Bristle $D74-ND 8.43 $D74 
031 Conical Hat, 700°F (371°C). PTF7-ND 5.72 PTF7 Scrub-It Bottle, Horse Hair SD74H-ND 8.43 SD74H 
.031 Conical Fiat, 800°F (427°C). PTF8-ND 5.72 PTFS 
015 Long Conical, 700°F (371°C) . PTS7-ND 5.72 PTS7 
015 Long Conical, 800°F (427°C) .... o PTS8-ND 5.72 PTS8 Vacuu m 
EPH Series Tips for EC1302A Iron gn, Digi-Key Price | Weller 
015 | Micropoint Tip... EPHI01-ND 5.66 EPHIO1 Pickup Tool een: ee art 
031 Bent Conical Tip EPH102-ND 5.66 EPH102 7" 
062 Screwdriver Tip. . a EPH106-ND 5.66 EPH106 + Vacuum pick up tool allows for easy and safe handling of components eco Se ee 
Replacement Barre! Nut Assortment for EPH Tip ........... —C231-ND 7.52 Ec231 
ET Series Tips For EC1201A . 
.062 Screwdriver Tip. . ETA-ND 5.39 ETA Hot Air Rework 
.093 Screwdriver Tip ETB-ND 5.39 ETB 4 
031 Screwdriver Tip ETH-ND 5.39 ETH Station and Nozzles 
.031 | Conical Tip. ETP-ND 5.39 ETP : Sha ; 
015 Single Flat Tip . ETU-ND 5.39 EIU Features: + Self-contained low cost hot air station with 700 watts of heating 
031 Long Conical Tip. " ETO-ND 5.39 ETO Power to handle most bench top rework jobs * Extremely compact size uses 
Tips For Professional Soldering Irons less space on your rework bench » Temperature and air flow are controlled 
ST Series Tips For WP25, WP30, las Irons on the front panel - allows you to make settings quickly and easily + Air flow 
062 Sorend Ti Z SH a 506 oH can be activated by either a finger switch on the hand piece or via an 
df FIVE TIP iciccackvaesmescseribiacteaesries - . ional foot switch * Built-in hand piece hold bench ‘ 
“183 | Screwdriver Tip ST4.ND 506 sT4 optional foot switc! ilt-in hand piece holder saves bench space. 
031 Single Flat Tip . ST5-ND 5.06 STS — 
.031 | Screwdriver Tip ST6-ND 5.06 ST6 a Digi-Key 
Description Part No. 
Self-Contained Hot Air Station, 120V WHA300-ND . 
WRS80 Electronically Controlled Desoldering Station Hot Air Nozze, 44 PIN PLOC 0058736814-ND 87.23 0058736814 
Hot Air Nozzle, 84 PIN PLOC 0058736833-ND 71.75 0058736833 
yeaa is generated with a self-contained pump + 80 watts of power bot it Nee, 20 EINE? eee) oe eee 
for faster heat up and better performance + A wide range of DS series Hot Air Nozzle, 68 PIN PLOC 0058736804-ND 57.23 0058736804 
desoldering tiplets available + WRS80 comes with DS80 desoldering Hot Air Nozzle, 14 PIN SOIC-SO8 0058736843-ND 57.23 0058736843 
pencil with external solder collection chamber + Station also supports Hot Air Nozzle, 20 PIN SOIC 0058736842-ND 57.23 0058736842 
Silver Series soldering pencil WSP80 to give you added flexibility Hot Air Nozzle, SOT23 0058736870-ND 57.23 0058736870 
Digi-Key Price | Weller 
Description Part No. Each | Part No. 
Complete Station 120V Output WRS80-ND 750.00 | 0053300270 Tip Dim. Digi-Key Price | OKInt’l. 
Replacement Tip, .79mm. DS112-ND 12.72 |DS112 In. (mm) Description Part No. Each | PartNo. 
Replacement Tip, 1.85mm DS114-ND 12.72 |DS114 Ree natn Micro Iron Replacement Tips 
Glass Tube 0051360599-ND 6.59 | 0051360599 aS 047 (1.19) Double Fat K303-ND 9.00 | S#-305L 
Kapton Strap 0051361699-ND 8.12 |0051361699 .047 (1.19) Chisel K305-ND 9.50 | S4-105S 
Mineral Filters 0051360499-ND 2.19 |0051360499 Replacement 047 (1.19) Double Rat kK341-ND 9.00 | S4-305S 
.015 (.38) Conical K342-ND 9.00 | S4-201L 
Parts for 020 (.51) Angled K343-ND 9.00 | $4-202B 
.047 (1.19) Dbl. Hat Long Life K450-ND 15.00 | S4-305SX 
SCD1 00 Desolderi ng Gun lrons Macro Iron Replacement Tips 
__ - 039 (.99) Conical K307-ND 9.00 ] S9-204L 
ae Digi-Key Price | Weller .047 (1.19) Double Rat K344-ND 9.00 | $9-305S 
Description Part No. Each | PartNo. LC Te .015 (.38) Conical K345-ND 9.00 | $9-201L 
Desoldering Gun, Self-contained SCD100-ND 206.55 | SCD100 .047 (1.19) Dbl. Rat Long Life K449-ND 20.00 | S9-305SX 
Replacement DisposableTube $00201-ND 9.17 | $CD201 
Replacement Tip, 0.9mm for SCD100 | SCD112-ND = 17.06 | SOD112 Digi-Key Price OK Int'l 
Replacement Tip, 1.2mm for SCD100 | SCD113-ND 17.06 | SCD113 | self-contained desoldering gun draws Description Part No. Each Part No. 
Replacement Tip, 1.8mm for $0D100 | SCD114-ND__ 17.06 | SCD114 | solder into the disposable collector tube. on Aepincement Pars 
Repl. Heat Assembly for K295-ND K420-ND_ 40.14 15589 
= . Repl. Collar, Nut and Sleeve for K295-ND K421-ND 13.84 15920 
Professional Soldering Irons Repl. Heat Assembly for K296-ND K422-ND 52.00 16226 
Repl. Collar, Nut and Sleeve for K296-ND K423-ND_ 14.79 16492 


WP25, WP30, WP35 Series Irons 


+ Fixed temperature units * Ideal for a wide variety of electronic tasks. + Inter- 
changeable heater elements - Single handle plus three different heating elements gives 
the user a trio of irons for different jobs. + Quick change knurled collar makes changing 
heater simple. + Lightweight handle with cushioned grip. + For additional safety, all 
irons come with 3-wire power cord. * Irons use ST series iron plated tips for long life 
and greater soldering efficiency. + Important: Use only Weller tips. * ST series tips. * UL 


Listed. 

Digi-Key Price | Weller 
Description Part No. Each | Part No. 
Soldering Iron w/STS Tip, 25 watt* WP25-ND 33.27 | WP25 
Soldering Iron w/STS Tip, 30 watt* WP30-ND 35.96 | WP30 
Soldering Iron w/STS Tip, 35 watt* WP35-ND 41.88 | WP35 
Soldering Iron Stand For WP Series* PH60-ND 20.58 | PH60 
Knurled Tip Retaining Nut KN60-ND 2.70 | KN60 


Surface Mount Hot Air Soldering System 


The SMT-1161-V is a non-contact hot air soldering system for most SMD's utilizing forced 
air convection. The SMT-1161-V is designed for low thermal-stress reflow. Primarily a 
soldering device, the SMT-1161-V can be utilized for SMT component removal also. System 
includes: + Base with pump * Variable temperature module * Handpiece » Hand-piece holder 
* 3-piece nozzle kit + Instruction manual. Specifications: + Input: 115VAC/60Hz + Temper- 
ature Range: 600° to 800°F (316° to 427°C) = Airflow: 1 to 6 liters/min. + Dimensions: 5.7” 
x 4.3" x 8.5" (14.48cm x 10.92cm x 21.59cm) » Weight: 8.8 Ibs. (3.99kg) 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
SMT Hot Air Soldering System K353-ND 825.00 


* Note that iron stand is sold separately. 


0051502699 Circuit Board Vise 


* Complete work center for placing, soldering and desoldering printed circuit 
boards. + Spring clamps will hold workpiece in place securely. + Rotates 
through 360°, allowing work performance at any convenient angle. » Adjustable 
features allow handling of variety of circuit board sizes. + Maximum surface: 6- 
1/4"/160 mm x 9-1/8"/235 mm. + 0051502699 is ESD SAFE 


Digi-Key Price | Weller 
Description Part No. Each _| PartNo. 
Orcuit Board Vise 0051502699-ND 90.95 | 0051502699 


Fume Extract Solder Stations 


OK International's SA-400 soldering station fitted with a fixed fume 
extraction adapter for clean, fume free soldering. Must be used with an 
external fume extraction unit. Comes complete with variable station, 
handpiece with integral fume extraction tube, sponge and tray. 115VAC. 


Description 


Price 
Each 


Digi-Key 
Part No. 


Micro Iron Solder Station w/ Fume Extraction, 40W 
Macro Iron Solder Station w/ Fume Extraction, 90W 


189.00 
189.00 


K454-ND 
K455-ND 


876 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Benchtop Fume Absorber 

Aerodynamic hood design effectively draws solder fumes away from the work area. 
Carbon filters traps up to 80% of the flux fumes. Compact size and adjustable for 
convenient placement near work area. Optional articulating arm with bench mount 
clamp converts benchtop fume absorber to suspended fume absorber for positioning 
directly over the work area. An inexpensive alternative to individual fume extraction. 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
Benchtop Fume Absorber 115V w/3 Filters K416-ND 105.00 
Benchtop ESD Safe Fume Absorber 115V w/3 Filters K417-ND 135.00 
Articulating Arm Assembly Kit w/Bench Clamp K418-ND 165.00 
Replacement Carbon Filter Set, 3 Pcs. K419-ND 18.81 


High Vacuum Desolder Pumps 


Features durable corrosion resistant plastic construction and corrosion 
treated springs with uniform reset pressure and cushioned shock reduction. 
Fitted with replaceable teflon tips. 


FASYBRAIDCO. —_ Low Cost Fixed-Temp Soldering 


Irons and Holders 
Compact, lightweight fixed-temperature solder |@ Fig. 1 Fig. 2 
irons designed for the occasional user and 


hobbyist. ™ 
ee a 
Super quick heat up with replaceable tip and San 
stainless steel heating core. a 
Digi-Key Price Easy Braid 
Description Part No. Each Part No. 
Fixed Temp Iron, Fig. 1 
Deluxe, 30W, 115VAC, Insulated Handle EB1068-ND 23.95 DJY-10730S 
Micro, 30W, 115VAC EB1069-ND 11.81 DJY-10330 
High Power, 40W, 115VAC. £B1070-ND 13.48 DJY-10340 
High Power Macro, 60W, 115VAC EB1139-ND 16.77 DJY-10360 
Solder Iron Holder, Fig. 2 
Small, with Sponge —B1071-ND 15.52 DST58 
Large, with Sponge —B1072-ND 28.87 DST68 
Replacement Tip (1 pc.) 
Conical for EB1068-ND (30W) £B1073-ND 4.85 SIT-R30W 
Conical for EB1069-ND (30W) £B1074-ND 3.09 SIT-B30W 
Conical for EB1070-ND (40W) —B1075-ND 3.09 SIT-B40W 


Digi-Key Price 
Description Part No. Each 
High-Vac Desoldering Pump with Tip K412-ND 18.95 
Repl. Teflon Tip for K412-ND K413-ND 2.95 
ESD Safe Desoldering Pump with Tip K414-ND 23.95 
Repl. ESD Safe Teflon Tip for K414-ND K415-ND 4.95 


Aaladin-Tools’ Desoldering Pump 


Desoldering tool removes solder with simple push-button operation. A 
conductive tool for anti-static operation. Replaceable tips available. 


PAL1700-ND Desoldering Pump. 
PAL2712-ND Replacement Tip... 


-$16.99 
-. $5.43 


K424 


OK International fluid dispensing equipment is well suited for all types of liquids and fluids, from water thin 
solvents to thick pastes to sticky syrups. Both dispensers require external air source. 


K424-ND Analog dispenser has a vacuum control of all viscosities of fluids. The solid state timer provides 
accurate and repeatable dispensing cycles. This unit offers an adjustable vacuum feature for controlling 
drip of fluid or paste between dispense cycles. Three dispense time ranges are included to offer 
controlled time shots from .01 to 30 seconds with one-touch or interruptible actuation. Features: + Solid 
state digital integrated circuitry timer + 0.18 CV factor constant flow solenoid + Lighted function switches 
+ Adjustable vacuum up to 15 inches Hg * Micro action foot switch 


K425-ND foot valve dispenser is the ideal dispensing unit for most general applications of adhesives, 
sealants and compounds. Features: + Rugged and easy to use = Built-in pressure regulator * Connects 
to any OK syringe adapter » Fluid will flow as long as foot pedal is depressed 


K426-ND dispense kit consists of 3 syringe assemblies complete with barrels; air stoppers, tip caps and 
barrel adapters. The kit also includes 50 tips (assorted sizes) and an in-line filter, shop air filter and 
syringe stand. 


K424-ND Analog Precision Fluid Dispenser 1-100PSI Solid State Timer 115 VAC . . $589.00 
K425-ND Foot Valve Fluid Dispenser 20-100PSI with built-in pressure regulator . $215.00 
K426-ND Dispenser Kit for K424-ND & K425-ND (65 pieces total) .- $120.00 


Air Powered Syringe Assemblies 


Available in 3 popular sizes (6cc, 10cc, and 35cc). Air powered 
assemblies include syringe barrel and tip caps, air stoppers and 
end plugs for safety when transporting filled syringes. 


wees es 
)\ "air 
Cas Stopper 
pee 


Tip Cap 


K427-ND  5cc-6cc (pkg. of 20 assemblies) .- $11.30 
K428-ND = 10cc-12cc (pkg. of 15 assemblies) . . .- $10.58 
K429-ND 30cc-35cc (pkg. of 10 assembli@s) .............. 6c. cece cece ese ee eee e nee enteeeeeneenes $11.30 


Dispensing Tips 


These tips are molded in high density polyethylene with color 
coding indicating tip inside diameter. 


K435-ND_ .063” (1.60mm) ID Tan Color (pkg. of 50). 
K436-ND_ .047” (1.19mm) ID Grey Color (pkg. of 50) . 
K437-ND _.033” (.84mm) ID Green Color (pkg. of 50) ... 
K438-ND .024” (.61mm) ID Pink Color (pkg. of 50) ... 
K439-ND  .016” (.41mm) ID Blue Color (pkg. of 50) ... 


-$18.00 
-$18.00 
-$18.00 
-$18.00 
-$18.00 


3M Scotch” No. 1285 Plating Tapes 


3M’s family of Scotch™ brand Plating Tapes is the answer to your PWB industry needs. 

Scotch™ brand Plating Tapes each have a specially designed adhesive formulation for 

specific plating tape requirements - All plating tapes have a 1 mil polyester backing that 

resists plating and etching solutions to help you reduce your board reject rate Scotch™ brand 1285 are 
silicone-free plating tapes designed to eliminate the clean-up associated with silicone adhesive residue. 
1285 is recommended for all types of PWBs + Color: Blue + Adhesive Type: Rubber + Adhesive 
Thickness: 3 mils (.08mm) * Adhesive Strength: 25 oz./in. width (27N/100mm) 


3M12851-ND Plating! Tape;:1.0° (25:40MM) WIdE.os.sc cca dwiniidnrerraunedshiediguaraneangaaanaons $27.85 


Scotch” No. 854 Polyester Tape 


An opaque, cream-colored polyester tape with excellent chemical resistance in precious metal plating. 
especially gold General Information: + Polyester film backing imparts excellent chemical and thermal 
stability * Remains flexible at -60°F (-50°C) and retains dimensional stability up to 300°F (149°C) + Con- 
struction: +» Backing: Polyester + Adhesive: Rubber + Color: Cream + Standard Roll Length: 72 yds. 
(66m) + Elongation at Break: 123% »* Backing Thickness: 1 mil (.02mm) + Total Tape Thickness: 2.7 mils 
(.065mm) + Water Vapor Transmission Rate: 1.6 gms H20/100sq. in./24 hrs. (24.8 g/m*/24hrs) * Resists 
many solvents found in photographic, electroplating and chemical milling processes. Hot caustics will 
weaken the backing after prolonged immersion Application Ideas: + Excellent chemical resistance in 
precious metal plating, especially gold + Excellent results in sodium hydroxide etching of aluminum 
+ Chemical milling + General splicing 


3M85402-ND 
3M85401-ND 


Polyester Tape, 2” (50.8mm) wide. . 
Polyester Tape, 1” (25.4mm) wide.. 


- $30.25 
$15.11 


Scotch” No. 5414 Water Soluble Tape 


Get reliable protection for your circuit boards during wave soldering with this water soluble tape + Saves 
time and clean-up costs by completely dissolving during in-line, aqueous cleaning operations + Bi- 
odegradable, non-toxic tape has a neutral pH and leaves no residue + Eliminates static and labor usually 
associated with tape removal + Packaged in a moisture impervious bag which ensures long term storage 
stability under extreme humidity Construction: + Backing: PVA film + Adhesive: Water soluble synthetic 
adhesive » Liner: Kraft paper + Color: Hazy, transparent + Standard Roll Length: 36 yds. (33m) + Tensile 
Strength: 6.2 Ibs./in. width (115.6 N/100mm) + Total Thickness: 2.5 mils (.06mm) + Dissolution Time: 40 
seconds at 140° with agitation 


3M541434-ND 0:75" (A90SMIM) WidO i... c0raiececidncsdqiacaane aeinedsende san adebesaunassinsacndy $34.32 
3M541412-ND O52. 7OMIM): WIMO s+ cceiswsincesinwiaint sae tanacdlatecacnawauenacgleaiidiianteaneKite idee $22.86 


Scotch™ No. 5413 Polyimide Film Tape 


Increase your productivity with this superior performing Kapton™ polyimide film tape 
+ Chemical and radiation resistant polyimide film is dimensionally stable at high temper- 
atures, and flame retardant + Strong, heat resistant silicone adhesive resists adhesive 
transfer at elevated temperatures, providing higher productivity + Rated for continuous 
use at 500°F and intermittent use at 700°F, Scotch™ brand No. 5413 provides an 
excellent mask for high temperature powder coating +» Color: Amber + Roll Length: 36 
yds. (33m) + Total Tape Thickness: 2.7 mils (.07mm) * Temperature Use Range: -100°F 
to 500°F (-73°C to 270°C) 


3M541334-ND 
3M541312-ND 


0.75” (19.05mm) wide 
0.5” (12.70mm) wide. 


- $34.38 
- $22.92 


Scotch” No. 5419 Low Static Polyimide Film Tape 


A translucent, polyimide film-backed silicone adhesive tape with unique and extremely low electrostatic 
discharge properties. For gold tab protection during wave soldering of printed circuit boards. General 
Information: + 5419 tape employs a proprietary technology that results in extremely low electrostatic 
discharge at unwind and removal from the PWB = Polyimide film does not soften at elevated temperatures, 
thus, the film provides an excellent release surface at elevated temperatures. Construction: + Backing: 
Polyimide + Adhesive: Silicone + Color: Gold + Standard Roll Length: 36 yds. (33m) + Tensile Strength: 33 
Ibs./in. width (578N/100mm) + Total Tape Thickness: 2.7 mils (.07mm) + Temperature Use Range: -100°F 
to +500°F (-73°C to +260°C) + Insulation Resistance: >1*10° ohms Applications: Mask for printed circuit 
boards during wave solder or solder dip process; used as release surface in fabrication of parts cured at 
elevated temperatures 


3M591934-ND 0.75" (19.05mm) wide 
3M591912-ND 0.5” (12.70mm) wide . 


-$34.76 
-$23.21 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1023) 877 


W Chemtronics: Desoldering Braid Presaturated Wipes 


Digi-Key Price Each Chemtronics 
Pure copper braid construction coated with high purity rosin, quickly and thoroughly removes Description Part No. al 25 Part No. 
solder. bees peat or aces ae nethge soa Sede ae ORiLE eee up Optic Prep High Quality Optical 
poor solder connections. Meets or ‘ceeds these Requirements: + Mil- ype rere) of 
* NASA NHB 5300.4(3A) Reliability and Quality Assurance publication + NASA SP-5002 Cleaning and Polishing Pads (50 Pes.) _(=CP410:ND 16:60 15187 GRAO 
Soldering Hectrical Connections » NASA NPC200-4 Quality publication » DOD Standard 1686B Chempad General Purpose, Lint-free, 
and DOD Handbook 263 + Mil-B-81705C Static Decay Rate Provision + Mil-Std-2000A Nonabrasive Cleaning Pads (50 Pcs.) CP400-ND 18.49 16.71 CP400 
Wiath [Sagi Label DEK Prics Each HONING Screen-Prep Wet-and-Dry Wipes 
it eng abel igi-Key rice Eacl emtronics ‘ " 
Inch (mm) Feet (Meter) Color Part No. 1 25 400 | Part No. event pareens “ a Packs) CSP20-ND 19.82 17.91 CSP20 
Chem-Wik” Desoldering Braid C ie d ‘ 2 pani 50 P CP420E-ND 2.42 29.30 | CP420E 
035 (.89) 5 (1.52) White CW2-5-ND 238 215 1.73 | 258D Gold, Tin and Silver Contacts (50 Pes.) 32. 3 
.050 (1.27) 5 (1.52) Yellow CW5-5-ND. 2.38 2.15 1.73 | 5-5SD 
.025 (.64) 25 (7.62) White CW2-25-ND 10.40 9.36 7.54 | 2-25L 
.050 (1.27) 25 (7.62) Yellow CW5-25-ND 10.40 9.36 7.54 | 5-25L cl R Pp d t 
.075 (1.91) 25 (7.62) Green CW7-25-ND 10.82 9.74 7.85 | 7-25L 
100 (2.54) 25 (7.62) Blue CW10-25-ND 11.54 10.39 8.37 | 10-25L ean hoom Froducts 
.030 (.76) | 100 (30.48) Gray 2-100L-ND 41.62 37.46 30.18 | 2-100L _ 
.050 (1.27) | 100 (30.48) | Yellow 5-100L-ND 41.62 37.46 30.18 | 5-100L Unsaturated Wipes 
.075 (1.91) | 100 (30.48) | Green 7-100L-ND 43.18 38.87 31.31 | 7-100L 
100 (2.54) | 100 (30.48) Blue 10-100L-ND 46.30 41.67 33.57 | 10-100L — - - 
Soder-Wick® Desoldering Braid — Digi-Key Price Each Chemtronics 
“030 (.76) 5 (1.52) White 250 225 1.82 | 80-15 Besclptiony eS eS partiNOs ul 25mm Bear UNG: 
.060 (1.52) 5 (1.52) Yellow 250 2.25 1.82 | 80-2-5 Lightweight Polyester Wipes, 9” x 9” (150 Pcs.) 6209-ND 44.79 40.47 | 6209 
.080 (2.03) 5 (1.52) Green 2.60 2.34 1.89 | 80-3-5 Polyester/Cellulose Blend, Nonwoven Wipes, or 
110 (2.79) 5 (1.52) Blue 292 2.63 2.12 | 80-4-5 4"x 4" (1200 Pes.) 6704CH-ND 23.41 21.15 | 6704 
-145 (3.68) 5 (1.52) Brown 3.26 2.94 2.37 | 80-5-5 Polyester/Cellulose Blend, Nonwoven Wipes, 
210 (5.33) 5 (1.52) Red 3.56 3.21 2.59 | 80-6-5 9” x 9" (300 Pes.) 6709CH-ND 24.55 22.19 | 6709 
030 (.76) 25 (7.62) White 11.90 10.71 8.63 | 50-1-25 Sealed Edge Microfiber Chamois™ Wipes, 
.060 (1.52) 25 (7.62) Yellow 11.90 10.71 8.63 | 50-2-25 8” x 8” (50 Pcs.) 7348LE-ND 94.95 85.80 | 7348LE 
.080 (2.03) 25 (7.62) Green 50-3-25-ND 12.22 11.00 8.86 | 50-3-25 
110 (2.79) 25 (7.62) Blue 50-4-25-ND 13.52 1217 9.81 | 50-4-25 
.145 (3.68) 25 (7.62) Brown 15.14 13.63 10.98 | 50-5-25 
.210 (5.33) 25 (7.62) Red 16.10 14.49 11.68 | 50-6-25 


Hand Cleaner Towels-In-a-Bucket 


Whether you are in the shop, on the assembly line, or out in the field, these premoistened towels are ready 
to use for your hard working hands. The citrus based formula combined with an absorbent, non-scratching 


-060 (1.52) 100 (30.48) Yellow 46.18 41.57 33.49 | 50-2-100 
-080 (2.03) 100 (30.48) Green 48.12 43.31 34.89 | 50-3-100 
-110 (2.79) 100 (30.48) Blue 50-4-100-ND 53.10 47.79 38.50 | 50-4-100 
No-Clean Soder-Wick® Desoldering Braid 


030 (.76) 5 (1.52) White 2.92 263 2.12 | 60-1-5 towel will loosen, dissolve, and absorb soils from your hands. Towels will not re- 
060 (1.52) 5 (1.52) Yellow 2.92 263 2.12 | 60-2-5 transfer soils back onto your skin, and will leave your hands conditioned and 
.080 (2.03) 5 (1.52) Green 3.02 2.72 2.19 | 60-3-5 protected while you clean. Residue free. 
110 (2.79) 5 (1.52) Blue 346 3.12 2.51 | 60-4-5 Quickly Removes: 
145 (3.68) 5 (1.52) Brown 3.80 3.42 2.76 | 60-5-5 + Adhesives + Caulk + Dirt * Epoxy * Grease + Grime + Lubricants + Ink & Dye 
210 (5.33) 5 (1.52) Red 4123.71 2.99 | 60-65 * Sealants * Tar * Urethane + Wax « Asphalt + Polyurethane « Paint * Oils 
-030 (.76) 10 (3.04) White 5.30 4.77 3.85 | 60-1-10 
.060 (1.52) 10 (3.04) Yellow 5.30 4.77 3.85 | 60-2-10 For More Than Just Hands: — : 
.080 (2.03) 10 (3.04) Green 5.62 5.06 4.08 | 60-3-10 * Tools + Plastics + Vinyl + Painted Surfaces * Metal * Work Surfaces * Equipment 
-110 (2.79) 10 (3.04) Blue 6.28 5.66 4.56 | 60-4-10 + Composites * Workbenches 

( 


-145 (3.68) 10 3.04) Brown 60-5-10-ND 6.92 6.23 5.02 | 60-5-10 


Ball Grid Array (BGA) Desoldering Braid 
60-BGA-5-ND —Soder-Wick BGA, No-Clean, 5 Feet (1.52 Meter) . 


A2272-ND:. (2 Towels \(10:5" % 12.25%) is vias caieiiace davibiaceihe dis eiceeenaislaislnnalile mete ckeiienaebacemus 


- $3.87 


80-BGA-5-ND _—_Soder-Wick BGA, Rosin, 5 Feet (1.52 Meter) - $3.50 Swabs and Fig. 1 Chamois Tip, ; : 
chemin 
Applicators =— 
Prototyping & Rework PP Age cami 
Di i 0 [Sin |l) Wood Handle 
Iispensing Pens For general purpose cleaning of 
magnetic heads, video heads and Fig.3 Cotton Tip, 
Digi-Key Price Each |Chemtronics optical pickups. Double Ended 
Description Part No. 1 25 _|Part No. 
Conformal Coating Removal Pen for PCB’s (.32 Oz.) | CW3500-ND 9.61 8.69 |CW3500 
Flux Remover Pen for No-Clean Fluxes (.32 Oz.) Cw9100-ND 7.45 6.74 |CW9100 Qty. Length Digi-Key Price Each Chemtronics 
Flux Remover Pen for Rosin Based Fluxes (.32 Oz.) | CW9200-ND 7.14 6.45 |CW9200 Fig. | (Pcs.) Inch (mm) Part No. 1 25 100 Part No. 
Conductive Trace Pen, Sid. Tip for Repairing PCB’s CW2200STP-ND 15.26 13.79 |CW2200STP 1 15 3.25 (82.55) CC15-ND 9.79 8.85 8.26 CC15 
Conductive Trace Pen, Micro Tip for Repairing PCB’s | CW2200MTP-ND 15.26 13.79 |CW2200MTP 50 3.25 (82.55) CC50-ND 28.72 25.95 24.22 | CC50 
Conductive Trace Pen for Flexible Circuit Traces Cw2900-ND 20.20 18.26 |CW2900 2 100 6.00 (152.40) CT100-ND 2.84 2.57 2.40 CT100 
Overcoat Pen for Protecting Conductive Trace on PCB] CW3300G-ND 12.33 11.15 |CW3300G 100 6.00 (152.40) CT200-ND 3.04 2.75 2.57 | CT200 
Conductive Silver Grease for Relays and Connectors | CW7100-ND 15.72 14.21 |CW7100 3 1000 6.00 (182. 40) CT2000-ND. 25.08 22.67 21.16 CT2000 
Conductive Rubber Keypad Repair Kit CW2605-ND 10.81 9.77 |CW2605 = 25 CS25-ND 23.19 20.96 19.56 | CS25 


WChemtronics Cle2" 


Room Products 


Swabs and Applicators 


Qty. Length Shaft Tip Digi-Key Price Each Chemtronics 
Fig. | (Pcs) Inch (mm) Description Description Part No. il 25) 100 Part No. 
500 2.80 (71.10) -10” (2.54mm) Width ESD Shaft -12” (3.05mm) Diameter, Knit Polyester Tip 31040ESD-ND 77.57 70.10 65.43 | 31040ESD 
1 500 2.80 (71.10) -10” (2.54mm) Width Polypropylene Shaft .13” (3.30mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 41050-ND 35.31 31.91 29.78 | 41050 
500 2.80 (71.10) -10” (2.54mm) Width ESD Shaft -13” (3.30mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 41050ESD-ND 71.80 64.88 60.55 | 41050ESD 
500 3.20 (81.28) -10” (2.54mm) Width Polypropylene Shaft .11” (2.79mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 44070-ND 38.60 34.88 32.55 | 44070 
2 500 3.20 (81.28) -10” (2.54mm) Width ESD Shaft .11” (2.79mm) Diameter, Foam Polyurethane Tip 44070ESD-ND 71.80 64.88 60.55 | 44070ESD 
50 6.70 (170.18) Polypropylene Shaft Tapered Applicator Porous Polyvinylidene Fluoride Tip CM502-ND 24.98 22.58 21.07 | CM502 
3 500 6.00 (152.40) -09” (2.29mm) Width Wood Shaft -47" (11.94mm) Diameter, Polyurethane Foam over Cotton Tip 23110-ND 100.33 90.66 84.62 | 23110 
4 25 6.30 (160.02) -12” (3.05mm) Width Glass Filled Nylon Shaft -26" (6.60mm) Diameter, Knit Polyester Tip 52121-ND 11.17 10.10 9.43 | 52121 


CHIP QUIK” SM D SMD2000 Contents (In durable plastic case): + CHIP QUIK Removal Alloy picks for SMD removal and placement * Solder Wick: No clean, 5 feet + Handi 


, SMD 4.5 with instructions + Solder Paste: No clean 63/37 rework solder paste Vac: SMD pick and place tool with tips + Acid Brush: Qty. 2. + Precision 

Removal Kits __ withtiucin tcc syringe with nozzle and cap (trial size) + Solder: 3 feet 63/27 Tweezers: For SMD removal and placement + Cleaning Wipes: Tight weave / 

2% silver .031 in. + CHIP QUIK Paste Flux: No clean flux in 1cc syringe with ow lint 4"x 4", qty. 6 (for cleaning PC board) + Swabs: Double ended, qty. 10 

CHIP QUIK SMD rework products are designed as a low cost way to rework SMD —_—‘Nozde and cap used for solder/desolder + Liquid Flux Remover/Cleaner: Sco (for cleaning PC board) + Alcohol Pads: Qy. 6 (for cleaning PC board) + CHIP 
components including GFP and PLOC packages, with very low temp. (300°F). It container with applicator (non-flammable) + Probe Kit: 4 stainless steel dental GUIK SMD removal and clean up instructions. 


virtually eliminates damaged pads and circuitry or lost boards due to heat damage. 


SMD1 contains everything needed for removing SMD components with either ae Digi-Key Price | CHIP QUIK 
convection (hot air) or conduction (solder iron). Use SMD16, SMD82, and SMD291 Description Part No. Each | Part No. 
for larger jobs which require more CHIP QUIK material and flux. SMD2000 kit is a SMD Removal Kit for 8-10 SMDs SMD1-ND 15.00 SMD1 
complete Solder/Desolder rework kit for safely removing SMD components, Industrial Pack Replacement Low Temp. Solder 16' SMD16-ND 82.50 | SMDI6 
cleaning the pads, placing component and reapplying solder safely with low , SMD1-ND Industrial Pack Replacement Low Temp. Solder 32' SMD32-ND 150.00 | SMD382 
operating temps. Approved by many top industry PC board manufacturers for” Instructions included No Gean Paste Aux for Rework, 10cc Syringe SMD291-ND 14.63 | SMD291 
reworking faulty components, without the need for specialized solder equipment. with al kits SMD Removal Kit, Complete Rework Kit, Contents Listed (Not Illustrated) | SMD2000-ND 105.00 | SMD2000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
878 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Flux-Core 
Solders 


STANDARD 
NO.66 
REGULAR 


FLUX 


STANDARD 
NO.58 
MEDIUM 


FLUX 


BO) 


SOLDER 


STANDARD 


AO) 


SOLDER 


SOLDER 


3.3% 2.2% 11% 


“331” Organic Water Soluble Flux 


Kester “331” Organic Flux is a water soluble formula for use in flux-cored solder wire. 
Kester “331” flux is more effective than rosin fluxes in soldering difficult metals and 
allows a simple water wash for flux cleanup. The flux is more heat stable than most 
organic fluxes, resulting in minimal smoke and odor. The residue can be completely 
removed with a simple water rinse. Kester “331” 


ANSI/J-STD-004. Red Label. 


is classified as type ORH1 per IPC 


- Digi-Key Price Each 
A Pci R ded U Description Part No. i 5 10 
lo ange (° iecommende e 
y s ee TinsLead Water Soluble Solder “331”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
Sn63Pb37 361 Most common, tin-lead eutectic used in PCB assembly applications 16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) dia.............. KE1299-ND 1238 11.14 9.90 
Sn60Pb40 361-374 | Used in single-sided board soldering and solder dipping operations 21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031” (.79mm) dia. . KE1300-ND 12.62 11.36 10.10 
Lead-Free 23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025” (.63mm) dia. . KE1302-ND 18.50 16.65 14.80 
SAF-A-LLOY | 426-454 |Special alloy developed for general use where lead free solder is mandated 25 Gauge Solder, 3.3% Flux, .020” (.51mm) dia. . KE1301-ND 17.66 15.90 14.13 
Other Alloys 28 Gauge Solder, 3.3% Flux, .015” (.38mm) dia. . KE1303-ND 31.75 28.58 25.40 
Sn62Pb36Ag02) 354-372 | Used on silver coated ceramics and PdAg substrates, prevents silver leeching Water Soluble Solder “331”, 60/40, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
Sn43Pb43Bi14 | 291-325 | Used in low temperature electronic assembly applications 16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) dia. ... KE1304-ND 13.88 1249 1110 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031 (.79mm) dia. ... KE1305-ND 14.38 12.94 11.50 
“44” RA Solders 
Kester “44” has virtually dominated the field of activated rosin core solders for well over Specialty Solders and 
four decades. An outstanding performance feature of this flux is the "instant wetting" iy —_ a ————_, 
action. The high mobility and fast spreading action of this flux results in more reliable Accessories —SSS=__/ 
production line soldering. Available in 1 Lb. and 1/2 Lb. spools. Gold Label. 
Digi-Key Price Each 
Digi-Key Price Each Description Part No. 1 5 10 
Description Part No. 1 5 10 Solid Wire Solder (No Flux), 1 Lb. (.45 kg) Spool 
___RA Solder “44”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool 16 Gauge Solder 63/37, 062” (1.57mm) dia. ...........0..0.- KE1603-ND 12.38 11.14 9.90 
16 Gauge Solder, ce Flux, 062" (1.57mm) dia. KE1100-ND 11.43 10.29 9.14 21 Gauge Solder 63/37, .031” (.79mm) dia _| KE1606-ND 12.63 11.37 10.10 
18 Gauge Solder, Si Flux, 050° (1.27mm) dia KE1108-ND 14.50 13.05 11.60 21 Gauge Solder 60/40, .031" (.79mm) di KE1604-ND 12.63 11.37 10.10 
of ae sani See cue eae Gaede PEON ioce ee Rts 25 Gauge Solder 60/40, .020" (.51mm) dia.. KE1605-ND 17.65 15.89 14.12 
auge Solder, 3.3% Flux, . 79mm) dia. | i F ; 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025” (.63mm) dia. KE1109-ND 1850 16.65 14.80 ; Specialty Solders, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
25 Gauge Solder, 3.3% Flux, .020" (.51mm) dia. KE1103-ND 17.65 15.89 14.12 21 AWG Silver Solder, 62/36/2, RA Flux. KE1350-ND 17.25 15.53 13.80 
28 Gauge Solder, 3.3% Flux, .015” (.38mm) dia. KE1110-ND 31.75 28.58 25.40 21 AWG Low Temp Solder, 43/43/14, No-Clean. KE1353-ND 19.63 17.67 15.70 
RA Solder “44”, 63/37, 1/2 Lb. (.23 kg) Spool Specialty Solders, Lead-Free SAF- "A-LLOY Solders, 1 Lb. (.45 kg) Spool 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031” (.79mm) dia. KE1111-ND 9.75 8.78 7.80 21 AWG Lead-Free Solder, 97/.2/.8/2, RA Flux.. KE1351-ND 19.88 17.89 15.90 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025” (.63mm) dia. KE1112-ND 10.63 9.57 8.50 21 AWG Lead Free Solder, 97/.2/.8/2, No-Clean. KE1352-ND 19.88 17.89 15.90 
28 Gauge Solder, 3.3% Flux, .015” (.38mm) dia. KE1113-ND 18.05 16.25 14.44 Bar Solder 
RA Solder “44”, 60/40, 1 Lb. (.45 kg) Spool Oxide Free Solder (E-Bar), 63/37, 1 Lb. (.45 kg). ............. KE1600-ND 744 6.70 5.95 
13 Gauge Solder, 3.3% Flux, .093” (2.36mm) dia. .| KE1114-ND 13.38 12.04 10.70 Oxide Free Solder (E-Bar), 60/40, 1 Lb. (.45 kg).............. KE1601-ND 745 6.71 5.96 
16 Gauge Solder, 3.3% Flux, .062” (1.57mm) dia. KE1104-ND 11.43 10.29 9.14 Premium Oxide Free Solder (Ultrapure), 
18 Gauge Solder, 3.3% Flux, .050” (1.27mm) dia. KE1115-ND 14.25 12.83 11.40 63/37, 1.6 Lbs. (.73 kg) . .. | KE1602-ND 13.67. 12.30 10.94 
19 Gauge Solder, 3.3% Flux, .040” (1.02mm) dia KE1105-ND 12.10 10.89 9.68 Boxed Solder 
21 Gauge Soldet,.< 27d O31 (7am) dla. pote 1263 (11.97 10.10 Pocket Pak Solder, No-Clean 21 Gauge 60/40 ................ KE1801-ND 1.70 153 1.36 
26 Gauge Solder, 3.8% Flux, .025" (63mm) dia. + UIE 18:25 6 16.43 14.60 Elec. Silver Solder, RA Flux, 24 Gauge .350z. (9.92g) Tube... | KE1802-ND 67 «6154 
25 Gauge Solder, 3.3% Flux, .020” (.51mm) dia. .............. KE1107-ND 17.65 15.89 14.12 : 7 
RA Solder “44”, 60/40, 1/2 Lb. (.23 kg) Spool 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031” (.79mm) dia. KE1117-ND 8.88 7.99 7.10 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025” (.63mm) dia. KE1118-ND 9.38 8.44 7.50 
RA Solder “44”, 62/3672 1 Lb. (.45 kg) Spool Solder Paste 
18 Gauge Solder, 3.3% Flux, .050” (1.27mm) dia. KE1119-ND 31.33 28.20 25.06 7 , 
23 Gauge Solder, 3.3% Flux, .025” (.68mm) dia. .. KE1120-ND 33.50 30.15 26.80 Kester solder paste was developed for applications of surface mount PCB's and 


components. All pastes are SN63/PB37 with a mesh size of -325 to +500 (25 to 
40 microns) and come in 35gm syringes for hand dispensing, 100gm syringe for 
hand or automated dispensing, 500gm jars for screen and stencil printing or 
600gm cartridge that is Panasonic Panasert compatible. R276 No-Clean 
formulation provides optimal performance in all types of dispensing applications. 
Designed for reflow practices that don’t require cleaning of the PCB. EP256 
(Easy Profile) is an enhanced No-Clean solder paste designed for maximum 
robustness in reflow profiling and printing. It contains the widest possible reflow- 
processing window. R500 Water Soluble solder paste is aggressive enough to 
remove tenacious oxide layers and offers excellent wetting characteristics. R560 


“285” RMA Solders 


Kester "285" has been developed for the use in the electronics industry where difficult 
assemblies are to be soldered, but process requirements stipulate use of a mildly 
activated rosin flux. Kester "285" mildly activated rosin flux is classified as Type ROL1 
flux under IPC ANSI/J-STD-004 Standards. Green Label. 


ear Digi-Key Price Each series Water Soluble solder is designed to reduce voiding in BGA solder 
Description z = Part No. 1 5 10 connections and has an extremely stable stencil and tack life. Pastes should 
RMA Solder “285”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool be refrigerated to preserve their usable life. f sry @ 
9 ” ( 
A Gi Sone eee a mare oe Peres ere 1496 ncaa Note: To ensure customer satisfaction and product integrity, pastes must be \ ( 
fo r . i " 
23 Gauge Solder, 2.2% Flux, .025" (.63mm) dia. KE1202ND 1850 1665 14.80 shipped overnight or 2nd Day Air only. 
25 Gauge Solder, 2.2% Flux, .020” (.51mm) dia. KE1201-ND 17.66 15.90 14.13 ery 5 
* Digi-Key Price Each 
28 Gauge Solder, 2.2% Flux, .015” (.38mm) dia. KE1203-ND 31.75 28.58 25.40 Description Part No. 1 5 40 
Plunger for 35gm Syringe KE1505-ND. 1.10 99 88 
No-Clean Paste, 35gm Syringe (R276) .. KE1507-ND 42.38 38.14 33.90 
” 
“245” No-Clean Solders Water Soluble Paste, 35gm Syringe (R500) KE1512-ND 42.38 38.14 33.90 


Kester “245" Low Residue Solder was developed to complement the newer 
generations of Low Residue Fluxes being used in the electronics industry. The use of 
"245" Low Residue Flux results in visually acceptable assemblies without the need for 
cleaning. Soldering quality and efficiency is comparable to that of a RMA flux. 1.1% 
flux standard, 2.2% and 3.3% for faster wetting action. Cream label. 


Paste Flux and 
Liquid Flux Pens ~ 


Sou 


Digi-Key Price Each a 
Description Part No. i 5 10 Kester flux pens use a spring-loaded tip to dispense just the right amount of flux 
No Clean Solder “245”, 63/37, 1 Lb. (.45 kg) Spool while preventing the flux inside from drying out. Tacky Solder Flux is a No-Clean 
16 Gauge Solder, 1.1% Flux, .062” (1.57mm) dia.. KE1399-ND 12.38 11.14 9.90 paste flux that maintains its characteristics for up to 8 hours after dispensing and 
18 Gauge Solder, 1.1% Flux, .050” (1.27mm) dia. KE1402-ND 14.50 13.05 11.60 can be used in a wide range of temperature and humidity conditions. Can reflow in 
19 Gauge Solder, 1.1% Flux, .040” (1.02mm) dia. KE1403-ND 15.50 13.95 12.40 both air and nitrogen environments. SP244 is a mildly activated rosin paste flux 
21 Gauge Solder, 1.1% Flux, .031” (.79mm) dia. KE1400-ND 12.62 11.36 10.10 designed to be used as a No-Clean formula for rework applications. 
23 Gauge Solder, 1.1% Flux, .025” (.63mm) dia. KE1404-ND 18.50 16.65 14.80 
25 Gauge Solder, 1.1% Flux, .020” (.51mm) dia. KE1401-ND 17.66 15.90 14.13 = 7 
28 Gauge Solder, 1.1% Flux, .015” (.38mm) dia. KE1405-ND 31.75 28.58 25.40 Description eae “ peers 0 
No-Clean Solder “245”, 63/37 12 Lb. (.23 kg) Spool - - 
25 Gauge Solder, 1.1% Flux, .020” (.51mm) dia. KE1406-ND 16.38 14.74. 13.10 SP44 Activated Rosin Paste Flux, 2 oz (56.70g) Can.......... KE1700-ND 1.28 1.15 1.02 
28 Gauge Solder, 1.1% Flux, .015” (.38mm) dia. KE1407-ND 18.08 16.27 14.46 SP44 Activated Rosin Paste Flux, 1 Lb. (.45 kg) Can. KE1701-ND 6.72 6.05 5.38 
No-Clean Solder “245”, 63/37 1 Lb. (.45 kg) Spool Flux Pen - Formula 186 RMA... KE1803-ND 3.70 3.33 2.96 
21 Gauge Solder, 2.2% Flux, .031” (.79mm) dia. KE1408-ND 16.75 15.08 13.40 Flux Pen - Formula 951 No-Clean . KE1804-ND 3.69 3.32 2.95 
25 Gauge Solder, 2.2% Flux, .020” (.51mm) dia. KE1409-ND 24.75 22.28 19.80 Flux Pen 2331-ZX Water-Soluble .. KE1808-ND 3.70 3.33 2.96 
No-Clean Solder “245”, 6337 1 Lb. (.45 kg) Spool Tacky Solder Flux No-Clean, 10gm Syringe KE1806-ND 18.50 16.65 14.80 
21 Gauge Solder, 3.3% Flux, .031” (.79mm) dia. .............. KE1410-ND 16.75 15.08 13.40 Tacky Solder Flux No-Clean, 30gm Syringe .. KE1807-ND 55.50 49.95 44.40 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 879 


EASY BRAID CO. Desoldering Braid 


25% cleaner than most major brands (leaving less residue on the desoldered connection). Meets the require- 
ments of Mil-F-14256F Type R, Mil STD. 2000 and in compliance with DOD Standard 1686A. Also meets the 
requirements of Bellcore spec. TR-TSY-000078 and Ipc Test Method Ill. Easy Braid numbers ending in AS are 
antistatic bobbins. 


63/37 Eutectic Solder 


EasyBraid’s No-Clean solder has excellent wetting 
action and is intended for applications where 
residue removal is not required or recommended. 
Available in .020” (.61mm) and .031” (.79mm) 
diameters and meets Bellcore Issue 3 TR-NWT- 


2 


SEY 


Easybraid’s swabs are designed for the electronics industry and are constructed for low contamination and lint levels. Plastic shaft models are made of 
high strength polypropylene while anti-static versions are made of static free polyolefin. Can be utilized with most electronic cleaning solvents. 


Package Digi-Key Price Each Easy Braid 
Fig.| Amount Shaft Description Tip Description Part No. i 25 50 | PartNo. 
1 10 Pieces 2" Solid Shaft Tip 3/16" Diameter x 19/32" Length §B1140-ND 4.51 3.84 3.46 | SW2PF10 
100 Pieces Foam Tip EB1155-ND 32.21 27.42 24.68} SW2PF-100 
2 10 Pieces 3" Solid Shaft Tip 3/16" Diameter x 11/16" Length &B1141-ND 2.63 225 2.02) SW3PF-10 
100 Pieces Foam Tip EB1156-ND 18.80 16.00 14.40} SW3PF-100 
3 10 Pieces 3" Wood Shaft Tip 3/16" Diameter x 11/16" Length £B1142-ND 2.63 2.25 2.02) SW3WF10 
100 Pieces Foam Tip §B1157-ND 18.80 16.00 14.40} SW3WF100 
4 10 Pieces 5" Solid Shaft 9/16" Diameter x 15/16" Length £B1143-ND 5.11 4.36 3.92) SWSPF-10 
100 Pieces Rectangular Foam Tip EB1158-ND 36.59 31.15 28.03} SWSPF-100 
5 10 Pieces 5" Saff-Saturating Foam Swab 91% lsoprophyl Alcohol 9% Water EB1144-ND 7.66 6.52 5.87) SW5PFA-10 
100 Pieces Foam Tip EB1159-ND 54.74 46.59 41.93 | SWSPFA-100 
6 10 Pieces 5" Static Dissipative Solid Shaft Tip 3/16" Diameter x 11/16" Length §B1145-ND 6.85 5.84 5.25) SW5PFAS-10 
100 Pieces Static Dissipative Foam Tip EB1160-ND 49.03 41.73 37.56 | SWSPFAS-100 
7 10 Pieces 5" Solid Shaft 29/32" Width x 1 1/8" Length EB1146-ND 5.11 4.36 3.92) SWSPFR-10 
100 Pieces Round Foam Tip EB1161-ND 36.59 31.15 28.03 | SWSPFR-100 
8 10 Pieces 6" Blue Solid Shaft 3/8" Diameter x 1" Length EB1147-ND 5.36 4.56 4.11) SW6BPF-10 
100 Pieces Foam Tip EB1162-ND 38.29 32.59 29.33 | SW6BPF-100 
9 10 Pieces 6" Solid Shaft 3/16" Diameter x 15/16" Length £B1148-ND 3.39 2.89 2.60] SW6PF10 
100 Pieces Foam Over Cotton Tip EB1163-ND 24.18 20.58 18.52} SW6PF-100 
10 10 Pieces 6" Static Dissipative Solid Shaft 3/16" Diameter x 11/16 Length EB1149-ND 6.76 5.76 5.19 | SW6PFAS-10 
100 Pieces Static Dissipative Foam Tip EB1164-ND 48.33 41.14 37.03 | SW6PFAS-100 
"1 10 Pieces 6" Solid Shaft 3/8" Diameter x 1" Length EB1150-ND 3.62 3.08  2.78| SW6PFG-10 
100 Pieces Large Foam Tip EB1165-ND 25.85 22.01 19.81 | SW6PFG-100 
12 10 Pieces 6" Wood Shaft 3/16" Diameter x 5/8" Length EB1151-ND 54 AG 42 | SW6WC-10 
100 Pieces Cotton Tip EB1166-ND 5.40 4.60 4.14| SW6WC-100 
13 10 Pieces 6" Wood Shaft 3/8" Diameter x 13/16" Length EB1152-ND 3.39 2.89  2.60| SW6WF10 
100 Pieces Foam Tip EB1167-ND 24.18 20.58 18.52| SW6WF100 
14 10 Pieces 6" Static Dissipative Wood Shaft 3/16" Diameter x 11/16" Length §B1153-ND 4.60 3.92 3.53} SW6WFAS-10 
100 Pieces Static Dissipative Foam Tip EB1168-ND 32.91 28.01 25.21 | SW6WFAS-100 
15 10 Pieces 6" Static Dissipative Wood Shaft 3/8" Diameter x 13/16" Length EB1154-ND 4.60 3.92 3.53 | SW6WFCAS-10 
100 Pieces Static Dissipative Foam Over Cotton Tip | EB1169-ND 32.91 28.01 25.21 | SW6WFCAS-100 


Width Length |Label) Digi-Key Price Each | Easy Braid Width Length |Label| Digi-Key Price Each | Easy Braid 000078, IPC-SF-818 Type LR 3CN and IPC-SF-818 Type H3C 
Inch (mm) | Ft. (Meter) | Color | Part No. 1 25 | Part No. Inch (mm) | Ft. (Meter) | Color | _ Part No. 1 25 _|Part No. specifications. Sea Step solder is water washable solder where flux 
Quick Braid Step (RMA No-Clean) residue becomes soluble in water. Available in regular bobbin or anti- 
.025 (.64) | 5 (1.52) | Silver) &B1020-ND 1.96 1.68 |QA5 .025 (.64) | 100 (30.48) | Silver | EB1101-ND 38.35 32.65 |CS-A-100 Static type bobbin. 
050 (1.27)| 5(1.52) | Gold} EBI022ND 1.96 1.68 |QB5 .050 (1.27)| 100 (30.48) | Gold | EB1104-ND 38.35 32.65 |CS-B-100 = = = 7 
075(1.91)| 5(152) |Geen| EBIO4ND 203 1.73 [C5 | ‘|.075(1.91)| 100(8048) [Green| EBIOZ-ND 30:58 33.69 Josc-100 | | |rommm| orem | oS eey Pies Each | ovyara 
100 (2.54)| 5(1.52) | Blue | B1026-ND 225 1.92 |QD5 -100 (2.54)| 100 (30.48) | Blue | EB1110-ND 44.27 37.68 |OS-D-100 . : 
125 (3.18)|_ 5 (1.52) |Brown| EBI028-ND 2.39 2.04 |QES 125 (3.18) | 100 (30.48) [Brown] EBI113-ND 51.03 43.44 |OS-E100 No-Clean Solder - 2.2% Flux 
025 (.64) | 5(1.52) | Silver) B1084-ND 217 1.85 |QA5AS One Step 2 (Low Residue Synthetic Rosin No-Clean) 20 (.51) 25 (7.62) EB1060-ND 1.96 1.68 1.51 |OS-S020 
050 (1.27)| 5(1.52) | Gold] B1087-ND 217 1.85 |QB-5AS .025 (.64) | 5 (1.52) | Silver] §B1114-ND 3.15 2.68 |OS2-A5 20 (.51) |25 (7.62) antistatic] EB1061-ND 2.23 1.90 1.71 |OS-S020AS 
075 (1.91)| 5(1.52) |Geen| EBI090-ND 221 1.89 |QC5AS .025 (.64)| 5 (1.52) |Silver| EBI115-ND 3.39 2.89 |0S2-A.5AS 031 (.79) 20(6.10) | BBI062:ND 1.96 1.68 1.51 |OS-S031 
100 (2.54)} 5 (1.52) | Bue) EBI093-ND 241 206 |QpD5aS | |.050(1.27)| 5(1.52) | Gold) EBITI9-ND 3.15 2.68 |062-B5 .031 (.79) |20 (6.10) antistatic] EB1063-ND 2.23 1.90 1.71 |OS-S031AS 
125 (3.18)| 5 (1.52) [Brown] EBI096-ND 2612.23 |QESAS .050 (1.27)| 5(1.52) | Gold} EBI120-ND 339 289 |OS2-B-5AS| Sea Step Solder - 2.2% Flux 
.025 (.64) | 10 (3.04) | Silver] EB1085-ND 3.37 _ 287 [QA-10 075 (1.91)|_ 5(1.52) [Green [ENEBINZE NDE 3.26 2.78 [082-65 “020 (51) 25 (7.62) | EBIO64-ND 1.96 1.68 151]SS-S020 
-050 (1.27)| 10(3.04) | Gold | EB1086-ND 3.37 287 |QB10 | |.075(1.91)) 5 (1.52) |Geen) EBIIZSND 3.53 3.01 JOSE-CSAS) J | .020(.51) |25 (7.62) antistatic] EB1065-ND 2.23 1.90 1.71/SS-S020AS 
.075 (1.91)} 10 (3.04) |Geen| EBI091-ND 3.46 2.95 |QC-10 -100 (2.54)) 5(1.52) | Blue | EBI129ND = 3.75 3.20 |OS2-D-5 031 (.79) 20 (6.10) EBI066-ND 1.96 1.68 1.51|/SS-S031 
100 (2.54) 10(3.04) | Blue ESI 282 9.25 (OD-10 eee eee eo eS) TL | 031 (79) |20 (6.10) antistatic! EB1067-ND 223 1.90 1.71 |SS-SO31AS 
125 (3.18)| 10 (3.04) |Brown| EB1097-ND_ 4.06 3.46 |QE10 125 (3.18)| 5 (1.52) |Brown) EB1134ND 4.33 3.69 |OS2-E5 2081-79), [20 (6-10) annstatic z seas 
025 (.64) | 25 (7.62) |Siver| EBI021-ND 875 7.45 |QA25 125 (3.18) 5(1.52)_|Brown | TEBINSSNDI 4.67 3.98 |OS2-E5AS 
050 (1.27)} 25(7.62) | Gold} B1023-ND 875 7.45 |QB-25 025 (.64) | 10 (3.04) |Silver| EBI116-ND = 5.20 4.43 |O52-A-10 
075 (1.91)| 25(7.62) |Geen} EBI025-ND 9.00 7.66 |QC.25 .050(1.27)/ 10(3.04) | Gold | EBI121-ND = 5.20 4.43 |OS2-B-10 Solder Sponges Seo 
100 (2.54) | 25 (7.62) | Blue | B1027-ND 10.65 9.07 |QD-25 075 (1.91)} 10 (3.04) |Green) EBI126-ND = 5.38 4.58 |OS2-C-10 
125 (3.18) | 25 (7.62) [Brown] EB1029-ND 10.87 9.26 |QE-25 -100 (2.54)) 10 (3.04) | Blue | EBI131-ND = 6.01 5.12 |OS2-D-10 = = 
-025 (.64) |100 (30.48)|Siver | EB106-ND 31.14 2651 [QA100 | 122/818) 108.04) [Brown] EBITSE-ND 6.65 _5.67 [OS2 E10 oe envi 
.050 (1.27)] 100 (30.48)| Gold | EBI089-ND 31.14 26.51 |QB100 | | -025(.64)) 25(7.62) |Siver) EBITIZND 14.40 12.26 |O82-A-25 anno! cee 
‘075(1.91) 100 (30.48) | Green| EBI092-ND 3213 2735 |aC-100 .050 (1.27)| 25 (7.62) | Gold | EB1122-ND 14.40 1226 |C82-B.25 EB1001-ND . 1.2 x 2.7 (30.48 x 68.58) 
100 (2.54)| 100 (30.48)| Blue | EBI095-ND 35.63 30.33 |Q@D-100 | |-075(1-91) 25(7.62) |Green) EBIT27ND 14.87 12.66 |O82-C-25 EB1002-ND . 1.55 x 2.55 (39.37 x 64.77) 
“425 (2.18) 100 (30.48) [Brown|  EBI098-ND 40.14 3417 |QE-100 100 (2.54)| 25 (7.62) | Bue | §B1132-ND 16.65 14.18 |C82-D-25 EB1003-ND . 2 x 2.6 (50.80 x 66.04) 
Dina Step [RMA NoClaan} 125 (3.18)| 25 (7.62) |Brown| EB1137-ND 19.07 16.23 |O82-6-25 EB1004-ND . 2.2 x 3.5 (55.88 x 88.90) 
: (60) 100 (30.48) | Silver] EBI118:ND 54.79 46.63 |OS2-A-100 EB1005-ND . 2.6 x 2.6 (66.04 x 66.04) 
025 (.64) | 5(1.52) | Silver] EBI050-ND 221 1.89 [OSA5 50 (1.27)| 100 (30.48) | Gold | EB1123-ND 54.79 46.63 |CS2-B-100 EB1006-ND 32 
-ND . .2 x 1.9 (81.28 x 48.26) 
050 (1.27)| 5(1.52) | Gold} EB1052-ND 221 1.89 |OSB5 : 0751 91)] 100 (30.48) |Green|  EB1128-ND 56.55 48.13 |S2-C-100 
075 (1.91)} 5(1.52) |Geen| EBIO54ND 228 1.94 |OSD-5 100 (2.54)| 100 (30.48) | Blue | EB1133-ND 63.25 53.83 |OS2-D-100 are ek eS Wenn 8) 
100 (2.54)| 5 (1.52) | Blue] EBIOS6-ND 263 2.25 |OSD5 ee 100 (30.48) [Brown] EB1138-ND 72.91 62.06 |0S2-E-100 Eo Oe ND: 4x 1.7 (101.60 x 43.18) 
125 (3.18)| _5(1.52) [Brown] EBI058-ND 3.04259 |OS-E5 EB1009-ND . 8.5 x 17 (215.90 x 431.80) 
; SEA BRAID (influxed) £B1010-ND 2.4 x 3.2 (60.96 x 81.28) 
025 (.64) | 5(1.52) | Silver) EBI099-ND 2.37 2.02 |OS-ASAS | | o55(64)] 5(1.52) |Siver] EBI170-ND 217 1.85 |SA-SAS : sada : 
050 (1.27)| 5 (1.52) | Gold] EBI102ND 2.37 2.02 |OSBS5AS | | p69 (17/5 (152) | God) EBII73ND 217. 185 |SBSAS 
075 (1.91)| 5(1.52) [Green| EBII05-ND 2.48 2.11 |OS-C5AS | | 975 (1.91)| 5(1.52) |Green| EBII7é-ND 221 1.89 |SC-5AS Digi-Key Price Each 
100 (2.54)| 5 (1.52) | Blue | EBI108-ND 2.79 2.38 (CS-D-5AS | | 109 (2.54)| 5(1.52) | Bue] EBI179-ND 241 2.06 |S-D-5AS Replacements Part No. 125 50 
125 (3.18)|_5 (1.52) [Brown] EBIW11-ND 3.26 2.78 |OSESAS | | 195 (3.18)| 5(1.52) [Brown| EBI182ND 261 2.23 [SE5AS OK Ind. 45803S EB1001-ND .71 61 55 
025 (64) | 25 (7.62) | Silver PER IES Tig 10.09 8.59 |OS-A-25 .025 (.64) | 10(3.04) |Siver] EBII7I-ND 3.37287 |SA1O Ungar 9901 EB1002ND 73 63 57 
050 (1.27)) 25 (7.62) | Gold] EB1053-ND 10.09 8.59 |OS-B.25 .050 (1.27)] 10 (3.04) | Gold | EBI174-ND 337 287 |SB-410 Weller MP EB1003-ND 81 69 62 
075 (1.91) 25 (7.62) |Geen] EBI055-ND 10.40 8.86 |OS-C-25 .075 (1.91)] 10 (3.04) |Green| EBI177-ND 346 295 |SC-10 Weller DS-100; EC-1000; EC-2000/EB1004-ND .98 84 75 
100 (2.54)) 25 (7.62) | Blue | EBIO57-ND 11.65 9.92 /OS-D-25 100 (2.54)] 10 (3.04) | Blue | EB1180-ND 382 325 |SD-10 Weller WTCP; EC-3000; EC-4000; 
125 (7.62)|_25 (7.62) |Brown| EBI059-ND 13.35 11.37 |OS-E-25 -125 (3.18)| 10 (3.04) |Brown| EB1183-ND 4.06 3.46 |S E10 TC205 EB1005-ND 1.00 85 77 
-025 (-64) | 10 (3.04) | Silver) EB1100-ND 3.64 3.10 |OS-A-10 .025 (.64) | 100 (30.48) | Silver | EB1172-ND 31.14 26.51 |S-A-100 Metcal; Plato CS-46 EB1006-ND .90 .77  .70 
050 (1.27)) 10(3.04) | Gold | EBI103-ND = 3.64. 3.10 |OS-B-10 .050 (1.27)| 100 (30.48) | Gold | EB1175-ND 31.14 26.51 |S-B-100 Hexacon 810; 812; 890; 891;892 |EB1007-ND 1.58 1.35 1.21 
-075 (1.91)] 10 (3.04) |G@een| EBI106-ND =—3.75 3.20 |OS-C-10 .075 (1.91)| 100 (30.48) |Green} §B1178-ND 32.13 27.35 |S-C-100 Hakko 926: Plato CS-43 —B1008-ND 92 79 471 
100 (2.54)) 10 (3.04) | Bue | EBI109ND 4.20 3.58 |OS-D-10 100 (2.54)| 100 (30.48) | Blue | EB1181-ND 35.63 30.33 |S-D-100 Sponge Sheet EB1009-ND 16.66 14.18 12.77 
125 (3.18)| 10 (3.04) [Brown] EBI112ND 4.64 3.96 |OS-E10 125 (3.18)| 100 (30.48) |Brown| EB1184-ND 40.14 34.17 |S-E-100 EDSYN Models EB1010-ND 98 84 75 
Swabs 


More Product Available Online: www.digikey.com 
880 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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SETTING NEW STANDARDS IN PERFORMANCE & VALUE 


Function Ge ators 


FEATURES AND _ SPECIFICATIONS: 
Waveforms: Sine, Square, Triangle, +Pulse, 
+Ramp. Variable DC Offset and Duty Cycle. 
Sweep LIN & LOG: 100:1. Frequency Counter 
Accuracy: Time Base +1 count. General: 
Power: 120-230VAC +10% 50/60Hz Internal 
jumper selectable. Accessories: BNC to Alligator Cable, Instruction Manuel. 
2 Year Warranty. 


BK 


Mode! BK4001: 6 Ranges from 0.5Hz to 3MHz Range. Coarse and Fine 
Tuning. Dimensions: 10.83 x 3.54 x 11.81”. 


Model BK4010A: 7 Ranges from 0.2Hz to 2MHz Range. Coarse Tuning. 
Dimensions: 10.51 x 4.49 x 12.24”. 


Model BK4011A: Function Generator. 4 Digit LED Digital Display (4 digit 
Display Resolution). 7 Ranges from 0.5Hz to SMHz Range. Variable Duty Oycle 
and DC Offset. Coarse and Fine Tuning. Dimensions: 10.51 x 4.49 x 12.24”. 


Model BK4017A: 5 Digit LED Digital Display (5 digit Display Resolution). 8 
Ranges from 0.1Hz to 10MHz Range. Coarse and Fine Tuning. Extended 
‘Sweep/Modulation Input: 0-10V. Dimensions: 4.49 x 11.73 x 10.39”. 


Model BK4040A: Sweep/Function Generator with Frequency Counter. 5 
Digit LED Display (5 digit Display Resolution). 8 Ranges from 0.2Hz to 20MHz 
Range. AM and AVI Modulation. Burst Operation. 30MHz External Frequency 
Counter. Selectable Linear or Log Sweep. Extended Sweep/Modulation Input: 
0-10V. Coarse and Fine Tuning. Dimensions: 10.51 x 4.49 x 12.24”. 


BK4001-ND 3MHz Function Generator..............0.0ecceceeeeeeee $199.00 
BK4010A-ND 2MHz Function Generator . $250.00 
BK4011A-ND 5MHz Function Generator with Digital Display -- $315.00 
BK4017A-ND 10MHz Sweep/Function Generator with 

Digital Display <.iisisissesavinsnieaecsdaraanocassatnaii $399.00 
BK4040A-ND 20MHz Sweep/Function Generator with 

Frequency Counter and Digital Display ............... $559.00 
LC-40B-ND = Carrying Case (1 Year Warranty) 

(For all models except BK4001) ...............cceeeee $84.00 


Function and Arbitrary 
Waveform Generator 


Model BK4070A: Function and Arbitrary Waveform Generator. Operating 
Modes: Basic Sinewave (CW) Mode: OHz to 21.5MHz, .01Hz steps. 
Frequency Modulation (FM) Mode and Phase Modulation (PM) Mode: 
Internal modulation frequency: OHz to 10kHz. External modulation frequency: 
DC to 35kHz. Voltage Controlled Oscillator Mode (VCO): Endpoint frequency: 
OHz to 21.5MHz, .01Hz steps. Burst Mode: Continuous or Triggered via Front 
Panes, RS232, or Ext. TTL. Dual Tone Multi Frequency (DTMF) Generate 
Mode: Dialing digits generated: 0 to 9, #, *, A, B, C, D. Dual Tone Generation 
Mode: Tone 1, Tone 2 Frequency: DC to 10kHz, 1Hz steps. Sweep Mode: 
Start/Stop frequency: OHz to 21.5MHz. Function Generator Mode: 
Waveforms: Positive/Negative Ramp, Triangle, Exponentials, Noise, Sine 
Repetition rate: OHz to 2MHz in 1Hz steps. Binary Phase Shift Keying (BPSK) 
Mode. Amplitude Modulation (AM) Mode. Single Sideband (SSB) Mode. 
Frequency Shift Keying (FSK) Mode. Data Modulation Mode. Power and 
Voltage Measurement Mode. Dual Tone Multi Frequency (DTMF) Detect 
Mode. Arbitrary Waveform Generation Mode: Vertical Resolution: 12 bits, 
Sample update rate: DC-40 MHz in .01Hz steps. Sample buffer depth: 32,768 
points. Pulse Generator Mode: Frequency: OHz to 2MHz in 1Hz steps. Duty 
cycle: 0% to 100% in 1% steps. Main Output: Frequency: DC to 21.5MHz, 
-01Hz steps. Level: 4mVp-p to 10Vp-p. External Modulation Input. RS232 
port. Sync Output. Ext. Trigger/Gating/FSK/BPSK input. General: Power: 
100-240 VAC, 47-63Hz, 30W. Display: 2 line x 40 Character, LCD backlit. 
Weight: Approximately 3.5 Ibs (1.6kg). Dimensions: 5.5 x 11.75 x 10.38” 
Operating Temperature: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) ambient. 


BK4070A-ND Waveform Generator. $1435.13 


Frequency Counters 


Model 1875: 2.5GHz Frequency 
Counter, handheld, portable 
Frequency: 10Hz to 2.5GHz 
+4ppm +1 dgt Period Character- 
istics: Range: 10Hz to 10MHz 
Input Characteristics: Sensitivity: 
<50mV, 10Hz-10MHz; <10MHz — 
35MHz; <100mV, 35MHz-2.5GHz 
Impedance: 1MQ Time Base Characteristics: Standard Type: Crystal 
oscillator Frequency: 4.19MHz Stability: +4ppm +1 dgt Temperature 
Stability: +0.1ppm/"C. 8-Digit LCD display .5 inch high Dimensions: 6.8 x 3.1 
x 1.4” Power: 4 x 1.5V AA batteries Accessories Included: Instruction 
Manual. 


*[8.8.8.8.8.8.8.8] : 


“ot 


Model BK1856C 


Model 1856C: 2.4GHz Multifunction Counter (Frequency, Period, Totalize), 
Benchtop with .56 inch high 8-Digit LED Display Frequency: 5Hz to 2.4GHz 
+Time base accuracy +1 count Period Characteristics: Range: 0.285,s to 
200,000yus Input Characteristics: Sensitivity: 20mVrms, 5Hz-30MHz; 
50mVrms above 100MHz Impedance: 1MQ. (<40pF) Sensitivity: 10mVrms, 
20MHz, 50MHz to 600MHz, 25mVrms, 600MHz to 1.3GHz, 50mV 1.3GHz to 
2.4GHz Totalize Start/Stop Input: Logic Levels: Standard TTL levels Time 
Base Characteristics: Standard Type: TXOO Frequency: 10MHz Stability: 
+0.1ppm +1Hz Temperature Stability: +0.1ppm (from 0°C to 28°C) 0'C to 
50°C ambient, +0.5ppm from 18°C to 28°C. Dimensions: 4.5 x 11.7 x 10.38” 
Power: 120/220/240VAC +10%, 50/60Hz Accessories Included: Instruction 
Manual. 


BK1875-ND 2.5GHz Portable Handheld Counter... 
BK1856C-ND = 2.4GHz Benchtop Multifunction Counter 
BKADNB-24-ND Adapter NBNC Coax For BK1856C. ................665 


Oscilloscopes 


Demodulator Probe for 
Oscilloscopes aes 


All purpose demodulator/detector probe with BNC Connector, usable with most 
oscilloscopes. Features include lightweight design and 1.2m coaxial cable. 
Probe bodies are constructed of rugged plastic and shielded. Ergonomically 
designed handle. Input Voltage: 200V Max. HF Voltage: S0Veff. Max. Band 
Width: 100kHz to 950Mz. Input Impedance: 5pF. 


PR-32A-ND....crdccr22ccneagssarsecrcesnunsansartazeiabnestassanzzess $59.00 


30, 60, 100 MHz Dual Trace Oscilloscope 


General Specifications: Power 
Source: 115/230VAC +10%, 
50/60Hz Accessories Supplied: 
Two 10:1 Probes, Power Cord, 
Instruction Manual. 


Model BK2120B: 30MHz Dual- 
Trace operation. 1 mV/div. sensitivity. AUTO-NORM triggered sweep operation 
with AC, TVH, TVV, line coupling and DC. Calibrated 23 step timebase with x10 
magnifier. Approx. 40W. Dimensions: 14.5 x 7 x 17.3”. 2 Year Warranty. 


Model BK2160A: 60MHz Dual-Trace 1 mV/div sensitivity. Sweep to 5 
nS/div. Main Time Base: 23 calibrated ranges. Delayed Time Base: 19 
calibrated ranges. Signal delay line. V-mode displays two signals unrelated in 
frequency. Component tester. Z-axis input. Single sweep. Beam finder. 
Dimensions: 5.3 x 13 x 16”. 3 Year Warranty. 


Model BK2190B: 100MHz Dual-Trace Dual Time Base Oscilloscope. 
1mV/div sensitivity. Sweeps to SnS/division. Main Time Base: 22 calibrated 
ranges. Delayed Time Base: 19 calibrated ranges. Calibrated delay time 
multiplier. Signal Delay Line: 15kV accelerating voltage. Channel 1 output: 
Qutput Voltage: Approx. 100mV/division open circuit. Approx. 50mV/division 
into 50Q. Output Impedance: Approximately 502. Approx. 60W. Dimensions: 
5.5 x 12.6 x 16.9”. 3 Year Warranty. 


BK2120B-ND 


- $549.00 


BK2160A-ND 60MHz. $1099.00 
BK2190B-ND 100MHZ..................c ccc ecc eee ee sees eee eee esas $1599.00 
LC-210A-ND Carrying Case (1 Year Warranty) 

(For models BK2120B and BK2190B only) .......... $92.00 


Oscilloscope Probes 


Model BKPR33A: Bandwidth: 90MHz (15MHz) Division Ratio: x10 (x1). 
Input R: 10MQ (1M). Input C: 15pF (45pF). Compensation: 15 - 35pF. Max 
Voltage: 600V (200V). Length: 1.32 meters approx. Connector: BNC. Three 
month warranty. 

Model BKPR-37AR: Bandwidth: 150MHz (6MHz). Division Ratio: x10 (x1). 
Input R: 10MQ (1MQ). Input C: 15pF (100pF). Compensation: 15 - 35pF. Max 
Voltage: 600V. Length: 1.32 meters approx. Connector: BNC. Six month 
warranty. 

Model BKPR100A: Bandwidth: 250MHz. Division Ratio: x100. Input R: 
100MQ. Input C: 6.5pF. Compensation: 10 - 35pF. Max Voltage: 1200V. 
Length: 1.37 meters approx. Connector: BNC. Six month warranty. 


NOTE: Specifications in (_) refer to x1 position. 


BKPR-33A-ND. . 
BKPR-37AR-ND 
BKPR-100A-ND .. 


DC Power Supplies 


Regulated 28A DC Power Supply 


Models BK1689, BK1690: Overload protection, High RA stability, Multiple 
DC output terminals. Features: Output Voltage: DC 1-15V Variable. Output 
Current: 28A (at 13.8V). Ripple and Noise: SmV (peak to peak). Line 
Regulation: SmV (+ 2% Load). Load Regulation: S0mV (0-100% Load). 


BK1689-ND Precision Analog .................00ccseeeeeeeeeeeeene ees $275.00 
BK1690-ND Digital LED .-- $349.00 


High Current Linear Power Supply 


Model BK1791: Current, limiting, reverse polarity, overvoltage, short circuit 
Features: Output Voltage: 0-64V. Output Current: 10A Metering: LED. 


BRAPOTAND ios .6ascceiesissaenitacsbiduadabenseieadiaczstidcncudaabivas $1350.00 


DC Power Supplies to 240W Output 


Short circuit protection, overload protection, 
reverse polarity protection, thermal protection, and 
current limiting. CV and CC operation, 0.02% 
— +2mV line and 0.04%+2mV load regulation (zero to 
2e@ full load), adjustable current limits (five to 100%), 

low ripple (<1mVrms), fast recovery time 
(s100yS), and operate from 120VAC +10%, 60Hz Dimensions: 5.7 x 10.5 x 
15”. Test Lead Set TL-5A and TL-30 sold separately. 2 Year Warranty. 


Model BK1746: Single 0-16V, 0-10A output. Two analog meters. 
Voltmeter: 0-16V +2.5%. Ammeter: High Range = 0-11A, Low Range = 0- 
2.2A, Accuracy = +2.5%. Power Consumption: 380W. 


Model BK1740: Single 0-60V, 0-4A output. Two analog meters. Voltmeter: 
64V 42.5%. Ammeter: High Range = 0-4.4A, Low Range = 0-1.1A, Accuracy = 
+2.5%. Power Consumption: 450W. 


Model BK1743: Single 0-35V, 0-6A output. Two 3-digit LED meters. 
Voltmeter: 0-99.9V (green) + (0.5% rdg + 2 digits). Ammeter: High Range = 0- 
99.9A (red), Accuracy = +(0.5% rdg + 2 digits). Power Consumption: 420W. 


BK1746-ND .. 
BK1740-ND .. 
BRU 74S ND icatcacues siisicciaccccaaahvlebebecissituccdenauaaneeaedaaincs 


Single Output Power Supply 


Short circuit protection, overload protection, reverse 
polarity protection, thermal protection, and current 
limiting. CV and OC operation, 0.01% +3mV line and 
load regulation (zero to full load), adjustable current 
limits (5 to 100%), low ripple (<imVrms), fast 
recovery time (<100yS), and operate from 120 VAC 
+10%, 60Hz. Dimensions: 6.2 x 5.5 x 12.5”. Test 
Lead Set TL-5A and TL-30 sold separately. 2 Year 
Warranty. 


Model BK1710: Single 0-30V, 0-1A output. Two analog meters. Voltmeter: 
0-32 42.5%. Ammeter: High Range = 0-1.04A, Low range = 0-0.26A, Accuracy 
= 42.5%. Power Consumption: 70W. 


Model BK1711: Single 0-60V, 0-2A output. Two analog meters. Voltmeter: 
0-64 +2.5%. Ammeter: High Range = 0-2.2A, Low range = 0-0.55A, Accuracy 
= 42.5%. Power Consumption: 210W. 


Model BK1715: Single 0-60V, 0-2A output. Two 3-digit LED meters. 
Voltmeter: 0-99.9V (green) + (0.5% rdg + 2 digits). Ammeter: Range = 
0-9.99A (red), Accuracy = (0.5% rdg + 2 digits). Power Consumption: 210W. 


Model BK1730: Single 0-30V, 0-3A output. Two analog meters. Voltmeter: 
0-32 +2.5%. Ammeter: High Range = 0-3.2A, Low range = 0-0.53A, Accuracy 
= 42.5%. Power Consumption: 180W. 


Model BK1735: Single 0-30V, 0-3A output. Two 3-digit LED meters. 
Voltmeter: 0-99.9V +0.5%. Ammeter: Range = 0-9.99A, Accuracy = +0.5%. 
Power Consumption: 180W. 


BK1710-ND.. 
BK1711-ND 
BK1715-ND 
BK1730-ND 
BK1735-ND 


- $235.00 
- $315.00 
- $389.00 
- $319.00 
- $389.00 


Power Supply Hook-up Cables 


TL-5A-ND SA Power Supply Leads... 
BKTL-30-ND 30A Power Supply Leads... 


Triple Output Power Supply 


Two Main sections capable of 
-C independent or tracking operation 
(Master & Slave). One fixed section. 
Switchable series/parallel operation 
and adjustable current limit controls 
for Main sections. Two displays: one 
reads volts or amps of “slave” supply; 
one reads volts or amps of “master” 
supply or fixed supply. Constant 
current and voltage indicators for Main sections. Power Source: 120VAC, 
+10% 60Hz. Accessories Supplied: Spare fuse, Instruction Manual, Power 
Cord. Test Lead Set TL-5A is sold separately. 


Model BK1760: Two 0-30VDC, 2A sections; One 4-6.5VDC 5A section. 
Switchable series/parallel operation for 24V sections. Two 3-Digit LED 
Displays. Dimensions: 5.7 x 10.5 x 15”. 2 Year Warranty. 


Model BK1651A: Two 0-24VDC 500mA sections; One 5VDC 4A section. 
Switchable series/parallel operation for 24V sections. Two Analog Displays. 
Accessories Included: Test leads (3 Pairs). Dimensions: 5.5 x 11.75 x 
10.975”. 1 Year Warranty. 


BK1760-ND.. 
BK1651A-ND 


oo€ 


- $650.00 
- $435.00 


Programmable Power Supplies 


Models BK1780, BK1775, BK1770 
Standard GPIB Interface: Greater flexibility 
interfacing with a number of third party GPIB 
cards, computers and controllers. Load 
Effect: 0.001% +1mV; 1mA current. Parallel 
and Series Operation: (1775 & 1780) 
Increases useable voltage and current 
capabilities for a wider variety of 
applications. One power supply satisfies a greater number of applications. 
Front Panel Keypad: Easy entry to set voltage, current, overvoltage and over- 
current. Remote Sensing: Maintains set voltage regardless of lead loss. 
Backlit LCD Display: Vital output information, voltage, current and operating 
mode. True RMS Reading Metering: Reliable means of comparing dissimilar 
waveforms. 50k MTBF: High reliability with no downtime. 


General Specifications: Programming Accuracy: Voltage: 0.05% +2LSB; 
Current: 0.15% +5LSB. PARD: Voltage: 01mVrms/10m Vp-p; Current: 
imArms. AC Input: 115/220 VAC. Operating Temp. Ratings: 0°C to 50°C. 
Storage Temperature Ratings: -40°C to 70°C. GPIB Interface Capability: 
SH1, AH1, T6, TED, L4, LED, AL1 SRD, DC1, DTD, 00, El. Weight: 1780 & 
1770: 18 Ibs. (8.1kg); 1775: 20 Ibs (9 kg). Dimensions: 8.4 x 5.2 x 15.7". 
3 Year Warranty. 


Model BK1780: 0-18V, 0-4A DC output + Programming Resolution: 5mV, 
1.5mA, 100mV DVP. 

Model BK1775: 0-35V, 0-2A DC output » Programming Resolution: 10mV, 
0.6mA, 200mV DVP. 

Model BK1770: 0-17.5V; 0-35V, 0-6A; 0-3A DC output + Programming 
Resolution: 10mV, 2mA, 200mV DVP. 

BK1780-ND . 


BK1775-ND 
BK1770-ND . 


Model BK1770 


Models BK1786A 


Ripple and Noise (RMS): 1mV. Line Regulation: 0.02% +5mV. Load 
Regulation: 0.02% +5mV. PC Interface (included): Computer serial interface. 
Operating Voltage: 120 VAC, 60Hz. Dimensions: 8.6 x 4.5 x 10.6”. Acces- 
sories Supplied: User manual, serial cable, Windows™ and DOS software. 
Weight: Approximately 11 Ibs. (5 kgs). Display: 3 Digit LED voltmeter and 
ampmeter. 


BK1786A-ND 0-30V, 3A DC Output NEW!................ccccee eee $375.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(to23) 881 
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Pen Style DMM With Current Clamp 


and Temperature Adapter 


DMM is a 3200 count multimeter that measures VDC, VAC resistance and 
checks continuity and diodes. The current clamp head attaches to the top of 
the DMM and reads out in VAC up to 300A. The temperature adapter also 
attaches to the top of the DMM and reads temperature out in millivolts. 


BK 


Specifications: VAC: 3.2V to 600V, 1.7% accuracy. VDC: 320mV to 600V, 
0.7% accuracy. Resistance: 3202 to 30MQ, 1.0% accuracy. AC Current: 
0.1A to 300A (CH-100), 1.9% accuracy. Temperature: -58°F to 1834°F (-50°C 
to 1001°C), 0.5% accuracy. 


LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) . 


Clamp-on Multimeters 


General Specifications: Power Requirements: 
ne OV battery. Jaw Opening: 2.24” (56.9mm) 
for Models 312A, 330B, 350B, and 369B; 1.75” 
(44.45mm) for Model 367. Accessories 
Included: Battery, test leads, instruction manual, 
carrying case. 


Model BK312A: 


AC Current: 400A (10mA). AC Voltage: 600V 
(100mV). DC Voltage: 600V (100mV). 
Resistance: 400Q (0.1). Count Resolution: 
2000. Features: + Continuity * Data Hold 


Model BK330B: 


AC Current: 200A to 1000A, 2 ranges, +(1.5% rdg + 5D) accuracy, 1200A 
overload protection. AC Voltage: 750V, +(1.2% rdg +5D) accuracy, 1000V 
DC/750V RMS overload protection, 4.5MQ input impedance. DC Voltage: 
1000V, +(0.5% rdg + 1D) accuracy, 1000V DC/750V RMS overload protection, 
10MQ. input impedance. Resistance: 2002 to 2000MQ, 14 ranges. 
Dimensions: 10.8 x 3.6 x 1.7”. Weight: 17 oz. (481.9gm). Features: 
+ Continuity * Diode * 2000 count resolution + Data hold » Max. hold » UL 
Listed 


Model BK350B: 


AC Current: 32A to 1000A, 3 ranges, +(1.5% rdg + 5D) accuracy, 1200A 
overload protection. AC Voltage: 320mV to 1000V, 5 ranges, +(1.5% rdg + 
4D) accuracy, 1000V DC/750V RMS overload protection, 10MQ overload 
protection. DC Voltage: 320mV to 1000V, 5 ranges, +(0.5% rdg + 1D) 
accuracy, 1000V DC’/750V RMS overload protection, 10MQ input impedance. 
Resistance: 3200 to 2000MQ, 14 ranges. Frequency: 320Hz to 32kHz, 3 
ranges, +(1% rdg + 2D) accuracy, 500V DO/AC RMS. Dimensions: 10.8 x 3.6 
x 1.7”. Weight: 17 oz. (481.9gm). Features: + Continuity + Diode + 3200 
count resolution + Bargraph » Datahold + Peak hold + Range hold + UL 
Listed 


Model BK367A: 


AC and DC Current: 400A to 2000A, 2 ranges, + (1.5% rdg + 4D) accuracy, 
1000A overload protection. AC Voltage: 750V, + (0.5% rdg + 4D) accuracy, 
1000V overload protection, 10MQ input impedance. DC Voltage: 200V, + (1% 
rfg + 2D) accuracy. 500V overload protection. 10MQ input impedance. 
Resistance: 40MQ Dimensions: 10.8" x 3.6" x 1.7" (275mm x 90mm x 
43mm) Weight: 18.30z. (519g). Features: + Diode + 4000 count resolution 
+ Datahold » Peak hold Capacitance Range: 40uF 


Model BK369B: 


AC and DC Current: 400A to 1000A, 2 ranges, +(1.5% rdg + 5D) accuracy, 
1200A overload protection. AC Voltage: 400mV to 1000V, 5 ranges, +(1.5% 
tdg + 4D) accuracy, 1000V DC/750V RMS overload protection, 10MQ input 
impedance. DC Voltage: 400mV to 1000V, 5 ranges, 0.5% accuracy, 1000V 
DC/750V RMS overload protection, 10MQ input impedance. Resistance: 
4002 to 40M. Frequency: 100Hz to 400kHz, 5 ranges. Capacitance: 4nF to 
40uF. Dimensions: 10.8 x 3.6 x 1.7". Weight: 18.3 oz. (518.8gm). Features: 
+ True RMS + Continuity * Diode + 4000 count resolution + Bargraph 
+ Datahold + Peak hold + Range hold » Max/Min + Relative + UL Listed 


BK312A-ND 10mA/400A. 
BK330B-ND 200/1000A.. 
BK350B-ND 32/320/1000A . 
BK367A-ND 400A/2000A . 
BK369B-ND 400/1000A... 
LC-33-ND = Carrying Case (1 Year Warranty) . 


High Performance 
Dual-Display Multimeters 


General Specifications: + 4,000/40,000 selectable display counts * 6/750V 
AC + 6/1000V DC + +(0.06% +3) basic DCV accuracy + 6/10A AC and DC 
current * 6Q to 40MQ resistance + Auto or manual ranging + Voltage range 
frequency of 5/200KHz on dual display * dB measurement » 7/9,999F 
capacitance + Bargraph + Min./Max., Data and Refresh hold» Relative zero 
+ RS232 output * Diode and continuity test » Auto-off 


Model BK2880A: DMM with AC Coupled RMS. 


Model BK2890: DMM with frequency counter to 10MHz. True RMS: AC+ 
(AC + DC) Coupled. Operating Temperature: to 2502°F (1372°C). Square 
Wave Output: 16 / 4.8KHz@ 0 to +3V. Timer + Signal Output: Max. Timer 
99Ksec. @0 to +3V. Backlight 


BKOG80ACND oi. icncctsiecssgesactancccdasindatdasiaaedabuncsbebiadced $199.00 
BRQSQ0=ND ssisicsicsiecsesascinsitelsaniaiilateclesstleeles iuictereesahadlace $299.00 


Bench DMM True RMS 


Model BK2831C: DC Volt Ranges: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1200V. AC Volt 
Ranges: 200mV, 2V, 20V, 1000V True RMS. DC/AC Basic Accuracy: 0.1% +1 
digit. AC/DC Input Impedance: 10M® (AC <100pF) AC/DC Resolution: 
0.1mV, 1mV, 10mV 100mV, 1V. AC/DC Basic Accuracy: 0.1% rdg +1 dig. 
AC/DC Current Ranges: 200UA, 2mA, 20mA, 200mA, 2A, 20A. AC/DC 
Resolution: 100nA, 1A, 10HA, 100A, 1mA, 10mA. DC Basic Accuracy: 0.2% 
+1 digit. AC Basic Accuracy: 1.0% rdg +4 digits. AC/DC Overload Protection: 
2A/250V fuse and 4A/500V fuse, 20A unfused. Resistance Range: 2002, 
2kQ, 20kQ, 200kQ, 2000kQ, 20MQ. Resolution: 0.12, 12, 100, 1002, 
1kQ, 10kQ. Basic Accuracy: 0.2% rdg +1 digit. Diode Test: Tested on 2kQ 
range, 1mA test current. Continuity Check: Audio tone for resistance under 
10. General Display: 3-1/2 digit LOD, 0.5 inch LED. Power: 120/240 VAC, 
50/60Hz (5W). Operating Temperature: 0°C to 40°C, 70%RH. Dimensions: 
4.5 x 11.75 x 10.375". 


BK2831C-ND 
LC-40B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) .. 


- $299.00 
$84.00 


Pocket Size Multimeter 


Measures DC & AC Voltage: 50/250/500VAC, 
10/50/250/500VDC scales with +5% accuracy (full 
scale). 20002/V. Measures DC current: 
25/250mA with +5% accuracy (full scale). 
Measures resistance: 0-10k/1MQ, +5% degree 
arc of scale length. Measures decibel: +4dB to 
+56dB on AC voltage ranges. Battery Test Range: 
1.5V/9V. Power Supply: One 1.5V, AA battery. 
Dimensions: 3.1 x 4.7 x 1.2”. Accessories 
Supplied: Battery, test leads, and instruction 
manual. 


Specifications: Digits: 2000. Ranging: Manual. VDC: 
100mV-600V. VAC: 100mV-600V. DC Current: 0.1 mA- 
10A. AC Current: 0.1 mA-10A. Resistance: 2009 - 
20M. Features: + Diode test + Continuity test » Non- 
contact voltage indicator + Data hold » MAX hold 


BK2408-ND 
LC-24-ND Carrying Case (1 Year Warranty) . 


$45.00 
$14.00 


Pocket DMM 


Pocket DMM. Analog bar graph with 32 segments. 
3200 count LCD display. Auto power off. Low 
battery indicator. Range hold. Data hold. Integral 
test leads. Power: Two 1.5V button type batteries. 
Dimensions: 4.4 x 2.2 x .4”. Accessories 
Supplied: Batteries, instruction manual, case. 


BK2700-ND\ .c.ccccsercidesrsadeareacesaans $35.00 


3'/2 Digit Ruggedized DMM 


The Survivor™. High Energy Fused Ruggedized DMM. 3- 
1/2 digit 20.32mm high contrast LCD display. Audible 
Continuity: 20 Amp range. Sampling: 2.5 times/sec. 
(nominal). Heavy Duty 1500VDC, 1000VAC rating. Water 
resistant case. Power Requirements: Single 9V battery. 
Auto Power Off: approx. 30 min. Dimensions: 6.9 x 3.5 x 
1.5”. Accessories Supplied: Battery, test leads, instruction 
manual, rubber boot. 5 Year Warranty. 


BK2Q60A-ND oi isccicciis cccctead iaaveccdiuadasicaseeddaaseedsasawansaes $99.00 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) 


Premium DMM 
“Certificate of Traceability Supplied” 


All Models: + 50,000 count » True RMS, AC or AC + DC 
+ Capacitance to 50,000 uF + Splashproof sealed case 
+ IEC1010, class 2 safety compliance + 3 Year Warranty 


Model BK-5390: + 0.025% DCV + 0.07% + 100KHz 
AC response + Autoranging, bargraph with zoom + Fre- 
quency: Duty cycle, pulse width * dB Across: 1Q to 10kQ 
+ Power Across: 12 to 10kQ_ + Disturbance indicator 
+ Min/Max./Avg. 


Model BK-5370: + 0.05% DCV + 0.07% + 100 KHz 
AC response »* Autoranging, bargraph with zoom 
+ Frequency: duty cycle + Temperature: +0.5°C + dB 
Across: 19. to 10kQ + Disturbance indicator + Min./Max./Avg. 


Model BK-5360: + 0.01% DCV + 0.1%Q + 30KHz AC response + Auto- 
ranging, bargraph » Frequency: duty cycle 


BK5390-ND .. 
BK5370-ND .. 


“Tool Kit” Multimeters 


Display: 3-1/2 digit, high-contrast 0.7" (17.78mm) LCD, 1999 
counts. Sampling: 3 times/sec. (nominal). 0.5%DCV accuracy. 
Operating Temp: 0°C to +50°C, 0% to 70% RH. Power 
Requirements: 9V battery. Accessories Supplied: Battery, 
drop resistant case, test leads, and instruction manual. 1 Year 
Warranty. 


Model! BK2708: DC Volts: 1000V Max. AC Volts: 750V Max. 
DC Current: 10A Max. AC Current: 10A Max. Resistance: 
0.19-43MQ Features: + Auto Ranging + Logic probe 


Model BK2707A: DMM, component tester, frequency 

counter, and logic probe. Voltage Range: 200mV to 1000VDC; 
200mV to 750VAC frequency counter. Current Range: 200}A to 10A. 
Resistance: 0.19 to 200MQ. Capacitance: to 20uF. Frequency: 2kHz to 
5MHz. Logic Probe Function: (TTL). Transistor Gain Measure: (hFE). 
Dimensions: 5.9 x 3.1 x 1.3”. 


Model BK2706A: DMM, component tester, and temperature meter. 
Voltage Range: 200mV to 1000VDC; 200mV to 750VAC. Current Range: 
200A to 10A. Resistance: 0.1Q to 20MQ. Capacitance: to 20\F. Frequency: 
10Hz to 15MHz. Transistor Gain Measure: (hFE). Temperature: 0°C to 
750°C. Thermocouple probe included. Dimensions: 5.9 x 3.1 x 1.3”. 


Model BK2704B: DMM, component tester. Voltage Range: 200mV to 
1000VDC; 200mV to 750VAC. Current Range: 200uA to 10A. Resistance: 
0.1Q to 20MQ. Capacitance: to 20yF. Transistor Gain Measure: (hFE). 
Dimensions: 5.9 x 3.1 x 1.3”. 


Model BK2703B: DMM, Voltage Range: 200mV to 1000VDC; 200mV to 
750VAC. Current Range: 200A to 10A. Resistance: 0.12 to 20MQ. 
Frequency: 10Hz to 15MHz. Dimensions: 5.9 x 3.1 x 1.3”. 


BRZ708NDiscwcicdcevssiacsesesesssaniecdasuunndeyeassuncedecdemuanehe 
BK2707A-ND .. 
BK2706A-ND 
BK2704B-ND 
BK2703B-ND .. 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) . 


“Test Bench” Multimeters 


High quality, ruggedized, multi-function DMMs in a drop 
resistant case. Resistance and frequency measurement. Diode 
check. Auto power off. All current ranges fused. Power 
Requirements: Single 9V battery. Dimensions: 7.8 x 3.5 x 1.5”. 
Accessories Supplied: 9 Volt battery, test leads, instruction 
manual, rubber boot. 3 Year Warranty. 


Model BK388B-ND: 3-3/4 Digit LCD Display (4000 count). 
DC Volts: 400mV to 1000V. AC Volts: 400mV to 750V. DC/AC 
Current: 400A to 10A. Resistance: 4002 to 40MQ. Diode 
Test: at 1mA, 3.2VDC max. typ. Capacitance: 4nF to 40uF. Frequency: 4kHz 
to 4MHz. Logic level measure (TTL) Transistor gain (FE) and peak hold. 


Model BK390A-ND: 3-3/4 Digit LCD Display (4000 count). Analog Bar 
Graph: 41 Segments. DC Volts: 400mV to 1000V. AC Volts: 400mV to 750V. 
DC/AC Current: 400UA to 10A. Resistance: 4002 to 40MQ. Diode Test: at 
1.2mA, 3.0VDC max. typ. Capacitance: 4nF to 40mF. Frequency: 4kHz to 
40MHz. Temperature Range: -50°C to +1300°C (1°C resolution). 
Auto/manual ranging. Relative mode. Min/Max hold. Data hold. Memory. RS- 
232. Audible continuity. Thermocouple Probe included. 


Model BK389A-ND: 3-3/4 Digit LCD Display (4000 count). Analog Bar 
Graph: 41 Segments. DC Volts: 400mV to 1000V. AC Volts: 400mV to 750V. 
DC/AC Current: 400UA to 10A. Resistance: 4002 to 40MQ. Diode Test: at 
1.2mA, 3.0VDC max. typ. Capacitance: 4nF to 40mF. Frequency: 4kHz to 
40MHz. Auto/manual ranging. Relative mode. Min/max hold. Data hold. 
Memory. Audible continuity. 


Model BK391A-ND: 4-1/2 Digit LOD Display (20,000 count). DC Volts: 
200mV to 1000V. AC Volts: 200mV to 750V. DC/AC Current: 400A to 10A 
True RMS reading. Resistance: 200Q to 20MQ. Diode Test: at 1mA, 3.2VDC 
max. typ. Frequency: 2kHz to 200kHz. Duty Cycle: .0 to 90% (0.1% 
resolution). Data hold. Logic level measure (TTL). 


BK388B-ND . 
BK390A-ND . 


- $127.00 


LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) . 


ccessories 


Temperature Adapter 


Type K thermocouple. Measures from -50°C to +1000°C. 1mV 
per degree. Measures temperature of any surface, liquid or gas. 
Converts any voltmeter to measure temperature. Open probe 
warning. Power: Standard QV battery. Dimensions: 4.8 x 1.8 x 
1.2". Cable Length: .914 meters. Accessories Supplied: TP-29. 


TP-30B-ND . 


$68.97 


DC/AC Current Clamp Adapter 


Measures current without disconnecting circuit under 
test. Measures to 400A DC or AC. Outputs 1 mV per 
Amp., operates on 2V range of any DMM. Power 
Requirements: 9V battery. Operating Temp.: 0° to 50°C, 
<70% RH. Dimensions: 7 x 2.8 x 1.3”. Accessories Included: 
Battery, instruction manual. 


BKGP-3°ND ois sis2sciecccatins cae cioanada seeeartebesue daaadacddaanedaiaads $86.00 


Probes and Test Lead Sets 


TP-29-ND Type K Bead Thermocouple Probe 
BKTL-4-ND Universal Test Lead Set 


TL-2A-ND Test Lead Set, Fully Shrouded SILIC, 
16061010-2-031 1,000V CATIII 
TL-1-ND Test Lead Set, Fully Shrouded. . 
TL-3-ND Test Lead Accessory Set for BKTL-4 ...........0060ccc0e $16.00 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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BK 


High-Voltage Probes 


Model PR-28: Accessory for DM's Multiplies ) 
instrument ranges by 1000 (40V becomes 40,000V). PR-28 for use 

with any high impedance (10M® or greater) voltmeter. Voltage Range: 
40kVDC and 20kVAC (60Hz). Freq. Range: DC-8Hz 20kVAC max. 60Hz. 
Impedance: 600MQ accuracy: +3% plus instrument accuracy. Calibration: 
Internal; factory calibrated at 25kV. Size: 14” long; 2.25” dia. (max.); 30” cord. 
Connector: Dual banana. 

Model PR-28A: DMM Probe. Measures to 40,000VDC top-polarity. 
Measures to 28,000VAC 50/60Hz. 1000M© Input impedance. 1000:1 voltage 
divider. Compatible with most 10MQ digital multimeters. DMM accessory. 
Model HV-44A: Built in meter for stand-alone operation (No DMM 
required). Measures voltages up to 40,000VDC. Factory calibrated at 25kV 
(42% accuracy); full scale +3% accuracy. Conventional round needle type tip 
and flat spring type tip for easy access to CRT anode. Size: 16.5 x 2.1 x 2”. 
Color: Black & Red. Positive Polarity Only — Not for microwave ovens. 
PR-28A-ND.. 
HV-44A-ND . 
LC-32A-ND Carrying Case (1 Year Warranty) . 


20MHz and 50MHz Logic Probes 


Model DP-21: (20MHz Logic Probe): 
Tests TTL, DTL, RTL, HTL, CMOS and 
MOS. Displays pulse presence and logic states. Memory mode "freezes" pulse 
display. Catches pulses to 30ns or pulses trains to 20MHz. 1MQ input 
impedance. Operating Supply Voltage Range: TTL-5V, CMOS 5-15V. 
Dimensions: .7 x .7 x 8.2”. 

Model BKDP52: (50 MHz Logic Probe): Tests TTL and CMOS. Displays DC 
to SOMHz. Detects 10ns pulse width. Overload protected. 120kQ input imped- 
ance. Operating Supply Volt. Range: 4-18VDC. Dimensions: .7 x .7 x 8.2". 
DP-21-ND ... 
BKDP52-ND . 


Pulser 
Probe 


For TTL and OMOS. Produces 10uUS pulse signal at 100mA External square 
wave terminal. Output Current: Pulser mode-100mA sink/source square wave 
mode-5mA sink/source. Operating Supply Voltage Range: 5-15VDC. Sync 
Input Impedance: 1MQ. Dimensions: .7 x .7 x 8.2”. 


DPLSTAIND 3 icc. sveveussiinedecesanauriu ss dusditegeaetiuiiebureeiaaiears $35.00 


Component Teste 


Dual-Display LCR Bridge 

Measures inductance, resistance, capacitance, DF & Q Auto 
ranging. 4-digit LOD display. Auto calibrate. Tests at 120Hz or 
1kHz. Relative mode. Tolerance mode. Basic accuracy 0.7%. 
Dimensions: 1.5 x 3.5 x 7.6”. Accessories Included: Test leads, 
AC adapter, instruction manual. 


- $275.00 
--$17.00 


LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) . 


LCR/ESR Meter 


+ Measurement parameters: ZL, C, DOR, ESR, D, Q and 0 = Test conditions: 
100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 1vrms, 0.25Vrms, 0.05Vrms + 0.5% basic 
accuracy * Dual LCD display + SMD surface mount tweezer probe included 
+ Fully auto/manual selection + DC resistance measurement » Rechargeable 
battery/AC powered 

BK885-ND 
LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty) . 


LCR Meter 


Model 875B: Measures capacitance (200pF-20mF +1%), 
resistance (2-20MQ +1%), and inductance (200UH-200mH 
+1%). 3-1/2 digit LCD display. Low battery and overload 
indicator. Power: Single standard 9V battery. Dimensions: 
1.4 x 3.5 x 7.5”. Accessories Included: Test leads, battery, 
instruction manual. 


Auto Ranging 
Capacitance Meter 


Nine ranges 0.1pF to 50mF. 0.1pF resolution. 4 digit LCD 
display. Dual display. RS-232 Output to PC. Data hold. Auto 
power off. Display zeroing. Audible alert mode (for sorting). 
High/Low limit sorting capability. Power Source: One QV battery. 
Dimensions: 1.5 x 3.5 x 7.6”. Accessories Included: Protective 
holster, alligator clips, 9V battery, instruction manual. 


BK890-ND 
LC-29B-ND 


-$129.00 
--$17.00 


Capacitance Meter 


3-1/2 digit LOD display. Nine ranges from 200pF to 20mF. Low 
battery and over-range indicator. Power Source: One QV battery. 
Dimensions: 5.7 x 3 x 1.6”. Accessories Included: Test leads, 
battery, and manual. 
BK810C-ND NEW!......... 0.0.00. cc ccc ce eee eee $79.00 
LC-29B-ND Carrying Case 

(1 Yee Warten) ci..isiis cancsaaaaancces $17.00 


IC Testers 


Identify, test and verify unknown ICs, quickly and reliably. 
Batteries and operation manual included. 


Model 570 — Linear IC Tester 

+ Tests all common analog ICs + Auto identification of 
unmarked/house-coded devices lists possible replacements 
+ Conditional/unconditional loop testing modes + Functional 
test emulates passive circuitry to implement a comprehensive 
test in a variety of configurations + Displays diagnostic 
information down to individual component pins + Rugged, 
handheld, ergonomically designed case incorporates built-in 
membrane keypad, 2 x 16 dot matrix alpha-numeric, LCD and 
high quality 16-pin ZIF socket + Battery operated (2 x 9V) with 
low power design. 


Model 575 — Digital IC Tester 

+ 40-pin wide-entry ZIF sockets test a broad range of TTL, QMOS, Memory, 
LSI, Interface and other devices (NAND gates to CPUs) = Identifies unmarked 
and house-coded devices + Detects intermittent and temperature related faults 
+ Displays diagnostic information for individual pins + Battery operated (4 x 
1.5AA batteries) 


Model 898A — SIMM and DIMM Tester 

Key Features: SIMM 72-pin, 32/36 bits (socket included). Error Detection and 
Identification: + Single data bits + Power and noise related failures » Solder 
opens and shorts + Timing related failures + Data retention errors + Inter- 
mittent failures. User Configuration Test Modes: Walking bits Os + Walking 
bit 1s * Marching up * Checkerboard « Inversed checkerboard. Basic 
Technical Specifications: Power Consumption: + 898A 12VAC, 1.5A » Wall 
AC/AC adapter + Input: 120VAC @60Hz, 40W (USA) + Output: 12VAC, 2.0A, 
+ Dimensions: 7 x 6 x 2.5”. Environmental: + Operating temperature: 10°C to 
50°C + Relative humidity: 20% to 80% noncondensing 


BK570-ND Linear IC Tester... 
BK575-ND _ Digital IC Tester... 
BK898A-ND SIMM and DIMM 


- $995.00 
- $795.00 


Cable/Harness Tester 


Acompact, stand-alone unit that can be used for any type of wired assembly. 
Opens, shorts and miswires are detected immediately. A universal adapter 
card offers outstanding flexibility and convenience, ready to accept any of 
industry's most popular 22 connector styles. A crisp, easy-to-read LCD 
instantly indicates good or faulty connections and simplifies troubleshooting. 
Connect Test Threshold: Resistance: Shorts <130Q +10%; Opens 1302 
+10%; Capacitance: Shorts >0.6uf +10%; Opens <0.6pf +10%. Test 
Conditions: 5 volts at 6mA. Max. Multiple Connection Display: Up to 16 test 
points. Test Cycle Time: <0.5 sec. Test Point Capacity: Max. 128 points (64 
connections). Program Storage: Lithium battery backs up memory for 50 
cables. Probe: Single wire test probe with standard .175" (4.45mm) banana 
jack. Display: 2 line x 16 character LOD; 2 LEDs (green/red) for “PASS” or 
“FAIL” conditions. Printer Port: Standard Centronics type parallel interface. 
Power: DC 12V-14V, 500mA AC adapter. Dimensions: 2.1 x 13.8 x 9”. 
Weight: 6 Ibs. (2.72kg). 


Accepts These Connectors 

Interface Spacing/ Connector Max. 

Qty. (Ea.) Style Type Pins 
8 0.1" (2.54mm) Dual-Row 64 
2 “D" Submini Dual-Row 37 
2 Delta Centronics 80 
2 0.6" (15.24mm) DIP 40 
2 RJi4 Phone Plug 6 
2 RJ45 Phone Plug 8 
2 0.156” (3.96mm) Header Single-Row 20 
2 0.1" (2.54mm) Header Single-Row 32 

BK205-ND 


Network and PC Cable Testers 


Model 231A: + Tests 10 BaseT, 100 Base2, RJ45, RJ11,356A, TIA-568A, 
TIA-568B, and token ring cables +» Detects open, short, cross, and continuity 
* Tests Point-to-Point, rather than Pair-to-Pair » Tests cables on wall plate or 
patch panel up to 1000 ft. away with the remote kit + Easy to read LED display 


Model 235: + Detects open, short, reversed, crossed and split + Gear LED 
display for the fault status + Test cable length: Minimum - 4ft. (1.2m) 
Maximum - 492ft. (150m) = Identify up to 4 different cables at one end by 
provided remote identifiers + Tests: 10BaseT, 100BaseTx, 10Base2 (coax), 
RJ45, 356A, TIA-568A, TIA-568B, and token ring ect. 


BK231A-ND NEW! DLX Multi-network Cable Tester . 
BK235-ND Remote Network Cable Tester 


EPROM Eraser 


Model BK850: + Timer setting: 15 minutes + Supply voltage: 
12VDC/500mA (AC/DC adapter included) + UV light source: 4 watt bulb » UV 
bulb life: > 4000 hours + Dimensions: 6.2 x 2.72 x 1.45” 


Deluxe EPROM Eraser 


Model BK851: Heavy duty EPROM eraser simultaneously erases up to 40 
twenty-four pin EPROMs. Features a 60 minute timer. 


$169.00 


Power Supply Leakage Tester 


Model 1655A: - Variable isolated output—0-150VAC + 3 amp continuous, 
4 amp intermittent output + Built-in soldering iron temperature control + Ex- 
panded leakage scale +» Circuit breaker overload protection * Displays volts, 
amps, VA, leakage 

BKIGSSAEND: ciiditicns cece sunt dyessrannalccesanuansbeyeduaaiated dscns $529.00 


3'/2 Digit Hand-Held Parts Tester 


26 user ranges for versatile test selection. Tests 
capacitance from 0.1pF—20mF. Tests resistance from 
0.1Q—20M®. Tests transistors, SCRs, diodes and LEDs. 
Tests batteries under actual loaded conditions. 

Power: One 9V transistor battery. Dimensions: 6.9 x 3.6 x 
1.3”. Accessories Included: Test leads, spare fuse, 
battery, instruction manual. 


LC-29B-ND Carrying Case (1 Year Warranty). . 


Video Monitor Testers 


Model 1280A: Fully featured bench-top 
design to test both Mac and PC monitors. 
All patterns can be manually selected or 
placed in Auto for automatic cycling of 
each available pattern. Designed to test 
(burn-in) one to four monitors, the 1280A 
can also be used as a display generator. 
Full color, green, blue, red, black and white. 
Features: » PC and Mac patterns + 16 
monitor types/resolution selections + Color 
bar, cross hatch, dot, raster, Windows™selection » VGA, SVGA, RGB, HV, V 
and Four DB-15 (rear panel) for multiple monitor burn-in +» AC adapter 
included + Available patterns: PC— 1280 x 1024, 1024 x 768, 8514A, SVGA, 
VGA, EGA, OGA, MDA; Mac — 1280 x 1024, 1152 x 870, 1024 x 768, 832 x 
624, 640 x 480 (3 types), 512 x 384 


Model 1275: Handheld unit to test PC and Mac monitors. Generates 
crosshatch, dots, color bars and raster patterns in green, blue, red, black and 
white. Features: + OGA, VGA, SVGA » Standard DB9, DB-15 and DB-15 Hi- 
res mini connectors + 9VDC battery + Available Patterns: PC— 1280 x 1024, 
1024 x 768, 8514A, SVGA, VGA, EGA, OGA; Mac — 640 x 480 


BK1280A-ND Bench-top Video Generator ... 
BK1275-ND Handheld Video Monitor Tester 


- $299.00 
- $189.00 


NTSC Generator 


Model BK1257: This portable, handheld NTSC Pattern Generator with S- 
Video, composite video and audio outputs is powered by a 9-volt battery or AC 
adapter. It provides NTSC color bars, crosshatch, dot, staircase, circle, center 
cross, windows, and a full range of color raster patterns. The outputs available 
are composite video and audio via two RCA connectors or an S-Video mini- 
DIN output. Signals can be produced as an interlaced or progressive scanning 
mode. No modulated RF signal is provided. 


BK1257-ND (NTSCGANGAOM. . 6c: dkcsenadecciasecnaadecadiessaancseane $199.00 


Oscilloscope 
Probe Line 

Replaces Digi-Key Price | TPI 
Specifications Stack Part No. Each | Part No. 
20MHz, x 1 = 290-1000-ND 29.95 |1P20B 
100Mz, x 10 P-901, CP-223, 

@P-801 290-1001-ND 34.95 |P100B 
100MHz, x 10* P-902, CP-240, 

CP-802 290-1050-ND 39.95 |P100BR 
200Mkz, x 10 _— 290-1002-ND 39.95 | P200B 
250Mkz, x 100 _ 290-1051-ND 44.95 |P250 
250MHz, x 100* _ 290-1052-ND 49.95 |P250R 
250MHz, x 10 CP-241 290-1053-ND 44.95 |P250B 
250Mkz, x 10* P-243 290-1054-ND 49.95 |P250BR 
60MHz, x 10 CP-210 290-1003-ND 34.95 | SP60B 
100M z, x 1 x 10 CP-209 290-1004-ND 39.95 /SP100B 
150M#z, x 1 x 10 _ 290-1005-ND 44.95 | SP150B 
200Mkz, x 1 x 10 _ 290-1006-ND 49.95 | SP200B 
250Mkz, x 1 x 10 _ 290-1007-ND 54.95 | SP250B 
300MHz, x 1 x 10 OP-261 290-1008-ND 59.95 | SP300B 
60MHz, x 1 x 10 CP-325 290-1055-ND 49.95 |IPO60 
100M#z, x 1 x 10 _ 290-1056-ND 59.95 |IP100 
250MHz, x 1 x 10 _ 290-1057-ND 69.95 |1P250 


* With Readout 


NEW) Differential Probes 


These high voltage differential probes 
allow conventional grounded oscillo- 
scopes to be used for display and 
measurement of multiple floating signals 
with high common mode voltages. All 
sets are IEC 1010 approved for safety. 
Wide bandwidth DC of 25 MHz. 

Input Impedance: 4IW/10pf each side to 
ground 8M/5pF between inputs Input 
Voltage: +140V DC Inc.Pk AC@ Max. 
Differential: 20:1 or 100V rms 
+1400VDC Inc. Pk AC 200:1 or 1.000V 
rms Common Mode: +1400VDC Inc. Pk AC or 1000V rms Power Supply: 4 AA 
cell or 6V main adapters: DC/600mA or DC/800mA 


QS0AOTOND oss icniiins cceescianrveeendeaicedsesesraterebueisdinaiiultces $272.95 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1023) 883 


Gun Style Digital Thermometers 


Non-contact and K- 
Thermocouple input 

+ Laser Pointer 

* 8:1 Distance to Spot Ratio 
+ Record Function 

* Back Light 

+ Trigger Switch 

+ Carrying Holster 


+ Display Data Hold 


fini Multimeters Wx 


Pocket Size Digital Multi-Meters 

CE and cULus3111 + Continuity Buzzer + Data Hold + Test lead set and rubber 
boot included + Three Year Limited Warranty. 

290-1120-ND (TPI 120): Manual Ranging. Specifications: Ranges: 600 VDC; 
600VAC; 2KQ Accuracy: 0.5% DC, Display: 3 Digit LCD. 


Specifications: Response Time: 
500mSec. 

Spectral Response: 7~14um. 
Emissivity: 0.3 to 0.99 Adjustable 
Ambient Operating Range: 

32° to 120°F + 9V Battery and soft 


2001979 pouch included + 3 Year Limited 


: + °C and °F Selectable Warranty. 

290-1126-ND (TPI 126): Auto Range. Min/Max/Rec. Auto Power Off. 

290-1133 Specifications: Ranges: 600VDC; 600VAC; 400mAAC; 400mADC; 40M2 

Accuracy: 0.3% DC. Display: 4 Digit LCD Dimensions: 6” x 3” x 2” Digi-Key Price TPI 
Di g ital M u It i- Meters Description Part No. Each Part No. 
Diode Test + Continuity Buzzer * Data Hold + Test lead set and rubber boot included. Dimensions: Thermometer Gun Laser Sight 
7.75” x 3.75” x 2.25” » Three Year Limited Warranty OPF 10: 950°: oc cscs casauwnaiadetwasonad 290-1375-ND 189.95 TPI 375 
290-1133-ND (TPI 133): Meets UL, cUL, CE and IEC 1010 safety standards. Specifications: Range DC: Thermometer Gun Laser Sight 
200mV-1000V and 200HA-10A. Range AC: 200mV-750V and 200U)A-10A. Resistance Range: 200-20MQ. -5B°F to 950°F .. oe eee eccececcecceceeseeee 290-1376-ND 199.95 TPI 376 
290-1153-ND (TPI 153): Meets UL, cUL, CE and IEC 1010 safety standards. Specifications: Range DC: Thermometer Gun Laser Sight 
400mV-1000V and 400HA-10A. Range AC: 4V-750V and 400uA-10A. Resistance Range: 400-40MQ. in z 9 
Auto or manual range, 4 Digit LCD. Min/Max/Ave and Record. Auto power off. OF to 1832°F «0... see eeeetteeeeteees 290-1377-ND 189.95 TPI377 


290-1163-ND (TPI 163): Meets UL, cUL, CE and IEC 1010 safety standards. Specifications: Range DC: 
400mV-1000V and 400HA-10A. Range AC: 4V-750V and 400uA-10A. Resistance Range: 400-40MQ. 
Auto or manual range, 4 Digit LCD. Min/Max/Ave and Record. Auto power off. 

290-1283-ND (TPI 183): Meets CE and IEC 1010 safety standards. Specifications: Range DC: 400mV- 
1000V and 400uA-10A. Range AC: 4V-1000V and 400yA-10A. Resistance Range: 400-40MQ. 
Capacitance Range: 10uf-10,000uf. Frequency Range: 200Hz-200KHz. Backlighted triple display (4 Digit 
+2/41 Segment) with two-hold system. Record, compare and relative percentage modes. Auto or manual 
range. True RMS. Sleep mode. Transfer data directly to a PC with RS232 output. 


Pocket Digital Thermometers 


+ Data hold 

+ Auto Power Off 

+ Compliance with EN 50 081 1:1992, 
EN 50 082-1:1992, IEC 801 2:1984, 


Specifications: -58° to 300°F. 
Resolution: 0.1°F. 
Accuracy: +2°F. 

Sampling Time: 1.5 Seconds 


Digi-Key Price TPI 290-1312 EC 801 3:1984, IEC 801-4:1988. * 1.5V Button battery included. 

Description Part No. Each Part No. T 

Multi-Meters 
DMM Pocket 3 Digit, 290-1120-ND 28.31 TPI 120 fest Sy nue Mee Ai 
DMM Pocket Auto Range... 290-1126-ND 59.95, TPI 126 eschnvon ELSI eC, CUD 
DMM 3.5 Digit .. 290-1133-ND 51.71 TPI 133 Temp. Meter Digital Pkt. with Reverse 
DMM 4 Digit 290-1153-ND 70.83 TPI 153 LCD Head to fit viewing style ............. 290-1310-ND 12.95 TP1310 
DMM 4 Digit .. ..[ 290-1163-ND 109.95 TPI 163 Temperature Meter Digital 
DIIMIA DIGI sts th cet we istinear eet EEO RSS ND 132.28 PEAS Pocket Water Resistant. .........0...0000. 290-1312-ND 15.95 TPI312 

Accessories 
DMM Boot Hook for Sid. size............... 290-1103-ND 8.70 TPI A103 
Temp. Adapter for DMM Handheld Digital Thermom r 
with probe, -40°F to 500°F....... eee 290-1124-ND 44.95 A301 andheld Digita ermomete 


Water Resistant. Includes Rubber Boot, 
Probe(s), 9V Battery, Soft Pouch. 


290-1340-ND (340/C1): 
Specifications: Range: -40° to 1200°F. 


290-1342-ND (342/C1): 

+ Auto Off 

+ C°/F° Selectable 

+ Selectable Res. 

+ Min/Max/Rec. 

Specifications Range: -328° to 2462°F. 
Basic Accuracy: +0.3%. » Two K-Type 
Probes included. 


Digital Clamp Meters 


Meets UL, cUL, CE and IEC 1010 safety standards + Diode Test 
+ Continuity Buzzer + True RMS + Trim Mode + Peak Hold + Min/- 
Max/Ave + Data Hold +* Measures Frequency of the current being 
measured while the bar graph display simultaneously indicates the 
current level. Sleep mode. 4 Digit LCD plus Bar Graph. 
Dimensions: 1.22” x 3.5” x 7.44” + Three Year Limited Warranty 

Specifications: Range DC: 40V-750V. Range AC: 40V-750V and 


Basic Accuracy: +1%+4 digits. Single K- 
Type Probe included. 


Dimensions: 1.6” x 5.98” x 3” 


40A-700A. Resistance Range: 400-40K. Frequency Range: 290- etiets 

1293-ND (TPI 293): 1KHz-10KHz. Auto range. 290-1296-ND (TPI 296): 

-1KHz-10KHz. HDR mode at line voltage and 60Hz. Auto or manual Price TPI 

290-1296 range, Min/Max/Ave. Description Each Part No. 
Digi-Key Price TPI Temp. Meter Digital Single K Type .......... 290-1340-ND 74.95 340/C1 

Description Part No. Each Part No. Temp. Meter Digital Dual K Type........... 290-1342-ND 99.95 342/C1 
DMM Clamp 4 Digit . 290-1293-ND 127.53 TP! 293 
DMM Clamp 4 Digit . 290-1296-ND 179.51 TPI 296 


Handheld Oscilloscope 
290-1460-ND (TPI 460 Dual Scope with RMS DMM) 
Handheld oscilloscope. 20MHz Bandwidth. 25 megasamples/sec. Real time display. 


Infrared Thermometers 


+ Laser Sighting (which is greater). 


+ Large LCD 

+ Display Hold 

Specifications: 

Accuracy: @ 23° C and 0.95 


Response Time: 1 second. 
Spectral Response: 7 — 14um. 
Resolution: 0.1. 

Distance to Spot Ratio: 8:1 


Auto range. Dual Input. True RMS DMM to 4000 count measures AC/DC volts to 600. 
Frequency to 20MHz, resistance to 20MegOhnm, diode test and continuity buzzer. Bright 
LCD Backlight. Opto-isolated RS232 Output. 


Included: Scope, Test Leads, Power AC Cord, 0-60 MHz Probe. 


290-1370 emissivity: +2% of reading or +3.5°F = * Three Year Limited Warranty. Dimensions: 5.50" x 9.5" 290-1460 
Digi-Key Price TPI 
Description Part No. Each Part No. 290-1440-ND (TPI 440): Six instruments + Flexible triggering including glitch 
Thermometer 14°F to 500°F in one: capture 
(without Laser) 290-1370-ND 89.95 TPI 370 + Hand-held oscilloscope + Roll mode 
Thermometer 14 3 290-1371-ND 119.95 TPI371 * 1MHz DC Bandwidth + Frequency counter to 10MHz 
Thermometer Laser Sight *25M i d « 9 
“58°F to 50°F. 290-1372-ND 129.95 P1372 legasamples per secon Basic DC accuracy to 0.3% 
Th iter 14°F to 950° 290-1373-ND 124.95 TPI373 ~ Auto range True RMS DMM to 4000 Opto-Isolated RS-282C Port 
pall ° - count + Designed to meet IEC 1010-1 600V 
* Continuous autoset Cat Ill Rating 
ie + Real Time display 
Test Leads Kits 290-1440 * Cursor measurements Accessories included: Test leads 
Digi Key Bice ue Digi-Key Price TPI 

pescrpion - Ballina: eae Eatuno Description Part No. Each Part No. 
Deluxe Test Lead Kit IEC1010 290-1041-ND 35.00 TLS2000B 7 
R/A Deluxe Test Lead Kit IEC1010 . 290-1042-ND 29.78 TLS2000RB Handheld Oscilloscope 460. 290-1460-ND 895.95 460 
Economy Test Lead Kit IEC1010 . 290-1043-ND 17.50 TL1000B Carry Case for 460. . 290-1905-ND 47.55 A905 
MeCiole amas 290-1044-ND 17.50 TL1000RB al aera 
Test Lead Set STD SPRL LEO RADIAN RATS 290-1125-ND 695 A040 POF ACO pins siudas sac tivnae day daadadenailaged 290-1404-ND 80.80 A404 
Test Lead Set STD with clips 290-1127-ND 9.95 A050 TPI 440 Hand-held 
Test Lead Sprung Hook Red... 290-1128-ND 5.75 723502R Oscilloscope 440.20... eee eeeeeeeeeees 290-1440-ND 350.93 TPI 440 
Test Lead Sprung Hook Black . 290-1129-ND 5.75 123502B Software for TP! 440 290-1075-ND 59.95 A402 
Lead 10 Ft. Red... 290-1130-ND 10.00 123501R/10' Battery Charger for TPI 440 290-1441-ND 17.52 TPI A401 
Lead 10 Ft. Black . 290-1131-ND 10.00 123501B/10' 7 
teed SFt Red. BaOeIaeIND! 9100 423501 RUS" Carrying Case for TPI 440.000.020.000. 290-1900-ND 19.95 TPI A900 
Lead 5 Ft. Black. 290-1134-ND 9.00 123501B/5' Rubber Boot for TP! 440................... 290-1123-ND 19.95 A403 


884 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Thermocouple Temperature Probes 
pl Nano-Clip and Micro-Clip a Model CK11M: 


+ K-Type surface probe 


NANO-CLIP SPECIFICATIONS: Accessible Lead Pitch: 0.3mm min. Ribbon sensor to contact uneven surfaces 
Clip Retention: 50g min. Stroke: 1.65mm Operating Force: 300g + 4 inch stem, 4 inch handle for easy control and safe 
max. Contact Resistance: 30 Meg ohm Conductor Resistance: 300 ZA clearances 


Meg. ohm NANO-CLIP FEATURES: = Stacks side by side + Gold- =, . i i 
plated hook and contact + Fluorine coated barrel eioncion MICRO- 2 Mm _ nnn 3 foot coiled lead for durability and long reach 


} 


CLIP SPECIFICATIONS: Accessible Lead Pitch: 1.27mm min. Clip * Exposed junction for fast response 
Retention: 200g min. Stroke: 3.0mm Operating Force: 1.0kg max. 290-1906-ND .......... 0... c eee eee eee eens $39.95 
Contact Resistance: 30 Meg ohm Conductor Resistance: 200 Meg. ohm 
Digi-Key Price TPI Model CK13M: 
Description Package Includes Part No. Each Part No. + Heavy duty K-Type surface probe 
= Nano-Clip (.3mm, 1/4 Pitch) + Spring sensor to maintain pressure on surface being 
Black, Red 2 Clips, 2 Leads measured 
and Ground Lead................0... 290-1096-ND 29.95 NC2BR im i, ae 
Black, Red 6 Clips, 3 Lead Sets, \ * Ceramic insert to help hold heat near sensor for accurate 
Ground Lead & Hold Bar............ 290-1097-ND 99.95 NC6BR ) measurements 
Red 6 Clips, 3 Lead Sets, yy, +4 inch stem, 4 inch handle for easy control and safe 
Ground Lead & Hold Bar............ 290-1098-ND. 99.95 NC6R LD clearances 
Black 6 Clips, 3 Lead Sets, * 3 foot coiled lead for durability and long reach 
Ground Lead & Hold Bar............ 290-1099-ND 99.95 NC6B + Exposed junction for fast response 
Yellow 6 Clips, 3 Lead Sets, Renee} P 
Ground Lead & Hold Bar............ 290-1100-ND 99.95 NC6Y 290-1907 ND i... .ccisincseasasacamerecndeaacicaaaereced $42.95 
Blue 6 Clips, 3 Lead Sets, 
Ground Lead & Hold Bar............ 290-1101-ND 99.95 NC6CBLUE 
Green 6 Clips, 3 Lead Sets, Model CK16M: 
Ground Lead & Hold Bar............ 290-1102-ND 99.95 __| NC6G « Heavy duty K-Type surface probe 
Gray 6 Clips, 3 Lead Sets, Sean ea - 
Ground Lead & Hold Bar .........+.+ 290-1104-ND 99.95 | NC6GY Spring sensor to maintain pressure on suriace being 
Assorted 12 Clips, 6 Lead Sets, im im measured 
Ground Lead & Hold Bar... - | _290-1105-ND 175.95 NC12 . ‘\ * Ceramic insert to help hold heat near sensor for accurate 
Black Nano-Clip Only 290-1106-ND 7.95 NC1B } measurements 
Gray Nano-Clip Only 290-1107-ND 7.95 NC1GY pee * 8 inch stem and 4 inch handle for measurements where 
Red Nano-Clip Only 290-1 108-ND 7.95 NCiR 2 AL longer reaches are required 
Yellow Nano-Clip Onl 290-1109-ND 7.95 NC1Y 
Green Nano-Clip Only 290-1110-ND 7.95 NCIG * 3 foot coiled lead for durability and long reach 
Blue Nano-Clip Only 290-1111-ND 7.95 NC1BLUE + Exposed junction for fast response 
Ground Lead 1 Lead 290-1112-ND 4.25 NCGROUND © q 
Hot Lead {Lead 290-1113-ND 350 NCHOT 290-1908-ND .......... 0... e cece cece cence eee eens $29.95 
Dual Lead 1 Lead 290-1114-ND 6.38 NCDUAL 
Lead Out Contact Use with 24-28 AWG 
Wire (Solder-Type).........-...0000+ 290-1115-ND 2.97 LC85 Model CK17M: 
Lead Out Contact Needs Crimp Tool for an i + K-Type surface probe 
Nano-Clip & Micro-Clip............... 290-1116-ND 2.40 LC65 \ * Ribbon Sensor to. contact uneven surfaces 
Micro-Clip (1.27mm Pitch) ) 
Blaok Ton 290-1118-ND 638 MGIB Dp + 45 degree angle stem to measure hard to reach surfaces 
acl ip -1118- ; _, i f 
Gray 1 Clip 290-1119-ND 6.38 | MC1GY 2? iiiiini—~ *3 foot coiled lead for durability and long reach 
Red 1 Clip 290-1121-ND 6.38 MC1R +» Exposed junction for fast response 
Assorted 6 Clips, 3 Lead Sets and Ground Lead 290-1117-ND 29.99 MC6 990-1 909ND) si iisschks vacede Setwcdecsedecsheecarices $39.95 


Model FK14M: 


Test Leads and Accessories ; : ie nt 


Right angle end for 
Figures 1-5 


+8 inch sealed stem for immersion into liquids, gels, and 


semi-solids 
wa * 3 foot coiled lead for durability and long reach 


+ Stem sealed to protect sensing area 


290-191 OND ics ccsusistsuaiadaes at gindmec dimers $29.95 
\ Model GK11M: 
ra - + Standard K-Type thermocouple probe 
Fi D ipti Pesan nee ae + 4 foot fiberglass covered lead 
29, | Peescepion ae -_ aan + Exposed junction for fast response 
1 | Test Lead Set Standard 46” (1168.40mm) 290-1059-ND 8.75 7.40 — 556 18141-ND 4406 
2 | Test Lead Set Deluxe Extended 290-1060-ND 15.73 13.29 OTST IND) sis sot at sitdtesinahetestianiaaizcnna tect $14. 
3 | Test Lead Set Lg Clip 9” (228.60mm) Pigtail 290-1061-ND 6.05 5.12 
4 | Test Lead Set Sm Clip 9” (228.60mm) Pigtail 290-1062-ND 4.48 3.79 Model GJ11M: 
5 | Probe Tip Red 5 Mini Clip With 9” (228.60mm) Pigtail 290-1065-ND 6.73 5.69 
5 | Probe Tip Black 5 Mini Clip With 9” (228.60mm) Pigtail | 290-1066-ND 6.73 5.69 * Standard J-Type thermocouple probe 
6 | Probe Tip Set Short; Dimension A = 12.7mm 290-1063-ND 6.50 5.50 + 4 foot fiberglass insulated lead 
6 Probe Tip Set Long; Dimension A = 62mm 290-1064-ND 7.85 6.64 + Exposed junction for fast response 
— | Kit Test Lead Set 7 Pair 290-1058-ND 29.95 | -_-——= 290-1912-ND. $16.95 
oS . . Price Each 
Fy CUI INC Alligator Clips Fig. Description Color Size 1 10 100 
1 Without Cover _ 27mm CP-2400-ND .36 30.23 
1 Without Cover _ 35mm CP-2401-ND 36 30.23 
1 Without Cover _ 44mm CP-2402-ND .36 30.23 
2 Without Cover _ 50mm CP-2403-ND 40 33.25 
3 With Wire Terminals — 50mm CP-2404-ND 44 36 28 
Fig. 4 1 With Screw _ 44mm CP-2405-ND 4 36 28 
Large with Screw Connector Small with Solder Connector 4 With Cover Black 27mm CP-2406-ND 4 36 © .28 
4 With Cover Red 27mm CP-2407-ND 44 36.28 
—, 
AG With Cover Black 35mm CP-2408-ND 4 36 © -.28 
With Cover Red 35mm CP-2409-ND 44 36 = .28 
7 With Cover Black 44mm CP-2410-ND 52 43.33 
Fig. 5 With Cover Red 44mm CP-2411-ND 52 43.33 
X-Large Barrel Type with Solder Conn. With Screw & Cover | Black 44mm CP-2412-ND 60 49 38 
3 With Screw & Cover Red 44mm CP-2413-ND 60 49 .38 
g SS , Black CP-2414-ND 52 43 33 
6 With Handle 50mm 
Red CP-2415-ND 52 43.33 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 885 


Test Equipment 


Clips 


ae 
C 
<i 
-——— A ——+| + Thread 
6-40 UNF 
Mode! BU-30/BU-30C shown Model BU-60S/BU-60CS shown Mode! BU-48/BU-48C shown 
Dimensions ~ Inch (mm) Jaw Opening] Current Connection _|Digi-Key Price | Mueller 
Fig) Description A B c D Ee Inch (mm) | Rating Material Type Part No. Each | Part No. 
Mini Alligator Clip 1-3/32 (27.78) 7/16 (11.11) 5/16 (7.94) = 3/32 (2.38) 3/16 (4.8) 5A Steel Solder/Crimp 314-1010-ND 31 | BU-30 
1 Mini Alligator Clip 1-3/32 (27.78) 7/16 (11.11) 5/16 (7.94) _ 3/32 (2.38) 3/16 (4.8) 5A Copper Solder/Crimp 314-1012-ND -39 | BU-30C 
Micro Alligator Clip 1-3/32 (27.78) 3/8 (9.52) 5/16 (7.94) = 3/32 (2.38) 7/32 (5.6) 5A Steel Solder/Crimp 314-1017-ND 59 | BU-34 
Micro Alligator Clip 1-3/32 (27.78) 3/8 (9.52) 5/16 (7.94) =a 3/32 (2.38) 7/32 (5.6) 5A Copper Solder/Crimp 314-1018-ND 61 | BU-34C 
Mini Alligator Clip with Barrel 1-1/4” (31.75) 7/16 (11.11) 5/16 (7.94) 1/4 (6.35) | 1/8 (3.17) 3/16 (4.8) 5A Steel Solder/Crimp 314-1011-ND 31 | BU-30BL 
Alligator Clip with Barrel 1-31/32 (50.00) 5/8 (15.88) 7/16 (11.11) | 3/4 (19.05) | .16 (4.06) 5/16 (7.9) 10A Steel Solder/Crimp 314-1033-ND -40 | BU-60 
2 | Alligator Clip with Barrel and Screw | 1-31/32 (50.00) 5/8 (15.88) 7/16 (11.11) | 3/4 (19.05) | .16 (4.06) 5/16 (7.9) 10A Copper 6/40Screw 314-1034-ND .79 | BU-60CS 
Alligator Clip with Barrel and Screw | 1-31/32 (50.00) 5/8 (15.88) 7/16 (11.11) | 3/4 (19.05) | .16 (4.06) 5/16 (7.9) 10A Steel 6/40Screw 314-1035-ND 48 | BU-60S 
Alligator Clip with Barrel 1-31/32 (50.00) 5/8 (15.88) 7/16 (11.11) | 3/4 (19.05) | .16 (4.06) 5/16 (7.9) 10A_ | Stainless Steel Solder/Crimp 314-1036-ND 1.16 | BU-60X 
3 Crocodile Clip 2-1/8 (53.97) 15/16 (23.81) 1/2 (12.7) = 9/64 (3.57) 5/16 (7.9) 5A Steel Crimp/6-40 Screw |314-1039-ND 58 | BU-85 
Crocodile Clip 2-1/8 (53.97) 15/16 (23.81) 1/2 (12.7) = 9/64 (3.57) 5/16 (7.9) 10A Copper Crimp/6-40 Screw |314-1040-ND 1.06 | BU-85C 
Heavy Duty Clip 2-27/32 (72.23) | 7/16 (11.11) | 1-1/8 (28.57) = 1/4 (6.35) 3/4 (19) 25 Steel Crimp/8-32 Screw |314-1001-ND -92 | BU-24APN 
Automotive Clip 3 (76.2) 21/32 (16.67) | 15/16 (23.81) = 9/32 (7.15) 3/4 (19) 40 Steel Crimp/8-32 Screw |314-1002-ND 1.13 | BU-25 
Automotive Clip 3 (76.2) 21/32 (16.67) | 15/16 (23.81) = 9/32 (7.15) | 3/4 (19) 75 Copper Crimp/8-32 Screw |314-1003-ND 2.03 | BU-25C 
General Purpose Clip 2-7/16 (61.91) | 17/32 (13.49) | 11/16 (17.46) = 3/16 (4.76) 5/8 (16) 20 Steel Crimp/6-32 Screw |314-1006-ND .84 | BU-27 
4 |General Purpose Clip 2-7/16 (61.91) | 17/32 (13.49) | 11/16 (17.46) = 3/16 (4.76) | 5/8 (16) 40 Copper Crimp/6-32 Screw |314-1007-ND 1.16 | BU-27C 
Pee-Wee Clip 1-17/32 (38.89) 1/4 (6.35) 15/32 (11.91) a 9/64 (3.57) 5/16 (7.9) (3) Steel Crimp/6-40 Screw |314-1021-ND 57 | BU-45 
Pee-Wee Clip 1-17/32 (38.89) 1/4 (6.35) 15/32 (11.91) = 9/64 (3.57) 5/16 (7.9) 10 Copper Crimp/6-40 Screw |314-1022-ND .82 | BU-45C. 
Automotive Analyzer Clip 2 (50.80) 3/8 (9.52) 5/8 (15.88) = 3/16 (4.76) 1/2 (12.7) 10 Steel Crimp/6-32 Screw |314-1029-ND .73 | BU-48B 
Automotive Analyzer Clip 2 (50.80) 3/8 (9.52) 5/8 (15.88) = 3/16 (4.76) 1/2 (12.7) 20 Copper Crimp/6-32 Screw |314-1030-ND -90 | BU-48C 
Miniature Plier-Type Clip, Black 2-7/8 (98.42) = 2 (50.80) = 9/32 (7.15) | 1-1/8 (28.6) 50 Steel Crimp/Solder 314-1023-ND 1.14 | BU-46A-0 
5 Miniature Plier-Type Clip, Red 2-7/8 (98.42) — 2 (50.80) a 9/32 (7.15) | 1-1/8 (28.6) 50 Steel Crimp/Solder 314-1024-ND 1.14 | BU-46A-2 
Miniature Plier-Type Clip, Black 2-7/8 (98.42) — 2 (50.80) _— 9/32 (7.15) | 1-1/8 (28.6) 75 Copper Crimp/Solder 314-1025-ND 1.83 | BU-46C-0 
Miniature Plier-Type Clip, Red 2-7/8 (98.42) = 2 (50.80) = 9/32 (7.15) | 1-1/8 (28.6) 75 Copper Crimp/Solder 314-1026-ND 1.83 | BU-46C-2 
Insulators Use with | Digi-Key Price | Mueller 
= — - Description Color Series Part No. Each Part No. 
Use with Digi-Key Price Mueller Black 314-1019-ND 20 BU-36-0 
De ipti I ri Part No. Each Part No. Skin-tight, Flexible Vinyl Insulator ae BU-34/34C - 2 ’ bas 
escription Color Series art No. ‘acl art No. ig) | Red 314-1020-ND oH BU-36-2 
7 7 Black BU-24APN/ 314-1004-ND 1.06 BU-26-0 
Protective Vinyl Insulator : -| -47- 
if Red 25/25C 314-1005-ND 1.06 | BU-26-2 Durable, Flexible Vinyl Insulator Black | pu-4545c «gee 31 | BU-7-0 
Red 314-1028-ND 31 BU-47-2 
Black 314-1008-ND 68 BU-29-0 
Flexible Vinyl! Insulat BU-27/27C ie -| -49- 
Se ny reat Red 314-1009-ND 68. | BU-29-2 Durable, Flexible Vinyl Insulator Black | psu-sspasc | [eso 8661 | BU4O-0 
Red 314-1032-ND 61 BU-49-2 
‘1 ‘ Black 314-1013-ND .23 BU-31-0 
Tough, Flexible Vinyl Insulator BU-30BL ; F - ls | -62-| 
ig y! Red 314-1014-ND 23 BU-31-2 Tough, Flexible Vinyl Insulator Black BU-60/60CS/ | 314-1037-ND 23 BU-62-0 
Red 60/S/60X 314-1038-ND 23 BU-62-2 
er Black 314-1015-ND 20 BU-32-0 sit eins Black 314-1041-ND 39 BU-87-0 
Skin-tight, Flexible Vinyl Insulator BU-30/30C Tough, Flexible Vinyl Insul: BU-85/85' 
7 : Red 314-1016-ND .20_| BU-32-2 Suahh ene nna ane Red U8585C | at4-1042-ND 38. | BU-87-2 
Digi-Key Price | Mueller 
Description Part No. Each | Part No. 
Test Lead and Prod Kits All kits feature Mueller's Test Leads Kits 
IEC 1010 Compliant test ‘ . 
leads and accessories. General Purpose Kit with heavy-duty clear vinyl pouch 314-1043-ND 19.12 | 400001 
Kit 400001 - General Purpose Kit and Metermate XL General Purpose Kit with large durable briefcase | 314-1047-ND 86.18 | 400005 
Kit 400005 - eteRuTe~ XL General Purpose Kit x ive Kit with large durable brief 14-1046-ND 162.16 | 400004 
Kit includes: + Insulated test lead prod-to-banana, 1 red, 1 black (1000V) = Insulated plunger-hook, 1 red, 1 black (1000V) Metestmese 20 Automotive Hit wittllese cutee bristoeee, e ee - 
+ Insulated banana jack to standard banana plug, 1 red, 1 black (1000V)* + Mueller's most popular threaded alligator clip with Deluxe Hectrical Kit with tri-fold pouch 314-1044-ND 73.52 | 400002 
insulators, red, 11 black Metermate XL Bectrical Kit with large durable briefcase 314-1048-ND 73.31 | 400006 
Kit 400004 - MeteR4Te~ XL Automotive Kit 7 ~ A 
Kit includes: + Flexible silicone test lead banana-to-banana, 1 red, 1 black (1000V) + Shrouded double banana plug, 60” | Hectronics Kit with heavy-duty clear vinyl pouch 314-1045-ND 100.00 | 400003 
(1.52M), twisted pair cable* + Insulated banana jack to standard banana plug, 1 red, 1 black (1000V)* = Insulated right | Metermate XL Hectronic Kit with large durable briefcase 314-1049-ND 171.33 | 400007 
angle plunger clamp clip with flexible shaft, 1 red, 1 black (1000V) + Insulated plug-on test prod with cage spring banana tip, - af 
1 red, 1 black (1000V)* = Insulated banana coupler, 1 red, 1 black (1000V) + Insulated plug-on shrouded alligator, 1 red, 1 Test Prod Pairs and Kits 
black (1000V) Large durable briefcase 
Unshrouded Right Angle Banana Plug Kit 314-1050-ND — 10.08 | 110003 
Kit 400002 - Electrical Kit and Kit 400006 - /eETERMute~ XL Electrical Kit : ; 
Kit includes: + Flexible silicone test lead 60” (1.52 meter) long, 1 red, 1 black (1000V) * Insulated plug-on shrouded alligator, 1 | Shrouded Right Angle Banana Plug Pair of Leads 314-1055-ND 7.84 | 110009 
red, 1 black (1000V) + Insulated right angle plunger jaw clip, 1 red, 1 black (1000V) + Insulated spade lug, 1 red, 1 black” | Shrouded Right Angle Banana Plug Kit 314-1051-ND 10.08 | 110004 
+ Insulated plug-on test prod with cage spring banana tip, 1 red, 1 black (1000V)* + Insulated banana jack to standard banana 
plug, 1 red, 1 black (1000V)* Unshrouded Banana Plug Pair of Leads 314-1056-ND 7.20 | 110011 
Kit 400003 - Electronic Kit and Kit 400007 - /ETERMute™ XL Electronic Kit Unshrouded Banana Plug Kit 314-1052-ND 10.08 | 110005 
Kit includes: + Oscilloscope probe (600V) Manufactured in compliance with MIL-1-45208A* + Scope accessory Kit: 6” ground 
lead with Mueller clip and insulator, scope probe plunger clip, BNC male-to-probe tip, female adapter, spare probe tip, | Shrouded Banana Plug Pair of Leads 314-1054-ND = 7.36 | 110007 
adjustment screwdriver* + Flexible silicone test lead, 1 red, 1 black (1000V) + Variable length test prod lead 48” (1.22M) to Shrouded Banana Plug Kit 314-1053-ND 10.08 | 110006 
shrouded banana, 1 red, 1 black (1000V) + Insulated plug-on test prod, 1 red, 1 black (1000V)* = Insulated right angle 7 
plunger jaw clip, 1 red, 1 black (1000V) = Insulated right angle plunger hook clip, 1 red, 1 black (1000V) + Female BNC-to- | Unshrouded Banana Plug Pair of Leads 314-1057-ND 7.84 | 110012 
double banana plug adapter* + Insulated banana jack to standard banana plug, 1 red, 1 black (1000V)* = Insulated spade lug, 
1 red, 1 black * * IEC 1010 standard and @ does not apply 


More Product Available Online: www.digikey.com 
886 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Gow: 


Jumper Wire Test Leads 


Handy test leads with insulated alligator clips attached to each end. 
Each package contains black, red, white, green and yellow jumpers. 


Digi-Key 


Description Part No. Price 


Standard Test Leads, 2 Each, 15” 
(38.10cm) long 27 AWG wires (10 Pkg.) 


Heavy Duty Test Leads, 1 Each, 22” 
(55.88cm) long 21 AWG wires (5 Pkg.) 


GC396-ND 6.61 


GC397-ND 5.80 


Electronic 
Specialty 
Products 


Probe-lt 


"41.40 a 


[+ *60.45 ——+| 
Tl 


STANDARD 


Specifications: 

Contact: Phosphor bronze. 

Body: Nylon. 

3M new series of Probe-It™ plunger-actuated clips make test connec- 
tions to individual component leads faster and easier. Simply press 
cap to extend the hook contact, place on component lead or wire 
under test, and release for hands-free troubleshooting and circuit 
testing. 

When removed from the lead the hook contact retracts into the plastic 
tip to minimize the possibility of shorting components. 


Digi-Key Price / 
Description Color Part No. Pkg. 

Red 923830-RD-ND 
Black 923830-BK-ND 

Micro Probe-It* Blue 923830-BU-ND 8.04 
Geen 923830-GN-ND 
Yellow 923830-YL-ND 
White 923830-WT-ND 
Red 923835-RD-ND 
Black 923835-BK-ND 

Mini Probe-It* Blue 923835-BU-ND 776 
Geen 923835-GN-ND 
Yellow 923835-YL-ND 
White 923835-WT-ND 

Standard Probe-tt as ae § 10.76 
Black 923840-BK-ND 

Maxi Probe-It* fe ee §=§— 930 
Black 923845-BK-ND 

Micro Probe-It Assort. + 1 of each 923848-ND 10.95 

Mini Probe-It Assort. + 1 of each 923850-ND 11.39 


* 2perpackage ft 6 per package 


LUXO) 


LAMPS & ACCESSORIES 


Wave + Plus Series Magnifiers 


3.5-DIOPTER LENS 


The Luxo Wide Angle 
Viewing Enlargement 
system with stadium 
shaped lens offers the 
largest distortion-free viewing 
area in the industry. Improved light 
output uses two 13-watt compact 
fluorescent lamps. Blue indicator lights are located 
on either side of the magnifier head. When one or 
both fluorescent tubes are in operation, the 
respective indicator light(s) is illuminated. 
Magnification 3/4X: Focal length: 13” (33.02cm); 
viewing area: 6 3/4” (17.15cm). ABS molded 
housing. Independently switched, energy-efficient, long- 
life compact fluorescent lamps offer both shadow-free dual light two- 
dimensional and single light three-dimensional viewing. UL listed 
(13W PL Compact Bulb) 


Arm Digi-Key Price Luxo 
Inch (cm) Mount Part No. Each Part No. 
45 (114.30) K] Qamp Bracket | L845LG-ND 428.31 17845LG 
30 (76.20) K | Weighted Base | L847LG-ND 505.31 17847LG 
45 (114.30)K | Gamp Bracket | L841LG-ND 620.81 17841LG 
30 (76.20)K | Clamp Bracket | L842LG-ND 620.81 17842LG 
30 (76.20)K | Weighted Base | L843LG-ND 697.81 17843LG 
45 (114.30)K | Gamp Bracket | L900BK-ND 659.31 17900BK 
30 (76.20)K | Clamp Bracket | L902BK-ND 659.31 17902BK 
30 (76.20)K | Weighted Base | L904BK-ND 731.50 17904BK 

Replacement Bulbs 
Digi-Key Price | Luxo 

Description Part No. Each | Part No. 
22 Watt T-9 Bulb for 

KAWLCIPM Series .............06 L540-ND. 16.36 | 31640 
15 Watt T-8 Bulb for FL Series. L541-ND 13.48 | 31641 
13 Watt Fuorescent Bulb... L5205-ND 16.36 | 36205 
5 Watt Halogen Lamp. L577-ND 14.44 | 34977 
1.5" 10-Diopter Lense. L50206-ND 115.50 | 50206 


KFM Series Magnifiers 


KFM’s multi-lens capability 
offers a wider range of dis- 
tortion-free magnification 
than any other magnifier. 
KFM’s patented internal 
spring arm offers perfect 
balance and full adjustability 
to an infinite number of 
positions. There are no 
knobs to tighten, nothing to 
adjust. The 5” (12.7cm) 
diameter lenses are 
mounted in die-cast 
aluminum housing. Comes 
with a 22W energy-efficient fluorescent bulb which provides cool, 
shadow-free illumination. (22W T-9 Bulb) 


Lens 
Type 


“K" Arm 
Inch (cm) 


Digi-Key 


Color | Part No. 


Clamp Bracket 


Black | L230B-ND 
Lt. Gay | L230LG-ND 


Weighted Base 


L235B-ND 
L235LG-ND 


17115BK 
17115LG 


45 (114.30) 
45 (114.30) 


17253BK 
17253LG 


30 (76.20) 
30 (76.20) 


Black 
Lt. Gay 


Additional Lenses 


Diameter 
Inches 


Digi-Key 


Description Part No. 


L50201-ND 
L50202-ND 


4" 4-Diopter 
3 1/8" 8-Diopter 


60 Watt 
Incandescent 
Lamp - Less Bulb 


33” reach clamp-on magnifier light, 
3-diopter lens. 


(Bulb not included). 


Digi-Key 
Mount Part No. 
Qamp Bracket,Black L296BK-ND 


Hand Held UV 
Magnifier 


Provides both ultra-violet and 
standard white fluorescent lighting 


Digi-Key Price Luxo 
Description Part No. Each Part No. 
4" x 2" Viewing Area, 5d (2.25x lens) L16401-ND 303.19 | 16401 


Ledu Task Master Series 


UN12D Series 


Porcelain 


IM12D Series 


socket rated for 


100-watts (bull 
not included). 
Adjustable 
drafting board 
clamp. 2 


b 


conductor cord. 


4 Comes with “A"- 


bracket for clamping 


Includes 100W hal- 
ogen bulb. 


to horizontal surfaces. 
Handle on shade per- 
mits easy positioning. 


Clamp-on 22-watt circline 
fluorescent lamp, 3- 
conductor cord set. 

The L712 is a 3 diopter 
lens and the L7125 is a5 
diopter lens. 


S. 


“L Arm Digi-Key Price Luxo Luxo 
Inch (cm) Color | Part No. Each Part No. | Series 
Clamp Bracket 
42 (106.68) | Black | L112MB-ND 93.45 |L112MB | UN12D 

42 (106.68) | Black | L123BK-ND 153.30 | L554BK | L554 
42 (106.68) | White | L712WT-ND 168.44 | L712WT | IM12D 
42 (106.68) | White | L7125WT-ND 182.88 | L7125WT | IM12D 
Weighted Base co 
Digi-Key Price | Luxo 
Description Part No. Each __| Part No. 
Weighted Base for L712 Series L60008WT-ND__51.98 _| 60008WT| 


Clamp Bracket 


For edgemounting on 
horizontal surfaces. 


Wall Bracket 


For permanent 
mounting on vertical 
surface. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


L501BK-ND Black 
L501LG-ND Lt. Gray 
$13.48 each 


L503BK-ND Black 
L503LG-ND Lt. Gray 
$13.48 each 


(1023) 887 


OO eee 


TRIPP-LITE 


POWER PROTECTION 


Standby UPS Systems 


SS 


y 
& 


Tripp Lite’s BC Personal provide excellent basic battery backup for home 
and small office personal computers. BC PRO units are ideal for network 
workstations and hubs. Battery backup maintains your Internet or network 
connection, allowing you to work online through short blackouts or safely 
shut down during longer ones. System provides excellent battery backup for 
home and small office personal computers and network workstations. 1050 
VA of battery backup allows you to work through short blackouts or safely 
shut down during longer ones, diagnostic LEDs and a built in serial port that 
works with PowerAlert Software to provide automatic unattended shutdown. 
Internet Office UPS System provides complete power protection for your 
entire computer set-up, even power hungry peripherals. Built-in RJ11 jacks 
prevent surges from damaging your modem/fax equipment. A 6 ft. 
telephone cord is also included. $25,000/$50,000 Ultimate Lifetime 


Insurance (model dependent) protects both backup and equipment plugged into it. No warranty cards 
required for coverage! + All UPS's are UL Approved + 2 year warranty + 115VAC 


OmniSmart PnP Interactive Standby UPS Systems 


Includes all the features of the Smart Pro series plus adds the capability of detailed self test to all major 
functions of UPS and offers automatic inverter shut-down 20 seconds after your file server has performed 
an un-attended shutdown, the Omni-Smart will also power itself down to save battery power. Network 

managers can view power conditions about any fileserver to include input 


voltage, load capacity, battery conditions, operating temperatures and 
output voltage and frequency data in easy to read pull down menus. 


* 115VAC 
Digi-Key Price | Tripp Lite 

Description Part No. Each Part No. 

Omni Smart Standby Backup 
300VA, 180W, 3 Outlets TL204-ND 147.00 | OMNISMART300 
500VA, 300W, 6 Outlets TL175-ND 189.00 | OMNISMARTS00 
7OOVA, 425W, 6 Outlets TL174-ND 279.00 | OMNISMART700 
850VA, 570W, 4 Outlets TL169-ND 479.00 | OMNISMART850 
1050VA, 705W, 6 Outlets | TL170-ND 539.00 | OMNISMART1050 
1400VA, 940W, 6 Outlets | TL171-ND 649.00 | OMNISMART1400 


True On-Line UPS Systems 
With Zero Transfer Time 


Smart Pro USB 


Command Console 
Under Monitor Protection 


The new SmartPro 500 USB and Smart Pro 700 USB UPS Systems offer all 
the features you could ask for into one purchase: USB connectivity, automatic 
voltage regulation, reliable battery backup, premium surge suppression and 
unattended shut-down software. Built in RJ11 jacks for modem/fax line 
protection. A unique split-outlet design offers 6 outlets, 3 with battery backup 
and surge protection and 3 with surge-only protection. This intelligent design 
allows users to connect not only a CPU, monitor and modem, but also heavy 
draw peripherals such as printers and scanners. All models include $50,000 
Ultimate Lifetime Insurance for connected equipment. 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
Smart Pro USB Backup 
500VA, 300W, 6 Outlets TL223-ND 154.00 SMART 500 USB 
7OOVA, 425W, 6 Outlets TL224-ND 190.00 SMART 700 USB 


® 


+ Superior ISOBAR® surge and RFI/EMI noise filtration + 15 amp circuit breaker with reset + CCC4 features 
a slimline plastic housing and diagnostic LEDs 


TLO84-ND Compact Command Console, 4 Outlet, 5 yr. Warranty (Mfg. No. CCC4) . 


-- $19.95 


SMART Pro Net Intelligent 
Standby UPS Systems 


Line Conditioners let you work through brownouts for unlimited time periods, 
without using emergency power such as UPS systems. Line conditioners 
automatically adjust under and over voltages to provide safe computer grade AC 
power meeting ANSI C84.1 specifications. Full surge protection and noise 
filtering to eliminate erratic voltages coming into your equipment. Lifetime surge 
protection warranty (lightning strikes) and a full 2-year product warranty on all 
line conditioners. 


- ae, ora’ aes Milas Tripp Lite gives you the benefits of zero transfer time 
escuibtion ELLA ae SHUNG: UPS protection at an affordable price. These units 
BC Personal Standby Backup provide full brownout-blackout protection and a fully 
300VA, 175W, 2 Outlets TL196-ND 82.00 | BC PERS 300 regulated output, as each unit continuously conditions 
450VA, 265W, 3 Outlets TL197-ND 112.00 |BC PERS 450 all power to your equipment. Full spike and surge 
protection as well as noise filtering provided by Tripp 
BC:PRO Standby, Backup Lite’s double conversion on-line power. 
600VA, 345W, 4 Outlets TL198-ND 163.00 | BC PRO 600 
850VA, 570W, 4 Outlets TL127-ND 399.00 | BC PRO 850 Digi-Key Price Tripp Lite 
1050VA, 705W, 6 Outlets TL128-ND 449.00 | BC PRO 1050 Description Part No. Each Part No. 
1400VA, 940W, 6 Outlets Ze ND) 569.00 | BC PRO 1400 On-Line UPS 1000VA, 800W, 120V, 6 Outlets TL216-ND 659.00 | SU1000RT2U 
Internet Office Standby Backup On-Line UPS 2200VA, 1600W, 120V, 6 Outlets TL217-ND 1499.00 SU2200RT2U 
BC, 300VA, 175W, 2 Outlets TL200-ND 109.00 | BC INTERNET 300 On-line UPS 2400W, 120V, 9 Outlets TL240-ND* 1698.99 | SU3000RT3U 
500VA, 280W, 6 Outlets TL201-ND 121.00 | INTERNET OFFICE 500 * UPS can be either Rack Mount or Tower Configured 
700VA, 425W, 4 Outlets TL202-ND 171.00 | INTERNET OFFICE 703 
350VA, 180W, 6 Outlets, 6’ Cord TL235-ND 85.00 | INTERNET350 
Low Profile 525VA, 300W, 6 Outlets TL236-ND 109.00 | INTERNETOFFICE525 Li ne Cond itioners 


Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. 
600W, 4 Outlets TLO39-ND 135.00 LS604 
1200W, 4 Outlets TLO13-ND 172.00 LC1200 
1800W, 6 Outlets TLO14-ND 255.00 LC1800 
2400W, 6 Outlets TLO44-ND 385.00 Lc2400 
Rack Mount, 2400W, 14 Outlets TLO28-ND 499.00 LCR2400 


Precision - Regulated DC 
Power Supplies 


Ideal for commercial/land-mobile 2-way and ham radios, 12 volt point of 
sale displays, test bench, tape players, amplifiers and more. 


Features: + Current-limiting electronic foldback: for automatic overcurrent 
protection in case of overload; time controlled on 7 amp and larger models 
+ Regulated output voltage maintains up to 95% of no load value + High 
quality filtering provides for very low ripple/low noise operation + Large heat 
sinks and vented cabinet provide cool operation for continuous use and 
long life of the unit 


Digi Key 
Tripp Lite’s Smart Pro Net UPS system provides intelligent, line- a) Part No. General Applications 
interactive battery backup for networks and servers. Smart PRO Net ¥, TL185-ND Home use CBs, Quality Car Tape Players 
systems allows you to work through short blackouts or safely shut down TL186-ND Home use Single Sideband CB's, High Power Car Stereos 
ak a el ie TL187-ND 30 Wait Transmitters, VHF-UHF, 2-way Radios/Amps 
aa ale A Satin ” Shee 7 pe Sey pls tie aba ites TL188-ND 40 Watt Transmitters, VHF-UHF, 2-way Radios/Amps 
eich sin oa Bian “ SoU S on yeurnetwerk, fiom every TL189-ND 50 Watt Transmitters, VHF-UHF, Commercial Radios 
manufacturer, and it is Year 2000 compliant. $50,000 Ultimate Lifetime TL190-ND 75-100 Watt Ham-UHF-VHF, Commercial Radios 
Insurance. No warranty cards required for coverage! * 115VAC WEISER 150-200 Watt Ham-UHF-VHF, Commercial Radios 
TL192-ND 250-300 Watt Ham-UHF-VHF, Commercial Radios 
ae Digi-Key Price Tripp Lite 
Description Part No. Each Part No. Digi-Key Price Tripp Lite 
Smart Pro Net Rack Mount Description Part No. Each Part No. 
7OOVA, 450W, 8 Outlets TL161-ND 459.00 |SMART700RM Power Supply, 13.8VDC, 3A TL185-ND 33.50 PR3 
1050VA, 705W, 8 Outlets TL162-ND 599.00 |SMART1050RM Power Supply, 13.8VDC, 3A TL173-ND+ 46.00 PR3UL 
1400VA, 940W, 6 Outlets TL140-ND 799.00 _|SMART1400RM Power Supply, 13.8VDC, 4.54 TL195-ND 39.00 PR4.5 
Smart Pro Net Backup Power Supply, 13.8VDC, 7A TL186-ND 55.00 PR7 
450VA, 280W, 4 Outlets TL157-ND 239.00 | SMART450NET Power Supply, 13.8VDC, 10A Een ND 79.00 PRIO 
JO0VA, 425W. 40 Power Supply, 13.8VDC, 12A TL188-ND 85.00 PRI2 
. se Oulele eee ND aaa a Power Supply, 13.8VDC, 15 TL189-ND 118.50 PR15 
1050VA, 705W, 6 Outlets TL159-ND 539.00 | SMART1050 SESUPDY: 19: : : 
1400VA, 940W, 6 Outlets TL160-ND 699.00 |SMART1400 Power Supply, 13.8VDC, 254 EIN 165.00 PR25 
Power Supply, 13.8VDC, 40A TL191-ND 211.00 PR4O 
1400VA, 940W, 8 Outlets TL237-ND 929.00 | SMART1400RM2U power Succh, (SaVDG. 504 ToD 565.00 ane 
2.2KVA, 1600W, 8 Outlets TL238-ND 1170.00 | SMART2200RM2U OWOPOUP IY, IP: d é 
3KVA, 2250W, 9 Outlets TL239-ND 1409.99 | SMART3000RM2U + UL Approved Model 


888 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Tripp Lite power strips are a convenient solution for applications in which 
multiple AC outlets are needed without surge or line noise protection. Power 
strips are ideal for mounting inside rack en-closures or on walls, workbenches 
and more. Sturdy metal housing stands up to demanding network, lab or 


DC to AC Power Inverters 


120V Power j 
Strips 


TRIPP-LITE 


POWER PROTECTION factory environments. Comes with a 15’ Cord. 
a ae 
Digi-Key Price | Tripp Lite 

Solid-state electronic power inverters change ordinary Description Part No. Each | Part No. 
12VDC to 115VAC. Simply plug in your computer, 24” Power Outlet Strip, 8 Outlet TL206-ND 64.99 |PS2408 
sere or Hiyesgafaluradsas for convenient pane 36” Power Outlet Strip, 12 Outlet TL207-ND 74.99 |PS3612 

power. Use on boats, campers, cars and anywhere 48" Power Outlet Strip, 16 Outlet TL208-ND 75.99 |PS4816 
12VDCis available. 19” Rack Mt. Outlet Strip, 12 Outlet TL213-ND 57.50 _|RS-1215 
Automotive Inverters are housed in a sturdy portable metal case with 12V cigarette lighter plug built-in. Ideal for laptops, 
test equipment and TV-VCR units. 
General Purpose Inverters are low cost power inverters for equipment that doesn't require frequency controlled outputs TL205-ND 
or high inrush-startup currents. Ideal for most electronic test equipment. DSS Surg e Su pp ressor 
Peak Power models are able to handle up to twice their normal wattage for short periods of time delivering high start-up TL233 and 


Telephone protection combined with coaxial connectors and 
AC Surge protection. Designed to protect all highend video 
and audio equipment, such as large-screen TVs, satellite 
equipment, DSS systems, VCRs, CD changers and stereo 
receivers. ULTIMATE? LIFETIME WARRANTY covers both 
the ISOBAR® and the connected equipment from surge 


current, frequency controlled AC, making them ideal for motors, refrigerators, power tools and microwaves. 

APS Inverters feature modified sine wave, frequency controlled, fully regulated output. These units automatically sense 
and switch AC between line power and battery power. A built-in recharge circuit will recharge the battery when line 
voltage becomes available. Perfect for sump pumps, emergency lighting, and more. 


(TL234-ND Shown) 


Digi-Key Price Tripp Lite related damage, including direct lightning strikes. 
Description (H x W x D) Part No. Each Part No. 

Automotive Itvertore TL2ISND 8 Odle Protecor with? FU lacks and Goat 957.99 
140W, 1 Outlet with Cigarette Plug, 1.75” x3" x6"... TL193-ND 42.00 PVi40 4 ieee sort t gaat : 
300W, 2 Outlet with Oar ae Plug Goecaese. een 00 Pv300 TL234-ND 8 Outlet Protector w/2 RJ11 and 2 RJ45 (Ethernet) Jacks and 2 Coax. $63.50 
500W, 3 Outlet, 2.5” x 5” x 8” (Cables are Included). .|__71172-ND 119.00 PV500 

Peak Power Inverters (Frequency Controlled) 
500W, 2 Outlet, io x e x 10" TL146-ND 255.00 PVS00FC Economy Su rg e For a more economical approach to power protection, Tripp Lite 
1000W, 2 Outlet, 7° x7" x 10” . 11147-ND 318.00 PV1000FC Suppresso rs offers six units for your specialized needs. 
2000W, 2 Catlet, 7.2” x 8.5" x 16. .| TL4148-ND 529.00 PV2000FC 
2400W, 24VDC In 2 Outlet, 7.2” X85" X 16.5" oo. eeeeeeeeeeeeeeeeeeee TL149-ND 717.00 PV2400FC 
Ultra Compact Inverters 3 : 

1000W, 3 Outlet, 3.9” x6" x12" 71225-ND 285.00 PVI000HF Fig. 1 - Super 8 Fig. 2 - Spike BLOK 
1800W, 3 Outlet, 3.9” x 10” x 9.75". ..|___71226-ND 395.00 PV1800HF Partorinance'inia low east : 

APS Premium Inverters with Charger spike and line noise ome in alow cost spike 
S0OW, 2 Outlet, 7” x7" x 10" TL218-ND 41700 | APS5t2 suppressor. Suppresses Spree ao 27000 aioe 
1000W, 2 Outlet, 7.2" x 8.25" x 16.5”. 71220-ND 369.53 ‘APS1024 up to 54,500 amps. UL it 44g0 appre 2 ves 
2000W, 2 Outlet, 7.2” x 8.5" x 16.5" 71221-ND 939.00 | APS2012 1449 approved. Lifetime a 
2400W, 2 Outlet, 7.2” x 8.5” x 16.5” 71.222-ND 1155.00 APS2424 warrenty. oF 


Fig. 3 - Spike Stik 


Effective spike sup- 


Fig. 4 - Striker 


Protects equipment from 
damaging AC surges, 


ISOBAR® Premium Surge Suppressors @ 


ISOBAR’ is the most electronically advanced surge 
suppressor available today. Includes isolation — preventing 
connected equipment from interfering with each other. The 
only surge suppressor with 3 UL listings. Only ISOBAR® 
Provides: + Superior RA/EMI noise suppression + “Cascade 
Crcuitry” to increase protection for more sensitive devices 


+ Surge Suppression up to 13,000 amp spikes + Rack Mount 
model (IBAR-12) for industrial and sound applications * Up 
to 24 active filtering components + Multiple filtering 
components to safeguard against equipment interaction 
+ Meets IEEE 587 A and B Specifications + Less than 5 
nanosecond transient response time. 


pressor. Suppresses 
spikes up to 27,000 
amps. Lifetime war- QQ 
ranty. 


spikes, and line noise. 
Suppresses spikes up to 
36,000 amps. Lifetime 
warranty. 


Digi-Key Price Tripp Lite 
ISOBAR® Rack Mount Isotel Fig. | Description Part No. Each Part No. 
7 1 Super 8, 8 Outlet, 8' Cord TLO11-ND 44.95 SK6-6 
2 Spike BLOK, 6 Outlet, Direct Plug-in TLO10-ND 18.00 SK6-0 
3 Spike Stik, 6 Qutlet, 6' Cord TLO26-ND 24.95 STIK 
4 Striker, 7 Qutlet, 6' Cord TLO83-ND 11.99 STRIKER 
— | Super 7, 7 Outlet, 7’ Cord with LEDs TLO85-ND 27.99 SUPER7 
—_|_Low Oost, AC Protection, 6 Outlet, 2’ Cord TL229-ND 7.99 TLP602 
Digi-Key Price | Tripp Lite 
Description Part No. Each | PartNo. 
ISOBAR®, 2 Outlet, Direct Plug: TLOO2-ND* 48.00 | ISOBLOK2-0 
ISOBAR®, 2 Outlet, 6' Cord . TLO03-ND* 59.95 | IBAR2-6 Modem/Fax Protectors 
ISOBAR?®, 4 Outlet, 6’ Cord, with Diag. LED. TLO76-NDf 89.95 | ISOBAR4ULTRA . . F 2 ‘ 
ISOBAR®. 6 Outlet, 6° Cord, with Diag, LED... TL077-NOt 104.95 | ISOBARSULTRA Protects modems, phone lines and faxes from damaging spikes and harmful line noise. 
ISOBAR?, 8 Outlet, 12’ Cord, with Diag. LED TLO78-NDf 116.95 | ISOBAR8ULTRA 
ISOBAR®, 8 Outlet, 12’ Cord, with Remote Power Switch .. TLOSO-ND* 129.50 | ISOBAR8RM Fig. 1 — Super 8 Fig. 2— Super 7 Audio Video Fig. 3 — SMPGS Traveler 
Isobar 12 Rack Mount Surge Suppressor 
Rack Mount, 12 Outlet, 12’ Cord TLO27-ND* 169.00 | IBARI2 
Rack Mount, with Diag., 12 Outlet, 12’ Cord TL227-ND 159.00 | IBAR12ULTRA 
Isobar with Telephone 
Isotel, 4 Outlet with 2 RJ11 Jacks for Telephone Line Protectior TLOO9-ND* 99.95 | ISOTEL 
Isotel, 6 Outlet, 6’ Cord with Fax Protection ... TLO81-NDt 119.95 | ISOTEL6ULTRA 
Isotel, 8 Outlet, 12’ Cord with Fax Protection. TLO82-NDt 134.95 | ISOTEL8ULTRA 
Isofax, 2 Outlet, Direct Plug-in, with 1 RJ11 Jack for 
One Data Line Orcuit .......... 00... .cc cece cee cee eee es eee eens TLO80-ND* 69.95 | ISOBARULTRAFAX 


* ULTIMATE’ LIFETIME WARRANTY covers both the ISOBAR® and the connected equipment from surge related 
damage, including direct lightning strikes, up to $10,000 . . . for life! (+ coverage up to $25,000) 


Line Surge Suppressors 


Tripp Lite’s dataline surge suppressors safely divert 
damaging surges before they reach your critical network 
equipment. Protects I/O and Serial ports, modem-fax 
cards, network interface cards and motherboards + 6000V 


ig. 


Protects any RS-232 serial or 
parallel DB25 regardless of cable 
configuration. User configurable 
for either male or female captive 


‘o0000000) 


Fig. 4— TSB 


Camping at <1 picosecond response time Ports. Digi-Key Price Tripp Lite 
Fig. |Description Part No. Each Part No. 
Protects RS-232 DB9 serial 1__| Super 8 wFax Protection, 7 Outlet, 8’ Cord TL181-ND 36.74 | S84TEL 
ports of data terminal and data 
communication equipment He reer 2 | Super 7 Audio Video with “P’ Connector, 6 Outlet TL182-ND 39.95 SUPER7OOAX 
including PCs, printers, : 3__| Direct Plug-in 1 AC Outlet, RU11 Fax Supp. Grrcuit TL008-ND* 25.95 | TRAVELER 
fax/modems, etc. User config- | Protects both single and two line telephone equipment : ue — . a = 
urable for either male or including internal and external modems, fax machines, 4 | Premium 3-Stage Data Line Protection, 2 Year Warranty TLO15-ND 59.95 TSB 
fernele captive ports. answering machines, etc. 5 _| Low Cost, ACand Telephone Protection, 6 Outlet, 4’ Cord 71230-ND 11.99 | TLP604TEL 
5 Low Cost, Dual Phone and AC Protection, 8 Outlet, 8’ Cord TL232-ND 43.50 TLP808TEL 
Lines Interface Digi-Key Price Tripp Lite — | Economical Data Line Protection, 2 Year Warranty TLO07-ND 19.95 MP 
Fig. Protected Type Part No. Each Part No. 7 e 
1 7-9 and Chassis DBO TL151-ND 24.50 DBO Super 7, 6 Outlet, 7’ Cord, with Fax — TL105-ND. 35.99 S7+TEL 
> 1-8, 20, and Chassis DB25 TL152.ND 25.95 DB25 — | Protects Modem/Fax/Phone, 7 Outlet, 6’ Cord TL231-ND 22.99 SUPER6TEL 
De) ate Geese pe. ETS, ND. alld Dee A * ULTIMATE LIFETIME WARRANTY (on select models) duct and th ted equipment fi 
‘on select models) covers your product and the connected equipment from 
3 4, Sand 3,6 PUT T/R4S WE AND 92.50 —— surge related damage, including direct lightning strikes, up to $10,000 . . . for life! Coverage up to $5,000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Back-UPS Low Profile 
Home and Office 


These Low Profile Back-UPS were created for 
home small business use and allow convenient 
access to the outlets whether you position the 
Back-UPS on your desktop, mount it on a wall 
or place it on the floor under your desk. 6 
Outlets total with 3 dedicated to backup and 
surge and the other 3 are surge only. Also 
includes Internet ready phone/fax/DSL dataline 
protection. 

2 year Warranty. $25,000 lifetime equipment 
protection policy. 


Modem/ 
Output Fax Dimensions Digi-Key Price | APC 
(W) Outlets Applications Protection (HxWxD) Part No. Each | Part No. 
Home/Office PC, 
225 |, SUPS Desktop, Yes | 2.7"x 17.0"x'7.0" | 388-1000-ND 85.12 | BF350 
3 Surge Only Wall, Hoor 
Home/Office PC, 
325 3 UPSY Desktop, Yes 2.7"x 17.0"x'7.0" | 388-1001-ND 109.06 | BF500 
3 Surge Only Wall, Floor 


Back-UPS Home and 
Office Series 


The Back-UPS series offer plenty of runtime to ride through 
momentary outages or shutdown your system in the event of 
extended outages. Back-UPS 500 and 650 also include 


multipath protection, enough outlets to safeguard your entire 
system plus fax/modem protection. Perfect for home or office 
use. ANE 


Smart-UPS Tower 


Smart-UPS systems include all of the features of 
Back-UPS Pro but are designed for high powered 
multi-server applications. These tower systems 
are perfect for backup and protection of telcom 
systems, multiple servers, UNIX, and data storage 
systems. File saving auto shutdown software for 
Windows 95/98 and NT, Windows 2000 and 
Windows Me. 

2 year Warranty $150,000 lifetime equipment 
protection policy. 


Output} Out- | Input Comm. Dimensions _| Digi-Key Price APC 
(W) | lets| Line | Applications Port (Hx W xD) Part No. Each Part No. 
NEMA Network 
260 | 4 File DB-9 | 6.6"x 4.7"x 14.5" | 388-1045-ND. 234.08 | SU420NET 
5-15P. Serve 
er 
NEMA Network 
390 | 4 File DB-9 | 6.6"x 4.7"x 14.5" | 388-1046-ND. 307.23 | SU620NET 
5-15P. 
Server 
NEMA Network 
450 | 4 File DB-9 | 6.2"x 5.4"x 14.1" | 388-1047-ND 371.07 | SU700NET 
5-15P. 
Server 
NEMA Network DB-9 
670 | 8 5 15P Fle SmartSlot | 8.5" x 6.7"x 17.3" | 388-1060-ND NEW! = 537.32 | SUA1000 
i Server USB 
NEMA Multiple DB-9 
980 | 8 5 15P File SmartSiot | 8.5" x 6.7"x 17.3" | 388-1059-ND NEW! 698.25 | SUA1500 
j Server USB 
NEMA Multiple Fle 
1600| 8 5.20P Server, Phone} DB-9 |17.0"x 7.7"x 21.5") 388-1050-ND 1000.16 | SU2200NET 
é System 


UPS Rackmount 
Series 


psi i : ; Rack Mounted UPS systems provide sensitive rack 
2 year Warranty. $25,000 lifetime equipment protection policy. AL @ mount equipment wih hack safety and surge 
protection. All rack mount systems are compatible 
cen eae Ditersons Digl-Key rues (ree with all popular rack systems, including the Compaq 
aed A + server rack. Using only 2 or 3 vertical rack spaces, 
(W) Outlets Applications Protection (HxWxD) Part No. Each | Part No. APC’s rack mount series allow more room to rack 
Home PC, mount other critical equipment. 2 year Warranty. @ 
2 UPS, y" " " spa . F 
210 |, surge Only aoe . Yes 6.0"x 3.4"x 13.1" | 388-1002-ND 91.77 | BK350 $25,000 lifetime equipment protection policy. AL qi 
2UPS, Tower PC, Output | Out- Comm.| Unit Dimensions Digi-Key Price | APC 
330 : Desktop Yes 6.6"x 4.7"x 14.2" | 388-1003-ND 133.00 | BK500 (W) | lets | Applications | Port | Hgt. (U) (Hx W xD) Part No. Each | Part No. 
1 Surge Only | Workstation 
Network 
3 UPS, Tower PC, 450 6 Fle DB-9 2U 3.5"x 19.0"x 18.0" | 388-1051-ND 469.49 | SU700RM2U 
400 2 Desktop Yes 6.6"x 4.7"x 14.2" | 388-1004-ND 172.90 | BK650MC Server 
3 Surge Only | Workstation 
Network 
670 6 Fle DB-9 2U 3.5"x 19.0"x 18.0" | 388-1052-ND 607.81 | SU1000RM2U 
. Server 
Back-UPS Pro Series and Muti 
. . 950 6 Fle DB-9 2U 3.5"x 19.0"x 18.0" | 388-1053-ND 783.37 | SU1400RM2U 
Back-UPS Multiple Workstation ene 
Multiple File 
Back-UPS Pro are high performance battery backup power with 1600 | 8 | Server Phone} DB-9 | 3U_ | 5.25"x 19.0"x 25.0" | 388-1054-ND 1089.27 | SU2200RM3U 
smart power management. Perfect for Network management of System* 
PC Workstations. Includes Internet ready phone/fax/DSL Multiple Fle 
dataline protection. Automatic voltage regulation (AVR) 2250 | 8 | Server,Phone] DB9 | 5U | 8.75"x 19.0"x 17.75"| 388-1055-ND 1629.25 | SUS000RMNET 
consistently adjusts incoming voltage irregularities to save System* 


battery runtime. Battery replacement is user replaceable and 


hot swappable. 
2 year Warranty. $25,000 lifetime equipment protection policy. 2AM @ 
Modem/ 
Output Fax Dimensions Digi-Key Price |APC 
(W) Outlets Applications Protection (HxWxD) Part No. Each |Part No. 
Back-UPS Pro Series 
Home PC, 
180 2 UPS, Desktop Yes 5.9"x 3.4"x 13.3" | 388-1005-ND 133.00 | BP280S 
1 Surge Only Workstation 
Tower PC, 
260 3 UPS, Loaded Yes 6.6"x 4.7"x 14.5" | 388-1006-ND 212.80 | BP420S 
3 Surge Only Workstation 
Tower PC, 
410 3 UPS, Loaded Yes 6.6" x 4.7"x 14.5" | 388-1007-ND. 285.95 | BP650S 
3 Surge Only | Workstation 
Modem/ 
Output Fax Dimensions Digi-Key Price | APC 
(W) Outlets Applications Protection (Hx W xD) Part No. Each | Part No. 
Back-UPS Pro Multiple Workstation 
670 6 Wee oe Yes 8.5"x 6.7" x 17.3" | 388-1008-ND* 402.99 | BP1000 
950 6 praca fit Yes 8.5"x 6.7"x 17.3" | 388-1009-ND* = 518.70 | BP1400 


* Auto-shutdown software not included with these systems 


* Internet working 


UPS Extended Run 
Rack Mount Series 


+ Expandable, extended run power by adding battery packs 

+ Automatic Voltage Regulation (AVR) corrects under and 
overvoltages 

+ File-saving, auto-shutdown software Windows 95/98, 
Windows NT, Windows 2000, and Windows Me 

+ Built in accessory card slot 

+ User-replaceable, hot-swappable batteries 

+ 2 year product warranty 

* $25,000 lifetime equipment protection policy 


Output Input Comm. Dimensions Digi-Key Price |APC 
(W) |Outlets] Line | Applications Port (HxWxD) Part No. Each Part No. 
NEMA Multiple File 
950 6 515P Server, Phone | DB-9 | 5.12"x 17.0"x 15.5"| 388-1056-ND 903.07 |SU1400RMXL3U 
System 
NEVA Multiple File 
1600 8 Server, Phone | DB-9 | 8.8"x 19.0"x 17.8" | 388-1057-ND 1594.67 |SU2200RMXLNET 
L5-30P 
System 
NEMA Multiple File 
1600 2 Server, Phone | DB-9 | 8.8"x 19.0"x 17.8" | 388-1058-ND 1594.67 )SU2200RMXLTNET 
L6-20P System 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Home Office/Small Business Surge Protection 


The professional surge arrest series offers 
a great value for high-end home 
equipment and business applications. 
Small office and home equipment and 
high performance stereo equipment, laser 
printers and modems. 2 “always-on” 
outlets and wide spaced design allows for 
wall transformer blocks. Built-in modem 
protection included also. Pro8TV is 


APC 


AMERICAN POWER CONVERSION 


Basic Personal Surge Protection 


Per3T 


+ Built-in single line (2 wire) protection for 
telephones, modems, fax and answering 
machines (Per3T, Per7T) + Protection 
working indicator to alert you that the 
suppressor has been damaged * Building/Site 
wiring fault indicator to detect dangerous 


wiring problems * Lifetime Product Warranty 


intended for DSS systems for protection 
of 120V line, telephone/modem and Coax 


Surge Protection with Cord Management 


PowerManager is surge protector with built-in cord 
management. It is the only power center that features 
cord management capabilities by using an internal 
cord bay to eliminate power cord clutter by coiling 
excess power cord lengths inside PowerManager. 
Your computer and peripherals can be controlled 
individually or as an entire system at the touch of a 
button. PowerManager fits neatly under your monitor. 


Front and back of unit shown 


protection. 
Modem/Fax Cord Let-Through Digi-Key Price APC 
Protection Outlets Length Voltage Part No. Each Part No. Modem/Fax Cord Let-Through Digi-Key Price APC 
No 6 6 <330V 388-1010-ND 10.40 P6 Protection Outlets Length Voltage Part No. Each Part No. 
No 3 _ <300 V 388-1011-ND. 18.40 Per3 No A 6 <85 V 388-1016-ND 34.00 Pro7 
Yes 3 _ <300 V 388-1013-ND. 27.20 Per3T Yes 7 6 <85 V 388-1017-ND 43.20 Pro7T 
No t oy <300 V 388-1014-ND 20.00 Per7 No 8 6 <85 V 388-1018-ND 38.40 Pro8 
Yes 7 6 <300 V 388-1015-ND 26.80 Per7T Yes 8 6 <85 V 388-1019-ND 48.00 Pro8T2 
Yes - Coax 8 iy <85 V 388-1020-ND 48.00 Pro8T2C 
Yes - Coax 8 oy <85 V 388-1021-ND 51.20 Pro8TV 


flexibility 


* Guarded master on/off switch to prevent accidental turn-off 
* Cord Management to organize power cords 

+ "Plug pull protection" to prevent accidental plug removal 

+ Protection working indicator to alert the user that the suppressor 


Network 19” Rackmount Surge Suppressor 


*9 outlets with surge protection including one "always on" for 
devices that require constant power 
+ Multi-positional mounting bracket provides real installation 


Modem/Fax Cord | Let-Through | Lifetime Equipment | Digi-Key Price | APC has been damaged 
Protection | Outlets | Length Voltage Protection Policy Part No. Each | Part No. + Building/Site wiring fault indicator to detect dangerous wiring 
No 6 6 <40V $25,000 388-1042-ND 83.20 | POW6-WHT problems 
Yes 6 6 <40V $25,000 388-1043-ND 94.40 | POW6T-WHT * $25,000 lifetime equipment protection policy and Lifetime Product oA @ 
Warranty 
. Modem/Fax d -Through | Lifetime Equipment | Digi- Pri AP. 
Network Surge Protection Protection” | Oets | Length | Voltage’ | Protection Polley | PartNo! Each _| Part No 
No 9 15' <40V $25,000 388-1028-ND 120.00 | Net9RM 
The Network Surge Arrest series 
provides maximum protection for 
network and business computer PNote1 


equipment including workstations 
and network modems. Intended for 
the most challenging corporate 
environments and equipment such 
as Network Nodes, Token Ring, 
and 10base-T/100base-T connec- 
tions. Net3T and Net7T include 
phone line protection. Lifetime 


Notebook Surge Suppressors 


+ Surge Protected phone jacks for fax/telephone, answering 
machines, portable electronics 
+ Protection working indicator to alert you that the suppressor has 
been damaged 
+ PNotePro and PNotePro3 are compact and lightweight for a truly 
portable surge protector with an innovative multi-voltage (100- 
240Vac) electrical design that allows the device to operate in any 


PNotePro3 ? 
country ZA 
product Waltanty: + Excess current detection warns against potential modem damage 5 
caused by excess current on many phone lines. These models <\ 6 go 
Modem/Fax Cord | Let-Through | Lifetime Equipment | Digi-Key Price | APC (PNotePro(3)) also have a Velcro strap for convenient attachment Sal 
Protection | Outlets | Length Voltage Protection Policy | Part No. Each | Part No. to the AC adapter or for gathering power cords together. 
No 3 = <40V $25,000 388-1022-ND 25.60 | Net3 + Lifetime Product Warranty oA SP 
Yes 3 - <40V $25,000 388-1023-ND. 44.80 | Net3T 
No 7 6 <40V $25,000 388-1024-ND 38.40 | Net7 Modem/Fax Cord Let-Through Lifetime Equipment | Digi-Key Price | APC 
Yes vA oy <40V $25,000 388-1025-ND 51.20 | Net7T Protection | Outlets] Length Voltage Protection Policy Part No. Each | Part No. 
No 8 6 <40V $25,000 388-1026-ND. 43.20 | Net8 Yes 1 — <400 V yr / $3,500 388-1037-ND 17.60 | PNote1 
Ethernet/ ‘ Yes = 6 <330 V 5yr / $5,000 388-1038-ND 38.40 | PNotePro 
Token Ring | 8 e ON, $25,000 SEE ICAND) 59.20 | Net8N Yes —|6 <330V Syr / $5,000 388-1039-ND 38.40 | PNotePro3 
Dataline, Port and Cable Protection 
Digi-Key Price APC 
Fig. Model Name Application Description Lines Protected Includes Part No. Each Part No. 
Protects serial DB-9 port of 
1 fone peta taen data terminal equipment 1-9 Thumb screws | 388-1030-ND 20.80 | PS9-DTE 
ome ale) and personal computers 
Protects serial DB-9 port of 
1 an ree ak data communications equipment 1-9 Thumb screws 388-1029-ND 20.80 PS9-DCE 
(male to female) like printers, plotters and modems 
RS-232 serial/ Protects DB-25 serial and 
1 parallel port (male to parallel ports of computers 1-25 Thumb screws 388-1031-ND 25.60 PSP25 
female/ female to male) and peripheral equipment 
2-line teleoh Protects telephone equipment 1, 2,3, and 4 on RJ11 6ft. extension 
2 Rut 1c ues Tye such as fax machines, connector and 3,4,5, cable, mounting 388-1033-ND 24.00 PTEL2 
( OF ype) modems, and answering machines and 6 on RJ45 conn fasteners 
‘ Protects four input lines 
4 outlet, 1-line for telephone equipment such 2 and 3 on RJ11 Ground cable, 
3 telephone surge connector 4 and 5 brackets for 388-1032-ND 72.00 PTEL1-4 
rotector (RJ11/RJ45) as fax machines, modems, on RJ45 connector mountin: 
PIs’ ( and answering machines . ci 
. Protects ISDN, T1, DLL Patch cable, 
2 Gena eee 56K, and other digital peeing mounting 388-1034-ND 25.60 | PDigiTel 
Ine Surg S RIDISEIOL telecomm. equipment Connect’: fasteners 
Protects 100Base-T, 
Ethernet, 100Base-T/10Base-T/ 10Base-T, and Token Ring 1-8 on RU45 Patch cable, 
2 Token Ring network % mounting 388-1035-ND 25.60 PNet1 
surge protector(RJ45) network interface cards, connector fasteners 
gep hubs or LAN equipment 
4 outlet Ethernet Protects four input lines for Ground cable, patch 
100Base-T/ 10Base-T 100Base-T, 10Base-T, and 1-8 on RJ45 i 
3 and Token Ring Token Ring network interface cards, connector cave hee GE -iNGEHN 000 NETS 
surge protector (RJ45) hubs or LAN equipment prwan moun 
4 outlet RS232 Protects four RS232 input 1-8 on RU45 Ground cable, patch 
3 serial port surge lines for POS machines, serial ‘ cables, brackets 388-1041-ND 80.00 P232-4 
protector (RJ45) printer spoolers or multiplexers ne for wall mount 
‘ Protects Thinnet 10Base-2 7 
4 Nene network interface cards, center and shield = 388-1040-ND 24.00 | P10B2 
jetwork surge hubs or LAN equipment conductors on 
4 outlet modules 19" rackshelf kit (20 lines 5 
2 rackshelf kit modules front access, 40 lines total) N/A _ $88-1044-ND 24.00 PRM 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 -« Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Prone: Nickel-Metal Hydride Batteries and Tabbed Versions 


Features: - Superior Energy Density: Nickel-metal hydride batteries have approximately double the 
capacity compared with Panasonic’s standard Ni-Cad batteries Panasonic 
+ High Cycle Life: Like Ni-Cad batteries, nickel-metal hydride batteries can be repeatedly charged and : 
discharged up to approx. 500 cycles (under ideal conditions). Because a specially designed charger ey i ii i 
= will be necessary, please consult the Panasonic Technical Handbook (P001-ND) regarding the charge 5 ‘Hour Nickel Metal Hydride Fast Charger 
system + Flat trickle charge cannot be used + Excellent Discharge Characteristics: Since the with Batteries. 
internal resistance of nickel-metal hydride batteries is low, continuous high-rate discharge up to 3C (10C 
for 4/5SC, SC) is possible in the same way as for Ni-Cad batteries. 
+ Excellent Reliability: Self-discharge performance is the same or better than that of nickel-cadmium batteries. In addition, charging batteries 
after extended storage restores original battery capacity. Battery safety has also been improved and verified through testing under a wide 
range of conditions of use. 
Applications: * Communication + Office Automation » Audio Visual Equipment + Other High-Tech Products. 
Caution for Safety: Improper usage may cause battery liquid leakage, heat generation or explosion, resulting in equipment failure or injury 
+ Do not disassemble or rework the battery + Do not solder the battery directly + Do not use new batteries together with old batteries, or 
different type batteries mixed together + Follow the specified charge conditions. P119-ND (Charger with 4 AA batteries) 
Note: Battery Packs made with NIMH Cells include a thermostat from Texas Instrument. 
Note: Nickel-metal hydride batteries are not a drop-in replacement for Ni-Cad batteries. 
It is the responsibility of each user to ensure that each battery application system is adequately designed safe and compatible with all P001-ND NIMH Technical Handboo! 
conditions encountered during use, and in conformance with existing standards and requirements. 


Features: This charger comes with 4 rechargeable Ni-MH 1600mAh AA 
Batteries. This versatile charger can charge both Ni-MH and Ni-Cd (nickel 
cadmium) batteries in AA and AAA sizes. These New Ni-MH batteries are 
the most powerful rechargeable batteries designed by Panasonic to date. 
They have no memory effect whatsoever and can be charged multiple 
times. Can use PO60-ND (AA) or P051-ND (AAA) as additional batteries if 
needed. Not for use with flat top batteries. 


Capacity; Dimensions Std. Chg | (Control Req.) (Regular Version) (Solder Tabbed Version) 
Ci5 Inch (mm) Weight* |@16hrs | Quick Charge | Digi-Key Pricing Digi-Key Pricing Panasonic 
Size | (V) | (mAh) Dia. x Height Oz. (gram)| (mA) (mA) _(hrs.) | Part No. 1 10 Carton Part No. 1 10 Carton Part No. 
AAA 1.2 550 41 x 1.75 (10.5 x 44.5) 0.42 (12) 55 550 1.2 P011-ND 2.76 24.82 2056.13/1380 | PO11T-ND 3.06 27.52 2304.53/1380| HHR-5SAAA 
AAA 1.2 650 -41 x 1.75 (10.5 x 44.5) 0.42 (12) 65 450 AF P051-ND 2.81 25.27 2325.23/1380 | P051T-ND 3.11 27.97 2573.63/1380 | HHR-70AAA 
L-AAA | 1.2 650 -41 x 1.97 (10.5 x 50.0) 0.49 (14) 65 650 1.2 P012-ND 3.58 32.26 2154.70/1404 | P012T-ND 3.88 34.96 2378.78/1404| HHR-65TA 
4/5 AA | 1.2] 1150 | .57 x 1.69 (14.5 x 43.0) 0.81 (23) 115 1150 1.2 P013-ND: 2.84 25.58 1364.27/800 P013T-ND 3.14 28.28 1508.28/800 | HHR-120AA 
AA 1.2| 1300 | .57 x 1.97 (14.5 x 50.0) 0.92 (26) 130 1300 1.2 P014-ND: 3.24 29.20 1557.35/800 P014T-ND 3.54 31.90 1701.36/800 | HHR-130AA 
AA 1.2| 1500 | .57x 1.97 (14.5 x 50.0) 0.92 (26) 150 1500 1.2 P015-ND: 3.27 29.45 1502.08/765 P015T-ND 3.57 32.15 1639.78/765 | HHR-150AA 
AA 1.2| 1550 | .57x 1.97 (14.5 x 50.0) 0.95 (27) 155 1500 1.2 PO60-ND 2.95 26.53 1414.80/800 PO60T-ND 3.25 29.23 1558.80/800 | HHR-160AA 
4/I5A | 1.2} 1700 | .67 x 1.69 (17.0 x 43.0) 1.09 (31) 170 1700 1.2 P016-ND 4.63 41.63 1998.00/720 HHR-170A 
4/5A |} 1.2) 2000 | .67x 1.71 (17.0 x 43.5) 1.20 (34) 200 2000 1.2 P010-ND: 4.66 41.90 1508.22/540 P010T-ND 4.96 44.60 1605.42/540 | HHR-200A 
A 1.2| 2100 | .67x 1.97 (17.0 x 50.0) 1.34 (38) 210 2100 «1.2 P017-ND 4.98 44.83 2152.00/720 P017T-ND 5.28 47.53 2281.61/720 | HHR-210A 
4/3A | 1.2) 3700 | .67 x 2.64 (17.0 x 67.0) 1.87 (53) 370 2000 2.2 P018-ND: 7.43 66.87 2407.47/540 P018T-ND 7.73 69.57 2504.68/540 | HHR-380A 
4/5SC | 1.2} 2000 | .91 x 1.34 (23.0 x 34.0) 1.48 (42) 200 2000 «1.2 P020-ND: 6.78 61.02 1952.63/480 P020T-ND 7.08 63.72 2039.04/480 | HHR-200SCP 
SC 1.2| 3000 | .91 x 1.69 (23.0 x 43.0) 1.94 (55) 300 3000 «1.2 P021-ND: 7.80 70.16 2244.96/480 P021T-ND 8.10 72.86 2331.36/480 | HHR-30SCP 
D 1.2 | 6500 | 1.30 x 2.39 (33.0 x 60.8) | 6.00 (170) 650 6500 1.2 P019-ND 18.22 164.00 1457.79/100 P019T-ND 18.52 166.70 1481.80/100 | HHR-650D 
t Non-extending positive terminals. * See “How To Order” for note on shipping charges on prepaid orders. 


Panasonic. Nickel Cadmium Batteries Panasonic. 


The Panasonic nickel-cadmium battery is a rechargeable sealed density positive plate with a high-density paste negative plate. These cells have . . 
nickel-cadmium alkaline cell. 20~30% more capacity than equivalent standard cells. Super High Capacity & Rapid 6-Hour Nickel Cadmium 
Features: + Long life + Excellent discharge characteristics Charge “S” Type: Super high capacity and rapid charge “S” type batteries are ideal Battery Charger 

+ Long shelf life + High-rate charging + Wide temperature range for today’s high capacity needs. They feature increased capacity & rapid charging 
+ Reliable, self-resealing vent +» Sealed, strong, leakproof within approx. 1 hr. The high-density positive base material of foam nickel is combin- 
. construction ed with the pasted negative plate to produce a capacity approximately 40% greater 
Applications: For Cyclic Use: + Consumer applications _ than that of the rapid-charge “R” type battery of the same size. High Rate Discharge 
* Office equipment + Tools + Photography + Toys & Hobby. & Rapid Charge “R/P” Type: This rapid charge, high rate discharge type has been 
For Trickle or Float Charge Use: + Emergency devices developed through the integration of all Panasonic battery technology. It employs 
+ Memory back-up unique plates featuring unsurpassed gas absorption characteristics & a current- 
Special Purpose Batteries: Rapid-charge “R” Type: The “R” type cell has a__ collecting system to provide charging in just 1 to 1.5 hours. The internal resistance is 
specially improved negative plate with increased gas absorption characteristics. It also greatly reduced for improved voltage characteristics during high rate discharge 
can be subjected to controlled charging at the 1C rate and rapid-charge in 1 to 1.5 at approximately 10CmA. 

hours is possible. High-temperature “H” Type: By using a polypropylene separator, Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized 
the “H" type cell can withstand a temp. of 65°C (149°F) during use. When charging is supplier of product for medical, life support or life sustaining devices or | P292-ND (4 batteries or one 9 volt) ...$18.73 
conducted at a low charging current of C/20 to C/30 in a high-temp. ambient, the “H” systems. 

type cell has a sharply improved capacity compared to a standard cell, due to special CROSS REFERENCE ABBREVIATIONS: SF = SAFT USA (France); VA = VARTA 
electrolyte. High-capacity “E” Type: The extra capacity cells combine a high-capacity Germany; ER = Ever-Ready; SA = SANYO Japan; TO = Toshiba; DY = Dynacharge 


Features: + True full charge in just 6 hours (9V 
in 15 hours) + Quickly resupplies up to 4 
rechargeable nickel-cadmium batteries to 100% 


power! + UL approved. With anti-reversal 
polarity protection system + Simultaneous 
charging of any pair of nickel-cadmium batteries: 
D, C, AA, AAA, or single 9V. No special adapter 
needed for AAA! + Not for use with flat top 
batteries indicated by /FT. 


P293-ND Same charger as above except this 
one handles 8 batteries! .............. $34.55 


Capacity Dimensions Std. Chg Quick Panasonic Replacement Battery 
Ci5 Inch (mm) Weight* | @ 16hrs Charge Digi-Key Pricing Panasonic Cross Reference 
Size (V) | (mAh) Dia. x Height Oz.(gram)} (mA) | (mA)  (hrs.) Part No. 1 10 Pkg. Carton Part No. (see above for manufacture abbreviations) 
Standard Type 
N 1.2 150 0.45 x 1.16 (11.5 x 29.5) | 0.28 (8.0) 15 38 6.0 P110-ND 2.39 21.47  — 333.90/200  1373.76/1200| P-15N ER: CH150; SA: N-150N; DY: NN150 
N 1.2 180 0.47 x 1.18 (12.0 x 30.0) | 0.28 (8.0) 18 45 6.0 P112-ND 2.26 20.34  316.40/200 1301.76/1200| P-18N/A14 _ 
AAA 1.2 250 0.41 x 1.75 (10.5 x 44.5) | 0.35 (10) 25 75 5.0 P254-ND 2.49 22.39  348.25/200 1890.00/1800| P-25AAA = 
2/3C 1.2 1000 1.02 x 1.22 (25.8 x 31.0) | 1.59 (45) 100 333 4.5 P238-ND 6.21 55.91 217.44/50 969.15/300 | P-100C _ 
Cc 1.2 2200 1.00 x 1.94 (25.3 x 49.3) | 2.65 (75) 220 730 45 P163-ND 6.34 57.08 88.80/20 791.54/240 | P-220C SA: KR-2000C; TO: T-180C; DY: NC1800 
Cc 1.2 2400 1.02 x 1.97 (25.8 x 50.0) | 2.65 (75) 240 1500 2.4 P108-NDt 747 67.21 104.55/20 931.94/240 | P-240C/FT = 
SF: 4.0SC (VR4); VA: RSH4; ER: NCC350, 
D 1.2 4000 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) | 4.90 (139) 400 _— _ P124-ND 10.78 75.48 75.48/10 560.69/100 | P-400D CH4: SA: N-4000D; TO: T-400D; DY: ND4000 
T.043 x 1.949 x 0.689 
QVolt | 8.4 120 (26.5x49.5x17.5) 1.54 (43.7) 12 _ _ P148-ND 10.63 — = 114,75/12 114.75/12 | P-9SPA/1B _ 
High Temperature “H” Type 
1/3AA | 1.2 110 0.57 x 0.69 (14.5 x 17.5) | 0.23 (6.5) 11 _— = P109-NDt 1.96 17.64 164.64/120 2257.92/2400] P-11AAH/FT ER: NCC24 
AA 1.2 500 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) | 0.74 (21) 50 = = P161-ND 2.28 20.52 63.84/40 948.48/800 | P-SOAAH SA: KR-A4H 
Sc 1.2 1200 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) | 1.69 (48) 120 _ _ P091-NDt 3.76 33.86  263.38/100 782.60/400 | P-120SCH/FT _ 
Cc 1.2 1800 1.02 x 1.97 (25.8 x 50.0) | 2.55 (73) 180 = = P122-NDt 6.84 61.58 95.80/20 853.94/240 | P-180CH/FT SA: KR-CH 
Cc 1.2 2300 1.02 x 1.97 (25.8 x 50.0) | 2.75 (78) 230 _— — PO90-NDt 7.84 70.58 109.80/20 978.74/240 | P-230CH/FT _ 
D 1.2 4000 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) | 4.90 (139) 400 = _ P258-ND 10.78 75.48 75.48/10 560.69/100 | P-400DH = 
High Capacity “E” Type 
SC 1.2 1500 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) | 1.69 (48) 150 500 45 P156-NDf 4.19 37.69 — 293.13/100 871.00/400 | P-150SCE/FT = 
D 1.2 4400 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) | 4.93 (140) 440 _ P158-ND 10.91 76.35 76.35/10 §67.19/100 | P-440DE ER: NCC400 


High R Rate Discharge and Rapid Charge “P” Type 
Sc 1.2 1200 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) | 1.66 (47) 120 1200 1.5 P240-NDt 3.64 32.74 —254.63/100 756.60/400 | P-120SCP/FT — 
Rapid Charge “R” Type 


2/3AA | 1.2 300 0.57 x 1.11 (14.5 x 28.2) | 0.42 (12) 30 300 1.5 P234-NDt 2.19 19.71 306.60/200 2006.40/2000] P-30AAR/FT _ 
AA 1.2 600 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) | 0.78 (22) 60 600 1.5 P272-ND 2.48 22.32 69.44/40 1031.68/800 | P-6OAAR _ 
AA 1.2 600 0.57 x 1.90 (14.5 x 48.3) | 0.74 (21) 60 600 1.5 P229-NDt 212 19.08 59.36/40 881.92/800 | P-6GOAAR/FT — 
AA 1.2 700 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) | 0.78 (22) 70 700 1.5 P251-ND 213 19.17 59.64/40 886.08/800 | P-70AAR = 
AA 1.2 700 0.57 x 1.90 (14.5 x 48.3) | 0.78 (22) 70 700 1.5 P253-NDt 1.91 17.15 53.34/40 792.48/800 | P-70AARC/FT = 
4/5SC | 1.2 1200 0.91 x 1.30 (23.0 x 33.0) | 1.38 (38) 120 1000 1.6 P232-NDt 3.64 32.74 254.63/100 1134.90/600 | P-120SCJ/FT — 
sc 1.2 1300 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) | 1.66 (47) 130 1300 1.5 P159-NDt 2.56 23.06 215.25/120 639.60/480 | P-130SCR/FT ER:CH1.2;SA:N-1200SC;DY:NSC1200 
Sc 1.2 1400 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) | 1.69 (48) 140 1400 4,5. P233-NDt 2.81 25.31 196.88/100 585.00/400 | P-140SCR/FT = 
Sc 1.2 1800 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) | 1.73 (49) 180 1800 1.5 P089-NDt 469 42.19  328.13/100 975.00/400 | P-180SCR/FT = 
Cc 1.2 2800 1.02 x 1.97 (26.0 x 50.0) | 2.79 (79) 280 2800 1.5 P190-NDt 7.84 70.58 109.80/20 978.74/240 | P-280CR/FT = 
D 1.2 5000 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) | 5.10 (145) 500 5000 1.5 P257-NDt 12.93 = 90.53/10 672.49/100 | P-S5O0ODR/FT = 
Super High Capacity and Rapid Charge “S” Type 
AA 1.2 800 0.57 x 1.90 (14.5 x 48.3) | 0.71 (20) 80 800 1.5 P097-NDf 2.21 19.85 61.74/40 917.28/800 | P-80AAS/FT = 
AA 1.2 1000 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) | 0.81 (23) 100 1000 1.5 P252-ND 2.78 25.02 77.84/40 1156.48/800 | P-100AASJ — 
AA 1.2 1000 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) | 0.81 (23) 100 1000 1.5 P092-NDt 3.16 28.40 88.34/40 1312.48/800 | P-100AASJ/FT = 
5/I4AA | 1.2 1200 0.57 x 2.56 (14.5 x 65.0) | 1.09 (31) 120 1200 1.5 P093-NDt 442 39.74 154.53/50 1377.48/600 | P-120AAS/FT _ 
2/3A 1.2 600 0.67 x 1.12 (17.0 x 28.5) | 0.63 (18) 60 600 1.5 P235-NDt 2.78 25.02 97.30/50 1040.83/720 | P-60AS/FT _ 
4/5A 1.2 1500 0.67 x 1.69 (17.0 x 43.0) | 0.95 (27) 140 1400 1.5 P255-NDt 4.16 37.44 524.16/180 1557.50/720 | P-150AS/FT _ 
A 1.2 1400 0.67 x 1.97 (17.0 x 50.0) | 1.16 (33) 140 1400 435: PO95-NDt 3.67 33.01 462.11/180 1373.11/720 | P-140AS/FT _ 
A 1.2 1600 0.67 x 1.97 (17.0 x 50.0) | 1.16 (33) 160 1600 1.5 P256-NDt 4.22 37.96  531.41/180 1579.03/720 | P-160AS/FT = 
5/4SC | 1.2 2300 0.91 x 1.97 (23.0 x 50.0) | 2.24 (57) 230 2000 1.6 PO96-NDt 7.93 71.37  666.12/120 1484.50/360 | P-230SCS/FT _ 
+ Non-extending positive terminals. * See “How To Order” for note on shipping charges on prepaid orders. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
892 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Nickel Cadmium Batteries Solder Tabbed Version (Cont, 


Capacity Dimensions Std. Chg 
C5 Inch (mm) Weight* @ 16hrs Quick Charge Digi-Key Pricing 
Size (V) (mAh) Dia. x Height Oz. (gram) (mA) (mA) (hrs.) Part No. 1 10 Pkg. Carton 
Standard Type (Solder Tabbed) 
N 1.2 150 0.45 x 1.16 (11.5 x 29.5) 0.28 (8.0) 15 38 6.0 P110T-ND 2.69 24.17 429.60/200 1714.10/1200 
N 1.2 180 0.47 x 1.18 (12.0 x 30.0) 0.28 (8.0) 18 45 6.0 P112T-ND 2.56 23.04 358.40/200 1474.56/1200 
AAA 1.2 250 0.41 x 1.75 (10.5 x 44.5) 0.35 (10) 25 75 5.0 P254T-ND 2.79 25.09 446.00/200 2382.03/1800 
2/3C 1.2 1000 1.02 x 1.22 (25.8 x 31.0) 1.59 (45) 100 333 4.5 P238T-ND 6.51 58.61 260.50/50 1172.25/300 
Cc 1.2 2200 1.00 x 1.94 (25.3 x 49.3) 2.65 (75) 220 730 4.5 P163T-ND 6.64 59.78 106.28/20 956.52/240 
Cc 1.2 2400 1.02 x 1.97 (25.8 x 50.0) 2.65 (75) 240 1500 2.4 P108T-ND 7.77 69.91 124.28/20 1118.52/240 
D 1.2 4000 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) 4.90 (139) 400 at = P124T-ND 11.08 88.66 88.66/10 664.95/100 
High Temperature “H” Type (Solder Tabbed) 
1/3AA 1.2 110 0.57 x 0.69 (14.5 x 17.5) 0.23 (6.5) WW — = P109T-ND 2.26 20.34 216.96/120 2885.57/2400 
AA 1.2 500 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) 0.74 (21) 50 _ = P161T-ND 2.58 23.22 82.56/40 1238.40/800 
sc 1.2 1200 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) 1.69 (48) 120 _ = P091T-ND 4.06 36.56 325.00/100 975.00/400 
Cc 1.2 1800 1.02 x 1.97 (25.8 x 50.0) 2.55 (73) 180 _— — P122T-ND 7.14 64.28 114.28/20 1028.52/240 
Cc 1.2 2300 1.02 x 1.97 (25.8 x 50.0) 2.75 (78) 230 = = PO90T-ND 8.14 73.28 130.28/20 1172.52/240 
D 1.2 4000 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) 4.90 (139) 400 = = P258T-ND 11.08 88.66 88.66/10 664.95/100 
High Capacity “E” Type (Solder Tabbed) 
sc 1.2 1500 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) 1.69 (48) 150 500 4.5 P156T-ND 4.49 40.39 430.80/120 1292.40/480 
D 1.2 4400 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) 4.93 (140) 440 _ = P158T-ND 11.21 89.66 89.66/10 672.45/100 
High Rate Discharge and Rapid Charge “P” Type (Solder Tabbed) 
sc 1.2 1200 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) 1.66 (47) 120 1200 1.5 P240T-ND 3.94 35.44 315.00/100 945.00/400 
Rapid Charge “R” Type (Solder Tabbed) 
2/3AA 1.2 300 0.57 x 1.11 (14.5 x 28.2) 0.42 (12) 30 300 1.5 P234T-ND 2.49 22.41 398.40/200 2542.96/2000 
AA 1.2 600 0.57 x 1.90 (14.5 x 48.3) 0.74 (21) 60 600 1.5 P229T-ND 2.42 21.78 77.44/40 1161.60/800 
AA 1.2 700 0.57 x 1.90 (14.5 x 48.3) 0.78 (22) 70 700 1.5 P253T-ND 2.21 19.85 70.56/40 1058.40/800 
4/5SC 1.2 1200 0.91 x 1.30 (23.0 x 33.0) 1.38 (38) 120 1000 1.6 P232T-ND 3.94 35.44 315.00/100 1417.50/600 
sc 1.2 1300 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) 1.66 (47) 130 1300 1.5 P159T-ND 2.86 25.76 274.80/120 824.40/480 
sc 1.2 1400 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) 1.69 (48) 140 1400 15 P233T-ND 3.11 28.01 249.00/100 896.40/480 
sc 1.2 1800 0.91 x 1.69 (23.0 x 43.0) 1.73 (49) 180 1800 1.5 PO89T-ND 4.99 44.89 399.00/100 1197.00/400 
Cc 1.2 2800 1.02 x 1.97 (26.0 x 50.0) 2.79 (79) 280 2800 15 P190T-ND 8.14 73.28 130.28/20 1172.52/240 
D 1.2 5000 1.30 x 2.40 (33.0 x 61.0) 5.10 (145) 500 5000 1.5 P257T-ND 13.23 = 105.86/10 793.95/100 
Super High Capacity and Rapid Charge “S” Type (Solder Tabbed) 
AA 1.2 800 0.57 x 1.90 (14.5 x 48.3) 0.71 (20) 80 800 1.5 P097T-ND 2.51 22.55 80.16/40 1202.40/800 
AA 1.2 1000 0.57 x 1.97 (14.5 x 50.0) 0.81 (23) 100 1000 1.5 P092T-ND 3.46 31.10 110.56/40 1658.40/800 
5/4AA 1.2 1200 0.57 x 2.56 (14.5 x 65.0) 1.09 (31) 120 1200 1.5 PO93T-ND 4.72 42.44 188.60/50 1697.40/600 
213A 1.2 600 0.67 x 1.12 (17.0 x 28.5) 0.63 (18) 60 600 1.5 P235T-ND 3.08 27.72 123.20/50 1330.56/720 
4/5A 1.2 1500 0.67 x 1.69 (17.0 x 43.0) 0.95 (27) 140 1400 1.5 P255T-ND 4.46 40.14 642.24/180 1926.72/720 
A 1.2 1400 0.67 x 1.97 (17.0 x 50.0) 1.16 (32) 140 1400 15 PO95T-ND 3.97 35.71 571.32/180 1713.96/720 
A 1.2 1600 0.67 x 1.97 (17.0 x 50.0) 1.16 (33) 160 1600 1.5 P256T-ND 4.52 40.66 650.52/180 1951.56/720 
5/4SC 1.2 2300 0.91 x 1.97 (23.0 x 50.0) 2.24 (57) 230 2000 1.6 PO96T-ND 8.23 74.07 790.08/120 1777.68/360 


* See “How To Order” for note on shipping charges on prepaid orders. 


Battery Packs with Panasonic. Batteries style | Volts | Cells Configurations Diagram 


For Memory Backup, Power Tools, 
Radio Controlled and Other Endless Applications Lo21* 2.4 2 a a 


All battery packs are made using our high quality Panasonic cells. Shown are standard configurations. If 


you have a special need or a configuration that you do not see, give us a call for further information. | LQ31* 3.6 3 Gy.) ( 


Packs are available in nearly all sizes of Nickel-Cadmium, NIMH, Lithium, and Alkaline cylinder batteries. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of product for medical, 


life support or life sustaining devices or systems. Lo41* 4.8 4 Oy y 3) 
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— ee |e esse any standard.or Select Digi-Key Part Select Style of 
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F025 | 12.0) 10 eceees pack Type Battery Chart 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 893 


Panasonic. Lithium Batteries 


The main features of lithium batteries are as follows: 

* High Voltage: Nominal voltage is 3V, which is nearly double that of other batteries which 
use the aqueous electrolyte system, such as manganese dry batteries, and silver-oxide 
batteries. 

+ High Energy Density: Overwhelmingly high energy density, as compared with 
conventional batteries and other lithium batteries. The energy density is 5 to 10 times higher 
than that of manganese dry batteries. 

+ Long Service and Shelf Life: Since Panasonic lithium batteries are composed of 
chemically and thermally stable material, self-discharge is extremely small. Deterioration 
when stored at room temperatures is ca. 0.5% annually — worry about deterioration is un- 
necessary. 

* Stable Flat Discharge Voltage: Since conductive carbon is continuously formed during 
discharge, internal impedance does not increase until the end of discharge, thus stabilizing 
discharge voltage. 

* Excellent Temperature Characteristics: Organic solvent ensures a low electrolyte 
freezing point so that the batteries can be used in a wide temperature range, -40°C to 85°C 
is standard (-40°C to 125°C for the High Temperature Coin Type; -40°C to 70°C for Camera 
Type; -30° to 60°C for CR2004/P9A). 


PCB Terminal Type 


Fig.3 NEW! 


[17 PVC. cover 
<T (yellow) 


o7 
TH 
2 


9.1 y 
O.2e nlf 


el 0.75, 
20.5405 0.75 


10.740.5 39 


Fig. 16 NEW! 


+ BR Types versus CR Types: BR, or (CF) n/Li, batteries provide a more stable voltage 
particularly during the last half of discharge, while CR, or Mn02/Li, batteries provide a higher 
voltage during the first half. CR batteries also can provide a higher current capability than BR 
batteries. In storage, BR batteries perform better at high temperatures. These characteristics 
must be taken into consideration when selecting a battery for a particular application. 

+ UL Approval: Panasonic Lithium batteries are UL recognized. UL File No. MH12210. 

+ DOT Exemption: Panasonic lithium cells and multiple cell batteries are authorized for 
transportation, in commerce, by U.S. shipping exemption DOT-E7052. 

+ Disposal Information: Panasonic lithium cells are not an EPA listed hazardous waste, but 
may be considered a “characteristic” hazardous waste. Lithium metal, the anode component 
of the cells, is considered by the U.S. EPA to be hazardous when disposed because it is 
reactive with water. However, a cell which contains a small quantity of lithium metal is not 
necessarily a hazardous waste. Disposal regulations and policies are different in each State 
and are subject to frequent changes. Contact your local jurisdiction for specific advice on 
disposal. 


Digi-Key is not approved by any state or federal agency as an authorized supplier of product 
for medical, life support or life sustaining devices or systems. 
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Cap. Dim. (mm) Wt* Pulse Std. Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Type (V) (mAh) _ | Dia. x Height (g) (mA) (mA) Part No. 1 10 Pkg. Carton Part No. 
PCB Terminal - Coin Type 
1 3 48 0.8 8 0.03 P191-ND 1.75 15.75 168.00/120 1117.20/1,200 BR1225-1HC 
2 3 48 0.8 8 0.03 P192-ND 1.75. 15.75 280.00/200 630.00/600 BR1225-1VC 
3 3 120 1.6 8 0.03 P299-ND NEW! 1.88 16.88 225.00/150 2394.00/2,400 BR1632-1HF 
4 3 165 3.2 10 0.03 P142-ND 1.75 15.75 84.00/60 630.00/600 BR2325-1HB 
5 3 165 3.2 10 0.03 P193-ND 175 15.75 84.00/60 630.00/600 BR2325-1HG 
6 3 165 3.2 10 0.03 P202-ND 1.75 15.75 84.00/60 630.00/600 BR2325-1HC 
£ 3 165 See 3.2 10 0.03 P194-ND 1.75 15.75 84.00/60 630.00/600 BR2325-1VC 
8 Coin 3 165 Figure 3.2 10 0.03 P195-ND 1.75 15.75 84.00/60 630.00/600 BR2325-1VG 
9 3 190 Above 2.5 10 0.03 P196-ND 2.00 18.00 96.00/60 720.00/600 BR2032-1HE 
10 3 190 2.5 10 0.03 P197-ND 1.75 15.75 84.00/60 630.00/600 BR2032-1VB 
11 3 255 3.2 10 0.03 P198-ND 2.30 20.70 184.00/100 1117.20/1,000 BR2330-1HE 
12 3 255 3.2 10 0.03 P199-ND 2.10 18.90 168.00/100 1117.20/1,000 BR2330-1VC. 
13 6 165 6.4 10 0.03 P143-ND 3.63 32.63 116.00/40 870.00/400 BR2325-2HC 
14 3 12 0.5 = 0.03 P130-ND 5.63 50.63 900.00/200 11475.00/4,000 CR2004-P9A 
15 3 1000 10.5 10 0.2 P126-ND 4.38 39.38 350.00/100 2327.50/1,000 CR2477-1HF 
PCB Terminal - High Temperature Coin Type (-40°C to 125°C) 
16 3 48 0.8 = 0.03 P290-ND NEW! 1.93 17.33 770.00/500 4908.75/5,000 BR1225A/FA 
17 3 48 1.0 = 0.03 P061-ND 1.93 17.33 184.80/120 1228.92/1,200 BR1225A/HB 
18 3 120 1.5 = 0.03 P022-ND 2.08 18.68 398.40/240 5079.60/4,800 BR1632A/FA 
19 3 120 1.5 = 0.03 P291-ND NEW! 2.08 18.68 249.00/150 2649.36/2,400 BR1632A/GA 
20 3 120 See 1.5 _ 0.03 P023-ND 2.08 18.68 664.00/400 2649.36/2,400 BR1632A/HA 
21 Coin 3 120 Figure 1.5 = 0.03 P024-ND 2.08 18.68 664.00/400 4233.00/4,000 BR1632A/VA 
22 3 255 Above 3.2 = 0.03 P025-ND 2.35 21.15 376.00/200 2500.40/2,000 BR2330A/FA 
23 3 255 3.2 = 0.03 P026-ND 2.35 21.15 376.00/200 2500.40/2,000 BR2330A/HD 
24 3 255 3.2 = 0.03 P027-ND 2.35 21.15 376.00/200 2500.40/2,000 BR2330A/VA 
25 3 1000 8.0 = 0.03 P028-ND 3.83 34.43 306.00/100 2034.90/1,000 BR2477A/FB 
26 3 1000 8.0 — 0.03 P029-ND 3.83 34.43 306.00/100 2034.90/1,000 BR2477A/HB 
27 3 1000 8.0 = 0.03 P030-ND 3.83 34.43 306.00/100 2034.90/1,000 BR2477A/VA 
Pin Type 
a Pin 3 25 4.2 x 25.9 0.55 4 0.5 P140-ND 3.75 33.75 900.00/300 5737.50/3,000 BR425 
= Pin 3 50 4.2 x 35.9 0.85 6 1.0 P139-ND 3.75 33.75 900.00/300 5737.50/3,000 BR435 
* See "How To Order" for note on shipping charges on prepaid orders. + Has internal 6.8K ohm resistor in series. # Retail Card package. § Bulk package. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. Lithium Batteries (Cont) 
Computer, Camera, Standard and Standard Coin Types 


Drain 
Cap. Dim. (mm) Wt.* Pulse Std. Digi-Key Pricing Panasonic 
Type (Vv) (mAh) Dia. x Height (g) (mA) (mA) Part No. 1 10 Pkg. Carton Part No. 
Computer Type 
Replacement Pack 6 1200 19.5 x 33.9 x 36.0 31.0 250 2.5 P204-ND 12.63 113.63 1454.40/144 2181.60/288 BR-P2PE 
Pack with Leads 1200 22.0 x 39.0 x 41.0 45.0 = — P203-ND+ 15.48 139.28 619.00/50 928.50/100 BR-E3C3BCA 
Camera Type 
Replacement Cyl. 3 750 15.6 x 27.0 11.0 = 20 P157-ND§ 4.50 40.50 360.00/100 2872.80/1,200 CR-2PA/B 
Replacement Cyl. 3 750 15.6 x 27.0 11.0 = 20 P155-ND# 7.00 63.00 67.20/12 4468.80/1,200 CR-2PA/1B 
Replacement Cyl. 3 1400 17.0 x 34.5 17.0 = 20 P151-ND§ 3.88 34.88 310.00/100 2061.50/1,000 CR-123APA/B 
Replacement Cyl. 3 1400 17.0 x 34.5 17.0 — 20 P154-ND# 7.25 65.25 69.60/12 4628.40/1,200 CR-123APA/1B 
Replacement Pack 3 3000 29.0 x 14.5 x 52.0 39.0 = 200 P212-ND# 12.99 = 138.96/12 2501.28/288 CR-V3A/1B 
Replacement Pack 6 1400 17.0 x 34.0 x 45.0 38.0 =. 20 P073-ND# 12.95 116.55 124.32/12 2237.76/288 2CR-5MPA/1B 
Replacement Pack 6 1400 19.5 x 35.0 x 36.0 37.0 —= 20 P205-ND# 12.95 _ 139.86/12 2983.68/288 CR-P2PA/1B 
Standard Type 
Cc 5000 26.0 x 50.0 42.0 300 5.0 P167-ND 13.70 123.30 1096.00/100 1644.00/200 BR-CSSP 
C with Tabs 5000 26.0 x 50.0 42.0 300 5.0 P144-ND 14.88 133.88 1190.00/100 1785.00/200 BR-CT2SP 
A 2200 17.0 x 45.5 13.5 250 2.5 P362-ND NEW! 10.38 93.38 166.00/20 3112.50/500 BR-AG 
Awith Tabs 2200 17.0 x 45.5 13.5 250 2.5 P362T-ND NEW! 10.68 96.08 170.80/20 3202.50/500 BR-AG-T 
A 1800 17.0 x 45.5 18.0 250 2.5 P267-ND 9.38 84.38 750.00/100 4987.50/1,000 BR-A 
Awith Tabs 3 1800 17.0 x 45.5 18.0 250 2.5 P267T-ND 9.68 87.08 774.00/100 5147.10/1,000 BR-A-T 
2/3 A 1450 17.0 x 33.5 13.5 250 2.5 P361-ND NEW! 5.00 45.00 1600.00/400 4256.00/1,600 BR-2/3AG 
2/3 A with Tabs 1450 17.0 x 33.5 13.5 250 2.5 P361T-ND NEW! 5.30 47.70 1696.00/400 4511.36/1,600 BR-2/3AG-T 
2/3 A 1200 17.0 x 33.5 13.5 250 2.5 P133-ND 4.40 39.60 70.40/20 2112.00/800 BR-2/3A 
2/3 A with Tabs 1200 17.0 x 33.5 13.5 250 2.5 P201-ND 5.25 47.25 420.00/100 2793.00/1,000 BR-2/3AT-2SP 
2/3 A w/2 PCB Pins 1200 17.0 x 33.5 13.5 250 2.5 P226-ND 5.25 47.25 420.00/100 2793.00/1,000 BR-2/3AE5SP 
2/3 Aw/3 PCB Pins 1200 17.0 x 33.5 13.5 250 2.5 P270-ND 5.25 47.25 420.00/100 2793.00/1,000 BR-2/3AE2SP 
Standard Coin Type 
25 12.5x 1.6 0.6 5 0.03 P182-ND 1.38 12.38 440.00/400 2805.00/4,000 BR1216 
35 12.5 x 2.0 0.7 5 0.03 P342-ND NEW! 1.38 12.38 220.00/200 2805.00/4,000 BR-1220 
48 12.5x 2.5 0.8 5. 0.03 P183-ND 1.43 12.83 456.00/400 2907.00/4,000 BR1225 
48 16.0 x 1.6 1.0 8 0.03 P184-ND 1.40 12.60 224.00/200 1489.60/2,000 BR1616 
75 20.0 x 1.6 1.5 10 0.03 P137-ND 1.25 11:25 200.00/200 1330.00/2,000 BR2016 
100 20.0 x 2.0 2.0 10 0.03 P185-ND 1.38 12.38 220.00/200 1463.00/2,000 BR2020 
110 23.0 x 2.0 2.5 10 0.03 P136-ND 1.50 13.50 240.00/200 1596.00/2,000 BR2320 
165 23.0 x 2.5 3.2 10 0.03 P135-ND 1.50 13.20 240.00/200 1596.00/2,000 BR2325 
190 20.0 x 3.2 2.5 10 0.03 P186-ND 1.38 12.38 220.00/200 1463.00/2,000 BR2032 
255 23.0 x 3.0 3.2 10 0.03 P187-ND 2.03 18.23 324.00/200 2154.60/2,000 BR2330 
500 30.0 x 3.2 5.5 10 0.03 P341-ND NEW! 2.75 24.75 440.00/200 2926.00/2,000 BR-3032 
30 10.0 x 2.5 0.7 5 0.1 P031-ND 1.13 10.13 360.00/400 2295.00/4,000 CR1025 
25 12.5x 1.6 0.7 5 0.1 P032-ND 1.13 10.13 360.00/400 2295.00/4,000 CR1216 
35 12.5 x 2.0 1.2 5 0.1 P033-ND 1.08 9.68 344.00/400 2040.00/4,000 CR1220 
Coin 3 40 16.0 x1.2 0.8 5 0.1 P041-ND 2.70 24.30 432.00/200 1296.00/800 CR1612 
55 16.0 x 1.6 1.2 8 0.1 P034-ND 1.00 9.00 160.00/200 1064.00/2,000 CR1616 
75 16.0 x 2.0 1.3 8 0.1 P035-ND .98 8.78 312.00/400 1989.00/4,000 CR1620 
125 16.0 x 3.2 1.8 8 0.1 P036-ND 1.13 10.13 360.00/400 2295.00/4,000 CR1632 
55 20.0 x 1.2 1.4 10 0.1 P037-ND 1.25 11.25 400.00/400 2550.00/4,000 CR2012 
90 20.0 x 1.6 1.7 10 0.1 P138-ND 45 4.05 72.00/200 287.28/1,200 CR2016 
165 20.0 x 2.5 2.5 15 0.2 P188-ND 50 4.50 80.00/200 1020.00/4,000 CR2025 
220 20.0 x 3.2 3.1 15 0.2 P189-ND A5 4.05 72.00/200 918.00/4,000 CR2032 
130 23.0 x 2.0 3.0 15 0.2 P038-ND 1.25 11.25 200.00/200 1330.00/2,000 CR2320 
265 23.0 x 3.0 4.0 15 0.2 P111-ND 1.60 14.40 256.00/200 1702.40/2,000 CR2330 
560 23.0 x 5.4 5.9 15 0.2 P117-ND 1.98 17.78 158.00/100 1050.70/1,000 CR2354 
100 24.5 x 1.2 2.0 10 0.2 P042-ND 3.25 29.25 520.00/200 1560.00/800 CR2412 
620 24.5 x 5.0 6.3 10 0.2 P340-ND NEW! 1.38 12.38 110.00/100 825.00/1,000 CR-2450 
1000 24.5 x 7.7 10.5 10 0.2 P120-ND 3.00 27.00 240.00/100 1596.00/1,000 CR2477 
500 30.0 x 3.2 Toll 15 0.2 P121-ND 2.58 23.18 412.00/200 2739.80/2,000 CR3032 


* See "How To Order" for note on shipping charges on prepaid orders. + Has internal 6.8K ohm resistor in series. # Retail Card package. § Bulk package. 


Vanadium Pentoxide Lithium Rechargeable Batteries i 


Features: Applications: 
+ One high-voltage battery to serve your back up needs. This single, compactly designed, cost-effective 3V battery does the work of three + Memory Backup: Facsimiles, ECRs, telephones, typewriters, 
1.2V Ni-Cd or two capacitors. +» Months of continuous use as a backup. The VL3032 has a nominal electrical capacity of 100mAh which sequencers, VTRs, video cameras, personal computers, memory 
translates into 10,000 hours with a microprocessor load of 10 pA. cards, tuners. 


Fig. 7 
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Dimensions Drain 
Capacity (mm) Weight Max. Charge Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Type (V) (mAh) Dia. Height A (g) (mA) Current* Part No. 1 10 Pkg. Carton Part No. 

1 1.5 6.8 2.05 _ 0.3 0.01 <0.2 mA P048-ND 4.43 39.83 1416.00/400 9027.00/4,000 VL621-F9D 
2 ri 12.5 2.0 = 0.8 0.03 <0.5 mA P079-ND 4.45 40.05 213.60/60 2840.88/1,200 VL1220-1HF 
3 Coin 3 7 12.5 2.0 = 0.8 0.03 <0.5 mA P080-ND 4.45 40.05 178.00/50 2840.88/1,200 VL1220-1VC 
4 20 20.0 2.0 _ 2.2 0.07 <1.5mA P081-ND 4.75 42.75 456.00/120 1710.00/600 VL2020-1HF 
5 20 20.0 2.0 27 2.2 0.07 <1.5mA P082-ND 4.75 42.75 456.00/120 1710.00/600 VL2020-1VC 
6 30 23.0 2.0 => 2.8 0.10 <2.0 mA P083-ND 5.85 52.65 280.80/60 2106.00/600 VL2320-1HF 
5 30 23.0 2.0 27 2.8 0.10 <2.0 mA P084-ND 5.85 52.65 280.80/60 2106.00/600 VL2320-1VC 
6 50 23.0 3.0 = 3.7 0.10 <2.0mA P085-ND 7.38 66.38 354.00/60 2655.00/600 VL2330-1HF 
5 Coin 3 50 23.0 3.0 3.7 3.7 0.10 <2.0mA P086-ND 7.38 66.38 354.00/60 2655.00/600 VL2330-1VC 
7 100 30.0 3.2 = 6.3 0.20 <4.0 mA P087-ND 9.28 83.48 445.20/60 3339.00/600 VL3032-1GUF 
8 100 30.0 3.2 = 6.3 0.20 <4.0 mA P088-ND 9.28 83.48 742.00/100 3339.00/600 VL3032-1F2 


* Charge Voltage = 3.4 + 0.15V 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 895 


Panasonic. Manganese Lithium — Batteries (ML Series) 


Features: 


+ Charging at voltage levels even under zy Fig. 2:NEW! i i Fig. 5 NEW! 
3V. In order to support the current trend in [~ O68 O95 
ICs toward lower voltages, these batteries i r 
can be charged at a 3 +0.2 voltage level, 
and this makes it easier to set the 
charging circuits for the circuits which 20 
employ 3V ICs. +||0.15 

+Large capacity for hour-after-hour I. 9, 5-4 Ho 
back-up. x L. a 44.45 

-Excellent withstand voltage char- 
acteristics. These batteries can withstand ig. Hl Fig. 7 NEW! 


the application of a continuous 3.2V 
voltage at a high temperature of 60°C 
(140°F). 


Applications: 

+ Power source for backing up memory data 
in mobile telephones, personal handy- 
phone systems, memory cards, pagers, 
data terminals and office automation 
equipment. 


Capacity Dim. (mm) Weight Drain Std. Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Type (Vv) (mAh) Dia. Height (g) (mA) Part No. i 10 Pkg. Carton Part No. 
1 2.6 6.8 1.25 0.15 0.01 P298-ND NEW! 2.13 19.13 850.00/500 5418.75/5,000 ML612S/F9D 
2 3.4 6.8 1.45 0.17 0.01 P297-ND NEW! 2.13 19.13 850.00/500 5418.75/5,000 ML614S/FOF 
3 2.9 6.8 1.55 0.20 0.01 P043-ND 2.13 19.13 850.00/500 5418.75/5,000 ML616S/F9D 
4 5.0 6.8 2.05 0.30 0.01 P044-ND 2.13 19.13 680.00/400 4335.00/4,000 ML621S/F9D 
5 Coin 3 11.0 9.5 2.05 0.50 0.03 P296-ND NEW! 2.75 24.75 880.00/400 5610.00/4,000 ML920S/F9D 
6 17.0 12.5 2.0 0.80 0.03 P295-ND NEW! 2.75 24.75 550.00/250 7012.50/5,000 ML1220/F1A 
i 17.0 12.5 2.0 0.80 0.03 P294-ND NEW! 2.75 24.75 550.00/250 7012.50/5,000 ML1220/V1A 
8 45.0 20 2.0 2.20 0.10 P045-ND 3.63 32.63 580.00/200 7395.00/4,000 ML2020/V1A 
9 45.0 20 2.0 2.20 0.10 P046-ND 3.63 32.63 580.00/200 7395.00/4,000 ML2020/G1A 
10 45.0 20 2.0 2.20 0.10 P047-ND 3.63 = 195.75/60 8874.00/4,800 ML2020/H1C 


Niobium Titanium Lithium Rechargeable Battery 


Features: Applications: 
fo 68 4 72.55 Designed for very low voltage ICs. Nominal voltage is 2.0V. These can be charged Power source for backing up memory data in cellular phones, PDAs (personal 
: and discharged at temperatures as high as 60°C (140°F). Charging voltage is 2.5 digital assistants), portable communication devices, and other handheld 
volts. applications. 
Voltage | Capacity Dim. (mm) Weight | Drain Std. Digi-Key Price Each Panasonic 
sk 5 le 0.15 Type (V) (mAh) Dia. Height (g) (mA) Part No. 1 10 400 Part No. 
Coin 2.0 4.0 6.8 2.55 0.25 0.01 P009-ND 3.75 3.38 3.00 NBL621/F9D 


Flashlights and Light Scopes 


TASKMASTER™ Flashlights 


These Heavy-Duty Lights are durable enough for even the most Features: » Powerful hands-free operation + Designed for 


demanding jobs. 


Features: 


TASKMASTER™ Head Light (Fig.3) 


comfort with wide, adjustable elastic headband and padded 
headrest + Heavy-duty rugged, impact resistant plastic housing 


and durable switch + Pivoting lamp has high intensity bulb with 
+ Performance tested by independent testing laboratory + Dur- hands-free operation for any job indoors or out » Lightweight 
able scratch-resistant high-tech plastic withstands drop tests 5.7 oz. (161.59 grams) * Operates on two “AA” batteries 
from 7 feet onto concrete pavement + Powerful Krypton bulb (P107-ND sold separately) » Spare bulb included. 


for brighter and whiter light + Heavy-Duty switch tested to ™ i . 
operate over 10,000 cycles » Lifetime warranty on flashlight TASKMASTER mE ignieeepe:(Fid-4) 


and switch (on manufacturer defects only). Features: + Built-in blue filter optimizes focal clarity + Sturdy 
rack and pinion focusing mechanism built into the barrel (Shown with base) 
Specifications: + Comes with removable base stand/mount clip for viewing 
BF-310PA/K-A: (Fig.1) slides, printed pieces, etc. 
+ Weight: 8.53 oz. + Batteries: 2 Heavy-Duty “AA” size Specifications: + Magnification: 100x + Power Source: Two Digi-Key Price Panasonic 
+ Brightness: Light output of over 50 candles at 5 feet (1.52 “AA” batteries (P107-ND sold separately) + Body Material: | Fig | Description Part No. Each Part No. 
meters) ABS plastic (black) + Dimensions: 5.5” x 2.0” x 0.9” (139.7mm 
BRATOBANAL G3 x 50.8mm x 22.86mm) + Weight: Approx. 2.4 oz. (68.04 | 1 | Flashlight... P056-ND 6.99 BF-310PA/KA 
SUPA EE (Fig-2) , grams) 2 | Flashlight... ..| POS7-ND 8.49 | BF-110PA/KA 
* Weight: 1.16 Ibs. + Batteries: 2 Heavy-Duty “D" size applications: Research labs, environmental field work, circuit | 3 | Head Light ............cccscscs0000- PO59-ND 12.99 | BF-178PA/1B 
+ Brightness: Light output of over 100 candles at 5 feet (1.52 board exam, hobbyists, collectors, students, manufacturing, . 
meters) 4 100X Light Scope................... POS5-ND 59.99 FF-394PA 
and more. 
Replacement Type 2, 3, 4, and 9 Type 43 and 92 
Pan. Cap. C/5 Dimensions Let Weight | Digi-Key Price | Panasonic] Replacement Packs available for the following telephone brands. 
UNAS || Catety) Loren Gch) Oz. (9) euiL Me, (EEG [engl AT&T / Lucent General Electric Panasonic Sony 
1 |3.6| 600 | 1.88 x 1.65 x 0.55 (47.8 x 41.9 x 14.0) | 2.37 (67.2) | PO72-ND 6.86 | P-P501 Bell Phone Goldstar Phone Mate Southwestern Bell 
2 3.6 300 1.09 x 1.65 x 0.55 (27.7 x 41.9 x 14.0) | 1.47 (41.7) | PO71-ND 6.86 | P-P301 Bell South GTE Radio Shack Freedom Phone 
3 |3.6] 300 | 1.09x 1.65 x 0.55 (27.7 x 41.9 x 14.0) | 1.47 (41.7) | PO70-ND 6.86 | P-P302 Cobra Northwestern Bell Sanyo Tele-Phone 
4 3.6 300 1.09 x 1.65 x 0.55 (27.7 x 41.9 x 14.0) | 1.47 (41.7) | PO69-ND 6.86 | P-P303 Code-A-Phone Pacific Bell Sears Toshiba 
9 |36] 300 | 1.09x 1.65 x 0.55 (27.7 x 41.9 x 14.0) | 1.47 (41.7) | PO66-ND 6.86 | P-P304 Conair Pactel Sharp Uniden 


To obtain the correct Panasonic cross reference number, please call our technical 


) 
43 |3.6| 600 |2.16x 1.77 x 0.66 (54.9 x 45.0 x 16.8) | 2.69 (72.6) | PO65-ND 22.39 | P-P543 
} staff at 1-800-344-4539 with the model number of your phone. 


92 | 3.6 600 2.08 x 1.68 x 0.58 (52.8 x 42.7 x 14.7) | 2.52 (71.4) | PO64-ND 16.92 | P-P592 


More Product Available Online: www.digikey.com 
896 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Extra Heavy Duty Carbon Zinc Batteries 


FEATURES: 


+ Unsurpassed Leakage Resistance 
for a Longer Service Life 


+ Discharge Characteristics Suited 


APPLICATIONS: * Transistor radios, tape recorders, 
portable TVs, interphones, transceivers, electronic calcu- 
lators, clocks and watches, communications equipment, 
measuring instruments and various other electronic 


products + Aashlights, pen lights and various other 
lighting devices * 8mm cameras and other photographic 
products +» Gas and oil equipment, toys, etc. 

Also available in tabbed version of D, C, and AA cell 


batteries; denoted by “T” suffix in Digi-Key part number. 

Digi-Key is not approved by any state or federal agency as 
an authorized supplier of product for medical, life support We 
or life sustaining devices or systems. 


for All Applications Dimensions — In. (mm) Weight* Digi-Key Pricing Panasonic 
« Excellent Storage Life Size (V) Dia. Height Oz. (grams) Capacity (to 0.9V/Cell) Part No. Each Pkg. Carton Part No. 

: A AA 1.5 0.571 (14.5) 1.988 (50.5) 0.67 (19) 110 hrs. (100 cont.) P103-ND 51 20.40/60 = 132.60/600 | UM-3NX 
Panasonic Extra Heavy Duty battery 's AAA 15 0.413 (10.5) 1.752 (44.5) 0.34 (9.7) 39 hrs. (100 cont.) P265-ND .27 9.00/50  162.00/1500 | RO3NPA/BK 
composed of: manganese dioxide for N AS 0.472 (12.0) 1.189 (30.2) 0.23 (6.55) 30 hrs. (1009 cont.) P266-ND -36 12.00/50 _288.00/2000 | UM-5NX 
alten carmela ane ov 9 1.91 x 1.04 x 0.69 (48.5 x 26.5 x 17.5) 1.34 (38) _| 2.5 hrs. (1000 cont. to 5.4V) P104-ND 1.77 14.16/12 —_220.90/288 | 006PNX 
7 4 dad bets Site Be Raina Lantern ¢| 6 [2-11/16"x 2-11/16"x 4-1/16" (68.26 x 68.26 x 103.19)| 20.0 (567) Heavy duty type battery P206-ND 415 44.82/12 44.82/12 | W4FDPA 
salts such as zine chloride and am- L__AA | Tabbed Version... P103T-ND 87 34.80/60 261.00/600_| UM-3NX 
Monium chloride for the electrolyte. See “How To Order” for note on shipping charges on prepaid orders. + Spring top type. 

7: 4 4 7 MADE IN U.S.A. ae 
Panasonic. Industrial Alkaline Batteries ac. Staticide. 
FEATURES: The cylindrical alkaline battery is composed of: manganese dioxide for and other cordless products. Also available in 
+ Large Current and Large Capacity _the positive-activating substance, zinc powder for the negative- tabbed version of D, C, and AA cell batteries; PowerPen 


activating substance, and caustic alkali for the electrolyte. 

APPLICATIONS: 99% MERCURY FREE - Headphone stereo, radio- 
cassette recorders, strobes, cameras, electronic calculators, 8 mm 
cameras, electric shavers, tape recorders, high-power flashlights, toys 


denoted by “T” suffix in Digi-Key part number. 
Digi-Key is not approved by any state or 
federal agency as an authorized supplier of product for medical, life 
support or life sustaining devices or systems. 


for an Excellent Performance 
+ Stable Voltage and Current 
+ Unsurpassed Resistance to Leakage 
- Excellent Storage Life 


A battery contact cleaner 
that inhibits and removes 
oxidation on all types of 
batteries and terminals of 
battery powered products. 


Dimensions — In. (mm) Weight* Capacity Rated Digi-Key Pricing Panasonic This means you will spend 
Size (V) Dia. Height Oz. (grams) (to 0.9V/Cell) Drain (mA) Part No. Each Pkg Carton Part No. less money on batteries 
D 1.5 1.346 (34.2) 2.421 (61.5) 4.76 (135) 1200 hrs. (1002 cont.) 320 P105-ND 1.74 13.92/12 146.16/144 | AM-1PIX because PowerPen will 
Cc 1.5 1.031 (26.2) 1.969 (50.0) 2.29 (65) 380 hrs. (100 cont.) 300 P106-ND 1.29 20.64/24 160.99/288 | AM-2PIX maximize your batteries 
AA 1.5 0.571 (14.5) 1.988 (50.5) 0.85 (24) 170 hrs. (100 cont.) 130 P107-ND 57 15.20/40 148.20/600 | AM-3PIX/2S performance. In addition 
AAA 15 0.413 (10.5) 1.752 (44.5) 0.42 (12) 65 hrs. (1002 cont.) 25 P146-ND 57 19.00/50 —-123.50/500 | AM-4PIX/2S using PowerPen as 
N 1.5 0.472 (12.0) 1.189 (30.2) 0.32 (9) 48 hrs. (100 cont.) 25 P147-NDt 1.08 17.28/24 280.80/600 | AM5X directed will protect all 
OV 9 1.93 x 1.04 x 0.69 (49.0 x 26.0 x 17.5) 1.66 (47) 6 hrs. (100 cont. to 5.4V) P145-ND 2.22 17.76/12 277.06/288_ | 6AM-6PIX/1S terminals from corrosion 
D Tabbed Version . P105T-ND 2.10 16.80/12 186.48/144 | AM-1PIX therefore extending the 
Cc Tabbed Version . P106T-ND 1.65 26.40/24 237.60/288 | AM-2PIX products’ life. 
AA Tabbed Version . P107T-ND 93 24.80/40 279.00/600 | AM-3PIX/2S 


* See “How To Order” for note on shipping charges on prepaid orders. _ t Made in Japan. $T1026-ND 


Panasonic. Sealed Lead-Acid Batteries 


GENERAL FEATURES: “DO NOT LEAK!!” 


(Valve Regulated) 


+ High Quality & High Reliability: The LCR battery 
has stable and reliable capacity. 100% tested on line 
for voltage, capacity, and seals. And all vents are 100% 
visually inspected during the final assembly process. 


+ High Power Density: These batteries save 
installation space, while providing full and reliable 
power for the equipment, and many have been 
designed for rapid recharge, or for high power output. 


+ Leak-resistant Structure: The LCR battery uses an 
absorbed electrolyte system. The LCR batteries have 
exceptional leak resistance, and can be used in any 
position. 

+ Long Service Life; Flat or Cyclic: The LCR 


battery has long life in float or cyclic service. 


+ Easy Maintenance: There is no need to check the 
specific gravity of the electrolyte or to add water 
during the service life. Totally sealed, and needs only 
charging for maintenance. 


+ No Corrosive Gas Generation: There is no 
corrosive gas generation during normal use. 


+ Exceptional Deep Discharge Recovery: LCR 
batteries have exceptional deep discharge recovery 
and charge acceptance, even after deep or 
prolonged discharge. 


+ DOT & IATA Approval: Transportation; The SLA 
batteries should be handled as common cargoes for 
both air and boat shipping. 


+ U.L. Component Recognition: U.L. Component 
Recognition under UL924, Section 38, for 
Emergency Lights and Power Supplier (not UPS), 
requires that the battery safely vent when 
overcharged, and tested under mineral oil. It further 
requires that the equipment and battery be submitted 
together for formal UL approval. (UL Component 
Recognition does NOT remove this requirement 
for complete package testing). The manufacturer 
suggests peak charging all sealed lead acid batteries 
before use and intermittently during storage. 


Digi-Key is not approved by any state or federal 
agency as an authorized supplier of product for 
medical, life support or life sustaining devices or 
systems. 


nic 


[Baie Pack | 
Battery Pack 


CROSS REFERENCE ABBREVIATIONS: 
EP = Eagle-Picher; YU = Yuasa; PS = Power Sonic; 
PA = Panasonic 


Cap. Panasonic Replacement — 
20h Rate Dimensions — In. (mm) Term. Weight* | Digi-Key Pricing Panasonic Battery Cross Reference PA i] CO 
(V) | (Ah) LxWxH Type (In.) Ibs. (kg) | Part No. 1 10 Carton Part No. (see above for mfg. abbreviations) 
6 1.3 3.82 x 0.94 x 1.97 (97 x 24 x 50) .187 spade | 0.66 (.30) | P128-ND 8.34 74.16 259.55/40 | LC-RO61R3PU | YU: NP1.2-6; PS: PS-612, PA: LOR-6V1.3P Batte ry Cc harg er/ 
6 3.4 5.28 x 1.34 x 2.36 (134 x 34x60) | .187 spade) 1.37 (.62) | P166-ND 15.80 140.41 294.86/24 |LC-RO63R4P | EP: OF6V2.6; YU: NP3-6; PS: PS-626 Mai ntai ner 
6 4.2 2.76 x 1.89 x 4.02 (70x 48x 102) | .187 spade) 1.72 (.78) | P164-ND 8.44 75.00 157.50/24 |LC-RO64R2P | — 
6| 72 | 5.95x1.34x3.70(151x34x94) | .187 spade | 2.78 (1.26)| PO74-ND 13.39 —  124.95/12 |LC-RO67REP | YU: NP7-6: PA: LCR-6V7.2P INTELITENDER MODELS 150 & 300 
6 12.0 5.95 x 1.97 x 3.70 (151 x50 x 94) | .187 spade | 4.30 (1.95) | P075-ND 16.09 = 150.15/12 | LC-RO612P PA: LCR-6V12P_ Dim. in 
6 12.0 5.95 x 1.97 x 3.70 (151 x 50x 94) | .250 spade | 4.30 (1.95) | _P165-ND 16.09 — 150.15/12 | LC-RO612P1 PA: LOR-6V12P1 Inch (mm) Pm #150: 5.0 (127) 
12 1.3 3.82 x 1.87 x 1.97 (97 x 47.5x 50) | .187 spade | 1.30 (.59) | P264-ND 17.47 155.31 271.80/20 | LC-R121R3PU | PS: PS-1212, PA: LOR-12V1.3P 000: 71.0. (178) 
12 2.2 6.97 x 1.34 x 2.36 (177 x 34x60) | .187 spade) 1.76(.80) | P171-ND 20.31 180.53 379.11/24 |LC-R122R2P | EP: OF12\1.5; YU: NP1.9-12; PS: PS-1219 
12 3.4 5.28 x 2.64 x 2.36 (134 x 67 x60) | .187 spade | 2.65 (1.20) | P172-ND 25.65 = 239.40/12 |LC-R1I23R4P_ | EP: OF12V2.6S1; YU: NP2.6-12; PS: PS-1230 
12 7.2 5.95 x 2.54 x 3.70 (151 x 64.5 x 94) | .187 spade | 5.45 (2.47) | P078-ND 20.14 = 156.63/10 | LC-R127R2P_ | YU: NP7-12; PA: LOR-12V6.5P 
12 7.2 5.95 x 2.54 x 3.70 (151 x 64.5 x 94) | .250 spade | 5.45 (2.47) | P218-ND 22.95 =— 178.50/10 | LC-R127R2P1 | PA: LCR-12V6.5P1 
12 12 5.95 x 3.86 x 3.70 (151 x98 x94) | .250 spade) 8.41 (3.8) | P230-ND 33.19 = 265.50/12 | LC-RA1212P1 | — ~  f 
12 17 7.13 x 2.99 x 6.58 (181 x 76 x 167) nut/bolt 14.3 (6.5) | P174-ND 36.23 = 124.20/4 | LC-RD1217P | EP: OAV12V18; YU: NP15-12; PS: PS-12150 3.50 (89) 
12 20 7.13 x 2.99 x 6.58 (181 x 76 x 167) nut/bolt 14.6 (6.6) | P231-ND A113 _ 141.00/4 | LC-X1220P _ The InteliTender brings the battery to full 
12) 28 |6.50x4.92x 7.07 (165x125x179.5)| nut/bolt | 24.3(11) | PO49-ND 50.75 435.00 = LO-XB1228P_ | PA: LG-X1228P eae Set inoritOrs the betterice 
12) 33 |7.70x5.12x 7.09 (195.6 x 130 x 180) nut/bolt | 26.5(12) | P259-ND 57.09 489.30 — — |LCLAt233P | PS: PS-12330, PA: LOR-12V33P voltage, supplying only what is needed to 
12 42 7.76 x 6.50 x 7.09 (197 x 165 x 180) | nut/bolt 35.3 (16) | P153-ND 80.94 693.75 = LC-X1242P = maintain the ideal charge. 
12| 65 | 13.80.x 6.54 x 6,89 (350 x 16x 175)| _nutvbolt | 52.9(24) | P209-ND 123.38 1057.50 — _|Lexi265P | Pa: LOR-12V65P Model 300 charges 2 batteries. 
VCR/Camcorder Batteries 
Digi-Key Price 
PA: LCS-2012AP, LCS-2012AVBNC, Volt | Amp Part No. Each 
12 23 7.17 x 0.94 x 2.43 (182 x 24 x 62) pressure | 1.40 (.64) | P179-ND 22.56 = 210.58/12 | LC-SA122R3EU} ei ire alg Battery Chargers 
12 2.0 5.65 x .93 x 2.55 (143.5 x 24 x 65) pressure | 1.30(.59) | P263-ND 25.93 = 242.00/12 |LC-SD122EU | PA: AGBP20P; LCS-2012DVBNC, PV-BP50 3 ee on 
Trickle Charge Series (for communications, micro UPS, emergency lights, etc.) ae 4 ee a. 
12| 20 | 7.17x0.94%2.43(182x 24x62) | pressure | 1.40(.64) | PO52-ND 22.33 — — 347.34/20 |LCTAI22PU | P260 KY 1.5x2 PATC-08-NDft 124.88 
Vi ) 
e af Cable (Must Order Separately) 
Terminal Gip for P178, P179, P263, PO50, and P052 P260-ND 4.73 42.00 1365.00/500 | VJA0180 “ 
& Battery Hook-up, 
Spring Gamp PATC-07-ND 7.49 
Cap. @ 10 Minute Dimensions — Inch (mm) Term. Weight Digi-Key Pricing Panasonic Panasonic Replacement Motorcycle Hook-up, 
(V) | Rate (watt/cell) LxWxH Type (In.) Lbs. (kg) Part No. 1 Carton Part No. Battery Cross Reference} Ring Lugs PATC-06-ND 5.00 
Watt-Rated Series (Designed for UPS Back-up Systems) Marine Hook-up, 
Ring Lugs PATC-05-ND 5.00 
12 20W 5.51 x 1.52 x 3.70 (140 x 38.5 x 94) | .250 spade 2.98 (1.35) | P210-ND 20.81 194.25/12 | UP-RW1220P1 | PA; LC-R129CH1 
45W 5.95 x 2.54 x 3.70 (151 x 64.5x 94) | .250 spade | 5.62 (2.55) | P225-ND 22.95 178.50/10 | UP-RW1245P1 | PA; LC-R129P1 * Recommended for 2.0 to 3.4 Ah batteries. 


* See “How To Order” for note on shipping charges on prepaid orders. 


+ Recommended for 4.0 Ah & above batteries. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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EYSTONE Battery Holders 


Fig. 29 


Uses 079 
CR2032 

Coin Cell Lithium “¥ 
Batteries 


Zone for optional - 
adhesive fixation 


Compact 


Fig. 30 


Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each Digi-Key Price Each 
Fig. Desc. Part No. 1 10 100 Fig. Desc. Part No. 1 10 100 Fig. Desc. Part No. 1 10 100 
“N” Cell Holders* 10 4 Cell 196K-ND 4.05 3.04 2.40 Insulated Polarizing Washers 
7 7 Cell 754K-ND 143. 1.08 88 11 1 Cell 2224K-ND 1.45 1.09 89 33 Red 50KND = 08 07 
2 2 Cell 155K-ND 295 2929 181 12 2 Cell 2225K-ND’ 259 1.95 1.59 33 Black 60K-ND _ ‘08 07 
3 3 Cell 156K-ND 612 4.59 3.58 “D” Cell Holders*t “AA” “PC” Battery Clip 
“AAA” Cell Holders* 1 1 Cell 175K-ND 1.61 21 96 Ae 
1 1 Cell 137K-ND 174 «131~—«1.07 2 Eaeeth AGN abe eles a ieel ARSoe oe 8 
2 2Cell 138K-ND 309 232 196 3 3 Cell 190K-ND 6.21 4.66 3.66 ‘AAA” Snap-In Battery Clips 
3 3 Cell 169K-ND 452 3.39 266 9 2 Cell 186K-ND 242 1.82 1.48 34 = 82K-ND- 38/2 16 13 
4 4 Cell 170K-ND 6.18 4.64 65 10 4 Cell 200K-ND 489 367 2.57 “AAA”, “AAAA”, “N” Snap-IN Battery Clips 
2 1 1 Cell 2226K-ND 2.01 1.51 1.22 
“AAA” Cell Holders - PC Mounttt 12 2 Cell 2227K-ND* 3.17 239 1.95 cd = SGN: 2512 0 s10 
5 1 Cell ZEN 72 67 6 24mm Coin Cell Lithium “PC” Holders 9 Volt “PC” Battery Clips (on board battery mount) 
6 2 Cell 2468K-ND 75 69 64 36 Male 593K-ND 27 21 20 
7 3 Cell 2479K-ND 100 93 35 | | 3 cel HO Nn Ne lee 2 37 Female | 594K-ND 3325 24 
7 eel 2aeHIGN® 1101.02 a8 20mm Coin Cell Lithium “PC” Holders 9 Volt Battery Straps 
“AAA” Cell Holders - 6” Wire Leadst t 38 Single 72K-ND 81 73 55 
22 1 Cell 106K-ND 1.12 84 75 9 : . . 
5 1 Cell 2467K-ND 72 67 61 29 1 Cell 103K-ND 124 112 ‘25 39 Dual 227K-ND 210 1.58 1.29 
: 5 Pai zoe she ce fe 23 2 Cell 1026K-ND 98 87 82 Premium 9 Volt Battery Straps (I-Style) 
8 4 ol 2482K-ND 110 102 “94 23mm Coin Cell Lithium “PC” Holders 40 Single, 4” 2238K-ND 46 43 37 
“AA” Cell Holders* ; : 22 1 Cell 107K-ND 1.12 84 75 40 Single, 6" 2239K-ND 48 45 38 
23 2 Cell 1027K-ND .98 87 82 40 Single, 8” 2240K-ND 49 46 39 
: Gell Use en) 1.18 85 70 12mm Coin Cell Lithium “PC” Holders Premium 9 Volt Battery Straps (T-Style) 
2 2 Cell 140K-ND 228 1.71 1.40 i 
3 3 Cell 171K-ND 362 272 213 22 1 Cell 500K-ND 1.72 1.40 1.21 4 Single, 4” 2241K-ND 49 46 39 
4 4 Cell 182K-ND 514 3.86 317 16mm Coin Cell Lithium “PC” Holders 4 Single, 6” 2242K-ND 50 AT 40 
9 2 Cell 189K-ND 192 1.44 1.18 22 1 Cell 502KE-ND 1.49 ‘1.22 1.05 4 Single, 8" 2243K-ND 52 49 A 
10 4 Cell 192K-ND 3.49 2.62 2.03 20mm Coin Cell Holder Economy 9 Volt Battery Straps (I-Style) 
"1 1 Cell 2222K-ND 142 1.07 .93 24 1Cell | 1066K-ND 1.21 1.12 75 40 Single, 4” 232K-ND 28 27 24 
12 2 Cell 2223K-ND 2.42 1.82 1.56 Vertical 20mm Coin Cell Holder 40 Single, 6” 233K-ND .29 27 25 
“AA” Cell Holders - PC Mountt t 25 1 Cell 1067K-ND 1.08 96 90 40 Single, 8" 234K-ND 30 28 .26 
13 1 Cell 2460K-ND 72 67 61 26 1 Cell 1065K-ND 1.08 .96 .90 Economy 9 Volt Battery Straps (T-Style) 
14 2 Cell 2462K-ND 75 69 64 Surface Mount Coin Cell Retainer Contacts 4 Single, 4” 235K-ND 31 .29 27 
15 3 Cell 2464K-ND 1.00 93 85 27 12mm 3000K-ND 34 26 23 4 Single, 6” 236K-ND 31 .29 27 
16 4 Cell 2477K-ND 1.10 1.02 94 27 20mm 3002K-ND 35 .26 .23 4 Single, 8” 237K-ND 32 30 28 
“AA” Cell Holders - 6” Wire Leadst t 27 23mm 3004K-ND 35 27 24 Shielded 9 Volt Battery Straps (I-Style) 
3 T Cell 2461K-ND 720 67 61 27 24mm BOOSKEND) 2001-228 25 42 | Single, 4" | 84-4K-ND 33ST 29 
14 2 Cell 2463K-ND 75 69 64 Thru Hole Mount Coin Cell Retainer Contacts 42 Single, 6” 84-6K-ND 34 "32 30 
15 3 Cell 2465K-ND 1.00 93 85 28 12mm 3001K-ND 34 26 23 42 Single, 8" 84-8K-ND 35 33 30 
is aL! ee TON aS 94 | | 28 ee silva o) _ 26 23 Shielded 9 Volt Battery Straps (T-Style) 
“AA” Cell Holders - with Snap-On Connectortt 28 23mm 3005K-ND 35027 24 silat ry Straps (T-Sty! 
= 28 24mm 3007K-ND 36 38 35 42 Single, 4 81-4K-ND 33 31 .29 
17 2 Cell 2474K-ND 75 69 64 D 42 Single, 6” 81-6K-ND 34 32 30 
18 3 Cell 2475K-ND 4.00 93 85 Surface Mount Coin Cell Holder - Bulk 42 Sinsle: 8" 81-8K-ND 35 33 30 
19 4 Cell 2476K-ND 110 1.02 94 29 [1 Cell, 20mm | _1060K-ND 1.21 1.12 75 us: ical "SV" PC Conne : : 
Cell Lithium Holders - PC Mounttt Surface Mount Coin Cell Holder - Tape & Reel Vertica Vv" Pr onnector 
20B 1/2 AA 108KK-ND 115 (1.06 62 29 [1 Cell, 20mm | 1060KTR-ND 388,82/500 43 = S9B8KND ub TT 56 
20B AA 1028K-ND 118 1.10 64 Surface Mount Coin Cell Holder - Bulk Single “AA” Cell Clip 
20B 2/3 A 1029K-ND 118 1.09 64 30 ]1 Cell, 20mm] 1061K-ND 763. 1.51 7.00 44 = 209K-ND+ 39/2 16 14 
Cell Lithium Retaining Covertt 30 |2Cell,20mm | 1062K-ND 1.63 1.51 1.00 Dual “AA” Cell Clip 
20A 1/2 AA 108CK-ND 38 36 35 30__| 1 Cell, 23mm | _1071K-ND 1.63 1.51 1.00 45 — 210K-ND- 59/2 24 21 
20A AA 1028CK-ND 46 43 40 Surface Mount Coin Cell Holder - Tape & Reel “AAA” Snap-On Contacts 
21 2/3A 1029CK-ND 44 A 38 30 |1Cell,20mm | 1061KTR-ND 221.03/200 a4 = 204K-ND= 39/2 416 14 
“C” Cell Holders*t 30 |2Cell, 20mm | 1062KTR-ND 221.03/200 45 = 202K-NDs 59/2 ‘34 ‘31 
7] T Call 173K-ND 739 1.05 86 30 [1 Cell, 23mm | _1071KTR-ND 221.03/200 
; : er vo an eh aot a 7 Call Tene 128 36 30 * Cell Holders are Aluminum. tt Cell Holders are Plastic. 
eI . : : . 7 q 5 e : t °C” and “D" cell holders are dual clips only. 
9 2 Cell 185K-ND 212 1.60 1.31 32 1 Cell 1295K-ND 1.23 93 76 | «Figs. 34, 35, 44 & 45 sold by the pair. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


898 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


ti Memory Protection Devices 


Battery Holders 


No. of Digi-Key Price Each No. of Digi-Key Price Each 
Fig. | Cells | Description Part No. 1 10 100 Fig. | Cells | Description Part No. 1 10 100 
“1/3N” Cell Holders 20 | 1 | Horizontal, for BROR2032 Battery... BS-3-ND 710 58 
1 1 PC Mount, Solder Legs BC1/3N-ND 86 78 2 1 Horizontal, for 3V Lithium Battery, 
“N” Cell Holders R2032 or BR2032. BS-7-ND 7770 58 
21 PC Mount, Press-to-Kject Feature, OR2032 Battery. BA2032-ND 72 59 54 
2 | 2 | PCMount, Solder Legs .......... Seeeeeereeeeneneetee BH2N-ND 194 1.75 1.60 23 | 1 | sur, Press-to-Ejeci Feoture, CR2032 Battery. | BA2032S\-ND a5). J) ba 
‘AAA” Cell Holders = 7 
Coin Cell Holders — 23mm Cell Diameter 
3 | 2 | PCMount, Solder Legs . BH2AAA-PC-ND 135 1.22 1.01 - 
4 | 3. | PCMount, Solder Legs BHBAAA-PC-ND 224 202 168 17] 2  |PCMount, Solder Legs, 2.5mm Call Height ... BH906S-ND 101 9277 
© (162 40mm) Wire Leas : - - 18 | 1  |PCMount, Solder Legs, 2-3.2mm Call Height . BH908T-C-ND 114 87 73 
3| 2 Stripped-Tinned .187" (4.76mm) ......e.e.sses0+ BH2AAA-W-ND 135 1.22 101| [161 1 SMT, Temp. Range -60°C to +262°C - ERS NGI 05 S80 
6 (152.40mm) Wire Leads, Coin Cell Holders — 24-25mm Cell Diameter 
4] 3 rectal tat Ag 24 PC Mount, Solder Legs, 2-3mm Call Height ......... | BH1000-ND’ 98 «89°74 
_ Stripped Tinned 187" (476MM) ..esesssssss220 BH3AAA-W-ND 224 202 1.68 25| 1 | PGMount, Solder Leys, 77mm Call Height... | BRHOOO-G-ND jie diac ioe 
5 4 6 (1se-40rmm) Wire Leccs, Coin Cell Holders — 30mm Cell Diameter 
Stripped-Tinned .187" (4.76mm) .........-es0+0+ BH4AAA-W-ND 249 225 1.88 id = if 
6 (152.40mm) Wire Leads, 26 | 1 [PCMount, Solder Legs, 3.2mm Call Height ......... BH3000-ND 122 143 95 
6 | 3 Stripped-Tinned .161” (5mm) with Cover......... SBH-431A-ND 83.75 68 9-Volt Cell Holders 
“AA” Cell Holders 27 PC Mount, Solder Legs .... BH9V-PC-ND 117 106 90 
7 | 1 | PCMount, Solder Legs . BHAA-ND 1841.66 «1.39| | 2” 8" (152.40mm) Lead Wires En UAANS) een cee aie 
3] 2 | PCMount, Solder Legs . BH2AA-PC-ND 142 128 107| | 2 6" (152.40mm) Battery Snap Cabl BS6I-ND 3000.27 
28} 1 | 12" (304.8mm) Battery Snap Cable. . BS12I-ND 31 2826 
4 | 3 | PCMount, Solder Legs . BH3AA-PC.ND 239 216 1.80 B 
29 6" (152.40mm) Heavy Duty Battery Snap Cable. BS6I-HD-ND 33 318 
5 | 4 | PCMount, Solder Legs . BH4AA-PC-ND 259 234 1.95 
Battery Case for 3 AA Calle with & Wi 29 12" (304.8mm) Heavy Duty Battery Snap Cable....... | BS12I-HD-ND 35 32 30 
8] 3 YS TOS Ne nla ee 30 PC Mount, Printed Circuit Board Type w/ Contacts ... | _ BO9VPC-ND 141 113 1.02 
Leads and Switch with Belt lip.........eceee $8C331AS-GRN-ND 199 1.80 1.66 - ——— 
a Printed Circuit Snap-Ons (off board battery mount) 
Battery Case for 2 AA Calls with 6” Wire 
9 | 2 | Leads and SWitCh.. eee cseseseseeseeseeees SBH-321AS-ND 72.65 _60| | 31) — |9-Volt Female Snap-on ++ | BSPOFND 220.20 14 
3 |g | Baller Case for 3A Oals with 6” Wire 32 9-Volt Male Snap-on... ... | BSPOV-ND 419° 418 12 
Leads and With. ......seceeeeeeeteeeteeeeeeteees SBH-331AS-ND 103.93 86 Ci it Li ht S k t 
Battery Case for 4 AA Calls with 6” Wire 
9 | 4 | Leads and Witch... esesescseeseeseeseeees SBH-341AS-ND 1.08 98 90 igarette Lighter SO0CKets 
6” (152.40mm) Wire Leads, +21 mm (Inside Diameter) + Auto Plugs: (Fuse 3AG Style) 
3 2 Stripped-Tinned .187” (4.76mm) ............eeeee BH2AA-W-ND 142 128 1.07 + The length of the cord shown in each item is measured from the welding point. 
6" (152.40mm) Wire Leads, re ; 
4 | 3 | stripped-Tinned .187" (4.76mm).........scss0s.0: BHBAA-W-ND 239 216 180] |, Es. Digh-Key Bncorach 
= ig. | Description Part No. 1 10 100 
5 ra 6" (152.40mm) Wire Leads, Auto Power Pl 
Stripped-Tinned .187” (4.76mm).........0.-.00+ BH4AA-W-ND 259 234 1.95 _ Ll Ww jug 
Computer Clock Battery Replacement / “AA” Cell Holder 33 pee ee ae ae io ey. “ ee peo ce ZO Boy 
10 3 9” Wire Leads w/ conn., velcro pads incluieds quand BH3AA-211-ND 3.19 288 284 ABS fused auto plug with no LED, Black . a APP-003-ND 2.07 1.86 1.84 
‘1/2AA” Cell Holders Cigarette Assemblies 
7 | 1 | PCMount, Solder Legs .....0...0ccccseeteeeteeeees BH1/2AA-ND 1.48 1.34 142] [34 | Ggarette Inline Socket, Plastic . Z2010-ND 743. 4.02 1.00 
“2/3A” Cell Holders — | Red Rubber Cap for Sockets .... ZA2081-ND 56 51 50 
7 PC Mount, Solder Legs .... BH2/3A-ND 165. 157. 150! | 35/12’ (3.66 meters) Coil Cord Assembly with 5A Fused Plug.......]  ZA5070-ND 5.26 4.74 4.67 
—| 4. | cover for PC Mount Holder BH2/3AC-ND ‘44 40 ~—34 |_| 36 | 12’ (3.66 meters) 18AWG Cord Assembly, w/10A Fused Plug... ZA5071-ND 648 584 5.76 
1 "| BHD/3AT-ND 166 150 143] |.37|8" (203.2mm) 18AWG Cord Assembly, w/10A Fused Plug....... ZA5072-ND 6.20. 558 551 
“C” Cell Holders 38 6' (1.83 meters) 18AWG Cord, 2.1mm x 5.5mm DC Plug 
12 [1 | PCMount, Solder Legs .ssccscssssssvsvsvsvsssess BHC-ND 2.02 1.82 1.76 ames Fused Fe esieses gehen CESEAND) 385347 3.42 
Lantern Battery Replacement — “D” Cell Holders 39 ae yaete eah Hiss iy saa 00: ZA5074-ND 6.11 5.50 5,42 
13 | 4 | Uses Four UM-+1 or D Calls .. . | BMD-S.ND 3.00 270 261 7 : ee A - - - 
> = 40 (0.30 meters) UL2468 Cord, Lead Acid Gip, 
Coin Cell Holders — 12mm Cell Diameter With 2A Fused PUQ ......0.cccccccccesecesecteteeeesetetees ZA5076-ND 432 389 3.84 
14 | 1 PC Mount, Solder Legs, 2-2.5mm Call Height BH500-ND 7 88 74 oa (© (1.88 meters) Cord, 21mm x 5.5mm RE. Angle DC Plug 
Coin Cell Holders — 16mm Cell Diameter With SA Fused Ug: .iiscncosscesanaaccccosaieancanadaanannania ZA5077-ND 385 347 3.42 
15 |, | PCMount, Solder Legs, 1.63.2mm Call Height .]_ BH600-ND 92 «83S. 8° (203.2mm), UL2468 Cord, Lead Acid Giip, 
16 SMT, Temp. Range -40°C to +245°C - | _ BH600SM-ND 1131.02 85 | | 4] 2 tmmxS.5mmDCPIUQ a... ccececesescesetceessesseeeee ZA5350-ND 291 263 2.59 
Coin Cell Holders — 20mm Cell Diameter 42 | 8” (203.2mm), UL2468 Cord, Lead Acid Clip, No Connector... ZA5350-B-ND 254 2.29 2.25 
17] 2 | PCMount, Solder Legs 2.5-3.2mm Call Height BH800S-ND 60.55 54] | 43 | Panel Mount, Power Socket, Insert Lock . ZA2070-ND 3.36 300 271 
18] 1 | PCMount, Solder Legs ......... BH32T-C-ND 114.87 .73 |_| 43 | Panel Mount, Power Socket, Screw Lock. .|  ZA2060-ND 260 232 210 
19 1 Vertical, for BR, OR2032 Battery BS-5-ND 95 86 72 44 | Power Plug Splitter, One Male Plug-Two Receptacle Sockets...) ZA5018-ND 6.08 5.50 5.40 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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(i Memory Protection Devices “Budget Balancers” Battery Holders 


No. of Digi-Key Price Each 
Fig.| Cells | Description Part No. 1) 10 100 
“N” Cell Holders 

1 1 SOMMER TADS: .cs5s coach hemes tongues ccnaas nance BHNL-ND 58 52 48 
2 2 SOdOr- TADS: sc.ahscccccksdsltecmsaveanaeichamsdal BH2NL-ND 62 56 52 
“AAA” Cell Holders 
3 2 SOMMER TADS: sccies coach nanan tanabiemeaaeads uence’ BC2AAAL-ND 62 56 52 
4 4 Solder TADS) .02c2:cs2.ccnancsoescietceaapamenes BC4AAAL-ND 1.46 1.32 1.22 
§ 4 SOIGSR TADS. sisson tapieinn ate rints nies oi etcnona otal BH24AAAL-ND 99 89 .82 
3 2 | 6" Wire Leads, Stripped-Tinned 3/16" (4.78mm)... | BC2AAAW-ND 69 63  .58 
4 4 | 6" Wire Leads, Stripped-Tinned 3/16” (4.78mm)... | BC4AAAW-ND 1.49 1.35 1.24 
5 4 | 6" Wire Leads, Stripped-Tinned 3/16” (4.78mm)... | BH24AAAW-ND 1.00 .91 .84 
“AA” Cell Holders 
6 1 Solder Tabs ... . | BCAAL-ND 54 49 .46 
7 2 Solder Tabs ... . | BC12AAL-ND 60 .54  .50 
14 2 SOIDSR TADS. tesa si cuatseieleshcteaines nial vie beeches atone BC22AAL-ND 58 62 .48 
8 3 Solder Tabs ... BC3AAL-ND 93 .84 .78 
9 4 Solder Tabs . BC4AAL-ND 96 .87  .80 
10 4 Solder Tabs ... BH24AAL-ND BB. 72 fA 
11 4 Solder Vabsiisicisieedameisaca isan ehsae addins BH14AAL-ND 71 65 .60 
12 6 SOMEN TADS scasccuscexeccateaarerseuesas renee BH26AAL-ND 1.20 1.08 1.00 
13 8 SOdSr-TADS caccneciacininiscimndcaetedacrhsate, BH48AAL-ND 1.46 1.32 1.22 
14 2 | 6" Wire Leads, Stripped-Tinned 3/16” (4.78mm) ... | BC22AAW-ND 59 54 .50 
8 3 | 6" Wire Leads, Stripped-Tinned 3/16” (4.78mm)..._ | BC3AAW-ND 96 .87  .80 
9 4 | 6" Wire Leads, Stripped-Tinned 3/16” (4.78mm)... | BC4AAW-ND 1.00 .91 .84 
10 4 | 6" Wire Leads, Stripped-Tinned 3/16" (4.78mm) ..._ | BH24AAW-ND 93 .84 .78 
11 4 | 6" Wire Leads, Stripped-Tinned 3/16” (4.78mm) ... | BH14AAW-ND 77.70.64 
12 6 | 6" Wire Leads, Stripped-Tinned 3/16" (4.78mm) ... | BH26AAW-ND 1.26 1.14 1.06 
13 8 | 6" Wire Leads, Stripped-Tinned 3/16” (4.78mm) ..._ | BH48AAW-ND 1.49 1.35 1.24 
“C” Cell Holders 
15 1 Solder Tabs ... BHCL-ND 65 59 .54 
16 2 Solder Tabs ... BH2CL-ND 1.24 1.12 1.03 
17 4 Solder TADS: is.c22coccamaarcegaccaiied teaae deeds BH24CL-ND 1.37 1.24 1.15 
18 4 Solder TabS cutie scscese teach sagseind ome dese aes BH4CL-ND 1.63 1.47 1.36 
19 4 SOMES TADS ic ssd cic nineadaaga bene eceathasnesi BH22CL-ND 1.75 1.58 1.46 
“D” Cell Holders 
BO.|). A SBMS Tabs sp sesssnicaiaeradsnciyeneretdananenneds BHDL-ND 71 65 60 
21] 2 | Solder Tabs ... BH2DL-ND 1.37 1.24 1.15 
22| 3 | Solder Tabs... . | BH3DL-ND 1.71 1.54 1.42 
88) || FAP NCSOlder Tas csc sntierteoatssstesieaioniasrcanebautids BH24DL-ND 1.71 1.54 1.42 
24 4 Solder Vabsisecccciiceenmadeiaseaete ess eee BH4DL-ND 2:12 ASI 177 


Built-in Za 1 Available 
Available ; 
RS-232 Interface with RS-232 Interface with RS-232 
Interface 


Manual Swipe Card Readers + Compact and lightweight designs + New high performance head a dFeed Card Readi Digi-Ke Price Each P; = 
mechanism. Applications: + Credit authorization terminals + Oredit card telephones + POS Fi SI ee d cu we a i He ee ee N u 1 ee s 100 Soares 
terminals + Time and attendance terminals + Banking terminals (ATM/CD). Specifications: ‘9: cea ce ee] pecton aro: rte 
+ Power Supply Voltage: +5 VDC + Operating Temperature/Humidity: -20°C to 60°C/10 to 90%RH 1 1S02 3mA 8 ~ 150 cm/sec. Swipe PCR100-ND 28.22 622.58 1835 | ZUM1121S1 
+ Head Life: POR 100 - 300K passes, POR102 - 500K passes 1 | Iso1/lso2 6mA 10 ~ 150 cm/sec. Swipe POR102-ND 43.56 34.85 28.32 | ZU-M1242S1 
Manual Swipe Card Reader with Built-In RS-232 Interface and Decoder * Fully enclosed self 2 | ISO1/1S02 | 14mA | 10~ 150 cmvsec. RS-232 Swipe PCRI08-ND 117.66 94.13 76.48 | ZU-M124214DK 
(port) powered card reader featuring two track capability with long life heads. Shipped with 3 1S02 10mA 10 ~ 120 cm/sec. Insertion PCR105-ND 4460 3568 28.99 | ZUM2121S11 
Pre ie ie eau Oe oROIO GOAT Wee, Mote +5 VDC + Operating | 4 |  \g2 15mA | 10~ 120 cm/sec. Geation PORI06-ND 55.86 44.69 36.31 | ZU-1852MALS 
SN ae cree Oe slant: Approx: 20g 4 | iso1isoz | 15mA | 10~100cm/seo. ection PCRIO7-ND 63.12 50.50 41.03 | ZU-1870MASTS 
Manual Insertion Card Readers: = High precision, high reliability. Applications: + Credit card 4 | 1s01/ISo2 15mA 10 ~ 150 cm/sec. Gection POR109-ND 61.86 49.49 40.21 | ZU-1870MMT4 
ie ee ea one. owe. ig tne 4 | Isotisoz | 15mA | 10~150cnVsec. | —RS-232 Gect PCRI10-ND 110.00 88.00 71.50 | ZU-1870MAtO1 
4 he 14 . ; 
Humidity: -20°C to 60°C / 10 to 90%RH + Head Life: PCR105/109/111 - 300K Passes, | > | 'S0¥/S02 | 15mA | 10 ~ 150 cm/sec. Rection Boag = 87-50 54.00 43.68 | 21890 
POR 06/POR107 - 500K passes 5 | Iso1/iso2 | 15mA | 10~150cmVsec. | _ RS-232 Gect PORI12ND 115.00 92.00 74.75 | ZU-1890M101 
Manual Insertion Card Reader with Built-in RS-232 Interface and Decoder + For indoor | Cablefor Single Track Swipe Reader 200mm (Use with POR100) POR101-ND 7:50 — — | 2UHM106A200 
applications + Shipped with 9 Pin D-Sub cable. Specifications: + Power Supply Voltage: +6 ~ +12 | Cable for Double Track Swipe Reader 200mm (Use with PCR102) PCR103-ND 7.50 ae — | ZUHM109A200 
VDC + Operating Temperature/Humidity: -10°C to 50°C/10 to 90%RH Cover for Single/Double Manual Swipe Reader (Use with POR100, PCR102) | | PCR104-ND 5.26 = = U1101M041 


More Product Available Online: www.digikey.com 
900 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. 
NTSC Color Board Cameras 


Panasonic. 
PTZ Color Camera with Optical Zoom 


SPECIFICATIONS: 

CCD Type + Image Size - 1/4 inch + Effective pixels - 752 x 
582 Lens + Focal Length - 3.8 - 79.8mm_ + Zoom Range - 
21:1 (Distance to object: infinity) » Max. horizontal field of 
view - 51° + Focus Control - Auto/Manual/Hold + Lens 
Distortion - >2% » Iris Control - Auto/Direct/Hold Picture 
Setting + White Balance - Auto/Direct/Hold + Shutter 
Speed - Adjustable (*1) + Back Light - Adjustable Video 
output * Composite 1.0Vp-p (Based on PAL) + S-Video (Y/C) 
* (Typ. :1.0Vpp 75 ©, Based on PAL) S/N Ration + >49dB 
Horizontal Resolution + 450 TV lines Vertical Resolution 
+ 420 TV lines Min. illumination + 5 lux Dimension 
+ 141(W) x 114 (H) x 180 (D)mm [5 9/16" (W) x 4 1/2” (H) x 
7 3/32” (D)] Mass [Weight] (Camera unit) + 1.2kg Pan/Tilt 
* Tilting angle - +15° to -87° + Panning angle - + 100° 


+ Preset Position - 11 pos. (including document position) 
Operating Non-Operating (*2) Control Method + RS-232C port DC Operation 
5 a Voltage + 12V+ 10% DC Power consumption + 12W AC 
Temp. OTe 80 © 5101060: © Adapter Operating Voltage + AC 100-240V, 50Hz 
(2 to 104° F) | (-14to 140°F) | safety and EMI Specification + EN60950, EN55022, 
Humidity} 30 to 80% 30 to 90% N55024 (*1) Serial interface control only. (*2) 6 positions 
No condensation | No condensation| in case of remote controller 
Digi-Key Price Matsushita 
Description Part No. Each Part No. 
Cameral Color PTZ 21x Zoom P9514-ND 799.00 KX-DP702 
IR Remote for KX-DP702 Camera P9515-ND 39.00 KX-DP602R 


Matsushita Communication 
Industrial Co., Ltd. 


Color CCD Cameras 


Model GP-CX161-45P 
Model GP-CX161-51P 
Model GP-CX161-53P 
Model GP- CX161-15P 
Model GP-CX161P 

Model GP- CX161CSP 
Model GP-CX171P 


+ 45 Degree Pinhole Plastic Lens F2.8 * 10~10,000 lux, 22mm x 26mm 

+ 51.2 Degree Gass/Plastic lens F2.0 5-10,000 lux 

+ 53 Degree Dual Bement Gass Lens F2.0 + 5~10,000 lux, 22mm x 26mm 

+ 115 Degree Plastic lens F2.8 10-10,000 lux 

* OCD Board Camera w/filter - No lens 5 lux min. @F2.0 

* OCD Camera Board , CS mount, no lens, 2.5 lux @F1.4 

* OCD Camera, High resolution with filter, no lens, 9 lux @F2.0/18 lux @F2.8 


Panasonic's self-contained board cameras are designed for indoor applications. All feature small size and low power 
consumption with a built in one chip DSP for digital signal processing and the latest bare-chip manufacturing technology. 


Specifications: - Image Device: 1/4" OCD + Resolution: 330 lines (480 for GP-CX171P) » Video Out: VBS 1Vp-p/75Q 
+ Syne: Internal + Power Consumption: 160mA + Power Supply: 4.8~5.5VDC (161 series) 12V (171 series) + Focus: 
Manual + Operating Temperature: 5°C to 35°C (161 series) 


Digi-Key Price Panasonic 
Fig. Description Part No. Each Part No. 
a peReei netocsl aeD fi ciexic peseeieud ii a 1 Color Camera Module 45° P9504-ND 92.95 CP-CX161-45P 
0 | + Enclosed color camera with microphone + Designed for video conferencing or video . 
telephone use + Features the GP-CX161P camera board with audio + Innovative mounting bracket allows mounting in 2 Oolor Camera Module 51.2 F260-ND) 99.00 GP-GM161-51P 
virtually any position * 360° Pan, 110° Tilt (manual) + Includes AC adapter and non-detachable cables + Color: black 3 Color Camera Module 53° P9505-ND 105.00 GP-CX161-53P 
+ RCA Plug for video out, standard 3.5mm microphone plug for audio out 4 Color Camera Module 115° P9510-ND 118.33 GP-CX161-15P 
Model GP-KR651US + USB version of above camera. No external AC adapter required. Microphone not included. Non- as 7 i 
detachable USB cable. VGA @ 12.5 frames per second. Driver software included. * Color: Beige Color Camera No Lens of Mount eSteNe 51.67 amend 
= Color Camera Module CS Mount No Lens P9511-ND 138.33 @-CX161CSP 
Digi-Key Price Matsushita 5 Color Camera High Res. No Lens or Mount P9512-ND 216.67 @-CX171P. 
Mis Battin: Eech Reruns — | Cable Assembly for All except P9502 P9507-ND 3.00 Z-E498-01 
10~10,000 P9506-ND 125.00 GP-KR521P 
10~10,000 P9513-ND 125.00 GP-KR651US NOTE: All 161/171 Series require cable assembly P9507-ND. 
aq Color LCD TFT Modules 
33 33 Hy H Hy 
=mmmwa 4.0” and 6.4” Modules Take Standard NTSC Composite Video Signals 
These high quality, low profile, 4.0” and 6.4” color LCD TFT modules can 4.0” Module ae 6.4” Module 
; aecaa Seees)} 119.80 
be used to view any NTSC composite video source such as the output aa060 97.30 
from a VCR or one of our small Panasonic CCD cameras. 100.20 | | 456.30 (active area) (active area) 
112.20 
Operating Conditions + Input Signal/NTSC Sync Negative 4.30 
+ Operating Voltage (Vop): 10-30VDC, — (Composite Video Signal: 1Vp-p/75Q): ra 
12VDC typ Vi: 1Vp-p ig 82.11 26.30, 
[42.35 39.76_| oa 
+ Operating Temp. (Top): 0°C to 60°C ~—- fH: 15.75KHz 1 z \ P B 
+ Storage Temp. (Tst): fV: 60Hz - terface Board 
4.0” Module: -20°C to +80°C fe: 3.58MHz \ 44.00 = 
6.4” Module: -25°C to +80°C. + Power Consumption (Pc): } ACTIVE f ‘ama 
Peabeecnr ohana bsrar ATA adooga bigots ie om O 
Operating Humidity (Ho): 85%RH 4.0” Module: 5W i Sa Ed tok cola BRITE poo 
+ Storage Humidity (Hs): 85% RH 6.4” Module: 7W - e 120.00 
' Resolution Active Area Dot Pitch 
Display Ate Re 
Size (No. of lines) (mm) (mm) Weight Viewing Angle Digi-Key Price Lumex 
(inch) Width Height Width Height Width Height (gm.) Backlight*| Right Left Up Down Part No. Each Part No. 
4.0 480 234 82.10 61.70 0.106 0.161 166 +5 CCFT 45° 45° 10° 30° 67-1547-ND 299.00 | LCM-480234GF-40CG 
6.4 960 234 130.6 97.3 0.136 0.416 340 +5 CCFT 50° 50° 10° 30° 67-1511-ND 497.53 | LCM-960234GR-64FC 


* 10,000 hour min. at Tamb=25°C 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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. . 
tyco / Electronics Raychem PolySwitch Resettable Devices —\W\— 
CIRCUIT PROTECTION 
PolySwitch resettable devices protect electrical and electronic circuits against excessive current, voltage, and © damage. Hold Current: The maximum continuous current that will not cause the device to trip at 20°C. Trip 
temperature. After switching, the PolySwitch device is latched into its high-resistance, protective state by the | Current: The minimum continuous current that will cause the device to trip at 20°C. Maximum Current: The 
small, sustained self-heating current. The device will reset only after it has cooled and the fault condition has _ largest fault current, at rated voltage, the device can interrupt without being damaged. Maximum R: Maximum 
been corrected, thus avoiding continuous cycling that could cause circuit damage. The device requires no _non-tripped resistance of the device. 
manual resetting or replacement. 


H55440-ND Raychem PolySwitch® Resettable Devices Data Book $7.95 


Definitions: Maximum Voltage: The highest voltage the device can withstand (in its tripped state) without 


Fig. 1 — RGE and RHE Series Fig. 2— RXE Series Fig. 3 — RUE Series 


' Fig.2A ig. ig. 
Fig.1A Fig.1B 9 Fig.3A 
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Ch Hor Hck 
1 C+} C+ RXE005-RXE090 reo nNESTS RUE090-RUE250 RUE300-RUE900 


This product series can be used in a wide variety of automotive, com- These products function as the general purpose line of circuit These devices are also designed to be used in a wide variety of 
puter and general electronics applications. The RGE devices feature protection devices and are well suited for power supplies, alarm general electronics applications. They complement the RXE series by 
high current carrying capability (up to 13 amps) in a small package systems, speakers, motors and many other applications. The RXE providing a smaller form factor with lower resistance and higher hold 
with fast trip times. series range in hold currents from .05 to 3.75 amps and complement current capability (up to 9 amps). 

the RUE devices by providing a higher voltage rating. 


Rated Initial 
Current (20°C) Resistance Dimensions 
Max (amps) Max RMin. RMax. Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | Volt. Hold Trip Current (Q) (Q) By A B c Part No. 1 10 100 Part No. 
RGE Series 
1A 16 3.00 5.10 100 0.038 0.0645 UL, TUV, CSA 0.28 (7.1) 0.43 (11.0) 0.23 (5.8) RGE300-ND 61 56 51 RGE300 
1A 16 4.00 6.80 100 0.021 0.0385 UL, TUV, CSA 0.35 (8.9) 0.50 (12.8) 0.23 (5.8) RGE400-ND 62 58 52 RGE400 
1A 16 5.00 8.50 100 0.015 0.0230 UL, TUV, CSA 0.41 (10.4) 0.56 (14.3) 0.23 (5.8) RGES500-ND 64 59 54 RGE500 
1A 16 6.00 10.20 100 0.010 0.0185 UL, TUV, CSA 0.42 (10.7) 0.67 (17.1) 0.23 (5.8) RGE600-ND 68 63 57 RGE600 
1A 16 7.00 11.90 100 0.0077 0.0130 UL, TUV, CSA 0.44 (11.2) 0.78 (19.7) 0.23 (5.8) RGE700-ND 72 66 60 RGE700 
1A 16 8.00 13.60 100 0.0056 0.0110 UL, TUV, CSA 0.50 (12.7) 0.82 (20.9) 0.23 (5.8) RGE800-ND 77 71 65 RGE800 
1A 16 9.00 15.30 100 0.0047 0.0092 UL, TUV, CSA 0.55 (14.0) 0.85 (21.7) 0.23 (5.8) RGE900-ND 85 78 71 RGE900 
1A 16 10.00 17.00 100 0.0040 0.0710 UL, TUV, CSA 0.65 (16.5) 0.99 (25.2) 0.23 (5.8) RGE1000-ND NEW! 95 88 80 RGE1000 
1A 16 11.00 18.70 100 0.0037 0.0062 UL, TUV, CSA 0.69 (17.5) 1.02 (26.0) 0.23 (5.8) RGE1100-ND 1.04 96 .87 RGE1100 
1A 16 12.00 20.40 100 0.0033 0.00595 UL, TUV, CSA 0.69 (17.5) 1.10 (27.94) 0.43 (10.9) RGE1200-ND 1.12 1.03 94 RGE1200 
1A 16 14.00 23.80 100 0.0026 0.00445 UL, TUV, CSA 0.925 (23.5) 1.10 (27.94) 0.43 (10.9) RGE1400-ND 1.21 1.11 1.01 RGE1400 
RHE Series 
1B 16 0.7 1.4 40 0.300 0.54 UL, TUV, CSA 0.27 (6.86) 0.425 (10.8) 0.23 (5.8) RHE070-ND NEW! 55 51 46 RHEO070 
1B 16 4.0 7.0 100 0.018 0.029 UL, TUV, CSA 0.45 (11.4) 0.71 (18.0) 0.23 (5.8) RHE400-ND NEW! 70 65 59 RHE400 
1B 16 4.5 7.8 100 0.022 0.0355 UL, TUV, CSA 0.41 (10.4) 0.61 (15.6) 0.23 (5.8) RHE450-ND. 70 65 59 RHE450 
1B 16 6.0 10.8 100 0.013 0.0215 UL, TUV, CSA 0.44 (11.2) 0.83 (21.0) 0.23 (5.8) RHE600-ND 76 .70 64 RHE600 
1B 16 6.5 12.0 100 0.011 0.0175 UL, TUV, CSA 0.50 (12.7) 0.88 (22.2) 0.23 (5.8) RHE650-ND NEW! 80 74 67 RHE650 
1B 16 7.5 13.1 100 0.0094 0.015 UL, TUV, CSA 0.55 (14.0) 0.93 (23.5) 0.23 (5.8) RHE750-ND. 88 81 74 RHE750 
1B 16 10.0 18.5 100 0.0062 0.0103 UL, TUV, CSA 0.69 (17.5) 1.04 (26.5) 0.43 (10.9) RHE1000-ND 1.10 1.01 92 RHE1000 
1B 16 13.0 24.0 100 0.0041 0.0068 UL, TUV, CSA 0.925 (23.5) 1.13 (28.7) 0.43 (10.9) RHE1300-ND 1.30 1.20 1.09 RHE1300 
1B 16 15.0 28.0 100 0.0032 0.0061 UL, TUV, CSA 0.925 (23.5) 1.13 (28.7) 0.43 (10.9) RHE1500-ND NEW! 1.39 1.28 1.16 RHE1500 
Rated Initial 
Current (20°C) Resistance Dimensions 
Max (amps) Max RMin RMax Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. | Volt. Hold Trip | Current (Q) (Q) By A B c Part No. 1 10 100 Part No. 
RXE Series 
2A 60 0.05 0.10 40 7.3 qi UL, TUV, CSA 0.32 (8.0) 0.33 (8.3) 0.23 (5.8) RXE005-ND 44 41 37 RXE005 
2A 60 0.10 0.20 40 2.5 4.50 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.46 (11.6) 0.23 (5.8) RXE010-ND 45 AL 38 RXE010 
2A 60 0.17 0.34 40 3.3 5.21 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.50 (12.7) 0.23 (5.8) RXE017-ND 45 42 .38 RXE017 
2A 72 0.20 0.40 40 1.83 2.75 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.46 (11.6) 0.23 (5.8) RXE020-ND 46 43 39 RXE020 
2A 72 0.25 0.50 40 1.25 1.95 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.50 (12.7) 0.23 (5.8) RXE025-ND AT 43 39 RXE025 
2A 72 0.30 0.60 40 0.88 1.33 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.50 (12.7) 0.23 (5.8) RXE030-ND 7 44 40 RXE030 
2A 72 0.40 0.80 40 0.55 0.86 UL, TUV, CSA 0.30 (7.6) 0.53 (13.5) 0.23 (5.8) RXE040-ND 48 44 40 RXE040 
2A 72 0.50 1.00 40 0.5 0.77 UL, TUV, CSA 0.31 (7.9) 0.54 (13.7) 0.23 (5.8) RXE050-ND 48 5 AL RXE050 
2A 72 0.65 1.30 40 0.31 0.48 UL, TUV, CSA 0.37 (9.40) 0.57 (14.5) 0.23 (5.8) RXE065-ND A9 46 AL RXE065 
2A 72 0.75 1.50 40 0.25 0.40 UL, TUV, CSA 0.40 (10.2) 0.60 (15.2) 0.23 (5.8) RXE075-ND 50 AT 42 RXE075 
2A 72 0.90 1.80 40 0.20 0.31 UL, TUV, CSA 0.44 (11.2) 0.62 (15.8) 0.23 (5.8) RXE090-ND 53 49 44 RXE090 
2B 72 1.10 2.20 40 0.15 0.25 UL, TUV, CSA 0.50 (12.8) 0.69 (17.5) 0.23 (5.8) RXE110-ND 58 54 49 RXE110 
2B 72 1.35 2.70 40 0.12 0.19 UL, TUV, CSA 0.57 (14.5) 0.75 (19.1) 0.23 (5.8) RXE135-ND 62 57 2 RXE135 
2B 72 1.60 3.20 40 0.09 0.14 UL, TUV, CSA 0.64 (16.3) 0.82 (20.8) 0.23 (5.8) RXE160-ND 66 61 56 RXE160 
2B 72 1.85 3.70 40 0.08 0.12 UL, TUV, CSA 0.69 (17.5) 0.88 (22.4) 0.23 (5.8) RXE185-ND 69 64 58 RXE185 
2B 72 2.50 5.00 40 0.05 0.08 UL, TUV, CSA 0.82 (20.8) 1.00 (25.4) 0.43 (10.9) RXE250-ND 90 83 AS RXE250 
2B 72 3.00 6.00 40 0.04 0.06 UL, TUV, CSA 0.94 (23.9) 1.13 (28.6) 0.43 (10.9) RXE300-ND 80 74 67 RXE300 
2B 72 3.75 7.50 40 0.03 0.05 UL, TUV, CSA 1.07 (27.2) 1.25 (31.8) 0.43 (10.9) RXE375-ND 83 77 .70 RXE375 
RUE Series 
3A 30 0.90 1.80 40 0.12 0.070 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.48 (12.2) 0.20 (5.1) RUEO90-ND. 48 45 AL RUE090 
3A 30 1.10 2.20 40 0.10 0.050 UL, TUV, CSA 0.29 (7.4) 0.56 (14.2) 0.20 (5.1) RUE110-ND. AQ 46 AL RUE110 
3A 30 1.35 2.70 40 0.08 0.040 UL, TUV, CSA 0.35 (8.9) 0.53 (13.5) 0.20 (5.1) RUE135-ND 50 AT 42 RUE135 
3A 30 1.60 3.20 40 0.07 0.030 UL, TUV, CSA 0.35 (8.9) 0.60 (15.2) 0.20 (5.1) RUE160-ND. 53 49 4 RUE160 
3A 30 1.85 3.70 40 0.06 0.030 UL, TUV, CSA 0.40 (10.2) 0.62 (15.7) 0.20 (5.1) RUE185-ND. 56 52 47 RUE185 
3A 30 2.50 5.00 40 0.04 0.020 UL, TUV, CSA 0.45 (11.4) 0.72 (18.3) 0.20 (5.1) RUE250-ND 61 57 51 RUE250 
3B 30 3.00 6.00 40 0.05 0.020 UL, TUV, CSA 0.45 (11.4) 0.68 (17.3) 0.20 (5.1) RUE300-ND 67 62 56 RUE300 
3B 30 4.00 8.00 40 0.03 0.010 UL, TUV, CSA 0.55 (14.0) 0.79 (20.1) 0.20 (5.1) RUE400-ND. 73 67 61 RUE400 
3B 30 5.00 10.00 40 0.03 0.010 UL, TUV, CSA 0.55 (14.0) 0.98 (24.9) 0.40 (10.2) RUES00-ND 79 73 66 RUES00 
3B 30 6.00 12.00 40 0.02 0.005 UL, TUV, CSA 0.65 (16.5) 0.98 (24.9) 0.40 (10.2) RUE600-ND 86 80 fe: RUE600 
3B 30 7.00 14.00 40 0.02 0.005 UL, TUV, CSA 0.75 (19.1) 1.05 (26.7) 0.40 (10.2) RUE700-ND. 94 87 79 RUE700 
3B 30 8.00 16.00 40 0.013 0.005 UL, TUV, CSA 0.85 (21.6) 1.15 (29.2) 0.40 (10.2) RUE800-ND. 1.02 94 85 RUE800 
3B 30 9.00 18.00 40 0.01 0.005 UL, TUV, CSA 0.95 (24.1) 1.17 (29.7) 0.40 (10.2) RUE900-ND 1.08 99 -90 RUE900 
(Continued) 
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Fig. 4 — RUSB Series Fig. 5 — RYC Series Power Distribution Switches SO-16 


B. This series is designed for USB self- A —SO-8 _— . | Pin No. | Pin Function 
A powered hub applications such as note- 5, 8, 13, 16| Enable (Input): Logic-compatible 
book PCs, self/bus-powered stand-alone enable input. High input > 2.1V 
USB hubs, USB bus-powered hubs in typical. Low input <1.9V typicd 
keyboards and USB peripherals such as 6,7, 14, 15] Fault Rat (Output): Active-low 
CCD cameras. They help provide EO noo a 
efficient and reliable power switching it 


di h it limit biliti thermal shutdown 
and in-rush current limiting capabilities. Grand: Spohr an 


| ey | i These USB power distribution switches F Supply Input: Output MOSFET 
c soe enable power to USB ports upon USB drain. Also supplies IOs internal 
i ircuitry. to posit 
New PolySwitch RUSB devices are designed controller commands, The switches cca ry. Connect to positive 
to meet USB and safety agency signal the controller when faults such as ply 
requirements.The RUSB family of leaded | °Vercurrent, over-temperature, under- 2,4, 10, 12] Switch Output: Qutput MOSFET 
resettable devices offers overcurrent pro- voltage lock-out (UVLO) or over-voltage source. Typically connect to 


tection for USB applications. lock-out (OVLO) are detected. switched side of load 


Fig. 6 — TR Series Fig. 7 — Encapsulated TR Series | Fig. 8 — LTP Series Fig. 9 — SRP Series 
ro ran A Top View Side View " 
Ly = 1] =— A —+ ee A —+| +c 
| Br | 
B B 
fa ll Si 
De sD Gide Slit: 02 X.16 

a ne LI eo 1 Top View View (0.5 X 4.0) These products help provide reliable, 
. : (6.0) . non-cycling protection for rechargeable 
These product families help provide | These product families help provide | Similar to the SRP family of PolySwitch strap products, LTP devices help provide | batteries. Weldable nickel leads and a 


protection against power cross and protection against power cross and reliable, noncycling protection for rechargeable batteries and have a slim, low-profile narrow, low-profile design make these 
power induction surge as defined in | power induction surge as defined in ITU, | design that makes them easy to install. LTP devices also offer additional protection | devices extremely easy to install on the 


MY 


ITU, Telcordia, and UL. Telcordia, and UL. at elevated temperatures. edges of battery packs. 
Rated Initial Dimensions 
Current (20°C) Resistance Inches (mm) 
Max (amps) Rmin. Rmax. A B c D E Digi-Key Price Each Raychem 
Fig. Volt. Hold Trip (Q) (Q) max. max. max. min. max. Part No. 1 10 100 Part No. 
RUSB 
4B 6 0.75 1.3 0.11 0.175 .27 (6.9) 45 (11.4) .23 (5.9) -30 (7.6) 12 (3.1) RUSB075-ND 47 43 39 RUSBO075 
4A 16 0.90 1.8 0.07 0.120 .29 (7.4) 48 (12.2) .23 (5.9) -30 (7.6) 12 (3.1) RUSB090-ND 47 44 -40 RUSBO90 
4A 16 1.10 2.2 0.05 0.095 .29 (7.4) -56 (14.2) .23 (5.9) .30 (7.6) 12 (3.1) RUSB110-ND 48 45 AM RUSB110 
4B 6 1.20 2.0 0.65 0.0975 .27 (6.9) 46 (11.7) .23 (5.9) -30 (7.6) 12 (3.1) RUSB120-ND 49 45 AN RUSB120 
4A 16 1.35 2.7 0.04 0.074 -35 (8.9) -53 (13.5) -23 (5.9) -30 (7.6) -12 (3.1) RUSB135-ND 50 46 42 RUSB135 
4A 16 1.60 3.2 0.03 0.061 -35 (8.9) -60 (15.2) .23 (5.9) -30 (7.6) 12 (3.1) RUSB160-ND 52 48 44 RUSB160 
4A 16 1.85 3.7 0.03 0.051 -40 (10.2) 62 (15.7) .23 (5.9) -30 (7.6) 12 (3.1) RUSB185-ND 56 51 7 RUSB185 
4A 16 2.50 5.0 0.02 0.036 -45 (11.4) .72 (18.3) .23 (5.9) -30 (7.6) -12 (3.1) RUSB250-ND 60 55 -50 RUSB250 
Max. Lead Tape & 
Max. Fault | Fault Temp. during Ambient Cut Tape Reel 
Supply Flag Flag Output | Output | Control | Storage | Soldering Supply Operating Digi-Key Price Each Pricingt | Raychem 
Fig.| Voltage | Voltage |Current | Voltage | Current | Input Temp. (5 sec.) Voltage Temp. Pkg. Part No. a 10 100 2,500 Part No. 
RYC Series 
5A} +8V +8V 50mA +8V 260°C SO-8 RYC8220-2MCT-ND 1.94 1.67 1.53 932.00/M | RYC8220-2M 
5A} +8V +8V 50mA +8V_ [Internally | -0.3to | -65°C to 260°C +3 to -40°C to SO-8 RYC8220-4MCT-ND 1.94 1.67 1.53 932.00/M | RYC8220-4M 
5B} +8V +8V 50mA +8 V Limited | +12.0V | +150°C 260°C +5.5V +85°C SO-16 RYC8240-2WMCT-ND 3.47 2.97 2.73 | 2350.00/M | RYC8240-2WM 
5B} +8V +8V 50mA +8 V 260°C SO-16 RYC8240-4WMCT-ND 3.47 2.97 2.73 | 2350.00/M | RYC8240-4WM 
t+ For Tape & Reel Part No., change CT-ND to TR-ND 
Rated 
Current (20°C) RMax Dimensions 
Max | Oper. (amps) Max Initial Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig.| Volt.) Vdc | Hold Trip |Current | (Ohms) By A B c Part No. 1 10 100 Part No. 
TR Series 
6 250 60 0.080 0.16 3 20.0 UL, TUV, CSA 0.189 (4.80) 0.366 (9.30) 0.150 (3.81) TRO80U-ND* 66 61 55 TR250-080U 
6 250 60 0.120 0.24 3 10.0 UL, TUV, CSA 0.236 (6.00) 0.394 (10.00) 0.150 (3.81) TR120U-ND* 66 61 55 TR250-120U 
6 250 60 0.145 0.29 3 6.5 UL, TUV, CSA 0.236 (6.00) 0.394 (10.00) 0.150 (3.81) TR145U-ND* 66 61 55 TR250-145U 
6 250 60 0.180 0.50 10 2.0 UL, TUV, CSA 0.410 (10.40) 0.496 (12.60) 0.140 (3.60) TR180U-ND* 83 76 69 TR250-180U 
7 250 60 0.120 0.24 3 8.0 UL, TUV, CSA 0.256 (6.50) 0.433 (11.00) 0.180 (4.60) TR120-ND* 73 68 61 TR250-120 
7 250 60 0.145 0.29 3 6.0 UL, TUV, CSA 0.256 (6.50) 0.433 (11.00) 0.180 (4.60) TR145-ND* 73 68 61 TR250-145 
4 600 60 0.150 0.30 3 12.0 UL, CSA 0.531 (13.50) 0.496 (12.60) 0.236 (6.00) TR150-ND* 1.15 1.06 96 TR600-150 
7 600 60 0.150 0.30 3 10.0 UL, CSA 0.531 (13.50) 0.496 (12.60) 0.236 (6.00) TR150RA-ND* 1.24 1.14 1.04 TR600-150-RA-B-0.5 
* Warning: TR devices are not intended for continuous utility line voltage such as 120/220V or 240Vdc. 
Rated 
Current (20°C) RMax Dimensions 
Max (amps) Max Initial Recognized Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig.| Volt. | Hold Trip | Current | (Ohms) By A B c D F Part No. i 10 100 Part No. 
LTP Series 
8A 15 70 1.45 100 0.200 UL, TUV, CSA | 0.87 (22.1) 0.20 (5.2) 0.05 (1.2) 0.30(7.5) 0.16 (4.1) LTP070-ND 74 68 62 LTPO70 
8B 15 70 1.45 100 0.200 UL, TUV, CSA | 0.87 (22.1) 0.20 (5.2) 0.05 (1.2)  0.30(7.5) 0.16 (4.1) LTP070S-ND 74 68 62 LTP070S 
8A | 24 1.00 2.5 100 0.130 UL, TUV, CSA | 0.91 (23.1) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) 0.22(5.5) 0.16 (4.1) LTP100-ND 74 68 62 LTP100 
8B | 24 1.00 2.5 100 0.130 UL, TUV, CSA | 0.91 (23.1) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) 0.22(5.5) 0.16 (4.1) LTP100S-ND 74 68 62 LTP100S 
8A | 24 1.80 3.8 100 0.068 UL, TUV, CSA | 1.02 (26.0) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) 0.22(5.5) 0.16 (4.1) LTP180-ND 74 68 62 LTP180 
8B 24 1.8 3.8 100 0.068 UL, TUV, CSA | 1.02 (26.0) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) 0.22(5.5) 0.16 (4.1) LTP180S-ND 74 68 62 LTP180S 
8A | 24 1.90 4.2 100 0.057 UL, TUV, CSA | 0.92 (23.4) 0.43 (11.0) 0.04 (1.1)  0.30(7.6) 0.21 (5.4) LTP190-ND 71 66 60 LTP190 
8A | 24 2.60 5.2 100 0.042 UL, TUV, CSA | 1.02 (26.0) 0.47 (11.9) 0.04 (1.0)  0.28(7.0) 0.24 (6.1) LTP260-ND 93 86 .78 LTP260 
8A | 24 3.0 6.3 100 0.031 UL, TUV, CSA | 1.25 (31.8) 0.53 (13.5) 0.043 (1.1) 0.35 (8.9) 0.26 (6.6) LTP300-ND 93 86 78 LTP300 
8A | 24 3.1 6.0 100 0.030 UL, TUV, CSA | 1.02 (26.0) 0.62 (15.9) 0.04 (1.0)  0.28(7.0) 0.24 (6.1) LTP310-ND 93 86 78 LTP310 
8A | 24 3.4 6.8 100 0.027 UL, TUV, CSA | 1.02 (26.0) 0.62 (15.9) 0.04 (1.0) 0.20(5.0) 0.24 (6.1) LTP340-ND 93 86 78 LTP340 
SRP 
9 15 1.20 2.70 100 0.16 UL, TUV, CSA | 0.87 (22.1) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) = = SRP120-ND 65 60 54 | SRP120 
9 15 175 3.80 100 0.09 UL, TUV, CSA | 0.91 (23.1) 0.20 (5.2) 0.04 (1.0) = = SRP175-ND 65 60 .54 | SRP175 
9 30 2.00 4.40 100 0.06 UL, TUV, CSA | 0.92 (23.4) 0.43 (11.0) 0.04 (1.1) _ = SRP200-ND 62 57 52 SRP200 
9 30 3.50 6.30 100 0.03 UL, TUV, CSA | 1.25 (31.8) 0.53 (13.5) 0.04 (1.1) = _ SRP350-ND 69 64 58 SRP350 
9 30 4.20 7.60 100 0.024 UL, TUV, CSA | 1.28 (32.4) 0.54 (13.6) 0.04 (1.1) = = SRP420-ND 69 64 58 SRP420 


(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 903 


CIRCUIT PROTECTION 


CYC) Fecronics Raychem PolySwitch Resettable Devices (Cont) MK 


Fig. 10 — SMD Fig. 11 — miniSMD 
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This product series is specifically designed for surface mount applications. The products range in hold The miniSMD resettable devices extremely small size makes them excellent choices for keyboard and 
currents from 0.3 amps to 3.0 amps and voltages from 6 volts to 60 volts. These devices are ideally mouse ports, SCSI devices, battery packs, PC cards and sockets, cellular modems and phones, and 
suited for high density board applications in computer and computer peripheral products, telecommuni- portable electronic equipment. SMT packaging for automated assembly compared to SMD the miniSMD 
cations and general electronics applications. They are designed to be reflowed onto a PCB using offers: 40% reduction in size, 300% faster time to trip, 50% reduction in DC resistance, 66% reduction in 
standard surface mount processes. Packaged per EIA-481 standard. profile, 80% reduction in mass and drop in replacement for the NANO 2 device in many applications. 


Fig. 12— microSMD Fig. 13 — nanoSMD 
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This product series is designed for surface-mount applications. Its smaller component size enables The nanoSMD series reduces the component size to a 1206 footprint, nearly half the size of the 
installation on crowded printed circuit boards and in small end-user devices such as digital cameras, microSMD series and one-quarter the size of the popular miniSMD series. The industries fastest time to 
personal digital assistants (PDAs) and palm-top computers. The new low hold current devices are ideal trip. Smaller size saves board space and cost. Compatible with high volume electronics assembly. 

for protecting industrial sensors and data acquisition systems. 


Rated 
Current (20°C) RMax Cut Tape Tape & Reelt 
Max (amps) Max | Initial | Recognized Dimensions — Inches (mm) Digi-Key Price Each Raychem 
Fig.| Volt.| Hold Trip |Current | (Ohms) By A B Cc D E 3 Part No. 1 10 100 | Size Pricing _| Part No. 
SMD 
10] 60 | 030 060] 10 4.8 | UL, TUV, CSA | .314(7.98) .125(3.18) .214(5.44) .12(3.1) .200(5.1) .09(2.3) | SMDO30CT-ND 86 74 68 | 2,000 | 412.00/M | SMD030-2 
10 | 60 | 0.50 1.00 10 1.4 | UL, TUV, CSA | .314(7.98) .125(3.18) .214(5.44) — .12 (3.1) .200(5.1)  .09 (2.3) SMDOS0CT-ND 86 74 -68 | 2,000 | 412.00/M | SMDO50-2 
10 | 30 | 0.75 1.50 40 1.0 | UL, TUV, CSA | .314(7.98) .125(3.18) .214(5.44) .12 (3.1) -200(5.1)  .09 (2.3) SMDO075CT-ND 86 74 -68 | 2,000 | 412.00/M | SMD075-2 
10 | 30 110 220 40 48 | UL, TUV, CSA | .314(7.98) .118(3.00) .214(5.44) 12 (3.1) -200(5.1)  .09 (2.3) SMD100CT-ND 82 70 -65 | 2,000 | 391.00/M | SMD100-2 
10} 15 1.25 2.50 40 25 | UL, TUV, CSA | .314(7.98) .118(3.00) .214(5.44) .12 (3.1) .200(5.1)  .09 (2.3) SMD125CT-ND 82 70 -65 | 2,000 | 391.00/M | SMD125-2 
10 | 15 1.50 3.00 40 25 | UL, TUV, CSA | .370 (9.40) .118(3.00) .264(6.71) .18 (4.6) -240 (6.1) 09 (2.3) SMD150CT-ND 86 74 68 | 1,500 | 412.00/M | SMD150-2 
10} 15 |} 200 4.00 40 0.125 | UL, TUV, CSA | .370 (9.40) .118(3.00) .264(6.71) .18 (4.6) 240 (6.1) .09 (2.3) SMD200CT-ND 86 74 -68 | 1,500 | 412.00/M | SMD200-2 
10} 15 | 250 5.00 40 085 | UL, TUV, CSA | .370(9.40) .118(3.00) .264(6.71) .18 (4.6) 240 (6.1) .09 (2.3) SMD250CT-ND 86 74 -68 | 1,500 | 412.00/M | SMD250-2 
10] 6 260 5.20 40 .075 | UL, TUV, CSA | .314(7.98) .118(3.00) .214(5.44) 12 (3.1) -200(5.1) 09 (2.3) SMD260CT-ND 86 74 -68 | 2,000 | 391.00/M | SMD260-2 
10| 6 3.00 6.00 40 048 | UL, TUV, CSA | .314(7.98) .118(3.00) .214(5.44) 12 (3.1) -200(5.1) 09 (2.3) SMD300CT-ND. 82 70 -65 | 2,000 | 391.00/M_| SMD800-2 
miniSMD 
11} 60 | 0.14 0.34 10 6.0 | UL, TUV, CSA | .186 (4.73) .134(3.41) — .035 (.89) = — = MINISMD0014CT-ND 63 55 50 | 2,000 | 304.00/M | MINISMDO014-2 
11} 15 | 0.50 1.00 40 1.0* | UL, TUV, CSA | .186 (4.73) .134 (3.41)  .025 (.62) =. _ = MINISMDOO50CT-ND 63 55 50 | 2,000 | 304.00/M | MINISMDO0S0-2 
11} 13.2) 0.75 1.50 40 45* | UL, TUV, CSA | .186 (4.73) .134(3.41)  .025 (.62) = _ = MINISMD0075CT-ND 63 55 50 | 2,000 | 304.00/M | MINISMDO075-2 
W 6 141 2.2 40 18* | UL, TUV, CSA | .186 (4.73) .134(3.41)  .025 (.62) =. _ = MINISMDC110CT-ND 63 55 50 | 2,000 | 304.00/M | MINISMDC110-2 
At 6 1.5 3.0 40 11 | UL, TUV, CSA | .186 (4.73) .134 (3.41) 019 (.48) = _ = MINISMDC150CT-ND 63 55 50 | 2,000 | 304.00/M | MINISMDC150-2 
zat 6 2.0 4.0 40 07 | UL, TUV, CSA | .186 (4.73) .134(3.41)  .048 (1.22) = _ = MINISMDC200CT-ND 79 68 63 | 2,000 | 380.00/M | MINISMDC200-2 
11} 15 | 0.50 1.00 40 1.0 | UL, TUV, CSA | .186 (4.73) .134(3.41)  .025 (.62) = _ = MINISMDOS50CT-ND 63 55 50 | 1,500 — MINISMD050-2 
11:|13.2| 0.75 1.50 40 45 | UL, TUV, CSA | .186 (4.73) .134(3.41) _ .025 (.62) = _ = MINISMD075CT-ND 63 55 -50 | 1,500 | 366.00/M_ | MINISMD075-2 
microSMD 
12A| 30 | 0.05 0.15 10 50__| UL, TUV, CSA | .135 (3.43) 110 (2.80) .034(.85) —.008(.20) 010 (.25) = MICROSMDO0SCT-ND_ 63 55 50 | 4,000 | 350.45/M_| MICROSMD005-2 
12B/ 30 | 0.10 0.25 10 15 | UL, TUV, CSA | .135 (3.43) .110 (2.80) .034(.85) .008(.20) = .010 (.25) = MICROSMD010CT-ND- 72 64 55 | 4,000 | 441.00/M | MICROSMD010-2 
12B; 6 0.35 0.75 40 1.3 | UL, TUV, CSA | .135 (3.43) .110(2.80) .025(.62) .012(.30) 010 (.25) = MICROSMDO035CT-ND 72 64 -55 | 4,000 | 441.00/M | MICROSMD035-2 
12B} 13.2) 0.50 1.0 40 90 | UL, TUV, CSA | .135 (3.43) .110(2.80)  .025(.62)  .012(.30) .010(.25) = MICROSMDOSOCT-ND 63 55 -50 | 4,000 | 305.00/M | MICROSMD050-2 
12B; 6 0.75 1.5 40 40 | UL, TUV, CSA | .135 (3.43) .110(2.80)  .025(.62) .012(.30) 010 (.25) = MICROSMD075CT-ND 63 55 -50 | 4,000 | 305.00/M | MICROSMD075-2 
12B; 6 1.10 2.2 40 21 | UL, TUV, CSA | .135 (3.43) .110(2.80) .019(.48) .012(.30) 010 (.25) = MICROSMD110CT-ND 63 55 -50 | 4,000 | 305.00/M | MIOROSMD110-2 
12B| 6 1.50 3.0 40 11 | UL, TUV, CSA | .135 (3.43) .110(2.80) .048 (1.22) .012(.30) _.010 (.25) _ MICROSMD150CT-ND 70 60 -55 | 4,000 | 335.00/M_| MIOROSMD150-2 
nanoSMD 
13A| 6 0.50 1.00 40 0.7 | UL, TUV, CSA | .134 (3.40) .071 (1.80) .047(1.20) .030 (0.75) _ = NANOSMDMO50CT-ND- 66 57 52 | 3,000 | 318.00/M ) NANOSMDMO050-02 
13A| 6 75 1.50 40 0.29 | UL, TUV, CSA | .134 (3.40) .071 (1.80) .047(1.20) .030 (0.75) = — NANOSMDMO075CT-ND 66 57 52 | 3,000 | 318.00/M ) NANOSMDIMO75-02 
13A| 6 1.00 1.80 40 0.21 | UL, TUV, CSA | .134 (3.40) .071 (1.80) .047 (1.20) .030 (0.75) _ — NANOSMDM100CT-ND 66 57 52 | 3,000 | 318.00/M_| NANOSMDM100-02 
13B] 6 1.50 3.00 40 0.11 | UL, TUV, CSA | .134(3.40) .075(1.90) .055 (1.40) .010 (0.25) _ = NANOSMDC150CT-ND 66 57 52 | 3,000 | 318.00/M | NANOSMDC150-02 


t+ For Tape and Reel Part Number change CT-ND to TR-ND. * R min Initial (Ohms) 


SiBar Thyristor Surge Protectors 


SiBar thyristor surge protectors are designed specifically for telecommunications and computer 
telephony applications, including: * Modems + Fax machines + PBX Systems + Phones » POS 
Systems + Analog and digital linecards +» Other customer premise and network equipment requiring [*-220 (5.59)>| 

protection. [-18(4.57) =] 4 
Features: + Bidirectional transient voltage protection + High off-state impedance + Low on-state 

voltage + High surge capability + Short-circuit failure mode + Surface-mount technology +» UL 497B 
recognized, file #2179610 


SiBar thyristor surge protectors are bidirectional silicon devices that foldback in the presence of (2.11) 
transient overvoltage faults. When the breakover voltage of a SiBar device is exceeded, the device ls A “ (2.74) 


switches from high to low impedance to protect sensitive downstream equipment from harmful voltage 
surges. The device remains latched in a low-impedance state until the current decreases below the 
hold current, at which point the device returns to its high-impedance state. 

SiBar devices may be used in conjunction with PolySwitch resettable devices in telecommunications a aay aNeian ere 
applications, including network equipment and customer premise equipment. Proper selection of both 

devices can provide reliable, self-resetting overvoltage and overcurrent protection, allowing designers : : Recommended Pad Layout 

to meet worldwide telecommunications standards and to lower equipment-service and warranty cost. 


im \ 
0951241) 


Vpm VBo lH VT Cy Tsm Cut Tape Tape & Reel 
max. max. min. max. typ. min. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Raychem 
(Vv) (Vv) (mA) (Vv) (pF) (A) Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 Part No. 
215 325 200 5.0 20 22 TVB280CT-ND 1.07 £92: 85 TVB280TR-ND 514.00/M TVB280-050 
165 265 200 5.0 20 22 TVB330CT-ND 1.07 -92 85 = = TVB330-050 
270 370 175 5.0 50 60 TVB270SCCT-ND 1.50 1.29 1.18 TVB270SCTR-ND 719.00/M TVB270SC 
200 320 175 5.0 50 60 TVB200SCCT-ND 1.50 1.29 1.18 TVB200SCTR-ND 719.00/M TVB200SC 
170 265 175 5.0 50 60 TVB170SCCT-ND 1.50 1.29 1.18 TVB170SCTR-ND 719.00/M TVB170SC 
270 370 175 5.0 20 22 TVB270SACT-ND 99 85 78 TVB270SATR-ND 473.00/M TVB270SA 
200 320 175 5.0 20 22 TVB200SACT-ND .99 85 78 TVB200SATR-ND 473.00/M TVB200SA 
170 265 175 5.0 20 22 TVB170SACT-ND 99 85 78 TVB170SATR-ND 473.00/M TVB170SA 


More Product Available Online: www.digikey.com 
904 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Bourns’ Multifuse products provide overcurrent protection against circuit faults and safeguard against 
potential overcurrent damage of critical circuitry and loads in a vast amount of applications. This series is 
made of highly conductive, carbon black loaded polymer material. When a short circuit occurs, the devices 
start to heat rapidly until they reach a critical temperature of approximately 120°C. At this point the densely 
packed crystalline polymer matrix changes to an amorphous structure as it undergoes a phase transforma- 
tion. Resistance increases by many orders of magnitude. The material will stay in this high-resistance state 
as long as the power is applied. The device will remain latched, providing continuous protection until the fault 


BOURNS Multiz™== Resettable Overcurrent Protectors 


is cleared and the power is removed. With the fault removed the resistance quickly returns to its original value 
and the device is ready to operate again. Agency Approvals: The MF-R & MF-RX product families have UL, 
CSA, and TUV recognition to 30 volts. UL #E17454S, CSA #CA110338, and TUV #E9772255.01 


MF-SM SERIES: This series is a SMT PTC Resettable Fuse designed for applications anywhere there is a 
low voltage power supply and a load to be protected including computers and peripherals, general electronics 
and automotive applications. They are fully compatible with current industry standards. Packaged per EIA 
481-2 standards. Agency Approvals: UL #£17454S, CSA #CA110338, and TUV #E9772255.01 


2.29 


lL 9.65 —+! 
Recommended Pad 
Layout: SM030 - 125 & 260 
Side View 
1 <= Co—y 457 
25 2.29 
ey 4 “Le 10.67 —+! 
MF-RX110- (20h MF-MSMD020, Recommended Pad 
MF-RX375 MF-USMD035 = 050,075,110, 125,150 Layout: SM150 - 250 
Rated Current | Initial Resist. Post- Dimensions (mm) 
Max Imax. | (amps @ 23°C) | Ohms @ 23°C Trip A B Digi-Key Price Each Bourns 
Fig. Volt. Amps | Hold Trip Min. Max. Resist. (max.) (max.) (nom.) Part No. i 10 100 500 1,000 Part No. 
60 40 0.10 0.20 2.50 4.50 7.50 7.39 12.70 5.08 MF-RO10-ND 48 44 40 32 26 MF-RO10 
60 40 0.17 0.34 2.0 3.2 8.00 7.39 12.70 5.08 MF-RO17-ND 48 44 40 32 28 MF-RO17 
60 40 0.20 0.40 1.50 2.84 4.40 7.39 12.70 5.08 MF-R020-ND 51 A7 43 34 29 MF-RO20 
60 40 0.25 0.50 1.00 1.95 3.00 7.39 12.70 5.08 MF-RO25-ND 51 AT 43 34 29 MF-RO25 
60 40 0.30 0.60 0.76 1.36 2.10 7.39 13.39 5.08 MF-R030-ND 51 AT 43 34 29 MF-RO30 
60 40 0.40 0.80 0.52 0.86 1.29 7.39 13.69 5.08 MF-R040-ND 51 AT A3 34 29 MF-R040 
60 40 0.50 1.00 0.41 0.77 TA? 7.90 13.69 5.08 MF-ROSO-ND 54 50 45 35 31 MF-ROSO 
60 40 0.65 1.30 0.27 0.48 0.72 9.70 15.19 5.08 MF-RO65-ND 54 50 45 36 31 MF-RO65 
60 40 0.75 1.50 0.18 0.40 0.60 10.39 16.00 5.08 MF-RO75-ND 54 50 5 36 31 MF-RO75 
60 40 0.90 1.80 0.14 0.31 0.47 11.71 16.69 5.08 MF-RO90-ND 54 50 45 37 32 MF-RO90 
1 60 40 1.10 2.20 0.15 0.25 0.38 13.00 18.01 5.08 MF-RX110-ND 54 50 45 36 32 MF-RX110. 
60 40 1.35 2.70 0.12 0.19 0.30 14.50 19.61 5.08 MF-RX135-ND 57 53 48 38 34 MF-RX135, 
60 40 1.60 3.20 0.09 0.14 0.22 16.31 21.29 5.08 MF-RX160-ND 60 55 50 40 35 MF-RX160 
60 40 1.85 3.70 0.08 0.12 0.19 17.81 22.89 5.08 MF-RX185-ND 60 55 50 40 35 MF-RX185, 
60 40 2.50 5.00 0.05 0.08 0.13 21.31 26.42 10.16 MF-RX250-ND 66 61 55 43 37 MF-RX250 
60 40 3.00 6.00 0.04 0.06 0.10 24.89 29.97 10.16 MF-RX300-ND 69 64 58 46 40 MF-RX300 
60 40 3.75 7.50 0.03 0.05 0.08 28.45 33.53 10.16 MF-RX375-ND 72 66 60 48 42 MF-RX375 
30 40 1.10 2.20 0.10 0.18 0.27 8.89 14.00 5.08 MF-R110-ND 57 53 48 38 33 MF-R110 
30 40 1.35 2.70 0.065 0.115 0.17 8.89 18.90 5.08 MF-R135-ND 57 53 48 38 33 MF-R135 
30 40 1.60 3.20 0.055 0.105 0.15 10.19 16.79 5.08 MF-R160-ND -60 55 50 AL 36 MF-R160 
30 40 1.85 3.70 0.04 0.07 0.11 11.99 18.39 5.08 MF-R185-ND -60 55 50 40 35 MF-R185 
2 30 40 0.90 1.80 0.07 0.12 0.22 7.39 12.19 5.08 MF-R090-0-009-ND 57 53 48 38 33 MF-RO90-0-009 
3 30 40 2.50 5.00 0.025 0.048 0.07 11.99 18.29 5.08 MF-R250-0-010-ND 66 61 55 44 38 MF-R250-0-010 
30 40 3.00 6.00 0.02 0.05 0.08 11.99 18.29 5.08 MF-R300-ND 69 64 58 45 39 MF-R300 
30 40 4.00 8.00 0.01 0.03 0.05 14.40 24.79 5.08 MF-R400-ND 2 66 60 48 42 MF-R400 
2 30 40 5.00 10.00 0.01 0.03 0.05 17.40 24.89 10.16 MF-R500-ND 78 72 65 52 45 MF-R500 
30 40 6.00 12.00 0.005 0.02 0.04 19.30 31.90 10.16 MF-R600-ND 81 75 68 53 46 MF-R600 
30 40 7.00 14.00 0.005 0.02 0.03 22.10 29.79 10.16 MF-R700-ND 84 ft 70 56 48 MF-R700 
30 40 8.00 16.00 0.005 0.02 0.03 24.21 32.89 10.16 MF-R800-ND 87 80 73 58 51 MF-R800 
30 40 9.00 18.00 0.005 0.01 0.02 24.21 32.89 10.16 MF-R900-ND -93 86 78 61 53 MF-R900 
Rated Current Initial Resist. Post- Dimensions (mm) Cut Tape 
Max | Imax. | (amps @ 23°C) | Ohms @ 23°C |_ Trip A B (3 D Digi-Key Price Each Tape & Reel* Bourns 
Fig. | Volt. Amps Hold Trip Min. Max. | Resist. | (max.) (max.) (max.) (max.) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
60.0 10 0.14 0.34 1.50 6.50 6.50 4.73 3.17 0.89 0.30 MF-MSMD014CT-ND 63 54 50 2,000 360.00/M MF-MSMD014-02 
30.0 10 0.20 0.40 0.40 5.00 5.00 4.73 3.41 0.81 0.30 MF-MSMD020CT-ND 56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMD020-02 
6.0 40 0.35 0.70 0.32 1.30 1.30 3.43 280 0.62 0.35 MF-USMD0O35CT-ND 63 54 50 3,000 360.00/M MF-USMD035-02 
15.0 40 0.50 1.00 0.15 1.00 1.00 4.73 3.41 0.62 0.30 MF-MSMDO50CT-ND 56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMD050-02 
4 13.2 40 0.75 1.50 0.11 0.45 0.45 4.73 3.41 0.62 0.30 MF-MSMD075CT-ND 56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMD075-02 
6.0 40 1.10 2.20 0.04 «(0.21 0.21 4.73 3.41 0.62 0.30 MF-MSMD110CT-ND 56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMD1 10-02 
6.0 40 1.25 2.50 0.05 0.18 0.18 4.73 3.41 0.48 0.25 MF-MSMD125CT-ND 56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMD125-02 
6.0 40 1.50 3.00 0.03 0.15 0.15 4.73 3.41 0.48 0.25 MF-MSMD150CT-ND -56 48 44 2,000 320.00/M MF-MSMD150-02 
Rated Current Initial Resist. | Post- Dimensions (mm) Cut Tape 
Max |I max.) (amps @ 23°C) | Ohms @ 23°C | Trip A B c D E F Digi-Key Price Each Tape & Reel* Bourns 
Fig. | Volt. |Amps| Hold Trip Min. Max. | Resist.) (max.) (max.) (max.) (max.) (max.) _(max.) Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
60 | 10 | 0.30 0.60 1.20 2.40 | 4.80 7.98 3.18 5.44 71 2.41 43 MF-SM030CT-ND 74 63 58 2,000 420.00/M | MF-SM030-02 
30 | 10 | 0.50 1.00 0.35 0.70 | 1.40 7.98 3.18 5.44 71 2.41 43 MF-SMO50CT-ND 74 63 58 2,000 420.00/M | MF-SM050-02 
30 | 40 | 0.75 1.50 0.35 0.70 | 1.00 7.98 3.18 5.44 71 2.41 43 MF-SM075CT-ND 74 63 58 2,000 420.00/M | MF-SM075-02 
5 15 | 40 | 1.00 2.20 0.12 0.24 | 0.48 7.98 3.00 5.44 71 2.41 43 MF-SM100CT-ND 74 63 58 2,000 413.00/M_| MF-SM100-02 
15 | 40 | 1.25 2.50 0.07 0.14 | 0.25 7.98 3.00 5.44 71 2.41 43 MF-SM125CT-ND 74 63 58 2,000 413.00/M | MF-SM125-02 
15 | 40 | 1.50 3.00 0.06 0.12 | 0.25 9.50 3.00 6.71 71 3.94 43 MF-SM150CT-ND 77 66 61 1,500 440.00/M | MF-SM150-02 
15 | 40 | 2.00 4.00 0.05 0.10 | 0.125 9.50 3.00 6.71 71 3.94 43 MF-SM200CT-ND 77 66 61 1,500 440.00/M | MF-SM200-02 
15 | 40 | 2.50 5.00 0.035 0.08 | 0.085 9.50 3.00 6.71 71 3.94 43 MF-SM250CT-ND ae 66 61 1,500 440.00/M | MF-SM250-02 
6 40 | 2.60 5.20 0.025 0.075 | 0.075 7.98 3.00 5.44 71 2.41 43 MF-SM260CT-ND id 66 61 2,000 440.00/M | MF-SM260-02 


* For Tape and Reel 


part number, change “CT” to “TR”. 
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Element Series 
Surface Mount Package 


Fig. 1 — Small New Mini-Power 


Package (2-pin) 


Fig. 2 — S-Mini Type 
Package (2-pin) 


re 
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Shuts off the circuit current in a quick and stable manner. Our Circuit 
protector element series protect semiconductors and their circuits with 
excellent shut-off characteristics. Suitable for protection of interface circuit 


in PC and OA equipment. 


Features: + Shut-off characteristics are extremely stable + Low internal 
resistance and voltage drop + Molded in flame retardant package + The 
package is molded with a high dimensional accuracy » Small sized surface- 
mount type package, enabling high-density mounting + UL Certified 


+ Operating ambient and storage temperature: -55 to +125°C. 
Precautions in use: Applying continuously a current exceeding the rated 
current causes heating of the package and can be dangerous. Please use 


these elements to circuits in the secondary side only. Applying excessive 


power causes bursting of the package and can be dangerous. Since these 
elements do not correspond to current fuses, etc., according to legal 
regulations, avoid using symbols for these elements in circuit diagrams that 
may cause confusion with tubular fuses. 


Rated Break-down Internal Rated Cut Tape 
Current Current Resistance | Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. (A) (A) +20% (mQ) (V) Part No. u 10 100 Part No. Size 
Small New Mini-Power Package (2-Pin) UNHS200 Series 
0.5 1.0 130 50 UNHS200CT-ND 57 46 35 UNHS200TR-ND | 1,500 | 171.36/M 
0.7 1.4 95 50 UNHS201CT-ND 57 46 35 UNHS201TR-ND | 1,500 | 171.36/M 
1.0 2.0 58 50 UNHS202CT-ND 57 46 35 UNHS202TR-ND | 1,500 | 171.36/M 
1 1.2 2.4 45 50 UNHS203CT-ND 57 46 35 UNHS203TR-ND | 1,500 | 171.36/M 
1.5 3.0 38 50 UNHS204CT-ND 57 46 35 UNHS204TR-ND | 1,500 | 171.36/M 
1.8 3.6 30 50 UNHS205CT-ND 57 46 35 UNHS205TR-ND | 1,500 | 171.36/M 
2.3 4.6 22 50 UNHS206CT-ND 57 46 35 UNHS206TR-ND | 1,500 | 171.36/M 
S-Mini Type Package (2-Pin) UNHZ200 Series 
0.7 1.4 93 50 UNHZ201CT-ND 54 43 33 UNHZ201TR-ND | 3,000 | 150.53/M 
2 1.0 2.0 59 50 UNHZ202CT-ND 54 43 33 UNHZ202TR-ND | 3,000 | 150.53/M 
1:2 2.4 46 50 UNHZ203CT-ND 54 43 33 UNHZ203TR-ND | 3,000 | 150.53/M 
1.5 3.0 35 50 UNHZ204CT-ND 54 43 .33 UNHZ204TR-ND | 3,000 | 150.53/M 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 -« Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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a ® ESD and Ove r-Voltage ESD Human Body Model (HBM) Capability for SP720 — SP721 
| = us e . HBM Standard Mode R Cc ESD(V) 
Protection Arrays Air 3302 150pF >15kV 
IEC 1000-4-2 Direct 3302 150pF >4kV 
This is an array of SCR/Diode bipolar structures for ESD and Direct, Dual Pins 3302 150pF >8kV 
over voltage protection. The SCH Structifes'ate designed for fast Functional Block Diagram MIL-STD-3015.7 Direct, In-Circuit 1.5K 100pF >15kV 
triggering, if a transient pulse is detected with a voltage level Vv 
eater than one VBE, negative or positive pulse, the device will + 7 t ai 
eich re ae | ESD Human Body Model (HBM) Capability for SP723 — SP724 
Some of the applications where this device works very well is for a RD . cD “ +VD 
Microprocessor/Logic Input Protection, Data Buss Protection, mm HBM dard Mod ree Discharge svarieehs 
Analog Device Input Protection, or a Voltage Clamp. IN 4 Standart ode esistor Cap. oltage 
. t IEC 1000-4-2 HBM, Air Discharge 330Q 150pF 15kV 
Features: ia (Level 4) HBM, Direct Discharge 3302 150pF 8kV 
* Fast Switching Times Modified HBM 1.5kQ 100pF 8kV 
+ Low Input Leakage MIL-STD-3015.7 Standard HBM 1.5kQ 100pF 2kV 
+ Low Input Capacitance vV-O a + i 
* Operating Temperature Range: -40°C to 105°C EIAJ IC121 Machine Model 0ka 200pF 400V 
No. of Equivalent Equivalent 
Input Operating Input Quiescent SCR ON SCR ON Input Input Switch 
Arrays per Voltage Leakage Supply Threshold Resistance | Capacitance Speed Digi-Key Price Each Littelfuse 
Package Package (V supply) Current (nA) Current (nA) (V) (Ohms) (pF) (nSec) Part No. u 10 100 Part No. 
16-SOIC. 14 2-30 5 50 Ait 1 3 2 F2163-ND 3.06 2.82 2.12 SP720AB 
16-Dip 14 2-30 5 50 11 1 3 2 F2164-ND 3.06 2.82 2.12 SP720AP. 
8-SOIC 6 2-30 5 50 V1 1 3 2 F2165-ND 2.11 1.95 1.47 SP721AB 
8-Dip 6 2-30 5 50 11 1 3 2 F2166-ND 2.11 1.95 1.47 SP721AP. 
8-SOIC 6 2-30 5. 50 V1 0.5 5 2 F2167-ND 2.80 2.58 1.94 SP723AB 
8-Dip 6 2-30 5 50 And 0.5 5 2 F2168-ND 2.86 2.64 1.98 SP723AP. 
SOT-23 (6 pin) 4 1-20 1 100 (Max.) A 1 3 = F2169CT-ND* 1.93 1.79 1.35 SP724AHT 


* For Tape and Reel pricing, change CT-ND to TR-ND and call Digi-Key for pricing. 


PTC Resettable Devices Surface Mount 


3425L Series 
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1812L Series 


NOTE: The SP724 is covered by Littelfuse patent 4567500 
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(TOP VIEW) 
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Pad Layout 


Dimensions (mm) 


Series 


sions (mm) 


B 
(max.) 


(max.) c D 


1812L 050-150 


3.30 


9.50 


1812L 200-260 


3.30 


PTC Resettable devices utilize a unique polymer-based, Positive Temperature Coefficient (PTC) material to 
protect electrical circuits against overcurrent conditions. 

PTC Resettable Operation: In normal operation, the Littelfuse PTC has many conductive paths and a very 
low resistance. In an overcurrent condition, the temperature of the polymer material rises. This dramatically 
reduces the conductive paths resulting in an immediate rise in resistance. In this condition the device provides 
circuit protection by significantly limiting the flow of current. However, once the cause of the initial overcurrent 
condition is eliminated, the Littelfuse PTC cools down and resets to a low resistance value permitting the 
normal current flow to resume. 

Agency Approvals: +» UL: Recognized under Components Program of Underwriters Laboratories + CSA: 


Recognized under Component Acceptance Program of the Canadian Standards Association + TUV approved 
ELECTRICAL DEFINITIONS: = Ihold: Hold Current: maximum current device will sustain for 4 hours without 
switching at 20°C = Itrip: Trip Current: minimum current that will switch the device into a high resistance state 
at 20°C + Isc: Maximum short circuit current device can withstand at rated voltage + Ril: Minimum initial 
resistance of device at 20°C, prior to tripping + Rat: Maximum measured resistance in the nontripped state 1 
hour post reflow with reflow conditions of 245°C for 20 seconds. 

NOTE: Devices are not intended to be used for continual, repeated tripping. 


CAUTION: Operation beyond the specified ratings may result in damage and possible arcing and flame. 


Volt. Max. Time to Trip Cut Tape 
thold ltrip Rating Isc Current Time Resistance (©) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Littelfuse 
(A) (A) (Vv) (A) (A) (Sec) Ril Rat Part No. 1 10 100 Part No. Size | Pricing Part No. 
3425L Series 
1.5 3.0 15.0 40 8.0 5.0 0.060 0.250 F2105CT-ND 73 63 57 F2105TR-ND 1,500 311.00/M 3425L150DR 
2.0 4.0 15.0 40 8.0 12.0 0.050 0.150 F2106CT-ND 73 63 57 F2106TR-ND 1,500 311.00/M 3425L200DR 
2.5 5.0 15.0 40 8.0 25.0 0.035 0.100 F2107CT-ND 73 63 57 F2107TR-ND 1,500 311.00/M 3425L250DR 
3.0 6.0 15.0 40 8.0 32.0 0.020 0.060 F2108CT-ND 73 63 57 F2108TR-ND 1,500 311.00/M 3425L300DR 
1812L Series 
0.50 1.00 15.0 40 8.0 0.15 0.100 1.000 F2156CT-ND 61 57 43 F2156TR-ND 2,000 236.25/M 1812LO50PRT 
0.75 1.50 13.2 40 8.0 0.30 0.075 420 F2157CT-ND 61 57 43 F2157TR-ND 2,000 236.25/M 1812LO75PRT 
1.10 2.20 6.0 40 8.0 0.30 0.040 226 F2158CT-ND 61 57 43 F2158TR-ND 2,000 236.25/M 1812L110PRT 
1.25 2.50 6.0 40 8.0 0.25 0.045 184 F2159CT-ND 61 57 43 F2159TR-ND 2,000 236.25/M 1812L125PRT 
1.50 3.00 6.0 40 8.0 0.30 0.040 137 F2160CT-ND 61 57 43 F2160TR-ND 2,000 236.25/M 1812L150PRT 
2.00 4.00 6.0 40 8.0 2.50 0.018 .070 F2161CT-ND 84 78 -59 F2161TR-ND 1,000 348.00 1812L200MR 
NEW! 1206L Series NEW! 
0.20 0.40 15.0 40 8.0 0.05 0.600 2.50 F2109CT-ND 66 62 AT F2109TR-ND 4,000 255.15/M 1206LO020YRT 
0.25 0.50 15.0 40 8.0 0.08 0.550 2.30 F2110CT-ND 66 62 47 F2110TR-ND 4,000 255.15/M 1206LO025YRT 
0.35 0.70 6.0 40 8.0 0.10 0.250 -800 F2111CT-ND 66 62 A7 F2111TR-ND 4,000 255.15/M 1206LO035YRT 
0.50 1.00 6.0 40 8.0 0.10 0.090 0.60 F2112CT-ND 66 62 47 F2112TR-ND 3,000 255.15/M 1206LOS50WRT 
0.75 1.50 6.0 40 8.0 0.20 0.070 0.30 F2113CT-ND 66 62 AT F2113TR-ND 3,000 255.15/M 1206LO75WRT 
1.10 2.20 6.0 40 8.0 0.30 0.040 0.18 F2114CT-ND 66 62 A7 F2114TR-ND 3,000 255.15/M 1206L110WRT 
1.50 3.00 6.0 40 8.0 0.40 0.030 0.12 F2115CT-ND 66 62 47 F2115TR-ND 3,000 255.15/M 1206L150WRT 
= Features: + Small size 0603 (1608) + Sharp fusing characteristics (Very fast S$ $ £88855 
Panasonic. oro i 
Applications: - Computer and peripheral equipment, mobile phone and other 0.8 g { 
Micro Chi Fuse digital devices an 16 = 
p Approved Safety Standards: + UL 248-14: File No. E194052 » C-UL(CSA)C22.2 ~~ E01 ee === 
Surface Mount No. 248-14: File No. £194052 Foo 
Specifications: - Operating Temperature Range: -40°C to +125°C + Fusing OF ea 
é 55 . Current/Fusing Time (at 25°C): 100% rated current/4 hours, Min., 200% rated z 
0603 (1 608) Size current/1 sec., Max., 300% rated current/0.2 sec., Max. a ‘Fusing cutter (a) baa 
Rated Rated Internal R. Cut Tape Tape & Reel 
Current Voltage Marking (mohm) Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
(A) (VDC) Code Max. @ 25°C Part No. 1] 10 100 Part No. 5,000 Part No. 
ERB-FE Series 
0.5 32 F 330 P11353CT-ND 42 39 30 P11353TR-ND 161.79/M ERB-FEORS50U 
1.0 32 H 120 P11354CT-ND 42 39 -30 P11354TR-ND 161.79/M ERB-FE1ROOU 
1.5 32 K 70 P11355CT-ND 42 39 -30 P11355TR-ND 161.79/M ERB-FE1R50U 
2.0 32 N 50 P11356CT-ND 42 39 30 P11356TR-ND 161.79/M ERB-FE2ROOU 
2.5 32 fe) 38 P11357CT-ND 42 39 -30 P11357TR-ND 161.79/M ERB-FE2R50U 
3.0 32 PR 31 P11358CT-ND 42 39 30 P11358TR-ND 161.79/M ERB-FE3ROOU 
4.0 24 Ss 22 P11359CT-ND 42 39 -30 P11359TR-ND 161.79/M ERB-FE4ROOU 
5.0 24 a, Az P11360CT-ND 42 39 .30 P11360TR-ND 161.79/M ERB-FESROOU 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Littelfuse 


PulseGuard® SMT ESD Suppressor 


Fig. 2 SOT-23 
.030 (.76) Thick 
oa = 


Fig. 1 0603 
.020 (0.51) 
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TL 068 (1.6) + ass, 
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PulseGuard ESD suppressors provide protection for electronic devices 
against the threat of electrostatic discharge (ESD). Employing a voltage 
variable material to switch between high resistance and low resistance 
states, shunting ESD transients away from sensitive circuitry. Pulse- 
Guard suppressors comply with ESD specifications (IEC 61000-4-2, 
MIL-STD-883E, USB and IEEF1394). Electrical Specifications: + Trig- 
ger Voltage’: 1,000V, typical » Clamping Voltage’: 150V, typical 
+ Rated Voltage: 24VDC, max = Capacitance*: 0.055pF + Response 
Time’: <1 ns +» Leakage Current®: <1nA + ESD Pulse Withstand’: 
1,000 pulses, minimum 


Cut Tape Tape 
Digi-Key Price Each Digi-Key & Reel 
Fig. | Part No. 1 10 100 | Part No. Pricing 


FIS20CT-ND = .70. S65. Ss 649: | FIS20TRND = 290.00/1000 
FAS21CT-ND 1.23 1.14 .86 = _ 
F2162CT-ND 2.07 1.92 1.45 | F2162TRND  855.50/1000 


orm 


Notes: 1. 8kV direct discharge method, per IEO61000-4-2 2. Measured at 
1 MHz 3. Measured at 6 VDC. Testing at fast ESD pulse rated (1-20 Hz) may 
cause a change in leakage current performance (6yA, max) 


SMTelecom™ Fuse WE 
+ Surface mount overcurrent protection 590 > 

from lightning and power cross * Ideal (14.99) 

for use in telecommunication equipment 995 08) 
including modems, fax machines, desk (2.41) i< (6, 
top phones, answering machines and 165 

line cards. (4.19) 

Electrical Specifications: + Short 

Circuit Capabilities: UL1459 / UL 1950 

3rd. Edt.: 40 amperes @ 600 VAC; 7 | % Amp. | Opening Time 
amperes @ 600 VAC; 2.2 amperes @ | Rating | (Min./Max.) 
600 VAC * Interrupting Ratings: 10,000 100% 4 hours, min. 
amperes @ 125V; 100 amperes @ 250V 200% | 5sec./ 30sec. 


+ Operating Temperature Range: -55°C 

to +125°C + Voltage Rating: 250V. Specifications: » Construction 
Materials: Body: Melamine substrate; Terminations: Copper/nickel/tin- 
lead (95/5) + Soldering Parameters: Reflow Solder: 250°C, 10 sec. 
max.; Wave Solder: Not recommended + Packaging Specifications: 
24mm Tape and Reel per BA-RS481, (Equivalent to IEC 286, part 3.) 
+ Performance Characteristics: Complies with FCC 47 Part 68 
Longitudinal Surge and Metallic Surge; Bellcore GR-1089-CORE 


Cut Tape Tape & Reel 
Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Part No. 1 10 (100 | PartNo. 2,000 
0436 Series 


.750| Fi280CT-ND 1.40 1.30 .98 = = 
1.25| Fi282CT-ND 1.40 1.30 .98 | Fi282TR-ND 539.00/M 
1.50] Fi283CT-ND 1.40 1.30 .98 | F1283TR-ND 539.00/M 


Telecom NANO2® Fuse 
“0461” Series 


% of Amp. Opening Time 
Rating (Min./Max.) coe 
- (6.10) (3.25), 
100% 4 hours, min. ey 
250% | 1 seo, min; 120 max.) 6 ag 


Surface mount overcurrent protection from power cross and allows 
compliance with lightning surges. Meets UL 1950 3rd Edition (formely UL 
1459) power cross requirements stand alone. Designed to allow compliance 
with Bellcore/Telcordia GR-1089-OCORE and FCC 47 part 68 Surge Spec- 
ifications. + Interrupting Ratings: 50 A@250 VAC + Operating Temperature 
Range: -55° C to 125°C + Materials: Body: Ceramic; Terminations: Silver 
Plated Brass Caps + Soldering Parameters: Reflow Solder - 230°C, 30 
seconds maximum. Wave solder -260°C, 3 seconds maximum » Packaging 
Specifications: 24mm Tape and Reel per HA-RS481. (IEC 268 part 3); 2500 
fuses per reel + Interrupting Ratings: 50 A @250 VAC 


Cut Tape Tape& Reel 
Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Part No. 1 10 100 Part No. 2,500 


5 FI449CT-ND 1.47 1.37 1.03 
1.25 | FISSOCT-ND) 1.47 1.37 1.03 
2.00 | FISSICT-ND 1.47 1.37 1.03 


FI449TR-ND 567.00/M 
FISSOTR-ND 567.00/M 
FISS1TR-ND 567.00/M 


Slimline “0402” (1005) Very Fast 


Acting Thin-Film 0435 Series .Ww@ 
% of Amp. | Opening Time at 
Rating (Min./Max.) 012 
100% 4 hours, min. ¢ (30) 
200% 5 Sec., max .007 Kt 
300% 0.2 Sec.,max (18) Ky 020 


(51) 


+ Operating Temperature: -55°C to 90°C + Voltage Rating: 24V + Materials: 
Body: Epoxy Substrate; Terminations: Copper/Nickel/Tin-Lead Cover Coat: 
Conformal Coating + Soldering Parameter: Reflow Solder-260° C, 30 
seconds maximum + Packaging Specification: 8mm Paper Tape amd Reel 
per BA-RS481-1 (IEC 286, part 3) ; 10,000 per reel. + Interrupting Ratings: 
35 A@24 V AC/DC 


Cut Tape Tape& Reel 
Amp | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Part No. 1 10 100 | Part No. 10,000 


-250 | FI440CT-ND 1.02 95 72 | FI440TR-ND 392.00/M 
.375 | F1441CT-ND 102 9 72 | FI441TR-ND 392.00/M 
-500 | F1442CT-ND 1.02 95 72 | F1442TR-ND 392.00/M 
-750 | F1443CT-ND 1.02 95 72 | Fi443TR-ND 392.00/M 
1.00 | Fi444CT-ND 1.02. 95 72_| F444TR-ND__392.00/M 
1.25 | Fi445CT-ND 1.02 95 72 | FI445TR-ND 392.00/M 
1.50 | F1446CT-ND 102 9 72 | FI446TR-ND = 392.00/M 
1.75 | Fl447CT-ND 1.02 95 72 | F1447TR-ND 392.00/M 
2.00 | F1448CT-ND 102 95 72 | Fi448TR-ND 392.00/M 


“0603” (1608) Slim Very Fast 
Acting Thin-Film Fuse 


% Amp Opening 
Rating Time at 25°C amperage rating.<* 
100% 4 hours, min. (308) 

200% 5 sec., max. 
300% 0.2 sec., max. 


Marking code 
varies with 


063 
R:.007 (1.60) 
(418) “\e 


Slimline 0603 is identical to the popular (431 Series) mounting pad and 
electrical specifications but has a lower profile and enhanced soldering cap- 
abilities. Specifications: - Construction Material: Body: Epoxy substrate; Ter- 
minations: Copper/nickel/tin-lead (95/5); Cover Coat: Conformal Coating 


Mark- Cut Tape Tape & Reel 
Amp} ing | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate| Code | Part No. 110 100} Part No. 3,000 

0429 Series — Very Fast-Acting (Cont.) 
.375| FE | Fl231CI-ND .70 .66 .50/}FI231TR-ND 271.00/M 
500; FF | Fi232CT-ND .70 66 .50|}FI232TRND 271.00/M 
.750| FG | Fl233CT-ND .70 66 .50|}FI233TR-ND 271.00/M 
1.00} FH | Fi234CT-ND .70 66 .50|}FI234TR-ND 271.00/M 
1.25} FJ | Fl235CT-ND .70 66 .50|}FI235TRND 271.00/M 
1.50} FK | Fi236CT-ND .70 .66 .50/}FI236TRND 271.00/M 
1.75| FL | Fl237CT-ND .70 .66 .50|/ FI237TR-ND 271.00/M 
2.00| FN | Fi238CiT-ND .70 .66 .50| Fi238TR-ND_—_271.00/M 
2.50] FO | Fl272CT-ND .70 .66 .50|FI272TR-ND 271.35/M 
3.00] FP | Fl273CT-ND .70 .66 .50|FI273TR-ND 271.35/M 
4.00] FS | Fi274CT-ND .70 .66 .50|FI274TR-ND 271.35/M 
5.00] FT | Fi275CT-ND .86 .80 .61| FI275TR-ND  330.75/M 
7.00] FU | Fi276CT-ND .86 .80 .61| FI276TR-ND  330.75/M 
0430 Series — Slo-Blo* 

500} TF | Fi260CT-ND 1.02 .95 .72|FI260TRND 392.00/M 
1.00} TH | Fi261CT-ND 1.02 .95 .72|FI261TRND 392.00/M 
1.50} TK | Fi262CT-ND 1.02 .95 .72|FI262TRND 392.00/M 
2.00] TN | FI263CT-ND 1.02 .95 .72| Fl263TR-ND 392.00/M 


NEW?! Slimline “1206” (3216) Very 
Fast Acting Thin-Film 0433 Series 


% of Amp. Opening Time + 3.18 WE 
Rating (Min./Max.) r ] Ff 
100% 4 hours, min. >| Gir 
200% 5 Sec., max 
500% 0.2 Sec.,max Thickness .58 


Mounting pad and electrical specification are identical to the popular (429) 
Series specifications. Specifications: + Construction Materials: Body: Epoxy 
Substrate; Terminations: Copper/Nickel/Tin-Lead (95/5); Cover Coat: 
Conformal Coating + Operating Temperature: -55°C to 90°C + Interrupting 
Ratings: 0.125 - .375A (50A@125V AC/DC), 0.5 - 2A (S0A@63V AC/DC), 2.5 
- 3A (50A@82V AC/DC) + Tape and Reel Specification: Supplied on 8mm 
wide reels that are in compliance with HA-RS481-2 (IEC 286, part 3) + Volt- 
age Ratings: .125-.375A (125V) .500-2.00A (63V) 2.5-3.0A (32V) 


F1371CT-ND 
F1372CT-ND 


FA371TR-ND 
F1372TR-ND 


342.90/M 
342.90/M 


+ Interrupting Ratings: 50 Amps at 32V AC/DC (.25-1A) or 35 Amps at 32V Mark- Cut Tape Tape & Reel 
AC/DC (1.25-5A) + Operating Temperature: -50°C to +90°C + Voltage Amp} ing | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rating: 32V + Tape and Reel Specification: 8mm wide reels that are in Rate| Code | Part No. 1 10 100 | Part No. 5,000 
compliance with BA-RS481 0433 Series — Very Fast-Acting 
125) B | FI373CT-ND- 68 ~.63«~.48| Fi373TR-ND = 260.55/M 
Digi-Key Ree Digi-Key Edie. 200] C | FI374CT-ND 68 .63 .48| FI374TR.ND  260.55/M 
Part No 1 10 100 | Part No. 5,000 250} D |FI375CT-ND 68 .63 .48) FI375TRND  260.55/M 
= ~ 2 .375| E | FI376CT-ND- 68 ~.63 «~.48| FI376TR-ND = 260.55/M 
0434 Series 50 | F _|FIS77CT-ND 68 .63_.48| FIS77TRND__260.55/M 
D_ | Fi360CT-ND 83.63 | FI360TR-ND = 342.90/M 60 | .6 | FI378CT-ND- .68 .63 .48/ FI378TR-ND 260.55/M 
E | F1361CT-ND 83 .63| FI361TRND  342.90/M .75| G |FI379CT-ND .68 .63 .48) FI379TR-ND  260.55/M 
F | F1362CT-ND 83 .63| FI362TRND  342.90/M 80} .8 | FI380CT-ND 68 .63 .48) FI380TRND 260.55/M 
G | FI363CT-ND 83 .63| FI363TR-ND 342.90/M 1.0] H | FIS81CT-ND 68 .63 .48| FI381TR-ND 260.55/M 
H_| F1364CT-ND 83.63 | FI364TR-ND —_342.90/M 1.25| J | FI382CT-ND 68 —.63_—.48| FIS82TRND _260.55/M 
J_| F1365CT-ND ‘83 .63|FI365TRND  342.90/M 1.4/1.4 | FI383CT-ND 68 .63 .48|F1383TR-ND  260.55/M 
K_ | FI366CT-ND 83 .63)FI366TR-ND  342.90/M 1.5] K |FIS84CT-ND 68 .63 .48) FI384TRND 260.55/M 
L | F1367CT-ND 83 .63/FI367IRND 342.90/M 1.75| L | FI385CT-ND 68 .63 .48] FI385TRND 260.55/M 
N_ | F1368CT-ND "83 .63|FI368TRND  342.90/M 20] N |FIS86CT-ND 68 .63 48) FIS86TRND  260.55/M 
0. | F1369CT.ND "83 .63|FI369TRND 342.90/M 25| O |FI387CT-ND 68.63 .48| FI387TR'ND _260.55/M 
P| F1370CT-ND 83 .63/FI370TR-ND 342.90/M 3.0} P | FI388CT-ND 68 .63 .48| FI388TR-ND  260.55/M 
Ss 83 63 
T 83.63 


“4206” (3216) SMF Very Fast Acting 


and Slo-Blo® Thin-Film Fuse 


Dimensions - In. (mm) 
A B ej 
Very Fast | .122 .063 .047 
Acting (3.10) (1.60) (1.19) 

124 060 045 
(3.15) (1.52) (1.14) 


WE 


Slo-Blo® 


Amp. Opening Time at 25°C 

Rating Very Fast Acting Slo-Blo® 

100% 4 hours min. = 

200% 5 sec., max. 1 sec. min., 120 sec. max. 
300% 0.2 sec., max. 0.1 sec. min., 3 sec. max. 
800% — 0.002 sec. min., .05 sec. max. 


Specifications: + Construction Materials: Body: Epoxy Substrate, Termina- 
tions: Copper/Nickel/Tin-Lead (95/5). Cover Coat: Conformal Coating + Oper- 
ating Temperature Range: -55°C to +125°C + Solderability: Withstands 60 
seconds above 200°C up to 260°C max. * Tape and Reel Specifications: 
Supplied on 8mm wide reels that are in compliance with HA-RS481-2 (equiv- 
alent to IEC 286 part 3). Packaged 3,000 fuses per reel. + Voltage Ratings: 
.125-.375A (125V) .500-2.00A (63V) 2.5-3.0A (32V) 4.0-7.0A (24V) 


Mark- Cut Tape Tape & Reel 
Amp} ing | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 

Rate| Code | Part No. 1 10 100 Part No. 3,000 

0429 Series — Very Fast-Acting 
125 Fi270CT-ND .86 .80 .61 | Fi270TR-ND 
-200 Fi271CT-ND .70 .66 .50) Fi271TR-ND 
.250 FI230CT-ND .70 .66 .50) Fi230TR-ND 


330.75/M 
271.35/M 
271.00/M 


SMF Omni-Blok® Fuse Block 
with Nano” Very Fast Acting 


and Slo-Blo® Fuses AW 
The SMF Omri-Blok® Fuseholder permits quick and aan 
easy replacement of Nano SMF surface mount ee 
fuses. The fuse block and pre-installed fuse combi-  ~< A 
nation can be placed on the PC board in one efficient 383 38 
: (9.73) S$, .198 
manufacturing operation. (5.03) 


Specifications: + Electrical: 7A, 125V + Molded 

Parts: Thermoplastic (940) + Ambient Temp.: -55°C to +125°C * Soldering 
Parameters: Infrared: 445°F (230°C), 30 sec. » Packaging: 16mm wide Tape 
and Reel per BIA Standard 481. Installed fuses have silver plated end caps, 
installed to accommodate solder reflow process. 

Use 451 Series Fast Acting Fuse with tin/lead alloy plated end caps for 
replacement purposes of the 154 Series product. Use 452 Series Slo-Blo® 
Fuse with tin/lead alloy plated end caps for replacement purposes of the 
154xxxT Series. 


Cut Tape Tape & Reel 
Amp. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 
154 Series - Very Fast Acting 
.250 | Fi219CT-ND 239 223 1.68 | FI219TR-ND 923.00/M 
500 | FI220CT-ND 239 223 1.68 | FI220TR-ND 923.00/M 
750 | Fi221CT-ND 2.03 1.89 1.43 | Fl221TR-ND 784.00/M 
1.00 | Fi222CT-ND 2.03 1.89 1.43 | F1222TR-ND 784.00/M 
1.50 | Fl223CT-ND 2.03 1.89 1.43 | Fl223TR-ND 784.00/M 
2.00 | Fl224CT-ND 2.03 1.89 1.43 | F1224TR-ND 784.00/M 
2.50 | FI225CT-ND 2.03 1.89 1.43 | FI225TR-ND 784.00/M 
3.00 | FI226CT-ND 2.03 1.89 1.43 | FI226TR-ND 784.00/M 
4.00 | FI227CT-ND 2.03 1.89 1.43 | Fl227TR-ND 784.00/M 
5.00 | FI228CT-ND 2.03 1.89 1.43 | Fl228TR-ND 784.00/M 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1023) 907 


2 ® SMF Omni-Blok®Fuse Block with Amp. ] Volt. Digi-Key Price Each 
Littelfuse Nano” Very Fast Acting and Slo- Rating | Rating Part No. 5 100 250 
Blo® Fuses (Cont.) 251 Series — Non Color-Coded Type 
500 125 F824-ND 88 66 58 
Cut Tape Tape & Reel .750 125 F825-ND 73 55 49 
Amp. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 1.000 | 125 F826-ND 73 55 49 
Rate | Part No. 110 100 _| PartNo. 1,500 1.500 | 125 F827-ND 73 55 49 
154xxxT Series - Slo-Blo® 2.000 | 125 F828-ND 73 55 49 
875 |FI3O0CT-ND 2.99 278 210 ]FIS00TRND  1153.00/M a eae B = = 
500 | FISO1CT-ND 2.99 278 210 | FI301TRND — 1153.00/M 3500 | 125 F831-ND 33 5S 49 
.750 | FI302CT-ND 2.63 245 1.85 | FI302TRND — 1015.00/M 4000 | 125 F832-ND 33 5B 49 
1.00 | FI308CT-ND 263 245 1.85 | FI303TR-ND 1015.00/M 5.000 125 F833-ND 73: 55 49 
1.50 | FI304CT-ND 2.63 2.45 1.85 | FISO4TRND —_1015.00/M 7.000 | 125 F834-ND 73 55 49 
2.00 |FISOSCT-ND 2.63 245 1.85 | FI305TRND = 1015.00/M 10.000 | 125 F835-ND 23 55 49 
2.50 |FISO6CT-ND 263 245 185 | FIS06TRND  1015.00/M 12,000 | 32 F836-ND 1.55 1.16 1.03 
3.00 |FIS07CT-ND 2.63 2.45 1.85 | FI307TRND —1015.00/M 15.000 | 32 F837-ND 1.55 1.16 1.03 
3.50 |FI308CT-ND 2.63 245 1.85 | FI308TRND —1015.00/M 
4.00 |FIS09CT-ND 2.63 245 1.85 | FIS309TRND —1015.00/M 
5.00 |FI310CT-ND 263 245 1.85 | FIS10TRND —1015.00/M PICO II™ 125 Volt 


Nano” SMF Very Fast-Acting we 
and Slo-Blo® Fuses 


Nano” Surface Mount Fuses tone 
incorporate proven Picofuse per- .240 106 (2.69) 
formance and dependability in aflat top [7 (6.10)") © 

design which permits efficient pick and i -106 
place assembly. + Recommended (2.69) 
Soldering Parameters: Infrared Reflow -| |. .057 (1.45) 


for 30 sec. is 500°F (260°C) for Very 

Fast-Acting; 445°F (230°C) for Slo-Blo®. Wave Solder is 500°F (260°C) for 10 
seconds for Very Fast-Acting; 500°F (260°C) for 3 seconds maximum for Slo- 
Blo®. + Construction Materials: Body is ceramic, Caps are tin-lead alloy 
plated brass. + Operating Temperature Range: -55°C to 125°C. + Voltage 
Rating: 125V, 65V: F1155 and F1151 


Fast Acting Slo-Blo® 
Blow Time 
Rating Amps Blow Time Rating (Min. / Max.) 
100% W/16-15 4 hours min. 100% 4 hrs. min. 
200% 1/16-10 5 sec., max. 200% 1 sec. / 60 sec. 
200% 12-15 20 sec., max. 300% 0.2/3 sec. 
800% 0.02 / 0.1 sec. 
Cut Tape Tape & Reel 
Amp. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rate | Part No. 1 10 100 | Part No. 1,000 


R451 Series - Very Fast Acting 

-250 | F1140CT-ND> 3 87 .65 |FI140TR-ND» 384.00 
.375 | F1152CT-ND 87 65 | F1152TR-ND 384.25 
-500 | F1141CT-ND> 87 .65 | FI141TR-ND» 384.00 
-750 | F1142CT-ND+ 87 65 |FI142TR-ND» 384.00 
1.000 | F1143CT-ND+ 87 -65 | FI143TR-ND» 384.00 
1.500 | F1144CT-ND+ 87 .65 | FI144TR-ND» 384.00 
2.000 | F1145CT-ND+ 87 .65 |FI145TR-ND» 384.00 
2.500 | F1146CT-ND+ 93 87 .65 |FI146TR-ND» 384.00 
3.000 | F1147CT-ND+ 93 87 .65 | FI147TR-ND» 384.00 
3.500 | F1153CT-ND 93 87 65 |FIIS3TR-ND 384.25 
4.000 | F1148CT-ND» 93 87 .65 | FI148TR-ND» 384.00 
5.000 | F1149CT-ND+ 93 87 .65 |FI149TR-ND» 384.00 

93 

1.47 

1.47 


7.000 | F1154CT-ND 87 65 |FII54TRND 384.25 
10.000] F1150CT-ND> 1.37. 1.04 | FI150TR-ND» 610.00 
12.000] F1155CT-ND ’ 1.37. 1.04 | F1155TR-ND 610.45 
15.000} F1151CT-ND 1.47 1.37 1.04 | F1151TR-ND 610.00 
R452 Series - Slo-Blo® 


0.375 | F1340CT-ND 1.23 1.14 .86 |FI340TR-ND 508.00 
0.500 | F1341CT-ND 1.23 114 .86 |FI341TRND 508.00 
0.750 | F1342CT-ND 1.23 1.14 .86 |FI342TR-ND = 508.00 
1.000 | F1343CT-ND 1.23 114 .86 |FI343TR-ND 508.00 
1.500 | F1344CT-ND 1.23°1.14 86 |FI344TR-ND 508.00 
2.000 | F1345CT-ND 1.23 114 .86 |FI345TR-ND 508.00 
2.500 | F1346CT-ND 1.23 114 .86 |FI346TR-ND 508.00 
3.000 | F1347CT-ND 1.23. 1.14 .86 |FI347TR-ND 508.00 
3.500 | F1348CT-ND 1.23 114 .86 |FI348TR-ND 508.00 
4.000 | Fi349CT-ND 1.23 114 .86 |FI349TR-ND 508.00 
5.000 | F1350CT-ND 1.23 114 .86 |FI350TR-ND 508.00 


+ SMF-KIT-ND Digi-Key? Nano* SMF/Pico SMD Fuse Kit 
5 each of Nano* SMF Fuses parts indicated and 5 each of 
Pico SMD Very Fast-Acting and Slo-Blo® Fuses....................5 $99.95 


PICO IIF™ 125 Volt 147o— 280 041.47 
9 (37.34)| (7.11) |(37.34) 
Very Fast-Acting k 


=o F = 
Pico Fuses pee) 


(2.64) 9.095 (02.41) 


Approvals: 
Recognized under the Components Program of Underwriters Labora- 
tories through 10 amperes. Certified by CSA through 7 amperes. 
Patents: Electrical Characteristics: 

U.S. Patent #2,385,281 
Construction 
Materials: 

Body: UL94V0 epoxy 
coating, green. 


Blow Time 

4 hours, min. 
5 seconds, max. 
10 seconds, max. 


Rating | Amperage 

100% 116-15 
200% 116-10 
200% 12-15 


Amp. Volt. Digi-Key Price Each 
Rating | Rating Part No. 5 100 250 
251 Series — Non Color-Coded Type 
.0625 125 F820-ND 1.19 89 79 
125 125 F821-ND 88 66 58 


Slo-Blo® Pico Fuses 


Construction Materials: Body- 1.47. 280 
UL94V0 epoxy coating, gold. Leads- (37.34) (7.11) 
solder coated copper wire. Operating 

Temperature Range: 

-55°C to 125°C. 


Electrical Characteristics: 


©.125 (03.18) 


Blow Time 
60 sec., max. 
0.1 sec., max. 


Rating Blow Time 
100% 4hrs., min. 
300% 3 sec., max. 


Cut Tape Tape & Reel 
Amp. | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 
Rating | Part No. 5 100 | Part No. 4,000 
473 Series - Non-Color Coded Type 

-500 |F1200CT-ND 1.56 1.27 | F1200TR-ND 698.00/M 
-750 |F1201CT-ND 1.56 1.27 | F1201TR-ND  698.00/M 
1.000 | F1202CT-ND 1.56 1.27 | F1202TR-ND 698.00/M 
1.500 | F1203CT-ND 1.56 1.27 | F1203TR-ND 698.00/M 
2.000 | F1204CT-ND 1.56 1.27 | F1204TR-ND 698.00/M 
2.500 |F1205CT-ND 1.56 1.27 | F1205TR-ND 698.00/M 
3.000 | F1206CT-ND 1.56 1.27 | F1206TR-ND 698.00/M 
3.500 | F1207CT-ND 1.56 1.27 | F1207TR-ND 698.00/M 
4.000 | F1208CT-ND 1.56 1.27 | F1208TR-ND 698.00/M 
5.000 | F1209CT-ND 1.56 1.27 | F1209TR-ND  698.00/M 


PICO II™ 250 Volt Very Fast- 
Acting Pico Fuses 


1.5 a 300 4.1.5 
@.145 | (38.1) (7.62) (38. x] 
(3.68) 

‘ ———/ iF + 

~ @.025 (.635) 


Interrupting Rating: 50 amperes at 250 VAC 
Construction Materials: Encapsulated, epoxy-coated body; solder 
coated copper leads; green in color 


Electrical Characteristics: 
% Amp. Opening Time 
Rating (Min./Max.) 
100% 4 hours, min. 


200% 1 sec. max. 
300% 0.1 sec. max. 


Volt. i Price Each 
Rating iS 1 10 
263 Series 
250 F880-ND 2.28 
250 F881-ND 1.82 
250 F882-ND 1.82 
250 F883-ND 1.82 
250 F884-ND 1.82 
250 F885-ND 1.50 
250 F886-ND 1.50 
250 F887-ND 1.50 
250 F888-ND 1.50 
250 F889-ND 1.50 
250 F890-ND 1.50 
250 F891-ND 1.50 
250 F892-ND 1.50 
250 F893-ND 1.50 
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Pico SMD Very Fast-Acting 
and Slo-Blo® SMT Fuses 


A EG 


054 } 7 118 
(1.30) .4:—=_+(8.00) 
.285 (7.24) 
.080 +f } 
(2.03), |_| 


EIA Case Code 7343 Laser etched for ease of identification. 

+ Operating Temperature: -55°C to +125°C_ + Soldering Methods: 
Infrared Reflow is 500°F (260°C) maximum temperature for Very 
Fast-Acting; 446°F (230°C) maximum temperature for Slo-Blo®. 

Thru the wave soldering is 500°F (260°C),10 seconds maximum. 

+ Voltage Rating: 125 


Slo-Blo*Blow Time 
4hrs., min. 
60 sec., max. 
3 sec., max. 
0.1 sec. max. 


Rating Fast-Acting Blow Time 
100% 4 hrs. min. 

200% 1 sec. max. 
300% _ 

800% = 


Cut Tape Tape & Reel 
Amp. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Rating | Part No. 1 10 100 | Part No. 500 


R459 Series - Very Fast-Acting 

-125 | F1160CT-ND 82  .62 | F1160TR-ND 200.00 
.250 | F1161CT-ND 82 62 | F1161TR-ND 200.00 
.375 | F1162CT-ND» 82  .62|FI162TR-ND» 200.00 
-500 | F1163CT-ND> 82  .62| FI163TR-ND» 200.00 
-750 | F1164CT-ND> 82  .62| FI164TR-ND» 200.00 


1.000 | F1165CT-ND+ 82 .62| FI165TR-ND» = 200.00 
1.500 | F1166CT-ND» 82  .62|} FI166TR-ND» 200.00 
2.000 | F1167CT-ND- 82 62 | FI167TR-ND* = 200.00 
2.500 | F1168CT-ND- 82 62 | FI168TR-ND» 200.00 
3.000 | F1169CT-ND- 82 62 | FA169TR-ND» — 200.00 


3.500 | F1170CT-ND> 82  .62|FI170TR-ND» = 200.00 
4.000 | F1171CT-ND» 82  .62|FI171TR-ND» 200.00 
5.000 | F1172CT-ND> 82  .62|FI172TR-ND» 200.00 
R460 Series - Slo-Blo® 

.375 | FIW80CT-ND* 1.86 1.73 1.30] FI180TR-ND» 424.00 

-500 | FI181CT-ND* 1.86 1.73 1.30] FI181TR-ND» 424.00 

750) F182CT-ND = 1.86 1.73 1.30 | F1182TR-ND 424.00 
1.000 | F1183CT-ND» 1.86 1.73 1.30] FI183TR-ND» 424.00 
1.500 | FI184CT-ND» 1.86 1.73 1.30 | FI184TR-ND* 424.00 


2.000 | FI185CT-ND- 1.86 1.73 1.30| FI185TR-ND» 424.00 
2.500 | FI186CT-ND) §=1.86 1.73 1.30} FI186TR-ND 424.00 
3.000 | FI187CT-ND» 1.86 1.73 1.30| FI187TR-ND» 424.00 
3.500 | FI188CT-ND 1.86 1.73 1.30} FI188TR-ND = 424.00 
4.000 | FI189CT-ND- 1.86 1.73 1.30| FI189TR-ND» 424.00 
5.000 | FI190CT-ND- 1.86 1.73 1.30 | FI190TR-ND» _ 424.00 


SSS VsVsssezee 


+ SMF-KIT-ND Digi-Key® Pico SMD/Nano** SMF Fuse Kit 
5 each of Pico SMD Fuses parts indicated and 5 each of Nano® SMF 
Very Fast-Acting and SIoBlo” FuseS ..................0000cccs000eees $99.95 


Microfuse Very Fast-Acting Type 


35 25 
eeoyT (a2) (6.35) 
au 
-10 (2.54) 
ma 


Approvals: Recognized under the Components Program of Under- 
writers Laboratories and Certified by CSA 
Operating Temperature Range: 55°C to 85C 


Electrical Characteristics: 


Rating Amperage Opening Time 
100% 1/500 — 5 4 hrs., min. 
200% 1/500 — 3/10 5 sec., max. 
200% 410—5 2 sec., max. 
Amp. Volt. Digi-Key Price Each 
Rating | Rating Part No. 1 100 250 
273 Series — Fast-Acting Type 
.031 125 F854-ND 19.61 12.72 11.30 
050 125 F855-ND 5.29 3.13 2.79 
-100 125 F857-ND 5.29 3.13 2.79 
125 125 F858-ND 5.29 3.13 2.79 
-200 125 F859-ND 8.10 4.80 4.27 
250 125 F860-ND 5.29 3.13 2.79 
-300 125 F861-ND 5.29 3.13 2.79 
400 125 F862-ND 5.29 3.13 2.79 
500 125 F863-ND 5.29 3.13 2.79 
-600 125 F864-ND 8.10 4.80 4.27 
.700 125 F865-ND 8.10 4.80 4.27 
-750 125 F866-ND 5.29 3.13 2.79 
1.000 125 F868-ND 5.29 3.13 2.79 
1.500 125 F869-ND 5.29 3.13 2.79 
2.000 125 F870-ND 4.48 2.66 2.36 
3.000 125 F871-ND 5.29 3.13 2.79 
4.000 125 F872-ND 5.29 3.13 2.79 
5.000 125 F873-ND 5.29 3.13 2.79 


Microfuse Fuseholder 


046 (1.17) y 


1 032, 
(6.35) (81) : 
23 (6.84) 215.08) 


Fuseholder will accept Littelfuse Microfuses and PICO II™ fuses 
(rated to 5 amperes) with .025” (.64mm) diameter leads. 

Electrical: Rated at 5 amperes for any voltage up to 125 volts. 
Molded Parts: White thermoplastic. Terminals: Copper alloy. 
Ambient Temperature: -40°C to +100°C. Silver terminal plating 


al 


Price Each 
Mounting i 100 250 
Vertical FO60-ND We? 1.29 1.15 
Horizontal F061-ND Tee 1:29 1.15 


More Product Available Online: www.digikey.com 


908 (1023) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


a ® Metric (5x20mm) Fuses Alarm Indicating Fuses 
| = use Fast-Acting High-Interrupting 216 Series Electrical Characteristics: 


Fast-Acting 217 Series 


Safe-T-Plus Fuses 15 (8) Slo-Blo® 218 Series % of Amp. Rating | Opening Time 

Electrical Characteristics: 100% 10 minutes, min. 
+ Designed to allow equipment to meet } .025 (.635) 150% 5 minutes, max. 
“Intrinsically Safe” certification for appli- at 216 Series 217 Series 218 Series 
cations in gas plants, petrochemical and | Ps Amp. -05- ra -032- 125- .032- 125- Alarm Indicating Fuses are ideal for telecom and control panel 
processing industries where there is a .394 (10) (%) 3.150 10A 100A. 10A 100A 10A circuits. Color coded flag conforms to telecom color standards to 
danger of gas explosion from faulty circuits. = rs a 7 7 easily identify amperage ratings. This series has enhancements with 
+ Hermetically sealed. Voltage Rating: “(5) ~™ 150 eon ns ees one eon eon an expanded amperage range and higher interrupting ratings, making 
125V. Interrupting Ratings: 50 amperes at — — — 7 ~ — this a viable replacement for competitive lines such as Bussmann: 
125 VAC; 300 amperes at 125 VDC 2io | 30min. 30min. ] 30min. 30min. | 2min. — 2min. GMT and San-O: AX-1 series product. 

max. max. max. max. max. max. 


Agency Approvals: Agency Approval File Numbers: UL E71611, CSA LR29862. 


0.01-2 0.01-3 | 0.01-0.5 0.05-2 0.210 0.6-10 


Meets CENELEC EN5S0, 014 to 39 and BASEEFA BS 5501, part 7. 275 | Seo, aah ase pa fe na Construction Materials: Body 7 Polyphenylene Sulfide (UL 94V0). 
: : : Yr 4 4 a x erminations — Beryllium Copper, Tin Plated. Voltage Rating: 

F % Amp. Rating Opening Time 400 BODE 0.3 10008 0-9) 000 Ot 0 OL 08 | Cots ONS VAC or 60 VDC. Interrupting Rating: 450 Amps at 60 VDC; 300 
Pipcicel 100% 4h Se. ae oe. ae een Amps at 125 VAC/VDC. Operating Temp. Range: -55°C to +125°C. 
Characteristics: Bone Beseandes mec tooo | 02sec. 0.02sec. | 0.02 sec. 0.02 sec | 0.01-0.3 0.02-03 mpe a Sadist act ia ae 

- ain’ max. max. max. max. Sec. Sec. Amp. | Color Digi-Key Price Each 
7 7 ‘ . Rating Code Part No. 1 10 100 
Amp. Volt. Digi-Key Price Each Approvals: 216 Series: SEMKO approved thru 6.3 amps; UL and % — 
Rating Drop Part No. 1 100 250 CSA recognized. 0481 Series — Alarm Indicating Type 
259 Series 217 Series: SEMKO approved thru 6.3 amps; BSI approved .4-5 180 Yellow F712-ND 1.74 1.60 1.20 
062 DA F1311-ND 4.56 270 240 amps; UL and CSA recognized. 250 Violet F713-ND 1.74 1.60 1.20 
E : g : . A 500 Red F714-ND 1.74 1.60 1.20 
125 1.3 F1312-ND 4.56 2.70 2.40 218 Series: SEMKO approved thru 6.3 amps: BSI and VDE 750 Brown F715-ND 174 160 120 
.250 0.83 F1313-ND 4.56 2.70 2.40 approved .05-6.3 amps: UL and CSA recognized. 1000 Gray F716-ND 174 160 120 
375 0.81 F1314-ND 4.56 2.70 2.40 Interrupting Capacity: 216 Series: 1500 Amperes 217 Series: 35 : , : 7 : 
500 0.78 F1315-ND 4.56 2.70 2.40 a Fs ‘: 1.333 White F717-ND 1.74 1.60 1.20 
c . 3 ! 2 - Amperes or 10 x rated current, whichever is greater 218 Series: 35 
750 0.2: F1316-ND 4.56 2.70 2.40 H H 1.500 Yiw/Wht F718-ND 1.74 1.60 1.20 
. .23 3 . - . Amperes or 10 x rated current, whichever is greater. 2.000 oO F719-ND 174 1.60 1.20 
1.000 0.24 F1317-ND 456 270 2.40 ; range ca i : 5 
7% Volt DigikKi Price Each 3.000 Blue F720-ND 1.74 1.60 1.20 
imitati mp: Ole soeey. Wee 3.500 | Blue/Wht | __F721-ND 1.74 1.60 1.20 
Schedule of Limitations: Rating | Rating | _ Part No. 5 100 250 a 
1. The fuse must be so mounted that creepage and clearance 7 7 7 4.000 Bro/Wht F722-ND 1.74 1.60 1.20 
ai ‘ ; 216 Series - Fast-Acting Interrupting Type; 5.000 | Green F723-ND 1.74 160 1.20 
distances meet the requirements of Table 2 of EN50020 :1977 or Ceramic Bod 
Table 4 of EN500020: 1994 (equivalent to IEC 60079-11 4th - y 7.500 | Bik/Wht | F724-ND 1.74 1.60 1.20 
Edition 1999). .050 250 F900-ND 1.40 1.05 94 10.000 | Red/Wht F725-ND 1.74 1.60 1.20 
2. When used in intrinsically safe apparatus it will be necessary to ‘G80 Sey eS ie Bes oe ae ie ee a vee te 
determine a surface temperature classification for the fuse. 425 250 F904-ND 112 ‘84 25 - eqns’ = - “ - 
-160 250 F905-ND 1.12 84 75 
-200 250 F906-ND 112 .84 75 
350 Volt SMT Fuses WY 250 | 250 F907-ND 112/84 175 Gangable Alarm WE 
. A 315 250 F908-ND 1.12 84 15 H rH 
Fast-Acting EBF Series E isi 400_| 250 F909-ND 112 84-75 Indicating Fuseholder Dim. in inches 
+ Ideal for use in electronic lighting ballast, power supply and power -500 250 F910-ND 1.12 84 5 
inverter applications + Rated for use in 125, 250, 277 and 350 VAC ‘630 ae aN te a a PCB Mount Panel Mount t f 
vacate . : i 1.000 250 F913-ND 112 84 9.75 By 98 
Agency Approvals: UL recognized, CSA certified, MIT! approved for 1250 250 F914-ND 112 84 75 < Igo 
5 amperes Interrupting Ratings: 100 amperes at 350 VAC 25 = - : - F 
Operating Temperature: -40°C to +125°C Physical Specifi- 1.600 250 F915-ND 1.12 84 75 t 
cations: Materials: Nylon Body; Silver Plated Zinc Terminations 2.000 250 F916-ND 1.12 84 75 
Packaging Specifications: 24mm Tape and Reel per EIA-RS481 2.500 250 F917-ND 1.12 84 75 ‘al at 
(equivalent to IEC 286, part 3); 800 fuses per reel rene ben NG ee mi os {POS. #1 
be 40, 5.000 | 250 F920-ND 112,845 Typ. 5 Pole 4.25} Typ. 5 Pole Holder 
(i092) 6.300 | 250 F921-ND 112 8475 Holder Assembly 
Pt 126 990 8.000 | 250 F922-ND 140 105 94 Assembly 
678) i) 2) (81) 10.000 | 250 F923-ND 140 1.05 94 
1 i + 217 Series— Fast-Acting Type Specifications: + Electrical: Rated at 15 amperes for any voltage 
ff La i 126 (3 2) 032 250 F930-ND 1.32 99 “88 up to 125 VAC, 125VDC + Molded Bodies: Thermoplastic (UL 
ie | f ° ‘ 040 250 F931-ND 1.32 99 88 94VO) + Terminals: Alarm Terminal — Brass, tin-plated, wire-wrap 
(.81) P38) ey “050 250 F932-ND 4.32 99 88 type; Fuse Terminal — Beryllium copper, tin-plated 
‘fe 295 | 063 250 F933-ND 1.32 99 88 rT Foc 
(7.48) 1080 | 250 F934-ND 1.32.99 88 be | eae | ee een 
piadeen r % Amp. Rating Opening Time te ||| gee Be 3 oe ee Poles | PCBMt. | Panel Mt. 1 ce) 
aracteristics: 7 : a : i i 
ee loan | || | ee 2 SS | 0) eee oe Se ie 
hiatal iires es eee we ee 3 | F1402-ND | F1422-ND 461 426 3.20 
250 | 250 F939-ND 78 58 52 5 ; : : 
z Ca TI Tce, TERE] sis | 250 | fotoND Ze 35 -_.) lll EES 
Amp. | Digi-Key Price Each | Digi-Key Pricing 400 250 F941-ND 78 58 52 i eA 69 2 3 
Rating| Part No. 110 100| Part No. 800 ‘500 | 250 F942-ND 41846 6 F1405-ND | F1425-ND 9.22 852 6.39 
446 Series 630 | 250 F943-ND 24 18 16 7 FI406-ND | F1426-ND = 10.76 9.94 7.45 
2 |FIOOOCT-ND .89 .83 .62|FIO00TRND 323.84 800 | 250 F944-ND 24 18 16 : Ean Beene tay 1oa8 ne 
3 F1001CT-ND .89 .83 .62 | F1001TR-ND 323.84 1.000 250 F945-ND 24 18 16 10 F1409-ND F1429-ND 15.37 14.19 10.65 
4 F1002CT-ND  .89 .83 .62 | F1002TR-ND 323.84 1.250 250 F946-ND 24 18 16 = a : a Z 
5  |F1003CT-ND .89 .83 .62|F1003TR-ND 323.84 1.600 250 F947-ND 24 18 16 "1 F1410-ND | F1430-ND 16.91 15.61 11.71 
7.5 |F1004CT-ND .89 .83 .62 | F1004TR-ND 323.84 2.000 250 F948-ND 24 18 16 12 FI411-ND |) F1431-ND = 18.45 17.03 12.78 
10 FIO005CT-ND .89 .83 .62 | FIO05TR-ND 323.84 2.500 250 F949-ND 24 18 16 13 F1412-ND F1432-ND 19.98 1845 13.84 
3.150 250 F950-ND 24 18 16 14 F1413-ND F1433-ND 21.52 19.87 14.90 
4.000 250 F951-ND 24 18 16 15 F1414-ND F1434-ND 23.06 21.29 15.97 
5.000 250 F952-ND 24 18 16 16 F1415-ND F1435-ND 24.60 22.71 17.03 
i AL C 6.300 250 F953-ND 24 18 16 17 F1416-ND F1436-ND 26.13 2413 18.10 
Barrier Network Fuses ° € 8.000 250 F954-ND 89 67 59 18 F1417-ND F1437-ND 27.67 25.55 19.16 
025 ‘ 10.000 250 F955-ND 89 .67 59 19 F1418-ND F1438-ND 29.21 26.97 20.23 
(635) 119 = Meets Bammer Networs Standards or 218 Seri To-Blo* 20 | F1419-ND | F1439-ND 30.75 28.38 21.29 
(3.02) hazard licati * High inter eries — Slo-Blo® Type - 5 : 
Ha pet a sacl 082 250 Beco Ne) 1.74 1.31 1.16 t On Panel Mount, first & last position have mounting holes only. 
-040 250 F961-ND 1.74 1.31 1.16 - 
Voltage Rating: 4000 -050 250 F962-ND 1.74 1.31 1.16 
331(8.40) > Interrupting Ratings: 4000 amperes 063 250 F963-ND 1.74 1.31 1.16 pi a 
‘Sas SPSEBVAGNIBE : ‘080 | 250 F964-ND 174 131 1.46 SED ‘Quick Fit’ 
: -100 250 F965-ND 1.02 77 68 
Part | Color | Electrical Characteristics: 125 | 250 F966-ND 102-7768 Richco Fuse Covers 
No. Coding GA oe Sey peat 105 zee o + For use on fuse terminal blocks or PCB-mounted bp 
F1290 Red Amp. i 7 : # : 4 " fuse clips * UL recognized E81260, rating 105°C, Ty 
F1291 | Green Rating Opening: Time 250 | 250 F9b9:ND) 1.0277 _—CB 600V + Material: Flexible PVC, RMS-55 + Color: (C Jc 
Fi292 BI 315 250 F970-ND 1.02 17 68 Transparent blue 7 
Fiz93 | Violet 110% 4 hours, min. ‘400 | 250 F971-ND 1020-7768 a 
F1294 | Brown 300% 10 seconds, max. 500 250 F972-ND 70 52 AT Digi-Key Part No. 
F1295 | Black 1000% 0.002 seconds, max. 0 a Eg7g NO a pe oH Dim. | RP613-ND | RP614-ND | RP615-ND | RP616-ND 
- = = - - A -50 (12.70 -50 (12.70) -63 (16.00 -50 (12.70) 
1.000 250 F975-ND 70 52 47 ( ) ( ) 3 ( ) ( ) 
CulTane Tapalelbox B | .39(9.91) | .39 (9.91) .58 (14.73) | .39 (9.91) 
nee 2S Ue) a Pes 1.250 250 F976-ND .70 52 47 c 24 (6.10) 28 (7.11) 32 (8.13) 32 (8.13) 
Amp. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 4.600 250 F977-ND ‘70 52 ‘47 : : # : : ‘ . B 
Rating| Part No. 110 100 | PartNo. 500 2000 280 Rozen ty. Sep ge D | .79(20.07) | 1.18 (29.97) | 1.26 (32.00) | 1.42 (36.07) 
242 Series 2.500 250 F979-ND 70 5247 __ _ _ 
.050 | F1290CT-ND 4.20 3.90 2.94|F1290TB-ND 960.00 3.150 250 F980-ND 70 52 47 Digi-Key Price Each Richco 
.080 | F1291CT-ND 4.20 3.90 2.94/F1291TB-ND 960.00 4.000 | 250 F981-ND 70 52 47 Fuse Type Part No. 25 100_| PartNo. 
-100 | F1292CT-ND 4.20 3.90 2.94|F1292TB-ND 960.00 5.000 250 F982-ND 70 52 47 Metric RP613-ND 58 50 840620 
-160 | F1293CT-ND 4.20 3.90 2.94|F1293TB-ND 960.00 6.300 250 F983-ND 70 52 47 Metric RP614-ND 94 81 840730 
-200 | F1294CT-ND 4.20 3.90 2.94|F1294TB-ND 960.00 8.000 250 F984-ND 1.09 82 73 Metric RP615-ND 99 85 840832 
-250 | F1295CT-ND 4.20 3.90 2.94|F1295TB-ND 960.00 10.000 250 F985-ND 1.09 82 .73 Standard RP616-ND 1.26 1.08 840836 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 909 


Littelfuse 


ATO Fuse: Mini, ATO and Maxi ®@ 


ATO Fuseholders 


Fig. 1- Horizontal Mount Fig. 2 - Vertical Mount 


Vertical 
‘Stackable 


2AG Subminiature 
Slo-Blo® Fuses 
Approvals: Listed by U.L. and Certified by CSA 


Pigtail Material: 
Tinned copper wire 
through 3.5 amperes. Recognized under the jectrical 
Components Program of U.L. from 4 through 7 Characteristics: 


fo A—4 e Laie at rts Only Prien ieee U.S. Patents #4,409,729 and Rating| Blow Time 
Mini .040 Ay Standard pr q Dimensions: + Cartridge: 177" (4.50mm) diameter; 110% 4 hrs., min. 
Autofuse (1.02) and Maxi B 57" (14.48mm) length + Pigtail: .19" (4.83mm) | 135% | 1 hr., max. 
Series a ‘| diameter; .60" (15.24mm) length + Leads: .025" | 200% | sec., min/ 
| | we (.64mm) diameter; 1.50” (38.10mm) length type 20 sec., max. 
yy Ww Amp. Volt. Digi-Key Price Each 
Designed and originated by Littelfuse for the automotive industry, the .300 (7.62) Rating | Rating Part No. a) 100 250 
ATO fuse has become the original equipment circuit protection stan- 150 a P 229 Series — Cartridge Type 
dard for foreign and domestic automobiles and trucks. This fuse can (3.81) 250 250 F660-ND 52 39 35 
also be specified for a variety of low voltage electronic applications. . 375 250 F661-ND 52 39 35 
Design Standards: UL Standard for Automotive Blade Type Fuses. T ie ry 500 250 F662-ND 52 39 35 
SAE (Society of Automotive Engineers) J1284. Color-Coding: Auto- .300 (7.62) "068 (1.73) 750 250 F663-ND 52 39 35 
fuse fuses are color-coded for easy amperage identification. Voltage P.C.B. Footprint (Stacked) 1.000 250 F664-ND 52 39 35 
Rating: 32V. Approvals: 297 Series: UL listed, 257 series: UL listed 7.500 250 F665-ND 52 39 35 
3-40 amps; CSA certified 3-30 amps. 299 Series: UL recognized 20-60 Mini Fuse PC Board Fuseholder Specifications: 2.000 250 F666-ND 52 39 35 
amps. Body Material: 297 Series: Nylon, 257 & 299 Series: Plastic. + Terminals: Copper alloy, tin-plated + Body: Black thermoplastic 2.500 250 F667-ND 52 39 35 
(UL 94V0) Electrical: Recognized under the Components Program 3.000 250 F668-ND 52 39 35 
Dimensions - Inch (mm) of Underwriters Laboratory for 15 amperes and Certified by CSA for 3.500 250 F669-ND 52 39 35 
Fuse Type A B c 10 amperes. Three fuseholders can be mounted side by side 4.000 125 F670-ND 52 39 35 
Mini-Fuse -43 (10.92) -63 (16.00) 15 (3.81) (stacked) and operated at rated current. Contact factory for 5.000 125 F671-ND 52 39 35 
ATO Fuse .75 (19.05) .73 (18.54) 20 (5.08) applications where more than three fuseholders will be stacked. 7.000 125 F672-ND 52 39 35 
Maxi-Fuse 1.15 (29.21) 1.35 (34.29) 35 (8.89) + Voltage: 32 Volts DC » Temperature Range: -40°C to +85°C + PC 230 Series — Pigtail Type 
Board Compatibility: Designed for use with standard .062” 250 250 F680-ND 72 54 48 
Amp. Color Digi-Key Price Each (1.57mm) circuit board. 375 250 F681-ND 72 54 48 
Rtg. Code Part No. 5 100-250 : F 500 250 F682-ND 72 54 48 
297 Series — Mini Fuses Fig. 3 — Autofuse Fuse Clip 686). 750 | 250 F683-ND 72 54 48 
2 Grey F986-ND "39 36.32 % 7135 1,000 250 F684-ND 72 54.48 
3 Violet F987-ND 39 36 «32 167 (4.24) (3.43) 1.500 250 F685-ND 72 5448 
4 Pink F988-ND 39 36 32 200 28 2.000 250 F686-ND 2 54 48 
5 Tan F989-ND .39 36 32 (5.08) | \7.11) 2.500 250 F687-ND e72 54 48 
75 Brown F990-ND 39 36 32 44 3.000 250 F688-ND 72 54 48 
10 Red F991-ND 39 36 32 (2 Clips per Fuse) (11.18) 3.500 250 F689-ND he 54 48 
15 Blue F992-ND 39 36 32 4.000 125 F690-ND 72 54 48 
20 Yellow F993-ND 39 36 32 5.000 125 F691-ND 72 54 48 
25 Natural F994-ND .39 36 32 Fig. 4 — Mini Fuse 7.000 125 F692-ND 72 54 48 
30 Green F995-ND 39 36 32 Easy-Crimp Fuseholder 
257 Series — Fuses hasisnal 
3 Violet F996-ND 34 31 28 aterials: . 
4 Pink F997-ND 34 31.28 « Body: Black thermoplastic 3AB Ceramic Body —__ et) 
> Tan Sens oH an. ee + Terminals: Tin plated T Fast-Acting Fuses ase 
75 Brown F999-ND 134 31.28 erminals: Tin plated copper alloy g Hectrical Characteristics: 
10 Red F1015-ND 5 31.28 * Operating Temperature: -40°C to Dimensions: Diameter: 1/4” (6.35mm); y= 
15 Blue F1016-ND 51 31.28 105°C Length: 1-1/4" (31.75mm). Approvals: |Rating| Amperage|_Blow Time 
20 Yellow F1017-ND 51 31 28 Listed by UL and Certified by OSA | 110% | 1/8—30) 4hrs., min. 
25 Natural | F1018-ND 51 31.28 DighKey Price Each through 15 amperes. Recognized under | 135%] 1/8—30| 1 hr., max. 
30 Green EIO1S-ND) 51 ot 28 Fig.| Description PartNo. 1 10 100 the Components Program of ULL. from 20 | 200% | 1/8 — 12) 15 sec., max. 
a Amber MEISIEPONEs _-51 eo #28 1 | Horizontal Mini Holder FO64-ND 1.56 1.47 .88 through 30 amperes. 200% | 15 — 30 |360 sec., max. 
299 Series en Fuses = 2 | Single or End Cap Mini Holder | FO65-ND 1.56 1.47.88 er wo Dake Sareea 
20 Yellow F1035- i . i ini q . a | 
30 | Green | FIO96-ND 11089887 3 |ATOFuse ip FOB7ND 28 27 “16 Rating | Rating | PartNo. __5 __100__250 
40 Amber F1037-ND 1.06 -98 87 4 | In-line Mini Holder FO68-ND* 1.40 1.31 .79 314 Series — Cartridge Type 
50 Red F1038-ND 1.06 98 87 4 | In-line Mini Holder FO69-NDt 1.40 1.31 .79 125 250 F150-ND 1.07 81 72 
60 Blue F1039-ND 1.06 98 87 250 250 F151-ND 75 56 50 
Removal/Replacement Tool FO70-ND¢ .50 42 .38 “500 250 F153-ND ‘25 56 50 
20A nai , t #16-22AWG 1.000 250 F155-ND .70 52 AT 
hi © max. rating terminals accept za 2.000 250 F156-ND 70 52 AT 
MAXIFUSE BLOCK: Eo PT yee85) t+ 30A max. rating, terminals accept #10-14AWG 3.000 250 F157-ND "70 5D 7 
+ Rated to 60 amperes at I T + Mini & ATO Removal/Replacement Tool 4.000 250 F158-ND 70 52 AT 
32 volts = 5.000 250 F159-ND .66 50 A4 
. No 6.000 250 F160-ND 66 50 44 
Interlocking block feature wf 2AG ry b —_ t 7000 250 F161-ND 66 50 “44 
* Built-in mounting bracket ubminiature 8.000 250 F162-ND 66 50 44 
eri ri ” Pigtail Material: 10.000 250 F163-ND 66 -50 44 
a Digi-Key Briceleach Fast-Acting Fuses Tinned copper wire 12.000 | 250 F164-ND 66 50 44 
Description Part No. 1 100 _250 Approvals: Listed by U.L. and Certified - 15.000 250 F165-ND 66 50 44 
Maxi Fuse Block F1085-ND 16.18 13.24 11.77 by CSA. Patented. Electrical 20.000 250 F166-ND .98 74.66 
Dimensions: Characteristics: 25.000 | 125 F167-ND 98.74 66 
+ Cartridge: .177” (4.50mm) diameter; .57” Rating | Blow Time 30.000 125 F168-ND 98 74 66 
IN-LINE FUSEHOLDERS: (14.48mm) length + Pigtail: .19” (4.83mm) 110% 4 hr., min. 
: diameter; .6” (15.24mm) length +» Leads: 135% 1 hr. “Ax 
+ Rated at 32 volts + Protective cover included D .025” (.64mm) diameter; 1.50” (38.10mm) i ” : 7 
length t 20% |isec.ma%| J 3AB Ceramic Bod 
Fuse Type - Inch (mm) sci lei y 
Dim. | MINI ATO MAXI veh Amp. | Volt. Digi-Key Price Each Slo-Blo® Fuses Elect. Characteristics: 
A | 52(13.21) | .97 (24.64) | 1.35 (34.29) Rating | Rating Part No. 5 100-250 nee ' : » | Rating | Blow Time 
B | 97 (24.64) | 1.00 (25.40) | 3.36(85.34) |. [=a 225 Series — Cartridge Type Dimensions: Diameter: 1/4” (6.35mm); Length: 1-1/4 Oe @hra, rin 
C | 4.0 (101.60) | 4.0 (101.60) | 6.0 (152.40) 5 B. (31.75mm) Patents: U.S. Patents #4,409,729 and ui P| 
( ) ( ) ( ) | (635) = 125 250 F640-ND 63 47 (42 : : 135% | 1 hr., max. 
D | .60(15.24) | .67(17.02) | 1.39(35.31) | “LEA. = 250 250 F641-ND 63 47. 42 #4,445,106 Approvals: Listed by UL Oartified by CSA | Onno? | 5 coe mi 
(=O : H a a ho sec., min 
E | .41(10.41) | .43(10.92) | 1.12 (28.45) Lo "375 250 F642-ND 63 “47142 from 1/4 through 10 amperes. 
500 | 250 Sees wa 38) «28 Amp. | Volt. Digi-Ke' Price Each 
AWG] Amp Rig. ] Digi-Key Price Each 750 250 F644-ND 443329 Rating Rating Part No. 5 100 ~—250 
Description Wire | (max.) | Part No. 1100 250 1.000 250 F645-ND 44 33 .29 326 Series — Cartridge Type 
Inline MiniHolder | 14 | 20 | FIOS7-ND 253 1.71 1.52 pou |||- See Seen wa? ee ee 0312] 250 F451-ND 257 193 171 
In-line Mini Holder 12 30 FI058-ND 230 1.56 1.38 2.500 250 F648-ND “44 "33 “59 -100 250 F453-ND 1.75 1.31 Taz 
In-line Maxi Holder 6 60 FI059-ND 11.32 7.65 6.80 ‘ . . ; 125 250 F454-ND 1.75 1.31 1.17 
InlineATOHolder | 16 | 20 | FIO86-ND 253 1.71 1.52 3.000 | 250 BEAN) BAA = = OO 2 9 ‘250 | 250 F459-ND 167 1250 «41.14 
In-line ATO Holder 12 30 Fi087-ND 1.99 1.35 1.20 re ioe poate Oi 3 oe 375 250 F461-ND 167 125 1.41 
5.000 | 128 | FeS2ND = 44 338 750 | 250 | FaesND = ter 128 111 
PANEL MOUNT ATO FUSEHOLDER: £2000) | 125) RSC :N) ES 1.000 | 250 F468-ND 1.67 1.25 1.11 
I eatag 224 Series — Pigtail Type 1.500 250 F471-ND 1.67 1.25 1.11 
“Assembled withy:8?)(203-emim) 125 | 250 F620-ND ‘82. 62.55 2.000 | 250 F473-ND 1.67 1.25 1.14 
wire loop, no fuse Recommended panel 250 250 F621-ND 82 62 55 2.500 250 F474-ND 1417 88.78 
+ #14 wire/terminals rated to 20A mounting hole 375 250 F622-ND 82 62 55 3.000 250 F476-ND 117 88 78 
+ #10 wire/terminals rated Heres) jee os) 500 | 250 F623-ND 63 4842 4.000 | 250 F478-ND 117 8878 
to 30 1.46 (37.08) 1.10 -750 250 F624-ND 63 48 42 5.000 250 F479-ND 117 88 78 
“sl i 1 2 \ (27.94) 1.000 | 250 F625-ND 63 «4842 6.250 | 250 F480-ND 1178878 
nap mounting ip pane) s F/ pad 40018 1.500 | 250 F626-ND 63 48 42 7.000 | 250 F481-ND 1178878 
*Fuseholders interlock o a) to width At oe 2.000 250 F627-ND 63 48 42 8.000 250 F482-ND LAZ 88 78 
for multiple mounting. - -75 (19.05) _ additional fuseholder 2.500 250 F628-ND 63 48 42 10.000 250 F483-ND 1.17 88 78 
3.000 250 F629-ND 63 48 42 12.000 250 F484-ND 1.17 88 .78 
AWG) Amp Rig. | Digi-Key Price Each 3.500 250 F630-ND 63 48 42 15.000 250 F485-ND 117 88 78 
Description Wire | (max.) | Part No. 1100 250 4.000 125 F631-ND 63 48 42 20.000 250 F486-ND 1.17 88 78 
Panel Mount Holder 14 20 FI088-ND 1.41 .96 .85 5.000 125 F632-ND 63 48 42 25.000 125 F487-ND TAG 88 78 
Panel Mount Holder 10 30 FI089-ND 2.05 1.39 1.23 7.000 125 F633-ND 63 48 42 30.000 125 F488-ND 1.17 88 78 


More Product Available Online: www.digikey.com 


910 (1023) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


| ® Amp. | Volt. Digi-Key Price Each 3AG and 5x20mm 
Rating | Rating Part No. 5 100 250 
| e use .250 250 F310-ND 94 70 63 Panel Fuseholders 
300 250 F311-ND 94 70 63 UL Recognized and Certified by CSA 
AG Low Vol .375 250 F312-ND .94 70 63 . 
3AG Lo oltage (==—e = 400 | 250 F313-ND 94 70 63 F003, “F004, TFO05, “F006 
Normal-Blow Fuses ‘500 | 250 F314-ND ‘90 67 _—~60 +F007, *F012 
i istics 600 250 F315-ND 90 67 «60 
Dimensions: Dia.: 1/4” (6.35mm); Electrical Characteristics: 700 250 ENE 90 ee 60 
Length: 1-1/4” (31.75mm) Ratin Blow Time ‘750 250 F317-ND ‘90 ‘67 ‘60 
Approvals: Listed by UL and Certified 1% 4hrs., min. "300 250 F318-ND ‘90 67 60 
by CSA through 30 amperes 135% 1 hr., max. 4.000 _ OA 55 pet 25 
Design Standards: UL Standard 275. 200% | 10 sec., max. - - : 7 = *F009, *F013. 
1.200 250 F320-ND 68 51 46 oie +. 
Amp. | Volt. Digi-Key Price Each 1.250 250 F321-ND 68 S146 t 
Rating | Rating Part No. 5 100 250 1.500 250 F322-ND 68 51 46 
311 Series — Normal-Blow Type 1.600 250 F323-ND 68 51 46 
72.000 32 FA40ND 28 Fr 18 2.000 250 F325-ND 68 51 46 
15.000 32 F141-ND 28 21018 2.250 250 F326-ND 68 S146 
25.000 32 F142-ND .28 24 18 2.500 250 F327-ND 68 51 46 
30.000 32 F143-ND .28 21 18 2.800 250 F328-ND 68 51 46 
35.000 32 F144-ND 28 2118 3.000 250 F329-ND 68 51.46 
3.200 250 F330-ND 68 51 46 : 
4,000 250 F331-ND 68 51 46 ‘ We 8) 

5.000 250 F332-ND 68 51 46 F 77(44.96) com | A chines 
3AG Glass Body Conta 6.250 | 250 F333-ND 68 851 46 L aly iar eee 
i i 7.000 250 F334-ND 68 51.46 : (6.86) 

Fast Acting Fuses 8.000 250 F335-ND 68 51 46 
Approvals: Listed by UL and Certified by —_ Electrical 10.000 32 F336-ND 1.00 75 67 
CSA. Characteristics: 12.000 32 F337-ND 1.00 75 67 
Dimensions: 312 Series: Diameter: 1/4” 15.000 32 F338-ND 1.00 75 .67 
(6.35mm); Length: 1-1/4" (31.75mm). 318 |Rating | Blow Time 20.000 32 F339-ND 1.00 75 67 o. ATS 
Series: Diameter: .275" (6.99mm); Length: | 440% | 4hrs., min. 25.000 32 F340-ND 1.00 75 67 5; : [ (i2.07)| sts 
tele Goad ra Oe Ge lomem, | 135% | hr. max, 30.000 | 32 F341-ND 100.7567 7: ae s. J(12.76) 
.61mm); Pigtail Length: 1. 10mm); \0, 4 _ Pi 7 — f ) 14 (3.56) (11.43) 
Pigtail Material: Solder-coated copper. SOR [RES CNMAN: 315 Series — Pigtall Type . 
1.000 250 F419-ND 1.16 87 78 V End View Mounting Hole for 
Amp. Volt. Digi-Key Price Each 1.500 250 F422-ND 1.16 87 78 Straight Right Angle Straight & Right 
Rating | Rating Part No. 5 100 250 2.000 250 F425-ND 1.16 87 78 Terminals Terminals 
312 Series — Cartridge Type 3.000 250 F429-ND 1.16 87 78 
“010 250 F100-ND 6.61 4.96 441 4.000 250 F431-ND 1.16 87 78 Digi-Key Dimensions - Inch (mm) 
031 250 F101-ND 661 496 441 5.000 250 F432-ND 1.16 87 78 Part No. A B c 
.062 250 F102-ND 97 73 65 7.000 250 F434-ND 1.16 87 78 F003-ND 69 (17.53) | 1.70 (43.18) .63 (16.00) 
100 250 F103-ND 97 73 65 F004-ND 69 (17.53) | 1.70 (43.18) .63 (16.00) 
125 250 F104-ND 97 73.65 FO05-ND 69 (17.53) | 2.09 (53.09) — 
150 250 F105-ND 97 73 «65 ‘ FO06-ND -69 (17.53) | 2.01 (51.05) = 
175 | 250 | F106-ND 977365 8AG Fast-Acting Instrument Fuses F007-ND 69 (17.53) | 1.78 (45.21) | .63 (16.00) 
.200 250 F108-ND 97 73 65 FO09-ND 69 (17.53) | 1.70 (43.18) .30 (7.62) 
.250 250 F109-ND .60 45 40 Electrical Characteristics: . F012-ND 69 (17.53) | 1.70 (43.18) 59 (14.99) 
.300 250 F110-ND 60 45 40 : Cf ‘ae F013-ND 69 (17.53) | 1.70 (43.18) 40 (10.16) 
375 250 F111-ND 60 45. +40 Rating Blow Time F015-ND 69 (17.53) | 1.78 (45.21) 40 (10.16) 
500 250 F112-ND 42 32 28 100% 4hrs., min. 0.25 x 1.00 
600 250 F113-ND 2 32 .28 200% 5 sec., max. (6.35 x 25.4) Digi-Key Price | Littelfuse 
.750 250 F114-ND 42 3228 Description PartNo. Each | Part No. 
1.000 250 F115-ND 26 20.18 Amp. Volt. Digi-Key Price Each 3AG, Panel Mounting, Finger Grip . .| F002-ND 3.08 | 342001 
1.250 250 F116-ND 26 20.18 Rating | Rating Part No. 5 100 250 3AG, Drip Prf. Right Angle, Solder . .| F003-ND 2.78] 342004PL 
1.500 250 F117-ND 26 20. 18 361 Series — Fast-Acting Type 3AG, Rt. Angle Term., Solder . .| FO04-ND 2.63] 342004L 
1.600 250 F118-ND 26 20. 18 062 250 F504.ND 164° 123 1410 3AG, Straight Term., Solder. .| FOOS-ND 2.45] 342012 
2.000 250 F119-ND .26 20. 18 "125 250 F505-ND 417 ‘8878 3AG, Straight Term., Solder. .| FO06-ND 2.45] 342014 
2.500 250 F120-ND 26 20-18 950 250 F506-ND 70 54.148 3AG, Rt. Angle Term., Solder .........cceceecees FOO7-ND 2.57] 342022 
3.000 250 F121-ND 26 200° (18 375 250 F507-ND 20 54.48 3AG, 3/16" (4.76mm) Q-Conn. Straight Term ...] FO09-ND 2.75 | 342038 
4.000 250 F122-ND A 31.28 500 250 F508-ND 30 54.48 3AG, 1/4” (6.35mm) Q-Conn. Rt. Angle Term ...] F012-ND 2.88 | 342828 
5.000 250 F123-ND A 31.28 750 250 F509-ND 72 5448 3AG, 1/4” (6.35mm) Q-Conn. Straight Term.....] FD13-ND 3.02 | 342838 
6.000 250 F124-ND A 31.28 4000: 250 F510-ND 43 32 029 3AG, 1/4” (6.35mm) Q-Conn. Straight Term.....| FO15-ND 3.02 | 342858 
7.000 250 F125-ND AI 3128 2/000 250 F512-ND ‘43 32 © 129 5x20mm Low-Profile Front Mount Holder .......] F053-ND 3.82 | 345621 
8.000 250 F126-ND 56 42 (37 3.000 125 F513-ND “44 33°29 5x20mm High-Profile Front Mount Holder.......] F054-ND 3.82 | 345623 
10.000 250 F127-ND 56 42.37 4.000 125 F514-ND “44 33.129 1/4" x 1-1/4" (6.35mm x 31.75mm) 
318 Series — Pigtail Type P.C. Board Type Holder .| FO55-ND 2.65] 345101 
125 250 F208-ND 7.34. 1.00.89 5x20mm P.C. Board Type Holder .| FO56-ND 3.43] 345121 
“350 250 F209-ND "82 ‘62155 3AG Fip-Top, Shock Safe Panel Mt. Holder......] F059-ND 3.56 | 346877 
500 250 F212-ND 82 62 55 8AG Normal- a 
1.000 | 250 F215-ND 59 4540 (0 (ce cee yy 
1.500 | 250 F217-ND 59 4540 Blow Fuses J : 3AG F Cli 
2.000 250 F219-ND 59 45 40 Electrical Characteristics: use Ips 
3.000 250 F221-ND 59 45 40 Approvals: 
4.000 250 F222-ND 64 47 42 Listed by UL through § Rating Blow Time 
5.000 250 F223-ND 64 AT 42 ce 110% 4h : 
6.000 250 F224-ND ‘64 ‘47 ‘42 amperes. Certified by CSA % rs., min. 
8.000 | 250 | F226-ND 644742 from 0.25 through 5 amperes. th Late 
Sold in multiples of 5. 200% 10 sec., max. 
3AG Gl B d Amp. Volt. Digi-Key Price Each = 
ass Bo i Rating | Rating Part No. 5 100 250 Fig. 5 - Fig. 6 - 
® y o—e-l) 362 Series — Normal-Blow Type 5x20 & 5x20 : 
Slo-Blo® Fuses 125] 250 F600-ND 1.06 «80. 71 2AG Fuse Clip 
Electrical fF < . Fuse Clip ‘4 
Patents: U.S. Patents #4,409,729 and Characteristics: 250 250 F601-ND 66 49 44 
#4,445,106. : : 500 250 F602-ND 66 49° (44 
Approvals: Listed by Underwriters Labora- [Rating | Blow Time 1.000 250 F603-ND 42 31.28 
tories and Certified by CSA through 8 | 110% | 4hrs., min. 1.500 250 F604-ND A2 31 28 _ _ 
amperes. Recognized under the Com- | 135% | 1 hr., max. 2.000 250 F605-ND 42 31 28 A Digi-Key Price Each Mig. 
ponents Program of UL from 9 through 30 | 200% | 5sec., min. 2.500 125 F606-ND 42 31 28 Fig. Part No. 10 100250 Part No. 
amperes. 3.000 125 F607-ND 42 31.28 4 F038-NDt 16 42011 101002 
Dimensions: 313 Series: Dia.: 1/4” (6.5mm), Length: 1-1/4” 5.000 125 F608-ND 28 21.19 1 F040-ND 12 09 08 102071 
(31.75mm). 315 Series: Dia.: .275" (6.99mm), Length: 1.275” 6.000 125 F609-ND 28 21.19 1 F041-NDt 18 ABs 12 102074 
(32.39mm); Pigtail Dia.: .032" (.81mm), 1/100A-15A; .040" (1.02mm), 8.000 32 F610-ND 28 2119 2 F042-NDt+ 22 16 0 15 102078 
20A-30A; Pigtail Length: 1.50” (38.10mm); Pigtail Material: Solder- 10.000 32 F611-ND 28 21 19 1 F046-ND* 48 36 32 122083 
coated copper. 15.000 32 F612-ND 28 24 3 F048-ND* 44 33.29 122090 
__ _ 20.000 32 F613-ND 28 24 2 F052-ND 22 160 15 102079 
Amp. Volt. Digi-Key Price Each 5 F058-ND 18 AB 12 111501 
Rating | Rating Part No. 5 100 250 6 F063-ND 22 14° 12 100056 
313 Series — Cartridge Type ; ; ji 5 
010 250 F300-ND 244 1.61 1.43 Universal * Beryllium Copper 30 amp rating (all others are spring brass 15 amp rating). 
‘ i ; : ‘ t+ Fuse clip without fuse stops. 
031 250 F301-ND 214 161 1.43 = 
.040 250 F302-ND 214 161 1.43 In-Line Fuseholder 
.062 250 F303-ND 155 116 1.03 Supplied with 8” (20.32cm) loop of #14 ; 
100 250 F304-ND 155 146 1.03 AWG red vinyl insulated wire and two springs. In-Line Fuseholder 
Electrical: Intended for use at 32 volts or less with fuses rated up to 
125 250 F305-ND 1.55 116 1.0 , : 
150 250 ee 1 = 116 4 Be 20 amperes when the proper spring is installed for fuse size. Molded Supplied with a 15-inch (38.10cm) loop of 14- 
175 250 F307-ND 155 116 103 Parts: Black thermoplastic (UL 94V2). Body halves have a .14” gauge vinyl covered wire and three springs in 
“ . 7 7 (3.56mm) diameter hole for insulated wire. Ambient Temperature: different lengths to adapt the holder to SFE 7- 
“aa Be ee te ae ie -40° to +75°C. 1/2, 9, 14, 20 amp & 3AG fuses. 
E i : : : F062-ND (Littelfuse #155100)......... $1.95/1; $17.33/10; $141.75/100 FO49-ND (Littelfuse #150145) ....... $2.74/1; $25.32/10; $189.90/100 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 911 


COOPER Bussmann 


BUSSMANN INFORMATION 
FAX ~ 636.527.1450 menns 


BIF is asimple to use automated TA 
fax response system. All you 

need is a touch-tone telephone * 
and a fax machine to get com- 

plete product specifications when you want it. BIF 
document numbers are located within each product 
section. To get a detailed data sheet on the product of 
your choice, simply dial 636-527-1450 and request the 
document number listed. In a matter of minutes a data 
sheet will be faxed to you. It’s that simple. 


=o 


SMT Chip Fuse - 3216FF (1206) 


Characteristics: + Fast acting 


Time Current: » Will carry 100% i850) 

of rated current for a min. of 4 KS> 

hours, and will open within 5 NZ 035 
seconds at 250% of rated current Py Lie. (90) 


(250mA-3A). * The 4-5A fuses will a 60) 
open within 1 second at 350% of : 
rated current. Construction Material: + Body: Ceramic 
substrate encapsulated with glass + Leads: Over-plated 
with nickel and tin-lead Agency Approvals: UL 
Recognized (All Ratings), CSA Certified (1.5-3A), and 
CSA Component Acceptance (250-750mA, 1A, 4-5A) 


Cur- | Rated Cut Tape T&R 
tent | Volt. | Digi-Key Price Each Pricing 
Rating | AC/DC] Part No. 110 100 | 3,000 
.250 | 32/63 | 283-2440-1-ND .95 .89 .67 | 365.85/M 
500 | 32/63 | 283-2442-1-ND .95 .89 .67 | 365.85/M 
.780 | 32/63 | 283-2443-1-ND .95 .89 .67 | 365.85/M 
1 | 32/63 | 283-2444-1-ND .95 .89 .67 | 365.85/M 
1.25 | 32/63 | 283-2445-1-ND 95.89 _.67 | 365.85/M 
1.5 | 32/63 | 283-2446-1-ND .95 .89 .67 | 365.85/M 
2 | 32/63 | 283-2447-1-ND .95 .89 .67 | 365.85/M 
25 | 32/63 | 283-2448-1-ND .95 .89 .67 | 365.85/M 
3 | 32/63 | 283-2449-1-ND .95 .89 .67 | 365.85/M 
4 | 32/32 | 283-2450-1-ND .95 .89 .67 | 365.85/M 
45 [32/32 /280-2451-1-ND 95 .89 .67 | 30585 
5 | 32/32 | 283-2452-1-ND 95 .89 .67 | 365.85/M 


* For Tape & Reel part number change “1-ND” to “2-ND”. 
* BIF document: #3001 


SMD TRON® Surface Mount 
Fuses - SFT 


Characteristics: + Fast-Acting (6.105) <s 

* Qurrent-Limiting. Time Cur- ‘°~ - 

rent: Rated current values 0- Iw . 
10 amps carry 100% of rating 29 (37 
for 4 hrs. min.; open at 250% 

of rating in 5 seconds max. Construction Material: 
Solid Matrix +» Body: Thermoplastic, with a rating of 
94V-O » Leads: Base-Copper, Barrier-Nickel (50-100 
micro inches), Finish: Bectroplated tin (400-500 micro 
inches with a 2-10% lead content). Agency Approvals: 
UL Recognized (250mA-10A), and CSA Component 
Acceptance (250mA-10A). 


Cur- | Rated Cut Tape T&R 
rent | Volt. | Digi-Key Price Each Pricing 
Rating| AC/DC | Part No. 1 10 100 | 500 


250mA) 125/125} 283-2426-1-ND 1.53 1.42 1.08 /349.60 
500mA) 125/125} 283-2428-1-ND 1.53 1.42 1.08 )349.60 
125/125) 283-2430-1-ND 1.53 1.42 1.08 |349.60 
125/125] 283-2431-1-ND 1.53 1.42 1.08 |349.60 
125/125] 283-2432-1-ND 1.53 1.42 1.08 |349.60 
125/125] 283-2433-1-ND 1.53 1.42 1.08 |349.60 
125/125) 283-2434-1-ND 1.53 1.42 1.08 |349.60 
125/125) 283-2436-1-ND 1.53 1.42 1.08 |349.60 
125/125] 283-2437-1-ND 1.53 1.42 1.08 |349.60 
60/90 | 283-2438-1-ND 1.53 1.42 1.08 /349.60 
10A | 60/90 | 283-2439-1-ND 1.53 1.42 1.08 |349.60 


* For Tape & Reel part number change “1-ND" to “2-ND”. 
* BIF document: #2005 


Miyoto 
NanoPing 


PC-TRON® Subminiature Fuses 


Characteristics: Offers short- 350 


circuit performance which until (8.89) 

now could only be found in much 345 

larger size glass tube fuses. At (8.76) A 
250 VAG, the 1/2 to 3 amp PC- 759 49,05)" 


Tron can safely interrupt 50. .100 (2.54)-short 


Rated 
Current | Voltage 
Rating | AC/DC 


Digi-Key Price Each 
Part No. 1 10 100 


1-1/2A | 250/450 
2A | 250/450 


283-2114-ND 1.67 1.40 1.26 
283-2115-ND 1.67 1.40 1.26 
2-1/2A | 250/450 | 283-2116-ND 1.67 1.40 1.26 
3A __| 250/350 | 283-2117-ND 1.67 1.40 1.26 


PCC Series - Short Lead Length 


1/2A | 250/450 | 283-2118-ND 1.67 1.40 1.26 
3/4A | 250/450 | 283-2119-ND 1.67 1.40 1.26 
1A | 250/450 | 283-2120-ND 1.67 1.40 1.26 
1-1/2A | 250/450 | 283-2121-ND 1.67 1.40 1.26 
2A =| 250/450 | 283-2122-ND 1.67 1.40 1.26 
2-1/2A | 250/450 | 283-2123-ND 1.67 1.40 1.26 
3A __| 250/350 | 283-2124-ND 1.67 1.40 1.26 


PCE Series - Short Lead Length 


5A | 125/250 | 283-2126-ND 1.67 1.40 1.26 


* BIF document: #2034 


PC-Tron® PCB 
Mount Fuseholder 
Digi-Key Price Each 
Part No. il 10 100 
283-2356-ND 63 .53 48 
* BIF document: #2034 


Fast-Acting and Time-Delay 
Glass Fuses - C518, C515 Series 


-205” x .591” 
(5mm x 15mm) 


<*1.319 (33.5) 


Construction Material: 
+ Endcaps: Silver-plated brass + Leads: 
Tin-plated copper » Tube: Gass. 


Agency Approvals: 


C518: UL Listed (125mA-4A), CSA Component Accept- 


ance (125mA-4A) 


520: UL Listed (125mA-5A), CSA Component Accept- 


ance (125mA-5A) 


C515 and C519: UL Listed (250mA-3A), CSA Cartifi- 
cation (250mA-3A), UL Recognized (3.54-7A), Telecom- 


munication Capabilities: UL1459 and UL497. 


Limits for Pre-arcing Time/UL Listed Fuses. 


Amp 135% | 110% 200% 


Rating Max. | Min. | Min. Max. 


C518 and C520 Series 


125mA - 7A thr. | 4hr. — _ 2sec. 


C515 and C519 Series 


250mA - 7A 60 min.| — 3sec. 2 min. 


Rated 
Current] Voltage | Digi-Key 
Rating| (AC) |Part No. g) 


Price Each 
100 250 


C518 Series (Axial) 


125mA) 250 |283-2360-ND .98 
250mA| 250 |283-2361-ND  .98 
250 |283-2362-ND .98 
250 |283-2363-ND .98 
250 |283-2364-ND _.98 


250 |283-2365-ND .75 
250 |283-2366-ND .75 
250 |283-2367-ND .75 
250 |283-2368-ND  .75 
250 |283-2369-ND .75 
250 |283-2370-ND__.75 


C520 Series (No Leads) 


250 |283-2371-ND .74 
250 |283-2372-ND .74 
250 |283-2374-ND_ .51 
250 |283-2375-ND_.51 
250 |283-2377-ND___.51 


MCR Microtron® Fuses 
(Printed Circuit Board) 


Characteristics: + Fast-Acting 
* Qurrent-Limiting. 

Time Current Characteristics: Rated < 
current values 0-10 amps carry 100% of “ER 
rating for 4 hours min.; open at 250% of (3.05) 

rating in 5 seconds maximum. 

Construction Material: +» Body: High temperature 

thermoplastic, flammability rating UL 94V-O + Bement: 

Solid Matrix, gold or silver element encapsulated in 

ceramic + Leads: Tin-plated copper, .64mm (.025") 

diameter. 

Agency Approvals: UL Recognized (1/16-10A), CSA 

Component Acceptance (1/16-10A) and Japanese 

Industrial Standard (1-5A). 


Cur- | Rated 
rent | Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating | (AC) Part No. 5 100 250 


1/16 | 125/125 | 283-2068-ND 1.20 .90 
1/8 | 125/125 | 283-2069-ND 1.08 81 
1/4 | 125/125 | 283-2070-ND 1.08 81 
1/2 | 125/125 | 283-2072-ND 1.08 81 
3/4 | 125/125 | _283-2073-ND 
1 125/125 | 283-2074-ND 
1-1/2 | 125/125 | 283-2075-ND 
125/125 | 283-2076-ND 
125/125 | 283-2078-ND 
125/125 | 283-2080-ND 
125/125 | 283-2081-ND 
60/90 | 283-2082-ND 
60/90 | 283-2083-ND 


eee/eeee rie 
BBB)BRB23/B 
BRR SRSSRBynns 


SNalRwn 


* BIF document: #2003 


AGC Fast- Acting and 


250 |283-2378-ND_.51 
250 |283-2379-ND 51 
250 |283-2380-ND .51 
250 |283-2381-ND__.51 


Vee ei eeesy) /eesszgraRReR 


C515 Series (Axial) 


250 |283-2239-ND .78 
250 |283-2240-ND .78 
250 |283-2241-ND  .78 
250 |283-2242-ND__.78 


250 |283-2243-ND 78 
125 |283-2244-ND .78 
125 |283-2245-ND .78 


amperes; at 125 VAC the 1/2 to 5 KY] lee 425 |293-2046-ND 78 | 
amp versions can interrupt a 5 
10,000 amperes. This makes the C519 Series (No Leads) 
PC-Tron subminiature fuse ideal for line-side protection 250 /283-2247-ND 56 38 
of power supplies. Time Current: + Carry 100% of 250 |283-2249-ND 56 -38 
rating for 4 hrs. min.; open at 200% of rating in 10 sec. 250 /283-2250-ND 56 38 
max. Construction Material: + Body: High temperature 250 |283-2251-ND 56 38 
plastic + Leads: Tin-plated copper Agency Approvals: 250 _|283-2252-ND_.56 38 
UL Recognized and CSA Certified 250 |283-2253-ND 56 38 
250 /283-2254-ND 56 38 
Rated 125 |283-2256-ND 56 38 
Current | Voltage | Digi-Key Price Each 125 |283-2257-ND 56 38 
Rating | AC/DC | PartNo. 1 10 100 125 |283-2258-ND 56 38 
PCB Senes -/Full Lead Length * BIF document: #2026 (C519 Series), 
1/2A | 250/450 | 283-2111-ND 1.67 1.40 1.26 #2027 (C520 Series), 
3/4A | 250/450 | 283-2112-ND 1.67 1.40 1.26 #2006 (C515 Series) 
1A | 250/450 | 283-2113-ND 1.67 1.40 1.26 #2007 (C519 Series) 


912 (1023) 


ABC Fast-Acting and 
MDA Time-Delay Ceramic Fuses 
1/4” x 1-1/4” (6.35mm x 31.75mm) 


Time Current Characteristics: Rated + 1.25 
current values 0-30 amps carry 110% of (31.75) 
rating for 4 hrs. min.; open at 135% of 'o 
rating in 60 min. max. or 200% of rating = .25 * 

in 120 sec. max. Construction Material: (6-35) 
Ceramic + Endcaps: Albaloy plated brass 

Agency Approvals: 

ABC Fast-Acting: UL Listed (1/2-15A), UL Recognized 
(20A), and CSA Certification (1/2-15A) 

MDL Time-Delay: UL Listed (1/12-20A), CSA Certified 
(1/2-15A) 


Rated 

Current | Voltage | Digi-Key Price Each 

Rating | AC/DCt | Part No. 5 100 250 
ABC Fast-Acting 

1/2 | 250/250| 283-2095-ND 1.74 1.30 1.16 
3/4 | 250/250} 283-2096-ND .79 .59 .52 
1 250/250 | 283-2097-ND .74 56 .49 
2 250/— | 283-2098-ND .74 56 .49 
3 250/— | 283-2099-ND 74 56 49 
4 250/250 | 283-2100-ND .74 .56 49 
5 250/250 | 283-2101-ND .70 .53 47 
6 250/— | 283-2102-ND .70 53 .47 
8 250/— | 283-2104ND .70 53 .47 
10 | 250/250] 283-2105-ND  .70 .53 47 
12 250/— | 283-2106-ND .70 53 .47 
15 | 250/250] 283-2107-ND .70 .53 47 
20 250/— | 283-2108-ND 1.05 .79 .70 
30 125/— | 283-2110-ND 1.05 .79 .70 


MDA Time Delay 


A 1/2 | 250/250| 283-2289-ND 1.78 1.33 1.18 
MDL Time Delay Glass Fuses 1 250/250 | 283-2293-ND 1.78 1.33 1.18 
1/4” x 1-1/4” (6.35mm x 31.75mm) 2 250/— | 283-2297-ND 1.78 1.33 1.18 
ie 3 250/250 | 283-2300-ND 1.24 .93 .83 
Time Current Characteristics: Rated 11.25 (31.75) 4 250/— | 283-2302-ND 1.24 .93 .83 
current values 0-30 amps carry Cece 
110% of rating for 4 hrs. min.; open (6.35) 5 250/— | 283-2303-ND 1.24 .93 83 
at 135% of rating in 60 min. max. or 6 | 250/— | 283-2304ND 1.24 93 83 
200% of rating in 120 sec. max. 8 250/— | 283-2307-ND 1.24 93 .83 
Construction Material: + Tube: Glass + Endcaps: 10 | 250/250} 283-2308-ND 1.24 .93 83 
Albaloy plated brass 12 250/— | 283-2309-ND 1.24 93 .83 
Agency Approvals: 15 | 250/250} 283-2310-ND 1.24 .93 .83 
AGC Fast-Acting: UL Recognized (15-30A), UL Listed 20 250/— | 283-2311-ND 1.24 93 .83 
(1/4-10A) and CSA Component Acceptance (1/4-30A) 30 | 250/— | 283-2313-ND 1.24 93 .83 
MDL Time-Delay: UL Listed (1/4-8A), UL Recognized 
(9-30A), and CSA Component Acceptance (1/4-8A) t DCratings are seff-certified. 
* BIF document: #2000 (ABC Fast-Acting Series), 
Rated #2002 (MDA Time-Delay Series) 
Voltage | Digi-Key Price Each 
AC/DC | Part No. 5 100 250 
AGC Fast-Acting 
250/250) 283-2009-ND_ | i 43 ATC® Blade-Type ese 
250/250] 283-2010-ND 64 48 .43 Automotive Fuses i AA 72 
250/250} 283-2011-ND 64 48 43 Goa 202) 
250/250) 283-2012-ND . F 30 Rated Voltage: 32 VDC a 
250/250 | 283-2014-ND___. E -30 Characteristics: Fast-Acting 
250/250 283-2015-ND_. F AQ Agency Approvals: UL Recognized (3-30A) 
250/250} 283-2016-ND_. E AQ 
peed aN ‘ : aS Current Color | Digi-Key Price Each 
250/250| 283-2021-ND 28 21 19 — we af ~ . * 3 
iol -2314-| : x E 
elmore fe S| ||: |i ean oe & 
250/250} 283-2024-ND 44 33 .29 5 | Ten (2a 2ole My) 40 36 82 
50/250| 283-2025-ND 44 33 29 7-1/2 | Brown | 283-2317-ND 40 36 32 
1250/250| 283-2026-ND 10 Red | 283-2318-ND 40 36 32 
250/250] 283-2027-ND 15 | Bue |283-2319ND 40 36 .32 
250/250 | 283-2028-ND 20 Yellow | 283-2320-ND 40 36 .32 
32/— | 283-2029-ND 25 Qear | 283-2321-ND 40 .36 32 
32/— | 283-2030-ND 30 Green | 283-2322-ND 40 36 .32 
32/— | 283-2031-ND 
MDL Time-Delay * BIF document: #2009 
250/250) 283-2167-ND 
250/250) 283-2168-ND 
250/250 | 283-2169-ND 
power) Gata ATC® Blade Type Holders 
250/250 | 283-2174-ND Rated Current: 3-20 Amps. 
250/250 | 283-2176-ND Rated Voltage: 32V DC, 16AWGwire 4” (101.60mm) 
250/250 | 283-2178-ND length 
250/250) 283-2179-ND 
250/250) 283-2182-ND 
250/250| 283-2184-ND 1.0625 
250/250] 283-2186-ND ie aaial 
250/250 | 283-2188-ND ; 
250/32 | 283-2189-ND oy 
250/32 | 283-2190-ND Lads: 4.0 (101.60) 8, 
250/32 |_283-2191-ND 
250/32 | 283-2192-ND Bussman #HHC 
250/250) 283-2193-ND 
32/32 | 283-2194-ND 
32/32 | 283-2195-ND Fig. Digi-Key Price Each 
32/32 | 283-2196-ND INo. |Description Part No. 1 10 100 
32/32 | 283-2197-ND 1 |In-Linefor ATC |283-2357-ND 2.64 2.34 1.79 
32/32 | 283-2198-ND Fuse Oip ATC 
52/32 EBS eI NY 2 |Brasswith | 283-2336-ND 45 39 29 
Tin Plate 


t 1-10A, UL Rec. for 125 VDC and 500 AYC. Other DC 
ratings are self-certified. 


* BIF document: #2001 (AGC eries),#2004 (MDL Series) 


* BIF document: #2107 (for 283-2357-ND), 
#2131 (for 283-2336-ND). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


COOPER Bussmann 


Metric Ferrule Fuses 
5mm x 20mm (.205” x .787”) 


GDA (S501) - Fast Acting, High Breaking Capacity 
GDB ($5008) - Fast Acting, Low Breaking Capacity 
GDC (S506) - Time-Delay, Low Breaking Capacity 


Construction Material: + Tube: Ceramic 
(GDA Series), Glass (GDB and GDC 
Series) + End Caps: Nickel or silver- 
plated brass. Agency Approvals: GDA 
Series: VDE (4 & 6.3A), Semko 


GMT Indicating Fuse 


Rated Voltage: 125VAC, 60VDC. 
Characteristics: + Fast Acting. 
Time Current Characteristics: 
Rated current values 1/4-15 
amps carry 100% of rating for 
10 minutes min.; open at 150% 
of rating in 5 minutes max. 
Construction Material: + Body: Thermoplastic, U.L. 
94VO flammability rating * Terminals: Tin plated 
Beryllium Copper 

Agency Approvals: UL Recognized 


HTB Panel Mount Fuseholders 
for 1/4” x 1-1/4” (6.35mm x 31.75mm) & 
.205” x .591” (5mm x 20mm) fuses 


Common Mounting Hole — HTB 2, 3, 4, & 5 
506 (12.85) 


.506 (12.85) 


ei 


.473 (12.0 


Construction Material: + Terminals: Tin-plated brass 
+ Molded Components: Thermoplastic; UL Component 
Recognized; 940; mounting nut, spacer-black poly- 
carbonate. 

Agency Approvals: UL Recognized: 20A (3/16” quick- 
connect 15A) @ 250V, CSA: 16A @ 250V; Screwdriver 
slot carrier only, VDE: 10A @ 250V and SEVIKO: 10A @ 
250V. 

Common Dimensional Data: + Length (Knob Type) — 
1.69” (42.9mm) Plus In-Line Terminal (Screwdriver 
Slotted) 1.75” (44.5mm). Note: Plus In-LIne Terminal 


HRK Universal In-Line 


Fuseholder 
for 1/4” x 7/8” to 1-1/4” § 
(6.35mm x 22.23mm x a 
31.75mm) Fuses 
Specifications: + Three springs furnished with fuse- 
holder afford acceptance of 1/4” (6.35mm) fuses of 
different lengths » Wire leads are staked and soldered to 
the contacts of the fuseholder + Leads are 8” (20.3mm) 
long * Wire size - #14 
Volts} Digi-Key Price Each Mfg. 
Amps |_AC | Part No. 1 10 100 | Part No. 
15 | 32 | 283-2343-ND 3.28 3.03 2.28 |HRK 


* BIF document: #2111 


HFB Waterproof In-Line 


Fuseholder 

for 1/4” x 1-1/4” 
(6.35mm x 31.75mm) 
Fuses 


Construction Material: + Body: Thermoplastic rubber 
* Contacts: Albaloy plated copper 


HTB-2: Low Profile 
Rear Hex Nut 


HTB-4: High Profile 
Rear Hex Nut 
Fig. 3 Fig. 4 


AZ At 
(4.32) (10.41) 


HTB-3: Low Profile 
Rear Hex Nut 


HTB-5: High Profile 
Rear Hex Nut 


TERMINAL OPTIONS 


Solder . 
3/16” (4.76mm) 
Quick-Connect 


1/4” (6.35mm) 
Quick-Connect 


(400mA-6.3A), IMQ (2-6.3A) and UL : Current] Color | Digi-Key Price Each 
OOS SA VDE (100 Resa Senin (100 are Rating] Code | Part No. 1 10 100 
mA-6.3A), mA-6.3A), 0 mA- 
400mA, 800mA-6.3A), IMQ(100mA-6.3A) and UL Rac- V4 | Mole edz 20oGNy 221 204 1.53 
ognized (100mA-6.3A) 12 Red | 283-2053-ND 2.21 2.04 1.53 
a ae f 3/4 | Brown | 283-2055-ND 2.21 2.04 1.53 
Limits for Pre-arcing Time/UL Listed Fuses. 1 Gay | 283-2056-ND 221 2.04 1.53 
‘Amp | 150% | 210% | 275% | 400% | 1000% 1-1/3 | White | 283-2057-ND 2.21 2.04 1.53 
Rating | Min. | Max. | Min-Max.|Min-Max.| Max. 1-1/2 |WhiteYlw. 283-2058-ND 2.21 2.04 1.53 
GDA Series* 2 | Qrange | 283-2059-ND 2.21 2.04 1.53 
{00mA- - | 40ns= | Smee 3 Blue | 283-2060-ND 2.21 2.04 1.53 
315A | 60min.) 30min) occ | gooms, | 20ms- 4 |White/Brn.| 283-2062-ND 2.21 2.04 1.53 
4A; : | joms= | ama 5 Green_| 283-2063-ND 2.21 2.04 1.53 
63a | 80min. 30min} 560 | 300 ms, | 2 ™s- 7-1/2 | Bik/White| 283-2064-ND 2.21 2.04 1.53 
GDB Series* 10 | Red/White] 283-2065-ND 2.21 2.04 1.53 
- | tOme- | ams- 15 | Red/Blue| 283-2067-ND 2.21 2.04 1.53 
100mA | 60 min.| 30 min,| 500 20 ms. 
ms. | 100ms. i 
BIF document: #5008 
125mA- 60 min.) 30min 50ms.- | 10ms.- 
6.3A i ‘|__ 2sec. 300ms. | 20 ms. 
8A-10A}| 60 min.| 30min} = — = 40 ms. 
GDC Series* Fuseholders for GMT 
: . | 200ms.- | 40ms.- | 10ms.- i i 
100mA | 60 min.| 2min.| “soe” | “gee0 \goome. Type Indicating Fuse 
125mA - 60 min.| 2 min. 600ms.- | 150ms.- | 20ms.- 
6.3A il “| 10sec. Ssec. /300ms. 
Rated 
Current |Voltage | Digi-Key Price Each 
Rating | (AC) | PartNo. 5 100 250 
GDA (S501t) - Fast-Acting, High Breaking 
{00mA | 250 | 263-2384ND 1.35 1.02 .90 PC Mount. 
160mA | 250 283-2386-ND 1.35 1.02 .90 Electrical Rating: 15A (60V DC). Construction 
400mA | 250 283-2388-ND 1.35 1.02 .90 Material: + Body: Thermoplastic, UL-94V0 flammability 
630mA | 250 283-2390-ND 112 84 75 rating + Terminals: Tin-plated bifurcated copper. Agency 
800mA | 250 | 283-2391-ND 1.12 84 .75 Approval: UL Recognized 
1A | 250 | 283-2392-ND 112 84 75 Digi-Key Price Each 
164 | 250 | 283-2394ND 112 .84 75 Description Part No. 1 10 100 
2A | 0 eee 2 NoFlange- HLS | 283-2358-ND 2.06 1.89 1.55 
25A | 250 eee 12 With Flange - HLT | 283-2359-ND 1.86 1.71 1.40 
3.15A | 250 | 263-23907-ND 112 .84 75 
4A | 250 | 283-2398-ND 112 84 75 * BIF document: #5010 
5A | 250 | 283-2399-ND 112 .84 75 
6.3A | 250 | 283-2400-ND 112 .84 75 
GDB (S500§ ) - Fast-Acting, Low Breaking i 8 
100mA | 250 | 283-2405-ND 1.35 1.02 90 HBH-| and HBH-M 
125mA | 250 | 283-2406-ND 1.35 1.02 90 Fuseholders 490 (12.45) 
160mA | 250 | 283-2407-ND 77 58 51 S 
250mA | 250 | 283-2409ND 77 58 51 6). 
315mA | 250 | 283-2410-ND 77 58 51 a 
500mA | 250 | 283-2412ND 24 18 16 (5mm x 20mm) fuses Oo 
630mA | 250 | 283-2413ND 24 18 .16 ; “ 
800mA | 250 | 283-2414-ND 24 18 16 Horizontal PCB Mount 
1A | 250 | 283-2415-ND 24 18 .16 Electrical Ratings: UL-16A @ 250V and CSA - 12A@ 
1.254 | 250 | 283-2416-ND 24 18 16 250V 
16A | 250 | 283-2417-ND 24 18 16 Agency Approvals: UL Recognized, CSA Certified, VDE, 
2A 250 | 283-2418-ND .24 18 .16 and SAVIKO 
25M | 250 | 283-2419-ND 24 18 16 
3.15A | 250 | 283-2420-ND 24 18 .16 Digi-Key Price Each |Mfg. 
4A | 250 | 283-2421-ND 24 18 16 Description Part No. 1 10 |PartNo. 
5A | 250 | 283-2422ND 24 18 16 For 1/4 x 1-1/4 
63A | 250 | 283-2423-ND 24 18 .16 (6.35 x 31.75) fuses | 283-2351-ND 2.96 2.73 | HBHI 
8A0 | 250 | 283-2424-ND 88 66 .59 For .205 x .591 
10A0_| 250 | 263-2425ND 88 66 59 (5x 20) fuses 283-2352-ND 3.84 3.54|HBHM 


GDC (S506¢) - Time-Delay, Low Breaking 


100mA | 250 283-2263-ND 98 73 65 
125mA | 250 283-2264-ND 98 73 65 
160mA | 250 283-2265-ND 98 73 65 
250mA | 250 283-2267-ND 98 73 65 
315mA | 250 283-2268-ND 98 73.65 
400mA | 250 283-2269-ND 98 73 65 
500mA | 250 283-2270-ND 71 53) a7 
630mA | 250 283-2271-ND 1 53 47 
800mA | 250 283-2272-ND 1 53 (47 
1A 250 283-2273-ND A 53 47 
1.25A | 250 283-2274-ND A 53 a7 
1.6A 250 283-2275-ND 71 (53 (47 
2A 250 283-2276-ND 1 53 47 
2.5A 250 283-2277-ND 1 53 47 
315A | 250 283-2278-ND 71 53 47 
4A 250 283-2279-ND 71 53 (47 
5A 250 283-2280-ND 1 53 (a7 
6.3A 250 283-2281-ND 1 53 47 


t+ S501 is a European designation. In North America use 
GDA respectively when referencing product. 
§ S500 is a European designation. In North America use 
GDB respectively when referencing product. 
+ S506 is a European designation. In North America use 
DC respectively when referencing product. 
0 IEC Standard 127 Sheet II does not include ratings 
above 6.3 amps. 
* BIF document: #2014 (GDA Series), 
#2015 (GDB Series), 
#2016 (GDC Series) 


* BIF document: #2118 


Fuse Panel Price 
Fig.|Term.| Accept. | Thick. | Digi-Key Each 
No.| Opt. | In.(mm) /In.(mm) | Part No. 1 10 
qaxt-1/4 | 30 
1) B |(6.35x31.75)| (7.62) [283 2845-ND 2.62 2.42 
(205x591 | 30 
1] B | “Gra; | 7p) |2822354ND 2.80 258 
2| A 283-2348-ND 2.91 2.69 
2| B 283-2346-ND 3.06 2.82 
2) B aan ais A 283-2347-NDt 2.92 2.70 
2| ¢ |(635:81.75) (8.18) | 553 5349.ND 328 3.03 
2| D 283-2350-ND 3.28 3.03 
“205x591 | 30 
3) B) “exon | 762) | 28¢2368-ND 280 258 
qaxt-tla | 125 
4) B /6.35x31.75)| (3.18) | 28% 2844-ND 2.62 2.42 
+ Splash Proof Seal 


* BIF document: #2119 


Volts | Digi-Key Price Each Mfg. 
Amps | AC | Part No. 1 10100 | Part No. 
30 | 32 | 283-2355-ND 6.55 5.95 5.36 | HFB-10 


* BIF document: #2102 


TONE 


ELECTRONICS CORP 


Fuseholder Boards 


For 1/4" (6.35mm) 
Assembled with .125” (3.18mm) thick black phenolic 


Digi-Key Price Each 

Fig. | Part No. 1 10 100 
1 | 3536K-ND 87 79 58 
2 | 3537K-ND 1.57 1.43 1.05 
3 | 3538K-ND 2.36 2.14 1.57 
4 | 3539K-ND 3.10 2.81 2.06 
5 | 3522-2K-ND 61 44 35 
6 | 3522-3K-ND 81 59 7 
7 | 4527K-ND am 36 31 
— | 4527CK-ND 1.50/10 12.70/100 58.00/500 
8 | 3527K-ND 76 69 55 


Fig. 7 
PC 5mm 
Fuse Holder 
Order cover 
separately: 
4527CK-ND 


Accepts Cooper/ 
Fuse (Dia.) End Lead Clip Digi-Key Price Each Bussmann 

Fig. In. (mm) Stop Type Materialt Finish Part No. 10 100 250 Part No. 
1 -20 (5) yes Straight Spring Bronze Bright Tin 283-2335-ND A9 14 AB 1A5018-10 

2 1/4 (6.35) no None Spring Bronze Bright Tin 283-2337-ND A9 14 AB 5681-15 
3 1/4 (6.35) yes Straight Spring Bronze Bright Tin 283-2338-ND 15 Aa 10 1A1907-06 
3 1/4 (6.35) no Straight Spring Bronze Bright Tin 283-2339-ND -20 AS 3 1A3398-07 
4 1/4 (6.35) yes Angled-In Spring Bronze Bright Tin 283-2341-ND -26 .20 A7 1A1119-10 
3 1/4 (6.35) yes Straight Beryllium Copper Silver 283-2342-ND 52 39 35 1A1907-05 
5 1/4 (6.35) no Angled-In Spring Bronze Bright Tin 283-2340-ND 26 .20 A7 1A1120-09 


t+ Beryllium copper recommended for currents higher than 15 amps (1/4” or 6.35mm clips). 
* BIF document: #2131 (#2132 for Digi-Key Part No. 283-2337-ND) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1023) 913 


Amp _ | Volt. | Digi-Key Bulk Price Each 
WICKMANN W) NEV) Polytuse® Resettable Fuses (0805) | Rtg. | PartNo. 110 100 
; ; beh ; WK4328BKND 56; 38 
Approvals: cULus Recognized: Fle Number E201431 TUV: will trip in 20°C still air + Isc: S 160 | 125] WK4330BK-ND 56 52 38 
File Number R9956421 Features: + Low voltage Maximum fault current device can 200 | 125 |WK4334BK-ND 56 52 38 
overcurrent protection 2 Compliance with UL 1950 withstand without damage at .250 | 125) WK4335BK-ND 56 52 38 
standard + For high density PCB applications, including rated voltage + Ril: Minimum 315 | 125 | WK4337BK-ND 56 ‘52 38 
cellular phones, computers and peripherals Materials: esistance of device in initial (un- ‘400 | 125 |WK4340BK-ND 56 ‘52 38 
Ter! doh eae sce Soper Eating ao 37 SnPb soldered) state * Rat: Maximum resistance of device at 500 | 125|/WK4341BKND 56. «52.38 
Operating/Storage Temperature: -40° to 20°C measured one hour after tripping 1630 | 125|WK4343BKND 56 52 38 
Electrical Definitions: + Ihold: Hold current: maximum i 7 =< , 800 | 125 | WK4346BK-ND 56 52 38 
current device will pass without tripping in 20°C still air Caution: Qoeration beyond the specified rating may result 4.00 | 125|WK4348BKND 56 52 38 
+ Itrip: Trip current: minimum current at which the device 7 damage and possible arcing and flame. : i ; ‘ 
1.25 | 125 | WK4350BK-ND___.56 52 38 
Volt. Max time to Trip} _ Resis. Cut Tape 1.60 | 125 | WK4353BK-ND 56 52 38 
Ihold | Itrip | Rating | Isc | Current Time (Q) Digi-Key Price Each Tape & Reel 2.00 | 125 | WK4357BKND 56 52 38 
(mA) | (A) | (V)_ | (A)| (A) (sec) | Ril Rat| Part No. 1 10 Size Pricing* 2.50 | 125 | WK4358BK-ND 56 52 38 
100] 30] 15 | 40] 50 1.5 1.00 6.00] WKI069CT-ND 1.15 1.07 | 4,000 ] 477.00/M 3.15 | 125 | WKA324BKND 565238 
200] 50] 9 | 40) 80 02 |.650 350|WKIO70CT-ND 1.15 1.07 | 4,000 | 477.00/M 4.00 _| 125 | WKA362BK:ND__.56_.52_.38 
350| 75) 6 | 40} 80 0.1 |.250 1.20] WKIO7ICT-ND 1.15 1.07 | 4,000 | 477.00/M 5.00 | 125 SCN 56 S238 
500 | 1.0] 6 |40| 80 0.4 |.150 .850| WKIO72CT-ND 1.23 1.15 | 3,000 | 509.00/M 6.30 | 125 SSC 868 
* For Tape and Red part number, change CT-ND to TR-ND. Time-Lag 396 Series 
.050 | 125 | WK4422BK-ND 1.08 1.00 73 
.063 | 125] WK4425BK-ND 1.17 1.08 79 
i 080 | 125 | WK4426BK-ND 94 87 63 
Surface Mount Chip Fuse NEW Telecom Protectors 100 | EMRE! Bi ozs BS 
Fast- Acti ng 3216 (1 206) = Transient Tolerant 125 | 125 | WK4428BKND_ 79.7353 
Appli - -160 | 125 | WK4430BK-ND —.72 66 48 
pplicable Standards: + UL 
UL 248-14 if 200 | 125|WK44348K.ND 72 66 48 
1950/60950 3rd Edition + Tel- 
. . 250 | 125 | WK4435BK-ND 68 63 AG 
cordia (Bellcore) GR-1089 + FOC 
47 CFR Part 68 Approvals: cULus 315 | 125 | WK4437BK-ND 68 63 AG 
Recognized Features: +» Surge 400_| 125 | WKA440BK:ND__.68 63 46 
proof for telecom line applications 500 | 125 | WKA441BICND 65 60 4 
« No need for series resistors 630 | 125 | WK4443BK-ND 62 57 AL 
(1.25A & 2.00A) + Materials: 800 | 125 | WK4446BK-ND 62 57 AL 
Housing: Ceramic tube; Bement: 1.00 | 125 | WK4448BK-ND 62 57 AV 
Wire; Terminals: Copper, nickel & silver plated 4.25 _| 125 | WK4450BK-ND__.62 57 AL 
- iar 1.60 | 125 | WK4453BK-ND 62 57 A 
; Bectrical Characteristics: 2.00 | 125] WK4457BKND 62571 
Approvals: cULus Recognized nies Pre-arcing Rating 2.50 | 125|WK4458BKND 62 57 41 
Soldering Conditions: 235°C, 2 sec. (wave); 215°C, 3 Rated Current 100% 250% 3.15 | 125 | WK4424BK-ND 62 57 A 
Sec. (reflow) - 1.25, 2.00 >4hr, 1-120 seo. 4.00 | 125 |WK4462BK-ND__.62__57__41 
Material: Housing: Ceramic substrate, Glass encap- 5.00 | 125|WK4463BK-ND 62 57 At 
sulated. Terminals: Tinned, metallized Cut Tape T&R WK4466BK-ND_ 


Electrical Characteristics: 


Volt. 
Rig. 


Price Each 
10 


Amp 
Rig. 


Digi-Key 
Part No. 1 


Pricing* 
500 


Pre-arcing Rating 

Rated Current 100% 250% 
750mA - 2.00A 4hr. min. 5 sec. max. 

CutTape | T&R 
Amp|Volt.| Digi-Key Price Each | Pricing* 
Rtg. | Rtg. | Part No. 110 | 3,000 

Fast-Acting 443 Series 

-750) 63 | WK4660CT-ND .79_ .74 | 360.00/M 
1.00) 63 | WK4661CT-ND .79_ .74 | 360.00/M 
1.50) 63 | WK4662CT-ND .79_ .74 | 360.00/M 
2.00} 63 | WK4663CT-ND  .79 _ .74 | 360.00/M 


* For Tape and Reel part number, change CT-ND to TR-ND. 


TIP Telecom Duty Fuses 


(Telecom Interface Protector) 


Short Leads 


Ammopack 


35.5 


457 Series 
1.25] 250 | WK1067CT-ND 1.26 1.18 | 632.00/M 
2.00] 250 | WK1068CT-ND 1.26 1.18 | 632.00/M 


* For Tape and Real part number, change CT-ND to TR-ND. 


Short Leads 
Miniature 2 ©8.5 
Fuses — IEC S 


SMD Telecom Chip Protector - 
Transient Tolerant (T) 


Approvals: UL 1950 

8rd Edition FOC 47 Part 

68, cULus Recognized 

Material: Housing: 

Ceramic substrate. 

Element: Metal film. 

Terminals: Tinned, 

metallized Features: * Surge proof for telecom line 
applications Irreversible physical separation under fault 
+ Highly defined cut-off times + Low internal resistance 


Electrical Characteristics: 


Pre-arcing Rating 
100% 300% 
>4 hr. min. <2 min. 


Cut Tape T&R 


Price Each | Pricing* 
10 | 3,000 


Rated Current 
500mA - 2.00A 


Digi-Key 
Part No. 1 
456 Series 


9.0 


ERE 


Note: Holes 
in PC board 
-@1.0 


a ned 


}+12.7- 
18.0 
nn 


Approvals: cULus Recognized, File No. E67006. 
Complies to FOC 47 Part 68; Bellcore GR-1089. 

Features: + For UL1950 3rd Edition applications + Highly 
defined cutoff times +» Hame resistant encapsulated 
casing + Low internal resistance » Irreversible phy- 
sical separation + Stable characteristics under varying 


temperatures. 


Max. Fault Currents: <50A at 125 VAC; <35A at 125 


voc. 


Material: Base and Cap: Brown thermoplastic (polyamide 
PA6.6), UL 94-VO0; Round Pins: Copper alloy, tin-plated 


Electrical Characteristics: 


WK6204CT-ND 1.64 
WK6205CT-ND 1.64 1.53 | 748.80/M! 
WK6206CT-ND_ 1.64 1.53 |_748.80/M| 


1.53 | 748.80/M| 


Amp | Volt. | Digi-Key Bulk Price Each 
Rtg. | Rtg. | Part No. 1 10 100 
Time-Lag 372 Series 
.050 | 250 | WK4222BK-ND 68 63 46 
.063 | 250 | WK4225BK-ND 65 60 44 
-080 | 250 | WK4226BK-ND 59 54 39 
-100 | 250 | WK4227BK-ND 59 54 39 
125 | 250 | WK4228BK-ND 53, 49.36 
-160 | 250 | WK4230BK-ND 53 49 36 
-200 | 250 | WK4234BK-ND 51 AT 34 
250 | 250 | WK4235BK-ND 51 AT 34 
-315 | 250 | WK4237BK-ND 51 AT 34 
400 | 250 | WK4240BK-ND 51 AT 34 
500 | 250 | WK4241BK-ND 51 A734 
630 | 250 | WK4243BK-ND 51 AT 34 
-800 | 250 | WK4246BK-ND 51 A734 
1.00 | 250 | WK4248BK-ND 51 AT 34 
1.25 |_ 250 | WK4250BK-ND 51 AT 34 
1.60 | 250 | WK4253BK-ND 51 AT 34 
2.00 | 250 | WK4257BK-ND 51 47 34 
2.50 | 250 | WK4258BK-ND 51 AT 34 
3.15 | 250 | WK4224BK-ND 51 AT 34 
4.00 | 250 | WK4262BK-ND 54 50.37 
5.00 | 250 | WK4263BK-ND 54 50.37 
Time-Lag High Breaking 
382 Series (IEC 60127-3/1V) 

1.00 | 250 | WK6207BK-ND 51 AT 34 
2.00 | 250 | WK6208BK-ND 51 AT 34 
2.50 | 250 | WK6209BK-ND 51 AT 34 
3.15 | 250 | WK6210BK-ND 51 AT 34 
4.00 | 250 | WkK6211BK-ND 51 47 34 
5.00 | 250 | WK6212BK-ND 51 AT 34 


TR5 Sub-Miniature Fuses — 


UL 248-14 


Approvals: 373 and 374 
Series: UL Listed, CSA 
Certified Approved (.050A- 
10A) Material: Base and 
cap: Brown thermoplastic 
UL 94-V0, insulated. Round 
Pins: Copper alloy, tin-plated 
Features: + Fast-acting and 
Time-lag + Soldering Heat 
Resistance: acc. to IEC 68, 


Short Lea 


ids 


part 2-20, 260°C, 10sec » Plug-in holders available 


Hectrical Characteristics: 


* For Tape and Real part number, change CT-ND to TR-ND. 


$340 


Ri 
~t 


Note: Holes 
in PC board: 
O1.0 
ln 


Miniature 
Fuses — UL 
248-14 


Approvals (395 and 
396 Series): CUL 
Listed, UL Listed for 
-050A-6.30A. MITI 
approved for 1.00A- 
5.00A. Features: + Fast-acting and time-lag + Material: 
Brown thermoplastic UL 94-VO. Round Pins: Copper 


Short 
Leads 


7 5.08 


7 = loy, tin-plated — + Solderins Resistance: 260° 
Pre-arcing Rating ‘ne fsoe00s8-2.20 : Ply eles available ° 
Rated Current 100% 300% ; ato 
350mA - 1.50A 2hr. min. | _300ms...5s Electrical Characteristics: 
Rated Pre-arcing Rating 
Tape & Series Current 100% 200% 
Bulk — | Ammo-Pk. 395 | 50mA-6.3A | >4hr. <5 S60. 
Amp] Volt. | Digi-Key Price Each | Pricing* 396 50mA-6.3A >4 hr. < 60 sec. 
Rig. | Rtg. | Part No. 1__10 | 1,250 Breaking Capacity: 100A at 125VAC 
TIP 385 Series a 3 
350] 125] WK4560BK-ND 59 55 | 216.00/M noe aaa bauer mre 
1.00] 125 | WK4563BK-ND .52 48 | 209.00/Mt| | arto : 
1.25] 125] WK4564BK-ND 50.46 | 200.00/MH} Fast-Acting 395 Series 
1.50] 125 | WK4565BK-ND 52 __.48 | 189.00/M 125 | WKA322BK-ND 2.12 1.94 


* For Tape and Ammo Pack #, change BK-ND to TB-ND. 


t Package size is 1,400. 


914 (1023) 


125 
125 
125 


WkK4325BK-ND_ 
WK4326BK-ND 
WK4327BK-ND 


1.71 
1.67 
1.64 


1.57 
1.54 
1.50 


60127-3 Holes Pre-arcing Rating 
in pe 43 Series | Rated Current | 100% 200% 
board: iy NY 373 |50mA-10.A | 4hr.min.|5 

E 1 0 | im fs. Ir. min. sec. max. 
ppprovelss 5.08 374 | 50mA-10.00A | 4 hr. min. |60 sec.m 

370 Series: Semko Ap- - —— ee. meK. 

proved, VDE Approved, cULus Recognized, (0.050A- = = 

4.00A). 372 Series: Serko Approved, cULus Recog- Amp] Volt.) Digi-Key Bulk Price Each 

nized, (0.050A-5.00A), VDE Approved (0.050A-4.00A). Rig. | Rtg. | Part No. 1 10 100 

382 Series: VDE, SEMKO (1.00-4.00A) ,cULus Fast-Acting 373 Series 

fecogri zed MITICT00-5:002) 050] 250] WK3022BKND 224 205 1.49 

Material: .063] 250] WK3025BKND 1.70 1.57 1.14 

Base and Cap: Brown thermoplastic UL94-V0, insulated. .080) 250) WK3026BK-ND 1.67 1.53 1.11 

Round Pins: Copper alloy, tin-plated. 100] 250) WK3027BKND 1.64 1.50 1.09 

Features: 125| 250| WK3028BKND 555137. 

+ Fast-acting and Time-lag + Soldering Heat Resistance: 160) 250) WK3030BKND 1.42 1.31 95 

260°C, 10s (IEC 60068-2-20) + Plug-in holders -200) 250) WK3034BK-ND 1.42 1.31 95 

available .250| 250) WK3035BKND 55 51 37 

.315| 250) WK3037BKND 55 51 37 

Electrical Characteristics: .400| 250| WK3040BKND 55 5187. 

Pre-arcing Rating 500| 250] WK3041BKND 55 51 37 
750%] 210% O75 AO) 000% .630| 250) WK3043BKND 55 51 37 
.800| 250) WK3046BKND 55 51 37 
Series 370 — 50mA-4.0A 1.00/ 250| WK3048BK-ND 55 51 37 
>1 hr.|<30 min.| 10ms -3sec. | 3-300ms | <20ms 1.25} 250} WK3050BK-ND 55 51 37 
Series 372 — 50mA-5.00A 1.60] 250] WK3053BKND 55 51 87 
>1 hr.] <2 min. |400ms-10sec. 150ms-3sec. | 20-150ms| 2.00] 250] WK3057BK-ND 55 51 37 
Series 382 — 1.00A-5.00A 250| 250] WK3058BK-ND 55 51 37 
7 3.15] 250] WK3024BKND 55 51 37 

1 hr.| <2 min. | 400ms-10sec. |150ms-3sec. | 20-1501 
a Sn ee ae ms 4.00| 250| WK3062BKND 55 5137 
BREAKING CAPACITY: 5.00] 250) WK3063BK-ND 55 oil 37 
: 6.30| 250] WK3066BKND 55 51 37 

370 and 372 Series: 35A at 250VAC for (.050-3.15A), 

40A for (4.00A), 50A for (5.00A) 10.00, 250 AWKSOMIENGND) 57 5238 

382 Series: 100A at 250VAC (1.00-5.00A) Time-Lag 374 Series 

.050] 250] WK4022BKND 1.13 1.04 76 

Amp Digi-Key Bulk Price Each .063] 250] WK4025BKND 1.20 1.10 80 
Rig. Part No. 1 10 100 .080| 250) WK4026BKND 96 89 65 
Fast-Acting 370 Series 100] 250] WK4027BKND 84 77 56 
— 125| 250| WK4028BKND 82.76 —_—55 
WI4O5EKND 160] 250] WK4030BKND 73. 67 49 
WK4926BK.ND 200] 250] WK4034BKND 73 67 49 
WK4927BKND .250| 250) WK4035BKND 68 62 45 
WK4928BKND 1. .315| 250) WK4037BKND 68 62 45 
WK4930BKND 45 .400| 250| WK4040BK-ND 68 6245 
WK4934BK-ND 45 500] 250] WK4041BKND 62 57 41 
WK4935BK-ND 45, .630| 250) WK4043BKND 62 57 41 
WK4937BK-ND 45 .800| 250] WK4046BKND 62 57 41 
WK4940BK-ND 45 1.00] 250) WK4048BKND 62 57 41 
WKA941BK-ND 45 1.25| 250| WK4050BK-ND 62. .57_—s4 
oRace “ 1.60] 250; WK4053BKND 62 57 41 
SEN) 45 2.00] 250] WK4057BK-ND 62 57 41 
WAGSOHEND! 45 250} 250] WK4058BK-ND 62 57 41 
WKAOSSECND 48 3.15] 250] WK4024BKND 62 57 41 
WK4057BKND 45 4.00| 250| WK4062BK-ND 62. 57s 
WK4958BKND 45 5.00] 250| WK4063BKND 62 57 1 
WK4924BKND 45 6.30| 250] WK4066BK-ND 63 58 42 
WK4962BK-ND 45 10.00, 250] WK4071BK-ND 67 62 45 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


BREAKING CAPACITY: ¥ is 
WICKMANN W) UL / CSA Fuses Metric Shock-Safe Fuseholders 


aah Satan A, eae pd aaa (5x20mm) — UL 248-14 Shock-Safe fuseholders for 1/4 x 1-1/4” (3AG) or 5 x 
194 Series: 1500A at 250VAC 20mm fuses built according to UL 512 and IEC EN 
181 Series: 1500A at 250VAC (< 6.30A), 1000A at 60127-6 and CSA (22.2 No. 39. Rated for use up to 250 
250VAC (8-10A) ——— Volts. (VDE, SEMKQ); Fig. 1, 2, 3, 4, 6 at 6.3 Amps; Fig 5 
195 Series: 35A at 250VAC for (.032-3.15A), 40A for Olea) () =) ) at 10 Amps. Casing made of black thermoplastic with UL- 
(4.0A), 50A for (5.0A), 63A for (6.3-16A) 94V0 ratings. Injection-molded terminals prevent inter- 
mittent connections. 


TR5 Fuseholder 


Material: 
Black Thermoplastic, UL 94- 


V0. Terminals; brass, tin- Amp| Volt. | Digi-Key Price Each 191 and 197 Series - 198 Series PC Mount versions include additional pin(s) for added 
Plated Rig. | Rtg. | Part No. 1 10 100 Glass ~ Glass stability from torsional forces seen during fuse removal. 
Rated Values: Fast-Acting 193 Series Panel Mount versions have combination 3/16" quick- 
250V; 6.3 ~wL 50 | 250 CEN ie 400 7s connect/solderable tabs. 
WKO001-ND............ $.56/1; $5.09/10; $37.00/100 ‘063 250 Racoehn 118 409 79 Equivalent to: * Order number includes holder and carrier. 
* ‘ Z : = r PC Board Mount (Fig. 7): No approvals. Body Material: 
.080 | 250 WK1026-ND 65 60 44 Wickmann Littelfuse Bussmann White thermoplastic, UL 94-V1 rated Rated Current: 6.34 
TR5 / TES SMT 100] 250} WK1027-ND 26 24 18 191 Series 235 GVA , , 
125 | 250} WKI028-ND 26 24 18 197 Series 233 vic 7 
5 Vertical PC Mount 
Fuseholder 160 | 250] WKI030-ND 26 24 18 198 Series 239 ev) 
Material: 200] 250] WKI034ND 26 24 18 Fig. 1 — (3AG) 
Black thermoplastic .250 | 250 | WK1035-ND 26 24 18 Approvals: . 
UL 94-V0. Termine; 315 | 250] WK1037-ND 26 24 18 191 Series: 
rass, tin-plated. 400 | 2 WK1040-ND 26.24 A UL, cUL listed, .2504-7.00A ‘ 
+ UL Recognized SAS ; a “ - a8 es = * Fig. 2- 
500] 250] WKI041-ND 26.2418 197 Series: (5mm x 20mm) 
CutTape | T&R .630 | 250] WKI043-ND 26 24 18 UL, cUL listed, 1.00A - 7.004. 
Amp| Volt. | Digi-Key Price Each | Pricing* 800} 250] WKI046-ND 26 24 18 198 Series: 
Rig. | Rtg. | Part No. 110 | 1,500 1.00 | 250 | WK1048-ND 26 24 18 UL listed, CSA certified, .250A-3.50A 
6.3 | 250| WKOOI0CT-ND 47 __.43 | 195.00/M| 1.25 | 250} WKI050-ND 26 24.18 ecisical Characieitatics: Flange 127 sq, ar) 
* For Tape and Reel part #, change CT-ND to TR-ND. 1.60 | 250 | WK1053-ND 260 24 18 2 - i nay e— 084.013 
2.00 | 250 | WK1057-ND 26 24 18 Pre-arcing Rating 915 76218 
2.50 | 250 WK1058-ND 26 24 18 Series | Rated Current 135% 200% T . 
TE5 Fuseholder 3.15 | 250) WKI124ND 27 25 18 191 “250A-7.00A | <ihr. | <Ssec. PCB Layout 
siasaiat 4.00 | 250 | WKIOG2ND 272518 197 1.00A-7.00A | <thr. | <120 sec. 
aterial: 5.00 | 250 | WKI063-ND 27 25 18 .250A-3.00A | <hr | 5-120 sec. 
Black thermoplastic UL 94- 630| 250) WKI066-ND 27 25 18 ae 3.508 <1hr | 12-120 sec. 
VO. Terminals — Brass, tin- 7 , , P Fig. 3-(3AG 
plated for soldering kK Fast Acting, High Breaking Capacity nelanaeid 9g ( ) 
DAI Hoes io? 194 Series reaking Capacity 
: . joles in po nx. 
scented eee a 200) |e cee Ot 5 8 SBA at DS0VAG (2508-4 0A); 100A at 250VAC (1.25A- 
250V; 6.3A; UL ized : 00"); : ig. 4- 
SOV; 6.94; UL Recogni 250 | 250 | WI2035ND 1.04 9569 3,50A); 10,000 at 125VAC (.250A-7.00A) Fig. 4 20 
WKO009-ND.........2-0+- $.41/1 $3.71/10 $27.00/100 315 | 250 | WK2037-ND 1.04 95.69 487 Series: (5mm x 20mm) 
400 | 250] WK2040-ND 50 46 34 ‘ 
35A at 250VAC (.250A-1.00A); 100A at 250VAC (1.25A - 
aie 500 | 250 | WK2041-ND 50-464 3.50A); 10,000A at 125VAC (.250A - 7.00A) 
5x20mm _ 630 | 250 | WK2043-ND 504634 ie erica: 
In-Line 7 -800 | 250 | WK2046-ND 50 46 34 35A at 250VAC (.250A -1.00A); 100A at 250VAC (1.254 
1.00] 250] WK2048-ND 50 46 34 - 3.50A); 10,000A at 125VAC (.250A - 3.50A) slo TA 
q 4 
Fuseholder 1.25 | 250] WK2050-ND 50 46 34 : TL La 
yar ear 1.60 | 250} WK2053-ND 50 46 34 Amp | Volt. | Digi-Key Price Each Bottom View Be ie) 
ferminals: SS ; WK2057- Rati . | Part No. a 
Solderable'screweble. BE oI 2.00 | 250 B7-ND 50 46.34 ating | Rtg. | Part lo. 00 
Accepts 14-20AWGwire. ~< 2.50 | 250 | WK2058-ND 50 46 34 Fast-Acting 191 Series 9 oo" 5 08 
Ratings: 3.15 | 250 | WK2124-ND 53 49 35 250 | 250 | WK4701-ND _— 2 18 go O13 
63V, 6.3A 4.00 | 250 | WK2062-ND 53 49 35 “300 | so AMER «= 20 14 : 
WKO012-ND .......... $1.14/1; $10.48/10; $76.20/100 5.00 | 250 | _WK2063-ND 53 4935 350 | 250] WK4703-ND — 20 14 PCB Layout 
6.30 | 250 | WK2066-ND 53 49 35 ‘400 | 250| WKa704-ND  — 20 14 
8.00 | 250 | WK2069-ND 56 51 37 ‘500 | 2501 WK4705-ND  — 17. 12 
IEC 60127-2 Metric 10.00] 250 | WK2071-ND 565137 
- : - - .600 | 250|WK4706-ND — 17 12 
(5x20mm) Fuses Time Lag High Breaking Capacity 700 | 250 | WK4707-ND _ 47 412 
181 Series (IEC 60127-2/SS5V) 800 | 250 | WK4708-ND = 414 410 
1.00] 250] WK2248-ND 53 49 35 1.00 | 250] WK4709-ND  — 14 10 
onp==) ) ) ) 1.25] 250] WK2250-ND 35 32 .24 1.25 | 250] WK4710-ND  — 14 10 Fig. 6 
1.60} 250} WK2253ND 35 32 .24 eos 
2.00] 250) WKe257-ND 35 32 24 oo as Meee _ a 4 (5mm x 20mm) 
193 & 195 Series - 181 & 194 Series - 2.50 | 250 | WK2256-ND 3532.24 250 | 250| WKA7139-ND — 17. 12 
ass Ceramic 3.15 | 250 | WK2224-ND 35-322 300 | 250|WKa714-ND — 20 14 
4.00 | 250 | WK2262-ND 35 32 .24 350 |250|/Wa7I5-ND — 14 10 
Approvals: 5.00 | 250 | WK2263-ND 35 32 .24 400 | os EER md 
193 Series: SEVIKO Approved, VDE Approved (.0504- 830 | 250 ae Se 2M 500 | 125 EE — 14 10 
6.30A), cULus Recognized (0.050A-6.30A) 8.00 | 250 | WK6202ND «26 2418 : : : 
10.00] 250} WK6203-ND 30 .28 .20 6.00 | 125) WK4718ND  — 20 14 
194 Series: SAVIKO Approved, VDE Approved (0.200A- 7 = 7.00 | 125 | WK4719-ND = 14 10 
6.30A), cULus Recognized (0.315A-10A) Time-Lag 195 Series Modiantrinetaa 157 Sort +47 12 
ledium Time-La: eries ‘ 
181 Series: SEMKO Approved, BS! Approved, VDE .032 | 250 WK5019-ND. 1.35 1.24 .90 9 7 - 
Approved, IMQ Approved, cULus Recognized (1.0-10A), .040 | 250 | WK5021-ND 92 85 62 1.00 | 250) WK4748-ND 270 2518 127 127 
SEV Approved, MITI (1-5A), CCE (1.25-6.3A) .050 | 250 | WK5022-ND 92 85 62 1.25 | 250) WKA7S0-ND 270 2518 Panel Cutout (Alternatives) 
195 Series: SEMKO Approved, VDE Approved, BSI 063 | 250 | WK5025-ND 7670S 1.60 | 250 oom 27 25 C8 
Approved, IMQ Approved (0.032A-6.30A), cULus 080 | 250 | _WK5026-ND_ 787252 2.00 | 250 eau 2 25 (1B PC Mount 
Recognized (0.032A-12.50A) 100 | 250 | WK5027-ND 66.61 2.50 | 250 MSSM 2725.18 
Electrical Characteristics: .125 | 250 | WK5028-ND 61 56 At 3.00 | 250 | WK4760-ND 27.25 18 Fig. 7 — (5mm x 20mm) 
Acarana al 160 | 250 | WK5030-ND 61 56 41 3.50 | 250| WK4723-ND 27 25 18 
___| Rated wearing ating .200 | 250 | WK5034-ND 50 46 34 4.00 | 125 | WK4762-ND 27 25 18 O13 626 
Series |Current | 150% |210%| 275% | 400% [1000% 250 | 250 | WK5035-ND 454180 5.00 | 125|WK4763-ND 27 25 18 Ae ig 
aoe >t hr) <2 aie 3-100 | <20 315 | 250 | WK5037-ND 43 40.29 6.00 | 125| WK4764-ND 27 2518 le 45 
193 -~a55 30 Sons) 0-20 400 | 250 | WK5040-ND 39 36 27 7.00 | 125 | WK4767-ND 27.2518 
6.3A_|>')"| min. | 2sec. |300ms|_ms = = ces S = S Time-Lag 198 Series 
0.200 <30] Toms- | 3-300 | <20 : WK5043- : : : —, = : 
3.150 [71 min.| 2sec. | _ms_| ms 800 | 250 | WKS046-ND 383526 a id veut a = oe __| Dimension | Digi-Key Price Each 
194 | 4.0- | >30| <30) 10ms- | 3-300 | <20 1.00 | 250 | WK5048-ND 38 ~=—.35-—««26 : ; : ise _B__@ |e tO Ea Og 
6.3A | min. | min.| 3sec. | ms | ms 4.25 | 250 | WKS050-ND 38 «356 -400 | 250 | WK4840-ND 57 5339 Vertical PC Mount 
8.0 | >30 Oms- | 3-300 | <20 ; : : 500 | 250] WK4841-ND 77° 71-52 
10.08 | min. >1"") 3sec. | ms | ms 1.60 | 250 | WK50SS-ND 38-356 e00 | 250 RE ca ca ae 1 463 — —]WKO004-ND 240 220 1.60 
7.00: |. ,-| <30] 1-80 [95ms- | 10- 2.00 | 250 | WK5057-ND 29 27 .20 : : : 2 |326 — —|WKO007-ND 2.04 1.87 1.36 
3.15A |?" "| min.| sec. | 5sec. |100ms 2.50 | 250 | WK5058-ND 29 27 ~=.20 -700 | 250 | WK4844-ND 68 = 63 46. Horizontal PC Mount 
181 | 400° 4s pr) <30] 180 /150ms-|_ 20- 3.15 | 250 | WK5124-ND 29.27 «20 800 | 250] WK4846-ND 726648 
6.3 min,| sec,_|| Base, |i0ome 1.00 | 250 MKB 69 644s 3 45.7 27.94 1.9|WKO003-ND 2.40 2.20 1.0 
3.00 4.00 | 250 | WK5062-ND 31.29 at : : : 
.00- <30 60ms- | 10- 4 |32 127 1.8|WKOO06-ND 2.04 1.87 1.36 
10.0A > hry ee ae 5sec. |100ms 5.00 | 250 WK5063-ND 31 29 «( 1.25 | 250 | WK4850-ND 69 64 AG F 
0.032 | 1 4,| <2 [200ms- | 40ms- 10-300 6.30 | 250 | WK5066-ND 31.29 1.60 | 250| WK4853-ND 69 64 46 Panel Mount 
21004 oa) ra Asee, oe ae 8.00 | 250 | WKS5069-ND 31.29) i 200 | 250] WK4857-ND 69 64 46 2 ou = heres na Sal ie 16 
195 |G 3q |> thr. ina ieee eo ue fe 10.00] 250 | WK5071-ND 3600383 250 | 250|WK4858-ND 69 64 46 — —|Wko005- , 3 
3.0 3301 <10 - 750-300 12.50] 250 WK5126-ND 36 6.3384 3.00 | 250 | Wk4860-ND 74 68 50 PC Board Mount (5x20mm) 
16.0A | min. | min.| [| ms 16.00] 250 | WK5074-ND 43° 40 29 3.50 | 250 | WK4823-ND 1.02 94 68 7 |— = — —|WKOOII-ND 32.2921 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 915 


PB tyco Electronics 


Thermal Circuit Breakers 


W28 Series WE 
Push To Reset Switchable Panel 
Type Type Cutout 
Bs 
635 
(16.13) 
.37 (9.40) 1.535 .19 
ee ) (1392) (38.98) (4.83) 76 (19.30) 
(15.88) = — 2 a r Tt 76 
-250x.032 (6.35x.81) a {1 78.20) 
Quick Connect ry 325 ; 
Terminals (8.26) ™ Amp rating 


Replaces slow blow cartridge type fuses. Labor saving snap-in 
mounting. Switchable version combines on-off switch and circuit 
protection in a single unit. Button extends for visual trip indication on 
the push to reset versions and rocker on switchable model moves to 
“overload” position upon trip. All breakers are black body with white 
rate marking. Panel thickness of .032” to .062” (.81mm to 1.57mm) 


W58 Series WE 
Black Etched (16.76) 281 (7.14) 
Letters . Ca : ie Aopen Boston 
L| Button 
hel 1.375 (34.93) 
80) Er i350 
660 425 (14-18) (12.79) 06 (1.27) 
(16.76) Closed Position 
Pee }.312 (7.92) 
e g 3 = (7.92) 
“3 lS .250 X 032 (6.35 X .81) 


Quick Connect Terminals 


Button extends for visual trip indication (red trip band). .250” 
(6.35mm) quick connect terminals or 6/32 screw terminals. Comes 
complete with knurled nut and hex nut assembled on bushing. 
Specifications: + Breaker will continuously carry 100% of rated load. 
It may trip between 101% and 144% of rated load, but must trip at 
145% at 25°C. » Maximum operating voltage: S0VDC, 250VAC. 


Potter & 
Digi-Key Price Each Brumfield 
Current | Part No. 1 25 50 | Part No. 


Push to Reset Breaker — .250 (6.35) QC Terminal 


W23 and W31 Series 


Eig: d= Wes serles Reset button in "ON" 


+ position. White _ 
©) i Indicator not visible 


#8-32 


Sores ia! 117% 

- was! LENG "Ps 
3/8-24 

Threaded _ 
bushing 


14.4a|. | ‘ 


09.80 


11.7 


#8-32 
Screws w/ 1.17 
washers 


° 
15/32-32 
Threaded 
bushing 
76 


51.69 at] 


Two series of thermal circuit breakers with your choice of push/pull 
actuation or toggle actuation. W23 series (push/pull) has a visual trip 
indicator to quickly determine circuit breaker status. W31 series 
(toggle) offers an On/Off switch combined with circuit protection. Both 


except where noted. Optional push-on lockwasher for panel 1 PB193-ND$¢ 7.39 6.47 5.86 | W58-XB1A4A-1 series have amperage marking on the end of the actuator and 8-32 
f 2  |PB194-ND¢ 7.39 6.47 5.86 | W58-XB1A4A-2 screw terminals. Single Pole only. 
thickness greater than .105” (2.67mm). 
Specifications: 3 PB195-ND¢ 7.39 6.47 5.86 | W5B-XB1A4A-3 Features: + Calibration: Will continuously carry 100% of rating, may 
: en : ; . Wi 4 PB196-ND$¢ 7.39 6.47 5.86 | W58-XB1A4A-4 trip between 101% and 134% of rating at 25°C. Must trip at 135% in 
Mevamumn operating: voliage:, Seve 220VAe* «Wil continuously 5__|PB197-ND$¢ 523 4.58 4.15 | W58-XBIA4A.5 one hour. + Maximum Operating Voltages: SOVDC or 250VAC (to 
vy “4 “ ‘i 4 6 PB198-ND$ 5.23 4.58 4.15 | W58-XB1A4A-6 400Hz). * Dielectric Strength: Over 1,500 volts RMS. » Endurance 
*.25-2 Amp Model may trip between 101% and 174% of rating 7 |PB199-ND¢ 5.23 4.58 4.15 | W58-XB1A4A-7 Cycling: More than 6,000 cycles at 100% of rating, or 10,000 
within 1 hour, must trip at 175% of rating within 1 hour at 25°C 8 PB200-ND+ 5.23 4.58 4.15 | W58-XB1A4A-8 mechanical cycles. Termination: Two #8-32 screw terminals. 
+ 3-20 Amp Model may trip between 101% and 134% of rating within 10 PB201-ND$¢ 5.23 4.58 4.15 | W58-XB1A4A-10 Agency Approvals: W23 and W31 are UL 1077 Recognized as 
1 hour, must trip at 135% of rating within 1 hour at 25°C 12 |PB202ND}$ 5.23 4.58 4.15 | W58-XB1A4A-12 Supplementary Protectors. File £69543, and CSA Certified as 
15 PB203-ND¢ 5.23 4.58 4.15 | W58-XB1A4A-15 Appliance Component Protectors, File LR15734 
=k : pousre 20 |PB204-ND¢ 5.23 4.58 4.15 | W58-XB1A4A-20 
Digi-Key BucelEach Biuntiele 25 |PB205-ND¢ 5.23 4.58 4.15 | W58-XB1A4A-25 Current Potter & 
current BEaruNos Ue 25 eS OF || ato 30 |PB206-ND¢ 5.23 4.58 4.15 | W58-XB1A4A-30 Rating | Digi-Key Price Each Brumfield 
Push To Reset Type Push to Reset Breaker — 6-32 Screw Terminal (Amps) | Part No. u 25 50 | Part No. 
0.25 PB180-ND 5.11 4.48 4.05 | W28-XQ1A-0.25 1 PB242-ND+t 8.38 7.33 6.64 | W58-XC4C12A-1 Fig. 1 — Push/Pull Type 
0.50 | PB181-ND 5.11 4.48 4.05 | W28-XQ1A-0.50 2 |PB243-ND+ 838 733 6.64 | W58-XC4C12A-2 7 |PB399ND 27.91 24.43 22.10 | W23-X1A1G4 
1 PB182-ND 5.11 448 4.05 | W28-XQ1A-1 3  |PB244-ND+ 8.38 7.33 6.64 | W58-XC4C12A-3 2  |PB400-ND 27.91 24.43 22.10 | W23-X1A1G-2 
2 PB183-ND 5.11 4.48 4.05 | W28-XQ1A-2 ie . ee iS 
83- . . . ‘ ; 5 |PB245-NDt+ 7.51 6.58 5.95 | W58-XC4C12A-5 4 : 7 
3 PBie4.ND D4 231 209 | W2aXOIA3 3 |PB401-ND 27.91 24.43 22.10 | W23-X1A1G-3 
‘ : : : F : 7 |PB246-ND+ 7.51 6.58 5.95 | W58-XC4C12A-7 5 |PB402-ND 1819 1592 1441 | W23-X1A1G-5 
4 PB185-ND 2.64 231 2.09 | W28-XQ1A-4 10 |PB247-NDt 7.51 6.58 5.95 | W58-XC4C12A-10 40 |PB404-ND 18.19 15. e 2 
A 92 14.41 | W23-X1A1G-10 
5 PEnGAND 2.64 231 2.09 | W28-XQ1A-5 15 |PB248-NDt+ 7.51 6.58 5.95 | W58-XC4C12A-15 15 |PB405-ND 18.19 15.92 14.41 W23-X1A1G415 
6 PB187-ND 2.64 231 2.09 | W28-XQ1A-6 20 |PB249-NDt+ 7.51 6.58 5.95 | W58-XC4C12A-20 20 |pB406-ND 1819 1592 1441 | W23-X1A1G-20 
7 PB188-ND 2.64 2.31 2.09 | W28-XQ1A-7 25 |PB250-NDt 7.51 6.58 5.95 | W58-XC4C12A-25 ; : : 
8 PB189-ND 2.64 2.31 2.09 | W28-XQ1A-8 30 |PB251-ND+ 7.51 6.58 5.95 | W58-XC4C12A-30 25 | BBSUGN eR 18.19 15.92 14.41 | W23-X1A1G-25 
7 : : 30 |PB408-ND 18.19 15.92 14.41 | W23-X1A1G-30 
10 PB190-ND 2.64 2.31 2.09 |W28-XQ1A-10 ; : 
12 PB191-ND 264 231 209 |w2e-XQ1A-12 + White button, Red Marking/Red Trip Band 35 _|PB409-ND 18.19 15.92 14.41 | W23-X1A1G-35 
15 | PB192-ND 2.64 2.31 2.09 | W28-XQ1A-15 t White button, Black Marking, Red Trip Band 40 |PB410-ND 18.19 15.92 14.41 | W23-X1A1G-40 
10 PB239-NDt 2.64 2.31 2.09 | W28-XT1A-10 50 _|PB411-ND 18.19 15.92 14.41 | W23-X1A1G-50 
12 PB240-NDt 2.64 2.31 2.09 | W28-XT1A-12 Digi-Key Price Each Potter & Brumfield Fig. 2 — Toggle Type 
20 PB425-ND 264 2.31 2.09 | W28-XQ1A-20 Part No. 1 25 80_| PartNo. 7 PBAISND 3274 28.65 25.92 | WOL-XOMIGA 
Switchable Type “Push to Reset” disk for panel, 2  |PB413-ND 32.74 28.65 25.92 | W31-X2M1G-2 
3 PB233-ND 3.60 3.15 2.85 | W28-SQ11A-3 use with 6-32 Screw Terminal Types 3 PB414-ND 32.74 28.65 25.92 | W31-X2M1G-3 
5 PB234-ND 3.60 3.15 2.85 | W28-SQ11A-5 PB253-ND 36 32 29 | 33-012A 5 |PB415-ND 2263 19.81 17.92] W31-X2M1G-5 
10 PB236-ND 3.60 3.15 2.85 | W28-SQ11A-10 “Push to Reset” disk for panel, 7.5 |PB416-ND 23.11 20.23 18.30 | W31-X2M1G-7.5 
15 |BEBRGG IND 3.60 9.15 2.85 | W28-SQI1A-15 use with .250 (6.35) QC Terminal Types 10 |PB417-ND 22.63 19.81 17.92 | W31-x2M1G-10 
Internal Lock Washer — W28 Series PB254-ND At 36 33 | 33-012C 15 |PB418-ND 22.63 19.81 17.92 | W31-X2M1G-15 
= PB241-ND* 24.21.19 [55-0258 Knurled Nut, Silver Plated, 20 |PB419-ND 22.63 19.81 17.92 | W31-X2M1G-20 
use with .250 (6.35) QC Terminal Types 25 |PB420-ND 22.63 19.81 17.92 | W31-X2M1G-25 
t Will mount in .075” to -105” (1.91mm to 2.67mm) thick panel, all PB255-ND 55 49 44 55-010A 30 PB421-ND 22.63 19.81 17.92 | W31-X2M1G-30 
others have std. panel thickness of .032" to 062" (.81mm to Knurled Nut, Black, 35 |PB422-ND 22.63 19.81 17.92 | W31-X2M1G-35 
gin fmm) - use with 6-32 Screw Terminal Types 40 PB423-ND =. 22.63_-19.81 17.92 | W31-X2M1G-40 
enna) hoaiees Lock Washer for panels greater than .105 PB256-ND 86 76 69 55-010E 50 PB424-ND 2263 19.81 17.92 | W31-X2M1G-50 


W33 Series Combination switch and separate circuit breaker in one Potter & 
986 eee eee aan eee pe Crcul |Current | Actuator | Pole 1/ Pole 2 Digi-Key Price Each Brumfield 
(24.89) ; 2 Separate Svrich or 2 Circuit breaker option — (Ama INColorm kiype! Part No. 1 25 50 | PartNo. 
= available. Lighted or non-lighted actuator with convenient 
snap-in mounting. Available in three colors: black, white or 5 Black | Switch/Breaker PB257-ND 13.06 11.43 10.34 | W33-S1N1Q-5 
amber. Illuminated versions are 120VAC neon lamps. Two 15 Black | Switch/Breaker PB259-ND 13.06 11.43 10.34 | W33-S1N1Q-15 
breaker models will trip both sides when only 1 side is 20 Black | Switch/Breaker PB260-ND 13.06 11.43 10.34 | W33-S1N1Q-20 
baie is accomplished with racker actuator. at 10 | Amber | Switch/Breaker Illuminated |PB261-ND 15.82 13.84 12.53 | W33-S4B1Q-10 
1.724 . 15 Amber | Switch/Breaker Illuminated | PB262-ND 15.82 13.84 12.53 | W33-S4B1Q-15 
(43.79) E Specifications: 20 White | 2 Breakers PB263-ND 18.43 16.13 14.60 | W33-T2N1Q-20 
= : : 5 
inn Rey cow rani ie Bea ied ued aurea! 5 | Amber | 2 Breakers illuminated PB264-ND 20.69 1811 16.38 | W33-14B10-5 
) Ate trip at 135% within 1 hour at 25°C « Maximum Operating 10 Amber | 2 Breakers lluminated PB265-ND 20.69 18.11 16.38 | W33-T4B1Q-10 
camo ebas, (10-46) [],259, Voltage: SOVCD, 250VAC 15 | Amber | 2 Breakers Illuminated PB266-ND 20.69 18.11 16.38 | W33-T4B1Q-15 
. . . . 
Potter & 
Mag n eti c Hyd rau I I c Ci re u it B rea ker Current Digi-Key Price Each Brumfield 
7 (A) Description Part No. 1 25 50 Part No. 
W67, W68, W69, W91, W92, W93 Series Fig.1 — Whlte Togsie Artuator 
5 Toggle Type, SP, Instantaneous PB426-ND 20.18 17.67 15.98 | W67-X2Q10-5 
10 Toggle Type, SP, Std Delay PB427-ND 20.18 17.67 15.98 | W67-X2Q52-10 
15 Toggle Type, SP, Std Delay PB428-ND 20.18 17.67 15.98 | W67-X2Q12-15 
10 Toggle Type, DP, Std Delay PB429-ND 49.68 43.47 39.33 | W68-X2Q12-10 
15 Toggle Type, DP, Std Delay PB430-ND 49.68 43.47 39.33 | W68-X2Q12-15 
20 Toggle Type, DP, Std Delay PB431-ND 49.68 43.47 39.33 | W68-X2Q12-20 
10 Toggle Type, 3P, Std Delay PB432-ND 69.38 60.72 54.93 | W69-X2Q12-10 
Fig. 2 — Black Toggle Actuator 
10 Toggle Type, SP, Std Delay PB433-ND 22.94 20.08 18.17 | W91-X112-10 
20 Toggle Type, SP, Std Delay PB434-ND 22.94 20.08 18.17 | W91-X112-20 
The W6/W9 series are designed for the international + Calibration: Breakers will hold 100% of rated a Tou He Be. ey Bid Se eoNG oe e8 nee oien Woo seiets 
market. Magnetic hydraulic breakers are a proven current. Breakers may trip between 101% and 124% of 20 _| Toggle Type, DP, Std Delay PB437-ND 56.38 49.33 44.64 | W92-X112-20 
cesiou where the hydraulic delay provides tripping rated load. Breakers must trip at 125% of rated load 30 | Toggle Type, DP, Std Delay PB438-ND 56.38 49.33 44.64 | W92-X112-30 
at is highly tolerant to changes In _amolent  -and above: 50 | Toggle Type. DP, Std Del PB439-ND 56.38 49.33 44.64 | W92-X112-50 
temperatures. W9 units have ON/OFF molded into . Bde ype er olay. % 
the area at the base of the toggle. + Operating Temperature: -40°C to +85°C. 50 Toggle Type, 3P, Std Delay PB440-ND 91.46 80.04 72.41 | W93-X112-50 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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[Ba /A\ 
Thermal 
Circuit Breakers 


ETA Circuit Breakers for 

equipment are designed as JAM & cE 
safety critical items for —— 
protection during equipment failure. These circuit 
breakers may be required to operate just occasionally or 
very often during the life of the equipment and can 
confidently be reset by inexperienced personnel. 
Applications range from motors and transformers to 
appliances and automotive. Thermal breakers respond in 
a similar manner as a slow blow fuse. All thermal 
breakers carry 100% rated current continuously and trip 
within one hour at 140% rating. Selection should be 
based on 125% of your maximum current required. 
Magnetic breakers are fast-acting devices which are 
highly tolerant to changes in ambient temperatures and 
sensitive to small overloads. All panel mount breakers 
come with dress nut and hex nut. 
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120VAC, 60VDC 


2-3: excitation circuit 
6-7: switching circuit 
4-5: auxiliary circuit 


Current Digi-Key Price Each ETA Current Digi-Key Price Each ETA 
Fig.| (Amps) | Description* Part No. 1 10 25 50 Part No. Fig.| (Amps) | Description* Part No. 1 10 25 50 Part No. 

Thermal Breaker - Miniature Panel Mount 5A | DPBlackw/White Act. | 302-1077-ND 28.59 27.16 26.30 24.31 | 3130F120P7T1WO2GBA 
0.1A | SP Med. Delay, Black 302-1000-ND 10.49 9.98 9.66 893 | 106-M2-P10-0.1A 6A DP Black w/White Act. | 302-1078-ND 28.59 27.16 26.30 24.31 | 3130F120P7T1W0206A 
0.24 | SP Med. Delay, Black 302-1001-ND 10.49 9.98 9.66 893 | 106-M2-P10-0.2A 7A DP Black w/White Act. | 302-1079-ND 28.59 27.16 26.30 24.31 | 3130F120P7T1W0207A 
0.3A | SPMed. Delay, Black | 302-1002ND 1049 998 966 893 | 106-M2-P10-0.3A 3 | 8A | DPBlackw/White Act. | 302-1080-ND 28.59 27.16 26.30 24.31 | 3130F120P7T1W02CBA 
0.4A SP Med. Delay, Black 302-1003-ND 10.49 9.98 9.66 893 | 106-M2-P10-0.4A 10A DP Black w/White Act. | 302-1081-ND 28.59 27.16 26.30 24.31 | 3130F120P7T1W02QI0A 
0.54 | SP Med. Delay, Black 302-1004-ND 10.49 9.98 9.66 893 | 106-M2-P10-0.5A 12A DP Black w/White Act. | 302-1082-ND 28.59 27.16 26.30 24.31 | 3130F120P7T1W02Q12A 
0.6A | SP Med. Delay, Black 302-1005-ND 10.49 9.98 9.66 893 | 106-M2-P10-0.6A 14A DP Black w/White Act. | 302-1083-ND 28.59 27.16 26.30 24.31 | 3130F120P7T1W02Q14A 
0.84 | SP Med. Delay, Black 302-1006-ND 10.49 9.98 9.66 893 | 106-M2-P10-0.8A 16A DP Black w/White Act. | 302-1084-ND 28.59 27.16 26.30 24.31 | 3130F120P7T1W02Q16A 
1A | SPMed. Delay, Black | 302-1007-ND 1049 9.98 9.6 8.93 | 106-M2-P10-1A Thermal Breaker - Horizontal PC Mount 
1.2A | SP Med. Delay, Black | 302-1008-ND 1049 9.98 9.66 893 | 106-M2-P10-1.2A 0.1A | SPMed. Delay, Black | 302-1088-ND 11.48 10.91 10.56 9.76 | 104-PR0.1A 
1.5 | SPMed. Delay, Black | 302-1009-ND 10.49 9.98 9.66 8.93 | 106-M2-P10-1.5A 0.24 | SPMed. Delay, Black | 302-1089-ND 11.48 10.91 1056 9.76 | 104-PR0.2A 

; | 184 | SPMed. Delay, Black | 302-1010-ND 10.49. 9.98 9.66 8.93 | 106-M2-P10-1.8A 0.3A | SPMed. Delay, Black | 302-1090-ND 11.48 10.91 1056 9.76 | 104-PR0.3A 
2A | SPMed. Delay, Black | 302-1011-ND 10.49 9.98 9.66 8.93 | 106-M2-P10-2A 0.44 | SPMed. Delay, Black | 302-1091-ND 11.48 1091 10.56 9.76 | 104-PR-0.4A 
2.54 | SPMed. Delay, Black | 302-1012-ND 1049 998 9.66 893 | 106-M2-P10-2.5A 0.5A | SPMed. Delay, Black | 302-1092-ND 11.48 10.91 10.56 9.76 | 104-PR-0.5A 
3A | SPMed. Delay, Black | 302-1013-ND 10.49 9.98 9.66 893 | 106-M2-P10-3A 0.6A | SPMed. Delay, Black | 302-1093-ND 11.48 1091 10.56 9.76 | 104-PR-0.6A 
4A | SPMed. Delay, Black | 302-1015-ND 11.48 10.91 10.56 9.76 | 41-06-P10-3.5A 0.84 | SPMed. Dday, Black | 3021094-ND 1148 10.91 1056 9.76 | 104-PR0.8A 
5A | SPMed. Delay, Black | 302-1016-ND 11.48 10.91 10.56 9.76 | 1140-G111-P1M1-5A 1A | SPMed. Delay, Black | 302-1095-ND 11.48 1091 10.56 9.76 | 104-PR-1A 
7A | SPMed. Delay, Black | 302-1018-ND 11.48 10.91 10.56 9.76 | 1140-G111-P1M1-7A 1.24 | SPMed. Delay, Black | 302-1096-ND 11.48 10.91 10.56 9.76 | 104-PR-1.2A 
8A | SPMed. Delay, Black | 302-1019-ND 11.48 10.91 10.56 9.76 | 1140-G111-P1M1-8A 4 | 1.54 | SPMed. Delay, Black | 302-1097-ND 11.48 10.91 10.56 9.76 | 104-PR-1.5A 
10A | SPMed. Delay, Black | 302-1020-ND 11.48 10.91 10.56 9.76 | 1140-G111-PIM1-10A 1.8A | SPMed. Delay, Black | 302-1098-ND 11.48 10.91 10.56 9.76 | 104-PR-1.8A 
12A | SPMed. Delay, Black | 302-1021-ND 11.48 10.91 10.56 9.76 | 1140-G111-PIM1-124 2A | SPMed. Delay, Black | 302-1099-ND 11.48 10.91 1056 9.76 | 104-PR2A 
15A | SPMed. Delay, Black | 302-1023-ND 11.48 10.91 10.56 9.76 | 1140-G111-PIM1-15A 2.54 | SPMed. Delay, Black | 302-1100-ND 1148 1091 10.56 9.76 | 104-PR-2.5A 
16A_| SPMed. Delay, Black | 302-1024-ND 11.48. 10.91 10.56 9.76 | 1140-G111-PIM1-16A 3A | SPMed. Delay, Black | 302-1101-ND 11.48 10.91 1056 9.76 | 104-PR-3A 

Thermal Breaker - Horizontal PC Mount 5A | SPMed. Delay, Black | 302-1105-ND 11.48 10.91 1056 9.76 | 104-PR5A 
0.63A | SP Fast Switching 302-1025-ND 7.88 7.49 7.25 6.70 | 1410L210L2F19020.63A SA | SPMed. Delay, Black =) S021106-ND 11.48 10.91 10.56 9.76 | 104-PREA 
0.80A | SP Fast Switching 302-1026-ND 7.88 7.49 7.25 6.70 | 1410L210L2F1S020.80A 7A | SPMed. Delay, Hack /RSO2 SOG NOg §=611.48 10.91 10.56 9.76 | 104-PR7A 
1A | SP Fast Switching 302-1027-ND 7.88 7.49 7.25 670 | 1410L210L2F1S021A BA. | SP Med: Delay, Black [Reem 1148 10.91 10.56 9.76 | 104¢-FRBA 
1.25A | SP Fast Switching 302-1028ND 7.88 7.49 7.25 670 | 1410L210L2F18021.254 JOA” | SPMed. Delay, Black [ESOCAMIDSNES 11.48 10.01 10.56 9.76 | 104-PR10A 
1.5A | SP Fast Switching 302-1029-ND 7.88 749 7.25 670 | 1410L210L2F1S021.5A Thermal Breaker - Vertical PC Mount 
1.84 | SP Fast Switching 302-1030-ND 7.88 749 7.25 670 | 1410L210L2F1S021.8A 0.1A | SPMed. Delay, Black | 302-1112ND 11.48 1091 1056 9.76 | 104-PR3-0.1A 
2A | SP Fast Switching 302-1082-ND 7.88 749 7.25 670 | 1410L210L2F1S022A 0.2A | SPMed. Delay, Black | 302-1113-ND 11.48 1091 10.56 9.76 | 104-PR3-0.2A 

2 | 25A | SP Fast Switching 302-1033-ND 7.88 7.49 7.25 6.70 | 1410L210L2F19022.5A 0.3A | SPMed. Delay, Black | 302-1114ND 11.48 1091 1056 9.76 | 104-PR3-0.3A 
3.15A | SP Fast Switching 302-1034-ND 7.88 749 7.25 6.70 | 1410L210L2F19023.15A 0.44 | SPMed. Delay, Black | 302-1115-ND 11.48 1091 1056 9.76 | 104-PR3-0.4A 
4A | SP Fast Switching 302-1035-ND 7.88 7.49 7.25 6.70 | 1410L210L2F1S0244 0.5A | SPMed. Delay, Black | 302-1116-ND 11.48 1091 1056 9.76 | 104-PR3-0.5A 
4.54 | SP Fast Switching 302-1036-ND 7.88 7.49 7.25 6.70 | 1410L210L2F19024.5A 0.6A | SPMed. Delay, Black | 302-1117-ND 11.48 1091 10.56 9.76 | 104-PR3-0.6A 
5A__| SP Fast Switching 302-1037-ND 7.88 7.49 7.25 670 | 1410L210L2F1S025A 0.7A | SPMed. Delay, Black | 302-1118ND 11.48 1091 10.56 9.76 | 104-PR3-0.7A 
6.3A | SP Fast Switching 302-1038-ND 7.88 7.49 7.25 670 | 1410L210L2F19026.3A 0.8A | SPMed. Delay, Black | 302-1119-ND 11.48 1091 1056 9.76 | 104-PR3-0.8A 
8A__| SP Fast Switching 302-1089-ND 7.88 7.49 7.25 670 | 1410L210L2F1S028A 1A | SPMed. Delay, Black | 302-1120-ND 11.48 10.91 1056 9.76 | 104-PR3-1A 
10A_| SP Fast Switching 302-1031-ND 7.88 7.49 7.25 6.70 | 1410L210L2F1S0210A 1.24 | SPMed. Delay, Black | 302-1121-ND 11.48 10.91 10.56 9.76 | 104-PR3-1.2A 

Thermal Breaker with On/Off Switch - Rocker Style 5 | 1.54 | SPMed. Delay, Black | 302-1122ND 11.48 10.91 10.56 9.76 | 104-PR3-1.5A 
0.4A | SPBlackwWhite Act. | 302-1040-ND 16.02 15.23 14.75 13.62 | 3130F110P7T1WO02G0.1A 1.8A | SP Med. Delay, Black | 302-1123-ND = 11.48 10.91 10.56 9.76 ) 104-PR3-1.8A 
0.24 | SPBlackwWhite Act. | 302-1041-ND 16.02 15.23 14.75 13.62 | 3130F110P7TIW0200.2A 2A | SPMed. Delay, Black | S02 1125.ND)) 11.48 10.91 10.56 9.76 | 104-PR3-2A 
0.3A | SPBlackwWhite Act. | 302-1042-ND 16.02 15.23 14.75 13.62 | 3130F110P7TIW0200.3A 2.5A | SPMed. Delay, Black RSC Ie EN = 11.48 10.91 10.56 9.76 | 104-PRO25A 
0.4 | SPBlackwWhite Act. | 302-1043-ND 16.02 15.23 14.75 13.62 | 3130F110P7TIW0200.4A 3A | SP Med. Delay, Black | S02 1125-NDI) 11.48 10.91 10.56 9.76 | 104-PR3-GA 
0.58 | SPBlackwWhite Act. | 302-1044-ND 16.02 15.23 14.75 13.62 | 3130F110P7TIW0200.5A 5A | SPMed. Delay, Back [BSUS Ny §=(1148 10.91 10.56 9.76 | 104PRISA 
0.8A | SPBlackwWhite Act. | 302-1045-ND 16.02 15.23 14.75 13.62 | 3130F110P7TIW0200.8A SA | SP Med. Delay, Back [ESOEISG MO 611.48 10.91 10.56 9.76 | 104-PRO-GA 
1A | SPBlack w/White Act. | 302-1046-ND 16.02 15.23 14.75 13.62 | 3130F110P7TIWO2Q1A 7A | SPMed. Delay, Black | S0211S2NDI) 11.48 10.91 10.56 9.76 | 104-PRI-7A 
1.20 | SPBlackw/White Act. | 302-1047-ND 16.02 15.23 14.75 13.62 | 3130F110P7T1WO2Q1.2A BA. | SP Med. Delay, Back [RQUeIS MO 11.48 10.91 10.56 9.76 | 104-PRI-8A 

10A_| SPMed. Delay, Black | 302-1134-ND 11.48 10.91 10.56 9.76 | 104-PR3-10A 

1.54 | SPBlack w/White Act. | 302-1048-ND 16.02 15.23 14.75 13.62 | 3130F110P7T1WO02Q1.5A : s 
2 | SPBlackw/White Act. | 302-1049-ND 16.02 15.23 14.75 13.62 | 3130F110P7TIWo2G2A Magnetic Breaker - Horizontal PC Mount 
2.5A | SP Black w/White Act. | 302-1050-ND 13.92 13.23 12.81 11.84 | 3130F110P7T1W0202.5A 0.01A | SP Fast Switching Type} 302-1137-ND 24.93 23.68 22.94 18.70 | 808-H-0.01A 
3A | SPBlackwWhiteAct. | 302-1051-ND 13.92 13.23 12.81 11.84 | 3130F110P7T1W020BA 0.02A | SP Fast Switching Type} 302-1138-ND 24.93 23.68 22.94 18.70 | 808-H-0.02A 
4A | SPBlackw/White Act. | 302-1053-ND 13.92 13.23 12.81 11.84 | 3130F110P7TIW02Q4A 0.03A | SP Fast Switching Type] 302-1139-ND 24.93 23.68 22.94 18.70 | 808-H-0.03A 
5A | SP Black w/White Act. | 302-1054-ND 13.92 13.23 12.81 11.84 | 3130F110P7T1W0205A 0.04A | SP Fast Switching Type} 302-1140-ND = 24.93 23.68 22.94 18.70 | 808-H-0.04A 
6A | SPBlack w/White Act. | 302-1055-ND 13.92 13.23 12.81 11.84 | 3130F110P7T1W0206A 0.05A | SP Fast Switching Type) 302-1141-ND 24.93 23.68 22.94 18.70 | 808-H-0.05A 
7A | SPBlack w/White Act. | 302-1056-ND 13.92 13.23 12.81 11.84 | 3130F110P7T1WO02Q7A 0.08A | SP Fast Switching Type} 302-1143-ND 24.93 23.68 22.94 18.70 | 808-H-0.08A 
8A | SP Black w/White Act. | 302-1057-ND 13.92 13.23 12.81 11.84 | 3130F110P7T1WO0208A 0.1A | SP Fast Switching Type) 302-1144-ND 21.59 20.51 19.86 16.19 | 808-H-0.1A 

3] 10A | SPBlackw/WhiteAct. | 302-1058-ND 13.92 13.23 12.81 11.84 | 3130F110P7T1W02Q10A 0.2A | SP Fast Switching Type) 302-1145-ND = 21.59 20.51 19.86 16.19 | 808-H-0.2A 
12A | SPBlackw/White Act. | 302-1059-ND 13.92 13.23 12.81 11.84 | 3130F110P7T1W02Q12A 0.3A | SP Fast Switching Type} 302-1146-ND 21.59 20.51 19.86 16.19 | 808-H-0.3A 
14A | SPBlackw/White Act. | 302-1060-ND 13.92 13.23 12.81 11.84 | 3130F110P7T1WO02Q14A 0.4A | SP Fast Switching Type) 302-1147-ND 21.59 20.51 19.86 16.19 | 808-H-0.4A 
16A | SPBlackw/White Act. | 302-1061-ND 13.92 13.23 12.81 11.84 | 3130F110P7T1W02Q16A 0.5A | SP Fast Switching Type} 302-1148-ND 21.59 20.51 19.86 16.19 | 808-H-0.5A 
20A_| SPBlack w/White Act. | 302-1062-ND_ 13.92 13.23 12.81 11.84 | 3130F110P7T1W02C20A g | OSA | SP Fast Switching Type) 302-1149-ND 21.59 20.51 19.86 16.19 | 808-H-0.6A 
0.4A | DPBlackwMhite Act. | 302-1063-ND 32.50 30.89 2991 27.63 | 3130F120P7T1WO0200.1A 0.7A | SP Fast Switching Type) 302-1150-ND 21.59 20.51 19.86 16.19 | 808-H-0.7A 
0.2A | DPBlackw/White Act. | 302-1064-ND 32.50 30.89 29.91 27.63 | 3130F120P7T1W0200.2A 0.8A | SP Fast Switching Type} 302-1151-ND 21.59 20.51 19.86 16.19 | 808-H-0.8A 
0.3A | DPBlackwWhite Act. | 302-1065-ND 32.50 30.89 2991 27.63 | 3130F120P7T1W0200.3A O.8A. | SP Fast Switching Type REE boaeag §=—2159 2051 19.86 16.19 | G06-H0.9A 
0.44 | DPBlackw/White Act. | 302-1066-ND 32.50 30.89 29.91 27.63 | 3130F120P7T1W0200.4A 1A | SP Fast Switching Type | 902-1153-ND 21.59 20.51 19.86 16.19 | S0BHIA 
0.54 | DPBlack w/White Act. | 302-1067-ND 32.50 30.89 29.91 27.63 | 3130F120P7T1W0200.5A 1.2A | SP Fast Switching Type || S0211S4-ND 21.59 20.51 19.86 16.19 | 808-H1.2A 
0.8A | DPBlackw/White Act. | 302-1068-ND 32.50 30.89 29.91 27.63 | 3130F120P7T1W0200.8A 1.5A | SP Fast Switching Type] 302-1155-ND 21.59 20.51 19.86 16.19 | 808-H+1.5A 
1A | DPBlack w/White Act. | 302-1069-ND 32.50 30.89 2991 27.63 | 3130F120P7TIWO02QIA 2A | SP Fast Switching Type Cg = 21.59 2051 19.86 16.19 | B06-12A 
1.2A | DPBlackw/White Act. | 302-1070-ND 32.50 30.89 29.91 27.63 | 3130F120P7T1WO02G1.2A 25A | SP Fast Switching Type [S02TT58ND) 21.59 20.51 19.86 16.19 | 80B-H25A 
1.54 | DP Black w/White Act. | 302-1071-ND 32.50 30.89 29.91 27.63 | 3130F120P7T1WO02Q1.5A 3A | SP Fast Switching Type) 302-1159-ND = 21.59 20.51 19.86 16.19 | 806-H3A 
2a | DPBlackwiNhiteAct |/a0b072NDI| 3250 30.89 2091 2763 | S1a0FI20P7TIWOECeA 3.25A | SP Fast Switching Type| 302-1160-ND 21.59 20.51 19.86 16.19 | 808-H-3.25A 
2.58 | DPBlackw/White Act. | 302-1073-ND 28.59 27.16 26.30 24.31 | 3130F120P7TIW02C2.5A 4A | SP Fast Switching Type (Ro02eMIBISNDM) = 21.59 20.51 19.86 16.19 | BO8-H4A 
3A | DPBlackwWhite Act. | 302-1074ND 28.59 27.16 26.30 24.31 | 3130F120P7TIWO02GBA 4.5A | SP Fest Switching Type EDS eg = 21.59 2051 19.86 16.19 | BOoH45A 

5A | SP Fast Switching Type| 302-1163-ND 21.59 20.51 19.86 16.19 | 808-H5A 
3.54 | DPBlackw/White Act. | 302-1075-ND 28.59 27.16 26.30 24.31 | 3130F120P7T1W020B.5A 9 Typ 
4A | DP Black w/White Act. | 302-1076-ND 28.59 27.16 26.30 24.31 | 3130F120P7T1WO2Q1A * SP (single pole) and DP (double pole). 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. Thermal Cutoffs (TCO) /Thermal-Links — EypP Type 


Features: » Small and Insulation Type: TCO is compact and insulated, 
featuring quick temperature response, and mountable in a small space without 
insulation or protection + High Reliability: TCO opens reliably when the equip- 
ment becomes abnormal, and is not resettable + Solid Structure: Unique 
formed lead provides reliable TCO connection and provides easy assembly 
handling. (Axial lead type only) * Non-Cadmium Alloy: TCO uses specially 
selected non-cadmium alloy + Thin Type: Thickness is less than 1mm. 


Available for spot welding. 


Recommended Applications: Transformers, solenoids, ventilation fan, electric 
fans, small electric motors, dryers, gas home appliances, fluorescent lights, 
electric shavers, adaptors, heating devices, ICs, batteries, etc. The TCO can be 


Series N, F and E 
Axial Lead Type 


Sealant (Epoxy resin) 


Special resin 


Series MT — Thin Type 


Insulating film (PET) 
Special resin 


Terminal (Ni) 


Insulating case 
(Ceramic) 


used for overheating protection. Fusible Alloy Dimensions (mm) 
Approved Safety Standards: VDE (Germany): N Series: 4811.6-1171-0001; LoD oDi | od 
=. F Series: 4811.6-4510-1026; E Series: NSeriles 90 25 3.0 38 0.60 
W Gapan): sox (eee ore) 4811.6-4510-1090_ special formed lead wre FSeries 60 1.85 22 38 053 
UL (USA): £60271 BEAB (U.K.): N Series: C0736; F Series: ESeries 50 15 18 38 053 
CSA (Canada): LR67163 C0738; E Series: C0739 
Type No. Rated Function- | Maximum Maximum Temp. Electrical Approved Safety 
of Functioning} ing Operating | Holding (cys Rating Standards 
Approved) Temp.*t Temp.*2 Temp.*3 | Temp.*4 /UL, VDE. AC/ Am Volt Digi-Key Price Each Panasonic 
Standards| (°C) (°C) (°C) (°C) BEAB’| csa | Dc (A) (vy) |__W__| UL | CSA | VDE |BEAB | _ partNo. 1 10100 | PartNo. 
N Series 
52 56 AC 3.0 125 1e) ° 1e) = 
No82 86 8242 60 60 200 150 AC 2.0 250 33-627 (e) @) (e) (e) P10917-ND 45 A 38 EYP-2BN082 
45 50 Dc 40 50 1e) ie) ie) = 
56 60 AC 3.0 125 (e) -_ = — 
NO88 92 8842 62 65 200 AC 2.0 250 | 33-627 e) _ _- _ P10918-ND 45 AL 38 EYP-2BN088 
47 52 DC 4.0 50 ie) =— = = 
65 70 AC 3.0 125 1e) (8) 1e) _ 
No98 102 9842 75 76 200 150 AC 2.0 250 33-632 e) (o) e) 1e) P10919-ND A5 1 38 EYP-2BN098 
55 60 Dc. 40 50 1e) ie) 1e) = 
76 86 AC 3.0 125 e) e) e) — 
N109 114 11043 80 90 200 150 AC 2.0 250 | 33-634 (e) Oo e) (e) P10920-ND 45 AL 38 EYP-2BN109 
65 74 Dc 5.0 50 ie) e) ie) = 
43 76 86 AC 3.0 125 1e) eo) 1e) _ 
N110 115 110°5 80 90 200 AC 2.0 250 33-634 (e) @) (e) -_ P10921-ND 45 AL 38 EYP-2BN110 
65 74 Dc 5.0 50 ie) {e) ie) = 
90 105 AC 3.0 125 e) ie! e) = 
N124 130 12642 94 105 200 180 AC 2.0 250 | 33-619 (e) (8) (e) (e) P10922-ND 45 AL 38 EYP-2BN124 
80 94 Dc. 5.0 50 ie) (2) ie) _ 
92 108 AC 3.0 125 e) e) e) — 
N126 133 12842 96 108 200 180 AC 2.0 250 | 33-619 (e) (2) } (e) P10923-ND 45 AL 38 EYP-2BN126 
82 96 Dc 5.0 50 Oo © ie) = 
99 115 AC 3.0 125 1e) (e) 1e) _ 
N135 140 13642 103 115 200 180 AC 2.0 250 33-619 e) e) e) e) P10924-ND A5 1 38 EYP-2BN135 
80 90 Dc 60 50 ie) (9) ie) = 
105 115 AC 3.0 125 e) ° e) = 
N143 145 14142 110 120 200 180 AC 2.0 250 | 33-621 () (8) e) (3 P10925-ND A5 At 38 EYP-2BN143 
80 90 DC 6.0 50 ie) (e) ie) = 
54 120 130 AC 3.0 125 1e) e) 1e) _ 
N163 168 163"5 120 135 200 AC 2.0 250 33-623 e) (e) e) (e) P10926-ND A5 AL 38 EYP-2BN163 
90 100 Dc 6.0 50 ie) {e) ie) = 
‘ch 120 140 AC 3.0 125 e) () e) = 
N183 188 183 “2 120 140 200 AC 2.0 250 | 33-625 e) (e) (e) (e) P10927-ND 45 AL 38 EYP-2BN183 
120 130 DC 6.0 50 ie) (e) ie) = 
F Series 
70 74 AC 2.0 125 e) ie} e) — 
F102 102 9842 75 76 200 150 AC 1.0 250 | 33-632 (e) e) (e) (e) P10911-ND 45 AL 38 EYP-1BF102 
55 60 DC 3.5 50 ie) ie) ie) = 
43 76 90 AC 2.0 125 1e) e) 1e) = 
F115 115 1 10°5 80 90 200 150 AC 1.0 250 33-634 (e) Q (e) (e) P10912-ND A5 1 38 EYP-1BF115 
70 80 Dc. 40 50 ie) 1e) ie) = 
90 105 AC 2.0 125 e) (8) e) _ 
F130 130 12642 94 105 200 180 AC 1.0 250 33-619 (e) e) e) e) P10913-ND A5 1 38 EYP-1BF130 
74 90 DC. 45 50 ie) ©: 1e) = 
92 108 AC 2.0 125 e) eo) e) — 
F133 133 12842 96 108 200 180 AC 1.0 250 | 33-619 (e) Oo 16) (e) P10914-ND 45 AL 38 EYP-1BF133 
76 92 DC. 45 50 ie) (3) ie) = 
99 115 AC 2.0 125 1e) e) 1e) _ 
F139 139 13543 103 115 200 180 AC 1.0 250 33-619 e) (e) e) oO P10915-ND AB AN 38 EYP-1BF139 
80 95 Dc 5.0 50 ie) (8) e) = 
74 120 135 AC 2.0 125 e) oe) e) — 
F168 168 163 “2 120 142 200 AC 1.0 250 | 33-623 (e) (o] (e) _ P10916-ND 45 AL 38 EYP-1BF168 
95 110 Dc 5.0 50 ie) ie) ie) = 
E Series 
70 78 AC 1.5 125 e) ie) e) = 
E102 102 9842 75 80 200 150 AC 0.5 250 | 33-632 e) (8) (e) (8 P10906-ND 45 AL 38 EYP-05BE102 
65 70 DC 3.0 50 ie) (o) ie) = 
76 93 AC 1.5 125 e) (o) 1e) _ 
E115 115 110+2 80 95 200 150 AC 0.5 250 33-634 e) (e) (e) ie) P10907-ND A5 1 38 EYP-05BE115 
70 84 DC 3.0 50 ie) ©: ie) = 
90 112 AC 1.5 125 e) e) e) — 
E130 130 12642 94 112 200 180 AC 0.5 250 | 33-619 (e) (2) (e) e) P10908-ND+ 45 AL 38 EYP-05BE130 
83 102 DC 3.0 50 e) ie) ie) = 
92 115 AC 1.5 125 e) e) e) — 
E133 133 12842 96 115 200 180 AC 0.5 250 | 33-619 (e) (e) (e) (e) P10909-ND A5 At 38 EYP-05BE133 
85 105 DC 3.0 50 ie) (e) ie) = 
99 120 AC 1.5 125 1e) e) 1e) _ 
E139 139 13543 103 120 200 180 AC 0.5 250 33-619 e) ie) e) ©: P10910-ND¥ A5 1 38 EYP-05BE139 
92 110 DC. 3.0 50 ie) (e} 1e) = 
MT Series t 
MTo92 P10928-ND 89 82 LO. EYP-2MT92 
MT092A 92 8942 55 60 150 DC 2.0 50 a (e) _ —= = P10929-ND 89 82 75 EYP-2MT92A 
MT092B P10930-ND 89 82 at: EYP-2MT92B 
MT098 P10931-ND 89 82 75 EYP-2MT98 
MTO98A 98 9442 60 65 150 DC 2.0 50 = (e) = = = P10932-ND 89 82 75 EYP-2MT98A 
MT098B P10933-ND 89 82 75 EYP-2MT98B, 
MT102 P10934-ND 89 82 75 EYP-2MT102 
MT102A 102 9842 65 70 150 DC 2.0 50 _ e) _— = _ P10935-ND 89 82 75 EYP-2MT102A 
MT102B P10936-ND 89 82 f EYP-2MT102B 
NOTES: loading the detective current 0.1A or less. 5. Maximum Temperature Limit (UL: TM, CSA, VDE BEAB: Tm) The maximum 


1. Rated Functioning Temperature (UL: TF, CSA, VDE, BEAB: Tf). The temperature 
at which a TOO changes its state of conductivity to open circuit with loading 
detection current only. Tolerance: V :+7°C; UL, CSA, VDE, BEAB: 0 / -10°C 

2. Functioning Temperature (Fusing-off temperature): The functioning 
temperature at which a TOO changes its state of conductivity to open circuit in 
the ambient air oven which increases temperature by 1°C per minute and with 


3. Maximum Operating Temperature: The maximum temperature at which a TOO 
can be maintained while conducting rated current for 3000 h. 


4. Holding Temperature (UL: TH, CSA: Th, VDE, BEAB: Tc). The maximum 
temperature at which a TOO can be maintained while conducting rated current 
for 168h which will not cause a change in state of conductivity to open circuit. 


temperature at which a TCO can maintain its mechanical and electrical 
properties without closing again for 10 minutes after a TOO has changed its 
State of conductivity. 


$ P10908-ND and P10910-ND are additionally approved for UL, on DCSOV 5A. 
t Std. DC Resistance is <15mQ, A= <16mQ, B=<17mQ. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. Thermal Printers 


THERMAL PRINTERS: 

Use a non-impact method for printing. This is 
accomplished by using chemically treated thermal 
paper. Chemicals suspended in the paper react to 
heat generated by the print head to form dots that 
make up the characters or image. Panasonic 
offers a thermal serial printer and a thermal line 
printer. The serial printer uses a moving head that 
prints one character at a time, it is most suited for 
character printing, although the high speed model 
does support graphics. Its main benefit is low 
cost. Line printers have a fixed print head, printing 
one line at a time. It is suited for both high speed 
character and graphic printing. Its main benefits 
are higher definition graphic printing along with 
fewer moving parts. 


INTERFACE BOARDS: 

Acts as an interface between user’s system and 
the thermal printer. Monitors temperature and 
paper status. Controls motor(s) and thermal head 
energy for optimal printing. Generates built in test 
pattern. Accepts both simplified Centronics or RS- 
232C (TTL only) interface. 


NOTE: Not recommended for new design. 
Discontinued by manufacture. 


Fig. 4-— Compact Line Printer 


Fig. 1 - Line Printer 


EPL1600 Series 

+ Compact size, light weight 

+ High resolution (8 dots/mm), high printing speed 

+ Operatable by batteries (4.2 to 8.5 volts) 

+ Low current consumption 

+ Semi-auto paper loading function 

Note: Available in 58, 80, and 112mm paper widths 


Fig. 5 — Serial Printer 


Fig. 2— Line Printer 


EPL1700 Series 

+ Compact size, light weight 

+ High resolution (8 dots/mm), high printing speed 
+ Semi-auto paper loading function 

+ Thick (label paper) paper printing possible 

Note: Available in 60, 80, and 112mm paper widths 


Fig. 6 — Serial Printer 


Fig. 3 —- Miniature Line Printer 


EPL1802S2 Series 

+ High speed printing 

+ Very small size 

+ Very light weight (40g) 

+ Low power consumption 


Fig. 7- High Speed Serial Printer 


EPT2000H Series 

+ High speed printing 

+ Suitable for graphic printing 

+ Bi-directional character printing 

+ 8 vertical dots per line 

+ Uni-directional graphic printing (L to R) 

+ Low noise, less than 55dB 

+ Compact size, lightweight 

+ Single 5 volt power source (battery operation) 
+ Low cost 


Note: Available in 58, 80, and 112mm paper widths 


EPT2000L Series 

+ High speed printing 

+ Uni-directional character printing (L to R) 

+ 8 vertical dots per line 

+ Low noise, less than 55dB 

+ Compact size, lightweight 

+ SIngle 5 volt power source (battery operation) 
+ Low cost 


Note: Available in 58, 80, and 112mm paper widths 


EPT2214S2H Series 

+ Character printing only 

* 8 vertical dots per line 

+ High speed printing 140 cps 

+ High reliability 2 million lines 

+ Compact size lightweight 

+ Single 5 volt power source (battery operation) 


EPL1900 Series 

+ Compact size 

+ Low weight (55g) 

+ High reliability 

+ Easy maintenance 

Note: Available with paper cutter (PT1034-ND) 


Print Paper | Head | Logic Print Speed Char. / Head Size Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. | Method | Width Volt Volt (max) line life (mm) Part No. 1 10 100 250 Part No. 
ad Line 58mm 5V 5V 450 dots-line/s max 24/48 5x107 pulse/50 km 79x51x20 PT1000-ND 107.72 99.33 92.24 86.43 EPL1601S2 
| Line 80mm 5V 5V 400 dots-line/s max 36/72 5x10? pulse/50 km 101x52x20 PT1001-ND 127.76 117.81 109.40 102.51 EPL1602S3 
4 Line 112mm 5V 5V 360 dots-line/s max 52/104 5x107 pulse/50 km 147x54x20 PT1002-ND 147.80 136.29 126.56 118.59 | EPL1603S4 
2 Line 80mm 24V 5V 576 dots-line/s max 36/72 5x107 pulse/50 km 101x52x20 PT1004-ND 99.37 91.63 85.09 79.73 EPL1702S3 
2 Line 112mm | 24V 5V 864 dots-line/s max 54/108 5x10? pulse/50 km 147x54x20 PT1005-ND 119.41 110.11 102.25 95.81 EPL1703S4 
3 Line 58mm 5V 5V 450 dots-line/s max 24/48 1x108 pulse/50km 72x32x15 PT1032-ND 120.24 110.88 102.96 96.48 | EPL1802S2 
4 Line 58mm 5V 5V 300 dots-line/s max 24/36 5x107 pulse/30km 82x41x15.8 PT1033-ND 78.49 72.38 67.21 62.98 | EPL1902S2C 
4 Line 58mm 5V 5V 300 dots-line/s max 24/36 5x107 pulse/30km 82x41x25 PT1034-ND 75.15 69.30 64.35 60.30 | EPL1904S2C 
5 Serial 58mm 5V 5V 70cps 24 5x105 pulse/50 MCTF 87x43x24 PT1006-ND 61.79 56.98 52.91 49.58 | EPT2014S2L 
5 Serial 80mm 5V 5V 70cps 32 5x105 pulse/50 MCTF 111x43x24 PT1007-ND 65.13 60.06 55.77 52.26 | EPT2019S3L 
5 Serial 112mm 5V 5V 70cps 53 5x105 pulse/50 MCTF 143x43x24 PT1008-ND 50.38 46.47 43.15 40.43 EPT2025S4L 
6 Serial 80mm 5V 5V 70cps 32 5x105 pulse/50 MCTF 124x43x24 PT1010-ND 56.23 51.86 48.15 45.12 | EPT2019S3H 
6 Serial 112mm 5V 5V 70cps 53 5x105 pulse/50 MCTF 156x43x24 PT1011-ND 58.17 53.64 49.81 46.68 | EPT2025S4H 
7 Serial 58mm 5V 5V 140cps 24 2x10 pulse/50 MCTF 100x43x24 PT1012-ND 55.76 51.43 47.75 44.75 | EPT2214S2H 
Interface Boards Digi-Key Price Each Panasonic 
aaiiatt amp aang peta s d for EPL1600 S Saar =n 57 oo oon one careem 
interface Board tor eres | “ . es . 
: Satay faecal ee Sere Interface Board for EPL1700 Series PT1014-ND 161.57 149.00 138.36 129.65 | EPLR1701 
+ ASCII JIS C6220 character codes Interface Board for EPL1900 Series PT1035-ND 208.75 192.50 178.75 167.50 EPLZR1901E 
+ Automatic loading Interface Board for EPT2000L Series PT1015-ND 120.24 110.88 102.96 96.48 EPTR2002 
Marker detéction Interface Board for EPT2000H Series PT1016-ND 144.27 133.05 123.54 115.77__|_EPTR2102 
+ Bar code printing (UPC, JAN, EAN, CODE39, Power Cable for EPLR1601/1701 Interface Boards PT1017-ND 8.02 7.40 6.87 6.44 EPLSRDSP303 
ITF, NW7) Centronics Cable for EPLR1601/1701 Interface Boards PT1018-ND 7.52 6.93 6.44 6.03 EPLSRDSP304 
+ Operates on 5 volts EPLR1601, 24 volts for RS232 Cable for EPLR1601/1701 Interface Boards PT1019-ND 5.85 5.39 5.01 4.69 EPLSRDSP305 
EPLR1701 Power Cable for EPTR2000L/H Interface Boards PT1020-ND 2.35 2.18 2.02 1.89 EPTSRDSP279 
ePTGnOZ EPG: Sore ee eee oo SM om _at_| ersnusrer 
. . able tor interface Boards fod Na a . .! 
: Supers Reece EPT2214S2H) | EPLR1601 CPU Replacement Chip for User Designed Interfaces PT1023-ND 24.80 22.87 21.24 19.90 EPLSAR1601 
+ ASCII JIS C6220 character codes EPLR1701 CPU Replacement Chip for User Designed Interfaces PT1024-ND 24.80 22.87 21.24 19.90 EPLSAR1701 
+ Operates on 5 volts EPLR1601/1701 Gate-array for User Designed Interfaces PT1025-ND 10.44 9.63 8.94 8.38 EPLASR1101 
NAKAGAWA MFG. (USA), INC. Thermal Paper 
Quality thermal paper available in 58, 60, 80 and 112mm paper widths. Digi-Key Price Each Nakagawa 
SPECIFICATIONS: Description Part No. 1 10 100 250 Part No. 
Paper core: 12mm Paper weight: 65um 58mm Thermal Printer Paper PT1028-ND 2.08 1.66 1.46 1.39 EPT-58 
Paper length: 30M Print life: greater than 5 years when 60mm Thermal Printer Paper PT1029-ND 2.43 1.94 1.70 1.62 EPL-60 
Outer diameter: 55mm stored in a dark location, 25°C or less, 80mm Thermal Printer Paper PT1030-ND. 2.73 2.18 1.91 1.83 EPT-80 
End mark: red, 50cm from end of roll. 65% R.H. max. 112mm Thermal Printer Paper PT1031-ND. 2.93 2.34 2.05 1.96 EPL-112 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 919 


Panasonic. DC Fans rea «Fei Series wi € 4 


FBA Ss . Operating Dim. Input | Max. Air | Max. Air | Max. 
eries Voltage (VDC) (mm) Power | Flow | Pressure | Noise | Digi-Key Price Each Panasonic Finger Price 
Nom. Range | Sq.xThk. (W) (CFM) | (mmHg0) | (dB-A) | Part No. 1 5 10 50 100 | PartNo. Guards Each 
FBA Series Hydro-Wave Bearing (HWB) Fans 
12 7-13.8 | 60x15 1.04 12.0 277 23.5 | P9724-ND 1250 1075 833 7.70 7.15 | FBAO6TI2L cR221-ND 71 
12 7138 | 60x15 1.78 16.6 4.75 32.0 | P9725-ND 1250 1075 833 7.70 7.15) FBAO6TI2H oR221-ND 71 
24 1427.6 | 60x15 1.34 12.0 277 23.5 | P9726-ND 1250 1075 833 7.70 7.15 | FBAO6T24L oR221-ND 71 
24 1427.6 | 60x15 1.99 16.6 4.75 32.0 | P9727-ND 1250 1075 833 7.70 7.15 | FBAO6T24H ORe21-ND 71 
12 7-13.5 | 60x255 | 1.32 12.0 34 24.0 | P9728-ND 11.88 1022 792 7.31 6.79 | FBAOBAI2LIA cRe21-ND 71 
12 7-135 | 60x25.5 | 1.32 12.0 34 24.0 | P11034-ND 1013 871 675 6.24 5.79) FBAO6AI2L1BX } CR221-ND .71 
127-135 | 60x25.5 | 1.56 16.6 = 28.0 | P9767-ND 11.88 1022 792 7.31 679) FBAOGAI2M1A } CR221-ND .71 
ee rey 12 7-13.5 | 60x255 | 2.04 16.6 5.21 32.0 | P9729-ND 11.88 1022 792 7.31 6.79 | FBAO6AIZHIA oRe21-ND 71 
ted ae ed when oli soba sea ie | 12 7135 | 60x255 | 204 | 166 | 521 | 320 | P11033-ND 1013 871 675 624 5.79) FBAO6AIZHIBX | OR221-ND 71 
surrounded by numerous components with 12 7-13.8 | 60x25 3.24 197 47 42.0 | P9758-ND 11.88 1022 792 7.31 6.79 | FBAO6AIQUIA cRe21-ND 71 
Tminimum ventilation aveilable. 24 «1427.6 | 60x255 | 1.68 12.0 34 24.0 | P9730-ND 11.88 1022 792 7.31 6.79 | FBAOBA24L1A oRe21-ND 71 
24 = 14-27.6 | 60x255 | 216 16.6 _ 28.0 | P9768-ND 11.88 1022 792 7.31 6.79) FBAO6A2Z4M1A } CR221-ND .71 
24 1427.6 | 60x255 | 252 16.6 5.21 32.0 | P9731-ND 11.88 10.22 7.92 7.31 6.79 | FBAO6A24HIA oRe21-ND 71 
FBL Series 12 7138 | 80x15 0.94 21.9 1.55 21.5 | P9732-ND 1250 1075 833 7.70 7.15 | FBAOSTI2L CR180-ND 85 
12 74138 | 80x15 2.40 33.6 3.2 33.5 | P9733-ND 1250 1075 833 7.70 7.15) FBAOSTI2H CRI80-ND 
24 1427.6 | 80x15 1.13 21.9 1.55 21.5 | P9734-ND 1250 1075 833 7.70 7.15 | FBAOST24L OR180-ND 85 
24 1427.6 | 80x15 2.64 33.6 3.2 33.5 | P9735-ND 1250 1075 833 7.70 7.15 | FBA08T24H CR180-ND 85 
12 7-135 | 80x25.5 | 0.84 24.0 1.57 21.0 | P9736-ND 11.88 1022 792 7.31 679 | FBAOSAI2L1A CR180-ND 85 
12 7-135 | 80x25.5 | 0.84 24.0 1.57 21.0 | P11037-ND 1013 871 675 624 5.79 | FBAOSAI2L1AZ | CR180-ND .85 
12 7-13.5 | 80x255 | 1.50 32.4 251 28.0 | P9737-ND 11.88 1022 792 7.31 6.79 | FBAOSAI2M1A | CRI80-ND .85 
12 7-13.5 | 80x255 | 1.50 32.4 251 28.0 | P11038-ND 1013 871 675 624 5.79 | FBAOSA12M1BS } CR180-ND .85 
12 7-13.5 | 80x255 | 1.50 32.4 251 28.0 | P11039-ND 1013 871 675 624 5.79 | FBAOSA12M1BX } CR180-ND .85 
12 7-135 | 80x25.5 | 210 39.6 3.78 32.0 | P9738-ND 11.88 1022 7.92 7.31 6.79 | FBAOSAI2HIA CR180-ND 85 
12 7138 | 80x25 4.32 46.9 3.8 44.0 | P9759-ND 11.88 1022 7.92 7.31 6.79 | FBAOSAI2U1A CR180-ND 85 
24 1427.6 | 80x255 | 1.32 24.0 1.57 21.0 | P9739-ND 11.88 1022 792 7.31 6.79 | FBAOSA24L1A CR180-ND 85 
24 = 14-27.6 | 80x255 | 1.80 32.4 251 28.0 | P9740-ND 11.88 1022 792 7.31 6.79 | FBAOSA24M1A | CRI80-ND .85 
Louvered design increases air flow and 24 = 14-27.6 | 80x255 | 252 39.6 3.78 32.0 | P9741-ND 11.88 1022 792 7.31 6.79 | FBAOSA24HIA CR180-ND 85 
decreases turbulent noise at standard 12 7-135 | 80x25.5 | 210 39.6 3.78 32.0 | P11035-ND 1013 871 675 624 5.79 | FBAOSAI2HIAZ J OR180-ND- .85 
rating conditions. 12 7-13.5 | 80x255 | 210 39.6 3.78 32.0 | P11036-ND 1013871 675 6.24 5.79 | FBAOSAI2HIBS | OR180-ND__.85 
12 7-135 | 92x25.5 | 1.32 42.7 23 27.0 | P9742-ND 11.88 1022 792 7.31 679] FBAOQAI2LIA R220-ND 92 
12 7-135 | 92x25.5 | 1.32 42.7 23 27.0 | P11043-ND 1013 871 675 624 5.79 | FBAOQAI2L1BX | CR220-ND 92 
. 12 7-135 | 92x25.5 | 1.80 48.0 3.0 30.0 | P9743-ND 11.88 1022 792 7.31 6.79 | FBAOQAI2M1A | OR220-ND 92 
Hyd ro-Wave Beari ng 12 7-13.5 | 92x255 | 270 56.9 3.98 35.0 | P9744-ND 11.88 1022 792 7.31 6.79 | FBAOQAIZHIA R220-ND 92 
12 7-13.5 | 92x255 | 270 56.9 3.98 35.0 | P11040-ND 1013 871 675 624 5.79 | FBAOQAIZHIAZ | CR220-ND 92 
Tech nology Fans 127-135 | 92x255 | 2.70 56.9 3.98 35.0 | P11041-ND 10.75 925 7417 662 6.15 | FBAOQAI2HIBO | OR220-ND 92 
12 7-135 | 92x25.5 | 2.70 56.9 3.98 35.0 | P11042-ND 1013 871 675 624 5.79 | FBAOQAI2HIBX }| OR220-ND 92 
cc \ : 12 7-13.5 | 92x255 | 5.16 68.8 5.0 43.0 | P11044-ND 10.75 925 7417 662 6.15 | FBAO9A12U1BO | CR220-ND 92 
aN 12 7-138 | 92x25 6.60 65.6 4.6 47.0 | P9760-ND 11.88 1022 792 7.31 6.79 | FBAOQAIQUIA R220-ND 92 
eS () He 24 = 1427.6 | 92x255 | 1.92 42.7 23 27.0 | P9745-ND 11.88 1022 792 7.31 6.79 | FBAOQA24L1A R220-ND 92 
: awa 24 = 1427.6 | 92x255 | 264 48.0 3.0 30.0 | P9746-ND 11.88 1022 7.92 7.31 6.79 | FBAOQA24M1A | OR220-ND 92 
a Z x 24 = 14-27.6 | 92x255 | 3.36 56.9 3.98 35.0 | P9747-ND 11.88 1022 792 7.31 6.79 | FBAOQA24HIA R220-ND 92 
Wave dean, Thrust Plate Stop fing Shaft) | 24 14-276 | 92x255 | 336 | 569 3.98 35.0 | P11045-ND 10.13 871 675 6.24 5.79 | FBADQA24HIAZ | CR220-ND 92 
24 = 14-27.6 | 92x255 | 3.36 56.9 3.98 35.0 | P11046-ND 1013 871 675 624 5.79 | FBAOQA24HIBS }| CR220-ND 92 
Pressure 24 1427.6 | 92x255 | 3.36 56.9 3.98 35.0 | P11047-ND 10.13 871 675 6.24 5.79 | FBAOQA24HIBX | OR220-ND 92 
Direction A 12 7-13.8 | 120x38 | 216 68.9 3.3 30.0 | P9748-ND 2113 1817 14.08 13.00 12.08 | FRAI2GI2L1A CR210-ND 1.79 
“sé 12 7-13.8 | 120x38 | 4.08 86.5 4.8 35.5 | P9749-ND 2113 1817 14.08 13.00 12.08 | FRMI2GI2M1A | CR210-ND 1.79 
Positive 12 7-13.5 | 120x38 | 552 | 1038 68 41.5 | P9750-ND 2113 1817 14.08 13.00 12.08 | FRAI2GI2HIA CR210-ND 1.79 
Negative 12 7-135 | 120x38 | 5.52 | 1038 68 41.5 | P11048-ND 1850 15.91 1233 11.39 10.58 | FBAI2GI2HIAZ ] OR210-ND 1.79 
12 7-135 | 120x38 | 5.52 | 1038 68 41.5 | P11049-ND 1850 15.91 1233 11.39 10.58 | FBA12GI2HiBS } OCR210-ND 1.79 
Radial Direction Axial Direction 12 7-13.5 | 120x38 | 552 | 1038 68 41.5 | P11050-ND 1850 15.91 1233 11.39 10.58 | FBAI2GI2HiBX ] CR210-ND 1.79 
12 7-13.8 | 120x388 | 78 | 1147 62 50.0 | P9761-ND 2445 21.03 16.30 15.05 13.98 | FRM2GI2U1A CR210-ND 1.79 
Shaft 24 «1427.6 | 120x38 | 264 68.9 3.3 30.0 | P9751-ND 2113 1817 14.08 13.00 12.08 | FBAI2G24L1A CR210-ND 1.79 
Thrust Plate 24 «1427.6 | 120x38 | 3.84 86.5 48 35.5 | P9752-ND 2113 18.17 14.08 13.00 12.08 | FRAI2G@24M1A | CR210-ND 1.79 
24 «1427.6 | 120x38 | 552 | 1038 68 41.5 | P9753-ND 2113 1817 14.08 13.00 12.08 | FRAI2G24HIA CR210-ND 1.79 
eating 24 14-27.6 | 120x38 | 552 | 1038 68 41.5 | P11080-ND 18.50 15.91 12.33 11.39 10.58 | FBAI2G24HiBX | CR210-ND_ 1.79 
FBL Series Hydro-Wave Bearing (HWB) Fans 
12 7-138 | 60x255 | 1.68 1483] 24 29.0 | P10890-ND 1250 1075 833 7.70 7.15] FBLO6AIZLIA R221-ND 71 
Bearing Structure and 12 7-138 | 60x25.5 | 2.04 13.06 | 3.0 32.0 | P10891-ND 1250 1075 833 7.70 7.15) FBLOBAI2MiA } CR221-ND .71 
Pressure Distribution 12 7-13.8 | 60x255 | 264 1483 | 44 36.0 | P10892-ND 1250 1075 833 7.70 7.15 | FBLO6AIZHIA oRe21-ND 71 
12 7-13.5 | 60x255 | 3.24 1589 | 4.7 42.0 | P10893-ND 1250 1075 833 7.70 7.15 | FBLOGAI2UIA cRe21-ND 71 
Panaflo's unique hydro-wave bearing (HWB) 24 1427.6 | 60x255 | 1.68 14.83 24 29.0 | P11014-ND 1250 10.75 833 7.70 7.15 | FBLOGA24L1A R221-ND 71 
technology addresses the traditional weakness of 24 = 14-27.6 | 60x25.5 | 2.04 13.06 3.0 32.0 | P11015-ND 1250 10.75 833 7.70 7.15 | FBLOGA24M1A cR221-ND 71 
sleeve bearings...axial friction. By utilizing our 24 = 14-27.6 | 60x255 | 264 14.83 44 36.0 | P11016-ND 1250 10.75 833 7.70 7.15 | FBLOGA24HIA cR221-ND 71 
unique HWB system, the thrust plate ‘floats" on a 24 1427.6 | 60x255 | 3.24 1589 | 4.7 42.0 | P11017-ND 1250 10.75 833 7.70 7.15 | FBLOGA24UIA OR221-ND_ 71 
aaa aH ela prot eee eg res 12 7-138 | 80x255 | 120] 1730] 14 26.0 | P10894-ND 1250 1075 833 7.70 7.15 | FELOSAIZLIA CRI80-ND 85 
pattern on the beeing virtualy eliminates contact 127-138 | 80x25.5 | 2.04 24.71 2.0 33.0 | P10895-ND 1250 10.75 833 7.70 7.15 | FBLO8A12M1A | CR180-ND .85 
with the thrust plate which is depicted above. 12 7-138 | 80x25.5 | 3.00 30.01 29 39.0 | P10896-ND 1250 1075 833 7.70 7.15 | FBLO8A12HIA CR180-ND 85 
12 7-13.8 | 80x255 | 4.32 35.31 4.0 42.0 | P10897-ND 1250 1075 833 7.70 7.15 | FBLO8A12UIA CR180-ND 85 
12 7-13.5 | 80x255 | 4.32 35.31 47 42.0 | P11082-ND 1313 1129 875 808 7.50 | FBLOBAI2UIBX } CR180-ND  .85 
24 = 1427.6 | 80x255 | 1.20 17.30 14 26.0 | P11018-ND 1250 1075 833 7.70 7.15 | FBLOBA24L1A CR180-ND 85 
Ride eae Clow 24 = 1427.6 | 80x255 | 204) 2471 2.0 33.0 | P11019-ND 1250 1075 833 7.70 7.15 | FBLOSA24M1A | CRI80-ND .85 
48 a 24 = 14-27.6 | 80x255 | 3.00 30.00 | 29 39.0 | P11020-ND 1250 1075 833 7.70 7.15 | FBLOBA24HIA CR180-ND 85 
47 —FBAOSA 24 1427.6 | 80x255 | 4.32 35.30 | 4.0 42.0 | P11021-ND 1250 1075 833 7.70 7.15 | FBLOBA24U1A CR180-ND 85 
@ 46 x ---FBLO9A 12 7-138 | 92x25.5 | 1.80 31.77 19 33.0 | P10898-ND 1250 1075 833 7.70 7.15 | FBLOQAI2ZLIA R220-ND 92 
g 45 C 7 12 7-138 | 92x25.5 | 2.40 35.30 | 23 36.0 | P10899-ND 1250 1075 833 7.70 7.15 | FBLOQAI2M1A | OR220-ND 92 
< a 7 : tL 12 7-13.5 | 92x255 | 3.48 4589 | 33 40.0 | P10900-ND 1250 1075 833 7.70 7.15 | FBLOQAI2HIA R220-ND 92 
Q > Ret PS 12 7-13.5 | 92x255 | 348 45.9 3.3 40.0 | P11083-ND 1313 11.29 875 808 7.50 | FBLOQAI2ZHIBX | CR220-ND 92 
4 12 7-138 | 92x25.5 | 6.60 5472 | 44 47.0 | P10901-ND 1250 1075 833 7.70 7.15 | FBLOSAI2UIA R220-ND 92 
7 14 21 28.2 353 423 494 24 = 1427.6 | 92x255 | 1.80 31.77 19 33.0 | P11022-ND 1250 1075 833 7.70 7.15 | FBLOQA24L1A R220-ND 92 
0 10.6 17.6 24.7 31.8 38.8 45.9 53 24 «1427.6 | 92x255 | 2.40 35.30 23 36.0 | P11023-ND 1250 10.75 833 7.70 7.15 | FBLO9A24MiA R220-ND 92 
Q(CFM) 24 = 1427.6 | 92x255 | 3.48 4589 | 33 40.0 | P11024-ND 1250 1075 833 7.70 7.15 | FBLOQA24HIA R220-ND 92 
24 14-27.6 | 92x255 | 6.60 5470 | 44 47.0 | P11025-ND 1250 1075 833 7.70 7.15 | FBLOQA24UIA R220-ND 92 
12 7-13.8 | 120x38 | 288 5295 | 23 35.0 | P10902-ND 28.25 24.30 18.83 17.39 16.15 | FBLI2GI2L1A CR210-ND 1.79 
12 7-13.8 | 120x38 | 5.40 67.07 | 36 41.0 | P10903-ND 28.25 24.30 18.83 17.39 16.15 | FBLI2GI2M1A | CR210-ND 1.79 
Bateanes 12 7-13.8 | 120x38 | 7.20 8119 | 52 46.0 | P10904-ND 28.25 24.30 18.83 17.39 16.15 | FBLI2GI2HIA CR210-ND 1.79 
Pvs. Q Curve 12 7-13.8 | 120x38 | 7.80 8649 | 55 48.0 | P10905-ND 29.38 25.27 19.58 18.08 16.79 | FBLI2GI2UIA CR210-ND 1.79 
45 — 24 «1427.6 | 120x38 | 288 5295 | 23 35.0 | P11026-ND 28.25 24.30 18.83 17.39 16.15 | FBLI2G24L1A CR210-ND 1.79 
40 —FBAOGA- 24 1427.6 | 120x38 | 5.40 67.07 | 36 41.0 | P11027-ND 28.25 24.30 18.83 17.39 16.15 | FBLI2G24M1A | CR210-ND 1.79 
eo 35 =] sr EBLOGA | 24 «14-276 | 120x38 | 7.20 81.19 52 46.0 | P11028-ND 28.25 24.30 18.83 17.39 16.15 | FBLI2G@24HIA CR210-ND 1.79 
ae <c 24 1427.6 | 120x38 | 7.80 8649 | 55 48.0 | P11029-ND 29.38 25.27: 19.58 18.08 16.79 | FBLI2G24U1A OR210-ND_1.79 
EE 20 Manufacturer Part Number Ending Code: 
gt i AZ - Solid Corner Housing BS - Locked Rotor Alarm Sensor BX - 2 PPR Speed Sensor (TAC Output) BO - Locked Rotor Alarm Sensor & Solid Corner Housing 
0.5 P11030-ND Lead Wire Assembly, 3 Conductors. -$.63/1; $13.13/25 
007 cl Ss ae a Ce P11031-ND Lead Wire Assembly, 2 Conductors. -$.63/1; $13.13/25 
(CFM) A1950-ND Crimp Contacts, 22-26 AWG ........ $.65/10; $3.92/100 
Air Flow A1948-ND Connector Housing For Hydro-Wave Fans....c.cccsscteiasacstsdieassaacneeasarasecedeaesanadseas banceetdenranaaersnaaeaacaenn $.28/1; $1.84/10; $9.21/100 
Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Panasonic. Fig. 1 — Flat Unidirectional Fig. 2 — Vertical 
DC Fans 


10, 


aK. 
75 


UDQ Series 
+ Operating Temperature: 0°C to 70°C {Air Flow 
+ Operating Humidity: <85 Rh% 
Dim. Operating @60°C Max Air Flow Max Air Pressure Life Noise 
(mm) Voltage (VDC) Current Speed @60°C @60°C Expectancy @1M Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig.| A BC Nom. Range | (mA) (r/min) | (m3/min.) (CFM)| (Pa) (inH20) | (HRS@ 60°C) dBA Part No. 1 5 10 50 100 _| Part No. 
34.5 x 34.5 x 7.5 3.1 5.5 145 8,000 0.013 0.46 34 0.14 30,000 40 P9696-ND* 28.13 24.19 18.75 17.31 16.08 | UDGFC3E07-P1 
34.5 x 34.5x 7.5 31 5.5 145 8,000 0.013 0.46 34 0.14 30,000 40 P9697-NDt 28.13 24.19 18.75 17.31 16.08 | UDQFC3E08-PI 
35x 35x6 5 3.1-5.5 125 8,000 0.012 0.43 32 0.13 30,000 25 P11086-ND§ 30.50 26.23 20.33 18.77 17.43 | UDQAVIKHO1-P1 
35x 35x6 5 3.1-5.5 125 8,000 0.012 0.43 32 0.13 30,000 25 P11087-ND§t 30.50 26.23 20.33 18.77 17.43 | UDQAVIKHOIFP1 
1 35x 35x7 5 3.1-5.5 175 7,000 0.027 0.96 52 0.21 30,000 28 P11088-ND§ 26.25 22.58 17.50 16.16 15.00 | UDQRNLH21-P1 
44.5x44.5x7.5 5 45-6 150 4,800 0.022 0.78 24.5 0.10 30,000 26 P9770-ND* 28.13 24.19 18.75 17.31 16.08 | UDQFO4E07-PI 
45x 45x7 5 3.1-5.5 225 7,500 0.039 1.4 65 0.26 30,000 33 P11089-ND§ 28.13 24.19 18.75 17.31 16.08 | UDQFUMHO01-P1 
45 x 45x 10 5 3.1-5.5 200 5,500 0.07 25 65 0.26 30,000 33 P11090-ND§ 26.75 23.01 17.83 16.47 15.29 _| UDOFSEH01-P1 
25x 25x10 5 3.1-5.5 130 13,000 0.1 2 60 0.24 30,000 29 P11084-ND¢ 33.88 29.14 22.58 20.85 19.36 | UDQF8DB01-P1 
2 25x 30x15 5 45-6 65 6,700 0.023 0.81 9.8 0.04 10,000 21 P9771-ND 28.13 24.19 18.75 17.31 16.08 | UDQFB2E02-PI 
30 x 30x 10 5 3.1-5.5 90 8,500 0.1 3.6 35 0.14 30,000 26 P11085-ND¢ 33.88 29.14 22.58 20.85 19.36 | UDQFHBB01-P1 
30x 30x 14 5 45-6 85 5,600 0.062 2.19 13 0.06 30,000 21 P9779-ND 28.13 24.19 18.75 17.31 16.08 | UDOQFB3E5-1-Pl 


* Thermal Sensor 10K@ 25°C + TAC Output (2PPR) §Hydrodynamic Bearings + Ball Bearings 


DC Fans rex Series ~L 4 


* Brushless DC Motor ee GENERAL SPECIFICATIONS: + Plastic housing and blade material are PET, UL 94V-0 rating. 
+ Low RF and Audible Sound _ Operating Temperature: -10°C to +70°C. Bearing System: Ball bearing. + Noise is measured at rated voltage in free air in Semi-Anechoic Chamber of 
+ Adjustable Speed Insulation Resistance: 10MQmin. DC 250V between frame and 1 lead wire. | Background Noise 18 dB max. 
+ High Efficiency Dielectric Strength: AC 500V 1 minute less than 5mA between frame and »* Panasonic will guarantee the life time as 40,000 hours with 100% confidence at 
+ Long Life + lead wire. 25°C continuous operation. 
Operating Dim. Input Max Air Max Air Max 
Voltage (VDC) (mm) Power Flow Pressure Noise Digi-Key Price Each Panasonic Finger Price 
Nom. Range Sq.xThk. (W) (CFM) | (mmH20) (dB-A) | Part No. 1 5 10 50 100 Part No. Guards Each 
5 4.5-6 40 x 20 0.65 3.9 25 24.0 P9700-ND 17.50 15.05 11.67 10.77 10.00 FBKO4FO5L CR285-ND 43 
5 4.5-6 40 x 20 1.50 6.7 6.6 33.0 P9701-ND 17.50 15.05 11.67 10.77 10.00 FBKO4F05H CR285-ND 43 
12 7-13.8 40 x 20 0.96 3.9 25 23.0 P9702-ND 17.50 15.05 11.67 10.77 10.00 FBKO4F12L CR285-ND A3 
12 7-13.8 40 x 20 2.40 6.7 6.6 32.0 P9703-ND 17.50 15.05 11.67 10.77 10.00 FBKO4F12H CR285-ND 43 
12 7-13.8 40 x 20 2.06 92 11.5 43.0 P9723-ND 17.50 15.05 11.67 10.77 10.00 FBKO4F12U CR285-ND 43 
24 14-27.6 40 x 20 2.20 6.7 6.6 33.0 P9704-ND 17.50 15.05 11.67 10.77 10.00 FBKO4F24H CR285-ND 43 
24 14-27.6 40 x 20 3.84 9.7 7.5 23.5 P9762-ND 17.50 15.05 11.67 10.77 10.00 FBKO4F24U CR285-ND 43 
12 7-13.5 40 x 20 2.40 6.7 6.6 32.0 P11081-ND* 15.25 13.12 10.17 9.39 8.72 FBKO4F12HS CR285-ND A3 


* Locked rotor alarm sensor 


. «Bo 
DC Blowers Scirocco Blowers : 
Z| Model Dimensions(mm) 
Blowers With Hydro-Wave Bearing Technology Ez Type alselclo eElriacinit 
+ Operating Temp: -10°C to 60°C. if FAL-6F | 65.8 |28.1 | 55.7 | 111.4] 60.7 )107.1| 76 | 99 | 97 
+ Storage Temp: -40°C to 75°C. ay ; Cc FAL-5F} 50 | 28 | 37 | 76 | 41 |) 76 | 47 | 68) 68) 
irection Oo} 
« Bearing System: HWB Fenaton {i oWAX = ALF) 33.2] 20 |268] 50 | 268) 50 |296) 43 | 43 
Operating Input Air Static 
Voltage (VDC) Current Power Flow Pressure Acoustic | Digi-Key Price Each Panasonic 
Nom. Range (mA) (W) (m3/min/CFM) (mmQa/InchAq) Noise Part No. 1 5 10 50 100 Part No. 
12 7-13.8 500 6.00 0.65/22.97 18/0.71 45 P9754-ND 32.75 28.17 21.83 20.16 18.72 FAL6F12LH 
12 7-13.8 280 3.36 0.53/18.73 11.2/0.44 40 P9755-ND 32.75 28.17 21.83 20.16 18.72 FAL6F12LL 
24 14-27.6 295 7.08 0.67/23.7 19.7/0.78 45 P9763-ND 32.75 28.17 21.83 20.16 18.72 FAL6F24LH 
24 14-27.6 155 3.72 0.53/18.7 11.5/0.45 40 P9764-ND 32.75 28.17 21.83 20.16 18.72 FAL6F24LL 
12 7-13.8 210 2.52 0.3/10.60 10.5/0.41 35 P9756-ND 30.13 25.91 20.08 18.54 17.22 FAL5F12LH 
12 7-13.8 145 1.74 0.25/8.83 6.1/0.24 29 P9757-ND 30.13 25.91 20.08 18.54 17.22 FALSF12LL 
24 14-27.6 150 3.5 0.26/9.18 7.2/0.28 40 P9765-ND 30.13 25.91 20.08 18.54 17.22 FALSF24LH 
24 14-27.6 100 24 0.20/7.06 4.1/0.16 37.5 P9766-ND 30.13 25.91 20.08 18.54 17.22 FALSF24LL 
5 45-6 320 1.6 09 6.0 34 P9772-ND 24.63 21.18 16.41 15.16 14.08 FAL3FOSLL 
5 4.5-6 570 2.85 12 10.0 40 P9773-ND 24.63 21.18 16.41 15.16 14.08 FAL3FO5LH 
12 7-13.8 170 2.04 09 6.0 34 P9774-ND 24.63 21.18 16.41 15.16 14.08 FAL3F12LL 
12 7-13.8 270 3.24 12 10.0 40 P9775-ND 24.63 21.18 16.41 15.16 14.08 FAL3F12LH 
24 14-27.6 150 3.6 12 10.0 40 P9776-ND 24.63 21.18 16.41 15.16 14.08 FAL3F24LH 
12 7-13.5 500 6.00 0.65/22.97 18/0.71 45 P11032-ND 33.38 28.71 22.25 20.54 19.08 FAL6F12LHXA* 
* 2 PPR speed sensor (TAC Output) 
Cc Fl F DESIGN: - Motor: DC Brushless 2 phase half wave drive + Bearing: Sleeve with Molded monobody housing + Blade: Molded, 1.30” (33mm) 
ross OW an Ss dia., 1.57” (39.9mm) long multiple blades + Mounting: L-Shaped Molded Bracket + Lead Wires: UL 1007, AWG 26 
Operating Voltage Input Air Air 
Rotation (VDC) Power Flow Pressure Noise Digi-Key Price Each Panasonic 
WEN Nominal Range (w) | (CFM) | (mmH20)| (dB-A) | Part No. 1 5 10 50 Part No. 
12 10.2-13.8 1.95 10.6 1.3 37.0 P9711-ND 26.50 22.79 17.66 16.31 FCB34AA12 
fe 24 20.4-27.6 2.60 10.6 15 38.2 P9712-ND 26.50 22.79 17.66 16.31 FCB34AA24 
fn. 12 10.2-13.8 4.08 21.6 3.0 42.0 P9721-ND 27.25 23.44 18.16 16.77 FCB34AB12 
Low — 24 20.4-27.6 3.94 22.7 2.4 42.0 P9722-ND 27.25 23.44 18.16 16.77 FCB34AB24 
12 10.2-13.8 4.50 28.3 2.0 43.0 P9713-ND 28.05 24.13 18.70 17.27 FCB34AC12 
Dimensions (mm) 24 20.4-27.6 4.70 28.3 1g. 42.0 P9714-ND 28.05 24.13 18.70 17.27 FCB34AC24 
Model Type li L2 H Ww 12 10.2-13.8 4.50 35.3 2.1 42.0 P9715-ND 28.75 24.73 19.16 17.70 FCB34AD12 
FCB 340A) 77.98 134.11 74.96 50.04 24 20.4-27.6 | 5.00 | 35.3 24 41.2 | PO7IG-ND 28.75 24.73 19.16 _17.70_| FCB34AD24 
FCB-34AB_ IC] 117.09 173.48 44.96 50.04 12 10.2-13.8 4.50 38.9 2.2 42.0 P9717-ND 29.50 25.37 19.66 18.16 FCB34AE12 
FOB 34ACE IE) 155.96 212.09 244.96 50.04 24 20.4-27.6 | 5.50 38.9 2.2 41.3 | P97I8ND 29.50 25.37 «19.66 ~—«:18.16_ | FCB34AE24 
FCB-34AD-IC] 195.07 250.95 44.96 50.04 12 10.2-13.8 | 5.00 42.4 a8 43.0 P9719-ND 30.25 26.02 2016 1862 | FCB34AF12 
FOB 34AEL IC] 233.93 290.07 24.96 50.04 24 20.4-27.6 | 6.00 42.4 2.2 41.8 | P9720-ND 30.25 ~—-26.02.-—Ss- 20.16 ~—«18.62_—-| FCB34AF24 
FoB-34AF_0) 273.05 328.93 44.96 50.04 Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 
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INDUSTRIES, INC. 


UL yellow card E38324, CSA file 27697, VDE file 3041 


Voltage 
Size Voltage Range CFM Digi-Key Price Each EBM Ind. 
Fig. | (mm) (DC) (DC) Bearing | Watts | @0O”| dBA Leads Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Brushless DC Fans 
40 x 10 12 10.2-13.8 Sleeve 0.8 6 28 28 AWG 12.2" Leads 381-1081-ND 19.15 14.76 12.25 11.50 412FH 
1 40 x 10 24 20.4-27.6 Sleeve 0.7 5 26 28 AWG 12.2" Leads 381-1082-ND 18.20 14.04 11.65 10.95 414F 
40 x 20 12 10.2-13.8 Sleeve 0.9 6 26 28 AWG 12.2" Leads 381-1069-ND 19.15 14.76 12.25 11.50 412 
40 x 20 24 20.4-27.6 Sleeve 0.9 6 26 28 AWG 12.2" Leads 381-1070-ND 19.15 14.76 12.25 11.50 414 
60 x 25 12 6-15 Ball 2.4 24 40 22 AWG 12.2" Leads 381-1071-ND 26.00 22.50 20.60 17.55 612 
60 x 25 24 12-27 Ball 3.4 27 44 22 AWG 12.2" Leads 381-1097-ND 27.25 23.58 21.65 18.40 614H 
1 60 x 25 24 12-30 Ball 27 24 40 22 AWG 12.2" Leads 381-1072-ND 26.00 22.50 20.60 17.55 614 
60 x 25 12 6-15 Ball 1.3 18 33 22 AWG 12.2" Leads 381-1000-ND 26.00 22.50 20.60 17.55 612M 
60 x 25 24 6-15 Ball 0.8 12 26 22 AWG 12.2" Leads 381-1039-ND 26.00 22.50 20.60 17.55 614L 
60 x 25 24 6-15 Ball 1.4 18 33 22 AWG 12.2" Leads 381-1040-ND 26.00 22.50 20.60 17.55 614M 
80 x 25 12 TAS: Ball 0.8 21 21 24 AWG 12.2" Leads 381-1101-ND 19.00 16.47 15.05 12.80 8412L 
80 x 25 12 7-15 Ball 2.4 33 35 24 AWG 12.2" Leads 381-1010-ND 19.00 16.47 15.05 12.80 8412 
1 80 x 25 24 12-28 Ball 2.4 33 35 24 AWG 12.2" Leads 381-1011-ND 19.00 16.47 15.05 12.80 8414 
80 x 25 12 7-15 Ball 1.4 27 29 24 AWG 12.2" Leads 381-1049-ND 19.00 16.47 15.05 12.80 8412M 
80 x 25 24 12-28 Ball 1.4 27 29 24 AWG 12.2" Leads 381-1050-ND 19.00 16.47 15.05 12.80 8414M 
80 x 32 48 6-15 Ball 2.2 32 36 24 AWG 12.2" Leads 381-1077-ND 36.35 31.41 28.85 24.56 8318 
1 80 x 32 12 6-15 Ball 2.2 32 36 22 AWG 12.2" Leads 381-1008-ND 25.65 22.23 20.35 17.35 8312 
80 x 32 12 6-15 Ball 1.8 28 34 22 AWG 12.2" Leads 381-1048-ND 25.65 22.23 20.35 17.35 8312M 
80 x 32 24 12-28 Ball 25 32 36 22 AWG 12.2" Leads 381-1009-ND 25.65 22.23 20.35 17.35 8314 
80 x 38 12 8-16 Sleeve 3 35 38 22 AWG 12.2" Leads 381-1099-ND 48.55 41.94 38.55 32.81 8112G 
1 80 x 38 12 8-16 Ball 3 35 39 22 AWG 12.2" Leads 381-1100-ND 52.60 45.45 41.81 35.50 8112K 
80 x 38 24 18-30 Ball 3 35 39 22 AWG 12.2" Leads 381-1047-ND 52.60 45.45 41.81 35.50 8124K 
92x25 12 7-15 Ball 1.3 36 27 24 AWG 12.2" Leads 381-1080-ND 26.05 17.19 15.80 13.45 3412L 
1 92x25 12 7-15) Ball 1.8 42 32 24 AWG 12.2" Leads 381-1012-ND 26.05 17.19 15.80 13.45 3412M 
92x25 24 12-28 Ball 2.6 49 36 24 AWG 12.2" Leads 381-1001-ND 19.90 17.19 15.80 13.45 3414 
92x25 24 12-28 Ball 1.8 42 32 24 AWG 12.2" Leads 381-1013-ND 19.90 17.19 15.80 13.45 3414M 
1 92 x 32 12 6-15 Ball 2.4 47 37 22 AWG 12.2" Leads 381-1073-ND 26.05 22.50 20.70 17.60 3312 
92 x 32 24 12-28 Ball 2.4 47 37 22 AWG 12.2" Leads 381-1074-ND 26.05 22.50 20.70 17.60 3314 
1 119 x 25 12 7-13 Ball 3 82 38 24 AWG 12.2" Leads 381-1024-ND 30.50 26.37 24.25 20.60 4412FM 
119 x 25 24 12-28 Ball 3 82 38 24 AWG 12.2" Leads 381-1025-ND 30.50 26.37 24.25 20.60 4414FM 
119 x 32 12 6-15 Ball 5 100 45 Leads, Hall Effect 381-1088-ND 30.90 26.73 24.55 20.90 4312S 
1 119 x 32 12 6-15 Ball 5 100 45 22 AWG 12.2" Leads 381-1002-ND 29.10 25.20 23.15 19.65 4312 
119 x 32 12 6-15 Ball 1.2 56 30 22 AWG 12.2" Leads 381-1020-ND 29.10 25.20 23.15 19.65 4312L 
119 x 32 12 6-15 Ball 2.6 82 39 22 AWG 12.2" Leads 381-1021-ND 29.10 25.20 23.15 19.65 4312M 
119 x 32 24 12-28 Ball 5 100 45 22 AWG 12.2" Leads 381-1003-ND 29.10 25.20 23.15 19.65 4314 
119 x 32 24 12-28 Ball 1.2 56 30 22 AWG 12.2" Leads 381-1022-ND 29.10 25.20 23.15 19.65 4314L 
: 119 x 32 24 12-28 Ball 2.6 82 39 22 AWG 12.2" Leads 381-1023-ND 29.10 25.20 23.15 19.65 4314M 
119 x 32 48 36-53 Ball 5 100 45 22 AWG 12.2" Leads 381-1004-ND 31.85 27.54 25.30 21.50 4318 
119 x 38 12 7-14.5 Ball 5.3 108 49 22 AWG 12.2" Leads 381-1084-ND 35.30 30.51 28.05 23.80 4212H 
119 x 38 24 12-28 Ball 5.3 108 49 -110 x .02" Terminals 381-1086-ND 37.75 32.67 30.00 25.50 4294H 
119 x 38 24 12-28 Ball 5.3 108 49 22 AWG 12.2" Leads 381-1085-ND 35.30 30.51 28.05 23.80 4214H 
7? 119 x 38 48 36-56 Ball 5.3 108 49 -110 x .02" Terminals 381-1087-ND 42.15 36.45 33.45 28.45 4298H 
119 x 38 12 7-14.5 Ball 1.2 51 29 22 AWG 12.2" Leads 381-1016-ND 32.90 28.44 26.15 22.20 4212L 
119 x 38 12 7-14.5 Ball 2.2 75 38 22 AWG 12.2" Leads 381-1017-ND 32.90 28.44 26.15 22.20 4212M 
119 x 38 24 12-28 Ball a2! 75 29 22 AWG 12.2" Leads 381-1018-ND 32.90 28.44 26.15 22.20 4214L 
119 x 38 12 7-15 Ball 45 106 49 -110" x .02" Terminals 381-1014-ND 46.50 40.14 36.90 31.40 4182NX 
1 119 x 38 24 12-29 Ball 45 106 49 -110" x .02" Terminals 381-1015-ND 46.50 40.14 36.90 31.40 4184NX 
119 x 38 24 12-30 Sleeve 3.5 94 44 -110" x .02" Terminals 381-1083-ND 41.45 35.82 32.90 28.01 4184NGX 
127 x 38 12 8-16 Ball 45 118 44 -110" x .02" Terminals 381-1115-ND 60.15 46.35 38.40 36.05 W2G115-AD15-13 
127 x 38 12 8-16 Ball 5.9 130 48 -110" x .02" Terminals 381-1117-ND 60.15 46.35 38.40 36.05 W2G115-AE53-13 
127 x 38 24 18-30 Ball 5.7 130 48 22 AWG 10.5" Leads 381-1116-ND 60.15 46.35 38.40 36.05 W2G115-AE31-01 
127 x 38 24 16-28 Ball 12 160 52 -118" x .02" Terminals 381-1068-ND 67.20 51.84 42.90 40.31 W2G115-AG71-12 
2 60 x 25 12 6-15 Ball 0.7 12 26 22 AWG 12.2" Leads 381-1038-ND 26.00 22.50 20.60 17.55 612L 
172x 51 24 12-32 Ball 12 206 50 118" x .02" Terminals 381-1098-ND 88.35 76.32 70.15 59.65 6224NM 
172 x 51 12 8-15 Ball 12 206 50 118" x .02" Terminals 381-1041-ND 113.50 98.10 90.10 76.60 6212NM 
2 172x 51 24 12-28 Ball 18 241 55 -118" x .02" Terminals 381-1042-ND 88.35 76.32 70.15 59.65 6224N 
172x51 24 12-28 Ball 26 283 61 -118" x .02" Terminals 381-1043-ND 93.05 71.82 59.40 55.85 6224NH 
172x51 48 28-60 Ball 17 241 55 118" x .02" Terminals 381-1045-ND 88.35 76.32 70.15 59.65 6248N 
172x51 24 12-28 Ball 18 241 57 -118" x .02" Terminals 381-1005-ND 88.35 76.32 70.15 59.65 6424 
2 172x51 24 12-28 Ball 26 283 61 -118" x .02" Terminals 381-1046-ND 92.73 80.10 73.63 62.61 6424H 
172x51 48 28-60 Ball 17 241 57 -118" x .02" Terminals 381-1006-ND 88.35 76.32 70.15 59.65 6448 
DC Flatpaks 
120x40] 12 7-15 Ball 6 32 55 22 AWG 13.4" Leads 381-1059-ND 57.05 49.23 45.30 38.50 | RL90-18/12N 
7 120 x 40 24 12-28 Ball 5 32 55 22 AWG 13.4" Leads 381-1060-ND 57.05 49.23 45.30 38.50 RL90-18/14N 
Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. (Continued) 
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ebm Fans con) 


Voltage 
Size Voltage Range CFM Impeller Digi-Key Price Each EBM Ind. 
Fig. (mm) (DC) (DC) @o” dBA Watts Material Part No. 1 25 50 100 Part No. 
Brushless DC Backward Curved Impellers 
5 175 x 69 48 36-56 300 68 38 Plastic 381-1108-ND 168.20 154.08 143.20 134.61 R1G175-AB41-52 
133 x 91 12 8-14 174 60 19 Plastic 381-1111-ND 207.70 189.92 176.71 166.11 R2G133-AB15-10 
Size Voltage Input CFM Impeller Dimensions Impeller Digi-Key Price Each EBM Ind. 
Fig. (mm) (AC) Watts @o” dBA Inches (mm) Capacitor Material Part No. 1 25 50 100 Part No. 
AC Backward Curved Motorized Impellers 
5 220 x71 115 100 530 70 8.66” (220) x 2.8” (71) 10 Plastic 381-1110-ND 76.45 72.72 67.30 63.45 R2E220-AA44-23 
220x71 230 100 530 70 8.66” (220) x 2.8” (71) 2 Plastic 381-1109-ND 80.80 73.84 68.76 64.60 R2E220-AA40-23 
Size Voltage | Input CFM Digi-Key Price Each EBM Ind. 
Fig. (mm) Bearing (AC) Watts @o" dBA Leads Part No. 1 25 50 100 Part No. 
AC Tubeaxial Fans 
80 x 38 Sleeve 115 8 21 21 18 AWG 17.3" Leads 381-1057-ND 27.55 23.76 21.85 18.56 8830N 
80 x 38 Sleeve 115 1 28 28 18 AWG 17.3" Leads 381-1106-ND 27.55 23.76 21.85 18.55 8800N 
1 80 x 38 Sleeve 115 11 36 34 18 AWG 12.2" Leads 381-1103-ND 24.35 21.06 19.35 16.45 8500N 
80 x 38 Sleeve 115 an 36 34 18 AWG 12.2" Leads 381-1102-ND 32.00 27.63 25.40 21.61 8500DP. 
80 x 38 Sleeve 230 1 36 34 18 AWG 12.2" Leads 381-1105-ND 26.45 22.86 21.00 17.85 8550N 
80 x 38 Ball 115 1 36 35 22 AWG 12.2" Leads 381-1104-ND 38.65 33.39 30.70 26.10 8506N 
80 x 38 Sleeve 115 8 20 29 -110"x.02"Terminals 381-1056-ND 30.50 26.37 24.25 20.60 8830A 
80 x 38 Sleeve 115 11 34 41 -110"x.02"Terminals 381-1051-ND 24.41 23.58 21.70 18.45 8500A 
1 80 x 38 Sleeve 230 1 34 41 -110"x.02"Terminals 381-1054-ND 29.45 25.47 23.35 19.85 8550A 
80 x 38 Sleeve 115 1 36 34 22 AWG 12.2" Leads 381-1052-ND 24.35 21.06 19.35 16.45 8500VW 
80 x 38 Ball 115 11 36 34 22 AWG 12.2" Leads 381-1053-ND 38.65 33.39 30.70 26.10 8506VW 
80 x 38 Ball 230 an 36 34 22 AWG 12.2" Leads 381-1055-ND 40.75 35.28 32.35 27.55 8556VW 
1 92 x 25 Ball 115 9 41 40 -110"x.02"Terminals 381-1076-ND 36.80 31.86 29.25 24.85 3906 
1 92 x 38 Ball 115 11 53 42 18 AWG 12.2" Leads 381-1075-ND 51.90 40.05 33.10 31.15 3606 
119x 25 Ball 115 8 59 35 -110"x.02"Terminals 381-1107-ND 38.00 32.85 30.15 25.60 9906L 
1 119x 25 Ball 115 12 79 42 -110"x.02"Terminals 381-1078-ND 35.45 30.60 28.15 23.90 9906 
119x 25 Ball 230 12 79 42 -110"x.02"Terminals 381-1079-ND 37.40 32.31 29.70 25.26 9956 
119 x 38 Sleeve 115 18 106 50 -118"x.02"Terminals 381-1089-ND 23.55 20.34 18.70 15.90 4600N 
119 x 38 Sleeve 415; 18 106 50 -118"x.02"Terminals 381-1090-ND 23.55 20.34 18.70 15.90 4600X 
al 119 x 38 Sleeve 230 18 106 50 -118"x.02"Terminals 381-1093-ND 27.00 23.40 21.45 18.26 4650N 
119 x 38 Sleeve 230 18 106 50 -118"x.02"Terminals 381-1094-ND 27.00 23.40 21.45 18.26 4650X 
119 x 38 Ball 115 18 106 51 -118"x.02"Terminals 381-1091-ND 37.45 32.40 29.75 25.31 4606N 
119 x 38 Ball 230 18 106 51 -118"x.02"Terminals 381-1095-ND 40.90 35.37 32.45 27.65 4656X 
119x 38 Ball 115 18 106 45 -110"x.02"Terminals 381-1030-ND 37.45 32.40 29.75 25.31 4606VX 
1 119x 38 Ball 230 18 106 45 -110"x.02"Terminals 381-1034-ND 45.92 35.37 32.45 27.65 4656VX 
119 x 38 Sleeve 115 10 56 28 -110"x.02"Terminals 381-1036-ND 28.95 25.11 23.00 19.55 4800Z 
119x 38 Sleeve 230 10 56 28 -110"x.02"Terminals 381-1037-ND 32.40 28.08 25.70 21.91 4850Z 
119x 38 Sleeve 115 12 71 33 -110"x.02"Terminals 381-1026-ND 28.45 24.57 22.60 19.25 4530Z 
119 x 38 Sleeve 230 12 71 33 -110"x.02"Terminals 381-1027-ND 31.90 27.54 25.30 21.56 4580Z 
1 119 x 38 Sleeve 115 18 106 45 -110"x.02"Terminals 381-1029-ND 23.55 20.34 18.70 15.90 4600Z 
119 x 38 Sleeve 230 18 106 45 -110"x.02"Terminals 381-1033-ND 27.00 23.40 21.45 18.26 4650Z 
119x 38 Ball 115 18 106 45 -110"x.02"Terminals 381-1031-ND 37.45 32.40 29.75 25.31 4606Z 
119 x 38 Ball 115 18 106 45 22 AWG 12.2" Leads 381-1092-ND 37.45 32.40 29.75 25.31 4606ZW 
U 119 x 38 Ball 230 18 106 45 -110"x.02"Terminals 381-1035-ND 40.90 35.37 32.45 27.65 4656Z 
1 120 x 38 Sleeve 230 18 106 50 -110"x.02"Terminals 381-1032-ND 27.00 23.40 21.45 18.26 4650A 
127 x 38 Ball 115 17 121 47 -118"x.02"Terminals 381-1119-ND 56.35 43.56 35.95 33.85 W2K121-AA15-13 
1 127 x 38 Sleeve 115 17 121 47 -118"x.02"Terminals 381-1120-ND 39.30 30.33 25.10 23.60 W2K121-AA15-39 
127 x 38 Ball 115 17 121 47 22 AWG 12.2" Leads 381-1118-ND 56.35 43.56 35.95 33.85 W2K121-AA15-01 
1 135 x 38 Ball 230 26 159 50 -110"x.02"Terminals 381-1096-ND 65.95 56.97 52.35 44.50 5656S 
150 x 55 Ball 115 38 225 52 20 AWG 13.3" Leads 381-1121-ND 65.30 50.40 41.71 39.15 W2S130-AA25-01 
2 150 x 55 Ball 115 38 225 52 -110"x.02"Terminals 381-1122-ND 65.30 50.40 41.71 39.15 W2S130-AA25-44 
150 x 55 Ball 115 46 263 60 20 AWG 13.3" Leads 381-1124-ND 65.30 50.40 41.71 39.15 W2S130-BM15-01 
150 x 55 Ball 230 46 263 60 20 AWG 13.3" Leads 381-1123-ND 65.30 50.40 41.71 39.15 W2S130-BM03-01 
172x 51 Ball 230 26 260 58 PSC 0.11" Terminals 381-1064-ND 93.65 72.27 59.80 56.20 W2E143-AA09-01 
2 172x 51 Ball 115 26 260 58 PSC 0.11" Terminals 381-1065-ND 93.65 72.27 59.80 56.20 W2E143-AA15-01 
172x 51 Ball 230 29 295 58 PSC 0.11" Terminals 381-1066-ND 93.65 72.27 59.80 56.20 W2E143-AB09-01 
172x 51 Ball 115 29 295 58 PSC 0.11" Terminals 381-1067-ND 93.65 72.27 59.80 56.20 W2E143-AB15-01 
172 x 150 x 38 Ball 230 24 230 57 0.11" 'Terminals 381-1062-ND 89.55 69.12 57.20 53.75 W2E142-BB01-01 
4 172 x 150 x 38 Ball 115 24 230 57 0.11" 'Terminals 381-1063-ND 89.55 69.12 57.20 53.75 W2E142-BB05-01 
225 x 80 Ball 115 80 607 61 Terminal Block 381-1114-ND 135.80 104.76 86.70 81.50 W2E200-HH86-01 
° 225 x 80 Ball 230 80 607 61 Terminal Block 381-1113-ND 135.80 104.76 86.70 81.50 W2E200-HH38-01 
AC Flatpaks 
180 x 40 Ball 115 19 55 60 22 AWG 12.2" Leads 381-1112-ND 55.45 47.88 44.01 37.41 RG125-19/06 
3 120 x 40 Sleeve 115 20 25 60 18 AWG 12.2" Leads 381-1058-ND 53.80 46.53 42.70 36.35 RL90-18/00 
120 x 40 Sleeve 230 20 25 60 18 AWG 12.2" Leads 381-1061-ND 56.15 48.51 44.55 37.95 RL90-18/50 


Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (t023) 923 


COMAIR&ROTRON 


DC Brushless and Tachometer 


DC Fans - Motor: 


Brushless electronic commutation provided by dependable solid-state circuitry. 100% dielectric tested at 
600 VAC/1 sec./500 microamps max. leakage. Electronic locked rotor protection. Polarity protected. 
DC and Tachometer Output DC Fans 
Model Venturi Propeller EMI (See Right)) | Enq) APPROVALS 
Fight LT Series PPS Plastic, black glass-filled, meets UL94V-0 | PBT Plastic, black reinforced glass, meets UL94V-0 A 1. UL yellow card recognized, file 
Flight II Series PBT with glass, black, meets UL94V-0 PBT, black, meets UL94V-0 B A Meets EMI standards per FOC part No. £31293. 
Sprint Gass-filled nylon, black, meets UL94V-0 Injection molded polypropylene, black, meets UL94V-0 B 15, subpart J of Docket 20780, CSA certified, file No. L52898. 
Sprite One-piece die-cast zinc alloy, black Fame retardant polypropylene, black, meets UL94V-0 c Class A or B radiated and con- 3° Oca certified, file No. LR52898. 
Muffin Gass-filled nylon, black, meets UL94V-0 Injection molded polypropylene, black, meets UL94V-0 - ducted emissions. 4. CSA certified, file No. UL £31293. 
Muffin XL Qne-piece die-cast zinc alloy, black Fame retardant polypropylene, black, meets UL94V-0 Cc Meets EMI standards per FOC part 5. CSA certified, file No. LR701980. 
Whisper XL Qne-piece die-cast zinc alloy, black Fame retardant polypropylene, black, meets UL94V-0 Cc 15, subpart J of Docket 20780, 6. CSA certified, file No. LR70190. 
Muffin XP Plastic, Black, UL94V-0 Plastic, Black, UL94V-0 = Class A or Bradiated and con- 7. TUV cettified, file No. BN60950. 
Diplomat. One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 B ducted emissions. Meets EMI 8. TUV approved to IEC 950, VDE 
Galaxy Qne-piece die-cast zinc alloy, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 Cc standards per VDE specification 0730; License R97229. 
Patriot Quiet One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 B 0871/6.78 for category A and B 9. TUVapproved to IEC 950, VDE 
Major Quiet One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 Cc requirements. 0730; License R97152 and 
Falcon Qne-piece die-cast aluminum Polycarbonate, black, meets UL94V-0 B R97188. 
Maltese One-piece die-cast aluminum Polycarbonate, black, meets UL94V-0 B Per MIL STD 461, Meets EMI 10. Complies with FOC Part 15 Gass 
Tarzan Plastic, black, meets UL94V-0. Injection molded of flame retardant polycarbonate, black, meets UL94V-0 B Standards per FOC part 15, subpart B of EN55022 - 1994 Cass B 
Caravel One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 B J of Docket 20780, Class A or B Conducted Emissions. 
Whiffet Blower Giass-filled polyester, black, meets UL94V-0 _| Polyester, black, meets UL94V-0 B radiated and conducted emissions. 11. Complies with FOC Part 15 Class 
Biscuit Blower Mineral-filled nylon, black, meets UL94V-0 _| Polypropylene, black, meets UL94V-0 — Meets EMI standards per VDE ——_Bof EN55022 - 1995 Cass B 
Viking Blower Gass-filled polyester, black, meets UL94V-0 _| Polypropylene, black, meets UL94V-0 = Specification 0871/6.78 for category Radiated Emissions. 
5 i 4 Aand B requirements. i 
Spinnaker Qne-piece die-cast zinc alloy, black Hame retardant polycarbonate, black, meets UL94V-0 a 12. Environmental Protection Type 2 
Connection Voltage Power | Running Dimensions Life(F) Approvals Digi-Key Price Each Comair Finger Price 
Fig. | Model Type Bearing| Nom. Range | (Watts) | Current | RPM) CFM (mm) Expectancy (See Above) Part No. 1 25 Model No. Guards Each 
Brushless DC Fans 
Lead Wires Ball 12 6/14 0.8 70mA | 10000} 1.40 25x10 50,000 hrs. @25°C 1,5 R011-ND 24.07 20.75 OR0212LB-G70 => = 
Aight LT Lead Wires Ball 12 6/14 1.2 100mA | 6000) 6.80 40x10 50,000 hrs. @25°C 1,5 R015-ND 18.79 16.20 OR0412HB-G70 R230-ND 64 
1 25.40.52 Lead Wires Ball 12 6/14 14 130mA | 8500} 10.80} 40x20 50,000 hrs. @25°C 1,5 R016-ND 16.68 14.38 OR0412HB-C50 OR230-ND 64 
sie Lead Wires Ball 24 24/56 18 75mA | 8500} 10.8 40x20 50,000 hrs. @25°C 1,5 R360-ND 10.87 9.37 OR0424HB-C50 R230-ND 64 
Lead Wires Ball 12 6/14 1.0 80mA | 3800} 9.80 52x10 50,000 hrs. @25°C 1,5 R018-ND 18.07 15.58 OR0512HB-G90 = _ 
Lead Wires Ball 12 6/14 1.2 100mA | 4600/ 12.00) 52x15 50,000 hrs. @25°C 1,5 R022-ND 18.68 16.10 OR0512HB-D71 = = 
Lead Wires Ball 12 6/14 1.7 142mA | 5000] 18 60x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7 R001-ND 31.61 25.07 FS12B3 R221-ND Fal 
Lead Wires Ball 24 12/28 1.9 80mA | 5000] 18 60x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7 R002-ND 31.61 25.07 FS24B3 R221-ND ff 
Lead Wires Ball 12 6/14 1.0 84mA | 3500} 12 60x25 60,000 hrs. @40°C 1,2,7 R003-ND 31.61 25.07 FS12H3 OR221-ND Fal 
1 Fight II Lead Wires Ball 24 12/28 41 46mA | 3500} 12 60x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7 OR004-ND 31.61 25.07 FS24H3 OR221-ND fl 
60 Lead Wires Ball 5 4.5/5.5 2.0 400mA | 5000) 18 60x25 60,000 hrs. @25°C 1.2.7 OR346-ND 19.62 16.90 FS05B3 OR221-ND al 
Lead Wires Ball 5 4.5/5.5 1.0 190mA | 3500} 12 60x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7 R347-ND 19.62 16.90 FSO5H3 OR221-ND Pal 
Lead Wires Ball 48 24/56 4.0 80mA | 5930} 23 60x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7 R348-ND 19.62 16.90 FS48K3, OR221-ND rea 
Lead Wires Ball 12 6/14 31 260mA | 6200] 23 60x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7 R358-ND 19.62 16.90 FS12K3 R221-ND Fla) 
Right LT Lead Wires Ball 12 6/14 1.6 130mA | 4500) 16.60) 60x15 50,000 hrs. @25°C 1,6 R023-ND 16.15 13.93 R0612HB-D71GL | CR221-ND 7 
| 60 Lead Wires Ball 12 6/14 28 230mA | 4500) 23.20) 60x25 50,000 hrs. @25°C 1,6 R024-ND 14.27 12.30 CR0612HB-A70GL_ | CR221-ND al 
Lead Wires Ball 24 12/28 3.6 150mA_ | 4500 | 23.20| 60x25 50,000 hrs. @25°C 1,6 R026-ND 14.27 12.30 CR0624HB-A70GL_| CR221-ND il 
Lead Wires Ball 12 6/14 2.0 165mA | 3600) 37 80x25 60,000 hrs. @25°C 1,2;7 R005-ND 32.19 25.53 FE12B3 R180-ND 85 
1 Fight II Lead Wires Ball 24 12/28 2.0 87mA | 3600} 37 80x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7 CR006-ND 32.19 25.53 FE24B3 R180-ND 85 
80 Lead Wires Ball 12 6/14 1.0 89mA | 2700} 27 80x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7 R007-ND 32.19 25.53 FE12H3 R180-ND 85 
Lead Wires Ball 24 12/28 1.2 48mA_ | 2700| 27 80x25 60,000 hrs. @25°C 20 R008-ND 32.19 25.53 FE24H3 R180-ND 85 
Flight LT Lead Wires Ball 12 6/14 3.0 250mA | 3010) 38.60) 80x25 50,000 hrs. @25°C 1,6 CR030-ND 13.08 11.28 CRO812HB-A70GL | CR180-ND 85 
1 80 Lead Wires Ball 12 6/14 18 150mA | 2440) 31.40) 80x25 50,000 hrs. @25°C 1,6 R031-ND 13.08 11.28 CR0812MB-A70GL | CR180-ND 85 
Lead Wires Ball 24 12/28 3.8 160mA_| 3010 | 38.60| 80x25 50,000 hrs. @25°C 1,6 QR032-ND 13.08 11.28 OR0824HB-A70GL_| OR180-ND 85 
Lead Wires | Sleeve | 12 6/14 3.4 280mA | 3400] 33 80x32 55,000 hrs. @40°C 1,3, 7,10, 11 QR009-ND 16.20 13.95 ST12A3 R180-ND 85 
Lead Wires | Sleeve | 24 12/28 3.3 140mA | 3400) 33 80x32 55,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10, 11 OR012-ND 16.20 13.95 ST24A3 R180-ND 85 
1 Sprint Lead Wires Ball 12 6/14 3.4 280mA | 3400) 33 80x32 78,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 OR014-ND 18.45 15.89 ST12B3 OR180-ND 85 
Lead Wires Ball 24 12/28 3.3 140mA | 3400) 33 80x32 78,000 hrs. @40°C 1,3, 7, 10, 11 RO17-ND 18.45 15.89 ST24B3 R180-ND 85 
Lead Wires Ball 5 4.5/5.5 23 460mA | 3400] 33 80x32 78,000 hrs. @40°C 1,3, 7,10, 11 R353-ND 25.20 21.70 STOSB3 R180-ND 85 
Lead Wires Ball 12 6/14 6.2 520mA_ | 4700} 45 80x32 78,000 hrs. @40°C 1,3, 7,10, 11 CR354-ND 19.93 17.16 $T12Z3 R180-ND 85 
Lead Wires Ball 12 6/14 3.0 250mA | 3500) 35 80x42 80,000 hrs. @40°C 1,3,7 R019-ND 24.76 21.58 $D12B1 R180-ND 85 
Terminal Ball 12 6/14 3.0 250mA | 3500) 35 80x42 80,000 hrs. @40°C 1,3,7 R027-ND 26.43 23.03 $D12B2 R180-ND 85 
1 Sprite Lead Wires Ball 24 12/28 3.0 130mA | 3500] 35 80x42 83,000 hrs. @40°C 1,3,7 R020-ND 24.76 21.58 $D24B1 R180-ND 85 
Lead Wires Ball 48 24/56 3.0 60mA | 3500] 35 80x42 83,000 hrs. @40°C 1,3,7 R021-ND 24.76 21.58 SD48B1 R180-ND 85 
Terminal Ball 48 24/56 3.0 60mA | 3500] 35 80x42 83,000 hrs. @40°C 1,3, 7 CR236-ND 29.40 24.26 SD48B2 R180-ND 85 
Lead Wires Ball 12 6/14 24 202mA | 2800) 45 92x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7, 10,11 CR034-ND 34.23 27.14 FNI2B3 R220-ND 92 
Lead Wires Ball 12 6/14 1.5 124mA | 2350) 37 92x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7, 10,11 CR036-ND 34.23 27.14 FNI2C3 R220-ND 92 
Rlight I Lead Wires Ball 24 12/28 24 100mA | 2800] 45 92x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7, 10,11 R237-ND 23.60 19.52 FN24B3 OR220-ND 92 
1 90 Lead Wires Ball 24 12/28 1.5 62mA | 2350} 37 92x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7, 10,11 OR238-ND 23.60 19.47 FN24C3 OR220-ND 92 
Lead Wires Ball 12. 4.5/5.5 51 423mA | 3850) 60 92x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7, 10,11 OR349-ND 23.04 19.84 FANI2K3 OR220-ND 92 
Lead Wires Ball 24 12/28 5.5 230mA | 3800) 60 92x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7, 10,11 OR359-ND 23.04 19.84 FN24kK3 OR220-ND 92 
Lead Wires Ball 48 24/56 29 65mA_ | 2800] 45 92x25 60,000 hrs. @25°C 1,2,7, 10,11 R350-ND 21.24 18.29 FA\48B3 OR220-ND 92 
1 Fight LT Lead Wires Ball 12 6/14 43 360mA | 3000) 48.40) 92x25 50,000 hrs. @25°C 1,5 CR035-ND 15.98 13.78 OR0912HB-A70GL | CR220-ND 92 
90 Lead Wires Ball 24 12/28 48 200mA | 3000 | 48.40] 92x25 50,000 hrs. @25°C 1,5 QR037-ND 15.98 13.78 ORO924HB-A70GL_| CR220-ND 92 
Lead Wires Ball 12 6/14 43 360mA | 2950) 86 120x25 | 60,000 hrs. @25°C 1,2,7 OR038-ND 35.10 27.83 FT12B3 OR210-ND 1.79 
1 Fight II Lead Wires Ball 24 12/28 43 180mA | 2950] 86 120x25 | 60,000 hrs. @25°C 1,2,7 R039-ND 35.10 27.83 FT24B3 OR210-ND 1.79 
120 Lead Wires Ball 12 6/14 1.6 130mA | 2000} 61 120x25 | 60,000 hrs. @25°C 1,2,7 R040-ND 35.09 27.83 FT12M3 OR210-ND_ 1.79 
Lead Wires Ball 24 12/28 1.9 80mA | 2000] 61 120x25 | 60,000 hrs. @25°C 1,2,7 R041-ND 35.10 27.83 FT24M3 OR210-ND 1.79 
Lead Wires | Sleeve | 12 6/14 79 660mA | 3700) 102 120x32 | 50,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 OR042-ND 17.82 15.35 MC12A3 OR210-ND_ 1.79 
1 Mutfin Lead Wires | Sleeve | 24 12/28 67 280mA | 3700) 102 120x32 | 50,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10, 11 OR046-ND 17.82 15.35 MC24A3 OR210-ND 1.79 
LeadWires | Sleeve | 12 6/14 22 180mA | 2150] 58 120x32 | 50,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 R043-ND 17.82 15.35 MC12E3 OR210-ND_ 1.79 
LeadWires | Sleeve | 24 12/28 21 85mA | 2150] 58 120x32__| 50,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 R047-ND 20.25 17.44 MC24E3 OR210-ND_ 1.79 
Lead Wires Ball 12 6/14 7.9 660mA | 3700) 102 120x32 | 75,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 R051-ND 20.25 17.44 MC12B3 OR210-ND_ 1.79 
Lead Wires Ball 24 12/28 6.7 280mA | 3700) 102 120x32 | 75,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 ORO055-ND 20.25 17.44 MC24B3 OR210-ND_ 1.79 
1 Muffin Lead Wires Ball 48 22/56 9.6 200mA | 3700) 102 120x32 | 78,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 OR240-ND 22.50 18.57 MC48B3 OR210-ND 1.79 
Lead Wires Ball 24 12/28 4.0 170mA | 2850] 80 120x32 | 78,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 R241-ND 22.50 18.57 MC24H3 OR210-ND_ 1.79 
Lead Wires Ball 24 12/28 10.6 | 440mA | 4200] 118 120x32 | 78,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 R351-ND 22.05 18.99 MC24k3 OR210-ND_ 1.79 
Lead Wires Ball 48 24/56 10.6 | 220mA | 4100] 118 120x32 | 78,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 R352-ND 22.05 18.99 MC48K3 OR210-ND 1.79 


Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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COMAIRESROTRON DC Brushless and Tachometer (Cont, 


Connection Voltage Power | Running Dimensions Life(F) Approvals Digi-Key Price Each Comair Finger Price 
Fig. Model Type Bearing | Nom. Range | (Watts); Current | RPM | CFM (mm) Expectancy (See Above) Part No. 1 25 Model No. Guards Each 
Lead Wires Ball 24 12/28 6.0 250mA | 3100 | 110 119x39 | 83,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 CRO70-NDt 41.43 37.61 MD24B1 QR210-ND_ 1.79 
Terminal Ball 12 6/14 6.0 500mA | 3100 | 110 119x39 | 83,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 CRO72-NDt 41.43 37.61 MD12B2 QR210-ND_ 1.79 
1 Muffin XL Terminal Ball 24 12/28 6.0 250mA | 3100} 110 119x39 | 83,000 hrs. @40°C 1,3,7,10, 11 CRO73-NDt 41.43 37.61 MD24B2 QR210-ND_1.79 
Terminal Ball 48 24/56 6.0 125mA | 3100 | 110 119x39 | 83,000 hrs. @40°C 1,3,7,10, 11 CRO74-NDt 41.43 37.61 MD48B2 QR210-ND_ 1.79 
Lead Wires Ball 12 6/14 6.0 500mA | 3100] 110 119x39 | 83,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 CRO69-NDt 41.42 37.61 MD12B1 QR210-ND_1.79 
Lead Wires Ball 48 24/56 6.0 125mA | 3100 | 110 119x39__| 83,000 hrs. @40°C 1,3,7, 10,11 RO71-NDt 43.60 35.97 MD48B1 QR210-ND_ 1.79 
Lead Wires Ball 12 6/14 24 200mA | 2230} 75 119x39 | 83,000 hrs. @40°C 1,3,7 (CR262-NDt 43.30 35.73 WD12C3 QR210-ND_ 1.79 
1 Whisper Lead Wires Ball 24 12/28 24 100mA | 2230} 75 119x389 | 83,000 hrs. @40°C 1,3,7 OR263-NDt 43.30 35.73 WD24C3 QR210-ND_1.79 
XL Lead Wires Ball 12 6/14 1.2 100mA | 1635} 55 119x39 | 83,000 hrs. @40°C 1,3,7 CR264-NDt 43.30 35.73 WD12M3 QR210-ND_ 1.79 
Lead Wires Ball 24 12/28 1.2 52mA | 1635 | 55 119x39 | 83,000 hrs. @40°C 1,3,7 CR265-NDt 43.28 35.71 WD24M3 QR210-ND_ 1.79 
Lead Wires | Sleeve | 12 6/14 7.0 580mA | 3000 | 110 120x38 | 78,000 hrs. @40°C 10, 11 CR341-ND 22.25 19.16 MS12B3 QR210-ND_ 1.79 
1 Muffin XP Lead Wires | Sleeve | 24 12/28 7.0 290mA | 3000 | 110 120x38 | 78,000 hrs. @40°C 10, 11 0R342-ND 22.23 19.15 MS24B3 QR210-ND 1.79 
Lead Wires | Sleeve | 48 24/56 74 150mA | 3000 | 110 120x38__| 78,000 hrs. @40°C 10, 11 0R343-ND 22.23 19.15 MS48B3 CR210-ND_ 1.79 
Lead Wires Ball 12 6/14 30.0 2.5A | 3400] 170 133x91 35,000 hrs. @50°C A 2% R288-ND 83.43 71.85 DDF12B1 QR210-ND_—1.79 
2 Diplomat Lead Wires Ball 24 12/28 26.0 1.1A | 3400 | 170 133x91 35,000 hrs. @50°C 1,2,7 R289-ND 83.43 71.85 DDF24B1 QR210-ND_1.79 
Lead Wires Ball 48 24/56 24.0 1A | 3400 | 170 133x91 35,000 hrs. @50°C 45.2.7 CR290-ND 83.43 71.85 DDF48B1 CR210-ND_ (1.79 
Terminal Ball 12 6/14 15.0 | 1250mA | 3250 | 150 127x38 | 82,500 hrs. @50°C 1,3,7 OR266-NDt 51.00 42.08 G.12B4 CR200-ND 2.03 
1 Galaxy Terminal Ball 24 12/28 15.0 | 625mA | 3250 | 150 127x38 | 82,500 hrs. @50°C 1,3,7 OR267-NDt 51.00 42.08 G24B4 CR200-ND 2.03 
Terminal Ball 48 24/56 15.0 | 310mA | 3250 | 150 127x38__| 82,000 hrs. @50°C 1,3,7 CR268-NDt 51.00 42.08 G48B4 QR200-ND_—_.2.03 
2 Patriot Terminal Ball 24 12/28 20.3 | 850mA | 3500 | 235 172x651 62,000 hrs. @50°C 1,3)7 R242-NDt 66.60 54.95 PC24B4 QR206-ND 2.72 
Terminal Ball 48 24/56 20.1 420mA | 3500 | 235 172x651 62,000 hrs. @50°C 1,3,7 CR243-NDt 66.60 54.95 PQ48B4 QR206-ND_.2.72 
Mejor Terminal Ball 24 12/28 20.3 | 850mA | 3500 | 235 | 172x150x51 | 62,000 hrs. @50°C 1,3,7 CR291-NDt 64.89 55.88 J024B4 QRI96-ND 3.06 
3 Quiet Terminal Ball 48 24/56 20.1 420mA | 3500 | 235 | 172x150x51 | 62,000 hrs. @50°C 1,3,7 cR292-NDt 64.89 55.88 JQ48B4 CRI96-ND 3.06 
Terminal Ball 12 6/14 14.6 | 1215mA | 3000 | 200 | 172x150x51 | 62,000 hrs. @50°C 1,3,7 CR293-NDt 64.89 55.88 JQI204 QR1I96-ND_ 3.06 
2 Falcon Lead Wires Ball 24 12/28 41.0 1.48A | 3400 | 300 172x55__| 62,000 hrs. @50°C A258 CR295-NDt 88.67 76.36 FD24B3 QRI96-ND_ 3.06 
Lead Wires Ball 12 6/14 39.6 3A | 3400 | 300 | 172x150x55 | 62,000 hrs. @50°C 1,2,7 R297-NDt 88.65 76.34 MT12B3 QRI96-ND =. 3.06 
3 Maltese Lead Wires Ball 24 12/28 41.0 1.48A | 3400 | 300 | 172x150x55 | 62,000 hrs. @50°C W257 R298-NDt 88.65 76.34 MT24B3 QRI96-ND 3.06 
Lead Wires Ball 48 24/56 34.5 .72A | 3400 | 300 | 172x150x55 | 62,000 hrs. @50°C A257 CR299-NDt 88.65 76.34 MT48B3 QCRI96-ND_ 3.06 
2 Caravel Lead Wires Ball 24 12/28 29.0 1.2A | 1650 | 550 254x89 | 60,000 hrs. @50°C 1,27 R302-NDt 82.80 71.30 D24B3 QR182-ND 1.89 
Lead Wires Ball 48 24/56 30.2 -63A | 1650 | 550 254x89 | 60,000 hrs. @50°C A527 R303-NDt 82.80 71.30 D48B3 OR182-ND 1.89 
4 Whiffet Lead Wires Ball 12 6/14 5.1 420mA | 4050} 15 80x32 80,000 hrs. @25°C 1,4,7 0R304-ND 32.40 27.90 WT12B3 = = 
Blower Lead Wires Ball 24 12/28 5.1 200mA | 4050] 15 80x32 80,000 hrs. @25°C 1,4,7 CR305-ND 32.40 27.90 WT24B3 = = 
LeadWires | Sleeve | 12 9/14 11.0 | 900mA | 3050} 25 121x31 50,000 hrs. @40°C 1,3,7 OR085-ND 31.18 26.96 BD12A3 = = 
4 Biscuit Lead Wires | Sleeve | 24 18/28 11.0 | 480mA | 3050} 25 121x31 50,000 hrs. @40°C 1,3,7 R086-ND 31.18 26.96 BD24A3 = = 
Blower Lead Wires Ball 12 6/14 11.0 | 900mA | 3050} 25 121x31 78,000 hrs. @40°C 1,3,7 R247-ND 38.00 31.35 BD12B3 = = 
Lead Wires Ball 24 12/28 11.0 | 480mA | 3050} 25 121x31 78,000 hrs. @40°C 1,3,7 OR248-ND 38.00 31.35 BD24B3 = = 
4 Viking Lead Wires Ball 12 6/14 20.0 |1670mA | 4000] 33 127x41 83,000 hrs. @40°C | — CR306-ND 31.91 27.49 VK12B3 = = 
Lead Wires Ball 24 12/28 20.0 | 830mA | 4000| 33 127x41 83,000 hrs. @40°C | — CR3807-ND 31.95 27.52 VK24B3 = = 
4 Spinnaker Lead Wires Ball 24 12/28 30.0 |1300mA | 2500| 60 162x41 62,000 hrs. @50°C 1,3,7 R249-ND. 70.20 57.92 SPD24B1 = = 
Tachometer Output DC Fans 
1 Muffin Lead Wires Ball 12 6/14 7.9 660mA | 3700 | 102 120x32 | 78,000 hrs. @40°C 10, 11 OR339-ND 23.22 20.00 MC12B7 QR210-ND_ 1.79 
Lead Wires Ball 24 12/28 5.5 230mA | 3700 | 102 120x32__| 78,000 hrs. @40°C 10, 11 CR340-ND 23.22 20.00 MC24B7 QR210-ND__ 1.79 
Muffin Lead Wires Ball 12 6/14 6.0 500mA | 3100 | 110 119x39 | 83,000 hrs. @40°C 10, 11 OR344-NDt 36.18 31.16 MD12B5 QR210-ND_ 1.79 
1 XL Lead Wires Ball 24 12/28 6.0 250mA | 3100 | 110 119x39 | 83,000 hrs. @40°C 10, 11 OR345-NDt 36.18 31.16 MD24B5 QR210-ND_ 1.79 
t+ Feathered Edge for lower noise. Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 
COMAIREROTRON ThermaPro-V (TPV) DC Fans 
Thermal Speed Control: This option uses a thermistor to monitor the temperature and regulate the speed accordingly. The fan will EMI 
automatically adjust its speed to optimize the airflow to the surrounding temperature. For conditions where power inputs are at a minimum, A Meets EMI standards per FOC part 15, subpart 
the fan operates at half speed, providing a minimal amount of CFM to those components still in need of cooling. This reduction in speed J of Docket 20780, Class A or B radiated and 
results in a significant reduction in noise and power consumption. As the power requirements increase, so does the internal temperature. conducted emissions. Meets EMI standards 
The fan senses this increase and compensates for it. The fan will continue to increase in speed until it reaches full speed for maximum per VDE specification 0871/6.78 for category 
cooling. The temperature range is 25°C to 45°C. Any temperature below 25°C the fan will operate at half speed. Between 25°C and 45°C, Aand Brequirements. 
the fan RPM changes linearly with temperature. Over 45°C, the fan will maintain full speed operation. 
Fans equipped with this option use a thermistor. The thermistor can be located on a zip cord and placed on hot spots such as processors, APPROVALS 
heatsinks, transformers, etc., or can be placed in the hub of the fan to monitor the air traveling through the fan. 1. ULyellow card recognized, file No. E31293. 
2. CSA certified, file No. L52898. 
Model Venturi Propeller EMI (See Right) 3. bas oe, 4 IEC 950, VDE 0730; 
Muffin TPV Fame retardant, black, phenolic Fame retardant polypropylene, black _ cenise . 
Sprint TPV he-pieve die-cast indi. black Flame retardant oe black, meets UL94V-0 A 4. TUV approved to IEC 950, VDE 0730; 
Patriot TPV Qhe-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 a License R97152 and AS7188. 
Connection Voltage Power | Running Dimensions Life(F) Approvals Digi-Key Price Each Comair 
Fig. | Model Type Bearing | Nom. Range | (Watts) | Current | RPM) CFM (mm) Expectancy (See Above) Part No. 1 25 Model No. Guards Each 
1 [Muffin TPV | LeadWires | Sleeve | 12 6/14 28 | 230mA | 1700] 47 | 120x32 | 83,000hrs. @40°C 1,2,3 CR269-ND 33.80 27.89 | MCI2T3H CR210-ND ‘1.79 
1 Sprint TPV Lead Wires | Sleeve | 48 24/56 29 60mA_ | 2100| 20 80x32 55,000 hrs. @40°C 1,2,3 0R274-ND 30.40 25.08 ST48T3H OR180-ND 85 
Terminal Ball 12 6/14 11.0 | 900mA | 1700} 113 | 171.5x51 | 62,000 hrs. @50°C 1,2,4 R275-ND 75.62 62.39 PD12T2H OR206-ND 2.72 
2 | Patriot TPV Terminal Ball 24 12/28 9.0 390mA | 1700} 113 127x51 62,000 hrs. @50°C 1,2,4 OR276-ND 74.34 61.34 PD24T2H CR206-ND 2.72 
Terminal Ball 48 24/56 10.0 | 210mA | 1700] 113 127x51 62,000 hrs. @50°C 1,2,4 OR277-ND 74.34 61.34 PD48T2H CR206-ND_ 2.72 
. 
COMAIRSIROTRON Fan Accessories 
Dim. (mm) Fits Fan Center No. of Digi-Key Price Each 
A Thick Size (mm) Dim. (mm) Rings Material Part No. 1 25 50 
Finger Guards 
222.00 17.78 176 Sq. 99 open 3 Metal CR179-ND 6.56 5.65 5.19 
Digi-Key Price Each 
Description Fits Fan Size (mm) Part No. 1 25 50 
Filters and Filter Accessories 
Filter Mounting Clips Whisper and Muffin CR163-ND 92 80 74 
Filter Assembly 119 and 120 Square CR209-ND 16.59 12.64 11.46 
Grilles 
Grille (Spiral) 119 and 120 Square CR177-ND 4.43 3.82 3.51 
Clips 
#6-32 Flush Mounting Clip Major, Major DC, Whisper CR187-ND Ay. 15 14 
#6-32 Mounting Clip All XL Models CR192-ND 15 A2 a 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 925 


COMAIRSROTRON 


AC Fans 


AC Fans - Motor: 


Two-pole shaded pole induction motor. 
All 50/60Hz, impedance or thermally protected. 


100% dielectric tested at 1800 VAC/1 sec./500 microamps max. leakage. 


Model Venturi Propeller EMI 
Sprite One-piece die-cast zinc alloy, black Fame retardant polypropylene, black, meets UL94V-0 A Meets EMI standards per FOC part 15, subpart J of Docket 20780,Ciass A or 
Whisper Flame retardant, black, phenolic Flame retardant polypropylene, black = B radiated and conducted emissions. Meets EMI standards per VDE 
Whisper XL One-piece die-cast zinc alloy, black Fame retardant polypropylene, black, meets UL94V-0 = specification 0871/6.78 for category A and B requirements. 
Muffin Fame retardant, black, phenolic Fame retardant polypropylene, black = APPROVALS 
Muffin XL One-piece die-cast zinc alloy, black Hame retardant polypropylene, black, meets UL94V-0 = 7 : 
Diplomat One-piece die-cast aluminum, black Injection molded of flame retardant polycarbonate, black, meets UL94V-0 = 1 yellow Card recognized, file No. £31293. 
Falcon One-piece die-cast aluminum, black Injection molded of flame retardant polycarbonate, black, meets UL94V-0 = 2. CSAcertified, file No. LR52898. 
Maltese One-piece die-cast aluminum, black Injection molded of flame retardant polycarbonate, black, meets UL94V-0 _ 3. TUV catified, file No. BN60950. 
Mejor One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 _ 4. TUV approval pending. 
Patriot One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 — 5. VDEMarks license No. 1126. 
Tarzan Flame retardant, black, phenolic Fame retardant polycarbonate, black = 6. VDE Marks license No. 1354. 
Caravel One-piece die-cast aluminum, black Polycarbonate, black, meets UL94V-0 _ 7. TUV approved, file No. R97229. 
Biscuit Blower Black, meets UL94V-0. Polypropylene, black, meets UL94V-2 — 
Connection Voltage Power | Running Dimensions Life(F) Approvals igi-Key Price Each Comair Finger Price 
Fig. Model Type Bearing | Nom. Range |(Watts)| Current RPM CFM (mm) Expectancy (See Above) Part No. 1 25 Model No.} Guards Each 
AC Fans 
Lead Wires | Sleeve | 115 _ 7/6 .08/.07A | 2200/2600 23/27 80x42 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 R093-ND 26.20 21.62 | SU2EI OR180-ND 85 
Terminal Sleeve | 115 _ 13/11 -19/.15A | 2750/3250 28/34 80x42 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 R097-ND 25.90 21.37 | SU2A5 CR180-ND 85 
Lead Wires | Sleeve | 115 = 13/11 .19/.15A | 2750/3250 28/34 80x42 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 OR091-ND 24.80 20.46 | SU2A1 R180-ND 85 
Lead Wires Ball 115 = 13/11 -19/.15A | 2750/3250 28/34 80x42 73,000 hrs. @40°C 1,2,5 R103-ND 29.00 23.93 | SU2BI R180-ND 85 
Terminal Ball 115 = 13/11 .19/.15A | 2750/3250 28/34 80x42 73,000 hrs. @40°C 1,2,5 OR105-ND 29.00 23.93 | SU2B5 R180-ND 85 
1 Sprite Lead Wires | Sleeve | 115 = 7/6 .07/.06A | 1700/1950 15/18 80x42 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 OR108-ND* 26.80 22.11 SU2C7 OR180-ND 85 
Lead Wires | Sleeve — 220/230 | 14/13 | .09/.08A | 2750/3250 28/34 80x42 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 OR250-ND* 25.40 20.96 | SUSAT CR180-ND 85 
Lead Wires | Sleeve | 115 _ 7/6 .07/.06A | 1750/1900 17/20 80x42 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 OR251-ND* 25.40 20.96 | SU2C1 OR180-ND 85 
Terminal Sleeve — 220/230 | 14/13 | .09/.08A | 2750/3250 28/34 80x42 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 OR252-ND* 26.40 21.78 | SU8A5 R180-ND 85 
Terminal Sleeve | 115 — 7/6 .07/.06A | 1750/1900 17/20 80x42 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 R253-ND* 26.70 22.03 | SU2C5 OR180-ND 85 
Lead Wires Ball — 220/230 | 14/13 | _.09/.08A | 2750/3250 28/34 80x42 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 OR255-ND* 37.92 31.29 | SUSBI CR180-ND 85 
Terminal Sleeve | 115 _ 77 .07/.06A | 1640/1660 55/57 120x38 55,000 hrs. @40°C 1,2 CR113-ND 27.00 2228 | WR2AI OR210-ND 1.79 
1 Whisper Terminal Sleeve | 115 = 11/10 | .12/.11A | 2100/2400 70/80 120x38 55,000 hrs. @40°C 132: OR114-ND 27.00 22.28 | WR2H1 R210-ND 1.79 
Terminal Sleeve — 220/230 | 12/12 |_.07/.07A | 1590/2000 53/62 120x38. 55,000 hrs. @40°C 1,2 CR116-ND 27.50 22.69 _ | WR3AI OR210-ND 1.79 
Terminal Sleeve | 115 = 6/6 .07/.06A | 1450/1500 48/50 119x39 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 OR117-NDt 27.40 22.61 WX2A1 OR210-ND 1.79 
1 | Whisper XL Terminal Sleeve | 115 = 10/9 -11/.10A | 1900/2000 65/70 119x39 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 OR119-NDt 27.40 22.61 Wx2M1 OR210-ND 1.79 
Terminal Sleeve | 115 _ 15/13 | .19/.15A | 2200/2500 70/83 119x39 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 R118-NDt 27.40 22.61 WX2H1 OR210-ND 1.79 
Terminal Sleeve —___ 220/230 | 14/13 | .10/.09A | 2200/2500 70/83 119x39 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 OR256-NDt 27.40 22.61 WX3H1 OR210-ND 1.79 
Terminal Sleeve | 115 _ 15/14 | .19/.16A | 2650/3100 | 88/105 120x38 55,000 hrs. @40°C 1,2 OR122-ND 24.30 20.05 | MU2A1 OR210-ND 1.79 
. Terminal Ball 115 = 15/14 | .19/.16A | 2650/3100 | 88/105 120x38 85,000 hrs. @40°C 1,2 OR124-ND 35.90 29.62 | MU2B1 R210-ND 1.79 
Muttin Terminal Sleeve — 220/230 | 15/14 | .10/.09A | 2650/3100 | 88/105 120x38 55,000 hrs. @40°C 1,2 R123-ND 24.30 20.05 | MUSA1 OR210-ND 1.79 
Terminal Ball — 220/230 | 15/14 | .10/.09A | 2650/3100 | 88/105 120x38 85,000 hrs. @40°C 43.2) OR125-ND 35.90 29.62_| MUSB1 R210-ND 1.79 
Terminal Sleeve | 115 _ 17/15 | .20/.18A | 2700/3100 | 92/108 119x39 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 R128-NDt* 25.60 21.12 | MX2A1 OR210-ND 1.79 
Terminal Ball 115 = 17/15 | .20/.18A | 2700/3100 | 92/108 119x39 83,000 hrs. @40°C 1,2,5 OR132-NDt* 37.80 31.19 | MX2B1 R210-ND 1.79 
1 Muffin XL Terminal Sleeve | 115 = 17/15 | .20/.18A | 2700/3100 | 98/115 119x39 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 R126-NDt 25.60 21.12 | MxX2A3 R210-ND 1.79 
Terminal Ball 115 = 17/15 | .20/.18A | 2700/3100 | 98/115 119x39 83,000 hrs. @40°C 1,2,5 OR130-NDt 37.80 31.19 | MX2B3 R210-ND 1.79 
Terminal Sleeve — 220/230 | 17/16 | .10/.09A | 2700/3100 | 98/115 119x39 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 R257-NDt 25.70 21.21 MX3A3 R210-ND 1.79 
Terminal Ball — 220/230 | 17/16 |_.10/.09A | 2700/3100 | 98/115 119x39 55,000 hrs. @40°C 1,2,5 R258-NDt 37.80 31.19 | MX3B3 R210-ND 1.79 
Diplomat. Terminal Ball — 220/230 | 26/30 |_.13/.20A | 2850/3350 _| 150/170 133x91 50,000 hrs. @40°C 1,2,3 R314-ND 64.89 55.88 | DAF/7B2 = = 
Falcon Terminal Ball 115 = 41.4 .36A 3400 300 172x655 40,000 hrs. @50°C 1,2,3 OR309-NDt 72.90 62.78 | FA2B3 OR196-ND 3.06 
Terminal Ball — 220/230 | 41.4 18A 3400 300 172x55 40,000 hrs. @50°C 1,2,3 R310-NDt 72.88 62.76_| FA77B3 OR196-ND. 3.06 
3 Maltese Terminal Ball 115 = 41.4 .36A 3400 300 172x150x55 | 40,000 hrs. @50°C. 1,2,7 R311-NDt 72.90 62.78 | MA2B3 OR196-ND 3.06 
Terminal Ball — 220/230 | 41.4 -18A 3400 300 172x150x55_| 40,000 hrs. @50°C. 42)7. 0R312-NDt 72.90 62.78 | MA77B3_| CRI96-ND 3.06 
3 Major Terminal Ball 115 — 30/31 -27/.26A | 2850/3350 | 200/235 | 172x150x51 5 yrs. @25°C 1,2,6 OR134-NDt 57.86 46.44 | MR2B3 OR196-ND 3.06 
Terminal Ball — 220/230 | 26/30 |_.13/.14A | 2850/3350 | 200/235 | 172x150x51 5S yrs. @25°C 1,2,6 OR135-NDt 58.15 46.67_ | MR77B3_| CR196-ND 3.06 
: Terminal Ball 115 — 30/31 -27/.26A | 2850/3350 | 200/235 172x51 5S yrs. @25°C 1,2,6 CR136-NDt 57.86 46.44 | PT2B3 R206-ND 2.72 
2 Patriot Terminal Ball — 220/230 | 26/30 | _.13/.14A | 2850/3350 | 200/235 172x51 53,000 hrs. @40°C 1,2,6 OR137-NDt 61.20 50.49 | PT77B3 OR206-ND 2.72 
Terminal Ball 115 — 90/85 ) 1.4/1.2A | 2820/3350 | 280/340 176x112 25,000 hrs. @40°C 1,2,4 R140-ND 78.05 65.79 | TNE2A R179-ND 6.56 
1 Tarzan Terminal Ball — 220/230 | 82/85 | .65/.60A | 2820/3350 | 280/340 176x112 25,000 hrs. @40°C 1,2,4 OR141-ND 78.05 65.79 | TNEBA OR179-ND 6.56 
Leadwire Ball 115 = 90/85 | 1.4/1.2A | 2820/3350 _| 280/340 176x112 25,000 hrs. @40°C 1,2,4 CR259-ND 88.20. 72.77_ | TNE2C CR179-ND 6.56 
Lead Wires Ball 115 = 65 -48/.50A | 1400/1650 | 455/550 254x89 54,000 hrs. @40°C 1,2,3 OR144-NDt 57.75 47.03 | QE2L2 OR182-ND 1.89 
2 Caravel Terminal Ball 115 _ 65 -48/.50A | 1400/1650 | 455/550 254x89 54,000 hrs. @40°C 1,2,3 OR145-NDt 59.50 4845 | QE2T2 CR182-ND 1.89 
Terminal Ball — 220/230 | 55 .24/.25A | 1400/1650 | 455/550 254x89 54,000 hrs. @40°C 1,2,3 OR147-NDt 59.50 48.45 | QLE3T2 R182-ND 1.89 
4 Biscuit Terminal Sleeve | 115 _ 17/16 | .19/.17A | 2500/2700 20/22 120x40 55,000 hrs. @40°C 1,2 OR148-ND 34.00 27.63 | BI2A1 = = 
Blower Terminal Sleeve —___ 220/230 | 15/14 | .09/.08A | 2500/2700 20/22 120x40 55,000 hrs. @40°C 132 OR149-ND 34.00 27.63 | BISA = = 


+ Feathered Edge for lower noise * Reverse Flow 


OSUNON Ac Axial Fans 


The Best Choice For Industrial Equipment and Home Appliance. SUNON Axial AC Fans are equipped with 
a shaded-pole motor, die-cast aluminum frame, and UL 94V-0 rated injection molded non-flammable 
thermoplastic impeller, and is the most reliable AC Fan in the field. SUNON AC Fans are available in both 
life-lubricated ball bearing systems and oil-impregnated sintered sleeve bearing systems to meet the 
diverse needs of the market. Features: + Frame: Die cast aluminum = Insulation: Class B integral ground 
system rated @ 120°C + Insulation Resistance: 500 Megohms, minimum at 500VDC + Operating 
Temperature: -10° to + 70°C Applications: Game Machines, Copy Machines, Medical Equipment, Vending 
Machines, Packing Equipment, Air Conditioners, Heaters, Manufacturing Equipment & Electric Products. 


Connection Voltage Power Current Dimensions Digi-Key Price Each Sunon 
Fig. Type Bearing Nom. Range (Watts) Amp RPM CFM (mm) Wt.(g) | Part No. a 10 25 Part No. 
Terminal Ball 115 22/20 0.26/0.24 2850/3150 97/117 120x38mm. 550 259-1093-ND. 14.15 11.82 11.07 SP100A-1123XBT 
Terminal Ball 115 20/18 0.21/0.18 2750/3050 87/107 120x38mm. 550 259-1094-ND. 14.15 11.82 11.07 SP101A-1123HBT 
Terminal Ball 115 11/11 0.13/0.11 2150/2300 72/78 120x38mm. 550 259-1095-ND. 14.15 11.82 11.07 SP103A-1123LBT 
Terminal Sleeve 115 22/20 0.26/0.24 2700/3100 95/115 120x38mm 550 259-1096-ND. 11.16 9.32 8.73 SP100A-1123XST 
Terminal Sleeve 115 20/18 0.21/0.18 2550/2900 85/105 120x38mm. 550 259-1097-ND. 11.16 9.32 8.73 SP101A-1123HST 
1 Terminal Sleeve 115 41/11 0.13/0.11 2000/2200 70/76 120x38mm 550 259-1098-ND. 11.16 9.32 8.73 SP103A-1123LST 
Lead Wires Ball 115 14/12 0.15/0.13 2400/2850 24/31 80x38mm 340 259-1099-ND. 14.69 12.27 11.49 SF11580A-1083HBL 
Lead Wires Sleeve 115 14/12 0.15/0.13 2300/2750 23/30 80x38mm 340 259-1100-ND. 11.91 9.95 9.32 SF11580A-1083HSL 
Lead Wires Ball 220/240 14/13.5 0.07/0.06 2400/2850 24/31 80x38mm. 340 259-1101-ND. 14.69 12.27 11.49 SF23080A-2083HBL 
Lead Wires Sleeve 220/240 14/13.5 0.07/0.06 2300/2750 23/30 80x38mm 340 259-1102-ND. 11.91 9.95 9.32 SF23080A-2083HSL 
Lead Wires Ball 115 13/12 0.12/0.11 2350/2850 30/37 92x25mm. 280 259-1103-ND. 14.69 12.27 11.49 SF11592A-1092HBL 
Lead Wires Sleeve 115 13/12 0.12/0.11 2250/2750 29/36 92x25mm 280 259-1104-ND. 11.82 9.87 9.25 SF11592A-1092HSL 
Terminal Ball 115 27/29 0.24/0.26 2800/3200 202/239 172x150x51mm. 908 259-1105-ND. 60.66 35.01 32.78 A1175-HBT-TC 
2 Lead Wires Ball 115 27/29 0.24/0.26 2800/3200 202/239 172x150x51mm. 908 259-1106-ND. 60.66 35.01 32.78 A1175-HBL-TC 
Lead Wires Ball 220/240 26/31 0.12/0.15 2800/3200 202/239 172x150x51mm 908 259-1107-ND. 60.66 35.01 32.78 A2175-HBL-TC 
Terminal Ball 220/240 26/31 0.12/0.15 2800/3200 202/239 172x150x51mm 908 259-1108-ND. 60.66 35.01 32.78 A2175-HBT-TC 
Lead Wires Ball 115 25/28 0.25/0.25 1400/1600 600/665 254x90mm 2000 259-1109-ND. 103.22 79.43 74.38 A1259-MBL-TC 
3 Terminal Ball 115 25/28 0.25/0.25 1400/1600 600/665 254x90mm 2000 259-1110-ND. 103.22 79.43 74.38 A1259-MBT-TC 
Lead Wires Ball 220/240 30/30 0.15/0.13 1400/1650 600/665 254x90mm 2000 259-1111-ND. 103.22 79.43 74.38 A2259-MBL-TC 
Terminal Ball 220/240 30/30 0.15/0.13 1400/1650 600/665 254x90mm 2000 259-1112-ND 103.22 79.43 74.38 A2259-MBT-TC 


Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


926 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


OSUNON Thin Cooling Fans and Blowers 


General 
Motor: Patented brushless DC motor 


Bearing: Precision, life-lubricated ball 
bearing system; Precision, oil-impregnated 


Safety Protection: Hectronic locked rotor 
protected 


on 
Life Expectancy: 30,000 hours 
Blower Features 


| B | design sah eae weet see died Operating Temperature: -10°C to +70°C Exceptional cooling performance, radiating 
Fan Housing: Injection molded non- (med @100°O eT for sleeve bearing version; -20°C to +80°C Hower with one directional exhaust 
i a for ball bearing version (fans); 0°C to i ipa nas 
aoe black thermoplastic UL 94V-O | ewation Resistance: More than 500M 270°C blowers)” (fans) + Low noise via highly efficient fan blade 
9 ; ohm between internal stator and lead wire design 
Blower Housing: See Below (+) measured by DC500V Storage Temperature: -40°C to +70°C .) ow power consumption and high motor 
Impeller: Injection molded non-flammable Dielectric Strength: SOOVAC for one (fans); -20°C to +70°C (blowers) efficiency through radial gap type motor 
black thermoplastic UL 94V-O rating minute Operating Voltage: Rated voltage +15% design 
Dim. Operating Motor Air Static Pressure Noise 
(mm) Voltage Voltage Bearing No. of Current Input | Speed Flow (@1” or Pressure Digi-Key Price Each Sunon 
AxB (VDC) (VDC) Type Poles (A) (W) (RPM) | (CFM) 25.4mm — H20) (dBA) Part No. i 10 25 50 | Part No. 
Plastic Ultra-Thin Brushless DC Fans 
17x8 5 46 Ball 8 0.09 0.60 12000 0.80 0.12 25 259-1116-ND 15.39 11.62 10.88 10.23 | KDE0517PDB2-8(2)(V) 
20x8 5 4-6 Ball 8 0.11 0.55 15000 1.90 0.18 29 259-1081-ND. 15.69 11.62 10.88 10.23 | KDE0501PDB1-8(2)(V) 
0.09 0.60 12000 1.00 0.15 26.5 259-1117-ND 15.39 11.62 10.88 10.23 | KDE0501PDB2-8(2)(V) 
0.16 0.8 13000 3.0 0.22 31 259-1189-ND NEW! 12.80 9.48 8.88 8.35 | KDED502PEB1-8(MS.N) 
25x6 5 3-6 Ball 8 0.11 0.6 11500 27 0.18 26 259-1187-ND NEW! 12.75 9.48 8.88 8.35 | KDE0502PEB2-8(MS.N) 
0.08 0.4 7000 1.4 0.07 16 259-1115-ND 13.70 10.15 9.51 8.94 | KDE0502PEB3-8(MS.N) 
4-6 0.11 0.90 9500 4.90 0.15 25 259-1119-ND. 12.56 9.50 8.88 8.36 | KDE0503PEB1-8(MS.N) 
30x6 5 3-6 Ball 8 0.15 0.75 7500 43 0.08 24.5 259-1190-ND NEW! 12.56 9.50 8.88 8.36 | KDE0503PEB2-8(MS.N) 
3.5-6 0.07 0.35 5500 24 0.06 16.5 259-1191-ND NEW! 12.56 9.50 8.88 8.36 _| KDE0503PEB3-8(MS.N) 
0.21 1.0 7000 5.9 0.10 32 259-1192-ND NEW! 12.41 9.51 8.89 8.36 | KDED504PEB1-8(MS) 
40x6 5 3-6 Ball 8 0.11 0.55 6000 5.3 0.07 28 259-1184-ND NEW! 12.41 9.51 8.89 8.36 | KDED504PEB2-8(MS) 
0.09 0.45 5000 45 0.06 23 259-1186-ND NEW! 12.41 9.51 8.89 8.36 | KDE0504PEB3-8(MS) 
Plastic Thin Brushless DC Fans 
20x10 5: 4-6 Ball 8 0.12 0.6 10000 1.45 0.15 22 259-1125-ND. 11.88 8.76 8.19 7.70_| KDE0501PFR2-8.N(2)(V) 
0.12 0.9 10000 24 0.16 24 259-1012-ND 12.80 9.51 8.89 8.36 | KDE0502PFB1-8V 
5 46 Ball 8 0.12 0.6 10000 2.0 0.16 24 259-1062-ND 12.80 9.51 8.89 8.36 | KDED502PFR2-8V 
25x10 0.06 0.3 7000 1.3 0.09 23 259-1013-ND 12.80 9.51 8.89 8.36 | KDE0502PF33-8V 
0.10 1.7 10000 24 0.16 24 259-1014-ND. 12.80 9.51 8.89 8.36 | KDE1202PFB1-8V 
12 10.2-13.8 Ball 8 0.10 72 10000 2.0 0.16 24 259-1063-ND 12.80 9.51 8.89 8.36 | KDE1202PFR2-8V 
0.08 0.9 7000 1.3 0.09 23 259-1015-ND 12.80 9.51 8.89 8.36 | KDE1202PFR3-8V 
0.18 0.9 9500 3.5 0.14 22.5 259-1016-ND. 12.80 9.51 8.89 8.36 | KDE0503PFB81-8V 
5 46 Ball 8 0.12 0.6 8000 3.0 0.11 20.5 259-1064-ND. 12.80 9.51 8.89 8.36 | KDE0503PFR2-8V 
0.06 0.3 5500 23 0.07 18.5 259-1017-ND 12.80 9.94 9.30 8.74 | KDE0503PF83-8V 
30 x 10 0.13 96 9500 3.5 0.14 22.5 259-1018-ND 12.80 9.51 8.89 8.36 | KDE1203PFB1-8V 
° 12 10.2-13.8 Ball 8 0.12 84 8000 3.0 0.11 20.5 259-1065-ND. 12.80 9.51 8.89 8.36 | KDE1203PFR2-8V 
0.08 0.9 5500 23 0.07 18 259-1019-ND 12.80 9.94 9.30 8.74 | KDE1203PFR3-8V 
0.20 1.0 7500 65 0.12 25.5 259-1185-ND NEW! 13.81 10.81 10.11 9.50 | KDE0535PFB1-8(MS)OC 
5 3.5-6 Ball 8 0.14 0.7 6000 5.2 0.08 21 259-1188-ND NEW! 13.81 10.81 10.11 9.50 | KDE0535PFB2-8(MS)OC 
0.07 0.35 4500 3.8 0.05 18 259-1182-ND NEW! 13.81 10.81 10.11 9.50 | KDE0535PFB3-8(MS)OC 
0.08 1.0 7500 | 65 0.12 25.5 259-1183-NDNEW! 1381 1081 = 10.11 9.50 | KDE1235PFB1-8(MS) 
35x10 12 5-13.8 Ball 8 0.06 07 6000 | 5.2 0.08 19.5 259-1181-NDNEW! 1381 1081 10.11 9.50 | KDE1235PFB2-8(MS) 
0.06 0.7 4500 3.8 0.05 18 259-1180-ND NEW! 13.81 10.81 10.11 9.50 | KDE1235PFB3-8(MS) 
0.15 0.7 7000 6.6 0.17 25 259-1132-ND 6.26 4.42 4.22 3.87 | KDE0504PFS1-8 
5 46 Sleeve 8 0.11 0.6 6000 5.6 0.13 24 259-1133-ND 6.26 4.42 4.22 3.87 | KDE0504PFS2-8 
0.08 0.4 4500 45 0.09 22.8 259-1134-ND 6.26 4.42 4.22 3.87 | KDE0504PFS3-8 
5 3-6 Ball 8 0.07 0.35 6100 5A 0.12 30.3 259-1260-ND NEW! 7.47 5.35 5.09 4.74 | KDE0504PFB2-8A(MS) 
4516 5-13.8 Sleeve 0.12 14 7400 73 0.17 30.3 259-1199-ND NEW! 6.26 4.42 422 3.87 | KD1204PFS1H 
5-13.8 Ball 0.12 14 8400 83 0.19 34.4 259-1193-ND NEW! 7.47 535 5.09 4.74 | KD1204PRB1H 
49 5-13.8 Ball 4 0.09 14 6600 | 65 0.15 27 259-1205-ND NEW! 747 5.35 5.09 4.74 | KD1204PFB2H 
6-13.8 Sleeve 0.09 11 5500 49 0.11 25 259-1208-ND NEW! 6.26 4.42 4.22 3.87 | KD1204PFS2 H 
5-13.8 Ball 0.05 0.6 5200 47 0.10 24 259-1198-ND NEW! 7.47 5.35 5.09 4.74 | KD1204PFB3 H 
6-13.8 Sleeve 0.06 0.7 4200 42 0.08 22 259-1200-ND NEW! 6.26 4.42 4.22 3.87 | KD1204PFS3 H 
5 46 Sleeve 8 0.12 0.6 5200 it 0.11 27 259-1144-ND 6.38 450 4.21 3.96 | KDED545PFS2-8 
5 46 Bal 8 0.16 0.8 6300 9 0.155 29 259-1145-ND. 7.67 5.50 5.23 4.87 | KDE0545PFB1-8 
0.12 0.6 5500 75 0.12 28 259-1146-ND 7.83 5.61 5.34 4.97 | KDE0545PFR2-8 
45X10 5-13.8 Ball 0.12 1.4 7100 9.5 0.16 33.8 259-1197-ND NEW! 7.83 5.61 5.34 4.97 | KD1245PFB1 H 
5-13.8 Ball 0.06 0.7 4400 61 0.10 23 259-1199-ND NEW! 6.26 4.42 4.22 3.87 | KD1204PFS1 H 
12 6-13.8 Sleeve 4 0.10 1.2 5300 7A 0.12 25.2 259-1202-ND NEW! 6.38 4.50 4.21 3.96 | KD1245PFS2 H 
5-13.8 Ball 0.09 11 5900 8 0.13 29 259-1207-ND NEW! 7.83 5.61 5.34 4.97 | KD1245PFB2 H 
5-13.8 Ball 0.09 1.1 5900 8.0 0.13 29 259-1196-ND NEW! 7.83 5.61 5.34 4.97 | KD1245PFB3 H 
0.17 0.9 5400 10.25 0.11 31.5 259-1154-ND. 8.54 6.13 5.83 5.42 | KDE0505PFB1-8(MS) 
5 46 Ball 8 0.13 0.6 4700 9.2 0.10 30 259-1155-ND 7.98 5.72 5.44 5.07 | KDE0505PFB2-8(MS) 
0.09 0.4 3800 L2 0.07 22 259-1156-ND 8.54 6.13 5.83 5.42 | KDEQ505PF83-8(MS) 
5 46 Ball 4 0.38 19 5300 | 127 0.16 27.8 259-1161-ND 855 6.31 6.00 _5.59 | KDED505PHB2 
50x10 5 46 a 8 0.17 0.9 5100 9.6 0.105 30.5 259-1258-ND NEW! 6.76 477 4.47 4.20 | KDEDSO5PFS1-8 
sais 0.13 0.6 4300 8 0.09 29 259-1259-ND NEW! 6.76 477 4.47 4.20 | KDED505PFS2-8 
5-13.8 Ball 0.13 16 6000 | 11.4 0.12 34.7 259-1195-ND NEW! 798 572 5.44 5.07 | KD1205PFB1H 
ip 5-13.8 Ball i 0.10 12 5000 | 9.5 0.10 28.9 259-1201-ND NEW! 7.98 572 5.44 — 5.07 | KD1205PFB2H 
6-13.8 Sleeve 0.09 14 4500 85 0.09 26 259-1206-ND NEW! 6.76 4.77 447 4.20 | KD1205PFS2H 
5-13.8 Ball 0.07 0.8 4200 8.0 0.08 24.3 259-1194-ND NEW! 7.57 5.41 5.15 4.80 | KD1205PFB3H 
50x 15 12 5-13.8 Sleeve 4 0.08 1.0 4700 13 0.17 29 259-1203-ND NEW! 7.01 5.06 4.83 4.43 | KD1205PHS2 H 
. 8-13.8 Ball 0.06 0.7 3700 10.2 0.12 22.5 259-1204-ND NEW! 8.55 6.31 6.00 5.59 | KD1205PHB3 H 
Thin Miniature Brushless DC Blowers 
0.125 0.60 10000 0.7 0.23 24 259-1165-ND* 12.65 9.51 8.89 8.36 | BO502PFR2-8(MS) 
25x10 5 46 Ball 8 0.2 0.9 7000 | 0.90 0.37 25 259-1166-NDt 1285 9.63 915 8.53 | BOS502AFBI-8(MS) 
0.125 0.60 10000 0.7 0.23 24 259-1167-ND* 12.85 9.63 9.15 8.53 | BO502AFB2-8(MS) 
0.125 0.65 8000 1.00 0.27 20.5 259-1168-ND* 12.65 9.51 8.89 8.36 | BO503PFB2-8(MS) 
30x 10 5 46 Ball 8 0.22 0.95 | 7000 | 1.20 0.38 22.5 259-1169-NDt 1285 9.63 915 8.53 | BOSO3AFBI-8(MS) 
0.125 0.65 8000 1.00 0.27 20.5 259-1170-ND* 12.85 9.63 9.15 8.53 | BOS03AFB2-8(MS) 
Ultra-Thin Miniature Brushless DC Blowers 
35x 4.8 5 46 Ball 8 0.16 0.8 9500 1.2 0.33 30 259-1087-NDt 17.47 14.23 13.33 12.53 | GB0535ACB1-8 OC 
; 0.07 0.35 | 7500 | 0.95 0.22 24 259-1088-NDt 1747 14.23 13.33 12.53 | GB0535A082-8 OC 
35x6 5 46 Ball 8 0.12 0.6 8500 1.4 0.32 31 259-1089-NDt 17.47 14.23 13.33 12.53 | GB0535AEB1-8 OC 
0.08 0.4 7000 1.15 0.22 25 259-1190-NDt 12.56 9.50 8.88 8.36 _| GB0535AEB2-8 OC 
0.12 0.6 8000 | 1.6 0.31 33 259-1091-NDt 17.47 1423 13.54 — 12.53 | GB0535ADB1-8 OC 
35x7 5 46 Ball 8 0.08 0.4 6500 1.3 0.22 25 259-1092-NDt 17.47 14.23 13.33 12.53 | GB0535ADB2-8 OC 
0.09 0.45 7000 0.7 0.135 23 259-1176-NDt 12.85 9.63 9.15 8.53 | BOS35ADB2-8(MS) 


* Plastic Housing (Fan Blades - PBT 94V-O) 


t+ Aluminum Housing (Fan Blades - PBT 94V-O) 


Please Note: Custom Fan Cable Assemblies available upon request. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Qualtek ELECTRONICS CORP. Fan Accessories 


Fig. 2 


0.76 Thick 
steel plate 


B—+| 


©118.364 


24.57 
(PT.# CR-230:03.98) 


Dim. (mm) Fits Fan Center No. of Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. A B Thick | Size(mm) | Dim.(mm) |Rings| Material | Part No. 1 25 50 | Part No. 
Finger Guards 
109.47 104.78 4.83 120 Sq. 57 open 3 Metal CR178-ND 1.00 84 76 | 08146 
1 76.96 71.37 3.89 80 Sq. 50 open 3 Metal CR180-ND 85 71 65 | 08153 
209.55 173.99 8.38 254 Dia. 102 open 5 Metal CR182-ND 1.89 1.71 1.53 | 08154 
2 158.75 161.92 6.10 150 Dia. 74 solid 6 Metal CR206-ND 2.72 2.29 2.07 | 08152 
158.75 161.92 6.10 171.5 Dia. 74 solid 5 3/4 Metal CR196-ND 3.06 2.58 2.33 | 08151 
3 124.46 113.28 5.92 127 Dia. 14 open 9 Metal CR200-ND 2.03 1.71 1.55 | 08150 
4 115.06 104.65 6.60 120 Sq. 25.4 solid 6 Plastic CR280-ND 89 75 -68 | 09120-G 
5 115.06 104.65 2.54 120 Sq. 32 solid 5 Plastic CR315-ND 1.40 1.18 1.07 | 09122-G 
6 115.06 104.65 6.60 120 Sq. 45 solid 5 Plastic CR281-ND 1.28 1.08 -98 | 09121-G 
ra 117.35 104.78 5.21 120 Sq. 33 solid 7 Metal CR210-ND 1.79 1.51 1.36 | 08141 
89.41 82.42 4.95 92 Sq. 14 open 6 Metal CR220-ND 92 .78 70 | 08174 
53.10 50.04 4.95 60 Sq. 14 open 4 Metal CR221-ND 71 60 -54 | 08147 
8 222.25 173.99 6.35 254 Dia. 76.2 solid 9 Metal CR223-ND 3.67 3.32 2.97 | 08127 
115.6 104.8 5.66 120 Dia. 17.5 open 8 Metal CR224-ND 1.11 93 -84 | 08170 
76.20 71.37 4.95 80 Dia. 17.4 open 5 Metal CR229-ND 81 69 -62 | 08172 
29.21 32.00 4.80 40 Dia. 15.875 open 2 Metal CR230-ND 64 54 49 | 08149 
9 39.88 32.00 4.83 40 Sq. 12 open 3 Plastic CR285-ND 43 37 -33 | 09150-G 
59.94 50.04 6.35 60 Sq. 5 solid 3 Plastic CR225-ND 47 40 -36 | 09250-G 
80.01 71.37 6.35 80 Sq. 15 solid 3 Plastic CR226-ND 2 61 -55 | 09325-G 
10 79.76 71.37 3.05 80 Sq. 32 solid 5 Plastic CR282-ND 58 49 -44 | 09080-G 
91.95 82.55 6.35 92 Sq. 31.5 solid 4 Plastic CR227-ND 80 67 61 | 09362-G 
118.11 104.65 744 120 Sq. 25 solid 6 Plastic CR228-ND 98 83 -75 | 09450-G 
Fits Fan Digi-Key Price Each Qualtek 
Fig. | Description Size (mm) Part No. 1 25 50 | Part No. 
Filters and Filter Accessories 
9 | Finger Guard Assembly (30 PPI) 40 Square CR286-ND 1.00 84 76 |09150-F/30 
9 | Finger Guard Assembly (45 PPI) 40 Square CR287-ND 1.00 84 76 |09150-F/45 
— |Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 40 Square CR324-ND 2.15 1.81 1.64 |09150-M/30 
— |Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 40 Square CR325-ND 2.15 1.81 1.64 |09150-M/45 
9 | Finger Guard Assembly (30 PPI) 60 Square CR283-ND 1.24 1.05 .95 |09250-F/30 
9 | Finger Guard Assembly (45 PPI) 60 Square CR284-ND 1.24 1.05 .95 |09250-F/45 
— |Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 60 Square CR326-ND 2.23 1.87 1.70 |09250-M/30 
— |Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 60 Square CR327-ND 2.23 1.87 = 1.70 |09250-M/45 
10 | Filter Guard Assembly (30 PPI) 80 Square CR212ND 1.43 1.21 1.09 |09325-F/30 
10 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 80 Square CR214-ND 1.43 1.21 1.09 |09325-F/45 
— |Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 80 Square CR213-ND 1.61 1.36 1.23 |09325-M/30 
— |Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 80 Square CR215-ND 1.61 1.36 1.23 |09325-M/45 
10 | Filter Guard Assembly (30 PPI) 92 Square CR328-ND 3.19 2.89 2.59 |09362-F/30 
10 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 92 Square CR329-ND 3.19 2.89 2.59 |09362-F/45 
— |Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 92 Square CR330-ND 2.58 2.17 1.96 |09362-M/30 
— |Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 92 Square CR331-ND 2.58 2.17 1.96 |09362-M/45 
10 | Filter Guard Assembly (30 PPI) CR216-ND 2.19 1.84 1.67 |09450-F/30 
10 | Filter Guard Assembly (45 PPI) 119 & 120 CR218-ND 2.19 1.84 1.67 |09450-F/45 
— |Replacement Filter Element (30 PPI) - Pkg. of 5 Square CR217-ND 2.08 1.75 1.58 |09450-M/30 
— |Replacement Filter Element (45 PPI) - Pkg. of 5 CR219-ND 2.08 1.75 1.58 |09450-M/45 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 
60 R373-ND 5.38 4.87 4.36 |06250-SS 
Dim.:A: 64.26, B: 51.82 Sauare ones eect a . 
Filter/Screen, Aluminum (Washable) 80 Square CR233-ND 335 3.03 2.71 |06325-M 
Dim.: A: 83.82, B: 71.37 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 80 Square CR374-ND 5.52 5.00 4.48 |06325-SS 
Dim.:A: 83.82, B: 71.37 
11 | Filter/Screen, Aluminum (Washable) 92 R234-ND 74 9 03 |06362-M 
Dim.: A: 91.95, B: 82.42 Square: oe DHE SS 8s ‘ 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 92 Square CR375-ND 569 5.15 4.61 |06362-SS 
Dim.: A: 91.95, B: 82.42 
Filter/Screen; Aluminum (Washable) 120 Square CR235-ND 4.15 3.76 3.36 |06450-M 
Dim.: A: 118.87, B: 104.77 
Filter/Screen, Stainless Steel (Washable) 
120 R376-ND 8.53 7.72 6.91 |06450-SS 
Dim.: A: 118.87, B: 104.77 “ae eas ors 
Plug Cord Sets - SPT-1 (18/2) 
Straight On Plug and Cord — 24” (60.96cm) Fits all Diplomat, Falcon, | CR197-ND 92 78 -70 |07100-24 
12A| Straight On Plug and Cord — 36” (91.44cm) Maltese, Major, Patriot, | CR198-ND = 1.04 88 -80 |07100-36 
Straight On Plug and Cord — 50” (127.00cm) Tarzan, Caravel,and CR199-ND__ 1.19 1.00 -91_|07100-50 
Straight On Plug and Cord — 24” (60.96cm) Biscuitmodel fans CR361-ND 1.63 1.37 1.24 |07100-SP024 
2B | Straight On Plug and Cord — 36” (91.44cm) with Terminal CR362-ND 1.80 1.52 1.37 |07100-SP036 
Straight On Plug and Cord — 72” (182.88cm) Connections CR363-ND 2.38 2.00 1.81 |07100-SP072 
143A 45° Angle Plug and Cord — 24" (60.96cm) Fits all AC Fans CR318-ND 1.65 1.39 1.26 |07145-24 
45° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) with Terminal CR319-ND_ 1.80 1.52 1.37 |07145-36 
3B 45° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) Connection CR365-ND 1.80 1.52 1.37 |07145-SP036 
45° Angle Plug and Cord — 72” (182.88cm) Type CR366-ND 2.38 2.00 1.81 |07145-SP072 
90° Angle Plug and Cord — 12” (30.48cm) Fits all CR320-ND 1.58 1.33 1.20 |07190-12 
14A| 90° Angle Plug and Cord — 24” (60.96cm) AC Fans CR321-ND 1.65 1.39 1.26 |07190-24 
90° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) with CR322-ND_ 1.80 1.52 1.37 |07190-36 
90° Angle Plug and Cord — 24” (60.96cm) Terminal CR367-ND 1.63 1.37 1.24 |07190-SP024 
114B | 90° Angle Plug and Cord — 36” (91.44cm) Connection CR368-ND 1.80 1.52 1.37 |07190-SP036 
90° Angle Plug and Cord — 72" (182.88cm) Type CR369-ND 2.38 2.00 1.81 |07190-SP072 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 12” (30.48cm) Fits CR323-ND 1.58 1.33 1.20 |07199-12 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 24” (60.96cm) all CR170-ND 92 78 70 |07199-24 
15A| 90° Angle T-Style Plug and Cord — 36” (91.44cm) AC Fans CR175-ND 1.04 88 -80 |07199-36 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 72” (182.88cm) with CR337-ND 1.61 1.36 1.23 |07199-72 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 96” (243.84cm) Terminal CR338-ND 1.91 1.61 1.46 |07199-96 
15B 90° Angle T-Style Plug and Cord — 36” (91.44cm) Connection CR371-ND 1.80 1.52 1.37 |07199-SP036 
90° Angle T-Style Plug and Cord — 72” (182.88cm) Type CR372-ND 2.38 2.00 1.81 |07199-SP072 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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DIGI-KEY°® PARTS KI 


Digi-Key® Potentiometer Kits 


Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 


for easy storage and quick access. 


Digi-Key® Thermistor Kits 


Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 


for easy storage and quick access. 


Digi-Key Price Digi-Key Price 
Description Part No. Each Description Part No. Each 
Panasonic 6mm Carbon Trimmer, Laydown and Standup Version Keystone Thermistors 
10 each of 14 popular values (140 pieces) ........00.eeeeeeeceeeeeeteeeeeeteeeenneeees DXA-KIT-ND 29.95 PTC - 2 each of 10 popular thermistors (20 total pieces) KOPTCI-KIT-ND 37.95 
- 2 each of opular thermistors total pieces) .. A f 
NTC - 2 each of 15 popular thermi: (30 total pi ) KONTC-KIT-ND 39.95 
Panasonic 6mm Cermet Dust-Proof 
Both Sides Adjust - 10 each of 13 popular values (130 total pieces), 31GKIT-ND 52.95 Leet - 
Vertical Both Sides Adjust - 10 each of 13 popular values (130 total pieces) 36G-KIT-ND 52.95 Digi -Key® Resis tor Kits 
Panasonic SMT Trimmer Conveniently packaged 
P1S Series - 10 each of 12 values (120 total pieces) ... P1S-KIT-ND 43.95 into bags per value. 
P1D Series - 10 each of 13 values (130 total pieces) ... P1D-KIT-ND 43.95 Digi Pri 
P1E Series - 10 each of 13 values (130 total pieces). P1EKIT-ND 43.95 | | Deccript eae cn 
P7J Series - 10 each of 15 values (150 total pieces). P7J-KIT-ND 59.95 eee D ss 
. Yageo 5% Carbon Film, 1/8 Watt 
Bourns 3/4" (19.05mm) Rectangular 15-Turn 5 ea of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, etc. thru 1.0 megohm (365 total pieces) .. RS112-ND 16.96 
10 each of 15 popular values (150 total pieces) ...........- eee eeeeeeeeeeeeereeeees 3006P-KIT-ND 159.00 5 ea of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.4, etc. thru 910 kilohm (360 total pieces) .... RS212-ND 16.99 
200 ea. of all 161 standard values 1.0 - 4.7 megohms (32,200 total pieces)............ RSE200-ND 409.00 
Bourns 3/8" (9.52mm) Square 25-Turn 
3296P Series - 5 each of values denoted (75 total pieces)... 3296P-KIT-ND 139.00 Yageo 5% Carbon Film, 1/4 Watt ; 
3296W Series - 5 each of values denoted (75 total pieces) .. 3296W-KIT-ND 139.00 5 ea of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, etc. thru 1.0 megohm (365 total pieces)... RS125-ND 14.95 
3296X Series - 5 each of values denoted (75 total pieces) 3296X-KIT-ND 139.00 5 ea of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.4, etc. thru 910 kilohm (360 total pieces) sees RS225-ND 14.95 
3296Y Series - 5 each of values denoted (75 total pieces) 3296Y-KIT-ND. 439.00 200 ea. of all 161 standard values 1.0 - 4.7 megohms (32,200 total pieces)............ RS@e200-ND 239.00 
3296Z Series - 5 each of values denoted (75 total pieces) 3296Z-KIT-ND 139.00 Yageo 5% Carbon Film, 1/2 Watt 
ra F 5 ea. of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, etc. thru 1.0 megohm (365 total pieces) . . RS150-ND 16.95 
Bourn 3/6" (9. 52mm) Square Single-Tumn 5 ea of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0, 2.4, etc. thru 910 kilohm (360 total pieces) . RRS250-ND 16.95 
3386C Series - 5 each of values denoted (75 total pieces) Sea 5.5 200 ea of all 161 standard values 1.0 - 4.7 megohms (32,200 total pieces) .. RSH200-ND 335.00 
3386F Series - 5 each of values denoted (75 total pieces) 3386F-KIT-ND 65.95 - 
3386P Series - 5 each of values denoted (75 total pieces) 3386P-KIT-ND 65.95 Yageo 1% Metal Film, 1/4 Watt 
3386R Series - 5 each of values denoted (75 total pieces) 3386R-KIT-ND 65.95 5 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (480 total pieces) RS1X-ND 29.95 
3386X Series - 5 each of values denoted (75 total pieces) 3386X-KIT-ND 65.95 © Sear of values: 100 ohn to.976 ofwni (480 total pieces) Eso 29.95 
5 each of values 1.00K to 9.76K (480 total pieces) .. RS3X-ND. 29.95 
Bourns 1/2" (12.70mm) Square 25-Turn 5 each of values 10.0K to 97.6K (480 total pieces) RS4X-ND 29.95 
5 each of 18 popular values (90 total pieces)..........e.cceeeeeeeeeteseseeseseteeeeee 3252-KIT-ND 599.00 5 each of values 100K to 1.00M (480 total pieces) .. RSSX-ND 29.95 
Bourns 1/4" (6.35mm) Square Cermet 12-Turn ee e sar Mae eee 56 ohm (258 total RSI01-ND 26.95 
3266W Series - 5 each of values denoted (85 total pieces) .. 3266W-KIT-ND 199.00 - beat a ¥ ine 62 Santo 7 5K (255 is - olga SONG oe 
3266X Series - 5 each of values denoted (85 total pieces)... 3266X-KIT-ND 199.00 5 each of values 8.2K to 1.0M (255 total pieces) .... RS301-ND 26.95 
Bourns 1/4" (6.35mm) Square Cermet Single-Turn ; Yageo 5% Metal Oxide, 2 Watt 
3362H Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces) .. 3362H-KIT-ND 89.95 5 each of values 0.47 ohm to 56 ohm (255 total pieces) RS102-ND 29.95 
3362M Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces) 3362M-KIT-ND 89.95 5 each of values 62 ohm to 7.5K (255 total pieces) . RS202-ND 29.95 
3362R Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces) 3362R-KIT-ND 89.95 5 each of values 8.2K to 1.0M (255 total pieces) .... RS302-ND 29.95 
3362U Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces) .. . | 3362U-KIT-ND 89.95 
3362X Series - 10 each of 14 popular values (140 total pieces) ...................0e ee 3362X-KIT-ND 89.95 Yageo 5% Wirewound Rectangular, 5 Watt 
5 each of values 0.30 ohm - 0.91 ohm (60 pieces, RS105-ND 23.95 
Bourns 9mm Round Cermet Single-Turn 4 each of values 1.0 ohm - 9.1 ohm (96 pieces) . RS205-ND 32.95 
10 each of values denoted (180 total pieces) .. 3309-KIT-ND. 69.95 4 each of values 10 ohm - 91 ohm (96 pieces)... RS305-ND 32.95 
3 each of values 100 ohm - 2.0K (96 pieces)........ 6.06. cee cece ee eee eee eee cess eee eee RS405-ND 32.95 
Bourns 1/4" (6.35mm) Round Cermet Single-Turn = 
3329H Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces)......0.. cece 3329H-KIT-ND 129.95 Yageo 5% Wirewound Rectangular, 10 Watt 
3329P Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces) .. 3329P-KIT-ND. 129.95 2 each of all 10 watt resistors values listed (168 total pieces) ..................0.:eeee RS110-ND 72.95 
3329S Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces) . . 3329S-KIT-ND 129.95 : ees : 2 
3329W Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces) . 3329W-KIT-ND 129.95 tase niall eed aaa dea detest relia 1/16 Watt ree aans ae 
3329X Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces) . . 3329X-KIT-ND 129.95 = po 2 lies ics oh si eoi0 at 100 mi Su aPTaND 1995 
Bourns 5/16" (7.95mm) Round Cermet 4-Turn 50 each of values 1.00K ohm to 9.53K ohm (1,650 pieces) PHL3-KIT-ND 74.95 
3339P Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces) .. 3339P-KIT-ND 269,00 2 ah or bate ise, Hehe slut eae pieces) Bre ae 
3339W Series - 5 each of 14 popular values (70 total pieces) . 3339W-KIT-ND 269.00 Peover ohm to 1.0K ohm (1,600 pieces) .. : 
Bourns 3/8" (9.52mm) Round Cermet Single-Turn Yageo America 0603 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 
3352E Series - 5 each of 15 popular values (75 total pieces) .......... eee eee 3352E-KIT-ND 49.95 50 each of values 1.00 ohm to 7.50 ohm (1,150 total pieces) PHH1-KIT-ND 49.95 
3352H Series - 5 each of 15 popular values (75 total pieoes)... 3352H-KIT-ND 49.95 = sia he beeredinaptead pate cea ed aieion teas 
3352P Series - 5 each of 15 popular values (75 total pieces) Bnew 50 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohn (5,700 total pieces) PHH-KIT-ND 199.00 
3352T Series - 5 each of 15 popular values (75 total pieces) . . . | 3352T-KIT-ND 49.95 ? “ : p 
3352W Series - 5 each of 15 popular values (75 total pieces) 3352W-KIT-ND 49.95 50 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (5,700 total pieces) . PHHS5-KIT-ND 199.00 
ill ae Panic " 50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (6,000 total pieces) . . PHH6-KIT-ND 199.00 
Bourns 1/2" (12.70mm) Round Wirewound Single-Turn Ya . Oe Thieke E1 i: a 
Z geo America 0805 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 
5 each of 9 popular values (45 total pieces) ...... 00... .c ec eecceeeeteeeeeeeeeeeeeeeee ees 3345P-KIT-ND 199.95 50 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (5,200 total pieces) ... PHCIA-KIT-ND 499.00 
a 200 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (20,800 total pieces) PHC1-KIT-ND. 399.00 
Bours ne pi mice Cermet Single-Turn Open Frame WIdTND — 50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (5,700 total pieces) .... PHC2A-KIT-ND 199.00 
5 ead popular values (55 total pieces)............ccececseseesesessseeeeeeeseeeees 3364 KIT. 35.9 200 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (22,800 total pieces) PHC2-KIT-ND 399.00 
CTS 1/4 Watt Carbon Linear Taper 50 each of values 100 ohm to 976 ohm (5,700 total pieces) .... PHC3A-KIT-ND 199.00 
; 7 4 5 200 each of values 100 ohm to 976 ohm (22,800 total pieces)... PHC3-KIT-ND 399.00 
270 Series, With Switch - 5 each of 8 values (40 total pieces) LONE 109.95 50 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (5,750 total pieces) PHC4A-KIT-ND 199.00 
270 Series, Without Switch - 5 each of 8 values (40 total pieces) 270-B-KIT-ND 89.95 200 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (23,000 total pieces) PHC4-KIT-ND. 399.00 
CTS 1/4 Watt Carbon Logarithmic T: 50 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (5,650 total pieces) . . PHCSA-KIT-ND 199.00 
att Carbon Logarithmic Taper ; 200 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (22,600 total pieces) PHC5-KIT-ND 399.00 
270 Series, With Switch - 5 each of 8 values (40 total pieces) ... 270-CKITND = 109.95 50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (5,750 total pieces) .. PHOBA-KIT-ND 199.00 
270 Series, Without Switch - 5 each of 8 values (40 total pieces) 270-D-KIT-ND. 89.95 200 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (23,000 total pieces) . PHO6-KIT-ND 399.00 
CTS 1/8 Watt Carbon ; Yageo America 1206 1% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt 
296 Series, Top Adjust - 5 each of 11 values (55 total pieces) ... 296U-KIT-ND 59.95 50 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (5,700 total pieces) ... PHFIA-KIT-ND 249.00 
296 Series, Side Adjust - 5 each of 11 values (55 total pieces) . 296X-KIT-ND 59.95 200 each of values 1.00 ohm to 9.76 ohm (22,800 total pieces) PHF1-KIT-ND 499.00 
- 50 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (5,700 total pieces) .. . PHF2A-KIT-ND 249.00 
CTS 5 Watt Wirewound 200 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (22,800 total pieces) PHF2-KIT-ND 499.00 
026 Series - 5 each of 7 values (35 total pieces)........... 6. cece ceeeeeeeeeeeeeeeeeeees 26-KIT-ND 99.95 50 each of values 100 ohm to 976 ohm (5,850 total pieces) . PHF8A-KIT-ND 249.00 
200 each of values 100 ohm to 976 ohm (23,400 total pieces) PHF3-KIT-ND 499.00 
CTS 1/4 Watt Trimmer 50 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (5,700 total pieces) PHF4A-KIT-ND 249.00 
201 Series, Top Adjust - 5 each of 13 values (65 total pieces) ..................sseeeee 201U-KIT-ND 29.95 200 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (22,800 total pieces) PHF4-KIT-ND 499.00 
201 Series, Side Adjust - 5 each of 13 values (65 total pieces)...................62258 201X-KIT-ND 29.95 50 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (5,750 total pieces) . . PHF5A-KIT-ND 249.00 
200 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (23,000 total pieces) PHP5-KIT-ND 499.00 
CTS .15 Watt Trimmer 50 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (5,800 total pieces) . . % PHF6A-KIT-ND 249.00 
262 Series, Top Adjust - 5 each of 11 values (55 total pieces) U262-KIT-ND 27.95 200 each of values 100K ohm to 1.00M ohm (23,200 total pieces) ...............6655 PHF6-KIT-ND 499.00 
262 Series, Side Adjust - 5 each of 11 values (55 total pieces) .. X262-KIT-ND 27.95 (Continued) 
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Digi-Key Price Digi-Key Price 

Description Part No. Each Description Part No. Each 

Yageo America 0402 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt EG Component 1% Metal Film, 60: Watt,/B020/C-F Serles 
50 each of values 1.0, 2.0, 3.0, 3.9 ohm etc. to 1.0M ohm (2,600 total pieces) ... PHJ1A-KIT-ND 89.95 5 Gath CF Valies'10:0 ofn to 87,6-ohuni(480 total pieces) cis: teeesssanse sundae Ee oabstry es 
200 each of values 1.0, 2.0, 3.0, 3.9 ohm etc. to 1.0M ohm (10,400 total pieces) PHJ1-KIT-ND 199.00 5 each of values 100 ohm to 976 ohm (480 total pieces) .. eZASIEND) 57.95 

5 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (480 total pieces) BCZ3-KIT-ND 57.95 

Yageo America 0402 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt > eect oF values 10. OFS onim 10.9 /-6kcohim (479 (otal pieces) Re abe 
50 each of values 1.1, 2.2, 3.3, 4.3 ohm etc. to 680K ohm (2,550 total pieces) ....... PHJ2A-KIT-ND 89.95 5 each of values 100K ohm to 2.20M ohm (620 total pieces) EGuetMIH j 
200 each of values 1.1, 2.2, 3.3, 4.3 ohm etc. to 680K ohm (10,200 pieces) ......... PHJ2-KIT-ND 199.00 | | ac Component 5% Metal Film, 1 Watt, 5073NW Series 

: of Pinar EA 5 : 5 each of values 1.0 ohm to 91 ohm (240 total pieces) .. BCAW1-KIT-ND_ 29.95 

Yageo America 0603 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 5 each of values 100 chm to 9.1K ohm (240 total pieces) . BOBW1-KIT-ND 29.95 
50 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (3,600 total pieces) wee PHG1A-KIT-ND 99.95 5 each of values 10K ohm to 1.0M ohm (245 total pieces) BOCW1-KIT-ND 29.96 
200 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (14,400 total pieces) PHG1-KIT-ND 199.00 
50 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.2 ohm etc. to 1.0M ohm (3,600 total pieces) . PHG2A-KIT-ND 99.95 BC Component 5% Metal Film, 2 Watt, 5083NW Series 
200 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.2 ohm etc. to 1.0M ohm (14,400 pieces)... PHG2-KIT-ND 199.00 5 each of values 1.0 ohm to 91 ohm (240 total pieces) ............:seeeeeeeteeteeseee BCAW2-KIT-ND 39.95 

7 ieee Bl ‘ 4 5 each of values 100 ohm to 9.1K ohm (240 total pieces) . BOBW2-KIT-ND_ 39.95 

Yageo America 0805 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt 
50 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (3,650 total pieces) ... PHAIAKIT-ND 119.00 5 each of values 10K ohrn to". OM om (245 total pieces) aE 8295 
200 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (14,600 total pieces) PHAI-KIT-ND 199.00 | | BC Component 5% Metal Film, 3 Watt, 5093NW Series 
50 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 1.0M ohm (3,650 total pieces) .......} | PHA2A-KIT-ND 119.00 NEW!5 each of values 10 ohm to 430K ohm (200 total pieces) BCAW3J-KIT-ND 59.95 
200 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 1.0M ohm (14,400 pieces).......... PHA2-KIT-ND 199.00 NEW!5 each of values 470 ohm to 20K ohm (200 total pienes) BOBWA/-KIT-ND 59,95 

Yageo America 1206 5% Thick Film Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt NEW! 5 each of values 22K ohm to 1.0M ohm (208 total pieces) .. BOCW3J-KIT-ND 59.95 
50 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (3,600 total pieces)....... PHE1A-KIT-ND 119.00 
200 each of values 1.0, 1.2, 1.5, 1.8 ohm etc. to 910K ohm (14,400 total pieces) PHE1-KIT-ND 249.00 D ii i- K e 
50 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 1.0M ohm (3,600 total pieces) . PHE2A-KIT-ND 119.00 g y 
200 each of values 1.1, 1.3, 1.6, 2.0 ohm etc. to 1.0M ohm (14,400 pieces)... PHE2-KIT-ND 249.00 Resis tor Network Kits 

Panasonic 0402 1% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 4 ‘ . ‘ ‘ . 

50 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces) .. RSMIL-ND 189.00 Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 

50 each of values 100 ohm to 976 ohm (4,800 pieces) . RSM2L-ND 189.00 for easy storage and quick access. 

50 each of values 1.00K to 9.76K (4,800 pieces) . RSMSL-ND 189.00 Digi-Key Price 
50 each of values 10.0K to 97.6K (4,800 pieces) . RSV4L-ND 189.00 | | Description Peril can 
50 each of values 100K to 1.00M (4,850 pieces) . RSMSL-ND 189.00 ud Z 

Panasonic 0402 5% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt ait acelin 
50 each of every other value from 10, 12, 15, etc 1.0M (3,050 pieces) .... OR7A-KIT-ND. 99.95 5 each of 62 values in the series (310 total pieces) 

200 each of every other value from 10, 12, 15, etc 1.0M (12,200 pieces) CR7-KIT-ND 399.00 * Kit does not include value 330K ohm 766-141-KIT-ND 249.00 
50 each of every other value from 11, 13, 16, etc. 910K (3,000 pieces) .. CR8A-KIT-ND 99.95 5 each of 63 values in the series (315 total pieces) 766-161-KIT-ND 249.00 
200 each of every other value from 11, 13, 16, etc. 910K (12,000 pieces) . OR8-KIT-ND 399.00 lecleted Clreaiie Pi * : 

Panasonic 0603 1% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt 5 each of 63 values in the series (315 total pieces) .........--..6eeeeeeeeeee eee eeeees 766-143-KIT-ND 249.00 
50 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces) .. RSM1H-ND 129.00 5 each of 61 values in the series (305 total pieces) 

50 each of values 100 ohm to 976 ohm (4,800 pieces) . RSV2H-ND 129.00 *Kit does not include values 820, and 1.2K OMM...........6.::0ceeeeeeeeee eee wees 766-163-KIT-ND 249.00 
50 each of values 1.00K to 9.76K (4,800 pieces) . RSMGH-ND 129.00 Dual Terminator Circuits 
50 each of values 10.0K to 97.6K (4,800 pieces). RSM4H-ND. 129.00 5 each of 8 values in the series (40 total pieces)...............00ccccseceeeeeeeeee ees 766-DUAL-KIT-ND 46.95 
50 each of values 100K to 1.00M (4.850 pieces) . RSVSH-ND 129.00 | [Gig 767 Series 
Panasonic 0603 5% Chip Resistor Assortments, 1/16 Watt Bussed Circuits . 

50 each of every other value from 10, 12, 15, etc 1.0M (3,050 pieces) .... ORS5A-KIT-ND 94.95 5 each of 62 values in the series (310 total pieces) 
200 each of every other value from 10, 12, 15, etc 1.0M (12,200 pieces) .. OR5-KIT-ND 379.00 *Kit does not include value 3.9K ohm 767-141-KIT-ND 159.95 
50 each of every other value from 11, 13, 16, etc. 910K (3,000 pieces)... . CR6A-KIT-ND 94.95 5 each of 63 values in the series (315 total pieces) 767-161-KIT-ND 159.95 
200 each of every other value from 11, 13, 16, etc. 910K (12,000 pieces) . CR6-KIT-ND 379.00 Isolated Circuits 

5 each of 62 values in the series (310 total pieces) 

Panasonic 0805 1% Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt *Kit does not include VAUG 27 OMM.........1.ssssccescssaeeneccsaccnssenssaenenanacs 767-143-KIT-ND = 159.95 
50 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (4,800 pieces) 129.95 5 each of 63 values in the series (315 total pieces) ......... 0.2.62. ecceceeeeeeeee ees 767-163-KIT-ND = 159.95 
200 each of values 10 ohm to 97.6 ohm (19,200 pieces) . 495.00 Dual Terminator Circuits 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (4,800 pieces) 129.95 5 each of 8 values in the series (40 total pieces) 767-DUAL-KIT-ND 34.95 
200 each of values 100 ohm to 976 ohm (19,200 pieces). 495.00 
50 each of values 1.00K to 9.76K (4,800 pieces) .... 129.95 CTS 768 Series 
200 each of values 1.00K to 9.76K (19,200 pieces) 495.00 Bussed Circuits 
50 each of values 10.0K to 97.6K (4,800 pieces) ... 129.95 5 each of 62 values in the series (310 total pieces) 

200 each of values 10.0K to 97.6K (19,200 pieces) 495.00 * Kit does not include value 3.9K ohm. 768-141-KIT-ND = 159.95 
50 each of values 100K to 1.00M (4,850 pieces) ... . 129.95 5 each of 63 values in the series (315 total pieces) 768-161-KIT-ND 159.95 
200 each of values 100K to 1.00M (19,400 pieces) ..............0cceceeeeeeeeeeee eee 495.00 Isolated Circuits 

5 each of 62 values in the series (310 total pieces) 

Panasonic 0805 5% Chip Resistor Assortments, 1/10 Watt *Kit does not include value 27 OWM...........0:ccceseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 768-143-KIT-ND 159.95 
50 each of every other value from 10, 12, 15, etc. 1.0M (3,050 pieces) .............. 89.95 5 each of 63 values in the series (315 total pieces) ..............0:cccccseeeeeeeeeeee 768-163-KIT-ND 159.95 
200 each of every other value from 10, 12, 15, etc. 1.0M (12,200 pieces) 349.00 Dual Terminator Circuits 
50 each of every other value from 11, 13, 16, etc. 910K (3,000 pieces)... 89.95 5 each of 8 values in the series (40 total pieces) 2.0.2.2... cece eee 768-DUAL-KIT-ND 34.95 
200 each of every other value from 11, 13, 16, etc. 910K (12,000 pieces) . 349.00 

== = = 

Panasonic 1206 1% Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt = ® 
50 each of vdues 10.0 chm to87.6 ohm (4800 places) 429.95 Digi Key Capacitor Kits 
200 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (19,200 pieces). . 495.00 Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
50 each of values 100 ohm to 976 ohm (4.800 pieces), 129.95 for easy storage and quick access. 

200 each of values 100 ohm to 976 ohm (19,200 pieces) 495.00 

50 each of values 1.00K to 9.76K (4,800 pieces) 129.95 Digi-Key Price 
200 each of values 1.00K to 9.76K (19,200 pieces) 495.00 | | Description Part No. Each 
50 each of values 10.0K to 97.6K (4,800 pieces) .... 129.95 

200 each of values 10.0K to 97.6K (19,200 pieces) 495.00 Panasonic Miniature Aluminum Electrolytic 

50 each of values 100K to 1.00M (4,850 pieces) ... RSMSFA-ND 129.95 KG Series - 10 each of 18 popular values denoted (180 total pieces) ............0.6.+ P900-KIT-ND 34.95 
200 each of values 100K to 1.00M (19,400 pieces) RSM5F-ND 495.00 | 5. casonic Miniature Radial Lead Bectrolytic 

Panasonic 1206 5% Chip Resistor Assortments, 1/8 Watt M-Series - 10 each of 17 popular values denoted (170 total pieces) .... M-KIT-ND 69.95 
50 each of every other value from 10, 12, 15, etc. 1.0M (3,050 pieces) .... CRIA-KIT-ND 89.95 NHG-Series - 10 each of 18 popular values denoted (180 total pieces) NHGKIT-ND 69.95 
200 each of every other value from 10, 12, 15, etc. 1.0M (12,200 pieces) . CRI1-KIT-ND. 329.00 acallal " . 

50 each of every other value from 11, 13, 16, etc. 910K (3,000 pieces)... »| CREA-KIT-ND 89.95 Bere mera ae Lead bapa a tenia perc ee 
200 each of every other value from 11, 13, 16, etc. 910K (12,000 pieces) ............ R2-KIT-ND 329.00 Series - 10 each of 16 popular values denoted (160 total pieces) .....-..---+-++- aH i 
Panasonic Tantalum 

BC Component 1% Metal Film, .40 Watt, 5043ED Series Casing = =| 
5 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (495 total pieces) .. BCY1-KIT-ND 34.95 EF-Series - Assortment of 15 popular values denoted (180 total pieces) ............. FKIT-ND 39.95 
5 each of values 100 ohm to 976 ohm (490 total pieces). . BCY2-KIT-ND 34.95 Panasonic Stacked Metal Film 
5 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (485 total pieces) BCY3-KIT-ND 34.95 V-Series, 50 Volt - 10 each of 18 popular values denoted (180 total pieces)......... P4542-KIT-ND 49.95 
5 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (490 total pieces) BCY4-KIT-ND 34.95 V-Series, 100 Volt - 10 each of 18 popular values denoted (180 total pieces) ........ P4700-KIT-ND 49.95 
5 each of values 100K ohm to 2.00M ohm (655 total pieces) .. BCY5-KIT-ND 46.95 

Panasonic Metal Film (Interference Suppressors) 

BC Component 1% Metal Film, .40 Watt, 5063UD “Spacemiser” Series X-Y Series - 10 each of 10 popular values denoted (100 total pieces) ................ P4650-KIT-ND 59.95 

5 each of values 10.0 ohm to 97.6 ohm (480 total pieces) BCX1-KIT-ND 69.95 : , 

5 each of values 100 ohm to 976 ohm (485 total pieces) . BCX2-KIT-ND 69.94 | | Panasonic Metallized Polyester 

5 each of values 1.00K ohm to 9.76K ohm (485 total pieces) BCX3-KIT-ND 69.94 E-Series - 10 each of 14 popular values denoted 

5 each of values 10.0K ohm to 97.6K ohm (485 total pieces) BCX4-KIT-ND 69.94 (except #€2104 has 30 total pieces) (170 total pieces) .......-...-...-eeereeeeeeees EKIT-ND 59.95 

5 each of values 100K ohm to 2.00M ohm (655 total pieces) .. BCXS-KIT-ND 94.96 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Digi-Key Price Pa a a 

Description PartNo. Each Digi-Key® Miscellaneous Kits 

Panasonic Polyester Conveniently packaged in a plastic box with bin guide 
B-Series - Various quantities of 12 popular values denoted (300 total pieces).......... P4550-KIT-ND 29.95 for easy storage and quick access. 

Panasonic Polyester Foil Digi-Key Price 
M-Series, 200 Volt - 10 each of 15 popular values denoted (150 total pieces) ......... M200-KIT-ND 29.95 | | Description Part No. Each 
M-Series, 400 Volt - 10 each of 15 popular values denoted (150 total pieces) ......... M400-KIT-ND 29.95 ECS, Inc. Crystals 

3 each of 27 popular crystals denoted (81 total pieces) ................cceeeeeeeeeeeeees XC-KIT-ND 169.00 

Panasonic Polypropylene 

P-Series - 10 each of 15 popular values denoted (150 total pieces) ........... eee P3100-KIT-ND 69.95 | | Epson Surface Mount Crystals 
ries each of 15 popular values denoted ( ‘otal pieces) MA-505 Series - 3 each of 17 popular crystals (51 total pieces)... SEI-KIT-ND 89.00 

Panasonic SMT Film MA-506 Series - 3 each of 17 popular crystals (51 total pieces) .. SE2-KIT-ND 89.00 

ECH-U Series - 10 each of 18 popular values denoted (180 total pieces) ............+.. POFt-KIT-ND 59.95 SG-615P Series - 2 each of 16 popular crystals (32 total pieces).................:0006 SE3-KIT-ND 109.00 
LittelFuse Pico SMD and Nano? SMF Fuses 

Panasonic SMT Specialty Polymer Aluminum Electrolytic Chip 5 each of 30 fuses denoted (150 total pieces) ..............cceeceeeeeeeeeeeeeeeeeen ees SMF-KIT-ND 99.95 

CD/UD/UE Series - 30 each of 12 popular values denoted (360 total pieces) ........... SP1-KIT-ND 59.00 7 
Panasonic LEDs 

Panasonic 0402 Chip Ceramic 10 each of 18 popular LEDs (180 total pieces) ........ 00... .ccc cece eee ee eeeeeeeeeeeee ee LED-KIT-ND 33.98 

NPO Series - 10 each of 28 popular values denoted (280 total pieces) .. POC13-KIT-ND 59.95 Capital Advanced Technologies Inc. - Master Assortment Kit for Discretes, 

X7R Series - 10 each of 30 popular values denoted (300 total pieces) .. POC14-KIT-ND 54.95 2 each of all 23 models in the 6000 series 

of surfboards for discrete components (46 total pieces) ................cseeeeeeeeeeees MK-6000CA-ND 99.00 
Panasonic 0603 Chip Ceramic 
. Capital Advanced Technologies Inc. - Master Assortment Kit for IOs, 

NPO Series -10 beat of 30 popular values denoted (300 total pieces) : POO9-KIT-ND 29.95 5 each of models 9081, 9082, 9161, 9162 and 

X7R and X5R Series - 10 each of 30 popular values denoted (300 total pieces) POC1S-KIT-ND 31.95 2 each of models 9163, 9164, 9165, 9210, 9301 and 9302 (32 total pieces) ........... MK-9000CA-ND 99.00 
Panasonic 0805 Chip Ceramic Capital Advanced Technologies Inc. - Master Assortment Kit for UNI-SIP, 

NPO Series - 10 each of 30 popular values denoted (300 total pieces) .. POC7-KIT-ND 29.95 2 each of all 26 types in the UNI-SIP Series, 

X7R Series - 10 each of 30 popular values denoted (300 total pieces) .. POCI6-KIT-ND 31.95 Packaged in reclosable bags grouped by series number (52 total pieces) .............- WDAEL AN 8) 79.00 

; ‘ i Johnson Plugs and Jacks 
Panasonic 1206 Chip Ceramic 10 each of 15 popular plugs and jacks denoted (150 total pieces) ............cceeeeee J100-KIT-ND 76.95 
NPO Series - 10 each of 14 popular values denoted (140 total pieces) .. POC17-KIT-ND. 99.95 
Hardware - 100 each of machine screws, hex nuts and 
lock washers in each of the following kits: 
=o - : 

® Slotted - (1,600 total pieces) ....... 0... e cece cee ccc cece eens eect eee eee eee eee eee een eee 1600-KIT-ND 17.95 
D I gi -K ey ! n du Cc tor K. | ts Slotted - (1,600 total pieces) .. 1601-KIT-ND 27.95 
Conveniently packaged in a plastic box with bin guide Phillips - (1,600 total pieces) . 1602-KIT-ND 17.95 
for easy storage and quick access. Phillips - (1,600 total pieces) . 1603-KIT-ND 27.78 
Nylon - (1,500 total pieces) 1604-KIT-ND 53.94 
x Digi-Key Price Phillips, Stainless Steel - (1,400 total pieces) 1607-KIT-ND. 39.95 

Description Part No. Each Phillips, Stainless Steel - (1,500 total pieces) .. 1608-KIT-ND 79.95 

API Delevan Surface Mount Inductors Keystone Electronics .250” Round Clear Spacers 
Series 1008 - 5 ea of 54 values (270 pcs.), 0.0018-47.0LH (Mig. # 1008KIT) . 1008KIT-ND 95.95 Brass Nickel Plated Assortment with Cabinet - (1,500 total pieces) ... SPR-13KIT-ND 244.08 
Series S1008 - 5 ea of 36 values (180 pcs.), 0.1-47.0UH (Mfg. # S1008KIT) .. S1008KIT-ND 95.95 Aluminum Iridite Plated Assortment with Cabinet - (1,500 total pieces) SPR-34KIT-ND 229.74 
Series 1210 - 5 ea of 58 values (290 pcs.), 0.0018-100.0yH (Mfg. # 1210KIT) 1210KIT-ND 95.95 
Series $1210 - 5 ea. of 37 values (185 pcs.), 0.10-100.0uH (Mfg. #S1210KIT) . $1210KIT-ND 95.95 Keystone Electronics .250” Hex Female Threaded Standoffs 
Series 1812 - 5 ea of 61 values (305 pcs.), 0.010-1000.0uH (Mfg. # 1812KIT) 1812KIT-ND 95.95 Brass Assortment with Cabinet - (1,500 total pieces) STH-14KIT-ND 394.88 
Series $1812 - 5 ea. of 49 values (245 pcs.), 0.10-1000.0UH (Mfg. # S1812KIT) $1812KIT-ND. 95.95 Aluminum Assortment with Cabinet - (1,500 total pieces) . STH-22KIT-ND 285.62 

API Delevan Air Core Inductors Keystone Electronics .250” Round Threaded Standoffs 
Series 4426 - 5 ea of 10 values (50 pes.), 2.5nH-43nH (Mfg. # 4426KIT) ............. 4426KIT-ND 25.50 Brass Assortment with Cabinet - (1,500 total pieces) STR-15KIT-ND 358.96 

Aluminum Assortment with Cabinet - (1,500 total pieces) . STR-35KIT-ND. 280.01 

Parallax Power Components E-Core Inductors 

CME375 Series - 1 each of 9 popular inductors (9 total pieces) .................::00ee 237-1219-ND 55.56 Keystone Electronics .250” Hex Male/Female Standoffs 
Brass Assortment with Cabinet - (750 total pieces) ........ 0... ..cceecee eee e tees eeeeeee STH-19KIT-ND 358.96 

Parallax Power Components Common Mode Encapsulated 

Toroidal Inductors - 1 each of 8 popular inductors (8 total pieces) . 237-1238-ND 33.33 Hardware (Metric) - 100 each of machine screws, hex nuts, lock washers 
- and flat washers in each of the following kits: 

Parallax Power Components Toroidal Inductors Metric Phillips, Zinc Plated - (1,500 total pieces) 1605-KIT-ND 59.95 
1 each of 30 popular inductors (30 total pieces) ............ ccc cece cece eee ee eeeeeeeeee 237-1209-ND 83.33 Metric Phillips, Zinc Plated - (1,500 total pieces) 1606-KIT-ND 99.95 

Parallax Power Components High Current Rod Core Inductors 3M Insulated Terminals 
1 each of 6 popular inductors (6 total pieces) ..............ceece cece eeee teen eeeeneeeee 237-1164-ND 14.44 650 assorted terminals (14 sizes), 200 cable ties, wire marker dispenser, 

CHIMP TOO! MEA DOK. 22 sssaccccestasiesetatesshaceieserddaaieedesbiaaaneaaeitaaadelabs 923000-I-ND 108.08 

Parallax Power Components Rod Core Inductors 
1 each of 11 popular inductors (11 total pieces) ........... cece cece cece eee e cece ee eeeee 237-1177-ND 27.78 Parallax Power Components Current Sense Transformers 

CST206 Series - 1 each of 6 popular transformers (6 total pieces) .. 237-1102-ND 33.30 

Panasonic SMT Inductors CST306 Series - 1 each of 6 popular transformers (6 total pieces) ... 237-1110-ND 22.22 
RE Type (2% Tolerance) - 10 each of 23 inductors (230 total pieces) POD4-KIT-ND 79.95 
RE Type (5% Tolerance) - 10 each of 23 inductors (230 total pieces) PCD1-KIT-ND 69.95 Parallax Power Components Gate Drive Transformers 
ND Type - 10 ea. of 25 inductors (PCD1185CT-ND not included) (250 total pieces) PCD2-KIT-ND 99.95 1 each of 6 popular transformers (6 total pieces) .......... 6... cece eeee cece ee eee eee eee 237-1117-ND 88.89 
RF Type - 10 each of 20 inductors (200 total pieces) PCD3-KIT-ND. 69.95 

3M Heatshrink Precut Lengths 

NEW! Steward Common Mode Chokes CP-221 Series - 50 each of 5 sizes/100 of 1 size (350 total pieces) . OP-KIT-ND 15.95 
Common Mode Chokes - 1 each of 14 values and SMT Common Mode Choke Arrays FP-301 Series - 50 each of 5 sizes/100 of 1 size (350 total pieces) . FP-KIT-ND 14.95 
- 1 each of 4 values (18 total pieces) ....... 0... cece cece eee ec ee cece eee eee eens eee ees 240-2111-ND 59.95 VFP-876 Series - 50 each of 5 sizes/100 of 1 size (350 total pieces) . VFP-KIT-ND 13.95 

NEW! Steward SMT EMI Suppression Ferrite Chips 3M Colored Heatshrinkable Tubing 
10 each of size codes 0402 - 3312 and 5 each of 240-1001-1-ND and 240-1002-1-ND FP-301 Ser. - 1-5 ft. tubing of each color in 8 denoted series (55 total pieces) ........ FPC-KIT-ND_ 59.95 

550 NCCES) a ci ccdaadeiaiecedersesscdeandedsdaiscicacisscctecdseadinadssacesedseaeee 240-2110-ND 59.95 
{Sel cteliplecs) : Daburn Shrinkable Tubing, Polyolefin: Black 

Toko Chip Inductors - LL Series 5 feet of 6 popular sizes (30 total feet of tubing) ............-. ee eeeeeeeeeeee ee eeeeeeees STA-KIT-ND 10.95 
1005 - 10 each of 25 values (250 pcs.), 1.0nH-100nH (SPK-LL1005FH-5%) ........... TK10-KIT-ND 40.50 CW Industries Switches 

Toko Standard Coil Kit Various quantities of 14 switches denoted (130 total pieces) ................cceeeeeeee SW-KIT-ND 69.95 
5mm - 2 each of 43 popular coils denoted (86 total pieces) ................ceeeeeeeeeee TK4-KIT-ND 63.00 Hamlin Magneti j 

. * 6 ignetic Switches 
7mm - (Assortment of various 7mm coils) (122 total Pi@Ces)........-.-..-erereeeeesers UsGHsan 58.70 Various quantities of 18 switches denoted (22 total pieces) .....2.ececcsceeeseeeseses HE!-KIT-ND 69.95 

Toko Chip Inductors - PTL Series 1 each of 18 switches denoted (18 total pieces) ........... 0... cece cece eeee ee eeee teen eee HE2-KIT-ND 49.95 
2012 - 10 each of 20 values (200 pes.), 1.0nH-39nH (Toko # SPK-PTL2012F-98)...... | TK14-KIT-ND 49.00 | | Zetex SOT-23 SMD Zener Diode Kit 

Toko Surface Mount Fixed Inductors 10 each of 18 popular diodes denoted (180 total pieces) .......... 6... ceeeeeeeeeeeee eee BZX1-KIT-ND 49.95 
D52FU Series, 3 ea of 22 values (66 pcs.), 100J]H-6800UH (Toko # SPK-D52FU-1998)... | TK15-KIT-ND 49.00 Diode SOT-23 SMD Zener Diode Kit 
33CS/36CS Series, 10 ea of 9 values (90 pcs.), 6.8nH-49.8nH (Toko # SPK-3336CS- 1993) ... | TK11-KIT-ND 49.00 10 each of 18 popular diodes denoted (180 total pieces) ................:ceceeeeeeee eee BZX2-KIT-ND 23.79 
D62CB Series, 3 each of 18 values (54 pieces), 1.0NH-82.0uH 7 

(TOKO # SPK-D020B-1909) ons csecscscccansatinexeareninnntenensiden tbettaeseaseeast TK18-KIT-ND 58.80 | | Alpha Hook-Up Wire ; 
D32FU Series, 3 each of 14 values (42 pieces), 0.33mH-3.3mH 3050 Series - 5-100 foot spools (Black, White, Red, Green and Blue) 

(Toko # SPC DQ2FUH 909). cccttacccctancctsinsaraGassaceivedssiadadidaccigececiaces TK19-KIT-ND. 52.27 with dispenser and wire cutter (Alpha # HUKIT40 NO032) ...........0000::seeeeeeeeee HU-KIT-40-ND 105.06 
D124C Series, 3 each of 13 values (39 pieces), 3.31H-100.0LH 3051 Series - 5-100 foot spools (Black, White, Red, Green and Blue) 

(Toko # SPK-D124C-1999) ........ 0.2... ce cece cece cece eee ess eee eee eee eeeeen eee een sees TK17-KIT-ND 66.97 with dispenser and wire cutter (Alpha # HUKIT20 NO032) ..............:seceeceeeeeeeee HU-KIT-20-ND 105.06 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Ge, “Mini” Toroidal 
AMVECO ww Transformer 


Wire Leaded 115/230VAC, 
50/60 Hz Dual Primary 


Lower strayfield, higher efficiency, reduced 
“standby” current and reduced weight. Primary- 
secondary test voltage 4.0kV. Ambient operating 
temperature: +60°C maximum. Insulation system 
recognized for Class A (105°C) and meets all 
requirements of Class E (125°C). 


oA 
UL File #2145880 


went! Mounting with M4 Bolt 


SS 
150-—+||+7 


Dimensions Weight | Reg. No 230V Primary Secondary 
Power} ODxIDxH Total | AV/Sec| At | Eff.| Load | Fuse* Yellow Green 
VA mm gr % °C | % | mA mA 
25.0 |58.0x 13.8x34.5| 388 19 28 | 84/50 | 160 Black Red 
35.0 | 72.0x17.0x33.5| 453 Ae? 31 85] 7.0 200 Red Brown 
50.0 | 78.0x 22.5x35.0| 670 15.5 30 | 86) 80 315 | | 
* Recommend Slo-Blo. Double the fuse current for 120 volt operation. Violet pe 
Power Parallel Series Digi-Key Price Each 
VA VAC @A VCT@A Part No. 1 10 25 50 
7 @3.570 14 @1.785 TE62060-ND 16.25 14.44 12.64 11.56 
9 @2.754 18 @1.377 TE62061-ND 16.25 14.44 12.64 11.56 
25.0 12 @2.082 24 @1.041 TE62062-ND 16.25 14.44 12.64 11.56 
° 15 @1.664 30 @.832 TE62063-ND 16.25 14.44 12.64 11.56 
18 @1.388 36 @.694 TE62064-ND 16.25 14.44 12.64 11.56 
22 @1.136 44 @.568 TE62065-ND 16.25 14.44 12.64 11.56 
7 @5.000 14 @2.500 TE62070-ND 16.83 14.96 13.09 11.97 
9 @3.888 18 @1.944 TE62071-ND 16.83 14.96 13.09 11.97 
35.0 12 @2.916 24 @1.458 TE62072-ND 16.83 14.96 13.09 11.97 
° 15 @2.332 30 @1.166 TE62073-ND 16.83 14.96 13.09 11.97 
18 @1.944 36 @.972 TE62074-ND 16.83 14.96 13.09 11.97 
22 @1.590 44 @.795 TE62075-ND 16.83 14.96 13.09 11.97 
7 @7.142 14 @3.571 TE62080-ND 18.83 16.74 14.65 13.40 
9 @5.554 18 @2.777 TE62081-ND 18.83 16.74 14.65 13.40 
50.0 12 @4.166 24 @2.083 TE62082-ND 18.83 16.74 14.65 13.40 
‘ 15 @3.332 30 @1.666 TE62083-ND 18.83 16.74 14.65 13.40 
18 @2.776 36 @1.388 TE62084-ND 18.83 16.74 14.65 13.40 
22 @2.272 44 @1.136 TE62085-ND 18.83 16.74 14.65 13.40 


Note: To obtain output voltage, load current must be met. 


Toroidal Transformer 


PC Mount, Low Profile 115/230V, 
50/60 Hz Dual Primary 


Low Magnetic strayfield emissions, higher efficiency, reduced 
“standby” current, reduced weight, fully encapsulated durable body 
formation. 


Primary-secondary test voltage 4.0 kV (IEC742, VDE055 and 
EN60742). Primaries and secondaries for parallel or series 
connection. Ambient operating temperature +60°C maximum. 


AW A 


1.6-25VA - Blind insert M4 X 6 threads 
35-50VA - M5 through hole 
! 


2.544 
5.08 


5.08} 


Y 


Recognized for Class A (105°C) and meets 
all requirements of Class E (125°C). 


“lt 


Current Transformer 


Standard Accuracy 
Low-Cost 50/60 Hz 


Applications: 
* Sensing current overload + Ground fault detection + Metering 


Notes: 

+ RCF: Ratio Correction Factor. Multiple current readings by this 
factor to compensate for transformer losses. * Data is deemed 
reliable at the time of publication, but may be subject to change 
without notice 


\ 
Full R.-2 ples. 
t——A 


Bottom View 
Dimensions Pin Max. Secondary Range 
(Pin Length 5mm) | Pattern | Weight | Reg. Excitation | 230V AV/ 220V 
Power LxWxH XY Total |AV/Sec| At | Eff. | Current |Fuse* Sec | At | Eff. | Fuse* 
VA mm mm gr % °C | % mA mA| VA} % °C | % | mA 
1.6 | 39.6 x 39.6 x 18.5 | 35.56 82 29 | 10| 77 1.0 32) 20} 60 | 30 | 60 32 
3.2 |44.7x44.7x19.5| 40.64 110 43 | 20/ 70 1.5 32) 3.7} 80] 40 | 50 50 
5.0 | 49.7 x 49.7 x 19.5| 45.72 144 40 | 29/| 68 2.0 50} 5.5} 80 | 40 | 50 63 
7.0 | 49.7 x 49.7 x 23.1] 45.72 174 34 | 25 | 74 3.0 63) 7.5} 70 | 40 | 60 80 
10.0 | 55.0 x 55.0 x 26.0} 50.80 252 20 | 24| 82 3.0 80 | 120} 60 | 45 | 60 | 100 
15.0 | 60.0 x 60.0 x 26.3| 55.88 304 23 | 27 | 80 40 100 | 16.0; 60 | 40 | 65 | 125 
25.0 | 60.0 x 60.0 x 37.5 | 55.88 435 19 | 28 | 83 5.0 160) | = 
35.0 | 72.0 x 72.0 x 37.5 | 66.04 525 17.7 | 31] 81 7.0 200 ).— | = | = | — = 
50.0 | 82.4 x 82.4 x 37.5 | 76.02 685 15.5 | 30 | 86 8.0 315; — | — | —| = = 
* Recommend Slo-Blo. Double the fuse current for 120 volt operation. 
Power Parallel Series Digi-Key Price Each 
VA VAC@A VCT@A Part No. 1 10 25 50 
7 @ .228 14@ 114 TE70000-ND 9.34 8.30 7.27 6.64 
9@.178 18 @ .089 TE70001-ND 9.34 8.30 7.27 6.64 
16 12 @ 134 24 @ .067 TE70002-ND 9.34 8.30 7.27 6.64 
15 @ .106 30 @ .053 TE70003-ND 9.34 8.30 7.27 6.64 
18 @ .088 36 @ .044 TE70004-ND 9.34 8.30 7.27 6.64 
22 @ .072 44 @ .036 TE70005-ND 9.34 8.30 7.27 6.64 
7 @ 458 14 @ .229 TE70010-ND 10.76 9.56 8.37 7.65 
9 @ .356 18 @ .178 TE70011-ND 10.76 9.56 8.37 7.65 
3.2 12 @ .266 24 @ .133 TE70012-ND 10.76 9.56 8.37 7.65 
15 @ .214 30 @ .107 TE70013-ND 10.76 9.56 8.37 7.65 
18 @ .178 36 @ .089 TE70014-ND 10.76 9.56 8.37 7.65 
22 @ .146 44 @ .073 TE70015-ND 10.76 9.56 8.37 7.65 


Size Dimensions —- mm 
Code WwW L H A B c D (Dia.) ID 
A 23.83 23.83 11.13 15.24 7.62 1.75 0.81 9.53 
B 30.18 30.18 14.30 20.32 10.16 2.08 1.02 11.43 
Cc 34.93 34.93 14.30 25.40 10.16 2.08 1.02 14.61 
D 38.10 38.10 15.88 30.48 10.16 2.84 1.02 14.61 
E 44.45 44.45 14.30 35.56 10.16 2.08 1.02 19.05 
F 55.58 55.58 20.65 45.72 12.70 3.96 1.02 23.88 
Rated Volts/Amp @ rated Ip, 
Size Ip Turns | Nominal | RCF @ for various loads (Ohms) | Digi-Key Price Each 
Code | Amps | Ratio DCR | 10%(1)| 100 500 2K 5K | PartNo. 1 10 25 
A 5.0 1000:1 39 1.040 | 0.10 045 1.35 1.8 | TE1005-ND 7.80 650 5.20 
A 10.0 | 1000:1 39 1.085 | 0.10 045 1.00 1.3 | TE1010-ND 7.80 6.50 5.20 
A | 15.0 | 1000:1 ] 39 1.030 | 0.10 043 080 1.0|TEI01I5-ND 7.80 650 5.20 
A 20.0 | 1000:1 39 1.030 | 0.10 0.42 0.70 0.8 | TE1020-ND 7.80 6.50 5.20 
B 25.0 | 1000:1 46 1.020 | 0.10 040 1.00 1.2 | TE1025-ND 9.21 768 6.14 
B | 30.0 | 10001 | 46 1.020 | 010 040 085 11|TEI030-ND 9.21 768 6.14 
Cc 40.0 | 1000:1 46 1.020 | 0.10 045 0.75 1.0} TE1040-ND 10.74 895 7.16 
Cc 50.0 | 1000:1 46 1.020 | 0.10 044 0.70 0.8} TEI050-ND 10.74 895 7.16 
D | 600 | 1000:1] 23 1.020 | 010 036 060 07|TEI060-ND 11.76 980 7.84 
D 75.0 | 1000:1 23 1.015 | 0.10 035 0.50 0.6} TEI075-ND 11.76 9.80 7.84 
E 100 1000:1 20 1.015 | 0.10 035 0.50 0.6} TEI100-ND 11.76 9.80 7.84 
F 150 1000:1 10 1.010 | 0.10 032 0.55 0.6} TEI150-ND 15.99 13.33 10.66 
FE 200 1000:1 10 1.010 | 0.10 030 0.45 0.6} TEI200-ND 15.99 1333 10.66 
Power Parallel Series Digi-Key Price Each 
VA VAC@A VCT@A Part No. 1 10 25 50 
7@.714 14 @ .357 TE70020-ND 11.41 10.14 8.88 8.12 
9 @ .556 18 @ .278 TE70021-ND 11.41 10.14 8.88 8.12 
5 12@ 416 24 @ .208 TE70022-ND 11.41 10.14 8.88 8.12 
15 @ .334 30 @ .167 TE70023-ND 11.41 10.14 8.88 8.12 
18 @ .278 36 @ .139 TE70024-ND 11.41 10.14 8.88 8.12 
22 @ .228 44 @ 114 TE70025-ND 11.41 10.14 8.88 8.12 
7@1.0 14 @ .500 TE70030-ND 12.87 11.44 10.01 9.16 
9@ 778 18 @ .389 TE70031-ND 12.87 11.44 10.01 9.16 
7 12 @ 584 24 @ .292 TE70032-ND 12.87 11.44 10.01 9.16 
15 @ .466 30 @ .233 TE70033-ND 12.87 11.44 10.01 9.16 
18 @ .388 36 @ .194 TE70034-ND 12.87 11.44 10.01 9.16 
22 @ .318 44 @ .159 TE70035-ND 12.87 11.44 10.01 9.16 
7 @ 1.428 14@ 714 TE70040-ND 14.45 12.84 11.24 10.28 
9@1.112 18 @ 556 TE70041-ND 14.45 12.84 11.24 10.28 
10 12 @ 834 24 @ 417 TE70042-ND 14.45 12.84 11.24 10.28 
15 @ .666 30 @ .333 TE70043-ND 14.45 12.84 11.24 10.28 
18 @ 556 36 @ .278 TE70044-ND 14.45 12.84 11.24 10.28 
22 @ .454 44 @ .227 TE70045-ND 14.45 12.84 11.24 10.28 
7 @ 2.142 14 @ 1.071 TE70050-ND 16.22 14.42 12.62 11.54 
9 @ 1.666 18 @ 833 TE70051-ND 16.22 14.42 12.62 11.54 
15 12 @ 1.250 24 @ 625 TE70052-ND 16.22 14.42 12.62 11.54 
15 @ 1.000 30 @ .500 TE70053-ND 16.22 14.42 12.62 11.54 
18 @ 834 36 @ .417 TE70054-ND 16.22 14.42 12.62 11.54 
22 @ .682 44 @ .341 TE70055-ND 16.22 14.42 12.62 11.54 
7@3.570 | 14@ 1.785 TE70060-ND 18.23 16.20 14.18 12.96 
9 @ 2.754 18 @ 1.377 TE70061-ND 18.23 16.20 14.18 12.96 
25 12 @ 2.082 24 @ 1.041 TE70062-ND 18.23 16.20 14.18 12.96 
15 @ 1.664 30 @ .832 TE70063-ND 18.23 16.20 14.18 12.96 
18 @ 1.388 36 @ .694 TE70064-ND 18.23 16.20 14.18 12.96 
22 @ 1.136 44 @ .568 TE70065-ND 18.23 16.20 14.18 12.96 
7@5.000 | 14@2.500 TE70070-ND 22.34 19.86 17.38 15.89 
9 @ 3.888 18 @ 1.944 TE70071-ND 22.34 19.86 17.38 15.89 
35 12 @ 2.916 24 @ 1.458 TE70072-ND 22.34 19.86 17.38 15.89 
15 @ 2.332 30 @ 1.166 TE70073-ND 22.34 19.86 17.38 15.89 
18 @ 1.944 36 @ .972 TE70074-ND 22.34 19.86 17.38 15.89 
22 @ 1.590 44 @ .795 TE70075-ND 22.34 19.86 17.38 15.89 
7 @7.142 14 @ 3.571 TE70080-ND 27.65 24.58 21.51 19.67 
9 @ 5.554 18 @ 2.777 TE70081-ND 27.65 24.58 21.51 19.67 
50 12 @ 4.166 24 @ 2.083 TE70082-ND 27.65 24.58 21.51 19.67 
15 @ 3.332 30 @ 1.666 TE70083-ND 27.65 24.58 21.51 19.67 
18 @ 2.776 36 @ 1.388 TE70084-ND 27.65 24.58 21.51 19.67 
22 @ 2.272 44 @ 1.136 TE70085-ND 27.65 24.58 21.51 19.67 


Note: To obtain output voltage, load current must be met. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SCHOTT 


CORPORATION 


KO) 


T1/E1 Transformers 
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Turns Ratio Pri. OCL DCR Pri. DCR Sec. Pkg. Digi-Key Cut Tape Price Each Schott 
Fig. Primary: Secondary (45%) MH (min.) Ohms (max.) Ohms (max.) Schem. Primary Pins Part No. * il 10 25 50 100 Part No. 
Dual Transformers 
1CT:2CT & 1CT:2CT 1.20 & 1.20 .70 & .70 1.40 & 1.40 SM/1 16-14, 6-8 257-1110-1-ND 8.47 7.05 6.13 5.33 4.64 | 32136 
1CT:2CT & 1:1.36CT 1.20 & 1.20 .70 & .70 1.00 & 0.80 SM/2 16-14, 6-8 257-1111-1-ND 8.55 7.12 6.19 5.39 4.68 | 32372 
1:1.15CT & 1CT:2CT 1.20 & 1.20 70 & .70 0.70 & 1.00 SM/3 16-14, 6-8 257-1112-1-ND 9.08 7.56 6.58 5.72 4.97 | 32373 
1 1:1:1.266 & 1CT:2CT 1.20 & 1.20 70 & .70 0.80 & 1.00 SM/3 16-14, 6-8 257-1113-1-ND 9.08 7.56 6.58 5.72 4.97 | 32374 
1CT:1.15CT & 1CT:1.15CT 1.20 & 1.20 70 & .70 0.75 & 0.75 SM/1 1-3, 6-8 257-1114-1-ND 7.66 6.38 5.55 4.83 4.20 | 32375 
1CT:ACT & 1CT:2CT 1.20 & 1.20 70 & .70 0.70 & 1.00 SM/1 16-14, 6-8 257-1115-1-ND 8.10 6.75 5.87 5.11 4.44 | 32376 
10T:1.41CT & 1CT:1.41CT 1.00 & 1.00 70 & .70 0.90 & 0.90 SM/1 16-14, 11-9 257-1116-1-ND 7.86 6.55 5.69 4.95 4.30 | 32377 
Quad Transformers 
1:2CT 1.20 60 1.0 1 1-3, 5-7, 10-12, 14-16 257-1127-1-ND 20.06 16.72 1454 12.64 11.00 | 37531 
1:1.36CT 1.20 -60 0.8 1 1-3, 5-7, 10-12, 14-16 257-1128-1-ND 20.06 16.72 1454 12.64 11.00 | 37532 
2 1:1.36 & 1:2 1.20 60 1.0 2 1-3, 10-12, 19-17, 28-26 257-1129-1-ND 20.06 16.72 1454 12.64 11.00 | 37533 
1:1.15CT 1.20 60 1.0 1 1-3, 5-7, 10-12, 14-16 257-1130-1-ND 20.06 16.72 1454 12.64 11.00 | 37534 
1:2/1.15 1.20 60 1.0 1 1-3, 5-7, 10-12, 14-16 257-1131-1-ND 20.06 16.72 1454 1264 11.00 | 37535 
1:1.36/1 1.20 60 1.0 1 1-3, 5-7, 10-12, 14-16 257-1132-1-ND 20.06 16.72 1454 12.64 11.00 | 37536 
EE5 Transformers 
1.26CT:1 2.0 2.60 2.10 = a 257-1140-1-ND 6.20 4.96 3.97 3.17 = 36540 
1.35CT:1 2.0 2.70 1.90 _ _ 257-1141-1-ND 6.20 4.96 3.97 3.17 _— 36605 
1.14CT:1 2.2 2.80 2.50 = _— 257-1142-1-ND 6.20 4.96 3.97 3.17 _ 36606 
10T:11 2.0 2.70 2.60 _ _ 257-1143-1-ND 6.20 4.96 3.97 3.17 _ 36607 
3 1.41CT:1 2.0 2.40 1.70 = _— 257-1144-1-ND 6.20 4.96 3.97 3.17 = 37047 
1.66CT:1 2.0 2.10 1.30 = = 257-1145-1-ND 6.20 4.96 3.97 3.17 = 37048 
2CT:1 21 2.30 1.20 = = 257-1146-1-ND 6.20 4.96 3.97 3.17 = 37049 
2.32CT:1 2.3 2.30 1.00 = = 257-1147-1-ND 6.20 4.96 3.97 3.17 = 37050 
2.42CT:1 2.3 2.10 0.90 = = 257-1148-1-ND 6.20 4.96 3.97 3.17 = 37051 
T3/DS3/E3/STS-1 Transformers 
4 ipa = = = 1 1-3 257-1149-1-ND 7.03 5.86 4.88 4.06 3.39 | 36976 
1:2CT = = = 2 4-6 257-1150-1-ND 7.38 6.16 5.13 4.28 3.57 | 36977 
Transmitter Receiver Cut Tape 
Turns Ratio Turns Ratio Pin Transmitter Receiver Digi-Key Price Each Schott 
Fig. Pri: Sec 3% Pri: Sec 3% Out Primary Pins Primary Pins Part No. * al 10 25 50 100 Part No. 
Octal Transformers 
1:2CT 1:2CT 3 4-5, 9-10, 14-15,19-20 24-25, 29-30, 34-35, 39-40 257-1133-1-ND 20.40 17.00 14.79 12.86 11.19 | 37538 
1:2 1:2CT 4 1-2, 9-10, 11-12, 19-20 23-25, 26-28, 33-35, 36-38 257-1134-1-ND 20.40 17.00 14.79 12.86 11.19 | 37539 
1:1.36CT 1:2CT 3 24-25, 29-30, 34-35, 39-40 4-5, 9-10, 14-15, 19-20 257-1135-1-ND 20.40 17.00 14.79 1286 11.19 | 37540 
5 1:2CT 1:1CT 2 1-2, 6-7, 11-12, 16-17 21-22, 26-27, 31-32, 36-37 257-1136-1-ND 20.40 17.00 14.79 1286 11.19 | 37541 
1:21.15 1:2CT 1 1-2, 6-7, 11-12, 16-17 21-23, 26-28, 31-33, 36-38 257-1137-1-ND 20.40 17.00 14.79 1286 11.19 | 37542 
1:1/1.26 1:2CT 2 1-2, 6-7, 11-12, 16-17 21-22, 26-27, 31-32, 36-37 257-1138-1-ND 20.40 17.00 14.79 12.86 11.19 | 37543 
1:2CT 10T:2 3 4-5, 9-10, 14-15, 19-20 1-3, 6-8, 11-13, 16-18 257-1139-1-ND 20.40 17.00 14.79 1286 11.19 | 37544 


* For Tape and Reel Part Number, change 1-ND to 2-ND and call for pricing. 
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Schematic Information 
Primary Secondary Digi-Key Price Each Schott 
Fig.| Description (applications and notes) Inductance | Start|CTap |Finish | Start CTap | Finish Part No. 1 10 50 100 500 | Part No. 
1_| Transformer for Maxim 250/251; 5V to 5V @ 50ma............ 2.5mH 1 = 3 4 = 6 257-1006-ND 9.29 7.14 5:19. 4.16 2.89 | 67114760 
Transformer for T1 Transmit: Dallas 2151 500yH 1 _ 5 2 4 6 257-1007-ND 10.55 8.12 5.19 415 2.89 | 67112020 
Transformer for T1; Crystal 6154, 6158, 61535, 700UH 1 = 2 3 a 4 257-1008-ND 12.57 8.44 6.15 4.59 3.78 | 67115100 
2 Transformer for Maxim 250/251; For RS232 Isolation 2mH 1 2 3 4 5 6 257-1009-ND 9.71 6.55 4.80 3.61 2.99 | 67117970 
Transformer for T1 Receive; Dallas 2151 700UH 1 3 5. 2 = 6 257-1010-ND 9.97 6.70 4.88 3.65 3.00 | 67124650 
Line Interface Transformer T1 Transmit 700uH 1 7 5 2 4 6 257-1011-ND 8.93 6.87 4.40 3.52 2.25 | 67124670 
Isolation for Digital Audio; Crystal CS8401/2/11/12. 225uH 1 = 2 3 = 4 257-1015-ND 9.61 6.45 4.70 3.51 2.89 | 67125450 
3 Transformer for EXAR T1 Receive 8.44mH 6 1 2 3 4 5 257-1016-ND 11.44 7.68 4.39 3.84 3.48 | 67109510 
T1 Transmit Transformer for Level One 310 3mH 6 1 2 3 4 5 257-1017-ND 10.08 7.75 4.96 3.96 2.76 | 67125350 
Transmit & Receive Transformer; Level One 300/301/305 . 700UH 1 = Us 6 _— 5 257-1018-ND 8.61 5.78 3.47 2.89 2.46 | 67127370 
Isolation for Digital Audio: Crystal CS8401/1/11/12. 225uH 1 = 3 4 = 6 257-1020-ND 8.61 5.78 3.47 2.89 2.46 | 67128990 
Transformer for Maxim 250/251; RS232 Isolation .. 2mH 3 2 1 6 5 4 257-1021-ND 20.59 13.82 8.29 7.36 6.54 | 67129080 
Pr lsolation for Digital Audio, Shielded, Crystal CS840 225uH 1 = 3 4 = 6 257-1025-ND 8.61 5.78 3.47 2.89 2.46 | 67129600 
Transmit Transformer for Rockwell 8069 1.2mH 1 2 3 6 5 4 257-1028-ND 11.24 8.64 5.53 4.43 — | 67130850 
Interface Transformer for Dallas 2187 ... 60H 1 2 3 4 5 6 257-1029-ND he 5.94 3.80 3.04 2.21 | 67131050 
Digital Audio, Shielded, 70-110 ohm, Crystal 8401, 
8402, 8411 and 8412 225uH 1 = 3 4 = 6 257-1031-ND 8.61 5.78 3.47 2.89 2.46 | 67137640 
5 Inductor for LM259x as L29, 1.5 Amps hy 1-5 = 6-10 _— a —_= 257-1044-ND 14.95 11.08 6.31 4.86 3.12 | 67144130 
Inductor, 3.6A 33yH 1-5 = 6-10 = = = 257-1045-ND 14.95 11.08 6.31 4.86 3.12 | 67144220 
6 Inductor DCR 0.09 ohms SMD, 1.77 Amps 100yH 1-4 — 5-8 — _ — 257-1053-ND 11.00 8.46 5.42 4.33 3.01 | 24518 
Inductor DCR 0.26 ohms SMD, 1.18 Amps... 220uH 1-4 = 5-8 = = = 257-1054-ND 12.04 9.27 5.93 4.74 3.30 | 24520 
7 Inductor DCR 0.15 ohms, 0.63A .. 150yH 1-4 = 5-8 _— a = 257-1057-ND 10.44 8.03 5.14 4.11 2.86 | 67144050 
Inductor DCR 0.04 ohms, 3.7A ... 47H 1-4 = 5-8 = = = 257-1062-ND 15.01 11.12 6.34 4.88 3.12 | 67144210 
8 | Transformer DDS Level | LXT 400.... 200mH 3 = 1 6 5 4 257-1066-ND 10.84 8.33 5.33 4.26 2.97 | 67127340 
9 Inductor DCR 0.300 ohms SMD, 0.45A 150uH 1 = 6 _— _ _ 257-1072-ND 14.42 10.69 6.09 4.69 3.00 | 67144340 
Inductor DCR 0.150 ohms SMD, 0.63A.. 150uH 1-4 = 5-8 = = = 257-1073-ND. 14.96 11.09 6.32 4.86 3.11 | 34591 
10 | Digital Audio, SMD;Transformer .. 225uH 1 = 4 5 = 8 257-1126-ND 15.37 10.39 6.19 5.35 4.92 | 37211 
3A Inductor, Buck for LM257x .. 47uH 1 = 3 4 = 6 257-1094-ND 11.78 9.06 5.80 4.64 3.37 | 67126980 
11 1.3A Inductor, Buck for LM257x 220uH 1 a 3 4 a 6 257-1036-ND 11.77 9.06 5.80 4.64 3.37 | 67127020 
1A Inductor, Buck for LM257x .. 330yH 1 = 3 4 = 6 257-1096-ND 11.78 9.06 5.80 4.64 3.37 | 67127030 
0.95A Inductor, Buck for LM257x . xe 470uH 1 = 3 4 = 6 257-1097-ND 11.78 9.06 5.80 4.64 3.37 | 67127040 
3A Inductor, Buck for LM257x .. a 100yH 1 a 3 4 = 6 257-1101-ND 11.89 9.15 5.86 4.68 3.41 | 67127000 
12 2A Inductor, Buck for LM257x 150yH 1 = 3 4 _— 6 257-1102-ND 11.89 9.15 5.86 4.68 3.41 | 67127010 
3A Inductor, Buck for LM257x .. 150yH 1 = 3 4 = 6 257-1038-ND 11.89 9.15 5.86 4.68 3.41 | 67127060 
0.9A Inductor, Buck for LM257x .. 1000yH 1 — 3 4 a 6 257-1105-ND 11.89 9.15 5.86 4.68 3.41 | 67127110 
3A Inductor, Buck for LM257x .. 220uH 1 _ 3 4 = 6 257-1039-ND 12.16 9.35 5.99 4.79 3.48 | 67127070 
13 | 3A Inductor, Buck for LM257x .. 330UH 1 — 3 4 _ 6 257-1108-ND 12.16 9.35 5.99 4.79 3.48 | 67127080 
1.9A Inductor, Buck for LM257x .. 470uH 1 — 3 4 — 6 257-1109-ND 12.16 9.35 5.99 4.79 3.48 | 67127090 
14 -51A Inductor for LM259x 220uH 1 — 4 5 a 8 257-1118-ND 9.01 6.93 4.44 3.55 2.58 | 67144040 
-42A Inductor for LM259x 330pUH 1 — 4 5 = 8 257-1119-ND 9.01 6.93 4.44 3.55 2.58 | 67144030 
1.85A Inductor, SMT for LM259x . 68yH 1 — 5 6 _— 10 257-1121-ND 9.27 7.13 4.57 3.66 2.66 | 67144520 
15 | 3.60A Inductor, SMT for LM259x . 33H 1 a 5 6 = 10 257-1123-ND 9.27 7.13 4.57 3.66 2.66 | 67148290 
3.70A Inductor, SMT for LM259x . 22uH 1 — 5 6 a 10 257-1124-ND 9.27 7.13 4.57 3.66 2.66 | 67148300 
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Schematic Information 
Primary Secondary Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel | Schott 
Fig.|Description (applications and notes) Inductance | Start | CTap | Finish Start |CTap | Finish | Part No. 1 10 50 100 500 | Part No. Pricing Part No. 
1 |Transformer HDSL for Mindspeed EP13 Thd. 2mH 4.2 = 4,5 9 = 7 257-1151-NDt 4.02 3.35 2.54 2.21 1.67 — ert 35548 
2 |Transformer HDSL for Mindspeed EP13 SMD 2mH 4,2. = 4,5 9 = iz 257-1152-1-ND* 4.36 3.63 2.75 = — | 257-1152-2-ND} 357.00/150 | 36437TR 
3 |Transformer ADSL for Tl 3000 EP13 SMD 1.5mH 10 = le 1 = 4 257-1153-1-ND* 4.55 3.79 2.87 _ — | 257-1153-2-ND} 435.75/175 | 32828TR 
4 |Transformer ADSL for Tl 3000 EP13 Thd. 1.5mH 10 = 7 1 = 4 257-1154-NDt+ 4.39 3.65 2.76 2.40 1.82 = = 33817 
5 _|Transformer ADSL for Tl 4000 EP10 SMD 375yuH Aid: — 3,4 8,7 —! 6,5 | 257-1155-1-ND* 3.58 2.98 2.26 a — | 257-1155-2-ND|__343.00/175 | 36313TR 
6 |Transformer ADSL for Tl 5000 EP13 Thd. 1.5mH 10 a 7 1 —_ 4 257-1156-NDt+ 4.39 3.65 2.76 2.40 1.82 = = 33818 
7 |Transformer ADSL for Tl ACS EP10 SMD 400uH 1,2 = 3,4 8,7 = 6,5 | 257-1157-1-ND* 4.39 3.65 2.76 = — | 257-1157-2-ND} 420.00/175 | 37513TR 
8 |Transformer ADSL Over POTS EP10 SMD 474uH 4.2. _ 3,4 8,7 _— 6,5 | 257-1158-1-ND* 4.39 3.65 2.76 — — | 257-1158-2-ND} 420.00/175 | 37300TR 
9 |Transformer ADSL Over POTS EP7 SMD 474uH 1,2 = 3,4 8,7 = 6,5 | 257-1159-1-ND* 3.53 2.94 2.22 = — | 257-1159-2-ND} 504.00/300 | 37816TR 
10 |Transformer ADSL for Globespan EP13 Thd. 474uH 6,7 a! 8,9 5,4 = 3,2 | 257-1160-NDt+ 4.39 3.65 2.76 2.40 1.82 = = 36038 
11 |Transformer for Globespan G.SHDSL EP13 SMD 2mH 1,2 = 4,5 9 = z 257-1161-1-ND* 4.19 3.49 2.64 = — | 257-1161-2-ND} 402.50/175 | 37521TR 
12 |Inductor ADSL POTS Common Mode 9mH 1 _ 10 5 _ 6 257-1162-ND§ 3.00 250 1.89 1.64 1.24 — — 31630 
13 |Inductor ADSL Common Mode 4.5mH 1 = 2 4 a 3 257-1163-1-ND* 3.36 2.80 2.12 = — | 257-1163-2-ND} 695.00/500 | 34518TR 
14 |Transformer ADSL for Alcatel Dynamite 440uH 10,9 _— 8,7 1,2 — 3,4 | 257-1164-1-ND* 4.55 3.79 2.87 _ — | 257-1164-2-ND} 435.75/175 | 34318TR 
15 |Inductor HWT Power for Linear Low Profile SMD 5yH 1 = 2 = = = 257-1165-NDt 6.58 5.48 4.15 3.60 2.73 = = 36835 


* Cutdown + Tray § Tube 
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Fig. 1 Open Style 


Fig. 2 - High Currrent - Open 


MANUFACTURING. and “High Current-Open + Primary 115 VAC, 60 Hz Frame 
LL’ Frame” styles. + Open style, channel bracket, + Primary 115 VAC, 60 Hz * Qpen 
BLK GRN two hole chassis mount + Min- style, 4 hole frame chassis mount 
. > = imum 6” (15.24cm) leads + Dual + Minimum 6” (15.24cm) leads 
Filament and a GRN/ & | bobbin design - no electrostatic + Dual bobbin design - no 
ahs = YEL 8 | shield required + Class A in- electrostatic shield required 
Low Volta e Rectifier nik arn ® | Sulation (105°C) + Hi-Pot test of * Cass A insulation (105°C) + H- 
g 2,000V RMS = CSA certified Pot test of 2,000V RMS + CSA 
U Ti sf & (#LR3902) and UL listed certified (#LR3902) & UL listed 
se lransrormers ® (#650394) (#250394) 
Voltst Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Hammond 
Fig.| AC |Amps A B D F G Part No. 1 5 10 25 Part No. 
1 6.3 0.6 2.38 (60.45) — 1.38 (35.05) 1.38 (35.05) 2.00 (50.80) — a 0.187 (4.75) HM505-ND 14.97 13.71 12.67 11.86 | 166G6 
1 6.3 4.0 3.25 (82.55) 1.75 (44.45) 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM508-ND 17.22 15.78 14.57 13.65 | 166N6 
1 8.5 2.0 3.25 (82.55) 1.63 (41.40)  2.00(50.80) 2.81 (71.37) —= a 0.187 (4.75) HM510-ND 16.72 15.32 14.15 13.25 | 166L8 
1 9.0 0.5 2.38 (60.45) 1.38 (35.05) 1.38 (35.05) 2.00 (50.80) = = 0.187 (4.75) HM511-ND 16.65 15.25 14.09 13.19 | 166G9 
1 10.0 1.0 2.81 (71.37) 1.63 (41.40) 1.69 (42.93) 2.38 (60.45) _ _ 0.187 (4.75) HM513-ND 16.28 14.92 13.78 12.90 | 166J10 
1 10.0 2.0 3.25 (82.55) 1.75 (44.45) — 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) = — 0.187 (4.75) HM514-ND 16.88 15.47 14.28 13.38 | 166L10 
1 10.0 3.0 3.25 (82.55) 2.00 (50.80)  2.00(50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM515-ND 17.43 15.97 14.75 13.81 166M10 
1 12.6 0.3 2.38 (60.45) 1.38 (35.05) 1.38 (35.05) 2.00 (50.80) _— a 0.187 (4.75) HM517-ND 16.71 15.30 14.14 13.24 | 166F12 
1 12.6 0.5 2.81 (71.37) 1.50 (38.10) 1.69 (42.93) 2.38 (60.45) = = 0.187 (4.75) HM518-ND 15.94 14.60 13.49 12.63 | 166G12 
1 12.6 1.0 2.81 (71.37) 1.63 (41.40) 1.69 (42.93) 2.38 (60.45) = = 0.187 (4.75) HM519-ND 16.51 15.12 13.97 13.08 | 166J12 
1 12.6 2.5 3.25 (82.55) 2.00 (50.80)  2.00(50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM520-ND 18.31 16.78 15.50 14.52 | 166L12 
1 12.6 4.0 3.69 (93.73) 2.13 (54.10) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) — _— 0.187 (4.75) HM521-ND 21.19 19.41 17.93 16.79 | 166N12 
1 12.6 6.0 4.03 (102.36) 2.25 (57.15) 2.63 (66.60) 3.56 (90.42) = = 0.187 (4.75) HM522-ND 26.50 24.28 22.42 21.00 | 166Q12 
1 12.6 8.0 4.50 (114.30) 2.50 (63.50) 2.88 (73.15) 4.00 (101.60) — a 0.203 (5.16) HM523-ND 29.39 26.92 24.87 23.28 | 166R12 
2 12.6 20.0 3.75 (95.25)  3.63(92.20) 3.13(79.50) 3.13(79.50) 3.25 (82.55) 4.00(101.60) .22 x .56 (5.59 x 14.22) HM525-ND 57.15 52.34 48.36 45.27 | 165V12 
1 14.0 2.0 3.25 (82.55) 2.00 (50.80) 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) —e cmt 0.187 (4.75) HM529-ND. 17.29 15.84 14.63 13.70 | 166L14 
1 16.0 2.2 3.25 (82.55) 2.00 (50.80)  2.00(50.80) 2.81 (71.37) — = 0.187 (4.75) HM533-ND eed 16.28 15.03 14.08 | 166L16 
fl 16.0 3.0 3.69 (93.73) 2.13 (54.10) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) rae = 0.187 (4.75) HM534-ND. 21.13 19.39 17.91 16.77_| 166M16 
1 18.0 1S 3.25 (82.50) 1.75 (44.45)  2.00(50.80) 2.81 (71.37) _— _— 0.187 (4.75) HM535-ND 17.33 15.88 14.67 13.73 | 166K18 
1 18.0 3.0 3.69 (93.73) 2.13 (54.10) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM536-ND 24.34 22.30 20.60 19.28 | 166M18 
1 18.0 5.0 4.03 (102.36) 2.50 (63.50) 2.63 (66.80) 3.56 (90.42) = _ 0.187 (4.75) HM537-ND 28.28 25.90 23.93 22.40 | 166P18 
1 20.0 2.0 3.69 (93.73) 1.88 (47.75) 2.31 (56.67) 3.13 (79.50) = = 0.187 (4.75) HM543-ND 23.03 21.09 19.49 18.24 | 166L20 
2 22.0 12.0 | 4.50 (114.30) 3.88 (98.55) 3.75 (95.25) 3.75 (95.25) 2.75 (69.85) 3.50 (88.90) 28 x .56 (7.11 x 14.22) HM544-ND 58.12 53.23 49.18 46.04 | 165T22 
1 24.0 -085 2.06 (52.32) 1.38 (35.05) 1.19 (30.23) 1.75 (44.45) = = 0.187 (4.75) HM546-ND 17.25 15.80 14.60 13.67 | 166C24 
1 24.0 2.0 3.69 (93.73) 2.13 (54.10) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = _ 0.187 (4.75) HM547-ND 20.58 18.86 17.41 16.31 166L24 
1 24.0 4.0 4.50 (114.30) 2.50 (63.50) 2.88 (73.15) 4.00 (101.60) = = 0.203 (5.16) HM548-ND 28.66 26.26 24.25 22.71 166N24 
1 25.0 0.5 2.81 (71.37) 1.63 (41.40) 1.69 (42.93) 2.38 (60.45) _ a 0.187 (4.75) HM552-ND 16.25 14.90 13.75 12.88 | 166G25 
1 25.0 1.0 3.25 (82.55 1.75(44.45) 2.00 (50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM553-ND 17.25 15.80 14.60 13.67 | 166J25 
i] 25.0 1.5 3.69 (93.73) _ 1.88 (47.75) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = — 0.187 (4.75) HM554-ND. 20.15 18.47 17.05 15.97 _| 166K25 
1 25.0 3.0 4.03 (102.36) 2.25 (57.15) 2.63 (66.80) 3.56 (90.42) = — 0.187 (4.75) HM556-ND. 25.76 23.59 21.80 20.40 | 166M25 
2 25.0 10.0 3.75 (95.25) 3.63(92.20)  3.13(79.50) 3.13(79.50) 3.25 (82.55) 4.00(101.60) .22 x .56 (5.59 x 14.22) HM558-ND 54.82 50.19 46.38 43.41 165825 
1 28.0 1.0 3.25 (82.55)  2.00(50.80)  2.00(50.80) 2.81 (71.37) amt _— 0.187 (4.75) HM560-ND 17.26 15.82 14.61 13.68 | 166J28 
2 30.0 5.0 3.00 (76.20) 3.25(82.55) 2.56(65.02)  2.50(63.50) 3.25 (82.55) 4.00(101.60) .22 x .56 (5.59 x 14.22) HM561-ND 44.22 40.50 37.42 35.03 | 165P30 
2 30.0 10.0 | 4.50(114.30) 3.88 (98.55) 3.75 (95.25) 3.75(95.25) 2.75 (69.85) 3.50 (88.90) .28 x .56 (7.11 x 14.22) HM562-ND 59.88 54.84 50.67 47.43 | 165S30 
1 36.0 0.5 3.25 (82.55) 1.63 (41.40)  2.00(50.80) 2.81 (71.37) = = 0.187 (4.75) HM566-ND 16.55 15.16 14.01 13.11 166G36 
1 36.0 1.0 3.69 (93.73 1.88 (47.75) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) oat _ 0.187 (4.75) HM567-ND 20.18 18.49 17.08 15.99 | 166J36 
1 44.0 1.0 3.69 (93.73) 2.00 (50.80) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = od 0.187 (4.75) HM568-ND 21.03 19.26 17.79 16.66 | 166J44 
1 80.0 0.5 3.69 (93.73) 1.88 (47.75) 2.31 (58.67) 3.13 (79.50) = a 0.187 (4.75) HM569-ND 20.58 18.86 17.41 16.31 166G80 
t+ Center tap voltage is half the voltage shown. All voltage ratings are based on full load current rating shown. 
TANAW2A, = SPLITFORM® Power Transformers ; 
MICROTRAN File #’s UL 1585 Class 2 &3 - File #’s E96720, 95844 
. 7 . : GB 1A73078, BAR UL 506- File #'s E79781, £91239 
For PC Board Solid-State Power, Control, and Instrumentation Applications LR69808 1308 - File #92957 
* 115V Single or 115/230V 50/60Hz dual primary + Split Bobbin Construction: — Center flange insulation barrier — High isolation for low leakage i ions — i 
applications — Low capacitive coupling minimizes line noise and false triggering » 2,500V RMS hi-pot + Precision spaced terminals + 130°C insulation Babe) an L WwW oiensions ah {nm} B C the ike 
system * Terminal numbers are molded on bobbin 
er a a eo ee eee 
© q = : 
= Sidon ry a (36.58)| (31.24) | (25.40) (6.35) | (6.35) | (30.48)| (.077) 
4 4 ¢ T (1.04% 5081—) [| I] 3 |24 1.44 | 1.23 1.26 = .250 -250 | 1.200) 0.25 
By é ere 6 4 iH 3 6] 8 wo OMC e ““ | (36.58)] (31.24) | (32.00) (6.35) | (6.35) | (30.48)) (.113) 
50/60 Hz~)|| @—®7 wie | g—e7 me | iH Hl i o—" a | 6 |.169| 1.39 | 1.36 | 1.063] 250 | .350 ] 1.280] 0.44 
— 49 — tt (42.93)| (35.31) | (34.54) | (27.00) | (6.35) | (8.89) | (32.51)| (.200) 
8 1 o 8 c 5 12 1.97 | 1.63 1.50 | 1.250 | .300 400 | 1.410] 0.70 
115V Single Primary — 115V/250V Dual Primary (Pins 2 and 3 omitted on 115V Single Primary) (50.04)| (41.40) | (38.10) | (31.75) | (7.62) | (10.16) | (35.81)}  (.318) 
Secondary RMS Rating Secondary RMS Rating 
VA Parallel Series Digi-Key Price Each Tamura VA Parallel Series Digi-Key Price Each Tamura 
(Size) VAC@A VCT@A Part No. it 10 25 50 100 Part No. (Size) VAC@A VCT@A Part No. 1 10 25 50 100 Part No. 
115V Single Primary 115V/230V Dual Primary 
14 5.0 @0.220 | 10.0@0.110 | MT2201-ND 7.08 6.10 5.13 4.40 3.66 3FS-210 141 5.0 @0.220 | 10.0@0.110 | MT2096-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 3FD-210 
24 | 5.0@0.500 | 10.0@0.250 | MT2202-ND 7.37 6.35 5.34 4.58 3.81 3FS-310 2.4 | 5.0@0.500 | 10.0@0.250 | MT2097-ND 8.50 7.33 6.16 5.28 4.40 3FD-310 
6 5.0@1.200 | 10.0@0.600 | MT2203-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 3FS-410 6 5.0@1.200 | 10.0@0.600 | MT2098-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 3FD-410 
12 5.0 @2.400 | 10.0@1.200 | MT2204-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 3FS-510 12 5.0 @2.400 | 10.0@1.200 | MT2099-ND 10.76 9.28 7.80 6.68 5.57 3FD-510 
11 6.3 @0.180 | 12.6@0.090 | MT2205-ND 7.08 6.10 5.13 4.40 3.66 3FS-212 Vi 6.3 @0.180 | 12.6@0.090 | MT2101-ND 7.65 6.80 5.78 5.10 4.42 3FD-212 
24 | 63@0.400 | 126@0.200 | MT2206-ND 7.37 6.35 5.34 4.58 3.81 3FS-312 24 | 63@0.400 | 12.6@0.200 | MT2102-ND 7.74 6.88 5.85 5.16 448 3FD-312 
6 6.3@1.000 | 12.6@0.500 | MT2207-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 3FS-412 6.0 | 63@1.000 | 12.6@0.500 | MT2103-ND 8.37 7.44 6.33 5.58 4.84 3FD-412 
12 6.3 @2.000 | 12.6@1.000 | MT2208-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 3FS-512 12 6.3 @2.000 | 12.6@1.000 | MT2104-ND 9.63 8.56 7.28 6.42 5.57 3FD-512 
11 8.0 @0.140 | 16.0@0.070 | MT2209-ND 7.08 6.10 5.13 4.40 3.66 3FS-216 141 8.0 @0.140 | 16.0@0.070 | MT2105-ND 7.65 6.80 5.78 5.10 4.42 3FD-216 
24 | 8.0@0.300 | 16.0@0.150 | MT2210-ND 7.37 6.35 5.34 458 3.81 3FS-316 24 | 8.0@0.300 | 16.0@0.150 | MT2106-ND 7.74 6.88 5.85 5.16 4.48 3FD-316 
6 8.0 @0.800 | 16.0@0.400 | MT2211-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 3FS-416 6.0 | 8.0 @0.800 | 16.0@0.400 | MT2107-ND 8.37 7.44 6.33 5.58 4.84 3FD-416 
12 8.0 @1.600 | 16.0@0.800 | M12212-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 3FS-516 12 8.0@1.600 | 16.0@0.800 | MT2108-ND 9.63 8.56 7.28 6.42 5.57 3FD-516 
1.1 | 10.0@0.110 | 20.0@0.055 | M12213-ND 7.08 6.10 5.13 4.40 3.66 3FS-220 1.1 | 10.0@0.110 | 20.0@0.055 | MT2109-ND 7.65 6.80 5.78 5.10 4.42 3FD-220 
24 | 10.0@0.240 | 20.0@0.120 | MT2214-ND 7.37 6.35 5.34 4.58 3.81 3FS-320 24 | 10.0@0.240 | 20.0@0.120 | MT2110-ND 7.74 6.88 5.85 5.16 4.48 3FD-320 
6 10.0 @0.600 | 20.0@0.300 | MT2215-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 3FS-420 6.0 | 10.0@0.600 | 20.0@0.300 | MT2111-ND 8.37 7.44 6.33 5.58 4.84 3FD-420 
12 | 10.0@1.200 | 20.0@0.600 |_M12216-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 3FS-520 12 | 10.0@1.200 | 20.0@0.600 | M12112-ND 9.63 8.56 7.28 6.42 5.57 3FD-520 
1.1 | 12.0@0.900 | 24.0@0.045 | MT2217-ND 7.08 6.10 5.13 4.40 3.66 SFS-224 1.1 | 12.0@0.090 | 24.0@0.045 | MT2113-ND 7.65 6.80 5.78 5.10 4.42 3FD-224 
24 | 12.0@0.200 | 24.0@0.100 | MT2218-ND 7.37 6.35 5.34 4.58 3.81 3FS-324 24 | 12.0@0.200 | 24.0@0.100 | MT2114-ND 7.74 6.88 5.85 5.16 4.48 3FD-324 
6 12.0@0.500 | 24.0@0.250 | MT2219-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 3FS-424 6.0 | 12.0@0.500 | 24.0@0.250 | MT2115-ND 8.37 7.44 6.33 5.58 4.84 3FD-424 
12 | 12.0@1.000 | 24.0@0.500 | M12220-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 3FS-524 12 | 12.0@1.000 | 24.0@0.500 | M12116-ND 9.63 8.56 7.28 6.42 5.57 3FD-524 
1.1 | 14.0@0.080 | 28.0@0.040 | MT2221-ND 7.08 6.10 5.13 4.40 3.66 3FS-228 1.1 | 14.0@0.080 | 28.0@0.040 | MT2117-ND 7.65 6.80 5.78 5.10 4.42 3FD-228 
24 | 14.0@0.170 | 28.0@0.085 | M12222-ND 7.37 6.35 5.34 458 3.81 3FS-328 2.4 | 14.0@0.170 | 28.0@0.085 | MT2118-ND 7.74 6.88 5.85 5.16 448 3FD-328 
6 14.0 @0.400 | 28.0@0.200 | M1T2223-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 3FS-428 6.0 | 14.0@0.400 | 28.0@0.200 | MT2119-ND 8.37 7.44 6.33 5.58 4.84 3FD-428 
12 | 14.0 @0.840 | 28.0@0.420 |_M1T2224-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 3FS-528 12 | 14.0@0.840 | 28.0@0.420 | MT2120-ND 9.63 8.56 7.28 6.42 5.57 3FD-528 
1.1 | 18.0@0.060 | 36.0@0.030 | MT2225-ND 7.08 6.10 5.13 4.40 3.66 3FS-236 1.1 | 18.0 @0.060 | 36.0@0.030 | MT2121-ND 7.65 6.80 5.78 5.10 4.42 3FD-236 
24 | 18.0@0.130 | 36.0@0.065 | MT2226-ND 7.37 6.35 5.34 4.58 3.81 3FS-336 24 | 18.0@0.130 | 36.0@0.065 | MT2122-ND 7.74 6.88 5.85 5.16 4.48 3FD-336 
6 18.0 @0.340 | 36.0@0.170 | M12227-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 3FS-436 6.0 | 18.0@0.340 | 36.0@0.170 | MT2123-ND 8.37 7.44 6.33 5.58 4.84 3FD-436 
12 | 18.0@0.700 | 36.0@0.350 | M12228-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 3FS-536 12 _| 18.0 @0.700 | 36.0@0.350 | M12124-ND 9.63 8.56 7.28 6.42 5.57 3FD-536 
1.1 | 24.0@0.046 | 48.0@0.023 | MT2229-ND 7.08 6.10 5.13 4.40 3.66 SFS-248 1.1 | 24.0@0.046 | 48.0@0.023 | MT2125-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 3FD-248 
24 | 24.0@0.100 | 48.0@0.050 | MT2230-ND 7.37 6.35 5.34 4.58 3.81 3FS-348 2.4 | 24.0@0.100 | 48.0@0.050 | MT2126-ND 8.50 7.33 6.16 5.28 4.40 3FD-348 
6 24.0 @0.250 | 48.0@0.125 | MT2231-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 3FS-448, 6 24.0 @0.250 | 48.0@0.125 | MT2127-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 3FD-448 
12 | 24.0@0.500 | 48.0@0.250 | M12232-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 3FS-548 12 | 24.0@0.500 | 48.0@0.250 | M12128-ND 10.76 9.28 7.80 6.68 5.57 3FD-548 
1.1 | 28.0@0.040 | 56.0@0.020 | M12233-ND 7.08 6.10 5.13 4.40 3.66 3FS-256 1.1 | 28.0@0.040 | 56.0@0.020 | MT2129-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 3FD-256 
24 | 28.0@0.090 | 56.0@0.045 | MT2234-ND 7.37 6.35 5.34 458 3.81 3FS-356 2.4 | 28.0@0.090 | 56.0@0.045 | MT2130-ND 8.50 7.33 6.16 5.28 4.40 3FD-356 
6 28.0 @0.220 | 56.0@0.110 | MT2235-ND 8.21 7.08 5.95 5.10 4.25 3FS-456 6 28.0 @0.220 | 56.0@0.110 | MT2131-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 3FD-456 
12 | 28.0@0.440 | 56.0@0.220 | M12236-ND 9.34 8.05 6.77 5.80 4.83 3FS-556 12 | 28.0@0.440 | 56.0@0.220 | M12132-ND 10.76 9.28 7.80 6.68 5.57 3FD-556 


Note: To obtain output voltage, load current must be met, ratings are based on 120V nominal input. 
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TAAAW2A Worldtrans® Power Transformers 
MICROTRAN’ For PC Board Solid-State Power, Control, and Instrumentation Applications 


+ Meets U.S. and International Safety Standards — UL, VDE, IEC, CSA. Secondary RMS Ratin 
+ 4,000V RMS hipot test — VA Parallel : Sarleow Digi-Key Price Each* Tamura 
Dual non-concentric bobbins and insulating shroud provide high isolation and Fig. | (Size) VAC @A VCT@A Part No. 1 10 25 | Part No. 
reduced capacitance. PL Series — Dual Output Low Profile 
* 115/230V 50/60Hz primary. 25 5@05 10 @ 0.25 MT3101-ND 7.97 7.08 6.02 | PL2.5-10 
* 130°C insulation system — Insulating materials meet UL 94V-0 flammability 5.0 5@1.0 10@0.5 MT3102-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-10 
requirements. , | 10.0 5@20 10@1.0 MT3103-ND 947 842 7.16 | PL10-10 
20.0 5@40 10@2.0 MT3104-ND 11.41 10.14 8.62 | PL20-10 
—-——} oO -=J0 i 30.0 5@60 10 @3.0 MT3105-ND 13.52 12.02 10.22 | PL30-10 
t ee 56.0 5 @ 11.2 10@5.6 MT3106-ND 18.14 16.12 13.71 | PL56-10 
| — c| | ¥ 25 63@04 | 126@02 MT3107-ND 797 7.08 6.02 | PL2.5-12 
Hf PL aE SETIES 5.0 63@08 | 126@04 MT3108-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-12 
or 1 | 10.0 63@16 | 126@08 MT3109-ND 947 842 7.16 | PL10-12 
Tsitas oF Gq} 0 20.0 6.3@3.2 | 126@16 MT3110-ND 11.41 10.14 8.62 | PL20-12 
Wg WP 30.0 6.3@48 | 126@24 MT3111-ND 13.52 12.02 10.22 | PL30-12 
56.0 6.3@88 | 126@4.4 MT3112-ND 18.14 16.12 13.71 | PL56-12 
, , 25 8@03 16 @ 0.15 MT3113-ND 797 7.08 6.02 | PL2.5-16 
@ File #LR69222; File #LR69223 5.0 | 8@o062 | 16@0.31 MT3114-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-16 
| 10.0 8@1.25 | 16@062 MT3115-ND 947 842 7.16 | PL10-16 
20.0 8@25 16 @ 1.25 MT3116-ND 11.41 10.14 8.62 | PL20-16 
| BY [oA 30.0 8@38 16@1.9 MT3117-ND 13.52 12.02 10.22 | PL30-16 
JUL 56.0 8@7.0 16@3.5 MT3118-ND 18.14 16.12 13.71 | PL56-16 
esp piste i 25 | 10@0.24 | 20@0.12 MT3119-ND 797 7.08 6.02 | PL2.5-20 
PL SERIES 5.0 10@05 | 20@0.25 MT3120-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-20 
SECONDARY ie) 1 | 10.0 10@1.0 20 @ 0.5 MT3121-ND 947 842 7.16 | PL10-20 
——= 20.0 10 @ 2.0 20 @ 1.0 MT3122-ND 11.41 10.14 8.62 | PL20-20 
30.0 10@3.0 20 @ 1.5 MT3123-ND 13.52 12.02 10.22 | PL30-20 
: ; 56.0 10@5.6 20 @ 2.8 MT3124-ND 18.14 16.12 13.71 | PL56-20 
€ TUV File 810/89, 811/89; IEC 380 EN60950 ne Cee TTPee 25) 12 7 0.2 24 3 0.1 MT3125-ND 7.97 7.08 6.02 | PL2.5-24 
: 5.0 | 12@042 | 24@0.21 MT3126-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-24 
; | 10.0 | 12@084 | 24@0.42 MT3127-ND 947 842 7.16 | PL10-24 
6 20.0 | 12@1.66 | 24@0.83 MT3128-ND 11.41 10.14 8.62 | PL20-24 
3 30.0 12@25 | 24@1.25 MT3129-ND 13.52 12.02 10.22 | PL30-24 
1182300 10 56.0 | 12@466 | 24@2.33 MT3130-ND 18.14 16.12 13.71 | PL56-24 
ar 50/60H2 aw 25 | 14@0.18 | 28@0.09 MT3131-ND 797 7.08 6.02 | PL2.5-28 
3 7) 5.0 | 14@0.36 | 28@0.18 MT3132-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-28 
SECONDARY a8 ; | 100 | 14@072 | 28@0.36 MT3133-ND 947 842 7.16 | PL10-28 
—— 77 20.0 | 14@1.44 | 28@0.72 MT3134-ND 11.41 10.14 8.62 | PL20-28 
30.0 | 14@212 | 28@1.06 MT3135-ND 13.52 12.02 10.22 | PL30-28 
TAY File #879781; uLs06 56.0 14@40 28 @ 2.0 MT3136-ND 18.14 16.12 13.71 | PL56-28 
* £138028; UI1411 25 | 18@0.14 | 36@0.07 MT3137-ND 797 7.08 6.02 | PL2.5-36 
5.0 | 18@0.28 | 36@0.14 MT3138-ND 8.60 7.64 6.50 | PL5.0-36 
; | 10.0 | 18@056 | 36@0.28 MT3139-ND 947 842 7.16 | PL10-36 
Dimensions — Inch (mm) j 20.0 | 18@1.12 | 36@0.56 MT3140-ND 11.41 10.14 8.62 | PL20-36 
VA Mtg. | Pin Square | Wt. 30.0 | 18@1.64 | 36@0.82 MT3141-ND 13.52 12.02 10.22 | PL30-36 
Size L w H At B c D | Screw | In. (mm) | Lbs. (kg) 56.0 | 18@3.12 | 36@1.56 MT3142-ND 18.14 16.12 13.71 | PL56-36 
25 | 1.625 (41.28) | 1.313 (33.95) | 1.125 (28.58)| .200 (5.08) | .250 (6.35) | 1.000(25.40)| — | 2x#4 | .025(.64) | .25(.11) VA Sec. #1 Sec. #2 Digi-Key Price Each* Tamura 
Fig. | (Size) | VAC@A | VCT@A Part No. 1 10 25__| Part No. 
5.0 | 1.625 (41.28) | 1.313 (33.35) | 1.375 (34.93)| .200 (5.08) | 400 (10.16) | 1.000(25.40)] — | 2x#4 | .025(.64) | .37(.17) PLT Series — Triple Output 
10.0 | 1.875 (47.63) | 1.563 (39.70) | 1.375 (34.93)| .200 (5.08) | .400 (10.16) | 1.140(28.96)] — | 2x#4 | .036(.91) | .53(.24) 20.0 93@15 | 275@.22 MT3143-ND+ 13.61 12.10 10.29 | PLT20-32 
2 | 30.0 9.3@2.2 | 275@.34 MT3144-NDt¢ 15.77 14.02 11.92 | PLT30-32 
20.0 | 2.250 (57.15) | 1.875 (47.63) | 1.625 (41.28) 400 (10.16) |.400 (10.16) | 1.460 (37.08) |.40 (10.16) | 2x#4 | .036(.91) | .90(.41) as 93040 | 275@ 68 MT3145-NDt 2052 1824 1s51 | PLTse92 
BO | E> (CO) | B18 (0.0) IRS (68M) SOO KTS BN 7 (OES) | TERI EB) |S. (TS 8 acs, | OI LL Eee Note: To obtain output voltage, load current must be met, ratings based on 120V nominal input. 
56.0 | 8.000 (76.20) | 2.500 (63.50) | 1.813 (46.05) .600 (16.24) | .300(7.62) | 1.900 (48.26) |.60(15.24) | 4x#6_|.045(1.14) |1.70(77)| + Intended for use as a regulated power supply transformer, 5VDC and #12VDC. 
t+ For PLT series secondary only, dimension A is 1/2 of value shown. * Call for price on quantities of 50 or more. 


Secondary RMS Rating 


Pl ) ® = ry 5 . * 
TAAAW2A FLAT STACK® Low Profile Fig.| (Size) | VAC@A | VCT@A | PaltNoy tor 25 pao! 
Microtran’ Power Transformers 25 | so@os | ec are 2 75) Ses [sn tozse 


. 7 12.0 5.0 @ 2.4 10@1.2 MT1103-ND 12.38 11.00 9.35 | 3FL10-1200| 
For low height PC Board Solid-State Power, Control, 24.0 5.0 @ 4.8 10@24 MT1104-ND 13.73 12.20 10.37 | PF24-10 
nd Instrumentation 25 | 63@04 | 126@02 | MT1105-ND 878 7.80 6.63 |3FL12-200 
and Instrumentatio 1 6.0 6.3 @ 0.9 12.6 @ 0.45 MT1106-ND 9.63 8.56 7.28 | 3FL12-475 
Split Bobbin: 12.0 63@19 |12.6@0.95 | MT1107-ND 12.38 11.00 9.35 | 3FL12-950 
Primaries and secondaries wound side by side 24.0 6.3 @ 3.8 12.6@1.9 MT1108-ND 13.73 12.20 10.37 | PF24-12 
. ————— 

+ High isolation for low leakage applications 1500V hi-pot < A > ee : . ae i S nae ha erin ee es oe oe peer 
+Low capacity coupling minimizes line noise and false q = 1 120 8@ 15 16@ 0.75 MT1111-ND 12.38 11.00 9.35 3FL16-700 
Tenia ssarnnacfoidel eoreuieion g fa i 24.0 8@3.0 16@1.5 | MT1112-ND 13.73 12.20 10.37 _| PF24-16 
+ Precision heat terminals Y 2.5 10@0.25 | 20@0.125 MT1113-ND 8.78 7.80 6.63 | 3FL20-125 
+ Dual “inees 115/230V, 50/60Hz 1 6.0 10 @ 0.6 20@ 0.3 MT1114-ND 9.63 8.56 7.28 | 3FL20-300 

p 7 ie eee ” o 12.0 10@ 1.2 20 @ 0.6 MT1115-ND 12.38 11.00 9.35 | 3FL20-600 
+ No load to Full Regulation: 30%; 12VA, 20% Pin dimensions: 0.091” x 0.2” (2.31mm x .51mm) 24.0 10@24 20@12 MT1116-ND 13.73 42.20 10.37 | PF24-20 
% 7 2.5 12@0.2 24@0.1 MT1117-ND 8.71 7.80 6.6. FL24-100 
UL 506 File #£145619, £79781 CSA22,2 No. 66 130B* 130B for 3FL series only, 6.0 12 e 05 24 oa 25 MT1118-ND 9 ie 8.56 7 is Sriaaoen 
® 130°C Insulation System é File # LR81383-7 File No. £92957 up to 12VA size 1 | 409 12@10 24 @05 MT1119-ND 1238 11.00 935 | 3FL24-500 


24.0 | 12@20 | 24@1.0 | MT1120-ND 13.73 12.20 10.37 _| PF24-24 
25 | 15@0.17 |30@0.085 | MT1121-ND 878 7.80 6.63 |3FL30-85 
POE ah 6.0 | 15@04 | 30@0.2 | MT1122-ND 9.63 856 7.28 | 3FL30-200 
120 | 15@08 | 30@04 | MT1123-ND 12.38 11.00 9.35 | 3FL30-400 

2 24.0 | 15@16 | 30@08 | MT1124-ND 13.73 12.20 10.37 | PF24-30 

115/230V Hi Lic, 115/230V 
eaeae { 50/69 He 25 | 17@0.15 | 34@.075 | MT1125-ND 8.78 7.80 6.63 |3FL34-75 
Seer uel’ |: 4 Triple g 4 | 60 | 17@0.34 | 34@0.17 | MT1126-ND 963 856 7.28 | 3FL34-170 
Secondary : up | 120 | 17@0.7 | 34@0.35 | MT1127-ND 12.38 11.00 9.35 | 3FL34-340 

: 24.0 | 17@14 | 34@0.7_| MT1128-ND 13.73 12.20 10.37 _| PF24-34 
VA Sec. #1 Sec. #2 Digi-Key Price Each* Tamura 
Fig. | (Size)|_ VCT@A_ | VCT@A | PartNo. 1 10 25__| Part No. 
PFT Series — Triple Output 
6.0 | 175@.155 | 315@.065 | MI1129-NDt 767 682 5.80 | PFT6-32 


Dimensions — Inch (mm) 


VA Weight 6.0 | 17.5@.155 | 37.5@.060 | MT1130-NDt 7.67 6.82 5.80 | PFT6-38 
(Size) L w H A B c Oz. (Gram) 2 | 120 | 16@.36 | 28@.187 | MT1132-NDt 8.87 7.88 6.70 | PFT12-28 
12.0 | 16@.36 | 35@.150 | MT1131-ND 8.87 7.88 6.70 | PFT12-35 
2.5 | 1.87 (47.50) | 1.56 (39.62) | 0.65 (16.51) | 1.6 (40.64) | .375 (9.52) | .187 (4.75) | 5 (141.75) 240 | 16@ 72 | 28@ 375 NIH ee NDE 10.46 930 791 | PFT24-28 
6 [1.875 (47.63) | 1.56 (39.70) | 0.85 (21.59) | 1.6 (40.64) | .375 (9.52) | .187 (4.75) | 7 (198.44) 24.0 16 @.72 35 @ .300_| MT1133-NDft 10.46 9.30 7.91 | PFT24-35 


12 2.5 (63.50) 2.0 (50.80) | 1.065 (27.05) | 2.0 (50.80) | .500 (12.70) | .250(6.35) | 11 (311.84) Note: To obtain output voltage, load current must be met, ratings based on 120V nominal input. 
tf Intended for use as a regulated power supply transformer, 5VDC, and + 12VDC or + 15VDC. 
* Call for price on quantities of 50 or more. 


( 
( 
( 
( 


24 | 2.87 (72.90) | 2.25 (57.15) | 1.25 (31.75) | 1.9 (48.26) | 530 (13.46) | .300 (7.62) | 15 (425.24) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 937 


aie Encapsulated Transformers — MIL-T-27 Type 
MICROTRAN Telecom, Input, Interface, Isolation and Output Impedance Matching 


Features: 


Matching 
+ FCC Part 68 Models available + Impedance PRI§ PRI+ Pin Location Digi-Key Price Each Tamura 
. Dielectric Strength: 1kVrms Primary : Secondary maDC (MW) Primary Secondary Part No. 1 10 25 Part No. 
* Operating ;Temperature: 105°C 200KCT : 1kCT 0.00 10 1-20T-3 4-5CT-6 MT4143-ND 18.00 16.00 13.60 | MET-01 
+» Frequency Response: +2dB, .3*100kHz. 

25kCT : 1kCT 0.50 30 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4144-ND 17.55 15.60 13.26 MET-05 

10kCT : 10kCT 1.00 40 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4145-ND 17.55 15.60 13.26 MET-09 

1OkKCT : 2kCT 1.00 40 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4146-ND 17.55 15.60 13.26 MET-11 

310 10kCT : 500CT 1.00 40 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4147-ND 17.55 15.60 13.26 MET-17 

(7.87)"\ 1.6kCT : 3.2 2.50 50 1-2CT-3 4-6 MT4148-ND 14.33 12.74 10.83 MET-23 

46 err 0 1k:50 3.00 50 1-3 4-6 MT4149-ND 14.33 12.74 10.83 MET-28 

(11 1 (10 41) 900CT : 600 3.00 50 1-2CT-3 4-6 MT4150-ND+ 15.66 13.92 11.84 MET-29 

j xq i 600CT : 600CT 3.00 50 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4111-ND+ 25.83 22.96 19.52 MET-31 

439 600 : 6OOCTT 3.00 50 T=2 3-4/5-6 MT4151-ND 15.21 13.52 11.50 MET-32 

ae | | (10) 600CT :8 4.50 50 1-2CT-3 4-6 MT4153-ND 13.91 12.36 10.51 MET-35 

: ZL 500 : SOOCTT 3.00 50 122 3-4/5-6 MT4154-ND 15.66 13.92 11.84 MET-38 

300 100 500 : 50 3.00 50 1-3 4-6 MT4155-ND 13.91 12.36 10.51 MET-39 

(7 62)>~ 054) 150:12 10.00 50 1-3 4-6 MT4156-ND 13.91 12.36 10.51 MET-42 

. 600 : 600 3.00 50 1-3 4-6 MT4110-ND+ 24.50 21.78 18.52 MET-46 

600 : 600CT 3.00 50 1-2 3-4/5-6 MT4152-NDA 15.21 13.52 11.50 MET-59 

7 7 7 MU Metal Shield, MET Series, Slip-On Can ............. 0... c cece cece eee eee eee eee eee ee eee MT4157-ND 2.50 2.22 1.89 METC-99 
Physical pin locations vary, 
see chart. t CT-Winding can be connected as a center tapped winding or as two isolated windings. + PWR (mW)-Maximum power level in milli-watts @ 300Hz 
§ PRI maDC-Primary maximum rated unbalanced current in milli-amps, DC. $ Meets FCC part 68 (hi-pot 1.5kV or 1.0kV). 


A Has special pinout 


+ For Interconnecting Data/Voice Telephone Lines per FCC part 68. 
Teleph @] ne Co u pl I n g Frequency Response: 300-3500Hz+0.5aB. Hi-pot: 1500V RMS. Impedance Matching: +10%. 
AR UL 1459, File #138028. 
Tra nsfo rme rs Drawings show maximum number of pins. Actual parts may have fewer pins. 


Fig. 7 - Surface Mt. 
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Fig. 10 - Surface Mt. 


Dimensions UL1950 Third 
Inch (mm): ms 
781 (19.84) Addition 
469 MT4139-ND | . x : 
v4 ag 1.91) (T1C-167) (17.5) (15.5) (14.0) 
es 
150 (3.81) \_,890 (17.53) MT4140-ND | 51 53 42 
(TTC-170) | (13.0) (13.4) (10.7) 
Impedance IDC Insertion Pinout Price Each Tamura Schematic A 
Fig.| Primary Secondary | (mA) | Loss (dB) | Schematic Primary Secondary 1 10 25 Part No. 
1 600 600 0 1.0 A P23. 4-6 MT4112-ND 4.73 4.20 3.57 | T1104 
1 600 600 0 1.2 A T=3. 4-6 MT4133-ND 3.51 3.12 2.66 | TTC-02 PRI SEC 
2t 600 600 0 1.0 A 1-3 4-6 MT4113-ND 9.83 8.74 7.43 | TTC-110 
2 600CT 600CT 0 1.0 B 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4114-ND 11.34 10.08 8.57 | TTC-09 
2 600 600/600 0 1.0 D 1-6: 2-5/3-4 MT4115-ND* 13.34 11.86 10.09 | TTC-10 
2t 600 600 90 2.0 A 1-3 4-6 MT4134-ND 2.95 2.62 2.23 | TTC-105 Schematic B 
2 600 600CT 90 2.0 Cc 1-3 4-5CT-6 MT4135-ND 3.04 2.70 2.30 | TTC-105-1 
2 600CT 600CT 0 1.2 B 1-2CT-3 4-5CT-6 MT4136-ND 2.95 2.62 2.23 | TTC-108 
2t 4K 600 0 0.9 A 1-3 4-6 MT4137-ND 3.87 3.44 2.93 | TTC-13 price | | CT sec 
3 600 600 90 2.0 A 2-3 5-8 MT4116-ND 8.33 7.40 6.29 | TTC-109N 
3 600 600CT 90 2.0 Cc 223 5-6CT-8 MT4117-ND 8.33 7.40 6.29 | TTC-109N1 
4t 600 600 90 1.8 A 13 4-6 MT4118-ND 9.61 8.54 7.26 | TTC-142 
4 600 600 Split 90 1.8 D 1-6 2-5 Split/3-4 MT4119-ND 9.92 8.82 7.50 | TTC-142-2 Schematic C 
4t 600 600 90 1.6 A 1-3 4-6 MT4138-ND 5.09 4.52 3.85 | TTC-143 
4 600 600/600 50 1.0§ D 1-6 2-5/3-4 MT4141-ND 5.36 4.76 4.05 | TTC-174 
of foKe2) 
5 600 600 50 1.8 A 1-4 5-8 MT4120-ND 10.13 9.00 7.65 | TTC-218 8s 3| Bs 
6 600 470 100 2.5 A 1-2 3-4 MT4123-ND 6.05 5.38 4.58 | TTC-264 
7 600 346 0 2.75 A 1-3 4-6 MT4121-NDt 13.48 11.98 10.19 | TTC-103SL 
8 600 346 0 2.75 A 1-3 4-6 MT4122-ND 13.48 11.98 10.19 | TTC-203SL 
9 600 346 0 27 A 1-3 4-6 MT4124-ND 13.48 11.98 10.19 | TTC-303SL Schematic D 
10 600 600 0 1.0 A 1-3 4-6 MT4130-ND 11.54 10.26 8.73 | TS1104 
10 600 600/600 0 wa D 126: 3-4/2-5 MT4132-ND 14.00 12.44 10.58 | TS1220 PRI g SEC 
1 10K 10K 0 1.4 A 1-3 4-6 MT4139-ND 3.69 3.28 2.79 | TTC-167 S 
1 600 600 0 1.7 A 1-3 4-6 MT4140-ND 3.33 2.96 2.52 | TTC-170 
12 600 470 100 2.5 A 1-+2 3-4 MT4142-ND 4.52 4.02 3.42 | TTC-264M 
Typical insertion loss (IL) in dB @ rated unbalanced maDC, OdBm and 1kHz. + TSL103SL must be mounted through a circuit board cutout .4” (10.16mm) x .33” (8.38mm) 
§ Add 3dB fo IL for single hybrid use with balancing network on 2-wire side. * Two required for conventional hybrid operation, the insertion loss does not include 3dB in 
+ Has a 4-pin configuration hybrid balance network. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
938 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


TAAAW2A 
MICROTRAN’ Wall Mount Transformers 2.1mm LD. x 5mm O.D. Female/Right Angle Connector 


AC Gop Specimen cor ueoa 0 see ote Disk Key Price Each | Tamu 
: ane ee savy Code Volt. mA ___|Part No. 1 10 25 100 | PartNo. 
12.50mm Barrel length, Right Angle (molded) Female 
Barrel Connector/Nickel Plated + Load Regulation: None DC Output 
Polarity + Electrical Specifications: Input-AC 120V +10%, 60Hz 1 320 |MT7133-ND 5.34 490 4.01 3.47 | 212AS03032 
c—® +0.5Hz + Operating Temperature: -10°C to +40°C + Stor- 2 3VDC 1A MT7134-ND 7.70 7.07 5.79 5.00 | 318AS03100 
o-€ age Temperature: -20°C to +85°C + Humidity: 0 to 95% 4 1.754 _|MT7161-ND NEW! 12.30 10.45 9.22 7.99 | 830AS03175 
Barrel Center| Without condensation + Withstand Voltage: 1000Vrms 1 1 250 _|MT7135-ND 5.17 4.73 3.87 3.36 | 212AS04025 
minute @input to output + Safety Agencies: UL and cUL 2 700 |MT7136-ND 631 5.78 473 4.10 | 318AS04070 
ileiNouFels ire 3 |) tev 1A |MT7137-ND 835 768 628 5.43 | 420AS04100 
- - 4 1.54 _|MT7162-ND NEW! 13.06 11.10 9.80 8.49 _| 830AS04150 
Size Dimensions mm (Inch) Tamura 1 200 |MT7138-ND 519 4.76 3.90 3.38 | 2124S06020 
Code A B c Series 2 500 |MT7139-ND 6.09 559 457 3.96 | 318AS06050 
1 35.50+1.0 (1.398+0.039) | 63.50+1.0 (2.50+0.039) | 40.00+1.0 (1.575+0.039) | 212AS 3 6VDC 900 |MT7140-ND 8.07 740 6.06 5.24 | 420AS06090 
2 43.00+1.0 (1.69+0.039) 70.00+1.0 (2.756+0.039) 46.00+1.0 (1.811+0.039) 318AS 4 1.25A |MT7163-ND NEW! 12.82 10.90 9.61 8.33 | 830AS06125 
3 46.50+1.0 (1.8340.039) 72.00+1.0 (2.835+40.039) 52.00+1.0 (2.047+0.039) 420AS 1 125 MT7141-ND. 5.07 4.65 3.81 3.29 212AS09012 
4 52.50+1.0 (2.067+0.039) | 91.00+1.0 (3.580.039) 58.00+1.0 (2.280.039) 830AS 2 350 |MT7142-ND 614 564 462 3.99 | 318AS09035 
5 62.00 (2.441)NOM 103.00 (4.055) 62.00 (2.441) 835AS 3 9VDC 600 |MT7143-ND 715 658 5.38 4.65 | 420AS09060 
4 1A |MT7164-ND NEW! 11.16 9.48 8.37 7.25 | 830AS09100 
Size | Ratings Digi-Key Price Each Tamura 5 1.44 _|MT7144-ND 15.16 13.92 11.39 9.86 _| 8354S09140 
Code Volt. mA __| Part No. 1 10 25100 | Part No. 1 100 |MT7145-ND 5.14 4.73 3.87 3.34 | 2124812010 
AC Output 2 300 |MT7146-ND 5.99 5.50 4.50 3.89 | 318AS12030 
1 125. JMT7117-ND 5.14 438 3.58 3.34 | 212AS12012 3 12VDC 500 |MT7147-ND 737 677 554 4.79 | 420AS12050 
2 375 |MT7118-ND 5.97 5.04 412 3.88 | 318AS12037 4 800 |MT7165-ND NEW! 11.22 9.53 841 7.29 | 830AS12080 
3 12VAC 750 |MT7119-ND 610 597 489 3.96 | 420AS12075 5 1A __|MT7148-ND 13.33 12.24 10.02 _8.67_| 835AS12100 
4 1A |MT7166-ND NEW! 9.74 8.28 7.316.338. | 830AS12100 1 75. |MT7149-ND 5.21 4.73 3.87 3.39 | 212AS15007 
5 1.5A MT7120-ND 12.34 11.33 9.27 8.02 835AS12150 2 250 MT7150-ND. 6.19 5.48 448 4.02 318AS15025 
1 100 = |MT7121-ND 5.41 4.38 3.58 3.52 | 212AS16010 3 15VDC 400 |MT7151-ND 744 682 558 4.72 | 420AS15040 
2 300 | MT7122-ND 5.45 5.04 412 3.54 | 318AS16030 4 700 |MT7167-ND NEW! 10.79 9.17 8.09 7.02 | 830AS15070 
3 16VAC 560 |MT7123-ND 6.51 5.97 489 3.54 | 420AS16056 5 800 _|MT7152-ND 1326 1216 9.95 8.62 | 8354S15080 
4 900 |MT7168ND NEW! 9.70 8.24 7.27 6.30 | 830AS16090 
5 1.125A_|MT7124-ND 12.36 11.33 -9.27_—7.28 ‘| 835AS16112 i on aes er pcb ae ae eiaacieneh 
: 75 MS 477 4.38 3.58 3.10 | 212A820007 3 18VDC 350 |MT7155-ND 786 7.21 5.90 4.46 | 420AS18035 
e 225 MIPS Ne Bee foe ale. 300) | a ohee ule’ 4 600 |MT7169-NDNEW! 1096 931 8.22 7.12 | 830AS18060 
3 20VAC 450 |MT7127-ND 6.51 5.97 489 3.55 | 420AS20045 5 700 | Ner7iseIND M isss 1227 1004 870 | as5AS18070 
4 800 |MT7170-NDNEW! 9.80 8.33 7.35 6.37 | 830AS20080 - s : - 
5 900 _|MT7128-ND 12.36 11.33 _9.27_7.31_| 835AS20090 i 50 | eae) 5430 4.98 4.08 3.10 | 212824005 
1 60 |MT7129-ND 4.76 4.38 358 3.10 | 212AS24006 2 150 |MT7158-ND 610 559 457 3.96 | 3184824015 
2 200 +|MT7130-ND 547 504 4412 3.55 | 318AS24020 3 24VDC 250 |MT7159-ND 835 666 545 5.43 | 420AS24025 
3 24VAC 375 |MT7131-ND 8.07 5.97 4.89 4.34 | 420AS24037 4 450 |MT7171-ND NEW! 10.30 8.76 7.73 6.70 | 830AS24045 
4 700 |MT7172-ND NEW! 9.74 8.28 7.30 6.33 | 830AS24070 5 500 |MT7160-ND 12.57 11.53 9.43 8.17 | 835AS24050 
5 750 MT7132-ND 12.36 11.33 9.27 7.31 835AS24075 Note: Output voltage shown is at full load current. 
AC-AC Wall Encapsulated SCR and 
. . 
Plug-In Transformers Triac Trigger Transformers 
a Designed for isolation in half and full wave SCR or TRIAC control circuits. Pass 2600V rms dielectric 
Screw Terminal Type - breakdown testing. 
120VAC, 60Hz Tas 
Features: 600 ore one 
+ UL Class II Xfmrs-UL 1310 Listed + Thermal overload protection 
+ Material: Black ABS resin/UL 94-VO * Screw terminal, 4 each, #6-32 
Rated Output Digi-Key Price Each Tamura 
Volts AC mA AC Part No. 1 10 25 Part No. 2 A 246 
10.0 1200 | MT7101-ND 11.77 10.46 8.90 820A0060-03 Schematics Schematic 2 
10.0 2000 MT7109-ND 13.75 12.22 10.39 830A0060-03 
12.0 1000 MT7102-ND 11.77 10.46 8.90 820A0061-03 Sche- | Turns | Primary ET. 
12.0 1600 MT7110-ND 13.75 12.22 10.39 820A0061-03 matic | Ratio mH VuSec | Digi-Key Price Each Tamura 
14.0 850 MT7103-ND 11.77 10.46 8.90 820A0062-03 No. (min.) (min.) | Part No. 1 10 25 Part No. 
14.0 1430 MT7111-ND 13.75 12.22 10.39 830A0062-03 1 1.0 90 MT4301-ND 73.70 12.18. 10.36 | STT-101 
16.0 750 MT7104-ND 11.77 10.46 8.90 820A0063-03 1 5.0 200 MT4302-ND. 13.70 12.18 10.36 STT-102 
16.0 1250 MT7112-ND 13.05 11.60 9.86 830A0063-03 1 10.0 280 MT4303-ND 13.70 12.18 10.36 STT-103 
18.0 650 MT7105-ND 11.77 10.46 8.90 820A0064-03 2 1.0 90 MT4304-ND 15.28 13.58 11.55 | STT-104 
18.0 1110 MT7113-ND 13.05 11.60 9.86 830A0064-03 2 5.0 200 MT4305-ND 15.28 13.58 11.55 _| STT-105 
20.0 600 MT7106-ND AAS7Z 10.46 8.90 820A0065-03 2 10.0 280 MT4306-ND. 15.28 13.58 11.55 STT-106 
20.0 1000 MT7114-ND 13.05 11.60 9.86 830A0065-03 1 1.0 90 MT4307-ND 13.70 12.18 10.36 | STT-107 
22.0 550 MT7107-ND 11.77 10.46 8.90 820A0066-03 1 5.0 200 MT4308-ND 13.70 12.18 10.36 | STT-108 
22.0 900 MT7115-ND 13.05 11.60 9.86 830A0066-03 1 10.0 280 MT4309-ND 13.70 12.18 10.36 | STT-109 
24.0 500 MT7108-ND 11.77 10.46 8.90 820A0067-03 2 1.0 90 MT4310-ND 15.28 13.58 11.55_| STT-110 
24.0 830 MT7116-ND 13.05 11.60 9.86 830A0067-03 2 5.0 200 MT4311-ND 15.28 13.58 11.55 | STT-111 
Note: Output voltage shown is at full load current. 2 10.0 280 MT4312-ND 15.28 13.58 11.55 STT-112 


Encapsulated Pulse Transformers Isolation and Data Interface 


Specifications: » Average Power Rating (40°C Rise): 500mW ~ Dissipation Rating: 150mW + Peak Pulse Voltage: 100V - Dielectric Strength: DCS500V 
1 minute + Insulation Resistance: DC500V 10000MQ min. 


Primary Primary Rise Pin Out Turns Ratio 

Inductance | ET Product Time (45%) Price Each Tamura 

mH (min.)* | V yS (min.) | ns (max.) Primary Secondary Tertiary | Pri: Sec: Ter i 10 25 Part No. 
5.00 25.0 10.5 1,2 3,4 5.6 ttl MT4201-ND 360 3.20 272 | G500 
2.00 16.0 8.2 1,2 3, : ica MT4202-ND 3.24 288 2.45 | G501 
0.50 8.5 5.3 1,2 3,4 5.6 i | MT4203-ND 288 256 2.18 | G502 
0.20 5.0 4.2 1,2 3,4 5,6 ens MT4204-ND 2.70 240 2.04 | G503 
0.05, 5.2 5.6 1,2 3.4 5.6 tad MT4205-ND 2.70 2.40 —2.04_| G504 
5.00 25.0 16.0 452 3,4 5,6 2:1:4 MT4210-ND 4.14 3.68 ~=—3.13_ | G505 ; -40(10.2) 
2.00 16.0 11.0 1,2 3.4 5,6 214i MT4211-ND 360 320 272 | G506 White Dot(#1) 
0.50 8.5 5.6 1,2 3,4 5.6 22131 MT4212-ND 3.06 272 2.32 | G507 r 
2.00 16.0 8.2 1, 3ct, 5 2, Act, 6 — 1ct : tet MT4207-ND 3.24 288 2.45 | G508 i 
0.50 8.5 5.3 1, 3ct, 5 2, Act, 6 - ict : tet MT4208-ND 2.88 =.2.56 ~—-2.18_| G509 : 
2.00 16.0 11.0 1, Sct, 5 2, 4ct, 6 = 2ct : tet MT4213-ND 3.24. 288 2.45 | G512 eee) (Bottom 
1.20 10.0 5.3 42 3,4 5.6 toned MT4206-ND 3.24 288 2.45 | G513 View) 
0.20 5.0 3.2 1, 3ct, 5 2, Act, 6 — 2ct : 1ct MT4214-ND 2.70 240 2.04 | G515 
0.50 8.5 5.6 1,2 3,4 - 1:13 MT4209-ND 2.70 240 2.04 | G516 


* Primary Inductance is typical primary open circuit inductance. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (t023) 939 


» PARALLAX . 

POW FO NENTS LLC. Audio Transformers 
Data/Voice Coupling SchematicA Jd 
Transformers cota if” echo 

3 6 


SPECIFICATIONS: Designed to meet FOC Part 68. 
Longitudinal Balance: (F0068.310): 60dB min. 200-1000 
HZ, 45 dB mn. 1000-4000 HZ. 


Ty-305P 
TY-307P, TY-310P 


PRI 2. 3; SEC6, 7 
PRI 1, 3; SEC4, 6 


Pee suc SWitchmode Transformers 


(Formerly Magnetek) 


High Frequency 
Current Sense ae Pe 4.225 


~ (31.12) 
> 


DESCRIPTION: TRIAD current sense trans- 
formers are used to detect the current 


‘i A : . ing through a conductor. They are 3s a 
Dielectric Strength: (FOC 68.304): 1500V. TY-311P, TY-400P passing t 5 A, 500 N50 
‘ = ik # . TY-301P, TY-303P constructed of UL rated 130°C materials. 9.045 “(12.70) 9.032 “(12.70) 
ey ee are oy) eee ene Bm 1y-4022) Freq, Range: 20 kH2- 200 kHz oUt.14) B81) 
Schematic B Schematic C Schematic D Schematic E iam ET VuSEC Br Digi-Key RISE Ee 
errr Fig. Ind, mH Ref 20 kHz Amps Part No. 1 50 100 _| PartNo. 
5 piwire 14.0 2000 110.0RMS | 237-1096-ND 6.11 399 3.39 | CST206-1A 
aa 56.0 4000 80.0RMS | 237-1098-ND 6.11 3.99 3.39 | CST206-2A 
0 6002 4 130.0 6000 70.0RMS | 237-1100-ND 6.11 3.99 3.39 | CST206-3A 
Fog balenet 14.0 2000 110.0RMS | 237-1097-ND 667 435 3.69 | CST306-1A 
56.0 4000 80.0RMS | 237-1099-ND 667 4.35 3.69 | CST306-2A 
130.0 6000 70.0RMS | 237-1101-ND 667 4.35 ——3.69_| CST306-3A 
35 500 35.0RMS | 237-1104-ND 4.11 269 2.28 | CST206-1T 
14.0 1000 25.0RMS | 237-1106-ND 4.11 269 2.28 | CST206-2T* 
2 55.0 2000 25.0RMS | 237-1108-ND 4.11 269 2.28 | CST206-3T" 
35 500 35.0RMS | 237-1105-ND 467 305 259 | CST306-1T 
14.0 1000 25.0RMS | 237-1107-ND 467 305 259 | CST306-2T 
55.0 2000 25.0RMS | 237-1109-ND 467 3.05 259 _| CST306-3T* 
*T Suffix = Center Tapped 3-pin version 
Sie 237-1102-ND (CST206-KIT) - 6 piece kit (one of each in series CST206). $33.30 
(6.83) <> (18.16) 237-1110-ND (CST306-KIT) - 6 piece kit (one of each in series CST306). $22.22 
<< a 
Low Frequency Current Sense mo(ec) 
DESCRIPTION: Designed to monitor current in low freq. 4 
applications. Frequencies from 50 Hz to 400 Hz, current from .1 to Amps Volts 
30 amperes. in out 
Sche- Impedance IDC Max| Insertion | Digi-Key Price Each PPC TECHNICAL NOTES: + Turns ratio: Primary to sense 1:500. + Sug- 1A 5 
Fig. | matic | Pri. Sec. (mA) | Loss (dB) | Part No. il 50 100 | Part No. gested burden resistor: 60 ohms. Hi-Pot: 2,500 volts. 9 
Data/Voice Coupling Transformers 
1 A | 600 600 100 15 237-1128-ND 10.94 7.14 6.06] TY-305P Primary DCR Sense DCR Typ. Digi-Key Price Each PPC 
1 B_ | 600 Split 600 75 15 237-1129-ND 10.94 7.14__-6.06 |_TY-306P Max. Ohms Max. Ohms Output Part No. 1 50 100 | Part No. 
2 | A | 600 600 0 1.0 237-1130-ND_6.41.—«4.18~—«3.55 | TY-307P 
3¢] A | 600 600 0 1.0 237-1132-ND 556 363 3.08] TY-311P 250 ai VOmWAmp [ESIC Im 2.89 bo _ | SEITE 
3 | C | 6oocr  600cT” 0 1.0 237-1127-ND 5.56 363 3.08] TY-304P 
3 | A | 600 900 0 1.0 237-1124-ND 5.56 363 3.08] TY-301P F ‘ 
3 | A | 4000 600 0 1.0 237-1126-ND 5.56 —_—-3.63_—«<3.08 | _TY-308P High Frequency Gate Drive 
6t/ A | 600 600 90 175 | 237-1183-ND 834 544 4.62] TY-400P : ; 
6 Cc | 600cT* 600CT* 90 1.75 237-1134-ND 8.34 5.44 462| TY-401P DESCRIPTION: TRIAD gate drive transformers are used to isolate the control circuitry 
4t A 600 600 90 1.75 237-1135-ND 6.89 450 3.82 | TY-402P from the line-connected switches such as with power supplies. The windings are 
4 | D | 600 600 Split| 90 | 1.75 | 237-1136-ND 6.89450 _—-3.82 | TY-403P irene 95 Ue Pere cade tieaeree te meee Mevnum lene 
Data/Voice Dual Transformer Hybrids eine ; 
TECHNICAL NOTES: + Hi-Pot tested: 3,750 VRMS. + Pin-out: Drive = Pins 1, 2. Gate = 
3 | E | 600(aW) 600/600 | 0 80 | 27-1123NDF 556 363 3.08 | TY-300P Te ell rel ade ce UE tine = Fins 2 Gale 
5 E | 600(4W) 600/600 0 65 237-1125-NDt 8.33 5.44 4.62 | Ty-302P : os 
*CT = Center Tap + Four-pin configuration Max. Max. Turns Min. Digi-Key Price Each PPC 
Two required for conventional hybrid operation, the insertion loss does not include 3dB in hybrid balance network. DCR Gate | ET Product Ratio Inductance | Part No. 1 50 100 _| Part No. 
-350 Ohms | 540 VuSec 1 680mH | 237-1111-ND 1556 10.15 861 | GDE25-1 
. aid .650 Ohms | 540 VuSec 144 .680mH | 237-1112-ND* 15.56 10.15 861 | GDE5-2 
MIL-T-27E Audio Transformers GES .350 Chms | 840 VuSec 15:1 1.50mH | 237-1113-ND 1556 1015 861 | GDE25-3 
: . .650 Chms | 840 VuSec a 1.50mH | 237-1114-ND* 15.56 10.15 8.61 | GDE25-4 
DESCRIPTION: The line of Red Spec audio | pip. Pinout itn) (i941) .875 Ohms | 540 VuSec 5 680mH | 287-1115-ND 15.56 1015 861 | GDE255 
transformers is designed and constructed to | gut [Primary | Secondary WW 1.75 Ohms | 540 vuSec | 1:1.5:1.5 | .680mH | 237-1116-ND* 1556 10.15 8.61 | GDE25-6 
meet the rigid requirements of MIL-T-27E. 020 Ys 75 * Dual ndary Gate 
SPECIFICATIONS: Freq, Response Ranges: 300 | ! 12 34 ist) (18.05) Se 
Hz to 150 kHz 2 1, 2CT, 3 4,5 ee, 237-1117-ND (GDE25-KIT) - 6-piece kit (one of CaCh).........eeceeeeceeeeeseeseeseeeeeeenseeseeseesesseeseeseeseeee $88.89 
TECHNICAL NOTES: + HI-Pot Test: 1,000 vaMs | ° 1,207.3 | 4,5CT, 6 300, | #100 
* Working Voltage: 150 VDC 4 1,2 3,48, 5,6 (7.62)! (2.54) . . 
a S PARALLAX Switchmode / High 
Power DC Unbal. | Pin- r POWER ors tLe 
Level Matching Impedance in Pri. | Out | Digi-Key Price Each PPC : “LC. F | d 
inmW Pri. Sec. Max(mA) | # | PartNo. 1 50 100 | Part No. Gonnerly Magnetek) req u e n cy n u cto rs 
10 200,000 CT* 1,000 CT* 0.0 3 [237-1137-ND 21.29 13.90__11.79 | SP-4 
10,000 CT’ 2,000 CT” 1.0 3 )237-1141-ND 21.21 13.85 11.75 | SP-21 Common Mode 
1,000 50 3.0 1 |237-1144-ND 17.25 11.26 9.55 | SP-33 
150 CT" 12 10.0 2 |237-1145-ND 1551 10.13 8.59 | SP-42 Inductors 
50 7,500 CT* 12 1.0 2 |237-1146-ND 18.39 12.00 10.18 | SP-48 iw 
900 cr’ 600 40 | 2 |287-1149-ND 1912 1247 10.58| SP-51 Seri cach eeire'ae toot to cine 
10,000 CT* 10,000 CT* 1.0 3 |237-1151-ND 16.93 11.05 9.38 | SP-66 noise common to all lines. « Meeting VDE: IED, 
600 CT’ 600 CT* 3.0 3 |237-1152-ND 18.64 1217 10.32 | SP-67 UL and CSA requirements. « Constructed with 
600 600 CT/150§ 3.0 4 |237-1154-ND 1856 12.11 10.28 | SP-69 UL rated 130°C materials. « Hi-Pot Tested: 
600 600 3.0 1_|237-1155-ND 17.48 11.42 9.69 | SP-70 2.500 VRMS. 
= = Shield Only = — [237-1157-ND 2.76 180 1.53 | SP-310 
*CT = Center Tap § Split Secondary Induct. Max DC Pin-Out 
mH Amps. | Resist. | Min. |Winding/Winding| Digi-Key Price Each PPC 
. Fig. | min. R.M.S | (Ohms) | Leakage | I Part No. 1 50 100 | PartNo. 
Audio PC Mount Transformers E-Core Inductors 
DESCRIPTION: 440] 5500 | .049 | 45.0uH 237-1210-ND 678 443 3.76] CWIE375-1 
: : 6.90 | 4.400 | .077 | 70.0uH 237-1211-ND 6.78 4.43 3.76] CME375-2 
Audio transformers are used 10.9 | 3500 | .122 | 125.0uH 237-1212-ND 678 4.43 3.76] CME375-3 
in line matching, telephone 178 | 2700 | .196 | 180.0uH 237-1213-ND 6.78 4.43 3.76| CME375-4 
coupling, pulse trigger and 1 | 286 | 2200 | .316 |300.0uH] 1&6 | 7&12]237-1214-ND 678 4.43 3.76] OME375-5 
river applications. 43.6 | 1.750 | .489 | 440.0uH 237-1215-ND 6.78 4.43 3.76| CME375-6 
SPECIFICATIONS: 70.3 | 1.380 | .785 | 720.0pH 237-1216-ND 6.78 4.43 3.76| CME375-7 
anne 111.6 | 1.100 | 1.240 ] 1.1mH 237-1217-ND 6.78 4.43 3.76| CME375-8 
Freq, Response Ranges: 200 176.1 | 0870 | 1.980 | 1.amH 237-1218-ND 678 443 376| OMES75-9 


15,000Hz 


Encapsulated Toroidal Inductors 


200) 750 | 020 | 25.0uH 237-1230-ND 4.78 312 265) OMTO08-Vi 
DC Unbal. > | 400] 520 | 040 | 45.004} 25] gg 4|237-1231-ND 478 3.12 265 | QvToO8-V2 
Matching Impedance inPri. | Digi-Key Price Each PPC 800} 320 | 120 | 90.0uH 237-1232-ND 478 312 265| QMT908-V3 
Fig. Pri. Sec. Max (mA) | Part No. 1 50 100 | PartNo. 16.00} 260 | 160 | 180.0uH 237-1233-ND 478 3.12 265) CMIT908-V4 
T | 10,000 cr 70000cr | 4Ma | 237-1116ND 389 254 216 | TV-141P 200; 750 | .020 | 25.0uH 237-1284ND 4.78 3.12 265] OMITO08-HI 
1 | 10,000cr 2,000 CP’ 4Ma | 237-1119ND 389 254 216 | TY-142P 3 | 400] 520 | 040 | 40H! 25] 594 /237-1285ND 478 312 265] cwToeHe 
1 | 15,000cr 15,000CT’ | 4Ma | 237-1120-ND 389 254 216 | TY-144P 800; 320 | 120 | 90.0uH 237-1236-ND 478 312 265) CMT9—08-43 
1 600 CT" 600 CT" 15Ma | 2397-1121-ND 389 254 216 | TY-145P i6.00| 260 | 160 | 180.0uH 237-1237-ND 478 3.12 265] CMIT908-H4 
2 | GOOCTISO§ _ GOD.CT/I50§ | _ — Bez) 7.22472 400 | TY-146P 237-1219-ND (CME375-KIT) 9 piece kit - one of each E Core Inductor Series OME375.......c.ccscesseseesessessesevesesees $55.56 
*CT =Center Tap § Split Winding 237-1238-ND (CIT908-KIT) 8 piece kit - one of each Encapsulated Toroidal Ind. Series OMT908 ..........-..0cccseee sees $33.33 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


. 
Pee PC Mount - World Series™ Power Transformers w EG 
COMPONENTS LLC. 12 VA Dimensions - Inch (mm) Pin wt. 
: Size H w D A B c Dim. Kg 
4 Siig. 10 25 | 1.125 (28.58) 11.625 (41.28) | 1.3125 (33.34) | .200 (5.08) | .250 (6.35) ] 1.000 (25.40) | .025 (.64) | 25 (.11) 
+ World Series dual bobbin construction trans- 115/230V 5.0 | 1.375 (34.93) | 1.625 (41.28) | 1.3125 (33.34) | .200 (5.08) | .400 (10.16) | 1.000 (25.40) | .025 (.64) | .37 (.17) 
formers meet U.S. & international standards 50/60 Hz 10.0 | 1.375 (34.93) | 1.875 (47.63) | 1.5625 (39.69) | .200 (5.08) | .400 (10.16) | 1.140 (28.96) | .031 (.79) | .53 (.24) 
including CSA, IEC, VDE & UL requirements. + Hi- 3 9 20.0 | 1.625 (41.28) | 2.25 (57.15) | 1.875 (47.63) |.400 (10.16) | .400 (10.16) | 1.460 (37.08) | .031 (.79) | .90 (.41) 
Pot Test: 4,000 VRMS « Primary: 115/230V, 50/60 itt. 30.0 | 1.5625 (39.69) | 2.625 (66.68) | 2.1875 (55.56) | .550 (13.97) | .275 (6.98) | 1.680 (42.67) |.045 (1.14) ]1.15 (.52) 
Hy F ; 56.0 | 1.8125 (46.04) | 3.000 (76.20) | 2.500 (63.50) |.600 (15.24) | .300 (7.62) | 1.900 (48.26) |.045 (1.14) |1.70 (.77) 
VA | Parallel | Series | Digi-Key Price Each PPC VA | Parallel | Series | Digi-Key Price Each PPC VA | Parallel | Series | Digi-Key Price Each PPC 
|(Size)| VAC @ A |VCT* @ A| Part No. 150 100 | PartNo. ((Size)| VAC @ A | VCT* @ A| Part No. 1 50 100 | PartNo. \(Size)| VAC @ A|VCT* @ A| Part No. 1 50 100 | Part No. 
25| 5@0.5 | 10 @0.25| 237-1060-ND 9.62 651 5.70} VPP10-250 aa a Meats area tee is oe Wei iaen 2.5 |14 @0.18| 28 @0.09] 237-1065-ND 9.62 6.51 5.70 | VPP28-090 
5.0] 5@1.0 | 10@0.5 | 237-1081-ND 10.36 7.04 6.16| VPP10-500 X ; : - . i r 4086: f 
10.0] 5@2.0 | 10@1.0 | 237-1053-ND 11.60 7.76 6.78] VPP10-1000] | 56.0| 8@7.0 | 16@3.5 | 237-1090-ND 19.84 12.30. 10.44 | VPP16-3500 ian i pies Boon ie ti es pee ied 
20.0 5@40 | 10@20 | 237-1067-ND 14.11 9.35 8.18) VPP10-2000| | 2.5|10@0.24/20@0.12]237-1063ND 9.62 6.51 5.70 | VPP20-120 | | 30 9 |44 @1.4alo8@072|237-1072.ND 1411 935 818 | VPPoB-720 
30.0] 5@6.0 | 10@3.0 | 237-1074-ND 16.22 11.08 9.69] VPP10-3000] | 5.0| 10@0.5 | 20 @0.25] 237-1084-ND 10.36 7.04 6.16 | VPP20-250 0/14 @1. @0.72) 237-1072 j : : 8 
56.0| 5@11.2 | 10@5.6 | 237-1088-ND 19.84 12.30 10.44 | VPP10-5600| | 10.0|10@1.0] 20@0.5 | 237-1056-ND 11.60 7.76 6.78 | VPP20-500 | | 30.0 |14 @2.12) 28 @1.06| 237-1079-ND 16.22 11.08 9.69 | VPP28-1060} 
2.5/6.3 @0.4/ 12.6 @0.2| 237-1061-ND 9.62 6.51 5.70| VPP12-200 | | 20.0) 10@2.0 | 20@1.0 | 237-1070-ND 14.11 9.35 8.18 | VPP20-1000| | 56.0 | 14 @4.0 | 28@2.0 | 237-1094-ND 19.84 12.30 10.44 | VPP28-2000 
5.0) 6.3 @0.8 | 12.6 @0.4| 237-1082-ND 10.36 7.04 6.16] VPP12-400 Aa owes a $2 2 Beets ica : Lu o jean eee 2.5 |18 @0.14] 36 @0.07| 237-1066-ND 9.62 6.51 5.70 | VPP36-070 
10.0 | 6.3 @1.6| 12.6 @0.8| 237-1054-ND 11.60 7.76 6.78] VPP12-800 i . J -1091- . ‘ . 4087. 
20.0 | 6.3 @3.2| 12.6 @1.6| 237-1068-ND 14.11 9.35 8.18| VPP12-1600] | 25|12@0.2 | 24@0.1 |237-1064ND 962 6.51 5.70 | VPP24-100 on He pose Boul aN tip tis aes Veo 
30.0| 6.3 @4.8] 126 @24) 237-1075-ND 16.22 11.08 9.69] VPP12-2400] | 5.0]12@0.42| 24@0.21 | 237-1085-ND 10.36 7.04 6.16] VPP24-210 | | 30 0|18 G1 15/s8@o.se|o37-1073.ND 1411 935 aie | VPPa6-s60 
56.0 | 6.3 @8.8| 12.6 @4.4| 237-1089-ND 19.84 12.30 10.44 | VPP12-4400] | 10.0 |12 @0.84) 24 @0.42| 237-1057-ND 11.60 7.76 6.78 | VPP24-420 .0 /18@1. @0. ees é : : ‘ 
25} 8@0.3 | 16@0.15] 237-1062ND 9.62 6.51 5.70| VPP16-150 | | 20.0 /12 @1.66| 24 @0.83 237-1071-ND 14.11 9.35 8.18 | VPP24-830 | | 30.0 |18 @1.64/36 @0.82/ 237-1080-ND 16.22 11.08 9.69 | VPP36-820 
5.0| 8 @0.62 | 16 @0.31| 237-1083-ND 10.36 7.04 6.16| VPP16-310 | | 30.012 @2.50| 24 @1.25] 237-1078-ND 16.22 11.08 9.69 | VPP24-1250| | 56.0 |18 @3.12|36 @1.56/ 237-1095-ND 19.84 12.30 10.44 | VPP36-1560 
10.0 | 8 @1.25 | 16 @0.62/ 237-1055-ND 11.60 7.76 6.78 | vPP16-620 | | 56.0 112 @4.66] 24 @2.33| 237-1092-ND_19.84_12.30_10.44 | VPP24-2330} «GT — Canter Tap 
. 1 205 
PC Mount - Pack ‘eqs | PC Mount - Split Pack™ a ae 
115/230V 
Power Transformers 115/230V wd a Power Transformers 94 50/60 Hz PAI SEC 
BOPED He FP ‘ae Split Pack split bobbin transformer for PC board ap: : j f 
St ee ee ae Oe : j f 8 plications. + H-Pot Test: 2,500 VRMS + Primary: 115/230V, 4 8 
joard and solid state power designs. + Hi-Pot * 50/60 Hz * Class BUL nized, UL File 553148 AL \Y 
Test: 2,000 VRMS * Primary: 115/230V, 50/60 Hz a8 7 tevognizad, & SPIN 
+ ass B UL Recognized, UL File £53148 Ww W VA Dimensions - Inch (mm) Wt. 
Size H w L A B c Lbs. (Kg) | 
VA Dimensions — Inch (mm) Wt. 1.1 | 9375 (23.81) | 1.125 (28.58) | 1.375 (34.93) | .250(6.35) | .250(6.35) | 1.20(30.48) | .17(.08) 
Size H L B Oz. (Gram) 2.5. | 1.1875 (30.16) | 1.125 (28.58) | 1.375 (34.93) | .250(6.35) | .250(6.35) | 1.20(30.48) | .25(.11) 
25 | 0.650 (16.51) | 1.562 (39.67) | 1.875 (47.63) | 1.600 (40.64) | 0.375 (9.52) | 5 (141.75) 6.0 | 1.3125 (33.34) | 1.3125 (33.34) | 1.625 (41.28) | .250(6.35) | .350(8.80) | 1.280 (32.51) | .44 (.20) 
6.0 | 0.875 (22.23) | 1.562 (39.67) | 1.875 (47.63) | 1.600 (40.64) | 0.375 (9.52) | 7 (198.44) 12.0 | 1.4375 (36.51) | 1.5625 (39.69) | 1.875 (47.63) | .30(7.62)_| .40(10.16) | 1.410 (35.81) | .70(.32) 
12.0 | 1.062 (26.97) | 2.000 (50.80) | 2.500 (63.50) | 2.000 (50.80) | 0.500 (12.70) | 11 (311.84) VA ESTES Sess Digi-Key PHGSESEH BRC 
VA Parallel Series Digi-Key Price Each PPC (Size) | VAC@A VCT*@A__| Part No. 1 50 100 _| Part No. 
(Se)| VAC@A___VGT @.A _ Part No. 9g — ge ‘s@0i4 | is@o07 |2371025ND 871 ssi 473. | FSt6070 
5@05 10@0.25 eae e 10.76 718 6.20 || Reo 250 10@0.11 20@ 0.055 | 237-1026-ND 8.71 5.51 4.73 | FS20-055 
6.3@ 0.4 12.6@0.2 | 237-1009-ND 10.76 713 6.23 | FP12-200 11 | 45@0.09 | 24@0088 | 237-1028.ND 871 Bet 473. | F824-048 
8@03 16@0.15 | 237-1010-ND 10.76 7.13 6.23 | FP16-150 14 o 0.08 28@ 0.04 | 237-1029-ND B71 BB 473 | FS28-040 
25 | 10@025 | 20@0.125 Peagiieg 1076 719 = 6.23 | FP20-125 18@0.06 | 36@0.03 | 237-1030-ND 8.71 —5.51__—«4.73_| FS36-030 
12@0.2 24@01 237-1012-ND 10.76 713 6.23 | FP24-100 5@05 10 @ 025] 237-1031-ND 3°00 563 483 1 F810-250 
15 @ 0.16 30@ 0.08 237-1013-ND 10.76 7.13 6.23 FP30-85 6.3@ 0.4 126 @0.2 237-1032-ND 9.00 5.63 4.83 FS12-200 
17@0.15 | 34@0.075 | 237-1014-ND 10.76 713 6.23 | FP34-75 8@03 16@0.15 | 237-1033-ND 9.00 5.63 4.83 | FS16-150 
28@0.09 | 56@0.045 | 237-1015-ND 10.76 7.13 6.23 | FP56-45 25 | 10@0.24 20@0.12 | 237-1034-ND 9.00 5.63 4.83 | FS20-120 
5@12 10 @06 237-1016-ND 12.00 8.18 7.21 | FP10-600 12@0.2 24@0.1 237-1035-ND 9.00 5.63 4.83 | FS24-100 
6.3@ 0.95 | 12.6@0.475 | 237-1017-ND 12.00 8.18 7.21 | FP12-475 14@0.17 28@ 0.085 | 237-1036-ND 9.00 5.63 4.83 | FS28-85 
8@0.75 16 @0.375 | 237-1018-ND 12.00 8.18 7.21 | FP16-375 18@0.13 | 36@0.065 | 237-1037-ND 9.00 5.63 4.83 | FS36-65 
60 | 10@06 20 @ 0.3 237-1019-ND 12.00 8.18 7.21 | FP20-300 5@12 10 @ 0.6 237-1038-ND 9.60 6.08 5.22 | FS10-600 
. 12@05 24 @ 0.25 237-1020-ND 12.00 8.18 7.21 FP24-250 6.3@ 1.0 12.6 @0.5 237-1039-ND 9.60 6.08 5.22 | FS12-500 
15@04 30@ 0.2 237-1021-ND 12.00 8.18 7.21 | FP30-200 8@ 0.8 16@04 237-1040-ND 9.60 6.08 5.22 | FS16-400 
17@0.34 | 34@017 | 237-1022-ND 1200 818 7.21 | FP34-170 6.0 | 10@06 20@03 aah G0= 08: 2bee ,: | ec0-300 
28@ 02 56 @ 0.1 237-1023-ND 12:00 818 751 | FPS56-100 12@05 24@0.25 | 237-1042-ND 9.60 6.08 5.22 | FS24-250 
5@24 10@12 | 2371000-ND 14.00. 875 7.51 | FP10-1200 IS@.04 2@02 aaah eeu ee: ee eeu cue 
18 @ 0.34 36@0.17__ | 237-1044-ND 9.60 6.08 5.22 | FS36-170 
6.3@ 1.9 12.6@0.95 | 237-1001-ND 14.00 8.75 7.51 | FP12-950 S@D4 T0@i2 337-1045-ND 1100 693 3051 FS10-41200 
8@15 16@0.75 | 237-1002-ND = 14.00 8.75 7.51 | FP16-750 6.3 @ 2.0 126@1.0 | 237-1046-ND — 11.00 6.93 5.95 | FS12-1000 
j290 | 10@1.2 20@ 0.6 237-1003-ND 14.00 8.75 7.51 | FP20-600 80@16 16@08 237-1047-ND 41.00 6.93 5.95 |FS16-800 
12@1.0 24@0.5 237-1004-ND 14.00 8.75 7.51 FP24-500 12.0 | 10@1.2 20 @ 0.6 237-1048-ND 11.00 6.93 5.95 | FS20-600 
15 @0.8 30@ 0.4 237-1005-ND 14.00 8.75 7.51 FP30-400 12@1.0 24@0.5 237-1050-ND 11.00 6.93 5.95 | FS24-500 
17 @ 0.68 34 @ 0.34 237-1006-ND 14.00 8.75 7.51 FP34-340 14 @ 0.84 28 @ 0.42 237-1051-ND 11.00 6.93 5.95 | FS28-420 
28@0.4 56 @ 0.2 237-1007-ND 14.00 8.75 7.51 | FP56-200 18@0.7 36@0.35 | 237-1052-ND 11.00 6.93 5.95 | FS36-350 
* CT = Center Tap *CT = Center Tap 
Switchmode / High F Induct 
witchmode / High Frequency Inductors 5 tors 
Fig. 1 Fig. 2 
Rod Core | nductors 15.24, DESCRIPTION: TRIAD toroidal inductors condition the output signal by leveling out the current 
a b | waveform providing a more stable current supply. TECHNICAL NOTES: + Nominal inductance values <” 
DESCRIPTION: are typically 10% higher than minimum rating. » Biased inductance measured at rated DC amps. 
TRIAD high current rod core inductors from MagneTek provide cost effective 26.67 . . = ; 
energy storage. By conditioning the output signal, the inductor smoothes out the 23.62 Q Min. Induct. (uH) | Rated DC | Max. DCR} Dims. - Inch(mm) | Digi-Key Price Each 
current waveform to provide a more stable current. These low cost inductors are 16 1 7| Tt No Bias | At Bias | Amps | (mOhm) LxWxH Part No. 1 50 100 
designed to be compatible with automated P.C.B. installation. 9.53-—| 18.85 | 12.72 | 28 448 237-1178-ND 1.96 1.28 1.09 
14.75 | 9.82 3.4 30.7 .625 x .350x.700 | 237-1179-ND 1.96 1.28 1.09 
4£15% DC Max. DC Lead 12.30 | 7.75 4.0 23.4 | (15.88 x 8.89 x 17.78) | 237-1180-ND 1.96 1.28 1.09 
Induct. Rated Resist. Diameter | Digi-Key Price Each PPC 8.06 5.22 48 15.9 237-1181-ND 1.96 1.28 1.09 
Fig. pH Current_| (mOhms) | Inch(mm) | Part No. 1 50 100 | Part No. 47.40 | 29.00 | 28 78.9 237-1182-ND 231 1.51 1.28 
High Current Rod Core Inductors 35.48 | 23.77 | 34 578 237-1183-ND 231 151 1.28 
2.54 41.60A 5.50 .050 (1.27) | 237-1158-ND 244 1.60 1.36 | ARCH 27.16 | 16.13 4.0 40.1 -700 x .475 x .750 237-1184-ND 231 1.51 1.28 
3.05 9.70A 7.30 .045 (1.14) | 237-1159-ND. 244 160 1.36 | ARCH2 21.65 | 12.27 48 29.2 | (17.78 x 12.06 x 19.05)| 237-1185-ND 231 1.51 1.28 
3.60 8.10A 9.95 | .040(1.02)) 237-1160-ND 244 160 1.36] ARCH3 16.76 | 9.50 5.7 20.0 237-1186-ND 231 1.51 1.28 
1 5.00 6.80A 14.10 | .036(.91) | 237-1161-ND 244 1.60 1.36] ARCH4 ‘aoe ene ae tte aan SeNS oat Hy if 
5.90 5.70A 18. .032(.81) | 237-1162-ND 244 1.60 1.36] ARCHS . A . : =11 88" : : : 
722 aoa | 2610 | 028 (71 Zr 6eND 244160 196 | ARGH GOOD | o7ee! || «28.1080 Pema 280 1.63 1.55 
71.10 | 41.59 | 34 86.1 237-1190-ND 280 1.83 1.55 
De 215% DC | Lead 54.81 | 33.05 | 4.0 59.9 875 x.475x 950 | 237-1191-ND 280 1.83 1.55 
10% Rated Resist. | Diameter | Digi-Key Price Each PPC 43.30 | 2663 | 48 42.4 | (22.23 x 12.06 x 24.13)| 237-1192-ND 280 1.83 1.55 
Fig. | Induct. | Current | (Ohms) | Inch(mm) | Part No. 1 50 100 | PartNo. SSS | Tete | © Sez, | eee Peieayey 280 1.63 1.55 
Rod Core Inductors 24.31 | 1356 | 68 20.2 237-1194-ND 280 1.83 1.55 
18.64 | 10.23 | 8.1 14.8 237-1195-ND 2.80 1.83 1.55 
5.6mH 250A 6.100 237-1165-ND 2.71 1.77 1.51 | RO1 128.00 | 74.04 | 4.0 95.2 237-1196-ND 3.47 2.27 1.92 
3.9mH 320A 3.900 237-1166-ND 2.71 1.77 1.51 | RC2 107.50 ) 58.05 4.8 67.9 237-1197-ND 347 227 1.92 
2.5mH 400A 2.450 237-1167-ND 2.71 1.77 1.51 | ROS 80.75 | 42.00 | 57 44.8 .975 x .625x 1.100 | 237-1198-ND 347 227 1.92 
1.5mH | 500A 1.530 237-1168-ND 2.71 1.77 1.51 | RO4 65.04 | 31.60 | 68 32.8 | (24.77 x 15.88 x 27.94)] 237-1199-ND 347 227 1.92 
915.0yH 625A 1.000 237-1169-ND 2.71 1.77 1.51 | RCS 47.70 | 22.79 | 81 225 237-1200-ND 347 227 1.92 
2 | 560.0uH 800A 600 | .032(.81) | 237-1170-ND 271 1.77 1.51 | RC6 38.07 | 18.11 | 97 17.0 237-1201-ND 3.47 227 1.92 
450.0uH | 1.000A 420 237-1171-ND 2.71 1.77 1.51 | RC7 253.00 [153.00 | 4.0 | 139.0 237-1202-ND 4.31 282 2.39 
250.0uH | 1.250A 210 237-1172-ND 271 1.77 1.51 | RC8 197.00 | 113.00] 4.8 | 106.0 237-1203-ND 4.31 282 2.39 
200.0uH | 1.600A .180 237-1173-ND 271 1.77 1.51 | RC 154.00 | 84.00 | 5.7 74.0 | 1.300x.725x 1.400 | 237-1205-ND 4.31 282 239 
100.0uH | 2.000A .098 237-1175-ND 271 1.77 1.51 | RC-10 116.00 | 61.90 | 68 48.5 | (33.02 x 18.42 x 35.56)) 237-1206-ND 4.31 282 239 
75.0uH_ | 2.500A .070 237-1176-ND 2.71 1.77 1.51 | RC-41 93.00 | 48.00 | 81 39.1 237-1207-ND 431 282 2.39 
237-1164-ND (FIRO+-KIT) 6 piece kit - one of each High Ourrent Rod Oore INdUCIOrS ..........sesceceseeeeeeeeeee $i4.11 LOS. SBo205 iBT |, 32k eI 431 262 2.50 
237-1177-ND (RC-KIT) 11 piece kit - one of each Rod Core INGUCtOr ....... 0... .seceeeeeeeeeeeeee eee eeeeeeeeeneeees $27.78 237-1209-ND (FAT-KIT) 30 piece kit - one of each Toroidal INdUCIOF ..............cccece cece cece eee ee eeeeeeeeaeeeeee 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(t023) 941 


=CONDOR Linear Power Supplies 


Burn-in with 
cycling; 3-year 
mfg. warranty. 


FEATURES: 


+ Worldwide AC input ranges and safety standards = Industry 
standard packages + UL/CSA TUV/IEC approved - 68 
models to UL1950; CSA C22.2 No. 234 L3; TUV certified to 
IEC950 + Capacitors have highest CV & ripple current 


9288B-ND 


Power Engineering Manual.................. $2.95 


GENERAL SPECIFICATIONS: 

+ AC Input: 100/120/240 VAC: +10%, -13%; 215VAC: 
+12%, -11%; 47 to 63Hz. Tolerance for 230VAC operation 
is +15%, -10%. Derate output current 10% for 50Hz 
operation + DC Output: Adjustment range +5% minimum 


<50 microseconds for 50% load change »* Short Circuit 
Protection: Automatic current limit/foldback + Overvoltage 
Protection: Built-in on all 5V models, set at 6.2V +0.4V. 
Other models use optional over voltage protection + Remote 


Sensing: Provided on all models; open sense lead pro- 
tection built-in (except HA series) * Stability: +0.05% for 24 
hours after warmup + Temperature Rating: 0°C to 50°C 
full rated, derated linearly to 40% at 70°C + Temperature 
Coefficient: +0.01%/°C maximum + Logic Inhibit and 


ratings +» MTBF 200,000+ hours per Mil Handbk 217D 
(most units) + All electrolytic caps rated at 105°C + Trans- 
former insulation meets Class F (155°C) * Exceed FCC 
and CISPR22 Class B conducted emissions + CE marked 


except HA series + Line Regulation: +0.05% for a 10% 
change + Load Regulation: +0.05% for a 50% load 
change + Output Ripple: 3mV +0.05% of output voltage, 
peak to peak maximum. All “3-terminal regulator” outputs: 


to LVD 3mV +0.2% peak to peak maximum + Transient Response: = Current-Share: F Models 
International+ Series Single Output 
Dimensions Weight Digi-Key Price Each Condor 
Output Inch (mm) Ibs. (kilograms) Part No. 1 10 2a) 50 100 Part No. 
5V@1.5A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2007-ND 34.72 31.71 31.11 29.57 28.05 HA5-1.5-OV-A+ 
5V@3A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2019-ND 37.03 35.91 35.24 33.44 30.59 HB5-3-OV-A+ 
5V@6A 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) 4.25 (1.98) 271-2029-ND 59.97 58.21 55.97 53.03 50.08 HC5-6-OV-A+ 
5V@9A 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 (2.72) 271-2052-ND 81.81 79.38 76.72 72.69 68.64 HNS5-9-OV-A+ 
5V@12A 9. 00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2039-ND 92.73 89.98 88.14 82.51 77.93 HD5-12-OV-A+ 
5V@18A 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 (4.54) 271-2047-ND* 135.65 131.77 129.15 121.67 _ 109.95 HE5-18-OV-A+ 
12V@1.7A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2014-ND 35.98 34.91 34.19 32.39 30.59 HB12-1.7-A+ 
12V@3.4A 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) 4.25 (1.93) 271-2025-ND 54.51 52.88 50.78 48.12 45.44 HC12-3.4-A+ 
12V@5.1A 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 (2.72) 271-2048-ND 76.35 74.09 71.53 67.77 64.00 HN12-5.1-A+ 
12V@6.8A 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2034-ND 87.27 84.69 81.90 78.65 73.28 HD12-6.8-A+ 
12V@10.2A 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 (4.54) 271-2043-ND* 119.48 115.93 113.56 107.64 100.67 HE12-10.2-A+ 
15V@0.9A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2005-ND 32.83 31.71 31.11 29.57 28.05 HA15-0.9-A+ 
15V@3A 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) 4.25 (1.93) 271-2026-ND 54.51 52.88 50.78 48.12 45.44 HC15-3-A+ 
15V@4.5A 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 (2.72) 271-2049-ND 76.35 74.09 71.53 67.77 64.00 HN15-4.5-A+ 
15V@6A 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2035-ND 87.27 84.69 81.90 78.65 73.28 HD15-6-A+ 
15V@9A 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 (4.54) 271-2044-ND* 119.48 115.93 113.56 107.64 100.67 HE15-9-A+ 
15V@15A 16.75 x 4.88 x 5.00 (425.45 x 123.95 x 127.00) 19 (8.62) 271-2054-ND* 184.96 179.89 168.10 160.70 148.03 F15-15-A+ 
24V@0.5A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2006-ND 34.72 31.71 31.11 29.57 28.05 HA24-0.5-A+ 
24V@1.2A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2016-ND 39.13 38.01 35.24 33.44 30.59 HB24-1.2-A+ 
24V@2.4A 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) 4.25 (1.98) 271-2027-ND 54.51 52.88 50.78 48.12 45.44 HC24-2.4-A+ 
24V@3.6A 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 (2.72) 271-2050-ND 76.35 74.09 71.53 67.77 64.00 HN24-3.6-A+ 
24V@4.8A 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2036-ND 87.27 84.69 81.90 78.65 73.28 HD24-4.8-A+ 
24V@7.2A 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 (4.54) 271-2045-ND* 119.48 115.93 113.56 107.64 100.67 HE24-7.2-A+ 
24V@12A 16.75 x 4.88 x 5.00 (425.45 x 123.95 x 127.00) 19 (8.62) 271-2055-ND* 184.96 179.89 168.10 160.70 _ 148.03 F24-12-A+ 
28V@1A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2017-ND 37.03 35.91 35.24 33.44 30.59 HB28-1-A+ 
28V@2A 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) 4.25 (1.98) 271-2028-ND 54.81 52.61 50.78 48.12 45.44 HC28-2-A+ 
28V@3A 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 (2.72) 271-2051-ND 76.35 74.09 71.53 67.77 64.00 HN28-3-A+ 
28V@4A 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2037-ND 87.27 84.69 81.90 78.65 73.28 HD28-4-A+ 
48V@0.5A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2018-ND 42.37 40.32 38.36 36.46 32.45 HB48-0.5-A+ 
48V@3A 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2038-ND* 91.68 88.93 87.09 82.51 77.93 HD48-3-A+ 
48V@4A 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 (4.54) 271-2046-ND* 130.40 126.52 123.94 117.47 109.95 HE48-4-A+ 
48V@6A 16.75 x 4.88 x 5.00 (425.45 x 123.95 x 127.00) 19 (8.62) 271-2056-ND* 200.07 194.10 190.44 178.50 169.16 F48-6-A+ 
International+ Series Dual Output 
Output Output Dimensions Weight Digi-Key Price Each Condor 
1 2 Inch (mm) Ibs. (kilograms) | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5V@1.5A 5V@1.5A 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) 2.5 (1.13) 271-2010-ND 54.81 51.85 50.78 48.12 | HAA5-1.5-OV-A+ 
5V@3A 5V@3A 7.00 x 4.87 x 2.95 (177.80 x 123.70 x 74.93) 4.4 (2) 271-2022-ND 75.09 72.99 70.54 68.11 HBB5-3-OV-A+ 
5V@2A +9V to +15V@0.5A 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) 2.5 (1.13) 271-2011-ND 54.51 52.90 50.78 48.12 | HAA512-A+ 
5V@3A +9V to +15V@1.2A 7.00 x 4.87 x 2.95 (177.80 x 123.70 x 74.93) 4.4 (2) 271-2023-ND 65.47 63.51 62.20 58.93 | HBB512-A+ 
5V@6A +9V to +15V@2.5A 9.38 x 4.87 x 3.28 (238.25 x 123.70 x 83.31) 7 (3.18) 271-2033-ND* 103.65 100.57 97.47 92.34 | HCC512-A+ 
5V@3A +18V to +24V@0.8A 7.00 x 4.87 x 2.95 (177.80 x 123.70 x 74.93) 4.4 (2) 271-2024-ND 66.47 64.53 61.16 57.94 | HBB524-A+ 
+12V@0.4A -12V@0.4A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2012-ND 40.53 39.59 37.82 35.83 HAD12-0.4-A+ 
+15V@0.4A -15V@0.4A 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) 2.2 (1) 271-2013-ND 40.53 39.59 37.82 35.83 | HAD15-0.4-A+ 
+12V to +15V@1A/0.8A | -12V to -15V@1A/0.8A 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) 2.5 (1.13) 271-2008-ND 46.90 45.50 44.57 42.21 HAA15-0.8-A+ 
+12V to +15V@1.7A/1.5A | -12V to -15V@1.7A/1.5A 7.00 x 4.87 x 2.95 (177.80 x 123.70 x 74.93) 4.4 (2) 271-2021-ND 60.01 58.22 57.01 54.02 | HBB15-1.5-A+ 
+12V to +15V@3.4A/3A_ | -12V to -15V@3.4A/3A 9.38 x 4.87 x 3.28 (238.25 x 123.70 x 83.31) 7 (3.18) 271-2032-ND 96.00 93.14 91.26 85.46 | HCC15-3-A+ 
+12V to +15V@5A -12V to -15V@5 14.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) 10 (4.54) 271-2042-ND* 141.32 137.11 134.41 127.30 | HDD15-5-A+ 
+18V to +24V@0.4A/0.6A | -18V to -24V@0.4A/0.6A 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) 2.5 (1.13) 271-2009-ND 45.81 44.44 43.53 41.24 | HAA24-0.6-A+ 
International+ Series Triple Output 
Output Output Output Dimensions Weight Digi-Key Price Each Condor 
1 2 3 Inch (mm) Ibs. (kilograms) | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5V@2A_ | +12V to +15V@0.4/0.4A | -12V to -15V@0.4/0.4A 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) 2.5 (1.13) 271-2053-ND+ 59.97 58.21 55.97 53.03 | HTAA-16W-A+ 
5V@3A +12V to +15V@1/0.8A | -12V to -15V@1/0.8A 10.25 x 4.00 x 2.95 (260.35 x 101.60 x 74.93) 5 (2.27) 271-2020-ND+ 82.90 80.45 77.76 73.67 | HBAA4OW-A+ 
5V@6A +12V to +15V@1/0.8A | -12V to -15V@1/0.8A 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) 7.5 (3.40) 271-2030-ND+ 98.19 95.27 93.33 87.43 | HCAAGOW-A+ 
5V@6A_ | +12V to +15V@1.7/1.5A | -12V to -15V@1.7/1.5A 11.00 x 4.87 x 3.28 (279.40 x 123.70 x 83.31) 8 (3.63) 271-2031-ND¢ 113.31 110.07 102.65 97.26 | HCBB75W-A+ 
5V@9A_|_+12V to +15V@1.7/1.5A | -12V to -15V@1.7/1.5A 11.00 x 4.88 x 2.75 (279.40 x 123.95 x 69.85) 12 (5.44) 271-2001-ND¢ 130.95 127.05 124.45 116.91 | CP131-A+ 
5V@12A | +12V to +15V@1.7/1.5A | -12V to -15V@1.7/1.5A 14.25 x 4.87 x 3.38 (361.95 x 123.70 x 85.85) 11 (4.99) 271-2040-NDf¢* 147.33 142.94 138.96 131.65 | HDBB105W-A+ 
5V@12A | +12Vto+15V@3.4/3A | -12V to -15V@3.4/3A 15.00 x 4.88 x 4.55 (381.00 x 123.95 x 115.57) 12 (5.44) 271-2041-ND¢* 169.17 164.22 159.71 151.31 | HDCC150W-A+ 
+5V@6A +24V@3.5/6A -5V or -12V@1.2A 11.00 x 4.88 x 2.75 (279.40 x 123.95 x 69.85) 12 (5.44) 271-2003-ND 140.27 136.06 133.26 126.25 | CP379-A+ 
+5V@6A +12V@10A -12V@0.5A 11.00 x 4.88 x 2.75 (279.40 x 123.95 x 69.85) 12 (5.44) 271-2004-ND 140.27 136.06 133.26 126.25 | CP498-A+ 
* Requires fan cooling. + No. 3 output usable at -5V, rate at 1/2 of 15V current rating. 
. . 
Linear Medical Single Output 
. Dimensions Digi-Key Price Each Condor 
Powe r S u p p | 1es Output Inch (mm) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
5V@1.0A | 4.25 x 3.25 x 1.80 (107.95 x 82.55x 45.72) | 271-1018-ND 42.59 41.31 4046 38.33 | ML5-1-OV-A 
i i 5V@3.0A_ | 4.88 x 4.00 x 2.25 (123.95 x 101.60 x 57.15) | 271-1006-ND 51.32 49.78 48.77 46.19 | MBS5-3-OV-A 
World Class Medical Linears 5V@6.0A_ | 5.63 x 4.86 x 2.95 (143.00 x 123.44 x 74.93) | 271-1012-ND 65.52 63.56 62.25 58.97 | MC5-6-OV-A 
FEATURES: + 19 Models (single, dual and triple output) + Approved to UL 12V@1.7A | 4.88 x 4.00 x 2.25 (123.95 x 101.60 x 57.15) | 271-1002-ND 51.32 49.78 48.77 46.19 | MB12-1.7-A 
544, IEC 601 and CSA 234 L3 + 3 power levels (5 to 92 watts) + Medical 12V@3.4A_| 5.63 x 4.86 x 2.95 (143.00 x 123.44 x 74.93) | 271-1009-ND 65.52 63.56 62.25 58.97 | MC12-3.4-A 
Vearen does not exceed 10HA + 8-Hour burn-in with cycling + Full 3- 15V@0.4A | 4.25 x 3.25 x 1.80 (107.95 x 82.55x 45.72) | 271-1017-ND 4259 41.31 40.46 38.33 | ML15-O4A 
a - : ? 15V@1.5A | 4.86 x 4.00 x 2.25 (123.44 x 101.60 x 57.15) | 271-1003-ND 51.32 49.78 48.77, 46.19_| MB15-1.5-A 
eae ste Wee EMI peCREGNDE B. 220/240 VAC, 47-63 Hz | —payv@i.2A | 4.86 x 4.00 x 2.25 (123.44 x 101.60 x 57.15) | 271-1004-ND 51.32 49.78 48.77 46.19 | MB241.2A 
Industry Standard Packaging: + Hermetically sealed power transistors and 24V@2.4A | 5.63 x 4.86 x 2.95 (143.00 x 123.44 x 74.93) | 271-1011-ND 65.52 63.56 62.25 58.97 | MC24-2.4-A 
ICs * MTFB 200,000+ hours per mil handbook 217D 24V@4.8A | 9.00 x 4.86 x 3.30 (228.60 x 123.44 x 83.82) | 271-1015-ND 101.56 98.52 96.48 91.41 | MD24-4.8-A 
28V@1.0A | 4.86 x 4.00 x 2.25 (123.44 x 101.60 x 57.15) | 271-1005-ND 51.32 49.78 48.77 46.19 | MB28-1-A 
Multiple Output 
Output Output Output Dimensions Digi-Key Price Each Condor 
1 2 3 Inch (mm) Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Dual Output 
+12/15V@1.0/0.8A -12/15V@1.0/0.8A — 6.50 x 4.00 x 2.25 (165.10 x 101.60 x 57.15) 271-1000-ND 57.88 56.15 54.98 52.10 MAA15-0.8-A 
+12/15V@1.7/1.5A -12/15V@1.7/1.5A _ 7.00 x 4.88 x 2.95 (177.80 x 123.95 x 74.93) 271-1008-ND 74.26 72.03 70.54 66.84 MBB15-1.5-A 
+12/15V@3.4/3.0A -12/15V@3.4/3.0A = 9.38 x 4.88 x 3.30 (238.25 x 123.95 x 83.82) 271-1014-ND 111.38 108.05 105.82 100.25 MCC15-3-A 
Triple Output 
+5V@3.0A +12/15V@1.0/0.8A —12/15V@1.0/0.8A 10.25 x 4.00 x 2.95 (260.35 x 101.60 x 74.93) 271-1007-ND 96.10 93.21 91.29 86.49 MBAA40W-A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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=CONDOR \edical Global Switchers 


Global Performance switching power supplies with the agency approvals you need. 

FEATURES: 

+ Wide range input (85-264V) » Approval to IEC601-1, UL2601 and CSA 601.1 
* Conducted Emissions to FCC and VDC Class B + 2-Year Warranty + Models 
from 28-225W Input Protection: Internal AC fuse provided on all units. This 
fuse only blows if a catastrophic failure occurs in the unit — it does not blow on 
overload or short circuit. AC input protected against line transients by metal 
oxide varistors on all medical units. Output Noise and Ripple: 0.5% RMS, 1% 
Pk-Pk maximum on all outputs (20MHz bandwidth on GSM7 & GSM28 series. 
Temperature Coefficient: 0.03%/°C typical for all outputs. 

GENERAL SPECIFICATIONS: 

+ AC Input: 85-264 VAC, 47-63 Hz single phase + Safety Specifications: All 
medical models are approved to UL544/UL2601, IEC601-1, CSA234L3, 
VDE0750 and CE9LVD + Overload Protection: Fully protected against short 


Single Output Medical 


9288B-ND Power Engineering Manual 


circuit and output overload. Short circuit protection is cycling type on Outputs 
#1 and#2; foldback type on Outputs #3 and #4. Recovery after fault is 
automatic. » Temperature Rating: 0°C to 50°C full rated load. + Minimum 
Load: Single output units require no minimum load except for GSM28 (GSM28 
= +5%). Multiple output units: GPM40 = 0.4A, GPM55 = 0.7A, GPM80 = 1A, 
GPM130 = 3A, GSL50 = 0.8A. + EMI Compliance: All models include EMI 
filtering to meet or exceed conducted emissions of CISPR 11 Class B, 
VDE0871 Class B (FCC Class B, CISPR 11 Class B and EN5522 Class B for 
GSM7 & GSM28 Series). +» Voltage Adjustment: Outputs adjustable +5% 
minimum via built-in potentiometer (Factory set for GSM7 & GSM28 Series). 
+ Remote Sense: Provided as a standard feature on the +5V output of the 
GPM130 and on all single output units, GLD150, GLM65, GPFM250 single and 
primary output GPM130. +» Reverse Voltage Protection: All outputs protected 
against inadvertent application of reverse voltage up to 1 times the rated 
current of the reversed output. 


Total Dimensions Mating Connectors 
Power Output Min. Inch (mm) Housing Housing Signal Signal Digi-Key Price Each Condor 
Watts i Load LxWxH Input Output Contacts | Housing | Contacts | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
GSM Series 
5.0V @ 1.4A -_ 271-1100-ND 30.68 29.15 27.62 26.09 | GSM7-5 
12V @ .58A _ 2.00 x 2.28x 50 271-1101-ND 30.68 29.15 27.62 26.09 | GSM7-12 
7 15V @.47A _ 50.80 X67.01% 12:70 271-1102-ND 30.68 29.15 27.62 26.09 | GSM7-15 
24V @ .29A _ (50.80 x 57.91 x 12.70) 271-1103-ND 30.68 29.15 27.62 26.09 | GSM7-24 
28V @ .25A _ 271-1104-ND 30.68 29.15 27.62 26.09 | GSM7-28 
Conhector Kit for GSM7. Series ac acsiscansanonaanenaciinnas daivansday sakdasanaiiueasiensanqaibad aah anh dah ananiia dad dedaehmdsaaanamaacabaabsiae desea’ 271-1135-ND 874 — = = 18-30234-1003 
5.1V @5.5A +5% 2.59 x 4.00 x .92 271-1121-ND 54.60 51.87 49.14 46.41 | GSM28-5 
28 12V @2.3A +5% (65.79 x 101.60 x 23.37) | “M2125 | wMe124 | wmt7403 _ _ 271-1122-ND 54.60 51.87 49.14 46.41 | GSM28-12 
24V @ 1.24 +5% : A - 271-1123-ND 54.60 51.87 49.14 46.41 | GSM28-24 
Chassis and Cover for GSM28 Series, 4.31" x 3.10” x 1.53” (109.47mm x 78.74mm x 38.86MM)...........eceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeees 271-1128-ND 13.10  — = —__| 08-30466-0028 
GPM Series 
12V @3.3A _ 271-1019-ND 78.62 74.69 70.76 66.83 | GPM40-12 
15V @2.7A _ 3.00 x 5.00 x 1.28 271-1020-ND 78.62 74.69 70.76 66.83 | GPM40-15 
40 | 24V@1.7A (2.1pk) | — 56 20% 127008 a2 Bi WM2123 | WM2104 | WM17403 _ _ 271-1021-ND 78.62 74.69 70.76 66.83 | GPM40-24 
28V @ 1.4A (2.1pk) | — (76.20 x 127.00 x 32.51) 271-1022-ND 78.62 74.69 70.76 66.83 | GPM40-28 
+5V @ 8.0A _ 271-1023-ND 78.62 74.69 70.76 66.83 | GPM40-5 
6 12V @6.7A - 7.00 x 4.25 x 1.86 a > 271-1027-ND 144.14 136.94 129.73 122.52 | GPM80-12 
80/110 24V @ 3.4A = (177.80 x 107.95 x 47.24) | “M2103 | WM2105 | WM17403 271-1029-ND 144.14 136.94 129.73 122.52 | GPM80-24 
GLM Series 
3.3V @ 8A = 271-2196-ND 64.61 63.10 60.80 57.37 | GLM50-3.3 
5.1V @8A _ 271-2198-ND 64.61 63.10 60.80 57.37 | GLM50-5 
12V @4.2A _ 4.25 x 2.50 x 1.25 271-2192-ND 64.61 63.10 60.80 57.37 | GLM50-12 
50 15V @3.3A _ (107.98 x 6350x3175) | 19951 A19954 A19990 _ _ 271-2193-ND 64.61 63.10 60.80 57.37 | GLM50-15 
24V @ 2.1A =_ ‘ : 271-2194-ND 64.61 63.10 60.80 57.37 | GLM50-24 
28V @ 1.8A _ 271-2195-ND 64.61 63.10 60.80 57.37 | GLM50-28 
5AV@11A _ 271-2165-ND 77.70 73.82 69.93 66.05 | GLM65-5 
12V @5.5A _ 5.00 x 3.00 x 1.00 271-2159-ND 77.70 73.82 69.93 65.52 | GLM65-12 
65 15V @4.3A =_ (127.00 x 76.20 x 25.40) | 19951 A19954 19990 _ _ 271-2160-ND 77.70 73.82 69.93 66.05 | GLM65-15 
24V @ 2.7A - . : PB 271-2161-ND 77.70 73.82 69.93 65.52 | GLM65-24 
28V @ 2.3A _ 271-2162-ND 77.70 73.82 69.93 65.52 | GLM65-28 
48V @ 1.35A _ 271-2164-ND 77.70 73.82 69.93 66.05 | GLM65-48 
GPFM Series 
5.1V @ 12A _ 271-2158-ND 115.61 109.82 104.06 87.60 | GPFM115-5 
12V @6.7A _ 271-2153-ND 115.61 109.82 104.06 87.60 | GPFM115-12 
15V @5.3A _ 5.25 x 3.30 x 1.50 271-2154-ND 115.61 109.82 104.06 87.60 | GPFM115-15 
i 24V @ 3.3A = (133.35 x 83.82 x 38.10) | 419953 | A19956 | A19990 |) A19492 | A19520 | 574 5455.ND 115.61 109.82 104.06 87.60 | GPFM115-24 
28V @ 2.94 _ 271-2156-ND 115.61 109.82 104.06 87.60 | GPFM115-28 
48V @1.7A _ 271-2157-ND 115.61 109.82 104.06 _ 87.60 | GPFM115-48 
5.1V @ 45A -_ 271-2152-ND 285.66 271.39 257.11 242.82 | GPFM250-5 
12V @21A _ 271-2147-ND 285.66 271.39 257.11 242.82 | GPFM250-12 
15V @17A _ 8.00 x 5.00 x 1.75 _ = 271-2148-ND 285.66 271.39 257.11 242.82 | GPFM250-15 
on 24V @ 11A = (203.20 x 127.00 x 44.45) | 419953 | A19956 | 19990 271-2149-ND 285.66 271.39 257.11 242.82 | GPFM250-24 
28V @ 9.5A _ 271-2150-ND 285.66 271.39 257.11 242.82 | GPFM250-28 
48V @ 5.2/6.1At = 271-2151-ND 285.66 271.39 257.11 242.82 | GPFM250-48 
Cover with Fan for GPFM250 Series, 8.00” x 5.00” x 1.81” (203.20mm x 127.00m x 45.97mm) 271-1138-ND 18.46 = = —__| 09-250CF 
GLD Series 
12V @ 10.8A _ 7.00 x 4.50 x 1.70 271-2172-ND 221.49 210.41 199.35 188.27 | GLD150-12 
150 15V @8.7A _ (177.80 x 114.30 x 43.18) | WM18436 | wM3703 | WM2500 | A19494 A19490 | 271-2173-ND 221.49 210.41 199.35 188.27 | GLD150-15 
24V @ 5.7A _ : : : 271-2174-ND 221.49 210.41 199.35 188.27 | GLD150-24 
Triple Output Medical 
Total Dimensions Mating Connectors 
Power Output Output Output Inch (mm) Housing Housing Digi-Key Price Each Condor 
Waits 1 2 3 LxWxH Input Output Contacts Part No. 1 10 25 50 Part No. 
GPM Series 
+5V @4.0A | +12V @2.0A (3pk) | -12V@0.4A 3.00 x 5.00 x 1.28 271-1039-ND 78.62 74.69 70.76 66.83 | GPM40A 
20 +5V@4.0A | +15V@2.0A (3pk) | -15V@0.4A (76.20 x 127.00 32.51) | WMe123 | WM2104 | WM17403 271-1040-ND 78.62 74.69 70.76 66.83 | GPM40B 
GLM50 Series 
+5.05V @ 4A +12V @ 2.5A -12V @ 0.2A 271-2199-ND 64.61 63.10 60.80 57.37 | GLM50A 
50 +5.1V @4A +15V @ 2.5A -15V @ 0.2A 4.25 x 2.50 x 1.25 19951 A19954 ‘A19990 271-2200-ND 64.61 63.10 60.80 57.37 | GLM50B 
+51V@4A +24V @ 1.5A -12V @ 0.2A (107.95 x 63.50 x 31.75) 271-2201-ND 64.61 63.10 60.80 57.37 | GLM50D 
+3.3V @ 4A +12V @ 2.5A -12V @ 0.2A 271-2202-ND 64.61 63.10 60.80 57.37 | GLM50G 
Quad Output Medical 
Total Dimensions Mating Connectors 
Power Output Output Output Output Inch (mm) Housing | Housing Digi-Key Price Each Condor 
Watts 1 2 3 4 LxWxH Input Output Contacts | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
GPM Series 
55 +5V @ 6.0A +12V @ 3.0A (5pk) |+12V @ 1.0A] -12V @1.0A 271-1041-ND 104.83 99.59 94.35 89.11] GPM55A 
55 +5V @6.0A +12V @ 3.0A (5pk) |-12V@1.0A | -5V@1.0A 6.30 x 3.94 x 1.68 271-1042-ND 104.83 99.59 94.35 89.11] GPM55B 
55 +5V @ 6.0A +15V @ 3.0 (5pk) |-15V@1.0A | -SV@10A | 49999 x 100.08 x 42.67) | WM17401| WM17402 | WM17403| 271-1043-ND 104.83 99.59 94.35 89.11) GPM55C 
55 +5V @ 6.0A +24V @ 1.5A (2pk) |+12V@ 1.0A] -12V @1.0A : ; 271-1044-ND 104.83 99.59 94.35 89.11] GPM55D 
55 +5V @ 6.0A +24V @ 1.5A (2pk) |+15V @ 1.0A | -15V @1.0A 271-1045-ND 104.83 99.59 94.35 _89.11| GPM55E 
80/110*| +5V@12.0A | +12V @3.0A (5pk) |-12V @1.0A | +12V@1.0A 2711046-ND 144.14 136.94 129.73 122.52] GPM80A 
80/110*} +5V@12.0A | +12V_@3.0A (5pk) | -15V@1.0A | +15V@1.0A 7.00 x 4.25 x 1.86 wme2i03 | weio10 | wmt7403| 221-1048-ND 144.14 136.94 129.73 122.52] GPM80C 
80/110*} +5V@12.0A | +24V @ 2.0A (4pk) | -15V@1.0A | +15V @1.0A | (177.80 x 107.95 x 47.24) 271-1050-ND 144.14 136.94 129.73 122.52) GPM80E 
80/110*| +5V@12.0A | +24V @ 3.5A (4.5pk) | -12V @ 1.0A | +12V @ 2.0A 271-1051-ND 144.14 136.94 129.73 122.52) GPM80P 


* 26cfm moving air required. + Convection/Air Flow 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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By General Features: + Cost Effective Power Source + 2 -Year Warranty - 100% burn-in, test and inspection. 
=CONDOR Safety Specifications: + Conform with the applicable requirements of EN60950 following the provisions of the Low 
Voltage Directive 73/23/EEC. Approved to UL1950, CSA22.2 No. 234 Level 3, IEC950, EN60950, VDE 0805 and 


. CSA950 
Switch Mode General Specifications: + AC Input: 90-264 VAC, 47-63 Hz single phase (GPC41, GPFC110 and GPFC160 Series: 
85-264 VAC, 47-63 Hz single phase) + Overload Protection: Fully protected against short circuit and output overload 
DC Power Su lies + Temperature Rating: 0°C to 50°C full rated output power + EMI Compliance: All models include EMI filtering to 
pp meet or exceed conducted emissions of CISPR 11 Class B, VDE0871 Class B and EN55022 Class B (GPFC110 in 


. compliance to CISPR22, FCC Class B) * Remote Sense: GPFC110 and GPFC160 Series only * Reverse Voltage 
The standard version power supply for data Protection: All outputs protected against inadvertent application of reverse voltage up to 1 times the rated current of 


processing, control, etc., applications. the reverse output 
Dimensions Mating Connectors 
Watt- | Volt- | Min. | Current | Current LxWxH Housing | Housing Signal | Signal Digi-Key Price Each Condor 
age | age | Load (A) (B) | Peak Inch (mm) Input Output | Contacts | Housing | Contact Part No. 1 10 25 50 Part No. 
GSC 20 Series — Commercial Switcher 
20 | +12] 0 7A = a WM17405 [WM17405] WM17406 | — a 271-1030-ND 50.40 47.88 45.36 4284 | GSC20-12 
20 | +15 | 0 1.40 = a 2.00"x3.50"x 0.68" | WM17405 |wM17405| wa17406 | — — 271-1031-ND 50.40 47.88 45.36 42.84 | GSC20-15 
20 | +24] 0 | 0.85A _ _ -00" x 3.50" x 0.68" | wini7405 | wM17405| WM17406 | = — — 271-1032-ND 50.40 47.88 45.36 42.84 | GSC20-24 
20 | +28 | 0 0.7A = — | (60.80 x 88.90 x 17.27) | wiyt7405 | wmt7405| wM17406 | = — — 271-1033-ND 50.40 47.88 45.36 42.84 | GSC20-28 
20 | +5 | 0 3.8A a = wm17405 |wm17405| wé17406 | — = 271-1034-ND 50.40 47.88 45.36 42.84 | GSC20-5 
Chassis and Cover for GSC20 Series, 3.80” x 2.36” x 1.06” (96.52mm x 59.94mm x 26.92mm) 271-1131-ND 13.10 _ = = 08-30466-020W 
Triple Output - GSC25 Series 
+5.1V]0.25A| 2.50 Gouin eee 
25 | +12v| 0 1.5A — — eee Nea wm2i23 | wM2104 | wM17403) _ — a 271-1105-ND 53.55 50.88 48.20 45.52 | GSC25A 
(107.95 x 63.50 x 21.84) 
-12 | 0 0.2A 
+5.1V/0.25A]| 2.50 pany b'et yee! 
25 | +24v| 0 1.0A a _ pee ed 2) w2i23 | wM2104 | wM17403) _ — = 271-1106-ND 53.55 50.88 48.20 45.52 | GSC25D 
Se ca Goa (107.95 x 63.50 x 21.84) 
Chassis and Cover for GSC25 Series, 5.00” x 2.90” x 1.50” (127.00mm x 73.66mm x 38.10mm) 271-1127-ND 13.10 = = = 08-30466-0025 
Single Output - GPC41 Series 
30 | 51V] 0.15 | 6.0A = = Apore Doors A19950 | A19952 | A19990 a a 271-1124-ND 52.50 49.88 47.25 44.63 | GPC41-5 
40 | 12V | 0.03 | 3.3A = — | 01.60 x 50.80 x38 10) | 419950 | A1ge52 | A1g990 = = 271-1125-ND 52.50 49.88 47.25 44.63 | GPC41-12 
40 | 24v | 0.01 | 1.7A = —_| (101.60 x 50.80 x 38.10) | arggsq | aig952 | 19990 = = 271-1126-ND 52.50 49.88 47.25 44.63 | GPC41-24 
Cover for GPC41 Series, 3.32” x 1.98" x 1.66” (84.33mm x 50.29mm x 42.16mm) 271-1129-ND 13.10 = = —_| 08-30466-1041 
Single Output - GLC50 Series 
50 | 3av] 0 BA = = wm2i23 | wM2126 | wM17403] = 271-1109-ND 56.17 54.87 52.87 49.88 | GLC50-3.3 
50 | 51V| 0 8A _ a 4.25” x 2.5" x 1.10” w2i23 | wM2126 | wM17403) —_ — _ 271-1110-ND 56.17 54.87 52.87 49.88 | GLC50-5 
50 | 12v| 0 4.20 = — | (107.95 x 63.50 x 27.94) | wm2123 | wé2t26 | wMi7403 | — = 271-1111-ND 56.17 54.87 52.87 49.88 | GLC50-12 
50 | 24v | 0 241A = = w2i23 | wM2126 | wM17403 | — = 271-1112-ND 56.17 54.87 52.87 49.88 | GLC50-24 
Triple Output - GLC50 Series 
+5.1V 4A Toe 
50 | +12V)0.8A | 2.50 — = Separates wm2i23 | wM2126 | wM17403)  — = 271-1107-ND 56.17 54.87 52.87 49.88 | GLC50A 
(107.95 x 63.50 x 27.94) 
-12V 0.2A 
+5.1V 4A Aaya BteaGY 
50 | +24V)0.8A | 1.50 _ a : NE wm2i23 | wM2126 | wM17403) —_ — — 271-1108-ND 56.17 54.87 52.87 49.88 | GLC50D 
ee 3a (107.95 x 63.50 x 27.94) 
Chassis and Cover for GLC50 Series, 5.00” x 2.90” x 1.50" (127.00mm x 73.66mm x 38.1mm) 271-1130-ND 13.10 = = = 08-30466-0050 
GLC65 Series 
65 ]+51V] 0 1A = = A19951 | A19954 | A19990 = = 271-2171-ND 73.76 70.08 66.40 62.70 | GLC65-5 
65 | +12vV| 0 5.5A _ _ A19951 | A19954 | A19990 — — 271-2166-ND 73.76 70.08 66.40 62.70 | GLC65-12 
65 | +15V| 0 4.3A _ a 5.00” x 3.00” x 1.00” A19951 | A19954 | A19990 = a 271-2167-ND 73.76 70.08 66.40 62.70 | GLC65-15 
65 | +24v| 0 2.70 = — | (127.00 x 76.20 x 25.40) | A19951 | A19954 | At19990 = = 271-2168-ND 73.76 70.08 66.40 62.70 | GLC65-24 
65 | +28v| 0 2.3A = = A19951 | A19954 | A19990 = = 271-2169-ND 73.76 70.08 66.40 62.70 | GLC65-28 
65 | +48V| 0 1.35A = = A19951 | A19954 | A19990 = = 271-2170-ND 73.76 70.08 66.40 62.70 | GLC65-48 
+5.0V 7A ‘ ' . 
65 | 12v| — 3A = — | ,5.00"x3.00"x 1.25" | waziot | w2io4 | wm2313 | 9 — = 271-2210-ND 72.07 68.47 65.04 62.48 | GLC65A 
(127.00 x 76.20 x 31.75) 
-12V 2.5A 
+5.0V 7A é : . 
65 |+2av) — | 15a = — | ,5.00"x3.00"x 1.25" | wwziot | wa2io4 | wm2313 | 9 — = 271-2211-ND 72.07 68.47 65.04 62.48 | GLC65D 
(127.00 x 76.20 x 31.75) 
-12V 2.5A 
+5.0V 7A ‘ ji r 
65 |+2av) — | 1.50 = — | ,5.00"x3.00"x 1.25" | wwziot | wm2io4 | wm2313 | 9 — = 271-2212-ND 72.07 68.47 65.04 62.48 | GLC65E 
(127.00 x 76.20 x 31.75) 
+12V 2.5A 
+5.0V 5A ; a ‘ 
65 | +3.3v) — 4A = _ p00) 3-00" x Lee wm2io1 | wMm2104 | wm2313 _ = 271-2213-ND 72.07 68.47 65.04 62.48 | GLC65G 
(127.00 x 76.20 x 31.75) 
12V 2.5A 
+3.3V 5A ‘ ; ; 
65 | +5.0v) — 4A _ a S00 S00 Le wm2io1 | wm2104] wm2313 a a 271-2214-ND 72.07 68.47 65.04 62.48 | GLC65H 
(127.00 x 76.20 x 31.75) 
+12V 2.5A 
Single Output - GLC75 Series (See Amperage Rating Notes Below) 
75 | 51v] 0 14.7A | 18A 18A ; : . | weei25 | wm2i29 | wmi7403 ~~ — a 271-1113-ND 72.26 68.65 65.04 61.82 | GLC75-5 
75 | 12v| 0 6.3A 9.1A 9.1A | 5.75" x 3.40" x 1.56 wm2125 | wM2129 | wM17403) = — = 271-1114-ND 72.26 68.65 65.04 61.82 | GLC75-12 
75 | 2av | 0 3.1A 4.6A 4.6A_| (146.05 x 86.36 x 39.70) | yyia125 | wm2i29 | wM17403 | — = 271-1115-ND 72.26 68.65 65.04 61.82 | GLC75-24 
Chassis and Cover for GLC75 Single Output Series, 5.90” x 3.75” x 1.98” (149.86mm x 95.25mm x 50.29mm) 271-1132-ND 13.31 wal = —_| 08-30466-2075 
Quad Output - GLC75 Series (See Amperage Rating Notes Below) 
+5.1V] 1A BA 10A 12A 
+12V| 0.5A | 2.50 3A 4A 7.00” x 4.25” x 1.30” 
PB: || aap | 2 an FN 1.2 |(177.80 x 107,95 x 33.02), M2125 |WM17404| wa17403 | — = 271-1116-ND 73.96 70.27 66.57 62.87 | GLC75A 
jave}| — | 258 3A 4A 
+5.1V[ 1A BA 10A 12A 
+24V| 0.5A | 2.50 3A 4A 7.00” x 4.25" x 1.30" 
7 | oy | a a 1.2 |(177.80 x 107,95 x 33,02), M2125 |WM17404| wa17403 | — = 271-1117-ND 73.96 70.27 66.57 62.87 | GLC75D 
yave}| — | 258 3A 4A 
Single Output - GLC110 Series (See Amperage Rating Notes Below) 
110 [+t2v] 0 6.3A 9.1 9.5A : . . A19953 | A28761 | A19990 = = 271-2203-ND 73.63 69.94 66.27 6258 | GLC110-12 
110 | +15v} 0 5A 7.3A | 7.78 Wee nc anae eoe oe A19953 | A28761 | A19990 = = 271-2204-ND 73.63 69.94 66.27 62.58 | GLC110-15 
110 | +24v} 0 3.20 4.6A 5A_ |(177-80 x 107.95 x 33.02) ayogs3 | azg761 | A19990 = = 271-2207-ND 73.63 69.94 66.27 62.58 | GLC110-24 
Double Output - GLC110 Series (See Amperage Rating Notes Below) 
+12V]_ 0 6.3A 941A 9.5A | 7.00" x 4.25" x 1.30” 
110 yg aan an 4A |(177.80 x 107,95 x 33.02); 419953 | Az8761 | A190 271-2205-ND 79.17 75.22 71.26 67.30 | GLC110-212 
+15V| 1A | 6.3A 7.3A 7.70 | 7.00" x 4.25" x 1.30” 
in eevee aR oa 4A |(177.80x107,98 x 33,02)| 419953 | Az8761 | A190 271-2206-ND 79.17 75.22 71.26 67.30 | GLC110-215 
+24V| 1A | 3.20 4.6A 5A 7.00” x 4.25" x 1.30" 
110 | el an oA 28a |(17780 x 10795 x 33.02), 419953 | Aze761 | A190 271-2208-ND 79.17 75.22 71.26 67.30 | GLC110-524 
Chassis and Cover for GLC75 and GLC110 Multiple Output Series, 7.30” x 4.50” x 2.10” (185.42mm x 114.30mm x 53.34mm) 271-1137-ND 13.31 _ = — | 08-30466-2175 


* Floating fourth output can be referenced as either positive or negative. Amperage Rating Notes for GLC75 and GLC110 Series: + Current A: Rating with unrestricted convection cooling. Total power not to 
exceed 75W. + Current B: Rating with 26cfm forced air cooling. Total power not to exceed 110W. + | Peak: During peak load conditions output regulation may exceed specified limits. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
944 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


=CONDOR switch Mode DC Power Supplies (Cont. 


Dimensions Mating Connectors 
Watt-| Volt-| Min. | Current | Current LxWxH Housing | Housing Signal | Signal Digi-Key Price Each Condor 
age | age | Load (A) (B) | Peak Inch (mm) Input Output | Contacts | Housing | Contact Part No. 1 10 25 50 Part No. 
Single Output - GPFC110 Series 
110 |+5.1V} — 12A _ 20A A19953 | A19957 | A19990 _ _ 271-2180-ND 100.53 95.50 90.48 76.17 | GPFC110-5 
110 |+12v} — 6.7A =_ 10A A19953 | A19957 | A19990 _ _ 271-2175-ND 100.53 95.50 90.48 76.17 | GPFC110-12 
110 }+15vV; — 5.3A _ 8A 6.3" x 3.75" x 1.62” A19953 | A19957 | A19990 _ _ 271-2176-ND 100.53 95.50 90.48 76.17 | GPFC110-15 
110 | +24v} — 3.4A _ 5A | (160.02 x 95.25 x 41.15) | A19953 | A19957 | A19990 _ _ 271-2177-ND 100.53 95.50 90.48 76.17 | GPFC110-24 
110 | +28v} — 2.9A _ 4.3A A19953 | A19957 | A19990 _ _ 271-2178-ND 100.53 95.50 90.48 76.17 | GPFC110-28 
110 | +48V | — 1.7A — 2.5A A19953 | A19957 | A19990 _ _ 271-2179-ND 100.53 95.50 90.48 76.17 | GPFC110-48 
Cover for GPFC110 Series, 6.30" x 3.75" x 1.75” (160.02mm x 95.25mm x 44.45mm) «0.22... .0.cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeees 271-1133-ND 13.31 - - — _ | 08-30466-2110 
GPFC125 Series ¢ 
4+5V 9A 16A 
125 | *12V |2Atva) 4A ba - 8.00" x 3.50"x 1.50" | 99 50.8051 | 90-50-3131 | 08-50-0189 _ _ 271-2215-ND 177.58 168.70 159.83 150.94 | GPFC125A 
12Vt |Current] 2.5A 4A (152.40 x 88.90 x 38.10) 
-12V 0.3A 1A 
+5V 9A 16A 
125 | t12V /2Aev4) 4A ke — | 8,00"x3.50"x 1.50" | 99 5.8051 | 90-50-3131 | 08-50-0189) — = 271-2216-ND 177.58 168.70 159.83 150.94 | GPFC125B 
12Vt |Current] 2.5A 4A (152.40 x 88.90 x 38.10) 
-5V 0.3A 1A 
+5V 9A 16A 
125 | t24V /2AsV4) 3A 49K — | 8,00"x3.50"x 1.50" | 99 59.8051 | 90-50-3131 | 08-50-0189) — = 271-2217-ND 177.58 168.70 159.83 150.94 | GPFC125D 
12Vt |Current] 2.5A 4A (152.40 x 88.90 x 38.10) 
12V 0.3A 1A 
+5V 9A 16A 
125 | *3.3V/2AeV4) 7A in — | 8,00"x3.50"x 1.50" | 99 5.8051 | 90-50-3131 | 08-50-0189) — = 271-2218-ND 177.58 168.70 159.83 150.94 | GPFC125G 
12Vt |Current] 2.5A 4A (152.40 x 88.90 x 38.10) 
12V 0.3A 1A 
+3.3V 9A 16A 
125 | *5V |2AtV4) 4A 7A - 8.00" x 3.50"x 1.50" | 99 50.8051 | 90-50-3131 | 08-50-0189 _ _ 271-2219-ND 177.58 168.70 159.83 150.94 | GPFC125H 
12Vt |Current] 2.5A 4A (152.40 x 88.90 x 38.10) 
12V 0.3A 1A 
ICOVEL for GPF C125 vasssscnasahsoasanalnnis aa nasasedas shodaesamndaaadinearsandianund indie deans dudnaa thames naddonebaaaseas aan abe danaacgaoanald 271-2220-ND 13.31 — =_ — _ | 08-30466-2125 
Single Output - GPFC160 Series 
160 | 51v) — 26A - - 7.00" x 4.50" x 1.69" | WM2125 | WM17400 | WM17403 | WM2013 |WM2200] —271-1118-ND 181.95 172.86 163.76 154.67 | GPFC160-5 
160 | 12v) — | 11.7A - —  |4477.80% 114.30 x 42.93) M2125 | WM17400 | WM17403 | WM2013 |WM2200] — 271-1119-ND 181.95 172.86 163.76 154.67 | GPFC160-12 
160 | 24v | — | 5.8A - _ WM2125 | WM17400 | WM17403 | WM2013 |WM2200| —271-1120-ND 181.95 172.86 163.76 154.67 | GPFC160-24 
Cover with Fan for GPFC160 Series, 7.00" x 4.50” x 1.75" (177.80mm x 114.30mm x 44.45mm) . 271-1134-ND 18.46 = _ — | 09-160CF 
+ Output 3 is isolated. Can be connected as + or - output. + Peak rating or continuous rating with 150 LFM air cooling. 
=CONDOR Compact PCI Power Supplies 
Fe Watt- Output Output Output Output | Min. Load | Max. Output Dimensions - Inches (mm) Digi-Key Price | Condor/Todd 
age | Input #1 #2 #3 #4 on Vit from V1 & V2 LxWxH Part No. Each Part No. 
eel l. 200 | 264VAC| +5V@25A) +3.3V@B0A| +12V@6.5A| -12V@0.5A | 3.0A 35A 3.93 x 1.59 x 6.34 (99.8 x 40.39 x 161.0) | 271-2116-ND 346.00 | CPO-204-1203 
| 200 | 47- | +5V@25A) +3.3V@25A| +12V@6.5A| -12V@0.5A | 2.50 35A 3.98 x 1.59 x 6.62 (99.82 x 40.39 x 168.15) | 271-2117-ND 363.00 | CPC-204-1203M 
Gre fan sense ions 200 | 63Hz | +5V@25A| 4+3.3V@B0A| +12V@5.5A| -12V@0.5A | 3.0A 35A 3,93 x 1.59 x 6.34 (99.8 x 40.39 x 161.0) | 271-2118-ND$ 367.00 | CPCI-204L-1203 
peel bol cHah Sree ay ad 8 ay 150 | DC36-| +5V@25A} +3.3V@20A| +12V@5.5A] -12V@0.5A| 2.5 2.5A 3.93 x 1.59 x 6.34 (99.8 x 40.39 x 161.0) | 271-2102-ND 346.00 | DPOI-154-1203 
outputs * 150W in 3U x BHP (350Win6Ux | 200 | 72VDC| +5V@25A| +3.3V@80A| +12V@5.5A| -12V@0.5A 3.0A 35A 3.93 x 1.59 x 6.34 (99.8 x 40.39 x 161.0) 271-2120-ND 346.00 | DPOI-204-1203 
8HP) CompactPCl® package requiring only 
15cfm of external air t For full output current capability on V2, V3, V4. $“L” Option: Leakage current less than 0.5mA per unit. Will require additional filtering for compliance to EMI specifications. 


_ARTESY'N’. Universal Input Switch Mode Power Supplies 


NLP65 Series—Single, Dual, and Triple Outputs 65 to 75 Watt AC/DC NLP150L Series— 


Specifications: + Dimensions L x W x H: 5" x 3” x 1.26" (127.00 x 76.20 x 32.00) + Mating Connectors: Single and Triple Outputs 110-150 Watt AC/DC 
Housing Input: 09-50-3031 Housing Output: 09-50-3061 Contacts: 08-50-0106 + Input Voltage: 85 to 264VAC 
Specifications: - Dimensions L x W x H: 6.8” x 3.8” x 1.26” (172.72 x 96.52 x 32.00) + Mating 


Output Output Output Connectors: Housing Input: 09-50-3031 Housing Output: 09-50-3021 Contacts: 08-58-0122 + Input 
Voltage | Current | Voltage | Current | Voltage) Current Digi-Key Price | Artesyn Voltage: 90 to 264VAC + Harmonic Corrected 
1 Min./Max. 2 Min./Max. 3 Min./Max. Part No. Each Part No. 
+5V_ | 0.24/10.0A 393-1027-ND 67.98 NLP65-7605 
+12V | 0.15.40 393-1028-ND 67.98 | NLP65-7612 output eure ouput 
+24V | 0.1N2.7A 393-1029-ND. 67.98 NLP65-7624 Voltage | Current | Voltage Current | Voltage} Current Digi-Key Price | Artesyn 
+5V | 0.2N7.5A | +12V 0A/2.5A -12V OA/0.65A 393-1030-ND. 67.98 NLP65-7608 il Min./Max. 2 Min./Max. 3 Min./Max. | Part No. Each | PartNo. 
45v | 0.24754) +15V | 0W22A | -15V | OA/0.65A | 393-1031-ND 67.98 | NLP65-7610 33v | 154/208 303-1042.ND 123.00 | NLP1S0L-9683 
+5V_| 0.2N7.0A |_ +12V 0A/2.5A = = 393-1032-ND 67.98 NLP65-7629 54 4.5N/22A 393-1043-ND 123,00 | NLP150L-96S5 
12V_ | 0.6A/9.2A 393-1044-ND NLP150L-96T658 


NLP110 Series—Single and Triple Outputs 75-110 Watt AC/DC 


Specifications: - Dimensions L x W x H: 6.5" x 3.0” x 1.26” (165.10 x 76.20 x 32.00) + Mating 
Connectors: Housing Input: 09-50-3031 Housing Output: 08-52-0113 Contacts: 08-50-0106 + Input 
Voltage: 90 to 264VAC + Harmonic Corrected 


NLP150L Series— 
Quad Output 110-150 Watt AC/DC 


Output Output Output Pelee ; ; 
Voltage | Current | Voltage | Current | Voltage] Current Digi-Key Price | Artesyn Specifications: - Dimensions L x W x H: 7.8” x 3.8” x 1.26” (198.12 x 96.52 x 32.00) + Mating 
1 Min./Max. 2 Min./Max. 3 Min./Max. | Part No. Each__| Part No. Connectors: Housing Input: 09-50-3031 Housing Output: 08-52-0072 Contacts: A27431 + Input Voltage: 

+5V | 0.5A/15A 393-1033-ND 113.30 | NLP110-9605 90 to 264VAC + Harmonic Corrected 

+12V | 0.3A/6.4A 393-1034-ND 113.30 | NLP110-9612 

+48V | OA/1.6A 393-1035-ND 113.30 | NLP110-9617 

424V | 0.2N3.20 393-1036-ND__113.50 | NLP110-9624 Sunt cue en output 

+5V | 0.5AN13A | 43.3V | 0.2A/13A | +12V | OA/0.65A | 393-1037-ND 113.30 | NLP110-9693 Volt.| Current | Volt.) Current | Volt.) Current | Volt. | Current | Digi-Key Price | Artesyn 

4+3.3V | O0.5A/13A | +2.5V | 0.1A/13A | +12V | OA/0.65A | 393-1038-ND 113.30 | NLP110-9694 1 = |Min./Max.| 2 |/Min./Max.) 3 |Min./Max.} 4 | Min./Max. | Part No. Each | Part No. 

+12V | 0.2A/6.5A | 43.3V | 0.5A/13A 12V OA/0.65A | 393-1039-ND. 113.30 | NLP110-9695 

+12V | 0.26.54 0.2A/13A 393-1040-ND NLP110-9608, 5.1V] 1.5A/20A | +3.3V| 0.5A/10A | +12V| OA/0.65A | 12Viso} OA/2.0A | 393-1041-ND 123.00) NLP150L-9605366 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 945 


ARTES\Y~N' 


TECHNOLO 


DC-DC Converters es 


CXA10 Series— (olor 
Single and Dual Output iil 
10 Watt 


Delivers single and dual output voltages 
covering 3.3V, 5V, 12V, +5V, and +12V. 


Features: 


+ Fully compliant with ETS 300 386-1 
+» Approved to EN60950, UL1950, CSA C22.2 
No. 950 


30 
1 (7.62) 


iu 


+ High demonstrated reliability with con- (0.50) le 1.0 (25.4) | 
servative component deratings 
Output 
Input Output Current Digi-Key Price Artesyn 
Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. 
18-75VDC 3.3V 2.0A 393-1018-ND 43.60 CXA10-48S3V3 
18-75VDC 5.0V 2.0A 393-1019-ND 43.60 CXA10-48S05 
18-75VDC 12V 0.83A 393-1020-ND 43.60 CXA10-48S12 
18-75VDC +5V 1.0A 393-1021-ND 47.96 CXA10-48D05 
18-75VDC +12V 0.41A 393-1022-ND 47.96 CXA10-48D12 


CXE15 Series—Single Output 10.8-15 Watt High Efficiency 


A new high efficiency open frame isolated 15 Watt converter in an industry standard footprint. 


Features: + No minimum load required + Remote on/off control + Overvoltage protection + 90% to 110% 
output trim 


j+— 2.0 (50.80) —+| 015 (.38) 
40 ln a 
(2032) j= _|(10.16) -35 (8.89) ; a? 
T 
: it Pe ro Pes 
TH (25.4) -80 (20.32) (3.05) 
Lo ms : T_ _,|-60 
(10.16) a B24, too 
Output 
Input Output Current Digi-Key Price Artesyn 
Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. 
33-75VDC 1.8V 6A 393-1023-ND 47.20 CXE15-48S1V8 
33-75VDC 2.5V 6A 393-1024-ND 47.20 CXE15-48S2V5 
33-75VDC 3.3V 4.5A 393-1025-ND 47.20 CXE15-48S3V3 
33-75VDC 5.0V 3A 393-1026-ND 47.20 CXE15-48S05 


EXQ60D Series—Dual Positive Output 
60 Watt High Efficiency 


A new high efficiency open frame 50 


15 M3 x 0.5 (4 PLS.) (12.7) 
1.35 (38.1) ( M 


34.29) 
isolated 60 Watt converter series. fle... G40) L 
1.1 (27.94) + pony 
Features: © .04 -75 (19.05) —r* +05 (15.875) 
* Two positive outputs (1.016) 40 (10.16) 4 .375 (9.525) 
* Operating baseplate temperature of = (3.81) 0.0- (| 0.0 
ae to+t a due 0.0] les (58.42) 
O mun OK (3.683) 15 2.15 (54.61) 
+ Complies with ETS 300 019-1-3/2-3 (3.81) 
Input Output Output Digi-Key Price | Artesyn 
Voltage Voltage Current Part No. Each Part No. 
33-75VDC 5V/3.3V 12.0A/15.0A 393-1045-ND 142.00 EXQ60-48D05-3V3 
33-75VDC 3.3V/2.5V | 12.0A/16.0A 393-1046-ND 142.00 EXQ60-48D3V3-2V5 


EXB250 Series—Single Output 
108 to 165 Watt High Efficiency 


A new high efficiency open frame isolated 165 Watt converter in an industry standard half-brick footprint. 


Features: * No minimum load required + Remote on/off control + Overvoltage protection + 90% to 110% 
output trim 


0.500 
(12.70) Lt 


BXB75 Series—Dual Output 60-75 Watt Wide Input 
Industry standard footprint (2.40 x 2.28 x 0.50 inches). 


Features: 


+ Adjustable output voltage + Undervoltage lockout (UVLO) + Flexible dual output unit +» UL, VDE and CSA 
safety approvals 
.20 


1 1+ (6.08) 
2.40 1 
(60.96) 9 
8 
60 
20 © |(15.24) 7 
6 
: 1 
[ € 
©.04-10 ples. 
1.9 a ote) 50 
(48.26) 4xM3x05 (12.7) 
2.28 
I (67.91) "I 
Output 
Input Output Current Digi-Key Price Artesyn 
Voltage Voltage Min. Max Part No. Each Part No. 
36-75VDC 5V/3.3V 1A/15A 393-1006-ND 174.40 BXB75-48D05-3V3FL 
36-75VDC 3.3V/2.5V 1A/15A 393-1007-ND 174.40 BXB75-48D3V3-2V5FL 


BXB75 Series—Single Output 50-75 Watt Wide Input Efficiency 


Industry standard footprint (2.40 x 2.28 x 0.50 inches.) 

Features: + Adjustable output voltage * Separate case ground pin + No minimum load required * UL, VDE 
and CSA safety approvals 

BXB100 Series—Single Output 66-100 Watt Wide Input 

Industry standard footprint (2.40 x 2.28 x 0.50 inches.) 

Features: + Adjustable output voltage + Separate case ground pin + No minimum load required » UL, VDE 
and CSA safety approvals 

BXB150 Series—Single Output 100-150 watt Wide Input 


Industry standard footprint (2.40 x 2.28 x 0.50 inches.) 


Features: + Adjustable output voltage » Separate case ground pin + No minimum load required + UL, VDE 
and CSA safety approvals 


20 (5.08) 
4 ke 
50 (12.69) | 
4 40) 40 70 2.0 
1.4 54) (10.16)|° ¥ (10.16) (17.77) 2) 1.4 (60.8) 2.40 
(35.56) 'y 7 + (35.56) | (60.96) 
7x @.04 (1.02) 2X © .08 (2.03) 
ari 
-19 (4.83) > F 226 6791) | 4XM9x05 | + .50(12.70) 
Input Output Current Digi-Key Price Artesyn 
Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. 
36-75VDC 5V 15A 393-1000-ND 152.60 BXB75-48S05FLT 
36-75VDC 3.3V 15A 393-1001-ND 152.60 BXB75-48S3V3FLT 
36-75VDC 12V 6.25A 393-1002-ND 152.60 BXB75-48S12FLT 
18-36VDC 3.3V 15A 393-1003-ND 163.52 BXB75-24S3V3FLT 
18-36VDC 5V 15A 393-1004-ND 163.52 BXB75-24S05FLT 
18-36VDC 12V 6.25A 393-1005-ND 163.52 BXB75-24S12FLT 
18-36VDC 3.3V 20A 393-1008-ND 163.52 BXB100-24S3V3FLT 
18-36VDC 5V 20A 393-1009-ND 163.50 BXB100-24S05FLT 
18-36VDC 12V 8.33A 393-1010-ND 163.50 BXB100-24S12FLT 
36-75VDC 3.3V 20A 393-1011-ND 163.50 BXB100-48S3V3FLT 
36-75VDC 5V 20A 393-1012-ND 163.50 BXB100-48S05FLT 
36-75VDC 12V 8.33A 393-1013-ND 163.50 BXB100-48S12FLT 
18-36VDC 3.3V 30A 393-1014-ND 174.40 BXB150-24S3V3FLT 
36-75VDC 3.3V 30A 393-1015-ND 174.40 BXB150-48S3V3FLT 
36-75VDC 5V 30A 393-1016-ND 174.40 BXB150-48S05FLT 
36-75VDC 12V 12.5A 393-1017-ND 174.40 BXB150-48S12FLT 
Series—Single Output 
54 to 82.5 Watt High Efficiency (2.260 (57.91), 


A new ultra-high efficiency, open frame, 
isolated converter series in an industry 
standard quarter-brick footprint that 
provides up to 82.5 watts of output 
power. 


1. 
0.50(12.70) (26.16) 


030 


+1 


1.030 (26.16) 


1.450 
oe) 


0.210 (5.33)7] frse0 w7.20) a0 
.860 (47.24)| 0.070 (1.78) 
0.210 (6.33) + =~ © 0.078 (1.85) 
[ 2 PLCS 
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Features: 
* No minimum load required | mn pitch-.15 (3.81) 
0.21 + Remote on/off control 0.20(5.08) 9 ~215 (5.46) 
(5 33) “al = + Overvoltage protection 
+ 90% to 110% output trim 
Output Output 
Input Output Current Digi-Key Price Artesyn Input Output Current Digi-Key Price Artesyn 
Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. Voltage Voltage (Max.) Part No. Each Part No. 
33-75VDC 1.8V 60A 393-1047-ND 196.00 EXB250-48S1V8 33-75VDC 1.8V 30A 393-1050-ND 128.40 EXQ125-48S1V8 
33-75VDC 2.5V 60A 393-1048-ND 196.00 EXB250-48S2V5 33-75VDC 2.5V 30A 393-1051-ND 128.40 EXQ125-48S2V5 
33-75VDC 3.3V 50A 393-1049-ND 196.00 EXB250-48S3V3 33-75VDC 3.3V 25A 393-1052-ND 128.40 EXQ125-48S3V3 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


SPower-one : L i nea r Powe r Su ppl ies | 9222B-ND Power One Reference Guide ...................20ceseeeeeee $4.15 


Features: » Worldwide AC input Capabilities International Series Single Output 


+ Meets domestic and foreign safety standards: 
UL, CSA, IEC, VDE, BPO, ECMA, CE + Low 


‘l ‘ ee Voltage/ Case | Digi-Key Price Each Power-One 
pa a . aa a 5 ai 6 be Current Size | Part No. 1 10 25 50 _| Part No. 
bid ret Abaya clio shaded ead 5V @ 1.50" 179-2061-ND 36.39 35.31 34.57 32.75 | HA5-1.5/0VP-A 


overvoltage protection modules are offered, 


each is user adjustable from 6.4V to 34V. 5V @ 3At* 179-2035-ND 38.39 37.24 36.47 34.54 | HB5-3/OVP-A 
: ; an 5V @ GAT 179-2040-ND 60.29 58.49 57.61 54.27 | HC5-6/OVP-A 
Note: Outputs with factory built-in OVP are i" 
indicated in the Voltage/Current Rating Chart 5V @ 9AT 179-2056-ND 82.24 79.77 78.12 74.02 | HN5-9/OVP-A 
fer canhimnodel 5V @ 12At* 179-2046-ND 93.21 90.42 88.55 83.89 | HD5-12/OVP-A 
General Specifications: » AC Input: 5V @ 18At* 179-2051-ND 137.55 133.43 130.68 123.79 | HE5-18/OVP-A 
: : 5V @ 25At* 179-2026-ND 193.74 187.92 184.05 174.37 | _F5-25/OVP-A 
ee Ene tar 6. Vie pectin Aa ioe aee 12V @ 0.9A* 179-2027-ND 33.74. +3272 32.04 30.35 | HA15-0.9-A 
ie ene Jel BP eTaON IS lS 72h 12V @1.7A 179-2029-ND 36.15 35.07 34.35 32.538 | HB12-1.7-A 


-10%. Factory wired for 120V operation * DC 12V @3.4A 
Output: Adjustment range +5% minimum. Voltage non-adjustable on “3 terminal regulator” outputs + Line 12V@ 5.1A 
Regulation: +.05% for a 10% line change. Exceptions: +.01% for F, G case models, +0.5% for all other 12V@ 6.8A 
outputs using “3 terminal regulators” + Load Regulation: +.05% for a 50% load change. Exceptions: 12V@ 10.2At 
+.02% for F, G case models, +0.5% for all other outputs using “3 terminal regulators” * Output Ripple: 5V 12V @ 16At** 
through 15V models: 5.0 mV PK-PK maximum. (3.0 mV PK-PK maximum for F, G case models). 24V 15V @1.5A 


179-2036-ND 54.81 53.17 52.07 49.32 HC12-3.4-A 
179-2052-ND 76.76 74.45 72.92 69.07 HN12-5.1-A 
179-2041-ND 87.73 85.10 83.34 78.95 HD12-6.8-A 
179-2047-ND 120.65 117.03 114.61 108.57 HE12-10.2-A 
179-2024-ND_ 193.74 187.92 184.05 174.37 F15-15-A 
179-2030-ND 37.42 36.31 35.56 33.68 HB15-1.5-A 


through 250V models: 3.0 mV PK-PK plus .02% of output voltage, maximum. All “3 terminal regulator” fr a 2. 
outputs: 0.2% PK-PK maximum + Overvoltage Protection: Provided on 5V outputs where indicated. Set iniousn pe ort ae pl ne AMES an 
at 6.2V +0.4%. Other outputs use optional overvoltage protectors OVP12 and OVP24. + Operating 15V@ 6At 479-2042-ND 87.73 85.10 83.34 78.95 HD15-6-A 
Temperature: 0°C to 50°C full rated, derated linearly to 40% at 70°C. * Efficiency: 5V outputs — 45%, 15V @ 9At 179-2048-ND 120.65 117.03 114.61 108.57 HE15-9-A 
12V and 15V outputs — 55%, 24V through 250V outputs — 60% + Master/Slave Operation: Provided on DAV @ 0.5A™ 179-2028-ND 36.39 35.31 34.57 32.75 HA24-0.5-A 
F, G models only. For parallel operation of up to 6 units. 24V @ 1.24 479-2032-ND 38.17 37.03 36.26 34.34 HB24-1.2-A 


Safety Specifications: All models exceed the following safety standards — Leakage Current Line to 24V @ 2.4A 179-2038-ND 54.81 53.17 52.07 49.32 HC24-2.4-A 
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Ground (max.): 0.05 mA * Dielectric Withstand Voltage (min.): Input to Ground — 3750VRMS, Input to 24V @ 3.6A 179-2054-ND 76.76 74.45 72.92 69.07 HN24-3.6-A 
Outputs — 3750VRMS, Outputs to Ground — 500VDC = 2 year warranty 24V @ 4.8A 179-2043-ND 87.73 85.10 83.34 78.95 | HD24-4.8-A 
24V @ 7.2A 179-2049-ND 120.65 117.03 114.61 108.57 | HE24-7.2-A 
Fi 5 24V @ 12At** 179-2025-ND 193.74 187.92 184.05 174.37 | _F24-12-A 
Voltage Adjustment Range: 6.4 - 33VD 
Overvoltage . a eT S3V0C 28V @ TAT 179-2033-ND 38.17. ‘37.03. ~~«36.26 34.34 | HB28-1-A 
Protection a ne : 28V @ 2At 179-2039-ND 54.81 53.17 52.07 49.32 | HC28-2-A 
Model Intermittent Continuous 28V @ 3At 179-2055-ND 76.76 74.45 72.92 69.07 | HN28-3-A 
OvP-12 12.0A 8.0A 28V @ 4At 179-2044-ND__ 87.73 85.10 83.34 78.95 | HD28-4-A 
OvP-24 30.0 20.0 48V @ 0.54 179-2034-ND 43.92 42.61 41.72 39.54 | HB48-0.5-A 
48V @ 3At 179-2045-ND 93.21 90.42 88.55 83.89 | HD48-3-A 
mail jal j 48V @ 4At 179-2050-ND 131.62 127.67 125.04 118.46 | HE48-4-A 
Dimensions — In. (mm) Digi-Key Price Each Power-One 
Height x Width x Thickness Part No. 1 10 25 | Part No. 175-210V @ 0.12A 179-2031-ND 52.47 50.98 48.95 47.56 | HB200-0.12-A 
1.50 x 1.55 x 0.56 (38.10 x 39.37x 14.22) | 179-2057-ND 10.22 9.92 9.71 | OvP+12 * ; , ** Adi » F16-15-A: 19- 40. 
2.00 x 2.75 x 0.77 (60.80 x 69.85% 19.56) | 179-2058-ND 17.01 16.50 __16.16 | OvP-24 RA aauret De phenee se ies a a a a 
OVP SELECTION GUIDE Case Size 
Model Case Size OVP Modules Required 
Single B,C, N,D (1) OVP-12 Case Overall Size — In. (mm) Weight Case Overall Size — In. (mm) Weight 
Output E,.F (1) OVP-24 CBB | 11.00 x 4.87 x 3.28 (279.40 x 123.70 x 83.31) | 8 Lbs BB 7.00 x 4.87 x 2.95 (177.80 x 123.70 x 74.98) | 4.4 Lbs 
Dual AA, B, BB, CC _| (1) OVP-12 protects both outputs D 9.00 x 4.87 x 3.28 (228.60 x 123.70 x 83.31) | 7.5 Lbs BAA | 10.25 x 4.00 x 2.95 (260.35 x 101.60 x 74.93) | 5 Lbs 
Output E (1) OVP-24 protects both outputs Berl Sapo a ae PEAY aaa acy ie pee C | 5.62 x 4.87 x 2.95 (142.75 x 123.70 x 74.93) | 4.25 Lbs 
Triple AA, BAA, D, CBB | (1) OVP-12 protects both 12V E 44.00 x 4.87 x 3.53 (355.60 x 123.70 x 89.66) | 10 Lbs cc 9.38 x 4.87 x 3.28 (238.25 x 123.70 x 83.31) 7 Lbs 
Output 131, DBB, DCC _| through 15V outputs F 16.75 x 4.88 x 5.00 (425.45 x 123.95 x 127.00) | 19 Lbs N 7.00 x 4.87 x 3.20 (177.80 x 123.70 x 81.28) 6 Lbs 
Peak Current PW9935-ND (1) OVP-12 protects any output AA 6.50 x 4.00 x 2.10 (165.10 x 101.60 x 53.34) 2.5 Lbs CP131 | 11.00 x 4.87 x 3.20 (279.40 x 123.70 x 81.28) 9 Lbs 
Models not provided with built-in OVP B 4.87 x 4.00 x 2.10 (123.70 x 101.60 x 53.34) | 2.2Lbs | |NRG275| 9.00 x 5.00 x 2.50 (228.60 x 127.00 x 63.50) 3 Lbs 


International Series Dual Output 


Case Digi-Key Price Each Power-One 
Output #1 Output #2 Size Part No. 1 10 25 50 Part No. 
+12V @ 0.4A§ -12V @ 0.4A§ B 179-2065-ND 40.54 39.34 38.52 36.49 HAD12-0.4-A 
+15 @ 0.4A§ -15V @ 0.4A§ B 179-2066-ND 40.54 39.34 38.52 36.49 
+12V @ 1A or +15V @ 0.8AT -12V @ 1A or -15V @ 0.8A or -5V @ 0.4At AA 179-2062-ND 47.12 45.71 44.78 42.41 
+12V @ 1.7A or +15V @ 1.5At -12V @1.7A or -15V @ 1.5A or -5V @ 0.7At BB 179-2068-ND 60.29 58.49 57.61 54.27 
+12V @ 3.4A or +15V @ 3AT -12V @ 3.4A or -15V @ 3At cc 179-2073-ND 96.51 93.61 92.01 86.85 
+12V or 15V @ SAT (-)12V or 15V @ 5AT E 179-2078-ND 142.59 138.31 135.47 128.33 
+18-20V @ 0.4A or +24V @ 0.6A (-)18-20V @ 0.4A or -24V @ 0.6A AA 179-2063-ND 50.88 49.35 48.35 45.80 
+18-20V @ 0.9A or +24V @ 1.2A (-)18-20V @ 0.9A or -24V @ 1.2A BB 179-2069-ND 60.29 58.49 57.61 54.27 
+18-20V @ 1.8A or +24V @ 2.4At (-)18-20V @ 1.8A or -24V @ 2.4At cc 179-2074-ND 96.51 93.61 92.01 86.85 
5V @ 2A*x 9-15V @ 0.5A AA 179-2064-ND 54.81 53.17 52.07 49.32 
5V @ 3A*xt 12-15V @ 1.25AT BB 179-2070-ND 65.78 63.81 62.49 59.20 HBB512-A 
5V @ 6A*xt 12-15V @ 2.5At cc 179-2075-ND 104.18 101.06 98.98 93.77 HCC512-A 
+5V @ 2A* +12V @4A N 179-2060-ND 96.51 93.60 91.68 88.37 CP323-A 


* Overvoltage protection provided. Set at 6.2V 0.4%. + Remote sense provided. x Isolated outputs, can be referenced as + or -. § Non-adjustable 3 terminal regulator. 


International Series Triple Output 


Case Digi-Key Price Each Power-One 

Output #1 Output #2 Output #3 Size Part No. il 10 25 50 Part No. 

5V @ 2A*x +12 to 15V @ 0.4A (-)12 to 15V @ 0.4A or -5V @ 0.4A AA 179-2079-ND 60.29 58.49 57.28 54.27 HTAA-16W-A 
5V @ 3A*tx +12V @ 1A or +15V @ 0.8AT (-)12 @ 1A or -15V @ 0.8A or -5V @ 0.4AT BAA 179-2067-ND 83.34 80.84 79.18 75.01 HBAA-40W-A 
+5V @ 6A*T +12 to 15V @1.0A (-)12 to 15V @ 1A or -5V @ 0.4A D 179-2071-ND 98.70 95.74 93.77 88.77 HCAA-60W-A 
5V @ 6A*tx +12V @ 1.7A or +15V @ 1.5At -12V @ 1.7A or -15V @ 1.5A or -5V @ 0.7AT CBB 179-2072-ND 115.15 111.70 109.37 103.64 HCBB-75W-A 
5V @ 8A*tx +12V @ 1.7A or +15V @ 1.5AT -12V @ 1.7A or -15V @ 1.5A or -5V @ 0.7AT 131 179-2059-ND 131.62 127.67 125.04 118.46 CP131-A 
5V @ 12A*tx +12V @ 1.7A or +15V @ 1.5At -12V @ 1.7A or -15V @ 1.5A or -5V @ 0.7AT DBB 179-2076-ND 148.07 143.63 140.67 133.27 HDBB-105W-A 
5V @ 12A*tx +12V @ 3.4A or +15V @ 3At -12V @ 3.4A or -15V @ 3At DCC 179-2077-ND 170.02 164.92 161.52 153.02 HDCC-150W-A. 


* Overvoltage protection provided. Set at 6.2V +0.4%. + Remote sense provided. x Isolated outputs, can be referenced as + or - 


Input Filter Modules - FC100 Series 


Fig. 1— FC100V5A Fig. 2—FC100V10A Fig. 3—FC100V20A 17 (4.3) 1.7 (43.18) 
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FC100 industry standard series of input filter modules provide up to 


# ‘i oye Oper. Insertion Loss Insertion Loss | Typical 

S005 of-common: mode. and: differential imode:nltening: at 500KH2. The Curr. | Differential Mode | Common Mode |Resistance| Digi-Key Price Each Power-One 
FC100 series are available in 5A, 10A, and 20A versions and are Fi A dB dB Oh: Part N 1 10 2 5 Part N 
optimized for operation with IPD’s converters. The filters can be ig mps) (GB) (GB) (mohms) Ellie: 2 0 ELUIN(s 
operated with up to 100VDC source and have 1000VDC of insolation. 1 5A 28 30 27 179-2178-ND 14.70 14.16 13.61 13.13 FC100V5A 
Features: + Meet class B conducted limits + PCB mountable + CM 

2 10A 31 28 17 179-2179-ND 18.38 17.64 16.91 16.28 FC100V10A 
and DM filtering + Industry standard pinout + -40°C to 100°C case 
operation + Input frequency 100 Hz 3 20A 26 32 6.6 179-2180-ND 31.50 29.40 27.30 25.20 FC100V20A 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 947 


Fig. 7 
LES Series - 15W Single Output: Up to 1500 VDCisolation + Short circuit 
and over temp. protection + Six-sided shielding + Available with optional 
enable and voltage trim pins » Water washable + Remote shutdown * 24V and 


@Powerone: C-DC Converters 
48V inputs + Industry standard pkg. * #10% minimum amperage output 


Single, Dual and Triple Output 9274B-ND Power One DC-DC Reference Guide........... $2.05 
current » +10% voltage trim range 


Fig. 1 DSPiNSS Series: + Up to 1 watt unregulated output power + Single in-line | Fig. 5 1.0(25.4) 
package + Four terminal operation + Efficiencies to 75% * 350KHz fixed | DFA20ExxS Series: * Remote On/Off and Trim + Overcurrent Bottom T— = 
frequency operation + 700Visolation * -25°Cto +85°C operation protection and thermal shutdown + Efficiencies to 83% + 700V } 4 iy in View |4 6 | 

R Isolation up to 1544V on 48V converters + Power density up to 11 me 0 : 
Front View tt. Side View : 2.-VIn 
27 (6,86) 0.00 (0.00) watts per cubic inch + Five-sided shielded case + Extended range 3. No Pin 60.8) o 


Output filtering is required — 40 (10-16) — tz 3 


publ A 80 (20.3) 
for operation 10yf min. DFA20ExxD Series: + Remote On/Off and Trim + Water washable A 
case * Overcurrent protection and thermal shutdown »* Efficiencies f 1.40 (35.6) — 
202 (.51) to 85% + Low input to output capacitance + 700V to 1544V . 0 | 
TT Y.02 x 01 (51 X 25) 


18 
(14.6) 


on 


[190 (22.9) 
. +Input 9.00 is 00) Ty] isolation * 5-sided shielded case * Extended range input (2:1) -30 (7.6) | 80 (20.3) Aine 
. Input (eemieose any | DGP12U5S Series: + Up to 12 watts output power + Five-sided 49 (10.2) 0 (12.7) xine} 


. -Out 
. +Out 


shielded isolated copper case + Ultra-wide 3.5 to 16 volt input 

range * Efficiencies to 82% + Fully isolated and filtered + 700V Fig. 8 

isolation + Remote QvOF and Trim IES Series - 13-20W Single Output: Uttra high efficiency + 1500Visolation + Qut- 

DGP12US5D Series: + Remote On/Off and Trim + Five-sided | put voltages of 5V and below and up to 20W output power + Remote shutdown 

Fig. 2 DFA6UxxS Series: + Up to 6 watts of output power * Overcurrent protection shielded copper case_» Typical efficiencies up to 78% * Fully * Qn board functions include over volt. protection (OVP) and under voltage lock- 
+ Efficiencies to 83% + Low input to output capacitance + 700V Isolation, input isolated and filtered » 700V isolation » Utra-wide range input (4:1) | out (UVLO) * 24V and 48V input + Output current 10% min. » Qpen frame pkg 


to output » Ultra-wide input range (3:1) Bottom view Side view or 6-sided case » Water washable 
1.2.02 (51.31). .040 (G1.02) - 7 ples. 
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Bottom view 


Side view 
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so Fig. 9 
Fig. 3 DFC6USS Series: + Ultra-wide 3.5-16 volt input range + Input filtered + 6 watts DFA20ExxS and DGP12U5S Series HAS Series - 20-30W Single Output: + Up to 30W of output power » +10% 
of output power « Efficiencies to 77% + 700V Isolation + Low input to output . +Input 3. On/Off 5. +Output 7. Trim output volt. trim range * Remote shutdown + Advanced open frame technology 


capacitance and Ultra-wide input range (4:1) 2. -Input 4. No Pin 6. —Output + Water washable + UL 1950, CSA22.2-950, EN60950 safety (consult factory for 


Bottom view Side view DFA20ExxD and DGP12USD Series conkltions) case temp, operating renge-40 to 100°C 8 
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Fig. 6 
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cubic inch (0.67 watts per cm: 3) + Efficiencies to 83% (lower for 
3.3V)_* Low input to output capacitance + 700V Isolation (1544V 


. -Sense 
. Trim 

for 48V converters) * Continuous overcurrent protection + 3.3 . + Sense cam 
Volt output available + Five-sided shielded copper case * Ex | 9.+V Out 50(12.7) 
tended input range (2:1) = 9(48.26) = 
DFC10E Series: + High power density, up to 11 watts per cubic inch (0.67 watts | DFC15U48D Series: » Remote On/Cif and Trim » Overcurrent and [|__2.28(57.9)__| 
per cm3) + Efficiencies to 83% (lower for 3.3V) + Low input to output overtemperature protected » Water washable case Efficiencies to 

capacitance + 700V Isolation (1544V for 48V converters) * Continuous | g2% + 1544V Isolation + Uttra-wide range input (>3:1) Fig. 10 


Overcurrent protection = Five-sided shielded copper case » Extended input range HBS Series - 33W-150W Single Output: + High efficiency + Qpen frame design 


ie jes: ° Hi ic i Bottom view Side view 
oie eee 7 Ay elged full titeod pi ae men le 2.02 (51.31) +1 @.040 (@1.02) - 7 ples. + Water washable + Remote shutdown + +10% output voltage trim range » +10% 


: ' q minimum output current + Case temperature, operating range -40°C to +100°C 
700V Isolation + Overcurrent protection + Five-sided shielded copper case | + UL1950. CSR 292-990, FN60950 ay (Gonsuit factory for coneltions) Qur- 
* Utra-wide range input (4:1) 8 rent can be drawn from any single output to its maximum rated value, or from 


2 
3. 
4 
DFC15U48S Series: + High power density, up to 11 watts per | 5.—V Out ae Dt i Frame 
6 F 
7 
8 
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0.60 (15.24) 
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apt Series both to acombined total of 154 


. +inpu’ i 7 Mtg. Inserts M3x .5 a wall 
pe k— Brena | B00 wt 02) = ODO EP 7 pee 
. +Out 3 : - Vin 
_ No Pin . . 4 | =o - . Case 
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Fc Series 3 _t DFC15U48S Series DFC15U48D Series . -V Out 
1. +Input .4+Input 5. +Output .+Input 5. Common . -Sense 
. —Input 5 3 5 7 6S Ss .-Input — 6. —Output --Input 6. —Output - Trim 
. +Out D . On/Off 7. Trim . On/Off 7. Trim . +Sense a 
. Common 5 2 2 g “No Pin  +Output "4V Out L— 4,948.26 —! 
. Out : |__2.28(57.9)__| 
Vin Digi-Key Price Each Power-One Vin Digi-Key Price Each Power-One 
Fig.) V Out 1 Out Range Part No. i 10 25 50 | Part No. Fig.| V Out | Out Range Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
Single Output 6 5 3A 20-60 179-1027-ND 97.65 93.45 89.78 86.10 | DFCISU48S5 
5 O.15A 45-55 | 179-1068-ND 15.75 15.23 14.70 13.65 | DSPIN5S5 25 3A 18-36 179-2120-ND 63.00 59.85 56.70 53.55 | LESO08YD 
7 014A 4.5-5.5 | 179-1069-ND 15.75 15.23 14.70 13.65 | DSP1NSS7 33 3A 18-36 179-2122-ND 63.00 59.85 56.70 53.55 | LESO10YE 
1 12 0.08 A 4.5-5.5 | 179-1070-ND 15.75 15.23 14.70 13.65 | DSPINSS12 5 3A 18-36 179-2124-ND 63.00 59.85 56.70 53.55 | LESO1SYG 
14 0.07 A 4.5-5.5 | 179-1071-ND 15.75 15.23 14.70 13.65 | DSPIN5S14 7 12 1.25A 18-36 179-2126-ND 63.00 59.85 56.70 53.55 | LESO1S5YH 
15 0.065 A 4.5-5.5 | 179-1072-ND 15.75 15.23 14.70 13.65 | DSPIN5SS15 15 1A 18-36 179-2128-ND 63.00 59.85 56.70 53.55 | LESO15YJ 
17 0.06 A 4.55.5 | 179-1073-ND 15.75 15.23 14.70 13.65 | DSPINSS17 5 3A 36-75 179-2130-ND 63.00 59.85 56.70 53.55 | LESO15ZG-3 
5 1A 9-27 179-1005-ND 64.05 61.43 58.80 56.70 | DFABU12S5 5 3A 36-75 179-2131-ND 63.00 59.85 56.70 53.55 | LESO15ZG-3N 
12 O.5A 9-27 179-1006-ND 64.05 61.43 58.80 56.70 | DFABU12S12 12 1.25A 36-75 179-2132-ND 63.00 59.85 56.70 53.55 | LESO15ZH-3 
2 15 O.4A 9-27 179-1007-ND 64.05 61.43 58.80 56.70 | DFABU12S15 5 4A 18-36 179-2134-ND 63.00 59.85 56.70 53.55 | IESO20YG-A 
5 1A 20-60 179-1008-ND 64.05 61.43 58.80 56.70 | DFABL48S5 8 3.3 4A 36-72 179-2135-ND 63.00 59.85 56.70 53.55 | IESO13ZEA 
12 O.5A 20-60 179-1009-ND 64.05 61.43 58.80 56.70 | DFABL48S12 5 4A 36-72 179-2136-ND 63.00 59.85 56.70 53.55 | IESO20ZG-A 
5 12A 3.5-16 1479-1001-ND 64.05 61.43 58.80 56.70 | DROBU5S5 5 6A 18-36 179-2137-ND 75.60 73.50 71.40 68.25 | HASO30YG-AN 
3 5.2 12A 3.5-16 179-1002-ND 64.05 61.43 58.80 56.70 | DROSU5S5.2 9 12 25A 18-36 179-2138-ND 75.60 73.50 71.40 68.25 | HASOSOYH-AN 
12 O.5A 3.5-16 179-1003-ND 64.05 61.43 58.80 56.70 | DROBUSS12 5 10A 18-36 179-2139-ND 91.35 88.73 86.11 80.85 | HASOS0YG-AN 
15 O4A 3.5-16 179-1004-ND 64.05 61.43 58.80 56.70 | DROSUSS15 12 4.2 18-36 179-2140-ND 91.35 88.73 86.11 80.85 | HASOS0YH-AN 
5 2A 9-18 479-1011-ND 71.40 69.83 6825 66.68 | DFCIOE12S5 15 33A 18-36 179-2141-ND 107.10 103.95 100.80 98.70 | HBSOS0YJ-AN 
12 0.9A 9-18 179-1014-ND 71.40 69.83 68.25 66.68 | DRCIOE12S12 3.3 15A 34-75 179-2143-ND 107.10 103.95 100.80 98.70 | HBSOS50ZE-ANT 
15 O.7A 9-18 179-1015-ND 71.40 69.83 68.25 66.68 | DFCIOE12S15 5 10A 34-75 179-2144-ND 107.10 103.95 100.80 98.70 | HBSO50ZG-ANT 
4 5 2A 18-36 179-1012-ND 71.40 69.83 68.25 66.68] DFCIOE24S5 5 15A 18-36 179-2145-ND 117.60 114.45 111.30 109.73 | HBSO75YG-AN 
12 0.9A 18-36 179-1016-ND 71.40 69.83 68.25 66.68 | DFCIOE24S12 12 6.25A 18-36 179-2146-ND 117.60 114.45 111.30 109.73 | HBSO75YH-AN 
15 O7A 18-36 179-1017-ND 71.40 69.83 68.25 66.68 | DFCIOE24S15 5 15A 34-75 179-2149-ND 117.60 114.45 111.30 109.73 | HBSO75ZG-ANT 
5 2A 36-72 179-1013-ND 71.40 69.83 68.25 66.68 | DRCIOE48S5 10 5 20A 18-36 179-2150-ND 121.80 119.70 117.61 115.51 | HBS100YG-ANT 
5 4A 9-18 179-1033-ND 105.53 101.33 96.08 90.83 | DFA20E1285 12 8.30A 18-36 179-2151-ND 121.80 119.70 117.61 115.51 | HBSI00YH-AN 
12 17A 9-18 479-1034-ND 105.53 101.33 96.08 90.83) DFA20E12S12 33 30A 34-75 179-2153-ND 121.80 119.70 117.61 115.51 | HBS100ZE-ANT 
15 14A 9-18 479-1035-ND 105.53 101.33 96.08 90.83) DFA20E12S15 5 20A 34-75 179-2154-ND 121.80 119.70 117.61 115.51 | HBS100ZG-ANT 
6 5 4A 18-36 479-1037-ND 105.53 101.33 96.08 90.83 DFA20E24S5 12 8.30A 34-75 179-2155-ND 121.80 119.70 117.61 115.51 | HBS100ZH-ANT 
15 14A 18-36 1479-1039-ND 105.53 101.33 96.08 90.83 | DFA20E24S15 5 30A 18-36 179-2156-ND 145.95 143.33 140.70 136.50 | HBSISOYG-AN 
5 2A 3-16 479-1053-ND 85.58 81.90 78.75 75.60 | DGP12U5S5 12 12.50A 18-36 179-2157-ND 145.95 143.33 140.70 136.50 | HBSISOYH-AN 
12 1A 3-16 179-1054-ND 85.58 81.90 7875 75.60 | DGP12U5S12 (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
948 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


MPower-one ° DC-DC Converters (cont) 


Fig. 11 


QES Series - 66W Single Output: + Industry standard, quarter-brick package 
* Optional trim and enable » Case temp. operating range -40 to +100°C » Wide 
range input voltage * Open-frame packaging with planar magnetics and high 
efficiency topology + Units are water-washable and compatible with com- 
mercial spray or immersion + 1500V isolation 
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SIP/SIE 500 Series - Single Output: + Non-isolated + High efficiency topology 
+ Excellent transient response + Voltage range input 5 VDC nominal + Sense 
and power OK + Surface mount construction + Voltage trim » Water washable 


+ Vertical mounting + Negative logic remote shutdown 
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Fig. 12 

QBS Series - 120W Single Output: + Quarter-brick footprint + High power 
density up to 120W + Open-frame packaging + 100°C baseplate operation » Out- 
puts from 2.5V to 15V + 1500V isolation » Water washable + Positive or 
negative enable logic + Voltage trim range +10 + Switching frequency at 400kHz 


+ UL, OUL, TUV safety 
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Fig. 15 


DSP1NSD Series: + Up to 1 watt unregulated output power = Single in-line 
je + Four terminal operation + Efficiencies to 70% * Output voltages: 5V, 
7V, 12V, 14V, 15V, 17V + 500Visolation + -25°C to +85°C operation 
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Fig. 13 


SIP302/305 Series - 15W-20W Single Output: + Non-isolated step-up » High 
efficiency + Excellent transient response » Perfect tool to augment 3.3V circuit 
boards with 5V + Open-frame construction + Vertical mounting + Water 


washable 
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Fig. 16 


HBD Series - 40-60W Dual Output: + High efficiency + High density 
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pendent +5 and +3.3 outputs + Remote shutdown * 10% min. output current 


Fig. 17 
TQD Series - 100W Dual Output: + Independent dual outputs + Rexible load 
sharing * Qpen frame design + Independent trims for each output » 1500VDC 
isolation + Baseplate operation 100°C + Input reverse voltage protection, 
shunt diode + Positive logic remote shutdown + Switching freq. is 250KHz 
+ UL, CSA, EN60950 safety 2.57(65.28) 
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Fig. 18 

DGP20ExT Series - Tri 
+ Efficiencies to 84% 
range input (2:1) 


ple Outputs + Five-sided shielded case » Remote On/Off 


+ -40°C to +85°C operation + 700V isolation » Extended 


Side view 
9.040 (61.02) - 


Bottom view 


| 2.02 (51.31) __.) 7 ples. 
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5 
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|-— 2.02 (51.31) | 


+ Case temp., operating range -40°C to +100°C * UL1950, CSA22.2-950, 
EN60950 safety (consult factory for conditions) * Water washable » Open 
frame technology 

] ie) 
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Fig. 19 
UPM-EA Series - 45W Programmable, Non-Isolated: This DC/DC converter 
is ahigh efficiency, step-down converter » Excellent transient response + Power 


good signal +» Surface-mount construction + Short circuit protection + Low 
profile + Water washable + Qpen-frame design 


2.0 (50.8) 
.025 (0.6 sq.) 


1.75 (19.1) 


L165) 
. +V Out 2 eee, 1. +Input 4.+12/15V Out = 7.-12/15V Out 10. Ground 
phi i 2. —Input 5. +5V Output 11. Power Ground 
‘ 3. On/Off 6. Common 
Vin Digi-Key Price Each Power-One Vin Digi-Key Price Each Power-One 
Fig. V Out 1 Out Range Part No. 1 10 25 50 | Part No. Fig.| V Out | Out Range Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
3.3 15A 18-36 179-2162-ND 135.45 128.10 118.65 111.31 | CESOSOYEA 6 | +15 405A 20-72 | 179-1031-ND 97.65 93.45 89.78 86.10 | DFC15U48Di5 
3.3 15A 36-75 179-2163-ND 135.45 128.10 118.65 111.31 | GESOSOZEA 5 40.075 A 4.555 | 179-1074-ND 15.75 15.23 14.70 13.65 | DSP1NSD5 
| 33 15A 36-75 179-2164-ND 135.45 128.10 118.65 111.31 | GESOSOZE-ANT +7 40.07 A 4.55.5 | 179-1075-ND 15.75 15.23 14.70 13.65 | DSP1NSD7 
33 20A 36-75 179-2165-ND 154.35 131.25 119.71 111.30 | QESO66ZEA ts; 22 40.04A 4.555 | 179-1076-ND 15.75 15.23 14.70 13.65 | DSP1NSD12 
3.3 20A 36-75 179-2166-ND 154.35 131.25 119.71 111.30 | QESO66ZEANT +14 +0.035 A 4.5-5.5 179-1077-ND 15.75 15.23 14.70 13.65 | DSPIN5D14 
25 15A 18-36 179-2167-ND 117.60 112.35 105.00 94.50 | O8S038YD-A +15 40.033 A 4.55.5 | 179-1078-ND 15.75 15.23 14.70 13.65 | DSP1NS5D15 
25 15A 36-75 479-2168-ND 117.60 11235 105.00 94.50 | G8S038ZD-ANT H17 40.030 A 4.555 | 179-1079-ND 15.75 15.23 14.70 13.65 | DSP1N5D17 
33 15A 18-36 179-2169-ND 119.70 114.45 107.10 96.61 | CBSOSOYEA 45.0/43.3] 812A 18:36 | 179-2158ND 137.55 119.70 108.15 101.85 | HBDO40YGE-A 
| 33 15A 36-75 179-2170-ND 119.70 114.45 107.10 96.61 | CBSOS0ZE-ANT jg |*5.0433] 812A 34-75 | 179-2159-ND 187.55 119.70 108.15 101.85 | HBDO40ZGEA 
5 15A 18-36 479-2171-ND 12967 123.90 11655 108.16 | CBSO7S5YGA 45.0/43.3| 1215A 18-36 | 179-2160-ND 142.80 126.00 116.55 109.21 | HBDO60YGEA 
12 833A 18-36 179-2172-ND 19335 12495 11551 10606 | CBSIOOYHLA 45.0/43.3| 12/15A 34-75 | 179-2161-ND 142.80 126.00 116.55 109.21 | HBDO60ZGEA 
5 20 A 36-75 479-2173-ND 433.35 424.95 115.51 406.06 8S100ZG-ANT 43.3/42.5| 25/25 36-72 179-2174-ND 155.40 141.75 131.26 126.00 | TOD085ZED-A 
: ; ; : 43.3/42.5]  25/25A 36-72 179-2175-ND 155.40 141.75 131.26 126.00 | TODO85ZED-AN 
13] 25 6.2A .0-3.6 | 179:2181-ND 47.77 45.68 4358 40. P302.5LT 
| 24 . eee pate tes ee er ee pee ie qT 7) 15.0433) 2025 36-72 | 179-2176-ND 161.70 158.55 151.20 143.85 | TODI00ZGEA 
; poe : : : i : +5.0/43. 20/25 A 6-72 | 179-2177-ND 161.70 158.55 151.20 143.85 | TOD100ZGE.AN 
14] 25 6 4.55.5 | 179-2183-ND 47.78 45.68 43.58 40.43 | SIP502.5LT a3 BS 7 one ee O : 85:85. [TEDIOUS 
ut 
14] 33 6 4.55.5 | 179-2184-ND 47.78 45.68 43.58 40.43 | SIP503.3LT 
19/5 4A 30-40 | 179-2185-ND 4620 44.10 42.00 38.85 | SIP305 5+12 |25A+0310A| 918 179-1059-ND* 107.10 102.90 98.70 93.45 | DGP20E12T5/12 
a Double. Output = : : jg| 5215 | 25A20250A) 9:18 179-1060-NDt 107.10 102.90 98.70 93.45 | DGP20E12T5/15 
P 5412 |25A+#0310A] 1836 | 179-1061-ND$ 107.10 102.90 98.70 93.45 | DGP20E24T5/12 
Ss 20.85 9-36 179-1021-ND 71.40 69.83 68.25 66.68 | DFCIOU24D5 5415 |25A40.250A) 18-36 | 179-1062-ND* 107.10 102.90 9870 93.45 | DGP20E24T5/15 
+12 404A 9-36 179-1022-ND 71.40 69.83 68.25 66.68 | DFC10U24D12 
a | 25 40.32 A 9-36 179-1023-ND 71.40 69.83 68.25 66.68 |DFCI0U24D15 | *600mA, t75mA, +60 mA = Minimum Current Load 
15 408A 18-72 | 179-1024-ND 71.40 69.83 68.25 66.68 | DFCI0U48D5 Note: “N" in suffix of part number denotes Negative Logic; 
H2 40415 A 18-72 | 179-1025-ND 71.40 69.83 68.25 66.68 | DFCIOL4BD12 3" in suftix.of part number denotes Trim and Enable 
+15 40.33 A 18-72 179-1026-ND _71.40 69.83 68.25 _ 66.68 | DFC1OLW48D15 
+5 H7A 9-18 179-1044-ND 105.53 101.33 96.08 90.83 | DFA20E12D5 b Cc C C 
+2 40.85 A 9-18 179-1045-ND 105.53 101.33 96.08 90.83 | DFA20E12D12 Programma le D -D onverter 
#15 207A 9-18 179-1046-ND 105.53 101.33 96.08 90.83 | DFA20E12D15 This programmable DC/DC converter is a high efficiency, step-down converter. It incorporates a 5-bit DAC 
a 417A 18-36 179-1047-ND 105.53 101.33 96.08 90.83 / DFAZ0E24D5 output voltage control which is compliant with standard VRM VID protocol. It provides up to 45 watts of output 
5 | +2 40.85 A 18-36 179-1048-ND = 105.53 101.33 96.08 90.83 | DFA20E24D12 at 13A output current, and at output voltages from 1.30 to 3.50V. 
+15 407A 18-36 179-1049-ND 105.53 101.33 96.08 90.83 | DFA20E24D15 
+5 H.0A 3.5-16 | 179-1056-ND 85.58 81.90 7875 75.60 | DGP12U5D5 Price Each Power-One 
#12 40.5A 3.5-16 | 179-1057-ND 85.58» 81.90 78.75 75.60 | DGP12U5D12 Fig.|_V Out 1 Out V In Range 1 10 25 50 Part No. 
+5 404A 3.516 | 179-1058-ND 85.58 81.90 78.75 75.60 | DGP12U5D15 19 | 1.335 134 3.03.6 | 179-2186-ND 81.90 78.75 75.60 70.35 | UPM-EA 
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MPpPower-one’ Switching Power Supplies 


GENERAL FEATURES: Power-One's proprietary Universal 
Terminal Block Connectors and Mounting System assure 
product integration. Safety agency approved: UL recognized, 
CSA certified, and TUV Essen certified. + Power Fail Warning 
Signal. 100% test, inspection and burn-in. * Overload 
Protection + Overvoltage Protection * Overtemperature 
Protection AC Input: Automatic selecting: 90-264 VAC, 47- 
63 Hz single phase. Temperature Rating: 0°Cto +50°C » Two 
Year Warranty 


incorporating PFC in a low profile package that meets 1U 
height constraints. All models feature remote sense on V1 
and V2 to provide independent compensation of power cable 
losses. 

Power-Ones’ unique dual-converter architecture combines 
high reliability, achieved through reduced component 
stresses, with exceptional regulation. Other standard 
features include CE Marking, current sharing on V1 and V2, 
thermal shutdown, and remote inhibit. Additionally,only 300 


profile height fits 1U height constraints * Dual main outputs 
provide 3.3V and 5V for mixed logic applications * CE 
Marked to the LVD * Autoranging AC input, 85-264VAC » Iso- 
lated V3 and V4 can be used as plus or minus outputs 


MPB80 - 80 Watts with PFC 

FEATURES: + 65 Watts convection cooled, 80 Watts with 
300 LFM forced air + Power factor correction meets 
EN61000-3-2 + High 3.3V and 5V current capabilities 
available + CE Marked to the LVD + Autoranging AC input, 


(P vsvioure = 


U-Channel Board Only 


MPU150 - 150 Watts with PFC Linear Feet per Minute (LAV) airflow is required. FEATURES: — 85-264VAC + Overvoltage protection on the main output 222B-ND Pi One Refi id 4.1 
The MPU150 is the first product in this power range + Active power factor correction meets B\61000-3-2 + Low _ - Isolated V3 can beused as aplus or minus output. 2 vier One’ Heterence GUiges: 92-1 
MAP SERIES _ Single Output 
Nominal Output Power (Watts) Current Initial Setting | Line | Load | Output Adj. Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage Continuous Peak | Maximum Peak Tolerance Reg. | Reg. Range Configuration Part No. 1 10 25 Part No. 
BV 40 = BATIA = = 2% | 1% | 4.75V-55V | 6.00"x3.27" x 1.60" (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) * | 179-2020-ND 107.37 92.96 83.81 | MAP40-1005 
5V 40 ae BATIA = 49to51V | .2% | 1% | 4.7V-58V | 5.00" x3.00" x 1.25" (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) + | 179-2001-ND 64.89 59.49 «54.08 | MAP42-1005 
12V-15V 40 — | 34N22A 46N3.0A | 11.9t0121V | .2% | 1%] 11V-18V_ | 5.00" x3.00” x 1.25" (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) ¢| 179-2002-ND 64.89 59.49 54.08 | MAP42-1012 
24V-28V 40 — | 14N1.7A  23N1.9A | 238t024.2V | 2% | 1% | 23V-29V. | 5.00” x3.00” x 1.25" (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm)#| 179-2008-ND 64.89 59.49 54.08 | MAP42-1024 
12V-15Vt 55 65 | 5.0N4.0A 58A47A | 12.01012.2V | .2% | 1% | 11.4V-15.75V | 6.00" x 3.27" x 1.60" (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) * | 179-2081-ND 107.37 92.96 83.81 | MAPS55-1012 
24V-28V} 55 65 | 25N22A 29N25A | 23.81024.2V | .2% | 1% | 23.5V-28.5V | 6.00" x3.27” x 1.60" (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) * | 179-2082-ND 107.37 92.96 83.81 | MAP55-1024 
5.1V 110tt 110 16A 22a | 5.09t05.11V | 2% | 1% | 4.95V-5.50V | 7.00" x 4.25" x 1.80" (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) ¢| __179-2006-ND 162.23 151.41 140.60_| MAP110-1005. 
12V-15VE 130165 | 12N10A 138N11A| 12to122V | .2% | 1% | 11.4V-15.75V | 8.50" x 4.50" x 2.00" (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm)* | 179-2080-ND 234.38 208.58 187.99 _| MAP130-1012 
jav-isve | 140tt - vue ent 11.9710 12.03V] 1% | 5% | 11.0V-16.0V | 7.00" x 4.25" x 1.80" (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm)¢} 179-2009-ND 194.67 183.86 173.05 | MAP140-1012 
2aV-28Vb | 140tt = ot or 23.95 to 24.5V | .1% | .5% | 22.8V-29.2V | 7.00” x 4.25” x 1.80" (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) ¢] 179-2010-ND 194.67 183.86 173.05 | MAP140-1024 
4BV 140tt = 2.3A 3.iA__| 479t048.1V | 1% | 5% | 456V-54V_| 7.00" x 4.25" x 1.80" (17.80mm x 107.95mmx45.72mm) ¢] _179-2011-ND 194.67 183.86 173.05 | MAP140-1048 
*U-Channel Configuration + Models with adjustable outputs have current ratings expressed as current at lowest nominal voltage followed by current at highest nominal voltage. 
tt 200LFM force-air cooling + Board Only Configuration. 
Triple Output 
Nom. Output Power (Watts) Initial Setting Line Load Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage |Continuous Peak Current Tolerance Reg. Reg. Configuration Part No. 1 10 25 50 | Part No. 
+5V 3A 4.910 5.1V 2% | 2% Board Only 
+24V 40 50 1A 23.0 to 25V 1% | 3.5% 5.00” x 3.00” x 1.25” 179-2004-ND 77.80 70.41 63.73 57.70] MAP40-3101 
-12V BA “11.5 to -12.5V 1% | 2% | (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
+5V 3A 4.910 5.1V 2% | 2% Board Only 
+12V 40 50 2A 11.5 to 12.5V 1% | 3.5% 5.00” x 3.00” x 1.25” 179-2005-ND 77.80 70.41 63.73 57.70 MAP40-3105 
-5V 5A -4.75 to 5.25V 1% | 2% | (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
+5V 3A 4.910 5.1V 2% | 2% Board Only 
+12V 40 50 2A 11.5 to 12.5V 1% | 3.5% 5.00” x 3.00" x 1.25” 179-2095-ND* 64.84 58.68 53.10 48.07| MAP40-3000 
“12 BA “11.5 to -12.6Vt 1% | 2% | (127.00mm x 76.20mm x 31.75mm) 
+5V 20A 5.09 to 5.11V 2% 1% Board Only 
+12V 80 140 4A 11.97 to 12.03AV 1% | 2% 7.00" x 4.25" x 1.80” 179-2012-ND 210.89 200.08 186.02 170.88] MAP140-3000P 
“12 1A -11.4 to -12.6V 1% | 2% | (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) 
* Requires Connectors WM 2123-ND, WM2126-ND, & WM2300-ND which are sold separately. + MAP40-3000 V3 regulation requires a minimum load of 0.5A on V1 or 0.3A on V2. 
Quad Output 
Nom. Output Power(Watts) Initial Setting Line | Load Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage |Continuous Peak Current Tolerance Reg. | Reg. Configuration Part No. i 10 25 50 Part No. 
+5V 6A 5.0 to 5.2V 2% | 2% U-Channel 
biter 55 65 ae peer a ae 6.00" x 3.27" x 1.60" 179-2096-ND 118.66 102.79 92.68 90.14 | MAP55-4000 
E eke eee Bad . (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
-12V 5A “11.6 to -12.4V 5% | 2% 
+5V 6A 5.0 to 5.2V 2% | 2% U-Channel 
+24 55 65 154 23.0 to 24.0V 2h | 2% 6.00" x 3.27” x 1.60” 179-2097-ND 118.66 102.79 92.68 90.14 | MAP55-4001 
+12V 5A 11.6 to 12.4V 5% | 2% | —(159.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
-12V 5A -11.6 to -12.4V 5% | 2% : ; ; 
+5V 6A 5.0 to 5.2V 2% | W% U-Channel 
+12V 55 65 = ete aie: || “2% 6.00" x 3.27" x 1.60" 179-2098-ND 118.66 102.79 92.68 90.14 | MAP55-4002 
+12V 5A 11.6 to 12.4V 5% | 2% | (159.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
-12V BAY “11.6 to -12.4V 5% | 2% ° ‘ : 
+5V 6A 5.0 to 5.2V 2% | 2% U-Channel 
me 55 65 ee) Peper ee ee 6.00" x 3.27” x 1.60” 179-2099-ND 123.48 109.18 96.41 93.52 | MAP55-4003 
Z are -4.8 to -5. nso i (152.40mm x 83.06mm x 40.64mm) 
-15V 5A -14.4 to -15.6V 5% | 2% 
+5V 14A 6.1 to 5.2V 2% | 1% U-Channel 
oe 80 90 aA Tay | hee 7.20" x 4.20" x 1.80” 179-2100-ND 186.76 176.10 160.09 154.75 | MAP80-4000 
= 711.5 to -12. 5% % | (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 
-5V 1A -4.8 to -5.4V 5% | 2% 
+5V 148 5.1 10 5.2V 2% | 1% U-Channel 
oy 80 90 aN qo aoa ee | 7.20" x 4.20” x 1.80” 179-2101-ND 186.76 176.10 160.09 154.75 | MAP80-4001 
hy Sto 12: 5% ‘a (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 
“12 1A “11.5 to -12.5V 5% | 2% 
+5V 140 5.1 10 5.2V 2% | 1% U-Channel 
#12V 80 90 aA 12.0 to: 12.1V 2h | 1% 7.20" x 4.20" x 1.80" 179-2102-ND 186.76 176.10 160.09 154.75 | MAP80-4002 
+12V 1A 11.6 to 12.4V ‘S% | 2% |  (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 
-12V 1A -11.6 to -12.4V ‘5% | 2% 
+5V 14A 5.1 to 5.2V 2% | 1% U-Channel 
+15 80 90 3.5A 14.6 to 15.1V 2h | 1% 7.20" x 4.20" x 1.80" 179-2103-ND 190.76 186.77 170.76 160.09 | MAP80-4003 
$V 1A 4.8 to -5.4V ‘5% | 2% |  (182.88mm x 106.68mm x 45.72mm) 
-15V 1A -14-4 to -15.5V 5% | 2% 
+5V 12A 5.09 to 5.11V 2% | 5% Board Only 
+12V 80 110 5A 11.97 to 12.03V ‘1% | 1% 7.00" x 4.25" x 1.80" 179-2007-ND 162.23 151.41 140.60 130.87 | MAP110-4011 
eV He AT So eey 1% | 1% | 177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) 
+24V 1A 23.2 to 24.8V 1% | 1% 
+3.3V 12A 3.29 to 3.31V 3% | 7% Board Only 
+5V 80 110 5A 4.98 to 5.02V 2h | W% 7.00" x 4.25" x 1.80" 179-2008-ND 167.63 156.82 146.01 135.19 | MAP110-4300 
12V 1A “11.4 to 12.6V W% | 1% | (177.80mm x 107.95mm x 45.72mm) 
+12V 1A 11.4 to 12.6V 1% | 1% 
+5V 20A 5.110 5.2V 2% | 1% U-Channel 
a 130 165 AN ON Oe) Bee 8.50" x 4.50” x 2.00” 179-2093-ND 234.37 208.58 187.99 182.83 | MAP130-4000 
7 “11.6 to -12. poe ‘a (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm) 
-5V 1A -48 to -5.2V 5% | 2% 
+5V 20A 5.1 to 5.2V 2% | 1% U-Channel 
pend 130 165 oon Toul oy eee 8.50" x 4.50" x 2.00" 179-2019-ND 234.37 208.58 187.99 182.83 | MAP130-4001 
: AO O es pote i (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm) 
+12V 1A 11.6 to 12.4V 5% | 2% 
+5V 20A 5.1 10 5.2V 2% | 1% U-Channel 
EM 130 165 an tee tpi oe | Be 8.50" x 4.50” x 2.00” 179-2094-ND 234.37 208.58 187.99 182.83 | MAP130-4002 
v Gio l2. ae ° (215.90mm x 114.30mm x 50.80mm) 
-12V 1A “11.6 to -12.4V 5% | 2% 
Cover for MAP55 and MAP40-1005 Series 179-2021-ND 10.50 — — — | 412-59584 
Cover for MAP80 Series. .. 179-2022-ND 12.70 - - — | 412-59585 
Cover for MAP130 Series . 179-2023-ND 10.50 = = —__| 412-59586 
* Max load on V3 or V4 can be 1 amp if either V3 or V4 is unloaded. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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AM POWEF- ONE’ switching Power Supplies (cont) 


MPB 80 Series 


Configuration: 179-2013-ND: Board Only 5.00” x 3.00” x 1.30” (127.00mm x 76.20mm x 33.02mm) 
179-2014-ND and 179-2015-ND: Board Only 5.00” x 3.00” x 1.40” (127.00mm x 76.20mm x 35.56mm) 


Nom. 
Output Adjustable Line Load Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage Current Range Regulator Regulator Part No. 1 10 25 50 Part No. 
80 - Power (Watts)* 
ahaa ue eos ly “BY pita 179-2013-ND 103.64 92.61 86.00 7718 MPB80-2000 
+12V 5A 11.5 to 12.5V 5% 45% 
+5V 7A 4.9to 5.1V 5% -4% to +6% 
+12V 2.5A 11.5 to 12.5 1.5% -7% to +13% 179-2014-ND 103.64 92.61 86.00 77.18 MPB80-3000 
12V 0.3A -11.5 to -12.5 5% +4% 
+3.3V 7A 3.27 to 3.33V 7% 42% 
+5V 3A 4.95 to 5.05V 5% 42% 179-2015-ND 110.25 101.43 93.72 83.79 MPB80-3300 
12V 0.4A 10.2 to 14.0V 1.5% -15% to +17% 
* 80 Watt with 300LFM force-air cooling. 
MPU 150 Series 
Configuration: 179-2016-ND, 179-2017-ND and 179-2018-ND: U-Channel 7.40” x 4.20” 1.50" (187.96mm x 106.68mm x 38.10mm) 
Nom. 
Output Adjustable Line Load Digi-Key Price Each Power-One 
Voltage Current Range Regulator Regulator Part No. 1 10 25 50 Part No. 
150 - Power (Watts)* 
+3.3V 35A 3.15 to 3.8V 6% 1.5% 
+5V 20A 5.0 to 5.5V A% 3% 179-2016-ND 253.58 231.53 220.51 203.97 MPU150-3300 
+12V 2A 10.8 to 13.2V 4% 3% 
+5.1V 30A 5.0 to 5.5V 4% 1% 
+1eV Oe ees ate 1 179-2017-ND 275.63 253.58 237.04 214.99 MPU150-4000 
5V 3A 5.0 to 5.5V 4% 1% 
12V 2A 10.8 to 13.2V A% 1% 
+5.1V 30A 5.0 to 5.5V A% 1% 
Bet 15A SOTO SIGN 6% 15% 179-2018-ND 275.63 253.58 237.04 214.99 MPU150-4530 
12V 3At 10.8 to 13.2V A% 7% 
12V 3AT 10.8 to 13.2V A% 7% 


* 150 Watt with 300LFM force-air cooling. + Total not to exceed 5A. 


The FD Series are DC-DC converters especially designed for Telecommunication equipment (i.e., Base Station 
RF Power Amplifier, Private Branch Exchange (PBX). FD Series involves newly developed “Partial Resonant Zero 
Voltage Switching Converter”, “High Thermal Conductive Composite Board” and “Low Profile Inductors” to 
achieve high density, high efficiency and low EMI noise 


Panasonic. 
DC-DC 


Applications: + Power Good Signal (POK) 


* Thermal protection 


Power Modules 


+ RF Power Amplifier for Base Station 


+ Private Branch Exchange (PBX) 


+ Over voltage and over current protection 


+ Case ground (Base Plate) pin 


FD-Series Features: + Remote sense 
+ Parallel operation with forced load sharing + UL Recognized, CSA Certified, and EN60950 
. Remote ON/OFF (primary side referenced) + CE mark meets 73/73/EEC and 93/68/EEC directives 
+ Adjustable output voltage + Mounting Inserts: M3 X 0.5 
VDC Input Vin Output Load Line % Typ. Temperature Digi-Key Price Panasonic 
Min. | Typ. Max. V Out 1 Out Range Noise (mV) | Reg. (%) Reg. (%) | Efficiency Range Part No. Each Part No. 
Output Power - 400 Watts 
-40°C to +85°C @ 448W 
19 24 36 28 16A 19-36 100 +0.7 +0.5 87.0 -40°C to +100°C @ 384W P11405-ND 660.74 EUMFD40V28A 
Output Power - 500 Watts 
-40°C to +85°C @ 528W 
36 48 72 12 40A 36-72 80 +0.5 +0.5 85.5 -40°C to +100°C @ 500W P11406-ND 660.74 EUMFD40Y12A 
-40°C to +85°C @ 504W 
36 48 72 28 16A 36-72 100 +0.75 +0.5 89.5 40°C to +100°C @ 448W P11407-ND 660.74 EUMFD40Y28A 
<= TOKO i i 
Re Power Supplies Sw Series 
FEATURES: 
+ Very low profile and small size 
+ Wide Variation: 7 type 94 part number 
+* Worldwide Input Voltage: all type 85VAC ~ 264VAC (cont.) 
+ High Dialectic Strength: 2000VAC between input and output 
+ Safety Standards: Designed to meet UL1950(D3). 
Input Price 
GENERAL SPECIFICATIONS: Volt. Output Output Dim. (mm) Digi-Key Each Toko 
+ Frequency Range: 47-63 Hz (Vac) Volt.(s) Current HxDxW Part No. 1 50 Part No. 
¢ Inrush Current: 5V~15V = 30/60A; 30V~100V = 45/90A Output Power — 
+ Ripple Voltage (max.): 5V-12V: 120mVpp; 15V: 150mVpp; 24V: 200mVpp; 48V: 400mVpp: 30 Watts — Open Frame 
+ Overall Output Req.: 3% 
* Overload Protection: +105% of rated current, automatic recovery 85-264 97x114x25.4 | TS9996-ND 67.65 65.06 | SW30-24F 
+ Dielectric Strength: 2.0KVAC for 1 minute applied between input/output 
+ Insulation Resistance: 100m between output/frame and input/output, measured with a 500 VDC tester Output Power — 
+ Operating Temp.: 0°C to +60°C 100 Watts — Enclosed Frame 
* Operating ‘Humidity: 30% to 85% RH 85-264 5V 20.0A 97x194x35 |TS9864-ND 158.18 — | Sw100-05C 
* Weight: SW30: 250g; SW50: 400g; SW100: 600g 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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OMRON. Switching Power Supplies 
Enclosed Case—Single and Multiple Output 


S8E Economical Enclosed Switching Supply 


Compact and economical power supplies with vented cover for industrial applications. Screw terminal connections for ease of connecting to supply. 


SPECIFICATIONS: 

+ Input Voltage: 85 to 132V 

* Overvoltage Protection: Yes (5-V output models only) 

+ Efficiency: 73% to 83% 

* Ambient Humidity: Operating: 25% to 85% 

+ Leakage Current (with rated I/O): 0.5mA max. 

* Operating Temperature: 0°C to 40°C; Open-framed 0°C to 50°C 


+ Output Indicator: Green LED 

+ Noise Filter: Yes 

+ Electromagnetic Interference: Conforms to FCC class A standards and 1st group 
of VCCI 

+ Voltage Adjustment Range: +5% 

+ Life Expectancy: 8 yrs. min. 


A 


Output Output Dimensions 
Input Volt. Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Voltage Watts (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 
10 5V 2.0A 1.10 x 2.72 x 3.35 (28 x 69 x 85) Enclosed Z1151-ND 39.46 36.54 34.11 31.67 S8E1-01005D 
10 24V 0.5A 1.10 x 2.72 x 3.35 (28 x 69 x 85) Enclosed Z1152-ND 39.46 36.54 34.11 31.67 S8E1-01024D 
15 5V 3.0A 1.34 x 2.72 x 3.70 (34 x 69 x 94) Enclosed Z1153-ND 46.98 43.50 40.60 37.70 S8E1-01505D 
85-132 15 24V 0.7A 1.34 x 2.72 x 3.70 (34 x 69 x 94) Enclosed Z1154-ND 46.98 43.50 40.60 37.70 S8E1-01524D 
25 5V 5.0A 1.38 x 2.72 x 4.84 (35 x 69 x 123) Enclosed 2Z1155-ND 59.19 54.81 51.16 47.51 S8E1-02505D 
25 24V 1.1A 1.38 x 2.72 x 4.84 (35 x 69 x 123) Enclosed 21156-ND 59.19 54.81 51.16 47.51 S8E1-02524D 
50 5V 10.0A 1.46 x 2.72 x 6.34 (37 x 69 x 161) Enclosed Z1157-ND 142.56 132.00 123.20 114.40 S8E1-05005D 
50 24V 2.2A 1.46 x 2.72 x 6.34 (37 x 69 x 161) Enclosed Z1158-ND 82.68 76.56 71.46 66.36 S8E1-05024D 
5V SV/3A 
85-132 30 12V 12V/1.2A 1.3 x 2.71 x 6.77 (33 x 69 x 172) Open-framed Z1159-ND 79.87 73.95 69.02 64.09 S8E3-03031A 
-12V -12V/0.3A 
5V 5V/5A 
85-132 50 12V 12V/1.5A 1.3 x 2.71 x 7.62 (33 x 69 x 193.5) Open-framed Z1160-ND 97.72 90.48 84.45 78.42 S8E3-05031A 
-12V -12V/0.5A 
5V SV/3A 
85-132 30 12V 12V/1.2A 1.3 x 2.71 x 6.77 (33 x 69 x 172) Enclosed Z1161-ND 85.50 79.17 73.90 68.62 S8E3-03031D 
-12V -12V/0.3A 
5V 5V/5A 
85-132 50 12V 12V/1.5A 1.3 x 2.71 x 7.62 (33 x 69 x 193.5) Enclosed Z1162-ND 103.36 95.70 89.32 82.94 S8E3-05031D 
-12V -12V/0.5A 


$82J Open Switching Power Supply 
Open frame switching power supply with wide input voltages for industrial applications. Screw terminal connections for ease of connecting to supply. 


SPECIFICATIONS: + Life Expectancy: 8 yrs. Min. 


+ Efficiency: (typical) 78% to 85% 
+ Voltage Adjustment Range: +10% 
* Operating Temperature: 0°C to 50°C 


+ Leakage Current: 0.5mA max. 
+ Ambient Humidity: Operating: 25% to 85% 
+ Noise Filter: Yes 


+ Overload Protection: 105% min. of rated load current 
+ Frequency: 47 to 450Hz 


+ Electromagnetic Interference: Conforms to FCC class A, 
EN55011 Gr1 class A: EN50081-2 


ALE & CC 


Output Output Dimensions 
Input Volt. Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Voltage Watts (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 
10 5V 2A 1.38 x 3.82 x 3.54 (35 x 97 x 90) Open-framed Z1163-ND 39.46 36.54 34.11 31.67 | S82J-01005A 
10 24V 0.5A 1.38 x 3.82 x 3.54 (35 x 97 x 90) Open-framed Z1164-ND 39.46 36.54 34.11 31.67 | S82J-01024A 
85-132 25 5V 5A 1.57 x 3.82 x 4.88 (40 x 97 x 124) Open-framed Z1165-ND 59.19 54.81 51.16 47.51 | S82J-02005A 
25 24V 141A 1.57 x 3.82 x 4.88 (40 x 97 x 124) Open-framed Z1166-ND 59.19 54.81 51.16 47.51 | S82J-02024A 
50 5V 10A 1.57 x 3.82 x 6.34 (40 x 97 x 161) Open-framed Z1167-ND 82.68 76.56 71.46 66.36 | S82J-05005A 
85-264 50 24V 241A 3.8 x 1.6 x 6.34 (97 x 40 x 161) Open-framed Z1168-ND 77.99 72.21 67.40 62.59 | S82J-05024A 


S8PS Series Enclosed Din Rail Mount Supply 


Enclosed Din rail mount power supplies with PFC on all models. Screw terminal connections make interfacing to supply convenient. 
For mounting track, use Z840-ND or Z841-ND 


SPECIFICATIONS: 

+ Input Frequency: 47 to 63Hz 

+ Overvoltage Protection: Yes 

+ Efficiency: (typical) 74% to 80% 

+ Operating Temperature: 0°C to 50°C 
+ Life Expectancy: 10 yrs. min. 


* Output indicator: Yes (green) 

+ Electromagnetic Interference: Conforms to FCC Class B, EN50081-1 
* Leakage Current: 0.5 or 1.0mA max. 

+ Voltage Adjustment Range: -5% to 10% 

+ Mean Time Between Failure (MTBF): 135,000 hrs min. 


ALE & CE 


Output Output Dimensions 
Input Volt. Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Voltage Watts (VDC) (A) HxWxD Features Part No. ll 25 50 100 Part No. 
50 5V 10A 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Open-framed Z1169-ND 119.33 110.49 103.13 95.76 S8PS-05005D 
50 12V 4.2A 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Open-framed Z1170-ND 119.33 110.49 103.13 95.76 S8PS-05012D 
50 24V 2.1A 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Open-framed Z1171-ND 119.33 110.49 103.13 95.76 S8PS-05024D 
85-264 100 24V 4.5A 1.97 x 3.62 x 5.71 (50 x 92 x 145) Open-framed Z1172-ND 183.22 169.65 158.34 147.03 S8PS-10024D 
50 5V 10A 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Enclosed 2Z1173-ND 124.03 114.84 107.19 99.53, S8PS-05005CD 
50 12V 4.2A 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Enclosed Z1174-ND 124.03 114.84 107.19 99.53 S8PS-05012CD 
50 24V 2.1A 1.57 x 3.35 x 5 (40 x 85 x 127) Enclosed Z1175-ND 124.03 114.84 107.19 99.53 S8PS-05024CD 
100 24V 4.5A 1.97x 3.62 x 5.71 (50 x 92 x 145) Enclosed Z1176-ND 185.10 171.39 159.97 148.54 S8PS-10024CD 


$82K Din Rail/Chassis Mount Switching Supply 


Din Rail or chassis mounted power supply for industrial applications. Screw terminals for both input and output connections and enclosed circuit board make this supply 
extremely safe for open access areas. For mounting track, use Z840-ND or Z841-ND 
SPECIFICATIONS: 


+ Input Frequency: 47 to 450Hz + Input Voltage: 120VAC (85 to 132VAC) or 240VAC (170 to 264VAC) 


+ Leakage Current: 100V input 0.5mA max. selectable 
+ Efficiency: (typical) 60% to 80% + Ambient Humidity: Operating 25% to 85% 
+ Overload Protection: 105% to 160% of rated load current (typical) + Noise Filter: Yes 
+ Life Expectancy: 8 years. min. + Electromagnetic Interference: Conforms to FCC class B 
. Operating Temperature: 0°C to 40°C + Output Voltage Adjustment Range: +10% ow G C € 
Output Output Dimensions 
Input Volt. Current Inch (mm) Digi-Key Price Each Omron 
Voltage Watts (VDC) (A) HxWxD Features Part No. 1 25 50 100 Part No. 
3 5V 0.6A 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1177-ND 49.80 46.11 43.04 39.97 | S82K-00305 
3 12V 0.25A 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1178-ND 49.80 46.11 43.04 39.97 | S82K-00312 
3 24V 0.13A 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1179-ND 49.80 46.11 43.04 39.97 | S82K-00324 
7.5 5V 1.5A 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1180-ND 56.38 52.20 48.72 45.24 | S82K-00705 
85-264 7.5 12V 0.6A 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1181-ND 56.38 52.20 48.72 45.24 | S82K-00712 
75 24V 0.3A 2.95 x 1.48 x 2.56 (75 x 37.5 x 65) DIN-Rail Z1182-ND 56.38 52.20 48.72 45.24 | S82K-00724 
15 24V 0.6A 2.95 x 1.77 x 3.58 (75 x 45 x 91) DIN-Rail Z1183-ND 77.99 72.21 67.40 62.59 | S82K-01524 
30 24V 1.3A 2.95 x 3.54 x 3.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail Z1184-ND 117.45 108.75 101.50 94.25 | S82K-03024 
50 24V 2.1A 2.95 x 3.54 x 3.58 (75 x 90 x 91) DIN-Rail Z1185-ND 126.85 117.45 109.62 101.79 | S82K-05024 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Volgen | Enclosed Switching Power Supplies 


SXU SERIES - Models: 15W, 30W, 50W, 100W & 150W 
Features: + AC (AC85-132V) + Safety Approvals: UL, CSA + EMI: FCC Class “B", 


mS max. (at 25°C nominal input/output) & 300 mS max. for 100 &150 Models 
+ Hold-Up Time: 20mS (typical) + Storage Temperature: Temperature: -20°C to 
85°C. + Humidity: 20-85% RH (Non Condensing) + Dielectric Withstanding 


Derating Temperature: 


CISPR-B, VCCI-2 + Built-in Overvoltage/Overcurrent Protection * Operating Voltage: Models 15W, 30W & 50W: Primary - Secondary: AC 2000V / 1 min., 100%, 
Temperature: 0°C to 50°C + Metal Chassis with Cover + Compact, Low-Profile Primary Case: AC 2000V / 1 min., Secondary Case: AC 500V / 1 min. Models 100W 50% 
Packages + Three Year Factory Warranty. & 150W: Primary - Secondary: AC 2000V / 1 min., Primary Case: AC 1500V / 1 BE 3 
General Specifications: + Input Frequency: 50/60Hz (47~63 Hz) + Output min., Secondary Case: AC 500V /1 min. + Leakage Current: 0.5 mA max. * Isolation be 8 
Adjust Range: +10% + Over Voltage Protection: Zener Limiter (Output Resistance: Input-Output-Case 100 M-ohms min. + Shock Test Procedures: eat 
Shutdown: for 50, 100 and 150 Models). * Over Current Protection: Over 105% — -020" (0.5mm) width, 10-55 Hz / 1 min. cycle, 3 directions each 30 min. 20G (3 4g) 0 50 60 
(Automatic Recovery). + Temperature Coefficient: 0.02% /°C + Rise Time: 100 directions each 3 times). “e Temp.° (C) 
Input Inrush Output Output Line | Load | Ripple Dimensions 
Input Current | Current | Voltage | Current Effi- Reg. | Reg. Noise Inch (mm) Digi-Key Price Each Volgen 
Voltage | A(typ) A(typ) (VDC) (A) ciency | (mV) | (mV) | (mVp-p) HxWxD Part No. i 10 25 50 Part No. 
SX15U 
85 - 132 0.3 10 5 3.0 73% 20 40 100 1.34 x 2.72 x 3.31 (34 x 69 x 84) 62-1001-ND 54.83 50.13 41.99 40.65 SX15U-05S 
85 - 132 0.3 10 12 1.3 76% 40 60 150 1.34 x 2.72 x 3.31 (34 x 69 x 84) 62-1002-ND 54.83 50.13 41.99 40.65 SX15U-12S 
85 - 132 0.3 10 15 1.0 76% 40 60 150 1.34 x 2.72 x 3.31 (34 x 69 x 84) 62-1003-ND 54.83 50.13 41.99 40.65 SX15U-15S, 
85 -132 0.3 10 24 0.7 78% 60 150 200 1.34 x 2.72 x 3.31 (34 x 69 x 84) 62-1004-ND 54.83 50.13 41.99 40.65 SX15U-24S 
SX30U 
85 - 132 0.7 20 5 6.0 72% 20 40 150 1.34 x 2.72 x 4.09 (34 x 69 x 104) 62-1005-ND 63.21 57.80 48.45 46.90 SX30U-05S 
85 - 132 0.7 20 12 2.6 76% 30 60 150 1.34 x 2.72 x 4.09 (34 x 69 x 104) 62-1006-ND 63.21 57.80 48.45 46.90 SX30U-12S 
85 - 132 0.7 20 15 24 77% 30 60 150 1.34 x 2.72 x 4.09 (34 x 69 x 104) 62-1007-ND 63.21 57.80 48.45 46.90 SX30U-15S 
85 - 132 0.7 20 24 1.4 79% 30 60 150 1.34 x 2.72 x 4.09 (34 x 69 x 104) 62-1008-ND 63.21 57.80 48.45 46.90 SX30U-24S 
SX50U 
85 - 132 11 28 5 9.5 72% 25 60 100 1.46 x 3.35 x 4.69 (37 x 85 x 119) 62-1009-ND 87.29 79.81 67.06 64.90 SX50U-05S 
85 - 132 AA 28 12 4.2 78% 40 120 150 1.46 x 3.35 x 4.69 (37 x 85 x 119) 62-1010-ND 87.29 79.81 67.06 64.90 SX50U-12S 
85 - 132 11 28 15 3.4 78% 40 120 150 1.46 x 3.35 x 4.69 (37 x 85 x 119) 62-1011-ND 87.29 79.81 67.06 64.90 SX50U-15S, 
85 - 132 V1 28 24 2.2 80% 60 160 200 1.46 x 3.35 x 4.69 (37 x 85 x 119) 62-1012-ND 87.29 79.81 67.06 64.90 SX50U-24S 
SX100U 
85 - 132 2.3 14 5 20.0 82% 10 20 100 1.54 x 3.66 x 6.30 (39 x 93 x 160) 62-1013-ND 129.48 118.39 99.63 96.41 SX100U-05S, 
85 -132 2.3 14 12 8.6 85% 10 20 170 1.54 x 3.66 x 6.30 (39 x 93 x 160) 62-1014-ND 129.48 118.39 99.63 96.41 SX100U-12S 
85 -132 2.3 14 15 7.0 86% 10 20 170 1.54 x 3.66 x 6.30 (39 x 93 x 160) 62-1015-ND 129.48 118.39 99.63 96.41 SX100U-15S, 
85 -132 2.3 14 24 44 87% 20 30 200 1.54 x 3.66 x 6.30 (39 x 93 x 160) 62-1016-ND 129.48 118.39 99.63 96.41 SX100U-24S 
SX150U 
85 - 132 3.5 15 5 30.0 82% 10 30 100 1.89 x 3.66 x 6.89 (48 x 93 x 175) 62-1017-ND 169.14 154.64 130.26 126.05 SX150U-05S, 
85 -132 3.5 15 12 12.5 85% 15 45 170 1.89 x 3.66 x 6.89 (48 x 93 x 175) 62-1018-ND 169.14 154.64 130.26 126.05 SX150U-12S 
85 -132 3.5 15 15 10.0 86% 15 45 170 1.89 x 3.66 x 6.89 (48 x 93 x 175) 62-1019-ND 169.14 154.64 130.26 126.05 SX150U-15S, 
85 -132 3.5 15 24 6.5 87% 20 60 200 1.89 x 3.66 x 6.89 (48 x 93 x 175) 62-1020-ND 169.14 154.64 130.26 126.05 SX150U-24S 
SPU SERIES Universal Input - Models: 15W, 30W & 50W Current Protection: Over 105% (Auto. Recovery) + Temperature Derating Temperature: 
7 f ? Coefficient: 0.02%/ °C maximum + Rise Time: 100 mS maximum + Storage ai 
Hiri bes eho ae A ean . Inremelione: Salely Appiovals Temperature and Humidity: Temperature: -20°C to 85°C. Humidity: 20- 100%,——— 
Sul nou i _ LC pate Pi i ae , ating T inal OC 85% RH (Non Condensing) + Dielectric Withstanding Voltage: Primary - 50% 
Se Gyervotage/Overcurrent Frotection operating Temperature: O°C 10 Secondary: AC 3000V /'1 min., Primary Case: AC 1500V / 1 minute, 3 
oT ightweight Construction + Metal Chassis with Cover ear Factory — Secondary Case: AC 500V / 1 min. » Leakage Current (100 / 230 VAC): 0.5 3 
arranty. /0.75 mA max. + Isolation Resistance: Input-Output-Case 100 M-ohms min. 0 50 60 
General Specifications: - Input Frequency: 50/60Hz (47-63 Hz) + Output + Shock Test Procedures: Vibration: .020” (0.5mm) width, 10-55 Hz / 1 0 40 50 SP30, 50 
Adjust Range: +10% + Output Ripple (100/230VAC, Full load): 150mV/ minute cycle, 3 directions each 30 minutes. Shock: 20G (3 directions each 3 Fi Horiz. 
75mVp-p max. DC-100MHz »* Over Voltage Protection: Zener Limiter * Over _ times). Temp.° (C) oria-meunt 
Input Hold-Up | Inrush | Output | Output Current Line | Load Dimensions 
Input Current Time |Current | Volt. | @100V @230V| Effi- | Reg. | Reg. Inch (mm) Price Each Volgen 
Voltage | A(typ) | mS(typ) | A(typ) | (VDC) (A) ciency | (mV) | (mV) HxWxD 1 10 25 50 ‘| Part No. 
SP15U 
85-264 | 0.28-0.17 20-100 12-24 3.3 3.0 3.6 70% 20 40 1.30 x 2.95 x 4.21 (33 x 75 x 107) 62-1021-ND 74.20 67.84 56.94 55.12 | SP15U-03S 
85-264 | 0.36-0.24 15-70 12-24 5 3.0 3.6 73% 20 50 1.30 x 2.95 x 4.21 (33 x 75 x 107) 62-1022-ND 74.20 67.84 56.94 55.12 | SP15U-05S 
85-264 | 0.36-0.24 15-70 12-24 12 1.3 1.5 77% 30 50 1.30 x 2.95 x 4.21 (33 x 75 x 107) 62-1023-ND 74.20 67.84 56.94 55.12 | SP15U-12S 
85-264 | 0.36-0.24 15-70 12-24 15 1.0 1.2 77% 30 50 1.30 x 2.95 x 4.21 (33 x 75 x 107) 62-1024-ND 74.20 67.84 56.94 55.12 | SP15U-15S 
85-264 | 0.36-0.24 15-70 12-24 24 0.7 0.8 78% 30 50 1.30 x 2.95 x 4.21 (33 x 75 x 107) 62-1025-ND 74.20 67.84 56.94 55.12 | SP15U-24S 
85-264 | 0.36-0.24 15-70 12-24 48 0.35 0.4 79% 50 50 1.30 x 2.95 x 4.21 (33 x 75 x 107) 62-1026-ND 74.20 67.84 56.94 55.12 | SP15U-48S 
SP30U 
85-264 0.5-0.33 30-180 12-28 3.3 6.0 7.0 70% 20 40 1.30 x 3.11 x 4.88 (33 x 79 x 124) 62-1027-ND 93.94 85.89 72.18 69.87 | SP30U-03S 
85-264 0.7-0.46 20-120 12-28 5 6.0 7.0 72% 20 40 1.30 x 3.11 x 4.88 (33 x 79 x 124) 62-1028-ND 93.94 85.89 72.18 69.87 | SP30U-05S 
85-264 0.7-0.46 20-120 12-28 12 2.6 3.0 77% 20 40 1.30 x 3.11 x 4.88 (33 x 79 x 124) 62-1029-ND 93.94 85.89 72.18 69.87 | SP30U-12S 
85-264 0.7-0.46 20-120 12-28 15 2.1 2.5 77% 20 40 1.30 x 3.11 x 4.88 (33 x 79 x 124) 62-1030-ND 93.94 85.89 72.18 69.87 | SP30U-15S 
85-264 0.7-0.46 20-120 12-28 24 1.4 1.5 77% 30 80 1.30 x 3.11 x 4.88 (33 x 79 x 124) 62-1031-ND 93.94 85.89 72.18 69.87 | SP30U-24S 
85-264 0.7-0.46 20-120 12-28 48 0.7 0.80 79% 50 120 1.30 x 3.11 x 4.88 (33 x 79 x 124) 62-1032-ND 93.94 85.89 72.18 69.87 | SP30U-48S 
SP50U 
85-264 0.8-0.52 35-210 18-45 3.3 10.0 12.0 70% 20 60 1.30 x 3.50 x 6.46 (33 x 89 x 164) 62-1033-ND 117.84 106.80 99.17 95.97 | SP50U-03S 
85-264 1.2-0.75 20-120 18-45 5 10.0 12.0 72% 20 60 1.30 x 3.50 x 6.46 (33 x 89 x 164) 62-1034-ND 117.84 106.80 99.17 95.97 | SP50U-05S 
85-264 1.2-0.75 20-120 18-45 12 4.6 5.5 77% 20 60 1.30 x 3.50 x 6.46 (33 x 89 x 164) 62-1035-ND 117.84 106.80 99.17 95.97 | SP50U-12S 
85-264 1.2-0.75 20-120 18-45 15 3.7 4.4 77% 20 60 1.30 x 3.50 x 6.46 (33 x 89 x 164) 62-1036-ND 117.84 106.80 99.17 95.97 | SP50U-15S 
85-264 1.2-0.75 20-120 18-45 24 2.3 2.7 77% 30 120 1.30 x 3.50 x 6.46 (33 x 89 x 164) 62-1037-ND 117.84 106.80 99.17 95.97 | SP50U-24S 
85-264 1.2-0.75 20-120 18-45 48 1.2 1.4 79% 50 180 1.30 x 3.50 x 6.46 (33 x 89 x 164) 62-1038-ND 117.84 106.80 99.17 95.97 | SP50U-48S 
SPN75 
85-264 0.55-1.0 40-50 16-39 5 15.0 = 78% 10 40 1.52 x 3.47 x 7.00 (39 x 88 x 178) 62-1040-ND 74.97 70.89 67.32 63.75 | SPN75-05S 
85-264 0.55-1.0 40-50 16-39 12 6.5 = 82% 10 20 1.52 x 3.47 x 7.00 (39 x 88 x 178) 62-1041-ND 74.97 70.89 67.32 63.75 | SPN75-12S 
85-264 0.55-1.0 40-50 16-39 24 3.2 = 83% 20 40 1.52 x 3.47 x 7.00 (39 x 88 x 178) 62-1042-ND 74.97 70.89 67.32 63.75 | SPN75-24S 
85-264 0.55-1.0 40-50 16-39 48 1.6 = 83% 20 40 1.52 x 3.47 x 7.00 (39 x 88 x 178) 62-1043-ND 74.97 70.89 67.32 63.75 | SPN75-48S 
SPN100 
85-264 0.66-1.3 50 15-25 5 20.0 = 79% 10 20 1.54 x 3.66 x 8.15 (39 x 93 x 207) 62-1044-ND 102.17 96.61 91.74 86.88 | SPN100-05S 
85-264 0.66-1.3 50 15-25 12 8.6 = 83% 10 20 1.54 x 3.66 x 8.15 (39 x 93 x 207) 62-1045-ND 102.17 96.61 91.74 86.88 | SPN100-12S 
85-264 0.66-1.3 50 15-25 15 7.0 = 83% 10 20 1.54 x 3.66 x 8.15 (39 x 93 x 207) 62-1046-ND 102.17 96.61 91.74 86.88 | SPN100-15S 
85-264 0.66-1.3 50 15-25 24 44 — 83% 20 40 1.54 x 3.66 x 8.15 (39 x 93 x 207) 62-1047-ND 102.17 96.61 91.74 86.88 | SPN100-24S 
85-264 0.66-1.3 50 15-25 48 2.2 = 84% 20 40 1.54 x 3.66 x 8.15 (39 x 93 x 207) 62-1048-ND 102.17 96.61 91.74 86.88 | SPN100-48S 
SPN150 
85-264 1.00-1.3 50 13-31 5 30.0 = 78% 10 20 1.77 x 4.21 x 8.5 (45 x 107 x 216) 62-1049-ND 122.16 115.51 109.70 103.88 | SPN150-05S 
85-264 1.00-1.3 50 13-31 12 13.0 = 82% 10 20 1.77 x 4.21 x 8.5 (45 x 107 x 216) 62-1050-ND 122.16 115.51 109.70 103.88 | SPN150-12S 
85-264 1.00-1.3 50 13-31 24 6.5 = 83% 20 40 1.77 x 4.21 x 8.5 (45 x 107 x 216) 62-1051-ND 122.16 115.51 109.70 103.88 | SPN150-24S 
85-264 1.00-1.3 50 13-31 48 3.3 = 83% 20 40 1.77 x 4.21 x 8.5 (45 x 107 x 216) 62-1052-ND 122.16 115.51 109.70 103.88 | SPN150-48S 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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FE PLPAC POWER SYSTEMS External Power Supplies 
Wide Range Input Series- Switching Regulated Tabletops 


Features: + IEC input connector * One year warranty. 


General Specifications: + Storage Temperature: -55°C to +85°C 
+ Operating Temperature: 0°C to +40°C 

Output Specifications: + Line Regulation: +0.2% max. + Load Reg- 
ulation: +5% from 60% load nominal except output #2 + Cross 
Regulation: +2%. Oross regulation specifies the max. voltage 
change on auxiliary outputs when the +5V output load current is 
varied from 75% of full rated to either 50% or 100% of full rated 
* Set Point: +2% at 60% load on main input + Ripple & Noise: 
41% max. * Overload Protection: All outputs protected against 
overloads and short circuit. Automatic recovery upon removal of 
overload conditions » Overvoltage Protection: Provided on main 
output only and set at 115-135% * Qutput Overshoot: No over- 
shoot on turn-on or turn-off * Transient Response: For all 
outputs, recovery to within 1% of nominal output occurs within 2 
milliseconds for a 50% to 100% load step. Maximum excursion 
is 6% from initial voltage setpoint + Hold-Up Time: 25msec min. 
at full rated load and nominal AC input voltage + Min. Load: Third 


€& ® FCC IEC 


Outside ring on all units is an EMI 
earth ground (Not to be used as a 
safety ground). 


quarter down to zero load. 


DIN PINOUT MATRIX 
PIN2 PIN3 
NC 5V 
NC 5V 
NC 5V 


MODEL 
WM100* 
WM113TT 
Wwv220-1 


PIN 4 
COM 
-12V 
-12V 


Features: + UL 1310 listed, CSA Approved +» One 

year warranty 

Specifications: + Output Ripple: 20 millivolts (p-p) 

+ Operating Temp.: 0°C to 40°C + Combined 

Regulation: +5% + Fusing: Internal & non-replaceable 

Options: + Shielded output cable - S Option: Shielded cable with 
EMI ground tied to outer ring of DIN connector (Not to be used as 
safety ground) * Connector Type: Din. 


Approved by all major regulatory agencies 


OUTPUT PIN 
CONFIGURATION-5 PIN DIN 


Single Output Model 


MODEL | PIN1| PIN2| PIN3 | PIN4 


WrI3012 
wri4212 
wri4214 
WRI5215 


COM) COM) 12V 
COM) OOM) 12V 
COM) COM) 24V 
OOM | OOM | 30V 


Dual Output Model 


MODEL | PIN1/| PIN2| PIN3 | PIN4 


Wwris3021 
Wwrl4221 


OOM) COM] 5V | COM 
com | CoM | 5V_| OOM 


Triple Output Model 


MODEL | PIN1| PIN2| PIN3 | PIN4 


Wri2731 
WRI3031 
Wrl4231 


COM | COM | 5V | -12v 
5V_ | -12V 
5V | -12V 


WRI4232 5V | -12V 


Switching MIADA Series 


(Notebook Style) 


Inside V+ 
Outside V- 


(Switchcraft 760 Plug) 


Input Specifications: + A/C Input: 95-250VAC, 47/63Hz via IEC input 
connector + Input Protection: Input line fuse provided + Inrush Current: 
Internally limited by thermistor. Cold start, peak current at 250VAC, 25 
amps max. 

Output Specifications: + Line Regulation: +.2% over 90-132 or 180- 
250 + Load Regulation: +5% for +40% load variation (60% nominal) 
+ Min. load: 0 watts + Ripple & Noise: +1% PK-PK max. »* Overload 
Protection: Automatic Recovery + Overvoltage Protection: 115-140% 


General Specifications: + Storage Temp.: -55°C to +85°C + Operating 
Temp.: 0°C to 40°C + EMI: FCC B/VDE B = Input Connector: IEC 320 


Regulated Wallmounts 


DIN PINOUT MATRIX 
PIN4 PINS 
5V 
5V 
5V 
5V 
5V 
5V 
12V 


Features: * UL 1310 & UL 1950 listed, CSA Approved * One 

year warranty 

Specifications: + Output Ripple: 20 millivolts (p-p) 

* Operating Temperature: 0-40°C + Combined Regulation: 

+5% + Fusing: Internal & non-replaceable 

Options: + Shielded output cable - S Option: Shielded cable with EMI ground 
tied to outer ring of DIN connector ( Not to be used as safety ground) 
Connector Type: Din, except for WM025 which is Switchcraft Plug 760. 


UL and CSA Approved € 


MW40 Series - 
Medical Adapters 


PIN4 
-5V 
-12V 


-5V 


Features: + 3-pin IEC 320 inlet + Output connector: barrel type 
(5.5mm x 2.5mm x 9.5mm) + Wide range AC input + Level B EMI 
filter + Fully regulated output 

Input Specifications: + 100-240VAC + Frequency: 50/60 Hz 
Output Specifications: + Line Regulation: 0.2% max. + Load 
Regulation: 5% max. + Short circuit protected + Ripple & Noise (VP- 


UL and CSA Approved a a | 
* CSA Approved Only € ® UL, CSA & TUV Approved € ® Safety Approvals: - UL2601 + CSA 601 + IEC 601-1 € ® 
AC DC Outputs Max. Dimensions - In. (mm) Digi-Key Price Each Elpac 
Input Single Double Triple Watts LxWxH Part No. 1 5 10 Part No. 
Wide Range Input Series-Regulated Tabletops 
90-250VAC, 47-440Hz 12V, 2.5A = _ 30t 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS107-ND 110.00 99.00 91.30 | WRI3012-D5 
90-250VAC, 47-440Hz 12V, 3.5A — _— 42t 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS112-ND 107.00 96.30 88.81 WRI4212-D5 
90-250VAC, 47-440Hz 24V, 1.75A = _— 42t 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS113-ND 114.00 102.60 94.62 | WRI4214-D5 
90-250VAC, 47-440Hz 30V, 1.75A — = 52t 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS117-ND 136.00 122.40 112.88 | WRI5215-D5 
90-250VAC, 47-440Hz 5V, 2.0A 12V, 1.5/2.5A* _ 30 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS109-ND 118.00 106.20 97.94 | WRI3021-D5 
90-250VAC, 47-440Hz 5V, 3.0A 12V, 2.5/4.0A* _ 42 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS114-ND 118.00 106.20 97.94 | WRI4221-D5 
90-250VAC, 47-440Hz 5V, 3.0A 12V, 0.5A -12V, 0.5A 27tt 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS106-ND 128.00 115.20 106.24 | WRI2731-D5 
90-250VAC, 47-440Hz 5V, 2.0A 12V, 1.5/2.5A* -12V, 0.5A 30 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS111-ND 124.00 111.60 102.92 | WRI3031-D5 
90-250VAC, 47-440Hz 5V, 3.0A 12V, 2.5/4.0A* -12V, 0.5A 42 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS115-ND 124.00 111.60 102.92 | WRI4231-D5 
90-250VAC, 47-440Hz 5V, 4.8A 12V, 1.5/2.5A* -12V, 0.5A 42 6.3 x 3.82 x 2.66 (160.02 x 97.03 x 67.56) EPS116-ND 124.00 111.60 102.92 | WRI4232-D5 
Regulated Wallmounts 
115VAC, 60Hz 5V, 500mA — _ 2.5 2.20 x 2.75 x 3.50 (55.88 x 69.85 x 88.90) EPS129-ND+ 30.00 27.00 24.90 | WM025-760 
115VAC, 60Hz 5V, 380mA -5V, 180mA 12V, 180mA 5.3 2.20 x 2.75 x 3.50 (55.88 x 69.85 x 88.90) EPS118-ND 43.00 38.70 35.69 | WM053-D5 
115VAC, 60Hz 5V, 600mA +12V, 180mA -12V, 160mA 6.8 1.80 x 2.60 x 4.50 (45.72 x 66.04 x 114.30) EPS142-ND 41.00 36.90 34.03 | WM063-1950-D5 
115VAC, 60Hz 5V, 1.5A = = 7.5 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS143-ND 40.00 36.00 33.20 | WM075-1950-D5 
115VAC, 60Hz 5V, 860mA -5V, 300mA 12V, 300mA 9.3 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS124-ND 56.00 50.40 46.48 | WMO093-S 
115VAC, 60Hz 5V, 800mA 12V, 700mA _ 12.4 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS125-ND 53.00 47.70 43.99 | WM112-D5 
115VAC, 60Hz 5V, 860mA -12V, 300mA 12V, 300mA 11.3 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS126-ND 41.00 36.90 34.03 | WM113-D5 
115VAC, 60Hz 5V, 860mA -12V, 300mA 12V, 300mA 11.3 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS127-ND 45.00 40.50 37.35 | WM113-S 
115VAC, 60Hz 12V, 1.2A = = 14.4 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS145-ND 44.00 39.60 36.52 | WM144-1950-S 
Regulated Tabletops 
115VAC, 60Hz 5V, 1.0A -5V, 1.0A = 10 2.66 x 3.82 x 6.30 (67.56 x 97.03 x 160.02) EPS130-ND 52.00 46.80 43.16 | WM100-S 
115VAC, 60Hz 5V, 860mA +12V, 300mA 12V, 300mA 11.3 2.28 x 3.10 x 4.36 (57.91 x 78.74 x 110.74) EPS131-ND 52.00 46.80 43.16 | WM113TT 
115VAC, 60Hz 5V, 2.0A -12V, 500mA 12V, 500mA 22 2.28 x 3.10 x 5.025(57.91 x 78.74 x 127.64) EPS134-ND 86.00 77.40 71.38 | WM220-1 
Miada Series 
95-250VAC, 47/63Hz 12V, 2.17A = = 26 3.0 x 5.0 x 1.31 (76.20 x 127.00 x 33.27) EPS101-ND 90.00 81.00 74.70 MI2612-760 
95-250VAC, 47/63Hz 15V, 1.9A = = 28 3.0 x 5.0 x 1.31 (76.20 x 127.00 x 33.27) EPS102-ND 90.00 81.00 74.70 MI2815-760 
95-250VAC, 47/63Hz 18V, 1.56A = = 28 3.0 x 5.0 x 1.31 (76.20 x 127.00 x 33.27) EPS103-ND 90.00 81.00 74.70 MI2818-760 
95-250VAC, 47/63Hz 24V,1.17A = = 28 3.0 x 5.0 x 1.31 (76.20 x 127.00 x 33.27) EPS104-ND 90.00 81.00 74.70 MI2824-760 
Medical Adapters (requires power cord Q132 or Q133) 
100-240VAC, 50/60Hz 12V, 3.3A — _— 40 5.0 x 3.0 x 1.3 (127.00 x 76.20 x 33.02) EPS180-ND 110.00 99.00 91.30 MW4012-760-NC 
100-240VAC, 50/60Hz 15V, 2.6A = _— 40 5.0 x 3.0 x 1.3 (127.00 x 76.20 x 33.02) EPS181-ND 110.00 99.00 91.30 MW4015-760-NC. 
100-240VAC, 50/60Hz 18V, 2.2A — — 40 5.0 x 3.0 x 1.3 (127.00 x 76.20 x 33.02) EPS182-ND 110.00 99.00 91.30 MW4018-760-NC 
100-240VAC, 50/60Hz 24V, 1.67A — = 40 5.0 x 3.0 x 1.3 (127.00 x 76.20 x 33.02) EPS183-ND 110.00 99.00 91.30 MW4024-760-NC 
t Min. load on models=8 Watts tt Min. load on models=2 Watts *Max. Peak »+ Has a Switchcraft Plug 760 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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a= ELPAC POWER SYSTEMS 


FEATURES: + Wide range AC input + Level B 
EMI filter + Fully regulated output + High 
efficiency 

SPECIFICATIONS: Input: + Voltage: 
90-254 VAC + Current: 1.5A maximum 

+ Frequency: 47-63 Hz Requires 
20% load on primary output. 
Environmental: + Operating Temp- 
erature: 0°C to 50°C + Storage Temp- 
erature: -20°C to +80°C 

EMI: » Meets FCC class B, CISPR 22 class B 
Mechanical: 


WM2300-ND. 


AC Adapters 


+ Size: 5.01" x 2.99" x 1.27” (127.25mm x 75.95mm x 
32.26mm) Safety: *UL1950 + CSA 22.2 No. 950 » EN60950 + IEC950 


MATES WITH: + Connectors — WM2101-ND and WM2104-ND + Contacts — 


. 
Open Frame Power Supplies 0:40 Series 
DC Outputs Maximum Digi-Key Price Each Elpac 
Single Double Triple Power Part No. 1 5 10 Part No. 
Single Output 
5V @ 8A = — 40W EPS185-ND 36.44 32.80 30.25 OS40-105 
12V @3.5A = = 40W EPS186-ND 36.44 32.80 30.25 OS40-112 
15V @2.7A ce _ 40W EPS187-ND 36.44 32.80 30.25 OS40-115 
24V @1.7A = = 40W EPS188-ND 36.44 32.80 30.25 OS40-124 
Dual Output 
5V @5A 12V@1A — 40W EPS189-ND 37.58 33.83 31.20 OS40-201 
5V @5A 24V @ 0.5A _ 40W EPS190-ND 37.58 33.83 31.20 OS40-202 
5V @ 8A 12V @ 0.6A _ 47W EPS191-ND 37.58 33.83 31.20 OS40-203 
Triple Output 
5V @3A 12V @ 2A -5V @ 0.3A 40W EPS192-ND 38.72 34.85 32.14 OS40-301 
5V @3A 12V @2A | -12V@0.3A 40W EPS193-ND 38.72 34.85 32.14 OS40-302 
5V @ 5A 12V@1A | -12V@0.3A 40W EPS194-ND 38.72 34.85 32.14 OS40-303 


DIN PINOUT MATRIX 


POLARITY |PIN 1 PIN 3/PIN 4| 


PIN2 


Wa4221 
W4231 
W4232 


com +5V | COM 
oom +5V | -12V 
com +5V | -12V 


i line fuse + Ripple & Noise: +1% PK-PK max. + Overload Agency Approvals: 
International Protection: All outputs protected-auto recovery * Oper- + UL1012 Listed » CSA Certified to 22.2 No. 223 + TUV COM O=— wW 
Features: ating Temperature Range: 0°C to 40°C + Output Cable-6 Licensed, IEC 950 + CE Certified * FCC/VDE Class B 
+ 95-250 VAC (W08 & W14 Series: 100-240VAC; W24 foot - 760 standard (ID=2.5mm /OD=5.5mm/Barrel length Emissions (W08 Series: UL listed to UL1950, cUL listed to 760 Plug i 
Series: 90-265VAC); 47-63Hz Input + IEC 320 Input 10mmiinside positive) or 5-pin DIN as shown + Two-year CSA950, CE-Marked, TUV licensed to EN 60950. W14 
connector for worldwide use + Input protected VIA internal warranty Series: IEC950, UL1950/EN60950, CE-Marked) 5-pin DIN 
DC Outputs Max. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac 
Fig. Single Double Triple Power LxWxH Part No. 1 2 10 Part No. 
Desk Mount - International Power Supply 
{ 5V @ 1.6A — _— 8w 3.35 x 1.97 x 1.30 (85.09 x 50.04 x 33.02) EPS200-ND 34.24 30.82 28.42 W0805-760 
12V @ 0.67A _ _ 8w 3.35 x 1.97 x 1.30 (85.09 x 50.04 x 33.02) EPS201-ND 34.24 30.82 28.42 W0812-760 
5V @ 2.5A _ _ 13W 3.30 x 2.00 x 1.30 (83.82 x 50.80 x 33.02) EPS165-ND 42.80 38.52 35.53 W1505-760 
1 12V @ 1.25A _ _ 15W 3.30 x 2.00 x 1.30 (83.82 x 50.80 x 33.02) EPS166-ND 42.80 38.52 35.53 W1512-760 
24V @ 0.63 _ _ 15W 3.30 x 2.00 x 1.30 (83.82 x 50.80 x 33.02) EPS167-ND 42.80 38.52 35.53 W1524-760 
1 5V@4A _ _ 20W 4.33 x 2.26 x 1.26 (109.98 x 57.40 x 32.00) EPS206-ND 64.62 58.16 53.64 W2405-760 
12V @2A =_ _ 24w 4.33 x 2.26 x 1.26 (109.98 x 57.40 x 32.00) EPS207-ND 64.62 58.16 53.64 W2412-760 
2 12V @ 4.0A _ _ 48w 4.10 x 2.20 x 1.20 (104.14 x 55.88 x 30.48) EPS168-ND 82.80 74.52 68.73 W4012-760 
24V @ 211A _ _ 50W 4.10 x 2.20 x 1.20 (104.14 x 55.88 x 30.48) EPS169-ND* 82.80 74.52 68.73 W4024-760 
5V @ 3.0A 12V @2.5A _ 42W 5.80 x 3.30 x 1.50 (147.32 x 83.82 x 38.10) EPS170-ND 138.00 124.20 114.54 W4221-D5 
3 5V @ 3.0A 12V @1.5A -12V @ 0.5A 42W 5.80 x 3.30 x 1.50 (147.32 x 83.82 x 38.10) EPS171-ND 138.00 124.20 114.54 W4231-D5 
5V @ 4.8A 12V @ 1.5A -12V @ 0.5A 42W 5.80 x 3.30 x 1.50 (147.32 x 83.82 x 38.10) EPS172-ND. 138.00 124.20 114.54 W4232-D5 
4 5V @3.5A _— _— 18W 4.30 x 2.30 x 1.30 (109.22 x 58.42 x 33.02) EPS173-ND 74.00 66.60 61.42 W42005-760 
12V @1.7A - _ 20W 4.30 x 2.30 x 1.30 (109.22 x 58.42 x 33.02) EPS174-ND 47.28 42.56 39.25 W42012-760 
5 12V @ 6.0A _ — 72W 6.50 x 3.86 x 2.60 (165.10 x 98.04 x 66.04) EPS175-ND 100.00 90.00 83.00 W7212-D5 
24V @ 3.0A _ _ 72W. 6.50 x 3.86 x 2.60 (165.10 x 98.04 x 66.04) EPS176-ND 100.00 90.00 83.00 W7224-D5 
Panel Mount - International Power Supply 
6 12V @ 8.3A _ _ 100W 11.10 x 6.90 x 1.80 (281.94 x 175.26 x 45.72) EPS177-NDt 203.66 183.30 169.04 W100-11 
24V @ 4.2A _ _ 100W 11.10 x 6.90 x 1.80 (281.94 x 175.26 x 45.72) EPS178-NDt 203.66 183.30 169.04 W100-13 
* Minimum load of 2 watts required to fully regulated . + Minimum load of 20 watts required to fully regulate. 
FW Series DC Outputs Max. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac 
Features: Wide range AC input. Fully Single Power LxWxH : Part No. al 5 10 Part No. 
enclosed plastic case. Fully regulated FW 18 Series 
output. High efficiency. Five year 5V @3A 15W 3.35 x 1.97 x 1.30 (85.0 x 50.0 x 33.0) EPS262-ND 33.08 29.78 27.46 FW1805-760 
Warranty. Operating temperature: 0° to 12V @1.5A 18w 3.3 5 x 1.97 x 1.30 (85.0 x 50.0 x 33.0) EPS263-ND 32.56 29.31 27.03 FW1812-760 
40°C. Storage temperature: -55° to 
85°C. 24V @ 0.75A 18W 3.3 5 x 1.97 x 1.30 (85.0 x 50.0 x 33.0) EPS264-ND 32.56 29.31 27.03 FW1824-760 
EMI: Meets FCC class B, CISPR 22 FW 30 Series 
class B. | Ss 
Safety: UL1950 CSA22.2 No. 950 12V @ 2.5A 30W 4.25 x 2.50 x 1.30 (108.0 x 64.5 x 33.0) EPS265-ND 46.80 42.12 38.85 FW3012-760 
EN60950 CE Marked. 15V @ 2.0A 30w 4.25 x 2.50 x 1.30 (108.0 x 64.5 x 33.0) EPS266-ND 46.80 42.12 38.85 FW3015-760 
24V @ 1.25A 30W 4.25 x 2.50 x 1.30 (108.0 x 64.5 x 33.0) EPS267-ND 46.80 42.12 38.85 FW3024-760 
DIN PINOUT MATRIX FW 50 Series 
POLARITY |PIN 1 | PIN 2/PIN 3 [PIN 4/PIN 5 12V @ 4.15A 50W 5.0 x 3.0 x 1.30 (127.0 x 76.2 x 33.0) EPS268-ND 54.00 48.60 44.82 FW5012-760 
Pw72 OOM | COM] +V |COM) +V 24V @ 2.10A 50W 5.0 x 3.0 x 1.30 (127.0 x 76.2 x 33.0) EPS269-ND 54.00 48.60 44.82 FW5024-760 
FW100 = | OOM} OOM} +V |OOM] +V FW 72 Series - 5 Pin DIN 
12V @ 6.0A 72W 6.50 x 3.85 x 2.60 (165.0 x 98.0 x 66.0) EPS270-ND 70.82 63.74 58.79 FW7212-D5 
24V @ 3.0A 72W 6.50 x 3.85 x 2.60 (165.0 x 98.0 x 66.0) EPS271-ND 70.82 63.74 58.79 FW7224-D5 
FW 100 Series - 5 Pin DIN 
12V @ 8.0A 96W 6.50 x 3.85 x 2.60 (165.0 x 98.0 x 66.0) EPS272-ND 72.78 65.51 60.41 FW10012-D5 
24V @ 4.0A 96W 6.50 x 3.85 x 2.60 (165.0 x 98.0 x 66.0) EPS273-ND 72.78 65.51 60.41 FW10024-D5 
Domestic WP11 and WP12 Series: + A/C Input: 100-240VAC = Input Protection: Internal input line fuse + 
Overload Protection: Output protected against overload and short circuit + Min. Load: 0 Watts +» Operating 
WPO6 Series: + Input Voltage: 100-240 VAC (wide range) + Current: 0.2 Amp + Frequency: 47-63Hz 


* Short Circuit Protection: Pulsing mode, auto recovery » Operating Temperature Range: 0°C to +40°C 
+ EMI: Meets FCC class B, CISPR 22 class B * Agency Approvals: UL 1950, cUL Listed to CSA 22.2 


DC Outputs Max. Dimensions - Inch (mm) Digi-Key Price Each Elpac Fig. 1 — 
Fig. Single Power LxWxH Part No. 1 5 10 Part No. 
Wall Mount - Domestic Power Supply 
1 5V @ 1.2A 6wW 2.25 x 1.88 x 1.03 (57.15 x 58.42 x 26.16) EPS197-ND 29.96 26.97 24.87 | WP0605-760 
1 12V @ 0.5A 6W 2.25 x 1.88 x 1.03 (57.15 x 58.42 x 26.16) EPS198-ND 31.04 27.94 25.77 | WP0612-760 
1 5V @1.5A 8w 2.20 x 1.80 x 1.10 (55.88 x 45.72 x 27.94) EPS160-ND 31.04 27.94 25.77 | WP1105-760 
1 12V @ 0.8A 10W 2.20 x 1.80 x 1.10 (55.88 x 45.72 x 27.94) EPS161-ND 32.10 28.89 26.65 WP1112-760 
2 5V @2.4A 12W 3.00 x 2.00 x 1.00 (76.20 x 50.80 x 25.40) EPS162-ND 32.50 29.25 26.98 WP1205-760 
2 12V@1A 12W 3.00 x 2.00 x 1.00 (76.20 x 50.80 x 25.40) EPS163-ND 32.50 29.25 26.98 WP1212-760 
2 24V @ 0.5A 12W 3.60 x 2.30 x 1.30 (91.44 x 58.42 x 33.02) EPS164-ND 82.80 74.52 68.73 WP1224-760 


Temperature Range: 0°C to +40°C + Output Cable: 6 foot with 760 type barrel plug ID = 2.5mm, OD = 5 
5mm, Barrel Length 10.00mm - Inside Positive + Two-Year Warranty - Agency Approvals: NRTL (UL) and 
CSA + EMI: FCC Class B 


WPO06 and WP11 Series 


Fig. 2— 
WP12 Series 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Weidmiiller = NEW! Din-Rail Mounted Switchmode Power Supplies 


Features: 


+ TS35 Din Rail Mounted 

+ AC or DC Input 

-Wide AC Input Voltage 
Range 

+ Interferance suppressed 

+Electronic short circuit 
regulation on output 

* CSA, UL, CE 

+ 26-12 AWG input/output 
conductor size 


Input Voltage Range Dimensions DC Output Max. Current Digi-Key Price Each Weidmuller 

Fig. VAC vpc LxWXH (mm) Voltage Output (A) Part No. 1 10 100 Part No. 
1 85 -265V | 120 -300V 112.5 x 18x 90 24V 0.5 281-2002-ND 94.50 86.40 67.50 9918840024 
5V 2.0 281-1556-ND 63.00 57.60 45.00 9928890005 
12V 1.5 281-1557-ND 63.00 57.60 45.00 9928890012 
2 85-265V | 120-300V 62.5 x 52 x 90.5 15V 1.5 281-1558-ND 63.00 57.60 45.00 9928890015 
24V 1.0 281-1563-ND* 63.00 57.60 45.00 9928890024 
28V 1.0 281-1559-ND 63.00 57.60 45.00 9928890028 
24V - 28V 2.3 281-2005-ND* 105.00 96.00 75.00 9927480024 
48V 1.04 281-2006-ND 141.75 129.60 101.25 9927480048 
|| BP RBEW | 120s. 200¥ TSU RST X98 12V - 15V 3.0 281-2004-ND 141.75 129.60 101.25 9927480012 
5V 3.0 281-2003-ND 141.75 129.60 101.25 9927480005 
306 - 550V = 160 x 60 x 108 24 2.3 281-2009-NDt 147.00 134.40 105.00 9917790324 
85-138V | 195 - 250V 175 x 57 x 127 24V - 28V 6.5 281-2007-ND 189.00 172.80 135.00 9925340024 
5 86 -265V | 100 - 200V 155 x 242 x 104 24V 12.5 281-2008-ND 399.00 364.80 285.00 9916250000 


t+ 3-Phase input * Class 1 Division 2 approved 


NEW! Din-Rail Mounted DC-DC Converters 


The CP-DCDC 50W 


Specifications: Temp range: -10°C to +50°C Wire Size: 26-12AWG Approvals/Certifications: CSA, UL, CE Fused Input Protections: 6.3A Slow Blow 


is a compact 50W 


DIN rail mounted DC Input Output Output Dimension Digi-Key Price Each Weidmuller 

to DC converter fam- Current Volt/Current | Adj. Range LxWxH (mm) Part No. 1 10 25 50 Part No. 

ily. This family is 12VDC Input Version with 10.2 - 13.8VDC Input Range 

available in 2 input 4.53A 5V@8A 4.6V - 5.6V 281-2010-ND 207.00 186.30 179.40 175.95 9919371205 

versions and 4 output 3.88A 12V@3A_— | 10.5V-14.5V | og cry 44 281-2011-ND 207.00 186.30 179.40 175.95 9919371212 

versions, making it 4.70A 15V@3A 13V - 18V 281-2012-ND 207.00 186.30 179.40 175.95 9919371215 

very veteatle: 496A | 24v@2A__ | 20.5V - 29.5V 281-2013-ND 207.00 186.30 179.40 _175.95 9919371224 

Sy nea ne 24VDC Input Version with 20.4 -27.6VDC Input Range 

* 5V, 12V. 18V and 2.3A 5V@8A 4.6V - 5.6V 281-2014-ND 207.00 186.30 179.40 175.95 9919372405 
24V output variations + User adjustable output 1.93A 12V@3A_— | 10.5V-14.5V | og czy yay 281-2015-ND 207.00 186.30 179.40 175.95 9919372412 
voltage + Input and output plug-socket connectors 2.37A 15V@3A 13V - 18V 281-2016-ND 207.00 186.30 179.40 175.95 9919372415 
+ Output status LED + DIN rail (TS35) mountable 2.49A 24V@2A 20.5V - 29.5V 281-2017-ND 207.00 186.30 179.40 175.95 9919372424 
Rosai (Pea + Just Chassis Mounting Kit — 281-2018-ND 1.85 1.43 1.14 = 7920560000 


Panasonic. 
DC-DC Converters 


Miniature, light and high efficiency Hybrid IC style switching type DC/DC they can be connected directly to AC. Features: +» With over current 
converters. The DC/DC converter is accomplished by means of switching protector. Recommended Applications: + Power supply for microcomputer, 
mode control without a transformer. When used with a simple rectifier circuit fan motor, LED, buzzer and sensor circuit of house-hold electric equipment. 


Fig. 2 
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No. 
1 
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5 
6 
7 
8 
(T) (NBY6) 9 
QO @©© 10 
Input Output Dimensions 
Voltage (VDC) Voltage (VDC) Current (A) Digi-Key Each Panasonic 
Fig. |(Min.) (Typ.) (Max.) |(Min.) (Typ.) (Max.) (Max.) (Typ.) (Max.) Part No. 1 10 25 Part No. 
1 [113 141 170 [475 510 5.35 | 100mA = 6.0 P11447-ND 744 5.45 5.10 | EHD-RD3303 
113° «141-170 | 110 120 130 | 200mA] 43 60 P11448-ND 7.52 5.51 5.16 | EHD-RD3324 
113. 141. «170 | 230 246 255 | 200mA) 43 60 P11449-ND 9.08 6.64 6.22 | EHD-RD8362A 
> [113-141-170 | -315 -320 -325 | -100mA| 65 80 P11450-ND 546 4.00 3.74 | EHD-RD3470 
113-141-170 | -314 -320 -326 | -150mA| 65 9.0 P11451-ND 5.68 416 3.90 | EHD-RD3471 12.70 S086 
-113 -141  -200 | -225 -24.0 -25.5 | -180mA | 4.3 60 P11452-ND 5.85 4.29 4.01 | EHD-RD3363 O © 8 & 
113-141-170 | -11.0 -120 -13.0 | -200mA| 43 60 P11453-ND 6.90 5.05 4.73_|_EHD-RD8320 
3 [113 141 170 | 11.0 120 130 | 300mA | 45 7.0 P11454-ND 7.64 5.59 5.23 | EHD-RD3326 
4 [-113-141  -170 | -4.75 -510 -535 | -30mA = =— P11455-ND 6.67 4.89 4.57_ | EHD-RD8306 
5 | 90 141 170 | 11.0 120 13.0 | 100mA — 10.0 P11456-ND 687 5.03 4.71 | EHD-RD38323 
113-141-170 | 185 200 215 | 100mA — 110 P11457-ND 9.81 718 _6.72_| EHD-RD38353 
6 | 225 310 3091 | 220 240 260 | 100mA | 47 7.0 P11458-ND 9.25 6.77 __6.34_| EHD-RD8360 
7 | 225 282 «338: | 11.0 120 130 | 400mA] 47 7.0 P11459-ND 1216 890 833 | EHD-RD3371 
225 -282~——338_'| 23.0 24.0 25.0 | 400mA | 47 7.0 P11460-ND 10.27 7.51 _7.03_| EHD-RDG364 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


2, V-INFINITY DC-DC Converters — PTK10 Series 


WS A CUI INC. COMPANY FEATURES: meet, UL1950, EN60950, pines gan 
éIndustiy Standard t CISPR22, CE - 
AC-DC Converters — FSK15 Seri ee eae Seed EH Savona naan 
a! onverters — eries + Wide 4:1 input range * Six-sided EMI shielding 1. 4Vin 4. 4Vin 
FEATURES: + Inrush current limiting * Fully isolated 7 Constant switehing frequency 2. -Vin 2. -Vin 
+ Encapsulated, compact : ener protector + Over-current protection + High efficiency 3. +Vout 3. +Vout 
case Buitin Eel Creer Hon + Over-voltage protection + Compact size 2.0" x 1.0" x 0.4" 4. No pin 4.Com 
* Industry standard pin out. Fixed switching freq. + Agency Standards: Designed to + 3 year warranty 5. -Vout 5. -Vout 
+ Universal input + High efficiency 
+ HI-POT tested * 2 year warranty 
Pin Assignments Input TOP VIEW 
Single Output 
1.FG Voltage +—_—— 70 ——— 
2. AC(N) 
3. AC(L) Min. | Max. PT 9) 
- To 
4. Novpin b> IN OUT 6a 
5. +Vout AC| 85 | 264 5 
6. No pin led 4o] 
7. Vout Dc} 110 | 340 
8. No pin 
Output 
Output Output Input Output | Current | Digi-Key Price Each V-Infinity 
Power | Output | Current Digi-Key Price Each Voltage | Voltage | (Max.) | Part No. 1 10 25 50 Part No. 
(Max.) Volt. (Max.) Part No. 1 10 25 50 Single Output 
Single Output 10-36 3.3 2.4A 102-1070-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-Q24-S3 
10-36 5 2.0A 102-1071-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-Q24-S5 
ise 2 oe Uae ove gee oy ceere ten 10-36 12 0.9A 102-1072-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-Q24-S12 
oN Ae 130 ee 43.06 41.99 40.91 98.76 | FSK-S15-12U 20-72 | 33 2.44 |102-1073-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-048-S3 
15.0W 15 1.0A 102-1166-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 FSK-S15-15U 20-72 5 2.0A 102-1074-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-Q48-S5 
15.6W 24 0.65A 102-1167-ND 43.06 41.99 40.91 38.76 FSK-S15-24U 20-72 12 0.9A 102-1075-ND 37.78 36.84 35.90 34.01 | PTK10-Q48-S12 


DC-DC Converters — PTK15 Series and PTK25 Series 


FEATURES: + Compact size 2.0" x 2.0" x 0.4' Pin Assignments PTK15 and PTK25 Series 
+ Industry standard pin out +3 year warranty 
ary Stangard'p Single Dual Triple +— 2.9 (50.8) — 
+ Fully isolated INPUT: Ouiput Output Output 0.4 (2.54) | 1-8 (45.72) 
+ Output voltage trimmable + Parameter: Switching frequency — — a 
+ Output On/Off control + PTK15; Nom: 250 KHz 1. +Vin 1.+Vin |) 1. +Vin 
+ Over-current protection + PTK25; Nom: 300 KHz 2.-Vin 2.-Vin 2.-Vin 
+ Agency Standards: Designed to meet, OUTPUT: - one 2 Cee 2 on 
UL1950, EN60950, CISPR22, CE + Parameter: Output trim range 5. NC 5. +Vout 5. +Vaux 
* Over-voltage protection + Conditions/Description: With external 6. +4Vout | 6 Com 6. +Vout 
+ Six-sided EMI shielding trim resistors 7 “Vout 7 Vout 7 Com 
+ Constant switching frequency * Min: -10% 3 Trim 3 Trim 3 Vaux 
+ High efficiency + Max: +10% - = = 
Output 
Input Output Current Digi-Key Price Each V-Infinity 
Voltage Voltage (Max.) Part No. 1 10 25 50 Part No. 


PTK15 Series — Wide 4:1 Input Range 


Single Output 


10-36 3.3 4.0A 102-1076-ND 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-Q24-S3 

10-36 5 3.0A 102-1077-ND 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-Q24-S5 

10-36 12 1.25A 102-1078-ND 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-Q24-S12 

Dual Output 

10-36 +5 1.5A 102-1079-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q24-D5 

10-36 +12 0.625A 102-1080-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q24-D12 
Triple Output 

10-36 3.3/412 2.0A/0.31A 102-1081-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q24-T312 

10-36 5/412 1.5A/0.31A 102-1082-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q24-T512 

10-36 3.3/415 2.0A/0.25A 102-1083-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q24-T315 

10-36 5/415 1.5A/0.25A 102-1084-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q24-T515 
Single Output 

20-72 3.3 4.0A 102-1085-ND 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-Q48-S3 

20-72 5 3.0A 102-1086-ND 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-Q48-S5 

20-72 12 1.25A 102-1087-ND 47.04 45.87 44.69 42.34 PTK15-Q48-S12 

Dual Output 

20-72 +5 1.5A 102-1088-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q48-D5 

20-72 +12 0.625A 102-1089-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q48-D12 
Triple Output 

20-72 3.3/412 2.0A/0.31A 102-1090-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q48-T312 

20-72 5/412 1.5A/0.31A 102-1091-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q48-T512 

20-72 3.3/415 2.0A/0.25A 102-1092-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q48-T315 

20-72 5/415 1.5A/0.25A 102-1093-ND 49.58 48.35 47.11 44.63 PTK15-Q48-T515 


PTK25 Series — Wide 2:1 Input Range 


Single Output 


18-36 3.3 6.0A 102-1094-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 PTK25-D24-S3 

18-36 5 5.0A 102-1095-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 PTK25-D24-S5 

18-36 12 2.0A 102-1096-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 PTK25-D24-S12 

Dual Output 

18-36 +5 2.5A 102-1097-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D24-D5 

18-36 +12 1.0A 102-1098-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D24-D12 
Triple Output 

18-36 3.3/412 3.5A/0.35A. 102-1099-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D24-T312 

18-36 5/412 3.5A/0.35A, 102-1100-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D24-T512 

18-36 3.3/415 3.5A/0.28A 102-1101-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D24-T315 

18-36 5/415 3.5A/0.25A 102-1102-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D24-T515 
Single Output 

36-72 3.3 6.0A 102-1103-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 PTK25-D48-S3 

36-72 5 5.0A 102-1104-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 PTK25-D48-S5 

36-72 12 2.0A 102-1105-ND 71.00 69.23 67.45 63.90 PTK25-D48-S12 

Dual Output 

36-72 +5 2.5A 102-1106-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D48-D5 

36-72 +12 1.0A 102-1107-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D48-D12 
Triple Output 

36-72 3.3/412 3.5A/0.35A, 102-1108-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D48-T312 

36-72 5/412 3.5A/0.35A 102-1109-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D48-T512 

36-72 3.3/415 3.5A/0.28A. 102-1110-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D48-T315 

36-72 5/415 3.5A/0.25A 102-1111-ND 74.78 72.92 71.05 67.31 PTK25-D48-T515 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 957 


* Cord Lengths are 6 feet (1.83 meters); T805 has a 4 foot (1.22 meter) cord. 
+ All transformers are UL listed and most are also CSA approved. 
+ For Connectors and Mating Connectors refer to the Connector Section 


Fig. 2— US/Canada Fig. 3 — European Fig. 4 — Switching Desk-Top Power Supply 
Transformer | Transformer TUV Approved 

D SPECIFICATIONS: + AC Input Voltage Range: 90VAC 
‘ieee to 264VAC Universal + AC Input Frequency: 47 Hz to 
SPECIFICATIONS: + AC Input 63 Hz * Maximum In-rush Current: 26 A max @ 115 
Voltage Range: 90VAC to 265 VAC, 50 A max @230 VAC at 25°C ambient cold start 
VAC + Frequency: 47 Hz to 63 + Minimum Load Current: 0A + Output Ripple and 
ies Noise: 5V = 50 mVP-P, 12V = 120mVP-P, 24V = 
Safety Requirements: + UL 1950 240mVP-P + Operating Temperature: 0°C to 40°C 


*cUL + TUV EN60950 *CE 

Safety Requirements: (1) UL 1950, (2) CSA 22.2, 
No. 950, (3) CSA 22.2, No. 234 LEVEL 3, (4) IEC 950 
(5) TUVICS, EN60950. 


EMI Requirement: FOC class “B” rules. VDE 243/1991 
class “B’ rules 


Fig. 5 — Switching Wall-Mount Power Supply Fig. 7 — POWER PUP Thin, Low-Profile 


SPECIFICATIONS: + AC Input Voltage Range: 100VAC to 120 Case Wall Transformer 

VAC (T930-ND & T931-ND: 100VAC to 240VAC Universal) + AC Y SPECIFICATIONS: + AC Input Voltage: 
Input Frequency: 50 Hz to 60 Hz + Switching Frequency: 6SKHz : ~ - 120VAC/60Hz + Operating Temp- 
Typical + Protection Type: Short circuit protection » Hold up . . erature: -10°C to 40°C + Hi-Pot Test - 
time: 16ms after loss of nominal AC input under full load Z 1mA for 1 Minute: 1,500VAC Primary 
condition + Operating Temperature: 0°C to 40°C to Secondary and Primary to Core, 
Safety Requirements: (1) UL 1950 (2) CSA 22.2 (3) TUV, . 1,000VAC Secondary to Core + Pro- 
FN60950 (T930-ND & T931-ND) (4) Comply with CE Directives au tection Type: Thermal 

(T930-ND & T931-ND). é Safety Requirements: * UL/cUL 
Output: No Minimum Load Approvals 


Fig. 8 — 10 Watt Flip Out Series 


SPECIFICATIONS: + AC Input Voltage 
Range: 90VAC to 264VAC + AC Input 
Frequency: 47 Hz to 63 Hz * Minimum 


SX Load Current: 0A + Total Regulations: 


15% 


FEATURES: = Short Circuit: Output 

equipped with short circuit protection, 

auto restart + Over Voltage Protection: 

15.6V Maximum by Zener Diode | SPECIFICATIONS: + Input Voltage: ACQ0V-264V | SPECIFICATIONS: - Input Voltage Range: ACQO0V- | SPECIFICATIONS: + Input Voltage Range: ACQOV- 

Clamping + Overload Protection: | + Frequency: 50 Hz to 60Hz * Minimum Load | 264V + Frequency: 50 Hz to 60 Hz + Load | 264V + Frequency: 50 Hz to 60 Hz + Load 

Limited to 1.5 A typical (1.8A Current: OA + Load Regulation: +5% + Short Regulation: +5% +* Minimum Load Current: 0A Regulation: +5% + Minimum Load Current: 0A 
A Sera : ner ; + Short Circuit and Overcurrent Protection: Shutoff 

Maximum) at 240 VAC Input Voltage Circuit and Overcurrent Protection: Shutoff and + Short Circuit and Overcurrent Protection: Shutoff and Auto Restart 


. Auto Restart and Auto Restart 
Safety Requirements: + UL » cUL Safety Requirements: + UL » cUL * TUV + CE 


Safety Requirements: » UL +» cUL Safety Requirements: » UL » cUL * TUV » CE + DEMKO + HMKO « SMEKO + NEMOO + LPS 


Additional plug options NOW AVAILABLE! Digi-Key can have CUI Stack overmold a new P5, P6, or P7 plug onto ANY of the CUI power supplies we carry. If the power supply you want does not have the 
plug or polarity you need, you can get a new plug put on that looks like it came right out of the factory, without the full factory minimum order quantity or lead time. 


Build part number: DPS120125U- 
Choose power supply from CUI Stack stock —— 


Z: special overmolding code 
5/6/7: Choose P5, P6, or P7 plug Minimum order: 100 pieces 
P or N: Choose center positive or center negative polarity 


Turn around time: 2 weeks, including 100% testing. 


Non-standard shaft lengths available upon special request. 


P-1 (3.5mm Male) P-5 (2.1mm Female) P-6 (2.5mm Female) P-7 (1.3mm Female) P-13 (1.7mm Female) 
Tip is Positive, qi f Le [Po 
Sleeve is Negative = ies 7 AF? |e ie 335 ae eee 
4 9.5mm Long Plugs 7 11.99) ‘i 8.5 - 
2.1 ie) 12mm Long Plugs . cP-002D-ND 18-5) 
soca Polarizati 
CE 3y Polarization : Polarization | Polarization x) an eee 
(5.5 @—>-O i 7 
Ratings Dimensions Inches (mm) Cord Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Volt. mA Reg. HxWxD Plug Part No. 1 10 50 100 Part No. 
NEW! Ambassador Series NEW! 
3.3VDC 2000 10% 1.38 x 1.96 x 2.99 (35 x 50 x 76) P-5 T350-P5P-ND 19.58 15.66 13.70 13.04 DMS033200-P5-ET 
5VDC 2000 10% 1.38 x 1.96 x 2.99 (35 x 50 x 76) P-5 T351-P5P-ND 19.20 15.36 13.44 12.79 DMS050200-P5-ET 
1 6VDC 1670 10% 1.38 x 1.96 x 2.99 (35 x 50 x 76) P-5 T352-P5P-ND 19.20 15.36 13.44 12.79 DMS060167-P5-ET 
9VDC 1100 10% 1.38 x 1.96 x 2.99 (35 x 50 x 76) P-5 T353-P5P-ND 18.93 15.14 13.25 12.61 DMS090110-P5-ET 
12VDC 1250 10% 1.38 x 1.96 x 2.99 (35 x 50 x 76) P-5 T354-P5P-ND 19.95 15.96 13.97 13.29 DMS120125-P5-ET 
US/Canada Transformer 110VAC/60Hz Input 
5VDC 300 5% 2.38 x 2.00 x 1.65 (60.45 x 50.80 x 41.91) P-6 T309-P6P-ND 8.10 6.48 5.67 5.38 DPR050030-P6P 
5VDC 1000 5% 3.35 x 2.68 x 2.20 (85.09 x 68.07 x 55.88) P-1 T310-P1P-ND+ 18.83 15.06 13.18 12.50 DTR050100-P1P 
5VDC 1500 5% 4.72 x 3.07 x 2.48 (119.89 x 77.98 x 62.99) P-5@ T311-P5P-ND+ 46.78 37.42 32.75 31.06 DTR050150-P5P 
5.5VDC. 500 No 2.38 x 2.00 x 1.46 (60.45 x 50.80 x 37.08) P-1 T301-P1P-ND 5.95 4.76 4.17 3.96 DPD055050-P1P 
6VDC 200 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) P-1 T305-P1P-ND 4.23 3.38 2.96 2.81 DPD060020-P1P-SZ 
6VDC 500 No 2.32 x 1.97 x 1.63 (58.93 x 50.04 x 41.40) P-1 T307-P1P-ND 4.68 3.74 3.28 3.11 DPD060050-P1P-SZ 
9VDC 100 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) P-1 T406-P1P-ND 4.03 3.22 2.82 2.68 DPD090010-P1P-SZ 
9VDC 200 No 2.19 x 1.69 x 1.48 (55.63 x 42.93 x 37.59) P-1 T401-P1P-ND 4.18 3.34 2.93 2.78 DPD090020-P1P 
9VDC 200 No 2.19 x 1.69 x 1.48 (55.63 x 42.93 x 37.59) P-5@ T402-P5P-ND 4.18 3.34 2.93 2.78 DPD090020-P5P 
2 9VDC 300 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) P-1 T407-P1P-ND 4.30 3.44 3.01 2.86 DPD090030-P1P-SZ 
9VDC 500 No 2.38 x 2.00 x 1.46 (60.45 x 50.80 x 37.08) P-1 T403-P1P-ND 5.08 4.06 3.56 3.37 DPD090050-P1P 
9VDC 500 No 2.38 x 2.00 x 1.46 (60.45 x 50.80 x 37.08) P-5@ T405-P5P-ND 5.08 4.06 3.56 3.37 DPD090050-P5P 
9VDC 650 No 2.59 x 1.96 x 1.59 (66.00 x 50.00 x 40.50) P-5A T514-P5P-ND NEW! 6.10 4.88 4.27 4.06 DPDO090065-P5P-SZ 
9VDC 800 5% 2.38 x 2.38 x 1.91 (60.45 x 60.45 x 48.51) P-5@ T410-P5P-ND 13.08 10.46 9.16 8.69 DPRO90080-P5P 
9VDC 1000 No 2.38 x 2.38 x 1.91 (60.45 x 60.45 x 48.51) P-1 7404-P1P-ND 7.48 5.98 5.24 4.97 DPD090100-P1P 
12VDC 50 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) P-1 T508-P1P-ND 3.78 3.59 3.14 2.88 DPD120005-P1P-SZ 
12VDC 200 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) P-1 T509-P1P-ND 4.35 3.48 3.05 2.89 DPD120020-P1P-SZ 
12VDC 300 No 2.38 x 2.00 x 1.46 (60.45 x 50.80 x 37.08) P-1 T501-P1P-ND 5.08 4.06 3.56 3.37 DPD120030-P1P 
12VDC 300 No 2.38 x 2.00 x 1.46 (60.45 x 50.80 x 37.08) P-5@ T505-P5P-ND 5.08 4.06 3.56 3.25 DPD120030-P5P 


(Continued) 
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Guu iwc Wall Transformers and Power Supplies (cont) 


Ratings Dimensions Inches (mm) Cord Digi-Key Price Each CUI Inc. 
Fig. Volt. mA Reg. HxWxD Plug Part No. 1 10 50 100 Part No. 
500 No 2.38 x 2.00 x 1.46 (60.45 x 50.80 x 37.08) P-1 T502-P1P-ND 5.48 4.38 3.84 3.64 DPD120050-P1P 
42VDC 500 No 2.38 x 2.00 x 1.46 (60.45 x 50.80 x 37.08) P-5@ T506-P5P-ND 5.48 4.38 3.84 3.64 DPD120050-P5P 
800 No 2.38 x 2.38 x 1.91 (60.45 x 60.45 x 48.51) P-1 T503-P1P-ND 6.48 5.18 4.54 4.30 DPD120080-P1P 
800 No 2.38 x 2.38 x 1.91 (60.45 x 60.45 x 48.51) P-5@ T507-P5P-ND 6.48 5.18 4.54 4.30 DPD120080-P5P 
24VDC 400 No 2.38 x 2.38 x 1.91 (60.45 x 60.45 x 48.51) P-1 7521-P1P-ND 7.88 6.30 5.52 5.23 DPD240040-P1P 
400 No 2.38 x 2.38 x 1.91 (60.45 x 60.45 x 48.51) P-6 7520-P6P-ND 7.88 6.30 5.52 5.23 DPD240040-P6P 
9VAC 100 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) S/T 7701-NDt 3.98 3.18 2.79 2.64 DPA090010-S/T-SZ 
600 No 2.32 x 1.99 x 1.61 (58.93 x 50.55 x 40.89) S/T 7702-NDt 5.30 4.24 3.71 3.52 DPA090060-S/T-SZ 
300 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) S/T T601-NDt 4.13 3.30 2.89 2.74 DPA120030-S/T-SZ 
400 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) S/T T611-NDt 4.88 4.64 4.05 3.72 DPA120040-S/T-SZ 
2 500 No 2.32 x 1.99 x 1.61 (58.93 x 50.55 x 40.89) S/T T612-NDt 5.40 4.32 3.78 3.59 DPA120050-S/T-SZ 
600 No 2.38 x 2.00 x 1.46 (60.45 x 50.80 x 37.08) S/T T602-NDt 4.90 3.92 3.43 3.26 DPA120060-S/T 
1000 No 2.76 x 1.97 x 1.54 (70.10 x 50.04 x 39.12) S/T T603-NDt 5.48 4.38 3.84 3.64 DPA120100-S/T 
12VAC 1500 No 3.20 x 2.21 x 1.89 (81.28 x 56.13 x 48.01) S/T T613-NDt 13.38 10.70 9.37 8.89 DPA120150-S/T 
2000 No 3.30 x 2.48 x 2.16 (83.82 x 62.99 x 54.86) S/T T604-NDt 14.28 11.42 10.00 9.48 DPA120200-S/T 
3300 No 3.50 x 2.68 x 2.16 (88.90 x 68.07 x 54.86) S/T T605-ND§t 23.60 18.88 16.52 15.68 DPA120333C-S/T 
200 No 2.15 x 1.67 x 1.46 (54.61 x 42.42 x 37.08) P-1 T606-ND 4.05 3.24 2.84 2.69 DPA120020-P1-SZ 
600 No 2.38 x 2.00 x 1.46 (60.45 x 50.80 x 37.08) P-1 T607-P1P-ND 4.90 3.92 3.43 3.26 DPA120060-P1P 
1000 No 2.75 x 1.97 x 1.54 (69.85 x 50.04 x 39.12) P-1 T608-P1P-ND 5.48 4.38 3.84 3.64 DPA120100-P1P 
2000 No 3.30 x 2.48 x 2.16 (83.82 x 62.99 x 54.86) P-1 T609-P1P-ND 14.28 11.42 10.00 9.48 DPA120200-P1P 
24VAC 1670 No 3.50 x 2.68 x 2.16 (88.90 x 68.07 x 54.86) S/T T620-ND§t 23.60 18.88 16.52 15.68 DPA240167C-S/T 
European Transformer 220VAC/50Hz Input 
3 9VDC 500 No 2.32 x 1.99 x 1.61 (58.93 x 50.55 x 40.89) P-5@ T408-P5P-ND 6.88 5.50 4.82 4.57 DPDO90050E-P5P 
12VDC 800 No 3.19 x 2.20 x 1.89 (81.03 x 55.88 x 48.01) P-5@ 7511-P5P-ND 10.80 8.64 7.56 7.18 DPD120080E-P5P 
Switching Desk-Top Power Supply 
4 5VDC 2400 5% 1.38 x 1.97 x 3.94 (35.05 x 50.04 x 100.08) P-5@ T805-P5P-ND+ 19.30 15.45 13.52 12.87 DTS050240U/AC1-P5P. 
12VDC 1500 5% 1.38 x 1.97 x 3.94 (35.05 x 50.04 x 100.08) P-5@ T806-P5P-ND+ 19.30 15.45 13.52 12.87 DTS120150U/AC1-P5P. 
Switching Wall-Mount Power Supply 
5VDC 2400 5% 1.38 x 2.09 x 3.19 (35.05 x 53.09 x 81.03) P-5@ | 1920-P5P-ND 14.03 11.22 9.82 9.35 | DPS050240-P5P 
6VDC 2000 5% 1.38 x 2.09 x 3.19 (35.05 x 53.09 x 81.03) P-5@ | 1921-P5P-ND 14.03 11.22 9.82 9.35 | DPS060200-P5P 
9VDC 1500 5% 1.38 x 2.09 x 3.19 (35.05 x 53.09 x 81.03) P-5@ | 1922-P5P-ND 14.03 11.22 9.82 9.35 | DPS090150-P5P 
F 12VDC 1250 5% 1.38 x 2.09 x 3.19 (35.05 x 53.09 x 81.03) P-5@ | T923-P5P-ND 14.03 11.22 9.82 9.35 | DPS120125-P5P 
15VDC 1000 5% 1.38 x 2.09 x 3.19 (35.05 x 53.09 x 81.03) P-5@ | 1924-P5P-ND 14.03 11.22 9.82 9.35 | DPS150100-P5P 
5VDC 2800 5% 1.65 x 2.09 x 3.19 (41.91 x 53.09 x 81.03) P-5@ | T930-P5P-NDtt 15.30 12.24 10.71 10.20 | DPS050280U-P5P 
12VDC 1500 5% 1.65 x 2.09 x 3.19 (41.91 x 53.09 x 81.03) P-5@ | 1931-P5P-NDtt 15.30 12.24 10.71 10.20 | DPS120150U-P5P 
24VDC 750 5% 1.38 x 2.09 x 3.19 (35.05 x 53.09 x 81.03) P-5@ | 1932-P5P-NDtt 15.30 12.24 10.71 10.20 | DPS240075U-P5P 
EI-28 Core Size Adapters 
3VDC 400 No 2.2 x 1.5 x 1.33 (55.88 x 38.10 x 33.78) P=f 7201-P7P-ND 4.77 3.98 2.79 2.64 DPD030040-P7P-DK 
4.5VDC 300 No 2.2 x 1.5 x 1.33 (55.88 x 38.10 x 33.78) Poe T202-P7P-ND 4.86 4.05 2.84 2.69 DPD045030-P7P-DK 
6 6VDC 250 No 2.2 x 1.5 x 1.33 (55.88 x 38.10 x 33.78) P-7 T203-P7P-ND 5.01 4.18 2.93 2.78 DPD060025-P7P-DK 
9VDC 150 No 2.2 x 1.5 x 1.33 (55.88 x 38.10 x 33.78) P-7 T205-P7P-ND 4.86 4.05 2.84 2.69 DPD090015-P7P-DK 
12VDC 100 No 2.2 x 1.5 x 1.33 (55.88 x 38.10 x 33.78) P-7 T206-P7P-ND 4.77 3.98 2.79 2.64 DPD120010-P7P-DK 
POWER PUP 
5VDC 550 No 2.63 x 1.65 x 1.17 (66.7 x 41.8 x 29.6) P-13 T312-P13P-ND 5.95 4.76 417 3.96 DPD050055-P13P-TC 
9VDC 200 No 2.63 x 1.65 x 1.17 (66.7 x 41.8 x 29.6) P-5@ 7412-P5P-ND 4.18 3.34 2.93 2.78 DPD090020-P5P-TC 
9VDC 500 No 3.07 x 1.91 x 1.33 (78 x 48.5 x 33.9) P-5@ 7413-P5P-ND 5.08 4.06 3.56 3.37 DPDO090050-P5P-TC 
7 9VDC 1000 No 3.7 x 2.32 x 1.81 (94 x 59 x 46) P-5@ 7414-P5P-ND 7.48 5.98 5.24 4.97 DPD090100-P5P-TC 
12VDC 300 No 3.07 x 1.91 x 1.33 (78 x 48.5 x 33.9) P-13 T510-P13P-ND 5.08 4.06 3.56 3.37 DPD120030-P13P-TC 
12VDC 500 No 3.07 x 1.91 x 1.33 (78 x 48.5 x 33.9) P-5@ 7512-P5P-ND 5.48 4.38 3.84 3.64 DPD120050-P5P-TC 
12VDC 800 No 3.72 x 2.32 x 1.81 (94.5 x 59 x 46) P-5@ 7513-P5P-ND 6.48 5.18 4.54 4.30 DPD120080-P5P-TC 
12VAC 1000 No 3.72 x 2.32 x 1.81 (94.4 x 59 x 46) P-5@ 7614-P5P-ND 6.98 5.58 4.89 4.64 DPA120100-P5P-TC 
10 Watt Flip Out Series 
5VDC 2000 5% 3.35 x 2.13 x .78 (85 x 54 x 19.8) P-5& T321-P5P-ND 35.50 28.40 24.86 23.68 DPS050200U-P5P-DF 
9VDC 1100 5% 3.35 x 2.13 x .78 (85 x 54 x 19.8) P-5& T322-P5P-ND 35.50 28.40 24.86 23.68 DPS090110U-P5P-DF 
8 12VDC 830 5% 3.35 x 2.13 x .78 (85 x 54 x 19.8) P-5& T323-P5P-ND 35.50 28.40 24.86 23.68 DPS120083U-P5P-DF 
15VDC 670 5% 3.35 x 2.13 x .78 (85 x 54 x 19.8) P-5& T324-P5P-ND 35.50 28.40 24.86 23.68 DPS150067U-P5P-DF 
24VDC 420 5% 3.35 x 2.13 x .78 (85 x 54 x 19.8) P-5& T325-P5P-ND 35.50 28.40 24.86 23.68 DPS240042U-P5P-DF 
10 Watt Power Strip Type 
5VDC 2000 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) P-5& T450-P5P-ND 15.88 12.70 11.12 10.59 DPS050200UPS-P5P 
6VDC 2000 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) P-5& 7451-P5P-ND 15.88 12.70 11.12 10.59 DPS060200UPS-P5P 
9 9VDC 1100 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) P-5& T452-P5P-ND 15.88 12.70 11.12 10.59 DPS090110UPS-P5P 
12VDC 850 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) P-5& T453-P5P-ND 15.88 12.70 11.12 10.59 DPS120085UPS-P5P 
18VDC 550 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) P-5& T454-P5P-ND 15.88 12.70 11.12 10.59 DPS180055UPS-P5P 
24VDC 500 5% 2.36 x 1.73 x .98 (60 x 44 x 25) P-5& T455-P5P-ND 15.88 12.70 11.12 10.59 DPS240050UPS-P5P 
12 Watt Small Desk-Top 
5VDC 2500 5% 2.91 x 1.81 x .98 (74 x 46 x 25) P-5& | 1850-P5P-ND+ 18.58 14.86 13.01 12.39 | DTS050250SUDC-P5P 
6VDC 2000 5% 2.91 x 1.81 x .98 (74 x 46 x 25) P-5& | T851-P5P-ND+ 18.58 14.86 13.01 12.39 | DTS060200SUDC-P5P 
‘6 9VDC 1330 5% 2.91 x 1.81 x .98 (74 x 46 x 25) P-5& | T852-P5P-ND+ 18.58 14.86 13.01 12.39 | DTS090133SUDC-P5P 
12VDC 1000 5% 2.91 x 1.81 x .98 (74 x 46 x 25) P-5& | T853-P5P-ND+ 18.58 14.86 13.01 12.39 | DTS120100SUDC-P5P 
18VDC 670 5% 2.91 x 1.81 x .98 (74 x 46 x 25) P-5& | T854-P5P-ND+ 18.58 14.86 13.01 12.39 | DTS180067SUDC-P5P 
24VDC 500 5% 2.91 x 1.81 x .98 (74 x 46 x 25) P-5& | T855-P5P-ND+ 18.58 14.86 13.01 12.39 | DTS240050SUDC-P5P 
15 Watt Two-Prong Inlet Type 
5VDC 3000 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-5& T550-P5P-ND+ 21.45 17.16 15.02 14.31 DTS050300UDC-P5P 
6VDC 2500 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-5& 7551-P5P-ND+ 21.45 17.16 15.02 14.31 DTS060250UDC-P5P. 
10 9VDC 1660 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-5& T552-P5P-ND+ 21.45 17.16 15.02 14.31 DTS090166UDC-P5P 
12VDC 1250 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-5& T553-P5P-ND+ 21.45 17.16 15.02 14.31 DTS120125UDC-P5P. 
24VDC 620 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-5& 7T554-P5P-ND+ 21.45 17.16 15.02 14.31 DTS240062UDC-P5P 
20 Watt Two-Prong Inlet Type 
5VDC 4000 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P54 | T560-P5P-ND+ 24.38 19.50 17.07 16.26 | DTS050400UDC-P5P 
6VDC 3300 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-5& | T561-P5P-ND¢ 24.38 19.50 17.07 16.26 | DTS060330UDC-P5P 
10 9VDC 2200 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-5& | T562-P5P-ND¢ 24.38 19.50 17.07 16.26 | DTS090220UDC-P5P 
12VDC 1660 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-5& | T563-P5P-ND¢ 24.38 19.50 17.07 16.26 | DTS120166UDC-P5P 
15VDC 1330 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-5& | T564-P5P-ND+ 24.38 19.50 17.07 16.26 | DTS150133UDC-P5P 
24VDC 830 5% 3.54 x 2.28 x 1.10 (90 x 58 x 28) P-5& | T565-P5P-ND+ 24.38 19.50 17.07 16.26 | DTS240083UDC-P5P 
30 Watt Low Cost / Desk-Top Series 
5VDC 4000 5% 4.33 x 2.36 x 1.34 (110 x 60 x 34) P-5& T807-P5P-ND+ 59.63 47.70 41.76 29.82 DTS050400U2/AC1-P5P. 
9VDC 2200 5% 4.33 x 2.36 x 1.34 (110 x 60 x 34) P-5& T808-P5P-ND+ 59.63 47.70 41.76 29.82 DTS090220U2/AC1-P5P. 
4 12VDC 2500 5% 4.33 x 2.36 x 1.34 (110 x 60 x 34) P-5& T809-P5P-ND+ 59.63 47.70 41.76 29.82 DTS120250U2/AC1-P5P. 
48VDC 625 5% 4.33 x 2.36 x 1.34 (110 x 60 x 34) P-5& T813-P5P-ND+ 59.63 47.70 41.76 39.76 DTS480063U2/AC1-P5P. 
60 Watt Desk-Top Series 
10 19VDC 3160 4% 4.02 x 2.5 x 1.26 (102 x 63.5 x 32) P-5& T822-P5P-ND+ 67.88 54.30 47.53 45.26 DTS190316UD/AC5-P5P 
12VDC 5.0A 5% 4.76 x 2.36 x 1.36 (121 x 60 x 34.5) P-5& T824-P5P-ND NEW! 37.95 34.50 30.19 28.75 DTS120500UC-P5-ET 
1 15VDC 4.0A 5% 4.76 x 2.36 x 1.36 (121 x 60 x 34.5) P-5& T825-P5P-ND NEW! 37.95 34.50 30.19 28.75 DTS150400UC-P5-ET 
18VDC 3.3A 5% 4.76 x 2.36 x 1.36 (121 x 60 x 34.5) P-5& T826-P5P-ND NEW! = 37.95 34.50 30.19 28.75 DTS180330UC-P5-ET 
24VDC 2.5A 5% 4.76 x 2.36 x 1.36 (121 x 60 x 34.5) P-5& T827-P5P-ND NEW! 37.95 34.50 30.19 28.75 DTS240250UC-P5-ET 


+ Table Top Style. t “S/T’=Stripped/Tinned. + AC Cord Included. § Center Tapped. tt AC Input Voltage Range: 90VAC to 265VAC Universal. & 9.5mm Long Plugs. @ 12mm Long Plugs. 
* For additional plug options available, please call 1-800-344-4539 and request technical assistance to build your part number. A minimum order and lead time will apply. 
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Nl eC Optoelectronic Products photo Transistor Output Optoisolators Fig. 1 Fig. 2 


Current Typ. Length | Width] Pitch Photo Dual Photo | 
Isolation] Transfer | VCEO | ton’tott L w P Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Transistor W Transistor W 
Fig.| Voltage | Ratio - Typ. | (Max.) | (usec.) | (mm) | (mm) | (mm) | Pkg. | Part No. 1 10 100 | PartNo. Size Pricing Output Qutput 
1 5000 80-600% 80 3/5 5.1 6.5 | 2.54 | Dip | PS2501-1-ND 42 35 30 = = = Dip or SMT 
2 5000 80-600% 80 3/5 10.2 65 | 2.54 | Dip | PS2501-2-ND 87 73 «62 — _ — 
3 | 5000 80-600% 80 3/5 20.3 6.5 | 2.54 | Dip | PS2501-4-ND 1.47 1.23 1.04 = = = 
1 5000 80-600% 80 3/5 5.1 6.5 | 2.54 | SMT | PS2501L-1-ND 51 43 36 = _ _ 
2 5000 80-600% 80 3/5 10.2 6.5 | 2.54 | SMT | PS2501L-2-ND 102 85 72 = = _ ig. Fig. 4 
3 | 5000 80-600% 80 35 20.3 6.5 | 2.54 | SMT | PS2501L-4-ND 1.92 1.60 1.36 = = — 
4} 5000 | 200-2000+%| 40 | 100/100) 5.1 6.5 | 2.54 | Dip | PS2502-1-ND 60 50 43 = = = w Photo 
5 | 5000 | 200-2000+%| 40 | 100/100) 10.2 65 | 2.54 | Dip | PS2502-2-ND 1.44 1.20 1.02 = = = Ma > Darlington 
6 | 5000 | 200-2000+%| 40 | 100/100 | 203 6.5 | 2.54 | Dip | PS2502-4-ND 2.15 1.94 1.65 = = _ Output 
7 | 5000 80-600% 80 3/5 5.1 6.5 | 2.54 | Dip | PS2505-1-ND 51 43 36 = — = — 
8} 5000 | 980-600% | 80 35 | 102 | 65 | 254 | Dip | PS2505-2-ND 117 98 83 - - - Quad Photo Transistor Output 
9} 5000 80-600% 80 3/5 20.3 65 | 2.54 | Dip | PS2505-4-ND 2.37 1.98 1.67 = aa = Dip or SMT 
7 | 5000 80-600% 80 3/5 5.1 6.5 | 2.54 | SMT | PS2505L-1-ND 60 50 43 = = = 
8 | 5000 80-600% 80 3/5 10.2 6.5 | 2.54 | SMT | PS2505L-2-ND 1.23 1.03 .87 = _ = 
9 | 5000 80-600% 80 35 20.3 6.5 | 2.54 | SMT | PS2505L-4-ND 2.13 1.92 1.63 = = _ 
10} 5000 | 200-2000+%] 40 | 100/100} 5.1 6.5 | 2.54 | Dip | PS2506-1-ND 78 65 55 = = = 
11} 5000 | 200-2000+%} 40 | 100/100 | 10.2 6.5 | 2.54 | Dip | PS2506-2-ND 1.56 1.30 1.10 = =< = 
12| 5000 | 200-2000+%| 40 | 100/100 | 20.3 6.5 | 2.54 | Dip | PS2506-4-ND 260 234 2.00 = = = 
13} 5000 | 1500-6500%] 300 | 100/100} 5.1 6.5 | 2.54 | Dip | PS2532-1-ND 84 70 60 = — = 
14} 5000 | 1500-6500%} 300 | 100/100 | 10.2 6.5 | 2.54 | Dip | PS2532-2-ND 1.77 148 1.25 = = = 
15} 5000 | 1500-6500%} 300 | 100/100 | 20.3 6.5 | 2.54 | Dip | PS2532-4-ND 2.75 248 2.11 = — _ 
13} 5000 | 1500-6500%] 300 | 100/100} 5.1 6.5 | 2.54 | SMT | PS2532L-1-ND 98 78 66 = = = 
14} 5000 | 1500-6500%} 300 | 100/100 | 10.2 65 | 2.54 | SMT | PS2532L-2-ND 2.10 1.75 1.48 = = = 
15} 5000 | 1500-6500%| 300 | 100/100 | 20.3 6.5 | 2.54 | SMT | PS2532L-4-ND 3.55 3.20 2.73 = = = 
13} 5000 | 1500-6500%] 350 | 100/100} 5.1 6.5 | 2.54 | Dip | PS2533-1-ND 1.50 1.25 1.06 = — _— 
14} 5000 | 1500-6500% | 350 | 100/100 | 10.2 6.5 | 2.54 | Dip | PS2533-2-ND 2.98 268 2.29 = = = 
1 5000 80-400% 80 3/5 5.1 6.5 | 2.54 | Dip | PS2561-1-V-NDt 57) 48 (AN = = = 
2 5000 80-400% 80 3/5 10.2 65 | 2.54 | Dip | PS2561-2-V-NDt 114 95 81 = = = 
3 | 5000 80-400% 80 3/5 20.3 6.5 | 2.54 | Dip | PS2561-4-V-NDt 265 239 2.04 = _ — 
1 5000 80-400% 80 3/5 5.1 6.5 | 2.54 | SMT | PS2561L-1-V-NDt 63 53 45 = = _ ‘ 
2} 5000 | 80-40% | so | 35 | 102 | 65 | 254 | swt | Pso5e1L-2-V-NDE 123 1.03 87 = = = Duane ren Output 
1 5000 80-400% 80 3/5 5.1 6.5 | 2.54 | Dip | PS2561L1-1-V-ND* + 63 53 45 = _ = Pp 
1 5000 80-400% 80 a5 5.1 6.5 | 2.54 | SMT | PS2561L2-1-V-ND* + 63.53.45 = _ _ " oP 
7} 5000 | 80-400% | 80 | 35 | 51 | 65 | 254 | Dip | PS2565-1-V-NDt 69 5849 = = = : Fig.10 Pr 
8 | 5000 80-400% 80 3/5 10.2 6.5 | 2.54 | Dip | PS2565-2-V-NDt 1.41 1.18 1.00 = = = ql | Oe 
7 | 5000 80-400% 80 3/5 5.1 6.5 | 2.54 | SMT | PS2565L-1-V-ND+ 72 60 51 = — = 7A 7 4 Th WwW 
8 | 5000 80-400% 80 35 10.2 6.5 | 2.54 | SMT | PS2565L-2-V-NDt 1.44 1.20 1.02 = = = | 
1 3750 50-300% 40 3/5 45 4.4 | 2.54 | SMT | PS2701-1-ND 60 50.43 | PS2701-1TR-ND 3,500 | 333.00/M | | 
2 | 3750 50-300% 40 a5 9.3 44 | 2.54 | SMT | PS2701-2-ND 1.44 1.20 1.02 = = = Ta oi me 
4 | 3750 | 200-2000+%| 40 | 200/200] 45 | 44 | 2.54 | SMT | PS2702-1-ND 90.75 64 | PS2702-1TR-ND 900 450.00 Quad Photo Transistor Output Photo Darlington 
5 | 3750 | 200-2000+%| 40 | 200/200) 93 4.4 | 2.54 | SMT | PS2702-2-ND 1.53 1.28 1.08 = = = Dip or SMT 
6 | 3750 | 200-2000+%| 40 | 200/200 | 19.5 44 | 2.54 | SMT | PS2702-4-ND 2.55 2.30 1.96 = = — 
1 3750 50-400% 120 10/10 45 4.4 | 2.54 | SMT | PS2703-1-ND 66 55  .47 | PS2703-1TR-ND 3,500 | 367.00/M 
2 3750 50-400% 120 10/10 9.3 44 | 2.54 | SMT | PS2703-2-ND 1.44 1.20 1.02 = _ = 
3 | 3750 50-400% 120 10/10 | 19.5 44 | 2.54 | SMT | PS2703-4-ND 243 2.19 1.86 = = = 
7 | 3750 50-300% 40 3/5 45 4.4 | 2.54 | SMT | PS2705-1-ND 69 58 .49 | PS2705-1TR-ND 3,500 | 383.00/M 
8 | 3750 50-300% 40 3/5 9.3 4.4 | 2.54 | SMT | PS2705-2-ND 1.53 1.28 1.08 = = = 
9 | 3750 50-300% 40 35 19.5 44 | 2.54 | SMT | PS2705-4-ND 2.55 2.30 1.96 = = _ 
1 3750 50-400+% 40 4/5 40 4.4 | 2.54 | SMT | PS2761-1-ND NEW! 60 50 .43 | PS2761-1TR-ND NEW! | 3,500 | 367.50/M Quad Photo Darlington 
7 | 3750 50-400+% 40 4/5 40 44 | 2.54 | SMT | PS2765-1-ND NEW! 72 60 51 PS2765-1TR-ND NEW! | 3,500 | 345.00/M Output Dip 
1 2500 80-600% 80 3/5 27 4.4 | 1.27 | SMT | PS2801-1CT-NDt 75 63 53 | PS2801-1TR-ND 3,500 | 417.00/M 
3 | 2500 80-600% 80 35 10.3 44 | 1.27 | SMT | PS2801-4-ND 288 259 2.21 PS2801-4TR-ND 2,500 | 1773.00/M 
4 2500 | 200-2000+%| 40 | 200/200) 27 4.4 | 1.27 | SMT | PS2802-1CT-NDt NEW! 1.65 1.38 1.17 | PS2802-1TR-ND NEW! | 3,500 | 825.00/M 
6 | 2500 | 200-2000+%| 40 | 200/200 | 103 44 | 1.27 | SMT | PS2802-4-ND NEW! 275 248 2.11 PS2802-4TR-ND NEW! | 2,500 | 1443.00/M 
7 | 2500 80-600% 80 3/5 27 4.4 | 1.27 | SMT | PS2805-1CT-NDt 93 78 .66 | PS2805-1TR-ND 3,500 | 517.00/M 
9 | 2500 80-600% 80 35 10.3 44 | 1.27 | SMT | PS2805-4-ND 3.50 3.15 2.69 = = = Photo 
10} 2500 | 200-2000+%] 40 | 200/200) 27 4.4 | 1.27 | SMT | PS2806-1CT-NDt NEW! 1.50 1.25 1.06 | PS2806-1TR-ND NEW! | 3,500 | 750.00/M Darlington 
12| 2500 | 200-2000+%| 40 | 200/200 | 10.3 44 | 1.27 | SMT | PS2806-4-ND NEW! 450 4.05 3.45 | PS2806-4TR-ND NEW! | 2,500 | 2353.00/M Output 
1 2500 | 100-400+% 40 4/5 27 44 | 1.27 | SMT | PS2811-1CT-ND} NEW! §=.75) =.63 =-.53_—s| PS2811-1TR-ND NEW! | 3,500 | 975.00/M Dip or SMT 
3 | 2500 | 100-400+% | 40 45 10.3 44 | 1.27 | SMT | PS2811-4-ND NEW! 275 248 2.11 PS2811-4TR-ND NEW! | 2,500 | 1443.00/M 
7 | 2500 | 100-400+% 40 4/5 27 44 | 1.27 | SMT | PS2815-1CT-NDt NEW! $1.32 1.10 .93 | PS2815-1TR-ND NEW! | 3,500 | 660.00/M 
9 | 2500 | 100-400+% | 40 4/5 10.3 44 | 1.27 | SMT | PS2815-4-ND NEW! 275 248 2.11 PS2815-4TR-ND NEW! | 2,500 | 1443.00/M 
13} 2500 | 400-2000+%] 300 | 100/100} 27 4.4 | 1.27 | SMT | PS2832-1CT-NDt NEW! 1.47 1.23 1.04 | PS2832-1TR-ND NEW! | 3,500 | 735.00/M 
15} 3750 | 400-2000+%]} 300 | 100/100 | 10.3 44 | 1.27 | SMT | PS2832-4-ND NEW! 493 4.44 3.78 | PS2832-4TR-ND NEW! | 2,500 | 2587.00/M 
13} 2500 | 400-2000+%] 350 | 100/100) 27 44 | 1.27 | SMT | PS2833-1CT-NDt NEW! 2.10 1.75 1.48 | PS2833-1TR-ND NEW! | 3,500 | 1050.00/M 
1 2500 50-400+% 40 4/5 27 44 | 1.27 | SMT | PS2861-1CT-NDt} NEW! 96 80 .68 | PS2861-1TR-ND NEW! | 3,500 | 480.00/M 
7 | 2500 50-400+% 40 4/5 20 44 | 1.27 | SMT | PS2865-1CT-NDt NEW! 1.02 85 .72 | PS2865-1TR-ND NEW! | 3,500 | 510.00/M ie 
1] 2500 | 100-4004% | 40 45 | 25 | 45 | 1.27 | SMT |PS2Q11-1CT-ND} NEW! 96 .80 .68 | PS2Q11-1TR-ND NEW! | 3,500 | 480.00/M Quad Photo Darlington Output 
7 | 2500 | 100-400+% | 40 4/5 25 4.5 | 1.27 | SMT | PS2915-1CT-NDt NEW! $1.35 1.13 .95 | PS2915-1TR-ND NEW! | 3,500 | 675.00/M Dip or SMT 
13} 2500 | 400-4500+%| 300 20/5 25 45 | 1.27 | SMT | PS2932-1CT-NDt NEW! 1.95 1.63 1.38 | PS2932-1TR-ND NEW! | 3,500 | 975.00/M 
Qut Tape pricing * 10.16mm (0.4”) wide row spacing; standard spacing is 7.62mm (0.3”) + VDE Approved 
High Speed Analog Output Optoisolators 
Isolation Vec Typ. Prop Length Width Pitch Digi-Key Price Each 
Fig. Voltage CTRR (Max.) Delay (sec. ) L(mm) | W(mm) | P(mm) Pkg. Part No. 1 10 100 
16 5000 >15% 35 0.3/0.5 10.16 6.5 2.54 Dip PS8601-ND 1.98 1.65 1.40 
16 5000 >15% 35 0.3/0.5 10.16 65 2.54 SMT PS8601L-ND 2.07 1.73 1.46 
17 5000 >15% 35 0.3/0.5 10.16 6.5 2.54 Dip PS8602-ND 1.95 1.63 1.38 
17 5000 >15% 35 0.3/0.5 10.16 6.5 2.54 SMT PS8602L-ND 2.10 1.75 1.48 
18 2500 15%-35% 35 0.5/0.6 45 44 1.27 SMT PS8701-ND 2.25 2.03 1.73 
High Speed Digital 
Length | Width | Pitch 
Output |Isolation Prop Delay [t Ww P Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Type | Voltage | tPHL tPLH | (mm) | (mm) | (mm) | Pkg. | Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
19 | 5000 | 50ns  50ns | 10.16 | 6.5 | 2.54 Dip | PS9601-ND 231 1.93 1.63 = = = 
19 | © 5000 | 50ns 50ns | 10.16 | 6.5 | 2.54 | SMT | PS9601L-ND 2.34 1.95 1.65 = _ = 
20 | TP 3750 | 50ns 50ns | 10.16 | 65 | 2.54 Dip | PS9611-ND 2.22 1.85 1.57 = — = 
20} CO 5000 |250ns 520ns | 10.16 | 6.5 | 1.27 Dip | PS9613-ND NEW! 235 212 1.81 = _ a. Fig. 22 
20} OC | 5000 |250ns 520ns | 10.16 | 65 | 1.27 | SMT |PSO6I3LNDNEW! 2.38 214 1.83 - - - 9 5 sracscino asi 
21 oc 2500 | 50ns 50ns 45 44 | 1.27 | SMT | PS9701-ND 231 1.93 1.63 = _ = 
21 TP 2500 | 35ns 40ns 45 44 | 1.27 | SMT | PS9711-ND 238 2.14 1.83 = — = 
21 lee) 2500 |250ns 520ns | 4.5 44 | 1.27 | SMT |PS9713CT-ND§ NEW! 2.53 2.28 1.94 | PS9713TR-ND NEW!| 3,500 | 1313.00/M 
21 TP 2500 | 35ns__40ns 45 4.4 | 1.27 | SMT |PSQ9715CT-ND§ NEW! 2.65 239 2.04 | PS9715TRND NEW! 3,500 | 1378.00/M | aq 
§ Out Tape pricing 
. ——— 
Coupler For IGBT Driver DIP and Lead-Bent 
Isolation Prop Length Width Pitch Digi-Key Price Each 
Fig. Voltage Delay L(mm) W (mm) P(mm) Pkg. Part No. 1 10 100 Pp 
22 5000 3us 10.2 65 2.54 Dip PS9634-ND 7.86 1.55 1.31 See 
22 5000 3us 10.2 65 2.54 SMT PS9634L-ND 1.86 1.55 1.31 Lee lkilee | 
a . . . ‘ Lep2— PD1 
High Linearity Diode Output Optoisolator (Surface Mount) 
Isolation Transfer Gain | Transfer Gain Linearity A (K2/K1) Length Width Pitch Digi-Key Price Each 
Fig. Voltage (K2/K1) L(mm) | W(mm) | P(mm) | Part No. 1 10 100 
23 1500 -733-1.072 10.3 44 1.27 PS8741-ND 4.25 3.83 3.26 


More Product Available Online: www.digikey.com 
960 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


TOSHIBA Transistor Output Optoisolators 


Current Transfer Ratio Collector |Isolation Fig. 2 
Min. | Max. | @IF | VCE |Breakdown| Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 

Fig.| Pkg. | (%) | (%) | (ma) (Vv) V(BR) | (Vrms) Part No. i 10 100 Part No. Size Pricing 1d 
Dip | 100 | 1200 1 0.5 55 5000 | TLP331-ND 1.08 90 72 = = _ 
Dip 50 600 5 5 55 5000 | TLP631-ND 25. 63 50 = = it 2q 
Dip | 100 | 600 5 5 55 5000 | TLP631GB-ND 75 63 50 = _ = 3d 
Dip 50 600 5 5 80 4000 TLP731D4-GR-ND* 86 72 57 = _ = 
Dip | 20 | — | 10 | 10 30 2500_|_4N25ASHORT-ND 60 45 34 = = = No Base Connection 

1 Dip 20 = 10 10 30 2500 AN25SHORT-ND 48 36 27 = = = 
Dip 20 100 10 10 30 2500 AN26SHORT-ND 60 45 34 = = — 
Dip | 100 = 10 10 30 2500 ANS35SHORT-ND 48 -36 27 = = _ 
Dip | 100 = 10 10 30 2500 ANS6SHORT-ND 60 45 34 = =< — 
Dip 20 100 10 10 30 2500 4N37SHORT-ND 64 49 37 = = = 
Dip 10 — 10 10 80 2500 AN38SHORT-ND 64 49 37 = = = 
Dip | 100 | 1200 1 0.5 55 5000 | TLP332-ND 1.08 -90 72 = = = 

2 | Dip 50 600 5 5 55 5000 TLP632-ND 1.07 89 71 = = _— 

Dip(.4)| 50 600 5 5 80 4000 TLP732D4-GR-LF2-ND 1.14 95 76 — = _ 

3 Dip | 100 | 600 5 0.5 55 5000 TLP630GB-TAIE-ND 75 63 50 = = = 
Dip 50 600 Exe) 5 55 5000 | TLP630TAIE-ND 1.20 1.01 81 = = a 
SMD | 100 | 1200 1 0.5 80 3750 TLP124-ND 88 66 50 TLP124TR-ND 3,000 | 286.00/M 
SMD | 200 | 1200 1 0.5 80 3750 TLP124BV-ND 92 69 52 TLP124BVTR-ND 3,000 | 299.00/M 
SMD | 200 | 600 5 5 80 3750 TLP181BLCT-NDt 48 36 27 TLP181BLTR-ND 3,000 | 156.00/M 
SMD | 50 600 5 5 80 3750 TLP181CT-NDt 48 36 27 TLP181TR-ND 3,000 | 156.00/M 

4 | SMD| 50 600 5 5 80 3750 TLP181-ND 48 -36 27 = — _ 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 TLP181GB-ND 48 36 .27 = = = 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 TLP181GBCT-NDt 48 -36 27 TLP181GBTR-ND 3,000 | 156.00/M 
SMD | 100 | 300 5 5 80 3750 TLP181GRCT-NDf 48 36 27 TLP181GRTR-ND 3,000 | 156.00/M 
SMD |_50 150 5 5 80 3750 TLP181YCT-NDf 52 39 30 TLP181YTR-ND 3,000 | 169.00/M 
SMD | 50 600 5 5 80 3750 TLP131-ND 90 75 60 = = — 

5 SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 TLP131GB-ND 90 75 60 = — — 
SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 TLP131GBCT-NDt 90 1 60 TLP131GBTR-ND 3,000 | 390.00/M 
SMD | 100 | 1200 1 0.5 80 3750 | TLP137-ND 84 -70 56 = = = 
Dip 50 600 5 _ 55 5000 | TLP621-ND 69 52 39 = = =S 
Dip | 200 | 600 5 — 55 5000 | TLP621BLT-ND 56 42 32 = _ = 
SMD | 50 600 5 5 55 5000 TLP621D4-TP1CT-ND* ¢ 75 63 50 = _ = 
Dip 50 150 5 5 55 5000 TLP621D4-Y-ND* 80 60 45 = = = 

Dip(.4)| 50 150 5 5 55 5000 TLP621D4-Y-LF2-ND* 60 AS 34 = = = 
Dip(.4)} 50 150 5 5 55 5000 TLP621D4-Y-LF2T-ND* 56 42 32 = = _— 
Dip | 100 | 600 5 = 55 5000 | TLP621GBT-ND 52 39 30 = _ _ 
Dip | 100 | 300 5 = 55 5000 | TLP621GRT-ND 52 39 30 = == _ 
Dip 50 600 5 = 55 5000 TLP621-2-ND 1.38 1.16 93 = = _ 

6 Dip | 100 | 600 5 a 55 5000 _| TLP621-2GB-ND 1.38 1.16 93 = = — 
Dip | 100 | 300 5 5 55 5000 TLP621-2GRT-ND 1.05 88 70 = _ _ 
SMD | 50 600 5 0.5 55 5000 TLP621LF1T-ND 92 69 52 = — _— 
Dip 50 600 5 = 55 5000 | TLP621-4-ND 2.13 1.70 1.28 — — = 
Dip | 100 | 600 5 = 55 5000 | TLP621-4GB-ND 2.13 1.70 1.28 = = = 
SMD | 100 | 1200 1 0.5 55 5000 TLP624LF1-ND 75 63 -50 = = a 
Dip | 100 | 1200 1 _ 55 5000 | TLP624-ND 96 72 54 = _ _ 
Dip | 100 | 1200 1 = 55 5000 | TLP624-2-ND 1.25 1.00 75 — = = 
Dip | 100 | 1200 1 = 55 5000 | TLP624-4-ND 2.25 1.80 1.40 = = = 
Dip | 100 | 1200 4H _ 55 5000 | TLP626-ND 1.16 97 78 = = _— 
Dip | 200 | 1200 1 0.5 55 5000 | TLP626BV-ND 1.40 1.12 -84 = = — 
Dip 50 600 $5 _ 55 5000 | TLP620-ND 72 54 A = _ _— 
Dip | 100 | 600 +5 = 55 5000 | TLP620GB-ND 84 63 48 = = = 
Dip | 100 | 300 +5 = 55 5000 | TLP620GR-ND 1.04 78 59 = = = 
Dip 50 600 Ero} _— 55 5000 | TLP620-2-ND 1.26 1.05 84 = = _— 

7 |_Dip | 100 | 600 15 _ 55 5000_| TLP620-2GB-ND 1.46 1.22 -98 = ae = 
Dip 50 600 +5 = 55 5000 | TLP620-4-ND 2.32 1.86 1.39 = = = 
Dip | 100 | 600 +5 = 55 5000 | TLP620-4GB-ND 1.63 1.30 98 = = = 
Dip | 100 | 1200 | = 55 5000 | TLP626-2-ND 2.55 2.04 1.53 = = = 
Dip | 100 | 1200 eal pee 55 5000 | TLP626-4-ND 3.87 3.10 241 = _ — 

8 | swD{ 100 [600 | 5 5 80 2500 | TLP280-4GB-ND 2.13 1.70 1.28 | TLP280-4GBTR-ND | 2,500 |1100.80/M 

9 | SMD | 100 | 600 5 5 80 2500 TLP280GB-ND 88 66 -50 TLP280GBTR-ND 2,500 | 286.00/M 

10 | SMD | 100 | 600 5 5 80 2500 TLP281-4GB-ND_ 1.75 1.40 1.05 TLP281-4GBTR-ND 2,500 | 896.00/M 
SMD | 100 | 600 5 5 80 2500 TLP281GB-ND 72 54 A TLP281GBTR-ND 2,500 | 234.00/M 

"1 SMD | 50 600 5 5 80 2500 TLP281GR-ND 72 54 A = — _— 
Dip | 100 | 300 5 5 55 4000 TLP721D4-GRLT-ND* 64 48 -36 = = _ 
Dip | 100 | 300 5 5 80 5000 | TLP421GR-ND 50 40 -30 = = = 

12 Dip 50 600 5 5 55 2500 | TLPS04A-ND 1.26 1.05 84 = 
Dip 50 600 5 5 55 2500 TLP504AGB-ND 1.26 1.05 -84 = 

13 Dip 50 600 5 5 55 2500 TLP504A-2-ND 2.10 1.68 1.26 = 
Dip | 100 | 600 5 5 55 2500 | TLP504A-2GB-ND 2.10 1.68 1.26 — 

SMD | 50 600 5 5 80 3750 TLP180CT-NDt 80 60 A5 TLP180TR-ND 

14 | SMD | 100 | 600 5 5 80 3750 TLP180GB-ND 80 60 A5 = 
SMD | 100 | 1200 H 0.5 80 3750 | TLP126-ND 90 Af. 60 = 

15 | SMD |} 100 | 600 +5 5 80 3750 | TLP130GB-ND 1.13 94 13; = 


* VDEApproved = t Cut Tape Pricing 


Darlington Transistor Output 


Current Collector 
Transfer Ratio _|Saturation Voltage | Break- | Iso- 

Min. | @IF | VCE] Max. |@IC | @IF | down |lation) Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Pkg. | (%) |(ma) | (V) | (V) |(ma))(ma)) V(BR) | Volt. Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 

Dip | 100 | 10 | 10 1 2 8 30 2500 AN29ASHORT-ND 72 54 A = = _ 

Dip | 100 | 10 | 10 1 2 8 30 2500 AN29SHORT-ND 64 48 36 = = = 

1 Dip | 500 | 10 | 10 il 2 8 30 2500 ANS32SHORT-ND 72 54 A = = _ 

Dip | 500 | 10 | 10 1 2 8 30 2500 ANS3SHORT-ND 72 54 A = = = 

7 Dip | 1000] 1 1 1.2 | 100 | 10 300 | 5000 TLP371-ND 81 68 54 = = = 
Fig. 3 2 | SMD] 1000} 1 1 1.2 | 100 | 10 300 | 5000 TLP371TP1CT-NDt 87 73 58 TLP371TP1TR-ND 1,500 | 385.70/M 

3 | Dip | 1000} 1 1 1.2 | 100 | 10 300 | 5000 TLP372-ND 90 .75 .60 = = = 

{dq Dip | 1000] 1 1 1.2 | 100 | 10 300 | 5000 TLP627-ND 84 70 56 => = _ 

2 EN Dip | 1000] 1 1 1.2 | 100} 10 300 | 5000 TLP627-2-ND 1.30 1.04 .78 = = = 
ao ‘al 4 | Dip | 1000] 1 1 1.2 | 100 | 10 300 | 5000 TLP627-4-ND 2.25 1.80 1.35 = = = 
3q SMD} 1000] 1 1 1.2 | 100} 10 300 | 5000 TLP627TP1CT-NDt 87 73 58 TLP627TP1TR-ND 1,500 | 385.70/M 

SMD} 1000] 1 1 1.2 | 100 | 10 300 | 5000 TLP627TP1TCT-NDt 84.6348 TLP627TPITTR-ND | 1,000 279.30 
5 SMD] 1000] 1 1 1.2 | 100 | 10 300 | 2500 TLP127-ND 84 70 56 = = = 
No Base Connection smD| 1000] 1 | 1 | 1.2100] 10} 300 | 2500] TLP127CT-NDt 84 70 56 | TLP127TR-ND 3,000 | 364.00/M 
tT Qut Tape Pricing 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 961 


TOSHIBA Thyristor Output Optoisolators 


LED Trigger) dv/dt 
Current Typical | Blocking Isolation Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig.| Pkg. | Max. (ma) | (V/uS) Voltage Voltage Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
Dip 10 10 400 4000 TLP741GTAIE-ND$ 1.03 86 69 = _— _ 
Dip 10 10 600 4000 TLP741JTAIE-ND§ 1.13 95 76 = = = 
1 Dip 10 10 400 4000 TLP741GD4-TAIE-ND* $ 1.13 95 76 = = a 
Dip 10 10 400 4000 TLP741GN-ND 1.50 1.20 .90 = = =. 
Dip 10 10 400 4000 TLP741GTAIENND 1.03 86 69 — = = { 
SMD 10 500 400 2500 TLP160G-ND 1.02 85 68 = — _— q 
SMD 10 500 600 2500 TLP160J-ND 1.05 88 .70 = _ = VIVA 
Dip 10 500 400 5000 TLP3022S-ND 78 65 52 = = a 2 * 
Dip 5 500 400 5000 TLP3023S-ND 81 68 54 = = = Pra 
Dip 10 = 600 5000 TLP3052-ND 6 80 64 = a = Pin 3 for TL 
2 | SMD 10 500 400 2500 TLP160GCT-NDt 1.02 85 68 TLP160GTR-ND 3,000 442.00/M 
Dip 10 500 400 5000 TLP3022-ND 97 81 65 = = _ 
Dip 5 500 400 5000 TLP3023-ND 1.07 90 72 = = = 
Dip 10 500 600 5000 TLP3052D4N-ND* 1.05 88 70 = _— a 
Dip 10 500 600 4000 TLP762JFD4-ND* 99 83 66 = = = 
Dip 10 500 600 4000 TLP762JD4-ND* 96 80 64 = = = 
SMD 10 500 400 2500 TLP161G-ND 90 75 .60 = = = 
SMD 10 500 600 2500 TLP161J-ND -90 75 60 TLP161JTR-ND 3,000 390.00/M 
Dip 10 500 400 5000 TLP3042S-ND# 78 65 52 = = = 
Dip 5 500 400 5000 TLP3043S-ND# 78 65 52 = = = 
Dip 10 500 600 5000 TLP3062S-ND# 84 70 56 = est a 
Dip 5 500 600 5000 TLP3063S-ND# 84 70 56 = = — 
SMD 3 500 600 2500 TLP168JCT-NDft 1.29 1.08 86 TLP168JTR-ND 3,000 559.00/M 
Dip 10 500 400 5000 TLP3042-ND 7 81 65 = = = 
Dip 5 500 400 5000 TLP3043-ND 1.03 86 69 = = a 
3 | Dip 5 500 600 5000 TLP3063-ND 96 -80 64 = = = 
SMD 5 500 600 5000 TLP3063D4-LF2-ND* 1.26 1.05 84 = = —_ 
SMD 5 500 600 5000 TLP3063D4CT-ND* 1.25 1.00 ) TLP3063D4TR-ND* 1,500 650.00/M 
Dip 5 500 600 5000 TLP3063D4-ND* 1.11 93 74 — _ _— 
Dip 5 500 600 5000 TLP3063D4S-ND* 96 80 64 = = = 
SMD 5 500 600 5000 TLP3063LF1S-ND 96 80 64 = = = 
SMD 5 500 600 5000 TLP3063D4TSCT-NDt* 1.05 88 .70 TLP3063D4TSTR-ND*) 1,500 465.50/M 
SMD 5 500 600 5000 TLP3063TP1CT-NDt 1.08 -90 72 TLP3063TP1TR-ND 1,500 478.80/M 
SMD 5 500 600 5000 TLP3063TP1SCT-NDt 96 -80 64 TLP3063TP1STR-ND 1,500 425.60/M 
Dip 10 500 600 4000 TLP763JD4-ND* 96 80 64 = = = 
4 SMD 10 10 400 2500 TLP141GCT-NDt 1.38 1.15 92 TLP141GTR-ND 3,000 598.00/M 
SMD 10 10 400 2500 TLP141G-ND 1.35 1.13 90 = = = 
5 Dip 10 500 400 2500 TLP525G-ND -90 75 60 — = _ * VDEApproved # Zero Crossing 
Dip | 10 500 400 2500 TLP525G-2-ND 1.50 1.20 20 = = _ + Qut Tape Pricing SCR Output 
. . 
High Speed Output Optoisolators 
Output Current_| Data Rate |Max. Supply| Isolation 
Min. | @IF |@VO| Typical | Voltage Voltage | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Pkg. | (ma) | (ma) | (V) (bit/s) (V) (Vrms) | Part No. 1 10 100 Part No Size | Pricing 
1 Dip | 1.12) 16 | 04 1M 15 2500 TLP2530-ND 3.38 2.70 2.10 = = = 
Dip | 3.04| 16 | 04 1M 15 2500 TLP2531-ND 3.38 270 2.10 = = _ 
2 Dip | 13 5 | 06 10M 5 2500 TLP2630-ND 3.38 2.70 2.10 = = = 
Dip | 13 5 | 06 10M 5 2500 TLP2631-ND 3.38 2.70 2.10 = = _ 
SMD] 1.6 | 16 | 04 1M 15 2500 TLP112-ND 1.61 1.29 97 | TLP112TR-ND 3,000 | 825.60/M 
3 |SMD| 32) 16 | 04 1M 15 2500 TLP112A-ND 1.61 1.29 .97 | TLP112ATR-ND | 3,000) 921.60/M 
SMD | 3.2 | 16 | 04 1M 30 3750 TLPI14ACT-NDt 2.13 1.70 1.28 | TLP114ATR-ND | 3,000 | 1088.00/M 
SMD] 13 | 10 | 0.4 10M 5 2500 TLP113CT-NDt 1.75 1.40 1.05 | TLP113TR-ND 3,000 | 896.00/M 
4 |SMD| 13) 10 | 04 10M 5 2500 TLP115-ND 266 2.13 1.66 | TLP115TR-ND 3,000 | 1544.76/M 
SMD |_ 13 5 | 04 10M 5 2500 TLP115A-ND 3.15 252 1.96 | TLP115ATR-ND | 3,000 | 1815.66/M 
5 | Dip | 1.6 | 16 | 04 1M 15 2500 TLP550-ND 1.38 1.10 83 
Dip | 3.2 | 16 | 04 1M 15 2500 TLP559-ND 1.75 1.40 1.05 = = = 
Dip | 1.12) 16 | 04 1M 15 2500 6N135T-ND 1.20 1.00 80 = ee a 
Dip | 3.04| 16 | 04 1M 15 2500 6N136T-ND 96 80 64 = = = 
8 Dip | 13 5 | 06 10M 5 2500 6N137T-ND 96 80 64 = — _— 
Dip |_ 13 5 | 06 10M 5 2500 TLP2601-ND 225 1.80 1.35 — = = 
9 Dip | 48] 1.6 | 04] 100K 7 2500 6N138T-ND 1.08 -90 72 = — — 
Dip 2 | 05 | 04] 100K 18 2500 6N139T-ND 96 80 64 = = = 
Dip | 64 | 1.6 | 04 
10 Dip | -26| 0 | 24 5M 20 2500 TLP558-ND 3.60 288 2.24 = = — 
11] BP) Sey O38] om 20 2500 | TLP2200-ND 248 1.98 1.54 = Sale 444 4q_/-GND 4d 
p | -26| 16 | 24 : F 7 
ar Shield Shield Shield 
t Cut Tape pricing 


Photovoltaic Coupler 


Short Current | Open Volt- Switching Time Isolation 
Min. | @IF | age Typ. | (@UF=20 mA, CL=1000pF) | Voltage Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel 
Fig. | Pkg.| (uA) | (ma) (V) Ton(ms) | T off(ms) (VRMS) Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing 
1 SMD} 12 10 8 0.2 2 2500 TLP190B-ND 2.70 216 168 |— a _ 
SMD} 12 10 8 0.2 2 2500 TLP190BCT-NDf 2.70 216 1.68 | TLPI90BTR-ND | 3,000 | 1512.00/M 
2 |SMD) 24 20 8 0.2 2 2500 TLP191B-ND 2.93 2.34 1.82 | TLP191BTR-ND | 3,000 | 1638.00/M 
t Cut Tape Pricing 
Powe r Output Current} Propagation |Max. Supply| Isolation Tape & Reel 
ie 10 @IF |Delay Typical) Voltage Voltage Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Tran sistor |Fig-| Pho. | (A) _| (ma) (us) (Vv) (VRMS) | Part No. 1 10 100 Part No. 1,500 
1 | Dip 0.25 5 1 16 2500 TLP557-ND 1.80 1.44 1.08 = = 
Outputs Dp | 405 [5 02 35 2500 | TLP250-ND 1881.50 1.13 = = 
2 |SMD} 41.5 5 0.15 @8mA 35 2500 TLP250CT-NDt 2.25 1.80 1.35 TLP250TR-ND 1170.00/M 
+ Out Tape pricing SMD | +0.4 5 0.25 @8mA 35 2500 TLP251CT-NDt 1.88 1.50 1.13 TLP251TR-ND. 975.00/M 
Input Current Output Tape & Reel 
Vf |] Imin Circuit Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Fig. | (led) | (mA) | Imax | Vrange | Imax | Ton/Toff | Pkg. | Part No. al 10 100 | Part No. 1,500 
1:71.15} 5 25 0-280V | 120 | ims/ims | 4-Dip | TLP227G-ND 188 150 1.13 = = 
2) aS: |) 245, 25 0-320V | 100 | 4ms/4ms | 8-SMT| TLP296GTACT-NDt 4.95 3.96 3.08 | TLP296GTATR-ND 2805.00/M 
3 | 14) 10 20 0-400V | 150 | 1ms/ims | 6-Dip | TLP595G-ND 5.32 426 3.32 = = 
3 | 14} 10 20 0-320V | 150 | 1ms/1ms | 6-Dip | TLP598G-ND 281 225 1.75 = _ 
t Out Tape pricing 


More Product Available Online: www.digikey.com 
962 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 10 anodeff a Coll. | Fig. 11 
’ ? con a t= CHem| 2 
Anode (2s {6 Coll. 
High Voltage Dual Channel grad emi Nonvo 
Photo-Darlington High Speed Dual Split Photo Transistor Output Qossing Triac 
Output Transistor Qutput Darlington Output MCT9001QT-ND not SMT 
Fig. 13 Fig. 14 iq os |Fig.15 Fig. 17 id Fig. 18 SMT 
1G act H7 \ iq 
aq od ps 2g acJ| * 
3c sq 3d] z 
Darlington SMT. ae FS | our. 4q aq Zero-Oross_ 3 Sireuit' 
Output Transistor Output Darlington Output Transistor Qutput Triac Output 
Fi ‘ 
Current Transfer Typ. 
Photo Transistor Output Optoisolators eee ee ch law en 
Current Transfer Typ. Fig.| Volt. | (Min. Typ. Max.) | (Max.) | (usec.) | Type Part No. 1 10 100 
Iso. Ratio - Typ. (%) VcEO | ton/tott Pkg. Digi-Key Price Each 1 {2500} 20 60 — 30 5/5 DIP MCT2E-ND 52 39 30 
Fig.| Volt. | (Min. Typ. Max.) | (Max.) | (psec.) | Type Part No. 1 10 100 : 20 ea ty _ eH noe ae eae a - me 
; poe a 0 _ 2 eae aie aa = pH ea 1/5300} 20 70 — 30 | 28/45 | DIP MCT2M-ND 48 36 27 
+ 5200! 20 70 — 30 | 2845 | DIP 4NOSMFS-ND 55 44.~—S'gg.' | | 1 | 2500| 120 225 — 30 | 619 | DIP MCT5201-ND 7 63 50 
1/2500 20 50 _ 20 | 3030 | DIP 4NO6FS-ND 5 O44 | | 1 | 2500) 70 400 — 30 | 1012 | DIP MCT5210-ND 7 63 50 
+ [5300 20 70 — 30 | 2845 | DIP 4NOGMFS-ND 5 Oa4~S a3 |: | 1 2500) 150 350 — 30 | 20/20 | DIP MCT5211-ND 81 684 
a 30 | 3030 | DIP EN te agg | | 9 [2500] 50 — 30 | 24/15 | DIP MCT61-ND 840 63 
¢ |e00| 10-5 = 3 | 2845 | DP 4ND7MPS:ND sag gg | | 9 [2500] 100 —  — 30 | 24/15 | DIP MCT62-ND 88 «46650 
4 | Seno | 220: seot <= 30 | 2626 | DIP ONES 3 agg |: [9 [2500] 10 30 |5.0/25.0 | SMT MCT62S-ND 88 «6650 
+ \5500| 40: 50. 30 | 294s | OP ANDERS ND swag | «L9-| 2500] 20 — 30 | 24/15 | DIP MCT6-ND 84 638 
Bullaeool “aggr! ee <a 20. | teqanl (DIP noone 35 aa gg | [2500/50 — 600 85 2.42.4 OP MCT9007-ND. 96.72 
Belleenah aooin ils Sa. |e qan| Oe TEOIND 33 CaaS gg. | | 4, [5300] 100 300 — 70 | 10/10 | DIP TILT11-ND 53. 40.30 
: : : : 13 |5300| 300 450 — 30 | 35/95 | DIP MOC119-ND 63 48 36. 
S./eR00) 0 a ae) | 80) | 8.080) | HDI pNoE NY) $5 44 33] Fa yg0007 406080 | 70 | 3028 | SVT MOC20SM-ND ‘6. 65.~~CD 
2 /2500/ 500 — — | 30 | 5.0/100 | DIP GNSEAND) 55 44 = 33'| |14/3000 63 94 125 | 70 | 3028 | Sur MOC206M-ND 86066549 
2 |5300) 500 — — | 30 | 50/100) SMT sesh D) 55 44 -33-| |14/3000) 100 150 200 | 70 | 3.0/28 | SMT MO0207M-ND 86 465 = 49 
2 /2500/ 500 — = — | 30 | 50/100} DIP ANSSIND) 55 44 = 33-| |14/3000/ 40 80 125 | 70 | 3.028 | SMT MOC208M-ND 86 6549 
1 3550) 100 300 — |) 30 | 5.0/5.0 | DIP 4NSSFS ND 55 44 -33-| FHay3000. 20. 65 — | 30 | 75/57 | SMT MOC211M-ND ‘86. ~«65.~SC«G 
1 |5300) 100 — — 30 | 5.0/5.0 | SMT ANBSSFS:ND 55 44 33-] | 44]3000] 50 90 — 30 | 7.5/5.7 | SMT MOC212M-ND 86 65 49 
1 |5300) 100 300 — 30) 7.5/5.7 | SMT 4NB5SM-ND 55 44 33-| | 44]3000] 100 140 — 30 | 7.5/5.7 | SMT MOC213M-ND 86 65 49 
1 }5300) 100 300 — 30 | 7.5/5.7 | DIP 4N3SMPFS-ND 55 44 33-| | 14/3000] 20 50 — 30 | 7.5/5.7 | SMT MOC215M-ND 86 65 49 
1/5300) 100 — — 30 | 5.0/5.0 | DIP 4N35300-NDf 55 44 33'| | 14/3000] 50 80 — 30 | 7.5/5.7 | SMT MOC216M-ND 92 69 52 
1 }2500) 100 300 — 30 | 5.0/5.0 | DIP 4N36-ND 55 44 33-| | 14/3000] 100 130 — 30_| 7.5/5.7_| SMT MOC217M-ND. 92 69 52 
1 }5300) 100 300 — 30 |) 7.5/5.7 | DIP 4N36M-ND 55 44 = 33 | [75 [3000/ 500 1000 — 30__| 35/95 | SVT MOC223M-ND 92. 69 ~—~«R 
1/1500) 100 300 — 30 |) 5.0/5.0 | DIP 4N37FS-ND 55 44 33 | [76 [3000/20 150 — 30 —_ [ST MOC256M-ND a: 
1 }5300) 100 300 — 30 | 7.5/5.7 | DIP 4NS7MFS-ND 55 44 33'| (4375300, 500 — — 50 | 35/95 | DIP MOC8020-MQT-ND 7105 2«299t«ST 
1_(5300| 20. —  — 80 = DIP 4N38-ND 725A | 1135300) 500 — — 50 | 35/95 | DIP MOC8020-ND 63 48 36 
3/2500) 7 18 50 15V | 1.5/1.5 | DIP 6N135QT-ND 95 79 63] | 135300) 1000 — — 50 | 35/95 | DIP MOC8021-ND 63 48 36 
3 |2500] 19 27 50 | 15v | 9/8 | DIP 6N136QT-ND 9 79 63 | /13]/5300} 30 — — 80 | 35/95 | DIP MOC8030-ND 63 48 36 
4 |2500] 300 1300 — 7V | 10/35 | DIP 6N138CT-ND 9 79 63 | |13|5300/ 500 — — 80 | 35/95 | DIP MOC8050-ND 3886650. 
4 |2500| 400 1100 — | i8v| 17 | DIP 6N139QT-ND 9% 79 ~63 | [1 (5300, 50 100 — 30 | 9.0/7.0 | DIP MOC8100M-ND. 52.39 ~~—~«80 
79 5300, 40. — 80 70 | 60/55 | DIP CNV17FIFS-ND 52 39 +~«.30' | 19/5300; 50 65 80 30 | 7.5/5.7 | DIP MOC8101-ND 63 48 36 
19 [5300] 68 — 125 | 70 | 60/55 | DIP ONY17F2FS-ND 52 39 30 | |19]/5300/} 50 — 150 | 70 | 7.5/5.7 | DIP MOC8106-ND 52. 39 = 30 
19/5300] 100 — 200 | 70 | 60/55] DIP CNY17F3FS-ND 52 39 30 | |19]5300} 20 — — 70 | 6.0/5.5 | DIP MO8111-ND 57) 46035 
1 |5300} 40 — 80 70 | 6.0/5.5 | DIP CNY171FS-ND 52 39 30 | /19]/5300} 55 — — 70 | 6.0/5.5 | DIP MOC8112-ND 57 46035 
1 |5300]} 40 60 80 70 | 4.0/3.0 | DIP CNY171MFS-ND 52 39 30 | [19/5300] 100 — — 70 | 6.0/5.5 | DIP MO08113-ND 57 4635 
1 |5300) 63 100 125 | 70 | 4.0/3.0 | DIP ONY172M-ND 52 39 30 | [10]/3000; 100 150 200 | 70 |3.028 | SMT MOCD207V-ND 99 83 66 
1 |5300) 100 150 200 | 70 | 4.0/3.0 | DIP CNY173M-ND 52 39 30 | 10/3000; 40 — 125 | 70 | 3028 | SuT MOCD208M-ND 99 83 66 
1 [5300] 40 60 80 70 | 20/11 | DIP ONY171300-ND + 52 39 30 | |10/3000/; 20 6 — 30 | 7.5/5.7 | SMT MOCD211M-ND 86 72) (5B 
1 |5300) 63 100 125 | 70 | 1o/10 | DIP CNY172FS-ND 52 39 30 | |10/3000/ 100 — — 70 | 3.028 | SMT MOCD213M-ND 9 79 63 
1 |5300) 63 100 125 | 70 | 30/14 | DIP NY172300-ND + 52 39 ~=—«30 | [410 |3000| 100 130 — 30 | 7.5/5.7_| SMT MOCD217M-ND 1.03.86 69 
1 [5300] 100 150 200 | 70 | 1o/10 | DIP QNY173FS-ND ‘52 39 ~—-«.30: | [18]/3000; 500 1000 — 30 | 35/95 | SMT MOCD223M-ND 99 83 66 
1 |5300) 100 150 200 | 70 | 30/14 | DIP ever 52 39 a + VDE approval * 4” Lead Spacing 
1 |5300) 160 — 320 | 70 | 10/10 | DIP CNY174FS-ND 52 39. : 
1 |5300/ 160 — 320 | 70 | 30/14 | DIP CNY174300-ND + 5239 30 . . 
1 }ss00[ 801] 70} bP) Ta ND = —a—ax| SCR and Triac Output Optoisolators 
1/5300) 50 120 — 30 | 2.8/4.5 | SMT H11A1SM-ND BA 4383 : 
1 |5300} 50 120 — 30 | 2.8/4.5 | DIP H11A1MFS-ND. 54 43 33 Max IF | Min. : 
1/5300) 50 120 — 30 | 20/20 | DIP H11A1300-ND + 54 4338 Iso. | Trigger |Blocking) Max. Pkg. Digi-Key Price Each 
1 |5300| 20 — — 70 a DIP H11A2FS-ND. 54 43 33 Fig.| Volt. | (mA) | Voltage | IDRM Type Part No. i 10 100 
1 5300) 20 —  — 30 | 2.3/4.4] DIP H11A3FS-ND BA 43 88 11/5300] 15 | 250V | .100 DIP MOC3010M-ND 80 60 45 
1/2500) 30 — — 30 | 20/20) DIP H11A5FS-ND BA 4 33 11/5300) 10 | 250v | .100 DIP MOC3011M-ND 86 65 49 
5 |5300/ 20 50 — 30 — | OP H11AA1300-ND ¢ 7 56 42 11] 5300] 5 250v | .100 DIP MOC3012M-ND 7 73 55 
5 |2500] 20 50 — 30 | 20/20) DIP H11AA1-ND 7 56 42 11] 5300| 5 250v_| 100 SMT MOQC3012SM-ND. 97 73 55 
5 |2500/ 10 20 — 30 | 2020 | DIP H11AA2-ND 74 56 42 11/5300] 30 | 400V | .100 DIP MOC3020MFS-ND 80 60 45 
5 |2500/ 50 100 — 30 2.0/2.0 | DIP H11AA3-ND. 74 56 42 11} 5300 15 400V -100 DIP MOC3021MFS-ND 86 65 49 
5 |2500/ 100 150 — 30 2.0/2.0 | DIP H11AA4-ND 80 60 45 11 | 5300 10 400V -100 DIP MOC3022MFS-ND 92 69 52 
1 |4000! 300 — — 30 5.0/5.0 | DIP H11AGI-ND 97 73 55 11| 5300} 10 400V -100 DIP MOC3022VM-ND + 92 69 52 
1 |5300) 100 150 300 | 70 | 5.0/4.0 | DIP HI1AV1AM-ND* 81 68 A 11] 5300} 5 400V ) .100 SMT MOC3023SM-ND | 7 65 2 
1 [5300/ 100 150 300 | 70 | 5.0/4.0 | DIP H11AV1M-ND 81 68 11] 5300} 5 400v | .100 DIP MOC3023TM-ND 7 65 52 
> 16300) 500 — 5 — pip ABI-ND 63886 11|5300| 5 4oov_|_.100 DIP MOC3023MFS-ND. 77 65 52 
2 |5300) 500 — — | 25 — | oP H11B1300-ND + 63 48 36 | | 12/5900; 30 |) 200V | 50 Pla ANESND) ae 10 0 
2 sano a0 | a oe ee 88 4836 | F351s300]-20| aov | 50] OP} ND 146878 
ee ; : : 12/5300) 20 | 200v] 50 DIP H1102-ND 1.03 86 69 
ee ed ee aes PRL RNAINS te | Ls2/ 5300] 30 | 200v | 50 DIP H11C3-ND 103 ‘86 ‘69 
= —_ : : : : 12/5300; 20 | 400V | 150 DIP HT1C4ND 1.20 7.00 80 
A B00 oO re. | 008 | ee ed |e GDH RAN) SB 85 | | 49/5300) 20 | 4oov | 150 DIP H11C5-ND 116 97 78 
1 |5300} 20 — — | 300 | 505.0 | DIP H11D1300-ND + 7 23 55 42/5300! 30 | 4oov | 160 DIP HI1CB-ND oy -_ a 
1 5300) 20 — — | S00) — | DP BREN 97 73 58 | F477 53007 15 | 250V | .100 DIP MOC3031M-ND “90 75 “60 
1 5300) 20 — — | 300 | 5.0/5.0 | DIP IBZ) 97 7355 | | 47/5300) 10 | 250v | .100 DIP MQC3032M-ND 95 79 63 
1_(5300/ 29 — — | 200 | — _| OP HI e:ND 92 69 52 '| | 47/5300| 5 | 250v_| 100 DIP MQC3033M-ND 99 83 66 
6 4000) 1000 — — | 100 ) 5/100 | DIP H11G1-ND 8600 «65 AD) 17/5300! 15 | 400V | .100 DIP MOC3041M-ND 99 83 66 
6 |5300] 500 — — | 100 | 5.0/100 | SMT H11G1S-ND 86 «465 9 17/5300! 10 | aoov | 100 DIP MOC3042M-ND 99 33 ‘66 
6 |4000) 1000 — — 80) 5/100 | DIP H11G2-ND 8600 «65 AD. 17| 5300| 5 4oov_|_.100 DIP MOC3043M-ND. 99 83 66 
6 /5300} 200 — — 25 ea DIP H11G3-ND 60 60 45 11/5300] 15 | 600V | .100 DIP MOC3051M-ND 90 5 60 
6 4000} — 250 — 55_| 50/500_| DIP H11G45QT-ND 140 1.12 84 11/5300| 10 | 600V_| .100 DIP MOC3052M-ND 95 79 63 
3 /2500) 12 27 — 15V 8/8 DIP HOPL2503QT-ND 1.03 86 69 17| 5300 15 600V 500 DIP MOc3061M-ND 1.03 86 69 
7 |2500; 16 18 — — | 1.5/1.5 | DIP HCPL2530-ND 1.86 149 1.12 17| 5300] 10 600V | .500 DIP MOC3062M-ND 1.03 86 69 
7 |2500] 19 27 — — | #8 | DIP HOPL2531-ND 197 158 1.19 17| 5300] 5 600V | .500 DIP MOC3063M-ND 1.16 97 78 
8 |2500] 300 — — 7V | 20/35 | DIP HOPL2730CT-ND 1.79 143 1.08 17| 5300 | 5 600v | .500 DIP MOC3063TM-ND* 1.16 7 78 
8 |2500/ 400 — — | 1av| 210 | DIP HOPL2731QT-ND 197 158 1.19 17/5300; 15 | 800V | .500 DIP MOC3081M-ND 1.25 1.01 76 
7 2500) 150 225 — 30 55 | DIP MCT210-ND a 63 48 17| 5300) 10 | 800v | .500 DIP MOC3082M-ND 1.29 1.03 78 
1 |5300} 20 60 — 30 65 | DIP MCT2200300-ND + 60 45 34 17| 5300| 5 soov | .500 DIP MOC3083M-ND. 1.43 1.15 86 
1/2500} 20 50 — 30 5/5 | DIP MCT26QT-ND 33 «3tB 17/5300] 10 | 600V | .100 DIP MOC3162-ND 172 1.38 ‘1.03 
1 2500) 100 300 — 30 | 1040 | DIP MCT270CT-ND 43 40 37 17| 5300| 5 600v | .100 DIP MOC3163M-ND 1.75 1.41 1.06 
1/2500) 45 67 — 30 77 =| DIP MCT271-ND 80 45 4 | FVDE approval * 4" Lead Spacing 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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1 Non Oper. Taj 
5 pe & Reel 
Faincuitp Opitoisolators wo. | caret | to |eago| | ita ricaeas | “hnawg 
SEMICONDUCTOR Fig. | Volt. | (Max.) mA|(Max.)| (Max.) | Type} Part No. 1 10 100 1,000 
5300] 1.6 5 | 16V | SMT| HI1L1SM-ND 9 79 63 _ 
5300| 1.6 5 | 16V | DIP] H11L1-MQT-ND 94° 79 63 _ 
5300| 1.6 5 | 16V | DIP) HI1L1V-MGT-NDt+ 24 79 63 _ 
he if 5300| 10 5 | 16V | DIP] H11L2-ND 86 72 «58 _ 
[f= ( 5300] 10 5 | 16V_ | SMT| H11L2S-ND 86 72 5B - 
Biaea Co ee 5300| 10 5 | 16V | DIP] H11L2-MQq-ND 86 72 58 - 
Aralog | 4-Fin Horses | | ® [eo00/ a2 | 10 | tev |DP|HIINEND ae 307 239 
FET Output istor Output Buffered Output : : : 7 = 
5300] 3.2 10 | 16V | DIP | Hi1N1-MQq-ND 3.84 3.07 239 _ 
Fig. 5 5300| 10 10 | 16V | DIP | H11N3-ND 260 2.08 1.62 _ 
5300| 10 10 | 16V | DIP | H11N3-MQT-ND 260 2.08 1.62 _ 
al, 5300| 4.0 5 | 16V | DIP| Moc5008M-ND 90 76 61 — 
at tl al 5300| 10.0 5 16V_| DIP | MOC5009M-ND. 86 72 58 = 
ql pal atl 7500] 1.6 5 | 15V ] DIP] HITLIM-ND NEW! 9 79 63 = 
“ 7500| 60 5 | 15V | DIP| HI1L1SR2MCT-ND* NEW! 97 «8165 428.26 
High Speed TTL Inv High Speed CICS Schmitt Trigger 7500| 1.6 5 | 15V | SMD] HI1L1SR2VMCT-ND* NEW! 97° 81 65 427.99 
Output Buffered Output Inverted OC Output 7500} 1.6 5 | 15V | SMD] HI1L1SVM-ND NEW! 9 79 63 - 
7500| 1.6 5 | 15V | DIP] H11L1TM-ND NEW! 9 79 63 _ 
7500| 1.6 5 | 15V | DIP] HITL1TVV-ND NEW! 9 79 63 _ 
7500| 1.6 5 | 15V | DIP| HI1L1VV-ND NEW! 9 79 63 _ 
g | 7500] 10.0 5 | 15V | DIP| HI1L2V-ND NEW! 86 72 58 _ 
F 7500] 10.0 5 | 15V | SMD] H11L2SM-ND NEW! 86 72 «(58 =_ 
ACLine 7500] 10.0 5 | 15V_ | SMD] H11L2SR2MCT-ND* NEW! 88 74 (59 389.69 
a No 7500| 10.0 5 | 15V |SMD] HI1L2SReVMCT-ND* NEW! 88 «7459 389.69 
7 p p 7500] 10.0 5 | 15V_ | SMD] H11L2SVM-ND NEW! 86 72 58 _ 
7500] 10.0 5 | 15V | DIP] H11L2TM-ND NEW! 86 72 «(58 _ 
: 7500] 10.0 5 | 15V | DIP] HITL2TVV-ND NEW! 86 72 58 — 
4-Pin Couplers 7500} 10.0 5 | 15V | DIP) HI1L2VV-ND NEW! 86 72 58 _ 
-| i — 
Isolation | Current Transfer | VCEO | Typ. ton/toff | Pkg. | Digi-Key Price Each a 2 7 16V_ DOP Be 0 __.75 _60 
Fig. | Voltage Ratio (Max.) | (psec.) Type | Part No. 1 10 100 | * For Tape and Reel change CT-ND to TR-ND. —__¢ VDE approval 
on | 5300 20-300% 35 2.4/2.4 | DIP | H11AA814-ND 52 39 30 Treties | as 
5300 50-150% 35 2.4/2.4 | DIP_| Hi1AA814A-ND 52 39 30 Isol. Deley cuR IF | Pkg. Digi-Key Price Each 
5300 50-600% 35 2.4/2.4 | DIP | H11A817-ND 43 35 .26 | | Fig. | Volt. (nS) Vipsec. | (mA) | Type Part No. 1 10 100 
5300 80-160% 35 2.4/2.4 | DIP | H11A817A-ND AT 38 28 9 | 2500 75 j0,.000 | 5 | DIP HOPL26010T-ND 1.25 1.01 76 
| s00 | zoo | a5 | oa24 | OP | HiieaI7OND = 47388 00} _75_| 10.00 | §_| O° ee 14__1.18_88 
2 ah : : ? 2500 75 10,000 5 | DIP HOPL2630CT-ND 2.33 186 1.40 
5300 300-600% 35 2.4/2.4 | DIP | H11A817D-ND 52 39 30 10 | S509 _ tooo | 5 | OP HOPL2631GT-ND 225 tat 141 
3 | 5300 100% (Min.) | 30 9.0/4.0 | DIP | He4A1-ND 2.38 1.91 1.49 9 | 2500 75 40,000 5 | DIP 6N13701-ND 1.16 78 
Logic Output Optoisolators isolation | BVCEO | Typ.tontot | Pxg. | Digi-Key Price Each 
= Fig. Voltage (Min.) (usec.) Type Part No. il 10 100 
Input: 15M Baud Rt. 
LSTTL Output Pkg. Digi-Key Price Each 11 2500 5V al DIP MID400-ND 2.81 2.25 1.75 
Fig. | Function | Output | Configuration Type Part No. 1 10 100 
ar ee FET Outputs 
4 : fotem Pole DIP 740L6000-ND 2.81 2.25 1.75 
Buff. TTL Totem Pole SMT 740.6000S-ND 2.84 2.27 1.77 Isolation Rds ON Vbr Typ. ton/toff Pkg. Digi-Key Price Each 
5 Inv. T™ Totem Pole DIP 740L6001-ND 2.81 2.25 1.75 Fig. | Voltage (ohm) | (Min.) (uS) Type Part No. 1 10 100 
5300 200 30 25/25 DIP H11FI-ND 2.25 1.81 1.36 
G5) IB | POMOS || “Coen allen, DIP" BESSON) _ eS 1 | 5300 330 | 30 25/25 DIP HI1F2-ND 225 «1811.36 
7 Inv. QMIOS | Qpen Collect. DIP 740L6011-ND 2.81 2.25 1.75 5300 470 15 25/25 DIP H11F3-ND. 1.97 1.58 1.19 
Isola- Current Typ. 
tion | Transfer Ratio} VCEO | ton/toff | Pkg. | Digi-Key Price Each Lite-On 
Fig.| Volt. | Min. Max. | (Max.)| (usec.) | Type | Part No. al 10 100 Part No. 
5000 | 50%  — 30 | 2.8/4.5] SMT | 160-1325-5-ND 60 45 34 | HATS 
5000 | 20% —- 30 | 2.9/4.5] DIP | 160-1326-5-ND 54 AV 31 | HI1A2 
1] 5000] 20% —- 30 | 2.8/4.5) SMT | 160-1327-5-ND 60 45 34 | HI1A2S 
5000 | 20% —- | 300 | 5.0/5.0] DIP | 160-1328-5-ND 87 66 49 | H11D1 
5000 | 20% — | 300 | 5.0/5.0| SMT | 160-1329-5-ND 93 70 53 | HI1DIS 
3 | 3750 |1000% — | 300 | 100/20] SMT | 160-1331-1-ND 64 53 43° (| LIV-352T 
3 | 3750 |1000% — | 300 | 100/20] SMT) 160-1331-2-ND* 238.50/750 LTV-352T 
4 | 3750 | 20% 400%) 35 | 4.0/3.0] SMT| 160-1333-1-ND A4 37 29 | LTV-354T 
4 | 3750 | 20% 400%| 35 | 4.0/3.0] SMT) 160-1333-2-ND* 163.13/750 LTV-354T 
5 | 3750 |600% 7500%| 35 | 60/53 | SMT | 160-1335-1-ND 44 37 29 | LTV-355T 
5 | 3750 [600% 7500%| 35 | 60/53 | SMT | 160-1335-2-ND* 163.13/750 LTV-335T 
6 | 3750 | 50% 600%) 80 | 4.0/3.0] SMT | 160-1337-1-ND 35 30 .24 | LTV-356T 
6 | 3750 | 50% 600%] 80 | 4.0/3.0] SMT) 160-1337-2-ND* 132.75/750 LTV-356T 
6 | 3750 | 50% 600%] 35 | 4.0/3.0] SMT) 160-1339-1-ND 35 30 24 | LTV-357T 
6 | 3750 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0| SMT | 160-1339-2-ND* 132.75/750 LTV-357T 
2 | 5000 | 40% 320%] 70 | 2.0/2.0] DIP | 160-1340-5-ND 86 65 49° | LIV-702F 
2 | 5000 | 40% 320%) 70 | 2.0/2.0] SMT| 160-1341-5-ND 92 69 52 | LTV-702F5 
1 | 5000 | 40% 320%] 70 | 20/20) DIP | 160-1342-5-ND 80 60 45 | LIV-702V 
1 | 5000 | 40% 320%] 70 | 2.0/2.0) SMT | 160-1343-5-ND 86 65 49 | LTV-702VS 
4 | 5000 | 20% 300% | 35 | 4.0/3.0| DIP | 160-1344-5-ND 72 54 A1_| LIV-814 
Isola- | Current Typ. 4 | 5000 | 20% 300%] 35 | 4.0/3.0] SMT | 160-1345-5-ND 78 i) 44 | LIV-814S 
tion | Transfer Ratio| VCEO | ton/toff | Pkg. | Digi-Key Price Each Lite-On 8 | 5000 | 20% 300%] 35 | 4.0/3.0] DIP | 160-1346-5-ND 1.44 1.08 81 | LTV-824 
Fig.| Volt. | Min. Max. |(Max.)| (usec.) | Type | Part No. 1 10 100 | PartNo. 8 | 5000 | 20% 300%] 35 | 4.0/3.0] SMT| 160-1347-5ND 1.50 1.13 85 | LTV-824S 
2500 | 20% = 30 | 3.0/3.0] DIP | 160-1300-5-ND 44 33 25 4N25 10} 5000) 20% 300%} 35 | 4.0/3.0] DIP | 160-1348-5-ND 2.88 2.16 1.62 LTV-844 
2500 | 20% = 30 | 3.0/3.0] SMT) 160-1301-5-ND 50 38 29 AN25S 10 | 5000 | 20% 300% | 35 | 4.0/3.0} SMT | 160-1349-5-ND 3.12 2.34 1.76 LTV-844S 
1 | 1500 | 20% = 30 | 3.0/3.0] DIP | 160-1302-5-ND 44 33 25 4N26 4 | 5000 | 20% 80% | 35 | 4.0/3.0) DIP | 160-1350-5-ND 84 63 48 LTV-814H 
1500 | 20% = 30 | 3.0/3.0] SMT | 160-1303-5-ND 50 38 29 AN26S 4 | 5000 | 20% 80% 35 | 4.0/3.0} SMT | 160-1351-5-ND -90 68 51 LTV-814HS 
3550 |100% — 30 | 3.0/3.0] DIP | 160-1304-5-ND 44 33 25 AN35 8 | 5000 | 20% 80% 35 | 4.0/3.0} DIP | 160-1352-5-ND 1.68 1.26 95 LTV-824H 
3550 [100% — 30 | 3.0/3.0) SMT | 160-1305-5-ND 50 38 29 AN35S 8 | 5000 | 20% 80% 35 | 4.0/3.0} SMT | 160-1353-5-ND 1.74 1.31 98 LTV-824HS 
1500 |100% — 30 | 3.0/3.0] DIP | 160-1306-5-ND 44 33 25 AN37 10 | 5000 | 20% 80% 35 | 4.0/3.0| DIP | 160-1354-5-ND 3.36 2.52 1.89 LTV-844H 
1 | 1500 |100% — 30 | 3.0/3.0] SMT) 160-1307-5-ND 50 38 29 4N37S 10] 5000] 20% 80% | 35 | 4.0/3.0] SMT | 160-1355-5-ND 3.48 2.61 1.96 LTV-844HS 
5000 | 40% 80% | 70 | 5.0/5.0] DIP | 160-1308-5-ND A4 33 25 | ONY17-1 7 | 5000 | 600% 7500%) 35 |) 60/53 | DIP | 160-1356-5-ND 96 72 54 | LIV-8141 
5000 | 40% 80% 70 | 5.0/5.0} SMT | 160-1309-5-ND 50 38 29 ONY17-1S 7 | 5000 | 600% 7500%| 35 60/53 | SMT | 160-1357-5-ND 1.02 Ae 58 LTV-8141S 
5000 | 63% 125% | 70 | 5.0/5.0] DIP | 160-1310-5-ND A4 33 25 | ONYI7-2 5 | 5000 / 600% 7500%) 35 | 60/53 | DIP | 160-1358-5-ND 80 60 45 | LIV-815 
5000 | 63% 125%] 70 | 5.0/5.0) SMT | 160-1311-5-ND 50 38 29 | ONY17-2S 5 | 5000 | 600% 7500%| 35 | 60/53 | SMT | 160-1359-5-ND 88 66 -50_| LTV-815S 
1 | 5000] 100% 200%] 70 | 5.0/5.0) DIP | 160-1312-5-ND A4 33 25 | ONY17-3 6 | 5000 | 50% 600% | 80 | 4.0/3.0] DIP | 160-1360-5-ND 56 A2 32 | LIV-816 
5000 | 100% 200%! 70 | 5.0/5.0] SMT] 160-1313-5-ND 50 38 29 CNY17-3S 6 | 5000 | 50% 600% | 80 | 4.0/3.0) SMT | 160-1361-5-ND 62 7 35 LTV-816S 
5000 | 160% 320% | 70 | 5.0/5.0| DIP | 160-1314-5-ND A4 33 .25__| ONY17-4 9 | 5000 | 50% 600% | 80 | 4.0/3.0| DIP | 160-13625-ND = 1.12 84 63 | LTV-826 
T | 5000 | 160% 320% | 70 | 5.0/5.0] SMT | 160-1315-5-ND 50 38 29 | ONYI7-4S 9 | 5000 | 50% 600%} 80 | 4.0/3.0) SMT | 160-1363-5-ND = 1.18 89 67 | LIV-826S 
2 | 5000 | 40% 80% 70 | 5.0/5.0] DIP | 160-1316-5-ND 44 33 25 CNY17F-1 11 | 5000 | 50% 600%| 80 | 4.0/3.0| DIP | 160-1364-5-ND 2.24 1.68 1.26 LTV-846 
2 | 5000 | 40% 80% | 70 | 5.0/5.0} SMT | 160-1317-5-ND 50 38 29° | ONYI7F1S 11 | 5000) 50% 600% | 80 | 4.0/3.0} SMT | 160-1365-5-ND =. 2.30 1.73 1.30 | LTV-846S 
2 | 5000 | 63% 125%] 70 | 5.0/5.0} DIP | 160-1318-5-ND A4 33 25 | ONYI7F2 6 | 5000 | 50% 600%} 35 | 4.0/3.0] DIP | 160-1366-5-ND A4 33 25 | LIV-817 
2 | 5000 | 63% 125% | 70 | 5.0/5.0| SMT | 160-1319-5-ND 50 38 29 | ONY17F2S 6 | 5000 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0) SMT | 160-1367-5-ND 50 38 29 | LIV-817S 
2 | 5000 | 100% 200% | 70 | 5.0/5.0] DIP | 160-1320-5-ND A4 33 25 | ONYI7F3 9 | 5000 | 50% 600%) 35 | 4.0/3.0) DIP | 160-1368-5-ND 88 66 50 | LTV-827 
2 | 5000 | 100% 200%| 70 | 5.0/5.0} SMT | 160-1321-5-ND 50 38 .29 | ONY17F3S 9 | 5000 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0| SMT | 160-1369-5-ND 94 wal 53_| LTV-827S 
2 | 5000 | 160% 320%] 70 | 5.0/5.0] DIP | 160-1322-5-ND A4 33 25 | ONYI7F4 44 | 2000 | 50% 600% ) 35 | 4.0/3.0) DIP | 160-1370-5-ND 1.76 1.32 99° | LTV-847 
2 | 5000 | 160% 320%] 70 | 5.0/5.0} SMT | 160-1323-5-ND 50 38 .29 | ONYI7F4S 5000 | 50% 600% | 35 | 4.0/3.0| SMT | 160-1371-5-ND 1.82 1.37 1.03 _| LTV-847S 
1 | 5000 | 50% = - 30 | 2.8/4.5] DIP | 160-13245-ND 54 A 31 | Ht1A1 *Tape and Reel Part No. 


964 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


LITE()«|} Triac Output Optoisolators 


Max. IF Min. Max. 
Isolation Trigger Blocking IR Package Digi-Key Price Each Lite-On 
Voltage (mA) Voltage (WA) Type Part No. 1 10 100 Part No. 
5000 30 400V 10 DIP 160-1372-5-ND 66 -50 38 MOC3020 
5000 30 400V 10 SMT 160-1373-5-ND 70 53 40 MOC3020S 
5000 15 400V 10 DIP 160-1374-5-ND 66 -50 38 MOC3021 
5000 15 400V 10 SMT 160-1375-5-ND .70 53 40 MOC3021S 
5000 10 400V 10 DIP 160-1376-5-ND 66 -50 38 MOC3022 
5000 10 400V 10 SMT 160-1377-5-ND .70 53 40 MOC3022S 
5000 5 400V 10 DIP 160-1378-5-ND .70 53 40 MOC3023 
5000 5 400V 10 SMT 160-1379-5-ND 74 56 42 MOC3023S 
FAIRCHILD Reflective Photosensors 
SS) 
SEMICONDUCTOR Min/Max Optimum 
. Output Output Sensing Termi- Digi-Key Price Each 
Infrared Photosensors and Emitters Fig. Type Ic @It Distance | nation | Part No. 1 10 100 500 
1 Transistor .6/3 @ 40mA 3.81mm Leads QRB1114-ND 1.35 1.13 90 63 
Fig. 3- 1 Transistor .6/3 @ 40mA 3.81mm Wires QRB1134-ND 1.95 1.56 1.17 1.06 
TO-46 2 Lead 2 Transistor 1/5 @ 20mA 1.27mm Leads QRD1114-ND 93 78 62 44 
Semiconductor Infrared Emitters (IRED LEDs) 
Orange(A), 
Green(K) Max. Peak 
For. | Forward Min. Beam | Wave- 
Blue) <A Volt.| Current] Power Angle | Length Pkg. Digi-Key Price Each 
White(c) Fig.| (V) (mA) Output +/- (nm) Type Part No. 1 10 100 500 
3 4.7 100 6.0mW/sr 8 940 TO-46 1N6264-ND 1.88 1.50 1.13 1.02 
4 1.7 100 6.0mW 40 940 TO-46 1N6265-ND 1.83 1.46 1.10 99 
3 1.7 100 | 25.0mW/sr 10 940 TO-46 1N6266-ND 2.43 1.94 1.46 1.31 
3 1.7 100 5.4mW 10 940 TO-46 CQX14-ND 1.83 1.46 1.10 99 
4 1.7 100 5.4mW 40 940 TO-46 CQX15-ND 1.83 1.46 1.10 99 
3 1.7 100 12.0mW 10 880 TO-46 F5D1-ND 2.05 1.64 23° 1.11 
3 LT 100 9.0mW 10 880 TO-46 F5D2-ND 1.90 1.52 1.14 1.03 
3 1.7 100 10.5mW 10 880 TO-46 F5D3-ND 1.95 1.56 1.17 1.06 
4 1.7 100 12.0mW 40 880 TO-46 F5E1-ND 2.05 1.64 1.23 1.11 
4 1.7 100 10.5mW 40 880 TO-46 F5E3-ND 1.95 1.56 1.17 1.06 
3 1.7 100 1.5mW/sr 10 940 TO-46 LED56-ND 1.79 1.43 1.08 97 
4 LT 100 3.5mW/sr 40 940 TO-46 LEDS55BF-ND ‘179 1.43 1.08 97 
3 17 100 3.5mW/sr 10 940 TO-46 LED55B-ND 1.82 1.46 1.10 99 
3 1.7 100 5.4mW/sr 8 940 TO-46 LED55C-ND. 1.86 1.49 Wai AsO 
5 17 50 14mW/sr 8 940 Tl QEC113-ND 50 40 -30 A7 
5 AZ 50 27mW/sr 8 880 T-1 QEC122-ND 52 39 .30 9 
6 1.5 100 80mW/sr 9 880 T-1 3/4 QED123-ND 60 45 34 .21 
6 17 100 16mW/sr 20 880 T-1 3/4 QED222-ND 52 39 -30 19 
6 1.7 100 25mW/sr 20 880 T-1 3/4 QED223-ND 60 45 34 21 
6 1.5 100 10mW/sr 20 940 T-1 3/4 QED233-ND 45 36 27 15 
6 1.5 100 27mW/sr 20 940 T-1 3/4 QED234-ND 50 40 -30 AZ 
i 1.7 100 18mW/sr 30 880 Plastic TO-46 | QED423-ND 60 45 34 21 
7 1.7 100 20mW/sr 15 880 Plastic TO-46 | QED522-ND 52 39 -30 19 
7 17 100 40mW/sr 15 880 Plastic TO-46 | QED523-ND 60 45 34 21 
8 1.5 50 3mW/sr 25 940 SIDELOOK QEE113-ND -50 40 -30 at? 
8 1.7 50 8mW/sr 25 880 SIDELOOK QEE123-ND 52 39 -30 19 


N VE—— IsoLoop® High Performance Digital Isolators 


IsoLoop® digital isolators from NVE are superior performance alternatives to traditional opto-couplers or optoisolators. 
These highly integrated devices deliver up to 100MBd of data per channel with only 2ns Pulse Width Distortion. They are 
available in single, dual and quad channel form factors. IsoLoop® bus isolators offer the designer highly compact, isolated 
RS 485 and RS 422 complaint devices. These high-speed products are ideal for many industrial communication 
applications, including PROFIBUS. 

Features: 

1L710, 1L711, and IL712: + 100 MBaud Data Rate »* 2nS Pulse Width Distortion + 10ns Propagation Delay + 20kV/ms 
Transient Immunity +2500 Vrms (1min.) + Dip & SOIC Package 

1L715, IL716 and IL717: + 100 MBaud Data Rate »* 2nS Pulse Width Distortion + 10ns Propagation Delay +» 20kV/ms 
Transient Immunity * 2500 Vrms (1min.) * Wide Body SOIC Package 

IL422: + 2500 Vrms Isolation (1 min) + 25nS Propagation Delay + 25 Mbaud Data Rate * 1 nS Skew + +60 mA Driver 
Output Capability + Thermal Shutdown Protection +» Meets or Exceeds EIA 422-B, EIA 485-A and ITU Recommendation VII 
* 16 Pin SOIC Package + UL 1577 Approval (pending) 


IL485/IL485W: + 35 MBaud Data Rate + 25ns Propagation Delay + 2500 Vrms Isolation (1 min.) + Wide Body SOIC 
Package- 20kV/ms Transient Immunity 
Supply Package Temperature Digi-Key Price Each NVE 
Voltage Type Range Part No. i 10 25 100 Part No. 
3.3/5.0V 8-Dip -40°C to +100°C 390-1003-ND 3.40 3.15 2.74 2.36 1L710-2 
3.3/5.0V 8-SOIC -40°C to +100°C 390-1004-ND 3.40 3.15 2.74 2.36 1L710-3 
3.3/5.0V 8-Dip -40°C to +100°C 390-1005-ND 5.78 5.35 4.66 4.01 1L711-2 
3.3/5.0V 8-SOIC -40°C to +100°C 390-1006-ND 5.78 5.35 4.66 4.01 1L711-3 
3.3/5.0V 8-Dip -40°C to +100°C 390-1007-ND 5.78 5.35 4.66 4.01 1L712-2 
3.3/5.0V 8-SOIC -40°C to +100°C 390-1008-ND 5.78 5.35 4.66 4.01 IL712-3 
Fann L 3.3/5.0V 16-SOICW -40°C to +100°C 390-1009-ND 7.46 6.91 6.02 5.18 IL715 
NDI b 3.3/5.0V 16-SOICW -40°C to +100°C 390-1010-ND 7.46 6.91 6.02 5.18 IL716 
F 3.3/5.0V 16-SOICW -40°C to +100°C 390-1011-ND 7.46 6.91 6.02 5.18 IL717 
A 3.3/5.0V 16-SOIC. -40°C to +85°C 390-1012-ND 7.46 6.91 6.02 5.18 IL715-3 
A 3.3/5.0V 16-SOIC -40°C to +85°C 390-1013-ND 7.46 6.91 6.02 5.18 IL716-3 
i 3.3/5.0V 16-SOIC -40°C to +85°C 390-1014-ND 7.46 6.91 6.02 5.18 1L717-3 
a 5.0V 16-SOICW -40°C to +85°C 390-1000-ND 8.66 8.02 6.98 6.01 L422 
0 5.0V 16-SOICW -40°C to +85°C 390-1001-ND 8.42 7.79 6.79 5.85 IL485 
5.0V 16-SOICW -40°C to +85°C 390-1002-ND 8.90 8.24 7.18 6.18 IL485W 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 965 
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Output Current Transfer Ratio Isolation Tube 
VcEO Ic Min. Max. @Ir @Vce Voltage Dimensions - mm Package Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. (V) Max. | (mA) Max. (%) (%) (mA) () (Vrms) Length Width Pitch Type Part No. 1 10 100 Part No. 
Tube 

35 20 10 100 20 5 5000 6.0 16.2 2.54 4-Dip 425-1406-5-ND* 2.18 1.74 1.44 POs12 
35 50 10 100 1 0.4 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1472-5-ND 1.28 1.02 85 PC818 
35 50 10 100 1 0.4 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMT 425-1473-5-ND 1.02 85 68 PC818l 
35 50 10 100 | 0.4 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1475-5-ND* 1.60 1.28 1.06 PC818Y 
35 50 10 100 1 0.4 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMT 425-1474-5-ND* 1.17 98 78 PC818lY 
35 50 20 200 1 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1476-5-NDt 2.90 2.39 1.94 PC823 
35 50 50 600 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1464-5-ND 44 31 22 PC817X 
35 50 50 600 5 5 5000 4.58 65 2.54 4-SMD 425-1455-5-ND 48 33 24 PC817XI 
35 50 60 120 1 0.4 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD 425-1435-5-ND 1.50 1.25 1.00 PC810Al 
35 50 60 200 g| 0.4 5000 4.58 6.5 2.54 6-Dip 425-1434-5-ND 1.35 1.13 -90 PC810 
35 50 60 200 1 0.4 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD 425-1436-5-ND 1.43 1.14 95 PC8101 
35 50 80 160 5 5 5000 4.58 65 2.54 4-Dip 425-1465-5-ND 48 33 24 PC817X1 
35 50 80 160 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD 425-1470-5-ND 52 36 26 PC817XI1 
35 50 130 260 5 5 5000 4.58 65 2.54 4-Dip 425-1466-5-ND 48 33 24 PC817X2 
35 50 130 260 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD 425-1471-5-ND 52 36 26 PC817xI2 
35 50 200 400 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1467-5-ND 48 33 .24 PC817X3 
35 50 200 600 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1469-5-ND 52 36 26 PC817X7 

1 35 50 300 600 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1468-5-ND 48 33 24 PC817X4 
70 50 50 150 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1311-5-ND 68 47 34 PC123A 
70 50 50 150 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1318-5-ND* -80 55 40 PC123Y1 
70 50 50 400 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1310-5-ND 72 50 36 PC12311NSZ 
70 50 50 400 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1309-5-ND 68 47 34 PC12310NSZ 
70 50 50 400 5 5 5000 4.58 65 2.54 4-Dip 425-1308-5-ND 60 42 30 PC123 
70 50 50 400 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1317-5-ND* 76 53 38 PC123Y 
70 50 100 200 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1316-5-ND 76 53 38 PC123S 
70 50 100 200 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1320-5-ND* 84 58 42 PC123YS 
70 50 100 250 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1312-5-ND 68 47 34 PC123B 
70 50 100 250 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1319-5-ND* 80 55 40 PC123Y2 
70 50 100 500 A 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1463-5-ND 76 53 38 PC81720NSZ 
70 50 100 600 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1456-5-ND 64 44 32 PC81710NSZ 
70 50 120 300 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1458-5-ND 64 44 32 PC81711NSZ 
70 50 160 400 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1460-5-ND 64 44 32 PC81712NSZ 
70 50 200 500 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1462-5-ND. 64 44 32 PC81713NSZ 
350 50 40 80 Typ. 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1503-5-ND 80 55 40 PC851X 
350 50 40 80 Typ. 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD 425-1504-5-ND -88 61 44 PC851XI 
35 50 50 400 5 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1486-5-ND 1.32 1.10 88 PC829 
35 50 50 400 5 5 5000 9.66 65 2.54 8-Dip 425-1487-5-ND* 1.35 1.08 90 PC829Y 
35 50 50 600 5 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1481-5-ND 84 -70 56 PC827 
35 50 80 260 5 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1482-5-ND 93 78 62 PC827AB 
35 50 80 600 5 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1483-5-ND 87 73 58 PC827AD 

2 35 50 130 600 5 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1484-5-ND 87 73 58 PC827BD 
35 50 200 600 5 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1485-5-ND -90 oy) 60 PC8270D 
80 50 100 = 1 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1514-5-ND 1.20 1.00 80 PC8D66 
80 50 100 = 1 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1515-5-NDt 1.35 1.13 90 PC8D66Q 
80 50 1000 _ fl 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1509-5-ND 76 53 38 PC866 
80 50 1000 — al 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1510-5-NDt -88 61 44 PC866Q 
35 50 50 600 5 5 5000 14.74 6.5 2.54 12-Dip 425-1490-5-ND 1.44 1.20 96 PC837 

3 35 50 50 600 5 5 5000 14.74 6.5 2.54 12-Dip 425-1492-5-ND* 1.55 1.24 1.03 PC837Y 
35 50 200 600 5 5 5000 14.74 6.5 2.54 12-Dip 425-1491-5-ND 1.40 412 93 PC837CD. 
35 50 50 400 5 5 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip 425-1501-5-ND 2.20 1.76 1.46 PC849 
35 50 50 400 5 5 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip 425-1502-5-ND* 2.43 2.00 1.62 PC849Y 
70 50 50 600 5 5 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip 425-1499-5-ND 1.35 1.13 90 PC847X 

4 70 50 200 600 5 5 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip 425-1500-5-ND 1.35 1.13 90 PC847X7 
80 50 100 a al 5 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip 425-1518-5-ND 2.03 1.62 1.34 PC8Q86 
80 50 100 = 1 5 5000 19.82 65 2.54 16-Dip | 425-1519-5-NDt 2.23 1.78 1.47 PC8Q6Q 
300 50 40 80 Typ. 5 5 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip 425-1516-5-ND 6.12 5.04 4.08 PC8051 

t AC Input # Darlington Output * Din/VDE 0884 + Burn-in type (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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NEW) SHARP Photocoupler (Cont) 


OF THE AMERICAS 


Output Current Transfer Ratio Isolation Tube 
VcEO Ic Min. Max. @IF @Vce Voltage Dimensions - mm Package Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. (V) Max. | (mA) Max. (%) (%) (mA) (Vv) (Vrms) Length Width Pitch Type Part No. 1 10 100 Part No. 
35 80 600 7500 al 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1450-5-ND# 93 78 62 PC815 
35 80 600 7500 | 2 5000 4.58 65 2.54 4-SMD 425-1452-5-ND# 96 -80 64 PC8151 
5 35 80 600 7500 1 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD 425-1453-5-ND* # 1.28 1.02 85 PC8151Y 
35 80 600 7500 a 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD 425-1454-5-ND* # 1.29 1.08 86 POB15Y 
35 80 600 12000 5 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1451-5-ND# -96 66 48 PC81510NSZ 
6 35 80 600 7500 1 2 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1479-5-ND# 1.43 1.14 95 PC825 
35 80 600 7500 i 2 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1480-5-ND* # 1.83 1.46 1.21 PC825Y 
7 35 80 600 7500 1 2 5000 14.74 6.5 2.54 12-Dip 425-1488-5-ND# 2.20 1.76 1.46 PC835 
35 80 600 7500 1 2 5000 14.74 6.5 2.54 12-Dip 425-1489-5-ND* # 2.54 2.10 1.70 PC835Y 
35 80 600 7500 al 2 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip 425-1496-5-ND# 2.79 2.30 1.86 PC845 
8 35 80 600 7500 al 2 5000 19.82 6.5 2.54 16-SMD 425-1497-5-ND# 2.32 1.91 1.55 PC8451 
35 80 600 7500 il 2 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip 425-1498-5-ND* # 3.08 2.54 2.06 PC845Y 
35 50 20 300 1 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1446-5-NDt 56 39 28 PC814X 
9 35 50 50 150 1 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1447-5-NDt 60 42 30 PC814X1 
70 50 50 400 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1444-5-NDt 88 61 44 PC81410NSZ 
70 50 100 300 5. 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1445-5-NDt -88 61 44 PC81411NSZ 
10 35 50 20 300 | 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1477-5-NDt 1.32 1.10 88 PC824 
35 50 50 150 1 5 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1478-5-NDt 1.08 90 72 PC824A 
35 50 20 300 1 5 5000 19.82 6.5 2.54 16-SMD 425-1493-5-ND 1.40 it 93 PC8441J1 
an 35 50 20 300 1 5 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip 425-1494-5-ND 1.38 1.10 91 PC844xX 
35 50 150 300 1 5 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip 425-1495-5-ND 1.48 1.18 98 PC844x1 
12 70 80 1000 8000 3! 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1508-5-ND# 96 -80 64 PC865 
13 70 80 1000 8000 1 2 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1511-5-ND 1.65 1.32 1.09 PC875 
14 70 80 1000 8000 1 2 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip 425-1512-5-ND 2.97 2.45 1.98 PC895 
350 150 1000 15000 i! 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1773-5-ND# 88 61 44 PC852X 
15 350 150 1000 15000 | 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD 425-1505-5-NDH#) 96 66 48 PC852XI 
350 150 1000 15000 1 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1506-5-ND# 92 64 46 PC853X 
350 150 1000 15000 d 2 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD 425-1507-5-NDH#) 1.00 69 50 PC853XI 
16 300 150 1000 15000 1 2 5000 9.66 6.5 2.54 8-Dip 425-1513-5-ND 2.81 2.32 1.88 PCsD52 
17 300 150 1000 15000 y! 2 5000 19.82 6.5 2.54 16-Dip 425-1517-5-ND# 4.59 3.78 3.06 PC8G52 
35 50 50 600 5 5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1418-5-ND 76 53 38 PC714VONSZX 
18 35 50 50 600 5 5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 84 58 42 PC714VOYSZX 
35 80 20 80 100 2 5000 712 6.5 2.54 6-Dip 425-1426-5-ND* 88 61 44 PC724V0NSZX 
35 80 600 7500 1 2 5000 7A2 6.5 2.54 6-Dip 425-1420-5-ND# 88 61 44 PC715VONSZX 
19 35 80 600 7500 i! 2 5000 7A2 6.5 2.54 6-Dip 425-1421-5-ND* # 96 66 48 PC715VOYSZX 
35 200 1000 15000 | 2 5000 7A2 6.5 2.54 6-Dip 425-1422-5-ND# 81 68 54 PC716VONSZX 
35 200 1000 15000 i! 2 5000 712 6.5 2.54 6-Dip 425-1423-5-ND* # 84 70 56 PC716VOYSZX 
35 50 50 600 5 5 5000 712 6.5 2.54 6-Dip 425-1416-5-ND 80 55 40 PC713VONSZX 
35 50 50 600 5 5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1417-5-ND* 84 58 42 PC713VOYSZX 
70 50 40 320 10 5 5000 712 6.5 2.54 6-Dip 88 61 44 PC702VONSZX 
70 50 40 320 10 5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1412-5-ND* 96 66 48 PC702VOYSZX 
20 70 50 40 320 10 5 5000 7.12 6.5 2.54 6-SMD 425-1413-5-ND 92 64 46 PC703VONIZX 
70 50 40 320 10 5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1414-5-ND 88 61 44 PC703VONSZX 
70 50 40 320 10 5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1415-5-ND* 92 64 46 PC703VOYSZX 
80 50 50 400 5 5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1424-5-ND 96 66 48 PC723VONSZX 
80 50 50 400 5 5 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1425-5-ND* 1.00 69 50 PC723V0YSZX 
300 150 1000 15000 1 2 5000 7.12 6.5 2.54 6-SMD 425-1427-5-NDy 1.20 1.00 -80 PC725V0NIZX 
35 50 15 300 1 5 5000 9.22 6.5 2.54 6-Dip 425-1431-5-NDt 1.35 1.08 90 PC733 
22 35 80 20 80 100 2 5000 9.22 6.5 2.54 6-Dip 425-1432-5-NDt 1.53 1.22 1.01 PC733H 
35 80 20 80 100 2 5000 9.22 6.5 2.54 6-SMD 425-1433-5-NDt 1.53 1.22 1.01 PC733HI 
300 150 1000 15000 al 2 5000 7.12 6.5 2.54 6-Dip 425-1428-5-NDy Li? 98 78 PC725VONSZX 
23 300 150 1000 15000 1 2 5000 712 6.5 2.54 6-Dip 425-1429-5-ND* 1.20 1.00 80 PC725V0YSZX 
300 150 1000 15000 1 2 5000 7.12 6.5 2.54 6-SMD 425-1430-5-ND* 1.23 1.03 82 PC725VOYUZX 
25 15VOC 25 19 40 Typ. 16 45 2500 9.22 6.5 2.54 8-Dip 425-1798-5-ND 1.75 1.40 1.16 POSN136X 
70 30 50 400 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1437-5-ND 84 58 42 PC81100NSZ 
70 30 60 120 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1438-5-ND 88 61 44 PC81101NSZ 
70 30 60 200 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1441-5-ND 84 58 42 PC81105NSZ 
26 70 30 60 300 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1443-5-ND 84 58 42 PC81108NSZ 
70 30 100 200 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1439-5-ND 88 61 44 PC81102NSZ 
70 30 100 300 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip 425-1442-5-ND 84 58 42 PC81106NSZ 
70 30 150 300 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-Dip -88 61 44 PO81103NSZ 
27 7VOC 20 300 = 1.6 45 2500 9.22 6.5 2.54 8-Dip 1.98 1.58 1.31 POBN138X 
18VO0C 20 500 = 1.6 45 2500 9.22 6.5 2.54 8-Dip 1.88 1.50 1.24 POBN139X 
28 7VOC 20 2500 9.22 6.5 2.54 8-Dip 425-1799-5-ND 1.78 1.42 1.18 PO6N137X 
t AC Input # Darlington Output * Din/VDE 0884 + Burn-in type © Power dissipation: PC852XI: 200 and PC853X!: 320 
Output Current Transfer Ratio Isolation Cut Tape 
VcEO Ic Min. | Max. | @IF | @Vce | Voltage Dimensions - mm Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Sharp 
Fig. | (V) Max. |(mA)Max. | (%) | (%) | (mA) | (V) | (Vrms) | Length | Width | Pitch | Type | PartNo. 1 10 100 | PartNo. Size Pricing Part No. 
Cut Tape / Tape & Reel 
35 50 50 600 5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD | 425-1328-1-ND 48 -40 32 | 425-1328-2-ND 3,000 224.00/M PC357N 
35 50 50 600 5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD | 425-1334-1-ND 51 43 34 | 425-1334-2-ND 750 178.50 PC357NT 
35 50 80 160 5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD | 425-1330-1-ND 51 43 34 | 425-1330-2-ND 3,000 238.00/M PC357N1 
35 50 80 600 5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD | 425-1329-1-ND 51 43 34 | 425-1329-2-ND 3,000 238.00/M PC357NO 
35 50 130 260 5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD_| 425-1331-1-ND 51 43 34 | 425-1331-2-ND 3,000 238.00/M PC357N2 
35 50 200 400 5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD | 425-1332-1-ND 51 43 34 | 425-1332-2-ND 3,000 238.00/M PC357N3 
35 50 300 600 5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD | 425-1333-1-ND 51 43 34 | 425-1333-2-ND 3,000 238.00/M PC357N4 
70 50 20 400 1 5 2500 26 44 127 4-SMD | 425-1341-1-NDt 51 43 34 | 425-1341-2-NDt 3,000 238.00/M PC3H4 
70 50 20 400 1 i) 2500 26 44 1.27 4SMD | 425-1347-1-ND 45 38 30 | 425-1347-2-ND 3,000 210.00/M PC3H7 
70 50 35 70 1 5 2500 26 44 1.27 4-SMD | 425-1352-1-ND 48 40 «32 | 425-1352-2-ND 3,000 224.00/M PC3H7A 
1 70 50 50 100 1 5 2500 26 44 1.27 4-SMD | 425-1353-1-ND 51 43 34 | 425-1353-2-ND 3,000 238.00/M PC3H7B 
70 50 50 400 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4SMD | 425-1313-1-ND 48 40 32 | 425-1313-2-ND 2,000 224.00/M PC123P 
70 50 50 400 5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD | 425-1321-1-ND* 48 40 32 | 425-1321-2-ND* 2,000 224.00/M PC123Z¥2 
70 50 80 160 1 5 2500 26 44 1.27 4-SMD | 425-1354-1-ND 51 43 34 | 425-1354-2-ND 3,000 238.00/M PC3H7C. 
70 50 100 250 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD_| 425-1315-1-ND* ae 60 48__| 425-1315-2-ND* 2,000 336.00/M PC123PY2 
70 50 100 250 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD | 425-1314-1-ND 51 43 34 | 425-1314-2-ND 2,000 238.00/M PC123P2 
70 50 100 500 0.1 5 3750 3.6 44 2.54 4SMD | 425-1327-1-ND 66 55 44 | 425-1327-2-ND 750 231.00 PC35720NIT 
70 50 100 500 0.5 5 3750 3.6 44 2.54 4-SMD | 425-1338-1-ND 51 43 -34 | 425-1338-2-ND 3,000 238.00/M PC367N 
70 50 100 600 0.5 5 5000 4.58 6.5 2.54 4-SMD | 425-1383-1-ND 57 48 38 | 425-1383-2-ND 2,000 266.00/M PC81710NIP 
70 50 100 600 0.5 5 2500 10.3 44 1.27 | 16-SMD | 425-1361-1-ND 2.04 1.79 1.43 | 425-1361-2-ND 1,000 1291.32 PC3Q710NIP 
70 50 100 700 0.5 5 2500 26 44 1.27 4-SMD | 425-1348-1-ND 54 45 36 | 425-1348-2-ND 3,000 252.00/M PC3H710NIP 
70 50 120 240 1 5 2500 26 44 1.27 4-SMD | 425-1355-1-ND 51 43 -34 | 425-1355-2-ND 3,000 238.00/M PC3H7D 
t AC Input # Darlington Output * Din/VDE 0884 (Continued) 
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SHARP 


NEW MICROELECTRONICS Photocoupler (Cont.) 
OF THE AMERICAS 
Output Current Transfer Ratio Isolation Cut Tape 
VcEO Ic Min. | Max. | @IF | @Vce | Voltage Dimensions - mm Package | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Sharp 
Fig. | (V) Max. |(mA) Max. | (%) (%) (mA) (V) (Vrms) Length Pitch Type Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Cut Tape / Tape & Reel (cont.) 
70 50 120 300 05 5 5000 4.58 2.54 4-SMD | 425-1457-1-ND 60 50 40 | 425-1457-2-ND 2,000 280.00/M PC81711NIP 
70 50 140 350 0.5 5 2500 1.27 4-SMD | 425-1349-1-ND 60 50 40 | 425-1349-2-ND 3,000 280.00/M PC3H711NIP 
70 50 140 500 0.5 5 2500 1.27 4-SMD | 425-1351-1-ND 60 50 40 | 425-1351-2-ND 3,000 280.00/M PC3H715NIP 
70 50 150 300 0.5 5 3750 . 2.54 4-SMD | 425-1339-1-ND 57 48 38 | 425-1339-2-ND 3,000 266.00/M PC367NI 
1 70 50 160 400 0.5 5 5000 4.58 2.54 4-SMD | 425-1459-1-ND 60 50 40 | 425-1459-2-ND 2,000 280.00/M PC81712NIP 
70 50 200 400 05 5 3750 2.54 4-SMD | 425-1340-1-ND 54 45 36 | 425-1340-2-ND 3,000 252.00/M PC367N2 
70 50 200 500 05 5 2500 | 1.27 4-SMD | 425-1350-1-ND 60 50 40 | 425-1350-2-ND 3,000 280.00/M PC3H712NIP 
70 50 200 500 0.5 5 5000 4.58 2.54 4-SMD | 425-1461-1-ND OF 48 38 | 425-1461-2-ND 2,000 266.00/M PC81713NIP 
350 50 40 80 Typ. 5 5 3750 2.54 4-SMD | 425-1525-1-ND 99 83 66 | 425-1525-2-ND 3,000 429.00/M PC451 
350 50 40 240 5 5 2500 A 1.27 4-SMD_| 425-1378-1-ND 69 58 6 | 425-1378-2-ND 3,000 322.00/M PC4H510NIP 
4 35 50 50 600 5 5 2500 10.3 1.27__| 16-SMD | 425-1360-1-ND 2.10 1.84 1.47 | 425-1360-2-ND 1,000 1329.30 PC3Q67 
35 80 600 7500 1.0 2 3750 2.54 4-SMD | 425-1326-1-ND# 72 60 48 | 425-1326-2-ND# 3,000 336.00/M PC355N 
5 35 80 600 7500 1 2 2500 1.27 4-SMD | 425-1345-1-ND# 63 53 42 | 425-1345-2-ND# 3,000 294.00/M PC3H5 
35 80 600 12000) 0.5 2 3750 2.54 4-SMD | 425-1337-1-ND# 60 50 40 | 425-1337-2-ND# 3,000 280.00/M PC365N 
35 80 600 12000 | 0.5 2 2500 A 1.27 4-SMD | 425-1346-1-ND# 69 58 6 | 425-1346-2-ND# 3,000 322.00/M PC3H510NIP 
8 35 80 600 7500 1 2 2500 10.3 1.27 | 16-SMD | 425-1359-1-ND# 212 1.86 1.49 | 425-1359-2-ND# 1,000 1341.96 PC3G65 
35 80 600 12000 | 0.5 2 2500 10.3 1.27 | 16-SMD | 425-1357-1-ND# 2.26 1.98 1.59 | 425-1357-2-ND# 1,000 1430.58 PC3Q510NIP 
35 50 20 300 1 5 5000 4.58 2.54 4-SMD | 425-1448-1-NDt 63 53 42 | 425-1448-2-NDt 2,000 294.00/M PC814XP 
35 50 20 400 1.0 5 3750 2.54 4-SMD | 425-1324-1-NDt 51 43 34 | 425-1324-2-NDt 3,000 238.00/M PC354N 
35 50 50 150 1.0 5 3750 5. 2.54 4-SMD | 425-1325-1-NDt 72 60 48 | 425-1325-2-NDt 3,000 336.00/M PC354N1 
9 35 50 50 150 1 5 5000 4.58 2.54 4-SMD | 425-1449-1-ND 63 53 42 | 425-1449-2-ND 2,000 294.00/M PC814XP1 
70 50 50 400 0.5 5 3750 2.54 4-SMD | 425-1335-1-NDt 69 58 46 | 425-1335-2-NDt 3,000 322.00/M PC364N 
70 50 50 400 05 5 2500 1.27 4-SMD | 425-1342-1-NDt 69 58 46 | 425-1342-2-NDt 3,000 322.00/M PC3H410NIP 
70 50 100 300 0.5 5 3750 2.54 4-SMD | 425-1336-1-NDt 69 58 46 | 425-1336-2-NDt 3,000 322.00/M PC364N1 
70 50 100 300 0.5 5 2500 A 1.27 4-SMD_| 425-1343-1-NDt 69 58 AG | 425-1343-2-NDt 3,000 322.00/M PC3H411NIP 
35 50 20 400 1 5 2500 10.3 1.27. | 16-SMD | 425-1358-1-NDft 2.54 2.23 1.78 | 425-1358-2-NDt 1,000 1607.82 PC3064 
1 70 50 50 150 1 5 2500 A 1.27 4-SMD | 425-1344-1-NDt 54 45 36 | 425-1344-2-NDt 3,000 252.00/M PC3H4A 
70 50 50 400 0.5 5 2500 10.3 1.27 | 16-SMD | 425-1356-1-NDft 2.54 2.23 1.78 | 425-1356-2-NDt 1,000 1607.82 PC3Q410NIP 
15 300 150 1000 _ 1 2 3750 2.54 4-SMD | 425-1526-1-ND 1.17 98 78 | 425-1526-2-ND 3,000 507.00/M PC452 
350 120 1000 | 12000 1 2 2500 A 1.27 4-SMD | 425-1379-1-ND 78 65 -52__| 425-1379-2-ND 3,000 338.00/M PC4H520NIP 
18 35 80 20 80 100 2 5000 7.12 2.54 6-SMD | 425-1382-1-ND 78 65 52 | 425-1382-2-ND 1,000 338.00 PC724VONIPX 
21 80 50 50 600 5 5. 3750 1.27 5-SMD_| 425-1323-1-ND 93 78 62 | 425-1323-2-ND 750 302.25 PC353T 
24 6 150 1500 — 5 2 3750 2.54 4-SMD_| 425-1524-1-ND 1.23 1.03 82 | 425-1524-2-ND 750 399.75 PC450T11 
t AC Input # Darlington Output * Din/VDE 0884 


NEW) OPIC™ Photocoupler 


Fig. 1 


Voltage 
regulator 


r Interface 


Isolation 
Max. [AL LH | Voltage Dimensions- mm Digi-Key Price Each Sharp 2 @8) 
Fig. | (V) (us) Typ. (Vrms) Length | Width | Pitch Part No. 1 100 | Part No. @ Mao 
L 4 Me 
a) 7 | 08 05 5000 966 | 65 | 254 425-1533-5-ND 1531.22 1.01] POBTOLONSZ i pantector 
7 1048 05 5000 9.66 65 | 254 425-1534-5-ND* 1.58 126 1.04 _| POS10LOYSZ Peace | | Circuit 
5 | 55 | 02 028 5000 9.66 65 | 254 425-1535-5-ND 3.94 3.24 2.63 | POOT2LONSZ ésraane LU Amp 
6 | 13 = = 5000 9.66 65 | 254 425-1536-5-ND 2.50 206 _1.67_|_ PCBs Voltage ter 
13 2 2 5000 9.66 65 | 254 425-1537-5-ND 1.43 1.14 (95 | PO922xI corage, LY or 
7 | 30 1 1 5000 9.66 65 | 254 425-1541-5-ND 1.50 1.20 ‘99 | PO924x OQDOOOOD 
30 1 1 5000 9.66 65 | 254 425-1542-5-ND 1.68 134 1.11 | POe24xI 
13 2 2 5000 9.66 65 | 254 425-1545-5-ND 1.20 1.00 ‘80 | POs42 
3 | 30 3 3 5000 9.66 65 | 254 425-1538-5-ND 2.08 1.66. (1.37 | PCe23x 
30 3 3 5000 9.66 65 | 254 425-1540-5-ND 2.30 184-152 | POe23xl @ © 
30 2 6 5000 9.66 65 | 254 425-1546-5-ND 1.33 1.06 88 | PC857LONSZ 
9 | 30 2 6 5000 9.66 65 | 254 425-1547-5-ND* 1.38 1.10 ‘91_| PO9S7LOYSZ @ HO 
10 7 050 050 2500 9.22 65 2.54 425-1548-5-ND 4.50 370 3.00 | POODIO aad oa 
1 15 3 3 2500 9.22 65 2.54 425-1549-5-ND 3.24 2.67 216 | POODI7 | eT ar 
15 1 2 5000 712 65 | 254 425-1529-5-ND 147 98 78 | POQOOVONIZX irtariacs | | prot 
w | 8 1 2 5000 742 65 | 254 425-1530-5-ND#t ‘87 73 ‘58 | POQOOVONSZX TH a 
15 1 2 5000 712 65 | 254 425-1531-5-ND* 117 ‘98 78 | POQOOVOYSZX Constant i mp 
15 1 2 5000 712 65 | 254 425-1532-5-NDt 1.20 1.00 ‘80 | PO901VONSZX Voltage = 
13 | 30 1 1 4000 9.22 65 127 425-1543-5-ND 2.50 2.06 _1.67_| Pce28 Circutt  DQABDOAOOM 
14 | 30 3 3 4000 9.22 65 127 425-1544-5-ND 2.98 241 1.95 | PCe29 
Prop Delay Isolation Cut Tape 
Vec HEL L-H Voltage Dimensions- mm Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Sharp 
Fig. (V) Max. (us) Typ. (Vrms) Length Width Pitch Part No. 1 100 Part No. Reel Size Pricing Part No. 
Cut Tape / Tape & Reel 
1 2 425-1520-1-ND 170 «1.36 ~=—1.02 | 425-1520-2-ND 3,000 867.00/M PCA00 
i tS 2 1 — -_ mo eh 425-1521-1-ND 170 1.36 1.02 _| _425-1521-2-ND 3,000 867.00/M PCAOI 
425-1522-1-ND 150 1.20 (90 | 425-1522-2-ND 3,000 765.00/M POAI0LONIP 
2 a aa Sl ac 70 eas 425-1523- 1531.22 992 | _425-1523-2-ND* 3,000 T777.75/M PCAOLOYIP 
425-1527- 138 ‘1.10 83 | 425-1527-2-ND* 3,000 701.25/M POAS7LONIP 
7 a 2 ei ee a me nee 425-1528-1-ND* 165 (1.32 (99 | 425-1528-2-ND* 3,000 841.50/M POAS7LOYIP 


* Din/VDE0884 = # Output, IccH (typ.): 1.0 


t Output, IccH (typ.): 2.7 


968 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


NEW! SHARP Photocoupler - Thyristor Output 


OF THE AMERICAS 


Input Output Isolation 
Current Voltage | Current Holding Voltage 
Voltage Min. Max. | Vrms IT (RMS) Current Max. Dimensions - mm Package | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. Typ. (mA) Max. Max. (mA) | Max. (mA) (Vrms) Length | Width | Pitch Type Part No. al 10 100 | Part No. 
Tube 
10 50 280 100 35 5000 712 | 65 | 254 | 6-Dip | 425-1322-5-ND# 81 68 54 | PC2SDIINTZA 
5 50 420 100 35 5000 712 | 65 | 254 | 6-Dip | 425-1363-5-ND 93 78 62 | PC3SDI1NTZC 
5 50 420 100 35 5000 712 | 65 | 254 | 6-SMD | 425-1364-5-ND 99 83 66 | PC3SD11NXZC 
7 50 420 100 3.5 5000 742 | 65 | 254 | 6-Dip | 425-1362-5-ND 93.78 _.62 | PCSSDI1NTZB 
1 1.2 7 50 420 100 35 5000 742 | 65 | 254 | 6SMD | 425-1365-5-ND 96 80 64 | PCSSDIINXB 
10 50 420 100 35 5000 712 | 65 | 254 | 6-Dip | 425-1366-5-ND 87 73 ~—«58 | PC3SDI2NTZA 
10 50 420 100 35 5000 7.12 | 65 | 254 | 6SMD | 425-1367-5-ND 90.75 60 | PC3SD12NXZA 
10 50 420 100 35 5000 712 | 65 | 254 | 6-Dip | 425-17725-NDt 1.68 1.40 98 | S21MD8YY 
15 50 420 100 3.5 5000 712 | 65 | 254 | 6-Dip | 425-1270-5-NDt 1.58 1.26 1.04 | S21MD3VY 
10 50 280 100 35 5000 65 | 458 | 254 | 4Dip | 425-1232-5-ND* 1.33 1.06 88 | S11MES 
10 50 280 100 35 5000 65 | 458 | 254 | 4Dip | 425-1233-5-ND*t 1.75 140 1.16 | S11MEBY 
3 50 420 100 35 5000 712 | 65 | 254 | 6Dip | 425-1370-5-ND* 1.08  .90  .72 | PC3SD2iNTZD 
3 50 420 100 35 5000 7.12 | 65 | 254 | 6Dip | 425-13735-ND*¢ 111 93 .74 | PC3SD21YTZD *Zero- 
3 50 420 100 3.5 5000 742 | 65 | 254 | 6SMD | 425-13755-ND*¢ 1.14 95.76 | PC3SD21YX2D cross 
5 50 420 100 35 5000 742 | 65 | 254 | 6Dip | 425-1369-5-ND* 96 80 64 | PCSSD2INTZC circuit 
5 50 420 100 35 5000 712 | 65 | 254 | 6SMD | 425-1371-5-ND* 99 83 66 | PC3SD21NXZC 
5 50 420 100 35 5000 712 | 65 | 254 | 6Dip | 425-13725-ND*¢ 99  .83  .66 | PC3SD21YTZC D21 series 
5 50 420 100 35 5000 712 | 65 | 254 | 6-SMD | 425-1374-5-ND*¢ 1.02 .85 68 | PC3SD21YXZC D21 series 
5 50 420 500 3.5 3750 44 3.6 | 254 | 4SMD | 425-1300-5-NDt (1.04 .88_—.60 | S2SBLY S21ME8 series 
5 50 420 500 35 3750 44 36 254 | 4SMD | 425-1306-5-ND*¢ 114 97 65 | S2SALY S11ME6 series 
7 50 420 100 35 5000 712 | 65 | 254 | 6Dip | 425-1368-5-ND* 93 78 62 | PC3SD21NTZB S21ME4 series 
7 50 420 100 35 5000 | 9.22 | 65 | 2.54 | 6-Dip | 4251271-5-ND) 1.58 1.26 1.04 | S21MEB S21ME6 series 
7 50 420 100 35 5000 9.22 65 254 | 6Dip | 425-1274-5-ND#Ht 1.68 1.34 1.11 | S2IMBBY S21MT2 series 
7 50 | 420 100 35 5000 | 922 | 65 | 254 | 6-Dip | 425-1275-5-ND* 203 1.62 1.34 | S21ME4 S2S4 series 
7 50 420 100 35 5000 922 | 65 | 254 | 6Dip | 425-12765-ND*# 185 1.48 1.23 | S2IME4F 
2 1.2 7 50 420 100 35 5000 922 | 65 | 254 | 6Dip | 425-1277-5-ND*t 193 1.54 1.28 | S2IME4Y 
7 50 420 500 35 3750 44 | 36 | 254 | 4SMD | 425-1301-5-NDf 1.01 86 58 | S2S3RY 
10 50 420 100 35 5000 65 | 458 | 254 | 4Dip | 425-1282-5-ND* 1.44 1.20  .96 | S21MES 
10 50 420 100 3.5 5000 65 | 458 | 254 | 4Dip | 425-1283-5-ND*# 1.47 1.23.98 | S21MEBF 
10 50 420 100 35 5000 65 | 458 | 254 | 4Dip | 425-12845-ND*# 1.30 1.04 86 | S21MEBFY = 
10 50 420 100 35 5000 65 | 458 | 254 | 4SMD | 425-1285-5-ND*t 1.43 1.14 95 | S21MEBIY Built-in 
10 50 420 100 35 5000 65 | 458 | 254 | 4Dip | 425-1286-5-ND*t 1.28 1.02 85 | S21MESY Zero- 
1o | 50) 420 | 100 35 5000 | 65 | 458 | 254 | 4Dip | 425-12025-ND* 111 93 74 | S2IMT2 a @ esr 
10 50 420 500 3.5 3750 44 | 36 | 254 | 4SMD | 425-1297-5-ND O17 52 | 283 
10 50 420 500 35 3750 44 | 36 | 254 | 4SMD | 425-1302-5-NDt 85 «.72~—S—AD | SOSBY *The Zero-cross 
10 50 420 500 3.5 3750 44 3.6 2.54 | 4.SMD | 425-1303-5-ND* 114 97 65 | S2s4 circuit is PC3SG21YIZ 
3 50 560 100 35 5000 7.12 | 65 | 254 | 6-Dip | 425-14055-ND* 141 1.18 94 | PCASD2iNTZ~D 
3.0 15 560 100 35 5000 922 | 65 | 254 | 6-Dip | 425-1287-5-ND* 233 1.86 1.54 | S1MBB 
3.0 15 560 100 3.5 5000 922 | 65 | 254 | 6-Dip | 425-12885-ND*#} 238 1.90 1.57 | S21MEBFY 
3.0 15 560 100 35 5000 922 | 65 | 254 | 6Dip | 425-12895-ND*t 248 1.98 1.64 | S2iMEBY 
5 50 560 100 35 5000 712 | 65 | 254 | 6-Dip | 425-1403-5-ND 1.26 1.05 —.84 | PCASD11NTZC 
5 50 560 100 35 5000 712 | 65 | 254 | 6Dip | 425-14045-ND* 132 1.10  .88 | PCASD2iNTZC 
7 50 560 100 3.5 5000 742 | 65 | 254 | 6-Dip | 425-1402-5-ND 147.98 _.78 | PCASDIiNTZB 
3 12 10 50 420 50 35 3750 44 | 36 | 254 | 4SMD | 425-1376-5-ND 140 142 —.93 | PC3SGIIYIZ 
10 50 420 50 3.5 3750 44 | 36 | 254 | 4SMD | 425-1377-5-ND* 1.53 1.22 1.01 | PC3S@21YIZ 
10 50 280 100 35 5000 65 | 458 | 254 | 4Dip | 425-1230-5-ND 144-120 -.96 | SIME 
10 50 280 100 35 5000 65 | 458 | 254 | 4Dip | 425-1231-5-NDf 1.50 1.20 99 | S11MEBY 
10 50 420 100 35 5000 65 | 458 | 254 | 4Dip | 425-1278-5-ND 123° 1.03 82 | S21ME5 
4 1.2 10 50 420 100 3.5 5000 65 | 458 | 254 | 4Dip | 425-1279-5-ND# 1.44 1.20.96 | S21MESF 
10 50 420 100 35 5000 65 | 458 | 254 | 4Dip | 425-1280-5-NDH# 1.41 1.18 94 | S2IMESFY 
10 50 420 100 35 5000 65 | 458 | 254 | 4Dip | 425-1281-5-NDf 1.35 113 90 | S21MEBY 
10 50 420 100 3.5 5000 65 | 458 | 254 | 4Dip | 425-1291-5-ND 93.78 62 | S21MT1 
15 50 280 200 1.0 5000 742 | 65 | 254 | 6-Dip | 425-1774-5-ND 141 1.418 ~~ -.94 | S12MDIV 
5 12 15 50 280 200 1.0 5000 712 | 65 | 254 | 6-SMD | 425-1236-5-ND 141 118  .94 | S12MDIVI 
10 50 420 200 1.0 5000 712 | 65 | 254 | 6-Dip | 425-1775-5-ND 140 142 .93 | S22MDIV 
10 50 420 200 1.0 5000 742 | 65 | 254 | 6-SMD | 425-1293-5-ND 145 116 —_.96 | S22MDIVI 
10 50 280 200 1.0 4000 922 | 65 | 254 | 6Dip | 425-12395-NDt# 170 1.36 1.13 | S12MEIFY 
6 1.2 15 50 280 200 1.0 5000 922 | 65 | 254 | 6-Dip | 425-1238-5-ND 241 1.98 1.61 | S12MD38 
10 50 420 200 1.0 2500 922 | 65 | 254 | 8-Dip | 425-1296-5-ND 243 2.00 1.62 | S22MD3 
7 1.2 8 50 420 200 1.0 5000 922 | 65 | 254 | 8-Dip | 425-1205-5-ND 457 3.76 3.05 | S22MD2 
Cut Tape 
1 1.2 10 50 280 100 3.5 5000 742 | 65 | 254 | 6-SMD | 425-1229-1-ND 192 — 1.08 | S11MD5P 
7 50 420 100 35 5000 922 | 65 | 254 | 6SMD | 425-12721-ND# 185 1.48 1.11 | S2iMERP 
7 50 420 100 35 5000 922 | 65 | 254 | 6-SMD | 425-1273-1-ND 185 148 1.11 | S21MESP 
2 1.2 5 50 420 500 35 3750 44 | 36 | 254 | 4SMD | 425-1299-1-ND 116 —  .66 | S2S3LB 
10 50 420 500 35 3750 44 | 36 | 254 | 4SMD | 425-1305-1-ND*t 140 — 79 | S2S4BY 
10 50 420 500 35 3750 44 | 36 | 254 | 4SMD | 425-1307-1-ND 66 55 ——.44 | SOSBA 
4 1.2 10 50 420 100 35 5000 65 | 458 | 254 | 4SMD | 425-1381-1-NDt 1.44. 1.20.96 | S21MESPY 
Input Output Isolation 
Current Voltage | Current Holding Voltage 
Voltage | Min. Max. Vrms IT (RMS) Current Max. Dimensions - mm Package | Digi-Key Tape & Reel Sharp 
Fig. Typ. (mA) Max. Max. (mA) | Max. (mA) (Vrms) Length | Width | Pitch Type Part No. Reel Size Pricing Part No. 
Tape & Reel 
1 12 10 50 280 100 35 5000 7.12 | 65 | 254 | 6-SMD | 425-1229-2.ND 1,000 624.00 | S11MD5P 
7 50 420 100 35 5000 9.22 | 65 | 254 | 6-SMD | 425-1272-2-ND# 1,000 943.50 | S21ME3FP 
7 50 420 100 35 5000 9.22 | 65 | 254 | 6-SMD | 425-1273-2-ND 1,000 943.50 | S21ME3P 
10 50 420 500 35 3750 44 3.6 | 254 | 4-SMD | 425-1297-2-ND 750 273.00 | S2S3B 
2 12 5 50 420 500 35 3750 44 3.6 | 254 | 4-SMD | 425-1299-2-ND 3,000 377.00/M | S2S3LB 
10 50 420 500 35 3750 44 3.6 | 2.54 | 4-SMD | 425-1303-2-ND* 750 341.25 | S2S4B 
10 50 420 500 35 3750 44 3.6 | 254 | 4-SMD | 425-1305-2-ND*+] 3,000 455.00/M | S2S4BY 
10 50 420 500 3.5 3750 44 3.6 | 254 | 4-SMD | 425-1307-2-ND 3,000 308.00/M | S2S5A 
4 12 10 50 420 100 35 5000 65 | 458 | 254 | 4-SMD | 425-1381-2.NDt 2,000 624.00/M | S21ME5PY 
: 12 15 50 280 200 1.0 5000 7.12 | 65 | 254 | 6-SMD | 425-1236-2.ND 1,000 650.00 | S12MDIP 
10 50 420 200 1.0 5000 7.12 | 65 | 254 | 6-SMD | 425-1293-2-ND 1,000 701.25 | S22MD1P 
* Built-in zero cross circuit # Wade formate + Din/VDE 0884 0 VDE 68328 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (t023) 969 


NEW) SHARP OPIC™ Photointerrupter 


microztectronics PhOtointerrupter 


OF THE AMERICAS 


Detector Sensing | Term- Tube 
Vceo Ic Rise/Fall |Distance | inal | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. | (V) Max. |(mA) Max.] (ys) Typ. | (mm) | Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 
3/4 3.0 PCB | 425-1050-5-ND 90.75 .60 | GP1S52V 
3/4 4.2 PCB | 425-1058-5-ND 1144 95 .76 | GP1S59 
35 20 3/4 5.0 PCB | 425-1051-5-ND 87 73 .58 | GP1S53V 


35/35 1.6 PCB | 425-1062-5-ND 1.23 1.03 .82 | GP1S95 
38/48 2.0 POB_ | 425-1052-5-ND. 1.47 1.23 .98 | GP1S560 


38/48 20 PCB | 425-1056-5-ND 99 83 .66 | GP1S56T 
1 50/50 1.0 POB | 425-1041-5-ND 56.39 .28 | GP1S096HCZ 
35 20 50/50 1.2 POB | 425-1044-5-ND 1.02 85 .68 | GP1S34 
50/50 2.0 POB | 425-1039-5-ND* 56.39 .28 | GP1S093HCZ 
50/50 2.0 POB_| 425-1042-5-ND 56.39 .28 | GP1S097HCZ Constant voltage circuit 
20 50/50 3.0 POB | 425-1040-5-ND. 56.39 .28 | GP1S094HCZ i 1 a +oGND 
35 40 80/70 5.0 POB | 425-1035-5-ND 1.02 .85 .68 | GP1L53V : 
40 130/100 10 POB_ | 425-1036-5-ND. 1.75 1.40 1.16 | GPIL57 ‘ 
425-1038-1-NDt 54 45 ‘ : 
2 35 20 50/50 2.0 SMD 425-1038-2-ND# 504.00/2,000 GP1S092HCPI ' 


20 35/35 16 POB | 425-1043-5-ND 1.29 1.08 .86 | GP1S25 


8 a 40 80/70 3.0 | PCB | 425-1034-5-ND 114.95 76 | GPIL52v 
4 35 20 50/50 1.5 | POB | 425-1046-5-ND 1.33 1.06  .88| GP1S39 
5 35 20 — — | Conn. | 425-1047-NDt$ 248 1.98 1.64] GP1S44S1 Detector Sensing Tube 
6 35 20 3/4 3.0 | PCB | 425-1048-5-ND 1.05 88  .70| GPISSIV vec Iec Distance Terminal | Digi-Key Price Each Sharp 
: = - aa 3.0 Pcs | 425-1053-5-ND 99 83 66 | GP1S561 Fig. | (V) Typ. |(mA) Max. (mm) Type Part No. 1 10 100 | Part No. 
5.0__| POB | 425-1057-5-ND 90.75 __.60 | GPISSBV 3.5 PCB | 425-1063-5-ND 7.16 5.89 4.77 |GPIA30R 
8 35 20 3/4 3.0 | PCB | 425-1054-5-ND 1.20 1.00  .80| GP1s562 1 5 20 34 pop | 425-1064-NDt 637 5.24 4.25 | GPIA35RV 
2 = a Bs 30 | POS [bala sel EE aS cll 3.0 PCB | 425-1074-5-ND 1.41 1.18 94 | GPIASIHR 
10 35 20 3/4 5.0 | Conn. | 425-1059-5-ND 1.29 1.08 — .86 | GP1S73P 
3 7 Be a pop «| 425 1065-S-NDE 3.83 3.15 2.55 | GPIA7OR 
* Lowprofile + Tray(notatube) +QutTape #Tape& Reel $With actuator . 425-1066-5-NDt 459 3.78 3.06 |GPIA7IR 
3 5 30 5.0 Connector | 425-1067-5-ND 2.25 1.80 1.49 | GP1A05 
30 5.0 Connector | 425-1071-5-ND 3.71 3.06 2.48 | GPIA23LC 
; 5 jae 50 Connector | 425°1068-5-ND 1.17 98 — .78 | GP1A073HCS 
425-1771-5-ND$ 1.17.98 —_.78 | GPIA073LCS 
6 24 30 5.0 Connector | 425-1069-5-ND 3.26 2.69 2.18 |GPIAIO 
7 50 3.0 PCB | 425-1073-5-ND 1.28 1.02 85 | GPIAS0HR 
7 50 10.0 PCB | 425-1070-5-ND 288 237 1.92 |GPIAI7 
8 20 — Connector | 425-1072-5-ND* 2.48 2.04 1.65 | GPIAA4Et 
_ 10.0 PCB | 425-1078-5-ND 1.95 1.56 1.29 | GPIAS7HR 
2.0 1.2 PCB | 425-1084-5-ND) = 1.02.85 ~—.68 | GPIA9ILC 
F F 2.0 1.2 PCB | 425-1085-5-ND 1.02 .85 68 | GPIAQILR 
20 5.0 PCB | 425-1079-5-ND 1.55 1.24 1.03 | GPIA58HR 
50 3.0 PCB | 425-1075-5-ND 1.50 1.25 1.00 | GP1A52HR 
50 3.0 PCB | 425-1076-5-ND# 1.50 1.25 1.00 | GPIAS2LR 
1A) 5 16.5 5.0 Connector | 425-1081-5-ND 1.35 1.08 90 |GPIA73A 
1B) 5 16.5 5.0 Connector | 425-1082-5-ND 1.41 1418 94 |GPIA74A1 
10 5 20 5.0 Connector | 425-1083-5-ND 1.41 1.18 94 | GPIA75E 


+ Tray (not tube) + GPIA7OR: 1.14mm disk slit pitch & GP1A71R: 0.7mm disk slit pitch $ Inverted 


Detector Sensing Tube 
Vceo Ic Rise/Fall | Distance |Terminal | Digi-Key Price Each Sharp * With actuator Internal 15Krresistor # Inverted type of the HR 
Fig. | (V) Max. | (mA) Max. | (us) Typ. | (mm) Type | Part No. 1 10 100 | Part No. 


5-15 POB | 425-1086-5-ND 4.66 3.83 3.11 | GP2A200LCS 


1 ee 1000 | 37 | pop | 425-1087-5:ND 446 3672.97 | GP2Aa Tilt Sensor 
2 | 35 20 070 | 13 PCB | 425-1088-5-ND* 1.85 1.48 1.23 | CP2L20L ; 
3 35 20 80/70 13 POB | 425-1089-5-ND* 1.90 1.52 1.26 | GP2L20R Features: + Subminiature + 2-phase output type + Able 
4 | 35 50 8070 | 6 POB | 425-1090-5-ND* 1.35 1.08 90 | Paiz2 to detect the tilt direction of both side (290°) by the 
20 2020 | 6to.8 | POB |425-10995-ND 84 70 56 | GPoSa4 Position of rolling ball « High reliability due to non- 
5 35 20 50/50 |1.5t06.5| PCB | 425-1096-5-ND 1.60 1.28 1.06 | GP2s40 pone uae 
50 80/70 | 6to.8 POB_ | 425-1091-5-ND* 96 80.64 | GP2L24 Applications: + Digital cameras » Camcoders 
6 | 35 50 8070 | 6to.8 | SMD | 425-1092-5-ND* 1.11 93.74 | GPal26 
Detector Tube 
425-1094-1-ND$ 1.11 93 74 
f 35 20 20/20 | 6to.8 | SMD Be ae 4g1.o0/1,000 | #28277 Veeo Ic Rise/Fall | Terminal | Digi-Key Price Each Sharp 
8 | 35 20 20/30 6 Pcp | 425-10955-ND 1.28 1.02 85 | 2808 (Uae CA) Max ICUS) Typ | type as | EattiNo: u Wud || Getohe 
425-1097-1-ND¢ 51 43 34 425-1037-5-ND* 245 1.96 1.62 | GP1SOS6HEZ 
35 20 50/50 PCB 
oe ae enrep 1 SMD | 495-1097-2-ND# 476.00/2,000 | F560 425-1045-5-ND 1.95 1.56 _1.29 | GP1S36 


* Darlington * 4way tilt 


More Product Available Online: www.digikey.com 
970 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


NEW! 


IR Emitters 


OF THE AMERICAS 


SHARP. IR Emitters, Photo 


MICROELECTRONICS 


Transistors and Diodes 


Blue Sensitive Photodiodes 


Features: 


+ Spectral sensitivity characteristics akin to that of human eye + Com- 
pact flat package + Low dark current * Infrared light cut-off type 


Applications: 


+ AE (automatic exposure) system and ES (electronic shutter) system 
for cameras + Stroboscopes * Precise optical instruments 


Short Cir.| Dark Peak Reverse 
Current | Current | Sensitivity | Voltage Active Tube 
IsTyp. | Id Typ. | Wavelength Vr Area Digi-Key Price Each Sharp 
(uA) (A) Typ. (nm) | (V) Max. | (mm sq.) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
0.16 3x1012 560 10 1.55 425-1001-5-ND 1.95 1.56 1.29 | BS120 
0.55 3x10-12 560 10 5.34 425-1004-5-ND 2.27 1.87 1.52 | BS520 


OPIC™ Light Detector 


Optical Peak 
Forward] Forward | Power Beam Wave- Tube 
Volt. Current Output Angle length | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig.|(V) Typ. |(mA) Max. |(mW) Max. |(2x Theta) |(nm) Typ. | Part No. 1 10 100 | Part No. Voltage Regulator Sync. Detector Circuit 
425-1022-1-NDt 36 30 24 Comparator Sf 101 
1 2 30 2 940 | 425-1022-2-ND# 336.00/2,000 | CLTCOMNoMP Spi 9 
1 Fe Demodulator 
425-1023-1-ND¢ 54 45 36 [circuit 
E . I 
1.2 50 6.0 20 940 425-1023-2-ND# 504.00/2,000 GLIOOMN1MP Anip I] 4 
3 | 12 50 20 180 950 | 425-1024-5-NDt 56 39 .28 /G@4100 Oscillator ~— 
4 1.2 50 3.0 60 950 425-1026-5-ND* 48 33 24 |G.4800 
5 1.2 50 3.0 26 950 425-1025-5-ND* 48 33 24 |G.480 
+Qut Tape #Tape& Reel + Paleredtrans. resin * Pink trans. resin 
Photo Tranistors 
Peak 
Vceo Ic Sensitivity | Rise/Fall} Beam Tube 
Max. | Max. | Wavelength) Typ. Angle Digi-Key Price Each Sharp 
Fig. | (V) | (mA) | (nm) Typ. (us) (2x Theta) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
425-1005-1-NDt 36 86.300 24 
PT100MOOMP 
sa o a0 5060 30 425-1005-2-NDi# 336.00/2,000 
425-1006-1-ND$> 36 «6.30 0.24 
.0/6. PT100MFOMP 
' a sas ae eee ai 425-1006-2-ND# 336.00/2,000 
425-1007-1-ND$O 360 = .30 24 
PT100MPOMP1 
i 2 310 =0160 30 425-1007-2-ND# 252.00/1,500 
35 20 800 3.0/3.5 70 425-1009-5-ND 48 33 .24 | PT4800 
4 35 20 860 3.0/3.5 70 425-1010-5-NDO 56 .39 .28 | PT4800F Constant 
35 | 50 800 80/70 70 | 425-1014-5-ND*$ 60 42 30 | PT4810 Constant voltage circuit 
35_| 50 860 80/70 70 | 425-1015-5-ND*0 60 _.42_.30 | PT4810F voltage circuit 
20 800 3.0/3.5 26 425-1008-5-ND 48 33 .24 | PT480 RON 
5 35 20 860 3.0/3.5 26 425-1012-5-NDO 52 36.26 | PT480F 
50 800 80/70 26 425-1013-5-ND$ 52 36 .26 | PT481 Cl " 
50 860 8070 | 26 | 4254016-5-NDO _.60__.42_—.30 | PTABIF Uentame 
7 35 20 800 2/3 12 425-1019-5-ND 243 2.00 1.62 | PT510 
100 800 350/300 12 425-1020-5-ND 8.57 7.05 5.72 | PT550 
8 45 10 800 10/10 12 425-1017-5-ND 2.38 1.90 1.57 | PT501 Out Rise/ Peak 
80 800 10/10 12 | 425-10185-ND 213 1.70 1.41 | PTS01A eae ail a ie ae 
9 35 100 800 350/300 100 425-1021-5-NDO 7.43 6.11 4.95 | PT550F Vee Max. Typ. Angle length | Digi-Key Price Each Sharp 
$Qut Tape #Tape& Red $ Trans. blueresin 0 Visible Light cut-off resin (black) * Darlington Lite || AH) || GED) (3) ese (Crag) ur | eh d OO (SCL: 
. 1 5 = .06/.02 _— 660 425-1177-5-ND 2.54 2.10 1.70 S456 
Photo Diodes 2 |45to16|} 50 | 400/400 110 940 425-1178-5-ND* 2.72 2.24 1.82 IS471F 
pe Roan ae He 3 5 “10 42/30 70 550 425-1179-5-ND 2.63 2AT 1.76 1S474, 
425-1180-5-NI 2.95 2.43 1.97 1S474S1 
Vr | Current Id Sensitivity | Fall Beam Tube SO ss 
Max. Is Max. |Wavelength] Typ. Angle | Digi-Key Price Each Sharp 4 |14to7.0| 2 0.1/.06 30 900 425-1181-5-ND 92 64 46 1S489 
Fig.| (V) | (uA) Typ.} (nA) | (nm) Typ. | (ms) | (2x Theta)) Part No. 1 10 100 | Part No. 
' ere "7 ; 
e % 40 oh 6 ee 425-1027-1-NDt 36 30 24 sional t+ Straight lead version Visible light cut-off resin (black) 
1 425-1027-2-ND# 336.00/2,000 
425-1028-1-NDH) 36 30 .24 
a} 6 | 10 | a0 | 10) 40 | ete oN sxcouno00 |Potovreme] | COmpact Dust Sensor 
2 | 30 9.2 20 940 5 =. 425-1030-5-ND 1.41 93.74 | PD3122F Features: + Compact, thin type (58 x 38 x 20.7mm) * Low dissipation current (Icc: MAX. 20mA) « Single- 
i AS 1.0 820 = — | 425-1029-5-ND 1.14 95.76 | PD101SO0SS shot detection of house dust Applications: ~ Air conditioners + Air cleaner 
5 | 20 1.7 10 950 100 40 425-1032-5-ND 96 .80  .64 | PD480PI 
6 | 32 5.4 10 960 200 90 425-1031-5-ND 92 .64_ .46 | PD413PI Vee Digi-Key Price Each Sharp 
10] 32 5 30 960 _ 1 425-1033-5-ND 1.05 .88 .70 | PD481PI (V) Part No. 1 25) 50 Part No. 
$Qut Tape #Tape& Real 0 Visible Light cut-off resin (black) 2 425-1169-ND 13.75 11.00 9.63 GPeY1001AU 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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IrDA Transceiver 
Module 


Sharp's opto-wireless transceiver module is compatible with 
IrDA standard. Applications: + Cellular phones * PDA 
+ Personal computers 


NEW) SHARP. Distance 


MICROELECTRONICS 


OF THE AMERICAS Measu ring Sensor 


Data Transfer Rate Cut Tape Tape & Reelt 
Vec SIR FIR Digi-Key Price Each 2,000 Sharp 
() (kbps) (Mbps) | Part No. 1 10 100 Pricing _ | Part No. 
IrDA 115 Kbit/s, 1 Meter 
241055 | 2.4to 115.2 = 425-1170-1-ND. 2.38 2.09 1.67) 1506.54/M | GP2Wwo0004YP 


Distance | Diff. of | Output IrDA 115 Kbit/s, 1 Meter and 4 Mbit/s, 1 Meter 
Measuring | Output || Current Tray 271055 | 96101152 | 1.152104] 425-1171-1-ND 396 347 278 | 2506.68/M | GP2WI001YP 
Vec Range Voltage Icc Output | Digi-Key Price Each Sharp IrDA 115 Kbit/s, 20cm 
Bigs LY) cra yp CN) yp (iA) Typ. | ates | Rart|No: 2 BE iat 2.01036 | 2.4to115.2 | 1.152t04]425-11721-ND 248 1.98 1.49 | 1262.25/M | GP2Wo110YPS 
41030 | 225 33 425-1162ND 10.58 846 7.41 | CP2D120 1.71025 | 2.410 115.2 | 1.152t04 | 425-1173-1-ND 216 1.89 1.52] 1367.28/M | GP2wott2YP 
10t080 | 20 33 | Andog| 425-1161-ND 1058 846 7.41 | Gpapi2 IrDA 4 Mbit/s, 20cm 
10t080 | 19 30 425-1166-ND 75 7.00 64 YOA21 YK 
1/5 10 ee a Se 271055 | 2.410 115.2 | 1.152104 | 425-11741-ND 3.88 340 272] 2456.04/M | GP2Wwi301YP 
15 = 33 425-1164-5-NDt 10.58 846 7.41 | GP2DI50A 
24 _ 33 | Digital | 425-1163-ND 10.58 846 7.41 | GP2D15 For Tape & Reel part number change 1-ND to 2-ND 
24 = 30 425-1168-ND 8.75 7.00 6.13 | GP2YOD21YK 
2010150 | 2.05 33 | Andog| 425-1165-ND 1250 10.00 875 | GP2YOA02YK . 
2|5 
# | — [as | ota [axsera5 250 1000 875 [crenomm| | Remote Control Receivers 


+ Tube (not a tray) 


Supply Voltage 2.7 to 5.5V 


B.P.F. Current 
Detecting fo Dissipation Length | Digi-Key Price Each Sharp 
Fig.| Window | (kHz) Typ.| Icc (mA) Max. (mm) | Part No. 1 10 100 | Part No. 
36.7 2 8.8 | 425-1117-ND 1.26 1.05 .84 | GPIUD262xK 
36.7 15 8.8 | 425-1134-ND 1.26 1.05 84 | GPIUM262xK 
Peak | Operating 36.7 15 13.8 | 425-1141-ND# 1.26 1.05 84 | GPIUM272RK 
Vec | ViH | ViL | Wave- | Transfer Tube 36.7 15 13.8 | 425-1142-ND 1.26 1.05 .84 | GPIUM272xK 
Typ. |Min.) Max. | length Rate Digi-Key Price Each Sharp 36.7 2 14 | 425-1121-ND 1.38 1415 92 | GP1UD272xK 
Fig.| (V)_ | (V) | (V) |(nm) Typ. | (Mbps) Max. | Part No. 1 10 100 | PartNo. 36.7 15 17.8 | 425-1150-ND# 1.26 1.05 84 | GPIUM282RK 
‘] 5/2 foo] wo | 0 | eimeene ce 058 aon| cri =| ¢ | Bee 2 ies | cueee 
g : 0) LS GRUB 38 2 88 | 425-1116-ND 1.26 1.05 84 | GPIUD261XK 
271036) — | — - 8 425-1099-5-ND 1.90 152 1.26 | GPIFA350TZ 38 15 8.8 | 425-1132-ND# 1.26 1.05 84 | GPIUM261RK 
2 5 2 | 08] 660 8 425-1100-5-ND# 1.25 1.00 83 | GPIFAS11TZ 38 15 8.8 | 425-1133-ND 1.26 1.05 84 | GPIUM261XK 
5 21] 08] 660 13.2 425-1101-5-ND 1.75 1.40 1.16 | GPIFASSITZ 38 15 13.8 | 425-1139-ND# 126 1.05.84 | GPIUM271RK 
38 15 13.8 | 425-1140-ND 1.26 1.05 84 | GPIUM271XK 
3 5 2 | 08] 660 8 425-1102-NDt 252 2.08 1.68 | GP1FES00TK 38 2 44 | 425-1120-ND 126 105 84 | CPIUD2TIXK 
, 38 2 18 | 425-1124-ND 1.26 1.05 84 | GP1UD281XK 
How profiles. May (not a ibe) ae Wath shuts 40 2 88 | 425-1119ND 1.26 1.05 84 | GPIUD26XK 
i 1 Top 40 15 88 | 425-1137-ND# 1.35 113 90 | GPIUM26RK 
Receivers 40 15 8.8 | 425-1138-ND 1.26 1.05 .84 | GPIUM26xK 
; 40 15 13.8 | 425-1145-ND# 1.26 1.05 84 | GPIUM27RK 
Peak’ | Operating 40 15 13.8 | 425-1146-ND 1.26 1.05 .84 | GPIUM27xK 
WCC) | MOEN AVOLS a Wevesis matranision Tube 40 2 14 | 425-1123-ND 1.38 1.15 92 | GPIUD27xK 
Typ. Min. | Max. | length Rate Digi-Key Price Each Sharp 40 15 178 425-1158-NDi#t 4.26 1.05 .84 | CPIUM28RK 
Fig.| (V) | (V) | (V) |(nm) Typ. | (Mbps) Max. | Part No. 1 10 100 | PartNo. 40 15 478 | 425-1159-ND 426 105 84 | CPIUMRExXK 
1 eo les leas! Sen ‘ 425-1104-5-ND 428 352 285 | GPIRIR 40 2 18 | 425-1130-ND 1.26 1.05 84 | GPIUD28xXK 
Gallas 425-1111-5-ND* 250 2.06 _1.67 | GP1FH500RZ 56.8 2 8.8 | 425-1118-ND 1.26 1.05 84 | GPIUD267XK 
271036) — | — —_ 8 425-1107-5-ND 2.48 1.98 1.64 | GP1FA350RZ 56.8 1.5 88 | 425-1135-ND# = 1.35 1.13 90 | GPIUM267RK 
5 5 |27|04 | 700 8 425-1105-5-ND 268 221 1.79 | GPIF37R ae i. ae peel he ee reba 
5 |27|04 | 700 8 425-1108-5-ND# 1.73 1.38 1.14 | GPIFAS11RZ : : : ‘ : : 
5 |27]|04 | 700 13.2 425-1109-5-ND 2381.90 __1.57 | GP1FAS51RZ abe 13 38 eee Tobe tbe: Bh) RENE 
i} : : : : 56.8 2 14 | 425-1122-ND 1.38 145 92 | GPIUD277xK 
3 5 |27|04 | 700 8 425-1110-NDt 3.24 267 2.16 | GPIFE500RK 56.8 15 178 | 425-1154-ND$ 1.26 1.05 84 | GPIUM287RK 
4] 25 |20|05 | 700 8 425-1106-5-ND 5.72 4.70 3.81 | GPIFB95R 56.8 15 17.8 | 425-1155-ND 1.26 1.05 .84 | GP1UM287xK 
56.8 2 18 | 425-1128-ND 1.26 1.05 84 | GPIUD287xK 
* Lowprofile Tray (not atube) —# With shutter 36.7 15 16.1 | 425-1149-ND# = 1.26 1.05.84 | GP1UM282CK 
and ‘is .: 7 : eae 36.7 15 16.1 | 425-1152-ND 1.26 1.05 .84 | GPIUM282YK 
Mini-Jack for Digital Audio (electrical and optical transmission) 36.7 2 16.6 | 425-1127-ND 1.26 1.05.84 | GPIUD282YK 
38 15 16.1 | 425-1147-ND# = 1.26 «1.05 84 | GPIUM2810K 
Peak Operating Tube 38 15 16.1 | 425-1148-ND 126 1.05 .84 | GPIUM281YK 
Vee Wavelength | Transfer Rate | Digi-Key Price Each Sharp : 38 2 16.6 | 425-1125-ND 126 1.05 84 | GPIUD281YK 
Fig. (V) (nm) Typ. (Mbps) Max. | Part No. 1 10100 | Part No. 2 || aoe 40 15 16.1 | 425-1157-ND# 1.26 1.05 84 | GPIUM28cK 
Transmitter 40 15 16.1 | 425-1160-ND 1.26 1.05 84 | GPIUM28YK 
5 | 231028 _ 3 425-1112-5-ND 2.72 224 1.82 | GPIFD2101P s “ we ae es = * SME 
e7i0S6 Bebe 2.72 2.24 1.62 | GPIFDSIOTP 56.8 15 161 | 4251156ND 1.26 1.05 .84 | GPIUM287¥K 
Receiver 56.8 2 16.6 | 425-1129-ND 1.26 1.05 84 | GPIUD287YK 
5 | 231028 ai 5 425-1114-5-ND 3.29 2.71 2.19 | GPIFD210RP 3 | Side 38 45 25 | 425-1175-5-NDt 225 1.80 1.49 | ISiU621 
2.71036 425-1115-NDt 4.46 3.67 2.97 | GP1FD300RK 4 Top 38 45 17.3 | 425-1176-5-NDt* 2.03 1.62 1.34 | IS1U621L 


t Tray (not a tube) tTube * BentLeads #Withmesh 


More Product Available Online: www.digikey.com 
972 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Optoisolators with Photo-Transistor Output 


SPECIFICATIONS: - Isolation Voltage: 5000 
+ VCEO (Max.): 6OV * Typ. tr/tf: 5 us/4 us 


Current Tape 
Transfer | Length | Width) Pitch and Reel 
Ratio E WwW [) Digi-Key Price Each Pricing} | Lumex 
Fig.| Min-Max. | (mm) | (mm) | (mm) | Pkg. | Part No. 1 10 1,000 | Part No. 
1 60-600% | 4.60 6.50 | 2.54 | Dip | 67-1560-5-ND ot 43 = OOP-PCT114/E 
60-600% | 4.60 6.50 | 2.54 | SMT | 67-1613-1-ND 51 43 | 282.20 | OOP-PCT114/ETR 
2 60-600% | 9.68 6.50 | 2.54 | Dip | 67-1561-5-ND 1.05 88 _ OOP-PCT218/E 
60-600% | 9.68 6.50 | 2.54 | SMT | 67-1614-1-ND 1.05 -88 | 581.00 | OOP-PCT218/ETR 
60-600% | 19.84 6.50 | 2.54 | Dip | 67-1562-5-ND 1.83 1.53 _ OOP-PCT4116/E 
3 60-600% | 19.84 6.50 | 2.54 | SMT | 67-1618-5-ND 1.83 1.53 = OOP-PCT4116/ETR 
4 60-600% | 7.30 6.50 | 2.54 | Dip | 67-1563-5-ND 39 33 = OOP-PCTB116/E 
60-600% | 7.30 6.50 | 2.54 | SMT | 67-1615-1-ND 39 33 | 215.80 | OCP-PCTB116/ETR 
5 60-600% | 4.60 6.50 | 2.54 | Dip | 67-1564-5-ND 63 53 = OOP-PCT124/A 
60-600% | 4.60 6.50 | 2.54 | SMT | 67-1616-1-ND 63 53 | 348.60 | OOP-PCT124/A-TR 
6 60-600% | 19.84 6.50 | 2.54 | Dip | 67-1565-5-ND 2.89 241 _ OOP-PCT4216/A 
60-600% | 19.84 6.50 | 2.54 | SMT | 67-1619-5-ND 2.89 241 = OOP-PCT4216/A-TR 
Optoisolators with Photo-IC Output 
Prop Tape 
Noltage Regulator Delay | Length | Width | Pitch and Reel 
ld Isolation | tpyy/tpyy| L | W | P Digi-Key Price Each | Pricing | Lumex 
L2 Fig. | Voltage (uS) (mm) | (mm) | (mm) | Pkg. | Part No. il 10 | 1,000 | PartNo. 
3 7 5000 5/3 7.3 6.5 | 2.54 | Dip | 67-1566-5-ND 1.64 1.37 = OCP-PCP116 
5000 5/3 7.3 6.5 | 2.54 | SMT| 67-1617-1-ND_ 1.64 -1.37| 904.70 | OCP-PCP116-TR 


For Tape and Ree! part number, change -1-ND to -2-ND 


tage 
julator| 


————————————— 
FAIRCHILD 
SSS . 
SEMICONDUCTOR Semiconductor Interrupter Modules 
Ic (on) Test Slot Lead 
Output | (mA) Conditions Width | Spacing | Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuit Type min. If/Vce (mm) (mm) Part No. 1 10 100 500 
5 A Darlington | 3.0 5mA @5V 3.99 10.16 | QOK4-ND 1.32 1.10 88 62 
3 B Transistor | 1.0 20mA @5V 3.18 5.59 | QVA11134-ND 1.17 98 78 55 
iS B Transistor | 1.0 20mA @5V 3.18 5.59 | QVB11134-ND 1.11 93 74 52 
iB B Transistor | 1.0 20mA @5V 3.18 7.62 | QVB11234-ND 1.13 94 15 53 
4 Cc Transistor | 0.5 20mA @5V 3.81 7.62 | QVE11233-ND 99 83 66 AT 
1 B Transistor | 1.0 20mA @5V 3.15 7.24 H21A1-ND 95 79 63 45 
1 B Transistor | 2.0 20mA @5V 3.15 7.24 H21A2-ND 99 83 66 AT 
1 B Transistor | 4.0 20mA @5V 3.15 7.24 H21A3-ND 1.03 86 69 49 
3 B Transistor | 1.0 20mA @5V 3.15 7.24 H22A1-ND 82 68 55 .39 
3 B Transistor | 2.0 20mA @5V 3.15 7.24 H22A2-ND 86 72 58 Al 
3 B Transistor | 4.0 20mA @5V 3.15 7.24 H22A3-ND .90 715 60 42 
1 A Darlington | 2.5 5mA @1.5V 3.15 7.24 H21B1-ND 1.03 86 69 49 
3 A Darlington | 2.5 5mA @1.5V 3.15 7.24 H22B1-ND 82 68 55 39 
Optologic Interrupter Modules 
Max Rise/ 
Output Output Fall Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuit | Type VCC | current (mA) | _ (ns) Part No. 1 10 100 500 
14 M T.P. BUFF | 4.5-16.0 50 70 H21LTB-ND 1.16 97 78 55 
14 N T.P.INV | 4.5-16.0 50 70 H21LTI-ND 1.16 97 78 55 
14 ie) OC. BUFF | 4.5-16.0 50 70 H21LOB-ND 1.16 97 78 55 
14 P OC.INV | 4.5-16.0 50 70 H21LO1-ND 1.16 97 78 55 
15 M T.P. BUFF | 4.5-16.0 50 70 H22LTB-ND 1.12 93 75 53, 
15 N T.P.INV | 4.5-16.0 50 70 H22LTI-ND 1.12 93 Wi) 53 
15 ie) OC. BUFF | 4.5-16.0 50 70 H22LOB-ND 1.12 93 PY (2) 53, 
15 P OC.INV | 4.5-16.0 50 70 H22LO1-ND 142 93, 75 53. 
Semiconductor Matched Emitter Detector Pairs 
Output Ic Min Forward Separation | Digi-Key Price Each 
Fig. Circuit Type (mA) Voltage (mm) Part No. id 10 100 500 
6 E Transistor 15 17 3.94 H23A1-ND 75 63 50 35 
6 EF Darlington 75 1.7 3.94 H23B1-ND -90 75 -60 42 
Semiconductor Infrared Photo Detectors Piel 
ellow 
Min. Reception Peak : 
BVcEO| Ic@5Vce| Rise/Fall| Angle | Wavelength] Digi-Key Price Each 
Fig. | Circuit (V) (mA) (usec) +/- Sensitivity | Part No. 1 10 100 500 
7 H 45 6 8/7 _ 880 BPW36-ND 1.73 1.38 1.04 94 
it H 45 3 8/7 = 880 BPW37-ND 1.73 1.38 1.04 94 
8 H 50 1 5/5 60 880 L14C1-ND 1.72 1.38 1.03 93 
8 H 50 0.5 5/5 60 880 L14C2-ND 1.65 1.32 99 89 
7 H 45 6 8/7 = 880 L14G1-ND 1.65 1.32 99 89 
7 H 5 3 a7 = 880 L14G2-ND 1.61 1.29 97 87 
7 H 45 12 a7 a 880 L14G3-ND 1.68 1.35 1.01 91 
8 H 30 3 10/12 30 880 L14N1-ND 1.68 1.35 1.01 1 
8 H 30 6 14/16 30 880 L14N2-ND 1.79 1.43 1.08 97 
es H 30 4 10/12 12 880 L14P1-ND 1.72 1.38 1.03 93 
f H 30 8 14/16 12 880 L14P2-ND 1.79 1.43 1.08 97 
7 G 25 3 300/250 8 880 BPW38-ND 1.83 1.46 1.10 99 
f G 25 3 300/250 8 880 LI4F1-ND 1.75 1.41 1.06 95 
f G 25 1 300/250 8 880 L14F2-ND 1.61 1.29 97 87 
9 D 30 1 5/5 8 880 Q8C112-ND 40 32 24 14 
9 D 30 2 5/5 8 880 QS8C113-ND 45 36 27 15 
9 D 30 4 5/5 8 880 Q8C114-ND 50 40 .30 AE: 
10 D 30 1.6 7/7 12 880 QS8D122-ND 55 44 .33 19 
10 D 30 3.2 77 12 880 QS8D123-ND 48 .36 27 A7 
10 D 30 7.5 77 12 880 Q8D124-ND 52 .39 30 9 
11 D 30 12 a8 12 880 8D722-ND 55 4 33 19 = 
11} D 30 3 8/8 12 880 Q8D723-ND 48 .36 27 A7 Reg. 
12 D 30 0.64 8/8 8 880 QSE113-ND 50 40 .30 A7 
12 | D 30 1.28 88 8 880 SE114-ND 50 40 30 17 peers a 
. 2 
Logic Detectors 
Peak 
Output Isink |Isource | Rise/Fall | Reception Wavelength Digi-Key Price Each Anode. 
Fig. |Circuit Type VCC | (mA) | (mA) (ns) Angle +/- Sensitivity Part No. 1 10 100 500 1 
13 I T.P. BUFF /4.5-16] 50 10 70 25 935 QSE156-ND 88 66 50 31 
13) K | TPINV. |45-16] 50] 10 70 25 935 QSE157-ND 88 66 «50 31 Cathode 
13) J OC. BUFF }4.5- 16} 50 = 100 25 935 QSE158-ND 88 66 50 31 2 
13 L Qc. INV. [4.5- 16] 50 _ 100 25 935 QSE159-ND 88.6650 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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pit Infrared Photo Detectors —_ Photo Detectors 


. Short Circuit} Dark Peak Breakdown | Active 
itr. an d E mitters Current | Current | Sensitivity | Voltage | Area | Digi-Key Price Each 
Fig. Is 'D | Wavelength VBR _| (mm sq.) | Part No. 1 25 100 250 
Fig. 1 - Ceramic, Fig. 2 - Ceramic, Fig.3—Solderable | Fig. 4 - Solderable Blue Enhanced Photovoltaic Detectors 
Epoxy Globe Epoxy Filled Photo Cell Photo Cell 1 | 235A | 5.0nA | 950nm 100V 17 | PDB-V107-ND 220 185 180 1.70 
1 80LA 0.3nA 950nm 50V 7.75 |PDB-V113-ND 140 130 1.20 1.10 
1200yA 0.2nA 950nm 30V 100 | PDB-V110-ND. 42.00 34.00 29.00 27.00 
SS Blue Enhanced Photoconductive Detectors 
ee 3 235pA 5nA 950nm 100V 17 PDB-C107-ND 225 1.90 1.85 1.75 
is view S Notch 1 110A 5nA 950nm 100V 7.75 | PDB-C113-ND 1.65 1.50 140 1.30 
of Lens Z denotes 1 400uA 10nA 940nm 75V 29 PDB-C140-ND 400 360 3.25 290 
Anode 2 | 1300HA | 10nA 950nm 50V 100 |PDBC110-ND 46.31 37.06 32.94 30.88 
Blue Enhanced Solderable Photo Cells 
Fig. 5— 7 3 185A 15nA 950nm 50V 14.5 | PDB-0607-2-ND 440 418 407 3.95 
9. Fig. 6 — 3] 900A | 75nA | 950nm 50V 69 |PDB-0612-2ND 885 850 7.95 7.70 
16 Element Array 32 Element Array 3 | 2800uA | 350nA | 950nm 50V 232 |PDB-C515-2-ND 26.40 24.75 22.00 19.80 
4 545uA 30nA 950nm 50V 42 PDB-0609-2-ND 850 825 7.97 7.70 
4 1000LA 90nA 950nm 50V 86 PDB-0613-2-ND 11.00 1045 10.15 9.90 
PeaooogeepgoCoNo? Blue Enhanced Multi-Element Detector Arrays 
i 50uA 0.5nA |350-1100nm| 75V 6.4 | PDB-C203-ND 29.00 26.00 22.00 18.75 
5 28uA 1.0nA |350-1100nm| 35V 2.5  |PDB-C216-ND 45.00 38.00 28.00 24.00 
6 10pA 20nA_|350-1100nm| 30V 1.4 |PDB-C232-ND 125.00 106.00 90.00 75.00 
poeoeseeesseecese Detector-Amplifier Hybrid (TO-5 Package) 
= 8 45yA 5nA_|350-1100nm| 10V 51 PDB-715-100-ND 43.00 38.00 35.00 25.00 
Fig. 7- Fig. 9- Fig. 10 — 
TO-46 Flat Window | TO-46 Lens Window | TO-46 Epoxy Globe __T0-46 Plastic Lens High Power Infrared Emitters 
Continuous | Typ. Rev. Peak Beam 
Forward Breakdown | Sensitivity | Output | Angle | Digi-Key Price Each 
Fig.| Current Voltage Wavelength] Power | +/-_ | Part No. 1 25 100 250 
7 | 100mA 30V 880nm | 22mw| 40° | PDI-EBO1-ND 280 235 200 1.75 
8 100mA 30V 880nm 24mW | 20° | PDI-EB02-ND 280 235 200 1.75 
8 100mA 30V 880nm 24mW | 4° PDI-E803-ND 280 235 200 1.75 
o 100mA 30V 880nm 32mW | 40° | PDI-EB04-ND 220 185 1.80 1.70 
10* 100mA 30V 880nm 24mW | 2.5°_ | PDI-EB05-ND 3.00 255 253 215 


* Tab denotes cathode 


OMRON. SATEND ro sensor bata Book ...s200| | CHTMROMN. amplified Optical Sensors 


ifi inl i EE-SPX74/84 series of optical sensors feature a snap in connector which provides excellent shock and 
Amplified Mini Optical Sensors (7? vibration resistance and prevents accidental disconnection of the sensor. 
with Pin Point Beam ‘f 
ed 
Miniature optical sensor with “Pin-point” beam for sensing minute objects (1-2mm dia). Use a 
both indoors or outdoors for detecting where small body size is desired. Perfect for security, 
conveyor detection as well as emergency stop detection and limit control and more. Sensor not 
affected by ambient light. Comes standard with 2 meter molded cords attached. 
Terminal Type: 2m Cable 
Sensing Mounting Dist. (max.) Digi-Key Price Each Omron 
Method Type/Features | In. (M/mm) Part No. 1 25 100 | Part No. Sensi Sensi Output Digi-Ke Price Each on 
Through-Beam | Side/Light-On [393.7 1M OR591-ND 702.48 92.24 87.11 | BT-STI e Fee Saar are ea ae oe! . S58 si sai ie ae 
Through-Beam | Side/Dark-On | 393.7 1M R592-ND 10248 92.24 87.11 | EBT-STI2 $: ype P : : 
Reflect., Retro | Side/Light-On | 7.87 200mm OR593-ND 95.76 86.19 81.40 | E3T-SRI1 1 Slot 3.6mm NPN Dark-On | OR615-ND 80.02 72.02 64.02 | EESPX740 
Reflect, Retro. | Side/Dark-On | 7.87 200mm | — OR594-ND 95.76 86.19 81.40 | E3T-SRI2 1 Slot 3.6mm NPN Light-On} OR616-ND 80.02 72.02 64.02 | EESPx840 
Reflect. Diff. Fat/Light-On | 1.18 30mm OR595-ND 93.52 84.17 79.50 | E3T-FD11N : 7 SPX7. 
Reflect, Diff. Fat/Dark-On | 1.18 30mm OR596-ND 90.16 81.15 76.64 | E3T-FD12N ; = Se Nn aay a cae one oh ae spite 
Convergent Beam | — Light-On 59 = 15mm Z1104-ND 63.50 58.80 50.96 | E3T-SL11 ol HOTTA tgnt- : : : 
Convergent Beam} — Dark-On 59 = 15mm Z1105-ND 63.50 58.80 50.96 | E3T-SL12 3 Slot 3.6mm NPN Dark-On | OR619-ND 80.02 72.02 64.02 | EE-SPX743 
3 Slot 3.6mm NPN Light-On | OR620-ND 80.02 72.02 64.02 | EE-SPX843 
4 Slot 3.6mm NPN Dark-On | OR621-ND 80.02 72.02 64.02 | EESPX741 
wee . | : 4 | Sot 3.6mm NPN Light-On | OR622-ND 80.02 72.02 _64.02_| EE-SPX841 
Amplified Optical Sensors 1 meter (39 inches) Sensing Distance! Snap-In connector with cable for EE-SPX74/84 Series | OR623-ND 5.13 4.62 4.10 | EE 1013 
+ Qne meter sensing distance 
+ Supply voltage of 5 to 24 VDC for oe 39 = ifi i 
easy testace wth Thecrouts, days Pp — ren —F a Non-Amplified Optical Sensors 
and programmable controllers 8 g 
c = 
+ IP6O sealability rating. Comes with i * 
two — 2m cables with connectors Sensor Side View 
Digi-Key Price Omron 
Description Part No. Each Part No. 
Through-Beam Receiver/Transmitter Pair - Dark on OR544-ND 99.49 EE-SPW311 
Through-Beam Receiver/Transmitter Pair - Light on OR545-ND 99.49 EE-SPW411 
Sensing | Sensing Terminal Type Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Method | Distance Type On/Off | Part No. 1 29) 50 Part No. 
i ifi i 1 Slot 5mm PC Board 44 OR627-ND 1.75 1.58 1.40 | EESX1081 
Long Distance Amplified Optical Sensors 1 Slot 2mm PC Board 4/4 OR624-ND 1.75 1.58 1.40 | EESX1018 
1 Slot 5mm PC Board 44 OR625-ND 1.75 158 1.40 | EESX1041 
aes ae Lead $2.00 1 Slot 3.4mm PC Board 44 OR626-ND 1.75 1.58 1.40 | EESX1071 
a 7 1 Slot 3mm PC Board 44 OR631-ND 1.75 158 1.40 | EESX198 
These General Purpose Optical Sensors are small DC Sensors 1 Slot 3mm PC Board 4/4 | OR632-ND 1.75 158 1.40 | EESXi99 
(10-30VDC Input) available in both a transmitter-receiver pair or 2 Slot 2mm PC Board 10/10 | OR633-ND 128 1.15 1.02 | EESX1103 
a reflected beam type with sensing distances of 23 feet (7 AY A 2 Slot 2mm PC Board 10/10 | OR634-ND 1.28 1.15 1.02 | EESX1105 
meters). Ideal for conveyor systems and doorway sensing with Lh 2 Slot 3mm PC Board 10/10 | OR635-ND 1.28 115 1.02 | EESX1106 
direct interface to PLC’s. Meets NEMA 4X, 6 and IP67 13 3 Slot 5mm Amp Connect 3Khz OR629-ND 3.78 3.40 3.02 | EESX4009-P1 
standards. Through-beam sensors include separate transmitter 3 Slot 5mm Molex Connect | _3Khz__| OR630-ND 468 4.21 3.74 | EESX4009-P10 


and receiver. Reflective sensors include transceiver and E39-R1 
reflector. Horizontal mount sensors include mounting bracket. Horizontal 
All sensors include mounting hardware. 


SMT compact size makes these sensors ideal for use in applications with 
restricted space. 


Sensing |Mounting/Type| Dist.(max.)| Terminal | Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Method Features Ft. (M)| Type Part No. 1 25 100 _| Part No. 

1 | Through-Beam| Horizontal | 22.97 7 | 2m Cable | OR584-ND 153.44 138.10 130.43 | B3S-AT11 
1 Reflective Horizontal 6.56 2 | 2mCeble | OR585-ND 131.04 117.94 111.39 | BBS-ARI1 
2 | Through-Beam Vertical 22.97 7 | 2mCeble | ORS86-ND 153.44 138.10 130.43 | E3S-AT61 
2 2 


Dual channel model (EE-SX1131) is ideal for encoder applications. 


i 4 - Cut Tape Tape & 
ae kat ve ae 2m Ceble WEEEEGNG) 191.04 117.04 111,99 | FBS ARG Sensing |Sensing|Term.| Type | Digi-Key Price Each __| Digi-Key Reel Omron 
=, |, MOUNTING BrecKet Or Vert Bors OR588-ND 5.04 4.54 4.29 | BB9-L59 Fig.| Method | Dist. | Type |On/Off | Part No. 1 25 50 | PartNo. Size | Pricing |Part No. 


(2 required for Through-Beam Type) 


Light Reflector for Confirming Optical 


~ | Alignment during Setup (Clips onto Receiver) OBEGND) 1446 13.02 12.30 | E30-RS 


___| Light Interference Filter Biminates Ambient 
Light Problems (Snaps onto Receiver) OR590-ND 25.48 22.94 21.66 | E39-E6 


Slot (Dua)| 2mm _ | SMT | 10/10 | OR628CT-ND 1.28 1.15 1.02 |OR628TR-ND} 2,000] 637.50/M| EE-SX1131 
Slot 1mm | SMT | 10/10 |OR636CT-ND 1.28 1.15 1.02 |OR636TR-ND) 2,500) 637.50/M] EE-SX1107 
Slot 2mm | SMT |10/10 |OR637CT-ND 1.28 1.15 1.02 |OR637TR-ND] 2,000| 637.50/M] EE-SX1108 
Slot 3mm_| SMT |10/10 | OR638CT-ND 1.28 1.15 1.02 |OR638TR-ND| 1,000 637.50) EE-SX1109 


RRR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
974 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Amplified Optical Sensors 


om RON. 9136B-ND Omron Photo Microsensors Data Book ...... $2.95 


Non-Amplified Optical Sensors 


Onron’s optical sensors are designed to meet the needs of positioning, detection of components and objects, cam-timer 
switching-control and robotic control. Available in two types: nonamplified optical sensors are low cost, fast response 
optical sensors used mainly in design-in processes. Amplified optical sensors are ideal for plug and play applications 
where external light does not affect performance and wide input voltages can be applied. 


Light Source/ 
Ss 


Transmitter | Sensing Distance | Receiver Receiver ensing Distance | 
qf | Rf [Coe Z =( Target 


Through-Beam Slot Type Reflective Type 


Profile 


Sensor Sensing Config- Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Type/Features Distance uration Part No. 1 25 | Part No. 
1 | Reflective (General Purpose) 5mm Light-On OR506-ND 13.45 12.11 | EESB5V 
1_| Reflective (General Purpose) 5mm Dark-On | ORS507-ND 1345 12.11 | EESB5VC 
1 | Reflective (General Purpose) 19mm Light-On OR519-ND 18.80 16.92 | EE SB5V-E 
1_| Reflective (Side Detecting) 5mm Light-On | OR535-ND* 42.89 38.60 | EE-SPY311 
1_| Reflective (Side Detecting) 5mm Light-On__| OR536-ND* 42.89 38.60 | EESPY411 
1 | Reflective (Top Detecting) 5mm Dark-On | OR572-ND* 42.89 38.60 | EESPY312 
1_ | Reflective (Top Detecting) 5mm Light-On | OR573-ND* 42.89 38.60 | EE-SPY412 
; ; near (dean oe ; 1_ | Reflective (Side Detecting) 5mm | Light/Dark-On | ORS31-NDt 21.90 19.71 | EESY671 
Sensing Sensing| Terminal | ‘on/‘off | Digi-Key Price Each Omron 1 | Reflective (Top Detecting) 5mm Light/Dark-Cn | OR532-NDt 21.90 19.71 | EESY672 
Fig.| Method | Distance) Type | (yssec.) | Part No. 1 25 © 100_| Part No. 2 | Wide Slot (13mm Slot) 13mm Dark-On | ORS33-ND' 45.94 41.35 | EESPX303 
- 2 | Wide Slot (1mm Slot) 13mm Light-On | OR534-ND* 45.94 41.35 | EE-SPX403 
1 Reflective | 5mm | Solder | 30/30 | OR500-ND 478 430 3.44 | ESBS 3 | Slot (Dust Proof Slit) 5mm_ | Light/Dark-On | OR528-ND 18.13 16.32 | FE-SX670 
1 Reflective 5mm | PCBoard | 30/30 | OR501-ND 478 430 3.44 | EESB5B 3 | Slot (Dust Proof Slit) 5mm | Light/Dark-On | OR611-ND = 18.10 16.29 | EE-SX670A 
; 4 | Slot (L-Shaped, Dust Proof Slit) | 5mm | Light/Dark-On | OR529-ND 21.70 19.54 | EE-SX671 
2) Fefledive |] 5mm | Solder | 3000 Tae Ol Gre 920) | aa 4 | Slot (L-Shaped, Dust Proof Sit) | 5mm _| Light/Dark-On | OR612-ND 21.70 19.54 | EESX671A 
2 | Reflective | Smm | PCBoard | 30/30 | OR503-ND 470 423 339 | EESR-B 5 | Sot (T-Shaped, Dust Proof Slit) | 5mm | Light/Dark-On | OR530-ND 21.96 19.77 | FE-SX672 
3 Sot 3.6mm | Solder | 4/4 | ORS04-ND 358 322 258 | EESGS 5 | Slot (T-Shaped, Dust Proof Slit) | 5mm | Light/Dark-On | OR613-ND 21.96 19.77 | EE-SX672A 
6 | Slot (ose Mounting Style) 5mm | Light/Dark-On | OR549-ND 19.38 17.44 | EE-SX673 
3 Slot 3.6mm | PCBoard | 4/4 | ORS05-ND 358 3.22 258 | EESG-B 6 | Slot (ose Mounting Style) 5mm | Light/Dark-On | OR614-ND 19.38 17.44 | EE-SX673A 
4 | Reflective | 1mm | PCBoard | 35/25 | ORS520-ND 1.90 1.71 1.37 | BBSY124 Z eee sand 5 om one eee. = ax ane 
: ive (Long Distance) mm . i A 
4 | Reflective | 1mm SMT | 35/25 | OR557-ND 190 1.71 1.37 | FESY125 8 | Reflective (Long Distance) 200mm Light-On | OR539-ND* 57.72 51.95 | FESPZ401A 
5 Slot 5mm | PCBoard | 4/4 | OR518-ND 1.68 1.51 1.21 | EESx1042 9 | Soot (Left Mount w/1M Cable) | 3.6mm Dark-On | ORS41-ND* 65.38 58.85 | EE-SPX302-W2A 
9 | Soot (Right Mount w/1M Cable) | 3.6mm Dark-On | OR542-ND*- 70.66 63.60 | EESPX304-W2A 
5 Siot 4.6mm | PCBoard | 500 Hz | OF556-ND 1.95 1.76 1.41 | EESK1061 10 | Slot (Top Mount w/1M Cable) | 3.6mm Dark-On | OR543-ND* 73.33 66.00 | BESPX305-W2A 
5 Slot 3mm | PCBoard | 70/70 | OR601-ND 1.95 1.76 1.41 | EESx298 11 | Slot (Wide Sensing Distance) | 30mm Dark-On | ORS46-ND* 169.78 152.81 | EESPWS21 
‘ : 11 | Slot (Wide Sensing Distance) | 30mm Light-On | OR547-ND* 169.78 152.81 | EE-SPw421 
6 | Fellective | Som |) PCBoad | 50H: Rep SAS) 2) eee SO 12 | Fiber (19" Optical Fiber) 30mm | Dark-On | ORS52-ND' 78.91 71.02 | EESPZ301W-01 
6 | Reflective | Smm | PCBoard | 50Hz | OR526-ND 345 341 249 | EESy410 12 | Fiber (19” Optical Fiber) 30mm Light-On | ORS53-ND* 7891 71.02 | EE-SPZ401W-01 
6 | Reflective | 44mm | PCBoad | 3/20 | cR603-ND 368 331 265 | BSY313 13 | Reflective (11”Qptical Fiber) 4-3mm Dark-On | ORS54-ND* 82.52 74.27 | FESPZ301Y-01 
, 13 | Reflective (11” Optical Fiber) 1-3mm | Light-On | ORS55-ND* 82.52 74.27 | EESPZ401Y-01 
6 | Reflective | 4.4mm | PCBoard | 3/20 | OR604-ND 3.68 331 2.65 | EESY413 14 | Reflective (External A-D Needed) | 7.5mm | 10BitA/D | OR548-ND 54.90 49.41 | Z4D-Ao1 
15 | Inductive (Detects Ferrous Metal) | 5mm NOOutput | OR5S60-ND 23.70 21.33 | RR-A01 
7 si 3.41 PCBoard | 4/4 23-ND 4.08 367 294 | EESXt1031 
a ee xs tong ot 8103 16 | Slot (General Purpose) 3.6mm | Dark-Cn | ORS74-NDY 44.18 39.76 | EESPX301 
8 Slot 8mm | PC Board | 3KHz | OR524-ND 193 1.74 1.39 | EESx4070 16 | Slot (General Purpose) 3.6mm Light-On__| OR575-ND* 44.18 39.76 | EESPX401 
8 Slot 8mm | PCBoard | 3KHz | OR571-ND 1.68 1.51 1.21 | EESx1070 17 | Slotted Liquid Level Detector [6-13mm | Dark/Light-Oh | ORS79-ND* 126.18 113.56 | EE-SPX613 
. 18 | Reflective (General Purpose) 1mm Dark-On | ORS580-ND* 11.70 10.53 | EESPY415 
9 | VetSot | 3.4mm |6icmWires| 4/4 | OR562-ND 7.08 637 510 | EESX1088-W1 19| Sot Type wi2M Cable pe Doo, EREEINE 2544 250 |EESC70 
9 | HorzSiot | 3.4mm |6icmWires| 4/4 | OR563-ND 668 601 481 | EESX1096-W1 19 | Slot Type w/2M Cable 5mm Light-On | OR606-ND* 28.44 25.60 | EE-SX870 
20 | L-Shaped w/2M Cable 5mm Dark-On | OR6O7-ND* 30.11 27.10 | FESX771 
10 | Reflect/Vert | 4.5mm | PCBoard | 30/30 | OR564-ND 868 7.81 625 | EESY190 20 | L-Shaped w/3M Cable aan LightOn | OF6OB NDP 30112710 | EES@71 
10 | Reflect/Horz | 4.5mm | PCBoard | 30/30 | OR565-ND 868 7.81 625 | EBSY191 21 | T-Shaped w/2M Cable 5mm Dark-On | OR6O9-ND* 31.37 28.24 | FESX772 
1" Slot 3.4mm | PCBoard | 4/4 | OR569-ND 318 286 229 | SID 21 | T-Shaped w/2M Cable 5mm Light-On__| OR610-ND* 31.37 28.24 | EE-Sx872 
— IR Reflector for Fig. 8 above, 60 x 40mm OR540-ND 12.00 10.80 | E39-R1 
lt Sct 2@mm | PGBoad | 4/4 | 07696-ND 203 1.83 1.46 | BESx1025 —|3Pin Conn. w/ 1 Meter Cable for Fig. 15 above ORS61-ND 6355.72 | 22-01 
11 Slot 5.2mm | PCBoard | 4/4 | ORS599-ND 213 192 153 | EESX1035 — | Converter from NPN to PNP Qutput for Amp Sensors OR550-ND 28.12 25.31 | EE-2001 
— | Converter from NPN to PNP Output for AMP Sensors OR551-ND =. 28.12 25.31 | EE-2002 
12 Slot 3mm | PCBoard | 4/4 | OR570-ND 290 261 209 | EESX1046 — | 4 Pin Connector for Fig. 1-6 above ORS27-ND 243 2.19 | E1001 
12 Slot 2mm | PCBoard | 3/20 | OR600-ND 293 264 211 | EESx493 —|4Pin Conn. w/ 2 Meter Cable for Fig. 1-6 above ORS559-ND 11.58 10.42 | E1006 
j —| Panel Mount Holder Qiip for OR559-ND OR576-ND 345 3.11 | FE 1006A 
13 | Reflect 4 PC Board | 180/60 78-ND 353 318 254 | EESY201 
de rm as veo te aul beats — | 3 Pin Connector for 8, 12, 13 and 16 above ORS37-ND 2432.19 | E1002 
14 | Red LED Reflect) 4mm | PCBoard | 30/30 | OR581-ND 10.53 9.48 7.58 | EESY169 — | 3 Pin Conn. w/ 2 Meter Cable for 4, 12 and 13 above OR558-ND 4.35 3.92 | EE 1003 
14 | IRReflective | 4mm | PCBoard | 30/30 | OR582-ND 9.40 846 677 | EESYI69A — | Panel Mount Holder Giip for OR558-ND OR583-ND 1.35 1.22 | FE-1003A 
a Sot Smm_| POBbad | 70/70 [ReGen S05. 2.75) 220) EESWE * Sensors not influenced by external light. + Built-in sensitivity adjuster. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 975 


Hallogic® Hall Effect Sensors 
Operate Point* Release Point | Hysteresis | Supply Cur. 
Min. / Typ. / Max. |Min. / Typ. / Max. | Typ. / Max. | Typ. / Max. | Digi-Key Price Each Optek 
Fig. | _ (Gauss - B) (Gauss-B) | (Gauss - B) (mA) Part No. 1 100 250 | Part No. 
1 0/90/ 180 -100/65/100 | 25-100 6/9 365-1001-ND 2.94 2.36 1.88 | OHO90U 
70/—/ 200 50 /—/ 180 20 4/7 365-1003-ND 3.15 253 2.02 | OHS3140U 
* South pole facing symbolized surface. 
Output | Output Output Ouput Supply Curr. 
Current} DC Rise Fall Time Typ. / Max. | Digi-Key Price Each Optek 
Fig. | (mA) | Voltage | Typ. /Max. | Typ. / Max. (mA) Part No. 1 100 250 | Part No. 
2 25 25 |0.21/1.00us | 0.25/ 1.00 us 4-7 365-1002-ND 9.64 7.71 6.17 | OHB900 
Reflective Object Sensors 
Continuous | Reverse | V(BR)ECO Min. Lead 
Forward Curr. DC Voltage Wire Length | Digi-Key Price Each Optek 
Fig. (mA) Voltage (Min.) Inch (mm) Part No. 1 100 250 | Part No. 
3 100 2.0 5.0 4.0" (101.6) 365-1010-ND 9.89 7.01 6.65 | OPB700 
100 2.0 5.0 18.0" (457.2) | 365-1011-ND 13.10 9.29 8.81 | OPB701AL 
4 50 3.0 5.0 = 365-1012-ND 7.67 5.44 5.16 | OPB710 
5 40 2.0 5.0 = 365-1014-ND* 2.88 2.04 1.94 | OPB742 
40 2.0 5.0 = 365-1015-ND* 3.61 256 2.43 | OPB745 
* Collector Emitter Voltage 30V - OPB742 and 15V - OPB745 
Photologic® Reflective Object Sensors 
Operating Min. Lead 
Supply Output DC Supply Wire Length | Digi-Key Price Each Optek 
Fig. Voltage Voltage Voltage Inch (mm) Part No. i 100 250 | Part No. 
6 10 35 4.75 - 5.25 18.0” (457.2) | 365-1013-ND 8.58 6.08 5.77 | OPB716 
7 10 35 4.75 - 5.25 12.0" (304.8) | 365-1016-ND 8.95 6.34 6.02 | OPB770T 


Optoisolators 


OPI1264 Series: Optically coupled 
isolators, each consisting of an infrared 
emitting diode coupled to an NPN silicon 
phototransistor and sealed in a precast 


Infrared Light-Emitting Diodes 


+ Reverse Voltage: 2.0V + Rise/Fall Time: 10ns 


Continuous Peak | Apertured Irrad. 
Style Forward DC |Emission| Min./Max. | Digi-Key Price Each Optek 
Fig. |_ Package |Current(mA) | (nm) (mW / cm?) Part No. 1 100 250 | Part No. 
1 TO-46 100 850 5/— 365-1004-ND 3.48 2.90 2.61 | OP230WPS| 
2 | Side View 50 850 10/ .90 365-1005-ND 1.98 1.65 1.49 | OP245PS 
3 T-1 50 850 .055 / .55 365-1006-ND 1.68 1.40 1.26 | OP265WPS 
4 | End-Looking 50 850 -10/.90 365-1007-ND 1.80 1.50 1.35 | OP268FPS 
Fiber Optic (850nm) Light-Emitting Diodes 
Optical Power Output Rise | Continuous 
Output Time - Typ. | ForwardDC | Digi-Key Price Each Optek 
Fig. Min. / Typ. (ns) Current (mA) | Part No. 1 100 250 | Part No. 
5 | -17.3 uW/ -13.8uW 40 100 365-1024-ND 1281 10.48 9.61 | OPFI414T 
6 | 25.0dBm / 29.0dBm 6.0 100 365-1026-ND 8.89 7.27 6.67 | OPF370A 
7 15.0dBm / 19dBm 6.0 100 365-1027-ND 17.42 14.26 13.07 | OPF372B 
Fiber Optic Pin Photodiodes and Receivers 
Output Output Rise 
Current Responsivity Time - Typ. Digi-Key Price Each Optek 
Fig. (mA) Min. / Typ. (ns) Part No. al 100 250 Part No. 
5 5 5.amV/ 7uW 33 365-1025-ND 1386 11.84 10.40 | OPF2416T 
= 0.45AW / 0.55AW 6.0 365-1028-ND 7.44 6.08 5.58 | OPF470 
= 0.45AW / 0.55AW. 1.0 365-1029-ND 7.30 5.98 5.48 | OPF480 
= 0.45AW / 0.55AW 1.0 365-1030-ND 15.49 12.67 11.62 | OPF482 


Panasonic. Photo Interrupter 


Photo Interrupters are a transmissive photosensor series in which a high efficiency GaAs infrared light emitting diode is 
used as the light emitting element, and a high sensitivity phototransistor is used as the light detecting element. The two 
elements are arranged so as to face each other, and objects passing between them are detected. 


opaque housing. 
OPI155 Series: Contains a high speed 
monolithic photo-IC comprised of a 
photodiode and DC amplifier driving an 
open collector output Schottky transistor. 
Forward DC | Reverse | DC Current 7 ; 7 Tal 7] F 
Isolation | Voltage DC | Transfer Ratio | Digi-Key Price Each Optek Pr tceries | aera (eee oe BeiNeY Aes pecan Iota 
Fig. | Voltage (mA) Voltage (mA) Part No. i 100 250 | Part No. 7 Slot 3mm Poa 5/5 ‘ON1021-ND 7.39 1.16 93 ONi021 
+10k 40 2.0 25 365-1031-ND 2.75 1.95 1.85 | OPI1264A. 2 Slot 3mm_| PCBoard 5/5 ON1023-ND 1.33 1.07 ‘30 ON1023 
1 10k 40 2.0 5.0 365-1032-ND 2.81 1.99 1.89 | OPI1264B 3 Slot 5mm_ | PCBoard 5/5 ON1024-ND 1.26 1.05 85 ON1024 
#10k 40 2.0 10.0 365-1033-ND 2.86 2.03 1.92 | OPI1264C 4 Slot 1.4mm SMD 35/35 QNA1301H-ND "82 ‘69 55 ONAI301H 
2 +50k 50 3.0 25 365-1034-ND 67.49 47.86 —_ 45.40 | OPI155 5 Slot 0.9mm | PC Board 35/35 ON1002-ND 87.73.59 | ON1002 
5 Slot 1.2mm | PC Board 35/35 ON1003-ND 87.73.59 | ON1003 
5 Slot 2mm_ | PC Board 35/35 ON1004-ND 87.73.59 | ON1004 
= 6 Slot 5mm_ | PC Board 6/6 ON1111-ND 265 2.12 1.65 | ON1111 
Switc hes 7 | Sot | 5mm | PCBoad] 66 ON1112-ND 2.02 1.62 1.22 | ONI112 
8 Slot 10mm_| PC Board 6/6 ON1120-ND 1.86 1.49 1.12 | QN1120 
9 Slot 1.2mm | PC Board 3/8 ON1414A-ND 1.46 1.17 .88 | ON1414A 
10 | Slot 1.0mm | PC Board 50/50 QNA1311KOTLC-ND -98 .82  .66 | QNA1311KOTLC 
10 | Slot 2.0mm _ | PC Board 50/50 QNA1312KOTLC-ND 98 .82  .66 | CNAI312KOTLC 


Slotted Optical Switches 


Optoisolators 


Output Slot Width | Lead Spacing | Digi-Key Price Each Optek 
Fig. Type Inch (mm) Inch (mm) Part No. 1 100 250 | Part No. 
1 Transistor | .200 (5.08) | .325(8.26) | 365-1008ND 1.57 1.11 1.05 | CPB620 2. Cathode 
2 Transistor _| .160 (4.06) | _.310(7.87) | 365-1017-ND 1.97 1.40 1.33 | OPB804 3. Emitter 
3 Transistor 20 (5.08) — 365-1018-ND 5.09 3.61 3.43 |CPBSI7 4. Collector 
Photologio® | .20 (5.08) - 365-1022-ND 5.78 4.10 3.89 | OPB917B 
; Toe “aon aon 10 (10.41) Soe ee to 12 oni Current Transfer Ratio Isolation a Cut Tape ote Tape & Reel 
6 Transistor | 2.10(5.33) | .310(7.87) | 365-1021-ND 212 150 1.42 | OPBe48 Fig bese sa Pa ira literal eee ieee petted psa! Ae) 
7 Photologio® —_| .130 (3.30) - 365-1023-ND 6.49 4.60 _4.37_| CPB930W55. DC Input Type, SMD, 16-Pin 
I ical Fl witch 1 [100 [600] 50 [0.2 | 80 | 2500 | ONCIHOOICT-ND 1.89 1.51 1.14] CNCIHOOITRND 966.00/M 
Slotted Optical Flag Switches RET Tere ono Te Bi 
Output Slot Width ] Lead Spacing | Digi-Key Price Each Optek 2 | 100 | 600] +50 | 0.2 | 80 | 2500 |CNC7HOOICT-ND 2.10 1.68 1.26 | ONC7HOO1TR-ND 1074.00/M 
Fig. Type Inch (mm) Inch (mm) Part No. al 100 250 | Part No. DC Input Type, HD4-1 Package 
8 Transistor .090 (2.16) | .280(7.11) | 365-1009-ND 286 203 1.92 | OPB680 3 | 50 [600] 50 | 0.2 | 80 | 5000 |ONS171-ND 71 54 40 = = 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Infrared Photosensors 


: 7 : : 


Fig. 23 Fig. 24 Fig. 25 


Infrared Light Emitting Diode NPN Photo Transistor 
Pulse Optical Peak Peak 
Style/ Forward) Power Emission | Beam | Digi-Key Pricing Panasonic Style/ Sensitivity Digi-Key Pricing Panasonic 
Pkg. Fig.| Current | Output | Wavelength | Angle | Part No. i 10 100 | Part No. Pkg. Fig. VcEo| 'c Wavelength| tr/tf Part No. 1 10 100 | Part No. 
Side View | 1 1A 4.6mW 950nm 17° |LN54PA-ND 1.00 8.37 66.96 | LN54 : 
Top View | 2 15A mW 950nm 45°. |LNe4PA-ND 91 756 6048 | LNE4 Side View 4 | 20V}10mA} 900nm 8us | PN116PA-ND. 1.51 12.10 90.72 | PN116 
T1394 161 154 | 38mw | 950mm | 25° |LNes-ND ‘95 «713 «5346 | LNBGR Axia | 5 | 20V|20mA] 800nm |2.5/3.5ys | PN127-SPA-ND 1.20 9.99 79.92 | PN127S 
Side View | 3 2A 12mWw 900nm 115° |LN175PA-ND 1.81 14.47 108.54 | LN175 Side View | 1 | 20V|20mA) 800nm 4us | PN1S54PA-ND. 1.39 11.61 92.88 | PN154 
T-13/4 6 1.5A 10mW/sr 950nm 20°_|LN166-ND 89 7.42 59.33 | LNI66 TA 6 | 30V|20mA| 800nm 4us | PN168PA-ND 65 486 36.45 | PNI68 
TO-18 Aat | 9 2A 3-6mW 950nm 32° |LN51FND 3.63 29.02 225.70 | LNS1F TO18 10 | 30V|50mA| 800nm 3us | PN101-ND 3.56 28.46 221.32 | PN101 
TO-18 10 2A 3-6mW 950nm 8° |LNS51L-ND 3.63 29.02 225.70 | LNSiL 
TO18 Small] 11] 2A | 35-6mW| 950nm | 100° |LN52-ND 3.05 24.38 189.59 | LN52 TO18 Fat | 9 ) 30V |50mA} 800nm Sys | PNIO1F-ND 3.56 28.46 221.32 | PNIOIF 
Side View | 12 1A 1.8-3.56mW| 950nm 35° _|LNS5S-ND 97 8.06 64.49 | LN55 TO18 14 | 40V* | 50mA} =800nm Sus | PN102-ND 3.56 28.46 221.32 | PN102 
Axial 5| 1A | 34.5mW | _950nm 18°_|LNS7-ND 1.35 11.29 90.28 | LN57 TO-18 Hat | 15 | 30V* |50mA] 800nm Sys | PN102-ND 3.56 28.46 221.32 | PN102F 
SideView [13} 1A | 1.8-3.5mW] 950mm [35° |LN58-ND 97 8.06 64.49 | LN58 To18 | 14|30v*|30ma| g00nm | s/éys | PNi08-ND 3.56 28.46 221.32 | PNIO8 
Side View x2) 20 1A 1.8mW 950nm 23° |LN59-ND 1.10 9.13 73.01 | LNS9 
Side View x2} 20] 14 | 1.8mw | 950nm | 23° |LNS9L-ND* 4.01 840 67.18 | LNS9L TO18 Rat | 15 [OVE |90mA) 9000 | 8/Ous EIGEN SIG EB AG 222 Lesa NOB 
Side View x2] 20 1A 1.2mW/sr 940nm 23° |LN159-ND. 1.32 10.96 87.70 | LN159 TO-18 Small] 16 | 30V* | 20mA]} 900nm 5/6us | PN108CL-ND 2.99 23.90 185.91 | PNIO8CL 
7-1 3/4 6 1.5A 9mW/sr 950nm 25°_ | LN66A-ND. AS 3.61 27.08 | LN66A TO-18 Rat | 15 | 30V* |30mA} 900nm 8/9us | PNIO9FND 3.56 28.46 221.32 | PNIO9F 
14d i 1 aut ou one nears ae ae ae TNE TO-18 Small | 16 | 30V* |20mA] 900nm | 5/6ys | PN109CL-ND 2.99 23.90 185.91 | PNI09CL 
Ff - 18m! nm ° Al E 7 LN77I 
Side View |13| 14 | 6tomw | s8onm | 40° |LN78-ND 537 42.95 334.04 | LN78 TO1B | 14) 80V*) 30mA) 900nm | Ses Ee S156 (28.46. 221-02. || FN102L 
TA 6] 1A | 6mWsr | 940nm | 15° |LNA2801L-ND 67 5.03 37.73 | LNA2801L Axi | 5 | 20V|20mA] 800mm | 3-10ps | PN147-ND 1.58 12.65 94.85 | PN147 
Side View | 3 | 1.54 | 36mW | 940nm | 80° |LN155-ND 1.27 10.12 75.90 | LN155 Side View | 12| 20v|20mal 800nm | 4-10ys. | PNI50-ND 1.06 8.85 70.82 | PNi50 
See View a Pe Carey oom = thee et ue es ihe Side View | 17] 20V|20mA) 800nm | 4ys | PN1SOL-ND 1.06 885 70.82 | PNI5OL 
Bulk : smiist nm nes : eS, Side View | 3 | 20V|10mA} 800nm | 4us | PNI55-ND 1.25 10.43 83.47 | PNI55 
* Long Leads Side View | 13 | 20V | 20mA) 800nm 410us | PN158-ND 1.06 8.85 70.82 | PNI58 
. . Side View | 18 | 20V |20mA| 850nm 4us | PNI63NC-ND 1.06 8.85 70.82 | PN163-(NC) 
Pin Photo Diode 5 
Side View | 19 | 20V | 20mA) 850nm 4us | PN166-ND 1.06 8.85 70.82 | PNI66 
Peak Side View | 12 | 20V | 30mA|} 800nm 100ps | PN205-ND* * 1.14 9.49 75.88 | PN205 
Style/ Sensitivity Beam Digi-Key Pricing Panasonic Side View | 17] 20V | 30mA|) 850nm 150yus | PN205LNC-ND* * 1.14 9.49 75.88 | PN205L-(NC) 
Pkg. Fig. VR Wavelength | tr/tf | Angle Part No. il 10 100 Part No. Axial 5 | 20v|30mA] 800mm 200us | PN207-ND* * 4.58 12.65 94.85 | PN207 
Side View | 7 | 30V g60nm |50ns} 70° PN323BPA-ND 91 7.56 60.48 | PN323B ‘ 7 
Top View | 8 | 50V| 900nm | 2ns| 70° | PNG34PA-ND 1.46 1215 97.20 | PNB34 Side View | 18 | 20V [30mA} 800nm_| 100us [EKER Tie See 2 O28 | NEE 
TO-18 Small | 11 | 30V 850nm 2ns | 70° PN330CL-ND 299 23.90 185.91 | PN3300L Side View | 18 | 20V | 30mA] 850nm 150us | PN263LNC-ND* * 1.14 9.49 75.88 | PN263L-(NC) 
Side View | 3 | 30V 850nm 2ns | 70° PN835-ND 1.26 10.12 75.88 | PN335 TA 6 | 20V|30mA} 850nm 150s | PN268NC-ND* * 91 683 51.22 | PN268-(NC) 
TO-18 21 | 50V 800nm ins | 10° PN300-ND. 6.14 49.10 414.27 | PN300 TA 25 | 30V|20mA) 800nm 3us | PN120S-ND 1.41 11.75 93.96 | PN120S-RL 
TO-18 22 | 50V 800nm ins | 40° PN300F-ND 6.14 49.10 414.27 | PN300F > 
1018 23 | 30v 900nm ons | 70° PNB310L-ND 366 29.31 22795 | PNGSICL TA 25 | 20V|10mA| 800nm 1/1.3us_ | PN121S-ND 1.24 10.37 82.94 | PNI21S-R 
TO-18 24 | 30V 900nm _ 40° PN331F-ND_ 7.11 56.85 479.68 | PN331F * VCBO (This device has signal mixing capability using the base pin.) — ** Darlington 
R fl ti Reflective Photosensors consist of a high Features: * CNB1001/ON2180 has Si phototransistor 
e ec ive efficiency GaAs infrared light emitting diode — « Reflow-compatible reflective photosensor * CNB2001 has Darlington phototransistor / High current- 
Ph t which is integrated with a high sensitivity — + Ultraminiature thin type: 2.7 x 3.4 mm (height: 1.5 mm) transfer ratio 
Oo osen sors phototransistor in a single resin package. + Visible light cutoff resin is used + Reflective Sensing method; 1mm Sensing distance 
Typ. Cut Tape Tape & Reel 
ton/t off Input Output. Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing 
Fig. (usec.) VR IF Ic VCEO | Part No. 1 10 100 500 Part No. 1,000 
1 30/40 6V 50mA 20mA 35V CNB1001CT-ND 99 83 .67 A7 CNB1001TR-ND 440.00 
120/115 6V 50mA 30mA 35V CNB2001CT-ND 1.02 85 68 48 CNB2001TR-ND 451.00 
2 20/20 3V 50mA 20mA 30V ON2180-ND 1.02 85 68 48 = _ 


Bipolar Integrated Circuit with Photodetection Function 


FEATURES: 

PNA4602M/PNA4701M Series (For infrared remote control 
systems.) 

+ Extension distance is 8 m or more »* External parts not 
required + Adoption of visible light cutoff resin 

PNA4611M Series (For infrared remote control systems.) 

+ High sensitivity (extension distance is 11 m or more) + Ext- 
ernal parts not required * Resin to cutoff visible light is used 
PNA4603H Series (For brightness control systems.) 

* Wavelength characteristics close to human visual sensitivity 
+ External parts not required + Good output voltage linearity : 423 3:VCC 
with respect to incident illuminance 


PNA4603H Series Main Characteristics Operating Current | Max. Recep. | _ Carrier : 
Supply Voltage | Consumption | Distance (m) | Frequency | Digi-Key Pricing Panasonic 
Parameter Symbol | Conditions Min. | Typ. | Max. | Unit Fig. Te Tp. im mn Tp. Tw ie) Pathe F is a we Part See 
Operating Supply Voltage Se es 45 | 5.0 | 55°] V 1 33 08 70 — | 367 | PNA4701M-ND 1.47 11.75 88.13 | PNA4701M 
Current Consumption HOG WOES .25¥. G5. | "1.0 | 45. [ mA 5.0 24 1116 | 367 | PNA4611MOOYB-ND 143 11.46 85.98 | PNA4611MOOYB 
Vor | L=0'x, VOo=5.0V O1 | 05 | 08 | V 2 5.0 24 1 16 38.0 | PNA4612MO00YB-ND 1.43 11.46 85.98 | PNA4612M00YB 
Output Voltage Vor | L=10lx,Voc=50V" | 20 | 27 | 34] V 50 24 11 16 40.0 | PNA4613MOOYB-ND 1.43 11.46 85.98 | PNA4613M00YB 
vo2 | L=800x, voc=50" | 39] 41) 49] V 50 24 1116 56.9 | PNA4614MOOYB-ND 1.43 11.46 85.98 | PNA4614MO0YB 
1 | Voi-Vor, voc=50V| 165) 19) 49 | ~V 50 24 1 16 367 | PNA4611MOOXD-ND 1.43 11.46 85.98 | PNA4611MO0XD 
Suipatimpedanss 7 es =] Agr te] 7kG 3 50 24 1116 38.0 | PNA4612M00XD-ND 1.43 11.46 — 85.98 | PNA4612M00XD 
put'lmpeds 50 24 11 16 40.0 | PNA4613MO0XD-ND 1.43 11.46 85.98 | PNA4613MO0XD 
Peak Sensitivity Wavelength | Ap | — — | 540 | — | nm 5.0 24 1 16 56.9 _| PNA4614MOOXD-ND 1.43 11.46 85.98 | PNA4614M00XD 
* Halogen lamp light source. 4_| See PNAZ603A Main Characteristics Chart PNA4603H-ND 3.16 25.31 196.86 | PNA4603H 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 977 


SenSym ICT Solid State Pressu re Senso rs For use in medical equipment, pneumatic controls, computer peripherals 


and pressure instrumentation, process and flow control. 


Fig. 1 — Sensor AMP Fig. 2— SDX A4, D4 Fig. 3 — SDX A2/G2/D2 Fig. 4 — Pigtail 
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ny Note: 4-Conductor Cable. 24 AWG conductors 
27 shielded with drain wire 24” (61cm) long. 


|+13.97—+| 


Fig.6 — NEW! ASDX Pressure Sensors 
Vs (pin 1) 


at 2.54 
>< 


0.88 25E=| be f-1.02 i 
+ 0.51 i 
1887" D4 Package G2 Package Package 
Pressure Supply Response Operating Digi-Key Price Each SenSym ICT 
Fig. Pressure Type Output Pkg. (VDC) Time* Temp. Part No. 1 25 100 Part No. 
Signal Conditioned Pressure Sensors 
0-1 PSID Differential/Gauge 287-1002-ND 47.70 34.20 27.50 ASCX01DN 
0-5 PSID Differential/Gauge 287-1003-ND 47.70 34.20 27.50 ASCX05DN 
0-15 PSIA Absolute 287-1008-ND 47.70 34.20 27.50 ASCX15AN 
0-15 PSID Differential/Gauge 287-1009-ND 47.70 34.20 27.50 ASCX15DN 
0-30 PSIA Absolute 287-1010-ND 47.70 34.20 27.50 ASCX30AN 
1 | 0-30PSID | Differentia/Gauge | 0-25 to 4.5V SIP +45 to +16 100ySec “25°C to +105°C 287-1011-ND 47.70 34.20 27.50 | ASCX30DN 
0-100 PSIA Absolute 287-1004-ND 47.70 34.20 27.50 ASCX100AN 
0-100 PSID Differential/Gauge 287-1005-ND 47.70 34.20 27.50 ASCX100DN 
0-150 PSIA Absolute 287-1006-ND 47.70 34.20 27.50 ASCX150AN 
0-150 PSID Differential/Gauge 287-1007-ND 47.70 34.20 27.50 ASCX150DN 
Precision Compensated Pressure Sensors 
0-1 PSID Differential/Gauge 0-18mV +20 100pSec -40°C to +85°C. 287-1017-ND 54.90 36.30 34.66 SCX01DN 
0-5 PSID Differential/Gauge 0-60mV +20 100ySec -40°C to +85°C. 287-1018-ND 44.70 31.70 28.36 SCXO5DN 
0-15 PSIA Absolute 0-90mV +20 100pSec -40°C to +85°C. 287-1023-ND 44.70 31.70 28.36 SCX15AN 
0-15 PSID Differential/Gauge 0-90mV +20 100uSec -40°C to +85°C. 287-1024-ND 44.70 31.70 28.36 SCX15DN 
0-30 PSIA Absolute 0-90mV +20 100pSec -40°C to +85°C 287-1025-ND 44.70 31.70 28.36 SCX30AN 
1 0-30 PSID Differential/Gauge 0-90mV SIP +20 100pSec -40°C to +85°C. 287-1026-ND 44.70 31.70 28.36 SCX30DN 
0-100 PSIA Absolute 0-100mV +20 100pSec -40°C to +85°C. 287-1019-ND 54.90 36.30 34.66 SCX100AN 
0-100 PSID Differential/Gauge 0-100mV +20 100ySec -40°C to +85°C. 287-1020-ND 54.90 36.30 34.66 SCX100DN 
0-150 PSIA Absolute 0-90mV +20 100pSec -40°C to +85°C. 287-1021-ND 54.90 36.30 34.66 SCX150AN 
0-150 PSID Differential/Gauge 0-90mV +20 100pSec -40°C to +85°C 287-1022-ND 54.90 36.30 34.66 SCX150DN 
0-4" H2O wc Ratio +18 500yuSec 0°C to 70°C. 287-1027-ND 78.80 57.80 41.70 SCXLO04DN 
0-1 PSID Differential/Gauge 0-18mV 287-1028-ND 25.00 19.43 17.02 SDxX01D4 
0-5 PSID Differentia/Gauge 0-60mV 287-1030-ND 25.00 19.43 17.02 SDX05D4 
0-15 PSIA Absolute 0-90mV 287-1037-ND 25.00 19.43 17.02 SDX15A4 
0-15 PSID Differential/Gauge 0-90mV 287-1038-ND 25.00 19.43 17.02 SDX15D4 
0-30 PSIA Absolute 0-90mV a i 287-1041-ND 25.00 19.43 17.02 SDX30A4 
2 | 0.30 PsiD. | DifferentialGauge 0-90mV DIF +20 100uSec “40°C to +85°C 287-1042-ND 25.00 19.43 17.02 | SDX30D4 
0-100 PSIA Absolute 0-100mV 287-1033-ND 25.00 19.43 17.02 SDX100A4 
0-100 PSID Differential/Gauge 0-100mV 287-1034-ND 25.00 19.43 17.02 SDX100D4 
0-5" H20 wc 0-25mV 287-1044-ND 42.60 32.18 30.24 SDXLO05D4 
0-10" H20 wc 0-25mV 287-1045-ND 42.60 32.18 30.24 SDXLO10D4 
0-1 PSIG Gauge 0-18mV 287-1029-ND 25.00 19.43 17.02 SDxX01G2 
0-5 PSIG Gauge 0-60mV 287-1031-ND 25.00 19.43 17.02 SDX05G2 
0-15 PSIA Absolute 0-90mV 287-1036-ND 25.00 19.43 17.02 SDX15A2 
0-15 PSIG Gauge 0-90mV 287-1039-ND 25.00 19.42 17.02 SDX15G2 
3 | 0-30 PSIA Absolute 0-90mV ole +20 100uSec “40°C to +85°C 287-1040-ND 25.00 19.43 17.02 | SDX30A2 
0-30 PSIG Gauge 0-90mV 287-1043-ND 25.00 19.43 17.02 SDX30G2 
0-100 PSIA Absolute 0-100mV 287-1032-ND 25.00 19.43 17.02 SDX100A2 
0-100 PSIG Gauge 0-100mV 287-1035-ND 25.00 19.43 17.02 SDX100G2 
NEW! Pressure Sensors Calibrated and Temperature Compensated NEW! 
0-1 PSIG Gauge 287-1923-ND 28.00 21.00 19.30 ASDX001G24R 
0-1 PSID Differential/Gauge 287-1918-ND 28.00 21.00 19.30 ASDX001D44R 
0-5 PSIG Gauge 287-1924-ND 28.00 21.00 19.30 ASDX005G24R 
0-5 PSID Differential/Gauge 287-1919-ND 28.00 21.00 19.30 ASDX005D44R 
0-15 PSIA Absolute 287-1915-ND 28.00 21.00 19.30 ASDX015A24R 
0-15 PSIG Gauge 287-1925-ND 28.00 21.00 19.30 ASDX015G24R 
6 0-15 PSID Differential/Gauge 0.5 to 4.5mV DIP 4.75 to 5.25 8ms -20°C to +105°C 287-1920-ND 28.00 21.00 19.30 ASDX015D44R 
0-30 PSIA Absolute 287-1916-ND 28.00 21.00 19.30 ASDX030A24R 
0-30 PSIG Gauge 287-1926-ND 28.00 21.00 19.30 ASDX030G24R 
0-30 PSID Differential/Gauge 287-1921-ND 28.00 21.00 19.30 ASDX030D44R 
0-100 PSIA Absolute 287-1917-ND 28.00 21.00 19.30 ASDX100A24R 
0-100 PSIG Gauge 287-1927-ND 28.00 21.00 19.30 ASDX100G24R 
0-100 PSID Differential/Gauge 287-1922-ND 28.00 21.00 19.30 ASDX100D44R 
Calibrated and Temperature Compensated Steel Sensors 
0-5 PSIG 1-5VDC +12 to +30 287-1090-ND 116.00 90.01 85.20 SPT4VO005PG5W02 
0-15 PSIG 1-5VDC +12 to +30 287-1091-ND 116.00 90.01 85.20 SPT4V0015PG5W02 
0-30 PSIG 1-5VDC +12 to +30 287-1092-ND 116.00 90.01 85.20 SPT4VO0030PG5W02 
0-100 PSIG 1-5VDC Steel +12 to +30 287-1093-ND 116.00 90.01 85.20 SPT4V0100PG5W02 
0-300 PSIG 1-5VDC 1/4” +12 to +30 6 e 287-1094-ND 116.00 90.01 85.20 SPT4V0300PG5W02 
4 | 0-500 PSIG Gauge 1-5VDG (6.35mm) +12 to +30 100ySec 40°C to +125°C 287-1095-ND 116.00 90.01 85.20 | SPT4vos00PG5Wwo02 
0-5 PSIG 4-20mA 18NPT +12.5 to +30 287-1096-ND 116.00 90.01 85.20 SPTMAO005PG5W02 
0-15 PSIG 4-20mA (Male) +12.5 to +30 287-1097-ND 116.00 90.01 85.20 SPTMA0015PG5W02 
0-30 PSIG 4-20mA +12.5 to +30 287-1098-ND 116.00 90.01 85.20 SPTMAO0030PG5W02 
0-100 PSIG 4-20mA +12.5 to +30 287-1099-ND 116.00 90.01 85.20 SPTMA0100PG5W02 
* Response time for a 0 psi to full scale span pressure step change, 10% to 90% rise time. + Sensor is not reverse polarity protected. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
978 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


SenSym ICT Solid State Pressure Sensors (con, 


Pressure Supply Response Operating Digi-Key Price Each SenSym ICT 
Fig. Pressure Type Output Pkg. (VDC) Time* Temp. Part No. 1 25 100 Part No. 
0-300 PSIG 4-20mA +12.5 to +30 287-1100-ND 116.00 90.01 85.20 | SPTMAQS00PGS5Wo2 
0-500 PSIG 4-20mA 412.5 to +30 287-1101-ND 116.00 90.01 85.20 | SPTMAOS00PGS5Wo2 
0-5 PSIG 0-100mv 2" (61cm) +15 287-1102-ND 99.00 81.01 76.80 | SPTMVOO0SPGS5Wo2 
4 0-15 PSIG 0-100mv Pigtail +15 7 287-1103-ND 99.00 81.01 76.80 | SPTMVO0O15PG5Wo2 
0-30 PSIG Gauge 0-100mV Electrical +15 BOQUBCE esOSGNozt leo: @ 287-1104-ND 99.00 81.01 7680 | SPTMVvOos0PGS5Wo2 
0-100 PSIG 0-100mV | Conneetion +15 287-1105-ND 99.00 81.01 7680 | SPTMVO0100PGS5Wo2 
0-300 PSIG 0-100mV +15 287-1106-ND 99.00 81.01 7680 | SPTMVO300PG5Wo2 
0-500 PSIG 0-100mV 15 287-1107-ND 99.00 81.01 76.80 | SPTMVOS500PG5Wo2 
High-Impedance Bridge Sensors 
0-1 PSID Differential 0-20mV 287-1065-ND 23.30 16.70 14.20 | SXO1DD4 
0-5 PSID Differential 0-75mV 287-1068-ND 1890 1320 1230 | SxX0SDD4 
0-15 PSIA Absolute 0-110mV 287-1080-ND 1890 1320 1230 | SX15AD4 
0-15 PSID Differential 0-110mv . 2 287-1082-ND 1890 1320 1230 | Sxi1SsDD4 
0-30 PSIA Absolute 0-110mV ae +12 100ySec ~40°C to +85°C 287-1086-ND 1890 1320 1230 | SX30AD4 
0-30 PSID Differential 0-110mv 287-1088-ND 1890 1320 1230 | Sx30DD4 
0-100 PSIA Absolute 0-150mV 287-1072-ND 23.30 1670 14.20 | SX100AD4 
0-100 PSID Differential 0-150mV 287-1074-ND 23.30 16.70 14.20 | SX100DD4 
0-1 PSIG Gauge 0-20mV 287-1066-ND 25.50 21.00 15.20 | SX01GD2 
0-5 PSIG Gauge 0-75mV 287-1069-ND 2210 1620 1230 | SX05GD2 
0-15 PSIA Absolute 0-110mV 287-1079-ND 1890 1320 1230 | SX15AD2 
0-15 PSIG Gauge 0-110mv : 7 287-1083-ND 1890 1320 1230 | Sxts@D2 
3 0-30 PSIA Absolute 0-110mV DIP a2 100uSec 40°C to +85°C 287-1085-ND 18.90 1320 1230 | SX30AD2 
0-30 PSIG Gauge 0-110mv 287-1089-ND 1890 1320 1230 | Sx30qD2 
0-100 PSIA Absolute 0-150mV 287-1071-ND 23.30 16.70 14.20 | SX100AD2 
0-100 PSIG Gauge 0-150mV 287-1075-ND 23.30 1670 14.20 | SXx100GD2 
0-1 PSID Differential 0-20mV 287-1064-ND 23.30 1670 14.20 | SXO1D 
0-5 PSID Differential 0-75mV 287-1067-ND 1890 1320 1230 | Sx0sD 
0-15 PSID Differential 0-110mV 287-1081-ND 1890 1320 1230 | Sxt5D 
0-15 PSIA Absolute 0-110mv 287-1078-ND 1890 1320 1230 | SX15A 
0-30 PSID Differential 0-110mv : 2 287-1087-ND 1890 1320 1230 | Sx30D 
5 0-30 PSIA Absolute 0-110mV Button +12 100ySec ~40°C to +85°C 287-1084-ND 18.90 1320 1230 | SX30A 
0-100 PSIA Absolute 0-150mV 287-1070-ND 23.30 1670 14.20 | SX100A 
0-100 PSID Differential 0-150mV 287-1073-ND 23.30 1670 14.20 | SX100D 
0-150 PSIA Absolute 0-110mv 287-1076-ND 23.30 1670 14.20 | SX150A 
0-150 PSID Differential 0-110mV 287-1077-ND 23.30 16.70 14.20 | SX150D 
Pang S22 ees se Sth eecaea padi Seadeactcacteana aesnastnescit es anabsacacemteransdecues.cbitsnestteansaasassceachaetactauaacaaeahaae 287-1001-ND 5.00 = = DA-B-7/96-15K 


* Response time for a 0 psi to full scale span pressure step change, 10% to 90% rise time. 


Stainless Steel Isolated Pressure Sensors and Compensated Sensors 


Features: 
+» Response Time: 100 Sec * Operating Temperature: -40°C Pressure | Output Max. Digi-Key Price Each SenSym ICT 
to +125°C Pressure Type mV Package Supply Part No. 1 25 100 | Part No. 
13mm Cell Pack 13mm Ported Male Pack Bensors(= 13mm ete! 
mm Cel ackage 
7 aa aac 0-1000PSIA | ansoiute | 0-200 Male Port jayne 287-1123-ND 76.00 61.00 57.60 |13C1000PA4K 
0-5000 PSIA Cell as 287-1124-ND 76.00 61.00 _ 57.60 |13C5000PA4K 
Calibrated Compensated Sensors — 19mm Steel 
O-15PSIA | Absolute ‘ig +15VDC 287-1108-ND 77.00 5850 55.20 |19C015PA4K 
[e718] 0-15 PSIG Gauge ouiog 348, +15VDC 287-1109-ND 77.00 58.50 55.20 |19C015PG4K 
0-15PSIV. | Vacuum 5 oon) +15VDC 287-1938-ND NEW! 77.00 58.50 55.20 |19C015PV4K 
0-15PSIV__| Vacuum +2.0mA 287-1939-ND NEW! 77.00 58.50 55.20 |19C015PV4L 
Base ee oe UNE O-A5PSIV | Vacuum 1/4" (6.35mm) +15VDC 287-1940-ND NEW! 77.00 58.50 55.20 |19C015PV5K 
; 0-15PSIV__| Vacuum 18 NPT +2.0mA 287-1941-ND NEW! 77.00 58.50 55.20 |19C015PV5L 
. i : F 0-30 PSIA | Absolute +15VDC 287-1110-ND 77.00 58.50 55.20 |19C030PA4K 
Note: © 0.22" +0.001" (0.56mm +0.03mm) P , 
es G DOF 5 peas ee oe 0-30 PSIG Gauge | 4 499 ene +15VDC 287-1111-ND 77.00 5850 55.20 |19C030PG4K 
: : p : 0-30 PSIV. | Vacuum | & eum) +15VDC 287-1944-ND NEW! 77.00 5850 55.20 |19C030PV4K 
java Male Pan Packade 0-30 PSIV__| Vacuum +2.0mA 287-1945-ND NEW! 77.00 58.50 55.20 |19C030PV4L 
9 0-30 PSIV | Vacuum 1/4" (6.35mm) +15VDC 287-1946-ND NEW! 77.00 58.50 55.20 |19C030PV5K 
0-30PSIV__| Vacuum 18 NPT +2.0mA 287-1947-ND NEW! 77.00 58.50 55.20 |19C030PV5L 
leases 0-50PSIA | Absolute | 5 45) | 1/8'(3.18mm) aqeybe 287-1112-ND 77.00 58.50 55.20 |19C050PA4K 
0-50 PSIG Gauge 27 NPT 287-1113-ND 77.00 58.50 55.20 |19C050PG4K 
0-100 PSIA_ | Absolute ‘16 +15VDC 287-1114-ND 77.00 58.50 55.20 |19C100PA4K 
0-100PSIG | Gauge | 4 199 ae +15VDC 287-1115-ND 77.00 5850 55.20 |19C100PG4K 
0-100PSIV | Vacuum | (gsmim) +15VDC 287-1950-ND NEW! 77.00 5850 55.20 |19C100PV4K 
0-100 PSIV__| Vacuum +2.0mA 287-1951-ND NEW! 77.00 58.50 55.20 |19C100PV4L 
0-100PSIV | Vacuum 1/4" (6.35mm) +15VDC 287-1952-ND NEW! 77.00 58.50 55.20 |19C100PV5K 
: ‘ ; . 0-100 PSIV__| Vacuum 18 NPT +2.0mA 287-1953-ND NEW! 77.00 58.50 55.20 |19C100PV5L 
Note: a NOMEX See Awe oa O:100 0-200 PSIA | Absolute | 5 459 | 18" (3.18mm) a 287-1116-ND 77.00 58.50 55.20 |19C200PA4K 
(2.54mm) pin spacing ( wire size). 0-200 PSIG Gauge 27 NPT # 287-1117-ND 77.00 58.50 55.20 |19C200PG4K 
0-300 PSIA | Absolute | 5 45) | 1/8"(3.18mm) qnine 287-1118-ND 77.00 58.50 55.20 |19C300PA4K 
Flush Mount Package 0-300 PSIG__| Gauge 27 NPT # 287-1119-ND 77.00 58.50 55.20 |19C300PG4K 
0-500 PSIA | Absolute [5 45) | 1/8"(3.18mm) DG 287-1120-ND 77.00 58.50 55.20 |19C500PA4K 
Vent hole 0-500 PSIG__| Gauge 27 NPT - 287-1121-ND 77.00 58.50 55.20 |19C500PG4K 
Gauge NEW! Flush Mount Sensors NEW! 
units only 50.8 Nomex Insul'd 
selection O-15PSIV | y aaa Nia +15VDC 287-1936-ND 72.00 53.50 50.40 ]19C015SPV2K 
2.54 pin'spacing 0-15 PSIV aun +2.0mA 287-1937-ND 72.00 53.50 50.40 |19C015PV2L 
(24 AWG equiv.) 2-53 0-30PSIV | Vacuum | 0-100 nia +15VDC 287-1942-ND 72.00 5350 50.40 |19C030PV2K 
; Y 0-30 PSIV cl +2.0mA 287-1943-ND 72.00 53.50 50.40 |19C030PV2L 
= 0-100 PSIV +15VDG 287-1948-ND 72.00 53.50 50.40 |19C100PV2K 
e ii 0-100 Psiv | Vacuum | 0-100 NA +2.0mA 287-1949-ND 72.00 5350 50.40 |19C100PV2L 


* Response time for a 0 psi to full scale span pressure step change, 10% to 90% rise time. 


NEW! Digital Pressure Gauges Features: 


+ +0.25% Test Gauge Accuracy * 316 Stainless Steel Sensor + Long Battery Life (Two AA Alkaline approximately 2,500 
hours) + Rugged Design + Display: 3 1/2” digit LCD, 1/2” Digit Height + Auto Shutoff Time + Low Battery Indication + Media 


SDPGB Series Compatibility: All wetted parts are 316 SS compatible with most liquids and gases 
SenSym ICT Pressure Resolution Operating Pressure Digi-Key Price Each SenSym ICT 
Range PSIG Temperature Port Part No. il Part No. 
-30.0 inHg/100.0 PSIG 0.1 287-1928-ND 249.00 SDPGB-30+100PG5 
15.00 PSIG 0.01 287-1929-ND 249.00 SDPGB0015PG5 
30.0 PSIG 0.1 287-1930-ND 249.00 SDPGB0030PG5 
100.0 PSIG 0.1 -20 to =85°C 1/4” NPT Male, 287-1931-ND 249.00 SDPGB0100PG5 
199.9 PSIG 0.1 316 Stainless Steel 287-1932-ND 249.00 SDPGB0200PG5 
300 PSIG 1.0 287-1933-ND 249.00 SDPGB0300PG5 
500 PSIG 1.0 287-1934-ND 249.00 SDPGBOS500PG5 
1,000 PSIG 1.0 287-1935-ND 249.00 SDPGB1000PG5 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 979 


Closed Loop Current Transducers 


4.2 


axl 


20.5x0.35 |0.7 
7.62 Raberen 


LTS 6-NP, LTS 15-NP and LTS 25-NP: 


Closed loop (compensated) multi-range current transducer using the Hall effect, unipolar voltage supply, 
compact design for PCB mounting, insulated plastic case recognized according to UL 94-VO, incorporated 


measuring resistance, and extended measuring range. 


LA 03-PB, LA 05-PB, LA 10-PB, and LA 20-PB: 


Closed loop (compensation) current transducer using the Hall effect, voltage output, and printed circuit board 


i 


e+ 2x2.54 
3x@0.7x0.6 


LAH 25-NP, LAH 50-P, LAH 100-P, 
LA 55-P, and LA 100-P: 


Closed loop (compensated) multi-range current transducer using the Hall effect, printed circuit board 
mounting, insulated plastic case recognized according to UL 94-VO. 


LA 150-P: 


5.1l-+|__ 229 —| 


mounting. Closed loop (compensated) current transducer using the Hall effect, and printed circuit board mounting. 
Sec. Nom. Frequency 
Supply Primary Nominal r.m.s Current/ Range Digi-Key Price Each LEM USA Inc. 
Fig. Voltage r.m.s. Current Output Voltage (kHz) Part No. 1 10 25 Part No. 
5V 6A 2.54V 200 398-1000-ND 19.20 15.36 12.29 LTS 6-NP 
1 5V 15A 2.54V 200 398-1001-ND 19.20 15.36 12.29 LTS 15-NP 
5V 25A 2.5+V 200 398-1002-ND 19.20 15.36 12.29 LTS 25-NP. 
+15V 3A +4V 150 398-1003-ND 38.00 30.40 24.32 LA 03-PB 
2 +15V 5A +4V 150 398-1004-ND 38.00 30.40 24.32 LA 05-PB 
+15V 10A +4V 150 398-1005-ND 38.00 30.40 24.32 LA 10-PB 
+15V 20A +4V 150 398-1006-ND 38.00 30.40 24.32 LA 20-PB 
+12 to 15V 25A 25mA 200 398-1007-ND 26.80 21.44 17.16 LAH 25-NP 
3 +12 to 15V 50A 25mA 200 398-1008-ND 28.80 23.04 18.44 LAH 50-P 
+12 to 15V 100A 50mA 200 398-1009-ND 31.40 25.12 20.10 LAH 100-P 
4 +12 to 15V 50A 50mA 200 398-1010-ND 24.60 19.68 15.75 LA 55-P 
#12 to 15V 100A 50mA 200 398-1011-ND 30.80 24.64 19.72 LA 100-P. 
3) +15V 150A 75mA 150 398-1012-ND 38.40 30.72 24.58 LA 150-P. 


HAW 03-P, HAW 05-P, HAW 07-P, HAW 10-P, HAW 15-P, and HAW 20-P: 


Open Loop Current Transducers 


Hall effect measuring principle, galvanic isolation between primary and secondary circuit, isolation voltage 2000 V, low power consumption, 
and extended measuring range (2.5 x IPN). 


Sec. Nom. 
Supply Primary Nominal r.m.s Current/ Overall Digi-Key Price Each LEM USA Inc. 
Voltage r.m.s. Current Output Voltage Accuracy Part No. i 10 25 Part No. 
+15V 3A +4V <+1% of IPN 398-1013-ND 22.20 17.76 14.21 HAW 03-P 
+15V 5A +4V <+1% of IPN 398-1014-ND 22.20 17.76 14.21 HAW 05-P 
+15V 7.5A +4V <+1% of IPN 398-1015-ND 22.20 17.76 14.21 HAW 07-P 
+15V 10A +4V <+1% of IPN 398-1016-ND 22.20 17.76 14.21 HAW 10-P 
+15V 15A +4V <+1% of IPN 398-1017-ND 22.20 17.76 14.21 HAW 15-P 
+15V 20A +4V <+1% of IPN 398-1018-ND 22.20 17.76 14.21 HAW 20-P 
LV 25-P and LV 20-P: 
Closed loop (compensated) voltage transducer using the Hall effect, and insulated plastic case recognized according to UL 94-VO. 
Sec. Nom. 
Supply Primary Nominal r.m.s Current/ Overall Digi-Key Price Each LEM USA Inc. 
Voltage r.m.s. Current Output Voltage Accuracy Part No. 1 10 25 Part No. 
+12 to 15V 10mA 25mA +0.9% 398-1019-ND 60.00 48.00 38.40 LV 25-P 
+12 to 15V 10mA 25mA +1.1% 398-1020-ND 34.80 27.84 22.28 LV 20-P 


UltraStable™ Stainless Steel Pressure 
Sensors Ribbon Cable with Connector 


Features: 
+ Gage Pressure type + -20°C to +85°C Compensated temp. range + +1.0% Interchangeable Span (provided by 


gain set resistor) + High performance + Small profile + Solid State reliability * Low power + +0.1% Pressure Output 
non-linearity Specifications: + Output: 0-100mV + Supply Current: 1.5mA typ. (guarantees output/input ratio- Load Digi-Key Price Each MsI 
metricity) * Operating Temperature: -40°C to +125°C Fig. Pressure Res. Part No. 1 10 100 Part No. 
Model 85 — 1/4 - 18 NPT 
madehes-ayeh: 0-15 PSIG MSP6853-ND 126.00 96.00 70.01 | 85-015G-4C 
This micro-machined piezoresistive silicon pressure sensor is designed for applications where compatibility with 0-30 PSIG MSP6854-ND 126.00 96.00 70.01 85-030G-4C, 
corrosive media must be maintained. The sensor chip is mounted on a TO style header, which is resistance 0-50 PSIG SmWw MSP6855-ND 126.00 96.00 70.01 85-050G-4C, 
welded to a 316 stainless steel package, sealing a small volume of silicone oil between the diaphragm and the i 0-100 PSIG Min. MSP6856-ND 126.00 96.00 70.01 85-100G-4C, 
sensor chip. The ISO pressure housing utilizes the oil column to couple the piezoresistive sensor to the isolation 0-300 PSIG MSP6857-ND 126.00 96.00 70.01 85-300G-4C. 
diaphragm. A thick film ceramic compensation board with laser trimmed resistors, and an additional gain set 0-500 PSIG MSP6858-ND 126.00 96.00 70.01 85-500G-4C, 
resistor to normalize pressure sensitivity are an integral part of the sensor package. Model 86 — O-Ring Flush Mount 
Model 86 - 316L: 0-15 PSIG MSP6859-ND 105.00 74.00 54.01 86-005G-C 
This is a small profile, media compatible, piezoresistive silicon pressure sensor packaged in a 316L stainless 0-15 PSIG MSP6860-ND 105.00 74.00 54.01 86-015G-C 
steel housing and is designed for O-ring mounting. The sensing package utilizes silicone oil to transfer pressure 0-30 PSIG MSP6861-ND 105.00 74.00 54.01 86-030G-C 
from the 316L stainless steel diaphragm to the sensing element. It is designed for high performance, low 2 0-50 PSIG imw MSP6862-ND 105.00 74.00 54.01 86-050G-C 
pressure applications. A ceramic substrate is attached to the package that contains laser-trimmed resistors for 0-100 PSIG Min. MSP6863-ND 105.00 74.00 54.01 86-100G-C 
temperature compensation and offset correction. An additional laser-trimmed resistor is included which can be 0-300 PSIG MSP6864-ND 105.00 74.00 54.01 86-300G-C 
used to adjust an interchangeability to within +1%. 0-500 PSIG MSP6865-ND 105.00 74.00 54.01 86-500G-C 


14.1 
comp board 
clearance 


More Product Available Online: www.digikey.com 


980 (1023) 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


uiasurement PC Board Mountable Pressure Sensors Temperature Compensated, Dip/TO-8 Package 


SPECIAITIE 


These pressure sensors are intended for cost 1.0mSec typ. (For a zero-to-full scale pressure step Pressure Digi-Key Price Each MSI 

sensitive applications where excellent performance change) + Operating Temp.: -40°C to +125°C Fig. Pressure Type Package | Part No. 1 10 100 | Part No. 

and long-term stability are required. Integral Model 1210/1220 — Low Pressure + 0-50°C Temp. Model 1210 / 1220 - Low and Medium Pressure 

temperature compensation is provided using laser” Compensation + 1.0% Temp. Performance 0-2-PSID | Differential | 8-Pin Dip | MSP6814-ND 39.00 28.00 18.00 | 1210A-002D-3L 
trimmed resistors. An additional laser-trimmed  jyoqe) 4230/1240 — UltraStable™ + -20°C to+85°c |_| | 0-5PSID_| Differential | 8-Pin Dip | MSP6816-ND 39.00 28.00 _18.00 | 1220A-005D-3L 


resistor is included to normalize pressure sensitivity 


: : . Temp. Compensation + +0.5% Temp. Performance Model 1230 / 1240 - Ultrastable™ 
variations by programming the gain of an external 7 7 
differential ampliter This ‘provides sensitivity inter- Model 1210/1220 — Medium Pressure + 0-50°C 0-15 PSID | Differential | 8-Pin Dip | MSP6819-ND 33.00 28.00 18.00 | 1240-015D-3L 
changeability of +1%. Temp. Compensation + 0.5-1% Temp. Performance 1 0-30 PSID Differential 8-Pin Dip | MSP6822-ND 33.00 28.00 18.00 | 1230-030D-3L 
Features: + +0.1% Non-linearity + +1.0% Inter- Models 13, 23, 33, 43 - Medium Pressure + 0-50°C 0-100 PSID | Differential | 8-Pin Dip | MSP6828-ND 33.00 28.00 18.00 | 1230-100D-3L 


0-100 PSID | Differential | 8-Pin Dip | MSP6829-ND__33.00__28.00 __ 18.00 | 1240-100D-3L 


i i i Te . Ci ition * +0.5% Ti . Perf 
changeable Span (provided by gain set resistor) Temp. Compensation fo Temp. Ferlormance Model 13 - Low and Medium Pressure 


+ Solid State Reliability * Low Power Models 17, 27, 37 — UltraStable™ + -20°C to +85°C 


Specifications: + Output: 0-100mV typ. (full scale) Temp. Compensation Range + 20.5% Temp. | 2 | Ospsig | Gage | 108 | MSP68S3.ND 72.00 5300 38.00 | 13A.005G 
+ Supply Current: 1.5mA typ. + Response Time: Performance Model 17 - Ultrastable™ 
0-15 PSIG Gage TO-8 MSP6834-ND 60.00 53.00 38.00] 17-015G 
Dual-In-Line Package TO-8 Package > | 0-30PSIG Gage TO-8 MSP6835-ND 60.00 53.00 38.00 | 17-030G 
0-50 PSIG Gage TO-8 MSP6836-ND 60.00 53.00 38.00 | 17-050G 
15.2» 0-100 PSIG | __ Gage TO-8 MSP6837-ND__ 60.00 53.00 38.00 | 17-100G 
12.7 Model 23 - Low and Medium Pressure 
0-1 PSIG Gage TO-8 MSP6831-ND 90.00 61.00 50.00 | 23A-001G 
13.74 | 3 | o5PsiG Gage TO-8 _| MSP6838-ND _ 90.00 _61.00 50.00 | 23A-005G 
— = Model 27 - Ultrastable™ 
ie 0-15 PSIG Gage TO-8 MSP6839-ND 69.00 61.00 50.00 | 27-015G 
2x38 od Lid - 0-30 PSIG Gage TO-8 MSP6840-ND 69.00 61.00 50.00 | 27-030G 
76! +1 0.8x0.8 8x05 24% 13.97 3 | 0-50 PSIG Gage TO-8 MSP6841-ND 69.00 61.00 50.00 | 27-050G 
Tab at 45° E 0-100 PSIG Gage TO-8 MSP6842-ND__69.00 61.00 _50.00 | 27-100G 
Tube Length: 470 (+5mil.) Model 33 - Low and Medium Pressure 
4 0-1PSID | Differential | TO-8 MSP6832-ND 90.00 61.00 50.00] 33A-001D 
Fig. 2 ie 0-5 PSID_| Differential | __TO-8 MSP6843-ND__90.00 61.00 50.00 | 33A-005D 
ee? | Model 37 - Ultrastable™ 
| 23.2 f 1D. 0-15PSID J Differential | TO-8 MSP6844-ND 69.00 61.00 50.00 ] 37-015D 
Hole J : 4 | 0-30PSID | Differential | TO-8 MSP6845-ND 69.00 61.00 50.00 | 37-030D 
; 0-50 PSID | Differential | TO-8 MSP6846-ND 69.00 61.00 50.00 | 37-050D 


0-100 PSID | Differential TO-8 MSP6847-ND 69.00 61.00 50.00 | 37-100D 
Model 43 - Low and Medium Pressure 
0-15 PSIA Absolute TO-8 MSP6848-ND 60.00 53.00 38.00 | 43-015A 
0-30 PSIA Absolute TO-8 MSP6849-ND 60.00 53.00 38.00 | 43-030A 
Lexoos 5 0-50 PSIA Absolute TO-8 MSP6850-ND 60.00 53.00 38.00 | 43-050A 
0-100 PSIA | Absolute TO-8 MSP6851-ND 60.00 53.00 38.00 | 43-100A 


PC Board Mountable Pressure Sensors ong Dares ies saa 
Pressure Type Package Part No. 1 10 100 | Part No. 

Model 1451 This pressure sensor is intended for high volume applications where small size, light weight, 0-5 PSIG Gage Tube MSP6800-ND =. 20.00 19.00 11.00 | 1451-005G-T 
low cost, and compatibility with automated assembly equipment are required. Features: + Surface Mount 0-5 PSIA Absolute Wide MSP6801-ND 20.00 _19.00_11.00 | 1451-005A-W 
Package + +0.25% Pressure Non-linearity * 3 Pressure Port Options + Solid State Reliability + Low Power 0-15 PSIA Absolute Narrow MSP6802-ND =. 20.00: 19.00 11.00 | 1451-015A-N 
Specifications: + Output: 0-60mV + Supply Voltage: 3VDC + Response Time: 1.0mSec typ. + Operating 0-15 PSIG Gage Tube MSP6803-ND 20.00 19.00 11.00 | 1451-015G-T 
Temperature: -40°C to +125°C 0-15 PSIA Absolute Wide MSP6804-ND 20.00 19.00 11.00 | 1451-015A-W 
0-30 PSIA Absolute Narrow MSP6805-ND 20.00 19.00 11.00 | 1451-030A-N 
0-30 PSIG Gage Tube MSP6806-ND 20.00 19.00 11.00 | 1451-030G-T 
se meal 7 A 0-30 PSIA Absolute Wide MSP6807-ND 20.00 19.00 11.00 | 1451-030A-W 
fast Net) *] Package Fear la 0-50PSIA | Absolute | Narrow | MSP6808-ND 20.00 19.00 11.00 | 1451-050A-N 
(Pressure Fort) Narrow Hol 279 0.78 — — 0-50 PSIG Gage Tube MSP6809-ND 20.00 19.00 11.00 | 1451-050G-T 
‘B Through hole : Wide Hols . 279 4.06 0-50 PSIA Absolute Wide MSP6810-ND 20.00 19.00 11.00 | 1451-050A-W 
(1451 W Only) Tube 279 0.78 5.59 2.29 0-100 PSIA Absolute Narrow MSP6811-ND 20.00 19.00 11.00 | 1451-100A-N 
Ciiontation - 7 - z 0-100 PSIG Gage Tube MSP6812-ND 20.00 19.00 11.00 | 1451-100G-T 
0-100 PSIA Absolute Wide MSP6813-ND 20.00 19.00 11.00 | 1451-100A-W 


Accelerometers — PC Board Mountable 


Description: Model 3031 - Surface Mount A piezoresistive silicon accelerometer an epoxy sealed ceramic cover and is designed for adhesive mounting. 
These piezoresistive silicon accelerometers consist of a micro machined intended for high volume applications where small size, light weight, and Specifications: + +1.0% Temp. Performance (typ.) * Supply (typ.): 5.0 
silicon mass suspended by multiple beams from a silicon frame. Piezo- low cost are required. Specifications: + +1.0% Temp. Performance VDC + Operating Temp.: -40°C to +125°C 

resistors located in the beams change their resistance as the motion of (with comp resistors, typical) + Supply: 5.0 VDC (typ.) + Operating Model 3140 - Bolt Mount A high performance accelerometer intended for 
the suspended mass changes the strain in the beams. Silicon caps on Temp.: -40°C to +125°C instrumentation applications provides a fully signal conditioned output with 
the top and bottom of the devices are added to provide over-range stops. Model 3022 - Adhesive Mount A piezoresistive silicon accelerometer performance similar to traditional instrumentation accelerometers but at a 
This design provides for a very low profile, high shock resistance, packaged on a ceramic substrate with an epoxy sealed ceramic cover much lower cost. The accelerometer consists of a silicon micro machined 


durability and built-in damping over a wide usable bandwith. and is designed for adhesive mounting. Specifications: + +1.0% Temp. accelerometer with signal conditioning electronics in a lightweight Valox™ 
Features: Performance (with comp resistors, typical) + Supply (typ.): 5.0 VDC housing that can be easily attached to a mounting surface. The sensing 
+ +0.5% Non-linearity, (typ.), +2% max. (Best fit straight line; for full scale * Operating Temp.: -40°C to +125°C element isa micro machined silicon mass suspended by multiple beams 
range of 10g or less) * DC Response * Built-in damping + Built-in Model 3052 - Adhesive Mount A piezoresistive silicon accelerometer from a silicon frame. Specifications: + +2.0% Temp. Performance 
overrange stops + Low power with integral temp. compensation packaged on a ceramic substrate with * Supply (typ.) 12 VDC @ 5mA » Operating Temp.: -20°C to +85°C 
Fig. 1 — Model 3031 Bottom View Fig. 2 — Models 3022 and 3052 Fig. 3 — Model 3140 
Any 
‘out -EX\ : Cosa, (22 SideView 92.8 (604.8 Long) 
ACCELERATION +OUT i + | ©2.9-2 ples. 6.6 ieee 
if vex im (anh ' Wate pe 5 
+ 
i Ex | 7 2g to 10g 7.62 6.35 exbe i Female connector D 
Side View t 20g to 500g 6.73 6.10 i z 5 terminals: standard 2.54 spacing 
| alt a6 42.54] LL afl-sx05  5«03y ie 
ea Bae all Front View Side View Top View Bes 
|+— 7.6 Sq. —+ Dimensions in mm 
Acceleration Sensitivity Acceleration Digi-Key Price Each MSI 
Fig. Range (Min./Max.) Output Max. Part No. iu 10 100 Part No. 
‘l +0-50 G 0.6/1.5 mV/g +25.0mV MSP6869-ND 77.00 74.00 42.00 3031-050 
+2G 8.0.20.0 mV/g +25.0mV MSP6871-ND 150.00 108.00 80.00 3022-002-P 
+5G 6.0/15.0 mV/g +25.0mV MSP6872-ND 150.00 108.00 80.00 3022-005-P 
2 +H0G 3.0/6.0 mV/g +25.0mV MSP6873-ND 150.00 108.00 80.00 3022-010-P 
+50G 0.6/1.5 mV/g +25.0mV MSP6875-ND 123.00 95.00 65.01 3022-050-P 
+100G 0.3/0.6 mV/g +25.0mV MSP6876-ND 123.00 95.00 65.01 3022-100-P 
42G 6.0/9.0 mV/g* +2mV MSP6877-ND 195.00 136.00 102.00 3052-002-P 
+5G 2.4/3.6 mV/g* +2mV MSP6878-ND 195.00 136.00 102.00 3052-005-P 
2 +H10G 1.2/1.8 mV/g* +2mV MSP6879-ND 195.00 136.00 102.00 3052-010-P 
+50G 0.24.0.36 mV/g* +2mV MSP6881-ND 144.00 124.00 90.00 3052-050-P 
+100G 0.12/0.18 mV/g* +2mV MSP6882-ND 144.00 124.00 90.00 3052-100-P 
+2G 1 Vig 2.54V MSP6883-ND 495.00 345.00 280.01 3140-002 
+5G 400mV/g 2.54V MSP6884-ND 495.00 345.00 280.01 3140-005 
3 +10G 200mV/g 2.54V MSP6885-ND 495.00 345.00 280.01 3140-010 
+50G 40mV/g 2.54V MSP6887-ND 495.00 345.00 280.01 3140-050 
+100G 20mV/g 2.54V MSP6888-ND 495.00 345.00 280.01 3140-100 


* Positive voltage change for positive acceleration: negative voltage change for negative acceleration. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 981 


=CHAEVITZ 
mENSORS 


Sensors MP1000 Readout/Controller 


The Schaevitz microprocessor-based LVDT indicator and set-point controller is designed for 
industrial and process control applications utilizing any LVDT/RVDT based 


measurement device. A 16-bit analog to digital converter provides high speed 


Features: + Simultaneous dual channel display + Opto-isolated set-point 
outputs + Digitally scaled analog output + Digitally controlled analog zero 
suppression +* CE approval pending (mid 1998) + Programmable digital 
filtering 


performance and resolution. An RS-232 output will communicate data to any 
standard PLC or computer serial port. 1/4 DIN case. 

Operating Power Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Description Temp. Requirements Part No. 1 5 10 [Part No. 


Application: RS-232 data collection for SPC 
Single Channel LVDT] 0° to 55°C | 100 - 250 VAC, 50-60Hz| 356-1000-ND 899.00 845.00 802.00|02291328-000 


DC Powered Voltage Module 

The LVM-110 Module is a DC-powered LVDT signal conditioner board 
consisting of a carrier oscillator, AC amplifier, demodulator, filter, and DC 
amplifier. 

Features: + DC powered = Zero and span controls + Six jumper selectable gains 
+ Plug-in, card edge, or stand-off installation * 2.5 kHz, 5 kHz or 10 kHz excitation 


& 


Operating Power Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Description Range Range Part No. 1 5) 10 [Part No. 
LVDT Signal 3.5 410% 


Conditioner Board} Vrms 2.5kHz, SkHz, 10KHz | 356-1001-ND 177.00 165.00 155.00/04171776-000 


PCA-116 Series Economy Gage Heads 


PCA-116 gage heads incroporate a standardized LVDT with repeatability better than 
0.0001” (0.0025 mm) and linearity within 0.5% of full range output. The probe shaft 
is externally sprung and is carried on low friction nylon sleeve bearings. 


) 


PCA-116 Series Linear Range Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Model No. Inches (mm) Part No. 1 5 10 Part No. 
PCA-116-100 +0.10 (2.54) 356-1002-ND 105.00 95.00 88.80 | 02350531-000 
PCA-116-200 +0.20 (5.08) 356-1003-ND 124.00 111.00 104.40 | 02350532-000 
PCA-116-300 +0.30 (7.62) 356-1004-ND 146.00 131.00 122.40 | 02350533-000 


GCD-SE Series Gage Heads - Precision Spring-Loaded 


Features: 

+ CE compliance + Heavy-duty, all welded construction + Unipolar ranges: 0.1” to 2.0” + 8.5 
to 28 VDC operation + Low power consumption + May be battery operated + 0 to 5 and 1 

to 6 VDC outputs + New heavy duty front end + Hermetically sealed design 


GCD-SE Series Linear Range Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Model No. Inches (mm) Part No. 1 5 10 Part No. 
GCD-SE 100 0.10 (2.54) 356-1005-ND 480.00 429.01 403.20 | 02351006-000 
GOD-SE250 0.25 (6.35) 356-1006-ND 544.00 486.00 457.20 | 02351007-000 
GCD-SE500 0.50 (12.7) 356-1007-ND 617.00 552.00 518.40 | 02351008-000 
GOD-SE-1000 1.0 (25.4) 356-1008-ND 704.00 630.00 591.60 | 02351009-000 
GOD-SE-2000 2.0 (50.8) 356-1009-ND 800.00 716.00 672.00 | 02351010-000 


LVDT MHR Series 


The MHR series of miniature LVDT's is ideal for applications where excessive core weight 
could influence the motion of sensitive mechanisms. 


Features: + For applications where installation space or weight is limited 
+ Lightweight core + Calibration certificate supplied with all models + Compatible 
with all Schaevitz™ signal conditioners + High temperature (220°C) and high 
pressure (vented case) available - consult factory 


MHR Series | Nominal Linear Range | Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Model No. Inches (mm) Part No. 1 a 10 Part No. 
025 MHR +0.025 (+0.64) 356-1010-ND. 106.00 96.00 89.00 | 02560407-000 
050 MHR +0.50 (+1.27) 356-1011-ND. 115.00 104.00 97.20 | 02560408-000 
100 MHR: +0.100 (+2.54) 356-1012-ND. 135.00 122.00 114.00 | 02560409-000 
250 MHR: +0.250 (+6.35) 356-1013-ND. 174.00 157.00 146.40 | 02560410-000 
500 MHR +0.500 (+12.70) 356-1014-ND. 231.00 208.00 194.40 | 02560411-000 
1000 MHR +1.000 (+25.40) 356-1015-ND. 272.00 245.00 228.00 | 02560412-000 


E Series LVDT 


The low cost AC operated E series is particularly suitable for moderate operating 
temperatures. Its rugged construction will resist the shocks and vibrations encount- 
ered in most industrial applications. 


Features: » Customary LVDT performance at minimal cost + Magnetically 
shielded case * Compatible with all Schaevitz™ signal conditioners 


ESeries Nominal Linear Range Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 

Model No. Inches (mm) Part No. 1 5 10 Part No. 
E100 +0.100 (42.54) 356-1016-ND. 42.00 38.00 35.00 | 02560541-000 
E200 +0.200 (+5.08) 356-1017-ND. 50.00 46.00 42.00 | 02560542-000 
E300 +0.300 (+7.62) 356-1018-ND. 67.00 62.00 57.00 | 02560543-000 
00 +0.500 (+12.70) 356-1019-ND 105.00 97.00 88.80 | 02560544-000 
E1000 +1.00 (+25.4) 356-1020-ND 147.00 135.00 124.00 | 02560545-000 
E000 42.00 (+50.8) 356-1021-ND. 207.00 190.00 174.00 | 02560546-000 


DC-SE Series LVDT 


The new Schaevitz™ General Purpose DC operated DC-SE series has been designed to meet 
today’s requirements for operation from a single-ended power supply. The output is also single- 
ended over the full range displacement of the LVDT making the unit compatible with WA 
unipolar inputs on the analog-to-digital converters and programmable logic controllers. ra 
Features: + CE certified * Operates from single-ended, unregulated 8.5 - 28 VDC 2 

supply * 0-5 VDC or 1 - 6 VDC output voltage, depending on customer hook up 

+ Low power consumption +» 200 Hz frequency response «1 meter shielded cable 


DC-SESeries | Nominal Linear Range | Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Model No. Inches (mm) Part No. 1 8) 10 Part No. 
250DC-SE 0.250 (6.35) 356-1022-ND. 300.00 267.00 252.00 | 02560991-000 
500DC-SE 0.500 (12.7) 356-1023-ND. 348.00 313.00 292.80 | 02560992-000 
1000DC-SE 1.000 (25.4) 356-1024-ND 402.00 362.01 337.20 | 02560993-000 
2000DC-SE 2.000 (50.8) 356-1025-ND 449.00 403.00 376.80 | 02560994-000 

4000DC-SE 4.00 (101.6) 356-1026-ND 512.00 461.00 429.60 | 02560995-000 

Accessories Mounting Blocks 
Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Model No. Part No. 1 5 10 Part No. 
MB-OD-0.375 356-1027-ND. 24.00 22.00 20.40 04560954-000 
MB-OD-0.750 356-1028-ND 24.00 22.00 20.40 04560950-000 
Core Extension Rods 
Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 

Description Part No. 1 10 Part No. 

1-72unf X 6" Non-Magnetic Stainless Stee! 356-1029-ND. 12.00 10.00 05282945-006 

4-40oz X 6" Non-Magnetic Stainless Steel 356-1030-ND 12.00 10.00 05282946-006 

4-40oz X 12" Non-Magnetic Stainless Steel 356-1031-ND. 24.00 20.00 05282946-012 


AccuStar® Electronic Clinometers 


The AccuStar® Electronic Clinometer is and extremely accurate angle measurement 
device. This compact and rugged sensor is ideal where space is critical and environ- 
mental conditions are serious design concerns. 

Features: + CE certified + Just 2” in diameter + Rugged plastic housing + Extremely 
accurate + Weighs only 2 oz. 


Linear | Operating Temp. | Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Description Range Range Part No. il 10 25 Part No. 
Single Axis Ratiometric 
Vertical Range +45° -30° to 65°C 356-10382-ND 139.00 128.00 117.01 | 02110002-000 
Single Axis Ratiometric 
Horizontal Range +45° -30° to 65°C 356-1033-ND 139.00 128.00 117.01 | 02110102-000 


AccuStar® II Clinometers 


AccuStar® II combines the function of two clinometers in one package. The unique dome 
shaped design features a capacitance based sensor which produces output signals 
directly proportional to the relative tilt in two axis. 


© > 
Features: 
+ Two clinometers in one package * Adaptable design DC powered + Ratiometric and 
PW digital output in one model + Trimmable DC output 


Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Part No. 1 10 25 | Part No. 


356-1034-ND 100.00 95.00 90.00 | 02119011-000 


Linear Operating Temp. 
Description Range Range 
Dual Axis Cinometer +#20° -20° to 75°C 


AngleStar® Digital Protractor 


The AngleStar® Digital Protractor Model DP-45 provides instant digital display of level, 
angle and tilt. 


Features: + Reads in degrees - Alternate reference (floating zero) * Display hold » High 
impact plastic carrying case 


Linear | Operating Temp.| Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Description Range Range Part No. 1 5 20 Part No. 


Digital Protractor Model DP-45| +45° 0° to 65°C =| 356-1035-ND 309.00 291.00 263.00 | 02475-01 


Ares Series Pressure Transducers 


The Ares Series is a small, low cost pressure transducer, which is able to measure 
pressures as low as 0 to 5, 0 to 10, 0 to 15 inches of water, and 0 to 1 psig. The ranges 
combined with the small physical size make the device ideally suited for application: 
such as HVAC, medical equipment and flow monitoring. The ASIC is a mixed 
signal CMOS sensor interface that uses differential switched capacitor 
architecture, and was specifically designed to compensate for the errors 
associated with piezoresistive silicon sensors. 


Features: + Very low pressure ranges * Small size + PCB mountable + Solder 
reflow capability + Barbed pressure ports 


Standard Pressure | Accuracy | Digi-Key Price Each Schaevitz MSI 
Description Range % FSO | PartNo. 1 10. 25 | Part No. 
PCB Mount 0.5-4.5V 5"H,O 0.25 356-1036-ND 40.00 32.25 27.30 | GA100-005WD 
PCB Mount 0.5-4.5V 10" HO 0.50 356-1037-ND 40.00 32.25 27.30 | GA100-010WD 
PCB Mount 0.5-4.5V 15"H,0 0.50 356-1038-ND 40.00 32.25 27.30 | GA100-015WD 
PCB Mount 0.5-4.5V 1PSI 0.75 356-1039-ND 40.00 32.25 27.30 | GA100-001PD 
PCB Mount 0.250-4.5V 5"H,0 0.25 356-1040-ND 40.00 32.25 27.30 | GA200-005WD 
PCB Mount 0.250-4.5V 10"H,0 0.50 356-1041-ND 40.00 32.25 27.30 | GA200-010WD 
PCB Mount 0.250-4.5V 15"H,0 0.50 356-1042-ND 40.00 32.25 27.30 | GA200-015WD 
POB Mount 0.250-4.5V 1 PSI 0.75 356-1043-ND 40.00 32.25 27.30 | GA200-001PD 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Rugged Stainless Steel Op. Pressure 
MSP Range Digi-Key Price Each MSI 
Pressure Transducers Series PSIG Supply | Part No. 1 10 | PartNo. 
MEASUREMENT H H 4-20mA Output 1/8” NPT, 2 ft. Cable 
setesacrves Featuring Microfused Technology en 
100 MSP3101P5A1-ND 100.00 80.00 | 2000136 
The MSP pressure transducer is designed for high-volume, low-cost commercial, industrial and off road 300 at vod: SR ee Ee atiNe acon a erenses 
applications which require accurate measurement of gases or liquids. Operating ranges up to 10,000 psi is 4000 MSP: FooBeRENG 100, 0 0.00 2000049 
available with your choice of output signal in volts, millivolts, or milliamps. The MSP uses a micro machined 3 = 0 80. 
silicon strain gauge inorganically bonded to a machined stainless steel diaphragm; no welds, no O-rings, no 0-100mV with Temperature Output — 5 Wire 1/4” NPT, 2 ft. Cable 
silicone oil. All wetted surfaces are stainless steel and all signal conditioning electronics are housed in a 100 MSP1101P1-ND 100.00 81.50 | 2000290 
stainless steel cover which provides protection from hostile environments. The housing is sealed and requires 250 MSP1251P1-ND 100.00 81.50 2000295 
no maintenance. Each transducer is thoroughly tested and calibrated before shipment. 500 MSP1501P1-ND 400.00 81.50 2000299 
Applications: Pumps and Compressors + Hydraulic / Pneumatic Systems + Energy and Water Management 310 1000 oe MSP1102P1-ND 100.00 81.50 | 2000286 
+ Pressure Instrumentation * Process Control, Off Road Refrigeration, HVAC. 2500 MSP1252P1-ND 100.00 81.50 2000296 
5000 MSP1502P1-ND 100.00 81.50 | 2000658 
10000 MSP1103P1-ND 100.00 81.50 | 2000291 
Bat 1-5 V Output — Fixed — 3 Wire supply current 10mA max. 1/4” NPT, 2 ft. Cable 
ure Por 
NPT" Stainless Stee! Pressure Pot Staniss Steel neta, 25 MSP2025P3-ND 110.00 88.00 | 2000314 
NPT Cover THB"208AE , Cover ‘ 10-30 
with *O" ring \ \ 320 50 VDC MSP2050P3-ND 110.00 88.00 | 2000329 
75 MSP2075P3-ND 110.00 88.00 | 2000335 
4-20mA Output — 2 Wire regulated supply 1/4” NPT, 2 ft. Cable 
25 10-30 MSP2025P4-ND 115.00 98.00 | 2000316 
320 50 VDC MSP2050P4-ND 115.00 98.00 | 2000330 
75 MSP2075P4-ND 115.00 98.00 | 2000336 
2 Foot Cable Packard Connector 0.5-4.5 V Output — Ratiometric output voltage to input voltage 
3 Wire supply current 10mA max. 1/4” NPT, 2 ft. Cable 
MSP-300 MSP-310 MSP-320 MSP-400 MSP-600 100 MSP4101P2-ND 100.50 86.00 | 2000473 
Pressure Range (PSIG) 0-100 to 10,000 |0-100 to 10,000 | __0-25t075 _|0-100 to 10,000] 0-25 to 10,000 250 TEESE 100.50 86.00 | 2000519 
500 MSP4501P2-ND 100.50 86.00 | 2000550 
Temperature Qutput___ None Tora None Nanie None 400 1000 wee MSP4102P2-ND 100.50 86.00 | 2000415 
Accuracy (combined linearity, 2500 MSP4252P2-ND 100.50 86.00 | 2000527 
hysteresis & repeatability) 41% of FS +1% of FS 1% of FS +0.5% of FS 0.25% BSL 5000 MSP4502P2-ND 100.50 86.00 | 2000454 
Pressure Overload 2x 2x 2x 2x 2x 10000 MSP4103P2-ND 100.50 86.00 | 2000497 
Burst Pressure 5x or 20,000 PSI 10x or 500 PSI 5x or 20,000 PSI 1-5 V Output — Fixed - 3 Wire supply current 10mA max. 1/4” NPT, 2 ft. Cable 
whichever is less whichever is less whichever is less 100 MSP4101P3-ND 106.00 99.50 | 2000484 
Qutputs VDC or mA 0-100mvV, 1-5V 0-100mV 1-5V 0.5-4.5V, 0.5-4.5V 250 MSP4251P3-ND 106.00 99.50 | 2000521 
4-20mA = 4-20mA 1-5V, 4-20mA |_1-5V, 4-20mA 500 10-32 MSP4501P3-ND 106.00 99.50 | 2000553 
Zero Offset (millivolt output) +3% of FS +3% of FS 400 1000 ite MSP4102P3-ND 106.00 99.50 | 2000416 
(amplified output) 42% of FS — 42% of FS 42% of FS — 2500 MSP4252P3-ND 106.00 99.50 | 2000528 
5000 MSP4502P3-ND 106.00 99.50 | 2000455 
Tol 42% of 42% of 42% of 42% of FS _ 
= 7 er nas Zeck uti ame 10000 MSP4103P3-ND 106.00 99.50 | 2000498 
ng-Term ility, 
td ical (1 year) Ms £.25% £25% 45% +25% 40.25% 4-20mA Output — 2 Wire regulated supply 1/4” NPT, 2 ft. Cable 
Qperating Temperature (°F) (-4 to 185) (-4 to 185) (-4 to 185) (-40 to 185) | (-40 to 257) 100 MSP4101P4-ND 152.00 121.25 | 2000486 
(°o) | (-20t0 85) (-20 to 85) (-20 to 85) (-40to85) | (-40to 125) 250 MSP4251P4-ND 152.00 121.25 | 2000522 
Compensated Range (°F) 30 to 130 30 to 130 30 to 130 30 to 158 (-4to 185) _ 10-32 |p MSEASOTREND ape: Melee, |seanveoe 
i 400 1000 MSP4102P4-ND 152.00 121.25 | 2000417 
co OtoES Otos D105 Oio70) (-20 to 85) 2500 VDC) msP4252P4-ND 152.00 121.25 | 2000531 
Thermo Zero Shift <t2% of FS <t2% of FS <t2% of FS | <1.5% of FS = 5000 MSP4502P4-ND 152.00 121.25 | 2000457 
Thermo Span Shift <#2% of FS <#2% of FS <t2% of FS <+1.5% of FS _ 10000 MSP4103P4-ND 152.00 121.25 | 2000499 
Total Error Band NA NA NA NA 1.5% of FS 0.5-4.5VDC Output — 1/4” NPT, 2 ft. Cable 
EMI/RA Protection, GE Mark No No No Yes Yes 25 MSP6025P3-1-ND 110.50 96.00 | 2000871 
UL Listed Yes No Yes Yes Yes 50 110.50 96.00 | 2000877 
75 110.50 96.00 | 2000883 
100 110.50 96.00 | 2000889 
Op. Pressure 250 5 110.50 96.00 | 2000895 
MSP Range Digi-Key Price Each MsI 600 500 vpc 110.50 96.00 | 2000901 
Series PSIG Supply Part No. 1 10 Part No. 1000 110.50 96.00 | 2000907 
5 ” 2500 110.50 96.00 |) 2000913 
0-100mV Output — 4 Wire Unamplified 1/4” NPT, 2 ft. Cable 5000 110.50 96.00 | 2000919 
100 MSP3101P1-ND 70.00 59.50 | 2000130 7500 110.50 96.00 | 2000925 
250 MSP3251P1-ND 70.00 59.50 | 2000199 10000 MSP6103P3-1-ND 110.50 96.00 | 2000931 
500 MSP3501P1-ND 70.00 59.50 | 2000255 ” 
300 4000 ibe MSP3102P1-ND 70.00 59.50 | 2000045 0.5-4.5VDC Output — 7/16” SAE, Packard Connector 
2500 MSP3252P1-ND 70.00 59.50 | 2000222 25 MSP6025P3-4-ND 110.50 96.00 | 2000964 
5000 MSP3502P1-ND 70.00 59.50 | 2000096 50 110.50 96.00 | 2000965 
10000 MSP3103P1-ND 70.00 59.50 | 2000157 75 110.50 96.00 | 2000966 
0.5-4.5 V Output — Ratiometric output voltage to input voltage 100 080 S600. || 22000885 
3 Wire supply current 10mA max. 1/4” NPT, 2 ft. Cable 250 5 10.50 sg a pee aac 
ae SUPP. : = 600 500 voc 110.50 96.00 | 2000969 
100 MSP3101P2-ND 90.00 72.00 | 2000131 1000 110.50 96.00 | 2000970 
250 MSP3251P2-ND 90.00 72.00 | 2000202 2500 110.50 96.00 | 2000971 
500 5 MSP3501P2-ND 90.00 72.00 | 2000260 5000 110.50 96.00 |) 2000972 
300 1000 vpc MSP3102P2-ND 90.00 72.00 | 2000046 7500 110.50 96.00 | 2001116 
2500 MSP3252P2-ND 90.00 72.00 | 2000223 10000 MSP6103P3-4-ND 110.50 96.00 | 2000973 
5000 MSP3502P2-ND 90.00 72.00 | 2000099 ” 
10000 MSP3103P2-ND 90.00 72.00 | 2000158 J SVDE Output — 1/4" NPT, 2 ft. Cable 
25 MSP6025P4-1-ND 116.00 109.50 | 2000872 
1-5 V Output — Fixed - 3 Wire supply current 10mA max. 1/4” NPT, 2 ft. Cable 50 SN ete -ND 116.00 109.50 Sab 
100 MSP3101P3-ND 95.00 76.00 | 2000133 75 MSP6075P4-1-ND 116.00 109.50 | 2000884 
250 MSP3251P3-ND 95.00 76.00 | 2000204 100 MSP6101P4-1-ND 116.00 109.50 | 2000890 
500 10-32 MSP3501P3-ND 95.00 76.00 | 2000262 250 10-30 MSP6251P4-1-ND 116.00 109.50 | 2000896 
300 1000 voc MSP3102P3-ND 95.00 76.00 | 2000048 600 500 VDC MSP6501P4-1-ND 116.00 109.50 | 2000902 
2500 MSP3252P3-ND 95.00 76.00 | 2000226 1000 116.00 109.50 | 2000908 
5000 MSP3502P3-ND 95.00 76.00 | 2000100 2500 116.00 109.50 | 2000914 
10000 MSP3103P3-ND 95.00 76.00 | 2000159 5000 116.00 109.50 | 2000920 
” 7500 MSP6752P4- 116.00 109.50 | 2000926 
JV Output 1/3 NET, 2h cable 10000 MSP6103P4-1-ND 116.00 109.50 | 2000932 
100 MSP3101P4A1-ND 95.00 76.00 | 2000132 in 
300 250 10-32 | MSP3251P4A1-ND 95.00 76.00 | 2000203 #20mA Qutput— 1/3" NPT; 2 fe Cable 
500 VDC MSP3501P4A1-ND 95.00 76.00 | 2000261 25 MSP6025P5-1-ND 162.00 131.25 | 2000873 
1000 MSP3102P4A1-ND 95.00 76.00 | 2000047 50 MSP6050P5. 162.00 131.25 | 2000879 
” 75 MSP6075P5. 162.00 131.25 | 2000885 
4-20mA Output — 2 Wire regulated supply 1/4” NPT, 2 ft. Cable 100 MSP6101P5. 162.00 431.25 | 2000891 
100 MSP3101P4-ND 100.00 80.00 | 2000137 250 40-30 MSP6251P5: 162.00 131.25 | 2000897 
250 MSP3251P4-ND 100.00 80.00 | 2000207 600 500 vpc MSP6501P5. 162.00 131.25 | 2000903 
500 10-32 MSP3501P4-ND 100.00 80.00 | 2000264 1000 MSP6102P5: 162.00 131.25 | 2000909 
300 1000 vpc MSP3102P4-ND 100.00 80.00 | 2000050 2500 MSP6252P5. 162.00 131.25 | 2000915 
2500 MSP3252P4-ND 100.00 80.00 | 2000227 5000 MSP6502P5. 162.00 131.25 | 2000921 
5000 MSP3502P4-ND 100.00 80.00 | 2000101 7500 MSP6752P5. 162.00 131.25 | 2000927 
10000 MSP3103P4-ND 100.00 80.00 | 2000160 10000 MSP6103P5-1-ND 162.00 131.25 | 2000933 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 983 
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HOBO® H8 Family 


Single and multi-channel loggers for 
recording temperature in indoor and 
outdoor environments. 


Data Loggers 


Features: + User-selectable sampling 
intervals: 0.5 seconds to 9 hours, 
recording times up to 1 year * Pro- 
grammable start time/date + Memory 
modes stop when full, wrap-around 
when full »* Nonvolatile EEPROM 
memory retains data even if battery fails 
* Blinking LED light confirms operation 
+ User-replaceable battery lasts 1 year 
+ Battery level indication at launch 


Specifications: + Relative Humidity: 25% to 95% (+5%) * External Input: Accepts sensors and 
input cables for temperature, AC current, 4-20mA and 0-2.5V DC = Light Intensity: 2 to 600 


(341-1011-ND shown) 


umens/ft© (£2) » Temperature Range: -4°F to +158°F (-20°C to +70°C, +0.7°C); accuracy at 
70°F: £1.27°F (£0.7°C) * Resolution: 0.7°F (0.4°C) at +70°F + Time Accuracy: +1 minute per 
week at +68°F (+20°C) 
No. of Measurement Digi-Key Price Onset 
Fig. | Channels | Environment Capacity Part No. Each Part No. 
1 1 Indoor 7,943 341-1006-ND 59.00 H08-001-02 
1 2 Indoor 7,943 341-1007-ND 65.00 H08-002-02 
1 2 Indoor 7,943 341-1008-ND 85.00 H08-003-02 
1 4 Indoor 32,520 341-1010-ND 95.00 H08-006-04 
1 4 Indoor 7,943 341-1009-ND 95.00 H08-004-02 
1 4 Indoor 7,943 341-1011-ND 95.00 H08-007-02 
2 4 Indoor/Outdoor 32,520 341-1012-ND 179.00 | H08-008-04 


Note: A BoxCar® Pro or BoxCar 3.6+ starter kit is required to operate the H8 Family loggers. 


HOBO?® H8 Pro Series 


Features: + Indoor/Outdoor Environment + User- 
selectable sampling intervals: 0.5 seconds to 9 
hours, recording times up to 3 years * Programmable 
start time/date * Memory mode: stop when full * Non- 
volatile EEPROM memory retains data even if battery 
fails + Blinking LED light confirms operation (visible 
through communication jack) »* User-replaceable 
battery lasts 3 years; battery life is substantially less if 
the HOBO Pro is constantly used below 0°F (-18°C) 
+ Battery check at launch 


Specifications: + Relative Humidity: 0% to 100% 
condensing + Temperature Range: -22°F to +122°F 
(-30°C to +50°C) » Temperature Accuracy (at 70°F): +0.33°F (+0.2°C) in high resolution mode; 
+0.7°F (+0.38°C) in standard resolution mode + Resolution (at 70°F): 0.4°F (0.02°C) in high 
resolution mode; +0.68°F (0.38°C) in standard resolution mode * Time Accuracy: +1 minute per 
week at +68°F (+20°C) 


(341-1014-ND 
shown) 


No. of | Measurement | Digi-Key Price | Onset 
Description Channels Capacity Part No. Each | Part No. 
HOBO Pro Temp 1 65,291 341-1013-ND 129.00 | H08-030-08 
HOBO Pro RH/Temp 2 65,291 341-1015-ND = 159.00 | H08-032-08 
HOBO Pro Temp/External Temp 2 65,291 341-1014-ND —_ 169.00 | H08-031-08 


Note: A BoxCar® Pro or BoxCar 3.6+ starter kit is required to operate the HOBO Pro Series loggers. 


HOBO?® H6 Family 


The HOBO H6 Family of loggers record when devices change between 
on and off or open and closed, storing the time, date, and state for 
each change. 


Features: + Motor on/off + Light on/off + State open/closed + External 
contact closure * Programmable start time/date +» Memory modes: 
stop when full, wrap-around when full +» Nonvolatile EEPROM memory 
retains data even if battery fails + Blinking LED light shows current 
state + User-replaceable battery lasts 1 year + Battery check at 
launch 

Specifications: + Time Resolution: 0.5 seconds » Measurement 
Capacity: 2,000 state changes » Operating Temperature Range: -4°F 
to +158°F (-20°C to +70°C) + Relative Humidity: 0 to 95%, non- 
condensing, non-fogging * Time Accuracy: +1 minute per week at 
+68°F (+20°C) 


Measurement 
Range 


Digi-Key Price | Onset 


Description Part No. Each | Part No. 


HOBO?® Event 


The reusable HOBO Event records when momentary 
contact-closure events happen, storing the time and 
date of each event. Only one time per event is stored 
to minimize memory usage for applications where the 
event duration is not needed. 

Features: + 1-Channel * Indoor/Outdoor environ- 
ment * Programmable start time/date * Memory 
modes: stop when full or wrap-around when full * Non- 
volatile EEPROM memory retains data even if battery fails +» Blinking LED light inside case 
confirms operation * User-replaceable battery lasts 1 year * Battery check at launch 
Specifications: » Event Resolution: 0.5 seconds +» Capacity: 8,000 events + Time Accuracy: 
+1 minute per week at +68°F (+20°C) + Operating Temp. (logger): -4°F to +158°F (-20°C to 
+70°C) 


Note: A BoxCar® Pro or BoxCar 3.6+ starter kit is required to operate the HOBO Event logger. 


341-1005-ND HOBO Event Logger (HO7-002-04) ......... 0.0.26 cece cece cece eee eee nent eee ees $85.00 


HOBO® Shuttle Data Transporter 


The pocket-sized HOBO Shuttle provides a 
convenient way to readout and relaunch HOBO data 
loggers and bring the data back to your host PC. 
Features: + Verifies operation of HOBO H6 Family 
and HOBO Event data loggers + One-foot 
connector cable fits inside case + Data offload time 
from logger: 90 sec. typical from 8K logger, about 5 
min. from 32K logger and about 1 min. from 64K 
HOBO Pro Logger * Data readout time to PC: 2 
minutes typical for full shuttle * Operating humidity 
range when case is open: 0 to 95% relative 
humidity, non-condensing + Clear styrene case 
(weatherproof when closed) * Size: 3.5” x 4.3” x 
0.8" (108mm x 89mm x 19 mm); with attached 
adjustable cord 

Specifications: » Time Accuracy: +1 minute per week at +68°F (+20°C). The shuttle’s clock is 
synchronized to the computer clock when the Shuttle is read out or launched * Operating Temp. 
Range: -4°F to +158°F (-20°C to +70°C) 


341-1016-ND = HOBO Shuttle (HO9-002-08).......... 0... c cece cece cece cece eee eee e eee ee eee $159.00 


External Sensors/Input Cables 


Wide Range Temperature Sensors: 

+ Temperature Range: -40°F to +212°F (-40°C to 
+100°C), in air * Accuracy: +0.9°F at +70°F (+0.5°C at 
+20°C) * Resolution: 0.7°F at +70°F (0.41°C at +20°C) 
+ Dimensions: 0.2” (5.08mm) diameter sensor (fits in 
1/4” holes) 


High Accuracy Temperature Sensors: 

+ Temperature Range: -32°F to +110°F (-0°C to 
+44°C), in air + Accuracy: +0.7°F at +70°F (+0.4°C at 
+20°C) + Resolution: 0.3°F at +70°F (0.2°C at +20°C) 
+ Dimensions: 0.3” (7.62mm) diameter sensor (fits in 
3/8” holes) 


Stainless Steel Temperature Sensors: 

* Temperature Range: -40°F to +212°F (-40°C to 
+100°C), in air or water » Accuracy: +0.9°F at +70°F 
(+0.5°C at +20°C) + Resolution: 0.7°F at +70°F (0.41°C 
at +20°C) » Dimensions: 4" food-grade stainless-steel 
probe with pointed tip; 0.12" (3.05) diameter 


4-20mA Cable: 

+ 18” cable with 3.5” tinned braided wire leads + Loop 
Current Range: 0 to 20.1mA + Accuracy: +0.1mA +1% 
of reading + Resolution: 0.4% of full scale 


Voltage Input Cable: 

* 6' cable with 0.5” tinned braided wire leads + For 
voltage input specifications, refer to the HOBO H8 
specifications for the model you will be using. 


Digi-Key Price | Onset 


Fig.| Product Part No. Each | Part No. 


341-1019-ND 23.00 | TMC1-HA 
341-1020-ND 25.00 | TMC6-HA 
341-1021-ND 30.00 | TMC20--HA 
341-1022-ND 35.00 | TMC50-HA 


1’ (.30 M ) Wide Range Temperature Sensors * 
6’ (1.83 M) Wide Range Temperature Sensors * 
20’ (6.1 M) Wide Range Temperature Sensors * 
50’ (15.24 M) Wide Range Temperature Sensors * 


HOBO State (includes cable & magnet) _— 341-1001-ND 69.00 | HO6-001-02 


1 | 6’ (1.83 M) High Accuracy Temperature Sensor * 341-1023-ND 40.00 | TMC6-HB 


HOBO Light On/Off Logger 10 to 300 lumens/ft? 


HOBO Motor On/Off Logger 
(AC field sensor) 


HOBO Motor On/Off Logger 
(vibration sensor) 


341-1002-ND 69.00 | HO6-002-02 


~2 Gauss at 60 Hz | 341-1004-ND 69.00 | HO6-004-02 


adjustable ~0.05 G to 
0.5 G at 60 Hz 


341-1003-ND 69.00 | HO6-003-02 


Note: A BoxCar® Pro or BoxCar 3.6+ starter kit is required to operate the H6 Family loggers. 


2 | 6’ (1.83 M) Stainless Steel Temperature Probe 
3 | 4-20mA Cable 


341-1024-ND 70.00 | TMC6-HC 
341-1031-ND 13.00 | CABLE-4-20mA 
341-1030-ND 6.00 | CABLE-2.5-STEREO 


4 | Voltage Input Cable 


* Not recommended for prolonged use in water. Do not use for more than 3 months total in water less than 
+90°F (+30°C), or more than 1 month total in water over +90°F (+30°C). 
(Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Data Loggers (Cont) 


computer corporation 


Windows Software Starter Kits 


BoxCar 3.6 provides basic launch, data readout, plotting and data export capabilities. BoxCar Pro 4.0 is a 
powerful enhanced version of BoxCar 3.6 that adds new features for graphing, data analysis, data export 
and management of multiple loggers. BoxCar Pro 4.0 and BoxCar 3.6 support all currently available HOBO 
and StowAway loggers. Each starter kit includes software, computer interface cable and software manual. 
BoxCar® 3.6 for Windows 

Export Data Files to Spreadsheets: + Microsoft Excel, Lotus 1-2-3 or any ASCll-compatible program 
System Requirements for BoxCar 3.6: 386 or better processor with at least 4M of RAM running Windows 
3.1x or Windows 95/98/NT, with at least one available serial port. 

BoxCar® Pro 4.0 for Windows 

Export Data to other Programs: + Control bar tool for Microsoft Excel export (.TXT format) » Lotus 1-2-3 and 
custom export « International data format options » Batch export utility 

System Requirements for BoxCar Pro 4.0: Minimum system requirement is 486/66Mhz with at least 16M 
of RAM running Windows 95/98/NT4 or later with 16-bit color. A Pentium 90 or higher with 24M of RAM is 
recommended. The system must have at least one available serial COM port and a CD-ROM drive. 


Digi-Key Price Onset 
Description Part No. Each Part No. 
BoxCar 3.6 Starter Kit 341-1018-ND 14.00 BC3.7-DL 
BoxCar Pro 4.0 Starter Kit 341-1017-ND 95.00 BCP4.0-ON 


Split-core AC Current Sensors 


The CTV's are UL listed but not CE approved. They have a pivoting leg 
for easier installations, and the A, B, and C units have spacer flaps that 
center the wire being monitored. The CTV's do not require any adapter 
to work with all HOBO H8 external channel models. Simply plug them in 
and choose the appropriate model (the Software will not show the “V” 
but the letters of the models correspond). 

Specifications: - Length: 6' (1.83 M) Cable + Input Current: AC 
current, sine wave, single phase 50Hz or 60Hz, load power factor 0.5 to 
1.0 lead or lag + Voltage Rating: 600 Vac tested with full wave 10 KV 
impulse for 60 seconds + Ratio and Linear Accuracy: +3.0 % of full 
scale (includes logger accuracy) » Response Time: Approximately 250 
milliseconds from 10% to 90% of amplitude 


Range Window | Outer Length Outer Width | Digi-Key Price Onset 
(AC Amps) | Inch (mm) Inch (mm) Inch (mm) Part No. Each Part No. 
0-20 Aac 0.5 (12.70) 2.8 (71.12) 2.8 (71.12) 341-1049-ND 84.00 CTV-A 
0-50Aac | 0.75 (19.05) 2.8 (71.12) 2.8 (71.12) 341-1050-ND 84.00 CTV-B 
0-100 Aac | 1.0 (25.40) 2.8 (71.12) 3.3 (83.82) 341-1051-ND 84.00 CTV-C 
0-200 Aac | 1.5 (38.10) 4.0 (101.60) 3.8 (96.52) 341-1053-ND 100.00 CTV-D 

0-600 Aac_| 2.0 (50.80) 4.5 (114.30) 4.5 (114.30) 341-1052-ND 100.00 CTV-E 


OTS aparstion corporation | Hermocouple Sensors 


HOBO Wide-range Temperature (Thermocouples) 


Each logger includes cold-junction compensation, and two software-selectable measurement ranges for 
optimal resolution and accuracy. The loggers also have an internal temperature sensor which can be used 
to record ambient temperatures. Thermocouples are popular for their wide temperature range and 
specialized probes. 

Thermocouples: Features and Specifications: + Capacity: 32,520 measurements total » Mount- 
ing kit included (hook/loop. Magnet and tape) + Programmable start time/date + Memory modes: stop when 
full, wrap-around when full +» Nonvolatile EEPROM memory retains data even if battery fails + User- 
replaceable battery lasts 1 year + User-selectable sampling intervals: 0.5 seconds to 9 hours, recording 
times up to 1 year » Operating range: 0°C to +50°C (+32°F to +122°F), 0 to 95% relative humidity, non- 
condensing, non-fogging » Time accuracy: +1 minute per week at +20°C (+68°F) 

Subminiature Connectors: Features and Specifications: + Accept stranded or solid wire up to 20 AWG 
+ Internal silicone grommet for strain relief 


Type J: lron-Constantan 
+32°F to +482°F 
+32°F to +1382°F 


Type K: Chromel-Alumel 
+32°F to +932°F 
+32°F to +2282°F 


Type T: Copper-Constantan 
-328°F to +122°F 


Water Temperature 


Optic StowAway: 

Features and Specifications: + Waterproof to 100 feet + 10-year factory-replaceable battery + Cap- 
acity: 7,943 or 32,520 measurements * Two measurement rangest: +24°F to +99°F (-4°C to +37°C), -32°F 
to +167°F (-35°C to +75°C) + User-selectable sampling interval: 0.5 seconds to 9 hours, recording times up 
to several years + Uses optic communications through Optic Base Station for launch and readout 
+ Programmable start time/date + Time accuracy: +1 minute per week at +68°F (+20°C) 


StowAway TidbiT: 

Features and Specifications: + Waterproof to 1000 feet + 5-year, non-replaceable battery + Capacity: 
32,520 measurements +» Completely sealed in epoxy; very durable + Small size: 1.2” wide x 1.6” tall x 0.65” 
thick (30 x 41 x 17mm) and 0.8 oz. * Two measurement rangest: +24°F to 99°F (-4°C to +37°C) and -4°F 
to +122°F (-20°C to +50°C) + User-selectable sampling interval: 0.5 seconds to 9 hours, recording times up 
to several years + Uses optic communications through Optic Base Station for launch and readout * Time 
accuracy: +1 minute per week at +68°F (+20°C) 


t Specified range is narrower than nominal range due to precision calibration process. 


-94°F to +356°F 
i-Key Price Each Onset 
Fig. Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Thermocouple Logger 
HOBO, Type J 341-1032-ND 94.98 88.99 81.99 H12-001 Price Each Onset 
1 HOBO, Type K 341-1033-ND 95.00 89.00 82.01 H12-002 Fig. | Description 1 10 100 Part No. 
HOBO, Type T 341-1034-ND 95.00 89.00 82.01 | H12-003 Optic StowAway 
Subminiature Connector 8K Capacity, Temp. (-4°C to +37°C) |341-1041-ND 129.00 119.00 110.01 | WTA08-05+37 
Type J, Black 341-1035-ND 4.00 3.94 — SMC-J 8K Capacity, Temp. (-39°C to+75°C) |341-1042-ND 129.00 119.00 110.01 | WTA08-39+75 
2 Type K, Yellow 341-1036-ND 4.00 3.94 _ SMC-K 1 |32K Capacity, Temp. (-5°C to +37°C) |341-1043-ND 189.00 174.00 161.00 | WTA32-05+37 
Type T, Blue 341-1037-ND 4.00 3.94 _ SMC-T 32K Capacity, Temp. (-39°C to +75°C) |341-1044-ND 189.00 174.00 161.00 | WTA32-39+75 
Note: A BoxCar® Pro 4.0 starter kit is required to operate the HOBO Pro Series loggers. StowAway TidbiT 
32K, (-5°C to +37°C) 341-1045-ND 119.00 109.39 100.97 | TBI32-05+37 
2 32K, (-20°C to +50°C) 341-1046-ND 119.00 109.39 100.97 | TBI32-20+50 


Thermocouple Wire 


Specifications: 100' (30.48 meters) coils of insulated 24-AWG thermocouple wire 


Type J: Wire: + Range: +32°F to +482°F (0°C to +250°C) » Initial Accuracy: +4°F (+2.2°C) 
Teflon Insulation: Rated up to +400°F (+200°C) continuous, and +482°F (+250°C) for 24 hours. 
Type K: Wire: » Range: +32°F to +545°F (0°C to +250°C). Initial Accuracy: +4°F (+2.2°C) 
+ Range: +545°F to +900°F (+285°C to +482°C). Initial Accuracy: +0.75%* 
Glass Braid Insulation: Rated up to +900°F (+482°C) continuous, and +1000°F (+537°C) for 
single exposure. 
Type T: Wire: * Range: -330°F to -85°F (-200°C to -65°C). Initial Accuracy: +1.5%* 
+ Range: -85°F to +270°F (-65°C to +130°C). Initial Accuracy: +1.8°F* (£1°C) 
+ Range: +270°F to +356°F (+130°C to +180°C). Initial Accuracy: +0.75%* 
Teflon Insulation: Rated up to +400°F (+200°C) continuous, and +482°F (+250°C) for 24 hours. 


* Percentage is of degrees above or below ice point (+32°F or 0°C) 


Digi-Key Price Each Onset 
Description Part No. 1 10 Part No. 
Type J, Teflon Insulation, 100’ 341-1038-ND 55.00 54.12 TCW100-J 
Type K, Glass Braid Insulation, 100° 341-1039-ND 55.00 54.12 TCW100-K 
Type T, Teflon Insulation, 100’ 341-1040-ND 55.00 54.12 TCW100-T 


Optic Shuttle Data Transporter 


The Optic Base Station is used to communicate between the 
host computer and Optic data logger, Optic Shuttle, Optic 
StowAway or StowAway Tidbit. The Optic Base Station 
connects to the computer interface cable included with the 
windows software starter kits (sold separately). 


Features and Specifications: + Used for readout of the 
Optic StowAway and the StowAway TidbiT loggers = In- 
cludes Optic Coupler and TidbiT Coupler for connecting the 
base station loggers * 128K capacity enough for 16 full 8K 
loggers or 4 full 32K loggers + Waterproof to 30 ft (15 psi) 
+ 10-year, factory-replaceable battery + Optic Coupler and 
TidbiT Coupler included 


Digi-Key Price Each Onset 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Optic Base Station 341-1047-ND 80.00 73.15 68.58 DSA 
Optic Shuttle 341-1048-ND 199.00 183.01 169.00 DTA128B 


BG... Capacitive Humidity Sensor 


The capacitive atmospheric humidity sensor consists of a non-conductive foil, which is covered on both sides with a layer of gold. The dielectric constant of the foil 
changes as a function of the relative humidity of the ambient atmosphere and, accordingly, the capacitance value of the sensor is a measure for relative humidity. 


Sensitivity Max. Storage 
Humidity x Between AC/DC | Humidity Ambient Temp. 
Range Cap. 12-75% RH | Frequency | Voltage Range Range (°C) Digi-Key Price Each BC Components 
(RH) (pF) (pF/%RH) (kHz) (Vv) (RH) (Operating) | (Storage) | Part No. u 10 100 | Part No. 
10-90% | 122 +15% | 0.4 +0.05 1-1000 15 0-100% 0 to +85° |-25° to +85°| BC1333-ND 11.94 10.23 8.53 | 2322691 90001 


* Capacitance at +25 °C; 43% RH; 100 kHz 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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1- and 2-Axis 
Magnetoresistive Microcircuits — 
HMC1001/1002, HMC1021/1022, HMC1052, HMC1051 


Configured as a 4-element wheatstone bridge, these highly sensitive sensors convert magnetic fields to a 
differential output voltage, capable of sensing magnetic fields as low as 30 jygauss. 

Features: - Field range up to +6 gauss, (earth’s field = 0.5 gauss) +» Small package designed for 1- and 2- 
axis to work together to provide 3-axis (x, y, 2) sensing * Solid state devices reduce board assembly costs, 
improve reliability and ruggedness compared to mechanical fluxgates +» Patented on-chip set/reset straps to 
reduce effects of temperature drift, non-linearity errors and loss of signal output due to the presence of high 
magnetic fields + Patented on-chip offset straps for elimination of the effects of hard iron distortion. 
Applications: + Compassing + Navigation Systems + Attitude Reference + Traffic Detection + Medical 
Devices » Non-Contact Switch 


Digi-Key Part No. 
342-1003-5-ND 
342-1001-5-ND |342-1004- 342-1034-5-ND 
(See notes below) | 349.1002-5-ND_|342-1005-5-ND| 342-1029-5-ND 
Operating Temp. |-40°C to +85°C (* )| -40°C to +85°C| -40°C to + 125°C) 
Field Range +2 gauss (tA*) +6 gauss -6 to +6 gauss 


SPECIFICATIONS: 


Conditions 
Ambient 
Full scale (FS) - total applied field 
Best fit straight line (at 25°C) +2 Gauss 
(+6 Gauss for 342-1003/1004/1005-5-ND) 
Best fit straight line +3 gauss for 
342-1029-5-ND 
3 sweeps across +2 Gauss @25°C 


i 9 * 30/ (+3 Gauss for 342-1003/1004/1005-5-ND) 
Hysteresis Error | 0.05% FS (tA*) 0.08% FS 0.10% 3 sweeps across #6 gauss at 


Typ -40°C to +125°C for 342-1029-5-ND 
At IOFFSET = +50mA, Vbridge=8V 


Linearity Error Typ} 1% FS(tA*) 1.6% FS 0.4%FS 


Sensitivity Typ 3.2 mV/V/gauss | 1.0mV/V/gauss| 1.0mW/Vgauss |(Vbridge=5V for 342-1003/1004/1005-5-ND) 
(tA) Set/Rest Ourrent=0.5A for 342-1029-5-ND 
Resolution Typ 27 gauss 85 gauss 85 gauss Bandwidth = 10Hz, Voridge-5V 
Bandwidth SMHz SMHz SMHz Magnetic signal (lower limit=DC) 
Units: 1 gauss (G) = 1 Oersted (in air), 1G=79.58A/m, 1G=10E-4 Tesla, 1G=10E5 gamma. 
Notes: 


t VBridge = 4.3V, IS/R=3.2A, T= 25°C. VOUT = VSET - VRESET 
A If VBridge = 8.0V, IS/R = 2.0A, T = 25°C, lower S/R current leads to greater output variation. 
* Not tested, guaranteed by characterization. 


Digi-Key Price Each Honeywell 
Description Part No. 1 3 25 Part No. 
8-Pin SIP, Single Axis 342-1001-5-ND 33.00 24.75 22.00 HMC1001 
20-Pin SOIC, Double Axis 342-1002-5-ND 45.00 33.75 30.00 HMC1002 
8-Pin SOIC, Single Axis 342-1003-5-ND 24.00 18.00 16.00 HMC1021S 
8-Pin SIP, Single Axis 342-1004-5-ND 24.00 18.00 16.00 HMC1021Z 
16-Pin SOIC, Double Axis 342-1005-5-ND 27.00 20.25 18.00 HMC1022 
10-Pin MSOP, Double Axis 342-1029-5-ND 18.00 = = HMC1052 
8-Pin SIP, Single Axis 342-1034-5-ND 18.00 ari = HMC1051Z 


3-Axis Magnetoresistive Sensor — HMC1023 


Configured as three magnetoresistive sensors in x, y and z orientation, these highly 

sensitive sensors convert all three magnetic field axes to a differential output 

voltage. 

Features: + Field range of +6 gauss, (earth's field = 0.5 gauss) while maintaining 

high sensitivity with a minimal detectable field down to 85 gauss * Small package 

designed to work as a single stand-alone three-axis (x, y, z) magnetoresistive 

sensing system + Custom Ball Grid Array (BGA), 1mm pitch, 16-pin miniature 

package provides a small footprint and accurate sensor placement for orthogonal 

three-axis sensing applications + Solid state device reduces board assembly costs, improves reliability and 
ruggedness compared to mechanical fluxgates +» Patented on-chip set/reset and offset straps have been 
improved and now require 50% less power to drive the set-reset and offset functions + Operates with a 3V 
to 25V power supply, lowering power consumption and reducing support circuitry. 

Applications: + Compassing + Navigation Systems » Attitude Reference »* Virtual Reality + Traffic 
Detection + Proximity Detection + Medical Devices 

Specifications: + Operating Temp.: -40°C to +125°C, Ambient + Field Range: +6 gauss; Full scale (FS) - 
total applied field + Typ. Linearity Error: 1.6% FS; Best fit straight line (at 25°C) +6 Gauss + Typ. 
Hysteresis Error: 0.08% FS; 3 sweeps across +3 Gauss @ 25°C + Typ. Sensitivity: 1.0mV/V/gauss; At 
Vbridge +5V + Typ. Resolution: 85 gauss; Bandwidth=10Hz, Vbridge=5V +» Bandwidth: SMHz; Magnetic 
signal (lower limit=DC). (Units: 1 gauss (G) = 1 Oersted (in air), 1G=79.58A/m, 1G=10E-4 Tesla, 1G=10E5 
gamma.) 


Digi-Key Price Honeywell 
Description Part No. Each Part No. 
3-Axis Magnetoresistive Sensor 342-1006-ND 75.00 HMC1023 
HMC Mounted on 16-Pin DIP Socket Demo Kit 342-1007-ND 100.00 HMC1023 Demo Kit 


3-Axis Magnetic Sensor Hybrid — HMc2003 


A complete 3-axis magnetometer with analog output in a 20-Pin hybrid DIP 
package. 

Features: + DIP-20 footprint (1” x .75") allows easy insertion into system- 
level boards, reducing development costs + Solid state components 
improve reliability and ruggedness compared to mechanical fluxgates 
+ Accurately measures fields from 40 micro-gauss to +2 gauss at 1V/gauss 
+ Low noise instrumentation amplifiers with 1kHz low pass filters, reject 
unwanted noise + No flux concentrators used in this design that can lead to 
hysteresis and non-repeatability * An externally accessible +2.5V reference 
improves measurement accuracy and stability * On-board excitation current source reduces temperatures 
errors and regulates the power supply input + Magnetic field offsets or closed loop circuits can be applied 
using the built-in straps +» Output signal accuracy may be enhanced by using the integral set/reset straps 
+ All components selected and packaged in nonmagnetic material to reduce magnetic distortion and offsets. 
Applications: * Compassing + Navigation Systems + Attitude Reference + Traffic Detection » Proximity 
Detection +» Medical Devices 

Specifications (Power Supply: +15VDC; Set/Reset switching is active): + Operating Temp.: -40°C to 
+85°C, Ambient @ 25°C + Supply Voltage: 6 to 15 VDC; Transient protection circuitry should be added 
across V+ and Gnd if an unregulated power supply is used +» Supply Current: 20mA + Output Voltage: 
0.5V to 4.5V + Field Range: +2 gauss + Typ. Linearity Error: 1%FS; +2 gauss Applied Field Sweep 
+ Typ. Hysteresis Error: 0.05% FS; 3 sweeps across +2 gauss + Sensitivity Typ.: 1.0mV/V/gauss; At 
Vbridge +5V + Typ. Resolution: 40 gauss +» Bandwidth: 1KHz (Units: 1 gauss (G) = 1 Oersted (in air), 
1G=79.58A/m, 1G=10E-4 Tesla, 1G=10E5 gamma.) 


3-Axis Strapdown 
Magnetometer — HMR2300r 


The three-axis straodown magnetometer detects the strength and 
direction of the earth’s magnetic field and communicates the x, y, 
and z component directly via serial bus. It provides an excellent 
replacement for conventional fluxvalve sensors commonly used in 
aviation systems. It offers higher reliability since it has no moving 
parts to damage or wear out during severe flight conditions. Low 
cost, high sensitivity, fast response, small size, and reliability are 
advantages over mechanical or other magnetometer alternatives. 
Features: * Strapdown magnetometer replaces bulky fluxvalves * Microprocessor-based Smart Sensor + Range of 
+2 Gauss: <70 Gauss Resolution + Readings can achieve heading resolution of 0.02° + Rate Selectable: 10 to 154 
samples/sec. + Small Size: 2.83”, fits in ML-1 Style enclosure + Repeatable & Reliable: MTBF >50,000 hours. Appli- 
cations: + Navigation Systems (Avionics and Marine) + Huxvalve Replacement + Can be slaved to AHRS System + GPS. 
Backup Systems + Remote Vehicle Monitoring +» Unpiloted Air Vehicles (UAVs) + Navigation/Attitude for Satellites. 
Specifications: + Supply Voltage: 6.5 to 15V; Pin 9 referenced to Pin S + Typ. Supply Current: 45mA; Vsupply=15V, 
(with 120W termination) + Operating Temp: -40°C to +85°C; Ambient + Field Range: +2 gauss; Full scale (FS) - total 
applied field + Typ. Linearity Error: 0.1 / 1%FS; Best fit straight line +1 Gauss + Typ. Hystereis Error: 0.01%FS; 3 
sweeps across +2 Gauss @25°C »* Min. Resolution: 67gauss; Applied field to change output. (Units: 1 gauss (G) = 1 
Oersted (in air), 1G=79.58A/m, 1G=10E-4 Tesla, 1G=10E5 gamma) 


Serial Digi-Key Price Honeywell 
Output Description Part No. Each Part No. 
RS-422 Round 342-1021-ND 850.00 HMR2300r-422 
RS-485 Round 342-1020-ND 850.00 HMR2300r-485 


Linear / Angular / Rotary 
Displacement Sensors — 
HMC1501 / HMC1512 


High resolution, low power MR sensor capable of measuring the angle direction of a magnetic field from a magnet with 
<0.07° resolution. Output is typical Wheatstone Bridge Features: + No “rare earth” magnets; functions with Alnico or 
ceramic type magnets + Linear range of 8mm with two sensors mounted on two ends; range may be increased through 
multiple sensor arrays operating together + Absolute sensing ability to know exact position and require no indexing for 
proper positional output + No moving parts to wear out + 8-pin SMT package + Case dimensions (exclusive of pins) of 
5mm x 4mm x 1.2mm total mounting envelope, with pins of less than 6mm square * Full scale output range of 120mV 
with 5V of power supply. Applications: + Linear Displacement + Angular Displacement + Motor Control * Valve Position 
+ Proximity Detection + Qurrent Spike Detection. Specifications (at 25°C except stated otherwise): + Typ. Bridge Supply: 
5V, Voridge referenced to GND = Sensitivity Vbridge =5V, field 80 Oe: 2.1mV/° @ zerocrossing; 1.8mV/° @ zero 
crossing, averaged in the range of 45° + Typ. Peak-to-Peak Voltage: 120mV, Vbridge=5V, field=80 Oe + Bandwidth: 0 
to SMHz, Magnetic signal + Typ. Hysteresis Error: 30uV°, 1.7x10* mV’, Magnetic field >saturation field, Voridge = 5V 


Typ. Bridge | Angle Range | Typ. Resolution 
Resistance | > Saturation | 10Hz Bandwidth | Digi-Key Price | Honeywell 
@1mA Field Vbridge=5V <0.07° | Part No. Each Part No. 
5KQ +45° <0.07° 342-1008-5-ND 27.00 | HMC1501 
2.1KQ +90° <0.05° 342-1010-5-ND 27.00 | HMC1512 


Smart Digital Magnetometer — 
HMR2300 


Microcontroller-Based Smart Sensor with range of +2 Gauss; <70,Gauss 
Resolution. Has high accuracy over +1 Gauss; <0.5%FS; and Output Rate 
Selectable of 10 to 154 Samples/Sec. This sensor has a three-axis digital output, 
BCD ASCII or Binary, RS-232 Serial Output (9600 or 19200), and a 9-pin D- 
Sub connector. 


Applications: + Compassing — Avionics and Marine + Remote Vehicle Monitoring (Roll/Pitch/Yaw) + Process Control 
+ Laboratory Instrumentation +» Anomaly Detection + Traffic and Vehicle Detection + Security Systems. Specifications: 
+ Supply Voltage: 6.5 to 15V; Pin 9 referenced to Pin 5 + Typ. Supply Current: 27mA; Vsupply=15V, with S/R=ON 
+ Operating Temp: -40°C to 85°C; Ambient + Field Range: +2 gauss; Full scale (PS) - total applied field + Typ. Linearity 
Error: 1%FS; Best fit straight line at 25°C +2 Gauss + Typ. Hystereis Error: 0.01%FS; 3 sweeps across +2 Gauss @ 
25°C + Min. Resolution: 67pgauss; Applied field to change output. (Units: 1 gauss (G) = 1 Oersted (in air), 
1G=79.58A/m, 1G=10E-4 Tesla, 1G=10E5 gamma) 


Serial Digi-Key Price | Honeywell 

Output | Description Part No. Each | Part No. 

RS-232 | Without Enclosure 342-1014-ND — 675.00 | HMR2300-D00-232 
RS-232 | Hush Mount Enclosure, Aluminum, 

3.25" x 1.50” x 1.13” (82.55 x 38.1 x 28.70mm) 
RS-232 | Extended Enclosure, Aluminum, 

4.00" x 1.50” x 1.13” (101.60 x 38.1 x 28.70mm) 
RS-485 | Without Enclosure 

RS-485 | Hush Mount Enclosure, Aluminum, 

3.25" x 1.50” x 1.13” (82.55 x 38.1 x 28.70mm) 
RS-485 | Extended Enclosure, Aluminum, 

4.00” x 1.50” x 1.13” (101.60 x 38.1 x 28.70mm) 
RS-232 | HMR2300 Development Kit with RS-232 

Output, Cables, Manual 


342-1015-ND 699.00 | HMR2300-D20-232 


342-1016-ND 699.00 | HMR2300-D21-232 
342-1017-ND —_ 675.00 | HMR2300-D00-485 


342-1018-ND 699.00 | HMR2300-D20-485 


342-1019-ND 699.00 | HMR2300-D21-485 


342-1012-ND — 750.00 | HMR2300-Demo-232 


Hand Held 
Display 
Module — 
HMD5000 


This Hand Held Display Module for digital magnetic sensor products displays heading, pitch, and roll information when 
connected to the HMR3000 Digital Compass Module. If used with the HMR2300 Smart Digital Magnetometer, magnetic 
field readings in the X, Y and Z directions, as well as the magnitude of all three axes combined are shown. This small 
hand held unit has actual case dimensions of 3.60” x 5.70” x 2.09” and weighs 0.54 pounds. The interface cable is 3 feet 
long and has a female 9-pin “D” connector. The accuracy and resolution of the HMDS00 is dependent on the instrument 
with which it is used (the HMR3000 or the HMR2300). 

Features: + Portable, runs on batteries, easy to use in field applications. Input Power Requirements: + Supply 
Voltage: 6-15 Vdc Unregulated + Power: 72mA @9 Vdc (300mA at Power Up). Applications: * Compassing + Navi- 
gation Systems + Attitude Reference + Magnetic Anomoly Detection + Proximity Detection + Laboratory 
Instrumentation + Traffic and Vehicle Detection 


Digi-Key Price Honeywell Digi-Key Price Honeywell 
Description Part No. Each Part No. Description Part No. Each Part No. 
3-Axis Magnet Sensor Hybrid 342-1011-ND 199.00 HMC2003 HMDS5000 Hand Held Display Module 342-1028-ND 569.00 HMD5000 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Digital Compass Module — HMR3200/3300 


Electronic compassing solutions that provide heading information for use in navigation and guidance 
systems. Magnetoresistive sensors are utilized to provide the reliability and accuracy of these small, solid 
state compass designs. These compass solutions are easily integrated into systems using a UART interface 
in ASCII format. 


Sensors 
Digital Compass Module — HMR3000 


Electronic compass module that provides heading, pitch and roll 


Honeywe 


output for navigation and guidance systems. This solid state Features: 
magnetoresistive sensors make this strapdown compass both rugged Accuracy: 1° heading accuracy, 0.1° resolution and 0.5 degrees a 
and reliable. This compass provides fast response time up to 20Hz and high heading accuracy of 0.5° with repeatability. Header Pin 
0.1" resolution. Shen ‘ F Fe F Tilt Range: The HMR3300 may be operated up to a +60° tilt range for Assignment 
Features: + Built with solid state magnetic sensors and no moving parts improves response time, allowing both pitch and roll. Accuracy and performance are enhanced over a wider 7 
faster updates compared to gimballed fluxgates + Available as a circuit board 1.2” x 2.95”, weighing less range of operating conditions and applications with this feature. The Pin No. Pin Name 
than one ounce, or in an aluminum enclosure * Operates with less than 35mA, allowing for long operation HMR3200 is not tilt compensated. Performance is optimized in horizontal 1 SCK 
with a battery » Accuracy better than 0.5° with 0.1° resolution for critical positioning applications + Tilt range or vertical orientations. 
of +40° for both the roll and pitch allows operation for most applications * Calibration routines to A 2 RX/SDI 
compensate for distortion due to nearby ferrous objects and stray fields, such as vehicles + User settings of Low Power: Typical operating current is 18 mA for the HMR3200. 
baud rate, update rate, output format, units, filter settings, deviation angles, alarms, and warnings are stored Response Time: The HMR3200 has 15Hz response time for faster 3 TX/SDO 
internally in non-volatile memory. updates compared to gimballed, mechanical fluxgate compasses. 4 cs 
Specifications: + Typ. Supply Voltage: 5.0Vdc regulated, 6-15Vdc unregulated »* Typ. Power: 35mA @ Specificatons: 
6Vdc Normal Operation, 18mA STOP Mode, 2.0mA SLEEP Mode - Serial: RS-232 / RS-485 (Half Duplex) aiaianinninds 5 CAL 
+ Baud Rate: 1200 to 38400 bps + Standard: NMEA 0183 + Update Modes: Continuous: 1/min to 20Hz + Magnetic Field: Range: +2 gauss typical, Resolution: 0.1 mgauss 
per sentence; Strobed: selectable averaging * Operating Temperature: Meets or exceeds -20°C to 70°C + Electrical: Input Voltage: Unregulated: 6 to 15 VDC, Regulated: 5.0 Vdc 8 5v 
+ Storage Temp.: Meets or exceeds -35°C to +100°C + Shock: Meets or exceeds 30” drop (MIL-STD- + Interface: UART - User selectable baud rate 2400 to 19200 baud 7 GND 
810E:TM 516.4) + Vibration: Meets or exceeds 20-2000Hz Random 2 hrs/axis (MIL-STD-810E:TM 514.4). + Physical: Dimensions - Conditions: Circuit board, 1.0” x 1.45" x 0.4” 
Applications: » Oceanographic (Marine compassing; Positioning of buoys, underwater structures) « Drilling (25.4 x 36.8 x 1.1 mm) . ad , : 8 +V 
(down hole and directional) + Attitude Reference +» Heading (Navigation of unmanned vehicles; Avionic 
compassing) * Integration with GPS (Dead Reckoning) » Satellite Antenna Positioning + Laser Range jf ae ; 
Finders (surveying applications) Serial ee Digi-Key Price Honeywell 
Output Description Part No. Each Part No. 
Serial a: Digi-Key Price | Honeywell UART | Digital Compass Module 2-axis 342-1030-ND 335.00 | HMR3200 
Output Description Bartino: Each ME artiNo: UART | Digital Compass Module 3-axis 342-1032-ND 450.00 | HMR3300 
RS-232 Without Enclosure 342-1024-ND 675.00 | HMR3000-D00-232 
RS-232 Enclosure, Extended Base 342-1025-ND 675.00 | HMR3000-D21-232 HMR 3200 Development Kit, 
RS-485 Without Enclosure 342-1026-ND 675.00 | HMR3000-D00-485 with RS232 Output, Cables, Manual 342-1031-ND 399.00 | HMR3200-Demo-232 
RS-485 Enclosure, Extended Base 342-1027-ND 699.00 | HMR3000-D21-485 = 
HMR 3000 Development Kit, with RS-232 Output, Hiv S300 /Development Kit 
Cables, Manual 342-1022-ND 750.00 | HMR3000-Demo-232 with RS232 Output, Cables, Manual 342-1033-ND 499.00 HMR3300-Demo-232 


ZS 
OF cur inc Current Sensors Rated | Output | Supply Input Operating | Digi-Key Price Each cul 
WF Current | Voltage | Voltage | Current Polarity | Response | Temperature | Part No. 1 10 25 Part No. 
The SCD series current sensors are PC board mounted, Hall effect, open-loop +3A 2.3V 5V +DC only 7uS typ. | -10°to+75°C | 102-1050-ND 24.90 18.68 16.60 | SCDO3PUN 
devices which output a voltage equivalent to the magnitude of current sensed. Two +5A 2.3V 5V +DC only 7uS typ. | -10°to+75°C | 102-1051-ND 24.90 18.68 16.60 | SCDOSPUN 
basic sensing types are offered. Both are capable of measuring AC currents: +10A 2.3V 5V +DC only 7uS typ. | -10° to +75°C | 102-1052-ND 24.90 18.68 16.60 | SCD10PUN 
1.-XXN for detecting DC current and AC currents where + input currents are 415A 23V 5V +DC only 7uS typ. | -10° to +75°C | 102-1053-ND 24.90 18.68 16.60 | SCD1SPUN 
represented as a. voltage only. 20a | 23V | 5V DC onl 7uS t 10° to +75°C | 102-1054-ND 24.90 18.68 16.60 | SCD20PUN 
2. -XXR for detecting DC current and AC currents. + input currents are represented i S +0M. only, HS typ. [= wks z i ‘ E 3 
as + voltage. +3A 2.3V 5V bipolar 7uS typ. | -10°to+75°C | 102-1055-ND 24.90 18.68 16.60 | SCDO3PUR 
+5A 2.3V 5V bipolar 7uS typ. | -10°to+75°C | 102-1056-ND 24.90 18.68 16.60 | SCDOSPUR 
+10A 2.3V 5V bipolar 7uS typ. | -10°to+75°C | 102-1057-ND 24.90 18.68 16.60 | SCD10PUR 
415A 2.3V 5V bipolar 7uS typ. | -10°to+75°C | 102-1058-ND 24.90 18.68 16.60 | SCD1S5PUR 
+20A 2.3V 5V bipolar 7uS typ. | -10°to+75°C | 102-1059-ND 24.90 18.68 16.60 | SCD20PUR 
+3A 5V 12V +DC only 3uS typ. | -10°to+75°C | 102-1060-ND 24.90 18.68 16.60 | SCDO3PSN 
+5A 5V 12V +DC only 3uS typ. | -10°to+75°C | 102-1061-ND 24.90 18.68 16.60 | SCDOSPSN 
+10A 5V 12V +DC only 3uS typ. | -10°to+75°C | 102-1062-ND 24.90 18.68 16.60 | SCD10PSN 
Pin Assignment Mounting Hole Dimensions +15A 5V 12V +DC only 3uS typ. | -10°to+75°C | 102-1063-ND 24.90 18.68 16.60 | SCD15PSN 
Pin No. Pin Name pares aA a +20A 5V 12V +DC only 3uS typ. | -10° to +75°C | 102-1064-ND 24.90 18.68 16.60 | SCD20PSN 
1 +5V S0D03 07 12 43A 5V 12V bipolar 3uS typ. | -10°to+75°C | 102-1065-ND 24.90 1868 16.60 | SCDO3PSR 
2 NC SOD05 1.0 15 45A 5V 12V bipolar 3uS typ. | -10°to+75°C | 102-1066-ND 24.90 18.68 16.60 | SCDOS5PSR 
, oe SCDI0 12 17 +10A 5V 12V bipolar 3uS typ. | -10°to+75°C | 102-1067-ND 24.90 1868 16.60 | SCD10PSR 
5 Input (+) scDi5 1.5 2.0 +15A 5V 12V bipolar 3uS typ. | -10°to+75°C | 102-1068-ND 24.90 18.68 16.60 | SCD15PSR 
6 Input (-) scp20 1.8 23 +20A 5V 12V bipolar 3uS typ. | -10°to+75°C | 102-1069-ND 24.90 18.68 16.60 | SCD20PSR 


OMRON. Inductive Proximity Sensors 


Sensing 
Distance Terminal | Output | Digi-Key Price Each Omron 
Fig. Max. Description Type Type Part No. 1 25 50 Part No. 
1.5mm MB, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-wire NPN Z1062-ND 57.15: 52.92 49.40 | E2E-X1R5E1-N 
1.5mm MB, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-wire NPN Z1063-ND 68.04 63.00 58.80 | E2E-X1R5Y1-N 
2mm MB, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-wire NPN Z1064-ND 58.97 54.60 50.96 | E2E-X2D1-N-N 
2mm M12, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-wire NPN Z1065-ND 57.15 52.92 49.40 | E2E-X2E1-N 
2mm M12, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-wire NPN Z1066-ND 68.04 63.00 58.80 | E2E-X2Y1-US-N 
3mm M12, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-wire NPN Z1067-ND 59.88 55.44 51.75 | E2E-X3D1-N-N 
5mm M18, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 3-wire NPN Z1068-ND 58.97 54.60 50.96 | E2E-X5E1-N 
Omron's line of inductive sensors are 1 5mm M18, Short Barrel AC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-wire NPN Z1069-ND 72.58 67.20 62.72 | E2E-X5Y1-US-N 
designed for detecting the presence or 7mm M18, Short Barrel DC Proxy, Nickel Plated Brass, Shielded 2-wire NPN Z1070-ND 61.69 57.12 53.32 | E2E-X7D1-N-N 
absence of ferrous metal close to the 1.5mm MB, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-wire NPN Z1075-ND 55.34 51.24 47.83 | E2F-X1R5E1 
sensor and provide an output when 1.5mm MB8, Short Barrel AC Proxy, Plastic Body, Shielded 2-wire NPN Z1076-ND 69.85 64.68 60.37 | E2F-X1R5Y1 
detected. 10mm M30, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-wire NPN Z1077-ND 59.42 55.02 51.36 | E2F-X10E1 
r ‘ a 2mm M12, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-wire NPN Z1078-ND 53.52 49.56 46.26 | E2F-X2E1 
faohote fella: they-oneal over prota 2mm | M12, Short Barrel AC Proxy, Plastic Body, Shielded 2-wire | NPN | Z1079-ND 69.85 = 64.68 «60.37 | EQF-X2Y1 
type sensors in environments contain- 5mm M18, Short Barrel DC Proxy, Plastic Body, Shielded 3-wire NPN Z1080-ND 54.43 50.40 47.04 | E2F-X5E1 
ing water, oil, dust and dirt. 5mm M18, Short Barrel AC Proxy, Plastic Body, Shielded 2-wire NPN Z1081-ND 71.67 66.36 61.94 | E2F-X5Y1-US 
Shielded sensors ate made with a 1.5mm Flat Low Profile DC Proxy, Aluminum Body, Unshielded 3-wire PNP Z1082-ND 45.81 42.42 39.60 | TL-W1R5MB1 
hieldi late around the ferrite core t 1.5mm Flat Low Profile DC Proxy, Aluminum Body, Unshielded 3-wire NPN Z1083-ND 45.81 42.42 39.60 | TL-W1R5MC1 
4 re ae Plate al \ emmite:co he 7 3mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-wire NPN | Z1084-ND 48.54 44.94 41.95 | TL-W3MC1 
pes FRoad Hite sows at the. 5mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-wire PNP | Z1085-ND 42.64 39.48 36.85 | TL-W5MB1 
ba loaat qa . Ital iat fal eG - 5mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-wire NPN | Z1086-ND 42.64 39.48 36.85 | TL-W5MC1 
founding metals” | peer ee 10. Sul: 3mm Flat Low Profile DC Proxy, Plastic Body, Unshielded 3-wire PNP | Z1189-ND 48.54 44.94 41.95 | TL-W3MB1 


Panasonic. Piezoelectric Sensor for Mechanical Shock 


Usage: - Detect external shock applied to HDD « Prevents tracking error due to vibration of audio equipment 


-—— 4.8 —— Tolerance: +0.2 Features: + Small size and light weight + Wide range frequency response 80 ~ 10,000Hz (Rin=10Muy) 
0.9/-~| 10.9 a : 1.2 2 + Voltage sensitivity 0.1mV/(m/s2) typ * Incident angle 0, 25, 45° 
t Electrode 1 Sensitivity Axis A 
2.3 | F2+ |i : =i. . Cut Tape Tape & Reel 
| — Polarity 15 7 = Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Panasonic 
Electrode 2 Serial No. marking 1.0 i Description | Part No. 1 10 100| Part No. 2,000 Part No. 


Shock Sensor | P11437CT-ND 1.71 1.29.99} P11437TR-ND 799.40/M EFJ-G25EF01 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 987 


NVE== 


NVE CORPORATION 


Standard Axis 
nc (4 
Source [ 
Sink(2) [7] 
Ground [| 


The GMR Switch will accurately and reliably sense magnetic fields, with less error than any other magnetic 


sensor on the market today. 


In addition, there is minimal shift in the magnetic field operate point of the GMR Switch over both voltage 
and temperature extremes. This gives the manufacturer the ability to make a high precision, high tolerance 


magnetic sensing assembly. 


Features: 


Absolute Maximum Ratings: 
Parameters: 

+ Supply Voltage: 33V 

+ Reverse Battery Voltage: -33V 

* Continuous Output Current: 24 mA 


[9 vec 

1 N/C* 
[-IVregulated 
| sink(1) 


GMR Digital Magnetic Sensors 


Cross Axis 


VCC 


Source 


Sink(2) 
Nic] 


Electrical Specifications: 
Parameter: 
+ Supply Voltage: 4.5-30V 


+ Supply Current, Single Output GMR Switch: 2.5-4.5mA 


+ Current Sinking Output: 0-20mA 
+ Current Sourcing Output: 0-20mA 
+ Output Leakage Current: 10mA 


GMR Current Sensor 
Evaluation Assembly 


The NVE GMR Current Sensor Evaluation Assembly (PN AG003-01) was created to facilitate laboratory 


Sink(1 
ae vy experimentation and development using GMR current sensors. 
[] Vregulated The kit consists of (4) four NVE current sensors (PN AC004-01) assembled to a printed circuit board (PN 
AG002-01). The PCB has (4) four trace geometries to simulate various PCB current ranges. 
[1 Ground 
Description Digi-Key Part No. Price Each NVE Part No. 
Qurrent Sensor Evaluation Assembly 391-1004-ND. 43.00 AGO003-01 


NVE's Giant Magnetoresistive Field Sensors offer 
unique and unparallel magnetic sensing cap- 


abilities. 


The high sensitivity and ability to sense static 


market today. 


magnetic fields provides superior performance 
which set them apart from other sensors on the 


NVE's sensors provide high sensitivity, temp- 
erature stability, low power consumption, and 


Features: 
+ Input Voltage Range: Max: +25V 


GMR Analog Magnetic Field Sensors 


* Operating Frequency: Minimum: DC, Maximum: 
+25MHz 


* Temperature Range: Minimum: -50°C, Maximum: 


125°C. 


* Maximum Output: Nominal: 45mV/V 


* Operating Temperature Range: -40°C to + Sinking Output Saturation Voltage: 0.4V small size. + Magnetic Characteristics: (5k +20% bridge) 
-125°C + Sourcing Output Saturation Voltage: -2.5V 
+ Magnetic Field: Unlimited Oersteds + Regulated Output Voltage: 3.5-6.0V Specified 
Linear Range Sensitivity 
re ee i Saturation Oe (mV/V/Oe) Digi-Key Price Each NVE 
Direction of Output Digi-Key Price Each NVE ; ° 
Sensitivity | Sensitivity Type Package | Part No. 1 10 25 100 | Part No. Pkg. | Field (Oe) |Min. Max. | Min. Max. | Part No. 1 10 25 100 | Part No. 
8-SOC 15 0 10.5 3 4.2 | 391-1000-ND 14.58 10.94 9.72 6.32 | AA002-02 
20 Gauss | Standard Sink 8-TSSOP | 391-1005-ND 4.35 3.27 2.90 1.89} AD004-00 8-SOC 50 0 35 0.9 4.3 |391-1001-ND 810 608 540 3.51 |AA004-02 
40 Gauss | Standard Sink 8-TSSOP | 391-1006-ND 4.35 3.27 2.90 1.89) AD005-00 8-SOIC 400 0 70 0.45 0.65 | 391-1002-ND 810 608 540 3.51 | AA005-02 
80 Gauss | Standard Sink 8-TSSOP | 391-1007-ND 4.35 3.27 2.90 1.89) ADO06-00 
28 Gauss | Standard Sink 8-TSSOP | 391-1008-ND 4.35 3.27 2.90 1.89) AD020-00 
20 Gauss | Cross Axis Sink 8-TSSOP | 391-1009-ND 4.35 3.27 2.90 1.89) AD021-00 = . 
40 Gauss | Cross Axis Sink B-TSSOP |391-1010-ND 4.35 3.27 2.90 1.89) AD022-00 GMR Evaluation Kit 
80 Gauss | Cross Axis Sink 8-TSSOP | 391-1011-ND 4.35 3.27 290 1.89 | AD023-00 
28 Gauss | Cross Axis Sink 8-TSSOP | 391-1012-ND 4.35 3.27 290 1.89] AD024-00 The NVE GMR Engineering Evaluation Kit (PN AGO01-01) was created as an aid to the technical user of 
20 Gauss | Cross Axis Source & Sink 8-TSSOP | 391-1013-ND 4.77 3.58 3.18 2.07] AD221-00 GMR sensors to facilitate laboratory experimentation and development. 
28 Gauss | Cross Axis 2 Sink 8-TSSOP | 391-1014-ND 4.77 3.58 3.18 2.07) AD324-00 The kit consists of an assortment of NVE sensors, printed circuit boards and permanent magnets sufficient 
Source & Sink to demonstrate sensor functionality in the laboratory. 
20 Gauss | Cross Axis + Bxt. V. Reg 8-TSSOP | 391-1015-ND 5.13 3.85 3.42 2.23| AD621-00 
Descripti Digi-Key Part No. Pri h NVE No. 
28 Gauss | Cross Axis | 2 Sink + Ext. V. Reg. | &-TSSOP | 391-1016-ND 5.13 3.85 3.42 2.23] AD724-00 sellin Hareb? ule pate 
10 Gauss | Cross Axis Sink 8-TSSOP | 391-1018-ND 267 2.01 1.78 1.16} ADHO25-00 Engineering Evaluation Kit 391-1003-ND. 60.00 AG001-01 


WORLD 
MAGNETICS 


PSF102 Series: Field adjustable 
pressure set point from 0.004 to 3.606 
PSI. Switch type SPST normally open. 
Electrical connections are terminals 
0.187” x 0.020” tab-type recessed for use 
with quick disconnects (ref. AMP# 2- 


PSF102 NEW! 


520182-2 or equivalent). Current rating: 
40mA @ 30V AC/DC. 

PSF103 Series: Field adjustable pres- 
sure set point from 0.1 to 60 PSI. Switch 
type SPDT normally open or normally 
closed. Electrical connections are term- 


PSF103 


Ultra Sensitive Pressure Switches 


inals 0.187" x 0.020” tab-type for use with 
quick disconnects (ref. AMP# 2-520182-2 
or equivalent). Current rating: 25A 
125/250 VAC. Applications: Hysteresis 
(deadband) for compressor or refill motor 
control. 


= 25.4] 


Ultra Sensitive 
Pressure Switches 


PSFA100A Series 


Pressure switches utilize a patented double diaphragm/contact configuration to 
protect against false actuation due to shock and vibration. Switch type is SPST 


normally open, double-make/double break. 


Current Rating is 40mA resistive for life in excess of 20 Million cycles. 


Operating Voltage AC/DC-30V or less with resistive load; 120 VAC neon lamp load. 
Electrical connections are terminals at .187" x .020" tab-type for use with quick dis- 


[+ 18.24>| 


connects (ref. AMP 2-520182-2 or equivalent). 


© 


ol> t 
187 X .020 i ee 
(Terminals) 


© 


4605 
= 
L—+l9.65 12.70 
Operating World 
Proof Current/ Digi-Key Price Each Magnetics Digi. ; ; 
igi-Key Price Each World Magnetics 
In. H20 mbar PSI Pressure Voltage Part No. i 10 100 Part No. Psi Part No. 1 10 100 Part No. 
NEW! PSF102 Series NEW! 

01-05 | 0.25-1.25 | .004—018] 2PSI |40mAS0VACIDC] 3841015ND 1379 13.10 9.79 | 7651-710 018 384-1000-ND 18.56 17.63 13.18 | PSF100A-0.5 
0.5-2 | 1.25-4.98 | .018-.072] 4PSI | 40mA30V AC/DC | 384-1016-ND 13.79 13.10 9.79 | 7651-711 054 384-1001-ND 1856 17.63 13.18) PSF100A-1.5 
2-15 | 4.98-37.37 | .072-.541| 8PSI | 40mA30V AC/DC | 384-1017-ND 13.79 13.10 9.79 | 7651-712 

15-100 |37.37-249.10| .541-3.606| 15 PSI |40mA30V AC/DC | 384-1018-ND 13.79 13.10 9.79 | 7651-713 108 384-1002-ND 1856 17.63 13.18] PSF100A-3.0 

PSF103 Series 217 384-1003-ND 17.37 16.50  12.33| PSF100A-6.0 
2-10 5-25 0.1-04 | 30PSI | 3A 125/250VAC | 384-1010-ND 13.19 1260 9.19 | 9011-902 
10-28 25-69 0.4-1.0 | 30PSI | 10A 125/250VAC | 384-1011-ND 13.19 12.60 9.19 | 9011-903 361 384-1004-ND 17.37 16.50 12.33| PSF100A-10.0 
28-111 69-276 1.0-4.0 | 30PSI | 154 125/250VAC | 384-1012-ND 13.19 1260 9.19 | 9011-904 
111-416 | 276-1034 | 4.0-15.0 | 100PSI | 154 125/250VAC | 384-1013-ND 1319 12.60 9.19 | 9061-905 al See MOEA) Tesh ABO! de!) chsh 1008150 
416-1664 | 1034-4137 | 15.0-60.0 | 100 PSI | 154 125/250VAC | 384-1014-ND 13.19 1260 9.19 | 9061-906 1.804 384-1006-ND 17.37 16.50 12.33) PSF100A-50.0 


Ultra Sensitive Vacuum Switches 


PSF109 Series 

Vacuum switch with Hysteresis (deadband) for motor control. Field adjustable vacuum set point, from 3" H2O to 12 PSI. 
Switch type is SPDT normally open, normally closed. 

Electrical connections are terminals at .187" x .020 tab-type for use with AMP 2-520182-2 or equivalent. 


Contact Digi-Key Price Each World Magnetics 
Rating PSI Part No. 1 10 100 Part No. 
3A, 125/250 VAC 0.1-0.3 384-1007-ND 16.24 15.43 11.53 PSF109S-3-8 
10A, 125/250 VAC 0.3-2.9 384-1008-ND 16.24 15.43 11.53 PSF109S-9-80 oy 
15A, 125/250 VAC 2.9-11.9 384-1009-ND 16.24 15.43 11.53 PSF109S-81-330 eet 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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OMRON. Photoelectric Sensors 


Photoelectric sensors consist of a light source and detector for object detection. 


aa | q b= Through-beam sensors use a separate transmitter and receiver, which an object must pass between to block the light. 
\ Retroflective sensors is a combined transmitter/receiver in one body and is reflected. A reflector typically is used to return the beam from the x-mitter back to the 
Through Beam Reflective/ Diffuse receiver. Once an object is moved between the reflector and emitter/detector, the receiver output turns on. 


Diffuse reflective is a combined transmitter/receiver in one body. Objects are detected by moving an object closer to the sensor directly from the front, rather than from 
the side. Once an object has come within the sensing distance, the amount of reflected light is sufficient to trigger the receiver output. 


Sensing Digi-Key Price Each Omron 
Fig. | Description Distance Type Part No. 1 25 50 Part No. 
M18, Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC Nickel Plated Brass 3.94" (10cm) NPN Z1087-ND 58.51 54.18 50.57 | E3F2-DS10C4-N 
M18, Diffused Photoelectric Sensor, 24-240VAC, Plastic Housing 3.94" (10cm) NPN Z1088-ND 68.04 63.00 58.80 | E3F2-DS10Z1-N 
M18, Retroflective Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Plastic Housing 6.56" (2m) NPN Z1089-ND 60.33 55.86 52.14 | EBF2-R204 
M18, Retroflective Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Plastic Housing 6.56’ (2m) Light - Qn Z1090-ND 69.85 64.68 60.37 | E3F2-R2Z1 
1 | M18, Through Beam Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Plastic Housing 9.84’ (3m) Light - On Z1091-ND 101.61 94.08 87.81 | EBF2-32Z1 
ar M18, Through Beam Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Plastic Housing 22.97 (7m) NPN Z1092-ND 7757 71.82 67.04 | EBF2-704 
ia ee M18, Through Beam Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Nickel Plated Brass 22.97' (7m) NPN Z1093-ND 89.36 82.74 77.23 | EBF2-7C4-C 
M18, Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Nickel Plated Brass 3.94" (10cm) PNP Z1094-ND 69.85 64.68 60.37 | E3F2-DS10C4-C 
M18, Retroflective Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Nickel Plated Brass 6.56’ (2m) Light - Qn Z1095-ND 74.84 69.30 64.68 | E3F2-R2RC4-C 
Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body Horz. 27.6" (70cm) NPN/PNP Z1096-ND 141.52 131.04 122.31 | E3S-CD11 
Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body Horz. 6.56’ (2m) NPN/PNP Z1097-ND 151.50 140.28 130.93 | E3S-CD12 
Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body Vertical 27.6" (70cm) NPN/PNP Z1098-ND 141.52 131.04 122.31 | E3S-0D61 
2 Diffused Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body Vertical 6.56" (2m) NPN/PNP Z1099-ND 151.50 140.28 130.93 | E3S-CD62 
Retroflective Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body, Horz. 9.84’ (3m) NPN/PNP Z1100-ND 141.52 131.04 122.31 | E3S-CR11 
Retroflective Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body, Vertical 9.84’ (3m) NPN/PNP Z1101-ND 141.52 131.04 122.31 | E3S-CR61 
y Through Beam Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body, Horz. 98.43’ (30m) NPN/PNP Z1102-ND 171.46 158.76 148.18 | E3S-CT11 
iF Through Beam Photoelectric Sensor, 10-30VDC, Metal Body, Vertical 98.43’ (30m) NPN/PNP Z1103-ND 171.46 158.76 148.18 | E3S-CT61 
7 craheenis eae Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Through Beam 49.21' (15m) Neri Z1106-ND 9253 8568 79.97 | BBz-T61 
Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Retroflective 13.12’ (4m) Z1107-ND 73.94 68.46 63.90 | E3Z-R61 
Stability indicator (green}+—)——Operation indicator (orange) 3 3.94" 
ST sensivy adjuster Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Diffused (100mm ) NPN Z1108-ND 64.86 60.06 56.06 | E3Z-D61 
Operation selector +s, 
tid Compact Long Distance, Photoelectric Sensor, IR Diffused 3.28’ (1m) NPN Z1109-ND 69.40 64.26 59.98 | E3Z-D62 


He 1 1 Capacitive sensors operate similar to Inductive sensors except that a plate is used instead of a coil in the sensors head. This 
Capac itive Proxim ity Senso rs plate develops a capacitive field between the sensor and ground. When an object comes within sensing distance of the 
sensor, the capacitive field changes which gets detected by the sensor and turns on the output. Perfect for detecting both 
metallic and non-metallic objects such as glass, wood, water, oils and plastics. Also works well for detecting liquids and 


solids in containers. 


Milk carton 


E2K-C Reject Sensing idee Output | Digi-Key Price | Omron 
sensor Distance Description Type Part No. Each | Part No. 
3-25mm Amplified Sensor, Adjustable, NO, 10-40VDC NPN Z1071-ND 110.68 | E2K-C25ME1 
3-25mm Amplified Sensor, Adjustable, NC, 10-40VDC. NPN Z1072-ND 110.68 | E2K-C25ME2 
Aecept 3-25mm Amplified Sensor, Adjustable, NC, 90-250VAC SCR Z1073-ND 110.68 | E2K-C25MY1 
Ejector 3-25mm Amplified Sensor, Adjustable, NC, 90-250VAC SCR Z1074-ND 110.68 | E2K-C25MY2 


Optical Fiber Optic 
Amplifiers 


Omron's E3X-NH series of High performance Fiber Optic 
Amplifiers contain true 16 Bit processor which allows a very 
fine tuning sensitivity feature. Three separate teach modes for 
hassle free setup for different applications. Ideal for detecting 
very small objects or fine wires. 


The E3X series feature high performance, fast switching 
response times. Set-mode blinking output aids in alignment. 
Sensing distances vary with the type of fiber used. 


Operation Indicator (orange). 
Lit when output is ON. 


Threshold Indicat 7a 
Incident Level Indicators (fou 1 Blevetsy ia Digi-Key Price Each Omron 
(green, 8 levels) Indicates threshold level. Description Type | Features | Part No. 1 25 50 Part No. 
ion ser euicn High Precision General Purpose Fiber Optic Amplifier, 12-24VDC | NPN | None | Z1110-ND 155.13 143.64 134.07 | ESX-NH11 
UP/DOWN Selector For teaching or for fine High Precision General Purpose Fiber Optic Amplifier, 12-24VDC PNP None Z1111-ND 155.13 143.64 134.07 | E3X-NH41 
Select UP for increasing the threshold adjustment. High Precision GP Fiber Optic Amplifier w/timer 12-24VDC NPN _ | W/Delay Off | Z1112-ND 155.13 143.64 134.07 | E3X-NH21 
nnreshold value: Semen ode Selector High Precision GP Fiber Optic Amplifier w/timer 12-24VDC PNP | W/Delay Off | Z1113-ND 155.13 143.64 134.07 | E3X-NHS51 
the threshold value. Switchable among TEACH, | igh performance GP Fiber Optic Amplifier 10-30VDC NPN None | Z1114-ND 104.33 96.60 90.16 | ESX-A11 
Operation Mode Selector ADJ, and RUN modes. ‘| i i 
oat hable between light-ON High Performance GP Fiber Optic Amplifier 10-30VDC PNP None Z1115-ND 116.12 107.52 100.36 | E3X-A41 
SrdilarncON inde!” High Performance GP Fiber Optic Amplifier w/timer 10-30VDC NPN | W/Delay Off | Z1116-ND 104.33 96.60 90.16 | ESX-A21 
High Performance GP Fiber Optic Amplifier w/timer 10-30VDC PNP | W/Delay Off | Z1117-ND 116.12 107.52 100.36 | E3X-A51 


F H b Cc bl f E 3 X Premade fiber optic cables that enable very confined mounting spaces and very fast target detection. 
| e r a es re] r Use Through-beam for long distance detection where your transmit and receive cable are separated. 
Use Concentric Beam to detect depth or very targets where eliminating background objects is required. Periscope sensing heads (Side Beam) save space 


Am pl ifie rs in right angle detecting. Most fiber cables offer IP67 protection and temperature ratings of -40°C to +70°C. 
Distance Terminal | Digi-Key Price Each Omron 
Fig.| Description Max. Type Part No. 1 25 50 Part No. 
. { Diffuse Side Beam Fiber Optic Cable, 2mm dia. -6" (1.5m) 2m Cable | Z1118-ND 92.53 85.68 79.97 |E32-D24 
au a Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Concentric Beam, 2mm dia. .79" (2cm) 2m Cable | Z1119-ND 63.50 58.80 54.88 | E32-D32 
mm dia. 
Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Low Cost, M6 THD .79" (2cm) 2m Cable | Z1120-ND 44.00 40.74 38.03 |E32-DC200 
2 Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Mini, M3 THD 71" (1.8cm) | 2mCable | Z1121-ND 53.52 49.56 46.26 |E32-DC200E 
Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Concentric Beam, M6 THD 3" (7.5cm) 2m Cable | Z1122-ND 48.54 44.94 41.95 |E32-CC200 
Fig. 4 ae Cable Fiber Optic, Top Beam, High Temp, M6 THD 1.8" (4.5em) | 2mCable | Z1187-ND 194.14 179.76 167.78 |E32-D61 
3mm dia. > Diffuse Top Beam Fiber Optic Cable, Through Beam, M3 THD 4.72" (12cm) | 2mCable | Z1123-ND 44.00 40.74 38.03 | E32-TC200A 
3 | Through Beam Fiber Optic Cable, High Temp, M4 THD 5.9" (15cm) 2m Cable | Z1125-ND 224.08 207.48 193.65 |E32-T61 
Cable Fiber Optic, Through Beam, Low Cost, M4 THD 7.88" (20cm) | 2mCable | Z1188-ND 44.00 40.74 38.03 |E32-TC200 
4 | Through Beam Fiber Optic Cable, Side Beam, 3mm dia. 4.72" (12cm) | 2mCable | Z1124-ND 73.31 67.88 63.35 | E32-T41L 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 989 
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New) 


QProx™ / QTouch™ Charge-Transfer (“QT”) General Description: These are 
self-contained digital capacitance IOs capable of detecting proximity, touch, and 
fluid level. With appropriate electrodes they can sense through sealed surfaces 
made of glass, plastic, stone, ceramic, and wood, up to thicknesses of several 
inches. This capability coupled with an ability to continuously calibrate leads to 
new product concepts. They are designed specifically for control panels in home 
appliances, PC peripherals, machinery, security systems, lighting controls, or 
anywhere a mechanical switch or button may be found. Versions also available for 
fluid sensing. 

Features: + Projects a ‘touch button’ through sealed panels + Use with simple foil 
or PCB electrodes * 100% Autocal for life - no adjustments required » Only one 
external part, an inexpensive capacitor + Less expensive than many mechanical 
switches. 

QT110: QTouch sensor IC having 10s and 60s recalibration timeouts, 3 gain 
settings, normal, pulse, or toggle mode outputs, a Heartbeat™ health indication, 
and a piezo driver for audible feedback of touch. 20yA typical current. Evaluation 
board: E110. 


Sensors 


QT111: A QT110 variant having recalibration times of 5 minutes and infinity. 
Evaluation board: E111. 

QT112: AQT110 variant having a faster response time of 49ms worst case, 25ms 
typical. No piezo drive. Evaluation board: E112. 

QT113: A highly popular C110 variant having extremely high variable sensitivity 
and faster response time. No piezo drive. Evaluation board: E113. 

QT114: This QuickLevel™ IC is designed to detect fluid level. It can even sense 
fluid level from the exterior of a vessel. Has a ‘slosh filter’ for moving fluids. 
Evaluation board: E114. 

QT115: A highly popular QT110 variant with variable sensitivity and daisy-chain 
capability, allowing multiple electrodes to be used next to each other to create 
multi-key touch panels. No piezo drive. Evaluation board: E115. 

QT118H: This QT110 variant has the basic features of the QT110 but also has the 
gain capabilities of the popular QT113, at only 20yA of current drain. Active-high 
output, with piezo drive. Evaluation board: E118H or E110 + QT118H-D chip. 


QT310: A 2nd-generation CProx chip with user-definable setups loadable from a 
PC via the QTM300CA adapter. Does everything the QT113, Q1114, and QT115 
can do plus many further advanced features like learn-by-example calibration, 
variable threshold and hysteresis, fully configurable outputs, and user-defined 
recalibration timeouts and response time. Especially useful for difficult fluid point- 
level sensing and prox applications. Evaluation board: E3B. 


QT320: A 2-channel, 2nd-generation QTouch chip with user-definable setups 
loadable from a PC via the QIM300CA adapter. Does everything the QT113 can do 
but in two independent channels plus further advanced features like variable 
threshold and hysteresis, fully configurable outputs, and user-defined 
recalibration timeouts and response times. Evaluation board: E3B 


QT60040 4-Key QMatrix™ IC: A 14-pin, 4-key matrix IC requiring only 1 inex- 
pensive capacitor. Has 4 logic outputs. Works through almost any dielectric, like 
glass, plastic, stone, ceramic, and wood up to 6mm thick. Evaluation board: E604. 
See Digi-Key website for higher key-count QMatrix™ devices (16, 32, 48, 64 
keys), and the E6S3 and E6325 evaluation board series below. 


Supply 
Supply Voltage Current pA Digi-Key Price Each Quantum 
Description Min. Max. Type Package Part No. 1 50 100 Part No. 
110 GProx™8-Pin IC 8-Dip 427-1000-ND 2.53 2.28 1.97 | art10-D 
QT 10 GProx™8-Pin IC 2.45 5.25 20 8-SOIC 427-1001-ND 2.53 2.28 1.97 | QT110-S 
110 GProx™8-Pin IC 8-SOC 427-1002-ND 3.29 297 256 | Or10-IS 
111 GProx™8-Pin IC 8-Dip 427-1003-ND 2.53 2.28 1.97 | arit-D 
QT 11 GProx™8-Pin IC 2.45 5.25 60 8-SOIC 427-1004-ND 2.53 2.28 1.97 | aTt11-S 
T1141 GProx™8-Pin IC 8-SOC 427-1005-ND 3.29 297 256 | Ort1-IS 
112 GProx™8-Pin IC 8-Dip 427-1006-ND 253 2.28 1.97 | ari2D 
QT 12 GProx™8-Pin IC 2.45 5.25 60 8-SOIC 427-1007-ND 2.53 2.28 197 | aTti12-S 
112 GProx™8-Pin IC 8-SOC 427-1008-ND 3.29 297 256 | Ori2IS 
113 GProx™8-Pin IC 8-Dip 427-1009-ND 2.53 2.28 1.97 | am13-D 
QT113 GProx™8-Pin IC 8-SOIC 427-1010-ND 2.53 2.28 1.97 | aT113-S 
113 GProx™8-Pin IC re 5.25 oon 8-SOIC 427-1011-ND 3.29 297 256 | OMMi3-1S 
QT 13H CProx™8-Pin IC : 8-Dip 427-1012-ND 2.53 2.28 1.97 | QT13HD 
IT113H CProx™8-Pin IC 8-SOC 427-1013-ND 2.53 2.28 1.97 | QT113HS 
Available Options QT 13H CProx™8-Pin IC 8-SOC 427-1014-ND 3.29 2.97 256 | OTM13HIS 
O14 QLevel™8-Pin IC 8-Dip 427-1015-ND 2.53 2.28 197 | ari4D 
Ta soic 8-Pin Dip OT114 QLevel™8-Pin IC 250 5.25 20 8-SOIC 427-1016-ND 253 2.28 197 | arias 
OT114 Qlevel™8-Pin IC 8-SOC 427-1017-ND 3.29 2.97 256 | Qmi4IS 
O°Cto +70°C Qrt10-S ar10-D QT115 GProx™8-Pin IC 8-Dip 427-1018-ND 2.53 2.28 1.97 | Grt15-D 
-40°C to 485°C amiois zz QT115 OProx™8-Pin IC 2.45 5.25 700 8-SOIC 427-1019-ND 2.53 2.28 1.97 | QT115-S 
— QT115 GProx™8-Pin IC 8-SOC 427-1020-ND 3.29 2.97 256 | Qm15-IS 
ae ee on tai nee QT118H GProx™8-Pin IC Bs mee - &-Dip 427-1021-ND 253 2.28 197 | amisHD 
sel? = 1 18H CProx™8-Pin IC ; ; 8-SOC 427-1022-ND 3.29 297 256 | OTMi8HIS 
O°Cto +70°C QT118H-S QM118H-D QT310 CProx™8-Pin IC 8-Dip 427-1026-ND 2.91 2.62 2.27 | Q1310-D 
-40°Cto 485°C | QT118HIS = QT310 GProx™8-Pin IC 1.80 5.25 60-300 8-SOIC 427-1027-ND 2.91 2.62 227 | GI310-S 
O°Cto +70°C aio-s ar3i0-D GT310 CProx™8-Pin IC 8-SOC 427-1028-ND 3.78 3.41 296 | GT310-IS 
-40°C to 485°C Or310-1S = 320 2-Key GProx™8-Fin IC 8-Dip 427-1029-ND 3.35 3.02 261 | G1320-D 
1320 2-Key QProx™8-Pin IC 1.80 5.25 60-300 8-SOIC 427-1030-ND 3.35 3.02 261 | G1320-S 
O°Cto +70°C Q1320-S a320-D 1320 2-Key GProx™8-Pin IC. 8-SOIC 427-1031-ND 4.35 3.92 3.40_| G1320-IS 
~A0?Cto +85°C r320-IS = T0040 4-Key QMaatrix™IC 14-Dip 427-1032-ND 481 4.33 3.74 | are0040-D 
O°Cto +70°C @r60040-S ar60040-D 160040 4-Key GMatrix™IC 2.75 5.25 650 14-SOIC 427-1033-ND 481 4.33 3.74 | T60040-S 
-40°Cto 485°C | QT60040-IS = 160040 4-Key QMatrix™IC 14-SOIC 427-1034-ND 577 5.19 4.86 | q160040-IS 


NEW! 


Note: All evaluation boards and modules are fully assembled and include all 
necessary chips, cables, and documentation. All evaluation boards run on 
batteries, included as noted. 

QTM1001AS/QTM1001AHS Sensor Module: An advanced ready-to-use sensing 
module designed for applications such as fluid level and prox sensing in industrial 
equipment. This “smart sensor” module employs the superior QT method, and 
incorporates a unique ‘cloning’ feature that permits user-defined setups to be 
loaded in from an E2SR board (GQTM1001CA also required). Has both analog and 
switched outputs. QITM1001AHS also has a Heartbeat™ output signal for critical 
applications. 

QTM1001CA Cloning Adapter: An interface adapter which allows the module to 
have its option setups programmed from either an E2SR or E97S board. This 
device has ATE-style spring ‘pogo pins’ which mate to the QTM1001AS for rapid, 
effortless configuration. 

QTM300CA Cloning Adapter: Designed to load setups to the QT310 and QT320 
sensor ICs from a PC to modify operating modes and parameters in these chips. 
The supplied cable allows it to plug directly into an E3B evaluation board. It also 
works in a stand-alone mode without a PC, and can also clone in-circuit. 8 — 
15VDC. 

QTM2000 Sensor Module: A ready-to-use 24-pin DIP module employing the 
feature-rich QT9701B2 IC and related circuitry. Uses an E297S board to load in 
setups from a PC. The QTM2000 is a complete industrial-grade solution that can 
be embedded onto a PCB. Includes analog and switched outputs, and SPI and 
UART serial ports for digital signal data. SVDC. 

E297S Programmer Board: This board is used to program the QTM2000's 


QProx™ Evaluation Boards and Modules 


behavior from a PC using included QTWinView software. The E297S also operates 
the QIM2000 as a fully functional sensor for testing purposes. The board has a 
ZIF socket for insertion of the QTM2000. 8 — 15VDC. 

E2SR R&D Sensor: Designed specifically for development and experimentation, it 
incorporates a large variety of user-definable modes and processing options. The 
unit also acts as a programming device for QTM1001A modules when used with 
a QIM1001CA cloning adapter. Uses QTWinView PC software, included. 8 — 
15VDC. 

E97S Evaluation Board: Designed for rapid evaluation and prototyping of the 
QT9701B2 IC in capacitance detection systems; includes all circuitry required for 
a fully functioning sensor system. Has analog and switched outputs, and SPI and 
RS232 interfaces for digital signal data; QTWinView PC software included. 8 — 
15VDC. 

E604 Evaluation Board: Designed for rapid evaluation of the QT60040 4-key 
QMatrix™ IC. Includes 4 piano-style keys with corresponding LEDs to show 
touch. Battery included. 

E616 16-Key Evaluation Board: Designed for development of QT60161 based 16- 
key ‘glass touch’ scanned matrix circuits. Includes everything required to make a 
fully functioning through-pane! matrix control, including an actual 4x4 matrix and 
plastic panel. Has an RS232 interface for connection to a PC for operation setup 
and signal viewing; uses QnBin PC software, included. 8 — 15VDC. 

E6S3 32-Key Evaluation Board: Designed for development of QT60320-based 
32-key ‘glass touch’ scanned matrix circuits. Includes everything required to 
make a fully functioning through-panel matrix control including an actual 4x8 flex 
matrix and plastic panel. Has an RS232 interface for connection to a PC for 


operation setup and signal viewing; uses QnBtn PC software, included. For actual 
QT60320 chips please visit the Digi-Key website. 8 — 15VDC. 

E6325 / E6485 / E6645 QMatrix™ Evaluation Boards: Designed for development 
of QT60325 / QT60485 / QT60645 based 32, 48, and 64-key ‘glass touch’ 
scanned matrix circuits. Includes everything required to make a fully functioning 
through-panel matrix control including an actual flex matrix and plastic panel. 
These chips use SPI interfaces but a converter chip on the evaluation board 
converts this to RS232; RS232 allows connection to a PC for operation setup and 
signal viewing. Uses QnBin PC software, included. 8 — 15VDC. For actual chips 
please visit the Digi-Key website. 

E110, E111, E112, £113 Evaluation Boards: These boards work with Quantum’s 
Q1110, QT111, Q1l112, and QT113 QTouch ICs respectively. Jumpers allow 
changing of all options for each chip type. Batteries included. 

E114 Evaluation Board: The E114 demonstrates Quantum’s QT114 fluid level 
sensor IC. The IC requires only a single external capacitor (plus the probe of 
course) to operate. The E114 includes the probe and indicator LEDs. Batteries 
included. 

E115 Evaluation Board: Designed for rapid evaluation of the QT115H ‘sync chip’ 
IC. Includes four keys with backlighting to indicate touch on each key. A dramatic 
demonstration of the capabilities of QProx technology. Battery included. 

E3B Evaluation/Development Board: For evaluation and development with 
Quantum’s QT310 and GT320 IOs. Either can be inserted into the 8-pin DIP socket 
(one of each included). Both parts can be cloned with user-defined setup 
information from a QTM300CA board using a PC via OT3View software. Batteries 
and software included. 


Digi-Key Price Quantum 
Description Part No. Each Part No. 
QIM1001AS Sealed Sensor Module, Gonable 427-1035-ND. 195.00 QTM1001AS 
QIM1001AHS Sealed Module, Conable, with Heartbeat™ 427-1036-ND 235.00 QIM1001AHS 
QIM1001CA Coning Adapter for CTM1001 Modules 427-1037-ND 49.00 QIM1001CA 
QIMB00CA Coning Adapter for QT300, QT310, and QT320 ICs, with Software 427-1038-ND 49.00 QTM300CA 
QIM2000 High-Performance GProx 24-pin DIP Module 427-1039-ND 89.00 QIM2000 
E297S Programmer for QTM2000 Modules, with Software 427-1040-ND. 190.00 E297S 
E2SR GProx Development Board, with Software 427-1041-ND 295.00 E2SR 
B97S Evaluation Board, with Software 427-1042-ND 215.00 B7s 
E604 Evaluation Board for QT60040 4-Key QVlatrix IC 427-1043-ND. 30.00 E504 
E616 Evaluation Board for QT60161 16-Key QVlatrix IC, with Software 427-1044-ND. 180.00 E16 
E6S3 Evaluation Board for QT60320 32-Key QMlatrix IC, with Software 427-1045-ND. 185.00 E6s3 
E6325 Evaluation Board for Q)’60325 32-Key QMiatrix IC, with Software 427-1046-ND 185.00 E6325 
E6485 Evaluation Board for Q)T60485 48-Key QMiatrix IC, with Software 427-1047-ND 190.00 E6485 
E6645 Evaluation Board for QT60645 64-Key QWlatrix IC, with Software 427-1048-ND. 195.00 E6645 
E110 Evaluation Board for QT110 QTouch™IC 427-1049-ND. 15.00 E110 
E111 Evaluation Board for QT111 QTouch™IC 427-1050-ND. 15.00 Ett 
E112 Evaluation Board for QT112 QTouch™IC 427-1051-ND. 15.00 E112 
E113 Evaluation Board for QT113 QTouch™IC 427-1052-ND. 15.00 E113 
E114 Evaluation Board for QT114 QLevel™IC 427-1053-ND. 20.00 E114 
E115 4-Key Evaluation Board for QT115, with Backlighting 427-1054-ND. 75.00 E115 
EBB Evaluation Board for QT310 and QT320 QProx™|Os 427-1056-ND. 20.00 BBB 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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SonaSwitch® Ultrasonic, Intelligent Proximity Sensors 


COMPANY 
Series 1650A & 1650S Series Mini-A & Mini-S 
Outputs: Outputs: 


+ Model 1650A: One 0-5 VDC or 0-10 VDC 8-bit analog output with 
fully independent zero and span adjustments over entire operating 
range. 

+ Model 1650S: Two adjustable Form C relay outputs (NO/NC). 

+ Environment: Indoor or protected outdoor environments; Highly 
insensitive to temperature, humidity and pressure changes; 
Withstands high audio and EMI/RFI levels; Must be protected from 
excessive moisture in outdoor applications. 

+ Size: 5.72cm W x 8.89cm H x 2.29cm D (2.25" W x 3.50" H x 0.90" D). 

+ Mounting: Two No. 10 (5/32") machine screws mounted flat on 1.85" 
centers; Supplied with a 6' cable. 

+ Applications: Vehicle Detection, Anti-Collision Sensor, Automatic 
Door Opening, Absence/Presence Sorting, Loading Dock Proximity 
Sensor, People Detection, Distance Measurement, Level Detection and Measurement, and Loop Control. 


* Model Mini-A: One 0-5 VDC or 0-10 VDC 10-bit analog output with 
fully independent zero and span adjustments over entire operating 
range. 

+ Model Mini-S: Two adjustable NPN open collector outputs; 
transistors are continuously energized during detection period. 

Output Response Time: 

+ Model Mini-S: Three consecutive target hits before turn on; three 
consecutive misses before turn off. 

+ Model Mini-A: 0-5 VDC or 0-10VDC analog output is filtered to the approximate formula: V out = 0.9 (Vnew 
value) + 0.1 (Vpast avg. value). 

+» Operating Temperature: Operating -40 to 85° C (-40 to 185° F). 

+ Size: 1.700" overall diameter; 0.950" depth; 1.525" transducer face diameter. 

+ Mounting: Mount in 1.575" diameter hole; use RTV silicone or edge clips to secure in place. 

- Applications: Vehicle Detection, Anti-Collision Sensor, Automatic Door Opening, Absence/Presence 
Sorting, Loading Dock Proximity Sensor, People Detection, Distance Measurement, Level Detection and 
Measurement, and Loop Control. 


Beam Power Output Digi-Key Pricing EDP 
Range Angle Requirements Type Part No. 1 10 25 50 Part No. 
12-30 VDC or 12-24 VAC; 


6" to 10' adjustable, 
+0.1% accuracy 


15 degree nominal 0.15 amps maximum current; vB Analog 387-1002-ND 233.95 226.93 222.25 210.56 1650A 


0.08 amps average current. 
12-30 VDC or 12-24 VAC; 


6" to 10' adjustable, 2 Form C Relays 


+0.1% accuracy 15 degree nominal 0.15 amps maximum current; NO/NC 387-1003-ND 217.22 210.70 206.35 195.90 1650S 
0.08 amps average current. 

6" to 10' adjustable, 15 degree nominal 8-16 VDC: 30 ma 0-5 or 0-10 VDC 387-1000-ND 69.00 66.93 65.55 62.10 MINI-A 

+0.1% accuracy maximum current 10-bit Analog ‘ : : r 

6" to 10' adjustable, 15 degree nominal 8-16 VDC: 30 ma 2 NPN open sf Bs i 

+0.1% accuracy maximum current collector outputs eeeeilelsie) eae ee0e es a MINIS 


ACH-01-03 Dim. in mm Amplifier Box 
with Shielded Cable 17.78 ‘ 
= 17.15 For use with ACH-01-03 and ACH-01-04 
Characteristics: 
MEASUREMENT ais 
SPECIALTIES + Gain: 10X + Power Supply: 9V Battery + Supply Current: 4.0mA = Input Interface: FET for ACH- 
01 + Output Impedance: 1002 + Output Connector: BNC 
Accelerometer Digi-Key Price Each MSI 
Description Part No. 1 10 100 Part No. 
The ACH-01 Accelerometer is a robust, general purpose, linear single axis accelerometer featuring buffered z 4 ce a r ¥ 
electronic output. Specifications: + Sensitivity: 10mV/g + Lower Frequency Limit (-3dB): 2Hz ACEO AMS BOX EF EAN: A 00;00 coe) A008 eae 
+ Upper Frequency Limit (+3dB): 20kHz + Dynamic Range: +150g » Linearity: 0.1% + Resonant 
Frequency: 35kHz +» Operating Temp.: -40°C to +85°C + Max. Shock Level: 1000g 
gE ISS ESE TS LDT Vibration Sensor 


Description Part No. 1 10 100 | Part No. 
ACH-01-03 Sensor Accelerometer with 

40" Single Coax Cable and Female Connector 
ACH-01-04 Sensor Accelerometer with Wires MSP1002-ND 19.95 18.00 17.00 | 1-1001497-0 


Typically, a 0.005” (125m) polyester layer is LDTM 
MSP1001-ND 19.95 18.00 17.00 | 1-1001220-0 laminated to a 28um piezo film element. When 
used in a “bending” mode, laminated film 
elements develop much higher voltage output 


Also available with a 


mass (M) which provides 


higher output (mv/g) for 
when flexed than non-laminated elements. The higher sensitivity appli- 
. piezo film is off the neutral axis in the laminate, cations. 
3-Axis Accelerometer/Shock Sensor pim.inmm | afd s strained more when flexed. 
The ACH-04-08-05 accelerometer/shock sensor contains three 
piezoelectric sensing elements oriented to measure acceleration in ACH-04-08-05 p- 11.43 +) LDT0-028K 
three orthogonal, linear axes. “Internal JFET’s provide for a low fRAA High Piotactive Coati 
impedance, buffered output with a wide variety of possible i” gn pane 
rs a bila ; Sensitivity T Piezo Film 
application specific signal conditioning circuitry. It can be used in a J Polyester Laminate 
wide range of applications including motional measurement and c / 
control systems, speaker feedback systems, vibration switches, 4 3 oe Connector 
shipment monitor and material handling systems, security systems, q 4 ly 
computer input/output devices and data loggers.” al lov 5 
Specifications: + Sensitivity: 1.8mV/g Typ. + Frequency Limit s 
(+3dB): .35Hz to 5kHz ynamic Range: +250g « Linearity: 41.70 1.80; a 
0.1% + Resonant Frequency: 9.2kHz +» Operating Temper- 1 F 
ature: -40°C to +85°C_ + Max. Shock Level: 1000g 
Digi-Key Price Each MSI oar 7 
Description Part No. il 10 100 | Part No. Cap | Digi-Key Price Each MsI 
-04-08-05 — & Description nF) Part No. 1 10 100 | Part No. 
ACH OF 06-05: —sultace Mounts: Axis MSP1004-ND 25.00 23.00 21.25 | 0-1003800-5 a mw 
Sensor Accelerometer LDT0-028K, with Solder Tabs 500 MSP1006-ND 75 73 -70 | 1002794-0 
ACH-04-08-05 PCB — Surface Mount 3-Axis_ | igp4995-ND 50.00 45.00 35.00 | 0-1005685-1 LDTM-028K, with Mass and Solder Tabs | .420 | MSP1007-ND 1.00 .85  .75 | 0-1005447-1 
Sensor Accelerometer with PCB 
2-Chip Accelerometer Piezo Polymer Coax ‘1 Meters 4.0 Meters 
The Model 3255 is a two-chip accelerometer designed for low Cable Assembly ee ee aD 
cost surface mount applications. The package can be mounted in $+ Acceleration 
one of two orientations, allowing the measurement axis to be 4 meters of piezo cable plus splice and ane RG-174U Splice 20AWG End 
either parallel or perpendicular to the mounting surface without BNC connector Connector Coax cable Piezo cable Cap 
the use of costly brackets. It consists of a micro machined silicon 
mass suspended by multiple beams from a silicon frame. Piezo- Side Vie ar = 
resistors located in the beams change their resistance as the Bottom View Digi-Key Price Each MSI 
motion of the suspended mass changes the strain in the beams. Description Part No. 1 10 100 Part No. 
Silicon :enps onthe top:and potion of ihe deviee. afe/added te Piezo Polymer Coaxial Cable Assembly MSP1009-ND 80.00 68.40  56.00| 0-1005707-1 


provide over-range stops. This design provides for a very low 
profile, high shock resistance, durability and built-in damping over 
a wide usable bandwidth. Each sensor is individually serialized. 
Features: + Surface Mount Pkg. * +0.5% Non-linearity Typ. + Self 
Test Function + DC Response » Built-in Damping * Built-in Over- 
range Stops 


Basic Design Kit 


This kit demonstrates the use of MSI piezo film sensors as microphones, speakers, switches and acoustic 


c aa Te r pickups. All components and film samples in the kit can be used for experimentation. Kit includes seven 
oneaice Sars mee NY 1 pce eee 100 Bt No. sensor elements, one piezo cable, one PCB for ACH-04-08, application/instruction specs, and technical 
- I : L 
+50G 40.0 mV/g MSP6890-ND 105.00 99.00 65.00 | 9255-050 palit 
+100G 20.0 mV/g MSP6891-ND 105.00 99.00 65.00 | 3255-100 Digi-Key Price MsI 
De ipti Part No. Each Part No. 
t The output voltage increases from the Zero Acceleration Output for positive acceleration and decreases escepuon ‘i a2 aS an 
for negative acceleration. Best Fit Straight Line. Basic Design Kit MSP1010-ND 135.00 0-1004308-0 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Gems _ Sensors — Float Type Level Switches 


LS-3 Series: + Small size engineered plastics + High reliability + Compact Size + Ideal for shallow tanks or 
restricted spaces. Part No. 376-1010-ND (46999): For external mounting on tanks too small to accommodate 
internally mounted switches. Part No. 376-1011-ND (76707): For detecting levels as low as 5/8” tank bottom. 
Use in water, gasoline, some oils and chemicals 

LS-7 Series: + Small size engineered plastics + Compact side mounts + Ideal for high volume use in small 
tanks and vessels * Engineered plastics construction offers broad compatibility in water, oils and chemicals 
LS-1700, LS-1750, LS-1755 Series: + Small size alloys + Rugged durability with broad heat and pressure 
capabilities, are hallmarks of these compact switches * Ideal for shallow tanks or restricted spaces 

LS-77700 Series: + Bent stem switches + Provide greatest buoyancy of any side mount version + These 
units perform in liquids with specific gravities as low as .45; switches protrude into tank less than 3 inches 
LS-1800, LS-1900 Series: + Large size alloys + A step above our plastic units for pressure capabilities + Ex- 
cellent stability for general use in oils and water 

LS-74780, LS-1900TFE Series: + Large size engineered plastics + For aggressive or ultra-pure liquids + The 
LS-74780 series is particularly well suited for rough service. Ideal for use in chemical and plating applications 
+ The LS-1900TFE series resists build-up of foreign material or sticky media. Float travel remains uninhibited 
in viscous or corrosive liquids 

LS-1850, LS-1950 Series: + Large size alloys * All stainless steel switches deliver highest pressure/temp. 
performance + Materials of construction comply with FDA food contact regulations + The LS-1850 series is 
ultra-light. For use in liquids with specific gravities as low as 0.40 to 0.70. Excellent in a wide range of 
chemical applications » The LS-1950 Series is exceptionally accurate and rugged for higher temperatures 
and in pressurized or corrosive liquids. For oils, water and chemicals. 
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Fig. 8 External Mounting 
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Envelope Normally Closed 
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LS-800-5 Series: + Large size alloys + Bottle 
type level switches are ideal for large or small 
tanks or where access to the inside is 
impractical or impossible + These units mount 
completely outside of the tank, at the level 
actuation point 

LS-2050, LS-52100 Series: + Large size 
alloys + These side mounting units solve the 
problem of point level sensing in tanks with 
inaccessible tops or bottoms, or at intermediate locations in larger tanks * Operation is positive and 
dependable + The float pivots with changing liquid level, displacing a shuttle with magnetically actuates a 
hermetically sealed switch within the unit « Installation is through the tank side at the detection point 

TH-800, LS-270 Series: + Specialty Switches + Ideal for use in oils and water + The TH-800 series 
temperature/level switch in a single unit. Intermediate in size; single-setting temperature sensor is in bottom 
of stem + The LS-270 series bracket mounting slosh shield. Small, lightweight, and extremely stable in 
nonstatic, highly contaminated liquids. Slosh Shielding minimizes effects of turbulence and helps prevent 
interference by foreign material. 

LS-10 Series: + Slim profile for interstitial liquid sensing + Accurately detects the presence of liquid in fiberglass 
double-wall tanks, containment sumps and double-wall pipes + Dry contact switching ensure dependability 
throughout its long service life +» Reusable sensor easily fits small, interstitial spaces and senses liquid 
hydrocarbons or water » Unaffected by hydrocarbon vapor, thereby reducing the risk of false alarms * Round 
design makes it easy to remove, clean and reinstall after an alarm condition is triggered, or for maintenance 


When the switch is mounted so 
that the float rises with the 


When the switch is mounted sO jiquid level, the switch is N.C. 


that the float lowers with the 
liquid level, the switch is N.O. 


Fig. 4 Internal Mounting Fig. 5 External Mounting 
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Switch Switch Material Min. Liquid) Dim. A - Switch Act. Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Series Rating Type Stem & Mounting/Float Sp. Gr. N.O./N.C.- Inch (mm) Operating Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 
1 Polysulfone 75 750 (19.05) /— ~40°F to +225°F (-40°Cto107°G | 376-1007-ND 2395 1914 1683 | 42295 
1 Polypropylene’ Polypropylene (Hollow) | 60 ‘813 (20.65) / — -40°F to 4225°F (-40°Cto +107°Q) | 376-1008-ND 2395 1914 1683 | 142505 
1 Ls3 | 20VA 120-240vac | sest | Polypropylene! Polypropylene (Solid) 90 “563 (14.30) / — -40°F to +150°F (-40°Cto +66°Q) | 376-1009-ND 2395 1914 1683 | 116826 
2 Polysulfone 75 zits -40°F to +120°F (-40°C to +48.9°Q). | 376-1010-ND 9795 71.69 65.76 | 46999 
3 Polysulfone/Buna N = = -40°F to +180°F (-40°Cto +822°C)_| 376-1011-ND 3595 2871 25.25 ‘| 76707 
4 Polypropylene (20% Glass) 55 = ~A0°Fto +225°F (-40°Cto 10720) | S761012ND 2595 20.74 1824 | 164520 
5 Polypropylene (20% Glass) 55 = -40°F to 4225°F (-40°Cto +1072°C) | 376-1013ND 2395 1914 1683 | 131100 
5 Nylon (13% Glass) 65 _ -40°F to 4+250°F (-40°Cto +121.1°C) | 376-1014ND 2395 1914 1683 | 140620 
5 Versaplast® 80 _ -40°F to +300°F (-40°Cto +149°Q) | 376-1015-ND 2695 2154 + 18.94 | 177100 
6 aad TSOVAG20VA SPS Polypropylene 55 = -40°F to +225°F (-40°Cto +107.2°) | 3761016ND 2395 19.14 16.83 | 160450 
6 Nylon 65 — -40°F to 4250°F (-40°Cto +121.1°Q) | 376-1017-ND 2395 19.14 1683 | 160460 
7 Polypropylene (20% Glass) 55 = -40°F to 4225°F (-40°Cto +1072°C) | 376-1018-ND 2595 20.74 1824 | 165800 
8 316 Stainless Steal 80 = -40°F to +300°F (-40°Cto +149°C)_ | 376-1019-ND 15395 11266 10334 | 164870 
Brass/Buna N 563/813 Water: to 180°F (82.2°Q) G:-40°F | 376-1020-ND 29.95 2393 21.04 | 01701 
9 | 18-1700 | 20VA 120-240VAC | SPST 316 Stainless Steal/Buna N o (14.30) (20.65) to +230°F (-40°Cto +110°C) 376-1021-ND 5095 40.68 ~—-35:77_| 01702 
; “625/750 ~40°Fto +300°F (-40°Cto +148.9°G | 376-1022ND 57.95 46.26 40.68 | 01750 
nO oe Oe eae ele eee | eee 316 Stainless Sted 70 (15.88) / (19.05) -40°F to +480°F (-40°Cto +248.9°C) | 376-1023-ND 77.95 62.21 ~—«54.70 | 79990 
(Continued) 


More Product Available 
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Gens Sensors — Float Type Level Switches (Cont) 


Switch Switch Material Min. Liquid) Dim. A - Switch Act. Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Series Rating Type Stem & Mounting/Float Sp. Gr. N.O./N.C.- Inch (mm) Operating Temperature Part No. 1) 10 100 Part No. 
11 | LS1755 | 20VA 120-240VAC | SPST 316 Stainless Steel 90 578 (14.68) / 828 (21.03) | _-40°F to +300°F (-40°C to +148.9°C)_| 376-1024-ND 58.95 47.06 _41.38_| 01755 
12 | LS77700 | 20VA 120-240vAC | SPST 316 Stainless Steel 70 2.00 (50.80)+.188 (4.78) | -40°Fto +300°F (-40°Cto +148.9°C)_| 376-1025-ND 83.95 6699 5891 | 117716 
20VA, 120-240VAC Brass/Buna N Water: to 180°F (82.2°Q 376-1026ND 34.95 27.92 24.55 | 01801 
13 | LS1800 | 100VA, 120-240VAC | SPST Brass/Buna N 75 _ Ol: -40°F to +280°F -40°Cto +110°0) | 376-1027-ND 42.95 34.30 30.16 | 35651 
20VA, 120-240VAC 316 Stainless Steal/Buna N 376-1028-ND 55.95 44.66 39.27 _| 01807 
20VA, 120-240VAC Brass/Buna N Water: to 180°F (82.2°Q 376-1029-ND 41.95. 33.50 29.46 | 01901 
14 | LS1900 | 100VA, 120-240VAC | SPST Brass/Buna N 55 _ Gil:-40°F to +230°F (-40°Cto +110°C) | 376-1030-ND 49.95 39.88 35.07 | 35676 
20VA, 120-240VAC 316 Stainless Steal/Buna N : 376-1031-ND 60.95 48.65 42.78 | 01907 
15 | LS74780 | 20VA 120-240VAC | SPST PVC 85 = -40°F to +180°F (-40°C to +82.2°C) | 376-1033-ND 53.95 43.07 37.87 _| 74780 
16 | LS1900TFE| 20VA 120-240VAC | SPDT Teflon® 80 = -40°F to +300°F (-40°C to +148.9°C) | 376-1032-ND 321.95 225.81 212.52 | 133299 
17 | LS1850 [| 20VA 120-240vAC | SPST 316 Stainless Steel 40 2.500 (63.50) /— -40°F to +300°F (-40°Cto +148.9°C) | 376-1034-ND 25995 182.33 171.60 | 113820 
20VA, 120-240VAC -40°F to +300°F (-40°Cto +148.9°C) | 376-1035-ND 6095 4865 4278 | 01950 
18 | LS1950 | 100VA, 120-240VAC | SPST 316 Stainless Steel 80 1.094 (27.79) /— -40°F to +300°F (-40°C to +148.9°C) | 376-1036-ND 68.95 55.03 48.39 | 26717 
20VA, 120-240VAC -40°F to +480°F (-40°C to +248.9°C)_| 376-1037-ND 98.95. 72.42 ~—-66.43._:|_ 79999 
Brass/316 Stainless Steel 750 (19.05) /— 376-1169-ND 16895 12363 113.40 | 17262 
19 | LS8005 | 20VA,120-240VAC | SPST Sie Stanlene Sed 5 ee RE = “40°F to +300°F (-40°Cto +148.9°G San 558.95 Eye aoe ponse 
20 Brass/Buna N Water: to 180°F (82.2°C) Gi:-40°F | 376-1038-ND 149.95 10973 100.65 | 30288 
21 | /-S2050 | 20VA 120-240VAG | SPOT 316 Stainless Steel 8 - to oar arc cane 376-1039-ND 229.95 161.29 151.80 | 30290 
20VA, 120-240VAC | SPDT 376-1040-ND 222.95 156.38 147.18 | 52100 
22 | LS52100 | 20VA 120-240VAC | SPDT | 316 Stainless Steel/304 Stainless Steal 85 _ -40°F to +300°F (-40°C to +148.9°C) | 376-1041-ND* 32595 228.61 215.16 | 121753 
100VA,120-240VAC | SPST 376-1042-ND 244.95 171.81 161.70 | 116971 
20VA, 120-240VAC 376-1046-NDt 90.95 66.57 «61.07 | 43765 
23 | L270 AVA TR OANAG SPST 304 Stainless Steel/Buna N 55 = -40°F to +140°F (-40°Cto +60°C) ae ra ee. ces pee pea 
50VA, 120-240VAC 376-1049-ND§ 98.95 7242 66.43 _| 43982 
Water: to 180°F (82.2°C) Gil:-40°F | 376-1050-ND 65.95 2. 46.2: 71 
BE | = TER ROON. | 20M 12 2AOVAC. | SES Ll olahat 18 ee et gs S220rF 40°C Tone S7e1051-ND 6595 S064 4609 | Sriad 
25 LS-10 10W, 50-120vDC_-| SPST Valox® Housing/Polyethylene = = -40°F to +176°F (-40°Cto +80°C) | 376-1052-ND 68.95 55.03 48.39 | 156000 
* Explosion-Proof T N.C., open on +150F° +10°F (83.3°C +5.6°C) incr. $N.C., open on +150F° +10°F (83.3°C +5.6°C) incr. 0N.O. § N.C. 
i. Input Flow Range Body Port Dimension A Digi-Key Price Each Gems 
eli Series Voltage GPM Material NPT Inch (mm) Part No. 1 10 100 Part No. 
Ge =. 24VDC 0.5to5.0 Polypropylene 1/4" 3.06 (77.7) 376-1079-ND 144.95 106.07 97.30 | 155425 
110VAC 0.5to5.0 Polypropylene 1/4" 3.06 (77.7) 376-1080-ND 164.95 120.70 110.72 | 155876 
Se n LX @) rs 24VDC 4.0 to 20.0 Polypropylene 1/2" 3.06 (77.7) 376-1081-ND 144.95 106.07 97.30 | 155485 
110VAC 4.0 to 20.0 Polypropylene 1/2" 3.06 (77.7) 376-1082-ND 164.95 120.70 110.72 | 155886 
Features: Operating 24VDC 0.5to5.0 Brass 1/4" 3.01 (76.4) 376-1083-ND 189.95 133.24 125.40 | 156265 
Temperature: Brass: esis) | RPS Type 110VAC 0.5to5.0 Brass 1/4" 3.01 (76.4) 376-1084-ND 209.95 147.27 138.60 | 156266 
-20°F to 212°F (-29°C SPDT 24VDC 4.0 to 20.0 Brass 1/2" 3.01 (76.4) 376-1085-ND 189.95 133.24 125.40 | 156268 
to 100°C), Polypro- fe seas) 110VAC 4.0 to 20.0 Brass 1/2" 3.01 (76.4) 376-1086-ND 209.95 147.27 138.60 | 156269 
pylene Body: -20°F to an 24VDC 5.0 to 30.0 Brass 3/4" 3.94 (100) 376-1087-ND 194.95 136.75 128.70 | 180395 
180°F (-29°C to 82°C) fe 7 abi 110VAC 5.0 to 30.0 Brass 3/4" 3.94 (100) 376-1088-ND 214.95 150.77 —-141.90 | 180396 
RFS Series - Flow Set Point Switching: Combines 24VDC 8.0 to 60.0 Brass 1" 3.94 (100) 376-1089-ND 199.95 140.25 132.00 | 181688 
visual confirmation of flow with dynamic, electronic switch 115VAC 8.0 to 60.0 Brass 1" 3.94 (100) 376-1090-ND 219.95 154.28 145.20 | 181689 
operation. Easy, adjustable switch point calibration: a local 0.510 5.0 Polypropylene 1/4" 3.06 (77.7) 376-1091-ND 79.95 63.80 56.10 | 155421 
LED signals when set point is reached. 4.0 to 20.0 Polypropylene 1/2" 3.06 (77.7) 376-1092-ND 79.95 63.80 56.10 | 155481 
RFO Type - Flow Rate Monitoring: Output signal for RFO RFO Type 4.5-24VDC 0.5 to 5.0 Brass 1/4" 3.01 (76.4) 376-1093-ND 129.95 95.10 87.23 | 156261 
Types is an on/off pulse of the DC voltage supplied to the ‘ 4.0 to 20.0 Brass 1/2" 3.01 (76.4) 376-1094-ND 129.95 95.10 87.23 | 156262 
unit, it is compatible with all digital logic families. Frequency 5.0 to 30.0 Brass 3/4" 3.94 (100) 376-1095-ND 139.95 102.41 93.94 | 194761 
of the output pulse is proportional to the flow rate and ranges 8.0 to 60.0 Brass it 3.94 (100) 376-1096-ND 139.95 102.41 93.94 | 194762 
from approximately 25Hz at low flow to 225Hz at high flow. 0505.0 Polypropylene 1/4" 3.08(77.7) | 376-1097-ND 37.95 3031 2665 | 155420 
RFI Type - Visual Indicators: A bright orange rotor 4.0 to 20.0 Polypropylene 1/2" 3.01 (76.4) 376-1098-ND 37.95 30.31 26.65 | 155480 
turning with fluid flow. Simple, direct and reliable. Flow Visual 0.5t05.0 Brass 1/4" 3.01 (76.4) 376-1099-ND 79.95 63.80 56.10 | 142541 
rate is estimated, or simply confirmed, by viewing the | PA Type | ivicctor 4.0 to 20.0 Brass 1/2" 3.01 (76.4) 376-1100-ND 79.95 63.80 56.10 | 142542 
speed of the turning rotor. Either port may be used for 5.0 to 30.0 Brass 3/4" 3.94 (100) | 376-1101-ND 89.95 71.78 63.12 | 180392 
incoming flow, and bayonet mounting lens is easily 8.0 to 60.0 Brass 1" 3.94 (100) | 376-1102-ND 89.95 71.78 63.12 | 181681 
removed for quick clean out. 


Gems__ Electromechanical Controls 


Series 1- Electromechanical Controls: Series 1 electromechanical controls offer 2 or 3 pole output contacts with 16 amp rating. 
Versatile controls can be configured for single level service, differential control, low water cutoff (with manual reset or lock out capability) 
control and many other functions. Specifications: + Contact Rating (110VAC) - 16A Resistive 1 hp » Temperature: -30°F to 130°F. 
Series 3E - Conductive Switches: Attachment to vessels is accomplished with external pipe threading. Fittings require the use of 3R | 
rigid wire suspended electrodes. Specifications: + Pressure/Temp.: 125 psig @ 353°F (cast iron); 250 psig @ 406°F (brass) 

Series 3B - Two Piece Threaded Coupling: These fittings incorporate a 1/4-20 female thread that must be combined with a Series 
3R rigid electrode wire suspended electrode to make a complete assembly. Specifications: » Two-Piece Threaded Coupling + Teflon® 
Insulation Sleeve + Pressure/Temperature: 400 psig @ 406°F + Body Material - 316 Stainless Steel 

Series 3R - General Purpose 1/4" (.64cm) Threaded Rod: Metallic rods with threaded ends that screw into a fitting that extends 
vertically down into the liquid 
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Series 1 - Electromechanical Controls 


' 1.75 LENGTH 
44.45 
Primary Secondary Voltage Contact Digi-Key Price Each Gems : : 3.25 [+ .25 (6.35) 49 .25 (6.35) 
Fig. Voltage /Sensitivity Configuration Part No. 1 10 100 Part No. i 7 (82.55) 
115VAC 300VAG/ 7K Ohm 2 (N.Q), 0 (NG) 376-1060-ND 111.95 81.93 75.16 | 1CIDO 4/4-20 UNC-28 i 
115VAC 300VAG/ 7K Ohm 1 (N.Q), 1 (N.C) 376-1061-ND 111.95 8193 75.16 | 1DIDO 
115VAC 500VAC/ 20K Ohm 1 (NQ), 1 (N.C) 376-1062-ND 11195 81.93 75.16 | 1DIEO Bare Electrode 
1 | 230vac 300VAG/ 7K Ohm 1 (NQ), 1 (N.C) 376-1063-ND 111.95 8193 75.16 | 1D2D0 
115VAC 300VAG/ 7K Ohm 2(NQ), 1 (N.C) 376-1064-ND 121.95 8925 81.87 | 1GIDO 
115VAC 500VAC/ 20K Chm 2(NQ), 1 (NG) 376-1065-ND 121.95 8925 81.87 | 1GIEO F : : 
230VAC 300VAC/ 7K Chm 2(N.Q), 1 (NC) 376-1066-ND 121.95 89.25 81.87 | 1G@2D0 Series 3B - Two Piece Threaded Coupling 
Series 3E - Conductive Switches Thread / Probes Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Required Part No. il 10 100 Part No. 
Vessel/Boss Terminal Housing Size | No. of Body Digi-Key Price Each Gems 3/8"-18NPT/3R Series | 376-1067-ND 25.95 2074 18.24] 3BIB 
Fig. Thread WxDxH - Inches (mm) Probes | Material | Part No. 1 10 100 Part No. 3 5/8"24NEF/3R Series | 376-1068-ND 2295 1835 1613 | 3B3B 
1" NPT/ 1/2" NPT 2-1/4 x 2-1/4 x 2-1/4 1 Red Brass | 376-1069-ND 71.95 5742 5049 | 3E1B 
4"NPT/1/2"NPT | (57.15 x 57.15 x 57.15) 1 Cast Iron_| 376-1073-ND 58.95 47.06 41.38 | 3E1A 1 . 
"NPT 1/2" NPT 2 | Red Brass |376-1070-ND 109.95 60.47.7381 | GB Series 3R - General Purpose Threaded Rod 
2" NPT/ 1/2" NPT 3 Red Brass | 376-1071-ND 19295 97.29 89.25 | 3E3B raat j 
2 | 24/2"NPT/ 1/2"NPT | 3-1/4x3-1/4x2-9/8" 4 _| RedBrass |376-1072-ND 15595 114.12 10468 | 3E4B ri con ee au ee 4 ieee cy 2a om Ne 
2"NPT/1/2"NPT | (82.55 x 82.55 x 60.33) [2 Cast Iron_| 376-1074-ND 9.95. 71.78 63.12 | SEA EE : : 
2" NPT/ 1/2" NPT 3 Cast Iron |376-1075-ND 11295 8266 75.83 | SEBA 7 1 316 Stain-__| 376-1077-ND 795 731 5.61 | 3R100 
2-1/2" NPT/ 1/2" NPT 4 Cast Iron_|376-1076-ND ‘13595 99.49_—-91.26 | SEMA 3 less Steel_| 376-1078-ND _—-23.95—*19.14_—16.83_ | 3R300 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 +» Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (1023) 993 


Specifications: SPST; N.O. 20VA 120-240 VAC or VDC 


Gems Sensors — Flow Switches SPDT; N.O./N.C. 20VA 120-240 VAC or VDC 


Fig. 6 
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—A—l t |/ both ports 
Dimensions - Inch (mm) id Z IE r 5:3. 55 
A 5 PORT a y Les (189.7) 
3-1/4 (82.6) | 3 (76.2) : 3/4 IPS Model w/ 1/2 NPT ‘ 
4-1/4 (1143) |3-1/2 (88.9) port adapter installed 
5-3/8 (136.5) | 4 (101.6) 1.48 (37.59) —| 1.0 (25.4) 
Switch Set Operating Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Series Housing Piston Spring Point - GPM Switch Temperature Port Part No. 1 10 100 Part No. 
aie 0.05 376-1103-ND 29.95 23.93 21.04 | 165840 
FS-3 Piston Type Noryi® : 0.25 O°Fto 212° F ‘ 376-1104-ND 29.95 2393 21.04 | 165841 
1 Compact, Low How Units Noryl® & Epoxy a 0.50 mek (100°C), Max Wa"MINPT | 376-1105-ND 29.95 23.93 21.04 | 165842 
1.00 376-1106-ND 29,95 23.93 21.04 | 165843 
-_ Fie 04 376-1107-ND 59.95 4785 42.08 | 122340 
FS-4 Piston Type ; : 0.25 O°F to 225° F : 376-1108-ND 59.95 4785 4208 | 122341 
2 | Molded Plastic Construction | FYton® Fa oe — 0.5 aie (17°C to +107°C) SN6™18 UNF | 376.1109-ND 59.95 47.85 42.08 | 122342 
1.00 376-1110-ND 59.95 4785 42.08 | 122344 
FS-150 Piston Type Pyton® FA 316 0.50 eR BIOR 376-1111-ND 64.95 5184 45.59 | 129660 
3 Straight-through Row Polypropylene | “38 Gg Stainless 1.00 SPST (17 8°Cto +100°9 1/2" NPT 376-1112-ND 64.95 51.84 45.59 | 129661 
Path with Low Pressure Drop Sted 2.00 ; 376-1113-ND 64.95 51.84 45.59 | 129662 
: Brass 0.25 376-1114-ND 79.95 6380 56.10] 168432 
‘4 es 380 ore Brass PPS = tt 0.50 — -20°F to 4275° F ener 376-1115-ND 7995 6380 5610] 168433 
ea seats ea Brass Composite args 1.00 (-28.8°Cto +135°Q) 376-1116-ND 79.95 63.80 56.10 | 168434 
SEEN Teese 316 SS 0.25 376-1117-ND 164.95 120.70 110.72 | _ 179992 
Poysulfone for 0.10 #10% 376-1118-ND 13995 102.41 93.94 | 26914 
- Water aie 0.25 +10% 376-1119-ND 139.95 102.41 93.94 | 26915 
- FS-925 Piston Type ae Brass for Ses 0.50 #10% Sur -20°F to +300° F jane 376-1120-ND 139.95 102.41 93.94 | 26916 
General Purpose Qi or Air ag 1.00 10% (-29°Cto +148.9°Q) 376-1121-ND 139.95 102.41 93.94 | 26918 
Mees 316 Stan- 0.10 #10% 376-1122-ND 289.95 20337 = 191.40 | 26926 
less Steal 0.25 +10% 376-1123-ND 289.95 203.37__—-191.40 |_ 26927 
ae 0.10 376-1124-ND 74.95 5982 5260 | 70820 
FS-927 Piston Type : 0.25 -20°F to +200° F : 376-1125-ND 74.95 5982 52.60 | 70821 
§ | Compact Brass Switches we Brass ive 0.50 as (-29°C to +93.3°Q) VA"NPT | 376-1126-ND 74.95 5982 52.60 | 70822 
1.00 376-1127-ND 74.95 59.82 52.60 | 70824 
Bronze 05 1" NPT 376-1134-ND 13995 102.41 93.94 | 27051 
Bronze 1 1"NPT 376-1135-ND 139.95 102.41 93.94 | 27052 
Bronze 2 1"NPT 376-1136-ND 139.95 102.41 93.94 | 27053 
Bronze 3 1"NPT 376-1137-ND 139.95 102.41 93.94 | 27054 
eee Bronze 316 4 Bee oeoee 1" NPT 376-1138-ND 144.95 106.07 97.30 | 27055 
7 ibaeaaeed Bronze Ceramic Stainless 5 SPDT (2erCte 1833°G 1"NPT 376-1139-ND 139.95 102.41 93.94 | 27056 
see gs Bronze Sted 15 ; 1-1/2"NPT | 376-1140-ND 299.95 210.38 += 198.00 | 27085 
316 SS 20 2" NPT 376-1141-ND 674.95 473.35 445.50 | 27109 
Bronze 1.0 to 6.0 Adj. 1"NPT 376-1142-ND 15495 118.39 104.01 | 26615 
Bronze 5.0 to 15.0 Ad. 1"NPT 376-1143-ND 15495 113.39 104.01 | 26616 
Bronze 2.0 to 8.0 Adi. 1"NPT 376-1144-ND 15495 118.39 104.01 | 26838 
FS-400 Shuttle Type 316 0.75 to 4.0 Adj. Seeeaaee 376-1145-ND 14995 109.73 100.65| 26600 
8 General Purpose, Bronze Ceramic Stainless 2.0 to 8.0 Adi. SPDT (2erCte 822° 3/4" NPT 376-1146-ND 14995 109.73 100.65] 26601 
90° Row Path Sted 0.75 ; 376-1147-ND 119.95 8778 80.52 | 26440 
0.5 420% 5 1/2" NPT 376-1148-NDt 59.95 4785 42.08 | 135805 
9 5 Se aan an PVC Epoxy _ 0.5 420% SPST aeae 3/4" IPS 376-1149-ND 49.95 3988 35.07 | 135810 
ype ping 2.0 +20% : 1"IPS 376-1150-ND 49.95 39.88 35.07 |_ 135815 
Polypropylene 
F5-500 Paddle Type y O°F to 212°F Max. _ ven 
10 | tor Threaded Pastic Pping | POVPropylene peg 316 SS 1.00 SPST 1100°G 376-1151-ND 49.95 3988 35.07 | 170233 
Brass Long 376-1152-ND 14995 10973  100.65| 29609 
fi aries era ad 316 SS Ceramic S hy Long sor -30°F to +300° F vo nevtener | 376:1153-ND 234.95 164.80 155.10 | 29608 
hia vas ict i Brass & Teflon® S a Short (-34.4°C to +148.9°C) 376-1154-ND 149.95 109.73 100.65 | 30641 
Beane 316 SS Short 376-1155-ND 234.95 164.80 155.10 | 30640 
t 3/4” IPS model with 1/2” NPT port adapter installed. 
Switch Set Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Series Housing Piston Spring | Point GPM | Switch Port Interface Operating Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 
eee Brass | Polysulfone (water) 1/2" Conduit Connector | -20°F to +225°F (-29°Cto +107.2°Q) | 376-1128-ND 309.95 217.39 204.60 | 25363 
P ecterar | 3168S | 316 Stainless Sted a8 1/2" Conduit Connector | -20°Fto +300°F(-29°Cto +148.9°C) | 376-1129-ND 479.95 336.60 316.80 | 25364 
43: | Aeesthiotor Brass | Polysulfone (wate) | gh. | 05t0 | coor | sonpr Wire Leads -20°F to +225°F (-29°Cto +107.2°C) | 376-1130-ND 284.95 19986 188.10 | 25357 
Te cil Brass Brass Sed | 20.0 Ad. 1/2" Conduit Connector | -20°Fto +300°F(-29°Cto +148.9°Q) | 376-1131-ND 309.95 217.39 204.60 | 25365 
eye Brass Brass for Gils 1/2" Conduit Connector | -20°F to +300°F (-29°Cto +148.9°C) | 376-1132-ND 309.95 217.39 204.60 | 49073 
a Brass Brass Wire Leads -20°F to +300°F (-29°Cto +148.9°C) | 376-1133-ND 284.95 199.86 188.10 | 25359 
T™ I 
FABRI-LEVEL™ Kits 
FABRI-LEVEL Switch Kits contain all components Each Kit Contains: 1 Tube End Fitting Mounting | Digi-Key Price Each Gems 
pr come ele accel of a 1- iin 2-station ee 1 Tube Connector 3 Tube Unions Fittings Floats Port Part No. 1 10 100 Part No. 
NOCBONOG: preration of the SPST switch ig 1 Mounting Plug 2 Level Stations Brass BunaN 1-1/4 | 376-1043-ND 271.95 190.74 179.52 | 26128 
selectable by inverting the float(s) on the unit 2 Extension Tubes (Switch, Tube, Float) Brass Buna N 2 376-1044-ND 285.95 200.56 188.76 | 24576 
een. 316 Stainless Steal 316 Stainless Steal 2" 376-1045-ND 596.95 418.65 394.02 | 24577 


More Product Available Online: www.digikey.com 
994 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Gems... 


Compact, Electro-Optic Liquid Level Switches 
and Controllers Features: + Small size + Built- 
in, solid-state electronics +» No moving parts 
+ Simple, one-unit installation Specifications: 


Electro-Optic Sensors 


Max. Operating Pressure: 0 to 150 PSI (Not 
recommended for use in any liquid that 
crystallizes or leaves a solid residue.) 

ELS-1100: Output: TTL/CMOS compatible, 


compatible, Open collector 


Open collector ELS-1100HT: Output: TTL/- 
CMOS compatible, Transistor output w/10K pull- 
up resistor ELS-1100TFE: Output: TTL/CMOS 


12"to 14"_., 
(304.8 to 355.6) 


3/8 NPT 


24" to 26" 
609.6 to 660. 
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Non-Intrinsically Safe Relays 


Boosts Your Sensor's Load Handling Ability 

Features: » Operating Temperature: -0°F to +120°F (-17.8°C to 
48.9°C) + SPST, N.O. Operation +» Amplify current handling 
capability of sensors for controlling high power loads * Compact 
polysulfone bodies are totally encapsulated + Impervious to shock 


or vibration + Solid State Reliability * Max Current 5A AC 


FLIP-PAKS: Provide low current. "Start-stop" or "on-off" switching 
for industrial motor, liquid level and other control systems. Units 
hold operational state up to 1/2 second during momentary power 
loss to cut nuisance shutdowns; low voltage protection is inherent. 


LOAD-PAKS: Integrated, solid-state switches that amplify current 
handling capabilities of sensors for controlling high power loads. 


Relay Operating Operating Digi-Key Price Each Gems 

Fig. Style Voltage Temperature Part No. u 10 100 Part No. 
1 FLIP-PAK 100 to 130VAC -0°F to +120°F 376-1167-ND 93.95 68.77 63.08 28196 
2 LOAD-PAK 24 to 260VAC. (-17.8°C to 48.9°C) 376-1168-ND 56.95 45.46 39.98 20173 


intrinsically Safe Control Relays 


Series 27: + Cannot ignite flammable materials + Solid state reliability + In- 
ternal surge suppression + Can be used for single level or differential service 

Series 67: + Inverse or direct acting, field selectable + Solid state reliability 
+ Compact size + Four independent channels - 2 single, 2 differential + Field 
adjustable + LED channel indicators + Built-in silence/acknowledge circuit * U.L. 


“intrinsically safe” 


Series 16VM: * Compact Size + Modular plug-in design + LED monitoring 
+ Surge protection + Various time delays + Low voltage sensor * Solid state 
reliability * Up to 1 million ohms/cm sensitivity * 11-pin octal or DIN style 


plug * CSA approved » U.L. “motor control” 


Series 16M: + Compact Size * Modular plug-in design * LED monitoring + Surge 
protection + Various time delays + Low voltage sensor * Solid state reliability 
+ Up to 5.5 million ohms/cm sensitivity + 8-pin plugs * CSA approved « U.L. 


“motor control” 
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Input Probe Cond. Material Operating Digi-Key Price Each Gems 
Fig. Series Volt. (VDC) | @ Cur. Sink | Housing/Prism Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 
10-28 Dry 376-1000-ND 73.95 59.02 51.90 143570 
AS-1100 5 Wet Polysulfone O°F to +176°F 376-1001-ND 64.95 51.84 45.59 138167 
4 10-28 Wet 17.8°Cto +80°C 376-1002-ND 73.95 59.02 51.90 | 142700 Dimensions ~ Inch (mm) 
10-28 Wet 376-1003-ND 81.95 65.40 57.51 143585 A B (Hex.) 
BS iour 12 Wet Tsoplast® 40°10 212 F 376-1004-ND 69.95 55.83 49.09 | 153063 252 (64.7) | 58 (159) 
12 Dry 40°C to +100°C 376-1005-ND 7295 58.22 51.20 _| 153064 2(50.8) | 3/4 (190) 
2 [HS1100TFE| 10-28 Dry Teflon® O°F to 176°F (-17.8°Cto +80°C) | 376-1006-ND 198.95 139.55 131.34 173700 


Fig. 
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Series Primary Secondary Mode of Contact Dimensions - Inches (cm) Digi-Key Price Each Gems 
Fig. (SPDT) Voltage Voltage Sensitivity Operation Rating A B Part No. 1 10 100 Part No. 
3K Ohm Direct 8 Amp Resistive = = a 376-1053-ND 20095 14096 192.66 | 27A1D0 
1 as 120VAC G0Hz TIVAG2.3mA 10K Ohm Direct = = = 376-1054-ND 200.95 140.96 ~—*192.66 | 27A1ED 
26K Chm = 10 Amp DG, 5 Amp AG = = = 376-1055-ND 489.95 343.62 323.40 | 67CIQDA 
. 87 120VAC60H2 | 12VAC6MARMS | 19K Chm = = = = 376-1056-ND 489.95 343.62_~—«323.40 | 67BIQDA 
T6VM T20VAC60Hz | 12VAC1.5mA 10K Ohm Direct 10 Amp Resistive | 250(63.50) | 2.625 (66.68) | 250(63.50) | 376-1050-ND 146.95 107.54 98.64 | 16VMBIAO 
3 26K Ohm inverse : 376-1057-ND 11195 81.93 75.16 | 16MMIBO 
16M 120VAC60Hz | 12VAC1.5mA Dako rea 10 Amp Resistive | 2.00(50.80) | 2.312 (58.72) | 1.687(42.85) | Se 4osnD 11198 ~=Sfst93.~«=S 16 | 1@MCIBO 


SAFE-PAK® Relays 


Amplify Sensor Load-Handling Capabilities 
Costly explosion-proof enclosure with their mounting 
requirements are unnecessary. No purging is required. 


SAFE-PAK: Less than 100mA at 9 VDC actuates the unit to 
control loads to 5A at 120 VAC. Resistive (up to 100,000W) or 
short-circuiting sensors operate the unit. 

Low Sensitivity SAFE-PAK: Sensor closures up to 1000W 
resistance control resistive loads to 5A at 120VAC. 


Latching SAFE-PAK: Momentary actuation, "start-stop" or 


differential contro! switching for resistive loads to .3A. Used on 
any differential control switch for level, flow, pressure or 
temperature. 


Programmable SAFE-PAK: Provide N.O., N.C. or latching 
output with variable time delays. Designed for use with switches 
or sensors monitoring flow, pressure, level, etc. Render non- 
voltage-producing sensors intrinsically safe for operation in 
potentially hazardous areas. Streamlined housing suited for 
group-mounting on a common earth-grounded plate for multiple 
installation. 
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Relay Load Load Operating Operating Digi-Key Price Each GEMS 
Fig. Style Voltage Current Voltage Switch Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 
100 to 135VAC 100 to 135VAC 5 - _ a 376-1158-ND 169.95 124.36 114.07 25872 
ieislaraias 200 to 250VAC 5A 200 to 250VAC oe OFF to 20°F (-17.8°C to 48.9°Q) | 9376-1159-ND 169.95 124.36 114.07 | 25873 
Low Sansitivit 100 to 135VAC 5A 100 to 135VAC O°F to +120°F (-17.8°C to +48.9°C) 376-1160-ND 169.95 124.36 114.07 44075 
1 ONE PAK 110 to 130VAC -5@20/.05@200VAC 110 to 130VAC SPST -10°F to +140°F (-23.3°C to +60°C) 376-1161-ND 169.95 124.36 114.07 64101 
105 to 125VAC 5A 105 to 125VAC -40°F to +120°F (-40°C to +48.9°C) 376-1162-ND 132.95 97.29 89.25 144600 
SAE PAC 105 to 125VAC 0.38 105 to 125VAC SPST 432°F to +120°F (0°Cto +48.9°C) | 376-1163-ND 21795 16288 ~=— 143.88 | 41705 
Programmable 25 to 250VAC 2A . = oe /A0) Gi 376-1164-ND 209.95 147.27 138.60 54820 
2 SAFE-PAK Oto 250VAC -5@2O/.05@200VAC S510 12aVAC Latcring Hee Fo AAO EC tor 60°G) 376-1165-ND 209.95 14727 138.60 | 54825 
General Purpose Industrial Pressure Single Channel Zener Barrier ae 
. . . : . 
Transducers - 2200 Series ss wesa Switch - Series 65800 Lk 
Features: + Submersible, general purpose and wash down Render Switches or Signal Conditioners Intrinsically Safe (36.5) 
enclosures * High stability achieved by CVD sensing element Features: + Intrinsic safety with solid-state reliability »* Compact size Ma 
Specifications: + 4-20mA Output + 1/4" NPT Pressure Port + Op- streamlines installation + Space-saving in multiples + Encapsulated — jetric |_ © .12 (3.0) 
erating Temperature: -22°F to 260°F (-40°C to 125°C) construction is impervious to dust and moisture Spec.: + Max. Voltage thd. |, 1.0 |...39 (9.90) 
30VDC + Max. Current 250mA * Resistance 303 Ohms + Channels - 1 (25.4) ° : 
Digi-Key Price Each Gems oman Fs ; 
Ig Digi-Key Price Each Gems 
Erosour EartNot 0) 109) RartiNos Temperature Part No. 1 10 100 Part No. 
0-100PSIG 376-1156-ND 244.95 171.81 161.70 2200BGG1002A3UA 
0-200PSIG 376-1157-ND 244.95 171.81 161.70 2200BGG2002A3UA -40°F to +140°F (-40°C to +60°C) 376-1166-ND 96.95 70.96 65.09 113000 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 -« Phone: 218-681-6674 


¢ Fax: 218-681-3380 


(to23) 995 


1. Type of Display: Character Dot Matrix 
OPTREX DOT MATRIX Type LCD Modules | = terscren” sterner 
Number: (3 digits to 5 digits) 
. 3. LCD TYPE: Nil=TN N=STN 
ia Optrex Numbering System 4. Background Nil=Neutral Y= Yellow B= Blue 
— OPTREX CORPORATION DMC — NYHU-SEB1 Color: K = Dark Blue 
IGH CONTRAST. MoDU! Cc anane | : : Tae 5. Operating 
Temp.: Nil = Normal H = Extended 
| 12 | H g H 6 | He oe 
6. Viewing 
40x4 Pin Connections Standard Pin Connections FEATURES: - Interface with 8-bit or 4-bit MPU is Direction: NiE=6:00! UW! /12:00) «B= 9:00: Ris 9:00 
available » 192 kinds of characters, numerals. 7. Display Mode: Nil = Reflective, Transmissive with Backlight 
Pin Pin Pin Pin No. | Symbol | Pin No. | Symbol A aks S = Transflective 
No. | Symbol | No. | Symbol | No. | Symbol 1 Vss 8 DBI symbols and special characters can be displayed T = Transmissive without Backlight 
by built-in character generator (ROM) + Other ee : . 
1 DB7 7 DBI 13 Vss 2 Vec 9 DB2 a 8. Backlight: Nil = Without Backlight 
preferred characters can be displayed by character Eee: Ge teD 
2 DB6 7 DBO is vee 3 VEE 10 DBS generator (RAM) - Various functions of instruction . % 
3 | DBS | 9 Al 15 RB 4 RS 1 DB4 ‘i ‘ 9. Backlight Nil = Without Backlight W = White 
are available by programming: clear display, cursor Color: B=Blue Y= Yellow 
4 DB4 | 10 | RW | 16 NC 5 RW 12 DBS at home, on/off cursor, blink character, shift display, 10. Supplemented 
er] IDES.) | RSS [siz ak 6 7 iS _ shift cursor, read/write display data, etc. + Compact Specification: Successive Number (No. 1 to 99) 
6 DB2 | 12 Vee 18 A 7 DBO 14 DB? and lightweight design + Low power consumption 
Outline Viewing Character Dot Operating | Storage | Supply 
Inverter | Display Matching Character Dimension Area Size Size Temp. Temp. | Voltage Digi-Key Price Each | Optrex 
Needed |Format Bezel + Format WxHxD(mm) | WxH(mm) | WxH(mm) | WxH (mm) (°C) (°C) (V) Part No. 1 100 | Part No. 
Twisted Nematic (TN) LCD Dot Matrix Modules 
— 16x1_ | PRD250LPW1-ND| 5x8 dots 80 x 36x 10 64.5 x13 3.2 x 5.95 6x.7 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1012-ND 11.15 8.32 | DMC-16117A 
— 16x1 N/A 5x7 CURS 122 x 33x11 99 x 13 4.84 x 9.66 92x11 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1013-ND 15.33 11.43 | DMC-16128 
= 16x1 N/A 5x7 CURS 122 x 33x11 99 x 13 4.84 x 9.66 92x11 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1015-ND 18.21 13.58 | DMC-16129 
= 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 80 x 40 x 10.9 59.5 x 16 2.95 x 5.55 55 x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1033-ND+ 15.93 11.88 | DMC-16204 
— 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 84x 44x 11 61x 16 2.95 x 5.55 55 x 55 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1025-ND 15.33 11.44 | DMC-16207 
a 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 84x 44x 11 61x 16 2.95 x 5.55 55x .55 | -20 to +70 | -30 to +80] +5, -7 73-1036-ND 16.39 12.22 | DMC-16207H 
= 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 84x 44x11 61x 16 2.95 x 5.55 55 x 55 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1054-ND 15.93 11.88 | DMC-16207U 
I 16x2 N/A 5x7 CURS 122x 44x11 99 x 24 4.84 x 9.66 92x11 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1026-ND 19.80 14.77 | DMC-16230AAE-DW 
= 16x2 N/A 5x7 CURS 122x 44x11 99 x 24 4.84 x 9.66 92x1.1 | -20 to +70 | -30 to +80] +5, -7 73-1041-ND 19.05 14.21 | DMC-16230H 
| 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 80 x 36x 11 64.5 x 13.8 2.95 x 4.35 55x .5 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1037-ND 14.34 10.70 | DMC-16249B 
— 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 80 x 36x 11 64.5 x 13.8 2.95 x 4.35 55x 5 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1039-ND 14.34 10.70 | DMC-16249UB 
= 16x4 N/A 5x8 dots 87x 60x 11 61.8 x 25.2 2.95 x 4.75 55 x 55 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1080-ND 29.59 22.08) DMC-16433 
= 20x2 | PRD360LPW-ND | 5x8 dots 116 x 37x11 83 x 18.6 3.2 x 5.55 6x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1056-ND 20.94 15.62 | DMC-20261 
= 20x2 | PRD360LPW-ND | 5x8 dots 116 x 37x11 83 x 18.6 3.2 x 5.55 6x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1058-ND 19.35 14.43 | DMC-50218 
= 24x2 | PRD360LPW1-ND) 5x8 dots 118x 36x11 93.5 x 15.8 3.2 x 5.55 6x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1064-ND 22.76 16.98 | DMC-24227 
a 40x2 N/A 5x8 dots 182 x 33.5x 11 152 x 16.5 3.2 x 5.55 6x 65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1069-ND 36.42 27.16) DMC-40218 
Super-Twisted Nematic (STN) LCD Modules 
= 8x2 N/A 5x8 dots 40 x 35.4x 8.2 30.4 x 13.9 2.95 x 4.75 55 x .55 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1106-ND 9.79 7.30) DMC-50448N-E-AE 
= 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 84x 44x11 61x 16 2.95 x 5.55 55 x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1044-ND 18.21 13.58 | DMC-16207N 
= 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 80 x 36x 11 64.5 x 13.8 2.95 x 4.35 55 x .50 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1038-ND 17.07 12.73 | DMC-16249N 
= 16x4 N/A 5x8 dots 87x 60x 11 61.8 x 25.2 2.95 x 4.75 55 x 55 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1083-ND 31.87 23.77 | DMC-16433N 
= 20x4 N/A 5x8 dots 98 x 60x 11 76 x 25.2 2.95 x 4.75 55 x 55 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1091-ND 42.11 31.41 | DMC-20434N 
High Contrast Super-Twisted Nematic (STN) LCD Modules 
= 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 84x 44x 11 61x 16 2.95 x 5.55 55 x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1045-ND 18.21 13.58 | DMC-16207N-B 
7 20x2 | PRD360LPW-ND | 5x8 dots 116 x 37x11 83 x 18.6 3.2 x 5.55 6x 65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1061-ND 21.40 15.96 | DMC-50218N-B 
7 20x4 N/A 5x8 dots 98.5 x 60 x 11 76 x 25.2 2.95 x 4.75 55 x 65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1092-ND 36.42 27.16 | DMC-20434N-B 
= 24x2 | PRD360LPW1-ND) 5x8 dots 118 x 36x11 93.5 x 15.8 3.2 x 5.55 6x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1066-ND 23.90 17.83 | DMC-24227N-B 
Film Super-Twisted Nematic (FSTN) LCD Modules 
= 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x7 dots 64.2 x 27.6x2.2 | 60.2x 16.6 2.95 x 4.85 AB X 7 Oto+50 |-20t0+70] +3, -7 73-1177-NDt 13.66 10.19 | DMC-50747NF-AK 
= 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 65 x 27.7 x 2.13 61 x 15.7 2.95 x 5.85 55 x .69 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1222-ND* 16.61 11.12] C-51313GNF-S-AA 
Super-Twisted Nematic (STN) LCD Modules With Yellow LED Backlighting 
— 16x1 N/A 5x7 CURS 122 x 33 x 15.7 99 x 13 4.84 x 9.66 -92x1.10 | O0to+50 | -20to+70 5 73-1011-ND 25.04 18.68 | DMC-16128NY-LY 
— 16x1_ | PRD250LPW1-ND| 5x8 dots 80x 36x15 64.5 x13 3.2 x 5.85 6x.7 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1018-ND 21.85 16.30 | DMC-16105NY-LY 
— 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 84x 45x 15.1 61x 16 2.95 x 5.55 55 x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1048-ND 22.76 16.98 | DMC-16202NY-LY-ADE-BF} 
= 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 80 x 40 x 16.1 59.5 x 16 2.95 x 5.55 55 x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1034-ND+ 19.57 14.60 | DMC-16204NY-LY 
= 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 88 x 34x 16.1 59.5 x 16 2.95 x 5.55 55 x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1035-ND 21.62 16.13] DMC-16205NY-LY 
= 16x2 N/A 5x7 CURS 122 x 44x 14.6 99 x 24 4.84 x 9.66 92x11 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1051-ND 25.56 19.81 | DMC-16230NY-LY 
= 16x2 N/A 5x7 CURS 122 x 44x 14.6 99 x 24 4.84 x 9.66 92x11 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1053-ND 30.05 22.42 | DMC-16230NYU-LY-AZE-WEA 
= 20x4 N/A 5x8 dots 98.5 x 61 x 15.6 76 x 25.2 2.95 x 4.75 55 x 55 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1094-ND 32.00 23.87 | DMC-20481NY-LY-ABE 
= 20x4 N/A 5x8 dots 98.5 x 61 x 15.6 76 x 25.2 2.95 x 4.75 55 x .55 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1097-ND 39.83 29.72 | DMC-20481NYU-LY-ACE-BG| 
= 40x2 N/A 5x8 dots 182 x 34.5x 15.1 | 152.5 x 16.5 3.2 x 5.55 6x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1076-ND 59.18 44.14] DMC-40267NY-LY 
High Contrast Super-Twisted Nematic (STN) LCD Modules with Yellow LED Backlighting 
= 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 84x 45x 15.1 61x 16 2.95 x 5.55 55 x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1047-ND 17.24 12.86 | DMC-16202N-LY-AME 
i 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 84x 45x 15.1 61x 16 2.95 x 5.55 55 x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1043-ND 17.24 12.86 | DMC-16202NY-LY-AGE 
— 16x2 | PRD250LPW-ND | 5x8 dots 84x 45x 15.1 61x 16 2.95 x 5.55 55x .65 | -20 to +70 | -30 to +80] +5, -7 73-1032-ND 22.76 16.98 | DMC-16202NYJ-LY-AKE-BG 
=— 16x2 N/A 5x7 CURS 122 x 44x 14.6 99 x 24 4.84 x 9.66 -92x1.10 | Oto+50 | -20 to +70 5 73-1052-ND 31.18 23.26 | DMC-16230NY-LY-B 
— 16x2 N/A 5x7 CURS 122 x 44x 14.6 99 x 24 4.84 x 9.66 -92x1.10 | -20 to +70 | -30t0 +80] +5, -7 73-1050-ND 31.87 23.77 | DMC-16230NYJ-LY-CGE-EB 
cae 20x2 | PRD360LPW-ND | 5x8 dots 116 x 37 x 15.7 83 x 18.6 3.20 x 5.55 -60 x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1057-ND 21.76 16.24 | DMC-20261NY-LY-AXE 
= 20x2 | PRD360LPW-ND | 5x8 dots 116 x 37 x 15.7 83 x 18.6 3.20 x 5.55 60x .65 | -20 to +70 | -30 to +80] +5, -7 73-1063-ND 22.76 16.98 | DMC-20261NYJ-LY-BCE 
= 20x4 N/A 5x8 dots 98.5 x 61 x 15.6 76 x 25.2 2.95 x 4.75 55 x 55 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1095-ND 32.00 23.87 | DMC-20481NY-LY-AGE 
= 24x2 | PRD360LPW1-ND) 5x8dots |121.5x33.5x 16.1] 93.5x 15.8 3.2 x 5.55 6x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1024-ND 39.83 29.72 | DMC-50149NYU-LY-B 
= 40x2 N/A 5x8 dots 182 x 34.5x 15.1 | 147.5x 11.5 3.2 x 5.55 6x .65 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1179-ND 40.37 30.11 | DMC-40202NY-LY-AFE 
= 40x4 N/A 5x8 dots 190 x 54x 13.6 147 x 29.5 2.78 x 4.89 5x 55 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1101-ND 113.00 82.10 | DMC-40457NY-LY-B 
High Contrast Super-Twisted LCD Modules With Blue-Green EL Backlighting (must order inverter) 
289-1028-ND | 20x4 N/A 5x8 dots 98 x 60x 11 76 x 25.2 2.95 x 4.75 55 x .55 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1088-ND 45.52 33.96 | DMC-20434N-EB 
Super-Twisted LCD Modules With White EL Backlighting (must order inverter) 
289-1031-ND| 20x4 N/A 5x8 dots 98 x 60x 11 76 x 25.2 2.95 x 4.75 55 x 55 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1093-ND 45.52 33.96 | DMC-20434N-SEW 
High Contrast Super-Twisted LCD Modules With White EL Backlighting (must order inverter) 
289-1029-ND| 16x4 N/A 5x8 dots 87x 60x 11 61.8 x 25.5 2.95 x 4.75 55 x 55 Oto +50 | -20 to +70 5 73-1109-ND 37.56 28.01 | DMC-16433N-SEW-B 
Inverters For EL Backlighting (Converts 5 VDC to 100 VAC 400Hz) 
Inverter for use with EL Backlit Character! MOdUleS....0'.3 2c. acsaisaeccesaes nn ceneenaeausemamaaneateasedjammanaann sedee hen den fameadcelned Barb nodded aSae die deem arb 289-1031-ND 11.90 — | NDL-204 


+ Bezels can be found under PRD Plastics in the manufacturer's index 


* Pin to Pin spacing = 2.0mm 


t 


Chip on glass display, uses SED1233DGB controller 


* Chip on glass display, uses FCS2314AK-006 controller 


996 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


OPTREX TFT Active Matrix Color LCD Modules 


Optrex TFT (Thin Film Transistor) 
Active Matrix LCD Modules are ideal for 
a wide range of AV (Audio Visual) and 
Industrial/Office applications. 


Unlike Passive Matrix LCDs, TFT LCDs 


AV applications include: 

+ Automotive TV or Game 
monitors 

+GPS 

+ Automotive PC 


Industrial and Office Applications 
include: 


+ Computer Peripherals 
+ Industrial Meters 
+ Industrial Imaging 


These modules work with one or 
more of the following input signals: 


+ NTSC — the US television video 


standard 


+ PAL — the European television video 


are capable of displaying moving video. * Digi 
pi Playing ie} Digital Cameras : standard 
Note: Display modules require an + Camcorders EDOe Digital CMOS — PC dL 
e ‘ . i i + Digital =. S and Laptops 
external decoder unless noted other- _* Mobile TV POS (Point of Sale) Devices 7 Pree 
wise. + Home Security + Smart Hand-Held Devices + Digital LVDS - PCs and Laptops 
Dot Dot Pitch Power Outline 
Size Pixels Input On-Board | Viewing Area (mm) Consumption | Brightness CR Dim. (mm) Digi-Key Price Each Optrex 
(in) WxH System Decoder (mm) WxH WxH (W) (cd/m2) Ratio WxHxD Part No. i 100 Part No. 
1.6 | 240x234 | NTSC/PAL Analog No 32.4 x 24.34 0.135 x 0.104 0.8 200 150:1 45 x 37.2x5.9 73-1212-ND 41.40 30.89 | T-51431L016J-FW-P-AA 
2.5 | 480 x 234 | NTSC/PAL Analog No 50.21 x 37.67 0.105 x 0.161 0.83 200 12011 61.6 x 49.3 x 5.9 73-1213-ND 89.42 66.73 | T-51378L025J-FW-P-AA 
3.5 | 600 x 234 | NTSC/PAL Analog No 71.7 x 52.4 0.119 x .224 0.9 200 12011 83.7 x 68.6 x 6.0 73-1211-ND 105.43 78.64 | T-51379L035J-FW-P-AA 
5 960 x 234 | NTSC/PAL Analog No 102.72 x 74.53 0.107 x 0.319 6 350 150:1 127.4x 92.8 x 12.9 73-1204-ND 190.58 142.23 | T-51380L050J-FW-P-AA 
5 960 x 234 | NTSC/PAL Analog Yes 102.72 x 74.53 0.107 x 0.319 6 350 150:1 127.4 x 92.8 x 12.9 73-1205-ND 291.78 217.64 | T-51380L050J-FW-P-AB 
6.4 | 960 x 234 | NTSC/PAL Analog No 130.06 x 97.30 0.136 x 0.416 6.5 330 120:1 | 156.3 x 119.8x 14.3 | 73-1201-ND 264.81 197.53 | T-51381L064J-FW-P-AA 
6.4 | 960 x 234 | NTSC/PAL Analog Yes 130.06 x 97.30 0.136 x 0.416 6.5 330 120:1 | 156.3 x 119.8x 19.2 | 73-1200-ND 350.63 261.54 | T-51381L064J-FW-P-AD 
7 1440 x 234 | NTSC/PAL Analog No 154.08 x 87.048 | 0.107 x 0.327 6 350 150:1 | 167.1 x 102.0x 12.0 | 73-1202-ND 304.04 226.78 | T-51383L070J-FW-P-AA 
7.9 | 1440 x 234 | NTSC/PAL Analog No 161.28 x 117.936 | 0.112 x 0.504 7 300 150:1 | 191.4x 144.6x 11.5 | 73-1206-ND 379.30 283.07 | T-51384L079J-FW-P-AA 
10.4 | 800 x 600 LVDS No 211.2 x 158.4 0.264 x 0.264 8 450 180:1 243 x 185.1 x 11 73-1217-ND 564.70 421.41 | T-51410D104-FW-P-AD 
OPTREX ‘a ® L D h a M | 1. Type of Display: Full Dot Matrix 
2. Development Successive Number 
Supertwist®’ LCD Graphic Modules gui ores 
re) . Ss 3. LCD TYPE: NI=TN N=SIN 
F rex N m rin m 4. Background Ni =Neutra B=Blue C=Color 
Color Display: 73-1178-ND pt e umbe g yste Color: F=FSIN K=Dark Blue 
DMF - 50000 N YU-SEB1 eee WeDSIN. Y=Yalow 
= is 2 Hu as uu y guno 'Dredion’ —«NI=6:00 _U=1200 L=8:00 R=3:00 
6. Display Mode: Nil = Reflective, Transmissive with Backlight 
es A S = Transflective 
FEATURES: = Low voltage drive and low power consumption * Com- ti racecars . 
pact, light, and thin + Graphic, Figure, and Character display +» STN 7 Th Treniemniseive without Backlight 
fluid allows high contrast and wide viewing angle + Large area display 7. Backlight: Nil = Without Backlight 
like CRT. E=B8 F=QL L=LED 
? APPLICATIONS: « Personal Computer + Musical Instrument + Word 8. pee WoW corals eae 
Processor » Electronic Typewriter + Copying Machine + Instrument 9. Suppl i ted a = 
° Device + Telecommunication Equipment + POS Terminal + Fish Ricorit sfc Su Number (No. 1 to 99 
ie) ic) Finder + Oscillograph + Medical Instrument + Other Peripherals Specification: coessive Number (No. 1 to 99) 
Outline Viewing Dot Size Dot 
Coniroller Inverter Dot Pixels Dim. (mm) Area (mm) (mm) Pitch (mm) Display Digi-Key Price Each Optrex 
Needed Needed WxH WxHxD WxH WxH WxH Type Part No. 1 100 Part No. 
Color Graphic Modules 
Built-in Built-in 240x64 | 180.0x59.6x14.0 | 132.0x39.0 | .166x .52 176 x .53 CFL 73-1210-ND 220.24 164.38 F-51168NCU-FW-AA 
SED1353 = 240 x 160 | 113.0 x 67.5 x 11.3 81.8 x 55.2 .095 x .315 | .110 x .330 CFL 73-1209-ND 226.82 169.19 F-51161NCU-FW-AA 
Built-in = 256 x64 | 146.2 x 39.3 x 17.0 | 106.66 x 27.62 | .115x .365 | .135x .385 CFL 73-1208-NDt 241.36 180.04 F-51136NCWHU-FW-AA 
SED1353 _ 320 x 240 | 167.1 x 109.0x8.0 | 122.0 x 92.0 10 x .34 12x .36 CFL 73-1215-ND 206.93 190.51 F-51167NCU-FW-AA 
SED1353 = 320 x 240 | 167.1x109.0x8.0 | 122.0 x 92.0 10 x .34 12 x 36 CFL 73-1214-ND¢ 302.25 225.45 F-51167NCU-FW-AB 
Monochrome Graphic Modules 
Built-in = 128 x 64 89.7 x 49.8 x 6.0 66.8 x 35.5 48 x 48 -50 x .50 LED (Blue/White) 73-1219-ND 36.66 27.36 F-51320GNB-LW-AB 
Built-in _ 128x64 | 89.7x49.8x 11.8 66.8 x 35.5 48 x 48 -50 x .50 LED (Yellow) 73-1220-ND 35.42 26.42 F-51320GNY-LY-AA 
Built-in = 240 x 128 | 170.0x95.0x 16.7 | 126.0 x 70.0 47x 47 -50 x .50 LED (Yellow/Green) 73-1199-ND 167.14 124.68 DMF-50773NF-SLY 
Built-in 73-1176-ND 240 x 64 180 x 65x 12 132 x 39 49 x .49 53 x 53 EL Backlighting 73-1118-ND 104.70 78.11 DMF-5005N-EB 
Built-in _— 240 x 64 180 x 65 x 17.6 132 x 39 49 x .49 53 x 53 LED Backlighting 73-1157-ND 80.61 60.14 DMF-5005NY-LY-AKE-CN 
Built-in = 240 x 64 180 x 65 x 17.6 132 x 39 49 x .49 53 x 53 LED Backlighting 73-1126-ND 112.44 83.87 DMF-5001NYJ-LY-AQE-AZ 
Built-in 73-1007-ND 240 x 64 200 x 66 x 23 132 x 39 49 x .49 53 x 53 CFL Backlighting 73-1132-ND 132.02 98.48 DMF-5010NBU-FW-BD 
Built-in 73-1007-ND 240 x 64 200 x 66 x 23 132 x 39 49 x .49 53 x 53 CFL Backlighting 73-1133-ND 134.29 100.17 DMF-5010NF-FW 
E-1330BA | 73-1176-ND | 256 x 128 147 x 116 x 12 127 x70 43 x 43 47x 47 EL Backlighting 73-1145-ND 127.46 95.07 DMF-682ANY-EB 
E-1330BA | 73-1176-ND | 256 x 128 147 x 116 x 12 127 x70 43 x 43 47x 47 EL Backlighting 73-1144-ND 127.46 95.07 DMF-682ANF-EW 
E-1330BA | 289-1024-ND| 320 x 240 167.1 x 109 x11 120 x 90 -33 x .33 -36 Xx .36 CFL Backlighting 73-1194-ND 108.39 80.84 DMF-50840NF-FW-ABEAU 
Inverters for CFL Backlighting (Converts 12 VDC to 900VAC 30 KHz) 
Inverter for use with CFL Backlit Graphic Modules ................0.ccccceeceee essences eet ne ee ene eens eee eeesentne ee ense sense seneeseneane 289-1036-ND 25.76 a BXA-12565-6M 
Inverter for use withiCFL Backlit: Graphic: MOdUIOS 3:..:cciccicaiscareicassidacaeiariadedeadgsseds cap sdigoscasaaanndesleadbarenieaaeanainens 289-1027-ND 15.12 = BXA-24529 
Inverters for EL Backlighting (Converts 5 VDC to 100VAC 400 Hz) 
Inverter for use with EL Backlit Graphic Modules................0.00ccssce cece cence aeeenseataseaensesennecenenseasebesenseeeeseaensasaennne 289-1030-ND 12.20 _ NDL-203 
Inverter for use with EL Backlit Graphic Module... ...........2:.0..cescstccecenensseseaawaaanaeenensen cen cee sen saauenineswas aaa naaeaseaeeninee 289-1031-ND 11.90 = NDL-204 


t+ Built-in heater for cold temperature. + Wide Angle Film. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(1023) 997 


JKL Cold 


nani Ss ane 


Narrow Spectrum UltraViolet (UV) Lamps 


Length Start | Operating | Watts 
Contos Cathode Dia. |Length| Volts | Volts | @ | Output | Digi-Key Price Each | JKL 
(mm) | (mm) | (V) (vy) 5mA | uW/cm2@1” | Part No. 1 10 50 | PartNo. 
Fluorescent Lam Ss 30 | 25 | 350 140 | 0.70 0.30 | 280-1018-ND 10.29 9.31 7.84 | BF325-UV1 
p S<17 30 | 50 | 500 195 | 0.98 0.30 | 289-1019-ND 10.29 9.31 7.84 | BF350-UV1 
ie 30 | 100 | 675 270 «| 1.35 0.25 | 289-1020-ND 10.29 9.31 7.84 | BF3100-UV1 
and Inverters > 3.0 | 120 | 865 280 1.35 0.25 289-1021-ND 10.29 9.31 7.84 | BF3120-UV1 
Cold Cathode Fluorescent Lamp 3.0 | 240 | 950 500 | 250 0.25 | 289-1022-ND 10.29 9.31 7.84 | BF3240-UV1 
90 | 59 | 375 150 | 0.75 0.15 | 289-1023-ND 10.29 9.31 7.84 | BFI59-UV1/3 
Tri-Phosphor RGB 
White Lamps Inverters for CCFL and UV Lamps 
ee ae ice Input | V ronal I Digi-Ke Price Each JKL 
Dia. |Length| Volt | Volt | Curr. | Intensity Digi-Key Price Each JKL Input | Volts Inverter igi-Key rice 
(mm)| (mm) | (Vv) | (V) | (mA) | (Cd./m2) Part No. 1 10 50 | Part No. Volts | (V) (mA) Characteristics Part No. 1 10 50 | Part No. 
30 | 650 45] FixedSingleQutput |289-1062-ND 13.23 11.97 10.08 | BXA-302 
22) 140 | 730 | 340) 5 | 38,000 289-1053-ND 10.29 9.31 7.84 | BF22140-248 5.0 | 700 5.0 | Fixed Single Qutput /289-1024-ND 15.12 13.86 11.97 | BXA-501/KIT 
22] 258 | 1700] 720] 5 | 38,000 289-1059-ND 10.29 931 7.84] BF22258-25B 5.0 | 650 4.5) FixedSingleQutput | 289-1047-ND 15.12 13.86 11.97 | BXA-502 
6.0 |1200 5.0] Fixed Single Qutput | 289-1064-ND 14.95 13.53 11.40 | BXA-503/INV 
26 | 180 | 1000] 400] 5 | 38,000 289-1054-ND 10.29 931 7.84| BF26180-24B 120 | 850 55) FxedDua Cutput |289-1025-ND 1512 1386 1197 |BXA-12529 
26 | 188 | 1300] 525] 5 | 30,000 289-1039-ND 10.29 931 7.84] BF26188-20B 120 | 850 55] FxedDual Output | 289-1048-NDt 16.17 14.63 12.32 | BXA-12529/PSI 
26 | 214 | 1450] 620] 5 | 30,000 289-1060-ND 10.29 931 7.84] BF26214-20B 120 | 700 5.5 | Fixed Single Output | 289-1049-ND 1512 13.86 11.97 | BXA-12553 
26 | 240 | 1250] 505] 5 | 30,000 289-1055-ND 12.76 11.55 9.72| BF26240-24B a ae a ee cuba Be ei ae tee eee 
7 ¥ .| A ix ingle Output . 5. E . 
26 250 | 1000) 505] 5 | snow | zeBtossND 1275 1155 s72|eresn24s | | | 125 | op ea | Roadorie cand [aHo-06SND 1496 13501140 | tot 708M 
: : : : 2 12.0 |1500 5.0| Fixed Dual Output) 289-1026-ND 15.12 13.86 11.97 | BXA-12579/INV 
32] 25 | 400| 165] 5 | 19,000 289-1002-ND 10.29 931 7.84 | BF325-228 24.0 |1000 5.5 Fixed Dual Output | 289-1027-ND 15.12 13.86 11.97 | BXA-24529 
32] 50 | 500] 195] 5 | 28,000 289-1003-ND 10.29 9.31 7.84 | BF350-20B 12.0 |1000 6.0 | Dimming Single Output |289-1034-ND 27.72 24.95 22.18 | BXA-12562-6M 
32| 75 | 525| 210! 5 | 28,000 289-1058-ND 40.29 931 7.84| BF375-20B 12.0 |1000 5.0 | Dimming Single Output |289-1035-ND 24.72 22.25 19.78 | BXA-12564-6M 
12.0 |1000 6.0 | Dimming Single Output |289-1036-ND 25.76 23.19 20.61 | BXA-12565-6M 
32 0 | 220) 5 | 28,000 289-1004-ND 10.29 931 7, 86-20B 
| 22 ‘ ot ES 12.0 |1200 6.0 | Dimming Dual Output |289-1063-ND 29.32 26.53 22.34 | BXA-12549-6M 
32} 100 | 665| 270] 5 | 28,000 289-1005-ND 10.29 931  7.84| BF3100-20B actesseras 
32] 160 | 850] 345| 5 | 28,000 289-1006-ND 10.29 931  7.84| BF3160-20B * 
Input Connector Assembly for BXA-12579/INV | 289-1037-ND 200  —  —|—BXA-12580/CONN 
32] 216 | 1100] 440] 5 | 28,000 289-1040-ND 10.29 931 7.84| BF3216-20B 
i | <oeee'| 4ab ded Be | 28 On ae wD i6o0 — oo. Qutput Connector Assembly for BXA-12579/INV | 289-1038-ND. 250 — —|BXC-10569 
2o (besee dl deep || a pee poe ania feces gaat sae Output Connector Assembly for BXA-12553 | 289-1052-ND 2.00 — _ —| BXA12552/00NN 
; alpeas : cay : i ot) ES Input Connector for BXA-12549-6M 289-1066-ND 263 238 2.00 | BXC-10550 
mS? | S00) ASO) G05) <19r. |) 28,000 Ses IEHND) te 6 ils09" 4 “2.72 | Bre 00:208 Qutput Connector for BXA-12549-6M 289-1067-ND 2.63 2.38 2.00 | BXC-10655 
32 {| 360 | 1500) 785| 5 | 28,000 Bee ND) 1276 11.55 9.72 | BP3360-208 Input Connector for BXA-12617C-6M 289-1068-ND 2.63 2.38 2.00 | BXC-10580 
ai | 183 | 900| 365| 5 | 16,000 289-1043-ND 1029 931  7.84| BR#183-208 Quput Connector for BXA-12617C-6M 289-1069-ND 263 238 2.00 | BXC-10643 
Input Connector for BXA-503/INV 289-1070-ND 263 2.38 2.00 | BXA-12568/0ONN 
41] 418 | 1400] 765] 5 | 15,000 289-1061-ND 13.69 1239 10.44| BF4418-20B 
: Bee : : Quput Connector for BXA-503/INV 289-1071-ND 2.63 2.38 2.00 | BXA-503/O0ONN 
56 | 118 | 600| 305] 5 | 7,000 289-1009-ND 10.29 931 7.84| BR5118-20B End Cap for SIM Fluorescent Lamp 289-1072-ND 5348.40 | BRI/RC 
56 | 165 | 800| 400] 5 | 7.000 289-1044-ND 10.29 931 7.84| BP5165-20B + Potted inverter 
56 | 200 | 850) 445| 5 | 7,000 289-1010-ND 10.29 931  7.84| BF5200-20B 
65 | 50 | 390] 170] 5 | 6,500 289-1011-ND 10.29 9.31 7.84] BF650-20B . . . 
as} 100 | ss0 | 20| 5 | 6500 [UNM io20 031 704| prei00208 Inverters for Electroluminescent (EL) Backlighting 
65 | 144] 600) 245| 5 | 6,500 289-1045-ND 10.29 931 7.84 BF6144-20B Input Voltage EL Element Digi-Key Price Each JKL 
65 | 150 | 600| 250] 5 | 6,500 289-1013-ND 10.29 931  7.84| BF6150-20B Range (dc) Area (cm2) Part No. 1 10 50 Part No. 
65 | 165 | 600| 255] 5 | 6,500 289-1046-ND 10.29 931 7.84 BF6165-20B 30-55 10-19 289-1028-ND 1220 1098 9.76 NDL-201 
65 | 178 | 650 | 270) 5 6,500 289-1014-ND 10.29 9.31 7.84] BF6178-20B 3.0-5.5 19- 38 289-1029-ND 12.20 10.98 9.76 NDL-202 
65 | 200 | 680) 290] 5 | 6,500 289-1015-ND 10.29 9.31 7.84 | BF6200-20B ghee re Peis ee ie ac Nope 
65 | 225 | 750| 340] 5 | 6,500 289-1016-ND 10.29 931  7.84| BF6225-20B 30-55 50-83 289-1032-ND 1190 10.71 952 NDL.205 
65 | 262 | 850] 350] 5 | 6,500 289-1017-ND 10.29 9.31  7.84| BF6262-20A 30-55 100-170 289-1033-ND 11.20 10.08 896 NDL-217 
Panasonic. EL E| ts f I TOKO 
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Panasonic's new high brightness EL backlighting sheets are thin 


and flexible. They may be trimmed to size or cut in almost any 


Ba 54 — 
13~ fj 


shape, making them ideal for many of today’s backlighting 7 [ga 7 eee 
applications. Multiple terminals around the entire outside edge | 
provide numerous power input options. Terminals can not be rye 
soldered to, but may be used with conductive epoxy, pressure 79 5 | 
contacts, or stitched terminals. Requires inverter which is sold a ! 
separately. ——_ . 
ifs 
SPECIFICATIONS: Sheet Size: 120mm x 170mm Lighted Area: 70, Litt Erting Area 1.4 
100mm x 150mm Rated Input: 100Vrms @ 400Hz Maximum ici e Tt 
Input: 120Vrms, 1KHz (100Vrms) Current Consumption: E 
.3mA/cm2 max Normal Operating Temperature: 15°C to 35°C Le meee Som ates 
Maximum Operating Temperature: -30°C to 50°C Storage ~ i aoe 
Temperature: -30°C to 60°C Humidity: 25 to 75% Maximum B ee i 
Bend: 180 degrees, radius of 10mm or more 
Brightness 
Color Color cd/m2 Digi-Key Price Each Panasonic 
On Oft (Min) Part No. u 10 50 Part No. 

Blue Milky White 35 P11051-ND 31.63 28.47 26.57 | ESPS1111030A 
Green Milky White 45 P11052-ND 31.63 28.47 26.57 | ESPS1311030A 
White Pink 30 P11053-ND 31.63 28.47 26.57 | ESPS1411030A 

Yellow/Orange| Orange 35 P11054-ND 31.63 28.47 26.57 | ESPS1511030A 
Yellow/Green Yellow 45 P11055-ND 31.63 28.47 26.57 | ESPS1611030A 

Red Red 10 P11056-ND 31.63 28.47 26.57 | ESPS1711030A 

Blue White 45 P11057-ND 36.90 33.21 31.00 | ESPTL111029A 
Green White 60 P11058-ND 36.90 33.21 31.00 | ESPTL311029A 
White Pink 40 P11059-ND 36.90 33.21 31.00 | ESPTL411029A 

Yellow/Orange| Orange 50 P11060-ND 36.90 33.21 31.00 | ESPTL511029A 
Yellow/Green Yellow 65 P11061-ND 36.90 33.21 31.00 | ESPTL611029A 
Red Red 15: P11062-ND 36.90 33.21 31.00 | ESPTL711029A 


The TK659 Electroluminescent (EL) Lamp Driver has been optimized for battery controlled systems where 
power consumption and size are primary concerns. The miniature device size (SOT23L-6), together with the 
miniature Toko EL coils (D32FU, D31FU, D52FU), further helps system designers reduce the space 
required to drive the small EL panels. 


Low 2.7 to 6 volt input voltage is ideal for battery operation. The TK659 provides a constant output power to 
the lamp, independent of variations in the battery voltage. This architecture allows the output voltage to 
remain relatively constant as battery voltages decay, without the need for directly sensing the high voltage 
output of the EL driver. The capacitance of the EL Panel is typically proportional to the size of the lamp (a 1 
square inch EL Panel typically exhibits approximately SnF of capacitance load). 


The TK6591 series of devices has been optimized to drive EL panels which are approximately 1-2 square 
inches in size. The TK6592 series of devices has been optimized to drive EL panels which are 
approximately 2-4 square inches in size. The TK6593 series of devices has been optimized to drive EL 
panels which are approximately 3-6 square inches in size (1 square inch = 645 mm2). 


Lamp Cut Tape Tape & Reel 

Freq. | Digi-Key Price Each Digi-Key Pricing Toko 
Description Code | Part No. 1 10. 100 | Part No. 1,300 Part No. 
Small, Optimized 200Hz| TKS3640CT-ND 3.54 3.00 2.50] TKS3640TR-ND 1742.00 | TK65911MTL 
for 3.5nF to 12.5nF 250Hz| TKS3641CT-ND 3.54 3.00 2.50) TKS3641TR-ND 1742.00 | TK65913MTL 
Pariel Capacitance 350Hz| TKS3642CT-ND 3.54 3.00 2.50) TKS3642TR-ND 1742.00 | TK65917MTL 

400Hz| TKS3643CT-ND 3.54 3.00 2.50 | TKS3643TR-ND 1742.00 | TK65919MTL 
Medium, Optimized |250Hz| TKS3644CT-ND 3.54 3.00 2.50 | TKS3644TR-ND 1742.00 | TK65923MTL 
for 9nF to 27nF 350Hz| TKS3645CT-ND 3.54 3.00 2.50) TKS3645TR-ND 1742.00 | TK65927MTL 
Panel Capacitance |400Hz| TKS3646CT-ND 3.54 3.00 2.50} TKS3646TR-ND 1742.00 | TK65929MTL 
Large, Optimized | 250Hz| TKS3647CT-ND 3.54 3.00 2.50} TKS3647TR-ND 1742.00 | TK65933MTL 
for 15nFto 45nF |350Hz| TKS3648CT-ND 3.54 3.00 2.50 | TKS3648TR-ND 1742.00 | TK65937MTL 
Panel Capacitance /|400Hz| TKS3649CT-ND 3.54 3.00 2.50} TKS3649TR-ND 1742.00 | TK65939MTL 
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More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


PRD Plastics 
Bezels 


Bezel material is polystyrene plastic. Recommended panel thickness for mounting snap-fit bezel is 
8.13mm to 3.18mm. 


Lens\Filter 


Panel Cut-Out 
Digi-Key Dimensions (mm) For Snap Fit Bezel B 
Part No. A B Height Width eo 
PRD180_]-ND 58.74 45.72 26.99 52.39 | 
PRD250_]-ND 76.20 63.50 26.99 69.85 . 
Snap-Fit Bezel Lo-Profile Polycarbonate/ABS with Non- 
PRD360/1-NDt 104.78 91.44 26.99 98.43 (Lenses must be ordered separately) Removable Lens (requires adhesive strips) 
t+ PRD360B-ND has 4 snap-on plastic clip bars 
Digi-Key Price Each Mfg. Digi-Key Price Each Mfg. 
Description Part No. 1 10 100 | Part No. Description Part No. iJ 10 100 Part No. 
Snap Fit Bezels (Lenses Must Be Ordered Separately) Lo-Profile Polycarbonate/ABS 
45.72mm Wide Bezel Black Plastic PRD180B-ND 1.62 135 1.08 | 6101010 Lo-Profile For LCDs * 
63.50mm Wide Bezel Black Plastic PRD250B-ND 1.98 1.65 14.32 | 6102010 45.72mm Bezel with Gear Lens PRD180LP-ND 3.06 2.55 2.04 | 6301010 
91.44mm Wide Bezel Black Plastic PRDG60B-ND 230 1.92 1.54 | 6103010 45.72mm Bezel and Gear Lens with 
25.40mm x 22.23mm Window PRD180LPW-ND. 3.06 2.55 2.04 | 6301020 
For. Use Witt LEDs 63.50mm Bezel with Gear Lens PRO2S0LP-ND 360 300 240 | 6302010 
Qeear Lens for 45.72mm Bezel PRD180C-ND 1.44 1.20 96 | 6201010 63.50mm Bezel with Gear Lens with 
Clear Lens for 63.50mm Bezel PRD250C-ND 1.62 1.35 1.08 | 6202010 60.96mm x 16.00mm Window PRD250LPW-ND. 3.60 3.00 2.40 6302020 
Clear Lens for 91.44mm Bezel PRD860C-ND 1.80 1.50 1.20 | 6203010 63.50mm Bezel with Gear Lens with 
65.41mm x 13.79mm Window PRD250LPW1-ND 3.60 3.00 2.40 6302030 
For Use With LEDs . 
91.44mm Bezel with Gear Lens PRDS60LP-ND 4.10 3.42 2.74 | 6303010 
Smoke Lens for 45.72mm Bezel PRD180S-ND 144 1.20 .96 | 6201020 91.44mm Bezel with Gear Lens with 
Smoke Lens for 63.50mm Bezel PRD250S-ND 1.62 1.35 1.08 | 6202020 83.01mm x 18.59mm Window PRD860LPW-ND. 4.10 3.42 2.74 | 6303020 
Smoke Lens for 91.44mm Bezel PRD860S-ND 1.80 1.50 1.20 | 6203020 91.44mm Bezel with Gear Lens with 
Red Lens for 45.72mm Bezel PRD180R-ND 1.44 1.20 .96 | 6201030 93.35mm x 15.80mm Window PRD860LPW1-ND 4.10 3.42 2.74 | 6303030 
Red Lens for 63.50mm Bezel PRD250R-ND. 1.62 1.35 1.08 | 6202030 Lo-Profile For LEDs * 
Red Lens for 91.44mm Bezel PRD860R-ND. 1.80 1.50 1.20 | 6203030 45.72mm Bezel with Smoke Lens PRD180LPS-ND 3.06 2.55 2.04 | 6301040 
Green Lens for 45.72mm Bazel PRD180G-ND 144 1.20 96 | 6201040 45.72mm Bezel with Red Lens PRD180LPR-ND 3.06 255 2.04 | 6301050 
Green Lens for 63.50mm B PRD250G:ND 1.62 1.35 1.08 | 6202040 45.72mm Bezel with Geen Lens PRD180LPG-ND 3.06 2.55 2.04 | 6301060 
ciara = Ay a gj on -beonanin 63.50mm Bezel with Smoke Lens PRD250LPS-ND 3.60 3.00 240 | 6302040 
Green ens fon gen Beret EEE! 6 : : 30 63.50mm Bezel with Red Lens PRD250LPR-ND 360 300 240 | 6302050 
Masked Lenses 63.50mm Bezel with Green Lens PRD250LPG-ND 3.60 3.00 240 | 6302060 
91.44mm Bezel with Smoke Lens PRD360LPS-ND 4.10 3.42 2.74 | 6303040 
25.40mm x 22.23mm Window for 45.72mm PRD180W-ND 1.44 1.20 96 | 6201050 91,44mmi Bezel with Ried Lens PRDS6OLPR-ND 4.10 3.42 274 | 6303050 
60.96mm x 16.00mm Window for 63.50mm PRD250W-ND 162 135 1.08 | 6202050 91.44mm Bezel with Green Lens PRDGGOLPG-ND 410 342 274 | 6303060 
65.41mm x 13.79mm Window for 63.50mm PRD250W1-ND 1.62 1.35 1.08 | 6202060 Accessories 
83.01mm x 18.59mm Window for 91.44mm PRD860W-ND 1.80 1.50 1.20 | 6203050 ‘Adhesive Strips 2/Pad PRDAS-ND 30 29 27 | 6000010 
93.35mm x 15.80mm Window for 91.44mm PRD860W1-ND 1.80 1.50 1.20 | 6203060 7 _ 
* Requires Adhesive Strips (recommend 2 pads for the 91.44mm Bezel) 


Norilake 


VFD OVER LCD ADVANTAGES: + Higher Brightness + Wider Viewing Angle + Wider Temperature Range FEATURES: + LOD compatible interface + Same mounting locations as LCD + +5V single power 
supply * Power save mode (display off) * 4 level brightness control (by code)  8-bit or 4-bit interface +» Wide operating temperature range + 8 user definable fonts + Power consumption similar to LCD 
with LED backlight « 5mm or 9mm character height * Color: Blue-Green Jobe rrrrerrrrnrearsrErraare ErNEETETORTTETTRTETE FOO) 
Pin Connections Display | Character Outline Dim. Viewing Area | Char. Size Dot Size Operating Storage | Supply Digi-Key Price Each Noritake 
Pin Pin Format Format WxHxD (mm) WxH(mm) | WxH(mm) |WxH(mm) | Temp. (°C) | Temp. (°C) | Volt. (V) Part No. 10 50 Part No. 
No. | Symbol | No. | Symbol] | 16x2 | 5x7QURS | 80x36x196 | 51.36x114 [246x546 | 38x.56 | -20t0+70 | -40t0+85 5 286-1002-ND 54.20 50.14 40.65 | QU16025E0PB-U5J 
1 Vss 8 DBI 16x2 | 5x7 CURS 80 x 36 x 19.6 51.36x11.4 | 246x546 -38 x .56 -40t0+85 | -50to0 +85 5 286-1003-ND 57.80 53.47 43.35 | QU16025E0PB-W1J 
16x2 | 5x8 Dots 122 x 44 x 20.2 82.70 x 19.0 3.85 x 8.0 53 x .89 -4010+85 | -50to +85 5 286-1017-ND 92.00 85.10 69.00 ) QU16029ECPB-W1J 
2 Vec 9 DB2 20x2 | 5x7QURS 116 x 37x16 70.8 x 11.5 24x54 AX5 -20t0+70 | -40 to +85 5 286-1004-ND 58.80 54.39 44.10 | CU20025ECPB-U1J 
3 NC 10 DB3 20x2 | 5x7QURS 116 x 37x16 70.8 x 11.5 24x54 AX5 -40t0+85 | -50t0 +85 5 286-1005-ND 61.40 56.80 46.05 / QU20025ECPB-W1J 
4 RS 1 DB4 20x2 | 5x7QURS 146 x 43x19 102.6 x 18.8 3.8x 9.2 6x 98 -20t0+70 | -40to +85 5 286-1006-ND 95.80 88.62 71.85 | QU20029ECPB-U1J 
5 |RWWR| 12 DBS 24x2 | 5x7 OURS 125 x 36 x 13 85.2x 11.5 24x54 AX5 -20t0+70 | -40to +85 5: 286-1007-ND 65.60 60.68 49.20 | QU24025ECPB-U1J 
20x4 | 5x7 Dots 98 x 60 x 17 70.8 x 20.9 24x47 AX5 -20t0+70 | -40to +85 5 286-1008-ND 91.40 84.55 68.55 | CQU20045SOPB-U2J 
6 | E(RD) | 13 | DB | | 20x4| 5x8Dots | 146x625x23 | 996x376 | 365x88 | 57x.84 | -40t04+85 | -50t0+85 5 286-1018-ND 142.00 131.35 106.50 | QU20049SCPB-W2J 
7 DBO 14 DB7 40x2 | 5x7QURS | 182x33.5x 20.5 138.8 x 11.5 2.3x5.4 38 x.5 -20t0+70 | -40to+85 5 286-1009-ND 92.20 85.29 69.15 | CQU40025SOPB-U1Jd 


Vacuum Fluorescent Display Modules 


E 


Graphics Vacuum Fluorescent Display Modules 


GRAPHICS DEVELOPMENT SOFTWARE: 
Help for the Development Engineer - Development Software on CD 
(Save 80% of the effort to develop new graphics software for Noritake displays) 


Includes: + Software Library of Source C Code (see API Library) * DOS demo + Graphics Windows” Demo Application 
+ Font editor » Other useful software 


Noritake Display API Library (1.1 Introduction): The Noritake Display API library is a portable C language library of 
routines which will provide an application programming interface (API) to a user application. This API will allow the user 
application to call functions to perform useful graphics operations, such as “draw a line”, or “put text”, and will convert 
these functions to the appropriate bit-level operations for a Noritake VFD display. The library will, in turn, call a lower level 
interface to actually manipulate the hardware. This I/O access layer will convert the API layer bit-level data to actual 
hardware I/O accesses. 

The primary purpose of this library is to provide Noritake customers with a portable library to allow them to use Noritake 
VFD displays in their products with a minimum of effort. In order for a customer to port the library to their platform, they 
must provide, in addition to their application, the I/O Access Layer and the Digital I/O Hardware. The I/O Access Layer will 


display. In the demonstration software, these functions will communicate with a digital I/O board attached to a PC. Ina 
microcontroller-based system, the Digital 1/O hardware may consist of simply an address decode, or it could be a couple 
of latches or buffers and associated address decode logic. 

The Display API Library can be broken into four main parts: graphics primitives, text primitives, glyph-based text 
primitives and display control. 


GRAPHICS SOFTWARE DEVELOPMENT KIT: 


Demonstrate Your Application from Your PC - Easily create text, boxes, lines and freehand drawings: 
+ Load the Noritake Software onto your Window 95™ or 98 PC + Connect the graphics display to the interface 
card + Connect the power supply to the interface board + Connect the interface card to your parallel port 
Using the Noritake software on your PC: + Download BMP files and illustrate them on the graphics display * Enter text 
+ Create boxes, lines and freehand drawings easily. SE 

A 


Noritake Development Kit Includes: + Noritake Graphics Development 
Development Kit 


Software + Power Supply * Interface board from display to PC parallel 
port (parallel port cable not included - recommend AE1012-ND) 


be just a few simple functions that will allow the hardware to write or read to the command or data port on the VFD 
Number | Display) Dot Pitch | Display Area | PCBSize | Power(v/mA)| Operating | Storage | Digi-Key Price Each Noritake wa 
Of Dots | Char. (mm) WxH(mm) | WxH(mm) | (all dots on) | Temp. (°C) | Temp. (°C) | Part No. 1 10 50 Part No. Ne 
Graphic Vacuum Fluorescent Display Modules Z = i 
256 x 64) 8x42 | 0.65x0.65| 166.3x 41.50 | 222x78 5.0/2000 -20to +70 | -40 to +85 | 286-1010-ND 300.40 277.87 225.30 | GU256X64-372 (SO) 
128 x32} 4x21 | 0.65x 0.65} 83.05x 20.65 | 130x 38.5 5.0/450 -40 to +85 | -40to+85 | 286-1011-ND 128.20 118.59 96.15 | GU128X32-800A 
128x64| 8x21 | 0.65x 0.65} 83.05x 41.45 | 140x68 5.0/750 -40 to +85 | -40to+85 | 286-1012-ND 159.60 147.63 119.70 | GU128X64-800 
256 x 32| 4x42 | 0.65 x 0.65 | 166.25x 20.65] 220x 50 5.0/650 -40 to +85 | -40 to +85 | 286-1013-ND 163.80 151.52 122.85 | GU256X32-800 Windows is a 
Graphics Development Kit Without Display . 286-1015-ND 200.00 185.00 150.00 | GUD-ND registered trademark 
Graphics Software On CD-ROM 286-1016-ND 25.00 23.13 18.75 | GUOD-1.0 of Microsoft Corp. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 ¢ Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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x G V; 7 4 L - . d LC D Electrical/Optical Char. Static HVt Units 
V# Varitronix Limite Ss ae 
Operational Voltage, RMS 3.0 3.9-47 V-RMS 
Reflective and Transflective Drive Frequency 0900/77). 60.0 - 

“ ; baer i z 
(Transflective Denoted by “FC” in Varitronix Part No.) Garent Consumption a a Ara 
Features: + Long Life/High Reliability + Excellent Optical Quality * High Contrast Ratio » Wide Viewing Angle anit ime 700 30 ae 
+ Large Useful Viewing Area + Fast Response + Low Power Consumption + Data Sheet Included ene me 

Digit Conn. Dual Row Driver ICs LED 
Size | No. Of Type No. Of | Spacing (Not Included) Black- Matching Digi-Key Price Each Varitronix 
Format (mm) Digits (mm) Pins (mm) (Applies to both P/N) light Bezel + Part No. i 5) 10 Part No. 
2 a PRD180LPW-ND 153-1003-ND 4.30 3.98 3.57 VI-201-DP-RC-S 
8 Pel) SP SERB: || A || sete ee) —__|__PRDIs0LPWND 153-1002-ND* 450 417 ——3.74_|_WI-201-DP-FOS 
ea a . = PRD180LP-ND 153-1005-ND 5.70 5.28 4.74 VI-322-DP-RC-S 
LEELA Te | Sle: eet Dip) 400 |, 8302 seg) 1 PRD180LP-ND 153-1004-ND* 680 6.29 ~——-5.65_|_W-322-DP-FOS 
a =| A — PRD180LP-ND 153-1007-ND 5.70 5.28 4.74 VI-422-DP-RC-S 
B.Go.8 TPO | Rt SRB) 2] sete soesa(4) 1 PRD180LP-ND 153-1006-ND* 680 629 ——-5.65_|_W422-DP-FOS 
<1 Ceo : — PRD180LP-ND 153-1009-ND 5.70 5.28 4.74 VI-502-DP-RC-S 
Ered ADIG.| SOME | ZORRO |e 45438(5) 1 PRD180LP-ND 153-1008-ND* 680 629 ——«5.65_|_W-502-DP-FOS 
| a = PRD250LP-ND 153-1011-ND 9.30 8.61 7.72 VI-602-DP-RC-S 
Pele fon fb Te |. 8 | eee | 0) || ):9802 eee) 2 PRD250LP-ND 153-1010-ND* 11.30 1046 ——«9.38_|_VI-602-DP-FOS 
| =| = 7 = PRDS60LP-ND 153-1013-ND 13.20 12.21 10.96 VI-804-DP-RC-S 
65:00. 12.70 s 2.54 Dip 2 33.02 28) 3 PRDS60LP-ND 153-1012-ND* 15.10 13.97 12.54 \Vi-804-DP-FC-S 
aS ¢ EI ‘ _ NA 153-1015-ND 10.50 9.72 8.72 VI-319-DP-RC-S 
+ 45431 
BAT 18:0.) vee a 2.54 Dip A tay B(4) 2 NA 153-1014-ND* 14.30 13.23 11.87 Vi-319-DP-FO-S 
a ea = NA 153-1017-ND 11.80 10.92 9.80 VI-415-DP-RC-S. 
Bsa. TB! |) AN | -28hDp')| 40/8068 4543B(4) 2 NA 153-1016-ND* 1430 13.23 11.87 | VI-415-DP-FOS 
Aue g =. PRD180LP-ND 153-1019-ND 5.70 5.28 4.74 VI-508-DP-RC-S 
Be8.8 BONG). 3B: sf) SPEDIBS | AOS || S302 A588(5) 2 PRD180LP-ND 153-1018-ND* 680 629 —_—«5.65_| _W-508-DP-FCS 
el y 3 — NA 153-1021-ND 15.70 14.53 13.04 VI-607-DP-RC-S 
BLE. Ee.8 TB) 8 |, Seep y | 80. ||| 80.6 #518810) 3 NA 153-1020-ND* 19.80 —'1832_~—«*16.44_| VI-607-DP-FOS 
= a = PRD180LP-ND 153-1023-ND 5.70 5.28 4.74 VI-302-DP-RC-S 
6:6.8 eo a2 mea 0 2.02 B(4) 1 PRD180LP-ND 153-1022-ND* 6.80 6.29 5.65 \VI-302-DP-FC-S 
“et O-O. 5 = PRD180LP-ND 153-1025-ND 5.70 5.28 474 VI-509-DP-RC-S 
16:68:68.8 1016: |) SUE] SED: || a | oa0e sere) 1 PRD180LP-ND 153-1024-ND* 680629 5.65 | WI-509-DP-FOS 
: = PRD180LP-ND 153-1046-NDt 6.40 5.92 5.32 VIM-404-DP-RC-S-H 
12.70 4 Di 20 _ 
5.0.0.8 Ee = 2 PRD180LP-ND 153-1047-NDt* 6.80 6.29 5.65__|_VIM-404-DP-FC-S-HV 
AAAT . — PRD180LP-ND 153-1054-NDt 5.90 5.46 4.90 VIM-503-DP-RC-S-HV 
-! . 
(6.6.8.8 106 ave 2510p 18 98.02 Monee 2 PRD180LP-ND 153-1055-NDt* 6.80 6.29 5.65 VIM-503-DP-FC-S-HV 
a | = a _ PRDS60LP-ND 153-1056-NDt 11.70 10.83 9.72 VIM-808-DP-RC-S-HV 
Defoe tothe ita ta ie] oe 2 2.54 Dip — sae 3 PRDS60LP-ND 153-1057-NDt* 17.00 15.73 14.11 VIM-808-DP-FC-S-HV 
+ Bezels can be found under PRD Plastics in the manufacture index. + Multiplexed Display * Transflective 
Backlight For Transflective LCDs 
LED Overall Size (mm) Active Size (mm) Forward Current mA at 4.1V Digi-Key Price Each Varitronix 
Backlight LxWxH LE x WE Typ. Max. Part No. 1 5 10 Part No. 
1 565 x 19.5x3.5 49 x 12 70 140 153-1026-ND 7.30 6.76 6.06 LED4-16264 
2 75 Xx 26.6 x 3.8 60 x 22 135 270 153-1027-ND 11.20 10.36 9.30 LED4-20464B 
3 94x 24x4 84x 19 180 360 153-1028-ND 9.50 8.79 7.89 LED4-20265 
& Varitronix Limited LCD Modules 
Outline Display Area Character Operating Storage Supply 
Display Matching Character Dim. (mm) Dim. (mm) Size (mm) Temperature | Temperature | Voltage Digi-Key Price Each Varitronix 
Format Bezel $+ Format WxHxD WxH WxH (°C) (°C) (V) Part No. i 5 10 Part No. 
Standard LCD Module (Data Book Sold Separately) 
16x2 PRD250LPW-ND 5x 8 dots 84x 44x10 61.0 x 15.8 2.95 x 5.55 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1036-ND 20.50 18.97 17.02 | MDL-16265-LV 
24x2 PRDS60LPW1-ND 5x 8 dots 118 x 36 x 10 93.5 x 15.8 3.2x 5.15 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1041-ND 33.10 30.62 27.48 | MDL-24265-LV 
Supertwist LCD Module (Data Book Sold Separately) 
16x1 PRD250LPW1-ND 5x 8 dots 80x 36x11 64.5 x 13.8 3.15 x 6.30 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1032-ND 17.90 16.56 14.86 | MDLS-16166-LV-G 
16x4 NA 5x 8 dots 87 x 60x 10 61.8 x 25.2 2.95 x 4.75 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1048-ND 49.00 45.33 40.67 | MDLS-16465-LV-G 
20x1 NA 5x 8 dots 182 x 33.5 x 11 154 x 15.3 6.7x 11.50 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1034-ND 52.90 48.94 43.91 | MDLS-20189-LV-G 
20x2 PRDS60LPW-ND 5x 8 dots 116x37x11 83.0 x 18.6 3.2 x 5.55 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1039-ND 32.60 30.16 27.06 | MDLS-20265-LV-G 
20x4 NA 5x 8 dots 98 x 60 x 12 76.0 x 25.2 2.95 x 4.75 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1051-ND 47.40 43.85 39.35 | MDLS-20464-LV-G 
24x2 PRDS60LPW1-ND 5x 8 dots 118 x 36 x 10 93.5 x 15.8 3.2x5.15 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1042-ND 35.00 32.38 29.05 | MDLS-24265-LV-G 
40x2 NA 5x 8 dots 182 x 33.5 x 11 154.0 x 15.8 3.15 x 5.50 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1044-ND 53.00 49.03 43.99 | MDLS-40266K-LV-G 
40x4 NA 5x 8 dots 196 x 56x 11 154.4 x 27.6 3.15 x 6.30 -5° to +50° -20° to +60° +5/-5 153-1052-ND 96.00 88.80 79.68 | MDLS-40466-G-HV 
Supertwist LCD Module w/LED Backlighting (Data Book Sold Separately) 
8x1 PRD250LPW-ND 5x 8 dots 84x 44x 15.2 61.0 x 15.8 6.45 x 10.75 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1030-ND* 34.10 31.55 28.31 | MDLS-81809-LV-G-LED-04 
16x1 PRD250LPW1-ND 5x 8 dots 80 x 36 x 14.2 64.5 x 13.8 3.15 x 6.30 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1033-ND* 24.50 22.67 20.34 | MDLS-16166-LV-G-LED-04 
16x2 PRD250LPW-ND 5x 8 dots 84x 44x 13 61.0 x 15.8 2.95 x 5.55 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1038-ND 28.80 26.64 23.91 | MDLS16265LVGLED4G14 
16x2 PRD250LPW-ND 5x 8 dots 84x 44x13 61.0 x 15.8 2.95 x 5.55 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1072-NDt 28.80 26.64 23.91 | MDLS16265LVGLED4G16 
20x1 NA 5x 8 dots 182 x 33.5 x 13.3 154 x 15.3 6.7.x 11.50 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1071-ND* 69.00 63.83 57.27 | MDLS-20189-LV-G-LED-04 
20x2 PRDS60LPW-ND 5x 8 dots 116 x 37x 14.4 83.0 x 18.6 3.2 x 5.55 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1040-ND* 41.60 38.48 34.53 | MDLS-20265-LV-G-LED-04 
40x2 NA 5x 8 dots 182 x 33.5 x 15.04 154.0 x 15.8 3.15 x 5.50 -5° to +50° -20° to +60° 5 153-1045-ND 70.70 65.40 58.69 | MDLS-40266-LV-G-LED4G 
40x4 NA 5x 8 dots 196 x 56 x 16 154.4 x 27.6 3.15 x 6.30 -5° to +50° -20° to +60° +5/-5 153-1053-ND 117.80 108.97 97.78 | MDLS-40466-GHVLED4G 
* The LED chips are distributed over the whole lit area, bonded in a pattern which gives the most uniform illumination. Power connection is made by two solder holes, marked "A" for +5V and "K" for Ground. 4 Bezels can 
be found under PRD Plastics in the manufacture index. t+ 16 Pin Version 
Chip on Glass (Pinned Version) 
Outline Display Area Character Operating Storage Supply 
Display STN Character Dim. (mm) Dim. (mm) Size (mm) Temperature Temperature Voltage | Digi-Key Price Each Varitronix 
Format Mode Format WxHxD WxH WxH (°C) (°C) (V) Part No. il c) 10 Part No. 
Transflective Polarizer 
16x2 Green 5X8 dots 66 x 27.7x2.8 66 x 15.7 2.95 x 5.15 -10° to +60° -20° to + 70° 5 153-1073-ND 15.00 13.88 12.45 OOGS-16265S-DP-FO-LV-G 
16x2 Silver 5X8 dots 66 x 27.7x2.8 66 x 15.7 2.95 x 5.15 -10° to + 60° -20° to + 70° 5 153-1074-ND 15.00 13.88 12.45 O0GS-16265S-DP-FC-LV-S 
Reflective Polarizer 
16x2 Green 5X8 dots 66 x 27.7x2.8 66 x 15.7 2.95 x 5.15 -10° to + 60° -20° to + 70° 5 153-1075-ND 15.00 13.88 12.45 OOGS-16265S-DP-RC-LV-G 
16x2 Silver 5X8 dots 66 x 27.7x2.8 66 x 15.7 2.95 x 5.15 -10° to + 60° -20° to + 70° 5 153-1076-ND 15.00 13.88 12.45 O0GS-16265S-DP-RC-LV-S 
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CUB7 Series Miniature 
Electronic 8-Digit Counter 


CUB7 / CUB7W (with Voltage Input) 


+ Replaceable internal lithium battery provides up to 7 years of uninterrupted operation + Front panel reset or 
remote reset » Wire connection made via screw clamp type terminals + Fits DIN standard cut-out 1.77” (45 
mm) x 0.874" (22.2 mm) + Low speed count to 30Hz from switch closure or O.C. transistor. High speed 
count to 10 KHz (CUB7) 

DESCRIPTION: 

The CUB7 and CUB7W are an 8-digit miniature counter with large 0.35 inch (8.89 mm) high digits. They 
have an LCD read-out available in Positive Image Reflective, Negative Image Transmissive with 
yellow/green or red LED backlighting. The backlight versions require an external 9 to 28 VDC power supply. 
The CUB7 series is housed in a lightweight, high impact plastic case with a clear viewing window. The 
sealed front panel with the silicone rubber reset button meets NEMA 4X/IP65 specifications for wash-down 
and/or dusty environments, when properly installed. The CUB7W accepts most machine control voltage 
signals. The input accepts AC (50/60 Hz) or DC control voltages from 10 to 300 V at count speeds up to 30 
counts per second (cps). 


CUB7T 

+ 10 programmable timer ranges + 8-digit LCD reflective display with “Timer Active” annunciator + .35” 
(8.89mm) high digits + Available in either contact or voltage versions + Replaceable internal lithium battery 
provides up to 6 years of uninterrupted operation + Both front panel program and rest buttons are 
individually enabled + Wire connections via screw clamp type terminals + Front panel and remote reset input 
+ NEMA 4X/IP65 sealed front bezel 
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MDMU Miniature Electronic 
6-Digit Counter/Timer/Tach 


+ LOD, Positive Image Reflective or Negative Image Transmissive with yellow/green or red 
LED backlighting + Counter, timer and tach all in a single unit + Rate multiplier/prescaler 
from 0.0001 to 1.9999 in count and tach modes + 10 ranges in timer mode + Selectable 
decimal points * 5 VDC powered + Panel mount or PC board mount 

DESCRIPTION 

The MDMU is a complete 6-digit counter/timer/tach in a small panel or printed circuit board 
mounted package. It is designed to operate from a5 VDC power supply. It has a 6-digit LCD 
with 0.35” (8.89mm) high digits and 5 selectable decimal points. In the timer modes, a 
flashing annunciator is supplied to indicate that the signal input of the MDMU is active. The 
displays are available in Positive Image Reflective (black digits, reflective background) or 
Negative Image Transmissive (illuminated digits, dark background) with red or yellow/green 
backlighting. 

The Counter mode can be selected by setting the Mode Select Inputs to the appropriate levels (Hardware selection). A 
rate multiplier of 0.0001 to 1.9999 and a decimal point of 0 through 0.00000 can be selected using the Program mode. 
Decimal points may also be set using the DP Inputs (Hardware selection). Both the Count (ONT) and LSC Inputs can be 
used. (Using the Program mode options causes the counter to increment on the opposite edge of the Input signal.) 


The Timer mode and range can be selected by either setting the Mode Select Inputs to the appropriate levels (Hardware 
selection) or by selecting the range in the Program mode. The timing range increments available are 1 msec, 10 msec, 
100 msec, 1 sec, 0.1 min., 1 min., 0.01 hr, 0.1 hr, 1 hr, and hr:min:sec. The Timer Active annunciator will flash at a 2 Hz 
rate when the input to the timer is activated. Both the ONT and the LSC inputs can be used. The Inhibit (INH) Input can be 
used to enable or disable Leading Zero Blanking (LZB). 

The Tach mode can be selected by setting the Mode Select Inputs to the appropriate levels (Hardware selection). In the 
Tach mode, the MDMU operates as a fixed 1 second time base tachometer. In the Program made, the time base can be 
set 1 through 7 seconds (in whole second increments). The rate multiplier can also be programmed from 0.0001 through 
1.9999. Decimal points can be set from 0 through 0.00000. Decimal points may also be set using the DP Inputs. Both the 
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ONT and the LSC Inputs can be used. 


Digi-Key Price Red Lion 

Description Part No. Each Part No. Digi-Key Price Red Lion 
CUB7 8-Digit Reflective Display RLC700-ND 48.00 CUB70000 Description Part No. Each Part No. 
CUB7 8-Digit Yellow/Green Backlight RLC701-ND 68.00 CUB70010 MDMU 6-Digit Panel Mount, Reflective Display RLCU00-ND 35.00 MDMUO0000 
CUB7 8-Digit Red Backlight RLC702-ND 68.00 CUB70020 MDMU 6-Digit Panel Mount, Yellow Backlight RLCU01-ND 45.00 MDMU0010 
CUB7W 8-Digit Reflective w/Voltage Input RLCW70-ND 52.00 CUB7W000 MDMU 6-Digit Panel Mount, Red Backlight RLCU02-ND 45.00 MDMU0020 
CUB7W 8-Digit Yellow Backlight w/Voltage Input RLCW71-ND 72.00 CUB7W010 MDMU 6-Digit PCB Mount, Reflective Display RLCU10-ND 32.00 MDMU0100 
CUB7W 8-Digit Red Backlight w/Voltage Input RLCW72-ND 72.00 CUB7W020 MDMU 6-Digit PCB Mount, Yellow Backlight RLCU11-ND 42.00 MDMU0110 
CUB’T 8-Digit Reflective w/Contact Input RLC7TO-ND 44.00 CUB7T000 MDMU 6-Digit PCB Mount, Red Backlight RLCU12-ND 42.00 MDMU0120 
CUB7T 8-Digit Reflective with Voltage Input RLC7T1-ND 44.00 CUB7T100 MDM Cable Assembly RLC70-ND 12.00 HWK70000 


Counters and Timers 


CUB 5— LCD, Positive reflective or negative 
transmissive with yellow-green or red LED 
backlighting + 0.46” (11.7mm) high digits + Pro- 
grammable decimal point * Front panel and remote 
reset » Count speeds up to 20KHz (high speed 
input) + Operates from 9 to 28 VDC power source 
+ Programmable prescaler for totaling * Bi- 
directional counting, up/down control * Quadrature 
sensing (up to 4 times resolution) + Anti- 
coincidence counting (Add/Add and Add/Sub) + Separate count and rate input 
mode »* Wire connections made via screw clamp type terminals + Dual counter 
mode * Count input voltage up to +28VDC + NEMA 4X/IP65 sealed front bezel. 


CUB Ill — Operates from switch contact 
or NPN open collector inputs + Self powered, 
2-wire connection, eliminates power wiring. 
Description: Nylon case snap-fits into a 
standard rectangular opening without screws 
or other hardware. Hook-up is simply a matter 
of connecting two wires. No external power, 
internal batteries provide year of uninterruptible service. Specifications: + 6- 
digit, LCDm 0.2" (5.08mm) high + Power: 2 replaceable Alkaline “N” cells. 
Nominal battery life 4 years. Front pane! reset button + Count Input: Switch 
contact of solid-state transistor switch. Counter increments on negative going 
edge of input. + Count Speed: 100 counts/sec. Batteries not supplied with 
counter, order separately. 


CUB 3T3 — The CUBSTS is 
designed to be used as hour, tenth 
hour, hundredth hour or tenth 
minute timers. The timing function Common | _(-) Orn/Wht. 
can be activated by either acontact || Voltage Input | (+) Orn. 
closure or the application of 10 to 

300 (AC 50/60 Hz or DC) and is equipped with a remote reset. Time is displayed 
on a 6-digit LCD that will wrap around from a full display of “999999” to 
“000000” when an overflow occurs. Specifications: » Display: 6-digit, LCD, 0.2” 
(5.08mm) high. + Power: 3 volts supplied by a non-replaceable lithium battery. 
Nominal battery life is 7 years. » Remote Reset: 15 msec min. pulse width 
(active low) from 3.0 V bi-polar output, an open collector transistor, or a switch 
contact to common. + Signal Input: Contact Connections: Switch Contact or 


Contact Input |_(+) White 


Reset |_(+) Blue 
CUB3T3 


Solid-State Transistor Switch. A maintained closed switch will actuate the timer. 
+ 10 to 300 V Connections: 10 V min. to 300 V max. Constant voltage applied to 
the inputs will actuate the timer. 


SUPER SUB CUB — 
True quadrature — with 
resolutions up to 4 times the 
encoded input + Bi-directional 
counting with up/down control 
+ Anti-coincidence addition and 
subtraction + Polarity indication 
+ 8-digit counting capability (6- 
digit display) + Decimal point and leading zero blanking selection + Solderless, 
elastomeric interconnects (snap mounts directly on P.C. board) * Ultra low 
Power, 25u/A at SV (typical). Description: The Super Sub Qub provides all the 
capabilities and features of the Sub Cub 2 plus four “built-in” modes of 
operation: Bi-direction counting with up/down control, quadrature counting, 
coincidence summing and anti-coincidence add/subtract counting. For 
dimensions, see Sub Qub 2. 


SUB CUB! — Complete 6-Digit 
Component Counters 

+ LSI counter chip with LCD display * Snap 
mounts directly on P.C. board + 0.2" 
(5.08mm) high display * Solderless, 
elastomeric interconnects + Ultra-low 
power, 5V at 15p/A typical + Latchable 
display with leading zero blanking + Count 
tates to 500 KHZ = Ideal in applications for: 
Register, status and usage counting, 
frequency, EPUT, and RPM indication timer, pulse-width and period readout. 
Description: The modules contain a custom monolithic counter/driver chip that 
performs all the counting functions together with a 6-digit LCD readout. To be 
used as frequency or rate meters, timers, phase-angle or pulse width indicators 
and for other complex readout requirements in addition to simple high speed 
counting. 


SUB CUB || — Complete 6-Digit Component Counters 

+ LSI counter chip with LCD display » Snap mounts directly on P.C. board + 0.35” 
(8.89mm) high display + Solderless, elastomeric interconnects + Ultra-low 
power, 5V at 15yA typical » Latchable display with leading zero blanking » Count 
rates to 500 KHZ = Ideal in applications for: Register, status and usage counting, 
frequency, INPUT, and RPM indication timer, pulse-width and period readout. 
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Description: The modules contain a custom 
monolithic counter/driver chip that performs 
all the counting functions together witha6- & 
digit LOD readout. To be used as frequency S 
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high speed counting. 


SUB CUB 2-8A -Lsi counter chip and 0.30” (7.62mm) high LCD display 
* Solderless, elastomeric interconnects (snap mounts directly onto PC board) 
+ Latchable display with selectable leading zero blanking + Count rates to 750KHz 
+ Low power, 30y/A at 5V (typical) Description: 8-digit LCD component up- 
counter + Test feature allows all decades to count in parallel to provide rapid 
testing. For dimensions, see Sub Qub 2. 


SUB CUB D - True quadrature with resolutions up to 4 times the encoded 
input + Bi-directional counting with up/down control » Polarity indication + 3 
position decimal point with selectable leading zero blanking + Solderless, 
elastomeric interconnects (snap mounts directly onto P.C. board) + Ultra low 
power, 15UA at 5.0V (typical). Description: The Sub Qub D provides all of the 
capabilities of the Sub Cub 2 with two additional modes of operation: Bi- 
directional counting with up/down control and quadrature counting. For 
dimensions, see Sub Qub 2. 


SUB CUB T LSI timer/counter chip with crystal controlled oscillator and 
.35” (8.89mm) high LOD display + Snap mounts directly onto P.C. board + Solder- 
less, elastomeric interconnect + Ultra low power, 15UA at 5.0 VDC typical + Times 
in hours, 0.1 hours, 0.01 hours, and 0.1 minutes + Counts in X1, :10, :100, and 
:1000 + Debounce selectable in counter modes + Counts rates up to 500 KHz 
+ Annunciator to indicate timer running + Accepts AC voltage on signal input 
directly through input resistor. Description: Completely self-contained 
timer/counter/display module. Ideal for internal “on board” applications where a 
readout of elapsed time or count is needed. For dimensions, see Sub Qub 2. 


SUB CUB R LSI counter chip with time base chip and .35" (8.89mm) high 
LCD display + Snap mounts directly onto P.C. board + Solderless, elastomeric 
interconnects + Ultra low power, 25UA at 3V + Selectable time base from 3.9 
msec to 15.9 sec + Frequency doubling capability + Selectable decimal point 
positions + Master reset to synchronize time base with external functions. 
Description: Completely self-contained tachometer/display module. Contains a 
custom monolithic counter/driver chip, a custom time base chip, and a 6-digit 
liquid crystal display. Ideal for internal “on board” applications where readout of 
rate or frequency is needed. For dimensions, see Sub Qub 2. 


Digi-Key Price | Red Lion Digi-Key Price | Red Lion 
Description Part No. Each | PartNo. Description Part No. Each | Part No. 
CUB5 Display Counter .2" (5.08mm) High Digits. .. -|RLCI000-ND 22.00 | SQUB-1000 
QUB 5 Dual Counter & Rate Indicator Positive Image Reflective. -] RLC500-ND 92.05 | CUB50000 Display Counter .35" (8.89mm) High Digits . -|RLC2000-ND__ 28.00 | SCUB-2000 
QUB5 Dual Counter & Rate Indicator with Yellow-Green Backlighting . RLOS10-ND 103.00 | CUB50010 SUB CUB 2-8A 
QUB5 Dual Counter & Rate Indicator with Red Backlighting . RLC520-ND 103.00 | CUB50020 8 Digit LCD component Up-COUNtEF ..... 0... .eee cece eeee eee neste eee eeeeee ee PLC2-8A-ND 40.00 | SCUB28A0 
Micro Line/Sensor Power Supply .-| RLOVLPS-ND _27.00 | MLPSO000 SUB CUB D 
8 Digit Bi-directional Module w/6 Digit LCD Display . ~ | RLOO5-ND 30.00 | SCUBD-200/A 
OUB III (Requires 2 N-Call Batteries) -] RLOO3-ND 28.00 | CUBIII Sub Qub D Prototype P.C. Board. . | RLO09-ND. 14.00 | DM-OSC-BO4/A 
QUB III w/Lithium Battery (Battery life 10 yrs. depending on usage) RLO04-ND 33.00 | QUBS3LO00/A SUB CUB T 
N-Call Battery .....-ssssseseseeeeees P147-ND 1.08 | AMX Timer/Counter 5 Digit..........csscecsesceseessestessessesteseestestenteseens RLOO7-ND 29.00 | SCUBT-200/A 
QUB 37300 Timer, Remote Reset, 1 hour RLC3TR-30-ND 48.00 | CUB3T300 SUB CUBR 
QUB 3310 Timer, Remote Reset, 0.1 hour... ..| RLC3TR-31-ND 48.00 | QUB3T310 = Y 
CUB 31320 Timer, Remote Reset, 0.01 hour. ““|etesreeein asco | quesT320 6 Digit Rate Indicator WEAR rss te ae tiniest RLOO6-ND 37.00 | SCUBR-200/A 
CUB 37330 Timer, Remote Reset, 0.1 minute. .| RLC3TR-33-ND _ 48.00 | CUB3T330 ezee 
SUPER SUB CUB Bezel Kit w/P.C. Board & Cable (For RLOO5-ND, RLC06-ND, RLO07-ND) .... RLC10-ND 24.00 | HWK-60-000/A 
Panel Kit w/P.C. Board | PLC2-8-ND) .....eeseeseeceeseeeee RLC28-ND 40. | HWK-28-000/A 
Super Sub-Oib Display/Counter Module. ~[RLCOOAND 38.00 | SSCUB200 id sear hee neta EObete Bone NE. ces ae aes 
Super Sub-Qub Prototype P.C. Board... -| RLO08-ND_ 14.00 | DM-0SC-BO3/A RLOO7-ND, RLC2-8-ND, RLC200A-ND, RLC2000-ND) ......2e:eceeeeee RLC30-ND 10.00 | HWK-30-000/A 
SUB CUB | and II Panel Bezel Kit w/P.C. Board & Cable (For RLC2000-ND) .... | RLC40-ND 20.00 | HWK-40-000/A 
Evaluation Kit (batteries included, RLO02-ND & display counter needed) ..| RLOO1-ND 52.00 | DM-OSC-B01/A Super Sub-Qub Panel Bezel Kit w/P.C. Board & Cable (For RLC200A-ND) ...... RLOSO0A-ND* 24.00 | HWK-50-000/A 
Mounting POB for Display Counter to Evaluation Kit - ee 10.00 | DM-OSC-BO2/A | + Koes not include SUPER SUB-OUB Display/Counter Module. Order SUPER SUB-CUB Module separately. 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 1-800-344-4539 » Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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promet ' Timers, Counters 
Aromat elpola ion and Hour Meters 
NAiS foots Caay 


LCD Hour Meters 


Aromat hour meters display total 
time when the signal input terminal is 
connected either together (No- 
Voltage, using a switch or relay) or 
the rated input voltage is applied 
directly to the input terminal (AC/DC 
Volt type). 

All hour meters feature a built-in 10 
year battery for long life and screw 
terminals for easy connections. 


Features: + Large 7-digit LCD 
display value reading + Wide range 
of measurement: 0 to 3999 days, 
23.9 hours; 0 to 99999.99 hours; 0 to 
9999 hours, 59.9 min. 


Digi-Key Price Each Aromat 
Input Type Time Range Reset Part No. 1 25 50 | Part No. 
100-120VAC | 0-3999 days, 23.9 hrs. | Manual PB | 255-1180-ND 62.70 59.40 56.10 | LH24-F-DH-AL 
200-240VAC | 0-3999 days, 23.9 hrs | Manual PB | 255-1183-ND 62.70 59.40 56.10 | LH24-FDH-AH 
200-240VAC 0-99999.99 hrs Manual PB | 255-1184-ND 62.70 59.40 56.10 | LH24-FH-AH 
200-240VAC | 0-9999 hrs, 59.9 min. | Manual PB | 255-1185-ND 62.70 59.40 56.10 | LH24-FHM-AH 


PM4H-A Analog Timer 


Reset 4 
Input Signal Stop 
{ Input Ii 
v 


(-) Operating (+) 
voltage 


Power Indicator *. t+— Operation Indicator 
t— Hand 
Time Indicator Window 


Time Range Indicator i 

Time Range Selector 

16 time settings selectable - 
1sto500h+ 


Operation mode Indicator 
Operation mode selector 
Selectable from 8 operation modes 
ON _ :Pulse ON-delay 


:Pulse Flicker 


1s 5s 10s 50s + 
dmin 5min 10min 50min + 
1h 5h 10h 50h + 


Test area 
(when hand is 
in this area, 


10h 50h 100h 500h + test starts) 


: ifferential ON/OFF-delay (2) 
ulse One-cycle 


Aromat’s PM4H-A series of analog timers operates in one of eight different modes. Available in 11 pin octal 
base or built-in screw terminals for easy connection. All are IP65 sealed for water and dust and are capable 
of switching SA @ 250 VAC with a DPDT timed out relay. Screw terminal types include gasket and 
mounting bracket. 

Features: + Front panel of IP65 type is protected against water-splash and dust + 100-240V AC free- 
voltage input » Built-in screw terminals + 8 different operation modes * Multiple time ranges—1 s to 500 h 


LCD Up Totalize Counters 


Aromat LCD Up Counters will display a 
totalized count when the input 
terminals have the proper input 
applied. AC input types have a 
maximum count of 30 cps and DC 
input types have a maximum count of 
70 cps. 

All counters are powered by a 10 year 
internal battery and feature screw 
terminals for easy connection. 


Panel Cutout 


Features: + Large 7-digit LCD display + Unnecessary “O"s are eliminated from the upper digits of elapsed 
value for easy reading. +» Wide counting range 


Digi-Key Price Each Aromat 
Input Type | Max. Count Reset Part No. 1 25 50 Part No. 
200-240VAC 30cps Manual PB | 255-1192-ND 57.95 54.90 51.85 | LC24-F-AH 


LT4H Digital Timer 


Aromat’s LT4H Digital Timer is intended for process control for 
applications requiring duration time control such as delay-on/off, repeat 
cycle and start/stop time accumulation. The LT4H has features such as 
a bright 2 color back-lit display and EE-Prom memory, keeping your 
program settings without the need of an internal battery. The waterproof 
front panel keeps out dirt and water under poor operating conditions. 
Timing from .001 sec. to 999.9 hours, with 8 modes of operation and 
built-in timed SPDT relay (5A 250VAC). 


Elapsed Time 
Display RESET 


Set Time Display [- SIGNAL Yo 
(7) [8 
Time Units 


i 
7 

Display il fal [3 

Up Keys 


Time Delay Indicator 


Controlled Output Indicator. 


Reset Indicator 


Lock Indicator 


Reset Switch 


(+)Operation Voltage (-) 


Lock Switch Down Keys 


Operating Digi-Key Price Each Aromat 
Voltage Terminal Part No. 1 2a) 50 Part No. 
100-240VAC | 11 pin octal 255-1214-ND 104.00 93.60 88.40 LT4H-AC240V 
100-240VAC | Screw Term. 255-1215-ND 104.00 93.60 88.40 LT4H-AC240VS 
12-24VDC 11 pin octal 255-1216-ND 104.00 93.60 88.40 LT4H-DC24V 
12-24VDC Screw Term. 255-1217-ND 104.00 93.60 88.40 LT4H-DC24VS 


LC4H Digital Counters 


Aromat’s LC4H Digital Counters are presettable counters that will 
count up or count down until your preset count is reached, then 
trigger the internal relay to switch in one of seven output modes. 

Features such as 2 color back-lit display and waterproof front 


panel display allow this counter to be used in extreme 
environments. 


COUNTER Tran Counter Display 


8 8 8 g! Set Value Display E inerr i 


& 8888- E tock 


Controlled Output Indicator. 


Reset Indicator. 


Lock Indicator ~- 


Reset Switch - >) al ala al a 
Lock Switch @ aw © 


~-Up Keys 


(+)Operatiofi Voltage (-) 


Down Keys 


Operating Digi-Key Price Each Aromat 
Voltage Terminal Part No. ul 25 50 Part No. 
100-240VAC | 11 pin octal 255-1218-ND 106.00 95.40 90.10 | LC4H-R4-AC240V 
100-240VAC | Screw Term. 255-1219-ND 110.50 99.45 93.93 | LC4H-R4-AC240VS 
12-24VDC 11 pin octal 255-1220-ND 101.00 90.90 85.85 | LC4H-R4-DC24V 
12-24VDC Screw Term. 255-1221-ND 105.50 94.95 89.68 | LC4H-R4-DC24VS 
Low Cost Arrow Mark Minute Dial 


——. rare 
Indicator 
£— Dial 


Time-set Pin(s) 
Manual Switch — 


Universal Timer = ‘@= | “age 
LISTED 

User presettable in 15 minute intervals for permanent 
setting points of On-Off cycles. Easy to read direct view 
clock face and durable plastic enclosure (NEMA 3R rated) 
commonly used for indoor and outdoor applications. Perfect 
for applications such as: interior/exterior lighting, heat- 
ing/ventilation systems, sign/display lighting, pool heaters, 
fans and conveyors, filters, pumps and refrigeration. 
Specifications: Available in 120VAC or 208 to 277VAC 
versions. SPST and DPST output with 30A@277VAC - 
Resistive; 15A@125VAC/5A@250VAC - Tungsten. Mini- 
mum load 100mA@12VDC. Nema 3R rated case for in- 
doors/outdoors, safety lock compatible for security after 
programming. 


Terminals 
for Load(s) 


Grounding 
sce. Terminal 


Input Terminalts) 
for Power 
Panel Screw? 
Insulating Panel 


Operating Digi-Key Price Each Aromat 
Voltage Terminal Part No. 1 25 50 Part No. 
100-240VAC | 11 pin octal 255-1198-ND 48.45 45.90 43.35 | PM4HA-H-AC240VW 
100-240VAC Screw 255-1199-ND 62.73 49.95 47.18 | PM4HA-H-AC240VSW 
24VAC/DC | 11 pin octal 255-1200-ND 41.80 39.60 37.40 | PM4HA-H-24VW 
24VAC/DC Screw 255-1201-ND 46.08 43.65 41.23 | PM4HA-H-24VSW 
12VDC 11 pin octal 255-1202-ND 39.90 37.80 35.70 | PM4HA-H-DC12VW 
12VDC Screw 255-1203-ND 44.18 41.85 39.53 | PM4HA-H-DC12VSW 
Relay Accessories 
Digi-Key Price Each Aromat 
Description Part No. 1 25 50 Part No. 
Snap-in Bezel, Gray for PM4HA Series 255-1206-ND 2.00 1.89 1.79 | AT7811 
Snap-in Bezel, Black for PM4HA Series 255-1207-ND 2.00 1.89 1.79 | AT7812 
Snap-in Bezel, Silver for PM4HA Series 255-1208-ND 2.00 1.89 1.79 | AT7813 
Clear Protective Cover for Timers & Counters 255-1223-ND 4.20 3.78 3.57 | N-TC-48 
Clear Protective Cover for PM4HA Series 255-1209-ND 3.99 3.78 3.57 | N-TC 
40” Din Rail Mounting Track for Track Sockets 255-1210-ND 6.08 5.76 5.44 | AT8-DLA1 
End Stop Plate for Din Rail Mounting Track 255-1211-ND 2.00 1.89 1.79 | ATA4806 


Operating Switching Digi-Key Price Each Aromat 
Voltage Circuit Part No. 1 25 50 Part No. 
120VAC SPST 255-1242-ND 51.00 45.90 43.35 TB1001R 

208-277VAC DPST 255-1244-ND 59.60 53.64 50.66 TB1004R 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


9248B-ND Omron Counters Full Line Catalog........... $2.00 


Solid State 
Relay Timers 
Series H3CR—Analog 


Features: + Field-selectable time ranges from 0.05 second to 300 hours 
+ Wide range AC supply voltage models (100 to 240VAC) fits most 
applications and reduces spare parts inventories + Three external signal 
inputs for remote control of the timer. * Timing functions: ON-delay, 
Repeat cycle (B, B2), Signal ON/OFF delay. Signal OFF-delay, Interval. 


Specifications: + Supply voltage: 100 to 240VAC, 50/60Hz * Operating 
voltage: 85%-110% of rated supply voltage * Timing functions: ON-delay, 
Repeat cycle signal OFF start, Repeat cycle signal ON start, Signal 
ON/OFF delay, Signal OFF-delay, Interval + Control output: Type - DPDT 
relay, Max. load - 5A, 250VAC, Min. load - 10mA, SVDC + Repeat Accuracy: +0.3% full scale max., except in 


OMRON. 


Totalize Counter 


Omron’s self-powered totalizing counters feature either no-voltage 
inputs, DC voltage only or combined AC/DC voltage inputs. Offered in 
both 1KHz input for high speed, no chatter input signals or 30/20Hz 
inputs for relay and switch (high chatter) inputs. * Operating mode: up 
count + Display: LCD Digital, 0.2 in. high. New Blackcase. 
Replaceable battery. 


Specifications: 
+ Supply voltage: Not required (powered by built-in battery) * Input: 
AC/DC voltage — 24 to 240VAC/VDC +10%, 50/60Hz, or 6 to 


240VDC +10% at “High” (logic) level, 0 to 2.4VAC 410%, 50/60 Hz, or 
0 to 2VDC at “Low’ (logic) level » DC voltage — 4.5 to 30VDC at “High” 


(logic) level, 0 to 2VDC at “Low” (logic) level +» No-voltage — 1.2 s range 40.3%, +10ms. AL G CE 
Maximum short-circuit impedance: 10kQ max. + Reset time: 20ms 
reset signal. + Instruction Sheet Included. aA G CE Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. i 25 50 Part No. 

No. of] Type of | Counting | Terminal | Reset Digi-Key Price Each fonron ‘Analog Timer 120/240VAC Time Select DPDT | Z876-ND 55.44 51.33 47.91 | H3CRAACI00240DC10012 
Digits| Input | Speed | Type | Type Part No. 1 25 50. | Part No. Analog Timer 24VDC/AC Time Selectable DPDT| Z997-ND 55.44 51.33 47.91_| H3CRAAC24-48/DC12-48 

8 | No-voltage | 30/1 kHz | Screw | Electrical | ZB61-ND 46.04 42.63 39.79 /H7ECB eet oe Bente tee Seem ace Sag coe | veep aace 

8 DC volt. | 30/1 kHz | Screw | Bectrical Z865-ND 46.04 42.63 39.79 | H7EC-NV-B * “ “ - 

8 |ACDCvolt.| 20Hz Screw | Hectrical 2867-ND 63.89 59.16 55.22 | H7EC-FBV 

g | Dovoltage) sot | screw | tena’ | Fy 144-ND* 53.56 49.59 46.29 | H7EC-NV-BH 4 . 

input Maral oS Relay Timers Series H3YN—Analog 


*Backlight 24 VDC Features: + DPDT and 4PDT control output * LED power-ON and time-UP 


indicators * Sockets, hold-down clips and mounting accessories + Operating 
mode: ON-delay, interval, repeat cycle ON-start/OFF-start (selectable with 
DIP switch) + Control outputs: DPDT: 5 A at 250VAC, resistive load; 4PDT: 
3A at 250VAC, resistive load +» Repeat Accuracy: +1% FS max. = Setting 
Error: +10%+50ms FS max. + Operating Temperature: -10°C to 50°C + Me- 
chanical Service Life: 10,000,000 operations min. + Electrical Service Life: 
DPDT: 500,000 operations min.; 4PDT: 200,000 operations min. For 
mounting socket, use Z882-ND (DPDT) or Z811-ND (4PDT). .FAX (ay («4 


Timer Counter 


Omron's self-powered time totalizers displays cumulative time by 
counting the output signals received from a sensor. When the proper 
input has been applied, the timing circuit is enabled allowing the timer 
to start, disabling the inputs will stop the timing sequence. Key protect 
Switch to prevent front resetting. New blackcase. Replaceable Battery. 


Fn ee Digi-Key Price Each Omron 
ba apeaha it i ar siasieaiaN Si Description Part No. 1 25 50 _| PartNo. 
+ Supply voltage: Not required (powered by built-in battery) + Input: Relay Timer Analog 0-10 Minute DPDT | Z1134-ND 40.40 37.41 34.92 | H3YN-2 AC100-120 
AC/DC voltage — 24 to 240VAC, or 6 to 240VDC at “High” (logic) Relay Timer Analog 0-10 Hours DPDT | Z1135-ND 41.34 38.28 35.73 | H3YN-21 AC100-120 
level, 0 to 1.5VAC, or 0 to 2VDC at “Low’ (logic) level. DC voltage — Relay Timer Analog 0-10 Minute 4PDT | Z1136-ND 41.34 38.28 35.73 | H3YN-4 AC100-120 
4.5 to 30VDC at “High” (logic) level, 0 to 2VDC at “Low” (logic) level. Relay Timer Analog 0-10 Hours 4PDT | Z1137-ND 41.34 38.28 35.73 | H8YN-41 AC100-120 
No-voltage — Max. short-circuit impedance: 10kQ max. Short-circuit 
residual voltage: 0.5Vmax. Minimum open impedance: 500kQ min. 
+ Reset time: 20 ms reset signal. +» Terminal: Screw type + Instruction 2 
Sheet Included. . 8 
JAN @ Ce Relay Timers Series HSCR—Digital 
Type of Time Digi-Key Price Each Omron Features: + Nine field-selectable output modes accommodate a wide 
Input Range Features Part No. 1 25 50 | Part No. variety a pumas ‘ All poeneee ap by ceeuoug ed 
" accesse rom eé Tront panel » Field-selectable time ranges trom 
Nowoltage | Oto990900.9h | wio bacdight (ZSZ0 No Seat “vee. Sees, MEL 0.001 second to 9999 hours + High-visibility alphanumeric LCD display 
DC voltage only | 0 to 999999.9h_| w/o backlight 2872-ND 53.56 49.59 46.29 |H7ET-BV has 8mm high characters and built-in backlight + Precision control 
AC/DC voltage | 0 to 99h.59m.59s | w/o backlight 2874-ND 68.62 63.54 59.31 | H7ET-FBV1 possible to 0.001 second + 10-year battery back-up + Selectable 
AC/DC voltage | 0 to 999999.9h | w/o backlight 2875-ND 71.41 66.12 61.72 | H7ET-FBV elapsed time (UP) and time remaining (DOWN) display + Timing 
DC voltage input | 9999h59.9m | wio backlight | Z1149-ND 53.56 49.59 46.29 |H7ET-NV1-B functions: toes ae Coe Sepaes repeat cycle, OFF-delay, 
DCvoltageinput| 999h59M59S | w/ backlight Z1150-ND 59.19 54.81 51.16 |H7ET-NV1-BH IRE Ney ANG ONS seb! VONACE NY Pe: ieley. 


Specifications: + Supply voltage: 100 to 240VAC, 50/60Hz * Oper- 
ating voltage: 85%-110% of rated voltage + Relay control output: Max. 
load - 5A, 250VAC; Min. load - 10mA, 5VDC + Repeat accuracy: Power start - +0.01%, Signal start - +0.005% 
+ Indicators: HSCR-L: 4-digit LCD alphanumeric display, 8mm; HSCR-B: 4-digit LCD alphanumeric display with 
backlighting, 8mm + Memory function: Retains preset values for 10 years at 25°C + Operating Temp.: 14° to 
131°F (-10°C to 55°C) + Mechanical service life: 10 million operations min. + Electrical service life: 100,000 


Tachometer Counter 


Omrons self powered tachometers offer a large display (8.6mm) with various input types available. 


Selectable multiplier/divider network allows either RPM or RPS measurement. Comes with waterproofing operations mmin at So, es0v ACs tesistve locd (pit =): oA E CE 
jasket and panel mounting bracket. Screw Terminal Connections. 4 digits. AL 
q , ‘ 2 ° Ee Digi-Key Price Each Omron 
Max. Counting | 24 VDC Type of Digi-Key Price Each omen Bat te 120/240VAC Time Select SPDT 5 im 85 WEE aE eee 
Speed Backlight | __ Input Part No. 1 25 50 _| Part No. Hubei ‘ Ie Sees : f : oe 
1kHz = No Voltage | Z1145-ND 58.26 53.94 50.35 | H7ER-N-B Digital Timer w/Backlight 120/240VAG Time: Select | Z881-ND 140.00 129.63 120.99 | H5CR-B-AC100-240 
1kHz _ DC Voltage | Z1146-ND 58.26 53.94 50.35 | H7ER-NV-B Panel Mount Adapter for H3CR/H5CR Series 2885-ND 913 8.22 = 7.30 | _Y92F-30 
tkHz Yes [DC Voltage | Z1147-ND 65.30 _—-60.47_—«56.44_| H7ER-NV-BH Back Mount Relay Socket for H3GH5OR Series 28ND 9.95 8967.96 | FIG0B 
= . 
Counter Horizontal Vertical H3DE Relay Timers DIN Rail 
rf 63mm — Sel 
A 4 38 mm Features: 
ccessories q + Slim design for track mounting +» Wide AC/DC power supply range (24 to 
| 230VAC/DC) »* Eight operating modes (H3DE-M) and four operating modes 
ear = (H3DE-S) to cover a wide range of applications + Finger protection terminal block 
+ Operating Mode: A: ON-delay (Signal or Power); B: Flicker OFF start (Signal or 
Digi-Key Price Each Omron Power); B2: Flicker ON start (Signal or Power); C: Signal ON/OFF-delay; D: Signal 
Description Part No. 1 25 Part No. OFF-delay; E: Interval (Signal or Power); G: Signal ON/OFF-delay; J: One-shot 
Horizontal Panel Mounting Adapter for H7 Series 7998-ND 2.82 2.61 YO2F-75 (Single or Power). For mounting track, use Z840-ND or Z841-ND. ,AL @ C€ 
Vertical Panel Mounting Adapter for H7 Series 2Z999-ND 2.82 2.61 Y92F-76 Digi-Key Price Each Omron 
Description Part No. 1 25 50 Part No 
az DIN Mnt. Timer — 8 Mode DPDT Z1138-ND 38.52 35.67 33.30 H3DE-M1 AC/DC 24-230 
ON- Delay Timer Series H3G DIN Mnt. Timer—8 Mode SPDT | Z1139-ND 47.92 44.37 41.42 | H3DE-M2 AC/DC 24-230 
DIN Mnt. Timer — 4 Mode DPDT Z1140-ND 29.13 26.97 25.18 H3DE-S1 AC/DC 24-230 
Features: + DPDT contact Form - Fits standard 8-pin sockets + Ideal DIN Mnt. Timer — 4 Mode SPDT Z1141-ND 38.52 35.67 33.30 | H3DE-S2 AC/DC 24-230 


replacement for time relays * LED power-ON indictor » On-delay only 


Specifications: + Supply Voltage: 100/110/120VAC + Operating Voltage: 85 
to 110% of rated voltage + Timing Functions: ON-delay + Control Output, 
DPDT: Max. load - 5A, 125/250VAC (resistive lead), Min. load - 100mA, 
5VDC + Repeat accuracy: +2% maximum + Indicators: Power ON (LED) 
+ Operating Temperature: 14°F to 131°F (-10°C to 55°C) + Variation due to 
voltage change: +2% maximum + Variation due to temperature change: 
+5% maximum + Mechanical Service Life: 10 million operations minimum 


Digital Daily Timer 
+ Precise control of both regular and special ON/OFF times. + Can be 


set for timed or pulsed operation, and for multiple-day operation. 
Specifications: 


. pris ‘i Z es x * Operation: 1) Daily operation (Multiple-day operation possible) 2) 
+ Electrical Service Life: 100,000 operations minimum at maximum ratings AL EG Pulte-output operation ‘bulbe width ean be atin tate oft bees ) 2) 
1 to 59 seconds and in units of 1 minute from 1 to 60 minutes. 3) Partial 
Digi-Key Price Each Omron operation on specified day. 4) Forced ON/OFF operation. + Repeat 
Description Part No. 1 25 50 __| Part No. accuracy: +0.01% * Memory protection: 5 years min = Life expectancy: 
Analog Timer 120VAC 1-10 Second DPDT 2877-ND 37.11 34.37 32.08 | H3G8CAC100/110/12010S| 50,000 operations min (15A, 250VAC, resistive load) + Operating 
Analog Timer 120VAC 6-60 Second DPDT 2930-ND 37.11 34.37 32.08 | H3G8CAC10011012060S temperature: -10° to 55°C. ALE 
Analog Timer 120VAC 1-10 Minute DPDT 2931-ND 37.11 34.37 32.08 | H3G8CAC10011012010M| 
Analog Timer 120VAC 6-60 Minute DPDT 2932-ND 37.11 34.37 32.08 | H3G8CAC10011012060M Digi-Key Price Each Omron 
Back Mount Relay Socket for H3G/H5CR Series | Z883-ND 9.95 896 7.96 | P3G08 Description Part No. 1 25 Part No. 
Panel Mount Adapter for H3G Series Z886-ND 5.53 4.98 4.42 | Y92F-31 Timer Digital Daily 100-240VAC Z1142-ND 143.76 133.11 H5F-B 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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OMRON. 


Programmable Weekly Timer 


Large LCD display with 7 day x 24 hour programming. Perfect for controlling On- 
Off cycles for lighting, industrial and security. Two independent 15A control circuits 
and 16 step front program options allows fast and easy program changes. Wire 
connections are made by screw terminals from either the front or the back. Timer 
may be wall mounted, recessed into panel or Din rail mounted. All mounting 
hardware and instructions are included. Optional protective hard plastic cover 


Digital Temperature Controller 


+ Compact and Intelligent Temperature Controller + Heating control » Water- 
resistant: Construction: NEMA4 

SPECIFICATIONS: 

+ Supply voltage: 100 to 240VAC, 50/60Hz + Control method: PID or 
ON/OFF control + Sensor input: Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B 
* Operating temperature: -10°C to 55°C + Voltage output: 12VDC (PNP), 
max. load current: 21mA, + Short-circuit protection + Protective structure: 
Front Panel: NEMA4 for indoor use (equivalent to IP66) + Alarm output: 
SPST-NO, 250VAC, 1A * Memory protection: EEPROM (non-volatile 


prevents accidental resetting and protects from dirt and water. “ALG 6) memery) AWE 
Digi-Key Price Each Omron 
Digi-Key Price Each Omron Description Part No. 1 25 Part No. 
Description Part No. 1 25 | Part No. Digital Temp. Controller Volt Out | Z1126-ND 143.76 133.11 | ESCN-QMTC-500 AC/DC24 
Poganate Tn eoaaavAGwerd rice [ZOMND ese eas [vein | | [Dill Tome Conte yoo [21127 ND 475 18841 | ESCH GMATO 500 AS10020 
Qeear Protective Cover (Hard Plastic) for H5L-A Z1001-ND 9.03 8.08 | Y92A-96A Digital Temp. Controller Relay Out. | Z1129-ND 143.76 133.11 | ESCN-RMTC-500 AC100-240 


Programmable Daily/Weekly Timer 


+ AM/PM display + Field- adjustable ON/OFF, cycle, and pulse output 
+ A different program possible each day + Wide supply voltage range 
+ Two independent 15A control circuits with manual override + Battery 
backup for memory protection + Automatic or manual operation 
following power failure 


SPECIFICATIONS: 

+ Supply voltage: AC 100 to 240V + Long-term error: +15 seconds per 
month + Max load: 15A, 250VAC resistive load * Connections: Terminal 
screws * Min. load: 100mA, 5VDC + Operating temperature: -10° to 


Digital Temperature Controller 


+ Compact and Intelligent 1/32 DIN Temperature Controller 

+ Water-resistant: Construction: NEMA4 

SPECIFICATIONS: 

+ Supply voltage: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz + Operating temperature: -10°C 
to 55°C + Sensor input: Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B * Control 
output: Relay output: SPST-NO, 250 VAC 2 A (resistive load) + Indication 
accuracy: Thermocouple: ( +0.5% of indicated value) + Voltage output: 12 
VDC (PNP), max. load current: 21 mA, with short-circuit protection AX @ 


55°C + Repeat accuracy: +0.01% + 50,000 operations minimum, 15A, Digi-Key Price Each Omron 
250VAC, resistive load av Gg 6) Description Part No. 1 25 Part No. 
— . Digital Temperature Controller Volt Output Z1130-ND 134.36 124.41 | ESGN-Q1TC AC/DC24 
om Digi-Key Price Each Omron Digital Temperature Controller Volt Output | Z1131-ND 134.36 124.41 | ESGN-Q1TC AC100-240 
Description Part No. 1 25 Part No. Digital Temperature Controller Relay Output |Z1132-ND 134.36 124.41 | ESGN-R1TC AC/DC24 
Digital Weekly Timer 100-240VAC 21143-ND 183.22 169.65 H58-B Digital Temperature Controller Relay Output | Z1133-ND 134.36 124.41 | ESGN-R1TC AC100-240 
DPM Digi-Key Price Each Modutec 
ewe}ll M oO D l ITE Cc Display Mounting | Power Input Part No. 1 5 10 Part No. 
Fig. 1 — 13 Pin Terminals Backlit Power 5VDC 
linstruments| Neg. Red Backlit Bezel | +5VDC 0-2VDC 180-1002-ND 86.94 84.77 82.60 | BL-530302-01-U 
. . = 8 Neg. Red Backlit Bezel |+5VDC) 0-200mVDC | 180-1003-ND 86.94 84.77 82.60 | BL-530301-01-U 
Big - Little Digital Panel Mete rs Neg. Red Backlit Window | +5VDC| 0-2VDC | 180-1004-ND 83.36 81.28 79.20 | BL-500302-01-U 
Neg. Red Backlit Window | +5VDC |} 0-200mVDC | 180-1005-ND 83.36 81.28 79.20 | BL-500301-01-U 
62.3 Neg. Red Backlit Window | 9VDC 0-2VDC 180-1006-ND 83.36 81.28 79.20 | BL-500102-01-U 
60.9 Neg. Red Backlit Window | 9VDC | 0-200mVDC | 180-1007-ND 83.36 81.28 79.20 | BL-500101-01-U 
1 | Neg. Green Backlit | Window | +5VDC 0-2VDC 180-1008-ND 80.96 78.94 76.92 | BL-400302-01-U 
| | ( Cr Neg. Green Backlit | Window | +5VDC | 0-200mVDC | 180-1009-ND 80.96 78.94 76.92 | BL-400301-01-U 
24 l { rc 26.3 — —, Neg. Green Backlit | Window | 9VDC 0-2VDC 180-1010-ND 80.96 78.94 76.92 | BL-400102-01-U 
a =~ | | _! Neg. Green Backlit | Window | 9VDC | 0-200mVDC | 180-1011-ND 80.96 78.94 76.92 | BL-400101-01-U 
. | = | Pos. Green Backlit Bezel | +5VDC 0-2VDC 180-1012-ND 80.16 78.16 76.16 | BL-330302-01-U 
BEES ESeE Pos. Green Backlit Bezel |+5VDC | 0-200mVDC | 180-1013-ND 80.16 78.16 76.16 | BL-330301-01-U 
Pos. Green Backlit | Window | +5VDC 0-2VDC 180-1014-ND 77.40 75.47 73.53 | BL-300302-01-U 
Fig. 1 Fig. 2 Pos. Green Backlit | Window | +5VDC | 0-200mVDC | 180-1015-ND 77.40 75.47 73.53 | BL-300301-01-U 
. aor Pos. Green Backlit | Window | 9VDC 0-2VDC 180-1016-ND 77.40 75.47 73.53 | BL-300102-01-U 
BL Series Specifications: Pos. Green Backlit | Window | 9VDC | 0-200mVDC | 180-1017-ND 77.40 75.47 73.53 | BL-300101-01-U 
Display + Digits: 3 1/2 digits, 7 segments backlit LCD (1999) + Digit Height: 0.5" (12.7mm) Std. Reflective LCD Bezel | +5VDC 0- 20VDC 180-1021-ND 65.60 63.96 62.32 | BL-130303-U 
+ Polarity: Automatic (-) displayed +» Decimal Point: Three positions, external selection Std. Reflective LCD Bezel | +5VDC 0 - 2VDC 180-1022-ND 58.40 56.94 55.48 | BL-130302-U 
+ Overload: Three lower digits blank for readings greater than 1999 » Low battery: “Low Bat” Std. Reflective LCD Bezel |+5VDC | 0-200mVDC | 180-1023-ND 65.60 63.96 62.32 | BL-130301-U 
indicator for <7.2V (9V power only) Std. Reflective LCD Window +5VDC 0 - 20VDC 180-1024-ND 62.02 60.47 58.92 | BL-100303-U 
Performance + Accuracy: +(0.1% rdg + 2 count) with + 5 and +5V power + (0.1% rdg + 1 Std. Reflective LCD Window +5VDC is 2VDC teil 62.02 60.47 58.92 Be auosve 
count) with 9V power 2.5 per second + Conversion Rate: 2.5 per second * Common Mode Sid. Reflective LCD | Window | +5VDC ) 0-200mVDC | 180-1026-ND 62.02 60.47 58.92 | BL-100301-U 
Voltage Range: + 1V maximum + Common Mode Rejection: > 86db + Zero Adjust: Std. Reflective LCD | Window | 9VDC 0 - 2VDC 180-1027-ND 62.02 60.47 58.92 | BL-100102-U 
Automatic + Tempco: 100PPM/°C typical Std. Reflective LCD | Window | 9VDC | 0-200mVDC | 180-1028-ND 62.02 60.47 58.92 | BL-100101-U 
Standard Analog Inputs + Full Scale Range: Choice +200mV, +2V, or +20V (Special Fig. 2 — Flat Pack 
ranges and engineering units available) + Configuration: True differential input and Std. Reflective LCD | Window | +5VDC 20VDC 180-1018-ND 54.72 53.36 51.99 | BL-176303-U 
references + Ratiometric Operation: Available on models BL-100, -130, -300, -330, -400, | Std. Reflective LCD | Window | +5VDC 2VDC 180-1019-ND 54.72 53.36 51.99 | BL-176302-U 
-430, -500, -530, -600, and -630 + Protection: 250V DC or 150V RMS continuous 300V Std. Reflective LCD | Window | +5VDC 200mVDC 180-1020-ND 54.72 53.36 51.99 | BL-176301-U 
intermittent maximum * Bias Current: 1pA typical, 10pA maximum = All backlighting power Bezel Kit = = = 480-1001-ND 6.38 6.22 6.07 | 176-BK-U 
is + 5VDC = - = 
. = 8 . 
Industrial Digital Panel Instruments 2000 Series 
96.0 m eal. ‘ 
Backlit Digi-Key Price Each Modutec 
Display DPM Power Inputt Powertt Part No. 1 5 10 | Part No. 
IM1£ TRMS (Power) - Universal Selectable True RMS - Power Ranges 
! — ! mm 48.0 Neg. Red Backlit 115 or 230VAC 250VAC 115 or 230VAC 180-1036-ND 216.96 211.54 206.12 | 2353-1026-10-U 
Neg. Red Backlit 200.0VAC 115 or 230VAC. 180-1037-ND 216.96 211.54 206.12 | 2353-1024-10-U 
Dc MILLIAMPERES : 
UPM - Universal Selectable Process, IDC Voltage or DC Current 
Specifications: Performance: Neg. Red Backlit 415VAC 4/20mADC scaled 0/100.0 percent 115VAC 180-1038-ND 146.88 143.21 139.54 | 2153-3419-04-U 
* Conversion Rate: 2.5 per second * Common Mode _ | Neg. Red Backlit 10VDC scaled 0/10.00VDC 180-1039-ND 146.88 143.21 139.54 | 2153-3406-04-U 
Rejection: >100db 50Hz-60Hz + Tempco: +200PPM/°C 1/8 DIN 
typical except thermocouple inputs which are .1°/ degree 
zero tempco for selectable process ranges is only + .2 ° 
count/?C * Normal Mode Rejection: >40db 50Hz-60Hz Neg. Red Backlit Type J Thermocouple 180-1040-ND 96.00 93.60 91.20 | 2053-3480-04-U 
+ Zero Adjust: Automatic * Warmup: 10 minutes Neg. Red Backlit 100 Ohms Pt 1° Resolution 180-1041-ND 96.00 93.60 91.20 | 2053-3470-04-U 
Environment: + Operating Range: -4°F to 140°F (-20°C Neg. Red Backlit 0-50AAC/ Avg 180-1042-ND 96.00 93.60 91.20 | 2053-3439-04-U 
ies aa * Storage Range: -22°F to 150°F (-30°C to | Neg. Red Backlit 445VAC 80-260VAC Avg 115vAC 180-1043-ND 96.00 93.60 91.20 | 2053-3429-04-U 
e 5 
Power Options: + 115V + 10%, -15% 50Hz to 400Hz at Pos. Green Backlit 0-200VDC 180-1044-ND 96.00 93.60 91.20 | 2033-3404-04-U 
2VA + 230V +10%, -15% 50Hz to 400Hz at 2VA Pos. Green Backlit 0-20VDC 180-1045-ND 96.00 93.60 91.20 | 2033-3403-04-U 
Backlighting Options: + Positive Green (Green Pos. Green Backlit 0-2VDC scaled 0 to 1.999 180-1046-ND 96.00 93.60 91.20 | 2033-3402-04-U 
Background, Black Characters) + Negative Red (Black Pos. Green Backlit 0-200mVDC scaled 0 - 199.9 180-1047-ND 96.00 93.60 91.20 | 2033-3401-04-U 
Background, Red Characters) 2 
FCC Compliance: + Complies with the class B limits of Non Backlit Loop Power 4 to 20mADC scaled 0 - 100.0 No Backlight 180-1048-ND 122.40 119.34 116.28 | 2013-3019-00-U 


FCC rules and regulations, part 15, sub part J for 
conducted and radiated emissions. + Except isolated DC 
powered which is > 80db 50Hz-60Hz 


t Rated for use with 5A or 50A external current transformer supplied with DPM. 
tt Backlight power must be same as selected DPM power. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Resistance Digi-Key Price Each Modutec 
M O D UTEC Description Series Range (ohms) Part No. 1 5 10 Part No. 
[instruments| 0-25ADC 10 180-1054-ND 67.20 65.52 63.84 | R3SS-DAA-025-U 
Ss 0-50ADC. 10 180-1055-ND 67.20 65.52 63.84 R3SS-DAA-050-U 
0-100ADC 10 180-1056-ND 67.20 65.52 63.84 R3SS-DAA-100-U 
Analog Panel Meters Peanmielsls 0-25ADC 10 180-1071-ND 67.20 6552 63.84 | R3PBS-DAA-025-U 
Shunt Rated 5 sere] : : ; SAE 
PB 0-50ADC. 10 180-1072-ND 67.20 65.52 63.84 R3PBS-DAA-050-U 
PB Series 0-100ADC 10 180-1073-ND 67.20 65.52 63.84 R3PBS-DAA-100-U 
0-10VDC 1000 per V 180-1057-ND 69.50 67.77 66.03 R3S-DVV-010-U 
Ss 0-50VDC 1000 per V 180-1058-ND 69.50 67.77 66.03 R3S-DVV-050-U 
3 0 = DC Voltmeters 0-100VDC 1000 per V 180-1059-ND 69.50 67.77 66.03 R3S-DVV-100-U 
qoaeelidy 4 0-10VDC 1000 per V 180-1074-ND 69.50 67.77 66.03 R3PB-DVV-010-U 
“* “ PB 0-50VDC 1000 per V 180-1075-ND 69.50 67.77 66.03 R3PB-DVV-050-U 
0-100VDC 1000 per V 180-1076-ND 69.50 67.77 66.03 R3PB-DVV-100-U 
smihiceies 0-15AAC 0.003 180-1060-ND 71.80 70.01 68.21 R3S-AAC-015-U 
s 0-25AAC 0.002 180-1061-ND 71.80 70.01 68.21 R3S-AAC-025-U 
0-50AAC 0.001 180-1062-ND 71.80 70.01 68.21 R3S-AAC-050-U 
AC Ammeters 
0-15AAC 0.003 180-1077-ND 71.80 70.01 68.21 R3PB-AAC-015-U 
PB 0-25AAC 0.002 180-1078-ND 71.80 70.01 68.21 R3PB-AAC-025-U 
0-50AAC 0.001 180-1079-ND 71.80 70.01 68.21 R3PB-AAC-050-U 
AC Ammeters Ss 0-100AAC 0.022 180-1063-ND 71.80 70.01 68.21 R3S-AACX-100-U 
S Series Trans. Rated PB 0-100AAC 0.022 180-1080-ND 71.80 70.01 68.21 R3PB-AACX-100-U 
0-50VAC 3K 180-1064-ND 76.40 74.49 72.58 R3S-AVC-050-U 
s 0-150VAC 30K 180-1065-ND 76.40 74.49 72.58 R3S-AVC-150-U 
0-300VAC 30.25K 180-1066-ND 76.40 7449 72.58 R3S-AVC-300-U 
0-600VAC 114.7K 180-1067-ND 76.40 7449 72.58 R3S-AVC-600-U 
AC Voltmeters 
0-50VAC 3K 180-1081-ND 76.40 74.49 72.58 R3PB-AVC-050-U 
PB 0-150VAC 30K 180-1082-ND 76.40 74.49 72.58 R3PB-AVC-150-U 
0-300VAC 30.25K 180-1083-ND 76.40 74.49 72.58 R3PB-AVC-300-U 
0-600VAC 114.7K 180-1084-ND 76.40 7449 72.58 R3PB-AVC-600-U 
— Digi-Key Price Each Modutec 
Series | Freq. Range Input V Accuracy Part No. i 5 10 Part No. 
DC Ammeters - Taut band, 50mV, moving coil: Zero left, shunt rated. Frequency Meters Pointer Type Electronic 
DC Voltmeters - Taut band, moving coil: Zero left. 45-65Hz +.6Hz 180-1068-ND 193.56 188.73 183.89 | R3S-FRQ-55/120-20-U 
AC Ammeters - Iron vane: Self-contained, 60Hz nominal input (50- Ss 45-55Hz 120VAC +.3Hz 180-1069-ND 193.56 188.73 183.89 | R3S-FRQ-50/120-10-U 
400Hz range). 55-65Hz £.3Hz 180-1070-ND 193.56 188.73 183.89 | R3S-FRQ-60/120-10-U 
AC Ammeters - Iron vane: transformer rated, 0-5A. 45-65Hz +.6Hz 180-1085-ND 193.56 188.73 183.89 R3PB-FRQ-55/120-20-U 
AC Voltmeters - Iron vane Self-contained, 60Hz nominal input (50Hz PB 45-55Hz 120VAC +.3Hz 180-1086-ND 193.56 188.73 183.89 | R3PB-FRQ-50/120-10-U 
with slightly reduced accuracy. 55-65Hz £.3Hz 180-1087-ND 193.56 188.73 183.89 | R3PB-FRQ-60/120-10-U 


Miniature 
Backlit 
1000 Series 


Specifications: 


Display: + Digits: 3 1/2 digits (1999) + Digit Height: 0.3" (7.6mm) * Decimal Point: 3 
positions, external selection * Type: 7 Segment Backlit LCD + Polarity: Automatic (-) 
displayed + Overload: Three lower digits blank for readings greater than 1999 

Input: + Full Scale Range: + 2V or + 200m VDC = Input Resistance: + 100 Meg Ohms 
* Overvoltage Protection: 100V DC or peak AC conditions 


Performance: + Accuracy: = (0.25% + 1 count) Maximum + Common Mode Rejection: 
2 86db 50Hz-60Hz + Zero Adjust: Automatic * Conversion Rate: 2.5 Per Second 


+ Tempco: 100 PPM/°C 


Environment: + Operating Range: -0°C to +60°C + Storage Range: -20°C to +70°C 


Extended Temperature (option): + Operating Range: -30°C to + 80°C + Storage 
Range: -40°C to + 85°C 
Power Options: + + 5VDC and -5VDC + 10% @ 150ua DC or 9VDC (7.2 to 12VDC 
isolated @ 150uADC) 


“Note 1: For the battery powered DPM, the input must either be fully isolated from the 
power source, or, if referenced to the source, the IN LO terminal must be no closer than 
2.3V for the 200mV range (3.5V for the 2V range) to either battery terminal.” 


Digi-Key Price Each Modutec 
Display Mounting Terminals DPM Power Input Part No. 1 5 10 Part No. 
Pos. Red Backlight Window +5 & -5VDC 0-200mVDC 180-1049-ND 44.08 42.98 41.88 1060-0201-U 
Pos. Red Backlight Window Uncased 9VDC 0-200mVDC 180-1050-ND 44.08 42.98 41.88 1060-0101-U 
Pos. Red Backlight Window with 13 pins Loop Powered 4 to 20mADC 180-1051-ND 121.44 118.41 115.37 1060-0019-U 
Pos. Green Backlight | Window 9VDC 0-200mVDC 180-1052-ND 44.08 42.98 41.88 1030-0101-U 
Pos. Green Backlight | Window Loop Powered 4 to 20mADC 180-1053-ND 115.60 112.71 109.82 1030-0019-U 


CURTIS Timers/Counters 700 Series Solid State (Hour Meters and Counters) 


.870 (22.10 Max) 


+ 


Curtis Modules are ideally suited for OEM's panel makers and contract manufacturers to measure equipment usage for preventive 
maintenance scheduling, warranty validation and renting/leasing. These unique modules can be used as timers/counters in vending 
machines, medical equipment, fuel pumps, office equipment, flow instruments, consumer products and many other applications. 


FEATURES: - Attractive and easy to read 6-digit Liquid Crystal Displays with 5 mm digit height + Compact size ideal for electronic 
subassemblies + Wide voltage range » AC/DC operation on most products + Input Frequency of 500 Hz on DC counters; 1 Hz on 
AC/DC counters + Exceptional reliability due to non-volatile (EEPROM) memory which can retain data for 25+ years + Resettable 


230 (5.84) .| option. 
7 700 and 701 Series: 6-digit Hour Meter module with 5mm (.197”) high digits, non-backlit. SPECIFICATIONS: Resolution: 99,999.9 
4.22 hours. Accuracy: +0.1% hours. Mechanical Shock: SAE J1378 55g. Operating Temperature: -40°C to +85°C. Storage 
(30.99) Temperature: -50°C to +90°C. 
520 703 Series: 6-digit Pulse Counter module with 5mm (.197”) high digits, non-backlit. SPECIFICATIONS: Resolution: 999,999 Counts. 
(13.21 Max) 1.75 (44.45) =! Accuracy: +1 count. Mechanical Shock: SAE J1378 55g. Operating Temperature: -40°C to +85°C. Storage Temperature: -50°C to 
1.125 (28.58 Max) pe 2000, (98.08) =" +90°C. 
Fig. 3 poole Ma) Operating Operating Voltage Digi-Key Price Each Curtis 
r Fig. Mode Dc AC Reset Part No. ll 10 Part No. 
870 BE 1 | HourMeter | 12-48 20-60 Elect 267-1001-ND 34.00 30.60 | 701QR1248D2060A 
(22.10) : Hour Meter | 48-150 100-230 | Elect 267-1002-ND 34.00 30.60 | 701QR48150D100230A 
ieg¢a08) > | Hour Meter | 12-48 20-60 Elect 267-1003-ND 34.00 30.60 | 701FR1248D2060A 
: ap Hour Meter | 48-150 100-230 Elect 267-1004-ND 34.00 30.60 | 701FR48150D100230A 
Fig. 4 1.020 (25.91) Hour Meter 12-48 20-60 Elect 267-1005-ND 34.00 30.60 | 701DR1248D2060A 
ees 3 Hour Meter | 48-150 100-230 Elect 267-1006-ND 34.00 30.60 | 701DR48150D100230A 
F |+1.44 (36.6) >| Counter 12-48 20-60 Elect 267-1007-ND 34.00 30.60 | 703DR1248D2060A 
75 nesses a Counter 48-150 100-230 Elect 267-1008-ND 34.00 30.60 | 703DR48150D100230A 
(18.05) i. Hour Meter | 5-12 = Elect 267-1009-ND 25.50 22.95 | 701PR-102 
13 (@3.02 Max). i 4 Hour Meter 12-48 = Elect 267-1010-ND 25.50 22.95 | 701PR-112 
° 7 " Counter 5-12 = Elect 267-1011-ND 25.50 22.95 | 703PR-102 
J+ +|.510 (12.95 Counter 12-48 = Elect 267-1012-ND 25.50 22.95 | 703PR-112 
d Min.) co Hour Meter | 48-150 100-230 Non 267-1026-NDt 20.26 18.24 | 700LN001N48150D100230A 
Maaee8 8 5 Hour Meter 12-48 =< Non 267-1027-NDt 20.26 18.24 | 701LNO01N1248D 
|e Hour Meter 12-48 20-60 Non 267-1028-NDt 20.26 18.24 | 700LN001N1248D2060A 
-140 (3.56 Max.) | 0.2 (5.08 
Comp. Ht. |_Max) 


1.60 (40.6) >| 


t Order Mating Connector separately. Housing WM1784-ND. Contacts: 20AWG - 24AWG - WM1837-ND; 
26AWG - 30 AWG - WM1838-ND. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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Fig. 2 — Surface Mount 3.5 Digit LCD 
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Fig. 4 — Snap-in 3.5 Digit LCD 
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Fig. 3 — Snap-in LCD 
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Fig. 7 — 3.5 Digit LED 
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General LCD Specifications: 

+ Type: 7-segment, liquid crystal display (LOD) + Polarity: Displays (-) automatically + Over/Under Range: Over-range 
displays “1” and under-range displays “-1" + Configuration: True differential input and reference » Protection: 250 VDC 
or 150V RMS continuous 300 VDC intermittent max. + Gnd Differential (Source to Input) : +1V max. + Com Mode 
Reject: >86 decibels + Zeroing: Automatic + Operating Temperature: Standard 0 to 50°C + 5-Year Unconditional 
Warranty 


1/8 DIN Big Digit Series Specifications: + 3-1/2 digit 7-segment LED or LCD + +5 VDC powered + Over 
range indication and automatic zero + Height: 20.32mm LED, 24.89mm LCD = Input: Single ended or true differential 
+ Polarity: (—) displayed for negative reading + Current Draw: 80mA LED, 2.2mALCD + Operating Temperature: 
-10° to 50°C LED, 0 to 50°CLOD * Connection: Screw terminals 


3.5 Digit LCD Specifications: + Annunciators: 9 VDC powered meters have “LOBAT” when power <7.2 VDC 
+ Decimal Point: User selectable 3-position + Full Scale Ranges: +200 mVDC, +2 VDC, +20 VDC + Power: 9 
VDCisolated @ 180 LA, 5 VDC @3 mA = Conversion Rate: 2.5 per second + Storage Temperature: -20° to 70°C 
+ Type: Surface Mount + Pins: 13 or 10 pins, .64mm square on 2.54mm centers + Backlit Power Options: +5 
VDC, +5%, Red 165 mA typical (200 mA max.); Green 115 mA typical (160 mA max.) * Backlit Connections: 
Standard 2 solder pads + Styles: Surface/window or snap-in bezel 


Miniature LCD Specifications: + Annunciators: 11 different user selectable annunciators: BAT, °C, °F, ~, m, 1 
MQ, KQ, V, A, HOLD + Decimal Point: User selectable 3-position + Full Scale Range: Standard +200 mVDC, +2 VDC 
+ Power: 9 VDC isolated (7.2-15V) at 150 A, 5 VDC @5 mA = Conversion Rate: 2.5 per second + Storage 
Temperature: -20° to 70°C + Type: Snap-in Bezel Mount + Pins: Standard 26 pins, .46mm square, DIP style 


4.5 Digit LCD Specifications: + Annunciators: 9 VDC powered meters have “BT” when power <7.2 VDC + Decimal 
Point: User selectable 4-position + Hold: Standard feature + Full Scale Range: +200 mVDC and +2 VDC + Power: 9 
VDCisolated @ mA, 5 VDC @3.5 mA « Conversion Rate: 2 per second + Storage Temperature: -10° to 60°C » Types: 
Surface/window mount + Pins: 13 pins, .64mm square on 2.54mm centers 


3.5 Digit LED Specifications: + Type: 7-segment light emitting diode (LED) + Digits: 0.56" (12.7mm) height + Color: 
Green or Red = Polarity: Displays (-) automatically + Decimal Point: User selectable 3-position + Over/Under Range: Over 
range displays “1” and under-range displays “-1” + Hold: Standard feature + Full Scale Ranges: +200 mVDC, +2 VDC, +20 
VOC = Configuration: Bipolar, fully differentia + Power: +5 VDC, +5% at 200 mA + Conversion Rate: 3 per second » Zeroing: 
Automatic + Operating Temperature: 0 to 50°C + Storage Temperature: -20° to 70°C + Relative Humidity: 0 to 95% non- 
condensing + Type: Bezel Mount + Pins: Standard10 pins, .64mm square on 2.54mm centers + 5-Year Unconditional 
Warranty 


Process Meter Specifications: + Meter and loop powered/controlled POB in one unit * 3.5 or 4.5 digit » LOD 
and red or green LED » Fully scalable * 3002 Impedance, nominal 


Epic Series 


3 1/2 and 4 1/2 Digit, Voltage 
and Process Meters 


FEATURES: + RF/EMI resistant + Snap-in panel mounting + Engineering 
units (user selectable) + 1” cut out required * Multiple colors available + 5 year Unconditional Warranty 


COMMON SPECIFICATIONS: + Power: 5Vdc @ 3.5mA = Digits: .45” (11.43mm) seven segment LOD + An- 
nunciators: User selectable °F, °C, PSI, % »* Decimal Point: User selectable » Colors: Amber numerals, Green 
numerals, Red numerals, Green background + Backlight Power: 5Vdc + Input Ranges: +200mV, +2V, +20V » Conversion 
Rate: 3 per second + Operating Temperature: 0°C to 50°C + Storage Temperature: -10° to 60°C + Over/under 
Range Indication: 1... / -1...._* Pins: 13 ins, 0.025” (.64mm) square on 0.100” (2.54mm) centers * Con- 
figuration: Bipolar, true differential + Panel Clearance Required: 1.25" (31.75mm) + Case Style: Snap-in bezel mounting 


PROCESS COMMON SPECIFICATIONS: + Meter and loop powered PCB in one package + Backlight (if selected) 
powered by separate terminals + Power: Powered by the 4-20mA process loop + Optional Backlight Power: 5Vdc, 
24Vdc + Range: Fully scalable + Digits: .45” (11.43mm) seven segment LCD + Colors: Standard LCD, Amber 
numerals, Green numerals, Red numerals, Black numerals with Green background * Annunciators: User selectable °F, 
°C, PSI, % * Operating Temperature: 0° to 50°C + Storage Temperature: -10° to 60°C + Over/under Range 
Indication: 1.... / -1..... * Wiring: 2 pin screw terminals (4 pin with optional backlights) + Panel Clearance Required: 
1.75” (44.45mm) + Case Style: Snap-in bezel mounting 


NOTE: The products shown include 200mVdc, 2Vdc, and 20Vdc input, standard non-backlighted LCDs, and 
200mVde and 2Vdc input, negative backlighted (numerals lighted) LCDs. Also available, as non-catalog 
items, are 20Vdc input negative backlighted (numerals lighted) and 200mVdc, 2Vdc, and 20Vdc input, 
positive backlighted (black numerals with lighted background) LCDs. 


[— 2:54" (64.6) —| 


Oc e| | 1.14" 
oe | (29.0) 


Power Supply for C-Ton Displays Cable Assembly for C-Ton Displays 


Use 
Digi-Key Price Each C-Ton Cable 
Fig. | Supply| Input Color Part No. 1 10 50 Part No. Assy. 
Digital Panel Meters 
18 DIN Big 3.5 Digit LCD 
1 +5 2v = CDPM802-ND 70.80 67.26 61.95 DK802 = 
Loop | 4-20mA =— CDPM807-ND 70.80 67.26 61.95 DK807 — 
1/8 DIN Big 3.5 Digit LED 
+5 200mV Red CDPM851-ND 70.80 67.26 61.95 DK851 = 
1 +5 av Red CDPM852-ND 70.80 67.26 61.95 DK852 = 
Loop | 4-20mA Red CDPM857-ND 70.80 67.26 61.95 DK857 = 
+5 200mV Green CDPM951-ND 70.80 67.26 61.95 DK951 —= 
1 +5 2v Green CDPM952-ND 70.80 67.26 61.95 DK952 — 
Loop | 4-20mA Green CDPM957-ND 70.80 67.26 61.95 DK957 = 
Surface Mount 3.5 Digit LCD 
+9 200mV = CDPM101-ND 39.90 37.91 34.92 DK101 J4C13 
2 +9 2v = CDPM102-ND 39.90 37.91 34.92 DK102 J4C13 
+9 20V = CDPM103-ND 39.90 37.91 34.92 DK103 J4C13 
+5 200mV = CDPM301-ND 39.90 37.91 34.92 DK301 J1C13 
2 +5 2v = CDPM302-ND 39.90 37.91 34.92 DK302 J1C13 
+5 20V = CDPM303-ND 39.90 37.91 34.92 DK303 J1013 
2 +5 200mV + Green CDPM331-ND 49.90 47.41 43.67 | DK331 J1013 
+5 2v + Green CDPM332-ND 49.90 47.41 43.67 | DK332 J1C13 
2 +5 200mV - Green CDPM431-ND 49.90 47.41 43.67 | DK431 J1C13 
+5 2v - Green CDPM432-ND 49.90 47.41 43.67 | DK432 J1C13 
2 +5 200mV - Red CDPM531-ND 49.90 47.41 43.67 | DK531 J1013 
+5 2v - Red CDPM532-ND 49.90 47.41 43.67 | DK532 J1013 
Snap-in 3.5 Digit LCD 
+5 200mV = CDPM500-ND 39.90 37.91 34.92 DK500 J1C13 
3 +5 2v = CDPM501-ND 39.90 37.91 34.92 DK501 J1C13 
+5 20V = CDPM502-ND 39.90 37.91 34.92 DK502 J1013 
Snap-in 3.5 Digit LCD — 25.40mm Cutout 
+5 200mV = CDPM110-ND 39.90 37.91 34.92 DK110 J1C10 
4 +5 2v = CDPM111-ND 39.90 37.91 34.92 DK111 J1C10 
+5 20V a CDPM112-ND 39.90 37.91 34.92 DK112 J1C10 
Miniature 3.5 Digit LCD 
+5 200mV = CDPM201-ND 39.90 37.91 34.92 DK201 = 
5 +5 2v = CDPM202-ND 39.90 37.91 34.92 DK202 = 
+9 200mV = CDPM203-ND 39.90 37.91 34.92 DK203 = 
+9 2v a CDPM204-ND 39.90 37.91 34.92 DK204 = 
Window/Surface Mount 4.5 Digit LCD 
+5 200mV = CDPM702-ND 49.90 47.41 43.67 | DK702 J4C13 
6 +5 2v = CDPM703-ND 49.90 47.41 43.67 | DK703 J4C13 
+9 200mV = CDPM704-ND 49.90 47.41 43.67 | DK704 J4C13 
+9 2v = CDPM705-ND 49.90 47.41 43.67 | DK705 J4C13 
Snap-in 4.5 Digit LCD 
+5 200mV = CDPM710-ND 49.90 47.41 43.67 | DK710 J4C13 
3 +5 av = CDPM711-ND 49.90 47.41 43.67 | DK711 J4C13 
+5 20V = CDPM712-ND 49.90 47.41 43.67 | DK712 J4C013 
3.5 Digit LED 
+5 200mV Green CDPM601-ND 39.90 37.91 34.92 DK601 J1C10 
7 +5 2v Green CDPM602-ND 39.90 37.91 34.92 DkK602 J1C10 
+5 20V Green CDPM603-ND 39.90 37.91 34.92 DK603 J1C10 
+5 200mV Red CDPM604-ND 39.90 37.91 34.92 DK604 J1C10 
7 +5 2v Red CDPM605-ND 39.90 37.91 34.92 DK605 J1C10 
+5 20V Red CDPM606-ND 39.90 37.91 34.92 DK606 J1C10 
Process Meter 
3 Loop | 4-20mA = CDPM590-ND 65.00 61.75 56.88 DK590 i 
4 Loop | 4-20mA = CDPM190-ND 65.00 61.75 56.88 DK190 = 
7 +5 4-20mA Red CDPM694-ND 65.00 61.75 56.88 DK694 — 
7 +5 4-20mA Green CDPM691-ND 65.00 61.75 56.88 DK691 — 
6 Loop | 4-20mA = CDPM792-ND 120.00 114.00 105.00 DK792 _ 
3.5 Digit LCD 
= +5 200mV = CDPM541-ND 39.90 37.91 34.92 DK541 J4C13 
= +5 2v a CDPM542-ND 39.90 37.91 34.92 DK542 J4C13 
= +5 20V _ CDPM543-ND 39.90 37.91 34.92 DK543 J4C13 
= +5 200mV Amber CDPM551-ND 49.90 47.41 43.67 | DK551 J4C13 
eed +5 av Amber CDPM552-ND 49.90 47.41 43.67 | DK552 J4C13 
= +5 20V Amber CDPM553-ND 49.90 47.41 43.67 | DK553 J4C13 
= +5 200mV Green CDPM561-ND 49.90 47.41 43.67 | DK561 J4C13 
= +5 2v Green CDPM562-ND 49.90 47.41 43.67 | DK562 J4C013 
a +5 20V Green CDPM563-ND 49.90 47.41 43.67 | DK563 J4C13 
= +5 200mV Red CDPM571-ND 49.90 47.41 43.67 | DK571 J4C13 
= +5 2v Red CDPM572-ND 49.90 47.41 43.67 | DK572 J4C13 
= +5 20V Red CDPM573-ND 49.90 47.41 43.67 | DK573 J4C13 
3.5 Digit Process 
= Loop | 4-20mA = CDPM191-ND 72.00 68.40 63.00 DK191 = 
4.5 Digit LCD 
= +5 200mV = CDPM741-ND 49.90 47.41 43.67 | DK741 J4C13 
= +5 2v =. CDPM742-ND 49.90 47.41 43.67 | DK742 J4C13 
— +5 20V = CDPM743-ND 49.90 47.41 43.67 | DK743 J4C13 
= +5 200mV Amber CDPM751-ND 59.90 56.91 52.42 DK751 J4C13 
_ +5 2v Amber CDPM752-ND 59.90 56.91 52.42 DK752 J4C13 
a +5 20V Amber CDPM753-ND 59.90 56.91 52.42 DK753 J4C13 
= +5 200mV Green CDPM761-ND 59.90 56.91 52.42 DK761 J4C13 
= +5 2v Green CDPM762-ND 59.90 56.91 52.42 DK762 J4C13 
= +5 20V Green CDPM763-ND 59.90 56.91 52.42 DK763 J4C13 
— +5 200mV Red CDPM771-ND 59.90 56.91 52.42 DK771 J4C013 
= +5 2v Red CDPM772-ND 59.90 56.91 52.42 DK772 J4C13 
= +5 20V Red CDPM773-ND 59.90 56.91 52.42 DK773 J4C13 
4.5 Digit Process 
— Loop | 4-20mA a CDPM790-ND 90.00 85.50 78.75 DK790 — 
Digi-Key Price Each C-Ton 
Description Part No. 1 10 50 Part No. 
Power Supplies 
5VDC Out, 300mA CDPM1000-ND 19.90 18.91 17.42 PW2-5 
24VDC Out, 100mA CDPM1002-ND 19.90 18.91 17.42 PWa-24 
Cable Assemblies 
10 Pin Connector with Wires 26AWG CDPM1003-ND 3.00 2.85 2.63 J1C10 
13 Pin Connector with Wires 26AWG CDPM1004-ND 3.00 2.85 2.63 J1013 
13 Pin Connector with Wires 26AWG CDPM1005-ND 3.00 2.85 2.63 J4C13 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Digital 
Panel Meters 


When choosing a Martel Panel Meter for your application, be aware of the 
difference between standard versions and “single-ended” versions designated 
by the suffix “S’. Use standard versions with floating (isolated) input signals 
and use single-ended (S-type) versions when the signal to be measured 
shares the same ground as the meter’s power supply. If in question, contact 
Digi-Key to obtain full data sheets before ordering. 


MARTEL 


y ebet rier 


DPM125 LCD Series 


The DPM125 features auto-zero, auto- 
polarity, 200mV fsr, 12.5mm digit height, 
low battery indication, and selectable 
decimal points. The meter will plug 
directly into a 12-pin SIL socket or can 
be panel mounted using snap-in bezel 
provided. 


—1.89(48.01) + 


Panel Outout: 
87" x 1.77" 
22.10mm x 44.96mm 


DPM500 LCD Series 


The DPM500 features auto-zero, auto- 
polarity, 200mV-2V-20V fsr, 12.5mm 
digit height, low battery indication, 
selectable decimal points, and 10 user- 
selected annunciators. The meter will 
plug into a 40-pin DIL socket or can be 
panel mounted using snap-in bezel 
provided. Also available with LED 
backlight. 


Panel Outout: 
1.06” x 2.24” 
26.92mm x 56.90mm 


- 2.36(59.94) -| ; 
cae max, DPM600 LCD Series 
The DPM600 features auto-zero, auto- 
polarity, 200mV-2V-20V fsr, 12.5mm 
digit height, adjustable low battery 
indication, selectable decimal points, and 
12 user-selected annunciators. The 
meter has 36 pins for POB mounting or 
can be panel mounted with optional 
bezel (p/n MB10). 


Panel Qutout: 
1.26” x 2.44” 
32.00mm x 61.98mm 
External Bezel 


DPM2000 LCD Series 


The DPM2000 features atito-zero, auto- 
polarity, 200mV-2V-20V fsr, 15mm digit 
height, adjustable low battery indication, 
selectable decimal points, and 12 user- 
selected annunciators. The meter will 
plug into a 40-pin DIL socket or can be 
panel mounted using snap-in bezel 
provided. 


-- 2.83(71.88) | 


Panel Outout: 
1.3” x 2.68” 
33.02mm x 68.07mm 


| 2.83(71.88)-| 


DPM40 LED Series 


The DPM40 features auto-zero, auto- 
polarity, 200mV-2V-20V fsr, 11mm LED 
digit height, and selectable decimal 


MARTEL 


Paes ere 


Universal Volt/Ammeter 


When choosing a Martel Panel Meter for your application, be aware of the 
difference between standard versions and “single-ended” versions designated 
by the suffix “S’. Use standard versions with floating (isolated) input signals 
and use single-ended (S-type) versions when the signal to be measured 
shares the same ground as the meter’s power supply. If in question, contact 
Digi-Key to obtain full data sheets before ordering. 


fF _1.181(30) + 


DPM 1 


j= 1.575(40.01) 4 


"732(18.59) 1 
q DPM3 ee 


+ _1.38(35) 4 ? 
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Miniature Display 
Module D.C. Voltmeter 


MDMV Series: SPECIFICATIONS: - Display: 3- 
1/2-digit, .4” (10.2mm) high digits. A minus (-) sign 
is displayed when voltage is negative » Decimal 
Points: Selectable decimal points are activated at the 
rear terminal pins to allow the display to be read in 
tenths, hundredths or thousandths +» Annunciators: 
5 selectable annunciators, BAT, V, A, 1 and m are 
activated at the appropriate rear terminal + Power 
Requirements: 4.8VDC to 6VDC @5mA Max. = Input 
Range: 0 to +199.9m VDC + Over-range Indication: 
Over-range is indicated by a “1” displayed in the 
most significant digit and the blanking of the three 
least significant digits + Reading Rate: 2 1/2 
readings per second * Common Mode Rejection Ratio: 70dB + Input Impe- 
dance: 1000MQ + Operating Range: 0°C to 60°C 


CUB4V Series: SPECIFICATIONS: + LOD, positive reflective or negative 
transmissive with yellow/green or red backlighting + Four selectable D.C. 
ranges (0-199.9 mV, 1.999 V, 19.99 V, 199.9 V) * 0.6” (15.24mm) high LCD 
digits + Built-in scaling provided + Auto-zeroing circuit + Selectable decimal 
points + Wire connections made via screw clamp type terminals + Fits DIN 
standard cut-out 2.68” (68mm) x 1.30” (38mm) + NEMA 4X/IP65 sealed front 
panel bezel * 9 to 28 VDCpowered 


Panel Cutout 


.98 (23.62) 
[1.3 (33.02)] 


H1.68 (42.67) 
[2.68 (68.07)} 


Dimensions in[ ] 
are for OUBAV Series 


, Rear View Digi-Ke' Price Each | Red Lion 
see ees DPM 3 Description Patt No 1 5 Part No. 
MDMV Series 
Panel Mount, 
Martel uses advanced components and the latest miniaturization techniques to Reflective Display RLOO00-ND. 35.90 35.01 | MDMV0000 
produce the world's smallest DPM module. Miniature size means the module Panel Mount, 
can be integrated into the smallest of enclosures for local indication. Its low cost Yellow/Green 
means it will suit high and low volume applications. The snap-in integral bezel Backlight Display RLOO10-ND 51.40 50.12 | MDMV0010 
makes mounting easy. Panel Mount, Red 
The “Normal” DPM features true differential input, auto-zero, auto-polarity, Backlight Display RLOO020-ND 51.40 50.12 | MDMV0020 
programmable decimal points, and a 200mV Full Scale Reading (F.S.R). The FSR PC Board Mount, 
is adjustable with the use of external resistors. Reflective Display RLC100-ND. 35.90 35.01 | MDMV0100 
Very low power consumption allows long battery life making it very useful in PC Board Mount, 
hand held equipment. For single rail use, the “S-type” DPM features a built in Yellow/Green 
negative rail generator enabling the meter to measure a signal referenced to its Backlight Display RLC110-ND 51.40 50.12 | MDMV0110 
own power supply OV. PC Board Mount, 
Red Backlight Display _| RLC120-ND 51.40 50.12 | MDMV0120 
Specification Min. | Typ. | Max. Unit MDM Cable Assembly RLC70-ND 12.00 11.70 | HWK70000 
Accuracy (overall error) 0.1 % (+1 count) CUBA4V Series 
Linearity #H count DC Voltmeter RLCAVO-ND 89.00 — _ | OUB4V000 
Sample Rate 3 per/sec DC Voltmeter, 
Temperature Range 0 50 °c Yellow/Green 
a Normal 200 Backlight Display RLC4V1-ND 99.00 — _ |QUB4V010 
Temperature Stability S-type 700 ppm/°C. DC Voltmeter, 
Normal (V+ to V5) 7 9 14 Red Backlight Display | RLC4V2-ND 99.00 — _| QUB4V020 
Supply Voltage Stype (V+to GND] 3 15 17 v Micro Line/Sensor 
9 Normal 150 Power Supply RLCMLPS-ND 27.00 — _|MLPS0000 
Supply Current Stype 250 HA 
Input Leakage Ourrent (Vin = OV) 1 10 pA 


Panel Cutout: points. The meter is supplied with a Panel Cutout Digi-Key Price Each Martel 
4.3” x 2.68” bezel and filter to give a high contrast Inch (mm) Part No. 1 5 10__| Part No. 
33.02mm x 68.07mm display. 1.11” x .44” 227-1001-ND 46.08 43.78 41.48 | DPM1 
(28.19 x 11.18) | 227-1002-ND 58.36 55.45 52.53 | DPM1S 
1.29” x .59” 227-1003-ND 46.08 43.78 41.48 | DPM2 
Specification Min.| Typ. | Max. Unit (32.77 x 14.99) | 227-1004-ND 58.36 55.45 52.53 | DPM2S 
‘Accuracy 0.05 | 0.1 | % (+1 count) 1.49" x.70" | 227-1005-ND 46.08 4378 41.48 | DPM3 
inex! (37.85 x 17.78) | 227-1006-ND 58.36 55.45 52.53 | DPM3S 
inearity +1 count 
Sample Rate 3 per sec 
Temperature Stability 100 ppm/°C 
Tee ane |e S| AAARTEL 
DPM125/500 5) 9: 14 Vv 
DPMS500S 35/5 | 65 Vv Biccraonics 
Supply Voltage DPM600 5 | 9 | 14 Vv hs ica 
DPM2000 5/9 | 15 V Miniature Digital Panel Meters 
eae 45)-5 55 u SPECIFICATIONS: DISPLAY: = Digits: 3-1/2 Digits (=1999 counts) + Pol- 
LOD normal 150 pA arity: Automatic “-" displayed + Decimal Points: 3-position user 
Supply Ourrent LOD S-type 450 HA selectable + Overload: Three lower order digits for inputs >1999 and 
LED 100 | 200 mA <1999 + Hold: Display hold function is standard. 
Input Leakage Ourrent 1 10 pA INPUTS: + Ranges: +200.0mV, +2.000V, +20.00V + Configuration: 035 
DPM125/500 75 V Series: Bipolar differential; O65xS Series: Bipolar, single-ended; (INLO 
- internally referenced to supply GND) » Protection: +350V DC (+100VDC on 
Low Battery DPMS500S: 37 Vv 200mV range) - Impedance: >1 Megohm (>10 Megohm on 200mV range) 
Threshold DPM600 7 Vv PERFORMANCE: + Accuracy: +(0.1% +1 count) typical; +(0.2% +2 counts) 
DPM2000 6.4 Vv maximum + Temperature Coefficient: +100 ppm per °C typical + Operating 
Backlight DPM500 5 V@30mA Range: 0°C to 50°C » Storage Range: -10°C to 60°C 
POWER SUPPLY: - Voltage: +5V DC (+5%) 
7 3 MOUNTING: + 035 Series: Window mount or bezel mount with optional 
Digi-Key Price Each Martel bezel + 065 Series: Snap-in bezel mount + Connection: 10 pins, 0.025” 
Supply | Input _| Part No. 1 5 10_|Part No. (.635mm) square on 0.1” (2.54mm) centers 
7.5-15 | 200mV | 227-1007-ND 65.70 62.42 59.13)DPM125 
75-15 | 200mV | 227-1008-ND 82.24 78.13 _74.02|DPM125L 035 Series 065 Series 
75-15 | 20V | 227-1011-ND 68.62 65.19 61.76 [DPM500-20 ssa vine ol re 
36-65] 2V | 227-1016ND 79.84 75.85 71.86|DPM500S-2 — 19) [Hozsoes | = 2369 — 
3.6-6.5| 20V | 227-1017-ND 79.84 _75.85 _71.86 | DPM500S-20 L/pns 
5-15 | 200mV | 227-1021-ND 68.62 65.19 61.76 |DPM600 oj-——oy + 08 
5-15 20V 227-1023-ND 68.62 65.19 61.76 | DPM600-20 b-1.98 (60.3)—| 0.34(8.5) 
5-15 | 200mV | 227-1027-ND 71.92 68.33 64.73)/DPM2000 
515 | 2V | 227-1028-ND 71.92 68.33 64.73 DPM2000-2 Digi-Key Price Each 
5-15 | 20V__| 227-1029-ND 71.92 68.33 _ 64.73 | DPM2000-20 Description Part No. 4, as a0 
5 200mV | 227-1030-ND 87.90 83.51 79.11/DPM40 035 Series DPM, Red LED = |227-1034-ND 38.00 36.75 35.70 
5 2v 227-1031-ND 87.90 83.51 79.11 | DPM40-2 035 Series DPM, Green LED |227-1035-ND 38.00 36.75 35.70 
5 20V 227-1032-ND 87.90 83.51 79.11 | DPM40-20 065 Series DPM, Reflective LCD|227-1036-ND 38.00 36.75 35.70 
Bezel for 065 Series DPM, S-Rail LCD |227-1037-ND 38.00 36.75 35.70 
DPM 600 227-1033-ND _3.08 2.93 2.78|MB10 Bezel for DPM35 Series 227-1038-ND 3.17 3.07 2.98 


MARTEL 


Aiea 


Single Hole Mounting LCD 
Meters 5.5mm) 7/32” Hole in the Panel 


QM-100V SPECIFICATIONS: + 2 Wire Voltmeter + 3 Digit LOD with reverse 
polarity protection up to 30VDC for up to 30 seconds + Sample Rate: 3 
sample/seconds + Full Scale Reading: 4 to 25VDC = Accuracy: 0.2V (+1 
count) Typical * Linearity: +1VDC + Temperature Stability: 100ppnv/°C 
+ Operating Temperature Range: 0 to 50°C + Supply: 3 to SOVDC @3mA 
QM-110T SPECIFICATIONS: + 5 Wire Thermometer + 3 Digit LCD with 
reverse polarity protection up to 30VDC for up to 30 seconds + Sample Rate: 
3 sample/seconds + Temperature Range: -10 to +50°C (Internal); -20 to 
+220°C (External) +» Accuracy: 1°C (+2 count) Typical * Temperature 
Stability: 100ppm/°C + Operating Temperature Range: 0 to 50°C + Supply: 4 
to 28VDC 

QM-120C SPECIFICATIONS: + 8 Wire Hapsed Hour Meter + 5 Digit LCD 
+ Input: 0 to 1VILf, 2 to V+VIH¢ (+4pplies to V-SENSE RESET, LZB, RANGE 
TRIP/TOTAL, and PULSE connections) » Resolution: Range 9999.9=0.1 Hour 
Typical; Range 99999=1 Hour Typical + Operating Temperature Range: 0 to 
50°C + Supply: 5 to 27VDC @2.5mA 

QM-130M SPECIFICATIONS: + 3 Wire DC Voltmeter + 9 Segment Analog 
LCD with auto zero + Sample Rate: 10 sample/seconds + Full Scale 
Reading: 1VDC + Accuracy: 1 Segment (+1 count) Typical + Resolution: 
125mV Typical + Operating Temperature Range: 0 to 50°C = Supply: 5 to 
12VDC (9VDC Typical) @1.5mA 

QM-140V SPECIFICATIONS: + 10 Wire DC Voltmeter + 3-1/2 Digit LCD 
* Sample Rate: 3 sample/seconds + Full Scale Input: 200mV * Accuracy: 
0.05% Typical; 0.1% Max. (+1 count) + Temperature Stability: 100ppm/°C 


+ Operating Temperature Range: 0 to 50°C + Supply: 7.5 to 15VDC (9VDC 
Typical) @ 150A 


Specifications 
Accuracy 0.2 V (+1 count) 
Linearity +1VDC 
m7 _| Temp. Stability | 100ppm/°C 
" (43.50) Temp. Range 0-50°C 
Digi-Key Price | Martel 
Part No. Each | Part No. 
227-1042-ND 44.21 | QV100V 
= 227-1043-ND 44.21 | QVI110T 
227-1044-ND 44.21 | QV120C 
(10.70) (21.78) "(21-75) 227-1045-ND 35.37 | Gi130M 
Module Thickness: 0.22 (5.5) 227-1046-ND 44.21 | QVI140V 


More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


Fax: 218-681-3380 
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NVG Inc. Adjustable Focus 


Laser Diode Modules oe 


ViSIBLE LASER LIGHT 


gAODDIRECT EVE Exposure 


Fig. 1 — Adjustable Focus Laser Module 


10.4mm | 6.4mm 


28 AWG 6" 


COMERENT. Visible Laser 
AUBURN GROUP Diode Modules 


Features: + Fully collimated lens + 2-year limited warranty + ESD protection (over 2200 volts) + Reverse polarity protection 
+ Visual ONOFF indicator + Regulated output power + Diode life of 100,000 hours. Specifications: +» Operating Temperature: 
-10°C to +40°C + Storage Temperature: -40°C to +80°C + Laser Operation: Continuous Wave 


VISIBLE LASER. 


TIGHT 
gAUODDIAECT EYE ExposunE 


si =e: Po: IW = 5 
Leads 7B ae on Fig. 2 - Variable Focus 
- 
A ©) Supply Voltage, Up to12V:| — 2.7-3 Continuous 60.96 
= Dimension A: 10.44mm|_6.4mm a 
Laser module Threaded Di jon B: 17.02 17.25 91.44 cm 014.73 f 
outline adjustable lens ameneon 2: SEM ULM a Feat 4 i = 
CY 4 
Fig. 2— Adjustable Output Laser Module | Fig. 3— Visible Laser Diode @ =I Agel 
as BP 4 Side Vi i ; 
Leads Th 02 = . ; pee ew: Side View 
omnes lou @ path 
cae ass Illa 
Toextefnal’’ Lasermodule _‘Threaded i. L0G f}Po Fig. 3- Modulation & Variable Power Fig. 4 — Industrial Housing 
potentiometer outline adjustable lens 1 3 Wide Spectrum : . 
(not included) 1. Laser cathode Range, Sasa Vide 
Po = 1 to 4.8mW 2. Common case(laser anode) Standard Pinout Emission Indicator ot hee 
Recommended Pot = approx. 150K to 500K 3. PD anode (standard pinout) i 44 om (3) 6 ised 
+ Black : Silica Window 
Fig. 4 — 6.4mm Laser Diode Housing Kit Fig. 5 — 10.4mm Laser Diode Housing Kit =a 4. | 
oo 3 10.16-| Red i |o22.28 
: 3.66M~ i Ce 
| ll Q a ! p Side View Back View 4CondiCabie: ee 
Backcap Barrel Liens Lens Housing Adapter Retainer Lens Lens 
Housin ning Housing Fig. 5 — Adjustable Mount 
9 Includes: Housing/Heatsink, 5.6mm to 9mm Adapter, . 
Includes: Backcap, barrel, lens housing and lens Retaining Ring, Adjustable Focus Lens ar isa Onn {peut ; 
Fig. 6 — APC Li i *: Sold d ie. is jo — i f 
ig. 6 — aser i223 Soldering pads I aga aa OXOKO MOH 26 
Power Supply eras anon Dimensions a a ©9o/ | oO ~e 
: Laser common (+, a Lh, 
Cc: honade anode Ww L Industrial Laser On/Off | Fuse 
Adjustable Output Power via D: Potentiometer 54 78 i Connections iKey toc 
On-Board Potentiometer E: Negative lead (-) 9.0 5.0 omni poe erpen Front View Back View — Bottom View 
Wave- Emission Output Beam 
length | lop Size Digi-Key Price /NVG Length |Wavelength} Vop lop | Power | Laser | Size/Angle | Digi-Key Price | Coherent 
Fig.| Description (nm) | (mA) (mm) Part No. Each Part No. Fig| (mm) (nm) (Vdc) | (mA) | (mW) | Class (mm) Part No. Each | Part No. 
1_| Visible Laser Module* 660 | 10-30 | 17.02 x 10.44 | 38-1002-ND 32.66 Mé66051 
1_| Visible Laser Module* 650 |25-40 | 17.02 x 10.44 | 38-1003-ND 37.00 M6505! Fixed Focus Visible Laser Module 
1_| Visible Laser Module* 640 |55-70 | 17.02 x 10.44 | 38-1004-ND 72.00 Mé64051 
1_| Visible Laser Module* 635 _|45-70 | 17.02 x 10.44 | 38-1017-ND 76.00 _| M6355! 4 | 119.38 635 5-10 | 80-100} 4.2 | Illa | 50x1.2 | 188-1005-ND 272.40 | 0221-535-00 
1 | Infrared Laser Module* 780 |45-70 | 17.02 x 10.44 | 38-1018-ND 56.00 M7805! e — 
4 | Infrared Laser Module” 808 |60-70| 17.02x 10.44 | 38-1005-ND 64.00 | ma08s Fixed Focus: Visible: Module'— Round Beam 
1 _| Infrared Laser Module” 850_|45-65 | 17.02 x 10.44 | 38-1019-ND 68.00__|M85051 1/ 31.62 635 510 | 6090/ 49 | ila | 14D | 188-1013:ND 548.40 | 0221-700-01 
1 | Visible Laser Micro Module* 660 |12-30| 17.25x6.4 | 38-1020-ND 52.00 MME6605I 
1 | Visible Laser Micro Module" 650 |25-40| 17.25x6.4 | 38-1021-ND 57.00 MMé65051I Variable Focus Visible Laser Module 
1 | Visible Laser Micro Module* 640 |55-70| 17.25x6.4 | 38-1022-ND 92.00 MM64051 
1_|\Visible Laser Micro Module* 635_|45-70| 17.25x6.4_| 38-1023-ND 96.00__| MM63551 2 |50.80 Max) 635 5-10 | 80-100} 25 | Mla) 5.0x1.2 | 188-1010-ND 205.20 | 0220-843-00 
1_| Infrared Laser Micro Module* 780 |45-70| 17.25x6.4 | 38-1024-ND 76.00 MM7805I 2 {50.80 Max 635 5-10 | 80-100] .95 I 3.0 Dia | 188-1011-ND 250.80 | 0221-691-00 
1_| Infrared Laser Micro Module* 808 |60-70| 17.25x6.4 | 38-1025-ND 80.00 MMs0851 = : =e 
1_| Infrared Laser Micro Module 850_|45-65| 17.25x6.4_| 38-1026-ND 88.00 _| MM85051 Modulation & Variable Power Visible Module 
2 |Adj. Output Visible Laser Module“ | 660 | 12-30} 17.02 x 10.44 | 38-1010-ND 52.00 EPM66051 . _ 7 909. 
2 | Adj. Qutput Visible Laser Module" | 650 |25-40| 17.02x 10.44 | 38-1011-ND 56.00 _ | EPM6505I BGIO8" |] GMOs | G10 42 | lla | 40x10 (esol 20480 | 0221-202-00 
2 | Adj. Output Visible Laser Module* | 640 |55-70] 17.02x 10.44) 38-1012-ND 112.00 __ | EPM64051 3} 60.35 670 610 | — 5 ul 3.0 Dia | 188-1016-ND 336.00 | 0221-460-00 
2 Ad. Qutput Visible Laser Module*_| 635 | 45-70 | 17.02 x 10.44 | 38-1013-ND 116.00 __| EPM63551 3] 46.86 635 6-10 = 42 Illa 5.0x1.2 | 188-1017-ND 325.20 | 0221-763-00 
2 |Adj. Output Infrared Laser Module*} 780 |45-70 | 17.02 x 10.44 | 38-1014-ND 96.00 EPM78051 F ia z 
2 |Adj. Output Infrared Laser Module*} 808 |60-70 | 17.02 x 10.44 | 38-1015-ND 100.00 EPM8085! Fixed Focus Visible Line Generator 
2_|Adj. Output Infrared Laser Module*| 850 |45-65 | 17.02 x 10.44 |_38-1016-ND 108.00 EPM85051 7 
3 | Visible Laser Diode 56 38-1006-ND 9.00 De6051 4] 119.38 635 5-10 | 80-100| 1.4 Ul 60' 188-1007-ND 297.60 | 0220-976-00 
3 | Visible Laser Diode 5.6 38-1007-ND 13.00 D65051 Accessories 
3 ape Lee bee ae Sei oa 5 | Adjustable mount for Fig. 4 laSerS.......c.cecscsessesssesesessseessees 188-1019-ND 38.40 | 0221-449-00 
3 | Infrared Laser Diode 5.6 38-1028-ND 24.00 D78051 Industrial laser power supply for up to six lasers .............6..0.008 188-1022-ND 252.00 | 0221-183-00 
3 | Infrared Laser Diode 5.6 38-1029-ND 28.00 D8085! 
3 | Infrared Laser Diode 5.6 38-1030-ND 32.00 D85051 
4 | Housing Kit, 6.4mm.. 17.25x6.4 | 38-1032-ND 20.00 HK-6.4 ae 
5 | Housing Kit, 10.4mm 17.02 x 10.44 |_38-1000-ND 18.00__| HK-10.4 Litseé: isi i 
6 | Laser Driver Grcuit (APC) for 10.4mm Housing ... 5.4x7.8 38-1009-NDt 14.00 | NS102-200K a\ Visi bl e and Infra red Diodes 
6 _|Laser Driver Circuit (APC) for 6.4mm Housing .... 5.0 x 9.0 38-1031-NDt 14.00 | NS102A-200K = ee 
— |5.6mm to 9mm Adapter, Non-threaded 38-1033-ND. 4.00 AD 5.6-9MM 67-1542-ND 
— |5.6mm to 9mm Adapter, Threaded ..............:cccecseeeeeeeee ees 38-1001-ND 5.00 THAD 5.6-9mm Lumex Master Catalog 
* Module denotes complete assembly. t+ For use with 660, 650, 640 and 635nm diodes only. CD-ROM . - $1.95 


Quarton Inc. Visible Laser Diode Modules 


FEATURES: « Built-in driver circuit. Small size + Class Illa laser product »* Operating Temperature: +10° to +40°C. 


+ Storage Temperature Range: -20° to +65°C + Typical Operating Voltage: 3.0V 


Fig-2 ve adjust 
output power 
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[—— Red lead + 
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Beam Angle: 80° 


|__Red lead + 
|——Black lead - 


(127mm) 


Wave- Output Current | Oper. | Operating | Dia. 
length \ Power (mA) Voltage | Temp. D Digi-Key Price | Lumex 
Typ. (nm)| (mW) max. | Ith lop (V) (°C) (mm) | Part No. Each | Part No. 


Visible Laser Diodes — Fig. 1 


650 5 20 35 2.2 |-10°to+40°| 5.60 | 67-1500-ND 5.37 | OED-LDP65001E 

650 5 18 25 21 -10° to +70° | 5.60 | 67-1501-ND 15.00 | OED-LD65001E 

658 50 40 125 25 |-10°to+40°| 5.60 | 67-1646-ND 136.90 | OED-LDH66003E 

Infrared Laser Diodes — Fig. 2 

1550 5 (QW) 3 = 1.2 | -40° to +85° | 5.60 | 67-1504-ND 124.84 | OED-LDC15001E 
Detection | Rise/Fall | Forward | Reverse | Operating | Diameter 

Range Time | Current | Voltage Temp. D Digi-Key Price | Lumex 

d (nm) (ns) (mA) (V) (°C) (mm) _| Part No. Each | Part No. 

Pin Photo Diode — Fig. 3 

1100/1600 0.3 25 -40° to +85° 5.35 67-1505-ND 35.26 | OED-PPD11075G-B 


Panasonic. Visible Red Laser Diodes 


FEATURES: + Oscillating wavelength 670nm: Luminous efficiency 2000 times a 


0.5; 


Emission ow Operating ane i conventional laser + Low threshold oscillation: 25mA * Stable single transverse 
: META LD Optical curren Digh-Key Gite leta0 oscillation + Low astigmatism characteristics: <10ym. SPECIFICATIONS: Max. 
Fig. |_ Typ. (nm) _| Power (mW) (mA) Part No. 1 10 100 Optical Power Output: 5mW. Oscillating Wavelength: 670nm. Threshold Current: 
1 655 3H SO+H5 VLM-650-01LPA-ND 30.80 27.72 25.88 25mA. Operating Current: 35mA. LD Operating Voltage: 2.5V. Radiation Horizontal 
635 341 50+15 VLM-635-01LPA-ND 70.40 63.36 59.14 Angle: 8°. Radiation Perpendicular Angle: 30° 
2 655 <5 50415 VLM-650-02LPA-ND 35.20 31.68 29.57 
635 <5 50+15 VLM-635-02LPA-ND 76.67 69.00 64.40 Digi-Key Price Each Panasonic 
3 650 £25 40+15 VLM-650-003-LPA-ND_ 19.80 17.82 16.64 Part No. 1 10 100 250 Part No. 
4 650 <3 30415 VLM-650-27-LPA-ND 52.95 47.66 44.48 P460-ND. 33.75 30.38 28.35 26.33 LN9ROSMS 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1008 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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LED 7-Segment 
Displays 


Fig. 1— 
Surface Mount 
NEW! 


Fig. 3 


Only .56" (14.20mm) 


and .80” (20.32mm) 
have active decimal 
points 


Fig. 6 — Fig. 7— 
Right Angle Right Angle B 
w B_.,, 
Multiplexed. O OA )oisi 
Multiplexed Only .56” me 
(14.20mm) has 
67-1542-ND decimal points ae 
Lumex Master Catalog 
CD-ROM inten cs scmachore ake $1.95 
Surface Mount 7-Segment Displays 
Emitted Digit Size Dimensions - Inch (mm) VF lo Digi-Key Part No. Digi-Key Part No. Cut Tape Price Each | T&R Pricing* | Lumex Part No. Lumex Part No. 
Fig. Color In. (mm) AxB (V)_| (mA) | (ued) Common Anode Common Cathode 1 10 100 1,000 Common Anode Common Cathode 
1 Red -56 (14.22) -748 x .50 (19.0 x 12.70) 21 10 3200 67-1651-1-ND 67-1652-1-ND 4.04 3.54 3.03 1676.60 LDS-SMA5604RD-TR LDS-SMO5604RD-TR 
Green -56 (14.22) -748 x .50 (19.0 x 12.70) 2.2 10 1800 67-1649-1-ND 67-1650-1-ND 3.89 3.41 2.92 1613.52 LDS-SMA5602RD-TR LDS-SMC5602RD-TR 
* For Tape & Real Part No., change -1 to -2 
Through-Hole 7-Segment Displays 
Emitted Digit Size Dimensions - Inch (mm) VF If lo Digi-Key Part No. Digi-Key Part No. Price Each Lumex Part No. Lumex Part No. 
Fig. Color In. (mm) AxB (V) (mA) (ued) Common Anode Common Cathode 1 10 100 Common Anode Common Cathode 
Red/Orng .30 (7.62) .75 x 40 (19.05 x 10.16) 20 10 5600 67-1403-ND 67-1406-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A304RI LDS-C304RI 
Geen -30 (7.62) .75 x 40 (19.05 x 10.16) 22 10 3500 67-1404-ND 67-1407-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A302RI LDS-C302RI 
2 Yellow .30 (7.62) -75 x 40 (19.05 x 10.16) al 10 3500 67-1405-ND 67-1408-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A303RI LDS-C303RI 
Super-Red -30 (7.62) -75 x .40 (19.05 x 10.16) 1.8 10 9800 67-1413-ND 67-1414-ND 2.31 2.10 1.81 LDS-A306RI LDS-C306RI 
Red/Orng .36 (9.14) -55 x .30 (13.97 x 7.49) 2.0 10 2250 67-1415-ND 67-1417-ND 1.84 1.68 1.45 LDS-A324RI LDS-C324RI 
2 Geen -36 (9.14) -55 x .30 (13.97 x 7.49) 22 10 2250 67-1416-ND 67-1418-ND 1.84 1.68 1.45 LDS-A322RI LDS-C322RI 
Red/Orng -43 (10.92) .74 x .50 (18.90 x 12.60) 2.0 10 3900 67-1431-ND 67-1434-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A414RI LDS-C414RI 
Geen -43 (10.92) .74 x 50 (18.90 x 12.60) 22 10 2500 67-1432-ND 67-1435-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A412RI LDS-C412RI 
2 Yellow 43 (10.92) -74x .50 (18.90 x 12.60) 21 10 2500 67-1433-ND 67-1436-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A413RI LDS-C413RI 
Super-Red 43 (10.92) -74 x .50 (18.90 x 12.60) 1.8 10 12300 67-1445-ND 67-1446-ND 2.31 2.10 1.81 LDS-A416RI LDS-C416RI 
Red/Orng -50 (12.70) -75 x .50 (19.00 x 12.70) 2.0 10 3900 67-1451-ND 67-1453-ND 1.84 1.68 1.45 LDS-A504RI LDS-C504RI 
2 Geen -50 (12.70) .75 x .50 (19.00 x 12.70) 22 10 3900 67-1452-ND 67-1454-ND 1.84 1.68 1.45 LDS-A502RI LDS-C502RI 
Red/Orng -56 (14.22) .75 x .48 (19.05 x 12.19) 20 10 3900 67-1463-ND 67-1466-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A514RI LDS-C514RI 
Green -56 (14.22) .75 x 48 (19.05 x 12.19) 22 10 3900 67-1464-ND 67-1467-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A512RI LDS-C512RI 
2 Yellow .56 (14.22) -75 x .48 (19.05 x 12.19) ll 10 3900 67-1465-ND 67-1468-ND 1.57 1.43 1.23 LDS-A513RI LDS-C513RI 
Super-Red -56 (14.22) .75 x .48 (19.05 x 12.19) 1.8 10 13300 67-1475-ND 67-1476-ND 2.31 2.10 1.81 LDS-A516RI LDS-C516RI 
Red/Orng -80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 2.0 10 5600 67-1477-ND 67-1480-ND 2.28 2.08 1.79 LDS-A814RI LDS-0814RI 
Geen 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 22 10 2500 67-1478-ND 67-1481-ND 2.28 2.08 1.79 LDS-A812RI LDS-C812RI 
2 Yellow 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 2:1 10 2500 67-1479-ND 67-1482-ND 2.28 2.08 1.79 LDS-A813RI LDS-C813RI 
Super-Red 80 (20.32) 1.09 x .788 (27.71 x 20.02) 1.8 10 15000 67-1483-ND 67-1484-ND 3.14 2.85 2.46 LDS-A816RI LDS-C816RI 
Red/Orng 1.0 (25.40) 1.34 x .95 (34.04 x 24.00) 4.0 10 9800 67-1485-ND 67-1487-ND 3.08 2.80 241 LDS-AA14RI LDS-CA14RI 
2 Green 1.0 (25.40) 1.34 x .95 (34.04 x 24.00) 44 10 6300 67-1486-ND 67-1488-ND 3.08 2.80 241 LDS-AA12RI LDS-CA12RI 
Red/Orng 2.25 (57.15) 2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01) 8.0 10 9000 67-1489-ND 67-1491-ND 9.46 8.60 7.40 LDS-AD14RI LDS-CD14RI 
2 Geen 2.25 (57.15) 2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01) 84 10 6300 67-1490-ND 67-1492-ND 9.46 8.60 7.40 LDS-AD12RI LDS-CD12RI 
Super-Red | 2.25 (57.15) 2.76 x 1.89 (70.10 x 48.01) 68 10 22500 67-1493-ND 67-1494-ND 10.84 9.85 8.48 LDS-AD16RI LDS-CD16RI 
Red/Orng .30 (7.62) -60 x .61 (15.24 x 15.49) 2.0 10 3900 67-1409-NDf 67-1411-NDf 2.50 2.28 1.96 LDD-E304NI LDD-F304NI 
3 Green -30 (7.62) -60 x .61 (15.24 x 15.49) 2.2 10 3900 67-1410-NDf 67-1412-NDft 2.50 2.28 1.96 LDD-E302NI LDD-F302NI 
Red/Orng 40 (10.16) .63 x .80 (16.00 x 20.22) 2.0 10 3900 67-1437-ND 67-1438-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A404NI LDD-C404NI 
Geen 40 (10.16) .63 x .80 (16.00 x 20.22) 22 10 3900 67-1419-ND 67-1421-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A402NI LDD-C402NI 
3 Yellow -40 (10.16) -63 x .80 (16.00 x 20.22) 21 10 3900 67-1420-ND 67-1422-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A403NI LDD-C403NI 
Super-Red -40 (10.16) -63 x .80 (16.00 x 20.22) 1.8 10 6300 67-1447-ND 67-1448-ND 3.69 3.35 2.89 LDD-A406NI LDD-C406NI 
Red/Orng .56 (14.22) -75 x .98 (19.05 x 24.89) 2.0 10 3900 67-1455-ND 67-1458-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A514RI LDD-C514RI 
Geen -56 (14.22) .75 x .98 (19.05 x 24.89) 22 10 3900 67-1456-ND 67-1459-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A512RI LDD-C512RI 
3 Yellow 56 (14.22) .75 x .98 (19.05 x 24.89) 21 10 3900 67-1457-ND 67-1460-ND 2.39 2.18 1.88 LDD-A513RI LDD-C513RI 
Super-Red 56 (14.22) -75 x .98 (19.05 x 24.89) 1.8 10 13300 67-1461-ND 67-1462-ND 3.69 3.35 2.89 LDD-A516RI LDD-CS16RI 
Red/Orng 80 (20.32) 1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81) 2.0 10 5600 67-1469-ND 67-1472-ND 3.99 3.63 3.12 LDD-A814RI LDD-C814RI 
3 Geen 80 (20.32) 1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81) 22 10 2500 67-1470-ND 67-1473-ND 3.99 3.63 3.12 LDD-A812RI LDD-C812RI 
Yellow 80 (20.32) 1.01 x 1.41 (25.65 x 35.81) 21 10 2500 67-1471-ND 67-1474-ND 3.99 3.63 3.12 LDD-A813RI LDD-C813RI 
Red/Orng 56 (14.22) -75 x 1.48 (19.05 x 37.59) 21 10 5600 67-1423-ND 67-1425-ND 5.09 4.63 3.98 LDT-A514RI LDT-C514RI 
a Green 56 (14.22) -75 x 1.48 (19.05 x 37.59) 22 10 3500 67-1424-ND 67-1426-ND 5.09 4.63 3.98 LDT-A512RI LDT-0512RI 
Red/Orng .28 (7.11) -A0 x 1.264 (10.11 x 32.11) 2.0 10 5000 67-1427-NDt+ = 7.40 6.73 5.79 LDQM284RI _ 
Geen .28 (7.11) -A0 x 1.264 (10.11 x 32.11) 2.2 10 2200 67-1428-NDf+ = 7.40 6.73 5.79 LDQM282RI = 
5 Yellow .28 (7.11) -A0 x 1.264 (10.11 x 32.11) 21 10 3000 67-1429-NDt+ = 7.40 6.73 5.79 LDQM283RI = 
Super-Red .28 (7.11) AO x 1.264 (10.11 x 32.11) 1.8 10 9000 67-1430-NDf+ = 14.16 12.88 11.08 LDQM286RI = 
Red/Orng -56 (14.22) .75 x 1.98 (19.00 x 50.29) 21 10 3900 67-1439-NDt 67-1442-NDt 7.40 6.73 5.79 LDQMS514RI LDQ-N514RI 
Geen -56 (14.22) .75 x 1.98 (19.00 x 50.29) 22 10 3900 67-1440-NDt 67-1443-NDt 7.40 6.73 5.79 LDQ-M512RI LDQ-N512RI 
5 Yellow .56 (14.22) .75 x 1.98 (19.00 x 50.29) 21 10 3900 67-1441-NDf 67-1444-NDt 7.40 6.73 5.79 LDQMS513RI LDQNS13RI 
‘Super-Red -56 (14.22) -75 x 1.98 (19.00 x 50.29) 1.8 10 12000 67-1449-NDf 67-1450-NDft 7.40 6.73 5.79 LDQ-M516RI LDQ.NS16RI 
Red 56 (14.22) .75 x .49 (19.05 x 12.50) 2 10 3400 67-1512-NDf 67-1513-NDft 1.98 1.80 1.55 LDS-M514RI-RA. LDS-N514RI-RA 
6 Geen -56 (14.22) .75 x .49 (19.05 x 12.50) 21 10 2250 67-1514-NDf 67-1515-NDft 1.98 1.80 1.55 LDS-M512RI-RA. LDS-N512RI-RA 
Red -30 (7.62) -59 x .61 (15.00 x 15.50) 2.0 10 3900 67-1516-NDft¥ 67-1517-NDt¥ 3.38 3.08 2.65 LDD-B304NI-RA LDD-F304NI-RA 
Geen .30 (7.62) .59 x 61 (15.00 x 15.50) 2.0 10 3900 67-1518-NDt} 67-1519-NDt¥ 3.38 3.08 2.65 LDD-B302NI-RA LDD-F302NI-RA 
ss Red 56 (14.20) .75 x .98 (19.00 x 25.00) 2.0 10 3900 67-1520-NDf 67-1521-NDft 3.33 3.03 2.61 LDD-M514RI-RA LDD-N514RI-RA 
Green 56 (14.20) .75 x .98 (19.00 x 25.00) 2.2 10 3900 67-1522-NDt 67-1523-NDt 3.33 3.03 2.61 LDD-M512RI-RA LDD-N512RI-RA 
t Multiplexed Display + Inactive colon on display + Non standard segment connections 


Large 


Liquid Crystal 7-Segment Displays 


Digit Size Dim. - Inch (mm) Driving Digi-Key Price Each Lumex 
In. (mm) AxB Method Part No. 1 25 100 Part No. 
1.36 (34.54) | 1.97 x 1.30 (50.00 x 33.00) | Static, 1/2 Bias | 67-1506-ND 4.65 3.88 3.10 | LCD-S101D14TR 
2.21 (56.13) | 3.00 x 2.20 (76.20 x 55.88) Static 67-1507-ND 10.56 8.80 7.04 | LCD-S101D22TR 
2.99 (76.00) | 4.03 x 3.00 (102.40 x 76.20) Static 67-1508-ND 17.66 1413 12.37 | LCD-S101D30TR 
4.00 (101.60) | 4.83 x 3.20 (122.56 x 81.28) | Static, 1/2 Bias | 67-1509-ND 22.86 18.29 16.01 | LOD-S101D40TR 


SPECIFICATIONS: 


+ Fluid Type: TN 

+ Background Color: Gray 

iewing Direction: 6:00 

+ Display Mode: Reflective 

+ Operating Voltage: 3.0 to 5.0 VAC 

+ Operating Temperature: O°C to +50°C 
+ Storage Temperature: -20°C to +70°C 

+ Can be driven with the CD4543BE 


Note: 


4" display does 
not have decimal 


point. Pin count 
varies with 
display height. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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67-1542-ND LED Oper Oper 
Lumex Master Catalog Dia. Emitted Current Type Digi-Key Price Each Lumex 
CD-ROM on. cccccee tees $1.95 Fig. | (mm) Color MA Volt(v) Part No. 1 25 100 Part No. 
Ceramic Stem LEDs 
2 Orange/Red 20 2.0 67-1197-ND 1.02 85 68 SSL-LX20301T 
poser 2 Geen 20 24 67-1198-ND 1.02 85 68 SSL-LX2030GT 
feng e 1) 2 Yellow 20 24 67-1199-ND  1.02,—Ss85-—S—Bs«|: SSL-LX2OBCYT 
2 Red 20 1.6 67-1200-ND 1.26 1.05 84 SSL-LX203CSRT 
Anode 0.75 2 LED Tester BOX: ..ccccaessdaernhsersrnnonncenrsedana 67-1398-ND 38.00 = _— LED Tester Box 
Epoxy | Typical mCD | Emission| Peak VE@ 
Features: Emitted| Lens| Intensity Total | Wave- | 20mAIf | Steady | Digi-Key Price Each Lumex 
* Allows quick testing of LEDS at 2, 5, 10, 20, Fig.| Color | Color} @20mAlf | Angle | length | Typ. Max.| If Max. | Part No. 1 10 25 | Part No. 
30, or 50 mA drive current levels with the push 10MM Mega-Brite Lites 
of abutton. Or/Red | Gear 3000 18° 620nm | 1.8 2.4 | 25mA | 67-1399-ND 2.37 1.98 1.78 | SSL-LX100133X0C 
+ Requires: 9 Volt Battery (not included). 3 | Green | ear} 500 18° | 568nm |] 2.1 27) 25mA |67-1400-ND 72 60 54 | SSL-LX100133X@C 
Yellow | Gear 2000 18° 590nm | 1.8 2.4 | 25mA | 67-1401-ND 261 2.18 1.96 | SSL-LX100133XYO/B 
Color lo View lf Digi-Key Price Each Lumex 
2.0 a Fig. | Pin Pin3 Vf_| mcd | Angle | mA | PartNo. u 25 100 250 Part No. 
3 i Bi-Color LEDs 
SF 2 oA. oa 254 Geen | Yellow | 2.0 | 30/30 | 60° 20 | 67-1329-ND 75 63 51 44 SSL-LX3059GYW 
l-4.0— 4 Red Geen | 2.0 | 35/35 | 60° 20 | 67-1327-ND 75 63 51 44 SSL-LX80591IGW 
Red Yellow | 2.0 | 40/30 | 60° 20 | 67-1328-ND 75 63 51 44 SSL-LX30591YW 


Emitted Color: Red. Wavelength (NM): 660. 
Intensity: 3mcd. Standby Current: 5yA 


Low Battery Indicators PC Mount LED Arrays / Light Bars 
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Fig. 1 (Detail) ~ 


(Both Ends)" 


t —+||-1.0 Anode 


i 3 L— 405.77 — 
Cathode ( 4 
Mark Cathode 
Mark j 
4.86 3.81 
Hl 

Detection | View- Cut Tape 

Voltage ing Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. (V) Angle | Part No. 1 10 25 100 Part No. 

1 25 60 | 67-1195-ND ai = 93 .74 | SSL-LX5093LBI-SRD 
2 1375-75] 60 | 67-1196-ND 144 — 1.20 .96 | SSL-LX5099LBI-SRD 
3 25 140 | 67-1193-1-ND 180 158 — 1.35 | SML-LX1206LBI-SRD 
4 |3.75-7.5 | 140 | 67-1194-1-ND 2.28 200 — 1.71 | SML-LX1210LBI-SRD 
Infrared i 8.60, 27.60 
4.27.70 2.00 ae 60 
LEDs 35 ena 
2.54 : 
‘Anode a Vie 

LED Peak Oper.| Typ. 

Dia. Wave- | Lens | Curr. |Forward | Digi-Key Price Each Lumex 
Fig.| (mm) | Length | Color | (mA) | Voltage | Part No. 1 10 100 | Part No. 

1 3 | 940nm | Clear | 60 1.2 | 67-1000-ND .25  .23 20 | OED-EL-8L 
2] 5 |940nm | Clear] 100 | 1.5 | 67-1001-ND 27 .25 22 | OED-EL-1L2 
Emitted lo If Digi-Key Price Each Lumex 
. Fig.| Color | Vf |mcd| mA Part No. ul 25 100 | Part No. 
T-1 3/4 Flashing LED Lamps 8.60 i 27.4 1 | Green [21] 10] 25 | 67-1008-ND 285 238 1.90 | SSA-LXB10GW-GF/LP 
ae 1 | Red |21] 4 | 30 | 67-1009-ND 213 1.78 1.42 | SSA-LXB10HW-GF/LP 
Features: ; 254 1 | Red |21] 10) 30 | 67-1010-ND 2.85 2.38 1.90 | SSA-LXB10IW-GF/LP 
* Operating Voltage: 3.0 to 14.0 ost ‘0 2 | Green | 2.1] 10) 30 | 67-1524-ND 3.90 3.25 2.60 | SSA-LXB10GW-10652 
Guan ales led emda re 2 | Red |1.7| 40 | 30 | 67-1525-ND 6.72 5.60 _ 4.48 | SSA-LXB10SRW-10652 
Peraung hem porate mange? ° ren 3 | Red | 2.3] 60 |100(Ip)| 67-1011-ND 58.06 51.23 47.81 | SSA-LXB8825 
0 @ 3 | Green | 2.3] 70 |100(Ip)| 67-1012-ND 58.06 51.23 47.81 | SSA-LXB8835 
ee a2 ' 4 | Red | 21] 25] 30 | 67-1013-ND 91 76 .61 | SSB-LX2300IW 
ea Soceeed zen ARRICOIERTENES fy Ma tle (aaa 5 | ned |21|50| 30 | 67-totanD 138 1d ot | SsBLxeaso1W 
olor ource mei ingle ‘al 0. ari 0. ‘i ”: ne a 

- 4 | Yellow | 2.1| 18 | 30 | 67-1015-ND 91 76 .61 | SSB-LX2400YW 
Red/Diff. Brt.Red| 10.0 | 40° | 67-1499-ND .93 78  .62 | SSL-LX5093BSRD 5 Vallw 21138130 le EOTerNnl 736 144 91 1 SSB-LeAs0YW 
Dark Red/Diff. | Red 4.0 40° | 67-1497-ND .84 71 .57 | SSL-LX5093BHD ; ; : : 

: i 4 | Green | 2.1] 25] 25 | 67-1017-ND 91 76 .61 | SSB-LX2500SGW 
Red/Diff. Red 8.0 40° | 67-1498-ND 84 71 57 | SSL-LX5093BID 6 | ped |21|25| 30 (medeoteton Wag; . “36. *4.90:l SSB SE00IW 
Green/Diff. Green 8.0 40° | 67-1496-ND .84 71 57 | SSL-LX5093BGD Fe Red bea los a0 Iecbortnes Dae oy. 1ez [SSB LxcepalW 
Yellow/Diff. | Yellow | 8.0 40° | 67-1495-ND 84 71 57 | SSL-LX5093BYD H aera ead ed a0 IReceeaiNcs Be — a7 «fier Seb ioaaciw 

9 | Red [21/45 | 30 | 67-1021-ND 149 1.25 1.00 | SSB-LX26551W 

aa ced, 10; Red |21] 80) 30 | 67-1022-ND 236 1.97 1.57 | SSB-LX2685IW 

20mm 408 (aso) 7| +—925(28.5) —| site 6 | Yellow | 2.1] 18] 30 | 67-1023-ND 1.49 1.25 ‘1.00 | SSB-Lx2700YW 
(270) 7 | Yellow | 2.1] 18 | 30 | 67-1024-ND 236 1.97 1.57 | SSB-LX2720YW 

6-Element = ' ¥Y¥ 8 | Yellow | 2.1 | 40 | 30 | 67-1025-ND 2.36 1.97 _1.57 | SSB-LX2735YW 
t dathode 100 9 | Yellow [21/35 | 30 | 67-1026-ND 149° 1.25 ‘1.00 | SSB-LX2755YW 

LED Dome Ba.50) lL Sissiigso) (24) 10 | Yellow | 2.1} 70} 30 | 67-1027-ND 236 1.97 1.57 | SSB-LX2785YW 
mt EBORES.00) : ° Cathode 9 |Red/Yel| 2.1) 25 | 30 | 67-1028-ND 2.49 2.08 1.66 | SSB-LX29501YW 

9 |Red/Grn| 2.1 | 25 | 30/25 | 67-1029-ND 2.49 2.08 1.66 | SSB-LX29651GW 
wave au Ma Fe wer plan Sees i: 4 | Red |1.7| 40 | 30 | 67-1030-ND 1.04 87 .70 | SSB-LXA100SRW 
EEugED | UY || bo [eeu lgkKey WES mex 5 | Red |1.7/ 80 | 30 | 67-1031-ND 153 1.28 1.03 | SSB-LXB100SRW 
Cooteoraaa ER Centr) 5 EW) as Cin) a mica) ee artINO} 25 ee OOS BR areNo: 9 | Red | 1.7] 80] 30 | 67-1032-ND 235 1.96 1.57 | SSB-LXC100SRW 
Green 565 6.0 25 25 67-1526-ND 1.74 145 1.16 | SSL-LX20R6GD 6 Red 1.7] 40 30 67-1033-ND 2.35 1.96 1.57 | SSB-LXD100SRW 
Red 635 | 5.7 | 30 35 67-1527-ND 1.74 1.45 1.16 | SSL-LX20R6ID 7 | Red | 1.7] 40 | 30 | 67-1034-ND 2.72 227 1.81 | SSB-LXE100SRW 
Red 660 | 5.1 | 30 60 67-1528-ND 2.22 1.85 1.48 | SSL-LX20R6SRD 8 | Red | 1.7] 80| 30 | 67-1035-ND 2.72 227 1.81 | SSB-LXF100SRW 
Yellow | 585 | 5.85 | 30 23 67-1529-ND 1.74 1.45 1.16 | SSL-LX20R6YD 10| Red | 1.7] 150) 30 | 67-1036-ND 2.72 2.27 1.81 | SSB-LXH100SRW 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Green anes Cathode 
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f LCase s 5 : 8.60, 27.4 __ 


Anode_'- 12.50 


1 A 
@1.800 Cathode 
Green Anode 
7 {Common Cathode . : s a ; 
a= “95 1/4 : 6 : 0.680 
il 
-8.6_| : \ 
LED Oper. | Typ. LED Oper. | Typ. 
Dia. | Emitted| Lens | Curr. | For. Digi-Key Price Each Lumex Dia. |Emitted) Lens| Curr. | For. Digi-Key Price Each Lumex 
Fig.| (mm) | Color | Color | (mA) | Volt. Part No. 1 10 100 200 | Part No. Fig. |(mm) | Color | Color) (mA) | Volt. Part No. 1 10 100 200 | PartNo. 
2x5 | Amber | Diff. | 30 | 21 | 67-1045-ND 26 — 18 — | SSL-LXx2573AD 5 | Geen | Trns| 25 | 20 | 67-1092-ND — 24 —  .20 | SSL-LXx5063LGT 
2x5 | Geen | Diff. | 25 | 21 | 67-1046-ND — 13 — 11 | SSL-Lx2573GD g | 5 | Yellow | Gear} 30 | 21 | 67-1093-ND — 22 — 18 | SSL-LXx5063YC 
1 | 2x5] Red | Dif. | 30 | 20 | 67-1047-ND — 414 — 11 | SSL-LXx2573ID 5 | Yellow | Dift.| 30 | 21 | 67-1094-ND — 18 — 15 | SSL-Lx5063YD 
2x5 | Geen | Diff. | 25 | 21 | 67-1048-ND — 18 — 15 | SSL-Lx2573PGD 5 | Yellow | Trans} 30 | 21 | 67-1095-ND — 418 — 15 | SSL-Lx5063YT 
2x5 | Red | Diff. | 30 | 1.7] 67-1049-ND — 22 — 18 | SSL-LX2573SRD 5 | red | pit! 25 | 201 67-1096-ND — 42 — 40 | SSL-LxS5091HD 
2x5 | Yellow | Diff. | 30 | 21 | 67-1050-ND — 15 — 12 | SSL-Lx2573YD 5 |ambe | pit. | 30 | 21 | 67-1097-ND — 45 — 43 | Ss-Lxs093AD 
2 | 2x6 | RediGn| Dit. | 30/25 | 21 | 67-1051-ND 49  — 33 — | SSL-Lx25771GW 5 | Geen | Diff.) 25 | 20) 67-1098-ND — 13 — 11 | SSL-Lx5093GD 
25x7| Geen | pif. | 25 | 20 | 67-1052-ND — 45 — 12 | SSL-Lx25783GD 5 | Gen | Dift.| 12 | 12 |  67-1099-ND 40 — 27 — | SSL-LXx5093GD-12V 
3 |25x7) Red | Diff. | 30 | 20 67-1053-ND — 15 — 12 | SSL-LX25783ID 5 | Geen | Diff.] 12 5 67-1100-ND 3200 21 — | SSL-L6093GD-5V 
25x7| Red | Dif. | 30 | 1.7 | 67-1054.ND 26 — 18 — | SSL-LXx25783SRD 5 | Gen | Trans; 25 | 22 | 67-1101-ND — 15 — 12 | SSL-Lx50938GT 
2.5x7| Yellow | Diff. | 30 | 21 |  67-1055-ND — 15 — 12 | SSL-Lx25783YD 5 | Red | pit} 25 | 21 | 67-1102-ND — 12 — 10 | SSL-LXx5093HD 
4 | 3 | Geen | Bi. | 25 | 21 | 67-1056-ND — 48 — 15 | SSL-Lx3034GD 5 | Red | Ditt.}| 10 | 5 | 67-1103-ND 32 — 21 — | SSL-LXx5093HD-5V 
3 | Yellow | Diff. | 30 | 21 |  67-1057-ND — 2 — 17 | SSL-Lx3034YD 5 | Red | Trans} 25 | 20 | 67-1104-ND — 16 — 13 | SSL-LX5093HT 
3 | ambe | pit. | 30 | 21 | 67-1058-ND — 45 — 13 | SSL-Lx3044aD 5 | Red | Dift.}| 30 | 20] 67-1105-ND — 413 — 11 | SSL-LX5093ID 
3 | Geen | Gea] 25 | 21 |  67-1059-ND — 45 — 12 | SSL-Lx3044GC 9 | 5 | Red | Ditt.}| 12 | 5 | 67-1106-ND 32 — 21 — | SSL-Lx50931D-5V 
3 | Geen | Dif. | 25 | 21 |  67-1060-ND — 14 — 11 | SSL-Lx3044GD 5 | Red | Trans) 30 | 20) 67-1107-ND — 15 — 13 | SSL-LXx5093IT 
3 | Geen | Diff. | 20 | 12 | 67-1061-ND 32 — 21 — | SSL-Lx3044GD-12v 5 | Geen | Diff.) 25 | 20) 67-1108-ND — 413 — .11 | SSL-LX5093LGD 
3 | Gen | pit. | 20 | 5 | 67-1062-ND 40 — 27 — | SSL-Lx3044GD-5V 5 | Geen | Trans| 30 | 21 |  67-1109-ND — 415 — 13 | SSL-LX5093LGT 
3 | Geen |trans.| 25 | 21 | 67-1063-ND — 45 — 42 | SSLLx3044cT 5 | Red | Dift.}| 30 | 20 | 67-1110-ND — 14 — 12 | SSL-LXx5093LID 
3 | Red | Dif. | 25 | 20 | 67-1064-ND — 12 — 10 | SSL-Lx3044HD 5 | Yellow] Diff.| 30 | 21 | 67-1111-ND — 14 — 12 | SSL-LXx5093LYD 
3 | Red | Gea} 30 | 21 | 67-1065-ND — 15 — 13 | SSL-Lx30441C 5 | Geen | Diff.) 25 | 21) 67-1112:ND — 15 — 12 | SSL-Lx5093PGD 
3 | Red | Diff. | 30 | 20) 67-1066-ND — 417 — 14 | SSL-Lx30441D 5 |Qrnge| Gear) 50 | 18) 67-1113-ND 99 — 66 — | SSL-Lx5093S0C 
3 | Red | Dif. | 20 | 12 | 67-1067-ND 32 — 21 — | SSL-Lx30441D-12V 5 | Red | Diff) 30 | 1.7) 67-1648-ND — 19 — 16 | SSL-Lx5093SRD/D 
3 | re | pit. | 20 | 5 | 67-1068ND 4 — 2 — |SSL-Le044ID5v 5 | Yellow] Gea} 30 | 20 | 67-1115-ND 71 — 48 — | SSL-LX5093SYC 
3 | Red |Trans.| 30 | 20 | 67-1069-ND — 15 — 13 | SSL-Lx3044IT 5 | Yellow] Diff.}| 30 | 21 | 67-1116-ND — 14 — 12 | SSL-Lx5093YD 
5 | 3 | Gen | bit. | 25 | 21 | 67-1070-ND — 13 — 11 | SSL-Lx3044LeD 5 | Yellow | Trans} 30 | 21 |  67-1117-ND — 15 — 13 | SSL-Lx5093YT 
3 Red | Diff. | 30 | 20 | 67-1071-ND — 140 — 12 | SSL-LX8044LID 5 | Amber | Gear] 25 | 24 | 67-1118-ND 29 — 20 — | SSL-LX5093xXAC 
3 | Yellow | Diff. | 30 | 20 | 67-1072-ND — 14 — 12 | SSL-Lx3044LYD 5 | cen | der! 25 | 21 | 67-1119-ND — 2 — 47 | sse-Lxso93xeC 
3 | Geen | Dif. | 25 | 21 | 67-1073-ND — 417° — 14 | SSL-Lx3044PeD to| 5 | Ped | Gear) 25 | 21 | 67-1120-ND — 18 — 15 | SSL-LXx5093xIC 
3 | Qange | Gea | 50 | 1.8 | 67-1074-ND 99 — 66 — |SSL-Lx3044S0C 5 | Gen | Ger} 25 | 21 | 67-1121-ND 30 — 20 — | SSL-Lx5093xPGC 
3 | Red | Gear] 30 | 18 | 67-1647-ND 33° — 23 — |SSL-LXx3044SRO'D 5 | Red | Gea) 30 | 1.7) 67-1122-ND 57) — 39 — | SSL-LX5093xXRC/4 
3 | Yellow | Gea | 30 | 20 | 67-1076-ND 86 — 58 — | SSL-Lx3044SYC 5 | Yellow] Gea} 30 | 20] 67-1123-ND 100 — 67 — | SSL-Lx5093xXYC 
3 | Yellow | Ger | 30 | 21 [BGZtO7Ny AG Se 18h SSO OORYC 11} 5 |RedG@n} Diff.) 30/25] 21 |  67-1124-ND 44. — 30 — | SSL-LX50971IGW 
3 | Yellow | Diff.) 30 | 21 | 67-1078-ND — 15 — 12 | SSL-LX3044YD 2 | Red | Diff.) 30 | 21) 67-1125-ND — 418 — 15 | SSL-LXx204651D 
3 | Yellow | Diff. | 20 | 12 | 67-1079-ND 320 — 21 — | SSL-D044YD-12V 12] 2 | Yellow] Diff.) 30 | 21 | 67-1126-ND — 418 — 15 | SSL-Lx20465YD 
3 | Yellow | Dif. | 20 | 5 |  67-1080-ND 40 — 27  — | SSL-Lx3044YD-5V 2 | q@en| pit.| 25 | 21) 67-1127-ND — 47. — 14 | ssu-Lxeoaescp 
3 _| Yellow | Trans.| 30_| 21 [BBGZSiICS/NE Na SL, 13| 3 | Yalow) dea] 70 | 225] 67-1128-ND 81 — 55 — | SS-Lxs0448SYC 
- Fed | Dif. | 20 | 2 aie =o IB eS 18 Se ee 14} 17 | Red | Diff.}| 30 | 21 | 67-1129-ND 36 — 24 — | SSL-LXA223HD 
6 | 3 | Geen | bit. | 20 | 21 | 67-1396-ND — 18 — 15 | SSL-Lx3052GD ; 
3 | vatow| pit | 20 | 21 IMCeenene — 4a — 15 |sa-tav 1.8 | Geen | bift.| 30 | 5 |  67-1130-ND 62 — 42 — | SSL-LXxA2276D-5V 
el oa | os | 21 eee A 5 saDasvacpiasy| |12| t8 | Ped | Bit.) 90 | 5 | 67-1191-ND 62 — 42 — | SSL-LxA227ID-5V 
a hotel ee : Pree . pa -_ ; 1.8 | Yellow} Diff} 20 | 5 67-1132-ND 62  — 42 — | SSL-LXA227YD-5V 
7 | 4x7 | Red | Dit. | 20 | 20 | 67-1083-ND 31° — 21 — | SSL-Lx46731D-LAZ0 - 
4x7 | Yellow | Diff. | 30 | 21 | 67-1084-ND 31 — 21. — | SSL-Lx4673YD-LA20 19 | Gen) Dif.) 25) 21 Gee 2 = 218 = | SebLxAeescp: 
= he 4 0 | 20 Eon 7 36, [SSEDEOES 1.9 | Red | Gear! 30 | 20 | 67-1134-ND 29 — 20 — | SSL-LXA228IC 
pe ais os | 20 [eee ae 48: [Sacbeoeen 1.9 | Red | Ditt.| 30 | 20 | 67-1135-ND 27 — 418 — | SSL-LxAZ28ID 
aia : ; Anny ~ = = : 1.9 | Geen] Gea} 30 | 21 | 67-1136-ND 35  — 24 — | SSL-LXA228SGC 
5 | Geen | Trans.| 25 | 20 | 67-1087-ND — 16 — 13 | SSL-LX5063GT 16 
: 1.9 | Red | Gear} 30 | 1.7* | 67-1137-ND 41 — 28 — | SSL-LXA228SRC 
8 | 5 | Red | Dit. | 25 | 20 | 67-1088-ND — 14 — 12 | SSL-Lx5063HD : 
1.9 | Red | Dift.| 30 | 4.7* |  67-1138-ND 46 — 31 — | SSL-LXA228SRD 
5 | Red | Gea | 30 | 20 | 67-1089-ND — 18 — 15 | SSL-Lx5063IC 
1.9 | Yellow | Gear! 20 | 20 | 67-1139-ND 127  — .85 — | SSL-LxAz2BSYC 
5 | Fed | Diff.) 90 | 2.0 [ilesl0c0. No — 16 — 13. | S8L-LXS0631D 19 | Yalow | Gear} 20 | 20) 67-1140-ND 31 — 21 — | SSLLxAzesyc 
5 | Red | Trans.) 30 | 20 | 67-1091-ND — 18 — 15 | SSL-Lx5063IT 
* Note Anode Mark 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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+ Lens height for part numbers 
67-1308/09/10/11/12/13-ND = 4.75mm not 3.2mm. 
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t 5 
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part # 67-1322-ND = 4.75mm not 3.2mm 


Peak Viewing 
Emitted Wavelength Vt If lo Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) (V) Typ. | (mA) Max. (med) (2x Theta) Part Number ul 25 100 Part Number 
Red/Green White Diff. 695/565 2. 25 4 60 67-1221-ND 72 60 48 SSF-LXH100HGW 
Red Red Diff. 635 5.0 12 30 60 67-1222-ND 72 60 48 SSF-LXH100ID-5V 
Green Green Diff. 565 5.0 12 10 60 67-1223-ND 72 60 48 SSF-LXH100GD-5V 
Red Red Diff. 695 2.1 25 6 60 67-1308-ND 48 40 32 SSF-LXH100HD-01 
Red Red Diff. 660 1.8 30 40 60 67-1225-ND 72 60 48 SSF-LXH100SRD 
Red Red Diff. 635 25 30 30 60 67-1309-ND 84 -70 56 SSF-LXH1001D-01 
Red Red Diff. 635 21 30 8 60 67-1217-ND 45 38 30 SSF-LXH100ID 
1 5mm Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1311-ND 84 .70 56 SSF-LXH100YD-01 
Yellow Yellow Diff. 585 P| 30 8 60 67-1224-ND 45 38 30 SSF-LXH100YD 
Green Green Diff. 565 21 25 40 60 67-1310-ND 84 .70 56 SSF-LXH100GD-01 
Green Green Diff. 565 2. 25 30 60 67-1218-ND 45 38 30 SSF-LXH100GD 
Red Red Diff. 635 2: 30 40 60 67-1312-NDt 84 .70 56 SSF-LXH100LID-01 
Red Red Diff. 635 21 30 40 60 67-1219-NDt ST 48 38 SSF-LXH100LID 
Green Green Diff. 565 21 25 30 60 67-1313-NDt 84 -70 56 SSF-LXH100LGD-01 
Green Green Diff. 565 21 25 30 60 67-1220-NDt 57 48 38 SSF-LXH100LGD 
Red/Green White Diff. 700/565 2.0/2.2 30 6/20 60 67-1226-ND 72 60 48 SSF-LXH100MHGW 
Red Red Diff. 635 5.0 12 20 30 67-1233-ND 72 60 48 SSF-LXH100MID-5V 
Green Green Diff. 565 5.0 30 20 60 67-1234-ND f2 60 48 SSF-LXH100MGD-5V 
Red Red Diff. 660 1.8 30 100 60 67-1230-ND 72 60 48 SSF-LXH100MSRD 
2 5mm Red Red Diff. 635 2.0 30 30 60 67-1227-ND 45 38 30 SSF-LXH100MID 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1229-ND 45 38 30 SSF-LXH100MYD 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1228-ND 45 38 30 SSF-LXH100MGD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 30 60 67-1231-NDt 57 48 38 SSF-LXH100MLID 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1232-NDf 57 48 38 SSF-LXH100MLGD 
Red Red Diff. 635 5.0 12 9 80 67-1241-ND 66 55 44 SSF-LXH1031D-5V 
Green Green Diff. 565 5.0 12 80 8 67-1242-ND 66 55 44 SSF-LXH103GD-5V 
Red Red Diff. 660 1.8 30 80 60 67-1238-ND 54 45 36 SSF-LXH103SRD 
3 3mm Red Red Diff. 635 2.0 30 30 80 67-1235-ND 39 33 26 SSF-LXH1031D 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 15 80 67-1237-ND 39 33 26 SSF-LXH103YD 
Green Green Diff. 565 24 25 80 15 67-1236-ND 39 33 .26 SSF-LXH103GD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1239-NDt 54 45 36 SSF-LXH103LID 
Green Green Diff. 565 2 25 15 80 67-1240-NDt 54 45 36 SSF-LXH103LGD 
Red Red Diff. 695 5.0 12 3 60 67-1038-ND 95 79 64 SSF-LXH104HD-5V 
4 4.7mm Red Red Diff. 635 2.0 30 20 60 67-1039-ND 32 27 .22 SSF-LXH104ID 
Yellow Yellow Diff. 585 2.1 30 20 60 67-1040-ND 32 27 22 SSF-LXH104YD 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1037-ND 32 27 .22 SSF-LXH104GD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 8 60 67-1042-ND 72 61 49 SSF-LXH5551D 
5 1.8mm Yellow Yellow Diff. 585 2] 30 8 60 67-1043-ND 72 61 49 SSF-LXH555YD 
Green Green Diff. 565 21 25 8 60 67-1041-ND 72 61 49 SSF-LXH555GD 
Red/Green White Diff. 700/565 24 30 5/8 80 67-1243-ND 81 68 54 SSF-LXH1071HGW 
Red Red Diff. 660 5 Lar 30 40 80 67-1247-ND 72 60 48 SSF-LXH1071SRD 
Red Red Diff. 635 21 30 40 60 67-1244-ND 54 45 36 SSF-LXH10711D 
6 5mm Yellow Yellow Diff. 585 24 30 20 80 67-1246-ND 54 45 36 SSF-LXH1071YD 
Green Green Diff. 565 241 30 20 80 67-1245-ND 54 45 36 SSF-LXH1071GD 
Green Green Diff. 565 1.9 30 20 80 67-1249-NDf 66 55 44 SSF-LXH1071LGD 
Red Red Diff. 635 1.9 30 20 80 67-1248-NDt 66 55 44 SSF-LXH1071LID 
Red Red Diff. 660 1.8 30 100 60 67-1253-ND 1.08 90 72 SSF-LXH2100SRD 
7 5mm Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1250-ND 90 75 60 SSF-LXH2100ID 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1252-ND -90 75 60 SSF-LXH2100YD 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1251-ND 90 78 60 SSF-LXH2100GD 
Red Red Diff. 635 5.0 12 20 60 67-1260-ND 1.35 1.13 90 SSF-LXH21031ID-5V/4 
Green Green Diff. 565 5.0 12 20 60 67-1261-ND 1.35 1.13 90 SSF-LXH2103GGD-5V/4 
Sup. Red Red Diff. 660 1.7 30 130 60 67-1257-ND 1.56 1.30 1.04 SSF-LXH2103SRSRD/4 
8 3mm Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1254-ND 99 83 66 SSF-LXH21031ID/4 
Yellow Yellow Diff. 585 2a 30 30 60 67-1256-ND 99 83 66 SSF-LXH2103YYD/4 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1255-ND 99 83 66 SSF-LXH2103GGD/4 
Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1258-NDt 1.20 1.00 80 SSF-LXH2103LIID/4 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1259-NDt 1.20 1.00 80 SSF-LXH2103LGGD/4 
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Peak Viewing 
Emitted Wavelength Vi If lo Angle Digi-Key Price Each Lumex 
Fig. | Description Color Lens (nm) (V) Typ. | (mA) Max. (med) (2x Theta) Part Number 1 25 100 Part Number 
Red/Green White Diff. 695/565 21 25 25 60 67-1289-ND 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH400HGW 
Red Red Diff. 635 5.0 12 8 60 67-1290-ND 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH4001D-5V 
Green Green Diff. 565 5.0 12 20 60 67-1291-ND 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH400GD-5V 
9 iain Red Red Diff. 660 AT 30 100 60 67-1288-ND 2.34 1.95 1.56 SSF-LXH400SRD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 20 60 67-1285-ND 1.26 1.05 84 SSF-LXH400ID 
Yellow Yellow Diff. 585 2:1 30 20 60 67-1287-ND 1.26 1.05 84 SSF-LXH400YD 
Green Green Diff. 565 24 25 20 60 67-1322-ND 2.22 1.85 1.48 SSF-LXH400GD-01 
Green Green Diff. 565 2.1 25 20 60 67-1286-ND 1.26 1.05 84 SSF-LXH400GD 
Red/Green White Diff. 695/565 21 25 4 60 67-1292-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RASHGW 
Red (blinking) Red Diff. 635 3.5 70 20 60 67-1301-ND 2.64 2.20 1.76 SSF-LXH4RASBID 
Red Red Diff. 635 5.0 12 30 60 67-1299-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RASID-5V 
Green Green Diff. 565 5.0 12 15 60 67-1300-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RASGD-5V 
10 Brain Red Red Diff. 660 17 30 80 60 67-1296-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RASSRD 
Red Red Diff. 635 21 30 40 60 67-1293-ND 96 80 64 SSF-LXH4RASID 
Yellow Yellow Diff. 585 2.1 30 30 60 67-1295-ND 96 -80 64 SSF-LXH4RA5YD 
Green Green Diff. 565 21 25 30 60 67-1294-ND 96 -80 64 SSF-LXH4RASGD 
Red Red Diff. 635 21 30 40 60 67-1297-NDt 96 80 64 SSF-LXH4RASLID 
Green Green Diff. 565 21 25 30 60 67-1298-NDt 96 -80 64 SSF-LXH4RASLGD 
Red/Green White Diff. 700/565 21 25 3/4 60 67-1302-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RAHGW 
Red (blinking) Red Diff. 635 3.5 20 6 60 67-1307-ND 2.64 2.20 1.76 SSF-LXH4RABID 
1 3mm Red Red Diff. 660 VL 30 80 60 67-1306-ND 1.38 1.15 92 SSF-LXH4RASRD 
Red Red Diff. 635 21 30 40 60 67-1303-ND 96 80 64 SSF-LXH4RAID 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 30 60 67-1305-ND 96 -80 64 SSF-LXH4RAYD 
Green Green Diff. 565 21 25 30 60 67-1304-ND 96 80 64 SSF-LXH4RAGD 
Red Red Diff. 660 17 30 80 110 67-1265-ND 1.56 1.30 1.04 SSF-LXH22573SRSRD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 10 110 67-1262-ND 1.14 95 76 SSF-LXH225731ID 
12 5.0x1.63mm Yellow Yellow Diff. 585 2.1 30 10 110 67-1264-ND 1.14 95 76 SSF-LXH22573YYD 
aa Green Green Diff. 565 2.2 25 10 110 67-1263-ND 1.14 95 76 SSF-LXH22573GGD 
Red Red Diff. 635 2.0 30 10 80 67-1266-NDt 1.44 1.20 96 SSF-LXH22573LIID 
Green Green Diff. 565 2.2 25 10 80 67-1267-NDt 1.44 1.20 96 SSF-LXH22573LGGD 
Red/Green White Diff. 695/565 2.0/2.2 25 2/9 110 67-1268-ND 93 78 62 SSF-LXH25780HGW 
Red Red Diff. 660 1.7 30 50 110 67-1272-ND 93 78 62 SSF-LXH25780SRD 
13 2.5x7mm Red Red Diff. 635 2.0 30 15 110 67-1269-ND 63 53 42 SSF-LXH25780ID 
Yellow Yellow Diff. 585 2.1 30 9 110 67-1271-ND 63 53 42 SSF-LXH25780YD 
Green Green Diff. 565 2.2 25 9 110 67-1270-ND 63 53 42 SSF-LXH25780GD 
Sup. Red Red Diff. 660 1.8 30 100 60 67-1276-ND 78 65 52 SSF-LXH2300SRD-LM 
Red Red Diff. 635 5.0 30 30 60 67-1279-ND 78 65 52 SSF-LXH2300ID-5V-LM 
Green Green Diff. 565 5.0 25 30 60 67-1280-ND 78 65 52 SSF-LXH2300GD-5V-LM 
14 3mm Red Red Diff. 635 2.0 30 50 60 67-1273-ND 54 45 36 SSF-LXH2300ID-LM 
Yellow Yellow Diff. 585 21 30 50 60 67-1275-ND 54 45 36 SSF-LXH2300YD-LM 
Green Green Diff. 565 2.2 25 50 60 67-1274-ND 54 45 36 SSF-LXH2300GD-LM 
Red Red Diff. 635 2.0 25 50 60 67-1277-NDt 72 60 48 SSF-LXH2300LID-LM 
Green Green Diff. 565 2.2 25 50 60 67-1278-NDt we 60 48 SSF-LXH2300LGD-LM 
Red/Green White Diff. 635/565 2.0/2.2 30/25 30/25 60 67-1281-ND 1.62 1.35 1.08 SSF-LXH250MIGIGW 
15 5mm Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1282-ND 96 -80 64 SSF-LXHM250IID 
Yellow Yellow Diff. 585 2.1 30 30 60 67-1284-ND 96 -80 64 SSF-LXH250MYYD 
Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1283-ND 96 80 64 SSF-LXHM250GGD 
16 3mm Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1315-ND 2.04 1.70 1.36 SSF-LXH2300/4ID 
ae 5mm Green Green Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1316-ND 84 .70 56 SSF-LXH101GD-1SL 
18 5mm Red Red Diff. 635 2.0 30 40 60 67-1317-ND 84 .70 56 SSF-LXH1011D-01 
Green Greed Diff. 565 2.2 25 30 60 67-1318-ND 84 .70 56 SSF-LXH101GD-01 
19 3mm Red Red Diff. 635 2.1 30 40 60 67-1320-ND 84 .70 56 SSF-LXH3031D 
20 3mm Red Red Diff. 635 2.0 30 15 80 67-1319-ND 1.20 1.00 80 SSF-LXH2401ID 
Green Green Diff. 565 21 25 15 80 67-1321-ND 1.20 1.00 80 SSF-LXH240GGD 
Red Red Trans. 660 3.6 30 50 160 67-1326-ND 1.08 90 72 SSB-LX02SRC 
21 9.0x2.0mm Red Red Trans. 635 4.5 30 16 160 67-1323-ND 87 73 58 SSB-LX02IC 
To Yellow Yellow Trans. 590 4.2 30 170 160 67-1325-ND 87 73 58 SSB-LX02YC 
Green Green Trans. 565 4.4 25 10 160 67-1324-ND 87 73 58 SSB-LX02GC 
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Emitted lo View If Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Lumex 
Fig. Color VE (med) Angle | (mA) Part No. ul 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Red/Red 24 8 140° 40 67-1334-1-ND .96 84 72 67-1334-2-ND 3,000 398.00/M SSL-LX15IIC-RP-TR 
Green/Green 21 8 140° 40 67-1336-1-ND 96 84 72 67-1336-2-ND 3,000 398.00/M SSL-LX15GGC-RP-TR 
1A Yellow/Yellow 2.1 8 140° 40 67-1337-1-ND 96 84 2 67-1337-2-ND 3,000 398.00/M SSL-LX15YYC-RP-TR 
Red/Green 21 4/4 140° 20/20 67-1335-1-ND 88 AL 66 67-1335-2-ND 3,000 365.00/M SSL-LX15IGC-RP-TR 
Red 2.1 4 140° 20 67-1381-1-ND 64 56 48 67-1381-2-ND 3,000 265.60/M SSL-LX15IC-TR 
1B Green 21 3 140° 20 67-1382-1-ND 64 56 48 67-1382-2-ND 3,000 265.60/M SSL-LX15GC-TR 
Yellow 21 3 140° 20 67-1383-1-ND 64 56 48 67-1383-2-ND 3,000 265.60/M SSL-LX15YC-TR 
Red 2.1 4 140° 20 67-1378-1-ND 64 56 48 67-1378-2-ND 3,000 265.60/M SSL-LX15IC-RP-TR 
1c Green 21 3 140° 20 67-1379-1-ND 64 56 48 67-1379-2-ND 3,000 265.60/M SSL-LX15GC-RP-TR 
Yellow 21 3 140° 20 67-1380-1-ND 64 56 48 67-1380-2-ND 3,000 265.60/M SSL-LX15YC-RP-TR 
Red/Red (635mm) 2.0 10 140° 20/20 67-1654-1-ND. .83 73 63 67-1654-2-ND 3,000 343.62/M SML-LX15IIC-RP-TR 
Green/Green (565mm) 2.1 10 140° 20/20 67-1657-1-ND .83 73 63 67-1657-2-ND 3,000 343.62/M SML-LX15GGC-RP-TR 
2A Yellow/Yellow (585mm) 21 10 140° 20/20 67-1672-1-ND 83 73 63 67-1672-2-ND 3,000 343.62/M SML-LX15YYC-RP-TR 
Red/Green (635/565mm) | 2.0/2.1 10 140° 20/20 67-1655-1-ND 83 73 63 67-1655-2-ND 3,000 343.62/M SML-LX15IGC-RP-TR 
Yellow/Green (585/565mm) | 2.1/2.2 10 140° 20/20 67-1674-1-ND 83 73 63 67-1674-2-ND 3,000 343.62/M SML-LX15YGC-RP-TR 
Red (635mm) 2.0 10 140° 20 67-1684-1-ND 52 46 40 67-1684-2-ND 3,000 217.63/M SML-LX15IC-TR 
Super Red (660mm) 1.7 20 140° 20 67-1660-1-ND 56 50 43 67-1660-2-ND 3,000 234.06/M SML-LX15SRC-TR 
Green (565mm) 2.1 10 140° 20 67-1685-1-ND 52 46 40 67-1685-2-ND 3,000 217.46/M SML-LX15GC-TR 
2B | Super Ultra Green (574mm) | 2.2 45 140° 20 67-1662-1-ND 58 51 A4 67-1662-2-ND 3,000 240.70/M SML-LX15SUGC-TR 
Ultra Pure Green (525mm) 3.5 45 140° 20 67-1666-1-ND 3.13 2.75 2.35 67-1666-2-ND 3,000 1299.78/M SML-LX15UPGC-TR 
Yellow (585mm) 2.1 10 140° 20 67-1670-1-ND 52 46 40 67-1670-2-ND 3,000 217.46/M SML-LX15YC-TR 
Super Yellow (590mm) 24 60 140° 20 67-1664-1-ND 58 51 A4 67-1664-2-ND 3,000 240.70/M SML-LX15SYC-TR 
Ultra Super Blue (470mm) 3.5 120 140° 20 67-1668-1-ND 3.13 2.75 2.35 67-1668-2-ND 3,000 1299.78/M SML-LX15USBC-TR 
Red (635mm) 2.0 10 140° 20 67-1653-1-ND 52 46 40 67-1653-2-ND 3,000 217.46/M SML-LX15IC-RP-TR 
Super Red (660mm) 1.7 20 140° 20 67-1661-1-ND. 56 50 43 67-1661-2-ND 3,000 234.06/M SML-LX15SRC-RP-TR 
Green (565mm) 24 10 140° 20 67-1656-1-ND. 252 46 40 67-1656-2-ND 3,000 217.46/M SML-LX15GC-RP-TR 
2C | Super Ultra Green (574mm) | 2.2 45 140° 20 67-1663-1-ND 58 51 44 67-1663-2-ND 3,000 240.70/M SML-LX15SUGC-RP-TR 
Ultra Pure Green (525mm) 3.5 45 140° 20 67-1667-1-ND 3.13 2.75 2.35 67-1667-2-ND 3,000 1299.78/M SML-LX15UPGC-RP-TR 
Yellow (585mm) 2.1 10 140° 20 67-1671-1-ND 52 A6 40 67-1671-2-ND 3,000 217.46/M SML-LX15YC-RP-TR 
Super Yellow (590mm) 2.1 60 140° 20 67-1665-1-ND 58 51 A4 67-1665-2-ND 3,000 240.70/M SML-LX15SYC-RP-TR 
Ultra Super Blue (470mm) 3.5 120 140° 20 67-1669-1-ND 3.13 2.75 2.35 67-1669-2-ND 3,000 1299.78/M SML-LX15USBC-RP-TR 
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Emitted lo View If Digi-Key Cut Tape Price Each Digi-Key Tape & Reel Lumex 
Fig. Color Vi (med) Angle (mA) Part No. it 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Red 2.0 14 160° 20 67-1548-1-ND. 20 A7 14 67-1548-2-ND 4,000 111.22/M SML-LX0603IW-TR 
3 Green 2.2 18 160° 20 67-1549-1-ND uA 14 2 67-1549-2-ND 4,000 92.96/M SML-LX0603GW-TR 
Yellow 21 12 160° 20 67-1550-1-ND. Ag. 16 13 67-1550-2-ND 4,000 106.24/M SML-LX0603YW-TR 
Super Red 1.8 30 160° 20 67-1551-1-ND* .20 a7: 14 67-1551-2-ND* 4,000 112.88/M SML-LX0603SRW-TR 
Red 2.0 at 140° 20 67-1552-1-ND 18 15 12 67-1552-2-ND 4,000 97.94/M SML-LXTO805IW-TR 
Green 2.0 11 140° 20 67-1553-1-ND 5 AB 10 67-1553-2-ND 4,000 81.34/M SML-LXTO805GW-TR 
Yellow 2.1 10 140° 20 67-1554-1-ND. 19 16 13 67-1554-2-ND 4,000 106.24/M SML-LXTO805YW-TR 
Super Red 1.8 21 140° 20 67-1555-1-ND* 18 15 12 67-1555-2-ND* 4,000 99.60/M SML-LXTO805SRW-TR 
4 Super Red (636nm) 2.0 60 140° 20 67-1636-1-ND 36 30 24 67-1636-2-ND 3,000 199.20/M SML-LX0805SIC-TR 
Super Orange (610nm) 2.0 60 140° 20 67-1637-1-ND 36 30 24 67-1637-2-ND 3,000 199.20/M SML-LX0805SOC-TR 
Ultra Green (525nm) 3.5 45 140° 20 67-1640-1-ND 5.28 4.40 3.52 67-1640-2-ND 3,000 2921.60/M SML-LX0805UPGC-TR 
Super Blue (470nm) 3.5 25 140° 20 67-1638-1-ND 3.18 2.65 2.12 67-1638-2-ND 3,000 1759.60/M SML-LX0805USBC-TR 
Red 2.0 6 140° 20 67-1356-1-ND 36 32 27 67-1356-2-ND 3,000 149.40/M SML-LX1206IC-TR 
Green 21 10 140° 20 67-1357-1-ND 36 32 27 67-1357-2-ND 3,000 149.40/M SML-LX1206GC-TR 
Yellow 2.0 6 140° 20 67-1358-1-ND 36 32 27 67-1358-2-ND 3,000 149.40/M SML-LX1206YC-TR 
5 Super Red uy A 15 140° 20 67-1359-1-ND* 60 53 45 67-1359-2-ND* 3,000 249.00/M SML-LX1206SRC-TR 
Green 2.2 10 160° 25 67-1002-1-ND .27 24 21 67-1002-2-ND 3,000 112.88/M SML-LX1206GW-TR 
Red 2.0 6 160° 25 67-1003-1-ND 28 25 122 67-1003-2-ND 3,000 117.86/M SML-LX1206IW-TR 
Super Red 1.8 15 160° 30 67-1004-1-ND* 29 26 22 67-1004-2-ND* 3,000 119.52/M SML-LX1206SRW-TR 
Red/Green 2.0 6/10 140° 20 67-1361-1-ND 76 67 57 67-1361-2-ND 3,000 315.40/M SML-LX1210IGC-TR 
6 Green/Green 2.0 10 140° 20 67-1362-1-ND 76 67 57 67-1362-2-ND 3,000 315.40/M SML-LX1210GGC-TR 
Yellow/Green 2.0 6/10 140° 20 67-1363-1-ND 76 67 57 67-1363-2-ND 3,000 315.40/M SML-LX1210YGC-TR 
Super Red/Super Red 1.7 15 140° 20 67-1360-1-ND 1.16 1.02 87 67-1360-2-ND 3,000 481.40/M SML-LX1210SRSRC-TR 
Red 2.0 12 120° 20 67-1364-1-ND 64 56 48 67-1364-2-ND 2,000 265.60/M SML-LX2832IC-TR 
7 Green 24 25 120° 20 67-1365-1-ND 64 56 48 67-1365-2-ND 2,000 265.60/M SML-LX2832GC-TR 
Yellow 2.0 12 120° 20 67-1367-1-ND 64 56 48 67-1367-2-ND 2,000 265.60/M SML-LX2832YC-TR 
Super Red wea 40 120° 20 67-1366-1-ND* -80 -70 -60 67-1366-2-ND* 2,000 332.00/M SML-LX2832SRC-TR 
Red 21 12 130° 20 67-1368-1-ND 60 53 45 67-1368-2-ND 2,000 249.00/M SSL-LXA17251IC-TR 
8 Green 2.0 25 130° 20 67-1369-1-ND 60 53 45 67-1369-2-ND 2,000 249.00/M SSL-LXA1725GC-TR 
Yellow 21 12 130° 20 67-1370-1-ND 60 53 45 67-1370-2-ND 2,000 249.00/M SSL-LXA1725YC-TR 
Super Red 1.7 40 130° 20 67-1371-1-ND -80 -70 60 67-1371-2-ND 2,000 332.00/M SSL-LXA1725SRC-TR 
9 Red/Green 2.0 12/20 125° 20 67-1372-1-ND 1.08 95 81 67-1372-2-ND 1,000 448.20 SSL-LXA3025IGC-TR 
Yellow/Green 2.1 20 90° 20 67-1373-1-ND 1.08 95 81 67-1373-2-ND 1,000 448.20 SSL-LXA3025YGC-TR 
Red 24 7.2 180° 20 67-1352-1-ND 84 74 63 67-1352-2-ND 3,000 336.00/M CCL-LX451T 
10 Green 2.0 7 180° 20 67-1353-1-ND 84 74 63 67-1353-2-ND 3,000 336.00/M CCL-LX45GT 
Yellow 2.3 7 180° 20 67-1354-1-ND 84 74 63 67-1354-2-ND 3,000 336.00/M CCL-LX45YT 
Super Red 1.8 8 180° 20 67-1355-1-ND* 1.28 1.12 96 67-1355-2-ND* 3,000 512.00/M CCL-LX45SRT 
Red 2.0 12 130° 20 67-1556-1-ND 26 22 17 67-1556-2-ND 3,000 141.10/M SML-LXR85IC-TR 
1 Green 2.2 12 130° 20 67-1557-1-ND 23 19 16 67-1557-2-ND 3,000 126.16/M SML-LXR85GC-TR 
Yellow 24 10 130° 20 67-1558-1-ND 24 .20 16 67-1558-2-ND 3,000 131.14/M SML-LXR85YC-TR 
Super Red 1.8 30 130° 20 67-1559-1-ND 26 22 17 67-1559-2-ND 3,000 141.10/M SML-LXR85SRC-TR 
Red 21 4 180° 20 67-1342-1-ND 70 62 53 67-1342-2-ND 3,000 290.50/M CCL-CRS10R 
12 Green 21 10 180° 20 67-1343-1-ND 70 62 53 67-1343-2-ND 3,000 290.50/M CCL-CRS10G 
Yellow 2.1 5 180° 20 67-1344-1-ND 70 62 53 67-1344-2-ND 3,000 290.50/M CCL-CRS10Y 
Super Red 1.7 14 180° 20 67-1345-1-ND 1.04 91 78 67-1345-2-ND 3,000 431.60/M CCL-CRS10SR 
Red 2.0 20 90° 20 67-1338-1-ND 59 52 45 67-1338-2-ND 2,000 245.68/M SML-LX23IC-TR 
7 Green 24 20 90° 20 67-1339-1-ND 59 52 45 67-1339-2-ND 2,000 245.68/M SML-LX23GC-TR 
Yellow 24 20 90° 20 67-1340-1-ND 59 52 45 67-1340-2-ND 2,000 245.68/M SML-LX23YC-TR 
Super Red 17 100 90° 20 67-1341-1-ND* 77 68 58 67-1341-2-ND* 2,000 318.72/M SML-LX23SRC-TR 
Green/Green 2.0 20 go° 20 67-1350-1-ND 96 84 72 67-1350-2-ND 2,000 398.40/M CCL-LX253GGC 
14 Yellow/Green 21 20 go° 20 67-1351-1-ND 96 84 72 67-1351-2-ND 2,000 398.40/M CCL-LX253YGC 
Super Red/Super Red 1.7 40 90° 20 67-1349-1-ND 1.48 1.30 1.41 67-1349-2-ND 2,000 614.20/M CCL-LX253SRSRC 
Red 2.0 60 25° 20 67-1384-1-ND A7 42 36 67-1384-2-ND 1,000 195.88 SSL-LXA228IC-TR11 
Green 24 30 25° 20 67-1385-1-ND 7 42 36 67-1385-2-ND 1,000 195.88 SSL-LXA228GC-TR11 
15 Yellow 2.0 30 25° 20 67-1386-1-ND AT 42 36 67-1386-2-ND 1,000 195.88 SSL-LXA228YC-TR11 
Super Red 1.7 170 25° 20 67-1393-1-ND 78 69 59 67-1393-2-ND 1,000 323.70 SSL-LXA228SRC-TR11 
Green 21 4 50° 30 67-1141-1-ND 48 42 36 67-1141-2-ND 1,000 197.54 SSL-LXA228GD-TR11 
Yellow 2.0 12 50° 20 67-1145-1-ND. 48 42 36 67-1145-2-ND 1,000 197.54 SSL-LXA228YD-TR11 
Red 2.0 60 25° 20 67-1387-1-ND A7 42 36 67-1387-2-ND 1,000 195.88 SSL-LXA228IC-TR21 
Green 21 30 25° 20 67-1388-1-ND 47 42 36 67-1388-2-ND 1,000 195.88 SSL-LXA228GC-TR21 
Yellow 2.0 30 25° 20 67-1389-1-ND AT 42 36 67-1389-2-ND 1,000 195.88 SSL-LXA228YC-TR21 
16 Super Red 1.7 170 25° 20 67-1394-1-ND 78 69 59 67-1394-2-ND 1,000 323.70 SSL-LXA228SRC-TR21 
Green 21 4 50° 30 67-1142-1-ND 50 44 38 67-1142-2-ND 1,000 207.50 SSL-LXA228GD-TR21 
Red 2.0 12 50° 30 67-1143-1-ND 50 44 38 67-1143-2-ND 1,000 207.50 SSL-LXA228ID-TR21 
Red 2.0 12 50° 30 67-1144-1-ND 52 46 39 67-1144-2-ND 1,000 215.80 SSL-LXA228LID-TR21 
Yellow 2.0 12 50° 20 67-1146-1-ND 48 42 36 67-1146-2-ND 1,000 197.54 SSL-LXA228YD-TR21 
Red 2.0 60 25° 20 67-1390-1-ND A7 42 36 67-1390-2-ND 1,000 195.88 SSL-LXA2281C-TR31 
‘5 Green 24 30 25° 20 67-1391-1-ND A7 42 36 67-1391-2-ND 1,000 195.88 SSL-LXA228GC-TR31 
Yellow 2.0 30 25° 20 67-1392-1-ND AT 42 36 67-1392-2-ND 1,000 195.88 SSL-LXA228YC-TR31 
Super Red 17 170 25° 20 67-1395-1-ND 78 69 59 67-1395-2-ND 1,000 323.70 SSL-LXA228SRC-TR31 
Red 2.0 40 60° 20 67-1374-1-ND 76 67 57 67-1374-2-ND 1,000 315.40 SSF-LXH3051D-TR 
18 Green 21 30 60° 20 67-1375-1-ND 76 67 57 67-1375-2-ND 1,000 315.40 SSF-LXH305GD-TR 
Yellow 2.1 30 60° 20 67-1376-1-ND 76 67 57 67-1376-2-ND 1,000 315.40 SSF-LXH305YD-TR 
Super Red 1.7 80 60° 20 67-1377-1-ND 1.00 88 75 67-1377-2-ND 1,000 415.00 SSF-LXH305SRD-TR 
Super Red (636nm) 2.0 60 110° 20 67-1634-1-ND 51 45 39 67-1634-2-ND 500 105.41 SMF-2432SIC-TR 
Super Yellow (590nm) 2.1 170 110° 20 67-1630-1-ND. 51 45 39 67-1630-2-ND 500 106.24 SMF-2432SYC-TR 
19 Yellow (585nm) 2.0 14 110° 20 67-1632-1-ND 35 31 27 67-1632-2-ND 500 72.21 SMF-2432YC-TR 
Green (565nm) 2.2 14 110° 20 67-1631-1-ND 34 31 26 67-1631-2-ND 500 71.38 SMF-2432GC-TR 
Ultra Green (525nm) 3.5 40 110° 20 67-1635-1-ND 6.40 5.60 4.80 67-1635-2-ND 500 1328.00 SMF-2432UPGC-TR 
Super Blue (430nm) 3.8 120 110° 20 67-1633-1-ND 2.04 1.79 1.54 67-1633-2-ND 500 424.13 SMF-2432SBC-TR 
Super Red (660nm) ued 80 60° 20 67-1644-ND -80 71 61 = = = SMF-HM1530SRD-305 
20 Red (635nm) 2.0 30 60° 20 67-1641-ND 70 62 53 = = _ SMF-HM15301D-305 
Yellow (585nm) 21 30 60° 20 67-1642-ND 70 62 53 = =. = SMF-HM1530YD-305 
Green (565nm) 2.2 30 60° 20 67-1643-ND 70 62 53 = = = SMF-HM1530GD-305 
Super Red (660nm) 1.7 100 60° 20 67-1622-ND 80 Tal 61 = = = SMF-HM1530SRD-509 
- Red (635nm) 2.0 30 60° 20 67-1645-ND 70 62 53 = = = SMF-HM15301D-509 
Yellow (585nm) 24 30 60° 20 67-1620-ND 70 62 53 = _ = SMF-HM1530YD-509 
Green (565nm) 2.2 30 60° 20 67-1621-ND 70 62 53 = = = SMF-HM1530GD-509 
Super Red (660nm) uA 400 30° 20 67-1623-1-ND 72 63 54 67-1623-2-ND 500 148.57 SML-LXL505SRC-TR 
Super Int. Red (636nm) 2.0 1200 30° 20 67-1625-1-ND 72 63 54 67-1625-2-ND 500 148.57 SML-LXLS505SIC-TR 
Super Orange (610nm) 2.0 1500 30° 20 67-1626-1-ND 72 63 54 67-1626-2-ND 500 148.57 SML-LXL505SOC-TR 
22 Super Yellow (590nm) 2.1 1200 30° 20 67-1624-1-ND 72 63 54 67-1624-2-ND 500 148.57 SML-LXL505SYC-TR 
Ultra Green (525nm) 3.5 500 30° 20 67-1628-1-ND 3.85 3.38 2.89 67-1628-2-ND 500 799.29 SML-LXL505UPGC-TR 
Ultra Super Blue (470nm) 3.5 800 30° 20 67-1629-1-ND 3.52 3.09 2.65 67-1629-2-ND 500 731.23 SML-LXL505USBC-TR 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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LED Oper. | Oper. LED Oper. | Oper. 
Dia. Emitted Curr. | Type Digi-Key Price Each Lumex Dia. Emitted Curr. | Type Digi-Key Price Each Lumex 
Fig.| (mm) Color mA _| Volt(v) Part No. 1 10 50 | Part No. Fig. | (mm) Color mA | Volt(v) Part No. 1 10 50 | Part No. 
1| 3 Red 10-25 | 24 67-1190-ND 1.20 96  .84| SSI-LXH312ID-150 5 Red 10-25} 24 67-1175-ND 65 52 .46| SSI-LXH55ID 
3 Geen 10-25 | 24 67-1191-ND 1.20 96 _ .84| SSI-LXH312GD-150 12) 8 Green 10-25} 24 67-1176-ND 65 52 .46| SSI-LXH55GD 
2] 3 Red 30 | 20 67-1192-ND 63.50 _.44| SS-LXHG12ID 5 Yellow 10-25} 24 67-1177-ND 65 52 .46| SSI-LXH55YD 
3 Red 10-25] 24 67-1147-ND 1.00 80 .70| SSI-LXR1612ID 5 Bright Red 10-25 | 1.7 67-1178-ND 80.64.56) SSI-LXH55SRD 
3| 3 Geen 10-25 | 24 67-1148-ND 1.00 80  .70| SSI-LXR1612CD 2x5 Red 10-25 | 24 67-1179-ND 95 76 .67| SSI-LXMP059ID 
3 Yellow 10-25] 24 67-1149-ND 1.00  .80  .70] SSI-LXR1612YD 13) 2x5 Green 10-25} 24 67-1180-ND 95 76.67) SSI-LXMPO59GD 
3 Bright Red | 10-25 | 17 67-1150-ND 1.25 1.00 _.88| SSI-LXR1612SRD 2x5 Yellow 10-25} 24 67-1181-ND 95 76 _.67| SSI-LXMPO59YD 
3 Red 10-25 | 24 67-1151-ND 1.00. 80  .70| SGI-LXRG612ID 2x5 Bright Red | 10-25 | 17 67-1182-ND 115 92 _.81| SSI-LXMPOS59SRD 
4] 3 Geen 10-25} 24 67-1152-ND 1.00 80  .70] SSI-LXR3612GD 25x7 Red 10-25 | 24 67-1183-ND 85 68.60] SSI-LXHO72ID 
3 Yellow 10-25) 24 67-1153-ND 1.00 80  .70] SSI-LXR3612YD 14 | 25x7 Geen 10-25} 24 67-1184-ND 85 .68 .60) SSI-LXHO72GD 
3 Bright Red | 10-25 | 17 67-1154-ND 1.25 1.00 _.88| SSI-LXR3612SRD 2.5x7 Yellow 10-25} 24 67-1185-ND 85.68.60) SSI-LXHO72YD 
5 Red 10-25 24 67-1188-ND 1.15 92 .81| SSI-LXH600ID-150 25x7 Bright Red 10-25 1.7 67-1186-ND 1.00 80 70 | SSI-LXHO72SRD 
5| 5 Geen 10-25} 24 67-1189-ND 115 92 — .81| SSI-LXH600GD-150 9x9 Geen 5-25 | 22 67-1543-ND 1.50 1.20 1.05] SSI-LXMP5011GC-150 
5 Red/Green | 10-25 | 24 67-1187-ND 1.88 1.50 _1.32| SSI-LXHE00HGW-150 15| 9x9 Red 5-25 | 20 67-1544-ND 1.50 1.20 1.05] SSI-LXMP50111C-150 
5 Red 10-25 (eda | 67-1155-ND 4:13 90  .79]| SSI-LXH387ID 9x9 Super Red 5-25 1.7 67-1545-ND 1.65 1.32 1.16] SSI-LXMP5011SRC-150 
5 Geen 10-25} 24 67-1156-ND 113.90 .79| SSI-LXH387GD 9x9 Yellow 5-25 | 24 67-1546-ND 1.50 1.20 1.05] SSI-LXMP5011YC-150 
6) 5 Yellow 10-25} 24 67-1157-ND 113.90 .79| SSI-LXH387YD 2x5 Red 5-25 | 22 67-1201-ND 153 1.22 1.07] SSA-LXB5251D 
5 Bright Red | 10-25 | 17 67-1158-ND 1.30 1.04.91] SSI-LXH387SRD te| 2x5 Green 5-25 | 22 67-1202-ND 153 1.22 1.07] SSA-LXB525CD 
3 Red 30 | 20 67-1676-ND 216 1.73 1.52] SSI-RM3091ID-150 2x5 Yellow 525 | 22 67-1203-ND 1.60 1.28 1.12] SSA-LXB525YD 
3 Geen 25) 22 67-1675-ND 216 1.73 1.52| SSI-RM3091GD-150 2x5 Bright Red 5-25 | 17 67-1204-ND 2.48 1.98 1.74] SSA-LXB525SRD 
3 Yellow 30 | 24 67-1678-ND 216 1.73 1.52| SSI-RM3091YD-150 25x5 Red 5-25 | 22 67-1205-ND 3.10 248 2.17] SSA-LXH1025ID 
3 Bright Red 30 17 67-1677-ND 244 1.96 1.71] SSI-RM3091SRD-150 47 |25%5 Green 5-25 | 22 67-1206-ND 310 248 2.17) SSA-LXH1025GD 
7|.3 AllnGap Red 30 | 20 67-1679-ND 2.60 2.08 1.82| SSI-RM3091SID-150 25x5 Yellow 5-25 | 22 67-1207-ND 3.48 2.78 2.44] SSALXH1025YD 
3 Super Orange | 30 2.0 67-1680-ND 249 1.99 1.75] SSI-RM3091SOD-150 2.5x5| Bright Red 5-25 | 17 67-1208-ND 4.45 3.56 3.12| SSA-LXH1025SRD 
3 Super Yellow 30 21 67-1682-ND 2.49 1.99 1.75] SSI-RM3091SYD-150 25x5 Red 5-25 22 67-1209-ND 455 3.64 3.19) SSA-LXH1225ID 
3__| UltraSuper Blue | 30 | 3.5 67-1683-ND 4.55 3.64 _3.19| SSI-RM3091USBD-150 25x5 Green 5.25 | 22 67-1210-ND 455 3.64 3.19] SSA-LXH1225¢D 
5 Red 10-25 | 24 67-1159-ND 1.00 80 .70/ SSI-LXH9ID/-150 18 | o5x5 Yellow 5-25 | 22 67-1211-ND 4.78 3.82 3.35] SSALXH1225YD 
a] 5 Geen 10-25} 24 67-1160-ND 1.00 80  .70| SSI-LXH9GD-150 2.5x5| Bright Red 5-25 | 17 67-1212-ND 6.63 5.30 4.64] SSA-LXH1225SRD 
5 Yellow 10-25] 24 67-1161-ND 1.00 80 70] SSI-LXH9YD-150 3 Red 5-25 | 22 67-1213-ND 373. 298 2.61] SSALXB102ID 
5 Bright Red | 10-25 | 17 67-1162-ND 145 92 _.81| SSI-LXH9SRD-150 is) 2 Green 5.25 | 29 67-1214-ND 373 298 2.61| SSA-LXBI02GD 
5 Red 10-25 | 24 67-1163-ND 1.05 84 74 SSI-LXR48151D 3 Yellow 5-25 | 22 67-1215-ND 3.48 2.78 2.44| SSA-LXB102YD 
9 5 Geen 10-25 | 2.4 67-1164-ND 1.05 84 = .74) SSI-LXR4815¢D 3 Bright Red 5-25 | 17 67-1216-ND 5.48 4.38 3.84] SSA-LXB102SRD 
5 Yellow 10-25] 24 67-1165-ND 1.05 84.74] SSI-LXR4815YD 
5 Bright Red | 10-25 | 17 67-1166-ND 118 94 _.83| SSI-LXR4815SRD 
8 Red 10-25 | 24 67-1167-ND 70 56 .49| SSI-LXH80801D Panel Mount LED Holders 
8 Geen 10-25} 24 67-1168-ND 70 56 .49| SSI-LXH8080GD =a ae 
0) 3 Yalow | 10-25) 24 67-1169-ND 70 56.49] SSI-LXH8080YD Fig. | Description ioe a! Rene reat ae 
8 Bright Red | 10-25 | 1.7 67-1170-ND 85.68 __.60| SSI-LXH8080SRD 20 | Tt Black Nylon 160" (4.06) | 67-1330-ND 602.25 7.50 | SSHLXG050 
10 Red 10-25 | 24 67-1171-ND 85 68 — .60| SSI-LXH10901D 21 | T1 Black Nylon 225" (5.71) | _67-1331-ND 602.25 7.50 | SSHLXHG0I 
| 10 Geen 10-25 | 24 67-1172-ND 85 68 — .60| SSI-LXH1090GD 22 | 1-3/4 Black Nylon 250" (6.35) | 67-1332-ND_40_—«*<.50 «5.00 | SSHLX5091 
10 Yellow 10-25 | 21 67-1173-ND 85.68 60 SSI-LXH1090YD 23 | T1-3/4 Black Nylon .330” (8.38) | __ 67-1333-ND 60 2.25 7.50 | SSH-LXHS501 
10 Bright Red | 10-25 | 1.7 67-1174-ND 98.78 _.69| SSI-LXH1090SRD 24 | Mounting Gip and Ring for T1-3/4 250" (6.35) | 67-1044-ND 361.85 4.50 | SSHLX5090 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Poly LEDS 


— Completely Encapsulated LED Clusters with 
Water Clear Lenses 
Typical 
Intensity | Typical Max. Typical 
@20mA | Forward Oper. Peak Price 
Emitted Per LED | Voltage Current |Wave Length) Digi-Key Each Lumex 
Fig. Color (med) Vt mA per LED nm Part No. 1 10 100 | Part No. 
Super Yellow 1200 6.3 30 590 67-1571-ND 1.53 1.28 1.02 | SSP-LX00433S3 
Super Green 300 6.6 25 565 67-1578-ND 72 60 48 | SSP-LX00432S3 
Super Red 2000 5.4 30 660 67-1585-ND. 76 63 -51 | SSP-LX004363 
1 Ultra Red 2000 5.4 30 626 67-1592-ND 1.53 1.28 1.02 | SSP-LX00436U3 
Sipe Fed! 2000/300 | 1.8/2.2 30/25 660/565 67-1599-ND 74 62 -49 | SSP-LX004362S3A 
Super Green 
Super Yellow 1200 42 30 590 67-1572-ND 2.03 1.70 1.36 | SSP-LX00473S4 
Super Green 300 44 25 565 67-1579-ND Bil 76 61 | SSP-LX00472S4 
Super Red 2000 3.6 30 660 67-1586-ND 97 81 65 | SSP-LX004764 
2 Ultra Red 2000 3.6 30 626 67-1593-ND 2.03 1.70 1.36 | SSP-LX00476U4 
Bae tied 2000/300 | 3.6/4.4 30/25 660/565 67-1600-ND 95 79 -63 | SSP-LXO04762S4A 
Super Green 
Super Yellow 1200 6.3/4.2 30 590 67-1573-ND 3.39 2.83 2.26 | SSP-LXC0673S7A 
Super Green 300 6.6/4.4 25 565 67-1580-ND 1.53 1.28 1.02 | SSP-LX00672S7A 
Super Red 2000 5.4/3.6 30 660 67-1587-ND 1.61 1.35 1.08 | SSP-LXO06767A 
3 Ultra Red 2000 5.4/3.6 30 626 67-1594-ND 3.39 2.83 2.26 | SSP-LXQ0676U7A 
Super Red/ 
Super Green 2000/300 | 5.4/4.4 30/25 660/565 67-1601-ND 1.55 1.30 1.04 | SSP-LXO06762S7A 
Super Yellow 1200 10.5/8.4 30 590 67-1574-ND. 5.30 4.24 3.71 | SSP-LXO0943S13A 
Super Green 300 11/8.8 25 565 67-1581-ND 2.88 241 1.93 | SSP-LX00942S13A 
Super Red 2000 9.0/7.2 30 660 67-1588-ND 3.06 2.55 2.04 | SSP-LXQ094613A 
4 Ultra Red 2000 9.0/7.2 30 626 67-1595-ND 5.30 4.24 3.71 | SSP-LXQ0946U13A 
Super Red/ 
Super Green 2000/300 | 9.0/8.8 30/25 660/565 67-1602-ND 2.93 245 1.96 | SSP-LXO09462S13A 
Super Yellow 1200 12.6 30 590 67-1575-ND 9.58 7.66 6.71 | SSP-LXC1283S24 
Super Green 300 13.2 25 565 67-1582-ND 5.10 4.25 3.40 | SSP-LXC1282S24 
5 Super Red 2000 10.8 30 660 67-1589-ND 5.43 4.53 3.62 | SSP-LXC128624 
Ultra Red 2000 10.8 30 626 67-1596-ND 9.58 7.66 6.71 | SSP-LXC1286U24 
Super Yellow 1200 6.3 30 590 67-1576-ND 4.26 3.55 2.84 | SSP-LXS0673S9 
Super Green 300 6.6 25 565 67-1583-ND 1.92 1.60 1.28 | SSP-LXS0672S9 
Super Red 2000 5.4 30 660 67-1590-ND 1.99 1.66 1.33 | SSP-LXS06769 
6 Ultra Red 2000 5.4 30 626 67-1597-ND 4.26 3.55 2.84 | SSP-LXS0676U9 
Super Red/ 
Super Green 2000/300 | 5.4/6.6 30/25 660/565 67-1603-ND 1.90 1.59 1.27 | SSP-LXS06762S9A, 
Super Yellow 1200 21 30 590 67-1577-ND 7.83 6.26 5.48 | SSP-LXS1823S16A 
Super Green 300 22 25 565 67-1584-ND 5.13 4.28 3.42 | SSP-LXS1822S16A 
7 Super Red 2000 1.8 30 660 67-1591-ND 5.35 446 3.57 | SSP-LXS182616A 
Ultra Red 2000 1.8 30 626 67-1598-ND 7.83 6.26 5.48 | SSP-LXS1826U16A 
Super Yellow 700 21 30 590 67-1567-ND 9.40 7.52 6.58 | SSP-LXS2443S16A 
Super Green 300 2.2 25 565 67-1568-ND 5.88 4.70 412 | SSP-LXS2442S16A 
8 Super Red 1800 1.8 30 660 67-1569-ND 6.05 484 424 | SSP-LXS244616A 
Ultra Red 1800 1.8 30 626 67-1570-ND 7.40 5.93 5.19 | SSP-LXS2446U16A 
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Typical Intensity Typical 
Pkg. @20mA Forward Current Digi-Key Price Each Digi-Key Tape and Reel Lumex 
Fig. Type (med) Voltage mA Part NO. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
1 3mm 1100 3.6 30 67-1606-ND 3.00 2.78 2.49 = = = SSL-LX8054UWC/A 
2 5mm 740 3.6 30 67-1605-ND 3.00 2.78 2.49 = = = SSL-LX5093UWC/A 
3 5mm 2300 3.6 30 67-1604-ND 3.00 2.78 2.49 = _ = SSL-LX5093XUWC. 
4 SMD 150 3.6 30 67-1608-1-ND 3.00 2.78 2.49 67-1608-2-ND 1,500 2100.00/M SML-LX2832UWC-TR 
5 SMD 40 3.6 30 67-1607-1-ND 2.86 2.65 2.38 67-1607-2-ND 2,000 2002.00/M SML-LX23UWC-TR 
. . ©.232 (5.90) 12.95 
High Brightness Red LEDs ee § Dialight| | 
oo) Tt ee an iia 
Typical Intensity | Typical | Max. Oper. | Typical Peak 512 , (8.60) i ; ss 3.56 
(13.00) t | p ica Aslan gy. 938 
Emitted @20mA Forward] Current | Wave Length | Digi-Key Price Each Lumex T + a 7 eimaiea 2:38 i “ 
23.56 
Color (med) __[Voltage| mA nm Part No. 1 10 100 | Part No. dos Lig ht Pipe ase | OO 
6.35: 
Super Red] 1500 17 20 660 |67-1610-ND 28.24.19 | SSL-Lxs093SRODV aoe ead: 
Super Red 1800 17 20 660 67-1611-ND 55 46 .37 | SSL-LX5093SRO/DW Anode] No. of | Dimension | Digi-Key Price Each Dialight 
Ports (mm) Part No. 1 25 100 | Part No. 
Red 28( 1.7 20 660 67-1612-ND 54 45 4 | E: 
iia sa 2. 88) Se -100 (2.54) 4 2 3 350-1000-ND 1.20 1.00 .80 | 515-1071 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(t023) 1017 


Figs 99-44-60 
LEDs 30 
Wave Length| Typ. lo | Typ. Vf | Typ. If | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel __| Dialight 2.00 | 
Fig. Color pk(nm) (med) (V) (mA) | Part No. i) 25 100 | Part No. Size Pricing | Part No. Cathode Mark 
AlGaAs Red 660 17.0 1.7 | 20.0 | 350-1344-1-ND 45.38 ~—-«.30_-[350-1344-2ND | 2,500 | 199.50/M| 597-311-407 
1 Green 560 75 24 20.0 | 350-1345-1-ND 45 38 30: 1 350-1345-2-ND | 2,500 | 199.50/M| 597-3311-407 
Yellow 580 6.0 22 | 200 45.38 30 [350-1346-2-ND | 2,500 | 199.50/M| 597-3401-407 
Red 630 40 20 | 20.0 54.45.36: 350-1347-2.ND | 3,000 | 239.40/M| 597-3001-107 
2 Green 565 12.0 20 | 20.0 54.45 36 | 350-1348-2-ND | 3,000 | 239.40/M] 597-3301-107 
Yellow 585 8.0 24 20.0 60 50 __.40_ | 350-1349-2-ND _| 3,000 | 266.00/M] 597-3401-107 
Red/Green | 630/565 | 4.0120] 20/20 | 200 78 65 —~«52 |350-1350-2-ND | 3,000 | 345.80/M| 597-701-107 
3 |Yellow/Green| 585/565 | 8.0/12.0) 2.1/2.0 | 20.0 87 73 58 | 350-1351-2-ND | 3,000 | 385.70/M| 597-7721-107 
Red/Yellow | 630/585 | 4.0/8.0 | 20/21 | 200 78 65 _52_ | 350-1352-2-ND_| 3,000 | 345.80/M| 597-7731-107 - - 
Geen 565 8.0 24 20.0 ND 54.45.36: 350-1353-2-ND | 2,000 | 239.40/M| 597-3301-207 D Bi-Color 
4. | AGaAs Red 660 20.0 1.75 | 10.0 ND 66 55 44 | 350-1354-2-ND | 2,000 | 292.60/M) 597-3121-207 
Yellow 586 6.0 24 20.0 ND 54 45 36 _|350-1355-2-ND | 2,000 | 239.40/M] 597-3401-207 
Red 635 8.0 20 | 20.0 ND 5445 .36_| 350-1356-2-ND _| 2,000 | 239.40/M] 597-3001-207 
Red/Green | 635/565 | 6.0/9.4 | 2.0/2.0 | 10.0 ND 81.68 54 | 350-1357-2ND | 2,000 | 400.00/M|597-7701-207 
5 |Yellow/Green| 585/565 | 4.09.4 | 2.0/2.0 | 10.0 ND 81 68 54 |350-1358-2-ND | 2,000 | 359.10/M|597-7721-207 
Red/Yellow | 635/586 | 7.9/6.8 | 2.0/2.0 | 10.0 ND 81.68 —_—54_ | 350-1359-2-ND_| 2,000 | 359.10/M| 597-7731-207 
AlGaAs Red 640 25.0 17 | 20.0 | 350-1341-1-ND 1.35. «143 © .90 |350-1341-2ND | 600 |  378.00/595-2101-007 
6 Green 567 11.0 24 20.0 | 350-1342-1-ND 135 1.13 90 |350-1342-2-ND | 600 |  378.00/595-2301-007 ; Cathode 
Yellow 588 9.0 22 | 20.0 | 350-1343-1-ND 135 113 90 |350-1343-2ND | 600 | 378.00|595-2401-007 oe een 
Red 628 5.0 20 | 10.0 1.08 86 |350-1334-2-ND | 1,600 | 602.00/M| 591-201-013 3.50 
7 | NGaAs Red 645 14.0 1.75 | 10.0 1.13 90 |350-1335-2-ND | 1,600 | 630.00/M| 591-2101-013 
Green 570 4.0 20 | 10.0 1.08 .86 |350-1336-2-ND | 1,600) 602.00/M| 591-2301-013 
Yellow 590 5.0 20 | 10.0 1.08 86 _|350-1337-2-ND__| 1,600 | 602.00/M| 591-2401-013 
Geen 570 8.0 20 | 10.0 1.08  .86 |350-1360-2-ND | 1,600 | 571.90/M| 591-2301-113 
8 | AlGaAs Red 645 24.0 1.75 | 10.0 1.13 90 |350-1361-2-ND | 1,600 | 598.50/M| 591-2101-113 
Yellow 590 8.0 20 | 10.0 1.08 86 | 350-1362-2-ND_| 1,600 | 571.90/M| 591-2401-113 
Red/Green | 628/570 | 6.5/8.0 | 2.0/2.0 | 200 2.00 1.60 | 350-1338-2ND | 1,600 |1120.00/M| 591-3001-013 
9 |Yellow/Green| 586/570 | 6.5/8.0 | 2.0/2.0 | 20.0 2.00 1.60 | 350-1339-2ND | 1,600 |1120.00/M| 591-3101-013 
Red/Yellow | 628/586 | 65/65 | 2.0/2.0 | 200 2.00 1.60 | 350-1340-2-ND | 1,600 |1120.00/M| 591-3201-013 
Wave Length Typ. lo Typ. Vf Typ. If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. Color pk(nm) (med) (Vv) (mA) Part No. 1 10 25 100 Part No. 
Red 635 10.0 2.0 20.0 350-1363-ND 60 = 50» .40_—«*«|:«521-9216 +46, Cathode 
40 Orange 600 7 22 20.0 350-1364-ND 39 - 33 ©§=.26_—s*|_: 521-9498 | oe 
Geen 565 126 24 20.0 350-1365-ND 60 - 50 40 ‘| 521-9210 : 
Yellow 583 10.0 22 20.0 350-1366-ND 60 - 50 .40_—‘| ‘521-9211 ( ia 
11 Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1367-ND 1.50 — 125 1.00 | 521-9450 . l Recommended 
Red 650 12 16 20.0 350-1137-ND 1.02 _ 85 68 | 555-2001 PCiBoard Layout 
Geen 565 1.0 24 20.0 350-1147-ND 105 = =— 88 70 | 555-2301 spear Revese) 
Yellow 583 20 22 20.0 350-1149-ND 1.05 — 88 70 | 555-2401 54 
Red 650 19 5.0 6.0 350-1139-ND 1.14 _ 95 76 555-2003 patios r jo 
Red 650 0.9 5.0 3.0 350-1143-ND 1.14 — 95 76 555-2007 o7-—61e yn C| i 
12 Red 650 0.6 5.0 1.0 350-1145-ND 1.20 — 1.00 80 | 555-2009 =e aa 
Geen 565 25 5.0 47 350-1148-ND 1.20 — 1.00 80 | 555-2303 , iC | a Hed 
Yellow 583 24 5.0 47 350-1150-ND 1.20 — 1.00 80 | 555-2403 ; ri 
Red 650 42 10.0 14.0 350-1141-ND 1.14 = 95 76 | 555-2005 _fegarended 
Red 650 0.9 24.0 3.0 350-1144-ND 1.14 - 95 76 | 555-2008 
Red 650 0.9 15.0 3.0 350-1146-ND 1.20 — 1.00 _.80_| - 555-2010 
Red 650 12 16 20.0 350-1151-ND 1.50 — 125 1.00 | 555-3001 : 2.4 | 6.14 Cathode 
Geen 565 1.0 24 20.0 350-1160-ND 1.80 — 150 1.20 | 555-3301 ID 
Yellow 583 20 22 20.0 350-1162-ND 1.80 — 150 1.20 | 555-3401 
Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1153-ND 1.65 — 138 140 | 555-3003 
Red 650 0.9 5.0 3.0 350-1156-ND 1.65 — 138 140 | 555-3007 
13 Red 650 06 5.0 1.0 350-1158-ND 1.74 — 145 1.16 | 555-3009 
Geen 565 25 5.0 47 350-1161-ND 1.95 — 1.63 1.30 | 555-3303 
Yellow 583 24 5.0 47 350-1163-ND 1.95 — 163 1.30 | 555-3403 Bi-Color 
Red 650 6.2 3.6 20.0 350-1152-ND 1.65 — 138 140 | 555-3002 at 7 
Red 650 0.9 24.0 3.0 350-1157-ND 1.65 — 138 1.10 | 555-3008 : I C| | 
Red 650 12 16 20.0 350-1373-ND 414 — 345 276 | 555-4001 ' 
Geen 565 1.0 24 20.0 350-1374-ND 4.80 — 400 3.20 | 555-4301 i 
Yellow 583 2.0 22 20.0 350-1375-ND 4.80 — 400 3.20 | 555-4401 BE” pecohiteala pe 
14 Red 650 1.9 5.0 6.0 350-1368-ND 4.68 — 390 312 | 555-4003 ° “Board Layout 
Red 650 0.9 5.0 3.0 350-1369-ND 4.68 — 390 312 | 555-4007 
Geen 565 25 5.0 47 350-1370-ND 4.80 — 400 320 | 555-4303 
Yellow 583 24 5.0 47 350-1371-ND 4.80 — 400 320 | 555-4403 
Red 650 19 5.0 6.0 350-1376-ND 6.93 — 578 462 | 555-5003 rh : Z fl 
i: Red 650 12 16 20.0 350-1377-ND 6.09 — 5.08 4.06 | 555-5001 : 2.54 
Geen 565 1.0 24 20.0 350-1378-ND 7.20 — 600 4.80 | 555-5301 oe — 
Yellow 583 2.0 22 20.0 350-1379-ND 7.20 — 600 4.80 | 555-5401 457 TF Cathode 
Geen 565 87 24 20.0 350-1380-ND 255 — 213 1.70 | 570-010-222 
7 Red 635 126 2.0 20.0 350-1381-ND 2.55 — 2413 1.70 | 570-010-111 
Yellow 585 126 24 20.0 350-1382-ND 2.55 — 243 1.70 | 570-010-333 
Red/Yiw/Grn. | 635/585/565 | 12.6/12.6/8.7 | 2.0/2.1/2.1 20.0 350-1383-ND 2.55 — 243 1.70 _| 570-010-132 ; ae Gisen anada 
Geen 563 16.0 24 10.0 350-1384-ND 69 = 58 .46—«*|- 551-0207 ae ‘canon 
Yellow 585 63 24 10.0 350-1385-ND 69 - 58 46 | 551-0307 ! el Cathode 
Red 650 10.0 20 10.0 350-1386-ND 69 = 58 46‘ | 551-0407 : 
Geen 565 8.0 5.0 12.0 350-1387-ND 1.05 = 88  .70 | 551-0607 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1388-ND 1.05 = 88  .70 ‘| 551-0507 
17 Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1389-ND 1.05 = 88  .70 ‘| 551-0707 
Red 635 18 18 2.0 350-1390-ND 90 = 75.60 ‘| ‘551-1107 1.144 5.084 
Green 565 1.6 18 2.0 350-1391-ND 90 = 75 .60_—‘| ‘551-1307 
Yellow 583 1.6 19 2.0 350-1392-ND 90 - 75.60 ‘| 551-1207 
Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1393-ND 1.65 — 138 140 | 551-3007 . 4 
Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 2.1/2.1 10.0 350-1394-ND 1.65 — 138 1.40 | 551-3107 2.03 Cathode 
Geen 563 16.0 24 10.0 350-1084-ND 81 = 68.54 | 551-0209 | J as 
Yellow 585 63 24 10.0 350-1086-ND 81 = 68 54 | 551-0309 2.54 
Red 650 10.0 20 10.0 350-1088-ND 81 = 68 54 ‘| 551-0409 
Orange 600 65 22 10.0 350-1102-ND 90 = 75.60 | ‘551-2509 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1090-ND 1.17 - 98  .78 ‘| 551-0509 
7 Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1092-ND 1.17 - 98  .78 ‘| 551-0609 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1094-ND 1.17 - 98 78 | 551-0709 
Red 635 18 18 2.0 350-1096-ND 90 - 75.60 ‘| 551-1109 254 x 
Yellow 583 1.6 1.9 2.0 350-1098-ND 90 _ 75 60 551-1209 Slee 
Geen 565 1.6 18 2.0 350-1100-ND 90 = 75 60 | 551-1309 soe Cathode 
Red/Green 635/565 5.0 20 10.0 350-1104-ND 1.53 — 1.28 1.02 | 551-3009 
Yellow/Green | 585/565 4316.3 24 20.0 350-1106-ND 17 148 1.18 | 551-3109 at tld) 8.084 
Geen 563 16.0 24 10.0 350-1083-ND 3.12 — 260 208 | 551-0207-004 a 
Yellow 585 63 24 10.0 350-1085-ND 3.12 — 260 208 | 551-0307-004 oad brag 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1087-ND 3.12 — 260 208 | 551-0407-004 
19 Orange 600 65 22 10.0 350-1101-ND 3.12 — 260 208 | 551-2507-004 Cathodslt J 3.43 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1089-ND 4.47 — 373 298 | 551-0507-004 r-1.35 1.025 Tey 
Geen 565 8.0 5.0 12.0 350-1091-ND 4.47 — 373 298 551-0607-004 Bee 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1093-ND 4.47 — 373 298 | 551-0707-004 (Continued) 
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ig. 16 10.16 


Wave Length Typ. lo Typ. Vf Typ. If Digi-Key Price Each Dialight 
Fig. Color pk(nm) (med) (V) (mA) Part No. 1 10 25 100 Part No. 
Red 635 1.8 1.8 2.0 350-1095-ND 4.05 = 3.38 2.70 551-1107-004. 
Yellow 583 1.6 1.9 2.0 350-1097-ND 4.05 _ 3.38 2.70 551-1207-004 
19 Green 565 16 1.8 2.0 350-1099-ND 4.05 _ 3.38 2.70 551-1307-004 
Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1103-ND 7A1 a 6.18 4.94 551-3007-004 
Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 21 20.0 350-1105-ND 7A1 = 6.18 4.94 551-3107-004 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1395-ND 1.53 _ 1.28 1.02 553-0111 
Geen 563 16.0 21 10.0 350-1399-ND 1.53 _ 1.28 1.02 553-0122 
Yellow 585 6.3 21 10.0 350-1400-ND 1.53 = 1.28 1.02 553-0133 
Gmn.(top) / Red(bot)} 563/650 16.0/10.0 2.1/2.0 10.0 350-1396-ND 1.53 _ 1.28 1.02 553-0121 
|Grn.(top) / Ylw.(bot)} 563/585 16.0/6.3 2.1/2.1 10.0 350-1397-ND. 1.53 = 1.28 1.02 553-0123 
Yiw.(top) / Grn.(bot)} 585/563 6.3/16.0 2.1/2.1 10.0 350-1398-ND 1.53 _ 1.28 1.02 553-0132 
Red 635 1.8 1.8 20 350-1401-ND 1.68 = 1.40 1.12 553-0211 
20 Green 565 1.6 1.8 20 350-1402-ND 1.68 _ 1.40 1.12 553-0222 
Yellow 583 1.6 1.9 2.0 350-1404-ND 1.68 = 1.40 1.12 553-0233 
|Grn.(top) / Yiw.(bot)} 565/583 1.6/1.6 1.8/1.9 2.0 350-1403-ND 1.68 _— 1.40 1.12 553-0223 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1405-ND 1.80 = 1.50 1.20 553-0322 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1406-ND 1.80 _ 1.50 1.20 553-0311 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1407-ND 1.80 _ 1.50 1.20 553-0333 
2x Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1408-ND 2.25 _ 1.88 1.50 553-0711 
2x Yiw./Green 585/565 4.3/6.3 2.1/2.1 10.0 350-1409-ND 2.25 = 1.88 1.50 553-0744. 
Red 650 10.0 2.0 10.0 350-1122-ND 1.53 _ 1.28 1.02 553-011 1-300 
Green 563 16.0 21 10.0 350-1123-ND 1.53 _ 1.28 1.02 553-0122-300 
Yellow 585 6.3 21 10.0 350-1124-ND 1.53 _ 1.28 1.02 553-0133-300 
Qrange 600 6.5 2.2 10.0 350-1125-ND 1.53 = 1.28 1.02 553-0177-300 
Red 635 18 1.8 2.0 350-1126-ND 1.68 _ 1.40 1.12 553-021 1-300 
Green 565 1.6 1.8 2.0 350-1127-ND 1.68 _ 1.40 1.12 553-0222-300 
Yellow 583 1.6 1.9 2.0 350-1128-ND 1.68 _ 1.40 1.12 553-0233-300 
21 Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1129-ND 1.80 = 1.50 1.20 553-031 1-300 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1130-ND 1.80 _ 1.50 1.20 553-0322-300 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1131-ND 1.80 _ 1.50 1.20 553-0333-300 
2x Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1132-ND 2.25 = 1.88 1.50 553-071 1-300 
2x Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 21 10.0 350-1133-ND 2.25 _ 1.88 1.50 553-0744-300 
Red Qear 635 12.0 2.2 10.0 350-1134-ND 1.68 _ 1.40 1.12 553-221 1-300 
Green Clear 565 12.0 23 10.0 350-1135-ND 1.68 _ 1.40 1.12 553-2222-300 
Yellow Gear 583 12.0 2.2 10.0 350-1136-ND. 1.68 = 1.40 1.12 553-2233-300 
Red 635 10.0 2.2 10.0 350-1330-ND 1.65 _— 1.38 1.10 569-0111-100 
29 Green 565 8.5 23 10.0 350-1331-ND 1.65 _ 1.38 1.10 569-0112-200 
Yellow 583 10.0 22 10.0 350-1332-ND 1.65 _ 1.38 1.10 569-0113-300 
Qrange 600 6.5 22 10.0 350-1333-ND 1.65 = 1.38 1.10 569-0117-700 
Red 635 10.0 2.2 10.0 350-1326-ND 2.55 _ 2.13 1.70 569-0101-111 
23 Green 565 8.5 23 10.0 350-1327-ND 2.55 _ 2.13 1.70 569-0102-222 
Yellow 583 10.0 22 10.0 350-1328-ND 2.55 = 2.13 1.70 569-0103-333 
Orange 600 6.5 22 10.0 350-1329-ND 2.55 = 2.13 1.70 569-0107-777 
Red 635 10.0 2.2 10.0 350-1274-ND 2.55 _ 2:13 1.70 564-0100-111 
Red/Yiw./Grn. 635/583/565 | 10.0/10.0/8.5 | 2.2/2.2/2.3 10.0 350-1275-ND 2.55 = 2:13 1.70 564-0100-132 
Geen 565 8.5 23 10.0 350-1276-ND 2.55 _ 2:13 1.70 564-0100-222 
Qrange 600 6.5 2.2 10.0 350-1277-ND 2.55 = 2.13 1.70 564-0100-777 
Red 635 1.8 1.8 2.0 350-1278-ND 2.82 _— 2.35 1.88 564-0200-111 
24 Red/Ylw./Grn. 635/583/565 1.8/1.6/1.6 1.8/1.9/1.8 2.0 350-1279-ND 2.82 = 2.35 1.88 564-0200-132 
Geen 565 1.6 1.8 2.0 350-1280-ND 2.82 _ 2.35 1.88 564-0200-222 
Red 635 4.0 5.0 10.0 350-1281-ND 2.88 = 2.40 1.92 564-0300-111 
Red/Ylw./Grn. 635/583/565 4.0/8.0/8.0 5.0 10.0/10.0/12.0 | 350-1282-ND 2.88 _ 2.40 1.92 564-0300-132 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1283-ND 2.88 = 2.40 1.92 564-0300-222 
3x Red/Green 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1284-ND 3.75 _ 3.13 2.50 564-0700-111 
3x Yellow/Green 585/565 4.3/6.3 21 20.0 350-1285-ND 3.75 = 3.13 2.50 564-0700-444 
25 Red/Green 630/560 4.0 2.0/2.1 20.0 350-1410-ND. 1.80 = 1.50 1.20 551-3508 
Geen 565 12.3 21 20.0 350-1003-ND 69 _ 58 46 550-0207 
Yellow 585 12.3 21 20.0 350-1007-ND 69 = 58 46 550-0307 
Red 635 12.3 2.0 20.0 350-1011-ND 69 _ 58 46 550-0407 
Red 655 2.0 5.0 13.0 350-1015-ND 96 _ 80 64 550-0507 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1019-ND 96 _ 80 64 550-0707 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1023-ND 96 = 80 64 550-0807 
Red 635 2.0 1.8 2.0 350-1027-ND 90 _ Wi) -60 550-1107 
Yellow 583 1.8 1.9 2.0 350-1031-ND 90 _ We) -60 550-1207 
Geen 565 1.8 1.8 2.0 350-1035-ND 90 _ 75 60 550-1307 
26 Green 563 10.0 21 10.0 350-1039-ND 75 = 63 -50 550-2207 
Yellow 585 6.3 21 10.0 350-1043-ND 75 _ 63 -50 550-2307 
Red 650 7.0 2.2 10.0 350-1047-ND 75 = 63 -50 550-2407 
Qrange 600 7.0 1.9 10.0 350-1051-ND 75 _ 63 -50 550-2507 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.1 20.0 350-1055-ND 1.68 = 1.40 1.12 550-3007 
Red 650 34.0 21 20.0 350-1061-ND 90 _ Wi) -60 550-5107 
Green 563 34.0 22 20.0 350-1065-ND 90 _ 15 60 550-5207 
Yellow 585 34.0 2.2 20.0 350-1069-ND 90 _ 75 -60 550-5307 
Red Olear 635 125.0 22 20.0 350-1073-ND 96 = 80 64 550-5507 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1077-ND 96 _ 80 64 550-5607 
Yellow Clear 583, 140.0 22 20.0 350-1081-ND 96 = 80 64 550-5707 
Geen 565 12.3 21 20.0 350-1002-ND 69 _ 58 AG 550-0205 
Yellow 585 12.3 21 20.0 350-1006-ND 69 = 58 AG 550-0305 
Red 635 12.3 2.0 20.0 350-1010-ND 69 = 58 46 550-0405 
Red 655 2.0 5.0 13.0 350-1014-ND 96 _ 80 64 550-0505 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1018-ND. 96 = 80 64 550-0705 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1022-ND 96 _ 80 64 550-0805 
Red 635 2.0 1.8 2.0 350-1026-ND 90 _ Préey 60 550-1105 
Yellow 583 1.8 1.9 2.0 350-1030-ND 90 _ 75 -60 550-1205 
Green 565 1.8 1.8 2.0 350-1034-ND 90 = We) 60 550-1305 
27 Geen 563 10.0 21 10.0 350-1038-ND 75 _ 63 -50 550-2205 
Yellow 585 6.3 21 10.0 350-1042-ND 75 _ 63 -50 550-2305 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1046-ND 75 _ 63 -50 550-2405 
Orange 600 7.0 1.9 10.0 350-1050-ND 75 = 63 -50 550-2505 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.1 20.0 350-1054-ND 1.68 _ 1.40 1.12 550-3005 
Red 650 34.0 21 20.0 350-1060-ND 90 _ i) 60 550-5105 
Geen 563 34.0 22 20.0 350-1064-ND 90 _ 75 -60 550-5205 
Yellow 585 34.0 2.2 20.0 350-1068-ND 90 = 1 60 550-5305 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1072-ND 96 _ 80 64 550-5505 
Geen Oear 565 120.0 23 20.0 350-1076-ND 96 _ 80 64 550-5605 
Yellow Clear 583, 140.0 2.2 20.0 350-1080-ND 96 = 80 64 550-5705 
28 Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1057-ND. 2.01 = 1.68 1.34 550-3509 
Yellow/Green 583/565 5.0/8.0 2.1/2.1 10.0 350-1058-ND 2.01 = 1.68 1.34 550-3609 
29 Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1411-ND 2.01 = 1.68 1.34 550-3505 
Yellow/Green 583/565 5.0/8.0 2.1/2.1 10.0 350-1412-ND 2.01 = 1.68 1.34 550-3605 
Green 565 12.3 21 20.0 350-1004-ND 3.18 = 2.65 212 550-0207-004 
Yellow 585 12.3 21 20.0 350-1008-ND 3.18 _ 2.65 2.12 550-0307-004 
Red 635 12.3 2.0 20.0 350-1012-ND 3.18 _ 2.65 2.12 550-0407-004 
Red 655 2.0 5.0 13.0 350-1016-ND. 4.02 = 3.35 2.68 550-0507-004. 
Green 565 8.0 5.0 12.0 350-1020-ND 4.02 _ 3.35 2.68 550-0707-004 
30 Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1024-ND 4.02 = 3.35 2.68 550-0807-004. 
Red 635 2.0 1.8 2.0 350-1028-ND 3.75 _ 3.13 2.50 550-1107-004 
Yellow 583 1.8 1.9 2.0 350-1032-ND 3.75 = 3.13 2.50 550-1207-004. 
Geen 565 18 1.8 2.0 350-1036-ND 3.75 _ 3.13 2.50 550-1307-004 
Green 563 10.0 21 10.0 350-1040-ND 3.30 = 2.75 2.20 550-2207-004 
Yellow 585 6.3 21 10.0 350-1044-ND 3.30 = 2.75 2.20 550-2307-004 
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LEDs (Cont.) 


Wave Length Typ. lo Typ. Vf Typ. If Price Each Dialight 
Fig. Color pk(nm) (med) (Vv) (mA) i 10 25 100 Part No. 
Red 650 7.0 22 10.0 350-1048-ND 3.30 _— 2.75 2.20 550-2407-004. 
Qrange 600 7.0 1.9 10.0 350-1052-ND. 3.30 = 2.75 2.20 550-2507-004. 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.1 20.0 350-1056-ND. 7.38 — 6.15 4.92 550-3007-004. 
Red 650 34.0 21 20.0 350-1062-ND. 3.75 — 3.13 2.50 550-5107-004. 
30 Geen 563 34.0 22 20.0 350-1066-ND. 3.75 = 3.13 2.50 550-5207-004 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1070-ND 3.75 _ 3.13 2.50 550-5307-004. 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1074-ND. 4.02 — 3.35 2.68 550-5507-004. 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1078-ND. 4.02 — 3.35 2.68 550-5607-004. 
Yellow Gear 583 140.0 22 20.0 350-1082-ND. 4.02 = 3.35 2.68 550-5707-004 
Red 650 7.0 2.2 10.0 350-1107-ND 1.53 — 1.28 1.02 552-0211 
Geen 563 10.0 2A 10.0 350-1108-ND. 1.53 = 1.28 1.02 552-0222 
Yellow 585 6.3 21 10.0 350-1109-ND. 1.53 _ 1.28 1.02 552-0233 
Qrange 600 7.0 1.9 10.0 350-1110-ND. 1.53 = 1.28 1.02 552-0277 
Red 655 2.0 5.0 13.0 350-1111-ND. 1.80 = 1.50 1.20 552-0311 
Geen 565 8.0 5.0 12.0 350-1112-ND. 1.80 = 1.50 1.20 552-0322 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1113-ND. 1.80 = 1.50 1.20 552-0333 
31 Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.1 20.0 350-1114-ND. 2.25 = 1.88 1.50 552-0711 
Yellow/Green 585/565 8.7/8.7 2.1/2.1 20.0 350-1115-ND. 2.25 = 1.88 1.50 552-0744 
Red 650 34.0 21 20.0 350-1116-ND. 1.68 = 1.40 1.12 552-0811 
Geen 563 34.0 22 20.0 350-1117-ND. 1.68 = 1.40 1.12 552-0822 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1118-ND. 1.68 _ 1.40 1.42 552-0833 
Red 635 20 1.8 2.0 350-1119-ND. 1.68 = 1.40 1.12 552-0911 
Geen 565 1.8 1.8 2.0 350-1120-ND. 1.68 = 1.40 1.12 552-0922 
Yellow 583 1.8 1.9 2.0 350-1121-ND. 1.68 = 1.40 1.12 552-0933 
32 2x Red/Green 635/565 5.0/8.0 2.1/2.3 10.0 350-1413-ND. 3.75 _ 3.13 2.50 552-3511 
2x Yellow/Green 583/565, 5.0/8.0 2.1/2.1 10.0 350-1414-ND. 3.75 = 3.13 2.50 552-3544 
Geen 565 12.3 21 20.0 350-1001-ND. 84 = 70 56 550-0204 
Yellow 585 12.3 21 20.0 350-1005-ND. 84 _ -70 56 550-0304 
Red 635 12.3 20 20.0 350-1009-ND. 84 = .70 56 550-0404 
Red 655 2.0 5.0 13.0 350-1013-ND. 1.17 _ -98 78 550-0504 
Geen 565 8.0 5.0 12.0 350-1017-ND. 1.17 = 98 78 550-0704 
Yellow 583 8.0 5.0 10.0 350-1021-ND. 1.17 = -98 78 550-0804 
Red 635 20 1.8 2.0 350-1025-ND. 1.08 = 90 72 550-1104 
Yellow 583 1.8 1.9 2.0 350-1029-ND. 1.08 _ -90 2 550-1204 
Geen 565 1.8 1.8 2.0 350-1033-ND. 1.08 = -90 72 550-1304 
33 Geen 563 10.0 21 10.0 350-1037-ND 99 _ 83 66 550-2204 
Yellow 585 6.3 21 10.0 350-1041-ND. 99 = 83 66 550-2304 
Red 650 7.0 2.2 10.0 350-1045-ND. 99 _ 83 66 550-2404 
Qrange 600 7.0 1.9 10.0 350-1049-ND. 75 _ 63 50 550-2504 
Red/Green 660/565 90/40 1.8/2.1 20.0 350-1053-ND. 1.92 = 1.60 1.28 550-3004 
Red 650 34.0 21 20.0 350-1059-ND. 1.08 _ -90 2 550-5104 
Geen 563 34.0 22 20.0 350-1063-ND. 1.08 = .90 72 550-5204 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1067-ND. 1.08 _— -90 72 550-5304 
Red Clear 635 125.0 22 20.0 350-1071-ND 1.14 = 95 76 550-5504 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1075-ND. 1.14 = 95 76 550-5604 
Yellow Gear 583 140.0 22 20.0 350-1079-ND. 1.14 = 95 76 550-5704 
Red 635 8.0 5.0 10.0 350-1171-ND. 84 — 70 56 561-0104-100 
Red 635 2.0 1.8 2.0 350-1183-ND 78 = 65 52 561-1101-100 
Geen 565 1.8 1.8 2.0 350-1195-ND. 78 _ 65 52 561-1301-100 
Yellow 583 1.8 1.9 2.0 350-1189-ND. 78 = 65 52 561-1201-100 
Qrange 600 7.0 1.9 10.0 350-1177-ND. 1.14 — 95 76 561-0901-100 
Red 635 7.0 22 10.0 350-1201-ND. 72 _ 60 48 561-2101-100 
Geen 565 32.0 2.0 20.0 350-1207-ND. 78 = 65 52 561-2201-100 
Yellow 590 10.0 24 20.0 350-1213-ND 72 _ -60 48 561-2301-100 
34 Red Tinted 635 60.0 22 10.0 350-1219-ND. 72 = 60 48 561-2401-100 
Green Tinted 565 70.0 23 10.0 350-1225-ND 72 _ 60 48 561-2501-100 
Yellow Tinted 583 50.0 22 10.0 350-1231-ND. 72 = 60 48 561-2601-100 
Red 650 34.0 21 20.0 350-1243-ND 78 _— 65 52 561-5101-100 
Geen 563 34.0 22 20.0 350-1249-ND 78 — 65 52 561-5201-100 
Yellow 585 34.0 22 20.0 350-1255-ND. 78 _ 65 52 561-5301-100 
Red Clear 635 125.0 2.2 20.0 350-1261-ND. 84 = .70 56 561-5501-100 
Green Clear 565 120.0 23 20.0 350-1267-ND 84 = -70 56 561-5601-100 
Yellow Gear 583 140.0 22 20.0 350-1273-ND 84 = -70 56 561-5701-100 
Geen 565 40 2.2 20.0 350-1286-ND 1.23 = 1.03 82 566-0206 
35 Yellow 583 3.5 21 20.0 350-1288-ND 1.23 a 1.03 82 566-0306 
Red 635 6.0 20 20.0 350-1164-ND. 1.23 = 1.03 82 566-0406 
Geen 565 40 22 20.0 350-1287-ND 1.17 _ 98 718 566-0207 
36 Yellow 583 3.5 21 20.0 350-1289-ND 1.17 = 98 78 566-0307 
Red 635 74 2.0 20.0 350-1165-ND. 1.17 = -98 78 566-0407 
37 Red/Green 635/565 3.5/4.0 1.9/2.1 20.0 350-1290-ND. 2.34 = 1.95 1.56 566-3507 
Red 635 5.0 1.9 20.0 350-1232-ND 84 _ 70 56 561-4101-055 
Geen 565 25 23 20.0 350-1234-ND. 1.83 = 1.53 1.22 561-4201-055 
38 Yellow 583 5.0 21 20.0 350-1236-ND 1.62 = 1.35 1.08 561-4301-055 
Red 635 5.0 1.9 20.0 350-1233-ND. 1.71 = 1.43 1.14 561-4101-081 
Geen 565 25 23 20.0 350-1235-ND. 1.71 = 1.43 1.14 561-4201-081 
Yellow 583 5.0 21 20.0 350-1237-ND. 1.71 = 1.43 1.14 561-4301-081 
Red 635 10.0 2.2 10.0 350-1291-ND 2.63 2.10 = 1.84 568-0101-111 
Geen 565 8.5 23 10.0 350-1292-ND. 2.63 2.10 _ 1.84 568-0102-222 
Gn/Yiw/GnJ/Yiw.| 565/583 8.5/10.0 2.1/2.2 10.0 350-1293-ND 2.63 2.10 = 1.84 568-0102-323 
Yiw./@n/Yiw./@n.| 583/565 10.0/8.5 2.1/2.2 10.0 350-1294-ND 2.63 2.10 — 1.84 568-0103-232 
Qrange 600 6.5 22 10.0 350-1295-ND. 2.63 2.10 = 1.84 568-0107-777 
Red 635 1.8 1.8 2.0 350-1299-ND 2.93 2.34 — 2.05 568-0201-111 
Geen 565 1.6 1.8 2.0 350-1300-ND. 2.93 2.34 = 2.05 568-0202-222 
39 | @n/Viw/G@n/Yiw.| 565/583 1.6 1.8/1.9 2.0 350-1301-ND. 2.93 2.34 = 2.05 568-0202-323 
Yiw/@n/Yiw/Gn.| 583/565 1.6 1.9/1.8 2.0 350-1302-ND 2.93 2.34 = 2.05 568-0203-232 
Red 635 40 5.0 10.0 350-1306-ND. 3.13 2.50 _ 2.19 568-0301-111 
Geen 565 8.0 5.0 12.0 350-1307-ND 3.13 2.50 _ 219 568-0302-222 
Gn/Yiw/GnJ/Yiw.| 565/583 8.0 5.0 12.0/10.0 350-1308-ND 3.13 2.50 = 2.19 568-0302-323 
Yiw./@n./Yiw./@n.| 583/565 8.0 5.0 10.0/12.0 350-1309-ND. 3.13 2.50 i 2.19 568-0303-232 
Bi-Color Red/Green} 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1313-ND. 3.90 3.12 = 2.73 568-0701-111 
Bi-Color Ylw./Grn. 585/565, 4.3/6.3 21 10.0 350-1314-ND. 3.90 3.12 = 2.73 568-0704-444 
Red 635 8.7 2.0 20.0 350-1317-ND. 5.25 4.20 = 3.68 568-2231-1112 
40 Geen 565 32.0 21 20.0 350-1319-ND. 5.25 4.20 _ 3.68 568-2232-2222 
Yellow 585 10.0 21 20.0 350-1321-ND. 5.25 4.20 = 3.68 568-2233-3332 
Red 635 8.7 2.0 20.0 350-1318-ND. 10.50 8.40 _ 7.35 568-2231-1114 
4 Geen 565 32.0 21 20.0 350-1320-ND 10.50 8.40 = 7.35 568-2232-2224 
Yellow 585 10.0 21 20.0 350-1322-ND. 10.50 8.40 = 7.35 568-2233-3334 
Red 635 74 2.0 20.0 350-1296-ND. 7.88 6.30 = 5.52 568-0141-1113 
Geen 565 47 2a 20.0 350-1297-ND 7.88 6.30 = 5.52 568-0142-2223 
Yellow 585 74 21 20.0 350-1298-ND 7.88 6.30 _ 5.52 568-0143-3333 
Red 635 1.0 1.7 2.0 350-1303-ND 8.78 7.02 = 6.15 568-0241-1113 
Geen 565 1.0 1.9 2.0 350-1304-ND 8.78 7.02 = 6.15 568-0242-2223 
Yellow 585 1.0 1.8 2.0 350-1305-ND. 8.78 7.02 = 6.15 568-0243-3333 
42 Red 635 8.7 5.0 10.0 350-1310-ND. 9.38 7.50 — 6.57 568-0341-1113 
Geen 565 5.6 5.0 10.0 350-1311-ND. 9.38 7.50 = 6.57 568-0342-2223 
Yellow 585 3.7 5.0 10.0 350-1312-ND 9.38 7.50 _ 6.57 568-0343-3333 
Bi-Color Red/Green} 635/565 5.0 2.0 10.0 350-1315-ND 11.70 9.36 — 8.19 568-0741-1113 
Bi-Color Ylw./Grn. 585/565 4.3/6.3 21 10.0 350-1316-ND. 11.70 9.36 = 8.19 568-0744-4443 
Red 635 8.7 2.0 20.0 350-1323-ND 7.88 6.30 = 5.52 568-2241-1113 
Geen 565 32.0 21 20.0 350-1324-ND 7.88 6.30 _ 5.52 568-2242-2223 
Yellow 585 10.0 21 20.0 350-1325-ND. 7.88 6.30 _ 5.52 568-2243-3333 


4 res tlosss 


64 


ai if 8. 
5.08 
is 


[358 
3.68 


oO 
Green 


Cathode at 


Anode 


Ls-Yellow/Red 


Anode 


25 Cathode 
Le ID 


6.0 


k-2.54 


—4 7.62 | 


12.52, 
6.35 


DOO) 


for 550-0207 to 0407, 4.95 for all others 


ID 


‘G) Red Cathode 


‘for Bicolor 


‘G) Cathode C 
q 


4.45; 


Leal 


18 
Green 3.68 


Anode —{— 
Common 
Cathode 


| | 
C483 


Red/Yellow 
Anode 


12.54 


2.54 


A+ 5.84 + 43.68 
ese 
= 


= 
Cathode 


Red Cathode 
for Bicolor 


Dim. A: 3.43 for 550-0204 to 0404, 5.0 for all others 


3.43, 11.68 — 


bi 


5.05 


| 


sel | 
Cathodé b—I2.54 


Fig. 38 


Housing 


| | Cathode 
Index 


2.54 Cathode 


@1.24 2X 01.01 
ra 


| 3.81,| 
I 6.35—| 


2.54.) 


q 
C 
q 


2} Cathode 
Red/Yellow 


2.92 


1020 (1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 -« Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


CTANe LED 7-Segment Displays 


Stanley Electric Sales of America 


Digit Dimensions Digi-Key Digi-Key Stanley Stanley 
Emitted Size (mm) Forward Voltage lv Part No. Part No. Price Each Part No. Part No. 
Fig. Color In. (mm) AxB TYP. @ If pcd Common Anode Common Cathode a 25 100 Common Anode Common Cathode 
Red -30 (7.5) 11.0 x 7.0 1.7 10 2800 404-1118-ND 404-1119-ND 1.92 1.07 87 NAR131SB NKR131SB 
1A Red -40 (10) 13.0 x 9.6 need 10 6400 = 404-1120-ND 1.88 95 85 — NKR141SC 
Red -40 (10) 19.0 x 12.5 If 20 8000 404-1121-ND 404-1122-ND 2.44 1.44 1.22 NAR141B NKR141B 
Green -40 (10) 19.0 x 12.5 2.2 20 2000 = 404-1123-ND 2.44 1.44 1.22 = NKG141PB 
Red -60 (15) 19.0 x 12.5 Wee 20 12000 404-1124-ND 404-1125-ND 1.96 99 89 NAR161B NKR161B 
1B Red 1.0 (25) 33.0 x 22.8 3.4 20 20000 404-1126-ND 404-1127-ND 5.52 3.40 3.01 NAR105B NKR105B 
Green 1.0 (25) 33.0 x 22.8 4.4 20 8000 404-1128-ND 404-1129-ND 5.49 3.38 2.99 NAG105PB NKG105PB 
2 Red -60 (15) 19.0 x 25.2 1.7 20 12000 404-1130-ND 404-1131-ND 3.42 2.11 1.87 NAR261B NKR261B 
Bicolor -40 (10) 19.0 x 10.0 1.7/2.0 10/10 2400 404-1132-ND = 5.37 3.31 2.93 NARG141 = 
1A Red/Green -60 (15) 19.0 x 12.5 1.7/2.0 10/10 2400 404-1133-ND = 5.31 3.27 2.90 NARG161 = 
1.00 (25) 33.0 x 22.8 3.4/4.0 10/10 4000 404-1134-ND = 5.37 5.04 4.46 NARG105 = 
Digit Dimensions Forward 
Emitted Size mm Voltage Iv Digi-Key Price Each Stanley 
Fig. Color In. (mm) AxB TYP. @ If pcd Part No. al 25 100 Part No. 
3 Red 0 (10) 19.0 x 12.5 1.7 20 6400 404-1135-ND 2.02 1.20 1.01 NSR145B 
-60 (15) 19.0 x 12.5 Ae 20 12000 404-1136-ND 2.23 1.32 1.411 NSR161B 
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Wavelength Forward 

Emitted Apk Voltage Iv Digi-Key Price Each Stanley 

Fig. Color TYP (nm) TYP. @ If med Part No. 1 25 100 Part No. 
Red 660 Lz 20 42 404-1137-ND 1.52 85 69 MU02-2201 
1 Orange 605 2.2 20 20 404-1138-ND 1.64 83 74 MU02-3201 
Yellow 570 21 20 42 404-1139-ND 1.55 86 71 MU02-4201 
Pure Green 555 2.2 20 20 404-1140-ND 1.72 87 78 MU02-5201 
Red 660 17. 20 20 404-1141-ND 1.14 bil 46 MUO03-2201 
2 Orange 605 2.2 20 10 404-1142-ND 1.18 52 48 MUO03-3201 
Yellow 570 21 20 20 404-1143-ND 1.12 50 45 MU03-4201 
Pure Green 555 2.2 20 7 404-1144-ND 1.26 56 51 MUO03-5201 
Red 660 1.7 20 32 404-1145-ND 1.32 13 60 MU04-2101 
3 Yellow 570 21 20 32 404-1146-ND 1.30 72 59 MU04-4101 
Green 560 21 20 20 404-1147-ND 1.31 13 -60 MU04-5102 
Red 660 1.7 20 40 404-1148-ND 1.76 89 .80 MUO07-2101 
4 Orange 605 2.2 20 20 404-1149-ND 1.49 .83 68 MUO07-3101 
Yellow 570 21 20 40 404-1150-ND 1.76 89 -80 MUO07-4101 
Pure Green 555 2.2 20 20 404-1151-ND 2.00 1.01 91 MUO7-5101 
Red 660 Tz 20 40 404-1152-ND 1.59 89 73 MUO08-2201 
5 Yellow 570 2.2 20 40 404-1153-ND 1.30 72 59 MUO08-4201 
Pure Green 560 2.2 20 20 404-1154-ND 1.46 81 66 MUO08-5201 
6 Red/Pure Green 660/555 1.7/2.2 20/20 12/12 404-1155-ND 2.85 1.69 1.42 MU08-9301 
Red 660 1.7 20 16 404-1156-ND 1.07 60 49 MU16-2101 
7 Yellow 570 21 20 16 404-1157-ND 1.31 58 48 MU16-4101 
Pure Green 555 2.2 20 8 404-1158-ND 1.17 52 A7 MU16-5101 

. 
IrDA Transceiver Module HRM1200L 


Stanley's opto-wireless transceiver module is 
compatible with IrDA standard. It consists of all 
of the devices necessary for wireless 
transmission including infrared LED, PIN photo- 
diode, driver, amplifier, and wave shape 
rectifier. 


Features: 
+ LED current: 35mA 


+ Receiving Current Consumption: 85yA TYP. 


+ Low Operating Voltage: 2.7 ~ 3.6V 


+ Complete Power Down Feature 


+ Standby Current Consumption: 0.2 A Max. 
+ Transmission Radiant Intensity: 3.6mW/sr 

+ Light Pulse Rise/Fall Time: 200nSec. 

+ Operating Temperature: -30°C~+85°C. 
404-1159-ND . $4.35, 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 
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yTANLE Surface Mount LEDs 


Stanley Electric Sales of America 


Fig. 1 — 0603 Ultra Compact Fig. 2 — 0805 Thin Type Fig. 3 — 1206 Standard and Reverse Fig. 4 — 1206 Standard Flat Lens 
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Source Wavelength | Forward Voltage Iv Viewing Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Stanley 
Fig. Color Lens \pk (nm) TYP @mA (med) Angle Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
0603 Ultra Compact 
Red 660 AG? 20 T17 140° 404-1000-1-ND 34 413 12.42 404-1000-2-ND 4,000 79.75/M| BR1111C-TR 
Orange 605 2.2 20 3.4 150° 404-1001-1-ND 37 4.50 13.55 404-1001-2-ND 4,000 87.00/M; AA1111C-TR 
Yellow Milky White 580 2.2 20 3.4 150° 404-1002-1-ND .33 3.98 11.97 404-1002-2-ND 4,000 76.85/M) AY1111C-TR 
Yellow/Green y 570 21 20 11.7 150° 404-1003-1-ND 31 3.75 11.30 404-1003-2-ND 4,000 72.50/M; PY1111C-TR 
Green 560 21 20 6.4 150° 404-1004-1-ND 31 3.75 11.30 404-1004-2-ND 4,000 72.50/M| PG1111C-TR 
Pure Green 555 2.1 20 2.4 150° 404-1005-1-ND -40 4.88 14.68 404-1005-2-ND 4,000 94.25/M| BG1111C-TR 
1A Red 635 1.9. 20 50 140° 404-1006-1-ND 1.04 13.89 50.50 404-1006-2-ND 4,000 | 295.73/M| FR1111C-TR 
Orange 609 1.9 20 65 140° 404-1007-1-ND 92 12.38 45.00 404-1007-2-ND 4,000 | 263.52/M| FA1111C-TR 
Yellow Milky Whit 590 ‘1:9, 20 65 140° 404-1008-1-ND 93 12.44 45.25 404-1008-2-ND 4,000 | 264.99/M| FY1111C-TR 
Green Ne 522 3.3 10 40 130° 404-1009-1-ND 3.45 50.97 171.69 404-1009-2-ND 4,000 | 1266.08/M| DG1111C-TR 
Bluish-Green 502 3.3 10 34 130° 404-1010-1-ND 3.19 47.07 158.55 404-1010-2-ND 4,000 | 1169.18/M| DC1111C-TR 
Blue 467 3.3 10 14 130° 404-1011-1-ND 3.14 46.35 156.13 404-1011-2-ND 4,000 | 1151.33/M| DB1111C-TR 
Red 635 19 20 45 130° 404-1012-1-ND 55 6.75 20.33 404-1012-2-ND 4,000 137.70/M| FR1112C-TR 
Orange 609 1.9 20 50 130° 404-1013-1-ND 55 6.75 20.33 404-1013-2-ND 4,000 137.70/M| FA1112C-TR 
1B Yellow Milky White 590 1.9 20 50 130° 404-1014-1-ND 55 6.75 20.33 404-1014-2-ND 4,000 137.70/M| FY1112C-TR 
Green 560 2.2 20 7.6 150° 404-1015-1-ND .38 4.58 13.78 404-1015-2-ND 4,000 99.62/M| PG1112C-TR 
Yellow-Green 570 2.1 20 11.7 150° 404-1016-1-ND .38 4.58 13.78 404-1016-2-ND 4,000 99.62/M; PY1112C-TR 
0805 Thin Type 
Red 660 1 20 Al? 150° 404-1017-1-ND .39 4.73 14.23 404-1017-2-ND 4,000 91.35/M) BR1112H-TR 
Orange 605 2.2 20 3.7 160° 404-1018-1-ND .36 443 13.33 404-1018-2-ND 4,000 85.55/M); AA1112H-TR 
Yellow Milky White 580 2.2 20 3.7 160° 404-1019-1-ND 35 4.28 12.88 404-1019-2-ND 4,000 82.65/M); AY1112H-TR 
Yellow-Green y 570 24 20 11.7 160° 404-1020-1-ND .33 3.98 11.97 404-1020-2-ND 4,000 76.85/M); PY1112H-TR 
Green 560 21 20 6.4 160° 404-1021-1-ND 34 413 12.42 404-1021-2-ND 4,000 79.75/M| PG1112H-TR 
Pure Green 555 21 20 2.7 160° 404-1022-1-ND AL 5.03 15.14 404-1022-2-ND 4,000 97.15/M| BG1112H-TR 
2 Red 635 1.9 20 50 150° 404-1023-1-ND 88 12.20 44.34 404-1023-2-ND 4,000 | 287.28/M| FR1112H-TR 
Orange 609 1:9. 20 65 150° 404-1024-1-ND 95 11.68 37.98 404-1024-2-ND 4,000 | 246.05/M| FA1112H-TR 
Yellow Milky Whit 592 1.9 20 65 150° 404-1025-1-ND 1.00 12.25 39.83 404-1025-2-ND 4,000 | 258.02/M| FY1112H-TR 
Green a 522 3.3 10 40 150° 404-1026-1-ND 3.42 50.50 170.13 404-1026-2-ND 4,000 | 1254.60/M| DG1112H-TR 
Bluish-Green 502 3.3 10 34 150° 404-1027-1-ND 3.34 49.32 166.16 404-1027-2-ND 4,000 | 1225.28/M| DC1112H-TR 
Blue 467 3.3 10 14 150° 404-1028-1-ND 3.30 48.71 164.08 404-1028-2-ND 4,000 | 1209.98/M| DB1112H-TR 
1206 Standard and Reverse Mount Dome Lens 
Red 660 1.8 20 150 30° 404-1032-1-ND 74 9.90 36.00 404-1032-2-ND 2,000 | 220.32/M| HKR1105W-TR 
Red 660 1.7 20 50 50° 404-1033-1-ND 43 5.25 15.81 404-1033-2-ND 2,000 114.31/M| HBR1105W-TR 
Orange 605 2.2 20 20 40° 404-1034-1-ND 55 6.75 20.33 404-1034-2-ND 2,000 146.97/M| HAA1105W-TR 
Yellow Water Clear 580 2.2 20 20 40° 404-1035-1-ND 57 6.98 21.01 404-1035-2-ND 2,000 151.87/M|} HAY1105W-TR 
Yellow-Green 570 21 20 50 40° 404-1036-1-ND 25 3.08 9.26 404-1036-2-ND 2,000 66.96/M| HPY1105W-TR 
Green 560 21 20 30 40° 404-1037-1-ND 40 488 14.68 404-1037-2-ND 2,000 106.15/M} HPG1105W-TR 
3 Pure Green 555 24 20 12 40° 404-1038-1-ND AZ 5.78 17.39 404-1038-2-ND 2,000 125.74/M | HBG1105W-TR 
Red 635 19 20 180 50° 404-1029-1-ND 85 11.34 41.25 404-1029-2-ND 2,000 | 252.45/M| FR1105W-TR 
Orange 609 1.9 20 200 50° 404-1030-1-ND 85 11.34 41.25 404-1030-2-ND 2,000 | 252.45/M| FA1105W-TR 
Yellow Water Clear 592 1.9 20 180 50° 404-1031-1-ND 71 9.49 34.50 404-1031-2-ND 2,000 | 211.14/M] FY1105W-TR 
Green 522 3.3 10 140 40° 404-1039-1-ND 4.00 53.10 187.80 404-1039-2-ND 2,000 | 1618.05/M| HDG1105W-TR 
Bluish-Green 502 3.3 10 140 40° 404-1040-1-ND 4.04 53.56 189.43 404-1040-2-ND 2,000 | 1632.12/M| HDC1105W-TR 
Blue 467 3.3 10 70 40° 404-1041-1-ND 4.00 53.10 187.80 404-1041-2-ND 2,000 | 1618.05/M| HDB1105W-TR 
1206 Standard Flat Lens 
Red 660 1.7 20 12.8 404-1042-1-ND 43 5.25 15.81 404-1042-2-ND 2,500 114.32/M|} BR1101W-TR 
Orange 605 2.2 20 5.6 404-1043-1-ND 44 5.33 16.04 404-1043-2-ND 2,500 115.95/M|} AA1101W-TR 
4 Yellow Water Cl 580 2.2 20 4.0 150° 404-1044-1-ND 40 488 14.68 404-1044-2-ND 2,500 106.15/M} AY1101W-TR 
Yellow Green | *0F “lear 570 21 20 8.0 404-1045-1-ND 38 864.65 14.01 404-1045-2-ND 2,500 | 101.25/M|  PY1101W-TR 
Green 560 21 20 4.8 404-1046-1-ND 40 488 14.68 404-1046-2-ND 2,500 106.15/M|} PG1101W-TR 
Pure Green 555 21 20 2.0 404-1047-1-ND AZ 5.70 17.17 404-1047-2-ND 2,500 124.11/M| BG1101W-TR 
1206 Standard Inner Lens 
Red 660 1.7 20 33.6 404-1048-1-ND 43 5.25 15.81 404-1048-2-ND 2,500 114.32/M|} BR1102W-TR 
Orange 605 2.2 20 10.0 404-1049-1-ND 44 5.33 16.04 404-1049-2-ND 2,500 115.95/M} AA1102W-TR 
5 Yellow Water Clear 580 2.2 20 8.4 702 404-1050-1-ND -40 488 14.68 404-1050-2-ND 2,500 106.15/M} AY1102W-TR 
Yellow Green 570 21 20 24.0 404-1051-1-ND .38 465 14.01 404-1051-2-ND 2,500 101.25/M} PY1102W-TR 
Green 560 2.1 20 12.0 404-1052-1-ND 40 488 14.68 404-1052-2-ND 2,500 106.15/M|} PG1102W-TR 
Pure Green 555 21 20 4.8 404-1053-1-ND AT 5.70 WT? 404-1053-2-ND 2,500 124.11/M| BG1102W-TR 
(Continued) 
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GTANE Surface Mount LEDs (Cont) 


‘Stanley Bectic Sales of Amenica 


Source Wavelength | Forward Voltage lv Viewing Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Stanley 
Fig. Color Lens \pk (nm) TYP @mA (med) Angle Part No. 1 25 100 Part No. Size Pricing Part No. 
1206 Reverse Mount 
Red 660 1.7 20 12.7 140° 404-1054-1-ND* 42 5.10 15.36 404-1054-2-ND 3,000 | 111.05/M BR1111R-TR 
Orange 605 2.2 20 3.7 150° 404-1055-1-ND 40 4.88 14.68 404-1055-2-ND 3,000 | 106.15/M AA1111R-TR 
6 Yellow Milky 580 2.2 20 3.7 150° 404-1056-1-ND 40 4.88 14.68 404-1056-2-ND 3,000 | 106.15/M AY1111R-TR 
Yellow Green White 570 2.1 20 12.7 150° 404-1057-1-ND 35 4.28 12.88 404-1057-2-ND 3,000 93.08/M PY1111R-TR 
Green 560 2.1 20 6.9 150° 404-1058-1-ND .37 4.50 13.55 404-1058-2-ND 3,000 97.98/M PG1111R-TR 
Pure Green 555 2.1 20 27h 150° 404-1059-1-ND AL 5.03 15.14 404-1059-2-ND 3,000 | 109.41/M BG1111R-TR 
Right Angle SMT LED 
Red Water 635 1.9 20 50 140° 404-1060-1-ND 1.08 15.12 48.58 404-1060-2-ND 3,000 | 385.04/M FR1101F-TR 
Orange Clear 609 1.9 20 65 140° 404-1061-1-ND 83 11.14 40.50 404-1061-2-ND 3,000 | 247.86/M FA1101F-TR 
Yellow 592 1:9 20 65 140° 404-1062-1-ND 1.18 15.81 57.50 404-1062-2-ND 3,000 | 336.72/M FY1101F-TR 
Red 660 1.7 20 12.4 170° 404-1063-1-ND 46 5.63 16.94 404-1063-2-ND 3,000 | 122.48/M BR1101F-TR 
7 Orange 605 2.2 20 3.0 150° 404-1064-1-ND 46 5.63 16.94 404-1064-2-ND 3,000 | 122.48/M AA1101F-TR 
Yellow Water 580 2.2 20 3.0 150° 404-1065-1-ND 44 5.33 16.04 404-1065-2-ND 3,000 | 115.95/M AY1101F-TR 
Yellow Green Clear 570 21 20 8.8 150° 404-1066-1-ND AL 5.03 15.14 404-1066-2-ND 3,000 | 109.41/M PY1101F-TR 
Green 560 2.1 20 5.2 150° 404-1067-1-ND AL 5.03 15.14 404-1067-2-ND 3,000 | 109.41/M PG1101F-TR 
Pure Green 555 21 20 2.4 150° 404-1068-1-ND 44 5.33 16.04 404-1068-2-ND 3,000 | 115.95/M BG1101F-TR 
Right Angle SMT LED 
Red Milky 660 1.7 20 11.7 130° 404-1069-1-ND 34 413 12.42 404-1069-2-ND 4,000 89.82/M BR1113F-TR 
Yellow-Green White 570 2.1 20 11.7 150° 404-1070-1-ND 35 4.28 12.88 404-1070-2-ND 4,000 93.08/M PY1113F-TR 
Green 560 2.1 20 6.4 150° 404-1071-1-ND 37 4.50 13.55 404-1071-2-ND 4,000 97.98/M PG1113F-TR 
Red 635 1.9 20 50 130° 404-1072-1-ND 66 8.80 32.00 404-1072-2-ND 4,000 | 187.40/M FR1113F-TR 
8 Orange 609 1.9 20 65 130° 404-1073-1-ND 78 10.38 37.75 404-1073-2-ND 4,000 | 221.07/M FA1113F-TR 
Yellow Milky 592 1.9 20 65 130° 404-1074-1-ND .70 9.35 34.00 404-1074-2-ND 4,000 | 199.11/M FY1113F-TR 
Green White 522 3.3 10 40 130° 404-1075-1-ND 3.89 51.58 182.41 404-1075-2-ND 4,000 |1496.78/M DG1113F-TR 
Bluish-Green 502 3.3 10 34 130° 404-1076-1-ND 3.31 43.96 155.46 404-1076-2-ND 4,000 |1275.68/M DC1113F-TR 
Blue 467 3.3 10 14 130° 404-1077-1-ND 3.24 42.99 152.03 404-1077-2-ND 4,000 |1247.54/M DB1113F-TR 
1210 Bi-Color Standard Flat Lens Type SMT LED 
Red/Yellow-Green Water 660/570 1.7/2.1 20/20 12.8/8 404-1078-1-ND 62 8.25 30.00 404-1078-2-ND 2,500 | 183.60/M BRPY1201W-TR 
9 Red/Green Clear 660/560 1.7/2.1 20/20 12.8/4.8 160°/160° 404-1079-1-ND 62 8.25 30.00 404-1079-2-ND 2,500 | 183.60/M BRPG1201W-TR 
Red/Pure Green 660/555 1.7/2.1 20/20 12.8/2 404-1080-1-ND 72 9.63 35.00 404-1080-2-ND 2,500 | 214.20/M BRBG1201W-TR 
1210 Bi-Color Two Inner Lens SMT LED 
Red/Yellow-Green 660/570 1.7/2.1 20/20 33.6/24 100°/80° 404-1081-1-ND 62 8.25 30.00 404-1081-2-ND 2,500 | 183.60/M BRPY1204W-TR 
10 Red/Green Water 660/560 1.7/2.1 20/20 33.6/12 100°/80° 404-1082-1-ND 62 8.25 30.00 404-1082-2-ND 2,500 | 183.60/M BRPG1204W-TR 
Red/Pure Green Clear 660/555 2.2/2.1 20/20 33.6/4.8 100°/80° 404-1083-1-ND 72 9.63 35.00 404-1083-2-ND 2,500 | 214.20/M BRBG1204W-TR 
Orange/Yellow-Green 605/570 2.2/2.1 20/20 9/12 80°/80° 404-1084-1-ND 85 11.34 41.25 404-1084-2-ND 2,500 | 252.46/M AAPY1204W-TR 
Bi-Color Ultra Compact SMT LED 
Red/Yellow-Green Milky 660/570 1.7/2.1 20/20 11.7/11.7 404-1085-1-ND 55 6.75 20.33 404-1085-2-ND 4,000 | 137.70/M BRPY1211C-TR 
1 Red/Green White 660/560 1.7/2.1 20/20 11.7/6.4 170°/150° 404-1086-1-ND 55 6.75 20.33 404-1086-2-ND 4,000 | 137.70/M BRPG1211C-TR 
Red/Pure Green 660/555 1.7/2.1 20/20 11.7/2.4 404-1087-1-ND 57 6.90 20.78 404-1087-2-ND 4,000 | 140.76/M BRBG1211C-TR 
Bi-Color Right Angle SMT LED 
12 Yellow/Green Milky 580/560 2.2/2.1 20/20 3.0/5.2 150° 404-1088-1-ND 56 7.56 27.50 404-1088-2-ND 3,000 | 168.30/M AYPG1211F-TR 
Red/Yellow-Green White 660/570 1.7/2.1 20/20 17.6/8.8 404-1089-1-ND 62 8.25 30.00 404-1089-2-ND 3,000 | 183.60/M BRPY1211F-TR 


*Reversed Polarity 


Through-Hole LEDs 


Source Wavelength Forward Voltage lv Viewing Digi-Key Price Each Stanley 
Fig. Description Color Lens \pk (nm) TYP @mA (mcd) Angle Part No. J 25 100 Part No. 
Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 3600 10° 404-1090-ND 77 38 31 EFRS366X 
Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 5000 10° 404-1091-ND AE 38 31 EFA5366X 
1 5mm Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 4000 10° 404-1092-ND 82 At 33 EFY5366X 
Green Water Clear 522 3.5 20 2400 10° 404-1093-ND 3.39 2.00 1.69 DG5306X 
Blue Green Water Clear 502 3.5 20 2400 10° 404-1094-ND 3.28 1.94 1.63 DC5306X 
Blue Water Clear 467 3.5 20 1000 10° 404-1095-ND 3.18 1.88 1.59 DB5306X 
Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 880 45° 404-1096-ND 82 A 33 EFR5365S 
Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 1160 45° 404-1097-ND 82 At 33 EFA5365S 
2 5mm Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 1000 45° 404-1098-ND 82 A 33 EFY5365S 
Green Water Clear 522 3.5 20 800 30° 404-1099-ND 3.38 2.00 1.69 DG5305S 
Blue Green Water Clear 502 3.5 20 800 30° 404-1100-ND 3.27 1.93 1.63 DC5305S 
Blue Water Clear 467 3.5 20 240 30° 404-1101-ND 3.18 1.88 1.58 DB5305S 
1000 10° 404-1102-ND 1.28 a 58 H-1000L. 
3 5mm Red Water Clear 660 1.8 20 2000 10° 404-1103-ND 1.89 1.05 86 H-2000L 
3000 10° 404-1104-ND 2.84 1.43 1.29 H-3000L 
4 5mm Red Water Clear 660 18 20 300 252 404-1105-ND 89 4 36 KR5005S 
Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 1280 20° 404-1106-ND 83 At 34 EFR3863X 
Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 1600 20° 404-1107-ND 93 46 38 EFA3863X 
5 | 8mm Flush Mount Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 1440 20° 404-1108-ND 82 At 33 EFY3863X 
Green Water Clear 522 3.5 20 1200 20° 404-1109-ND 3.44 2.04 a Sa DG3803X 
Blue Green Water Clear 502 3.5 20 1200 20° 404-1110-ND 3.25 1.92 1.62 DC3803X 
Blue Water Clear 467 3.5 20 500 20° 404-1111-ND 3.16 1.87 1.57 DB3803X 
Red Clear Pastel Red 635 1.9 20 440 70° 404-1112-ND 83 At 34 EFR3864X 
Orange Clear Pastel Orange 609 1.9 20 560 70° 404-1113-ND 93 46 38 EFA3864X 
6 | 3mm Flush Mount Yellow Clear Pastel Yellow 592 1.9 20 500 70° 404-1114-ND 77 38 31 EFY3864X 
Green Water Clear 522 3.5 20 480 50° 404-1115-ND 3.37 1.99 1.68 DG3804X 
Blue Green Water Clear 502 3.5 20 480 50° 404-1116-ND 3.25 1.92 1.62 DC3804X 
Blue Water Clear 467 3.5 20 120 50° 404-1117-ND 3.17 1.88 1.58 DB3804X 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Wave- If View- Intensity 
Length VE (mA) ing (med) Digi-Key Price Each 
Fig. Size Color pk (nm) Lens (V) Typ. Typ. Angle Typ. Part No. it 10 100 
Standard LED’s 
5.59x3.18mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.0 20 100° 6.0 MV57124A-ND 40 32 24 
1 5.59x3.18mm Green 562 Diffused 2.2 20 100° 6.0 MV54124A-ND 40 32 24 
5.59x3.18mm Yellow 585 Diffused 2.0 20 100° 6.0 MV53124A-ND 40 32 24 
5.59x3.18mm Green/AlGaAs Red 562/660 Diffused 2:2" 20 100° 6.0 MV49124A-ND 50 40 30 
2x5 mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.0 20 100° 4.0 MV57123-ND 34 27 A9 
2 2x5 mm Green 562 Diffused 2.2 20 100° 4.0 MV54123-ND 34 27 A9 
2x5 mm Yellow 585 Diffused 2.1 20 100° 4.0 MV53123-ND 34 27 AQ 
2.5x7.4 mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 21 20 100° 2.5 HLMP0300-ND 38 31 22 
3 2.5x7.4 mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 21 20 100° 5.0 HLMP0301-ND 38 31 22 
2.5x7.4 mm Green 565 Diffused 2.3 20 100° 5.0 HLMP0504-ND 38 31 22 
2.5x7.4 mm Yellow 585 Diffused 2.2 20 100° 5.0 HLMP0401-ND -38 31 22 
1.9mm Green 565 Diffused 2.0 10 50° 3.0 MV6400A-ND 40 32 24 
4 1.9mm Green 565 Water Clear 2.0 10 25° 12.0 HLMP6505A-ND 40 32 24 
1.9mm AlGaAs Red 660 Diffused 1.6 10 50° 1.8 HLMPQ150A-ND 43 34 26 
1.9mm AlGaAs Red 660 Water Clear 1.8 10 25° 50.0 HLMPQ105A-ND 40 32 24 
3mm Red 660 Clear 1.6 20 70° 2.5 MV5074C-ND 34 27 9 
3mm Red 660 Diffused 1.6 20 90° 1.5 MV5075C-ND 34 27 9 
5 3mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.0 20 90° 9.0 MV5774C-ND 34 27 19 
3mm Green 565 Diffused 2.2 20 90° 9.0 MV5474C-ND 34 27 AQ 
3mm Yellow 585 Diffused 21 20 902 9.0 MV5374C-ND -34 27 9 
6 3mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.0 20 180° 7.0 MV5777C-ND 34 27 AQ 
3mm Green 565 Diffused 2.2 20 180° 7.0 MV5477C-ND 34 27 19 
3mm HI Red 660 Clear 1.8 20 45° 65.0 HLMPK105-ND 33 26 9 
3mm Hi. Eff. Red 635 Pale Tint 2.2 20 45° 60.0 HLMP1340-ND 33 26 9 
3mm Yellow 585 Pale Tint 2.2 20 45° 60.0 HLMP1440-ND 33 26 AQ 
3mm Hi. Eff. Green 565 Pale Tint 2.2 20 45° 60.0 HLMP1540-ND 33 26 9 
3mm Red 660 Diffused 1.6 10 90° 1.5 MV50640-ND 34 27 9 
3mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.0 10 90° 2.0 HLMP1300-ND 33 26 9 
3mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.0 10 90° 4.0 HLMP1302-ND 33 26 19 
it 3mm Hi. Eff. Green 562 Diffused 2.2 20 90° 5.0 HLMP1503-ND 33 26 A9 
3mm Hi. Eff. Green 562 Diffused 2.2 20 go° 10.0 HLMP1523-ND 33 26 AQ 
3mm Yellow 585 Diffused 2A 10 90° 4.5 MV53642-ND 34 rag 9 
3mm AlGaAs Red 660 Diffused 1.6 1.0 60° 2.0 HLMPK150-ND 33 26 A9 
3mm Yellow 585 Diffused 1.9 2.0 50° 2.0 HLMP1719-ND 33 26 9 
3mm Green 565 Diffused 1.9 2.0 50° 2.0 HLMP1790-ND .33 26 19 
3mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 1.8 2.0 50° 2.0 HLMP1700-ND 33 26 AQ 
3mm Green/Red 567/650 Diffused 21 20 100° 10.0 MV6461A-ND -50 40 30 
4mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.2 20 135° 7.0 HLMPM201-ND. 33 26 9 
8 4mm Green 565 Diffused 2.3 20 135° 10.0 HLMPMS501-ND. 33 26 9 
4mm Yellow 585 Diffused 2.2 20 135° 7.0 HLMPM301-ND. 33 26 9 
5mm Hi. Eff. Red 635 Tint 2:2) 20 24° 150.0 HLMP3750AFS-ND 33 26 9 
9 5mm Green 565 Tint 2.2 20 24° 150.0 HLMP3950AFS-ND 33 26 19 
5mm Yellow 585 Tint 2.2 20 242 150.0 HLMP3850AFS-ND -33 26 AQ 
5mm Hi. Eff. Red 635 Clear 2.2 20 24° 150.0 MV3750-ND 34 27 9 
5mm Hi. Eff. Red 635 Clear 2.0 20 28° 100.0 MV5752-ND 34 27 19 
5mm Green 565 Clear 2.2 20 24° 150.0 MV3450-ND 34 27 9 
5mm Hi. Eff. Green 562 Clear 2.2 20 35° 25.0 MV5452-ND 34 27 9 
5mm Hi. Eff. Green 562 Clear 2.2 20 35? 100.0 MV64521-ND 34 27 A9 
5mm Yellow 585 Clear 21 20 28° 90.0 MV5352-ND 34 27 AQ 
5mm Red 660 Diffused 2.2 10 24° 1.0 MV5054A1-ND 34 27 AQ 
5mm Red 660 Diffused 2.2 10 24° 2.0 MV5054A2-ND 34 27 19 
10 5mm Red 660 Diffused 2.2 10 24° 3.0 MV5054A3-ND 34 27 9 
5mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.0 20 24° 25.0 MV5754A-ND 34 27 9 
5mm Green 562 Diffused 2.2 20 24° 30.0 MV5454A-ND 34 27 19 
5mm Yellow 585 Diffused 24 20 24° 25.0 MV5354A-ND 34 27 19 
5mm Red 660 Diffused 2.2 20 80° 0.5 MV5053-ND** 34 27 AQ 
5mm Red 660 Diffused 2.2 20 80° 0.5 MV6053-ND 34 27 9 
5mm Hi. Eff. Red 635 Amber Diffused 2.0 20 65° 15.0 MV5153-ND** 34 27 A9 
5mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.0 20 65° 15.0 MV5753-ND** 34 27 9 
5mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.0 20 65° 15.0 MV6753-ND 34 27 9 
(Continued) 
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Wave- If View- Intensity 
Length Vi (mA) ing (med) Digi-Key Price Each 
Fig. Size Color pk (nm) Lens (V) Typ. Typ. Angle Typ. Part No. 1 10 100 
5mm Green 562 Diffused 2.2 20 7S 20.0 MV5453-ND** 34 27 19 
5mm Green 562 Diffused 2.2 20 75* 20.0 MV64531-ND 34 27 19 
5mm Yellow 585 Diffused 21 20 65° 15.0 MV5353-ND** 34 27: 19 
5mm Red 660 Diffused 1.6 10 70° 3.0 FLV110-ND 40 32 22 
5mm AlGaAs Red 650 Diffused 2.4 20 70° 12.0 MV6951-ND 34 27 19 
10 5mm Yellow 585 Diffused 1:9 2.0 35° 2.0 HLMP4719-ND 33 .26 19 
5mm Hi. Eff. Green 565 Diffused 1.9 2.0 35° 3.0 MV2454-ND 34 27 19 
5mm Red 660 Diffused 1.6 1.0 65° 3.0 HLMPD150A-ND 33 26 19 
5mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 1.8 2.0 35° 2.0 HLMP4700-ND 33 26 19 
5mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.2 10 65° 3.0 HLMP3300-ND 33 .26 19 
5mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 2.2 10 65° 7.0 HLMP3301-ND 33 26 19 
5mm Red 660 White Diffused 1.65 20 90° 1.6 MV5021A-ND 34 27 19 
1 5mm Red 660 Diffused 1.65 20 90° 1.6 MV5023A-ND 34 27 19 
5mm Red 660 Diffused 1.65 20 60° 3.0 MV5024A-ND 34 27 19 
5mm Red 660 Diffused 1.65 20 180° 0.4 MV5025A-ND 34 27 19 
12 5mm Red 660 Diffused 1.6 10 50° 1.5 MV50154-ND 34 27 19 
9 5mm AlGaAs Red/Hi. Eff. Red 660/635 Diffused 2.0/2.0 20 75° 5.0/5.0 MV5094A-ND 50 40 30 
9 5mm AlGaAs Red/Green 660/562 Diffused 2.0/2.0 20 75° 5.0/.5.0 MV5491A-ND 40 32 .24 
14 5mm Green/Hi. Eff. Red 565/635 Diffused 2.1/2.1 20 100° 6.0/6.0 MV5437-ND 40 32 24 
Super Bright LEDs 
5mm Super Red 660 Diffused ard 20 40° 200.0 MV8191-ND 40 32 .24 
5mm Super Red 660 Clear AZ 20 40° 370.0 MV8141-ND 50 40 -30 
10 5mm Super Red 660 Clear 1.7 20 20° 370.0 MV8102-ND 46 37 26 
5mm Super Red 660 Clear 1.7 20 20° 940.0 MV8103-ND 46 37 26 
5mm Super Red 660 Clear 1.7 20 20° 1500.0 MV8104-ND 46 .37 26 
5mm Super Yellow 590 Clear 2.1 20 20° 2400.0 MV8305-ND 77 58 44 
5mm Super Red 660 Clear Af. 20 12° 940.0 MV8112-ND 46 37 26 
13 5mm Super Red 660 Clear 1.7 20 12° 2400.0 MV8114-ND 46 37 26 
5mm Super Yellow 590 Clear 21 20 12° 3500.0 MV8316-ND 80 60 A5 
5mm Super Green 565 Clear 2.1 20 12° 600.0 MV8412-ND 57 46 35 
Integrated T-1 3/4 Resistor Lamps 
5mm Red 655 Diffused 5.0 13 60° 2.0 MR3050-ND. 53 40 30 
5mm Red 655 Diffused 12.0 13 60° 2.0 MR3051-ND. 53 40 30 
10 5mm Green 565 Diffused 5.0 12 60° 4.0 MR3450-ND. 53 40 -30 
5mm Green 565 Diffused 12.0 13 60° 4.0 MR3451-ND. 53 40 30 
5mm Yellow 583 Diffused 5.0 10 60° 4.0 MR3350-ND. 53 40 30 
5mm Yellow 583 Diffused 12.0 13 60° 4.0 MR3351-ND. 53 40 30 
PC Mount LEDs 
3mm Red 660 Diffused 1.6 20 60° 15 MV5064MP4B-ND 48 36 27 
15 3mm Yellow 585 Diffused 21 10 60° 2.0 MV5364MP4B-ND 48 36 27 
3mm Green 565 Diffused 2.2 20 60° 5.0 MV5464MP4B-ND 48 36 27 
5mm Red 660 Diffused a7 20 65° 2.0 MV60538MP7-ND 52 39 30 
16 5mm Yellow 585 Diffused 2:1 20 65° 18.0 MV63538MP7-ND 56 42 32 
5mm Green 565 Diffused 2:2. 20 65° 26.0 MV64538MP7-ND 56 42 32 
5mm Red 660 Diffused 1.7 20 65° 3.2 MV60539MP7-ND 52 39 30 
5mm Yellow 585 Diffused 21 20 65° 20.0 MV63539MP7-ND 56 42 32 
17 5mm Green 565 Diffused 2.2 20 65° 28.0 MV64539MP7-ND 56 42 32 
5mm Hi. Eff. Red 635 Diffused 21 20 65° 15.0 MV67539MP7-ND 56 42 32 
5mm Red/Green 660/565 Diffused 2.3 20 100° 6.0 MV54919MP7-ND 88 66 50 
Panel Mount LED Holders 
20 5mm Standard Lens LED Holder MP52-ND 24 18 13 
ra 5mm Tapered Lens LED Holder . MP22-ND 24 18 13 
22 MV5X124A Rectangular LED Holder . MP65-ND 38 .30 22 
** Long lead is cathode 
Surface Mount LEDs 
Wave- If View- | Intensity Tape and 
Length Vi (mA) ing (med) Digi-Key Price Each Digi-Key Reel Reel 
Fig. Size Color pk (nm) Lens (V) Typ. | Typ. | Angle Typ. Part No. al 10 100 Part No. Size Pricing 
1206 Hi.Eff. Red 635 Clear 2.0 20 140° 6.0 QTLP650C2TRCT-ND 46 37 26 QTLP650C2TRTR-ND 2,000 126.00/M 
1206 Yellow 585 Clear 2.0 20 140° 6.0 QTLP650C3TRCT-ND 46 37 26 QTLP650C3TRTR-ND 2,000 126.00/M 
18 1206 Green 565 Clear 2.1 20 140° 10.0 QTLP650C4TRCT-ND 46 .37 26 QTLP650C4TRTR-ND 2,000 126.00/M 
1206 Hi.Eff. Red 635 Diffused 2.0 20 160° 4.0 QTLP650D2TRCT-ND 46 .37 26 QTLP650D2TRTR-ND 2,000 126.00/M 
1206 Yellow 585 Diffused 2.0 20 160° 4.0 QTLP650D3TRCT-ND 46 37 .26 QTLP650D3TRTR-ND 2,000 126.00/M 
1206 Green 565 Diffused 2a 20 160° 6.5 QTLP650D4TRCT-ND 46 37 26 QTLP650D4TRTR-ND 2,000 126.00/M 
PLCC | Hi. Eff. Red 635 Clear 2.0 20 120° 10.0 QTLP670C2TRCT-ND 40 32 .24 QTLP670C2TRTR-ND 2,000 112.00/M 
19 PLCC Yellow 585 Clear 2.0 20 120° 10.0 QTLP670C3TRCT-ND 40 32 .24 QTLP670C3TRTR-ND 2,000 112.00/M 
PLCC Green 565 Clear 24 20 120° 25.0 QTLP670C4TRCT-ND 40 32 .24 QTLP670C4TRTR-ND 2,000 112.00/M 
—SE ee . 
FaAinceiLo LED 7 Segment Displays 
SEMICONDUCTOR 
Digit Dimensions Digi-Key Digi-Key 
Color Size Inch (mm) VF It lo Part No. Part No. Price Each 
Fig. Wavelength (nm) In, (mm) AxB (V) (mA) (ued) Common Anode _ | Common Cathode al 10 100 
Red (660) -30 (7.62) -74 x .39 (18.75 x 9.80) 1.6 20 350 MAN71A-ND. MAN74A-ND. 1.14 95 76 
Hi. Eff. Red (635) -30 (7.62) -74 x .39 (18.75 x 9.80) 2.2 20 1900 MAN3910A-ND MAN3940A-ND 96 80 64 
Hi.Eff. Red (635) -30 (7.62) -74 x .39 (18.75 x 9.80) 2.2 20 1900 = MAN3980A-ND. 1.29 1.08 86 
Red/Orange (630) -40 (10.16) -74 x .39 (18.75 x 9.80) 2.2 20 1800 MAN4610A-ND MAN4640A-ND 96 80 64 
Red (660) -40 (10.16) 74x .39 (18.75 x 9.80) 1.6 20 350 MAN4710A-ND MAN4740A-ND. 1.14 95 76 
1 Hi. Eff. Red (635) 40 (10.16) -74 x .39 (18.75 x 9.80) 2.2 20 1900 = MAN4940A-ND. 96 80 64 
Green (562) 40 (10.16) -74 x .39 (18.75 x 9.80) 2.2 20 3200 MAN4410A-ND MAN4440A-ND 1.02 85 68 
Green(562) 56 (14.22) -75 x .48 (19.05 x 12.20) 2.2 20 3300 MAN6460-ND MAN6480-ND 1.08 90 72 
Red/Orange (630) -56 (14.22) -75 x .48 (19.05 x 12.20) 2.2 20 2200 MAN6660-ND MAN6680-ND 1.02 85 68 
Red (650) -56 (14.22) -75 x .48 (19.05 x 12.20) 1.6 20 420 MAN6760-ND MAN6780-ND 1.20 1.00 80 
Hi.Eff. Red (635) -56 (14.22) -75 x .48 (19.05 x 12.20) 2.2 20 2200 MAN6960-ND MAN6980-ND. 1.02 85 68 
Red/Orange (630) -80 (20.32) -99 x .74 (25.02 x 18.67) 2.2 20 2200 MAN8610-ND MAN8640-ND 1.53 1.22 92 
Green (562) 56 (14.22) -75 x .99 (19.05 x 25.02) 2.2 20 3300 MAN6410-ND MAN6440-ND 1.53 1.22 92 
2 Red/Orange (630) 56 (14.22) -75 x .99 (19.05 x 25.02) 2.2 20 2200 MAN6610-ND MAN6640-ND. 1.38 1.10 83 
Red (650) 56 (14.22) -75 x .99 (19.05 x 25.02) 1.6 20 420 MAN6710-ND MAN6740-ND. 1.50 1.20 -90 
Hi.Eff. Red (635) -56 (14.22) -75 x .99 (19.05 x 25.02) 2.2 20 2200 MAN6910-ND MAN6940-ND 1.43 1.14 86 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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FAIRCHILD LED Arrays/Light Bars 


[| 
SEMICONDUCTOR 


Emitted lo Typ. If Digi-Key Price Each 

Fig. | Color Vi (med) | (mA) | PartNo. 1 10 100 

1 Red 2.0 23 20 HLMP2300-ND 92 69 52 

1 | Yellow 24 20 20 HLMP2400-ND 92 69 52 

1 | Geen 22 25 20 HLMP2500-ND 92 69 52 

2 Red 20 45 20 HLMP2350-ND 86 72 58 

2 | Yellow 24 38 20 HLMP2450-ND 86 72 58 

2 | Geen 22 50 20 HLMP2550-ND 86 72 58 

3 Red 2.0 43 20 HLMP2655-ND 92 69 52 

3 | Yellow 24 35 20 HLMP2755-ND 78 65 52 
3 | Geen 22 50 20 HLMP2855-ND 96 72 54 

4 Red 2.0 80 20 HLMP2685FS-ND 95 79 63 
4 | Yellow 24 70 20 HLMP2785-ND 114 93 74 

4 | Geen 22 100 20 HLMP2885-ND 1.01 84 68 

5 Red 20 45 20 MV57173-ND 88 66 50 

5 | Yellow 2.0 45 20 MV53173-ND 88 66 50 

5 | Green 22 45 20 MV54173-ND 96 72 54 

DO0n00 LED Bar Graph Arrays 
pee Emitted lotyp. | if Digi-Key Price Each 

8.00 Fig. Color VE (yed) (mA) Part No. i 10 100 

| 6 | Yellow 2.0 1800 10 MV53164-ND 1.08 90 72 

= 6 | Green 22 1800 10 MV54164-ND 1.08 90 72 

a1 i 2.54 6 Red 20 1800 10 MV57164-ND 1.08 90 72 


Fig. 3- 1.2” 5 x 7 Matrix 
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Peak Typ. Max Digi-Key Part No. Digi-Key Part No. Lite-On Part No. Lite-On Part No. 
Wavelength VE (V) Average Typ. Anode Row/ Cathode Row/ Price Each Anode Row/ Cathode Row/ 
Fig. Color I (If = 20mA) If (mA) Iv (med) Cathode Column Anode Column 1 25 50 Cathode Column Anode Column 
Standard LED Dot Matrix Displays 

1 Red 655 EY: 14 400° = 160-1000-ND 2.88 2.59 2.30 = LTP-305R, 

2 Geen 565 21 W 2000* 160-1002-ND = 4.00 3.60 3.20 LTP-757G = 

2 H. Ef. Red 635 2.0 10 1600* 160-1003-ND = 4.25 3.83 3.40 LTP-757HR = 

4 | Geen/Red-Orange 565/630 2.1/2.0 13/13 4000/4800* 160-1009-ND+t = 9.50 8.55 7.60 LTP-2757AA = 

5 H. Ef. Red 635 21 10 4000* 160-1014-ND = 5.88 5.29 4.70 LTP-2158AHR, = 

5 Geen 565 21 13 4800* 160-1016-ND = 5.88 5.29 4.70 LTP-2158AG-RD = 

6 | Geen/Red-Orange 565/630 6.3/6.3 18/18 11,000/11,000+ 160-1015-ND = 13.45 12.11 10.76 LTP-2044A3-NB. — 

t Yellow 585 42 16 8000: 160-1118-ND = 21.73 19.56 17.38 LTP-4157AY — 

AllnGaP LED Dot Matrix Displays 

2 Super Red 639 2.0 13 3400: 160-1555-5-ND 160-1554-5-ND 4.00 3.60 3.20 LTP-757KR LTP-747KR 

2 Red-Orange 621 2.05 13 34004 160-1553-5-ND 160-1552-5-ND 4.00 3.60 3.20 LTP-757KA LTP-747KA 

2 Yellow 595 2.05 13 3400: 160-1557-5-ND 160-1556-5-ND 4.00 3.60 3.20 LTP-757KY LTP-747KY 

3 Super Red 639 cat 13 3800: 160-1567-5-ND 160-1566-5-ND 4.50 4.05 3.60 LTP-1557AKR LTP-1457AKR 

3 Red-Orange 621 2.05 13 38004 160-1565-5-ND 160-1564-5-ND 4.50 4.05 3.60 LTP-1557AKA, LTP-1457AKA 

3 Yellow 595 2.05 13 3800: 160-1569-5-ND 160-1568-5-ND 4.50 4.05 3.60 LTP-1557AKY LTP-1457AKY 

4 Super Red 639 20 13 4600: 160-1561-5-ND 160-1560-5-ND 4.88 4.39 3.90 LTP-2157AKR LTP-2057AKR 

4 Red-Orange 621 2.05 13 46004 160-1559-5-ND 160-1558-5-ND 4.88 4.39 3.90 LTP-2157AKA LTP-2057AKA 

4 Yellow 595 2.05 13 4600: 160-1563-5-ND 160-1562-5-ND 4.88 4.39 3.90 LTP-2157AKY LTP-2057AKY 

* 80mA, 1/16 duty cycle + 48mA, 1/8 duty cycle +32mA 1/16 duty cycle +t See Physical Dimension Under Fig. 4 


22 i i FEATURES: « High luminous intensity + Categorized for luminous 
8 Big Lamps with intensity + Excellent on-off contrast + Operating Temperature Bar Graph Array 
Universal Sphere Range: -25°C to +85°C. 
L ens Continuous | Forward 
Mi Beak li Cont. ed sat Forward | Voltage | Digi-Key Pricing 
per chip | per chip | Digi-Key Pricing 
Color (mA) (mA) | Part No. 1 10 100 Color Curent (U)_ rca O10) 20 18 16 14 1211 
PT, Green 10 25 | 160-1025-ND 2.10 17.50 140.00 H. Ef. Red) 25 241 | 160-1066-ND 210 17.50 140.00 
15.24 Hi. Bf. Red | 100 25 | 160-1026-ND 210 17.50 140.00 TIT 
pot Yellow 80 20 | 160-1027-ND 210 17.50 140.00 Geen 25 21 | 160-1067-ND 2.10 17.50 140.00 
4.0) -1068- 
PETL40  osolITIT 24 Absolute Max. Ratings at Ta = 25°C, VF = 2.1, VR = 5V Nellow: al 21 (MeaRee Ns 2.22 18.50 148.00 13.5 7 910 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Source lo Viewing If Digi-Key Pricing 
Fig. | Description Lens Color VR | (med) | Angle | (mA) | Part No. 1 10 100 
T-15V Red Diff. Red 75 | 08 40° 10 | 160-1045-ND 23 1.88 15.00 
T-1 and T-1 3/4 1 |T-15V Green Diff. Green 75 | 56 40° 10 | 160-1049-ND 23 1.88 15.00 
Integrated Resistor LEDs T-15V Yellow Diff. Yellow 75 | 5.6 40° 10 | 160-1053-ND .25 2.08 16.60 
T-112V Red Diff. Red 15 | 09 40° 12 | 160-1046-ND .23 1.88 15.00 
1 |T-112V Green Diff. Green 15 | 58 40° 12 | 160-1050-ND 23 1.88 15.00 
T-112V Yellow Diff. Yellow 15 | 57 40° 12 | 160-1054-ND .25 2.08 16.60 
T-1.3/45V Green Diff. Green 75 | 87 36° 10 | 160-1051-ND 26 218 17.40 
4 0 Js’ 2 |7-13/45V Yellow Diff. Yellow 75 | 87 36° 10 | 160-1055-ND 27 225 18.00 
ah 9 20: €) i T-13/412V Green Diff. Green 15 | 89 36° 12 | 160-1052-ND 26 218 17.40 
Flat denotes i *Elat Denote 
1.0 Cathode Cathode 1 |T-112V Orange Diff. Orange 15 | 57 40° 12 | 160-1110-ND 26 218 17.40 
a 2 |T19/45V Red Diff. Hi. Eff.Red | 7.5 | 87 36° 10 |160-1111-ND 26 218 17.40 
Absolute Max. Rat. at Ta = 25°C T-13/4 12V Red Diff. Hi.Eff.Red | 15 | 89 36° 12 | 160-1112ND 26 218 17.40 


Alphanumeric Displays Ultra-Large 7-Segment Display 
FEATURES: L 4,3 475.08 .80-—80—1 6.30 ~-5.08 p—132-, 
—— : jaa p 4 9.80, 
+» Low power requirements wal Mal FEATURES: ; =pollllh, ph, 167 
- Excellent character Want at * Continuous uniform 13 
appearance Fi eae : segments in | 7 ] 
+ High contrast & brightness je 252-4 : + Excellent character oa iS 
+ Wide viewing angle a appeatalive 2 LP 
a ‘ : + High contrast & brightness 
* Categorized for luminous at lea : tues 
ji ; - I I I J I TT | l : + Wide viewing angle 
intensity hos4 b15,24+l ° 4 
: : : * Categorized for luminous 
intensity fe ‘ ai: . 
3” (76.20mm) Size 5” (127.00mm) Size 
If Peak per If Cont. per Rev. Volt. VE Typ. Oper. 
segment segment per seg- per Temp. Digi-Key Pricing 
Description (mA)* (mA) ment (V) segment Range Part No. 1 Pb) 50 
2-Digit LED Alphanumeric Displays 
0.54” (13.72mm) Multiplex Common Cathode, Right Hand Decimal, Orange 100 25 5 21 -25°C-+85°C 160-1010-ND 3.88 87.19 155.00 
0.54" (13.72mm) Multiplex Common Anode, Right Hand Decimal, Orange 100 25 5 21 -25°C-+85°C 160-1011-ND 3.88 87.19 155.00 
0.54” (13.72mm) Multiplex Common Cathode, Right Hand Decimal, Green 100 25 5 21 -25°C-+85°C 160-1012-ND 3.88 87.19 155.00 
0.54” (13.72mm) Multiplex Common Anode, Right Hand Decimal, Green 100 25 5 21 -25°C-+85°C 160-1013-ND 3.88 87.19 155.00 
1-Digit LED Alphanumeric Display 
0.5” (12.70mm) Common Anode, Right Hand Decimal, Green 100 25 5 21 -25°C-+85°C 160-1106-ND 2.38 53.44 95.00 
0.5” (12.70mm) Common Anode, Right Hand Decimal, Yellow 80 20 5 21 -25°C-+85°C 160-1107-ND 2.38 53.44 95.00 
0.5" (12.70mm) Common Anode, Right Hand Decimal, High Efficiency Red 100 25 5 21 -25°C-+85°C 160-1108-ND 2.38 53.44 95.00 
Ultra-Large 7-Segment LED Numeric Display 
3” (76.20mm) Common Cathode, High Efficiency Red 160 40 30 126 -25°C-+85°C 160-1017-ND 16.80 304.50 558.60 
3” (76.20mm) Common Anode, High Efficiency Red 160 40 30 12.6 -25°C-+85°C 160-1018-ND 16.80 304.50 558.60 
3” (76.20mm) Common Cathode, Green 160 40 30 12.6 -25°C-+85°C 160-1019-ND 16.94 307.04 563.26 
3” (76.20mm) Common Anode, Green 160 40 30 12.6 -25°C-+85°C 160-1020-ND 16.80 304.50 558.60 
5” (127.00mm) Common Cathode, High Efficiency Red 180 60 50 21 -25°C-+85°C 160-1021-ND 38.70 701.44 1286.78 
5” (127.00mm) Common Anode, High Efficiency Red 180 60 50 21 -25°C-+85°C 160-1022-ND 38.70 701.44 1286.78 
5” (127.00mm) Common Cathode, Green 180 60 50 21 -25°C-+85°C 160-1023-ND 38.70 701.44 1286.78 
5” (127.00mm) Common Anode, Green 180 60 50 21 -25°C-+85°C 160-1024-ND 38.70 701.44 1286.78 
Absolute Max. Ratings at Ta = 25°C * 1/10 duty cycle, 0.1 ms pulse width. 


Seven Segment 


Displays 
Color Digit Size Dimensions Typ. VF Max Continuous Typ. Digi-Key Part No. | Digi-Key Part No. Price Each Lite-On Lite-On 
Fig. | (Peak Wavelength) In. (mm) AxB(mm) (V) IF (mA) IV (ucd) @ IF (mA) Common Anode Common Cathode 1 25 100 | Part No. (CA) Part No. (CC) 
Blue Seven-Segment Single-Digit Displays 
Blue (428) .28 (7.11) 10.00 x 7.40 3.80 15 3000 10 160-1513-5-ND 160-1514-5-ND 468 340 293] LTS-2801AB LTS-2301AB 
1 Blue (428) -40 (10.00) 12.90 X 9.70 3.80 15 3600 10 160-1515-5-ND 160-1516-5-ND 478 347 2.99] LTS4801B LTS-4301B 
Blue (428) -56 (14.22) 17.10 X 12.40 3.80 15 4300 10 160-1517-5-ND 160-1518-5-ND 482 350 3.02 | LTS-5501AB LTS-5503AB, 
Blue Seven-Segment Dual-Digit Displays 
Blue (428) .28 (7.11) 10.00 x 15.02 3.80 15 3000 10 160-1519-5-ND* 160-1520-5-ND* 946 686 5.91 | LTS-2601B LTS-2701B 
2 Blue (428) -40 (10.00) 12.80 x 19.86 3.80 15 3600 10 160-1521-5-ND* 160-1522-5-ND* 9.58 6.95 5.99 | LTS-4608B LTS-4708B 
Blue (428) -56 (14.22) 17.10 x 25.00 3.80 15 4300 10 160-1523-5-ND* 160-1524-5-ND* 9.56 6.94 5.98 | LTD-5521AB LTD-5523AB 
AlilnGaP Seven-Segment Single-Digit Displays 
Yellow (588) -40 (10.00) 12.90 x 9.70 2.05 25 650 1 160-1525-5-ND = 1.30 95 .82 | LTS-4802BJS-H1 = 
Yellow-Orange (611) -40 (10.00) 12.90 X 9.70 2.05 25 650 1 160-1526-5-ND = 1.30 95 .82 | LTS-4802BJF-H1 _ 
1 Super Red (639) -40 (10.00) 12.90 x 9.70 2.00 25 650 1 160-1527-5-ND = 1.30 95 .82 | LTS-4802BJR-H1 = 
Yellow (588) -40 (10.00) 12.80 x 9.70 2.05 25 650 1 160-1528-5-ND 160-1529-5-ND 1.30 95 -82 | LTS-4801JS LTS-4301JS 
Yellow-Orange (611) -40 (10.00) 12.80 x 9.70 2.05 25 650 1 160-1530-5-ND 160-1531-5-ND 1.30 95 .82 | LTS-4801JF LTS-4301JF 
Super Red (639) -40 (10.00) 12.80 x 9.70 2.00 25 650 1 160-1532-5-ND 160-1533-5-ND 1.30 95 .82 | LTS-4801JR LTS-4301JR 
AllnGaP Seven-Segment Dual-Digit Displays 
Yellow (588) -40 (10.00) 12.80 x 19.86 2.05 25 650 1 160-1534-5-ND* 160-1535-5-ND* 156 1.14 .98 | LTD-4608JS LTD-4708JS 
2 Yellow-Orange (611) -40 (10.00) 12.80 x 19.86 2.05 25 650 1 160-1536-5-ND* 160-1537-5-ND* 156 1.14 .98 | LTD-4608JF LTD-4708JF 
Super Red (639) -40 (10.00) 12.80 x 19.86 2.00 25 650 1 160-1538-5-ND* 160-1539-5-ND* 1.56 1.14 -98 | LTD-4608JR LTD-4708JR 
AllnGaP Seven-Segment Triple-Digit Displays 
Yellow (588) -40 (10.00) 12.80 x 30.02 2.05 25 650 1 160-1540-5-ND* 160-1541-5-ND* 240 1.74 1.50 | LTC-4624US LTC-4724JS 
3 Yellow-Orange (611) -40 (10.00) 12.80 x 30.02 2.05 25 650 1 160-1542-5-ND* 160-1543-5-ND* 240 1.74 1.50 | LTC-4624JF LTC-4724JNF 
Super Red (639) -40 (10.00) 12.80 x 30.02 2.00 25 650 1 160-1544-5-ND* 160-1545-5-ND* 240 1.74 1.50 | LTC-4624JR LTC-4724JR 
AllnGaP Seven-Segment Quad-Digit Displays 
Yellow (588) -40 (10.00) 12.80 x 40.18 2.05 25 650 1 160-1546-5-ND* 160-1547-5-ND* 286 2.08 1.79 | LTC-4627JS LTC-4727JS 
4 Yellow-Orange (611) -40 (10.00) 12.80 x 40.18 2.05 25 650 1 160-1548-5-ND* 160-1549-5-ND* 286 2.08 1.79 | LTC-4627JF LTC-4727JF 
Super Red (639) -40 (10.00) 12.80 x 40.18 2.00 25 650 1 160-1550-5-ND* 160-1551-5-ND* 286 2.08 1.79 | LTC-4627JR LTC-4727JR 


* Multiplexed Display 
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160-1190-ND Surface Mount LED Demo Ki ins a sampling of 13 popular 


styles of SMD LEDs that you can light with the push of a button 
Surface Mount LEDs 
Fig. 1 — 1206 Fig. 2— 1210 Fig. 3 — 0805 Fig. 4 —0805 Super Thin Fig. 5 — 0603 
1.10 
>| : a an 0.80 
* ee ae 0.80 — 
1.60_, we 270 f+ 0: Cathode|" 7.25 : wee + Foz 
ay — Cathode 
TI | 
2.0 E | 
2.06 ‘ 
| | Ll f : 1.06 
eikeas Cathode pe] 
* Anode on parts 
160-1174 and 160-1176 * Anode on part 160-1181 
Fig. 7 — 0605 Dual LED Fig. 8— 1206 (Rear Mount) 
Cathodet 
51 505 ; | OC 
Cathode : [ in 
thode i 1.49 
i = er i H22 I 
4 3 62.7 
Long ‘Short Cathode 
Wavelength t+ Anode on part 160-1123 
Fig. 11— 0603 Right Angle Fig. 13 — Domed 
0.60 68, 4 eee 2.40 
Reinforcing Pin 
Cathode 
(non-electrode) 
Cathode . Mase ‘ ‘ Dtiso. al Solder 
: Cathode iF z ° Terminals 
030 5 i 0.30 
Lf t 
Source Wavelength VF If lo Viewing Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Liteon 
Fig. Lens Color Apk(nm) (V) (mA) | (med) Angle Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Clear Red 660 1.8 20 20 130 160-1167-1-ND .28 2.35 18.80 160-1167-2-ND 3,000 141.00/M LTST-C150CKT 
Clear Red/Orange 635 2.0 20 6 130 160-1168-1-ND 7 1.38 11.00 160-1168-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C150EKT 
1 Clear Amber 610 21 20 6 130 160-1166-1-ND 7 1.38 11.00 160-1166-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C150AKT 
Clear Yellow 585 21 20 6 130 160-1170-1-ND A7 1.38 11.00 160-1170-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C150YKT 
Clear Green 565 21 20 6 130 160-1169-1-ND A7 1.38 11.00 160-1169-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C150GKT 
2 Clear Green/Yellow 565/585 2.1/2.1 20/20 6/6 130/130 160-1171-1-ND s2 1.73 13.80 160-1171-2-ND 3,000 103.50/M LTST-C155GYKT 
Clear Green/Red 565/635 2.1/2.0 | 20/20 6/6 130/130 160-1172-1-ND .21 1.73 13.80 160-1172-2-ND 3,000 103.50/M LTST-C155GEKT 
Clear Red 660 1.8 20 90 130 160-1174-1-ND 54 4.50 36.00 160-1174-2-ND 3,000 270.00/M LTST-C170UKT 
Clear Red 660 1.8 20 20 130 160-1176-1-ND -30 2.50 20.00 160-1176-2-ND 3,000 150.00/M LTST-C170CKT 
Clear Red/Orange 635 2.0 20 6 130 160-1178-1-ND 17 1.38 11.00 160-1178-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C170EKT 
3 Clear Amber 610 24 20 6 130 160-1177-1-ND 17 1.38 11.00 160-1177-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C170AKT 
Clear Yellow 585 2a 20 6 130 160-1175-1-ND A7 1.38 11.00 160-1175-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C170YKT 
Clear Green 565 21 20 14.2 130 160-1173-1-ND Ay 1.38 11.00 160-1173-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C170FKT 
Clear Green 565 23 20 6 130 160-1179-1-ND 7 1.38 11.00 160-1179-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C170GKT 
Clear AlGaAs Red 660 1.8 20 20 130 160-1421-1-ND .38 2.82 23.50 160-1421-2-ND 3,000 141.00/M LTST-C171CKT 
Clear Red/Orange 630 2.0 20 6 130 160-1422-1-ND 22 1.65 13.75 160-1422-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C171EKT 
4 Clear Amber 610 21 20 6 130 160-1419-1-ND 22 1.65 13.75 160-1419-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C171AKT 
Clear Yellow 585 21 20 6 130 160-1431-1-ND 22 1.65 13.75 160-1431-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C171YKT 
Clear Green 565 21 20 6 130 160-1423-1-ND 22 1.65 13.75 160-1423-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C171GKT 
Clear Red 660 1.8 20 20 130 160-1181-1-ND .28 2.35 18.80 160-1181-2-ND 3,000 141.00/M LTST-C190CKT 
Clear Red/Orange 635 2.0 20 6 130 160-1182-1-ND A7 1.38 11.00 160-1182-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C190EKT 
5 Clear Amber 610 21 20 6 130 160-1180-1-ND AT 1.38 11.00 160-1180-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C190AKT 
Clear Yellow 585 21 20 6 130 160-1184-1-ND AE 1.38 11.00 160-1184-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C190YKT 
Clear Green 565 21 20 6 130 160-1183-1-ND A7 1.38 11.00 160-1183-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C190GKT 
Clear Red/Orange 630 2.0 20 45 130 160-1442-1-ND 22 1.65 13.75 160-1442-2-ND 5,000 82.50/M LTST-C191EKT 
6 Clear Amber 610 21 20 4.5 130 160-1440-1-ND 22 1.65 13.75 160-1440-2-ND 5,000 82.50/M LTST-C191AKT 
Clear Yellow 585 ul 20 4.5 130 160-1449-1-ND 22 1.65 13.75 160-1449-2-ND 5,000 82.50/M LTST-C191YKT 
Clear Green 565 2.1 20 12: 130 160-1443-1-ND 22 1.65 13.75 160-1443-2-ND 5,000 82.50/M LTST-C191GKT 
7 Clear Green/Orange Red 565/630 2.1/2.0 | 20/20 | 10/4.5 130/130 160-1450-1-ND .28 2.07 17.25 160-1450-2-ND 4,000 103.50/M LTST-C195GEKT 
Clear Green/Yellow 565/565 2.1/2.1 20/20 | 10/4.5 130/130 160-1451-1-ND .28 2.07 17.25 160-1451-2-ND 4,000 103.50/M LTST-C195GYKT 
Clear Red 660 1.8 20 20 130 160-1186-1-ND .28 2.35 18.80 160-1186-2-ND 3,000 141.00/M LTST-C230CKT 
Clear Red/Orange 635 2.0 20 6 130 160-1187-1-ND oli? 1.38 11.00 160-1187-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C230EKT 
8 Clear Amber 610 231 20 6 130 160-1185-1-ND 17 1.38 11.00 160-1185-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C230AKT 
Clear Yellow 585 2a 20 6 130 160-1189-1-ND sme 1.38 11.00 160-1189-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C230YKT 
Clear Green 565 21 20 6 130 160-1188-1-ND A7 1.38 11.00 160-1188-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C230GKT 
Water Clear Red/Orange 630 2.0 20 0 120 160-1119-1-ND .27 2.28 18.20 160-1119-2-ND 1,500 137.00/M LTL-94PEKTA 
9 Water Clear Amber 610 21 20 0 120 160-1121-1-ND of 2.28 18.20 160-1121-2-ND 1,500 137.00/M LTL-94PAKTA 
Water Clear Yellow 585 23] 20 t 120 160-1122-1-ND sor 2.28 18.20 160-1122-2-ND 1,500 137.00/M LTL-94PYKTA 
Water Clear Green 565 21 20 10 120 160-1120-1-ND .27 2.28 18.20 160-1120-2-ND 1,500 137.00/M LTL-94PGKTA 
Clear Red/Orange 630 2.0 20 4 130 160-1220-1-ND 22 1.65 13.75 160-1220-2-ND 4,000 82.50/M LTST-S220EKT 
10 Clear Yellow 585 21 20 4 130 160-1219-1-ND 22 1.65 13.75 160-1219-2-ND 4,000 82.50/M LTST-S220YKT 
Clear Green 565 24 20 10 130 160-1218-1-ND 22 1.65 13.75 160-1218-2-ND 4,000 82.50/M LTST-S220GKT 
Clear AlGaAs Red 660 1.8 20 16 130 160-1473-1-ND .38 2.82 23.50 160-1473-2-ND 4,000 141.00/M LTST-S270CKT 
Clear Red/Orange 630 2.0 20 4 130 160-1474-1-ND 22 1.65 13.75 160-1474-2-ND 4,000 82.50/M LTST-S270EKT 
1 Clear Amber 610 21 20 4 130 160-1472-1-ND 22 1.65 13.75 160-1472-2-ND 4,000 82.50/M LTST-S270AKT 
Clear Yellow 585 23) 20 4 130 160-1482-1-ND 22 1.65 13.75 160-1482-2-ND 4,000 82.50/M LTST-S270YKT 
Clear Green 565 21 20 10 130 160-1475-1-ND 22 1.65 13.75 160-1475-2-ND 4,000 82.50/M LTST-S270GKT 
Clear Red/Orange 635 2.0 20 4 130 160-1208-1-ND 22 1.65 13.75 160-1208-2-ND 3,000 82.50/M LTST-S320EKT 
12 Clear Yellow 585 21 20 4 130 160-1207-1-ND 22 1.65 13.75 160-1207-2-ND 3,000 82.50/M LTST-S320YKT 
Clear Green 565 2.1 20 10 130 160-1206-1-ND 22 1.65 13.75 160-1206-2-ND 3,000 82.50/M LTST-S320GKT 
Clear Red/Orange 635 2.0 20 25 25 160-1214-1-ND 22 1.65 13.75 160-1214-2-ND 1,500 82.50/M LTST-C930EKT 
13 Clear Yellow 585 21 20 16 25 160-1213-1-ND 22 1.65 13.75 160-1213-2-ND 1,500 82.50/M LTST-C930YKT 
Clear Green 565 23 20 40 25 160-1212-1-ND 22 1.65 13.75 160-1212-2-ND 1,500 82.50/M LTST-C930GKT 
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LITE@"|} Surface Mount LEDs (cont, 
Blue Surface Mount LEDs 
Source Wavelength VF If lo Viewing Digi-Key Cut Tape Pricing Tape & Reel Liteon 
Fig. Lens Color Apk(nm) (V) (mA) (mcd) Angle Part No. 1 10 100 Size Pricing Part No. 
1 Qear Blue 468 3.7 20 25 130 160-1401-1-ND 1.94 14.58 121.50 160-1401-2-ND 3,000 | 729.00/M | LTST-C1500BKT 
3 Qear Blue 468 3.5 20 22.4 130 160-1411-1-ND 1.94 14.58 121.50 160-1411-2-ND 3,000 | 729.00/M | LTST-C1700BKT 
4 Qear Blue 468 3.7 20 25 130 160-1420-1-ND 1.94 14.58 121.50 160-1420-2-ND 3,000 | 729.00/M | LTST-C1710BKT 
5 Qear Blue 468 3.7 20 20 130 160-1432-1-ND 1.94 14.58 121.50 160-1432-2-ND 3,000 | 729.00/M | LTST-C190CBKT 
6 Qear Blue 468 3.7 20 25 130 160-1441-1-ND 1.94 14.58 121.50 160-1441-2-ND 5,000 | 729.00/M | LTST-C191CBKT 
8 Qear Blue 468 3.7 20 25 130 160-1454-1-ND 1.94 14.58 121.50 160-1454-2-ND 3,000 | 729.00/M | LTST-C2300BKT 
10 Qear Blue 468 3.7 20 25 130 160-1466-1-ND 1.94 14.58 121.50 160-1466-2-ND 4,000 | 729.00/M | LTST-S2200BKT 
12 Qear Blue 468 3.7 20 25 130 160-1483-1-ND 1.94 14.58 121.50 160-1483-2-ND 3,000 | 729.00/M | LTST-S3200BKT 
13 Qear Blue 468 3.7 20 180 3) 160-1460-1-ND 2.28 17.10 142.50 160-1460-2-ND 1,500 | 855.00/M | LTST-C9300BKT 
Ultra-Bright AllnGaP Surface Mount LEDs 
Source Wavelength VF If lo Viewing Digi-Key Cut Tape Pricing Digi-Key Tape & Reel Liteon 
Fig. Lens Color Apk(nm) (V) (mA) (med) Angle Part No. il 10 100 Part No. Size Pricing Part No. 
Qear Super Red 639 2.0 20 80 130 160-1405-1-ND 22 165 13.75 160-1405-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C150KRKT. 
Qear Red/Orange 621 2.0 20 80 130 160-1402-1-ND 22 165 13.75 160-1402-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C150KAKT 
1 Qear Yellow/Orange 611 2.0 20 80 130 160-1403-1-ND 22 165 13.75 160-1403-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C150KFKT 
Qear Amber/Yellow 598 2.0 20 80 130 160-1407-1-ND 22 165 13.75 160-1407-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C150KYKT 
Qear Yellow 591 2.0 20 50 130 160-1406-1-ND 22 165 13.75 160-1406-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C150KSKT 
Qear Geen 574 2.0 20 35 130 160-1404-1-ND 30 225 18.75 160-1404-2-ND 3,000 112.50/M LTST-C150KGKT. 
F ear Green/Red 574/639 | 20/20 | 20/20 | 36/25 | 130/130 160-1409-1-ND 37 279 © 23.25 160-1409-2-ND 3,000 | 139.50/M | LTST-Ci55KGURKT 
Qear Green/Yellow 574/591 2.0/2.0 20/20 35/30 130/130 160-1410-1-ND 37 279 23.25 160-1410-2-ND 3,000 139.50/M LTST-C1SSKGUSKT 
Qear Super Red 639 2.0 20 80 130 160-1415-1-ND 22 165 13.75 160-1415-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C170KRKT 
Qear Red/Orange 621 2.0 20 80 130 160-1412-1-ND 26 46195 16.25 160-1412-2-ND 3,000 97.50/M LTST-C170KAKT 
3 Qear Yellow/Orange 611 2.0 20 80 130 160-1413-1-ND 22 165 13.75 160-1413-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C170KFKT 
Qear Amber/Yellow 598 2.0 20 80 130 160-1417-1-ND 22 165 13.75 160-1417-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C170KYKT 
Qear Yellow 591 2.0 20 50 130 160-1416-1-ND 22 165 13.75 160-1416-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C170KSKT 
Qear Geen 574 2.0 20 35 130 160-1414-1-ND 22 165 13.75 160-1414-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C170KGKT 
Qear Super Red 639 2.0 20 54 130 160-1427-1-ND 22 165 13.75 160-1427-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C171KRKT. 
Qear Red/Orange 621 2.0 20 55 130 160-1424-1-ND 22 165 13.75 160-1424-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C171KAKT 
4 Qear Yellow/Orange 611 2.0 20 60 130 160-1425-1-ND 22 165 13.75 160-1425-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C171KFKT 
Qear Amber/Yellow 595 2.0 20 50 130 160-1429-1-ND 22 165 13.75 160-1429-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C171KYKT 
Qear Yellow 588 2.0 20 60 130 160-1428-1-ND 22 165 13.75 160-1428-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C171KSKT 
Qear Geen 574 2.0 20 35 130 160-1426-1-ND 30 225 18.75 160-1426-2-ND 3,000 112.50/M LTST-C171KGKT. 
Qear Super Red 639 2.0 20 80 130 160-1436-1-ND 22 165 13.75 160-1436-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C190KRKT 
Qear Red/Orange 621 2.0 20 80 130 160-1433-1-ND 26 4195 16.25 160-1433-2-ND 3,000 97.50/M LTST-C190KAKT 
5 Qear Yellow/Orange 611 2.0 20 80 130 160-1434-1-ND 22 165 13.75 160-1434-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C190KFKT 
Qear Amber/Yellow 598 2.0 20 80 130 160-1438-1-ND 26 4195 16.25 160-1438-2-ND 3,000 97.50/M LTST-C190KYKT 
Qear Yellow 591 2.0 20 50 130 160-1437-1-ND 22 165 13.75 160-1437-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C190KSKT 
Qear Geen 574 2.0 20 35 130 160-1435-1-ND 22 165 13.75 160-1435-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C190KGKT 
Qear Super Red 639 2.0 20 54 130 160-1447-1-ND 22 165 13.75 160-1447-2-ND 5,000 82.50/M LTST-C191KRKT 
Qear Red/Orange 621 2.0 20 55 130 160-1444-1-ND 22 165 13.75 160-1444-2-ND 5,000 82.50/M LTST-C191KAKT 
6 Qear Yellow/Orange 611 2.0 20 60 130 160-1445-1-ND 22 165 13.75 160-1445-2-ND 5,000 82.50/M LTST-C191KFKT 
Qear Yellow 591 2.0 20 60 130 160-1448-1-ND 22 165 13.75 160-1448-2-ND 5,000 82.50/M LTST-C191KSKT 
Qear Geen 574 2.0 20 35 130 160-1446-1-ND 30. 225 18.75 160-1446-2-ND 5,000 112.50/M LTST-C191KGKT. 
5 ear Green/Red 574/639 | 2.0/20 | 20/20 | 36/25 | 130/130 160-1452-1-ND 37279 © 23.25 160-1452-2-ND 4,000 | 139.50/M | LTST-Ci95KGJRKT 
ear Green/Yellow | 574/591 | 20/20 | 20/20 | 35/30 | 130/130 160-1453-1-ND 37279 23.25 160-1453-2-ND 4,000 | 139.50/M_ | LTST-C195KGJSKT 
Qear Super Red 639 2.0 20 54 130 160-1457-1-ND 22 165 13.75 160-1457-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C230KRKT 
8 Qear Red/Orange 621 2.0 20 55 130 160-1455-1-ND 22 165 13.75 160-1455-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C230KAKT 
Qear Yellow 588 2.0 20 60 130 160-1458-1-ND 22 165 13.75 160-1458-2-ND 3,000 82.50/M LTST-C230KSKT 
Qear Geen 574 2.0 20 35 130 160-1456-1-ND 30 225 18.75 160-1456-2-ND 3,000 112.50/M LTST-C230KGKT 
ear Super Red 639 20 20 54 130 160-1469-1-ND 22 165 = 13.75 160-1469-2-ND 4,000 | 82.50/M | LTST-S220KRKT 
iG ear Red/Orange 621 2.0 20 55 130 160-1467- 22 165 13.75 160-1467-2-ND 4,000 | 82.50/M | LTST-S220KAKT 
Qear Yellow 588 2.0 20 60 130 160-1470- 22 165 13.75 160-1470-2-ND 4,000 82.50/M LTST-S220KSKT 
Qear Geen 574 2.0 20 35 130 160-1468- 30. 225 18.75 160-1468-2-ND 4,000 112.50/M LTST-S220KGKT 
Qear Super Red 639 2.0 20 54 130 160-1479- 22 165 13.75 160-1479-2-ND 4,000 82.50/M LTST-S270KRKT 
Qear Red/Orange 621 2.0 20 55 130 160-1476- 22 165 13.75 160-1476-2-ND 4,000 82.50/M LTST-S270KAKT 
"1 Qear Yellow/Orange 611 2.0 20 60 130 160-1477- 22 165 13.75 160-1477-2-ND 4,000 82.50/M LTST-S270KFKT 
Qear Amber/Yellow 595 2.0 20 50 130 160-1481- 22 165 13.75 160-1481-2-ND 4,000 82.50/M LTST-S270KYKT 
Qear Yellow 591 2.0 20 60 130 160-1480- 22 165 13.75 160-1480-2-ND 4,000 82.50/M LTST-S270KSKT 
Qear Geen 574 2.0 20 35 130 160-1478- 30. 225 18.75 160-1478-2-ND 4,000 112.50/M LTST-S270KGKT 
ear Super Red 639 20 20 54 130 160-1487- 22 165 = 13.75 160-1487-2-ND 3,000 | 82.50/M | LTST-S320KRKT 
ear Red/Orange 621 2.0 20 55 130 160-1484- 22 165 13.75 160-1484-2-ND 3,000 | 82.50/M | LTST-S320KAKT 
12 Cear | Yellow/Orange 611 2.0 20 60 130 160-1485- 22 165 13.75 160-1485-2-ND 3,000 | 82.50/M | LTST-S320KFKT 
Cear | Amber/Yellow 595 2.0 20 50 130 160-1489- 22 165 13.75 160-1489-2-ND 3,000 | 82.50/M | LTST-S320KYKT 
ear Yellow 588 2.0 20 60 130 160-1488- 22 165 13.75 160-1488-2-ND 3,000 | 82.50/M | LTST-S320KSKT 
ear Geen 574 2.0 20 35 130 160-1486- 30 225 18.75 160-1486-2-ND 3,000 | 112.50/M_| LTST-S320KGKT 
Qear Super Red 639 2.0 20 850 25 160-1463- 26 195 16.25 160-1463-2-ND 1,500 97.50/M LTST-C930KRKT 
13 Qear Red/Orange 621 2.0 20 1050 25 160-1461- 26 4195 16.25 160-1461-2-ND 1,500 97.50/M LTST-CQ30KAKT 
Qear Yellow 591 2.0 20 800 25 160-1464- 26 4195 16.25 160-1464-2-ND 1,500 97.50/M LTST-C930KSKT 
Qear Green 574 2.0 20 365 25 160-1462- 30 225 18.75 160-1462-2-ND 1,500 112.50/M LTST-C930KGKT 
Infrared Emitting Diodes, Photodetectors and Photodiodes = 'ared a — aa = 
iewin, igi- ricin 
Features of Infrared Emitting Diodes: + Selected to specific on-line intensity and radiant intensity ranges + Low cost plastic Fig.| Vf | Vr | (ma) ‘tps ale: Beri ce 1 10 : 100 
end looking package * Made with gallium aluminum arsenide window layer on gallium arsenide infrared emitting diodes 1/1215 50 3 20° 160-1028-ND 26 213 17.00 
Features of Photodetectors and Photodiodes: + Lensed for high sensitivity + Low cost plastic package 2112/5 50 3 20° 160-1029-ND 26 243 17.00 
2°) 12) 5 50 3 40° 160-1061-ND 26 2.13 17.00 
2/13) 7.2} 150 3 35° 160-1062-ND 30 2.50 20.00 
3} 1.2] 5 50 3 40° 160-1063-ND 29 2.38 19.00 
Matching Photodetectors 
On-State | Rise/Fall Digi-Key Pricing 
. Fig.| Vce | Vec | 1 (ma) (us) Part No. 1 10 100 
a 1 30 5 2 5 160-1030-ND A 3.38 27.00 
Qs r x 2 30 5 2 5 160-1031-ND 42 3.50 28.00 
6 3 30 5 1 5 160-1065-ND 27 2.25 18.00 
25.4 @ 
Flat denotes i { *Flat Dendtes 
Cathode Ht Photodiodes 
Cathode 
1.0 Digi-Key Pricing 
ae Fig. Description Part No. i 10 100 
[o_o] 11.55 Radiant 4 Black Plastic Diode 160-1032ND 47_— 3.88 31.00 


sensitive area 


Absolute Max. Ratings at Ta = 25°C, A=940nm 
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1. RED 
2. CATHODE 


T 3. GREEN 
Flat 
denotes 
Cathode 
Fig. 14 
2.8 
lo Cathode 
Ego 
a Flat pee 
ha denotes Part No. 
Denotes | i cathode LTL91 1xxx 
Cathode 2.54 LTL912xxx 
Source Color lo Viewing If Digi-Key Pricing Liteon 
Fig.| Description Lens (Peak Wavelength) VF (med) Angle (mA) Part No. v 10 100 Part No. 
Standard LEDs 
1 Sub-Mini Water Clear Green 21 15.0 34 30 160-1070-ND 26 2.13 17.00 LTL-93BGK1 
Sub-Mini Green Diff. Green 2.1 2.5 90 30 160-1073-ND 29 2.38 19.00 LTL-93BGA1 
T-1 Double Flange Red Diff. Hi. Eff. Red 2.0 19.0 60 30 160-1078-ND = 98 7.80 LTL-16KE 
T-1 Double Flange Yellow Diff. Yellow 2.1 12.6 60 20 160-1079-ND = 98 7.80 LTL-16KY 
2 T-1 Double Flange Green Diff. Green 2.1 12.6 60 30 160-1080-ND = 98 7.80 LTL-16KG 
T-1 Double Flange Red Hi. Eff. Red 2.0 29.0 45 30 160-1081-ND = 98 7.80 LTL-16KEE 
T-1 Double Flange Yellow Yellow 21 19.0 45 20 160-1082-ND = -98 7.80 LTL-16KYE 
T-1 Double Flange Green Green 21 40.0 45 30 160-1083-ND = 98 7.80 LTL-16KGE 
T-1 3/4 No Flange Red Diff. Hi. Eff. Red 2.0 5.6 60 30 160-1087-ND _ 98 7.80 LTL-10223W 
3 T-1 3/4 No Flange Yellow Diff. Yellow 21 12.6 60 20 160-1088-ND = 98 7.80 LTL-10253W 
T-1 3/4 No Flange Green Diff. Green 21 5.6 60 30 160-1089-ND — -98 7.80 LTL-10233W. 
4 T-1 3/4 No Flange Red Diff. Hi. Eff. Red 2.0 19 45 30 160-1090-ND _ 1.43 11.40 LTL-307ENF-D 
T-1 3/4 No Flange Green Diff. Green 21 8.7 60 30 160-1091-ND = 1.43 11.40 LTL-307GNF-D 
Lo Profile T-1 3/4 Red Diff. Hi. Eff. Red 2.0 4.0 64 30 160-1093-ND = 1.15. 9.20 LTL-5223 
Lo Profile T-1 3/4 Yellow Diff. Yellow 22 4.0 64 20 160-1094-ND = 1.15 9.20 LTL-5253 
5 Lo Profile T-1 3/4 Green Diff. Green 2.2 4.0 64 30 160-1095-ND = 1.15 9.20 LTL-5233 
Lo Profile T-1 3/4 Red Hi. Eff. Red 2.0 8.0 44 30 160-1096-ND = 1.15 9.20 LTL-5224 
Lo Profile T-1 3/4 Yellow Yellow 2.1 12.6 44 20 160-1097-ND = 1.15 9.20 LTL-5254 
Lo Profile T-1 3/4 Green Green 22 14.0 44 30 160-1098-ND = 1.15 9.20 LTL-5234 
T-1 Ultrabright Water Clear Red 2.4 80 45 40 160-1034-ND 21 1.78 14.20 LTL-4266N 
6 T-1 Ultrabright Red Diff. Red 2.4 48 60 40 160-1035-ND .21 1.78 14.20 LTL-4261N 
T-1 B-Color White Diff. H.E. Red/Grn. 2.0/2.1 4.8/4.8 200 30 160-1058-ND 36 3.00 24.00 LTL-14CHJ 
T-1 3/4 Bi-Color White Diff. Red/Green 2.0/2.8 1.2/8.7 50 40/30 160-1036-ND 39 3.25 26.00 LTL-298VJ 
7 T-1 3/4 Bi-Color White Diff. Green/Red 2.1/2.0 8.7/5.5 50 30 160-1037-ND 39 3.25 26.00 LTL-298WJ 
T-1 3/4 Ultrabright Bi-Color White Diff. Red/Green 1.8/2.1 35/16 80 40/30 160-1038-ND 47 3.88 31.00 LTL-293SJW 
T-1 3/4 Super Bright Water Clear Red 1.8 1500 16 40 160-1104-ND* A5 3.75 30.00 LTL-4268UR 
8 T-1 3/4 Ultrabright Bi-Color White Diff. Green/Red 2.0/2.1 40/20 30 30 160-1057-ND 39 3.25 26.00 LTL-30EHJ 
8mm Red Diff. Hi. Eff. Red 2.8 12.6 46 30 160-1039-ND 27 2.28 18.20 LTL-327HR 
9 8mm Green Diff. Green 2.8 12.6 46 30 160-1040-ND .27 2.28 18.20 LTL-327G 
8mm Yellow Diff. Yellow 2.8 12.6 46 20 160-1041-ND 27 2.28 18.20 LTL-327Y 
1.8mm Dot Point Red Hi. Eff. Red 2.0 3.0 38 30 160-1084-ND 19 1.58 12.60 LTL-709E 
10} 1.8mm Dot Point Yellow Yellow 2.1 1.5 38 30 160-1085-ND 20 1.63 13.00 LTL-709Y 
1.8mm Dot Point Green Green 21 3.5 38 20 160-1086-ND -20 1.63 13.00 LTL-709L 
Rectangular Red Hi. Eff. Red 2.0 3.8 100 30 160-1099-ND 35 2.90 23.20 LTL-33221AA 
11 Rectangular Green Green 2. 5.6 100 30 160-1100-ND 35 2.90 23.20 LTL-33231AA 
Rectangular Yellow Yellow 2.1 5.6 100 20 160-1101-ND 35 2.90 23.20 LTL-33251AA 
T-1 3/4 Red Diff. Red 1.7 0.8 36 20 160-1124-ND 23 1.75 12.25 LTL-4203 
T-1 3/4 Red Trans. Red Ae 5.5 16 20 160-1125-ND .23 1.75 12.25 LTL-4204 
T-1 3/4 Clear Red AE 5.5 16 20 160-1126-ND 23 1.75. 12.25 LTL-4208 
T-1 3/4 Red Diff. Hi Eff. Red 2.0 8.7 36 20 160-1127-ND .23 1.75 12.25 LTL-4223 
7 T-1 3/4 Red Trans. Hi Eff. Red 2.0 40 16 20 160-1128-ND 23 1.75 12.25 LTL-4224 
T-1 3/4 Green Diff. Green 2.1 8.7 36 20 160-1130-ND 23 1.75. 12.25 LTL-4233 
T-1 3/4 Green Trans. Green 2.1 40 16 20 160-1131-ND .23 1.75 12.25 LTL-4234 
T-1 3/4 Clear Green 21 60 16 20 160-1132-ND 23 1.75 12.25 LTL-4238 
T-1 3/4 Yellow Diff. Yellow 2.1 8.7 36 20 160-1133-ND 23 1.75 12.25 LTL-4253 
T-1 3/4 Yellow Trans. Yellow 21 40 16 20 160-1134-ND 23 1.75 12.25 LTL-4254 
TA Red Diff. Red a7. 0.8 60 20 160-1136-ND 23 1.75 12.25 LTL-4201N 
ql Clear Red AGL 3.7 45 20 160-1138-ND 23 1.75 12.25 LTL-4206N 
Tl Red Diff. Hi Eff. Red 2.0 5.6 60 20 160-1139-ND 23 1.75 12.25 LTL-4221N 
TA Red Trans. Hi Eff. Red 2.0 12.6 45 20 160-1140-ND .23 1.75 12.25 LTL-4222N 
TA Clear Orange 2.0 12.6 45 20 160-1141-ND .23 1.75 12.25 LTL-4296N 
12) 7-4 Green Diff. Green 2.1 5.6 60 20 160-1142-ND .23 1.75 12.25 LTL-4231N 
T-l Green Trans. Green 2.1 12.6 45 20 160-1143-ND .23 1.75 12.25 LTL-4232N 
T-A Clear Green 2.1 12.6 45 20 160-1144-ND .23 1.75 12.25 LTL-4236N 
T-l Yellow Diff. Yellow 2.1 5.6 60 20 160-1145-ND .23 1.75 12.25 LTL-4251N 
Ta Yellow Trans. Yellow 2.1 12.6 45 20 160-1146-ND 23 1.75 12.25 LTL-4252N 
al Clear Yellow 2.1 12.6 45 20 160-1147-ND 23 1.75 12.25 LTL-4256N 
Super Bright AlinGaP LEDs 
T-1 3/4 Water Clear Super Red (639) 1.9 6800 8 50 160-1491-ND 43 3.60 28.80 LTL-2F3VRKNT 
T-1 3/4 Water Clear Red (632) 2.0 8500 8 50 160-1492-ND 43 3.60 28.80 LTL-2F3VEKNT 
T-1 3/4 Water Clear Red-Orange (624) 2.0 9000 8 50 160-1493-ND 43 3.60 28.80 LTL-2F3VHKNT 
T-1 3/4 Water Clear Super Orange (621) 2.0 9000 8 50 160-1494-ND 43 3.60 28.80 LTL-2F3VAKNT 
T-1 3/4 Water Clear Yellow-Orange (611) 2.0 9000 8 50 160-1495-ND 43 3.60 28.80 LTL-2F3VFKNT 
T-1 3/4 Water Clear Amber-Yellow (595) 2.0 9000 8 50 160-1496-ND 43 3.60 28.80 LTL-2F3VYKNT 
T-1 3/4 Water Clear Yellow (588) 2.0 8500 8 50 160-1497-ND 43 3.60 28.80 LTL-2F3VSKNT 
13) T-13/4 Water Clear Super Red (639) 1.9 1150 30 50 160-1498-ND 43 3.60 28.80 LTL-2R3VRKNT 
T-1 3/4 Water Clear Red (632) 2.0 1500 30 50 160-1499-ND 43 3.60 28.80 LTL-2R3VEKNT 
T-1 3/4 Water Clear Red-Orange (624) 2.0 1600 30 50 160-1500-ND 43 3.60 28.80 LTL-2R3VHKNT 
T-1 3/4 Water Clear Super Orange (621) 2.0 1600 30 50 160-1501-ND 43 3.60 28.80 LTL-2R3VAKNT 
T-1 3/4 Water Clear Yellow-Orange (611) 2.0 1600 30 50 160-1502-ND 43 3.60 28.80 LTL-2R3VFKNT 
T-1 3/4 Water Clear Amber-Yellow (595) 2.0 1600 30 50 160-1503-ND 43 3.60 28.80 LTL-2R3VYKNT 
T-13/4 Water Clear Yellow (588) 2.0 1500 30 50 160-1504-ND 43 3.60 28.80 LTL-2R3VSKNT 
7.62mm Sq Water Clear Super Red (639) 2.15 940 90 70 160-1505-ND 53 4.38 35.00 LTL-911VRKSA 
7.62mm Sq Water Clear Red (632) 2.15 1250 90 70 160-1506-ND 53 4.38 35.00 LTL-911VEKSA 
7.62mm Sq Water Clear Red-Orange (624) 2.15 1250 90 70 160-1507-ND 53 4.38 35.00 LTL-911VHKSA 
7.62mm Sq Water Clear Amber-Yellow (595) 2.15 1250 90 70 160-1508-ND 53 4.38 35.00 LTL-911VYKSA 
14| 7.62mm Sq Water Clear Super Red (639) 2.15 1880 60 70 160-1509-ND 53 4.38 35.00 LTL-912VRKSA 
7.62mm Sq Water Clear Red (632) 2.15 2500 60 70 160-1510-ND 53 4.38 35.00 LTL-912VEKSA 
7.62mm Sq Water Clear Red-Orange (624) 2.15 2500 60 70 160-1511-ND 53 4.38 35.00 LTL-912VHKSA 
7.62mm Sq Water Clear Amber-Yellow (595) 2.15 2500 60 70 160-1512-ND -53 4.38 35.00 LTL-912VYKSA 


* For part number 160-1104-ND, flat denotes anode 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ws Cuicaco Miniature Lamp Inc PC Board NOTE: Figures 1-10 are T1’s; Figures 11-21 are T1 3/4’s 


WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT Mounted LEDs Fig. 1 peer 
Rated | Forward Ly 3.30 
Current | Voltage | Digi-Key Pricing t . 
Fig. | Color (mA) | Typ. (V) | PartNo. 1 25 100 250 PEN 
T1 
Red 10 20 | L20261-ND 110 2233 64.60 142.50 | 5310F1 — 
Green 20 22 | 120265-ND 110 2233 64.60 142.50 | 53105 3.81 mins 
Yellow 20 24 (20267-ND 110 22.33 64.60 142.50 | 5310F7 Dimension “A” is Binh : 3.05/+45.33| 
1 Green 20 22 | L20275-ND 110 2233 64.60 142.50 | 53125 : 
Yellow 20 21 | 120277-ND 1.10 2233 64.60 142.50 | 5312F7 S310F Series=14.73 | bag 
Red 10 20 | 120281-ND 110 2233 64.60 142.50 | S315FI 5912F Series = 20.57 
Green 20 2.2 | 120285-ND 110 22.33 64.60 142.50 | 53155 5315F Series = 13.97 Lie 
Red 10 20 | L20151-ND 223 45.24 130.90 288.75 | 5360FI 5313F Series = 34.29 eee 
2 Green 20 22 | 120155-ND 2.23 45.24 130.90 288.75 | 53605 
Yellow 20 2.1 | 120157-ND 2.23 45.24 130.90 _288.75 | 5360F7 
Red 10 20 | L20321-ND 58 11.75 34.00 75.00 | 5600FT 
Green 20 22 | 120325-ND 58 11.75 34.00 -~—75.00 | 5600F5 
P Yellow 20 21 | 120327-ND ‘58 11.75 34.00 —-75.00 | S600F7 
Red 10 5.0 | 120331-ND ‘84 17.04 4930 108.75 | S602F1-5V 
Amber 10 5.0 | L20333-ND ‘8417.04 4930 108.75 | 5602F3-5V 
Green 12 5.0 | 120335-ND ‘8417.04 4930 108.75 | 5602F5-5V 
Red 20 18 | L20191-ND 0220.56 5950 131.25 | S608FI 
4 Green 20 23 | 120195-ND 1.02 20.56 59.50 131.25 | 5608F5 Pee. 
Yellow 20 22 | 120197-ND 1.02 2056 59.50 131.25 | 5608F7 : 
Red 10 2.0 | L20361-ND 55 11.16 32.30 71.25 | 5650 
Green 20 22 | L20365-ND 55 11.16 ©3230 71.25 | 565055 “ iz 
5 Yellow 20 24 120367-ND 55 11.16 = 32.30 71.25 | 5650F7 Anode 3.30 
Red 20 1.8 | L20371-ND 70 1410 4080 90.00 | S650FILC ; IT 
Red 13 5.0 | L20381-ND ‘8417.04 4930 108.75 | S652F1-5V Clear Lens 
Red 10 2.0 | L20401-ND "90 18.21 52.70 116.25 | S680FI:1 
6 Green 20 22 | L20405-ND 90 1821 5270 116.25 | 56805:5 ; Fig. 8 
Yellow 20 21 | L20407-ND 90 18.21 5270 116.25 | 5680E7:7 : ' 
Red 10 2.2 | L20411-ND ‘90. 18.21 52.70 116.25 | 6321FT ; 
7 Green 10 23 | L20415-ND 90 1821 5270 116.25 | 6321 ; TI 4 53.81 
Yellow 10 2.2 | 120417-ND 90 18.21 5270 116.25 | 6321F7 Ny 
Red 10 20 | L20421-ND T10 22.33 64.60 142.50 | 5322F1 54 
Green 20 2.2 | 120425-ND 110 2233 64.60 142.50 | 5322m5 epee ‘ 
Yellow 20 21 | 20427-ND 110 2233 64.60 142.50 | 5322F7 Bty 1.02-|l Anode) [5 
8 Red 10 20 | 20431-ND 110 2233 64.60 142.50 | 5320F1 "3-98 nRaT9 
Yellow 20 21 | 120437-ND 110 2233 64.60 142.50 | 5320F7 
Red 10 20 | 120441-ND 110 2233 6460 142.50 | S21FI a 
Green 20 22 | 120445-ND 1.10 2233 64.60 142.50 | 592165 1 i Dimension “A” 
Red 10 22 | L2045111-ND 258 52.29 151.30 333.75 | 56QF11;1-A cathode (-) is 5320F Series = 8.89 
9 Green 10 23 | L2045555-ND 258 5229 151.30 333.75 | S69aF5:5:5-A 4 e301 F Series = 11.43 
Yellow 10 2.2 | L2045777-ND 258 52.29 151.30 333.75 | 5693F7:7:7-A “Stackable” 5Q9F Series - 6.35 
Red 10 22 | Lo046t111-ND 360 72.85 210.80 465.00 | 5694F1:1:1:1-A 
10 | Green 10 23 | L20465555-ND 360 7285 210.80 465.00 | 569475:5:5:5-A 
Yellow 10 2.2 | 120467777-ND_ 360 72.85 210.80 _465.00 | 5694F7:7:7-A 
T 13/4 
Red 20 1.7 | L20001-ND 611234 ~—35.70 78.75 | 53001 
Red 20 20 | L20011-ND 44 881 25.50 56.25 | 5300H1 
Green 20 22 | L20015-ND 44 881 25.50 56.25 | 5300H5 
Yellow 20 21 | 20017-ND 44 8.81 2550 56.25 | 5300H7 
Red 10 5.0 | L20021-ND ‘8417.04 49.30 108.75 | 5302Ht-5V ; 
Amber 10 5.0 120023-ND 84 © 17.04 49.30 108.75 | 5302H3-5V ‘ RSS S8.9.14 
11 Green 20 5.0 | 120025-ND ‘84 17.04 49.30 108.75 | 5302H5-5V 6.35 5.08 ‘ 
Red 2 1.8 | L20031-ND 58 11.75 34.00 75.00 | S300HILC F = 
Green 2 1.8 | L20035-ND 58 11.75 34.00 ~—75.00 | S5300H5LC 1 3.30 54 
Yellow 2 1.9 | L20037-ND 58 = 11.75 34.00 75.00 | 5300H7LC { My | Bhodeel “eeo4 ; 3.30-..42.54 
Red 35 3.0 | 120041-ND 75 15.28 44.20 97.50 | 5308H1 SEE = te Anode (+) 
Green 20 25 | L20045-ND 75 15.28 4420 97.50 | 5308H5 ; P 
Yellow 20 21 | 120047-ND 75 15.28 4420 97.50 | 5308H7 oS tori PartNo: E2000 NE 
7 | RadiGreen [10 2.2 | L20048-ND 0721.74 62.90 138.75 | 5800H1/5 Fig. 14 
Red 20 20 | L20171-ND "78 15.86 45.90 101.25 | 5306HT : 
to | Amber 20 20 | 120173-ND 78 1586 45.90 101.25 | 5306H3 Pere 
Green 20 22 | L20175-ND 78 15.86 45.90 101.25 | 5306H5 ! im." 7441 
Yellow 20 24 120177-ND 7815.86 45.90 _101.25 | 5306H7 oat soo Vf? 
Fe Red 20 2.0 | L20051-ND 78 15.86 45.90 101.25 | 5307Ht 118.29) 4 o 
Green 20 22 | 120055-ND 78 15.86 4590 _ 101.25 | 5307H5 ; 
Red 20 2.0 L20061-ND 78 = 15.86 = 4590 101.25 | 5330Ht =z Anode (+) i 
14] Geen 20 22 | 120065-ND 78 15.86 4590 101.25 | 5330H5 : 40.64] |g0 54 
Yellow 20 22 | 120067-ND 78 15.86 45.90 101.25 | 5330H7 3.81 
Red 20 2.0 | L20731-ND 78 15.86 45.90 101.25 | S33tHT Aviode =) ' “Cathode (—} 
14.| Geen 20 21 | 120735-ND 78 15.86 4590 101.25 | 5331H5 ; ' 
Yellow 20 | 21 | 190737-ND 7815.86 45.90 _101.25 | 5a31H7 83.82_, 2.54 
Red 20 2.0 | L20251-ND 119 2409 69.70 153.75 | 5341Hi 01.24 
15 | Green 20 21 | 120255-ND 1.19 2409 6970 153.75 | 5341H5 
Yellow 20 21 | 120257-ND 1.19 2409 6970 153.75 | S341H7 
Red 20 1.7 | L20301-ND ‘611234. 35.70 78.75 | 5380E 
46 Red 20 20 | 120311-ND ‘61 1234 35.70 78.75 | 5380H1 
Green 20 22 | 120315-ND ‘611234 35.70 78.75 | 5380H5 
Yellow 20 214 | 120317-ND 611234 35.70__78.75 | 5380H7 
Red 20 2.0 | L20161-ND ‘6713.51 39.10 86.25 | S38tHt 
17. | Geen 20 22 | 120165-ND 67 13.51 39.10 86.25 | 5381H5 
Yellow 20 21 | 120167-ND 671351 39.10 86.25 | S3BtH7 
Red 20 1.7 | L20341-ND 252 51.11 147.90 326.25 | 5640Et 
‘8 Red 20 20 | 120351-ND 252 51.11 147.90 326.25 | 5640Ht 
Green 20 22 | 120355-ND 252 51.11 147.90 326.25 | 5640H5 
Yellow 20 21 | 120357-ND 252 51.11 147.90 326.25 | 5640H7 ; yo 
Red 20 20 | L20391-ND 1.39 2820 81.60 180.00 | 5670H1;1 ; 
19 | Green 20 22 | 120395-ND 139 28.20 81.60 180.00 | 5670H5:5 : ; | 6.05 { 
Yellow 20 24 (20397-ND 1.39 28,20 81.60 __ 180.00 | 5670H7;7 “| anode 2.54 
Red 20 2.0 | L20497-ND 78 15.86 45.90 101.25 | S332HT ; : ; 
20} Geen 20 21 | 20495-ND 78 15.86 4590 101.25 | 5332H5 
Yellow 20 24 | 120497-ND 78 15.86 4590 _ 101.25 | 5332H7 ; 7 ; 
> | RedGreen [15 2.1 | L20488-ND 7.94 39.36 11390 251.25 | S305HI/5 : ; ; PT aiamt 62 
Amber/Green | 15 21 | L205935-ND 1.94 39.36 113.90 251.25 | 5305H3/5 ‘ Al 
2mm i | ©) 
Red 10 22 120081-ND 93 18.80 54.40 120.00 | 535071 ‘ 54 , ‘I I (+)Anode 
Green 10 23 | L20085-ND 93 1880 54.40 120.00 | 535075 ; ; 
Yellow 10 22 | 120087-ND 93 1880 54.40 120.00 | 535017 ; 
Red 9.6 5.0 L20091-ND 1.04 21.15 61.20 135.00 | 5352T1-5V i Cathode common 
Amber 10 5.0 | L20093-ND 1.04 21.15 61.20 195.00 | 535273-5V ; aa 
op | Green 10 5.0 | L20095-ND 1.04 21.15 61.20 195.00 | 535275-5V 65/- 
Red 2 1.8 | L20101-ND 1.10 2233 6460 14250 | S350TILC 546 
Green 2 1.8 | L20105-ND 1.10 2233 64.60 142.50 | 53507TSLC [es 
Yellow 2 1.9 | L20107-ND 110 2233 6460 14250 | 5350T7LC Pa 
Red 35 5.0 | L20111-ND 1.10 2233 64.60 142.50 | 5352T1-5VLC : ; |sisa. 
Amber 35 5.0 | L20113-ND 110 2233 64.60 142.50 | 59527T3-5VLC ee i eer 
Green 35 5.0 | L20115-ND 1.10 2233 64.60 142.50 | 535275-5VLC (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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ws Cxicaco Miniature Lame Inc. pc Board Mounted LEDs (Cont.) NOTE: Figures 22-23 are 2mm Diameter LED’s; Figure 26 is Tape & Reel. 


WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 


For CL in Digi-Key Part No. choose one of the following: 1=Red; 5=Green; 7=Yellow 


Rated | Forward Chicago 
Current | Voltage | Digi-Key Pricing Miniature 
Fig. Color (mA) | Typ. (V) | Part No. 1 25 100 250_—[ Part No. 
2mm : 25 
Red 10 22 | L20121-ND 157 31.73 91.80 20250 |5370TI Anodét2.54 
Green 10 23 | L20125-ND 157 31.73 91.80 202.50 |537075 Cry 
Yellow 10 22 | 120127-ND 157 31.73 91.80 202.50 537077 
Red 95 5.0 | L20131-ND 1.71 34.66 100.30 221.25 |5372T1-5V : 3.81 6.35| 254 
‘Amber 10 5.0 | L20133-ND 1.71 34.66 100.30 221.25 |5372T3-5V a Ores-ari] Hees 
a Green 10 5.0 | L20135-ND 1.71 34.66 100.30 221.25 |5372T5-5V Bee 
Red 2 1.8 | L20141-ND 1.74 35.25 102.00 225.00 |5370TILC 2.296 4 1.02}45.084 : 34.29 +1 27 
Green 2 1.8 | L20145-ND 1.74 35.25 102.00 225.00 |5370TSLC i 
Yellow 2 1.9 | L20147-ND 1.74 35.25 102.00 225.00 |5370T7LC 6.35. ge 03 
Red 35 5.0 | L20291-ND 1.74 35.25 102.00 225.00 |5372T1-5VLC : 
‘Amber 35 5.0 | L20293-ND 1.74 35.25 102.00 225.00 |5372T3-5VLC 
Green 35 5.0 | 120295-ND 1.74 35.25 102.00 225.00 _|5372T5-5VLC 
Rectangular iaieg 
Red 20 24 120541-ND 131 26.44 76.50 16875 |5636D1 —_ 
24 Green 20 24 L20545-ND 131 26.44 76.50 168.75 |5636D5 : 
Yellow 20 22 | 120547-ND 131 26.44 76.50 168.75 _|5636D7 ; ;wrR-5t 
25 Red 10 24 (20571-ND 626 126.90 367.20 810.00 |5638D1 eel] [Anode + 
he 016 
Rated | Forward Cut Tape Tape & Chicago 
Current | Voltage | Digi-Key Pricing Digi-Key Reel Pricing | Miniature 
Fig. | Color | (mA) | Typ. (V) | PartNo. 1 10 100 | Part No. 750 Part No. é eae +4 3714 b 
PC Board Mount on Tape and Reel athode s¢ ; Rectangular 
og | Red | 10 20 | L60011CT-ND 1.09 9.30 77.50 ]L60011TRND 348.75 |S5655F1 ; 203-1 Le 
Geen | 20 22 | L6O0ISCT-ND 1.09 9.30 77.50 |L60015TRND 348.75 | 56555 
Panel Mount LED Assemblies 
Rated | Forward Chicago i i 
Current | Voltage | Digi-Key Pricing Miniature Fig. J ra Fig. 2 
Fig. | Color (mA) _| Typ. (V) | Part No. 1 25 100 250 Part No. aaa aes al Sree tit in 
Red 20 20 |LI000I-ND 133 2703 7820 17250 | 5100Hi srels 79/1 evmm thick, Wire +, a 
Geen 20 22 |L10005-ND 1.33 2703 7820 17250 | 5100H5 Peet Raite dann : Mounting: Will snap-fit in 
Leads: 24 AWG, 152.40mm a 6.32/6.45mm dia. hole in 
Yellow 20 21 |L10007-ND 1.33 27.03 7820 17250 | 5100H7 Gna. (Housing: Bask nvton ae 29/t STi thick 
Red 2 1.8 |LI0011-ND 171 3466 100.30 221.25 | S100HILC ey ey ube } panels .79/1.57mm thick. 
Anode: (+): Red lead. Anode Terminals: .51mm Sq. 
1 Yellow 2 1.9 |L10017-ND 1.71 3466 100.30 221.25 | S100H7LC : 4 
for L10008-ND: (+): Yellow Housing: Black nylon. 
Red 10 5.0 |L10021-ND 1.86 37.60 10880 240.00 | 5102H1-5V lead for red light, blue lead for 
Amber 10 5.0 |L10023ND 1.86 37.60 10880 240.00 | 5102H3-5V senliches 
Green 12 5.0 |L10025-ND 1.86 37.60 108.80 240.00 | 5102H5-5V Caled 
Red/Green | 20 22 |L10008ND 2.18 44.06 — 127.50 281.25 | 5100H1/5 = : 
Red 20 20 |L10031-ND 1.22 2468 71.40 157.50 | Si01Ht Fig. 3 Fig. 4 
2 Green 20 22 |L10035-ND 1.22 2468 71.40 157.50 | 5101H5 Mounting: Will snap-fit in ; 
Yellow 20 21 |L10037-ND 1.222468 =~ 71.40__—‘157.50_| S101H7 3.94/4.01mm dia. hole in , | Mounting: Will snap-fit in 
Red 10 2.0 | L10041-ND 1.51 30.55 88.40 195.00 | 5110F1 panels .79/1.57mm thick. Wire 3.94/4.01mm dia. hole in 
Green 20 22 |L10045-ND 1.51 3055 8840 195.00 | 5110 Leads: 24 AWG, 152.40mm : panels .79/1.57mm thick. 
3 Yellow 20 21 |L10047-ND 1.51 3055 8840 195.00 | 5110F7 long, stripped 4.57/8.13mm. Terminals: 51mm Sq. 
Red 2 1.8 |L10051-ND 200 4054 11730 258.75 | St10FILC Anode (+): Red lead. Housing: Housing: Black nylon. 
Yellow 2 1.9 |L10057-ND 2.004054 117.30 ——-258.75_|_St10F7LC Black nylon. 
Red 10 20 | L10061-ND ‘84. «+1704 ~+~«49.30~=«108.75 +~‘| SiT1FI 
4 Green 20 22 | L10065-ND 84 17.04 49.30» 108.75 | 51115 Fig. 5 Fig. 6 
eto au al diene) Ba me aust M58 ehiled Mounting: Will snap-fit into _ Mounting: Will snap-fit into 
Red 10 20 |L10091-ND 206 41.71 120.70 266.25 | 5210F1 4.75/4.88mm diameter hole in 7.92/8,05mm dia* hole in 
5 Green 20 22 |L10095-ND 2.06 41.71 120.70 266.25 | 52105 Bote ‘ : cea : 
panel .51/2.46mm thick. Wire panel .51/2.49mm thick. 
Yellow 20 21 [L10097-ND 2.06 41.71 120.70 266.25 | _5210F7 Leads: 26 AWG, 111.76/ Wire Leads: 24 AWG, 
Red 20 2.0 /LI0071-ND = 258 52.29 151.30 383.75 | S400A1 121.92mm long stripped. : 111.76/121.92mm long, 
8 Green 20 2.1 PEOOAS NDI) 258 = 82.29 151.90 383.75 | 5400/5 Anode (+): Red lead. Lens: stripped: 10.92/14.48mm. 
Yellow 20 21 |L10077-ND 2.58 52.29 151.30 333.75 | 5400A7 Polycarbonate. Housing: Poly. 4 Anode (+): Ped lead. Lens: 
Red 10 20 |L50381-ND 296 59.93 17340 38250 | 3990A1 carbonate. Polycarbonate. Housing: 
5 ‘Amber 10 2.0 | L50383-ND 296 5993 17340 38250 | 3990A3 Natural nylon. 
Green 20 22 |150385-ND 296 59.93 17340 38250 | 399045 
Yellow 20 21 | 150387-ND 2.96 59.93 173.40 —-382.50_| 3990A7 
Fig. 7 Fig. 8 
Dia. Digi-Key Pricing CM. Mounting: Will snap-fit into “ 
Fig. | (mm) | Volts Termination _| Part No. 1 25 100 _| Part No. 5.51/5.61mm dia. hole in Wire Leads: 22 AWG, 111.76 arava 
12.70 6 Wire L50144-ND 3.92 79.31 229.50 | 1091M_1-6V pands .79/1.57mm thick. /121.92mm long, stripped: x 
12.70 12 Wire L5015C-ND 3.92 79.31 229.50 | 1091MLJ-12V Wire Leads: 26 AWG, 10.92/14.48mm. Anode (+) 28.70 
8 12.70 24 Wire L5016C-ND 3.92 79.31__—229.50_| 1091M_}-24v 111.76/121.92mm long Red Lead or Quick Connect 
12.70 12 | 475mm Temind | L5017L-ND 4.15 64.01 243.10 | 1091GVL-12V | | stripped. Anode (+): Red 4-fomm Tetm Anode :(s) 
12.70 24 | 475mm Temina | L5018C-ND 4.15 84.01___243.10 | 1091GML1-24V lead. Lens: Polycarbonate. marked above terminal 
787 6 Wire L5025--ND 3.94 7990 231.20 | 2191LL1-6V Housing: White nylon. 
7.87 12 Wire L5026,-ND 3.94 79.90 231.20 | 2191LL-12V 5 - 
9 7.87 24 Wire L5027--ND 3.94 79.90 231.20 | 2191L-24V Fig. 9 Fig. 10 
7.87 12 | 475mmTemind | L50280-ND 4.15 84.01 243.10 | 2191. -12V Wire Leads: 22 AWG, 111.76 : : 
7.87 24 | 475mm Temina | L50290-ND 4.15 84.01__-243.10 | 219101 1-24 /121.92mm_ long, stripped: Wire Sead ee AG, J1018 
787 6 Wire [5030L-ND 3.94. 79.90 231.20 | 2191U/6V 10.92/14.48mm. Anode (+) fe1.9emm long, _ sttipped: 
7.87 12 Wre L5031C-ND 3.94 79.90 231.20 | 2191U_]-12V Red Lead or Quick Connect tees Cade Cane Ao ee 
10 7.87 24 Wire L50324-ND 3.94 79.90 231.20 | 2191U_]-24v 4.75mm Term Anode (+) ea Aieds (4) Takedtabave 
7.87 12 | 475mmTemind | L5033_-ND 4.15 84.01 243.10 | 2191QU_/+-12V marked above terminal terminal 
7.87 24 | 475mm Termind | L50342-ND 4.15 84.01 243.10 | 21910U_-24V 


FI as he rs sso O21) 'v | Current | VF | Digi-Key Pricing CM. 

} LU Color med mA (Vv) Part No. 1 25 100 Part No. 
Selpeimcn semen circuit + Flashing rate: 1.5 - 2.5 Hz + No external resistor required 1848 a = 20 18 ne ue Se S100H1A. 
Mounting: Will snap fit in 6.32/6.45mm dia. hole in panels .79/1.57mm. Wire Leads: No. 24 AWG, | Geen | 8.0 | 20 | 13 TME20635.NOI _2.70__54.64 _158.10_|_ S100F6R- 
152.40mm insulated, bonded strands, stripped 12.70mm. Anode (+): Red Lead Housing: Black Nylon Yellow | 12.5 20 13 L20697-ND 2.70 54.64 158.10 5100H7A 
T1 Modular LEDs 

-4.88+ 

FEATURES: 241 5.54 _ ae rort-02 ‘ Forward Max. Typ. 
* Mount up to 12 LEDs in one oper- | € 2 a6 Voltage Min. IF lo View | Digi-Key Pricing CM. 
ation + Unitized vibration resistant | C | al Pst | LED/Lens Typ. If=(mA) VR (mA) (med) Angle Part No. 1 10 Part No. 
package * Black housing for high = 3.18 a Red Clear 22 20 50 | 30 | 600 40° | CVMO0IR-ND 46 3.68 MOIR 
contrast background + Wide viewing 51 3.43 Yellow/Clear 20 «20 50 20 60.0 40° QMO01Y-ND ‘46 3.68 CMOO1Y 
angle + Vertical or horizontal posi- Sao Bathode Green/ear 22 20 50 30 60.0 40° QMO01G-ND 46 3.68 OMODIG 
tioning + Interlocking construction 4.83 254 LH 1412 RediDiff. 20 «20 50 30 20.0 90° CMWO1R-ND 54 4.32 CMWOIR 
nouns for Fisieaige Worsley Mount from 1 to 12 circuit board indicators, as a Yalow Dif 21 20 50 30 125 cal LESNAR) 5 4.32 ewan 
and reduced cost single unit. Unique snap-together feature. tee EL oe. 20 50 7 128 9 CULEND A _ GING 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Cuicaco Miniature Lame INc. 


WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 


Optical Light Pipes for SMD-Style LED 


1.52 


24.38 (7511A44) 
13.46 (7511A86) 


9.65 (7511A53) 
Digi-Key Price Each Chicago Mini. 
Fig. Color Part No. it 25 100 250 500 Part No. 
1 Qear L71200-ND 2.32 1.88 1.36 1.20 1.16 7640D2 
2 Qear L71300-ND 55 45 33 .29 28 7610D2 
3 Qear L71400-ND 1.33 1.09 79 69 67 75112 
4 Qear L70510-ND 84 69 50 44 42 7511A85 
5 Qear L70520-ND 93 76 55 48 AT 7511A62 
6 ear L70540-ND 67 55 40 35 34 | 7511044 
6 ear L70550-ND 61 50 36 32 31 | 7511086 
6 Qear L70560-ND 61 50 36 32 31 7511A53 
7 Qear L70570-ND 61 50 36 32 31 7511A18 


PC Board Mount T-1 LEDs 


LED Lenses 


These LED lenses provide quick, economical panel mounting as well as ESD protection. Molded in Fresnel 
rings provide a wide viewing angle. 


6.35mm Dia. for T-134 LEDs 


9.91 
ae 
aah OIL 

Bas 


9.13mm Dia. for T-134 LEDs 


4.37mm Dia. for T-1 LEDs 


Digi-Key Price Each Chicago Mini. 
Fig. Part No. 1 25 100 250 Part No. 
1 L3000_]-ND 38 31 23 .20 4310 
2 L3001L-ND 46 38 28 24 4320 
3 L3002]-ND 38 31 23 .20 4330 
4 L3003_]-ND 46 38 28 24 4340 


For Cin Digi-Key Part No., choose one of the following: 1=Red; 2=Clear; 3=Amber; 5=Green; 6=Blue; 
7=Yellow 


Circuit Board Indicator 


Super Bright Color he en Ba eae 1 ion 100 ie oe 
TH4LED Super Bright 

Red | 300] 20 20 |L20651-ND 90 73 53 | S340Ht 
Geen | 300} 20 22 |L20655ND 90 73 53 | 5340H5 
Yelow | 25.0 | 20 22 |L20657-ND 90 73 53 | 5340H7 

Red | 20 | 2 18 |L20661-ND 99 80 58 | S340HILC 
Gen} 25 | 2 18 |L20665-ND 99 80 58 | S340HSLC 
Yalow] 20 | 2 1.9 |L20667-ND 99 80 58 | S340H7LC 


Bright-White™ LEDs 


Forward Chicago + Peak Forward Current: Surface Mount: 100mA Through-Hole: 80mA + Continuous Forward Current: 
Typ. Voltage Digi-Key Price Each Miniature Surface Mount: 30mA Through-Hole: 25mA * Emitted Color: White + Lens Color: Water Clear 
Fig. | Color med mA Typ. (V) Part No. 1 25 100 Part No. 
Red | 100 | 10 22 L206011-ND 1.94158) 1.14 | 5682F1;1 SMD Pkg: ay ae 
1 | Geen | 85 | 10 23 L206055-ND 1.94 1.58 = 1.14 | 5682h5;5 anode b3sql) j 
Yellow | 10.0 10 2.2 L206077-ND 1.94 1.58 1.14 | 5682F7;7 = : 72.54 
Anod 
Red | 100 | 10 22 Lo0e111-ND 360-292 a2tt_ | Sea4rtstst-1 b1.5 “node 
2 | Geen 8.5 10 23 L206555-ND 3.60 2.92 241 5684F5;5:5;5 1-3/4 Pkg. 
Yellow | 10.0 10 22 L206777-ND 3.60 2.92 241 5684F7:7;7:7 nor 
High 
Brightness 90 If T&R* | Chicago 
LED cme Ti Pkg. Vt | mcd] (mA) | View | Digi-Key Price Each Pricing | Miniature 
Ss — 26.4 Type | Typ. | Typ.| Typ. Angle} Part No. 1 10 100 2,000 Part No. 
SMD | 3.6 | 150] 20 | 120°] GMID67-21UWOCT-NDt 3.00 278 2.49 | 1875.00/M| OMD67-21UWC/TR8 
Weave: atta gt Wv Chicago T1 | 3.70} 1000} 20 | 20° | cvip2o4uwe-ND 300 278 249 ouib204uWe 
Dia. length | Typ | Typ Typ | Digi-Key Price Each Miniature 7 ; ; ; ° ~ 
(mm) | Color | (nm) | (V) | (mA) | (mcd) | PartNo. 1 10 100 | PartNo. T1-3/4 | 3.75 |2300] 20 | 20° | OMD333UWC-ND 3.00 278 249 _ QvIDs33UWC 
2 Bue baa 2 2 100 cae 1431.90.04 | OMD2e+ UBD * For Tape & Reel part number, change CT-ND to TR-ND t Cut Tape Price 
LEDs T-1 3/4 UltraBright Min. Max. Typ. Chicago 
HLMP With Stand-off Lens Source Pp lv VF Ip View Digi-Key Pricing Miniature 
5.11, 5.08 Color Color (mW) med (V) (nm) Angle Part No. 1 10 100 Part No. 
2 a P if ear + Hi. Bf.Red | 135 80 22 635 24° HLMP3750AOM-ND 20 1.60 14.50 HLMP-3750A 
ao 1.02 ' 1,02 CMD ear Hi. Gf. Red | 135 80 22 635 24° QMD8750-ND 16 1.28 11.60 avips750 
a 1.40 ear + Hi. Ef. Geen | 135 80 22 565 24° HLMP3950A0M-ND 24 1.92 17.40 HLMP-3950A 
Pat : 
7 1.27 ar ear Hi. Ef. Geen | 135 80 22 565 24° QvID3450-ND 18 1.44 13.05 uip3450 
‘ it 
aaa 1 oes ear + Yellow 85 80 22 585 24° HLMP3850A0M-ND 24 1.92 17.40 HLMP-3850A 
ear Yellow 85 80 22 585 24° QVID3350-ND 16 1.28 11.60 QuID3350 
FEATURES: + Min. 80 mcd. »« Pale tint avoids 
mix problems. + With or without stand-off. t With Stand-off 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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i Cricaco Miniature Lame Inc. Surface Mount LEDs 
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 
Forward Cut Tape Tape & Chicago Fig. 1 Fig. 2 

Wave- Lens TYP Voltage Digi-Key Price Each Reel Miniature ‘ 88 

Fig tength| Color | Color | med | TYP@mA|_ PartNo. 1 10 100 | Pricing* | PartNo. b 3,040.2 —41 ; f oF 
CMD11-21 Series eines Ue 

40 ] Red | der] 6 20 20]  L62001CT-ND 39 33.28] 330.00/2000 | CMD11-21VROTRS =p! Rear View 

570 | Gen | der | 75 | 21 20|  Le200scT-ND 37.32.27 | 315.00/2000 | cvD11-21VG0TRS 
| 585 | Yellow | Ger | 6 2.0 20]  L62007CT-ND 37 —-.32~—«.27 | 315.00/2000 | oMD11-21VYOTRS 

660 | SuperRed| Ger | 17 | 17  20| Le2011CT-ND B72 | QMD11-21SRO/TR8 

CMDAI1 Series 
eco | Red | Ger] 336 | 17 20] L71501CT-ND 23 | 337.50/2500 | GMDAIDR7AIZ 


580 Yellow Qear 6.0 22 20 L71502CT-ND 
570 Yellow Qear 24.0 21 20 L71503CT-ND 
560 Geen ear 12.0 21 20 L71504CT-ND 
CMD12-21 Series 


-23 | 337.50/2500 | OMDAICY7A1Z 
-23 | 337.50/2500 | OMDA1AY7A1Z 
-23 | 337.50/2500 | OMDA1OG7A1Z 


640 Red Qear 5 20 20 L62101CT-ND 39 33 -28 | 330.00/2000 | OMD12-21VRC/TR8 
570 Geen Qear 8.8 21 20 L62105CT-ND 39 .33 28 _ QMD12-21VGC/TR8 4 
2] 585 Yellow ear 3 20 20 L62107CT-ND 39 .33 -28 | 330.00/2000 | OMD12-21VYC/TR8 Fig::3-— 1206 Cathode 
660 | SuperRed | Gear | 124 17 20)  L62111CT-ND 50 43 36 | 426.00/2000 | COMD12-21SRC/TR8 Cathode 3940.9 4 
570 | UltraGreen | Gear 14.9 21 20 L62115CT-ND 49 42 -35 | 420.00/2000 | OMD12-21UGC/TR8 15 t ) EB []2.70 
CMDA7 Series +0.2 \ 
660 Red Qear 12.4 1.7 20 L71509CT-ND 32 27 -23 | 405.00/3000 | CMDA7DR7A1Z 
2 580 Yellow ear 3.0 2.1 20 L71510CT-ND 32 27 .23 | 405.00/3000 | COMDA7CY7A1Z 10.6 
570 Yellow Qear 8.8 21 20 L71511CT-ND 32 27 .23 | 405.00/3000 | COMDA7AY7A1Z ») 
560 Geen Qear 5.2 21 20 L71512CT-ND 32 27 -23 | 405.00/3000 | OMDA7OG7A1Z 


CMD15-21 Series 


640 Red ear 6 20 20]  L62201CT-ND 35.30 ~—-.25 | 300.00/2000 | OvID15-21VROTRB 
570 | Geen | Cea | 10 24 20] L62205CT-ND 32 .27~—-.28.| 270.00/2000 | OMID15-21VGOTRB 
430 | UttraBlue | Gea | 45 49 20]  L62206CT-ND 343 2.94 — 2.45 |2940.00/2000 | OMID15-21UBC/TR8 
581 | Yellow | Qear 6 20 20]  162207CT-ND 39 33. ~—.28 | 330.00/2000 | OvID15-21VYOTRB 
3) 660 | Super Red | Gear | 15 1.7 20]  L62211CT-ND AG 39 33 | 390.00/2000 | OMD15-21SRC/TRS Fig. 5 — 0805 Fig. 6 — 0805 
565 | UltraGreen| Qear | 12 21 20) L62215CT-ND 42 36 30 | 360.00/2000 | OVID15-21UGOTRS 2.04.20 4rathode 
640 Red Diff 4 20 20] L62301CT-ND 28 24 20 | 240.00/2000 | OvID15-21VRD/TRS ee 
570 | Geen Diff 56 21 20]  L62305CT-ND 28 24 20 | 240.00/2000 | OVID15-21VGD/TRS +20 
585 | Yellow | Diff 4 20 20] _L62307CT-ND 28.24 20 | 240.00/2000 | OMID15-21VYD/TRB f 
CMD15-22 Series 
640/570] Red/Gn. | Cear | 6.0/10.0 |2.0/2.1 20]  622015CT-ND 67 «57_—_—«.48. | 570.00/2000 | CMD15-22VRVGC/TRE 
4 |ee0'565| RewGn. | Gear |15.0/120 |1.7/21 20| _L6221115CT-ND 81 69.58 | 690.00/2000 | CMD15-22RUGO/TRE 
CMD17-21 Series 
640 Red Gear | 13 20 20] L62401CT-ND 28 24 20 | 360.00/3000 | OVID17-21VROTRB 
570 | Geen | Gear | 35 21 20]  L62405CT-ND 29.26 ~—-.21.| 378,00/3000 | OvIDI7-21VGOTRB 
585 | Yellow | Cea | 12 20 20]  L62407CT-ND 29.26 ~—-.21.| 378,00/3000 | OMIDI7-21VYOTRB 
660 | Super Red | Cear | 45 1.7 20] —L62411CT-ND 50.43. ~—-.36 | 643.50/3000 | OVID17-21SROTRB 
5| 570 | UtraGreen| Gea | 50 21 20]  62415CT-ND 32. 27 ~—-.28.| 405.00/3000 | OMID17-21UGOTRS Fig. 7 
640 Red Diff 3 20 20] L62501CT-ND 32.27 ~—_.28.| 405.00/3000 | OMID17-21VRD/TRS 50 b2-5.1.40 
570 | Geen Diff 5 21 20]  L62505CT-ND 32.27. ~—-.28.| 405.00/3000 | OMID17-21VGD/TRS 
585 | Yellow | Diff 4 20 20] _L62507CT-ND 39.33.28 |_495,00/3000 | OMID17-21VYD/TRB 
CMDAS Series 
660 Red Gea | 11.7 | 17 20]  L71505CT-ND 32.27.23 | 540.00/4000 | CMIDASDR7D1Z 
| 20] Yalow | Ger | 37 22 20]  L71506CT-ND 32. 27. ~—-.28.| 540.00/4000 | OMIDASCY7D1Z Fig. 8 
570 | Yellow | Gea | 11.7 | 21 20]  L71507CT-ND 32.27. ~—-.28.| 540.00/4000 | OMIDASAY7D1Z 
560 | Green | Cea | 64 24 20] _L71508CT-ND 32.27 __.28 | 540.00/4000 | OMIDASOG7D1Z 
CMD28-21 Series Cathode 2.4 
640 Red ear 3 20 20]  L62601CT-ND 39 33.28 | 330.00/2000 | CMD28-21VROTRS @ 28 
570 | Geen | Ger | 55 21 20] L62605CT-ND 39 33. ~—.28.| 330.00/2000 | oviD28-21 VGOTRB aaa 
660 | Super Red | Cear | 17 1.7 20] — L62611CT-ND 46 39 ~—-.33.| 390.00/2000 | GviD28-21SROTRE . 
7) 640 oe Gear | 0.16 | 20 1] L62701CT-ND 39 33.28 | 330.00/2000 | CMD28-21VROTRS/T TAnode mark on'L628111-ND 
570 | Geen | Ger | 0.16 | 21 1] L62705CT-ND 39 33.28 | 330.00/2000 | CMD28-21VGOTRE/TI 
660 | Super Red | Gear | 1.6 1.7 1 | L62711CT-ND 53 45.38 | 450.00/2000 | CMD28-21SRO/TR8/T1 
CMD67-21 Series 3.4 
640 Red Gear | 10 20 20]  L62801CT-ND 56.48 ~—-.40 | 480.00/2000 | OVID67-21VROTRB er 1 
570 | Geen | Ger | 25 21 20] L62805CT-ND 42 36 30. | 360.00/2000 | OvID67-21 VGOTRB oe a 
8| 585 | Yellow | Cea | 10 20 20]  162807CT-ND 49 42.35 | 420.00/2000 | CMD67-21VYC/TRB 4 
660 | Super Red | Cear | 40 1.7 20| — L62811CT-ND 63 54 45 | 540.00/2000 | OVID67-21SROTRB 
660 | UttraRed | ear | 62 1.7 20| 162811 1CT-NDt 88 ——.75__.63 | _750.00/2000 | OMID67-21URC/TRS 
CMD67-22 Series Fig. 10 
640/570] Red/Gn. | Gear |10.0/25.0 2.0/2.1 20]  L628015CT-ND 1.16 99 — .83 | 990.00/2000 | CMD67-22VRVGC/TRB 
9 Jeeo/s65| ReWiGn. | Gear |40.0/25.0 [1.7/2.1 20]  L6281115CT-ND 1.16.99 _.83 | 990.00/2000 | CMD67-22SRUGOTRB 
CMD91-21/TR7 Series Cathode ie 
640 Red Qear | 80 20 20]  L62901CT-ND 42 36 30 | 180.00/1000 | GviD81-21VROTR7 = : Cathode &4J 
565 | Geen | Cea | 50 21 20] L62905CT-ND 42 36 30 | 180.00/1000 | oviD81-21VGOTR7 i 2.5 
10) 595 | Yellow | Gear | 30 20 20]  L62907CT-ND 42 36 30] 180.00/1000 | oviDe1-21vYOTR7 , 
660 | Super Red | ear | 170 1.7 20| _L62911CT-ND 49.42 _.35 | 210.00/1000 | OMID91-21SROTR7 
CMD91-21/TR9 Series ; p- 3.6 — 
640 Red Qear | 80 20 20]  L63001CT-ND 42 36 30] 180.00/1000 | GviD81-21VROTRO 1.9}-—| 
565 | Geen | Cea | 50 21 20] —L63005CT-ND 42 36 30 | 180.00/1000 | oviD91-21vGOTRE : | 
) 585 | Yellow | Ger | 30 20 20]  L63007CT-ND 49 42.35 | 210.00/1000 | GviD81-21vYOTRO i 
660 | Super Red | Cear | 170 1.7 20) — L63011CT-ND 49° 42 ~—-.35 | 210.00/1000 | OvID81-21SROTRO 
* For Tape & Reel Part No., change CT to TR. (Continued) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
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Cuicaco Miniature Lame lnc. Surface Mount LEDs (Cont) 


WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT 


Forward Cut Tape Tape & Chicago 
Wave- Lens TYP Voltage | Digi-Key Price Each Reel Miniature 
Fig.| length Color Color med TYP @ mA | Part No. u 10 100 Pricing* Part No. 
CMD91-21/TR10 Series 
640 Red ear 80 2.0 20) L63101CT-ND 42 36 .30 | 180.00/1000 | OMD91-21VRC/TR10 
565 Green Qear 50 21 20 | L63105CT-ND 42 .36 -30 | 180.00/1000 | COMD91-21VGC/TR10 
1 585 Yellow Qear 30 2.0 20) L63107CT-ND 42 .36 -30 | 180.00/1000 | QVID91-21VYC/TRIO 
660 | Super Red} Qear 170 1.7 20} L63111CT-ND 49 42 -35 | 210.00/1000 | OMD91-21SRO/TR10 
CMD93-21/F8 Series 
640 Red ear 12 2.0 20) L63201CT-ND 56 48 -40 | 480.00/2000 | QVID93-21VRC/TR8 
13 570 Geen Qear 25 24 20 | L63205CT-ND 49 42 -35 | 420.00/2000 | CMD93-21VGC/TR8 
CMD93-22/F8 Series 
14 | 660/570} Red/Gn. | Qear | 40.0/20.0] 1.7/2.1 20 | L632115CT-ND 1.02 87 -73 | 435.00/1000 | OVMD93-22SRVGC/TR8 
CMD95-21/TR7 Series 
640 Red Qear 25 2.0 20 L63301CT-ND. 42 36 -30 | 180.00/1000 | CMD95-21VRC/TR7 
570 Green Qear 19.5 24 20 | L63305CT-ND 46 .39 -33 | 195.00/1000 | OVMD95-21VGC/TR7 
7 585 Yellow Qear 25 2.0 20 L63307CT-ND. 46 .39 -33 | 195.00/1000 | OMD95-21VYC/TR7 
660 | Super Red} ear 100 1.720 | L63311CT-ND 49 42 -35 | 210.00/1000 | OMD95-21SRO/TR7 
CMD95-21/TR9 Series 
16 640 Red ear 25 2.0 20] L63401CT-ND 42 36 -30 | 180.00/1000 | QVID95-21VRC/TRO 
570 Green Qear 19.5 21 20 | L63405CT-ND 46 39 -33 | 195.00/1000 | QMD95-21VGC/TRO 
CMD95-21/TR10 Series 
640 Red ear 25 2.0 20) L63501CT-ND AG .39 -33 | 195.00/1000 | OMD95-21VRC/TR10 
17 570 Green Qear 19.5 21 20 | L63505CT-ND 46 .39 -33 | 195.00/1000 | COMD95-21VGC/TR10 
585 Yellow ear 25 2.0 20] L63507CT-ND 49 42 -35 | 210.00/1000 | QVID95-21VYC/TR10 
660 | Super Red} Qlear 100 1.7. 20} L63511CT-ND 49 42 -35 | 210.00/1000 | COMD95-21SRC/TR10 


* For Tape & Reel Part No., change CT to TR. 


7011X Series 


Fig. 12 


ose 


Cathode 


#3 


ae 
Cathode >= 


2.1 


4.644 
1,7 


7012X Series 


C127 


— 1.52 


i 


Solder Pad A 


1:30. 
< | |1-09 
2.54 4 
| Cathode Mark 
tho 
Forward Cut Tape Tape & | Chicago 
Typ. | Voltage Digi-Key Price Each Digi-Key Reel Miniature 
Color | mcd | Typ. (V) mA| Part No. 1 10 100 Part No. 750 Part No. 
Red | 5.0] 22 10] L60041CT-ND 1.37 1.17 98 | L60041TR-ND 438.75 | 6255T1 =1.02 
Geen | 4.0] 23 10] L60045CT-ND 1.37 1.17 98 | L60045TR-ND 438.75 ‘| 625575 
Yellow | 3.8} 22 10] L60047CT-ND 1.37 1.17 98 | L60047TR-ND 438.75 | 625517 
Red | 5.0] 5.0 9.6] L60061CT-ND 1.51 1.29 1.08 | L60061TR-ND 483.75 | 6255T1-5V 
Amber | 5.0] 5.0 10 L60063CT-ND 1.51 1.29 1.08 | L60063TR-ND 483.75 | 6255T3-5V 
Geen | 5.0} 5.0 10] L60065CT-ND 1.51 1.29 1.08 | L60065TR-ND 483.75 | 6255T5-5V 
Red | 0.5] 1.8 20) L60051CT-ND 1.58 1.35 1.13 | L60051TR-ND 506.25 | 6255TILC 
Geen | 1.2] 1.8 2.0] L60055CT-ND 1.58 1.35 1.13 | L60055TR-ND 506.25 | 6255TSLC Foon 
Yellow | 0.5} 1.9 2.0] L60057CT-ND 1.58 1.35 1.13 | L60057TR-ND 506.25 | 6255T7LC Voltage cut Tape Chicago 
Red | 20] 5.0 3.5] L60071CT-ND 1.58 1.35 1.13 | L60071TRND 506.25 | 6255T1-5VLC Source | Typ. | Typ. Digi-Key Price Each —_| Digi-Key Tape & Reel | Miniature 
Amber] 4.0] 5.0 3.5] +L60073CT-ND 2.10 1.80 1.50 | L60073TR-ND — 675.00 | 6255T3-5VLC (Dice) | med] (V) mA| Part No. 1 10 100 | Part No. Pricing Part No. 
Geen | 20/50 35 Eewoeue i8 188 113 MESOISUIE 906.25 | G25 TE-SVLO Red/Gmn |17.0| 1.7 20| L61015CT-ND 1.02 .87 .73 | L61015TR-ND 1087.50/2500] 7011x1/5 
Gn/Ye | 7.5 | 2.1 20] L61057CT-ND 1.02 .87 .73 | L61057TR-ND 1087.50/2500) 7011X5/7 
Red |9.0 | 1.7 25] L61101CT-ND 49 42 .35 | L61101TR-ND —_840.00/4000) _7012X1 
Geen |6.8 | 2.1 25] L61105CT-ND 49 42 35 | L61105TR-ND —_840.00/4000| 7012x5 
13.43 bay Yellow |6.8 | 2.1 25] L61107CT-ND 49 42 .35 | L61107TR-ND _840.00/4000| 7012x7 


Layout 


Rated | Forward Cut Tape Tape & Reel} Chicago 
Wave- | Current | Voltage | Digi-Key Price Each Pricing* Miniature 
Color | length | (mA) |Typ.(V) | PartNo. 1 10 100 1,000 Part No. 
Red = 10 22 L60001CT-ND 1.44 1.23 1.03 615.00 6200T1 
Amber} — 10 2.0 L60003CT-ND 1.44 1.23 1.03 615.00 6200T3 
Green _ 10 23 L60005CT-ND 1.44 1.23 1.03 615.00 620075 
Yellow] — 10 22 L60007CT-ND 1.44 1.23 1.03 615.00 6200T7 
Red 635 2 1.8 L60101CT-ND 1.65 1.44 1.18 705.00 6200T1LC 
Geen} 565 2 1.8 L60105CT-ND 1.65 1.41 1.18 705.00 6200TSLC 
Yellow] 583 2 1.9 L60107CT-ND 1.65 1.41 1.18 705.00 6200T7LC 
Red 635 9.6 5.0 L60201CT-ND 1.75 1.50 1.25 750.00 6202T1-5V 
Amber] 583, 10 5.0 L60203CT-ND 1.75 1.50 1.25 750.00 6202T3-5V 
Geen} 565 10 5.0 L60205CT-ND 1.75 1.50 1.25 750.00 6202T5-5V 
Red 635 35 5.0 L60301CT-ND 1.75 1.50 1.25 750.00 6202T1-5VLC 


* For Tape & Reel Part No., change CT to TR. 


Dual Chip-Surface Mount LED for 
Use with Light Pipes 


FEATURES: 
+ Compatible with automated placement equipment + Compatible with infrared and vapor phase 
reflow soldering process + Low power consumption + View angle 100° + Lens color Clear. 


o—+4—_0 
Cathode Anode a 
Cathode Marking 


Forward Cut Tape 
Source | Typ. Voltage Digi-Key Price Each Chicago Miniature 
Color | med | Typ. (V) mA Part No. i 10 Part No. 
Yellow | 14.0 21 20 QMD11304YCT-ND 1.25 1.11 OMD11304Y 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


(to23) 1035 


The chip LEDs have thin and compact features available for surface mount technology. It makes super brightness, wide viewing angle and it is suitable for 
compact and multi-function equipment. 


Features: * Compact and thin package » Super bright and high reliability * Surface mount technology available + Wide Product range Cleaning: + The surface of 
the LED may change when organic solvents such as trichloroethylene and acetone comes in contact with the surface of the LED + Avoid using organic solvents 


Panasonic. 
Surface Mount LEDs 


Fig. 1 — Leadless-Side View 


Fig. 2 — 0402 Leadless s 
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Fig. 3 — 0603 Leadless-TSS Type 
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Fig. 4 — 0603 Leadless-SS Type Fig. 6 — 1206 Leadless Type, 
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Absolute Max. Ratings lo Cut Tape 
Lighting Process |(mW)|(mA)](V)| (°C) | (med) | (mcd) | (mA) VF(V) dP | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. | PD | IF |VR| _ Topr Typ. | Min.| IF | Typ. | Max. | Typ. | PartNo. 1 10 100 | Part No. Size Pricing | Part No. 

Red Qear GeP 60 | 20 | 4 | -25-+80 | 07 | 025] 10 2.03 | 26 | 700 | P11138CT-ND 40 37 34 P11138TR-ND | 3,000 163.00/M | LNJ21006RRA. 
Red Qear Non Diffused | InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -25~+85 23 12 20 1.92 | 2.5 | 645 | P11583CT-ND 72 68 62 P11583TR-ND | 3,000 293.00/M | LNJ210062RA 
High Bright Red Qear GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -30~-+80 | 8.0 26 10 1.72 | 2.5 | 660 | P11139CT-ND 40 37 34 P11139TR-ND | 3,000 182.00/M | LNJ21006ARA 
Geen ear Non Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -25-+85 | 3.2 Ae 20 21 2.6 | 560 | P11581CT-ND 50 45 AL P11581TR-ND | 3,000 163.00/M | LNJ310064RA 
Geen Qear Non Diffused | InGaAIP| 50 | 20 | 4 | -25~+80 15 hf 20 2.0 2.5 | 575 | P11588CT-ND 72 68 62 P11588TR-ND | 3,000 293.00/M | LNJ310063RA_ 
Pure Green Qear Non Diffused GeP 60 | 20 | 4} -25-485 ) 1.41 0.6 20 2.03 | 2.6 | 555 | P11582CT-ND 56 50 45 P11582TR-ND | 3,000 182.00/M | LNJ31006PRA 
High Bright Green Qear GeP 60 | 20 | 4 | -25-+85 | 80 | 300] 10 2.03 | 2.6 | 565 | P520CT-ND 39 36 33 P520TR-ND 3,000 163.00/M | LNJ310M6URA 
1 Amber Yellow Gear GaAsP | 60 | 20 | 4 | -25-+80 | 25 0.8 10 2.00 | 26 | 590 | P11140CT-ND 40 37 34 P11140TR-ND | 3,000 172.00/M | LNJ410C6YRA. 
Amber Qear Non Diffused | InGaAIP} 50 | 20 | 4 | -25~+80 | 22.5 8.5 20 2.0 2.5 | 595 | P11587CT-ND 72 68 62 P11587TR-ND | 3,000 293.00/M | LNJ410064RA, 
Qrange Red Clear GeASP | 60 | 20 | 3 | -25-+80 | 25 8 10 1.93 | 2.6 | 630 | P519CT-ND 39 -36 33 P519TR-ND 3,000 172.00/M | LNJ810L6DRA 
Qrnge Qear Non Diffused | InGaAIP}| 55 | 20 | 4 | -25~+85 48 25 20 2.03 | 2.5 | 630 | P11584CT-ND 72 68 62 P11584TR-ND | 3,000 293.00/M | LNJ810063RA 
Qrange Qear Non Diffused | InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -25~+85 45 24 20 1.95 | 2.5 | 620 | P11585CT-ND 72 68 62 P11585TR-ND | 3,000 293.00/M | LNJ810068RA 
Soft Orange Red Gear Non Diff. | GaAsP | 60 | 20 | 3 | -25~4+85 | 18 / 0.75 | 20 1.93 | 2.6 | 610 | P11580CT-ND 53 48 43 P11580TR-ND | 3,000 172.00/M | LNJ810L6SRA 
Soft Orange Qear Non Diffused | InGaAIP| 50 | 20 | 4 | -25~+80 30 12 20 1.95 | 2.5 | 615 | P11586CT-ND 72 68 62 P11586TR-ND | 3,000 293.00/M | LNJ810067RA, 
2 Yellow/Green Y/G Diffused GeP 40 15 | 4 | -30~+85 | 3.7 2.0 10 2.03 | 2.6 | 565 | P591CT-ND fd: 69 63 P591TR-ND 5,000 197.00/M | LNJ319G9TRA 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 40 15 | 3 | -30~+85 | 4.2 2.2 10 1.72 | 2.5 | 655 | P592CT-ND 5 69 63 P592TR-ND 5,000 197.00/M | LNJ219R9ARA. 
Red Red Diffused GaAlAs | 50 | 20 | 3 | -30~+85 | 6.7 2.2 10 1.72 | 25 | 655 | P11133CT-ND 33 31 28 P11133TR-ND | 5,000 104.00/M | LNJ212R8ARA. 
Red Red Diffused InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 15 8 20 1.92 | 25 | 645 | P11475CT-ND 52 AQ A4 P11475TR-ND | 5,000 190.00/M | LNJ212R82RA 
Geen Geen Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -30~+85 | 21 141 20 21 2.6 | 560 | P11474CT-ND 29 26 24 P11474TR-ND | 5,000 86.00/M | LNJ312G84RA 
Geen Geen Diffused GeP 30 10 | 4 | -30~+85 | 3.0 1.8 10 1.9 2.4 | 565 | P11473CT-ND 29 26 24 P11473TR-ND | 5,000 86.00/M | LNJ312G8LRA 
Geen Geen Diffused Gap 50 | 20 | 4 | -30~+85 | 5.0 1.8 10 2.03 | 2.6 | 565 | P11134CT-ND 33 31 28 P11134TR-ND | 5,000 86.00/M | LNJ312G8TRA 
Green Geen Diffused InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 12 6.4 20 2.03 | 25 | 575 | P11480CT-ND 52 49 44 P11480TR-ND | 5,000 190.00/M | LNJ312G83RA 

Pure Green White Diffused GaN 40 10 | 5 | -25~+85 34 10.3 | 10 3.0 3.7 | 525 | P11481CT-ND 415 3.90 3.64 P11481TR-ND | 5,000 | 1724.00/M | LNJ612W8WRA 
3 Amber Yellow Diffused GeASP | 50 | 20 | 4 | -30~185 | 1.5 0.6 10 2.00 | 26 | 590 | P11135CT-ND 33 31 28 P11135TR-ND | 5,000 95.00/M | LNJ412K8YRA 
Amber Yellow Diffused InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 26 14 20 21 2.5 | 595 | P11479CT-ND 52 49 A4 P11479TR-ND | 5,000 190.00/M | LNJ412K84RA 
Qrange Red Diffused GeASP | 50 | 20 | 3 | -30~+85 | 1.0 0.4 20 1.93 | 2.6 | 630 | P11594CT-ND 32 29 26 P11594TR-ND | 5,000 95.00/M | LNJ812R8DRA 
Qrnge Red Diffused InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 30 16 20 1.95 | 2.5 | 620 | P11477CT-ND 52 49 A4 P11477TR-ND | 5,000 190.00/M | LNJ812R88RA 
Qrange Red Diffused InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 32 17 20 2.03 | 2.5 | 630 | P11476CT-ND 52 49 A4 P11476TR-ND | 5,000 190.00/M | LNJ812R83RA 
Soft Orange Yellow Diffused GASP | 50 | 20 | 3 | -30~+85 | 1.0 0.5 20 1.93 | 2.6 | 610 | P11472CT-ND 32 29 26 P11472TR-ND | 5,000 95.00/M | LNJ812K8SRA 
Soft Orange Yellow Diffused InGeAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 21 7 20 1.95 | 2.5 | 615 | P11478CT-ND 52 49 A4 P11478TR-ND | 5,000 190.00/M | LNJ812K87RA 
Pure Blue White Diffused GaN 40 10 | 5 | -25-485 | 85 3.2 10 3.2 3.7 | 470 | P11482CT-ND 4.15 3.90 3.64 P11482TR-ND | 5,000 | 1724.00/M | LNJ912W8BRA 

Pure Blue White Diffused GaN 65 | 20 | 2 | -30~+85 30 15 5 3.0 3.7_| 470 | P11483CT-ND 415 3.90 3.64 P11483TR-ND | 5,000 | 1724.00/M | LNJ920W9BRAS 
Red Red Diffused InGaAIP|} 40 15 | 4 | -30~+85 15 8 15 1.92 | 25 | 645 | P11466CT-ND 56 53 48 P11466TR-ND | 5,000 208.00/M | LNJ214R82RA 
Red Red Diffused InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -25~+85 15 8 20 1.92 | 25 | 645 | P11486CT-ND 52 AQ A4 P11486TR-ND | 4,000 209.00/M | LNJ208R82RA 
(High) Red Red Diffused GaAlAs | 40 15 | 3 | -30~+85 | 6.7 2.2 15 1.72 | 2.5 | 655 | P11461CT-ND 38 34 31 P11461TR-ND | 5,000 113.00/M | LNJ214R8ARA. 
Ultra Bright Red Red Diffused GeaAIAs | 50 | 20 | 3 | -25~485 | 6.7 2.2 10 1.72 | 2.5 | 660 | P524CT-ND .33 31 28 P524TR-ND 4,000 114.00/M | LNU208R8ARA, 
Geen Geen Diffused GeP 30 10 | 4 | -25~+85 | 21 0.70 5 1.90 | 2.4 | 565 | P521CT-ND* 33 31 28 P521TR-ND 4,000 95.00/M | LNJ308G8LRA 
Geen Geen Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -25-+85 ) 21 141 20 21 2.6 | 560 | P11484CT-ND 29 26 24 P11484TR-ND | 4,000 95.00/M | LNJ308G84RA 
Geen Geen Diffused GeP 50 | 20 | 4 | -25-485 | 5.0 1.80 | 10 2.03 | 2.6 | 565 | P525CT-ND .33 31 28 P525TR-ND 4,000 95.00/M | LNJ308G8TRA 
Geen Green Diffused GeP 40 15 | 4 | -30~+85 5 18 15 2.03 | 2.6 | 565 | P11465CT-ND 32 29 26 P11465TR-ND | 5,000 95.00/M | LNJ314G8TRA 
Geen Geen Diffused InGaeAIP|} 40 15 | 4 | -30~+85 12 6.4 15 2.03 | 2.5 | 575 | P11471CT-ND 56 53, A8 P11471TR-ND | 5,000 208.00/M | LNJ314G83RA 
Geen Geen Diffused InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -25~+85 12 6.4 20 2.03 | 2.5 | 575 | P11489CT-ND 52 49 A4 P11489TR-ND | 4,000 209.00/M | LNJ308G83RA 
Pure Green Geen Diffused GeP 50 | 20 | 4 | -25-+85 | 0.7 0.25 | 20 2.03 | 2.6 | 555 | P11485CT-ND 35 32 29 P11485TR-ND | 4,000 114.00/M | LNU308G8PRA, 
Amber Yellow Diffused GaAsP | 30 10 | 4 | -25-485 | 0.9 | 0.40 5 1.90 | 24 | 590 | P522CT-ND* 33 31 28 P522TR-ND 4,000 104.00/M | LNJ408K8ZRA 
4 Amber Yellow Diffused GeAsP | 50 | 20 | 4) -25~+85 | 1.5 0.6 10 2.00 | 2.6 | 590 | P11129CT-ND 33 31 28 P11129TR-ND | 4,000 104.00/M | LNJ408K8YRA 
Amber Yellow Diffused GeAsp | 40 15 | 3 | -30~+85 | 1.5 0.6 15 2.0 2.6 | 590 | P11464CT-ND 35 32 29 P11464TR-ND | 5,000 104.00/M | LNJ414K8YRA 
Amber Yellow Diffused InGeAIP| 50 | 20 | 4 | -25~+85 | 10.5 | 40 10 2.00 | 23 | 595 | P11130CT-ND 53 49 A5 P11130TR-ND | 4,000 209.00/M | LNJ408K84RA 
Amber Yellow Diffused InGeAIP| 40 15 | 4 | -30~+85 26 14 15 21 2.5 | 595 | P11470CT-ND 56 53 48 P11470TR-ND | 5,000 208.00/M | LNJ414K84RA 
Qrange Red Diffused GeAsP | 40 15 | 3 | -30~+85 | 1.0 0.5 15 1.93 | 2.6 | 630 | P11462CT-ND 35 32 29 P11462TR-ND | 5,000 104.00/M | LNJ814R8DRA 
Qrange Crange Diffused GeASP | 30 10 | 3) -25-+85 | 1.1 0.40 5 1.80 | 24 | 630 | P523CT-ND* .33 31 28 P523TR-ND 4,000 104.00/M | LNJ808R8ERA 
Qrnge Red Diffused InGeAIP} 50 | 20 | 4 | -25~485 | 6.5 25 10 1.90 | 2.3 | 620 | P11131CT-ND 53 AQ 45 P11131TR-ND | 4,000 209.00/M | LNJ808R88RA 
Qange Red Diffused InGaAIP| 40 15 | 4 | -30~+85 30 16 15 1.95 | 25 | 620 | P11468CT-ND 56 53 48 P11468TR-ND | 5,000 208.00/M | LNJ814R88RA 
Grange Red Diffused InGaAIP| 40 15 | 4 | -30~+85 32 17 15 2.03 | 2.5 | 630 | P11467CT-ND 56 53 48 P11467TR-ND | 5,000 208.00/M | LNJ814R83RA 
Qrange Red Diffused InGeAIP} 55 | 20 | 4 | -25~+85 32 17 20 2.03 | 2.5 | 630 | P11487CT-ND 52 49 A4 P11487TR-ND | 4,000 209.00/M | LNJ808R83RA 
Soft Orange Yellow Diffused GeASP | 50 | 20 | 3 | -25~-+85 | 1.0 0.4 10 1.93 | 2.6 | 610 | P11132CT-ND .33 31 28 P11132TR-ND | 4,000 104.00/M | LNU808K8SRA 
Soft Orange Yellow Diffused GeAsP | 40 15 | 3 | -30~+85 | 1.0 0.5 15 1.93 | 2.6 | 610 | P11463CT-ND 35 32 29 P11463TR-ND | 5,000 104.00/M | LNU814K8SRA 
Soft Orange Yellow Diffused InGeAIP| 40 15 | 4 | -30~+85 21 8.7 15 1.95 | 2.5 | 615 | P11469CT-ND 56 53 48 P11469TR-ND | 5,000 208.00/M | LNJ814K87RA 
Soft Orange Yellow Diffused InGeAIP| 55 | 20 | 4 | -25~+85 21 uA 20 1.95 | 2.5 | 615 | P11488CT-ND 52 49 A4 P11488TR-ND | 4,000 209.00/M | LNJ808K87RA 
Red Red Diffused InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 15 8 20 1.92 | 2.5 | 645 | P11532CT-ND 63 59 54 P11532TR-ND | 3,000 256.00/M | LNJ211R82RA 
Red Qear Non Diffused | InGaAIP}| 55 | 20 | 4 | -30~+85 24 128 | 20 1.92 | 2.5 | 645 | P11518CT-ND 63 59 54 P11518TR-ND | 3,000 256.00/M | LNJ216C82RA 
Red Qear Non Diffused | GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -30~+85 | 105 | 4.0 20 1.72 | 2.5 | 660 | P11544CT-NDt 42 38 35 P11544TR-NDt| 3,000 138.00/M | LNJ216C8ARU 
Red Qear Non Diffused | GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -30~+85 | 105 | 4.0 20 1.72 | 2.5 | 660 | P11511CT-ND 42 38 35 P11511TR-ND | 3,000 138.00/M | LNJ216C8ARA 
High Bright Red Red Diffused GaAlAs | 60 | 20 | 3 | -30~-+85 | 7.0 2.3 10 1.72 | 2.5 | 660 | P11141CT-ND 33 31 28 P11141TR-ND | 3,000 138.00/M | LNJ211R8ARA. 
High Bright Red Red Diffused GeaAIAs | 60 | 20 | 3 | -30~+85 | 7.0 23 10 1.72 | 2.5 | 660 | P541CT-NDft .33 31 28 P541TR-NDt 3,000 138.00/M | LNJ211R8ARU 
5 Geen Geen Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -30~+85 ) 21 11 20 21 2.6 | 560 | P11530CT-ND 36 33 .30 P11530TR-ND | 3,000 118.00/M | LNJ311G84RA 
Geen Qear Non Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -30~+85 | 3.2 1.6 20 21 2.6 | 560 | P11516CT-ND 36 33 30 P11516TR-ND | 3,000 118.00/M | LNJ316C84RA 
Geen Geen Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -30~+85 | 5.5 1.8 20 2.03 | 26 | 565 | P11529CT-ND 36 33 30 P11529TR-ND | 3,000 118.00/M | LNJ311G8TRA 
Geen Qear Non Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -30~+85 | 88 3.3 20 2.03 | 26 | 565 | P11547CT-NDt 36 -33 -30 P11547TR-NDt| 3,000 118.00/M | LNJ316C8TRU 
Geen ear Non Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -30-+85 |) 88 3.3 20 2.03 | 2.6 | 565 | P11515CT-ND 36 33 30 P11515TR-ND | 3,000 118.00/M | LNU316C8TRA 
Geen Green Diffused InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 12 6.4 20 2.03 | 2.5 | 575 | P11537CT-ND 63 59 54 P11537TR-ND | 3,000 256.00/M | LNJ311G83RA 
Geen Qear Non Diffused | InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 22 1 20 2.03 | 25 | 575 | P11548CT-NDt 63 59 54 P11548TR-NDt} 3,000 256.00/M | LNJ316C83RU 
Geen Qear Non Diffused | InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 22 1 20 2.03 | 2.5 | 575 | P11523CT-ND 63 59 54 P11523TR-ND | 3,000 256.00/M | LNJ316C83RA 
Pure Green Qear Non Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -30~+85 ) 1.0 0.4 20 2.03 | 2.6 | 555 | P11517CT-ND 42 38 35 P11517TR-ND | 3,000 138.00/M | LNJ316C8PRA 

* Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. t+ Thru-Board type (Continued) 
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More Product Available Online: www.digikey.com 


Toll-Free: 


1-800-344-4539 + Phone: 218-681-6674 


Fax: 218-681-3380 
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Surface Mount LEDs (Cont.) 
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Fig. 11 — Gull Wing-GW Type (Bi-Color) 
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Fig. 9 — Gull Wing-GW Type 
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Fig. 12 — J-Lead-S Type 
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Cut Tape 
Lighting Process|(mW)|(mA)|(V)] (°C) | (med) | (med) | (mA) VF(V) AP. | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. | PD | IF | VR| _ Topr Typ. Min. | IF Typ. | Max. | Typ. | Part No. 1 10 100 Part No. Size Pricing | Part No. 
Pure Green Green Diffused GeP 60 | 20} 4 | -30~+85 | 0.7 | 0.25 | 20 2.03 | 2.6 | 555 | P11531CT-ND 42 38 35 P11531TR-ND | 3,000 138.00/M | LNJ311G8PRA. 
Pure Green White Diffused GN 40 10 | 5 | -25~+85 34 144 | 10 3.0 3.7 | 525 | P11542CT-NDt 415 3.90 3.64 | P11542TR-NDft} 3,000 | 1895.00/M | LNJ611W8WRU 
Pure Green Write Diffused GN 40 10 | 5 | -25~+85 34 144 | 10 3.0 3.7 | 525 | P11538CT-ND 415 3.90 3.64 | P11538TR-ND | 3,000 | 1895.00/M | LNJ611W8WRA 
Pure Green Qear Non Diffused GN 40 10 | 5 | -25~485 51 27.2 | 10 3.0 3.7 | 525 | P11524CT-ND 4.15 3.90 3.64 | P11524TR-ND | 3,000 | 1895.00/M | LNJ616C8WRA 
High Bright Green Geen Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -30~+85 | 5.5 1.8 10 2.03 | 26 | 565 | P540CT-NDt -33 31 28 PS40TR-NDt 3,000 118.00/M | LNJ311G8TRU 
Amber Yellow Diffused GASP} 60 | 20 | 4 | -30~185 | 22 | 0.75 | 20 2.0 2.6 | 590 | P11596CT-NDt 39 36 32 P11596TR-NDt | 3,000 128.00/M | LNJ411K8YRU 
Amber Yellow Diffused GeAsP| 60 | 20 | 4 | -30~485 |] 22 | 0.75 | 20 2.0 2.6 | 590 | P11528CT-ND 39 36 32 P11528TR-ND | 3,000 128.00/M | LNJ411K8YRA 
Amber Yellow Clear Non Diff.) GeAsP| 60 | 20 | 4 | -30~485 | 3.3 1.2 20 2.0 2.6 | 590 | P11514CT-ND 39 36 32 P11514TR-ND | 3,000 128.00/M | LNJ416QBYRA 
Amber Yellow Clear Non Diff.| GaAsP | 60 | 20 | 4 | -30~+85 | 33 1.2 20 2.0 2.6 | 590 | P11546CT-NDt 39 36 32 P11546TR-NDt | 3,000 128.00/M | LNJ416C8YRU 
Amber Yellow Diffused InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -30~+85 17 9.0 20 2.0 2.5 | 595 | P11541CT-NDt 63 59 54 P11541TR-NDt| 3,000 256.00/M | LNJ411K84RU 
Amber Yellow Diffused InGaAIP| 55 | 20 | 4 | -30~+85 17 9.0 20 2.0 2.5 | 595 | P11536CT-ND 63 59 54 | P11536TR-ND | 3,000 256.00/M | LNJ411K84RA 
Orange Red Diffused GASP} 60 | 20 | 3 | -30~+85 | 18 0.7 20 1.93 | 26 | 630 | P11540CT-NDt 39 36 32 P11540TR-NDt | 3,000 128.00/M | LNJ811R8DRU 
5 Orange Red Diffused GASP} 60 | 20 | 3 | -30~+85 | 1.8 0.7 20 1.93 | 26 | 630 | P11526CT-ND 39 36 32 P11526TR-ND | 3,000 128.00/M | LNJ811R8DRA 
Orange Qear Non Diffused | GaAsP|} 60 | 20 | 3 | -30~+85 | 21 11 20 1.93 | 26 | 630 | P11545CT-NDt 39 36 32 P11545TR-NDt | 3,000 128.00/M | LNJ816C8DRU 
Orange Qear Non Diffused | GaAsP| 60 | 20 / 3 | -30~+85 | 21 11 20 1.93 | 26 | 630 | P11512CT-ND 39 36 32 P11512TR-ND | 3,000 128.00/M_ | LNJ816C8DRA 
Qrange Red Diffused InGeAIP| 50 | 20 | 4 | -30~+85 ] 65 3.5 20 1.9 2.5 | 620 | P11534CT-ND 63 59 54 P11534TR-ND | 3,000 256.00/M | LNJ811R88RA 
Orange Qear Non Diffused | InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 9.8 5.2 20 1.9 2.5 | 620 | P11520CT-ND 63 59 54 | P11520TR-ND | 3,000 256.00/M | LNJ816C88RA 
Qrange Red Diffused InGeAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 32 17 20 2.03 | 25 | 630 | P11533CT-ND 63 59 54 | P11533TR-ND | 3,000 256.00/M | LNJ811R83RA 
Qrange Qear Non Diffused | InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 48 25 20 2.03 | 25 | 630 | P11519CT-ND 63 59 54 | P11519TR-ND | 3,000 256.00/M | LNJ816C83RA 
Soft Orange Yellow Diffused GeAsP| 60 | 20 | 3 | -30~+85 | 1.0 0.5 20 1.93 | 26 | 610 | P11527CT-ND 39 36 32 P11527TR-ND | 3,000 128.00/M | LNJ811K8SRA 
Soft Orange Qear Non Diffused | GaAsP|} 60 | 20 | 3 | -30~+85 | 1.5 0.8 20 1.93 | 26 | 610 | P11513CT-ND 39 36 32 P11513TR-ND | 3,000 128.00/M | LNJ816C8SRA 
Soft Orange Red Diffused InGeAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 21 10 10 1.95 | 25 | 615 | P11535CT-ND 63 59 54 | P11535TR-ND | 3,000 256.00/M | LNJ811K87RA 
Soft Orange Qear Non Diffused | InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 26 13.8 | 20 2.0 2.5 | 595 | P11522CT-ND 63 59 54 | P11522TR-ND | 3,000 256.00/M | LNJ416C84RA 
Soft Orange Qear Non Diffused | InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 30 16 20 1.95 | 25 | 615 | P11521CT-ND 63 59 54 | P11521TR-ND | 3,000 256.00/M | LNJ816C87RA 
Blue White Diffused GaN 40 10 | 5 | -25~485 | 85 4.5 10 3.2 3.7 | 470 | P11539CT-ND 4.15 3.90 3.64 P11539TR-ND | 3,000 | 1895.00/M | LNJ911W8BRA 
Blue White Diffused GaN 40 10) 5 | -25~485 | 85 45 10 3.2 3.7 | 470 | P11543CT-NDt 4.15 3.90 3.64 | P11543TR-NDf} 3,000 | 1895.00/M | LNJ911W8BRU 
Blue Qear Non Diffused GaN 40 10 | 5 | -25-485 | 128 | 68 10 3.2 3.7 | 470 | P11525CT-ND 4.15 3.90 3.64 | P11525TR-ND | 3,000 | 1895.00/M | LNJ916C8BRA 
Yellow/Green Qear GeP 60 | 20} 4 | -30~+85 25 10 10 2.03 | 26 | 565 | P595CT-ND 73 67 61 PS95TR-ND 2,000 231.00/M | LNJ318C8TRA 
Red Qear Non Diffused | GaAlAs} 60 | 20 | 3 | -30~+85 32 17 20 1.72 | 2.5 | 660 | P11576CT-NDt 52 49 45 P11576TR-NDt | 2,000 212.00/M | LNJ218C8ARU, 
Red Qear Non Diffused | InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 75 40 20 1.92 | 2.5 | 645 | P11568CT-ND 1.00 94 85 P11568TR-ND | 2,000 404.00/M | LNJ218C82RA 
High Bright Red Qear GaAlAs} 60 | 20 | 3 | -30~+85 32 17 10 1.72 | 2.5 | 660 | PS596CT-ND 73 67 61 PS596TR-ND 2,000 231.00/M | LNJ218C8ARA 
Green ear Non Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -30~+85 | 105 | 56 20 21 2.6 | 560 | P11566CT-ND AT 45 A P11566TR-ND | 2,000 192.00/M | LNJ318C84RA 
Green Qear Non Diffused | InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 110 58 20 2.03 | 2.5 | 575 | P11579CT-NDt 1.00 94 85 P11579TR-NDt | 2,000 404.00/M | LNJ318C83RU 
Geen Qear Non Diffused | InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 110 58 20 2.03 | 25 | 575 | P11573CT-ND 1.00 94 85 P11573TR-ND | 2,000 404.00/M | LNJ318C83RA 
6 Pure Green ear Non Diffused GeP 60 | 20} 4 | -30~+85 | 3.5 20 20 2.03 | 26 | 555 | P11567CT-ND 52 49 45 P11567TR-ND | 2,000 212.00/M | LNJ318C8PRA. 
Amber Yellow Clear Non Diff.| GaAsP | 60 | 20 | 4 | -30~+85 | 7.0 3.7 20 2.0 2.6 | 590 | P11578CT-NDt 50 47 43 P11578TR-NDt | 2,000 202.00/M | LNJ4180BYRU 
Amber Yellow Clear Non Diff.| GaAsP | 60 | 20 | 4 | -30~+85 | 7.0 3.7 20 2.0 2.6 | 590 | P11565CT-ND 50 7 43 P11565TR-ND | 2,000 202.00/M | LNJ418CBYRA 
Amber Qear Non Diffused | InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 85 45 20 2.0 2.5 | 595 | P11572CT-ND 1.00 94 85 P11572TR-ND | 2,000 404.00/M | LNJ418C84RA 
Orange Qear Non Diffused | InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 33 17.6 | 20 1.9 2.5 | 620 | P11570CT-ND 1.00 94 85 P11570TR-ND | 2,000 404.00/M | LNJ818C88RA 
Orange Qear Non Diffused | GaAsP|} 60 | 20 | 3 | -30~+85 | 9.0 45 20 1.93 | 26 | 630 | P11563CT-ND 50 47 43 P11563TR-ND | 2,000 202.00/M | LNJ818C8DRA 
Qrange Non Diffused InGeAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 160 85 20 2.03 | 25 | 630 | P11569CT-ND 1.00 94 85 P11569TR-ND | 2,000 404.00/M | LNJ818C83RA 
Soft Orange Qear Non Diffused | GaAsP| 60 | 20 | 3 | -30~+85 | 5.0 27 20 1.93 | 26 | 610 | P11564CT-ND 50 47 43 P11564TR-ND | 2,000 202.00/M | LNJ818C8SRA. 
Soft Orange Qear Non Diffused | GaAsP| 60 | 20 | 3 | -30~+85 | 5.0 27 10 1.03 | 2.6 | 610 | P11577CT-NDt 50 47 43 P11577TR-NDt | 2,000 202.00/M | LNJ818C8SRU. 
Soft Orange Qear Non Diffused | InGaAIP] 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 100 56 20 1.95 | 25 | 615 | P11571CT-ND 1.00 94 85 P11571TR-ND | 2,000 404.00/M | LNJ818C87RA 
Red Qear Non Diffused | GaAlAs} 60 | 20 | 3 | -30~+85 14 74 20 1.72 | 2.5 | 660 | P11574CT-NDt 51 AG 42 P11574TR-NDt | 2,500 168.00/M | LNJ218C8ARU1 
Red Qear Non Diffused | GaAlAs} 60 | 20 | 3 | -30~+85 14 74 20 1.72 | 2.5 | 660 | P11549CT-ND 51 46 42 P11549TR-ND | 2,500 168.00/M | LNJ218C8ARA1 
Red Qear Non Diffused | InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 37 19.7 | 20 1.92 | 25 | 645 | P11556CT-ND 78 73 66 P11556TR-ND | 2,500 315.00/M | LNJ218C82RA1 
Green ear Non Diffused GeP 60 | 20} 4 | -30~+85 | 5.2 28 20 21 2.6 | 560 | P11554CT-ND A5 At 37 | P11554TR-ND | 2,500 148.00/M | LNJ318C84RA1 
Green Qear Non Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -30~+85 12 64 20 2.03 | 26 | 565 | P11575CT-NDt 45 41 37 _| P11575TR-NDt| 2,500 148.00/M_| LNJ318C8TRU1 
Geen ear Non Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -30~+85 12 64 20 2.03 | 26 | 565 | P11553CT-ND AS AL .37 | P11553TR-ND | 2,500 148.00/M | LNJ318C8TRA1 
Geen Qear Non Diffused | InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 30 16 20 2.03 | 25 | 575 | P11561CT-ND 78 73 66 P11561TR-ND | 2,500 315.00/M | LNJ318C83RA1 
7 Pure Green ear Non Diffused GeP 60 | 20} 4 | -30~+85 | 1.7 0.9 20 2.03 | 2.6 | 555 | P11555CT-ND 51 AG 42 P11555TR-ND | 2,500 168.00/M | LNJ318C8PRA1 
Pure Green ear Non Diffused GaN 40 10 | 5 | -25~+85 85 45.3 | 10 3.0 3.7 | 525 | P11562CT-ND 415 3.90 3.64 P11562TR-ND | 2,500 | 1895.00/M | LNJ618C8WRA1 
Amber Yellow Clear Non Diff. | GaAsP | 60 | 20 | 3 | -30~+85 | 4.5 24 20 2.0 2.6 | 610 | P11552CT-ND 48 44 39 P11552TR-ND | 2,500 158.00/M | LNJ418C8YRA1 
Amber Qear Non Diffused | InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 42.5 | 227 | 20 2.0 2.5 | 595 | P11560CT-ND 78 23 66 P11560TR-ND | 2,500 315.00/M | LNJ418C84RA1 
Orange Qear Non Diffused | GaAsP|} 60 | 20} 3 | -30~+85 | 4.5 21 20 1.93 | 2.6 | 630 | P11550CT-ND 48 44 .39 P11550TR-ND | 2,500 158.00/M | LNJ818C8DRA1 
Qrange Qear Non Diffused | InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 163 | 87 20 1.9 2.5 | 620 | P11558CT-ND 78 73 66 P11558TR-ND | 2,500 315.00/M | LNJ818C88RA1 
Orange Qear Non Diffused | InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 80 42 20 2.03 | 2.5 | 630 | P11557CT-ND 78 73 66 P11557TR-ND | 2,500 315.00/M | LNJ818C83RA1 
Soft Orange Qear Non Diffused | GaAsP|} 60 | 20/ 3 | -30~+85 | 25 1.3 20 1.93 | 26 | 610 | P11551CT-ND 48 44 39 P11551TR-ND | 2,500 158.00/M | LNJ818C8SRA1 
Soft Orange Qear Non Diffused | InGaAIP} 55 | 20 | 4 | -30~+85 | 525 | 280 | 20 1.95 | 25 | 615 | P11559CT-ND 78 73 66 P11559TR-ND | 2,500 315.00/M | LNJ818C87RA1 
Red Red Diffused GeP 60 | 20} 4 | -25~+85 | 04 | 0.15 | 10 2.03 | 26 | 700 | P490CT-ND = 31 .28 P490TR-ND 6,000 99.00/M | LN1271R-(TR) 
Red Red Diffused GaAlAs} 60 | 20 | 3 | -25~+85 | 5.0 1.7 20 1.72 | 2.5 | 660 | P11505CT-ND 38 34 31 P11505TR-ND | 3,000 124.00/M | LN1271RALTRP 
Ultra Bright Red Red Diffused GaAlAs} 60 | 20 | 3 | -25~+85 | 5.0 1.70 | 10 1.72 | 25 | 660 | P493CT-NDt <r 41 37 | P493TR-ND 6,000 113.00/M | LN1271RAL-(TR) 
Green Green Diffused GeP 30 10 | 4 | -30~+85 | 20 7 5 1.9 2.4 | 565 | P516CT-ND* 33 31 28 P516TR-ND 6,000 113.00/M | LN1371SG(TR) 
Green Green Diffused GeP 30 10 | 4 | -25~+85 | 20 0.7 10 1.9 2.4 | 565 | P11510CT-ND 35 32 28 P11510TR-ND | 3,000 113.00/M | LN1371SGTRP 
Geen Green Diffused GeP 60 | 20} 4 | -25~+85 | 26 | 0.90 | 10 2.03 | 26 | 565 | P491CT-ND ari 31 28 P491TR-ND 6,000 99.00/M | LN1371G-(TR) 
Green Green Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -25~+85 | 26 0.9 20 2.03 | 26 | 565 | P11509CT-ND 33 30 27 | P11509TR-ND | 3,000 108.00/M | LN1371GTRP 
8 Green Green Diffused GeP 60 | 20} 4 | -25~+85 | 5.0 3.0 20 2.03 | 26 | 565 | P11595CT-ND 35 32 28 P11595TR-ND | 3,000 113.00/M | LNJ306G5TUWQ 
High Bright Green Green Diffused GeP 60 | 20 | 4 | -25~+85 | 5.0 | 3.00) 10 2.03 | 2.6 | 565 | P494CT-ND a 33 30 P494TR-ND 6,000 103.00/M | LN1371G{H)-6U(TR) 
Amber Yellow Diffused GeAsP| 60 | 20 | 4 | -25~485 | 1.0 0.4 10 2.00 | 26 | 590 | P11125CT-ND 36 33 -30 P11125TR-ND | 6,000 104.00/M | LN1471Y-(TR) 
Amber Yellow Diffused GeAsP | 30 10 | 4 | -30~+85 | 1.0 4 5 1.9 2.4 | 590 | P517CT-ND* 33 31 .28 P517TR-ND 6,000 119.00/M | LN1471SY-(TR) 
Amber Yellow Diffused GeAsP | 30 10 | 4 | -30~+85 | 1.0 0.4 10 1.9 2.4 | 590 | P11508CT-ND 35 32 .29 P11508TR-ND | 3,000 114.00/M | LN1471SYTRP. 
Orange Yellow Diffused GeAsP | 30 10 | 3 | -30~+85 | 1.0 4 5 1.8 2.4 | 630 | P518CT-ND* 33 31 28 P518TR-ND 6,000 119.00/M | LN1871SR-(TR) 
Orange Red Diffused GeAsP | 30 10 | 3 | -30~+85 | 1.0 0.4 10 1.8 2.4 | 630 | P11506CT-ND 37 33 .30 P11506TR-ND | 3,000 119.00/M | LN1871SRTRP 
Soft Orange Yellow Diffused GASP} 60 | 20] 3 | -25~+85 | 0.8 | 0.30 | 10 1.93 | 26 | 610 | P492CT-ND _ 31 29 P492TR-ND 6,000 104.00/M | LN1871Y5-(TR) 
Soft Orange Yellow Diffused GASP} 60 | 20 | 3 | -25~+85 | 0.8 0.3 20 1.93 | 26 | 610 | P11507CT-ND 35 32 29 P11507TR-ND | 3,000 114.00/M | LN1871YSTRP 
* Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. + Thru-Board type (Continued) 
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Fig. 13 — J-Lead-S Type 
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Fig. 16 — Dome Lens (Bi-Color) 
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Fig. 14 — TSS Bi-Color Type 


1.65 — 


Fig. 15 — TSS Tri-Color Type 
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Fig. 17 — Side view (Bi-Color) 
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Fig. 18 — Tri-Color 
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Fig. 19 — Tri-Color 
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Absolute Max. Ratings lo Cut Tape 
Lighting Process |(mW) |(mA)](V)] (°C) | (med) | (med) | (mA) VF(V) AP | Digi-Key Price Each Digi-Key Tape & Reel Panasonic 
Fig. Color Lens Tech. | PD IF |VR|  Topr Typ. Min. | IF Typ. | Max. | Typ. | Part No. 1 10 100 | PartNo. Size Pricing | Part No. 
Green ear cap | 60 | 20 | 4|-25~-s80| 75 | 280| 20 | 220] 28 | 565 | P504CT-ND 33. .31~—.28-| PS04TRND | 2,000 | 128.00/M | LNI361C-(TR) 
Green ear cap | 60 | 20 | 4|-25-:80| 150] 8 | 20 | 22 | 28 | 565 | P514cT-ND 38 «6.35 ~=—32.-«| PS14TRND- | 2.000 | 128.00/M | LN1361C(LY)-(TR) 
Amber ear caAsP | 60 | 20 | 4 | -25-480| 45 | 1.60] 20 | 220 | 28 | 590 | P512CT-ND 34 31 ~—.29:| P5t2TRIND- | 2,000 | 138.00/M | LN1461C-(TR) 
9 Amber ear InGaAlP| 50 | 20 | 4 | -25~485 | 180] 65 | 10 | 200] 23 | 595 | P11128CT-ND 58 53 —.49.:'| P11128TRND | 2,000 | 276.00/M | LNJ461C34RA 
range ear caAsP | 60 | 20 | 3 | -25-480| 50 | 190] 20 | 210 | 28 | 630 | PSOSCT-ND 33 31 28 | P50STRND | 2,000 | 138.00/M | LN1861C-(TR) 
Ultra Bright Red ear caalas| 50 | 20 | 3 | -25~180 | 120 | 5.00] 20 | 1.80) 26 | 660 | P513CT-ND 44 41 37 (| PSt3TRND- | 2,000 | 148.00/M | LN1261CAL-(TR) 
Red lear cap | 60 | 20 | 4 | -25~180 | 1.4 | 050 | 15 | 220| 28 | 700 | P503CT-ND 33.31.28 | P503TRND__| 2,000 | _128.00/M | LN1261C-(TR) 
High Bright Green| White Diffused cap | 60 | 20 | 4|-25~485| 50 | 300] 10 | 203] 26 | 565 
UltraBright Red | White Diffused | GaAlas| 60 | 20 | 3 | -25-485| 50 | 1.70 | 10 | 1.72 | 25 | 660 | P826CT-ND 75 69 63 | PS26TR-ND | 5,000 | 237.00/M | LNJ107W5SPRW 
m0 Green White Diffused cap | 60 | 20 | 4|-25~485| 26 | 090] 10 | 203] 26 | 565 
range White Diffused | GaAsP | 60 | 20 | 3 | -25-185| 1.0 | 0.40 | 10 | 1.93 | 26 | @30 | POTSCT-ND 75 69 63 | PSISTRND | 5,000 | 217.00/M | LNJ107W5ARAt 
Green ear cp | 45 | 15 | 4|-25~480| 40 | 150] 10 | 205] 28 | 565 
7 Ral Ges cence | 46 | 12 |3|asueo | 42a | oes |40.|200| 2} so ee 75 69 63 | PS507TRND | 1,000 256.00 | LN2162C13-(TR) 
Pure Green ear GasP| 45 | 15 | 3 | -25-465| 25 | 120] 10 | 205| 28 | 555 
Oras ed aie | as | tala |osce| 27 | o8-| io | te) oe | eso eS 80 74 67 | P11147TRND | 1,000 256.00 | LN2162088-(TR) 
Blue ear ingen | 40 | 10 | 5 |-25-485| 90 | 30 | 5 | 320| 37 | 470 | P11127Cr-ND 383 351 3.19 | P11127TRND | 3,000 | 1895.00/M | LNJ9SIC/BRA 
Green lear cap | 45 | 15 | 4 | -25-180| 50 | 1.90] 10 | 210) 28 | 565 | P501CT-ND 33° 31 «= .28:'| PS01TRND- | 3,000 | 128.00/M | LN1351C-(TR) 
ip Amber ear caAsP | 45 | 15 | 4 | -25-480| 22 | 080] 10 | 210 | 28 | 590 | PS11CT-ND 33° 31 «= .28:| PS11TRND- | 3,000 | 138.00/M | LN1451C-(TR) 
range ear GasP | 45 | 15 | 3 | -25-480| 35 | 130] 10 | .05 | 28 | 630 | P502CT-ND 33 31 ©.28-| P502TRIND- | 3,000 | 138.00/M | LN1851C-(TR) 
Red ear cavlas| 45 | 15 | 3 | -25~485| 90 | 33 | 10 | 1.75 | 26 | 660 | P11126CT-ND 44 41 38: | P11126TRND | 3,000 | 148.00/M | LN1251CAL-(TR) 
Red ear GasP | 45 | 15 | 4 | -25-480 | 12 | 0.45] 10 | 210 | 28 | 700 | PSOOCT-ND 33.31.28 | PS00TR-ND_| 3,000 | _128,00/M | LN1251C-(TR) 
Red Red Diffused cap | 60 | 20 | 4 |-25-485] 04 | 015 | 20 | 203 26 | 700 | Pit496cT-ND 33.30 +27 ~-| Pit49eTRND | 3,000 | _108.00/M | LNJ206R5RUX 
Red Red Diffused cap | 60 | 20 | 4 | -25~485| 04 | 0.15 | 20 | 203 26 | 700 | Pit490cT-ND 33 30 27 | P11490TRND | 6,000 | —_99.00/M | LNJ206RS5RRX 
Red Red Diffused | GaAlAs) 60 | 20 | 3 | -25~-485| 50 | 1.7 | 20 | 1.72] 25 | 660 | P11497CT-ND 38 34 31 ‘| P11497TRND | 3,000 | 124.00/M | LNJ206R5AUX 
High Bright Red Red Diffused | GaAlAs) 60 | 20 | 3 | -25~-185| 50 | 1.7 | 10 | 172] 25 | 660 | P11136CT-ND 33 31 28 :| P11136TR-ND | 6,000 | 113.00/M | LNJ206R5ARA 
Green Green Diffused cap | 60 | 20 | 4 | -25~185| 26 | 09 | 10 | 203| 26 | 565 | P11137CT-ND 33.31.28 _| P11137TRIND | 6,000 | _99.00/M | LNJ306G5URA 
Green Green Diffused cap | 60 | 20 | 4|-25~485| 35 | 1.35 | 20 | 203] 26 | 565 | PITSOOCT-ND 33. 30 +27 ~-| PITS00TRND | 3,000 | 108.00/M | LNJSO6GBUUX 
Pure Green Green Diffused cap | 60 | 20 | 4 | -25~485 | 0.65 | 0.25 | 20 | 203 26 | 555 | P11501CT-ND 38 34 31 ‘| PITS01TRND | 3,000) 124.00/M | LNu306C5PUX 
Pure Green Green Diffused cap | 60 | 20 | 4 | -25~485 | 0.65 | 0.25 | 20 | 203 26 | 555 | P11493CT-ND 38 34 31 ‘| P11493TR.ND | 6,000 | 113.00/M | LNU306C5PRX 
13 Amber Yellow Diffused | GaAsP| 60 | 20 | 4 | -25-485| 1.0 | 04 | 20 | 20 | 26 | 590 | P11499CT-ND 35 32 29 | P11499TR-ND | 3,000) 114.00/M | LNJ406K5YUX 
Amber Yellow Diffused | GaAsP | 60 | 20 | 4 | -25-485| 1.0 | 04 | 20 | 20 | 26 | 590 | P11492CT-ND 35.32 _-.29_| P11492TRND | 6,000 | _104.00/M | LNJ406K5YRX 
Amber Yellow Diffused | InGaNP] 50 | 20 | 4|-25-485] a5 | 35 | 20 | 20 | 23 | 595 | P11503CT-ND 56 .53.~—«.48._—«(| PITS03TRND | 3,000 | 229.00/M | LNJ406K54UX 
Amber Yellow Diffused | InGaNP| 50 | 20 | 4 | -25-485| 85 | 35 | 20 | 20 | 23 | 595 | P11495CT-ND 56 53 + .48:| P11495TRND | 6,000 | 208.00/M | LNJ406K54RX 
range Red Diffused | InGaNP) 50 | 20 | 4 | -25~-185| 50 | 20 | 20 | 19 | 23 | 620 | P11494CT-ND 56 53 48 | P11494TR.ND | 6,000 | 208.00/M | LNJB06R58RX 
range Red Diffused | InGaNP) 50 | 20 | 4 | -25~-185| 50 | 20 | 20 | 19 | 23 | 620 | P11502CT-ND 56 53 48 | P11502TR-ND | 3,000 | 229.00/M | LNJ806R58UX 
Soft Orange Yellow Diffused | GaAsP | 60 | 20 | 3 | -25-485| 08 | 03 | 20 | 1.93 | 26 | 610 | P11491CT-ND 35.32 _.29_| P11491TRND | 6,000 | _104.00/M | LNJ806KSSRX 
Soft Orange Yellow Diffused | GaAsP| 60 | 20 | 3 | -25-485] 08 | 03 | 20 | 193] 26 | 610 | P11498CT-ND 35 32 29 | PI1498TRND | 3,000 | 114.00/M | LNJB06KSSUX 
Blue White Diffused GaN | 40 | 10 | 5 |-25-485| 55 | 20 | 10 | 32 | 37 | 470 | PI1S04CT-ND 4.15 3.90 _3.64_| P11504TRND | 3,000 | 1895.00/M | LNJ906WSBUX 
Green White Diffused cap | 60 | 20 | 4|-30~485| 50 | 18 | 10 | 203] 26 | 565 
res Weitetiriuead (‘Gaus | 0. |-o0 [3 | ances | ez | a2|40 | az | os. | see Aeon 80 74 67 | P11143TRND | 5,000 |  188.00/M | LNU115W8PRA 
Green White Diffused GN | 40 | 10/5 | -so-+85] 34 | 129| 10 | 30 | 37 | 525 
naa Witebifues | Geass} ss | 2013 |a0cee | 67 | oa | a0 | ig | 25 | eon | PIISS0CT-ND = 5.62527 4.92 | PIIS9OTRLND | 5,000 | 2331.00/M | LNUI1SWE6RA 
Green White Diffused cap | 60 | 20 | 4|-30~485| 50 | 18 | 10 | 203] 26 | 565 
pout Witebifueed |incwel ss | 20 l4\aocee | oto} 70 | 10 | 510 | 26 | con |PITMACEND = 1.11 1.0293. | PIT144TR.ND | 5,000 | 448.00/M | LNUT1SWEERA 
Green White Diffused cap | 60 | 20 | 4|-30485| 50 | 18 | 10 | 203] 26 | 565 
te eas ite bifect'_| Gul eo onl 4. apes [eto oa| 4o| qe} Se | cay Meee 80 74 67 | P11142TRND | 5,000 | 170.00/M | LNJ115W8ARA 
Green White Diffused cap | 60 | 20 |4|-30485] 50 | 18 | 20 | 203] 26 | 565 
peer Witebifues |incwel ss | 20/4 \aocee | ot | 70 | on | ros | os | ete |PITSSICTND = 1.22 1.14 1.08. | PI1S91TRLND | 5,000 | 448.00/M | LNUT1SWEORA 
Pure Green White Diffused | InGaN | 40 | 10 | 5 |-30~485 | 340] 103] 5 | 300 | a7 | 525 
Si oens WhiteDifueed |incael ss | 20/4 |aocee | oa0| 70 | 10 | 198) 25 | ete |PITMSCEND = 5.78 531483. | PITT4STR-ND | 5,000 | 2331.00/M | LAUT 15WEVRA 
Blue White Diffused cn | 40 | 10/5] -s0485] a5 | 40 | to | 32 | 37 | 470 
fa Whtepitveed | Geams! ss | 20/3) soces| er | 28 | 20 | tae | os | ess |PIISB9CT-ND © 5.62 5.27 4.92 | PIIS89TR-ND | 5.000 | 2331.00/M | LNUT 1SWEHRA 
Blue White Diffused | InGaN | 40 | 15 |5|-30-485 | 100] 50 | 5 | 300 | a7 | 470 
15| Pure Green White Diffused | InGaN | 40 | 15 | 5 |-30-485 | 340 | 280] 5 | 300 | 37 | 525 | PI1146CT-ND 11.12 10.20 9.27__ | P11146TR-ND | 2,000 | 4593.00/M | LNU717WBORA 
Soft Orange White Diffused | inGawP| 55 | 20 | 4 | -30~185 | 230 | 100] 10 | 195 | 25 | 615 
Yellow/Green White Diffused cap | 60 | 20 | 4-30-85] 10 | 50 | 10 | 203] 26 | 565 
16) sigh Bright Red | WhiteDiffused | inGap| 55 | 20 | 4 | -30485| 134] 70 | 10 | 192] 25 | 645 | POSACTND 7 a 750 | 878.00 | LNI2IWedRA 
Yellow/Green White Diffused cap | 60 | 20 | 4|-30~485| 50 | 18 | 10 | 203] 26 | 565 
17) tigh Bright Red | White Diffused | Gaalas| 50 | 20 | 3 | -30-485| 40 | 15 | 10 | 172 | 25 | 655 | P88CT-ND 7 72 i 4900, | 878.00 | LNUI2aWePRZ 
Blue White Diffused GN | 65 | 15|4|-30+85/ 35 | 10 | 15 | 31 | 37 | 470 
18| Pure Green White Diffused GaN | 65 | 15) 4) -30-485| 85 | 50 | 15 | 31 | 37 | 525 | PI1s92CT-ND 1047 9.82 = 9.16_| P11592TR-ND | 2,000 | 4776.00/M | LNU717We3RAS 
range White Diffused | InGanP| 70 | 20 | 4 |-30~485 | 45 | 15 | 20 | 20 | 25 | 630 
Blue White Diffused GN | 65 | 15|4|-s0485/ 30 | t8 | 15 | 31 | 37 | 470 
19| Pure Green White Diffused GN | 65 | 15/4/3085 | 30 | 18 | 15 | 31 | 37 | 525 | Ptts9aCT-ND 1047 982 9.16 | P11593TRND | 2,000 | 4776.00/M | LNJ717W8ORAt 
Soft Orange White Diffused | InGaaP] 70 | 20 | 4| 30-485 | 45 | 20 | 20 | 195] 25 | 615 


* Low current LED, same brightness as previous design with half the power, ideal for battery powered equipment. 


t+ Thru-Board type 


1038 1023) 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 « Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


Panasonic. Designer LEDs 


Electro-Optical Dimensions 
Characteristics (Ta=25°C) (mm) 
Lens Process Pp IF VR lo Ap Lens Lead Lead Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Size Color Technology (mW) (mA) (V) (med) | (nm) Height Length Spacing Part No. 10 200 1,000 Part No. 
O18 Red Diffused Gap 70 25 4 0.7 700 2.8 8.6, 8.6 _ P421-ND 37 -30 .23 LN247RP. 
1 G18 Green Diffused Gap 90 30 4 45 565 2.8 8.6, 8.6 = P422-ND 42 34 .26 LN347GP 
@1.8 Amber Diffused GaAsP. 90 30 4 4.0 590 2.8 8.6, 8.6 = P423-ND 48 39 -30 LN447YP 
@2.0 Red Diffused Gap 70 20 4 1.0 700 8.0 14, 15.5 2.54 P424-ND 22 18 12 LN222RP. 
@2.0 Green Diffused Gap 90 20 4 1.0 565 8.0 14, 15.5 2.54 P425-ND .23 18 15 LN322GP 
2 @2.0 Amber Diffused GaAsP 90 20 4 2.5 590 8.0 14, 15.5 2.54 P426-ND 28 23 15 LN422YP 
@2.0 Red Diffused Gap 70 25 4 1.0 700 8.0 27.0, 28.5 2.54 P544-ND 35 31 19 LN222RPH 
@2.0 Green Diffused Gap 90 30 4 1.0 565 8.0 27.0, 28.5 2.54 P545-ND 35 31 19 LN322GPH 
@2.0 Amber Diffused GaAsP. 90 30 4 2.5 590 8.0 27.0, 28.5 2.54 P546-ND 36 31 -20 LN422YPH 
@2.0 Red Diffused Gap 70 25 4 1.0 700 Wel 32.0, 33.5 2.54 P547-ND 35 31 19 LN282RPX 
3 @2.0 Green Diffused Gap 90 30 4 1.2 565 Tot 32.0, 33.5 2.54 P548-ND 35 31 19 LN382GPX 
@2.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.0 590 7.7 32.0, 33.5 2.54 P549-ND 35 31 22 LN482YPX 
@2.0 Orange/Red Diff GaAsP. 90 30 3 6.0 630 7.7 32.0, 33.5 2.54 P550-ND 35 31 22 LN882RPX 
@2.8 Red Cleart Gap 70 25 4 0.6 700 5.5 15.5, 17.0 2.54 P376-ND 22 18 12 LN263CPP. 
4 G2.8 Green Clear Gap 90 30 4 0.8 565 5.5 15.5, 17.0 2.54 P377-ND 23 18 13 LN363GCPP. 
@2.8 Amber Clear GaAsP 90 30 4 0.8 590 5.5 15.5, 17.0 2.54 P378-ND 28 .23 14 LN463YCPP 
@2.8 Orange Clear GaAsP 90 30 3 1.0 630 5.5 15.5, 17.0 2.54 P379-ND 28 23 14 LN863RCPP 
@3.0 Red Diffused Gap 70 25 4 0.7 700 3.8 24.5, 26.0 2.54 P551-ND 28 23 14 LN277RPX 
5 @3.0 Green Diffused Gap 90 30 4 5.0 565 3.8 24.5, 26.0 2.54 P552-ND 29 .23 14 LN377GPX 
@3.0 Orange/Red Diff GaAsP. 90 30 3 5.0 630 3.8 24.5, 26.0 2.54 P553-ND 32 26 16 LN877RPX 
@3.0 Red Diffused Gap 70 25 4 2.0 700 6.0 27.0, 28.5 2.54 P554-ND .27 22 14 LN238RPH 
6 23.0 Green Diffused Gap 90 30 4 4.0 565 6.0 27.0, 28.5 2.54 P555-ND .29 .23 14 LN338GPH 
@3.0 Amber Diffused GaAsP. 90 30 4 3.0 590 6.0 27.0, 28.5 2.54 P556-ND 35 31 19 LN438YPH 
@3.5 Red Diffused Gap 70 25 4 0.7 700 2.3 12.5, 12.5 2.54 P441-ND 31 25 19 LN25RP. 
7 93.5 Green Diffused Gap 90 30 4 A2 565 2.3 12.5, 12.5 2.54 P442-ND 40 32 .20 LN35GP 
@3.5 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 0.8 590 2.3 12.5, 12.5 2.54 P443-ND 40 32 .20 LN45YP 
93.5 Orange Diffused GaAsP 90 30 3 1.5 630 2.3 12.5, 12.5 2.54 P444-ND 40 32 -20 LN85RP. 
@3.7 Red Diffused Gap 70 25 4 1.0 700 8.65 13.0, 14.5 2.54 P428-ND 22 18 12 LN253RP. 
8 ©3.7 Green Diffused Gap 90 30 4 3.0 565 8.65 13.0, 14.5 2.54 P429-ND 23 18 13 LN353GP 
@3.7 Amber Diffused GaAsP. 90 30 4 3.0 590 8.65 13.0, 14.5 2.54 P430-ND 28 23 14 LN453YP 
@4.4 Red Cleart Gap 70 25 4 2.0 700 5.0 14.5, 16.0 2.54 P431-ND 22 18 12 LN240CP. 
9 4.4 Green Cleart Gap 90 30 4 10.0 565 5.0 14.5, 16.0 2.54 P432-ND 23 18 13 LN340CP. 
@4.4 Orange/Pink Tint GaAsP 90 30 3 6.0 630 5.0 14.5, 16.0 2.54 P434-ND 28 23 17. LN840RCP 
04.4 Green Clear Gap 90 30 4 10.0 | 565 5.0 14.5, 16.0 2.54 P557-ND 29 23 14 LN340GCP 
4.4 Amber Clear GaAsP 90 30 4 5.0 590 5.0 14.5, 16.0 2.54 P558-ND 35 31 19 LN440YCP. 
10 4.4 Red Diffused Gap 70 25 4 0.8 700 5.0 27.3, 28.8 2.54 P559-ND 28 23 14 LN240RPX 
O4.4 Green Diffused Gap 90 30 4 2.5 565 5.0 27.3, 28.8 2.54 P560-ND .29 23 14 LN340GPX 
4.4 Orange/Red Diff GaAsP 90 30 3 4.5 630 5.0 27.3, 28.8 2.54 P561-ND 32 26 16 LN840RPX 
@5.0 Red Cleart Gap 70 25 4 0.6 700 6.7 13.3, 14.8 2.54 P380-ND 22 18 12 LN264CP. 
11 @5.0 Green Clear Gap 90 30 4 2.0 565 6.7 13.3, 14.8 2.54 P381-ND 23 18 13 LN364GCP. 
@5.0 Amber Clear GaAsP 90 30 4 1.0 590 6.7 13.3, 14.8 2.54 P382-ND 28 .23 14 LN464YCP. 
@5.0 Orange Clear GaAsP 90 30 3 1.0 630 6.7 13.3, 14.8 2.54 P383-ND 29 .24 18 LN864RCP 
0 1.0x5.0 Red Diffused Gap 70 25 4 0.6 700 8.5 13.0, 14.5 2.54 P315-ND* 22 18 12 LN224RP. 
12 | 0 1.0x5.0 Green Diffused Gap 90 30 4 2.5 565 8.5 13.0, 14.5 2.54 P316-ND* .23 18 12 LN324GP 
0 1.0x5.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.0 590 8.5 13.0, 14.5 2.54 P317-ND 28 23 13 LN424YP 
0 1.7x2.5 Red Cleart Gap 60 20 4 5) 700 a 8.5 Typ. — P417-ND 28 23 16 LNO1201C 
13 0 1.7x2.5 Green Cleart Gap 60 20 4 10.0 565 = 8.5 Typ. = P418-ND 31 25 16 LNO1301C 
0 1.7x2.5 Amber Cleart GaAsP 60 20 4 5.0 590 a 8.5 Typ. — P419-ND 34 27 ae: LNO1401C 
0 1.7x2.5 Orange Cleart GaAsP 60 20 4 8.0 630 _ 8.5 Typ. —_ P420-ND 34 27 A7 LNO1801C 
0 1.8x1.8 Red Diffused Gap 80 25 4 0.5 700 10.0 25.5, 27.0 2.54 P385-ND 22 18 12 LN265RPH 
14 | 0 1.8x1.8 Green Diffused Gap 90 30 4 1.0 565 10.0 25.5, 27.0 2.54 P386-ND 23 18 13 LN365GPH 
0 1.8x1.8 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 2.5 590 10.0 25.5, 27.0 2.54 P387-ND 28 23 A7 LN465YP 
0 2.0x5.0 Red Diffused Gap 70 20 4 0.4 700 7.5 14.5, 16.0 2.54 P437-ND 22 18 12 LN242RP. 
15 | 2 2.0x5.0 Green Diffused Gap 70 20 4 1.0 565 7.5 14.5, 16.0 2.54 P438-ND 23 18 12 LN342GP 
0 2.0x5.0 Amber Diffused GaAsP 90 20 4 2.0 590 75 14.5, 16.0 2.54 P439-ND 28 23 AB LN442YP 
0 2.0x5.0 Orange Diffused GaAsP 90 30 3 2.5 630 7.5 14.5, 16.0 2.54 P440-ND 32 26 13 LN842RP. 
0 4.0x4.0 Red Diffused Gap 70 20 4 0.6 700 8.5 13.3, 14.8 2.54 P445-ND 22 18 12 LN252RP. 
16 | 0 4.0x4.0 Green Diffused Gap 90 30 4 1.0 565 8.5 13.3, 14.8 2.54 P446-ND .23 18 12 LN352GP 
0 4.0x4.0 Amber Diffused GaAsP 90 40 4 1.0 590 8.5 13.3, 14.8 2.54 P447-ND 28 23 13 LN452YP 
A 4.0x4.5 Red Diffused Gap 70 25 4 0.4 700 5.5 15.0, 16.5 2.54 P318-ND* 22 18 12 LN212RP. 
17 | 4 4.0x4.5 Green Diffused Gap 90 30 4 1.0 565 5.5 15.0, 16.5 2.54 P319-ND* .23 18 12 LN312GP 
0 5.0x5.0 Red Diffused Gap 70 30 4 2.0 700 9.0 13.6, 15.1 2.54 P448-ND 22 18 12 LN250RP. 
18 | 0 5.0x5.0 Green Diffused Gap 90 30 4 2.0 545 9.0 13.6, 15.1 2.54 P449-ND 23 18 12 LN350GP 
0 5.0x5.0 Amber Diffused GaAsP 90 30 4 1.5 590 9.0 13.6, 15.1 2.54 P450-ND 28 23 13 LN450YP 
* LED-KIT-ND Digi-Key® LED Kit 10 each of 18 popular LEDs (180 total pieces), remaining 14 part numbers shown on back COVEr ........ 0.0.2.0 0eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeceseeeeeeeeeeeseeeeeteeeeseeeneeeseneeees $33.98 


+ Water Clear Lens when off 


More Product Available Online: www.digikey.com 
Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 (to23) 1039 


Panasonic. LEDs — Level Meters High Brightness GA AlAs Red Light-Emitting Diodes 


1 pif 0-5 Max Fig. 2 — 1.75 x 7.0 rectangular Fig. 3 — 2.8mm round Fig. 4 -— 10 Segment End to End Stackable 
1 Oi 
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10 (med Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C) Dimensions (mm) 
Color @5mA) PD VR IF 10 uv) Lens Lens Lead Digi-Key Price Each Panasonic 
Fig. Package (Diffused) Typ. (mW) (V) (mA) (med) (nm) Size Height Length Part No. 1 10 200 Part No. 
2 Elements Red = 70 4 25 0.6 700 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P516-ND 50 45 .39 LNO2202P 
2 Elements Green = 90 4 30 1.5 565 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P517-ND 66 -60 52 LNO2302P 
3 Elements Red = 70 4 25 0.6 700 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P519-ND 74 68 59 LNO3202P 
3 Elements Green — 90 4 30 1.5 565 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P520-ND 98 -90 77 LNO3302P 
3 Elements Amber = 90 4 30 1.5 590 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P521-ND 98 -90 17 LNO3402P 
4 Elements Red —= 70 4 25 0.6 700 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P522-ND 91 83 71 LNO4202P 
4 Elements Green = 90 4 30 1.5 565 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P523-ND 1.31 1.20 1.03 LNO4302P 
1 5 Elements Red = 70 4 25 0.6 700 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P525-ND 1.25 1.14 .98 LNO5202P 
5 Elements Green = 90 4 30 1.5 565 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P526-ND 1.64 1.49 1.28 LNO5302P 
5 Elements Amber = 90 4 30 1.5 590 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P527-ND 1.64 1.49 1.28 LNO5402P 
6 Elements Red _— 70 4 25 0.6 700 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P528-ND 1.50 1.37 1.18 LNO6202P 
6 Elements Green = 90 4 30 1.5 565 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P529-ND 1.95 1.78 1.53 LNO6302P 
6 Elements Amber = 90 4 30 1.5 590 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P530-ND 1.95 1.78 1.53 LNO6402P 
7 Elements Red _ 70 4 25 0.6 700 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P531-ND 1.75 1.60 1.37 LNO7202P 
7 Elements Green = 90 4 30 1.5 565 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P532-ND 2.28 2.08 1.79 LNO7302P 
7 Elements Amber = 90 4 30 1.5 590 01.8x5.3 6.0 14.5, 16.0 P533-ND 2.45 2.23 1.92 LNO7402P 
2 = Red = 70 4 25 0.4 700 01.75x7.0 7.65 24.1, 25.6, 27.1 P397-ND 1.45 1.32 1.14 LNO5201P 
3 = Red = 70 4 25 1.0 700 ©2.0 2.5 2.0 P321-ND 3.55 3.23 2.78 LN10204P 
= Green = 90 4 30 1.0 565 @2.0 2.5 2.0 P401-ND 3.85 3.50 3.01 LN10304P 
4 10 Elements Green = 60 i] 20 1900 565 01.52x5.08 _ 4.6 P10722-ND 6.28 5.71 4.91 LNV310105A 
10 Elements Red aes 60 3 20 1000 630 01.52x5.08 = 4.6 P10723-ND 6.28 5.71 4.91 LNV810105A 
HIGH BRIGHTNESS LEDs 
= Red 6 70 3 30 50 665 @3.0 5.0 15.0, 16.5 P403-ND 38 35 31 LN28RAL(US) 
5 = Red (White) 14 70 3 30 50 665 @3.0 5.0 15.0, 16.5 P404-ND 38 35 31 LN28WAL(US) 
= Redt 20 70 3 30 85 665 @3.0 5.0 15.0, 16.5 P405-ND 38 35 31 LN28CAL(US) 
6 = Redt 110 70 3 30 300 665 @5.0 8.65 12.0, 13.5 P406-ND 39 35 31 LN21CAL(US)-2 
7 — Redt 190 70 3 30 1000 665 @5.0 8.65 12.0, 13.5 P407-ND 69 63 54 LN21CAL(URS) 
a Redt 470 70 3 30 2000 665 @5.0 8.65 12.0, 13.5 P408-ND -96 88 76 LN261CAL(UR) 
8 —, Red 20 70 3 30 200 660 @5.0 8.65 12.0, 13.5 P458-ND 69 63 54 LN21RUQ 
—= Redt 20 70 3 30 85 665 @5.0 8.65 12.0, 13.5 P410-ND -38 35 31 LN21CAL(U) 
9 = Greent = 90 4 30 120 565 @5.0 75: 26, 27.5 P461-ND -30 .28 24 LNG305CFT 


+ Nondiffused lens. Water clear lens when off. 


Optoelectronics LEDs — Two Color 


3-0.5 2-1.1 MAX 


21 
ig 
+1 2.54 Type 
Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C) Dimensions (mm) 
Radiation Color/ PD IF VR lo Xp Lens Lead Digi-Key Pricing Panasonic 
Fig. Lens Color (mW) (mA) (V) (med) (nm) Size Length Part No. 1 10 200 1,000 Part No. 
1 *1. Green/3. Orange/White Diffused 90/90 30/30 4/3 8.0/8.0 565/630 @3.0 22.5, 24.5, 26.5 P509-ND 66 6.00 103.20 240.84 LNO86WP38 
*1. Green/3. Red/White Diffused 70 25 4 3.0 700 @5.0 24.1, 25.6, 27.1 P391-ND 59 5.40 92.88 240.84 LN11WP23 
*1. Green/3. Red/Clear 70 25 4 3.0 700 @5.0 24.1, 25.6, 27.1 P392-ND 59 5.40 92.88 240.84 LN11CP23 
2 *1. Amber/3. Red/White Diffused 70 25 4 3.0 700 @5.0 24.1, 25.6, 27.1 P393-ND 66 6.00 103.20 240.84 LN11WP24 
*1. Amber/3. Green/White Diffused 90 30 4 15.0 565 @5.0 24.1, 25.6, 27.1 P395-ND 66 6.00 103.20 240.84 LN11WP34 
*1. Orange/3. Green/White Diffused 90 30 4 15.0 565 @5.0 24.1, 25.6, 27.1 P399-ND 66 6.00 103.20 240.84 LN11WP38 
3 *1. Green/3. Red/White Diffused 70/90 25/30 4/4 6/4.5 700/565 | 01.8x5.3 26.5, 28.0, 29.5 P435-ND 59 5.40 92.88 240.84 LN117WP23 
4 *1. Orange/3. Green/White Diffused 90/90 30/30 4/3 3/2.5 565/630 | 02.0x5.0 25.5, 27.0, 28.5 P436-ND 66 6.00 103.20 240.84 LN142WP38 
5 *1. Orange/3. Green/White Diffused 60 20 3 8.0 565 | 012.0x15.0 3.5 typ. P396-ND 3.22 29.24 502.95 2164.57 LNO801WP38 


* Common Cathode 


Wide Angle LEDs Viewing 
o IR Angle 
10.6 5 med | med | (mA) VF (V) Xp Ay. | (mA) | (uA) | (V) (deg) IFDC | IFP* Digi-Key Pricing Panasonic 
2-06 2-0 al liga Pe : pe Color | Typ | Min IF Max | Typ | Typ | Typ| If |Max| VR | x y Max | Max Part No. 1 10 200 Part No. 

et ———— air Red |300| 120] 20 | 26 | 18 | 660 | 20| 20/100] 3 | 15 35 | 30 | 150 P462-ND 59 5.40 92.88 | LNG295LFOP2U 

; 1 (Catroas : pirectionx [Green| 120) 75 | 20 | 28 | 22 | 565 | 30] 20] 10] 4 | 17 35 | 30 | 150] P463-ND 30 275 47.30 | LNGRQSMFTP5U 
1.5, rather? 2617.6 Ee Blue | 370 | 145 20 40 | 35 470 | 30] 20 | 10 5 15 35 30 | 100 P468-ND 2.67 24.95 463.32 | LNG99S5PFBW 

2 Max 
not soldered Direction Y * The condition of IFP is duty 10%, pulse width ims. 


More Product Available Online: www.digikey.com 
1040 (1023) Toll-Free: 1-800-344-4539 - Phone: 218-681-6674 + Fax: 218-681-3380 


PanasonicG 


Electro-Optical Character 
(Ta=25°C) Dimensions (mm) 
VR !0 Ap | Lens Lead - Digi-Key Pricing Panasonic 
Color (V) (med) (nm)| Height Length i Part No. 200 1,000 5,000 
Red Diffused 15.0, 16.5 x P363-ND. A 105.46 97.17/M 
Red Clear 15.0, 16.5 x P308-ND* A . 107.85  99.37/M 
Green Diffused 15.0, 16.5 , P364-ND. x i 112.64 103.78/M 
Green Clear 15.0, 16.5 .. P309-ND* 3 i 112.64 103.78/M 
Amber Diffused 15.0, 16.5 4 P365-ND_ s . 122.23 112.61/M 
Amber Clear 15.0, 16.5 x P310-ND* . . 122.23 112.61/M 
Crange Diffused 15.0, 16.5 P366-ND. . 122.23 112.61/M 
Red Diffused 15.0, 16.5 P363-ND A . 105.46 = 97.17/M 
Red Gear 15.0, 16.5 P562-ND. s . 124.62 114.82/M 
Red Diffused 26.5, 28.0 i P563-ND_ . . 124.62 114.82/M 
Green Diffused 26.5, 28.0 P564-ND. . . 139.01 128.08/M 
Amber Diffused 26.5, 28.0 P565-ND. . . 187.32 171.29/M 
Orange Red Diff. 26.5, 28.0 z P566-ND. . A 155.79 143.54/M 
Red Diffused 24.5, 26.0 x P567-ND. a 5. 131.81 121.45/M 
Red Gear 24.5, 26.0 s P568-ND_ s 5. 131.81 121.45/M 
Green Diffused 24.5, 26.0 i P569-ND. . . 139.01  128.08/M 
Green Clear 24.5, 26.0 P570-ND . . 139.01 128.08/M 
Orange Red Olear 24.5, 26.0 i P571-ND. . A 155.79 143.54/M 
Red Diffused 26.45, 27.95 | 2! P572-ND : 7 124.62 114.82/M 
Geen Diffused 26.45, 27.95 i P573-ND. . . 139.01 128.08/M 
Amber Diffused 26.45, 27.95 P574-ND. . . 187.32 171.29/M 
Red Diffused 15.0, 16.5 3 P367-ND 4 107.85 99.37/M 
Red Gear 15.0, 16.5 i P311-ND+ H d 107.85 _99.37/M 
Green Diffused 15.0, 16.5 i P368-ND 7 i 112.64 103.78/M 
Green Clear 15.0, 16.5 A P312-ND* . . 112.64 103.78/M 
Amber Diffused 15.0, 16.5 x P369-ND. . . 122.23 112.61/M 
Amber Diffused 15.0, 16.5 , P314-ND* i . 122.23 112.61/M 
Qrange Diffused 15.0, 16.5 z P370-ND. . . 122.23 112.61/M 
Orange Clear 15.0, 16.5 xX P371-ND i . 122.23 112.61/M 
Red Qear 12.5, 14.0 i P575-ND. 3 ul 119.83 110.41/M 
Red Diffused 12.0, 13.5 P300-ND* A . 107.85  99.37/M 
Red Clear 12.0, 13.5 Z P301-ND* J . 107.85  99.37/M 
Geen Diffused 12.0, 13.5 x P303-ND* 5 H 112.64 103.78/M 
Green Gear 12.0, 13.5 P302-ND* i 112.64 103.78/M 
Amber Diffused 12.0, 13.5 z P306-ND* . . 122.23 112.61/M 
Amber Clear 12.0, 13.5 P304-ND* . . 122.23 112.61/M 
Crange Diffused 12.0, 13.5 x P307-ND* . . 122.23 112.61/M 
Qrange Red Clear 12.0, 13.5 P305-ND* i . 122.23 112.61/M 
Orange Gear t 12.0, 13.5 i P457-ND . . 122.23 112.61/M 
Red Diffused 25.0, 26.5 4 P374-ND c A 107.85 99.37/M 
Green Diffused 25.0, 26.5 Z P375-ND. . 112.64 103.78/M 
Amber Diffused 25.0, 26.5 i P372-ND i . 122.23 112.61/M 
Crange Diffused 25.0, 26.5 z P373-ND . . 122.23 112.61/M 
Red Gear t 12.0, 13.5 A P576-ND. . 124.62 114.82/M 
Green Clear 12.0, 13.5 .. P577-ND 2 5. 127.03 _117.04/M 
Crange Diffused# 12.0, 13.5 .. P578-ND. 5. . 187.32 171.29/M 
Red Diffused 13.0, 14.5 P579-ND . d 124.62 114.82/M | LN21RPSL 
Green Diffused 13.0, 14.5 P580-ND. A 5! 127.03 117.04/M | LN31GPSL 
Red Gear 25.0, 26.5 P581-ND. a H 119.83 110.41/M | LN21RCPH 
Red Diffusedi# 25.0, 26.5 P582-ND_ 4 i 119.83 110.41/M | LN21WPH 
Red Gear t 25.0, 26.5 i P583-ND_ “ i 119.83 110.41/M | LN21CPH 
Green Gear 25.0, 26.5 s P584-ND. 5 5! 127.03 117.04/M | LN31GCPH 
Green Yellow Clear 25.0, 26.5 Z P585-ND_ 2 5. 127.03 117.04/M | LN31YCPH 
Amber Clear 25.0, 26.5 , P586-ND. 5 . 129.42  119.24/M | LN41YOPH 
Orange Red Olear 25.0, 26.5 i P587-ND. . . 136.62 125.87/M | LN81RCPH 
Crange Gear t 25.0, 26.5 P588-ND. . . 136.62  125.87/M | LN81CPH 
Red Diffused 27.0, 28.5 i P589-ND. . . 124.62 114.82/M | LN21RPX 
Green Diffused 27.0, 28.5 , P590-ND. s 5! 127.03 117.04/M | LN31GPX 
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* LED-KIT-ND Digi-Key® LED Kit 10 ea of 14 popular LEDs indicated above plus P315-ND, P316-ND, P318-ND and P319-ND (180 total pieces) .. .. $33.98 
t Water clear lens when off. # White diffused lens when off. 
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CHANGE SERVICE REQUESTED 


P322-P329, P343-P350 


P330-P333, P351-P354 
le 


0.3x0.5 


19.0 + 


1 15.24 -! 


P334-P339, P355-P360 
0.3x0.5} 
™“ 


Absolute 
Max. Ratings 
(Ta = 25° 
IF IFpt Pp | atlF (se 


VR 
(V)__(mA) (mA) (mW) |(mA) (cd) (ued) | (mA) WP 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
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Panasonic 


ED Numeric Dis plays | 


P512ND P513-ND 
PS14.ND.P515/ND 


P411-ND — P415-ND 
P412-ND  P416-ND 


* Multiplexed display t+ The condition of IFp is duty 10%, pulse width is 1 msec. 


Biue LEDS 


High Brightness 


Max Ratings: 

Power Consumption: 120mW 

Forward Current: 30mA 

Reverse Voltage: 5V 

Operating Ambient Temperature: -25 ~ +80°C. 
Storage Temperature: -30 ~ +100°C 

Water clear lens when off. 


Blue LED Precautions in Handling: 

A blue LED is sensitive to static electricity and care should be 
fully taken in handling it. Particularly, when an overvoltage is 
applied, which exceeds the absolute maximum rating of the 
blue LED, its energy damages the LED. 


P510-P515 


Panasonic 
Part No. 
Common Common 
Cathode 


21 28.20 
2568.30 
2738.93 
2738.93 


9.76 88.75 1526.50 6569.74 | LN6543RAN8 LN543RKN8 
10.48 95.25 1638.30 7050.90 | LN543GAN8_LN543GKN8 


2.67 24.95 463.32 1797.50 | LNG9920FRBW 
267 24.95 463.32 1797.50 
2.67 24.95 463.32 1797.50 
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